

▲ 


i^y 

jfm 


IF 

^•4 


SEMICONDUCTOR 

DIODE & SCR 

D.A.T.A.BOOK 


FALL 1971 


28th EDITION 




THIS D.A.T.A.BOOK VALID UNTIL SPRING 1972 EDITION 



n.A.T.A 


REFERENCE STANDARDS FOR INDUSTRY 






n.A.T.A 


REFERENCE STANDARDS FOR INDUSTRY 



SEMICONDUCTOR 

DIODE & S C R 

D.A.T.A.BOOK 


Staff 


President . 

Vice President & Gen. Mgr. 

Director, Operations. 

Director, Marketing . 

Data Processing Manager.... 


Henry Tulchin 
Gordon Newman 
Herman Schlesinger 
J. Paul Fischer 
Fred Lepow,CDP 


COPYRIGHT (c) 1971 D.A.T.A., Subsidiary of COmPUTIflC ailD SOFTWare. IflC. 

32 LINCOLN AVENUE * ORANGE, N. J. 07050 

Tel. 201 -673-8030 • T W X 7 1 0 - 9 9 4 - 5 8 3 9 


FALL 1971 

28™ 

EDITION 







EDITORIAL PROCEDURES AND OBSERVATIONS 


Purpose 


Technical 
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Collection 

JEDEC Type 
Numbers 


Substitute 

Types 


Price and 
Availability 


Manufacturers' 

Specifications 


ABOUT THIS DATABOOK 


This DATABOOK is designed to report comprehensively on what is presently being 
produced (throughout the free world) in this specific component field. While a 
DAT.A.BOOKsuch as this cannot possibly provide 100% of the answers you might 
need, its primary aim is that of both facilitating the selection of types suitable to 
your technical requirements and directing you to sources of their manufacture. 


D.A.T.A. acquires and processes the information presented in this D.A.T.A.BOOK with 
the cooperation of the participating manufacturers who supply us with latest 
changes. Manufacturers are not charged for technical listings of their products. 


For IN, 2N and 3N types, the electrical and physical characteristics data included 
in this D.A.T.A.BOOK are those registered with JEDEC. Indicated manufacturers’ types 
may or may not conform exactly with the registered specifications; therefore, indi¬ 
vidual manufacturers’ complete specifications should be checked to determine 
suitability for particular requirements. 


This DATABOOK cannot truly claim to be an interchangeability chart; however, be¬ 
cause of the sequencing arrangement, by characteristics, in the technical data 
sections, types with near-identical or similar characteristics appear together, one 
after the other. For the engineer, this immediate sourpe of technical comparison 
is superior to, and safer than, a mere listing of possible replacement type numbers. 


Because of the rapid change in the Diode &SCR field, back-up, delivery, and 
price information should be obtained direct from the manufacturers or their local 
offices, as included in this DATABOOK. See Table of Contents. 


This DATABOOK includes currently manufactured types, with their major character¬ 
istics and their manufacturers. Every effort is made to ensure the accuracy of all 
entries herein; however, the publisher cannot be held responsible or guarantee 
against the possibility of error or omission. Only the manufacturers themselves 
can provide you with complete technical details. 
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HOW TO USE THIS D.A.T.A.BOOK 

1. TYPE NUMBER CROSS INDEX 
TECHNICAL DATA SECTIONS 

2. Silicon Reference Diodes 

In order of ref. voltage, diss., and type no. 



3. Diodes 

In order of PIV, min. fwd. current V^, and type no. 

4. Switching Diodes 

In order of PIV, recovery time, and type no. 

5. Rectifiers 

In order of PIV, max avg. forward current, temp., and type no. 

/6. Silicon Controlled Rectifiers 

In order of PRV, max. cont. current, temp., and type no. 

7. Miscellaneous Silicon PNPN Devices 

In order of use, max. fwd. breakover voltage, max. 
reverse voltage, max. current, and type no. 

8. Microwave Mixer Diodes 

In order of test freq. and type no. 

9. Microwave Video Detector Diodes 

In order of test freq. and type no. 

10. Voltage Variable Capacitors & Varactors Diodes 

In order of capacitance, test voltage, and type no. 

11. Tunnel Diodes 

In order of peak current, max. capacitance, and type no. 

12. Miscellaneous Diodes 

In order of use (coded) and type number. See Symbol/Code Interpreter 
for explanations of use codes. 


SUPPLEMENTARY SECTIONS 


iv - vii 

2 • 164 
165 - 245 
246 - 261 
262 - 291 
292 -413 
414 - 495 
496 - 509 

510 - 516 
517 - 518 

519 - 565 
566 - 574 
575 - 601 


14. Diodes with U. S. Military Specifications including 

Qualified Manufacturers 602 - 607 

15. Outline Drawings 608 - 718 

In assigned number order 

16. Diode & SCR Manufacturers' Local Offices 719 - 760 

17. Semiconductor Mounting Hardware Availability 761 - 765 

18. Mounting Hardware Manufacturer's Local Offices 766 

19. Diode & SCR Manufacturer Codes, Names and Addresses 767 - 769 

• SYMBOL/CODE EXPLANATIONS See 

Interpreter 
Cards At 
Back of Book 




HOW TO USE THIS DATABOOK 


Basic Procedure 

1. Find below the “known-unknown" situation 
corresponding with your requirement; 

2. Follow the outlined steps; 

3. If the answer leads to another “known-unknown” 
situation, repeat 1. and 2. until all 

possible answers are obtained. 


NOTE: 

Each section of the DATABOOK 
is organized in a distinct sequence, 
as indicated at the top of each page. 


1ST 

KNOWN: Electrical and Mechanical Requirements 

UNKNOWN: Suitable Type Number(s) 


a. Turn to Technical Data Section coinciding with your general requirements. (Breakdown 
of the twelve technical sections, and page numbers, is provided in Table of Contents.) 

b. By checking the order of listing at the top of each page, you will be able quickly to locate 
those types most closely fitting your requirements. The drawing number referenced at end 
of each technical data line will be found in Outline Drawings, Section 15, in drawing num¬ 
ber order. 

c. To ascertain manufacturers of selected type numbers, see "2nd known-unkown situation 
below. 

2ND 

KNOWN: Type Number 

UNKNOWN: Manufacturer(s), Address, Local Office 

a. Turn to Type No. Cross Index, Section 1 (in type number order). 

b. The manufacturers (coded) are shown for each type number. 

c. Manufacturers' names, in code order, are listed at back of D.A.T.A.BOOK, (with addresses). 

3RD 

KNOWN: Type Number 

UNKNOWN: Its Characteristics 

a. Turn to Type No. Cross Index, Section 1 (in type number order). 

b. Opposite each type number is the page and line number, which is significant only for locating 
the technical data. Page and line numbers can change from issue to issue o f the D.A.T.A.BOOK. 

c. Turn to the pertinent page and line number in the Technical Data Sections. In addition to 
the electrical data, the drawing number referenced at the end of the technical data line will 
be found in Outline Drawings, Section 15, in drawing number order. 

4TH 

KNOWN: Type Number 

UNKNOWN: Equivalents or Similar Types 

a. Follow through "3rd known-unknown" situation above. . . and 

b. Survey characteristics of types immediately above and below that line number to determine 
which type numbers might fill your need. 

c. To ascertain manufacturers of suitable type numbers, see "2nd known-unknown" situation 
above. 

5TH 

KNOWN: Type Number 

UNKNOWN: Case and Dimensions 

a. Follow through "3rd known-unknown" situation above. 

6TH 

KNOWN: Military Requirement 

UNKNOWN: Suitable Type Number(s) with MIL Specs. 

a. Turn to the Technical Data Section coinciding with your general military requirements. 

(Breakdown of the twelve technical sections, and page numbers, is provided in Table of 

Contents.) 

b. By checking the order of listing at the top of each page, you will be able quickly to locate 
those military types (prefixed by USAF, USA, USN, or JAN) most closely fitting the 
requirements. In addition to the electrical data, the drawing number referenced at the end 
of the technical data line will be found in Outline Drawings, Section 15, in drawing number 
order. 

c. To ascertain qualified manufacturers of type numbers under consideration, turn to Types 
with U.S. MIL Specs., Section 14, (coded) where types are listed in type number order, 
giving manufacturers and MIL Spec, number. 

d. Manufacturer codes are explained at back of D.A.T.A.BOOK (with addresses). 

7TH 

KNOWN: Type Number with MIL Specs. 

UNKNOWN: Qualified Manufacturer(s) and/or MIL Spec. Number 

a. Turn to Types with U.S. Military Specifications, Section 14, where opposite each type 
number are the qualified manufacturers (coded) and the MIL Spec, number. 

b. Manufacturer codes are explained at back of D.A.T.A.BOOK (with addresses). 
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HOW A FAMILY OF TYPES AND DATA ARE LISTED IN SECTIONS 2 AND 10 


2. SILICON REFERENCE DIODES 

The basic type number and the suffixes representing the various tolerances are given in the type 
number column. The corresponding tolerances are indicated in the tolerance column either by X 
marks under the applicable heading or by the listing of the actual percentage. In some cases, it 
is necessary to use two or more lines to depict a family or series, each having a separate line number. 


EXAMPLES 


LINE 

No. 

31 1 tolerance! 

TYPE 12011C 

) 5 2 

No. 

± 

(%) 

1 

2 

1.5R39AB 

1.5Z39AB,C 

XXX 

XXX 1 

3 

4 

5 

1N3803 AB 
1N4479 

JAN 1N4479 

XXX 

5 

10 

6 

JAN 1N4972 

5 


EXPLANATION OF EXAMPLES 

Actual Type Nos. and Tolerances 

Line 1:1.5R39(20%), 1.5R39A(10%), 1.5R39B<5%) 

Line 2: 1.5Z39(20%), 1.5Z39A(10%) 

1.5Z39B(5%), 1.5Z39C(1%) 

Line 3; 1N3803(20%) 1N3803A(10%), 1N3803B(5%) 
Line 4: 1N4479(5%) 

Line 5: JAN1N4479(10%) 

Line 6: JAN1N4972(5%) 


10. VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS AND VARACTOR DIODES 

Two families or series are found in this section. One of these groups consists of types which are 
identical for min. cutoff frequency; the other group is composed of types which are identical except 
for capacitance range. In either case the values given correspond in sequence to the basic type number 
and its suffices. In some cases, it is necessary to use two or more lines to depict the series; however, 
only one line number is assigned. 


EXAMPLES 
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EXPLANATION OF EXAMPLES 

Actual Type Nos. and Tolerances 
Line 1: PL0510A(30GHz), PL0510B(40GHz) 
PL0510C(50GHz), PL0510D(60GHz) 
PL0510E(70GHz), PL0510F(80GHz) 


Line 2: MV12(12+2.4pf), MV12A(12±1.2pf) 











HOW TYPE NUMBERS ARE SEQUENCED IN 
THE TYPE No. CROSS INDEX 

Type numbers are listed in numeric-alphabetic sequence; i.e. type numbers beginning with a 
number (decimal, fraction, or whole) precede type numbers beginning with a letter. 


EXPLANATION AND EXAMPLES 


1. Decimals and fractions precede whole numbers. An equivalent decimal .25Z15D 

precedes the fraction when the remainder of type number is identical. 1/4Z15D 

3/4M12Z 

1T3 

2. Zeros are ignored in sequencing except when the zero is the only basis 0112 

for distinguishing one type number from another. In this case the type 112 

number containing the zero is listed first. 0113 


00115 

AP01 

API 

AP02 


3. Number and/or letter groupings preceding hyphens or slashes are the 66-0706 

controlling factors in sequencing. The hyphens and slashes themselves 66M1 

precede any identically positioned letters also having the same beginning 70/10 

number/letter groupings. 70A9 

4. Identical type numbers representing devices with different characteristics TD6 A GESY 

are listed in order of manufacturer letter code. TD6 JZfGIC 

5. A military prefix (USA, USAF, USN, JAN) is ignored in the numeric- 1N645 

alphabetic sequencing of type numbers. A military type number directly JAN 1N645 
follows its equivalent JEDEC type number provided that the sequencing 

data are identical. 
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HOW UNITS OF MEASURE ARE PRESENTED IN THIS DATABOOK 


The basic unit, for each column heading in the technical data sec¬ 
tions, is the one most applicable in tabulating that parameter. There 
are exceptions, however, which require the use of space-saving 
“suffix indicators,” as explained below. 

1. Since the column heading indicates a basic unit only, a “suffix 
indicator” may be added to the technical data presented in the 
column. The “suffix indicator” modifies the basic unit in ac¬ 
cordance with established engineering practices. 


EXAMPLES: Column 

Heading 

Data if Based 
on Column Heading 

Space-saving 
Listing Technique 

Meaning 

A 

0.003 

3.0m 

3 milliamperes 

Hz 

5,000 

5.0k 

5 kilohertz 

Ohms 

9,000,000 

9.0M 

9 megaohms 

Sec. 

0.000007 

7 . 0/1 

7 microseconds 


| See box below for prefixes and symbol^) 


PREFIXES & SYMBOLS Recommended by International Committee 

on Weights and Measures 

Indicating Powers of Ten Adopted by National Bureau of Standards 


Power 

Prefix 

Symbol 

Power 

Prefix 

Symbol 

Power 

Prefix 

Symbol 

10 12 

tera 

T 

10 

deka 

da 

IO' 9 

nano 

n 

109 

giga 

G 

10- 1 

deci 

d 

IO 12 

pico 

P 

10 6 

mega 

M 

io- 2 

centi 

c 

IO 15 

femto 

f 

10 3 

kilo 

k 

10- 3 

milli 

m 

io- 18 

atto 

a 

10 2 

hecto 

h 

10- 6 

micro 

/* 
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_ 1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE _ 

TYPE No. MFRSiPa&LinelTYPE No. MFRSIPq&LinelTYPE No. MFRSiPa&LinelTYPE No. MFRSiPa&LinelTYPE No. MFRSIPa&Line 
1/4A6.8,A,B ASC 176-204 1/4M 130Z,10,5 257- 46 1/2Z56T5 TEC 254- 58 .7Z30,A,B,D PWC 213-47 .7ZM56,A,B,D PWC 224- 63 

1/4A7.5,A,B ASC 179- 39 ♦ MOTA 1/2Z62T5 TEC 226- 15 7Z30C PWC 213-48 .7ZM56C PWC 224- 70 

1/4A82AB ASC 181-91 1/4M140Z,10,5 238-64 1/2Z68T5 TEC 227- 67 7Z33,A,B,D PWC 215-11 .7ZM62,A,B,D PWC 226- 24 

1/4A9 1,A,B ASC 185- 1 ♦ MOTA 1/2Z75T5 TEC 228-167 7Z33C PWC 215- 12 .7ZM62C PWC 226- 25 

1/4A10AB ASC 187- 84 1/4M 150Z,10,5 239-15 1/2Z82T5 TEC 230- 62 .7Z36,A,B,D PWC 216-124 .7ZM68,A,B,D PWC 227- 77 

1/4A11AB ASC 189-131 ♦MOTA 1/2Z91T5 TEC 232- 9 7Z36C PWC 216-125 .7ZM68C PWC 227- 78 

1/4A12AB ASC 191-168 1/4M 160Z.10.5 MOTA 240- 52 1/2Z100T5 TEC 233- 41 .7Z39,A,B,D PWC 218-21 .7ZM75,A,B,D PWC 228-175 

1/4A13AB ASC 194-66 1/4M 175Z,10,5 241-84 7E1 PWC 300- 18 .7Z39C PWC 218 - 22 .7ZM75C PWC 228-176 

1/4A14AB ASC 196-17 ♦MOTA .7E2 PWC 310-105 7Z43,A,B,D PWC 219-102 .7ZM82AB,D PWC 230- 74 

1/4A15AB ASC 197- 7 1/4M 1 80Z,10,5 241-148 7E3 PWC 321 - 26 .7Z43C PWC 219-103 .7ZM82C PWC 230- 75 

1/4A16AB ASC 199-17 ♦MOTA 7E4 PWC 329- 79 ,7Z45,A,B,D PWC 220- 84 .7ZM91AB.D PWC 232- 17 

1/4A17AB ASC 200-164 1/4 M200Z, 10,5 243-28.7E05 PWC 293- 70 7Z45C PWC 220- 85 .7ZM91C PWC 232- 18 

1/4A18AB ASC 201- 90 ♦MOTA .7E5 PWC 340- 2 .7Z47,A,B,D PWC 221 - 36 .7ZM100,A,B,D PWC 233- 52 

1/4A19AB ASC 203-104 .25N6 8 TNC 176-207 7E6 PWC 347- 3 .7Z47C PWC 221 - 37 .7ZM100C PWC 233- 53 

1/4A20AB ASC 204- 72 25N7 5 TNC 179-41 .7E7 PWC 355-51 .7Z50,A,B,D PWC 222-53 .7ZM 105,A,B,D PWC 234- 95 

1/4A22AB ASC 206- 39 .25N8.2 TNC 181-93 7E8 PWC 360- 3 .7Z50C PWC 222-54 .7ZM105C PWC 234- 96 

1/4A24,A,B ASC 208- 43 25N9 1 TNC 185- 3 7E10 PWC 370- 48 .7Z51 ,A,B,D PWC 222-174 .7ZM1 10,A,B,D PWC 235- 25 

1/4A25AB ASC 209-182 .25N10 TNC 187- 86 7E12 PWC 377-106 .7Z51C PWC 222-175 .7ZM1 10C PWC 235- 26 

1/4A27AB ASC 210-109 .25N1 1 TNC 189-133 7J1 PWC 300- 19 .7Z52,A,B,D PWC 223-148 .7ZM120,A,B,D PWC 236- 48 

1/4A30AB ASC 212-147 .25N12 TNC 191 -170 7J2 PWC 310-106 .7Z52C PWC 223-149 .7ZM120C PWC 236- 49 

1/4A33AB ASC 214-96 .25N13 TNC 194- 68 7J3 PWC 321 - 27 ,7Z56,A,B,D PWC 224- 67 .7ZM130,A,B,D PWC 237- 88 

1/4A36AB ASC 216- 62 .25N14 TNC 196-19 .7J4 PWC 329- 80 .7Z56C PWC 224- 68 .7ZM130C PWC 237- 89 

1/4A39AB ASC 217-137 25N15 TNC 197- 9 7J05 PWC 293- 71 .7Z62,A,B,D PWC 226- 22 .7ZM140,A,B,D PWC 238-101 

1/4A43AB ASC 219- 42 25N16 TNC 199-19 .7J5 PWC 340- 3 .7Z62C PWC 226- 23 .7ZM140C PWC 238-102 

1/4A45AB ASC 220- 80 25N17 TNC 200-166 7J6 PWC 347- 4 .7Z68,A.B,D PWC 227- 75 7ZM150,A,B,D PWC 239- 61 

1/4A47AB ASC 220-163 .25N18 TNC 201 - 92 7J7 PWC 355- 52.7Z68C PWC 227 - 76 .7ZM150C PWC 239- 62 

1/4A50,A,B ASC 222- 49 .25N19 TNC 203-106 7J8 PWC 360- 4 ,7Z75,A,B,D PWC 228-173 .7ZM160,A,B,D PWC 240- 93 

1/4A52,A,B ASC 223-144 .25N20 TNC 204- 74 7J10 PWC 370- 49 .7Z75C PWC 228-174 .7ZM160C PWC 240- 94 

1/4A56,A,B ASC 224-13 25N22 TNC 206- 41 7J12 PWC 377-107 .7Z82,A,B,D PWC 230-72 .7ZM175,A,B,D PWC 241-114 

1/4A62,A,B ASC 225-153 25N24 TNC 208- 45 7JZ6.8 PWC 177-131 .7Z82C PWC 230- 73 7ZM175C PWC 241-115 

1/4A68,A,B ASC 227 -21 .25N25 TNC 209-184 .7JZ7 5 PWC 179-178 ,7Z91,A,B,D PWC 232-15 7ZM180,A,B,D PWC 242- 29 

1/4A75.A.B ASC 228-123 .25N27 TNC 210-111 .7JZ8 2 PWC 182- 45 7Z91C PWC 232- 16 .7ZM180C PWC 242- 30 

1/4A82,A,B ASC 230- 21 .25N30 TNC 212-149 .7JZ9.1 PWC 185-157 7Z100.A,B,D PWC 233 - 50 ,7ZM200,A,B,D PWC 243- 71 

1/4A91 ,A,B ASC 231 -146 25N33 TNC 214-98 .7JZ10 PWC 188- 48 7Z100C PWC 233- 51 .7ZM200C PWC 243- 72 

1/4A100,A,B ASC 232-193 .25N36 TNC 216-64 .7JZ11 PWC 190- 49 .7Z105,A,B,D PWC 234- 93 .7ZM220,A,B,D PWC 244- 34 

1/4A105,A,B ASC 234- 63 25N39 TNC 217-139 7JZ12 PWC 192-116 .7Z105C PWC 234-94 7ZM220C PWC 244- 35 

1/4A1 10,A,B ASC 234-140 25N43 TNC 219- 44 7JZ13 PWC 194-176 .7Z110,A,B,D PWC 235-23 1A68M,A,B ♦ASC 177-143 

1/4A120,A,B ASC 236- 1 25N45 TNC 220- 82 7JZ14 PWC 196- 67 .7Z110C PWC 235- 24 1A7 5M,A,B ♦ASC 180-12 

1/4A130,A,B ASC 237- 45 .25N47 TNC 220-165 7JZ15 PWC 197-134 .7Z120,A,B,D PWC 236-46 1A8.2M,A,B ♦ASC 182-57 

1/4A140,A,B ASC 238-63 25N50 TNC 222- 51 .7JZ16 PWC 199-127 7Z120C PWC 236-47 1A9.1M,A,B ♦ASC 185-168 

1/4A150,A,B ASC 239-14.25N52 TNC 223-146 .7JZ17 PWC 201 - 20 .7Z130,A,B,D PWC 237- 86 1A10M,A,B ♦ASC 188-63 

1/4A175,A,B ASC 241- 83 .25N56 TNC 224- 15 .7JZ18 PWC 202- 41 7Z130C PWC 237- 87 1A11M,A,B ♦ASC 190-62 

1/4A200AB ASC 243 - 27 25N62 TNC 225-155 7JZ19 PWC 203-157 .7Z140,A,B,D PWC 238- 99 1A12MAB ♦ASC 192-131 

1/4M2 4AZ,10,5 165-151 25N68 TNC 227- 23 7JZ20 PWC 204-180 .7Z140C PWC 238-100 1A13MAB ♦ASC 195- 1 

♦ MOTA 25N75 TNC 228-125 .7JZ22 PWC 206-154 7Z150,A,B,D PWC 239- 59 1A15MAB ♦ASC 197-149 

1/4M2 7AZ,10,5 166- 11 25N82 TNC 230-23 7JZ24 PWC 208-145 .7Z150C PWC 239-60 1A16M,A,B ♦ASC 199-141 

♦ MOTA .25N91 TNC 231 -148 7JZ25 PWC 210-29 .7Z160,A,B,D PWC 240- 91 1A18MAB ♦ASC 202- 56 

1/4M3 0AZ,10,5 166- 78 25N100 TNC 233- 2 7JZ27 PWC 211-37 .7Z160C PWC 240-92 1A20M,A,B ♦ASC 205- 10 

♦ MOTA I25N105 TNC 234- 65 .7JZ30 PWC 213-46 .7Z175,A,B,D PWC 241-112 1A22MAB ♦ASC 206-168 

1/4M3 3AZ,10,5 166-156 .25N110 TNC 234-142 7JZ33 PWC 215 - 10 .7Z175C PWC 241-113 1A24M ,A,B ♦ASC 208-159 

♦ MOTA 25N120 TNC 236- 3 7JZ36 PWC 216-123 .7Z180,A,B,D PWC 242- 27 1A27M,A,B ♦ASC 211-49 

1/4M3 6AZ,10,5 167-113 25N130 TNC 237- 47 .7JZ39 PWC 218-20 7Z180C PWC 242- 28 1A30MAB ♦ASC 213-57 

♦ MOTA .25N140 TNC 238- 65 7JZ43 PWC 219-101 .7Z200,A,B,D PWC 243- 69 1A33M,A,B ♦ASC 215-20 

1/4M3 9AZ,10,5 168-65 25N150 TNC 239- 16 7JZ45 PWC 220- 83 .7Z200C PWC 243-70 1A36M,A,B ♦ASC 216-133 

♦ MOTA 25N175 TNC 241 - 85 .7JZ47 PWC 221 - 35 .7Z220,A,B,D PWC 244-32 1A39M,A,B ♦ASC 218-30 

1/4M4 3AZ,10,5 169- 60 25N200 TNC 243- 29 7JZ50 PWC 222- 52 7Z220C PWC 244-33 1A43M,A,B ♦ ASC 219-111 

♦ MOTA 4M1.36FR2 ♦MOTA 165- 58 7JZ51 PWC 222-173 .7ZM6.8,A,B,D PWC 177-134 1A47M,A,B ♦ASC 221-45 

1/4M4 7AZ, 10,5 170-49 4M136FR5 ♦MOTA 165- 59 7JZ52 PWC 223-147 .7ZM6.8C PWC 177-135 1A51MAB ♦ASC 223- 2 

♦ MOTA 4M2.04FR2 ♦ MOTA 165-123 .7JZ56 PWC 224- 66 .7ZM7.5,A,B,D PWC 180- 1 1A52 HAFO 165-160 

1/4M5 1AZ,10,5 171 - 95 4M2.04FR5 ♦ MOTA 165-124 .7JZ62 PWC 226- 21 .7ZM7 5C PWC 180- 2 1A53 HAFO 166-24 

♦ MOTA 4M.64FR10/1N816 165-16 .7JZ68 PWC 227- 74 .7ZM8 2,A,B,D PWC 182- 48 1A54 HAFO 166-95 

1/4M5 6AZ,10,5 172-108 ♦MOTA .7JZ75 PWC 228-172 .7ZM8 2C PWC 182-49 1A55 HAFO 166-173 

♦ MOTA 5E1 PWC 299- 65 7JZ82 PWC 230- 71 7ZM9 1,A,B,D PWC 185-160 1A56 HAFO 167-129 

1/4M6 2AZ,10,5 174-80.5E2 PWC 310- 28 7JZ91 PWC 232- 14 .7ZM9.1C PWC 185-161 1A56M,A,B ♦ASC 224- 75 

♦ MOTA 5E3 PWC 320- 83 7JZ100 PWC 233- 49 .7ZM10,A,B,D PWC 188-51 1A57 HAFO 168-83 

1/4M6 8AZ,10,5 176-205 5E4 PWC 328- 95 7JZ105 PWC 234- 92 7ZM10C PWC 188- 52 1A58 HAFO 169-83 

♦ MOTA 5E05 PWC 293- 29 .7JZ110 PWC 235- 22 .7ZM11,A,B,D PWC 190- 52 1A59 HAFO 170-75 

1/4M6 8Z,10,5 176-206 5E5 PWC 339- 47 .7JZ120 PWC 236- 45 .7ZM11C PWC 190-53 1A60 HAFO 171-122 

♦ MOTA .5E6 PWC 346- 40 .7JZ130 PWC 237- 85 ,7ZM12,A,B,D PWC 192-119 1A61 HAFO 172-162 

1/4M7 5Z,10,5 179-40 5E7 PWC 355- 23 .7JZ140 PWC 238- 98 .7ZM12C PWC 192-120 1A62 HAFO 174-139 

♦ MOTA 5E8 PWC 359- 50 .7JZ150 PWC 239- 58 .7ZM13,A,B,D PWC 194-179 1A62M,A,B ♦ASC 226- 30 

1/4M8 2Z,10,5 181 - 92 5E10 PWC 369-105 7JZ160 PWC 240- 90 7ZM13C PWC 194-180 1A68M,A,B ♦ASC 227- 83 

♦ MOTA 5E12 PWC 377- 80 7JZ175 PWC 241-111 .7ZM14,A,B,D PWC 196- 70 1A75M,A,B ♦ASC 229- 2 

1/4M9 1Z,10,5 185- 2 .5J1 PWC 299- 66 7JZ180 PWC 242- 26 .7ZM14C PWC 196-71 1A82M,A,B ♦ASC 230- 80 

♦ MOTA 5J2 PWC 310-29 7JZ200 PWC 243- 68 ,7ZM15,A,B,D PWC 197-137 1A91M,A,B ♦ASC 232- 23 1 

1/4M 10Z,10, 5^ MOTA 187 - 85 .5J3 PWC 320- 84 7JZ220 PWC 244- 31 .7ZM15C PWC 197-138 1A100M,A,B ♦ASC 233- 581 

1/4M1 1Z, 10, 5^ MOTA 189-132 .5J4 PWC 328- 96 .7Z6 8,A,B,D PWC 177-132 7ZM16,A,B,D PWC 199-130 1A110M,A,B ♦ASC 235- 31 

1/4M12Z,10, 5^ MOTA 191 -169 5J05 PWC 293- 30.7Z68C PWC 177-133 .7ZM16C PWC 199-131 1A120M,A,B ♦ASC 236- 54 

1/4M13Z,10, 5^ MOTA 194 - 67 5J5 PWC 339 - 48 .7Z7.5,A,B,D PWC 179-179 .7ZM17,A,B,D PWC 201-23 1A130M,A,B ♦ASC 237- 94 

1/4M14Z,10, 5^ MOTA 196 - 18 5J6 PWC 346- 41 7Z7 5C PWC 179-180 .7ZM17C PWC 201 - 24 1A150M,A,B ♦ASC 239-67 

1/4M15Z,10, 5^ MOTA 197 - 8 5J7 PWC 355- 24 7Z8.2,A,B,D PWC 182- 46 .7ZM18,A,B,D PWC 202- 44 1A160M,A,B ♦ASC 240- 99 

1/4M16Z,10, 5^ MOTA 199 - 18 5J8 PWC 359- 51 7Z8 2C PWC 182- 47 .7ZM18C PWC 202- 45 1A180M,A,B ♦ASC 242- 35 

1/4M17Z,10, 5^ MOTA 200-165 5J10 PWC 369-106 7Z9 1,A,B,D PWC 185-158 .7ZM19,A,B,D PWC 203-160 1A200M,A,B ♦ASC 243- 77 

1/4M18Z,10, 5^ MOTA 201 - 91 5J12 PWC 377- 81 7Z9.1C PWC 185-159 7ZM19C PWC 203-161 1AS027 TUB 361-47 

1/4M19Z,10, 5^ MOTA 203-105 1/2Z3.3T5 TEC 167- 27 7Z10,A,B,D PWC 188- 49 ,7ZM20,A,B,D PWC 204-183 TIID TIIF 

1/4M20Z,10, 5^ MOTA 204 - 73 1/2Z3 6T5 TEC 167-176 7Z10C PWC 188- 50 7ZM20C PWC 204-184 1AS029 TUB 371-79 

1/4M22Z.1U, 5^ MOTA 206 - 40 1/2Z3 9T5 TEC 168-129 7Z11,A,B,D PWC 190- 50 ,7ZM22,A,B,D PWC 206-157 TIID TIIF 

1/4M24Z,10, 5^ MOTA 208 - 44 1/2Z4 3T5 TEC 169-128 7Z11C PWC 190-51 7ZM22C PWC 206-158 1AU601 PHIL 598- 8 

1/4M25Z,10, 54 MOTA 209-183 1/2Z4.7T5 TEC 170-128 7Z12,A,B,D PWC 192-1 17 7ZM24,A,B,D PWC 208-148 1AU601A PHIL 598- 9 

1/4M27Z,10, §♦ MOTA 210-110 1/2Z5.1T5 TEC 171 -173 7Z12C PWC 192-118 7ZM24C PWC 208-149 1AU601B PHIL 598- 10 

1/4M30Z,10, 5^ MOTA 212-148 1/2Z5.6T5 TEC 173- 37 7Z13,A,B,D PWC 194-177 .7ZM25,A,B,D PWC 210-32 1B1 PWC 300-96 

1/4M33Z,10, 5♦ MOTA 214 - 97 1/2Z6 2T5 TEC 175 -11 7Z13C PWC 194-178 .7ZM25C PWC 210-33 1B2 PWC 311-83 

1/4M36Z.10, 54 MOTA 216- 63 1/2Z6.8T5 TEC 177-107 7Z14,A,B,D PWC 196- 68 7ZM27,A,B.D PWC 211-40 1B4 PWC 330-65 

1/4M39Z.10, 5^ MOTA 217-138 1/2Z7 5T5 TEC 179-156 7Z14C PWC 196- 69 .7ZM27C PWC 211-41 1B05 PWC 294- 1 1 

1/4M43Z.10, 5^ MOTA 219 - 43 1/2Z8.2T5 TEC 182- 22 7Z15,A,B,D PWC 197-135 7ZM30,A,B,D PWC 213-49 1B05J05 TIID 250-63 

1/4M45Z.10, 5^ MOTA 220- 81 1/2Z9.1T5 TEC 185-135 7Z15C PWC 197-136 7ZM30C PWC 213-50 1B05J10 TIID 254- 36 

1/4M47Z, 10, 5^ MOTA 220-164 1/2Z10T5 TEC 188-21 7Z16,A,B,D PWC 199-128 7ZM33,A.B,D PWC 215-13 TIIF 

1/4M50Z.10, 5^ MOTA 222 - 50 1/2Z11T5 TEC 190- 32 7Z16C PWC 199-129 7ZM33C PWC 215-14 1B05J20 TIID 257- 52 

1/4M51Z,10, 5^ MOTA 222-124 1/2Z12T5 TEC 192- 90 7Z17,A,B,D PWC 201-21 7ZM36,A,B,D PWC 216-126 TIIF 

1/4M52Z.10, 5^ MOTA 223-145 1/2Z13T5 TEC 194-158 7Z17C PWC 201- 22 .7ZM36C PWC 216-127 1B05J40 TIID 259- 68 

1/4M56Z,10, 5^ MOTA 224 - 14 1/2Z15T5 TEC 197-1 10 7Z18,A,B,D PWC 202- 42 ,7ZM39,A,B,D PWC 218-23 TIIF 

1/4M62Z,10, 5^ MOTA 225 -154 1/2Z16T5 TEC 199-109 7Z18C PWC 202- 43 .7ZM39C PWC 218-24 1B6 PWC 347- 92 

1/4M68Z,10, 5^ MOTA 227 - 22 1/2Z18T5 TEC 202- 17 .7Z19,A,B,D PWC 203-158 7ZM43,A,B,D PWC 219-104 1B08T05 TIID 250-67 

1/4M75Z,10, 5^ MOTA 228-124 1/2Z20T5 TEC 204-162 7Z19C PWC 203-159 7ZM43C PWC 219-105 TIIF 

1/4M82Z, 10, 5^ MOTA 230- 22 1/2Z22T5 TEC 206-131 7Z20,A,B,D PWC 204-181 7ZM45,A,B,D PWC 220-86 1B08T10 TIID 254- 41 

1/4M91Z,10, 5^ MOTA 231 -147 1/2Z24T5 TEC 208-126 7Z20C PWC 204-182 .7ZM45C PWC 220-87 TIIF 

1/4M 100Z,10,5 233- 1 1/2Z27T5 TEC 211-14 7Z22,A,B,D PWC 206-155 7ZM47,A,B,D PWC 221-38 1B08T20 TIID 257- 57 

♦ MOTA 1/2Z30T5 TEC 213- 28 7Z22C PWC 206-156 .7ZM47C PWC 221-39 TIIF 

1/4M 105Z,10,5 234- 64 1/2Z33T5 TEC 214-171 7Z24,A,B,D PWC 208-146 7ZM50,A,B,D PWC 222-55 1B08T40 TIID 259- 73 

♦ MOTA 1/2Z36T5 TEC 216-114 7Z24C PWC 208-147 .7ZM50C PWC 222-56 TIIF 

1/4M1 10Z,10,5 234-141 1/2Z39T5 TEC 218- 7 7Z25,A,B,D PWC 210- 30 7ZM51,A,B,D PWC 222-176 1B08T60 TIID 260- 18 

♦ MOTA 1/2Z43T5 TEC 219- 92 7Z25C PWC 210-31 7ZM51C PWC 222-177 TIIF 

1/4M120Z,10,5 236- 2 1/2Z47T5 TEC 221 - 22 7Z27,A,B,D PWC 211 - 38 7ZM52,A,B,D PWC 223-150 1B08T80 TIID 260- 48 

_ ♦ MOTAj _ 1/2Z51T5 _ TEC l222-166| 7Z27C _ PWC 121 1 - 39 7ZM52C _ PWC 223-151 _IMF_ 
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1 . 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 



IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

KEfflsa 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

0321 

NO. 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


PWC 

360- 75 

1 E 1 20Z,10,5 

CODI 

236 

55 

1N23WE ” 

♦ ALP 

512-34 

1N45 


GIC 


1 N60 



1B10 

PWC 

371 - 3 

1 E 130Z, 10,5 

CODI 

237 

95 

KEM 

MIC 



ITT 

KEM 


(cont) 

BNT 


1B 1 2 

PWC 

378- 32 

1 E150Z, 10,5 

CODI 

239 

68 


NECJ 



SES 

TEC 


♦ DETM 

ELBR 


1B 1 4 

PWC 

382- 21 

1 E1 60Z,10,5 

CODI 

240 

100 

JAN 1 N23WE,WEM,WEMR 



UPI 


ESMF 

GELC 


1B 16 

PWC 

386- 28 

1 E1 80Z,10,5 

CODI 

242 

36 

ALP 

MIC 

512- 35 

1 N46 


GIC 

250- 97 

GIC 

HITJ 


1 B 1 8 

PWC 

388- 26 

1 E200Z, 10,5 

CODI 

243 

78 

1N23WF 

NECJ 

512- 36 


ITT 

KEM 


IDC 

ITT 


1B20 

PWC 

390- 29 

1 F1 

PWC 

301 

29 

1N23WG 

NECJ 

512- 37 


NECJ 

SES 


KEM 

MISI 


1B20K05 

TIID 

250- 68 

1F2 

PWC 

312 

29 

JAN 1 N23WG,WGM,WG 

MR 


TEC 

UPI 


NECJ 

NJRC 



TIIF 


1F3 

PWC 

322 

2 

ALP 

MIC 

512- 38 

1N47 


GIC 

255- 66 

NPC 

SES 


1B20K10 

TIID 

254- 42 

1F4 

PWC 

331 

10 

1 N25 

♦ AALP 

510- 10 


ITT 

KEM 


TEC 

♦ TFKG 



TIIF 


1F05 

PWC 

294 

40 


KEM 




SES 


TOSJ 

UPI 


1B20K20 

TIID 

257- 59 

1F6 

PWC 

348 

36 

JAN1N25 

ALP 

510- 11 

1N48 


APX 

252- 68 

1N60A 

GELC 

249- 4 


TIIF 


1F8 

PWC 

361 

13 


KEM 



ESMF 

GELC 


ITT 

KEM 


1B20K40 

TIID 

259- 75 

1 F10 

PWC 

371 

48 

1N25A 

♦ AALP 

510- 12 


GIC 

IDC 


SES 

TEC 



TIIF 


1 F1 2 

PWC 

378 

40 


KEM 



ITT 

KEM 



UPI 


1B20K60 

TIID 

260- 20 

1 F20 

PWC 

390 

31 

1N25B 

♦ AALP 

510- 13 


MISI 

NPC 


1N60C 

GELC 

249- 95 


TIIF 


1G8 

AEIL 

300 

20 


KEM 



SDI 

SES 



UPI 


1B20K80 

TIID 

260- 50 

1HY40 

♦ INRI 

329 

42 

1N25WA 

ALP 

510- 14 


TEC 

♦ TFKG 


1N60S 

HSC 

247- 56 


TIIF 


1HY50 

♦ INRI 

339 

87 

JAN 1 N25WA 

ALP 

510- 15 



UPI 



♦ NPC 


1B40K05 

TIID 

250- 70 

1HY80 

♦ INRI 

359 

90 

1 N26 

♦ AALP 

516- 34 

1 N49 


GIC 

252- 30 

1N61 

GELC 

255- 53 


TIIF 


1HY100 

♦ INRI 

370 

31 


MIC 



IDC 

ITT 


GIC 

ITT 


1B40K10 

TIID 

254- 44 

1M9 1Z, 10,5 

♦ MOTA 

185 

170 

1N26A 

♦ AALP 

516- 35 


SES 

TEC 


KEM 

SES 



TIIF 


1 M 10Z, 10,5 

♦ MOTA 

188 

65 


MIC 




UPI 



TEC 


1B40K20 

TIID 

257- 62 

1 M 1 1Z, 10,5 

♦ MOTA 

190 

64 

1N26B 

♦ ALP 

510- 16 

1N50 


GELC 

252- 31 

1 N62 

GELC 

255- 54 


TIIF 


1 M 1 2Z,10,5 

♦ MOTA 

192 

133 


MIC 



GIC 

IDC 


GIC 

IDC 


1B40K40 

TIID 

259- 77 

1 M 13Z,10,5 

♦ MOTA 

195 

3 

JAN 1 N26B,BM,BMR,BR 



ITT 

SES 


ITT 

SES 



TIIF 


1 M 1 4Z, 10,5 

MOTA 

196 

76 


ALP 

516- 38 


TEC 

UPI 



TEC 


1B40K60 

TIID 

260- 22 

1 M 1 5Z,10,5 

♦ MOTA 

197 

151 

1N26C 

♦ AALP 

516- 36 

1N51 


ESMF 

249- 64 

1 N63 

APX 

253- 80 


TIIF 


1 M 1 6Z,10,5 

♦ MOTA 

199 

143 

1N28J 

NECJ 

512- 6 


GELC 

GIC 


♦ ESMF 

GELC 


1B40K80 

TIID 

260- 52 

1 M 1 7Z,10,5 

MOTA 

201 

29 

1N31 

♦ AALP 

517- 70 


ITT 

KEM 


GIC 

IDC 



TIIF 


1 M 1 8Z,10,5 

♦ MOTA 

202 

58 


KEM 



MISI 

SES 


ITT 

KEM 


1B100M05 

TIID 

250- 72 

1 M 19Z,10,5 

MOTA 

203 

167 

JAN1N31 

ALP 

517- 71 


TEC 

UPI 


MCPE 

MISI 



TIIF 


1 M20Z,10,5 

♦ MOTA 

205 

12 


KEM 


1N52 


ESMF 

252- 69 

SDI 

SES 


1B100M10 

TIID 

254 - 46 

1 M22Z,10,5 

♦ MOTA 

206 

170 

1N31A 

KEM 

517- 72 


GELC 

GIC 


TEC 

UPI 



TIIF 


1 M24Z, 10,5 

♦ MOTA 

208 

161 

1N32 

♦ AALP 

517- 34 


IDC 

ITT 


1N63A 

GIC 

253- 81 

1B100M20 

TIID 

257 - 64 

1 M25Z, 10,5 

MOTA 

210 

35 

♦ ESMF 

KEM 



KEM 

MISI 


IDC 

ITT 



TIIF 


1 M27Z,10,5 

♦ MOTA 

211 

51 

MIC 

MISI 



SES 

TEC 


SES 

TEC 


1B100M30 

TIID 

258-106 

1 M30Z,10,5 

♦ MOTA 

213 

59 

JAN1N32 

MIC 

517- 35 



UPI 


1 N64 

APX 

247- 53 


TIIF 


1 M33Z, 10,5 

♦ MOTA 

215 

22 

1 N34 

APX 

250-103 

1N52A 


GELC 

249- 92 

BNT 

ESMF 


1B100M40 

TIID 

259- 79 

1 M36Z,10,5 

♦ MOTA 

216 

135 

BNT 

GELC 



ITT 

SES 


GELC 

IDC 



TIIF 


1 M39Z,10,5 

♦ MOTA 

218 

32 

GIC 

IDC 



TEC 

UPI 


KEM 

MISI 


1B100M60 

TIID 

260- 24 

1 M43Z,10,5 

♦ MOTA 

219 

113 

ITT 

KEM 


1 N53 


♦ AALP 

516- 44 

NPC 

SDI 



TIIF 


1 M47Z,10,5 

♦ MOTA 

221 

47 

NECJ 

PHIC 



GESY 

MIC 


TFKG 

UPI 


1B100M80 

TIID 

260- 54 

1 M5 1Z,10,5 

♦ MOTA 

223 

4 

SES 

TEC 


JAN1N53 

ALP 

516- 45 

1N64A 

IDC 

247- 5 


TIIF 


1 M56Z,10,5 

♦ MOTA 

224 

77 

TEK 

♦ TFKG 




MIC 


KEM 

UPI 


1C1 

PWC 

300- 97 

1 M62Z,10,5 

♦ MOTA 

226 

32 


UPI 


1N53A 


AMIC 

516- 46 

1 N65 

ESMF 

252- 63 

1C20 

PWC 

311-84 

1 M68Z,10,5 

♦ MOTA 

227 

85 

1N34A 

APX 

250-104 



♦ ALP 


GELC 

GIC 


1C40 

PWC 

330- 66 

1 M75Z,10,5 

♦ MOTA 

229 

4 

BNT 

EMLS 


1N53B 


♦ AALP 

516- 47 

IDC 

ITT 


1C05 

PWC 

294- 12 

1 M82Z,10,5 

♦ MOTA 

230 

82 

ESMF 

GELC 




MIC 


KEM 

MISI 


1C60 

PWC 

347 - 93 

1 M91 Z,10,5 

♦ MOTA 

232 

25 

GIC 

HITJ 


JAN 1 N53B,BM,BMR,BR 


SDI 

SES 


1C80 

PWC 

360- 76 

1 M 100Z,10,5 

♦ MOTA 

233 

60 

IDC 

ITT 




ALP 

516- 48 

TEC 

UPI 


1C 100 

PWC 

371- 4 

1 M 1 10Z, 10,5 

♦ MOTA 

235 

33 

KEM 

MISI 


1N53C 


♦ AALP 

516- 49 

1 N66 

ELBR 

250-105 

1C 120 

PWC 

378- 33 

1 M 1 20Z,10,5 

♦ MOTA 

236 

56 

NECJ 

NJRC 


1N53D 


♦ AALP 

516- 50 

EMLS 

ESMF 


1C1 4 

PWC 

382- 22 

1 M 130Z,10,5 

♦ MOTA 

237 

96 

♦ NPC 

PHIC 


1 N54 


APX 

249- 93 

1 GELC 

GESY 


1C1 6 

PWC 

386- 29 

1 M 1 40Z,10,5 

MOTA 

238 

103 

SDI 

SES 



GELC 

GIC 


GIC 

ITT 


1C1 8 

PWC 

388- 27 

1M 1 50Z, 10,5 

♦ MOTA 

239 

69 

SOD 

TEC 



ITT 

KEM 


KEM 

MISI 


1C20 

PWC 

390- 30 

1 M 160Z, 10,5 

♦ MOTA 

240 

101 

TEK 

UPI 



NECJ 

SES 


SDI 

SES 


1 D1 

PWC 

301- 12 

1 M180Z,10,5 

♦ MOTA 

242 

37 

1N34AS 

GELC 

252- 29 


TEC 

UPI 


TEC 

UPI 


1D2 

PWC 

312- 10 

1 M200Z,10,5 

♦ MOTA 

243 

79 


HSC 


1N54A 


APX 

249- 94 

1N66A 

GELC 

250-106 

1D3 3A,B 

Dll 

167- 43 

1N21B 

♦ ESMF 

510- 

57 

1N35 

GELC 

249-102 


EMLS 

ESMF 


! GIC 

ITT 


1D3 6A,B 

Dll 

168- 1 

KEM 

MIC 



HITJ 

ITT 



GELC 

HSC 


KEM 

SES 


1D3 9A,B 

Dll 

168-149 

MISI 

NECJ 



KEM 

SDI 



ITT 

KEM 


TEC 

UPI 


1D4 

PWC 

330-101 

1N21C 

♦ AALP 

510- 

58 

SES 

TEK 



MISI 

NECJ 


1 N67 

BNT 

253- 47 

1D4 3A,B 

Dll 

169-147 

♦ ESMF 

KEM 




UPI 



NJRC 

♦ NPC 


ELBR 

GELC 


1D4 7A,B 

Dll 

170-153 

MIC 

MISI 



1N36 

GIC 

248- 84 


SDI 

SES 


GIC 

IDC 


1D5 1 A,B 

Dll 

171-193 


NECJ 



ITT 

KEM 



TEC 

UPI 


ITT 

KEM 


1 D5.6A,B 

Dll 

173- 63 

1N21D 

♦ AALP 

510- 

59 

SES 

TEC 


1N55 


BNT 

255- 67 

SES 

TEC 


1D6 

PWC 

348- 19 

♦ ESMF 

KEM 



TEK 

UPI 



GESY 

GIC 


1N67A 

APX 

252- 72 

1D6 2A,B 

Dll 

175- 37 

MIC 

MISI 



1N38 

APX 

253- 78 


IDC 

ITT 


BNT 

EMLS 


1D8 

PWC 

361- 1 


NECJ 



GELC 

GIC 



KEM 

SES 


GELC 

GIC 


1 DIO 

PWC 

371- 36 

1N21E 

AMIC 

510- 

60 

HSC 

IDC 




UPI 


HSC 

IDC 


1 D14 

PWC 

382- 23 

♦ ALP 

♦ ESMF 



ITT 

KEM 


1N55A 


GIC 

256- 59 

ITT 

KEM 


1D16 

PWC 

386- 30 

KEM 

MISI 



NECJ 

SES 



ITT 

KEM 


♦ NPC 

SDI 


1 D1 8 

PWC 

388- 29 


NECJ 



TEC 

TEK 



NECJ 

NPC 


SES 

SOD 


1 D20 

PWC 

390- 32 

1N21F 

♦ AALP 

510- 

61 

1N38A 

APX 

254- 58 



SES 


♦ TEC 

UPI 


1 E1 

PWC 

300- 98 

♦ ESMF 

KEM 



ESMF 

GELC 


1N55B 


GIC 

256- 82 

1 N68 

BNT 

253- 70 

1E2 

PWC 

311-85 

MIC 

MISI 



GIC 

HITJ 



IDC 

ITT 


ELBR 

GELC 


1E6 8Z, 10,5 

CODI 

177-144 


NECJ 



HSC 

IDC 




SES 


GIC 

IDC 


1E7 5Z,10,5 

CODI 

180- 13 

1N21G 

♦ AALP 

510- 

62 

ITT 

KEM 


1N56 


BNT 

249- 66 

ITT 

KEM 


1E8 2Z,10,5 

CODI 

182- 58 

MIC 

NECJ 



MISI 

NECJ 



GELC 

GIC 


SES 

TEC 


1E9 1Z, 10,5 

CODI 

185-169 

1N21WD 

NECJ 

510- 

63 

NJRC 

NPC 



ITT 

KEM 


1N68A 

APX 

253- 71 

1 E10Z, 10,5 

CODI 

188- 64 

1N21WE 

♦ ALP 

510- 

64 

SDI 

SES 



NECJ 

SES 


BNT 

ESMF 


1 El 1Z, 10,5 

CODI 

190- 63 

KEM 

MIC 



TEC 

TEK 



TEC 

UPI 


GELC 

GIC 


1E12Z, 10,5 

CODI 

192-132 


NECJ 



1N38B 

GELC 

254-106 

1N56A 


BNT 

249- 10 

IDC 

ITT 


1E13Z, 10,5 

CODI 

195- 2 

JAN 1 N2 1 WE,WEM,WEMR 


GIC 

HSC 



GELC 

GIC 


KEM 

MISI 


1 E14Z, 10,5 

CODI 

196- 75 

ALP 

MIC 

510- 

65 

ITT 

SDI 



HITJ 

ITT 


SDI 

SES 


1 E15Z, 10,5 

CODI 

197-150 

1N21WF 

NECJ 

510- 

66 

SES 

TEC 



KEM 

NECJ 



TEC 


1E16Z,10,5 

CODI 

199-142 

1N21WG 

NECJ 

510- 

67 


TEK 



NJRC 

SES 


1 N69 

ESMF 

251 - 84 

1 E1 7Z,10,5 

CODI 

201 - 28 

JAN 1 N2 1 WG,WGM,WG 

\A R 


1 N39 

GESY 

257- 90 


SOD 

TEC 


GELC 

GESY 


1E18Z, 10,5 

CODI 

202- 57 

ALP 

MIC 

510- 

68 

HSC 

IDC 




UPI 


GIC 

IDC 


1 E19Z, 10,5 

CODI 

203-166 

1N23A 

NECJ 

514- 

92 

ITT 

KEM 


1 N57 


GESY 

252- 70 

ITT 

KEM 


1 E20Z,10,5 

CODI 

205- 1 1 

1N23B 

♦ ESMF 

512- 

27 

NECJ 

NJRC 



GIC 

KEM 


MISI 

NPC 


1 E22Z,10,5 

CODI 

206-169 

KEM 

MIC 




SES 



SES 

TEC 


SES 

TEC 


1 E24Z,10,5 

CODI 

208-160 

MISI 

NECJ 



1N39A 

HSC 

257-109 



UPI 



UPI 


1 E25Z, 10,5 

CODI 

210- 34 

1N23C 

♦ AALP 

512- 

28 

IDC 

KEM 


1N57A 


GIC 

252- 71 

1N69A 

EMLS 

252- 32 

1 E27Z,10,5 

CODI 

211- 50 

♦ ESMF 

KEM 




SES 



IDC 

KEM 


GELC 

ITT 


1 E30Z, 10,5 

CODI 

1213- 58 

MIC 

MISI 



1N39B 

HSC 

256-102 


SES 

TEC 


KEM 

NECJ 


1 E33Z,10,5 

CODI 

215- 21 


NECJ 



IDC 

KEM 




UPI 


SDI 

SES 


1 E36Z,10.5 

CODI 

216-134 

1N23D 

♦ AALP 

512- 

29 


SES 


1N58 


APX 

254- 59 

SOD 

TEC 


1 E39Z,10,5 

CODI 

218- 31 

♦ ESMF 

KEM 



1 N40 

IDC 

247- 62 


GELC 

GIC 



UPI 


1 E43Z,10,5 

CODI 

219-112 

MIC 

MISI 



KEM 

TEC 



HSC 

IDC 


1 N70 

ESMF 

254- 88 

1 E45Z, 10,5 

CODI 

220- 88 


NECJ 




UPI 



ITT 

KEM 


GELC 

GIC 


1 E47Z,10,5 

CODI 

221 - 46 

1N23E 

AMIC 

512- 

30 

1N41 

KEM 

248- 53 


SES 

TEC 


ITT 

KEM 


1 E50Z, 10,5 

CODI 

222- 57 

♦ ALP 

♦ ESMF 




UPI 


1N58A 


APX 

253- 79 

MISI 

NECJ 


1 E5 1Z,10,5 

CODI 

223- 3 

KEM 

MISI 



1 N42 

GIC 

254- 63 


ESMF 

GELC 


SES 

TEC 


1 E52Z,10,5 

CODI 

223-152 


NECJ 



IDC 

KEM 



GIC 

HSC 



UPI 


1 E56Z,10,5 

CODI 

224- 76 

1N23F 

AMIC 

512- 

31 


TEC 



IDC 

ITT 


1N70A 

ESMF 

254-103 

1 E62Z, 10,5 

CODI 

226- 31 

♦ ALP 

♦ ESMF 



1N43 

ESMF 

251-83 


KEM 

MISI 


GELC 

IDC 


1 E68Z, 10,5 

CODI 

227- 84 

KEM 

MISI 



ITT 

KEM 



NECJ 

SDI 


ITT 

KEM 


1 E75Z,10,5 

CODI 

229- 3 


NECJ 



MISI 

SES 



SES 

TEC 


MISI 

NPC 


1 E82Z,10,5 

CODI 

230- 81 

1N23G 

♦ AALP 

512- 

32 


UPI 


1 N59 


GESY 

258- 67 

SDI 

SES 


1 E91Z, 10,5 

CODI 

232- 24 

MIC 

NECJ 



1 N44 

GIC 

254- 56 



IDC 



TEC 


1 E100Z,10,5 

CODI 

233- 59 

1N23WD 

NECJ 

512- 

33 

ITT 

KEM 


1 N60 


APX 

248-101 

1N71 

GESY 

581 - 67 

1 E1 10Z.10.5 

CODI 

235- 32 





SES 

TEC 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 



IN TYPE Nl 

MBER SEQUENCE 


Kg 

PPliiiIh 

warn 

No. 

■n 


TYPE No. 


[itiftniTH 

TYPE 

No. 

MFRS 

Pq8tLine 

Qsa 

No. 

■ T mi 


1N71 



1 N92 


A GESY 

309 - 63 

IN116 

WMMm 

mmm 

1N141 




1N205 




(cont.) 

GIC 



GELC 

IDC 


EMLS 

GELC 


(cont.] 


GELC 


(cont.) 


SSI 


ITT 

KEM 



MOTA 

SSI 


GIC 

IDC 



GIC 

ITT 



TSC 

UPI 


SES 

UPI 




UPI 


ITT 

KEM 



SES 

SOD 



USS 

WSI 


1N72 

GESY 

575 - 2 

1 N93 


A GESY 

320- 23 

SDI 

SES 




UPI 


1N206 


♦ ACRL 

247- 35 

1 N73 

GESY 

251 - 92 


GELC 

IDC 


SOD 

TEC 


1N 142 


EMLS 

254- 60 


CODI 

SCA 


GIC 

IDC 



MOTA 

SSI 



UPI 



GELC 

GIC 



SDI 

SSI 


KEM 

UPI 




UPI 


INI16A 

ITT 

251- 91 


ITT 

SES 



TSC 

UPI 


1 N74 

GESY 

252- 43 

JAN1N93A 

GESY 

320- 34 

KEM 

SES 


1 N 1 43 


EMLS 

254- 71 


USS 

WSI 


GIC 

KEM 


1 N95 


EMLS 

251- 9 


UPI 



GELC 

GIC 


1N207 


♦ ACRL 

247- 83 


UPI 



GELC 

GIC 


IN117 

APX 

251 - 10 


ITT 

SES 



CODI 

SCA 


1 N75 

ESMF 

253- 69 


ITT 

KEM 


EMLS 

GELC 


1N 1 44 


ATEC 

248- 65 


SDI 

SSI 


GELC 

GIC 



SES 

SOD 


GIC 

ITT 



GELC 

GIC 



TSC 

UPI 


IDC 

ITT 



TEC 

UPI 


KEM 

SDI 



ITT 

SES 



USS 

WSI 


KEM 

MISI 


1 N96 


EMLS 

251- 13 

SES 

SOD 




UPI 


1N208 


♦ ACRL 

248- 56 

SES 

TEC 



GELC 

GIC 


TEC 

UPI 


1 N 145 


ATEC 

249- 13 


CODI 

SCA 


1N76 

♦ AALP 

517- 73 


ITT 

KEM 


INI17A 

GELC 

251 - 94 


GELC 

GIC 



SDI 

SSI 


GESY 

KEM 



NECJ 

SDI 


GIC 

ITT 



ITT 

SES 



TSC 

USS 


1N76A 

♦ AALP 

517- 74 


SES 

SOD 


KEM 

SES 




UPI 




WSI 



KEM 


♦ 

TEC 

UPI 



UPI 


1N 149 


AMIC 

512-39 

1N209 


♦ ACRL 

248- 94 

1N76C 

KEM 

517- 75 

1N96A 


♦ ATEC 

251-20 

INI 18 

EMLS 

251 - 14 


ALP 

♦ ESMF 



CODI 

ITT 


1 N78 

GESY 

515- 44 


EMLS 

GELC 


GELC 

GIC 



KEM 

MISI 



SCA 

SDI 



MIC 



GIC 

ITT 


ITT 

KEM 


IN 150 


AMIC 

512- 8 


SSI 

TSC 


1N78A 

MIC 

515- 45 


KEM 

SES 


SDI 

SES 




KEM 



UPI 

USS 


1N78B 

♦ AALP 

515- 46 


SOD 

UPI 


SOD 

♦ TEC 


1 N1 5 1 


GELC 

301 - 62 



WSI 



MIC 


1 N97 


EMLS 

252- 79 


UPI 


1 N 152 


GELC 

311-106 

1N210 


♦ ACRL 

249- 72 

JAN1N78B 

ALP 

515- 47 


GELC 

GIC 


INI18A 

♦ ATEC 

251 - 21 

1 N 1 53 


GELC 

321 - 46 


CODI 

ITT 



MIC 



ITT 

KEM 


EMLS 

GELC 


1N158 


GELC 

328- 8 


SCA 

SDI 


1N78C 

♦ ALP 

515- 48 


SES 

TEC 


GIC 

ITT 


IN 160 


AMIC 

512- 9 


SSI 

TSC 



MIC 




UPI 


KEM 

SDI 




KEM 



UPI 

USS 


JAN1N78C.CIV 

,CMR,CR 


1N97A 


GELC 

253- 48 

SES 

SOD 


1N 175 


IDC 

254-109 



WSI 


ALP 

MIC 

515- 49 


GIC 

ITT 



UPI 



ITT 

SES 


1N21 1 


♦ ACRL 

250- 83 

1N78D 

♦ AALP 

515- 50 


KEM 

SES 


INI 19 

EMLS 

273- 97 



TEC 



CODI 

ITT 



MIC 




TEC 


GELC 

IDC 


1N 191 


APX 

276- 92 


SCA 

SDI 


1N78E 

AMIC 

515- 51 

1 N98 


BNT 

252- 81 

ITT 

SES 



BNT 

EMLS 



SSI 

TSC 



♦ ALP 



EMLS 

GELC 



TEC 



ESMF 

GELC 



UPI 

USS 


1N78F 

♦ ALP 

515- 52 


GIC 

ITT 


IN 120 

EMLS 

273- 98 


GIC 

IDC 




WSI 



MIC 



KEM 

SDI 


GELC 

GIC 



ITT 

MISI 


1N212 


♦ ACRL 

251-63 

1N78G 

MIC 

515- 53 


SES 

SOD 


IDC 

ITT 



NPC 

PHIC 



CODI 

ITT 


1N79 

GESY 

598- 11 

♦ 

TEC 

UPI 


SES 

SOD 



SDI 

SES 



SCA 

SDI 



KEM 


1N98A 


♦ ATEC 

252- 88 


TEC 



SOD 

♦ TEC 



SSI 

TSC 


1N81 

ESMF 

248-106 


EMLS 

GELC 


1N126 

APX 

250-109 

1 N 192 


APX 

274- 54 


UPI 

USS 


GELC 

GIC 



GIC 

HSC 


BNT 

EMLS 



BNT 

EMLS 




WSI 


ITT 

KEM 



ITT 

KEM 


GELC 

GIC 



ESMF 

GELC 


1N213 


♦ ACRL 

253- 1 1 

MISI 

NECJ 



SDI 

SES 


ITT 

KEM 



GIC 

IDC 



CODI 

ITT 


NPC 

SES 



SOD 

UPI 


SES 

SOD 



ITT 

MISI 



SCA 

SDI 


SOD 

TEC 


1 N99 


BNT 

252- 80 

TEC 

UPI 



NPC 

PHIC 



SSI 

TSC 



UPI 



EMLS 

GELC 


1N126A 

APX 

252- 33 


SDI 

SES 



UPI 

USS 


1N81A 

EMLS 

250- 77 


GIC 

ITT 


BNT 

EMLS 



SOD 

♦ TEC 




WSI 


GELC 

ITT 



KEM 

SDI 


♦ ESMF 

GELC 


1N194 


CODI 

272- 7 

1N214 


♦ ACRL 

253- 66 

KEM 

SDI 



SES 

SOD 


ITT 

KEM 



HSC 

IDC 



CODI 

ITT 


SES 

SOD 



TEC 

UPI 


MISI 

NPC 



ITT 

SES 



SCA 

SDI 


TEC 

UPI 


1N99A 


BNT 

253- 49 

SDI 

SES 


1N194A 

CODI 

269- 67 


SSI 

TSC 


1 N82 

GIC 

575- 3 


GELC 

ITT 


SOD 

TEC 



HSC 

IDC 




WSI 


IDC 

KEM 



KEM 

SES 



UPI 



ITT 

SDI 


1N215 


♦ ACRL 

254- 86 

NJRC 

♦ NPC 




TEC 


1 N 1 27 

BNT 

253. 72 



SES 



CODI 

SCA 


1N82A 

BNT 

575- 4 

IN 100 


BNT 

252- 82 

GELC 

GIC 


1N 195 


CODI 

272- 8 


SDI 

SSI 


GELC 

GIC 



EMLS 

GELC 


IDC 

ITT 



HSC 

IDC 



TSC 

WSI 


IDC 

KEM 



GIC 

IDC 


KEM 

SES 



ITT 

SDI 


1N216 


♦ ACRL 

255- 58 

MIC 

NJRC 



ITT 

KEM 


SOD 

TEC 




SES 



CODI 

SCA 


♦ NPC 

SAR 



SDI 

SES 


1N127A 

BNT 

254-104 

1 N 196 


CODI 

272- 9 


SDI 

SSI 


JAN 1 N82A.AG 

GIC 

575 - 5 


SOD 

♦ TEC 


ESMF 

GELC 



HSC 

IDC 



TSC 

WSI 



MIC 




UPI 


GIC 

IDC 



ITT 

SDI 


1N217 


♦ ACRL 

256- 83 

1N82AG 

GELC 

575 - 6 

1N100A 

♦ ATEC 

252- 89 

ITT 

KEM 




SES 



CODI 

SCA 


GIC 

IDC 



BNT 

EMLS 


MISI 

NPC 


1N 198 


APX 

252- 73 


SDI 

SSI 


KEM 

MIC 



GELC 

GIC 


SDI 

SES 



BNT 

ESMF 



TSC 

WSI 


NPC 

SAR 



HSC 

ITT 



TEC 



GELC 

GIC 


1N218 


♦ ACRL 

257- 91 

1N83 

GESY 

259- 38 


KEM 

NJRC 


1 N 128 

APX 

2,48-107 


IDC 

ITT 



CODI 

SCA 


IDC 

UPI 



SDI 

SES 


BNT 

EMLS 



MISI 

NPC 



SDI 

SSI 


1 N84 

GESY 

247- 74 


SOD 

UPI 


♦ ESMF 

GELC 



SDI 

SES 



TSC 

WSI 


GIC 

IDC 


1 N 102 


GELC 

255- 2 

GIC 

ITT 



TEC 

TEK 


1N219 


♦ ACRL 

258- 34 

ITT 

SES 



GIC 

IDC 


KEM 

MISI 



TFKG 

UPI 



CODI 

SCA 


TEC 

UPI 



ITT 

SES 


SDI 

SES 


1N198A 

BNT 

252- 74 


SDI 

SSI 


1N86 

GELC 

251-82 

1 N 103 


GIC 

247- 18 


UPI 



EMLS 

GELC 



TSC 

WSI 


GIC 

ITT 



IDC 

ITT 


1N128A 

BNT 

248-108 


GIC 

IDC 


1N220 


♦ ACRL 

259- 6 

KEM 

SES 



SES 

TEC 


GELC 

GIC 



ITT 

SDI 



CODI 

SCA 


SOD 

TEC 




UPI 


ITT 

KEM 



SES 

TEC 



SDI 

SSI 



UPI 


1 N 104 


GIC 

247- 67 

SES 

UPI 



TEK 

UPI 



TSC 

WSI 


1 N87 

ESMF 

247 - 38 


IDC 

ITT 


1 N 132 

KEM 

575- 7 

1N198B 

BNT 

279- 39 

1N221 


♦ ACRL 

259- 43 

GIC 

ITT 



SES 

TEC 


1 N 133 

EMLS 

246- 13 


EMLS 

GELC 



CODI 

SCA 


KEM 

MISI 




UPI 


GIC 

IDC 



IDC 

ITT 



SDI 

SSI 


♦ NPC 

PHIC 


1 N 105 


GELC 

592- 42 

ITT 

KEM 



SDI 

SES 



TSC 

WSI 


SES 

TEC 




KEM 


SES 

UPI 



SOD 

TEK 


1N222 


♦ ACRL 

259- 89 


UPI 


1 N 107 


GELC 

246- 55 

1 N 135 

GIC 

252- 34 

1N198M 

IDC 

252- 75 


CODI 

SCA 


1N87A 

A APX 

247 - 39 


GIC 

IDC 


IDC 

ITT 



ITT 

UPI 



SDI 

SSI 


GELC 

GIC 



ITT 

KEM 


SES 

TEC 


1N200 


♦ ACRL 

246- 22 


TSC 

WSI 


IDC 

ITT 



SES 

TEC 



UPI 



CODI 

SCA 


1N225 


CODI 

184- 59 

KEM 

PHIC 




UPI 


1N137A 

♦ ACRL 

248- 83 


SDI 

SSI 


♦ 

CRL 

♦ DIC 


SES 

TEC 


1 N 108 


GELC 

250- 16 

CODI 

ITT 



TSC 

UPI 



GSE 

MSC 


♦ TFKG 

UPI 



GIC 

ITT 


SES 

SSI 



USS 

WSI 



SDI 

SEN 


1N87S 

♦ NPC 

247 - 57 


NJRC 

SES 


TSC 

UPI 


1N201 


♦ ACRL 

246- 32 


SSI 

TSC 



UPI 



TEC 

UPI 



USS 



CODI 

SCA 



USS 

WSI 


1N87T 

♦ NPC 

247- 58 

1 N 109 


KEM 

598- 12 

1N137B 

ITT 

248- 85 


SDI 

SSI 


1N225A 

CODI 

184- 60 

1N88 

A APX 

253- 35 

INI 1 1 


GELC 

251 - 85 

SES 

SSI 



TSC 

UPI 


♦ CRL 

♦ DIC 


EMLS 

GELC 



GIC 

ITT 



UPI 



USS 

WSI 



GSE 

MSC 


GIC 

ITT 



KEM 

SES 


1N138A 

♦ ACRL 

246- 94 

1N202 


♦ ACRL 

246- 44 


SDI 

SEN 


KEM 

SES 



TEC 

UPI 


CODI 

ITT 



CODI 

SCA 



SSI 

TSC 


SOD 

TEC 


INI 12 


GELC 

251 - 86 

SES 

SSI 



SDI 

SSI 



USS 

WSI 


1 N89 

APX 

252- 65 


GIC 

ITT 


TSC 

UPI 



TSC 

UPI 


1N226 


CODI 

189-107 

EMLS 

GELC 



KEM 

SES 



USS 



USS 

WSI 


♦ CRL 

♦ DIC 


GIC 

ITT 



TEC 

UPI 


1N138B 

ITT 

246- 97 

1N203 


♦ ACRL 

246- 62 


GSE 

MSC 


KEM 

SES 


1 N 113 


GELC 

251 - 79 

SES 

UPI 



CODI 

SCA 



SDI 

SEN 


SOD 

TEC 



GIC 

ITT 


1N 139 

ATEC 

249- 67 


SDI 

SSI 



SSI 

TSC 



UPI 



KEM 

SES 


EMLS 

GELC 



TSC 

UPI 



USS 

WSI 


1 N90 

APX 

250-107 


TEC 

UPI 


GIC 

ITT 



USS 

WSI 


1N226A 

CODI 

189-108 

EMLS 

GELC 


INI 14 


GELC 

251-80 

SES 

SOD 


1N204 


♦ ACRL 

246- 69 

♦ CRL 

♦ DIC 


GIC 

ITT 



GIC 

ITT 



UPI 



CODI 

SCA 



GSE 

MSC 


KEM 

SDI 



KEM 

SES 


IN 140 

ATEC 

252- 90 


SDI 

SSI 



SDI 

SEN 


SES 

SOD 



TEC 

UPI 


EMLS 

GELC 



TSC 

UPI 



SSI 

TSC 


TEC 

UPI 


INI 15 


GELC 

251 - 81 

GIC 

ITT 



USS 

WSI 



USS 

WSI 


1N91 

A GESY 

298-107 


GIC 

ITT 


SES 

SOD 


1N205 


♦ ACRL 

246- 95 

1N227 


CODI 

194- 5 

GELC 

IDC 



KEM 

SDI 



UPI 



CODI 

ITT 


♦ CRL 

♦ DIC 


MOTA 

SSI 



SES 

SOD 


1 N 14 1 

EMLS 

252- 83 


SCA 

SDI 



GSE 

MSC 



UPI 



TEC 

UPI 
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1. TYPf 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

1N227 



1N248 



JAN 1 N250B.RB GESY 

3? 9 51 

1N268 



1N295 

APX 

248 - 99 

(cont) 

SDI 


(cont) 

INRJ 



WESY 


(cont) 

ITT 


BNT 

ELBR 


SEN 

SES 


ITT 

SAR 


1N250C 

♦ ARCA 

318-90 

KEM 

SES 


ESMF 

GELC 


SSI 

TSC 


SES 

SOD 


BRA 

EDL 



UPI 


GIC 

IDC 


USS 

WSI 


SSI 

SYN 


ETC 

GESY 


1N270 

♦ ATEC 

254- 6 

KEM 

MISI 


1N227A 

CODI 

194- 6 

TRW 

UPI 


IDC 

INRB 


APX 

BNT 


♦ NPC 

SDI 


♦ CRL 

♦ DIC 



WESY 


INRC 

INRI 


EMLS 

ESMF 


TEC 

UPI 


GSE 

MSC 


1N248A 

ATEC 

297- 45 

INRJ 

ITT 


GELC 

GIC 


1N295A 

GELC 

248-100 

SDI 

SEN 


BRA 

EDL 


♦ MOTA 

SAR 


HSC 

IDC 


IDC 

UPI 


SES 

SSI 


ETC 

GESY 


SCN 

SOD 


ITT 

MISI 


1N295S 

♦ NPC 

247-106 

TSC 

USS 


IDC 

INRB 


SSI 

SYN 


♦ NPC 

SDI 


1N295X 

♦ NPC 

247-104 


WSI 


INRC 

INRI 



TRW 


SES 

SOD 


1N297 

ELBR 

252- 66 

1N228 

CODI 

198-199 

INRJ 

ITT 


1N251 

ATEC 

269- 59 


UPI 


GELC 

GIC 


♦ CRL 

♦ DIC 


SAR 

SES 


AMD 

CODI 


JAN1N270 

GIC 

254- 7 

ITT 

KEM 


GSE 

MSC 


SOD 

SSI 


EMLS 

FSC 


ITT 

TEC 


SDI 

SES 


SDI 

SEN 


SYN 

TRW 


GESY 

IDC 


1N273 

♦ ATEC 

248- 54 

TEC 

UPI 


SSI 

TSC 



WESY 


ITT 

NJRC 


EMLS 

GELC 


1N297A 

GELC 

252- 67 

USS 

WSI 


1N248B 

ATEC 

297- 46 

RAYN 

SDI 


GIC 

IDC 


ITT 

SES 


1N228A 

CODI 

198-200 

BRA 

EDL 


SES 

SGSI 


ITT 

SES 


TEC 

UPI 


♦ CRL 

♦ DIC 


♦ ESMF 

ETC 


SOD 

♦ Til 


SOD 

UPI 


1N298 

BNT 

251 -103 

GSE 

MSC 


GESY 

IDC 


TIID 

♦ TIIF 


1N276 

♦ ATEC 

279- 40 

GELC 

GIC 


SDI 

SEN 


INRB 

INRC 


TSC 

WSI 


APX 

BNT 


IDC 

ITT 


SSI 

TSC 


INRI 

INRJ 


JAN1N251 

FSC 

269- 57 

EMLS 

ESMF 


KEM 

SDI 


UPI 

USS 


ITT 

MISI 


RAYN 

TEC 


GELC 

GIC 


SES 

SOD 



WSI 


♦ MOTA 

SAR 



Til 


HSC 

IDC 


TEC 

UPI 


1N229 

CODI 

203- 99 

SOD 

SOIF 


1N251A 

CODI 

280- 78 

ITT 

MISI 


1N298A 

GELC 

251-104 

♦ CRL 

♦ DIC 


SSI 

SYN 


FSC 

IDC 


NJRC 

♦ NPC 


GIC 

IDC 


GSE 

MSC 


TRW 

WESY 


ITT 

SGSI 


SDI 

SES 


ITT 

SES 


SDI 

SEN 


1N248C 

♦ ARCA 

298- 32 

TSC 

WSI 



SOD 


TEC 

UPI 


SSI 

TSC 


BRA 

EDL 


1N252 

ATEC 

265-103 

JAN1N276 

GIC 

279- 41 

1N299 

KEM 

575- 8 


USS 


ETC 

GESY 


AMD 

CODI 


ITT 

TEC 


1N300 

A RAYN 

246- 68 

1N229A 

CODI 

203-100 

IDC 

INRB 


EMLS 

FSC 


1N277 

ATEC 

255- 7 

SSI 

TSC 


♦ CRL 

♦ DIC 


INRC 

INRI 


HSC 

IDC 


APX 

BNT 



UPI 


GSE 

MSC 


INRJ 

ITT 


ITT 

RAYN 


ESMF 

GELC 


1N300A 

A RAYN 

246- 77 

SDI 

SEN 


♦ MOTA 

SAR 


SDI 

SES 


GIC 

IDC 


IDC 

SSI 


SSI 

TSC 


SCN 

SOD 


SGSI 

SOD 


ITT 

MISI 


TSC 

UPI 



USS 


SSI 

SYN 


TIID 

♦ TIIF 


NJRC 

NPC 


1N300B 

IDC 

246- 82 

1N230 

CODI 

208- 27 

TRW 

UPI 


TSC 

WSI 


SDI 

SES 


SSI 

TSC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N249 

ATEC 

304- 19 

1N252A 

CODI 

280- 79 

SOD 

UPI 



UPI 


GSE 

MSC 


BRA 

EDL 


HSC 

IDC 


JAN1N277 

GIC 

254-108 

1N301 

A RAYN 

251 - 87 

SDI 

SEN 


ETC 

GESY 



ITT 


ITT 

TEC 


BNT 

SSI 


SSI 

TSC 


IDC 

INRB 


1N253 

ATEC 

298- 92 

1N277M 

IDC 

253-108 

UPI 

WSI 



USS 


INRC 

INRI 


BRA 

EDI 



ITT 


1N301A 

A RAYN 

251-93 

1N230A 

CODI 

208- 28 

INRJ 

ITT 


EDL 

EMLS 


1N278 

♦ ATEC 

250- 86 

BNT 

SSI 


♦ DIC 

GSE 


SAR 

SES 


ESP 

ETC 


BNT 

EMLS 


UPI 

WSI 


MSC 

SDI 


SOD 

SSI 


GELC 

GESY 


GELC 

GIC 


1N301B 

SSI 

251-107 

SEN 

SSI 


SYN 

TRW 


GIC 

GICC 


IDC 

ITT 


UPI 

WSI 


TSC 

USS 


UPI 

WESY 


IDC 

INRB 


SES 

SOD 


1N302 

A RAYN 

257- 95 

1N231 

CODI 

212-130 

1N249A 

ATEC 

305 - 47 

INRC 

INRI 



UPI 


BNT 

SSI 


♦ CRL 

♦ DIC 


BRA 

EDL 


INRJ 

ITT 


1N279 

♦ ATEC 

248- 55 


WSI 


GSE 

MSC 


ETC 

GESY 


MOTA 

SAR 


BNT 

EMLS 


1N302A 

A RAYN 

257- 96 

SDI 

SEN 


IDC 

INRB 


SCN 

SES 


GELC 

GIC 


BNT 

SSI 


SSI 

TSC 


INRC 

INRI 


SSI 

Til 


IDC 

ITT 



WSI 



USS 


INRJ 

ITT 


TUB 

TIID 


SDI 

SES 


1N302B 

ERI 

257- 97 

1N231A 

CODI 

212-131 

SAR 

SES 



TIIF 


SOD 

UPI 


SSI 

WSI 


♦ DIC 

GSE 


SOD 

SSI 


JAN1N253 

GIC 

301 - 44 

1N281 

ATEC 

252- 48 

1N303 

A RAYN 

254-105 

MSC 

SDI 


SYN 

TRW 


1N254 

ATEC 

309-51 

BNT 

EMLS 


BNT 

ETC 


SEN 

SSI 



WESY 


BRA 

EDI 


GELC 

GIC 


IDC 

SSI 


TSC 

USS 


1N249B 

ATEC 

305- 48 

EDL 

EMLS 


IDC 

ITT 



WSI 


1N232 

CODI 

216- 45 

BRA 

EDL 


ESP 

ETC 


NJRC 

♦ NPC 


1N303A 

A RAYN 

255- 1 

♦ CRL 

♦ DIC 


| ♦ ESMF 

ETC 


GELC 

GESY 


SDI 

SES 


BNT 

ETC 


GSE 

MSC 


GESY 

IDC 


GIC 

GICC 


SOD 

UPI 


IDC 

SSI 


SDI 

SEN 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


1N282 

ATEC 

246- 78 


WSI 


SSI 

TSC 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


IDC 

UPI 


1N303B 

ETC 

255- 4 


USS 


| ITT 

MISI 


ITT 

MOTA 


1N283 

♦ ATEC 

247- 43 

IDC 

SSI 


1N232A 

CODI 

216- 46 

♦ MOTA 

SAR 


SAR 

SCN 


EMLS 

GELC 



WSI 


♦ DIC 

GSE 


SOD 

SOIF 


SES 

SSI 


GIC 

IDC 


1N304 

GIC 

250- 76 

MSC 

SDI 


SSI 

SYN 


Til 

tub 


ITT 

NJRC 


ITT 

SES 


SEN 

SSI 


TRW 

WESY 


TIID 

TIIF 


SDI 

SES 


TEC 

UPI 


TSC 

USS 


JAN 1 N249B,RB GESY 

307- 34 

JAN1N254 

GIC 

310- 6 

SOD 

UPI 


1N305 

ITT 

251 - 23 

1N233 

CODI 

219- 24 


WESY 


1N255 

ATEC 

328- 7 

1N286A 

♦ AALP 

515- 54 

SES 

TEC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N249C 

♦ ARCA 

307- 22 

i BRA 

EDI 


1N287 

EMLS 

249- 1 1 


UPI 


GSE 

MSC 


BRA 

EDL 


EDL 

EMLS 

i 

GELC 

GIC 


1N306 

IDC 

246- 84 

SDI 

SEN 


ETC 

GESY 


ESP 

ETC 


ITT 

SES 


i ITT 

SES 


SSI 

TSC 


IDC 

INRB 


GELC 

GESY 


SOD 

TEC 


TEC 

UPI 



USS 


INRC 

INRI 


GIC 

GICC 



UPI 


1N307 

IDC 

255- 8 

1N233A 

CODI 

219- 25 

INRJ 

ITT 


INRB 

INRC 


1N288 

BNT 

251 -105 

ITT 

SES 


♦ DIC 

GSE 


♦ MOTA 

SAR 


INRI 

INRJ 


EMLS 

GELC 



TEC 


MSC 

SDI 


SCN 

SOD 


ITT 

MOTA 


GIC 

IDC 


1N308 

GELC 

246- 31 

SEN 

SSI 


SSI 

SYN 


SAR 

SCN 


ITT 

SES 


GIC 

IDC 


TSC 

USS 


TRW 

UPI 


SES 

SSI 


SOD 

TEC 


ITT 

SES 


1N234 

♦ CRL 

222- 31 

1N250 

ATEC 

315- 44 

Til 

TUB 



UPI 


TEC 

UPI 


♦ DIC 

GSE 


BRA 

EDL 


TIID 

TIIF 


1N289 

BNT 

252- 84 

1N309 

GELC 

248- 23 

MSC 

SCA 


ETC 

GESY 


JAN1N255 

GIC 

328- 74 

EMLS 

GELC 


GIC 

ITT 


SDI 

SEN 


IDC 

INRB 


1N256 

ATEC 

345- 70 

GIC 

IDC 


SES 

TEC 



USS 


INRC 

INRI 


BRA 

EDI 


ITT 

SES 



UPI 


1N234A 

♦ DIC 

222- 32 

INRJ 

ITT 


EDL 

EMLS 


SOD 

TEC 


1N310 

GELC 

253- 92 

GSE 

MSC 


SAR 

SES 


ESP 

ETC 



UPI 


GIC 

ITT 


SCA 

SDI 


SOD 

SSI 


GELC 

GESY 


1N290 

GELC 

253- 83 

SES 

TEC 


SEN 

USS 


SYN 

TRW 


GIC 

GICC 


GIC 

IDC 


1N312 

GELC 

250- 12 

1N235 

♦ CRL 

225- 83 

UPI 

WESY 


INRB 

INRC 


ITT 

SES 


GIC 

ITT 


♦ DIC 

GSE 


1N250A 

ATEC 

316- 89 

INRI 

INRJ 



TEC 


SES 

TEC 


IDC 

MSC 


BRA 

EDL 


ITT 

MOTA 


1N291 

EMLS 

253- 98 


UPI 


SCA 

SDI 


ETC 

GESY 


SAR 

SCN 


GELC 

GIC 


1N313 

GELC 

253- 95 

SEN 

USS 


IDC 

INRB 


SES 

SSI 


IDC 

ITT 


GIC 

ITT 


1N235A 

♦ DIC 

225- 84 

INRC 

INRI 


Til 

TUB 


SES 

TEC 


SES 

TEC 


GSE 

IDC 


INRJ 

ITT 


TIID 

TIIF 



UPI 


1N314 

IDC 

252- 42 

MSC 

SCA 


SAR 

SES 


JAN1N256 

GIC 

345-107 

1N292 

EMLS 

252- 3 

ITT 

SES 


SDI 

SEN 


SOD 

SSI 


1N258 

IDC 

517- 8 

GELC 

GIC 


TEC 

UPI 



USS 


SYN 

TRW 


1N263 

APHIL 

512-40 

IDC 

ITT 


1N315 

A GESY 

320- 24 

1N236 

♦ CRL 

228-102 


WESY 



NECJ 


SES 

SOD 


IDC 

SSI 


SCA 

SDI 


1N250B 

ATEC 

316-90 

JAN1N263 

PHIL 

512- 41 


UPI 



UPI 


1N237 

♦ CRL 

231-104 

BRA 

EDL 


1N265 

GELC 

252- 76 

1N294 

BNT 

250-110 

1N316 

BRA 

293- 2 


SDI 


♦ ESMF 

ETC 


IDC 

ITT 


ELBR 

ESMF 


ETC 

GIC 


1N238 

♦ CRL 

234- 60 

GESY 

IDC 


KEM 

SES 


GELC 

GIC 


IDC 

INRB 



SDI 


INRB 

INRC 


1N266 

GELC 

249- 96 

IDC 

ITT 


INRC 

INRI 


1N239 

♦ CRL 

237- 40 

INRI 

INRJ 


ITT 

KEM 


KEM 

MISI 


INRJ 

ITT 


SCA 

SDI 


ITT 

MISI 


SES 

UPI 


♦ NPC 

SDI 


SCN 

SES 


1N248 

ATEC 

296- 45 

♦ MOTA 

NPC 


1N267 

GELC 

247-105 

SES 

TEC 


SSI 

TEC 


BRA 

EDL 


SAR 

SOD 


IDC 

ITT 



UPI 



UPI 


ETC 

GESY 


SOIF 

SSI 


KEM 

SES 


1N294A 

GELC 

251- 1 

1N316A 

BRA 

293- 3 

IDC 

INRB 


SYN 

TRW 



UPI 


GIC 

IDC 


ETC 

GIC 


INRC 

INRI 



WESY 


1N268 

GELC 

247- 99 

ITT 

SES 


IDC 

ITT 


cont next col 
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1 . 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



»«™ IM 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 



1N316A 



1N327 



1N338 



1N347 



1N364A 



(cont) 

SCN 


(cont.) 

ETC 


(cont.) 

INRI 


(cont) 

INRC 


(cont) 

ETC 


SES 

SSI 


GIC 

IDC 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


ITT 

SCN 


TEC 

UPI 


ITT 

SCN 


MOTA 

SAR 


ITT 

MOTA 


SES 

SSI 


1N317 

BRA 

299- 27 

SES 

SSI 


SCN 

SES 


SAR 

SCN 



TEC 


ETC 

GIC 



TEC 


SOD 

SSI 


SES 

SOD 


1N365 

BRA 

369-31 

IDC 

INRB 


1N327A 

BRA 

339- 33 

Til 

TIID 


SSI 

Til 


ETC 

SCN 


INRC 

INRI 


ETC 

GIC 


TIIF 

UPI 


TIID 

TIIF 


SSI 

TEC 


INRJ 

ITT 


ITT 

SCN 


1N339 

ATEC 

299- 46 


UPI 


1N365A 

BRA 

369- 53 

SCN 

SES 


SES 

SSI 


BRA 

EDI 


1N348 

ATEC 

299- 47 

ETC 

ITT 


SSI 

TEC 



TEC 


EDL 

ETC 


BRA 

EDI 


SCN 

SES 



UPI 


1N328 

BRA 

366- 95 

GELC 

GIC 


EDL 

ETC 


SSI 

TEC 


1N317A 

BRA 

299- 28 

ETC 

SCN 


GICC 

IDC 


GELC 

GIC 


1N367 

ITT 

246- 71 

ETC 

GIC 


SES 

SSI 


INRB 

INRC 


GICC 

IDC 


KEM 

SES 


IDC 

ITT 



TEC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 



UPI 


SCN 

SES 


1N328A 

BRA 

366- 96 

ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


1N368 

IDC 

309- 64 

SSI 

TEC 


ETC 

ITT 


SAR 

SCN 


ITT 

MOTA 



UPI 



UPI 


SCN 

SES 


SES 

SOD 


SAR 

SCN 


1N369 

♦ AALP 

517- 41 

1N318 

BRA 

309- 98 

SSI 

TEC 


SSI 

Til 


SES 

SOD 


IDC 

MIC 


ETC 

GIC 


1N329 

BRA 

369- 90 

TIID 

TIIF 


SSI 

Til 


1N369A 

♦ AALP 

517- 42 

IDC 

INRB 


ETC 

SCN 


1N340 

ATEC 

299- 19 

TIID 

TIIF 


IDC 

MIC 


INRC 

INRI 


SES 

SSI 


BRA 

EDI 


1N349 

ATEC 

299- 20 

1N370 

IDC 

165-102 

INRJ 

ITT 



TEC 


EDL 

ETC 


BRA 

EDI 


SDI 

TSC 


SCN 

SES 


1N329A 

BRA 

369- 91 

GELC 

GIC 


EDL 

ETC 



WSI 


SSI 

TEC 


ETC 

ITT 


GICC 

IDC 


GELC 

GIC 


1N371 

IDC 

165-149 


UPI 


SCN 

SES 


INRB 

INRC 


GICC 

IDC 


SDI 

TSC 


1N318A 

BRA 

309- 99 

SSI 

TEC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 



WSI 


ETC 

GIC 


1N330 

IDC 

248- 52 

ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


1N372 

IDC 

166- 76 

IDC 

ITT 


TSC 

UPI 


SAR 

SCN 


ITT 

MOTA 


SDI 

TSC 


SCN 

SES 


1N331 

IDC 

246- 89 

SES 

SOD 


SAR 

SCN 



WSI 


SSI 

TEC 


TSC 

UPI 


SSI 

Til 


SES 

SOD 


1N373 

IDC 

167- 93 


UPI 



WSI 


TIID 

TIIF 


SSI 

Til 


SDI 

TSC 


1N319 

BRA 

327- 31 

1N332 

ATEC 

328- 75 


UPI 


TIID 

TIIF 



WSI 


ETC 

GIC 


BRA 

EDI 


1N341 

ATEC 

328- 76 


UPI 


1N374 

IDC 

169-33 

INRB 

INRC 


EDL 

ETC 


BRA 

EDI 


1N350 

ITT 

251 - 95 

SDI 

TSC 


INRI 

INRJ 


GELC 

GIC 


EDL 

ETC 


SCA 

SSI 



WSI 


ITT 

SCN 


GICC 

IDC 


GELC 

GIC 


UPI 

WSI 


1N375 

IDC 

169-34 

SES 

SSI 


INRB 

INRC 


GICC 

INRB 


1N351 

SCA 

254 - 91 

SDI 

TSC 


TEC 

UPI 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


SSI 

WSI 



WSI 


1N319A 

BRA 

327- 30 

ITT 

MOTA 


INRJ 

ITT 


1N352 

SCA 

256- 62 

1N376 

IDC 

171-60 

ETC 

GIC 


SAR 

SCN 


MOTA 

SAR 


SSI 

WSI 


SDI 

TSC 


ITT 

SCN 


SES 

SOD 


SCN 

SES 


1N353 

SCA 

247 - 63 


WSI 


SES 

SSI 


SSI 

Til 


SOD 

SSI 


SSI 

UPI 


1N377 

IDC 

173-178 

TEC 

UPI 


Til D 

TIIF 


Til 

TIID 


1N354 

SCA 

259- 4 

SDI 

TSC 


1N320 

BRA 

339- 17 


UPI 


TIIF 

UPI 



SSI 



WSI 


ETC 

GIC 


1N333 

ATEC 

328- 44 

1N342 

ATEC 

328- 45 

1N355 

GELC 

252- 77 

1N378 

IDC 

179- 16 

IDC 

INRB 


BRA 

EDI 


BRA 

EDI 


ITT 

SES 


SDI 

TSC 


INRC 

INRI 


EDL 

' ETC 


EDL 

ETC 


SSI 

TEC 



WSI 


INRJ 

ITT 


GELC 

GIC 


GELC 

GIC 



UPI 


1N379 

ETC 

246- 33 

SCN 

SES 


GICC 

IDC 


GICC 

IDC 


1N358 

♦ AALP 

517- 39 

HSC 

IDC 


SSI 

TEC 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 



MIC 


ITT 

SDI 


1N320A 

BRA 

339- 18 

INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


1N358A 

♦ AALP 

517- 40 

SES 

TSC 


ETC 

GIC 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 



MIC 


UPI 

WSI 


ITT 

SCN 


SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


JAN 1 N 35 8 A,AM,AMR, A 

3 

1N380 

ETC 

246- 45 

SES 

SSI 


SES 

SOD 


SES 

SOD 



ALP 

517- 1 

HSC 

IDC 



TEC 


SSI 

Til 


SSI 

Til 


1N359 

BRA 

292- 84 

ITT 

SDI 


1N321 

BRA 

366- 92 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


ETC 

GIC 


SES 

TSC 


ETC 

SCN 



UPI 



UPI 


IDC 

INRB 


UPI 

WSI 


SES 

SSI 


1N334 

ATEC 

320- 70 

1N343 

ATEC 

320- 71 

INRC 

INRI 


1N381 

ETC 

246- 63 


TEC 


BRA 

EDI 


BRA 

EDI 


INRJ 

ITT 


HSC 

IDC 


1N321A 

BRA 

366- 93 

ETC 

GELC 


EDL 

ETC 


SCN 

SES 


ITT 

SDI 


ETC 

ITT 


GIC 

GICC 


GELC 

GIC 


SSI 

TEC 


SES 

TSC 


SCN 

SES 


INRB 

INRC 


GICC 

INRB 



UPI 


UPI 

WSI 


SSI 

TEC 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


1N359A 

BRA 

292- 88 

1N382 

ETC 

246- 70 

1N322 

BRA 

369- 79 

ITT 

MOTA 


INRJ 

ITT 


ETC 

GIC 


HSC 

IDC 


ETC 

IDC 


SAR 

SCN 


MOTA 

SAR 


IDC 

ITT 


ITT 

SDI 


SCN 

SES 


SES 

SOD 


SCN 

SES 


SCN 

SSI 


SES 

TSC 


SSI 

TEC 


SSI 

Til 


SOD 

SSI 


TEC 

UPI 


UPI 

WSI 


1N322A 

BRA 

369- 80 

TIID 

TIIF 


Til 

TIID 


1N360 

BRA 

298-101 

1N383 

ETC 

246- 96 

ETC 

ITT 



UPI 


TIIF 

UPI 


ETC 

GIC 


HSC 

IDC 


SCN 

SES 


1N335 

ATEC 

320- 50 

1N344 

ATEC 

320- 51 

IDC 

ITT 


ITT 

SDI 


SSI 

TEC 


BRA 

EDI 


BRA 

EDI 


SCN 

SES 


SES 

TSC 


1N323 

BRA 

293- 14 

EDL 

ETC 


EDL 

ETC 


SSI 

TEC 


UPI 

WSI 


ETC 

GIC 


GELC 

GIC 


GELC 

GIC 



UPI 


1N384 

ETC 

247- 36 

IDC 

ITT 


GICC 

IDC 


GICC 

IDC 


1N360A 

BRA 

298-1 10 

HSC 

IDC 


SCN 

SES 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


ETC 

GIC 


ITT 

SDI 


TEC 

UPI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


IDC 

ITT 


SES 

TSC 


1N323A 

BRA 

293- 15 

ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


SCN 

SSI 


UPI 

WSI 


ETC 

GIC 


SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


TEC 

UPI 


1N385 

ETC 

247- 84 

IDC 

ITT 


SES 

SOD 


SES 

SOD 


1N361 

BRA 

309- 65 

HSC 

IDC 


SCN 

SES 


SSI 

Til 


SSI 

Til 


ETC 

GIC 


ITT 

SDI 


TEC 

UPI 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


IDC 

ITT 


SES 

TSC 


1N324 

BRA 

299- 42 


UPI 



UPI 


SCN 

SES 


UPI 

WSI 


ETC 

GIC 


1N336 

ATEC 

310- 7 

1N345 

ATEC 

310- 8 

SSI 

TEC 


1N386 

ETC 

248- 57 

IDC 

ITT 


BRA 

EDI 


BRA 

EDI 



UPI 


HSC 

ITT 


SCN 

SES 


EDL 

ETC 


EDL 

ETC 


1N361A 

BRA 

309- 72 

SDI 

SES 


TEC 

UPI 


GELC 

GIC 


GELC 

GIC 


ETC 

GIC 


TSC 

UPI 


1N324A 

BRA 

299- 43 

GICC 

INRB 


GICC 

INRB 


IDC 

ITT 



WSI 


ETC 

GIC 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


SCN 

SSI 


1N387 

ETC 

248- 95 

IDC 

ITT 


INRJ 

ITT 


INRJ 

ITT 


TEC 

UPI 


HSC 

IDC 


SCN 

SES 


MOTA 

SAR 


MOTA 

SAR 


1N362 

BRA 

327- 25 

ITT 

SDI 


TEC 

UPI 


SCN 

SES 


SCN 

SES 


ETC 

GIC 


SES 

TSC 


1N325 

BRA 

310- 2 

SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


ITT 

SCN 


UPI 

WSI 


ETC 

GIC 


Til 

TIID 


Til 

TIID 


SES 

SSI 


1N388 

ETC 

249 - 73 

ITT 

SCN 


TIIF 

UPI 


TIIF 

UPI 


TEC 

UPI 


HSC 

ITT 


SES 

TEC 


1N337 

ATEC 

309- 89 

1N346 

ATEC 

309- 90 

1N362A 

BRA 

327- 26 

SDI 

SES 



UPI 


BRA 

EDI 


BRA 

EDI 


ETC 

GIC 


TSC 

UPI 


1N325A 

BRA 

310- 3 

EDL 

ETC 


EDL 

ETC 


ITT 

SCN 



WSI 


ETC 

GIC 


GELC 

GIC 


GELC 

GIC 


SSI 

TEC 


1N389 

HSC 

250- 84 

ITT 

SCN 


GICC 

IDC 


GICC 

IDC 



UPI 


IDC 

ITT 


SES 

TEC 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


1N363 

BRA 

338-102 

SDI 

SES 



UPI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


ETC 

GIC 


TSC 

UPI 


1N326 

BRA 

327- 34 

ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


IDC 

ITT 



WSI 


ETC 

GIC 


SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


SCN 

SES 


1N390 

HSC 

251 - 64 

ITT 

SCN 


SES 

SOD 


SES 

SOD 


SSI 

TEC 


IDC 

ITT 


SES 

SSI 


SSI 

Til 


SSI 

Til 


1N363A 

BRA 

338-106 

SDI 

SES 


TEC 

UPI 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


ETC 

GIC 


TSC 

UPI 


1N326A 

BRA 

327 - 35 


UPI 



UPI 


ITT 

SCN 



WSI 


ETC 

GIC 


1N338 

ATEC 

301 - 45 

1N347 

ATEC 

301 - 46 

SSI 

TEC 


1N391 

HSC 

253- 12 

ITT 

SCN 


BRA 

EDI 


BRA 

EDI 


1N364 

BRA 

366- 90 

IDC 

ITT 


SES 

SSI 


EDL 

ETC 


EDL 

ETC 


ETC 

SCN 


SDl 

SES 


TEC 

UPI 


GIC 

GICC 


GELC 

GIC 


SSI 

TEC 


TSC 

UPI 


1N327 

BRA 

339- 32 

INRB 

INRC 


GICC 

INRB 


1N364A 

BRA 

366- 91 


WSI 


cont next col. 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pg&Lme 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N392 

HSC 

253 - 67 

1N433A 

A RAYN 

280- 98 

1N445 



1N457A 



1NTS2 ‘ 



IDC 

ITT 


ITT 

SES 


(cont.) 

INRC 


(cont) 

TEK 


(cont) 

EMLS 


SDI 

SES 



WSI 


INRI 

INRJ 


Til 

TIID 


ESMF 

FSC 


TSC 

WSI 


1N433B 

ITT 

280- 99 

ITT 

SAR 


♦ TIIF 

TSC 


GIC 

GICC 


1N393 

HSC 

254 - 87 


SES 


SCN 

SES 


UPI 

WSI 


HSC 

ITT 


IDC 

ITT 


1N434 

A RAYN 

281 - 68 


TEC 


1N457M 

TRW 

252- 85 

MISI 

NJRC 


SDI 

SES 


SES 

SGSI 


1N445B 

BRA 

347- 1 


UPI 


♦ NPC 

PHIC 


TSC 

WSI 


TEC 

WSI 


ETC 

GELC 


1N458 

AMD 

255 - 68 

♦ QUA 

RAYN 


1N394 

ETC 

255 - 59 

1N434A 

A RAYN 

281 - 69 

GIC 

GICC 


APD 

APX 


SDI 

♦ SES 


IDC 

ITT 


SES 

WSI 


IDC 

INRB 


BNT 

CODI 


SGSI 

SOIF 


SDI 

SES 


1N434B 

SES 

281 - 70 

INRC 

INRI 


EAS 

EMLS 


TEC 

TEK 


TSC 

WSI 



WSI 


INRJ 

ITT 


ETC 

♦ FSC 


♦ Til 

TIID 


1N41IB 

EDL 

297 - 58 

1N435 

GELC 

248- 96 

i ♦ RCA 

SAR 


GIC 

GICC 


♦ TIIF 

TRW 


ITT 

SSI 


GIC 

UPI 


SCN 

SES 


HSC 

ITT 


TSC 

UPI 



SYN 


1N440 

AGIC 

299- 32 

TEC 

Til 


NJRC 

♦ NPC 



WSI 


1N412B 

EDL 

305 - 68 

BRA 

ETC 


TIID 

TIIF 


PHIC 

♦ QUA 


1N462A 

ATRW 

252- 5 

ITT 

SSI 


GELC 

GICC 


1N446 

♦ AALP 

518- 45 

RAYN 

SDI 


AMD 

CODI 



SYN 


IDC 

INRB 


1N447 

GELC 

249- 12 

♦ SES 

SGSI 


FSC 

GIC 


1N413B 

EDL 

317- 6 

INRC 

INRI 


GIC 

ITT 


TEC 

TEK 


GICC 

HSC 


ITT 

SSI 


INRJ 

ITT 


SES 

SOD 


♦ Til 

TIID 


ITT 

NJRC 



SYN 


SAR 

SCN 


TEC 

UPI 


♦ TIIF 

TRW 


♦ NPC 

QUA 


1N415B 

ALP 

512- 42 

SES 

TEC 


1N448 

GELC 

253- 97 

TSC 

UPI 


RAYN 

SDI 


♦ ESMF 

KEM 



UPI 


IDC 

ITT 



WSI 


♦ SES 

SGSI 


MIC 

MISI 


1N440B 

BRA 

300-21 

SES 

TEC 


JAN1N458 

CODI 

307- 47 

TEC 

TEK 


1N415C 

♦ ALP 

512- 43 

ETC 

GELC 


1N449 

GELC 

249- 14 

FSC 

GIC 


TSC 

UPI 


♦ ESMF 

KEM 


GIC 

GICC 


ITT 

SES 


RAYN 

TEC 



WSI 


MIC 

MISI 


IDC 

INRB 


SOD 

TEC 


Til 

TRW 


1N463 

AMD 

257-107 

1N415D 

♦ ALP 

512- 44 

INRC 

INRI 



UPI 



TSC 


APX 

CODI 


♦ ESMF 

KEM 


INRJ 

ITT 


1N450 

GELC 

253- 99 

1N458A 

A TRW 

255 - 94 

EMLS 

FSC 


MIC 

MISI 


♦ RCA 

SAR 


IDC 

ITT 


AMD 

APD 


GIC 

GICC 


1N415E 

AMIC 

512- 45 

SCN 

SES 


SES 

SOD 


♦ BNT 

CODI 


HSC 

ITT 


♦ ALP 

♦ ESMF 


TEC 

Til 



TEC 


EAS 

FSC 


NJRC 

♦ NPC 


KEM 

MISI 


Til D 

TIIF 


1N451 

IDC 

256- 67 

GIC 

GICC 


♦ QUA 

RAYN 


1N415F 

♦ AALP 

512- 46 


UPI 


ITT 

SES 


HSC 

ITT 


SDI 

♦ SES 


♦ ESMF 

MIC 


1N441 

AGIC 

309-103 


TEC 


NJRC 

♦ NPC 


SGSI 

TEC 



MISI 


BRA 

ETC 


1N452 

GELC 

248- 66 

QUA 

RAYN 


TEK 

♦ Til 


1N415G 

♦ ALP 

512- 47 

GELC 

GICC 


IDC 

ITT 


SDI 

♦ SES 


TIID 

♦ TIIF 



MIC 


INRB 

INRC 


SES 

TEC 


SGSI 

TEC 


TRW 

TSC 


1N416B 

♦ ESMF 

510- 69 

INRI 

INRJ 



UPI 


TEK 

Til 



WSI 


KEM 

MIC 


ITT 

SAR 


1N453 

GELC 

254- 77 

TIID 

♦ TIIF 


1N463A 

ATRW 

257- 4 


MISI 


SCN 

SES 


IDC 

ITT 


TSC 

WSI 


AMD 

CODI 


1N416C 

♦ ALP 

510- 70 

TEC 

UPI 


SES 

TEC 


1N458M 

TRW 

256- 66 

FSC 

GIC 


♦ ESMF 

KEM 


1N441B 

BRA 

310-107 

1N454 

GELC 

250- 89 

1N459 

AMD 

256- 97 

GICC 

HSC 


MIC 

MISI 


ETC 

GELC 


ITT 

SES 


APX 

BNT 


ITT 

NJRC 


1N416D 

♦ ALP 

510- 71 

GIC 

GICC 


TEC 

UPI 


CODI 

EAS 


♦ NPC 

QUA 


♦ ESMF 

KEM 


IDC 

INRB 


1N455 

GELC 

248- 76 

EMLS 

ETC 


RAYN 

SDI 


MIC 

MISI 


INRC 

INRI 


ITT 

SES 


♦ FSC 

GIC 


♦ SES 

TEC 


1N416E 

AMIC 

510- 72 

INRJ 

ITT 


TEC 

UPI 


GICC 

HSC 


TEK 

TSC 


♦ ALP 

♦ ESMF 


♦ RCA 

SAR 


1N456 

AMD 

247- 68 

ITT 

NJRC 



WSI 


KEM 

MISI 


SCN 

SES 


APD 

APX 


♦ NPC 

PHIC 


1N464 

AMD 

256- 63 

1N416F 

♦ AALP 

510- 73 

TEC 

Til 


BNT 

CODI 


♦ QUA 

RAYN 


APX 

CODI 


♦ ESMF 

MIC 


TIID 

TIIF 


EAS 

EMLS 


SDI 

♦ SES 


EMLS 

FSC 



MISI 



UPI 


ESMF 

ETC 


SGSI 

TEC 


GIC 

GICC 


1N416G 

♦ AALP 

510- 74 

1N442 

AGIC 

320- 59 

♦ FSC 

GESY 


TEK 

♦ Til 


HSC 

ITT 



MIC 


BRA 

ETC 


GIC 

GICC 


TIID 

♦ TIIF 


NJRC 

♦ NPC 


1 N 4 1 7 

IDC 

273- 81 

GELC 

GICC 


HSC 

IDC 


TRW 

TSC 


♦ QUA 

RAYN 


|TT 

SES 


INRB 

INRC 


ITT 

MISI 


UPI 

WSI 


SDI 

♦ SES 



TEC 


INRI 

INRJ 


NJRC 

♦ NPC 


JAN1N459 

CODI 

309- 54 

SGSI 

TEC 


1N418 

IDC 

273- 82 

ITT 

SAR 


PHIC 

♦ QUA 


FSC 

GIC 


TEK 

♦ Til 


\ ITT 

SES 


SCN 

SES 


RAYN 

SDI 


RAYN 

TEC 


TIID 

♦ TIIF 



TEC 


TEC 

UPI 


♦ SES 

SGSI 


Til 

TRW 


TRW 

TSC 


1N419 

IDC 

276- 46 

1N442B 

BRA 

321 - 28 

SOIF 

TEC 



TSC 


UPI 

WSI 


ITT 

SES 


ETC 

GELC 


♦ Til 

TIID 


1N459A 

ATRW 

257 - 3 

1N464A 

ATRW 

255- 95 


TEC 


GIC 

GICC 


♦ TIIF 

TRW 


AMD 

BNT 


AMD 

CODI 


1N429 

♦ ACRL 

174- 74 

IDC 

INRB 


TSC 

UPI 


CODI 

EAS 


FSC 

GIC 


CODI 

♦ DIC 


INRC 

INRI 



WSI 


FSC 

GIC 


GICC 

HSC 


GSE 

INRB 


INRJ 

ITT 


1N456A 

A TRW 

248- 24 

GICC 

HSC 


ITT 

NJRC 


INRC 

INRI 


♦ RCA 

SAR 


AMD 

APD 


ITT 

NJRC 


♦ NPC 

QUA 


INRJ 

♦ MOTA 


SCN 

SES 


♦ BNT 

CODI 


♦ NPC 

QUA 


RAYN 

SDI 


♦ MSC 

SCA 


TEC 

Til 


EAS 

FSC 


RAYN 

SDI 


♦ SES 

SGSI 


SEN 

SSI 


TIID 

TIIF 


GIC 

GICC 


♦ SES 

SGSI 


TEC 

TEK 


TEC 

TNC 



UPI 


HSC 

IDC 


TEC 

TEK 


TSC 

WSI 


TSC 

WSI 


1N443 

AGIC 

328- 56 

ITT 

NJRC 


Til 

TIID 


1N465 

ACRL 

166- 3 

JAN1N429 

CRL 

174- 75 

BRA 

ETC 


♦ NPC 

QUA 


♦ TIIF 

TSC 


BNT 

CODI 


DIC 

MOTA 


GELC 

GICC 


RAYN 

SDI 



WSI 


DIC 

GSE 


TEC 

TRW 


INRB 

INRC 


♦ SES 

SGSI 


1N459M 

TRW 

257 -108 

INRB 

INRC 


1N430 

♦ ACRL 

183-121 

INRI 

INRJ 


TEC 

Til 


1N460 

HSC 

276- 98 

INRI 

INRJ 


♦ DIC 

GSE 


ITT 

SAR 


TIID 

♦ TIIF 


ITT 

SES 


SCA 

SDI 


INRB 

INRC 


SCN 

SES 


TSC 

UPI 


UPI 

WSI 


SEN 

SSI 


INRI 

INRJ 


TEC 

UPI 



WSI 


1N460A 

HSC 

276- 99 

TSC 

USS 


♦ MSC 

SEN 


1N443B 

BRA 

329- 81 

1N457 

AMD 

251 - 96 

ITT 

SDI 



WSI 


SSI 

TRW 


ETC 

GELC 


APD 

APX 


SES 

WSI 


1N465A 

ACRL 

166- 4 

TSC 

WSI 


GIC 

GICC 


BNT 

CODI 


1N460B 

ITT 

276-100 

BNT 

CODI 


1N430A 

♦ ACRL 

183-122 

IDC 

INRB 


EAS 

EMLS 


SES 

WSI 


DIC 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


INRC 

INRI 


ESMF 

ETC 


1N461 

AMD 

248- 62 

INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


INRJ 

ITT 


♦ FSC 

GIC 


APX 

CODI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


♦ RCA 

SAR 


GICC 

HSC 


EMLS 

ESMF 


SCA 

SDI 


MSC 

SEN 


SCN 

SES 


IDC 

ITT 


FSC 

GESY 


SEN 

SSI 


SSI 

TRW 


TEC 

Til 


MISI 

NJRC 


GIC 

GICC 


TSC 

USS 


TSC 

WSI 


TIID 

TIIF 


♦ NPC 

PHIC 


HSC 

ITT 



WSI 


JAN 1N430A 

none 

183-123 


UPI 


♦ QUA 

RAYN 


MISI 

NJRC 


1N465B 

ACRL 

166- 5 

1N430B 

♦ ACRL 

183-124 

1N444 

AGIC 

339- 22 

SDI 

♦ SES 


♦ NPC 

PHIC 


BNT 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


BRA 

ETC 


SGSI 

SOIF 


♦ QUA 

RAYN 


DIC 

GSE 


MSC 

SEN 


GELC 

GICC 


TEC 

TEK 


SDI 

♦ SES 

! INRB 

INRC 


SSI 

TSC 


IDC 

INRB 


♦ Til 

TIID 


SGSI 

SOD 


INRI 

INRJ 



WSI 


INRC 

INRI 


♦ TIIF 

TRW 


SOIF 

TEC 


SCA 

SDI 


JAN 1N430B 

none 

183-125 

INRJ 

ITT 


TSC 

UPI 


TEK 

♦ Til 


SEN 

TSC 


1N431 

♦ ACRL 

251 - 72 

SAR 

SCN 



WSI 


TIID 

♦ TIIF 


USS 

WSI 


SCA 

UPI 


SES 

TEC 


JAN1N457 

CODI 

298- 40 

TRW 

TSC 


1N466 

ACRL 

167- 97 


WSI 


1N444B 

BRA 

339-1 10 

FSC 

GIC 


UPI 

WSI 


BNT 

CODI 


1N432 

A RAYN 

268-103 

ETC 

GELC 


RAYN 

TEC 


1N461A 

ATRW 

248- 25 

DIC 

GSE 


IDC 

ITT 


GIC 

GICC 


Til 

TRW 


AMD 

CODI 


INRB 

INRC 


SES 

TEC 

1 

IDC 

INRB 



TSC 


FSC 

GIC 


INRI 

INRJ 



WSI 

1 

INRC 

INRI 


1N457A 

A TRW 

252- 4 

GICC 

HSC 

SCA 

SDI 


1N432A 

A RAYN 

268-104 

INRJ 

ITT 


AMD 

♦ BNT 


ITT 

NJRC 


SEN 

SSI 


IDC 

ITT 


♦ RCA 

SAR 


CODI 

EAS 


♦ NPC 

QUA 


TSC 

USS 


SES 

WSI 


SCN 

SES 


FSC 

GIC 


RAYN 

SDI 



WSI 


1N432B 

IDC 

268-105 

TEC 

Til 


GICC 

HSC 


♦ SES 

SGSI 


1N466A 

ACRL 

167- 98 

ITT 

SES 


TIID 

TIIF 


IDC 

ITT 


TEC 

TEK 


BNT 

CODI 



WSI 


1N445 

AGIC 

346- 7 

NJRC 

♦ NPC 


Til 

TSC 


DIC 

GSE 


1N433 

A RAYN 

280- 97 

BRA 

ETC 


QUA 

RAYN 


UPI 

WSI 


INRB 

INRC 


ITT 

SES 


GELC 

GICC 


SDI 

♦ SES 


1N462 

AMD 

252- 78 

INRI 

INRJ 



WSI 


IDC 

INRB 


SGSI 

TEC 


APX 

CODI 


SCA 

SDI 
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1. 

TYP 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 


1N466A 



1N470B 



1N482 

A TEC 

248- 89 

1N484 



1N486A 



(cont.) 

SEN 


(cont) 

SCA 


AMD 

BNT 


(cont.) 

SGSI 


(cont.) 

TSC 


SSI 

TSC 


SDI 

SEN 


CODI 

EMLS 


TEK 

♦ Til 


♦ WAB 

WSI 


USS 

WSI 


TSC 

USS 


ETC 

FSC 


TIID 

♦ TIIF 


1N486B 

ATEC 

258- 13 

1N466B 

ACRE 

167- 99 


WSI 


GELC 

GIC 


TRW 

TSC 


AMD 

BNT 


BNT 

CODI 


1N471 

♦ ACRL 

167- 94 

GICC 

HSC 


♦ WAB 

WSI 


CODI 

ETC 


DIC 

GSE 


BNT 

CODI 


IDC 

NJRC 


1N484A 

ATEC 

255- 19 

FSC 

GIC 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

GSE 


♦ NPC 

♦ QUA 


AMD 

BNT 


GICC 

HSC 


INRI 

INRJ 


SDI 

SEN 


RAYN 

SDI 


CODI 

EMLS 


ITT 

NJRC 


SCA 

SDI 


SSI 

USS 


♦ SES 

SGSI 


ESMF 

ETC 


♦ NPC 

QUA 


SEN 

TSC 



WSI 


TEK 

♦ Til 


FSC 

GIC 


RAYN 

SDI 


USS 

WSI 


1N471A 

♦ ACRL 

167- 95 

TIID 

♦ TIIF 


GICC 

HSC 


♦ SES 

SGSI 


1N467 

A CRL 

169- 41 

BNT 

CODI 


TRW 

TSC 


IDC 

ITT 


SSI 

TRW 


BNT 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


UPI 

♦ WAB 


MISI 

NJRC 


TSC 

♦ WAB 


DIC 

GSE 


SDI 

SEN 



WSI 


♦ NPC 

QUA 



WSI 


INRB 

INRC 


SSI 

USS 


1N482A 

A TEC 

248- 86 

RAYN 

SDI 


JAN 1N486B 

FSC 

258- 14 

INRI 

INRJ 



WSI 


AMD 

BNT 


♦ SES 

SGSI 


GIC 

RAYN 


SCA 

SDI 


1N471B 

BNT 

167- 96 

CODI 

EMLS 


TEK 

♦ TFKG 


TEC 

TRW 


SEN 

SSI 


CODI 

DIC 


ETC 

FSC 


Til 

TIID 



TSC 


TSC 

USS 


GSE 

SDI 


GIC 

GICC 


♦ TIIF 

TRW 


1N487 

ATEC 

258 77 


WSI 


SEN 

SSI 


HSC 

IDC 


TSC 

♦ WAB 


AMD 

BNT 


1N467A 

A CRL 

169- 42 

USS 

WSI 


ITT 

NJRC 



WSI 


CODI 

EMLS 


BNT 

CODI 


1N472 

♦ ACRL 

169- 37 

♦ NPC 

QUA 


1N484B 

ATEC 

255- 20 

ETC 

GIC 


DIC 

GSE 


BNT 

CODI 


RAYN 

SDI 


AMD 

BNT 


GICC 

HSC 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

GSE 


♦ SES 

SGSI 


CODI 

EMLS 


IDC 

ITT 


INRI 

INRJ 


SDI 

SEN 


TEK 

Til 


ETC 

FSC 


NJRC 

♦ NPC 


SCA 

SDI 


SSI 

USS 


TIID 

♦ TIIF 


GIC 

GICC 


QUA 

RAYN 


SEN 

SSI 



WSI 


TRW 

TSC 


HSC 

IDC 


SDI 

SSI 


TSC 

USS 


1N472A 

♦ ACRL 

169- 38 

UPI 

♦ WAB 


ITT 

NJRC 


TRW 

WSI 



WSI 


BNT 

CODI 



WSI 


♦ NPC 

QUA 


1N487A 

ATEC 

258- 73 

1N467B 

A CRL 

169- 43 

♦ DIC 

GSE 


1N482B 

ATEC 

248- 87 

RAYN 

SDI 


AMD 

BNT 


BNT 

CODI 


SDI 

SEN 


AMD 

BNT 


♦ SES 

SGSI 


CODI 

EMLS 


DIC 

GSE 


SSI 

USS 


CODI 

EMLS 


TEK 

Til 


ETC 

GELC 


INRB 

INRC 



WSI 


ETC 

FSC 


TIID 

♦ TIIF 


GIC 

GICC 


INRI 

INRJ 


1N472B 

BNT 

169- 39 

GIC 

GICC 


TRW 

TSC 


HSC 

IDC 


SCA 

SDI 


CODI 

DIC 


HSC 

IDC 


♦ WAB 

WSI 


ITT 

NJRC 


SEN 

TSC 


GSE 

SDI 


ITT 

NJRC 


1N484C 

ITT 

255- 21 

♦ NPC 

QUA 


USS 

WSI 


SEN 

SSI 


♦ NPC 

QUA 


SES 

TEK 


RAYN 

SDI 


1N468 

A CRL 

171 - 51 

USS 

WSI 


RAYN 

SDI 


1N485 

ATEC 

256- 89 

SSI 

TRW 


BNT 

CODI 


1N473 

♦ ACRL 

171 - 47 

♦ SES 

SGSI 


AMD 

BNT 



WSI 


DIC 

GSE 


BNT 

CODI 


TEK 

Til 


CODI 

EMLS 


1N487B 

AMD 

258- 74 

INRB 

INRC 


♦ DIC 

GSE 


TIID 

♦ TIIF 


ETC 

FSC 


BNT 

CODI 


INRI 

INRJ 


MSC 

SDI 


TRW 

TSC 


GELC 

GIC 


NJRC 

QUA 


SCA 

SDI 


SEN 

SSI 


UPI 

♦ WAB 


GICC 

HSC 


SDI 

SSI 


SEN 

SSI 


USS 

WSI 



WSI 


IDC 

ITT 


1N488 

ATEC 

259- 42 

TSC 

USS 


1N473A 

♦ ACRL 

171-48 

1N482C 

CODI 

248- 88 

NJRC 

♦ NPC 


AMD 

BNT 



WSI 


BNT 

CODI 


ITT 

SES 


♦ QUA 

RAYN 


CODI 

EMLS 


1N468A 

A CRL 

171 - 52 

♦ DIC 

GSE 


TEK 

UPI 


SDI 

♦ SES 


ETC 

GIC 


BNT 

CODI 


MSC 

SDI 


1N483 

ATEC 

252- 20 

SGSI 

SSI 


GICC 

HSC 


DIC 

GSE 


SEN 

SSI 


AMD 

BNT 


TEK 

♦ Til 


IDC 

ITT 


INRB 

INRC 


USS 

WSI 


CODI 

EMLS 


TIID 

♦ TIIF 


NJRC 

♦ NPC 


INRI 

INRJ 


1N473B 

BNT 

171 - 49 

FSC 

GELC 


TRW 

TSC 


QUA 

RAYN 


SCA 

SDI 


CODI 

DIC 


GIC 

GICC 


UPI 

♦ WAB 


SDI 

SSI 


SEN 

SSI 


GSE 

MSC 


HSC 

NJRC 



WSI 


TRW 

WSI 


TSC 

USS 


SDI 

SEN 


♦ NPC 

♦ QUA 


1N485A 

ATEC 

256- 84 

1N488A 

ATEC 

259- 40 


WSI 


SSI 

USS 


RAYN 

SDI 


AMD 

♦ BNT 


AMD 

BNT 


1N468B 

A CRL 

171 - 53 


WSI 


♦ SES 

SGSI 


CODI 

EMLS 


CODI 

EMLS 


BNT 

CODI 


1N474 

♦ ACRL 

173-157 

TEK 

♦ Til 


ETC 

FSC 


ETC 

GIC 


DIC 

GSE 


BNT 

CODI 


TIID 

♦ TIIF 


GIC 

GICC 


GICC 

HSC 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

GSE 


TRW 

TSC 


HSC 

IDC 


IDC 

ITT 


INRI 

INRJ 


SDI 

SEN 


UPI 

♦ WAB 


ITT 

NJRC 


NJRC 

♦ NPC 


SCA 

SDI 


SSI 

USS 



WSI 


♦ NPC 

QUA 


QUA 

RAYN 


SEN 

TSC 



WSI 


1N483A 

ATEC 

252- 6 

RAYN 

SDI 


SDI 

SSI 


USS 

WSI 


1N474A 

♦ ACRL 

173-158 

AMD 

BNT 


♦ SES 

SGSI 


TRW 

WSI 


1N469 

A CRL 

173-162 

BNT 

CODI 


CODI 

EMLS 


SSI 

TEK 


1N488B 

AMD 

259- 41 

BNT 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


FSC 

GIC 


Til 

TIID 


BNT 

ETC 


DIC 

GSE 


SDI 

SEN 


GICC 

HSC 


♦ TIIF 

TRW 


IDC 

NJRC 


INRB 

INRC 


SSI 

USS 


ITT 

NJRC 


TSC 

♦ WAB 


QUA 

SDI 


INRI 

INRJ 



WSI 


♦ NPC 

QUA 



WSI 



SSI 


SCA 

SDI 


1N474B 

BNT 

173-159 

RAYN 

SDI 


1N485B 

ATEC 

257- 5 

1N490 

A APX 

273-100 

SEN 

SSI 


CODI 

DIC 


♦ SES 

SGSI 


AMD 

BNT 


GELC 

GIC 


TSC 

USS 


GSE 

SDI 


TEK 

Til 


CODI 

EMLS 


IDC 

ITT 



WSI 


SEN 

SSI 


TIID 

♦ TIIF 


ETC 

♦ FSC 



SES 


1N469A 

A CRL 

173-163 

USS 

WSI 


TRW 

TSC 


GIC 

GICC 


1N497 

GELC 

247- 76 

BNT 

CODI 


1N475 

♦ ACRL 

178-189 

UPI 

♦ WAB 


HSC 

ITT 


GIC 

IDC 


DIC 

GSE 


BNT 

CODI 



WSI 


NJRC 

♦ NPC 


ITT 

SDI 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

GSE 


1N483AM 

TEK 

252- 91 

QUA 

RAYN 


SES 

SOD 


INRI 

INRJ 


IDC 

MSC 



UPI 


SDI 

♦ SES 


TEC 

UPI 


SCA 

SDI 


SDI 

SEN 


1N483B 

ATEC 

252- 92 

SGSI 

SSI 


1N498 

GELC 

249- 70 

SEN 

SSI 


SSI 

USS 


AMD 

APD 


TEK 

Til 


GIC 

ITT 


TSC 

USS 



WSI 


BNT 

CODI 


TIID 

♦ TIIF 


SDI 

SES 



WSI 


1N475A 

♦ ACRL 

178-190 

EMLS 

ESMF 


TRW 

TSC 


SOD 

TEC 


1N469B 

A CRL 

173-164 

BNT 

CODI 


FSC 

GIC 


♦ WAB 

WSI 



UPI 


BNT 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


GICC 

HSC 


JAN 1N485B 

FSC 

257- 6 

1N499 

GELC 

251-47 

DIC 

GSE 


IDC 

MSC 


ITT 

MISI 


GIC 

RAYN 


GIC 

IDC 


INRB 

INRC 


SDI 

SEN 


NJRC 

♦ NPC 


TEC 

Til 


ITT 

SES 


INRI 

INRJ 


SSI 

USS 


QUA 

RAYN 


TRW 

TSC 


SOD 

TEC 


SCA 

SDI 



WSI 


SDI 

♦ SES 


1N485C 

ITT 

256- 85 


UPI 


SEN 

TSC 


1N475B 

BNT 

178-191 

SGSI 

TEK 


SES 

TEK 


1N500 

EMLS 

252- 8 

USS 

WSI 


CODI 

DIC 


Til 

TIID 


1N486 

ATEC 

257-100 

GELC 

GIC 


1N470 

A CRL 

178-194 

GSE 

IDC 


♦ TIIF 

TRW 


AMD 

BNT 


IDC 

ITT 


BNT 

CODI 


MSC 

SDI 


TSC 

UPI 


CODI 

EMLS 


SDI 

SES 


DIC 

GSE 


SEN 

SSI 


♦ WAB 

WSI 


ETC 

FSC 


SOD 

TEC 


INRB 

INRC 


USS 

WSI 


JAN fN483B 

FSC 

252- 93 

GIC 

GICC 


UPI 

WSI 


INRI 

INRJ 


1N476 

A APX 

253- 31 

GIC 

RAYN 


HSC 

IDC 


1N501 

GELC 

253- 50 

SCA 

SDI 


GELC 

ITT 


TEC 

Til 


ITT 

NJRC 


GIC 

IDC 


SEN 

SSI 


PHIC 

SES 


TRW 

TSC 


♦ NPC 

QUA 


ITT 

SES 


TSC 

USS 



TEC 


1N483BM 

TEK 

252- 94 

RAYN 

SDI 



TEC 



WSI 


1N477 

ITT 

253- 32 


UPI 


♦ SES 

SGSI 


1N502 

GELC 

254- 76 

1N470A 

A CRL 

178-195 

PHIC 

SES 


1N483C 

ITT 

252- 7 

SSI 

TRW 


GIC 

ITT 


BNT 

CODI 



TEC 


SES 

TEK 


TSC 

♦ WAB 


SES 

TEC 


DIC 

GSE 


1N478 

A APX 

253- 36 


UPI 



WSI 


1N527 

IDC 

246- 35 

INRB 

INRC 


GELC 

ITT 


1N484 

ATEC 

255 - 22 

1N486A 

ATEC 

257- 98 

ITT 

SES 


INRI 

INRJ 


PHIC 

SES 


AMD 

BNT 


AMD 

♦ BNT 


TEC 

UPI 


SCA 

SDI 



TEC 


CODI 

EMLS 


CODI 

EMLS 


1N530 

AGIC 

299- 29 

SEN 

SSI 


1N479 

ITT 

253- 37 

ESMF 

ETC 


ETC 

FSC 


BRA 

ETC 


TSC 

USS 


PHIC 

SES 


FSC 

GELC 


GIC 

GICC 


GICC 

IDC 



WSI 



TEC 


GIC 

GICC 


HSC 

IDC 


INRB 

INRC 


1N470B 

A CRL 

178-196 

1N480 

A APX 

273- 99 

HSC 

IDC 


ITT 

NJRC 


INRI 

INRJ 


BNT 

CODI 


EMLS 

GELC 


ITT 

MISI 


♦ NPC 

QUA 


ITT 

SCN 


DIC 

GSE 


GIC 

IDC 


NJRC 

♦ NPC 


RAYN 

SDI 


SES 

TEC 


INRB 

INRC 


ITT 

PHIC 


♦ QUA 

RAYN 


♦ SES 

SGSI 


Til 

UPI 


INRI 

INRJ 



SES 


SDI 

♦ SES 


SSI 

TRW 


1N531 

AGIC 

309-100 

cont next col 






cont next col 


_i 

cont next col 



cont next Daae 
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1. 

TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



■ SEEE 



MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1 N531 



1N542 



1N561 



1 N 601 



1N606A 



(cont) 

BRA 


(cont) 

ESMF 


(cont.) 

SES 


(cont.) 

GICC 


(cont) 

INRB 


ETC 

GICC 


GELC 

IDC 


SSI 

SST 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


ITT 

MISI 


TEC 

TIID 


INRI 

INRJ 


ITT 

SAR 


INRC 

INRI 


♦ NPC 

PHIC 


TIIF 

TNC 


ITT 

SAR 


SCN 

SES 


INRJ 

ITT 


SES 

♦ TFKG 


JAN1N561 

EDI 

370- 34 

SCN 

SES 


TEC 

Til 


SCN 

SES 



UPI 


1N562 

AGIC 

359- 33 

TEC 

Til 


TIID 

TIIF 


TEC 

Til 


1N543 

EDL 

377- 47 

BRA 

EDI 


TIID 

TIIF 


1N607 

A INRC 

293- 92 


UPI 


1N543A 

EDL 

377- 48 

EDL 

ESP 



UPI 


BRA 

EDI 


1N532 

AGIC 

320- 56 

1N547 

AGIC 

347- 5 

ETC 

GICC 


1N601A 

A INRC 

307 - 63 

EDL 

ETC 


BRA 

ETC 


BRA 

♦ ETC 


IDC 

INRB 


BRA 

ETC 


GELC 

GIC 


GICC 

IDC 


GELC 

GICC 


INRC 

INRI 


GELC 

GIC 


GICC 

IDC 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


INRJ 

ITT 


GICC 

IDC 


INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


MOTA 

SAR 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


ITT 

SAR 


ITT 

♦ RCA 


SCN 

SES 


INRJ 

ITT 


MOTA 

SAR 


SCN 

SES 


SAR 

SCN 


SSI 

TEC 


SAR 

SCN 


SCN 

SES 


TEC 

Til 


SES 

SST 


1N563 

AGIC 

369- 92 

SES 

TEC 


SOD 

SSI 



UPI 


TEC 

♦ Til 


BRA 

EDI 


Til 

TIID 


TEC 

Til 


1N533 

AGIC 

328- 53 

TUB 

TIID 


EDL 

ESP 


TIIF 

UPI 


♦ TUB 

TIID 


BRA 

ETC 



TIIF 


ETC 

GICC 


1N602 

A INRC 

309-104 


TIIF 


GICC 

IDC 


JAN1N547 

GIC 

358- 72 

IDC 

INRB 


BRA 

ETC 


1N607A 

A INRC 

293- 93 

INRB 

INRC 


INRC 

TEC 


INRC 

INRI 


GELC 

GIC 


BRA 

EDI 


INRI 

INRJ 


1N548 

IDC 

366-107 

INRJ 

ITT 


GICC 

IDC 


ETC 

GELC 


ITT 

SAR 


1N549 

IDC 

377- 70 

SCN 

SES 


INRB 

INRI 


GIC 

IDC 


SCN 

SES 


1N550 

AGIC 

299- 83 

SSI 

TEC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


TEC 

Til 


BRA 

EDI 


1N566 

IDC 

258- 65 

SAR 

SCN 


INRJ 

ITT 


1N534 

AGIC 

339- 19 

EDL 

ETC 


1N567 

IDC 

255- 13 

SES 

TEC 


MOTA 

SAR 


BRA 

ETC 


GELC 

GICC 


ITT 

SES 


Til 

TIID 


SCN 

SES 


GICC 

IDC 


IDC 

INRB 


1N568 

GELC 

249- 90 

TIIF 

UPI 


SOD 

SSI 


INRB 

INRC 


INRC 

INRI 


IDC 

ITT 


1N602A 

A INRC 

309-105 

TEC 

Til 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


SES 

UPI 


BRA 

ETC 


♦ TUB 

TIID 


ITT 

SAR 


MOTA 

SAR 


1N569 

IDC 

247- 81 

GELC 

GIC 



TIIF 


SCN 

SES 


SCN 

SES 


ITT 

SES 


GICC 

IDC 


1N608 

A INRC 

300- 58 

TEC 

Til 


SSI 

TEC 



UPI 


INRB 

INRI 


BRA 

EDL 


1N535 

AGIC 

346- 3 

Til 

TIID 


1N570 

CODI 

384- 76 

INRJ 

ITT 


ETC 

GELC 


BRA 

ETC 



TIIF 


EDI 

GIC 


SAR 

SCN 


GIC 

GICC 


GICC 

IDC 


1N551 

AGIC 

310- 48 

GICC 

INRB 


SES 

TEC 


IDC 

INRB 


INRB 

INRC 


BRA 

EDI 


INRC 

INRI 


Til 

TIID 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


EDL 

ETC 


INRJ 

♦ SCN 


TIIF 

UPI 


ITT 

MOTA 


ITT 

SAR 


GELC 

GICC 


SOIF 

SSI 


1N603 

A INRC 

320- 60 

SAR 

SCN 


SCN 

SES 


IDC 

INRB 


1N571 

IDC 

265- 31 

BRA 

ETC 


SES 

SOD 


TEC 

Til 


INRC 

INRI 


ITT 

SES 


GELC 

GIC 


SSI 

TEC 


1N536 

BRA 

293- 72 

INRJ 

ITT 


SSI 

TEC 


GICC 

IDC 


Til 

♦ TUB 


ETC 

GELC 


MOTA 

SAR 


1N588 

EDI 

384- 10 

INRB 

INRI 


TIID 

TIIF 


GIC 

GICC 


SCN 

SES 


GIC 

ITT 


INRJ 

ITT 


1N608A 

A INRC 

300- 59 

IDC 

INRB 


SSI 

TEC 


SCN 

SES 


SAR 

SCN 


BRA 

EDL 


INRC 

INRI 


Til 

TIID 


SSI 

TNC 


SES 

TEC 


ETC 

GELC 


INRJ 

ITT 


TIIF 

UPI 



TRW 


Til 

TIID 


GIC 

GICC 


♦ RCA 

SAR 


1N552 

AGIC 

320- 94 

1N589 

EDI 

384- 33 

TIIF 

UPI 


IDC 

INRB 


SCN 

SES 


BRA 

EDI 


GIC 

ITT 


1N603A 

A INRC 

320- 61 

INRI 

INRJ 


TEC 

♦ Til 


EDL 

ETC 


SCN 

SES 


BRA 

ETC 


ITT 

MOTA 


tub 

TIID 


GELC 

GICC 


SSI 

TNC 


GELC 

GIC 


SAR 

SCN 


TIIF 

UPI 


INRB 

INRC 



TRW 


GICC 

IDC 


SES 

SOD 


1N537 

BRA 

300- 22 

INRI 

INRJ 


1N590 

♦ SSI 

383-100 

INRB 

INRI 


SSI 

TEC 


EDI 

ETC 


ITT 

MOTA 


1N591 

♦ SSI 

383-101 

INRJ 

ITT 


Til 

♦ TUB 


GELC 

GIC 


SAR 

SCN 


1N596 

A INRC 

345- 89 

SAR 

SCN 


TIID 

TIIF 


GICC 

IDC 


SES 

SSI 


CODI 

IDC 


SES 

TEC 


1N609 

A INRC 

307- 77 

INRB 

INRC 


TEC 

Til 


INRB 

INRI 


Til 

TIID 


BRA 

EDL 


INRI 

INRJ 


TIID 

TIIF 


INRJ 

ITT 


TIIF 

UPI 


ETC 

GELC 


ITT 

♦ RCA 



UPI 


SCN 

SSI 


1N604 

A INRC 

328- 57 

GIC 

GICC 


SAR 

SCN 


1N553 

AGIC 

329- 8 

1N597 

A INRC 

359- 7 

BRA 

ETC 


INRB 

INRI 


SES 

TEC 


BRA 

EDI 


CODI 

IDC 


GELC 

GIC 


INRJ 

ITT 


♦ Til 

TUB 


EDL 

ETC 


INRB 

INRI 


GICC 

IDC 


MOTA 

SAR 


TIID 

TIIF 


GELC 

GICC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


SCN 

SES 



UPI 


INRB 

INRC 


SCN 

SSI 


INRJ 

ITT 


SOD 

SSI 


1N538 

BRA 

310-108 

INRI 

INRJ 


1N598 

A INRC 

369- 50 

SAR 

SCN 


TEC 

Til 


EDI 

ETC 


ITT 

MOTA 


CODI 

INRB 


SES 

TEC 


♦ TUB 

TIID 


GELC 

GIC 


SAR 

SCN 


INRI 

INRJ 


Til 

TIID 



TIIF 


GICC 

IDC 


SES 

SSI 


ITT 

SCN 


TIIF 

UPI 


1N609A 

A INRC 

307- 78 

INRB 

INRC 


TEC 

Til 



SSI 


1N604A 

A INRC 

328- 58 

BRA 

EDL 


INRI 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1N599 

A INRC 

293- 6 

BRA 

ETC 


ETC 

GELC 


ITT 

♦ RCA 



UPI 


BRA 

ETC 


GELC 

GIC 


GIC 

GICC 


SAR 

SCN 


1N554 

AGIC 

339- 63 

GELC 

GIC 


GICC 

IDC 


INRB 

INRI 


SES 

SST 


BRA 

EDI 


GICC 

IDC 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


TEC 

♦ Til 


EDL 

ETC 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


MOTA 

SAR 


TUB 

TIID 


GELC 

GICC 


INRJ 

ITT 


SAR 

SCN 


SCN 

SES 


TIIF 

UPI 


INRB 

INRC 


SAR 

SCN 


SES 

TEC 


SOD 

SSI 


JAN1N538 

GIC 

318-100 

INRI 

INRJ 


SES 

TEC 


Til 

TIID 


TEC 

Til 


INRC 

TEC 


ITT 

MOTA 


Til 

TIID 


TIIF 

UPI 


♦ tub 

TIID 


1N539 

BRA 

321 - 29 

SAR 

SCN 


TIIF 

UPI 


1N605 

A INRC 

339- 23 


TIIF 


EDI 

ETC 


SES 

SSI 


1N599A 

A INRC 

293- 7 

BRA 

ETC 


1N610 

A INRC 

311-42 

GELC 

GIC 


TEC 

Til 


BRA 

ETC 


GELC 

GIC 


BRA 

EDL 


GICC 

IDC 


TIID 

TIIF 


GELC 

GIC 


GICC 

IDC 


ETC 

GELC 


INRB 

INRC 


1N555 

AGIC 

346- 59 

GICC 

IDC 


INRB 

INRI 


GIC 

GICC 


INRI 

INRJ 


BRA 

EDI 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


ITT 

♦ RCA 


EDL 

ETC 


INRJ 

ITT 


SAR 

SCN 


INRJ 

ITT 


SAR 

SCN 


GELC 

GICC 


SAR 

SCN 


SES 

TEC 


MOTA 

SAR 


SES 

TEC 


INRB 

INRC 


SES 

TEC 


Til 

TIID 


SCN 

SES 


♦ Til 

TUB 


INRI 

INRJ 


Til 

TIID 


TIIF 

UPI 


SSI 

TEC 


TIID 

TIIF 


ITT 

MOTA 


TIIF 

UPI 


1N605A 

A INRC 

339- 24 

Til 

♦ TUB 



UPI 


SAR 

SCN 


1N600 

A INRC 

299- 33 

BRA 

ETC 


TIID 

TIIF 


1N540 

BRA 

329- 82 

SES 

SSI 


BRA 

ETC 


GELC 

GIC 



UPI 


EDI 

ETC 


TEC 

Til 


GELC 

GIC 


GICC 

IDC 


1N610A 

A INRC 

311-43 

GELC 

GIC 


TIID 

TIIF 


GICC 

IDC 


INRB 

INRI 


BRA 

EDL 


GICC 

IDC 


1N560 

AGIC 

359- 23 

INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


ETC 

GELC 


INRB 

INRC 


BRA 

EDI 


INRJ 

ITT 


SAR 

SCN 


GIC 

GICC 


INRI 

INRJ 


ETC 

GICC 


SAR 

SCN 


SES 

TEC 


INRB 

INRI 


ITT 

♦ RCA 


IDC 

INRB 


SES 

TEC 


Til 

TIID 


INRJ 

ITT 


♦ SAR 

SCN 


INRC 

INRI 


Til 

TIID 



TIIF 


MOTA 

SAR 


SES 

SST 


INRJ 

ITT 


TIIF 

UPI 


1N606 

A INRC 

346- 8 

SCN 

SES 


TEC 

♦ Til 


SAR 

SCN 


1N600A 

A INRC 

299- 34 

BRA 

ETC 


SSI 

TEC 


TUB 

TIID 


SES 

SSI 


BRA 

ETC 


GELC 

GIC 


Til 

♦ TUB 


TIIF 

UPI 


TEC 

TIID 


GELC 

GIC 


GICC 

IDC 


TIID 

TIIF 


JAN1N540 

GIC 

338- 68 

TIIF 

TNC 


GICC 

IDC 


INRB 

INRI 



UPI 


INRC 

TEC 


JAN1N560 

EDI 

359- 95 

INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


1N61 1 

A INRC 

321 - 63 

1N541 

A APX 

247- 88 


GIC 


INRJ 

ITT 


SAR 

SCN 


BRA 

EDL 


ESMF 

GELC 


1N561 

AGIC 

369-81 

SAR 

SCN 


SES 

TEC 


ETC 

GELC 


IDC 

ITT 


BRA 

EDI 


SES 

TEC 


Til 

TIID 


GIC 

GICC 


MISI 

♦ NPC 


ETC 

GICC 


Til 

TIID 



TIIF 


INRB 

INRI 


PHIC 

SES 


IDC 

INRB 


TIIF 

UPI 


1N606A 

A INRC 

346- 9 

INRJ 

ITT 


TEC 

♦ TFKG 


INRC 

INRI 


1N601 

A INRC 

307- 62 

BRA 

ETC 


MOTA 

SAR 



UPI 


INRJ 

ITT 


BRA 

ETC 


GELC 

GIC 


SCN 

SES 


1N542 

A APX 

247- 89 

SAR 

SCN 


GELC 

GIC 


GICC 

IDC 


SSI 

TEC 


cont next col 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE 

No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N61 1 



1N625 



JAN1N643 



JAN1N658 

FSC 

279- 42 

1N668 


IDC 

206- 60 

(cont) 

Til 


(cont) 

FSC 


(cont) 

RAYN 


RAYN 

TEC 



MSC 

SSI 


♦ TUB 

TIID 


GESY 

HSC 


TEC 

Til 



TSC 


1N669 


IDC 

210-125 

TIIF 

UPI 


IDC 

ITT 



TSC 


1N658A 

A RAYN 

280- 49 


MSC 

SSI 


1N611A 

AINRC 

321 - 64 

NECJ 

NJRC 


1N643A 

AMD 

282-104 

CODI 

HSC 


1N670 


IDC 

227- 28 

BRA 

EDL 


NPC 

RAYN 


CODI 

EMLS 


IDC 

ITT 



MSC 

SSI 


ETC 

GELC 


SDI 

SES 


ERI 

ETC 


NJRC 

SDI 


1N671 


IDC 

233- 7 

GIC 

GICC 


SGSI 

SOD 


FSC 

HSC 


SES 

SSI 



MSC 

SSI 


INRB 

INRI 


TEC 

♦ Til 


ITT 

NJRC 



WSI 


1N672 


IDC 

239- 20 

INRJ 

ITT 


TIID 

♦ TIIF 


RAYN 

SDI 


1N658M 

CODI 

279- 43 


MSC 

SSI 


MOTA 

SAR 


TRW 

TSC 


SES 

SGSI 



TRW 


1N673 


SSI 

328- 61 

SCN 

SES 



WSI 


SSI 

TRW 


1N659 

♦ ATII 

272- 77 


TEC 

UPI 


SSI 

TEC 


1N625A 

CODI 

266- 8 

TSC 

WSI 


AMD 

CODI 




WSI 


Til 

♦ TUB 


IDC 

ITT 


1N643M 

TRW 

282-105 

EMLS 

FSC 


1N674 


IDC 

170- 76 

TIID 

TIIF 


SES 

SOD 


1N645 

♦ ATII 

318- 92 

HSC 

IDC 



SSI 

WSI 



UPI 


1N625M 

IDC 

268- 12 

AMD 

BNT 


ITT 

NJRC 


1N675 


IDC 

174-140 

1N612 

AINRC 

330- 22 

1N626 

AMD 

272-105 

CNS 

CODI 


RAYN 

SDI 



MSC 

SSI 


BRA 

EDL 


CODI 

EMLS 


EMLS 

♦ ESMF 


♦ SES 

SGSI 


1N676 


A TEC 

299- 3 

ETC 

GELC 


FSC 

GESY 


ETC 

♦ GIC 


SOD 

TEC 



CODI 

ETC 


GIC 

GICC 


HSC 

IDC 


GICC 

GICI 


TUB 

TIID 



FSC 

GELC 


IDC 

INRB 


ITT 

NJRC 


IDC 

ITT 


♦ TIIF 

TRW 



GIC 

IDC 


INRI 

INRJ 


RAYN 

SDI 


MISI 

♦ NPC 


TSC 

♦ WAB 



ITT 

NJRC 


ITT 

MOTA 


SES 

SGSI 


SEN 

♦ SES 



WSI 



RAYN 

SGSI 


SAR 

SCN 


SOD 

TEC 


SOIF 

SSI 


1N659A 

A RAYN 

272- 78 


SOIF 

SSI 


! SES 

SOD 


♦ Til 

TIID 


TEC 

TEK 


CODI 

HSC 



TRW 

UPI 


SSI 

TEC 


♦ TIIF 

TRW 


TUB 

TIID 


IDC 

ITT 




WSI 


Til 

♦ TUB 


TSC 

WSI 


♦ TIIF 

TNC 


SDI 

SES 


1N677 


ATEC 

299- 35 

TIID 

TIIF 


1N626A 

CODI 

268- 80 

TRW 

UPI 


TEC 

WSI 



CODI 

GELC 



UPI 


IDC 

ITT 



WSI 


1N660 

♦ ATII 

279- 44 


GIC 

IDC 


1N612A 

AINRC 

330- 23 

SES 

SOD 


JAN1N645 

GIC 

320- 6 

AMD 

CODI 



ITT 

SSI 


BRA 

EDL 



WSI 


ITT 

TEC 


FSC 

HSC 



TRW 

WSI 


ETC 

GELC 


1N626M 

IDC 

272-106 

Til 

TRW 


ITT 

NJRC 


1N678 


ATEC 

309- 73 

GIC 

GICC 


1N627 

AMD 

279-104 

1N645A 

♦ ATII 

257-102 

RAYN 

♦ SES 



CODI 

ETC 


IDC 

INRB 


CODI 

EMLS 


CODI 

ETC 


SGSI 

TEC 



FSC 

GELC 


INRI 

INRJ 


FSC 

HSC 


GESY 

GIC 


TUB 

TIID 



GIC 

ITT 


ITT 

MOTA 


IDC 

ITT 


ITT 

SEN 


♦ TIIF 

TRW 



NJRC 

RAYN 


SAR 

SCN 


NJRC 

RAYN 


SSI 

TEC 


TSC 

♦ WAB 



SGSI 

SOIF 


SES 

SOD 


SDI 

SES 


TIID 

♦ TIIF 



WSI 



SSI 

TRW 


SSI 

TEC 


SGSI 

SOD 



WSI 


JAN1N660 

TEC 

279- 45 


UPI 

WSI 


Til 

♦ TUB 


TEC 

♦ Til 


1N645B 

ETC 

257-103 

1N660A 

A RAYN 

279- 46 

1N679 


ATEC 

309-106 

TIID 

TIIF 


TIID 

♦ TIIF 


IDC 

SEN 


CODI 

HSC 



CODI 

ETC 



UPI 


TRW 

TSC 



SSI 


IDC 

ITT 



GELC 

GIC 


1N613 

AINRC 

340- 33 


WSI 


1N645J 

♦ ERI 

258- 29 

NJRC 

SDI 



ITT 

SSI 


BRA 

EDL 


1N627A 

CODI 

276- 9 

1N646 

♦ ATII 

320- 62 

SES 

WSI 



TRW 

UPI 


ETC 

GELC 


IDC 

ITT 


AMD 

BNT 


1N661 

♦ ATII 

282-106 



WSI 


GIC 

GICC 


SES 

WSI 


CODI 

EMLS 


AMD 

CODI 


1N681 


ATEC 

320- 25 

INRB 

INRI 


1N628 

AMD 

281 - 48 

♦ ESMF 

ETC 


FSC 

HSC 



CODI 

ETC 


INRJ 

ITT 


CODI 

EMLS 


♦ GIC 

GICC 


ITT 

NJRC 



GELC 

GIC 


MOTA 

SAR 


FSC 

HSC 


GICI 

ITT 


RAYN 

SDI 



IDC 

ITT 


SCN 

SES 


IDC 

ITT 


MISI 

♦ NPC 


♦ SES 

SGSI 



NJRC 

RAYN 


SOD 

SSI 


NJRC 

RAYN 


SEN 

♦ SES 


TEC 

TUB 



SSI 

TRW 


TEC 

Til 


SDI 

SES 


SOIF 

SSI 


TIID 

♦ TIIF 



UPI 

WSI 


♦ TUB 

TIID 


SGSI 

TEC 


TEC 

TEK 


TRW 

TSC 


1N682 


ATEC 

320- 32 


TIIF 


♦ Til 

TIID 


TUB 

TIID 


♦ WAB 

WSI 



CODI 

ETC 


1N613A 

AINRC 

340- 34 

♦ TIIF 

TRW 


♦ TIIF 

TNC 


JAN1N661 

TEC 

282-107 


GELC 

GIC 


BRA 

EDL 


TSC 

WSI 


TRW 

UPI 


1N661A 

A RAYN 

282-108 


ITT 

SSI 


ETC 

GELC 


1N628A 

CODI 

280- 84 


WSI 


CODI 

IDC 



TRW 

UPI 


GIC 

GICC 


IDC 

ITT 


1N647 

♦ ATII 

328- 60 

1N662 

A TRW 

279- 80 



WSI 


INRB 

INRI 


SES 

WSI 


AMD 

BNT 


AMD 

CODI 


1N683 


ATEC 

328- 14 

INRJ 

ITT 


1N629 

AMD 

283- 34 

CODI 

EMLS 


EMLS 

♦ FSC 



CODI 

ETC 


MOTA 

SAR 


CODI 

EMLS 


♦ ESMF 

ETC 


HSC 

ITT 



GELC 

GIC 


SCN 

SES 


FSC 

HSC 


♦ GIC 

GICC 


NJRC 

RAYN 



ITT 

NJRC 


SOD 

SSI 


ITT 

NJRC 


GICI 

IDC 


SDI 

♦ SES 



RAYN 

SOIF 


TEC 

Til 


RAYN 

SDI 


ITT 

MISI 


SGSI 

SOD 



SSI 

TRW 


♦ TUB 

TIID 


SES 

SGSI 


♦ NPC 

SEN 


TEC 

♦ Til 



UPI 

WSI 



TIIF 


TEC 

♦ Til 


♦ SES 

SOIF 


TIID 

♦ TIIF 


1N684 


ATEC 

328- 27 

1N614 

AINRC 

347- 50 

TIID 

♦ TIIF 


SSI 

TEC 


TSC 

♦ WAB 



CODI 

ETC 


BRA 

EDL 


TRW 

TSC 


TEK 

TUB 


JAN1N662 

FSC 

279- 81 


GELC 

GIC 


ETC 

GELC 



WSI 


TIID 

♦ TIIF 


RAYN 

TEC 



ITT 

SSI 


GIC 

GICC 


1N629A 

IDC 

281 - 64 

TNC 

TRW 


Til 

TSC 



TRW 

UPI 


IDC 

INRB 


ITT 

SES 


UPI 

WSI 


1N662A 

AMD 

279- 82 



WSI 


INRI 

INRJ 



WSI 


JAN1N647 

GIC 

338- 69 

CODI 

EMLS 


1N685 


ATEC 

338- 97 

ITT 

MOTA 


1N630 

♦ AALP 

517- 43 

ITT 

Til 


FSC 

HSC 



CODI 

GELC 


SAR 

SCN 



MIC 



TRW 


ITT 

NJRC 



GIC 

IDC 


SES 

SOD 


1N630A 

ALP 

517- 2 

1N648 

♦ ATII 

339- 26 

RAYN 

SDI 



ITT 

NJRC 


SSI 

TEC 


1N631 

GELC 

273- 83 

AMD 

BNT 


SES 

SGSI 



RAYN 

SSI 


Til 

♦ TUB 


GIC 

IDC 


CODI 

EMLS 


SOD 

TEC 



TRW 

WSI 


TIID 

TIIF 


ITT 

SDI 


♦ ESMF 

♦ GIC 


TRW 

TSC 


1N686 


ATEC 

338-107 

1N614A 

AINRC 

347- 51 

SES 

TEC 


GICC 

GICI 


1N663 

A TRW 

279- 83 


CODI 

GELC 


BRA 

EDL 


1N632 

GELC 

273- 84 

IDC 

ITT 


AMD 

CODI 



GIC 

IDC 


ETC 

GELC 


GIC 

IDC 


MISI 

♦ NPC 


FSC 

HSC 



ITT 

SSI 


GIC 

GICC 


ITT 

SDI 


SEN 

♦ SES 


IDC 

ITT 



TRW 

WSI 


IDC 

INRB 


SES 

TEC 


SOIF 

SSI 


NJRC 

RAYN 


1N687 


ATEC 

345- 75 

INRI 

INRJ 


1N633 

GELC 

276- 86 

TEC 

TEK 


SDI 

♦ SES 



CODI 

ETC 


ITT 

MOTA 


GIC 

IDC 


TIID 

♦ TIIF 


SGSI 

SOD 



GELC 

GIC 


SAR 

SCN 


ITT 

SDI 


TNC 

TRW 


TEC 

♦ Til 



IDC 

ITT 


SES 

SOD 


SES 

TEC 



WSI 


TIID 

♦ TIIF 



NJRC 

RAYN 


SSI 

TEC 


1N634 

GELC 

255- 5 

1N649 

♦ ATII 

346- 10 

TSC 

♦ WAB 



SOIF 

SSI 


Til 

♦ TUB 


GIC 

IDC 


AMD 

BNT 



WSI 



TRW 

WSI 


TIID 

TIIF 


ITT 

SDI 


CNS 

CODI 


JAN1N663 

FSC 

279- 84 

1N689 


ATEC 

345- 92 

1N616 

A APX 

247-107 

SES 

TEC 


EMLS 

♦ ESMF 


RAYN 

TEC 



CODI 

GELC 


GELC 

ITT 


1N635 

IDC 

256- 68 

♦ GIC 

GICC 


Til 

TSC 



GIC 

IDC 


SES 

TEC 


ITT 

SDI 


GICI 

IDC 


1N663A 

AMD 

278- 67 


ITT 

SSI 



UPI 



SES 


ITT 

MISI 


CODI 

FSC 



TRW 

WSI 


1N617 

A APX 

253- 33 

1N636 

APX 

249- 88 

♦ NPC 

SEN 


HSC 

IDC 


1N690 


AMD 

268- 88 

GELC 

ITT 


EMLS 

ESMF 


♦ SES 

SOIF 


ITT 

NJRC 



CODI 

GIC 


PHIC 

SES 


GELC 

GIC 


SSI 

TEC 


RAYN 

SDI 



HSC 

IDC 



TEC 


ITT 

MISI 


TEK 

TUB 


SES 

SOD 



ITT 

NJRC 


1N618 

A APX 

253- 38 

♦ NPC 

SDI 


TIID 

♦ TIIF 


TRW 

TSC 



RAYN 

SDI 


GELC 

ITT 


SES 

TEC 


TNC 

TRW 



WSI 



SES 

SSI 


PHIC 

SES 



UPI 



WSI 


1N663M 

TRW 

279- 47 


TEC 

TSC 



TEC 


1N643 

A TRW 

282-102 

JAN1N649 

GESY 

358- 73 

1N664 

IDC 

181 -127 



WSI 


1N619 

APD 

247-101 

AMD 

CODI 


GIC 

ITT 


MSC 

SSI 


1N691 


AMD 

276- 55 

FSC 

HSC 


EMLS 

ETC 


Til 

TRW 



WSI 



GIC 

HSC 


IDC 

ITT 


FSC 

HSC 


1N658 

AMD 

280- 48 

1N665 

IDC 

191-205 


IDC 

ITT 


SDI 

SES 


IDC 

ITT 


CODI 

♦ FSC 


MSC 

SSI 



NJRC 

RAYN 


UPI 

WSI 


NJRC 

RAYN 


HSC 

IDC 



WSI 


SDI 

SES 


1N622 

CODI 

255- 69 

SES 

SGSI 


ITT 

NJRC 


1N666 

IDC 

197- 34 


SSI 

TEC 


FSC 

ITT 


SSI 

TEC 


RAYN 

SDI 


MSC 

SSI 



TSC 

WSI 


SES 

SGSI 


♦ Til 

TIID 


♦ SES 

SGSI 



WSI 


JAN1N691 

RAYN 

273-101 

TRW 

WSI 


♦ TIIF 

TSC 


SSI 

TEC 


1N667 

IDC 

201 -118 

1N692 


AMD 

279-103 

1N625 

AMD 

268- 1 1 


WSI 


Til 

TIID 


MSC 

SSI 



HSC 

IDC 


CODI 

EMLS 


JAN1N643 

FSC 

282-103 

♦ TIIF 

TSC 



WSI 



ITT 

NJRC 


cont next col 



cont next col 



♦ WAB 

WSI 
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1 . 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

1N692 



1N704A 



1 N708,A 



1N713, A 



1 N7 1 8,A 



(cont) 

RAYN 


(cont) 

CODI 


(cont) 

TEC 


(cont) 

INRJ 


(cont.) 

TSC 


SDI 

SES 


♦ CRL 

♦ DIC 


TEK 

♦ TII 


ITT 

MOTA 


UNI 

USS 


SSI 

TEC 


EMLS 

ETC 


TNC 

TRW 


MSC 

♦ NPC 



WSI 



WSI 


GSE 

IDC 


TSC 

USS 


SAR 

SDI 


1N718B 

APD 

197- 11 

1N693 

AMD 

280- 92 

INRB 

INRC 



WSI 


SEN 

SOD 


BNT 

IDC 


HSC 

IDC 


INRI 

INRJ 


1N708B 

BNT 

172-110 

SOIF 

SSI 



SAR 


ITT 

NJRC 


MOTA 

♦ NPC 



SAR 


TEC 

TEK 


1N719,A 

♦ ACRL 

199- 20 

RAYN 

SDI 


SDI 

SEN 


1 N709,A 

♦ ACRL 

174- 81 

♦ TII 

TNC 


APD 

ASC 


SES 

SSI 


SOD 

SSI 


ASC 

BNT 


TRW 

TSC 


BNT 

CNS 


TEC 

WSI 


TEC 

TEK 


CNS 

CODI 


UNI 

USS 


CODI 

♦ DIC 


1N695 

♦ ATEC 

266- 4 

♦ Til 

TNC 


♦ DIC 

EMLS 



WSI 


EMLS 

ESP 


BNT 

EMLS 


TRW 

TSC 


ETC 

GSE 


1N713B 

APD 

185- 5 

ETC 

GSE 


GELC 

GIC 


USS 

WSI 


IDC 

INRB 


BNT 

IDC 


IDC 

INRB 


IDC 

ITT 


1N705 

♦ ACRL 

171 - 36 

INRC 

INRI 



SAR 


INRC 

INRI 


SDI 

SES 


BNT 

CNS 


INRJ 

MOTA 


1 N7 14,A 

♦ ACRL 

187- 87 

INRJ 

ITT 


1N695A 

ATEC 

266-103 

CODI 

♦ DIC 


MSC 

♦ NPC 


APD 

ASC 


MOTA 

MSC 


BNT 

GELC 


EMLS 

ETC 


SAR 

SDI 


BNT 

CNS 


♦ NPC 

SAR 


IDC 

ITT 


GSE 

IDC 


SEN 

SOD 


CODI 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


NJRC 

SES 


INRB 

INRC 


SOIF 

SSI 


EMLS 

ESP 


SOD 

SOIF 



SOD 


INRI 

INRJ 


TEC 

TEK 


ETC 

GSE 


TEC 

TEK 


1N696 

CODI 

269- 31 

MOTA 

MSC 


♦ TII 

TNC 


IDC 

INRB 


TNC 

TRW 


HSC 

IDC 


♦ NPC 

SDI 


TRW 

TSC 


INRC 

INRI 


TSC 

UNI 


ITT 

SDI 


SEN 

SOD 


USS 

WSI 


INRJ 

ITT 


USS 

WSI 


SES 

SSI 


SSI 

TEC 


1N709B 

BNT 

174- 82 

MOTA 

MSC 


1N719B 

APD 

199- 21 

TEC 

WSI 


TEK 

♦ Til 


IDC 

SAR 


♦ NPC 

SAR 


BNT 

IDC 


1N697 

CODI 

280- 38 

TNC 

TRW 


1N710.A 

♦ ACRL 

176-208 

SDI 

SEN 



SAR 


HSC 

ITT 


TSC 

USS 


APD 

ASC 


SOD 

SOIF 


1N720.A 

♦ ACRL 

201 - 93 

NJRC 

RAYN 



WSI 


BNT 

CNS 


SSI 

TEC 


APD 

ASC 


SDI 

SES 


1N705A 

BNT 

171 - 37 

CODI 

♦ DIC 


TEK 

♦ TII 


BNT 

CNS 


SSI 

TEC 


CODI 

♦ CRL 


EMLS 

ETC 


TNC 

TRW 


CODI 

♦ DIC 



WSI 


♦ DIC 

EMLS 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


EMLS 

ESP 


JAN1N697 

RAYN 

280- 39 

ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


USS 

WSI 


ETC 

GSE 


1N698 

A APX 

265- 29 

IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


1N714B 

APD 

187- 88 

IDC 

INRB 


IDC 

ITT 


INRC 

INRI 


MOTA 

MSC 


BNT 

IDC 


INRC 

INRI 


PHIC 

SES 


INRJ 

MOTA 


♦ NPC 

SAR 



SAR 


INRJ 

ITT 


1N699 

GELC 

280- 18 

MSC 

♦ NPC 


SDI 

SEN 


1N715.A 

♦ ACRL 

189-134 

MOTA 

MSC 


IDC 

ITT 


SDI 

SEN 


SOD 

SOIF 


APD 

ASC 


♦ NPC 

SAR 


SES 

TEC 


SOD 

SSI 


SSI 

TEC 


BNT 

CNS 


SDI 

SEN 


1N701 

CNS 

187 -1 19 

TEC 

TEK 


TEK 

♦ TII 


CODI 

♦ DIC 


SOD 

SOIF 


IDC 

MSC 


♦ Til 

TNC 


TNC 

TRW 


EMLS 

ESP 


TEC 

TEK 



WSI 


TRW 

TSC 


TSC 

UNI 


ETC 

GSE 


TNC 

TRW 


1N702 

♦ ACRL 

166- 6 

USS 

WSI 


USS 

WSI 


IDC 

INRB 


TSC 

UNI 


BNT 

CNS 


1N706 

♦ ACRL 

173-165 

1N710B 

APD 

176-209 

INRC 

INRI 


USS 

WSI 


CODI 

♦ DIC 


BNT 

CNS 


BNT 

IDC 


INRJ 

ITT 


1N720B 

APD 

201 - 94 

EMLS 

ETC 


CODI 

♦ DIC 



SAR 


MOTA 

MSC 


BNT 

IDC 


GSE 

IDC 


EMLS 

ETC 


1N711,A 

♦ ACRL 

179- 42 

♦ NPC 

SAR 



SAR 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


APD 

ASC 


SDI 

SEN 


1 N7 2 1 ,A 

♦ ACRL 

204- 75 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


BNT 

CNS 


SOD 

SOIF 


APD 

ASC 


MOTA 

♦ NPC 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


CNS 

CODI 


SDI 

SEN 


MOTA 

MSC 


EMLS 

ETC 


TEK 

♦ TII 


♦ DIC 

EMLS 


SOD 

♦ SSI 


♦ NPC 

SDI 


GSE 

IDC 


TNC 

TRW 


ESP 

ETC 


TEC 

TEK 


SEN 

SOD 


INRB 

INRC 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


♦ Til 

TNC 


SSI 

TEC 


INRI 

INRJ 


USS 

WSI 


INRB 

INRC 


TRW 

TSC 


TEK 

♦ Til 


MOTA 

MSC 


1N715B 

APD 

189-135 

INRI 

INRJ 


USS 

WSI 


TNC 

TRW 


♦ NPC 

SAR 


BNT 

IDC 


ITT 

MOTA 


1N702A 

BNT 

166 t 7 

TSC 

USS 


SDI 

SEN 



SAR 


MSC 

♦ NPC 


CODI 

♦ CRL 



WSI 


SOD 

SOIF 


1 N7 16,A 

♦ ACRL 

191 -171 

SAR 

SDI 


♦ DIC 

EMLS 


1N706A 

BNT 

173-166 

SSI 

TEC 


APD 

ASC 


SEN 

SOD 


ETC 

GSE 


CODI 

♦ CRL 


TEK 

♦ TII 


BNT 

CNS 


SOIF 

TEC 


IDC 

INRB 


♦ DIC 

EMLS 


TNC 

TRW 


CODI 

♦ DIC 


TEK 

TNC 


INRC 

INRI 


ETC 

GSE 


TSC 

UNI 


EMLS 

ESP 


TSC 

UNI 


INRJ 

MOTA 


IDC 

INRB 


USS 

WSI 


ETC 

GSE 



USS 


♦ NPC 

SDI 


INRC 

INRI 


1N71IB 

APD 

179- 43 

IDC 

INRB 


1N721B 

APD 

204- 76 

SEN 

SOD 


INRJ 

MOTA 


BNT 

IDC 


INRC 

INRI 



SAR 


SSI 

TEC 


MSC 

♦ NPC 



SAR 


INRJ 

ITT 


1N722.A 

♦ ACRL 

206- 42 

TEK 

♦ Til 


SDI 

SEN 


1N712 

♦ ACRL 

181 - 94 

MOTA 

MSC 


APD 

ASC 


TNC 

TRW 


SOD 

SSI 


APD 

ASC 


♦ NPC 

SAR 


CNS 

CODI 


TSC 

USS 


TEC 

TEK 


BNT 

CNS 


SDI 

SEN 


♦ DIC 

EMLS 



WSI 


♦ Til 

TNC 


CODI 

DIC 


SOD 

SOIF 


ESP 

ETC 


1N703 

♦ ACRL 

167-100 

TRW 

TSC 


EMLS 

ETC 


SSI 

TEC 


GSE 

IDC 


BNT 

CNS 


USS 

WSI 


GSE 

IDC 


TEK 

♦ TII 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ DIC 


1N 707 

♦ ACRL 

179- 1 

INRB 

INRC 


TNC 

TRW 


INRI 

INRJ 


EMLS 

ETC 


BNT 

CNS 


INRI 

INRJ 


TSC 

UNI 


ITT 

MOTA 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

MOTA 


USS 

WSI 


MSC 

♦ NPC 


INRB 

INRC 


EMLS 

ETC 


MSC 

♦ NPC 


1N716B 

APD 

191 -172 

SAR 

SDI 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


SAR 

SDI 


BNT 

IDC 


SEN 

SOD 


MOTA 

♦ NPC 


INRB 

INRC 


SEN 

SOD 



SAR 


SOIF 

TEC 


SDI 

SEN 


INRI 

INRJ 


SOIF 

SSI 


1N717,A 

♦ ACRL 

194- 69 

TEK 

TNC 


SOD 

SSI 


MOTA 

MSC 


TEC 

TEK 


APD 

ASC 


TSC 

UNI 


TEC 

TEK 


♦ NPC 

SDI 


♦ TII 

TNC 


BNT 

CNS 



USS 


♦ Til 

TNC 


SEN 

SOD 


TRW 

TSC 


CODI 

♦ DIC 


1N722B 

APD 

206- 43 

TRW 

TSC 


SSI 

TEC 


UNI 

USS 


EMLS 

ESP 


IDC 

SAR 


USS 

WSI 


TEK 

♦ Til 



WSI 


ETC 

GSE 


1 N723,A 

♦ ACRL 

208- 46 

1N703A 

BNT 

167-101 

TNC 

TRW 


1N712A 

♦ ACRL 

181 - 95 

IDC 

INRB 


APD 

ASC 


CODI 

♦ CRL 


TSC 

USS 


APD 

ASC 


INRC 

INRI 


CNS 

CODI 


♦ DIC 

EMLS 



WSI 


BNT 

CNS 


INRJ 

ITT 


♦ DIC 

EMLS 


ETC 

GSE 


1N707A 

BNT 

179- 2 

CODI 

DIC 


MOTA 

MSC 


ESP 

ETC 


IDC 

INRB 


CODI 

♦ CRL 


EMLS 

ETC 


♦ NPC 

SAR 


GSE 

IDC 


INRC 

INRI 


♦ DIC 

EMLS 


GSE 

IDC 


SDI 

SEN 


INRB 

INRC 


INRJ 

MOTA 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


SOD 

SOIF 


INRI 

INRJ 


♦ NPC 

SDI 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


TEC 

TEK 


ITT 

MOTA 


SEN 

SOD 


INRC 

INRI 


ITT 

KSC 


TNC 

TRW 


MSC 

♦ NPC 


SSI 

TEC 


INRJ 

MOTA 


MOTA 

MSC 


TSC 

UNI 


SAR 

SDI 


TEK 

♦ Til 


MSC 

♦ NPC 


♦ NPC 

SAR 


USS 

WSI 


SEN 

SOD 


TNC 

TRW 


SDI 

SEN 


SDI 

SEN 


1N717B 

APD 

194- 70 

SOIF 

TEC 


TSC 

USS 


SOD 

SSI 


SOD 

SOIF 


BNT 

IDC 


TEK 

TNC 



WSI 


TEC 

TEK 


SSI 

TEC 



SAR 


TSC 

UNI 


1N704 

♦ ACRL 

169- 44 

♦ Til 

TNC 


TEK 

♦ TII 


1N718.A 

♦ ACRL 

197- 10 


USS 


BNT 

CNS 


TRW 

TSC 


TNC 

TRW 


APD 

ASC 


1N723B 

APD 

208- 47 

CODI 

♦ DIC 


USS 

WSI 


TSC 

UNI 


BNT 

CNS 


IDC 

SAR 


EMLS 

ETC 


1 N708,A 

♦ ACRL 

172-109 

USS 

WSI 


CODI 

♦ DIC 


1 N724,A 

♦ ACRL 

210-112 

GSE 

IDC 


ASC 

BNT 


1N712B 

APD 

181-96 

EMLS 

ESP 


APD 

ASC 


INRB 

INRC 


CNS 

CODI 


BNT 

IDC 


ETC 

GSE 


CNS 

CODI 


INRI 

INRJ 


♦ DIC 

EMLS 


KSC 

SAR 


IDC 

INRB 


♦ DIC 

EMLS 


MOTA 

♦ NPC 


ETC 

GSE 


1 N7 13,A 

♦ ACRL 

185- 4 

INRC 

INRI 


ESP 

ETC 


SDI 

SEN 


IDC 

INRB 


APD 

ASC 


INRJ 

ITT 


GSE 

IDC 


SOD 

SSI 


INRC 

INRI 


BNT 

CNS 


MOTA 

MSC 


INRB 

INRC 


TEC 

TEK 


INRJ 

MOTA 


CODI 

♦ DIC 


♦ NPC 

SAR 


INRI 

INRJ 


♦ Til 

TNC 


MSC 

♦ NPC 


EMLS 

ESP 


SDI 

SEN 


ITT 

MOTA 


TRW 

TSC 


SAR 

SDI 


ETC 

GSE 


SOD 

SOIF 


MSC 

♦ NPC 


USS 

WSI 


SEN 

SOD 


IDC 

INRB 


TEC 

TEK 


SAR 

SDI 


1N704A 

BNT 

170- 19 

SOIF 

SSI 


INRC 

INRI 


TNC 

TRW 


SEN 

SOD 


cont next col 



cont next col 



cont next col 



cont.next col 



cont next Daae 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No 

MFRS 

Pa&Line 


■fliasw 


maaBM 


HjiaiEE 



IsflMIITH 


Uldskl 


1N724.A 



1 N732,A 



1 N740,A 



1N747 



JAN 1N749A 



(cont.) 

SOIF 


(cont) 

CODI 


(cont) 

MOTA 


(cont.) 

CNS 


(cont) 

CRL 


TEC 

TEK 


♦ DIC 

ESP 


MSC 

♦ NPC 


CODI 

♦ CRL 


DIC 

INRC 


TNC 

TSC 


GSE 

IDC 


SAR 

SEN 


♦ DIC 

♦ ETC 


MOTA 

MULB 


UNI 

USS 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 


FSC 

GSE 


SOD 

TEC 


1N724B 

APD 

210-113 

MSC 

♦ NPC 


TEK 

TNC 


HSC 

IDC 


Til 

TSC 


IDC 

SAR 


SAR 

SDI 


UNI 

USS 


INRB 

INRC 



USS 


1N725.A 

♦ ACRL 

212-150 

SEN 

SOIF 


1N740B 

IDC 

236- 5 

INRI 

INRJ 


1N750 

ATII 

170- 77 

APD 

ASC 


TEC 

TEK 



SAR 


MOTA 

NPC 


ASC 

BNT 


CNS 

CODI 


TNC 

TSC 


1 N74 1 ,A 

♦ ACRL 

237- 48 

SDI 

SEN 


CNS 

CODI 


♦ DIC 

EMLS 


UNI 

USS 


ASC 

CNS 


SES 

SLCB 


♦ CRL 

♦ DIC 


ESP 

GSE 


1N732B 

IDC 

224- 17 

CODI 

♦ DIC 


SOD 

TEC 


♦ ETC 

♦ FSC 


IDC 

INRB 



SAR 


ESP 

GSE 


TEK 

TUB 


GSE 

HSC 


INRC 

INRI 


1N733,A 

♦ ACRL 

225 -156 

IDC 

ITT 


TIID 

TIIF 


IDC 

INRB 


INRJ 

ITT 


ASC 

CNS 


MOTA 

MSC 


TNC 

TRW 


INRC 

INRI 


MOTA 

MSC 


CODI 

♦ DIC 


♦ NPC 

SAR 


TSC 

USS 


INRJ 

ITT 


♦ NPC 

SAR 


ESP 

GSE 


SEN 

SLCB 



WSI 


MOTA 

♦ NPC 


SDI 

SEN 


IDC 

ITT 


SOIF 

TEC 


1N747A 

ATII 

167-131 

SDI 

SEN 


SOD 

SOIF 


MOTA 

MSC 


TEK 

TNC 


ASC 

BNT 


SES 

SLCB 


TEC 

TEK 


♦ NPC 

SAR 


UNI 

USS 


CNS 

CODI 


SOD 

TEC 


TNC 

TSC 


SDI 

SEN 


1N741B 

IDC 

237- 49 

♦ CRL 

♦ DIC 


TEK 

TUB 


UNI 

USS 


SOIF 

TEC 



SAR 


♦ ETC 

♦ FSC 


TIID 

TIIF 


1N725B 

APD 

212-151 

TEK 

TNC 


1 N742,A 

♦ ACRL 

239- 17 

GSE 

HSC 


TNC 

TRW 


IDC 

SAR 


TSC 

UNI 


ASC 

CNS 


IDC 

INRB 


TSC 

USS 


1 N726,A 

♦ ACRL 

214- 99 


USS 


CODI 

♦ DIC 


INRC 

INRI 



WSI 


APD 

ASC 


1N733B 

IDC 

225-157 

ESP 

GSE 


INRJ 

MOTA 


1N750A 

ATII 

170- 78 

CNS 

CODI 



SAR 


IDC 

ITT 


♦ MULB 

NPC 


ASC 

BNT 


♦ DIC 

EMLS 


1 N734,A 

♦ ACRL 

227- 24 

MOTA 

MSC 


SDI 

SEN 


CNS 

CODI 


ESP 

GSE 


ASC 

CNS 


♦ NPC 

SAR 


SLCB 

SOD 


♦ CRL 

♦ DIC 


IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


SEN 

SOIF 


TEC 

TEK 


♦ ETC 

♦ FSC 


INRC 

INRI 


ESP 

GSE 


TEC 

TEK 


TUB 

TNC 


GSE 

HSC 


INRJ 

ITT 


IDC 

ITT 


TNC 

UNI 


TRW 

TSC 


IDC 

INRB 


MOTA 

MSC 


MOTA 

MSC 



USS 


USS 

WSI 


INRC 

INRI 


♦ NPC 

SAR 


♦ NPC 

SAR 


1N742B 

IDC 

239- 18 

JAN 1N747A 

CODI 

167-132 

INRJ 

ITT 


SDI 

SEN 


SDI 

SEN 



SAR 


CRL 

DIC 


MOTA 

♦ MULB 


SOD 

SOIF 


SOIF 

TEC 


1 N743,A 

♦ ACRL 

240- 53 

INRC 

MOTA 


♦ NPC 

♦ PHIC 


TEC 

TEK 


TEK 

TNC 


ASC 

CNS 


TEC 

Til 


♦ RADF 

SDI 


TNC 

TSC 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


TSC 

USS 


SEN 

SES 


UNI 

USS 



USS 


ESP 

GSE 


1N748 

ATII 

168- 84 

SLCB 

SOD 


1N726B 

APD 

214-100 

1N734B 

IDC 

227- 25 

IDC 

ITT 


ASC 

BNT 


TEC 

TEK 


IDC 

SAR 



SAR 


MOTA 

MSC 


CNS 

CODI 


TUB 

TNC 


1 N727,A 

♦ ACRL 

216- 65 

1N735,A 

♦ ACRL 

228-126 

♦ NPC 

SAR 


♦ CRL 

♦ DIC 


TSC 

USS 


ASC 

CNS 


ASC 

CNS 


SEN 

SOIF 


♦ ETC 

FSC 



WSI 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ DIC 


TEC 

TEK 


GSE 

HSC 


JAN 1N750A 

CODI 

170- 79 

ESP 

GSE 


ESP 

GSE 


TNC 

UNI 


IDC 

INRB 


CRL 

DIC 


IDC 

ITT 


IDC 

ITT 



USS 


INRC 

INRI 


INRC 

MOTA 


MOTA 

MSC 


MOTA 

MSC 


1N743B 

IDC 

240- 54 

INRJ 

MOTA 


MULB 

SOD 


♦ NPC 

SAR 


♦ NPC 

SAR 



SAR 


NPC 

SDI 


TEC 

Til 


SDI 

SEN 


SDI 

SEN 


1 N744,A 

♦ ACRL 

241 -149 

SEN 

SES 


TSC 

USS 


SOIF 

TEC 


SOIF 

TEC 


ASC 

CNS 


SLCB 

SOD 


1N751 

ATII 

171-123 

TEK 

TNC 


TEK 

TNC 


CODI 

♦ DIC 


TEC 

TEK 


APX 

ASC 


TSC 

UNI 


TSC 

UNI 


ESP 

GSE 


TUB 

TIID 


BNT 

CNS 



USS 



USS 


IDC 

ITT 


TIIF 

TNC 


CODI 

♦ CRL 


1N727B 

IDC 

216- 66 

1N735B 

IDC 

228-127 

MOTA 

MSC 


TRW 

TSC 


♦ DIC 

♦ ETC 



SAR 



SAR 


♦ NPC 

SAR 


USS 

WSI 


♦ FSC 

GSE 


1 N728,A 

♦ ACRL 

217-140 

1N736.A 

♦ ACRL 

230- 24 

SEN 

SOIF 


1N748A 

ATII 

168- 85 

HSC 

IDC 


ASC 

CNS 


ASC 

CNS 


TEC 

TEK 


ASC 

BNT 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


CNS 

CODI 


INRI 

INRJ 


ESP 

GSE 


ESP 

GSE 



USS 


♦ CRL 

♦ DIC 


ITT 

MOTA 


IDC 

ITT 


IDC 

ITT 


1N744B 

IDC 

241-150 

♦ ETC 

♦ FSC 


♦ NPC 

SDI 


MOTA 

MSC 


MOTA 

MSC 



SAR 


GSE 

HSC 


SEN 

SES 


♦ NPC 

SAR 


♦ NPC 

SAR 


1N745.A 

♦ ACRL 

243- 30 

IDC 

INRB 


SLCB 

SOD 


SDI 

SEN 


SDI 

SEN 


ASC 

CNS 


INRC 

INRI 


TEC 

TEK 


SOIF 

TEC 


SOIF 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


INRJ 

MOTA 


TUB 

TIID 


TEK 

TNC 


TEK 

TNC 


ESP 

GSE 


♦ MULB 

NPC 


TIIF 

TNC 


TSC 

UNI 


TSC 

UNI 


IDC 

ITT 


♦ PHIC 

SDI 


TRW 

TSC 



USS 



USS 


MOTA 

MSC 


SEN 

SES 


USS 

WSI 


1N728B 

IDC 

217-116 

1N736B 

IDC 

230- 25 

SAR 

SEN 


SLCB 

SOD 


1N751A 

ATII 

171-124 


SAR 



SAR 


TEC 

TEK 


TEC 

TEK 


APX 

ASC 


1 N729,A 

♦ ACRL 

219- 45 

1N737.A 

♦ ACRL 

231-149 

TNC 

UNI 


TUB 

TNC 


BNT 

CNS 


ASC 

CNS 


ASC 

CNS 



USS 


TRW 

TSC 


CODI 

♦ CRL 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ DIC 


1N745B 

IDC 

243- 31 

USS 

WSI 


♦ DIC 

♦ ETC 


ESP 

GSE 


ESP 

GSE 



SAR 


JAN 1N748A 

CODI 

168- 86 

♦ FSC 

GSE 


IDC 

ITT 


IDC 

ITT 


1N746 

ATM 

166-174 

CRL 

DIC 


HSC 

IDC 


MOTA 

MSC 


MOTA 

MSC 


ASC 

BNT 


INRC 

MOTA 


INRB 

INRC 


♦ NPC 

SAR 


♦ NPC 

SAR 


CNS 

CODI 


SOD 

TEC 


INRI 

INRJ 


SDI 

SEN 


SDI 

SEN 


♦ CRL 

♦ DIC 


Til 

TSC 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 


SOIF 

TEC 


♦ ETC 

FSC 



USS 


♦ MULB 

♦ NPC 


TEK 

TNC 


TEK 

TNC 


GSE 

HSC 


1N749 

ATII 

169- 84 

♦ PHIC 

♦ RADF 


TSC 

UNI 


UNI 

USS 


IDC 

INRB 


ASC 

BNT 


SDI 

SEN 



USS 


1N737B 

IDC 

231 -150 

INRC 

INRI 


CNS 

CODI 


SES 

SLCB 


1N729B 

IDC 

219- 46 


SAR 


INRJ 

MOTA 


♦ CRL 

♦ DIC 


SOD 

TEC 



SAR 


1N738.A 

♦ ACRL 

233- 3 

NPC 

SDI 


♦ ETC 

FSC 


TEK 

TUB 


1 N730,A 

♦ ACRL 

220-166 

ASC 

CNS 


SEN 

SES 


GSE 

HSC 


TNC 

TRW 


ASC 

CNS 


CODI 

♦ DIC 


SLCB 

SOD 


IDC 

INRB 


TSC 

USS 


CODI 

♦ DIC 


ESP 

GSE 


TEC 

TEK 


INRC 

INRI 



WSI 


ESP 

GSE 


IDC 

ITT 


TIID 

TIIF 


INRJ 

MOTA 


JAN1N751A 

CODI 

171-125 

IDC 

ITT 


MOTA 

MSC 


TNC 

TRW 


NPC 

SDI 


CRL 

DIC 


MOTA 

MSC 


♦ NPC 

SAR 


TSC 

USS 


SEN 

SES 


INRC 

MOTA 


♦ NPC 

SAR 


SDI 

SEN 



WSI 


SLCB 

SOD 


MULB 

SOD 


SDI 

SEN 


SOIF 

TEC 


1N746A 

ATII 

166-175 

TEC 

TEK 


TEC 

Til 


SOIF 

TEC 


TEK 

TNC 


ASC 

BNT 


TUB 

TIID 


TSC 

USS 


TEK 

TNC 


UNI 

USS 


CNS 

CODI 


TIIF 

TNC 


1N752 

ATII 

172-163 

TSC 

UNI 


1N738B 

IDC 

233- 4 

- ♦ CRL 

♦ DIC 


TRW 

TSC 


APX 

ASC 



USS 



SAR 


♦ ETC 

♦ FSC 


USS 

WSI 


BNT 

CNS 


1N730B 

IDC ' 

220-167 

1 N739,A 

♦ ACRL 

234-143 

GSE 

HSC 


1N749A 

ATII 

169- 85 

CODI 

♦ CRL 



SAR 


ASC 

CNS 


IDC 

INRB 


ASC 

BNT 


♦ DIC 

♦ ETC 


1 N73 1 ,A 

♦ ACRL 

222-125 

CODI 

♦ DIC 


INRC 

INRI 


CNS 

CODI 


♦ FSC 

GSE 


ASC 

CNS 


ESP 

GSE 


INRJ 

MOTA 


♦ CRL 

♦ DIC 


HSC 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


IDC 

ITT 


♦ MULB 

NPC 


♦ ETC 

♦ FSC 


INRB 

INRC 


ESP 

GSE 


MOTA 

MSC 


SDI 

SEN 


GSE 

HSC 


INRI 

INRJ 


IDC 

ITT 


♦ NPC 

SAR 


SES 

SLCB 


IDC 

INRB 


ITT 

MOTA 


MOTA 

MSC 


SEN 

SOIF 


SOD 

TEC 


INRC 

INRI 


MSC 

♦ NPC 


♦ NPC 

SAR 


TEC 

TEK 


TEK 

TNC 


INRJ 

MOTA 


SAR 

SDI 


SDI 

SEN 


! TNC 

UNI 


TRW 

TSC 


♦ MULB 

NPC 


SEN 

SES 


SOIF 

TEC 



USS 


USS 

WSI 


♦ PHIC 

SDI 


SLCB 

SOD 


TEK 

TNC 


1N739B 

IDC 

234-144 

JAN 1N746A 

CODI 

166-176 

SEN 

SES 


SOIF 

TEC 


TSC 

UNI 



SAR 


CRL 

DIC 


SLCB 

SOD 


TEK 

TUB 



USS 


1 N740,A 

♦ ACRL 

236- 4 

INRC 

MOTA 


TEC 

TEK 


TIID 

TIIF 


1N731B 

IDC 

222-126 

ASC 

CNS 


TEC 

Til 


TUB 

TNC 


TNC 

TRW 



SAR 


CODI 

♦ DIC 


TSC 

USS 


TRW 

TSC 


TSC 

USS 


1 N732,A 

♦ ACRL 

224- 16 

ESP 

GSE 


1N747 

ATII 

167-130 

USS 

WSI 



WSI 


ASC 

CNS 


IDC 

ITT 


ASC 

BNT 


JAN 1N749A 

CODI 

169-86 

1N752A 

ATII 

172-164 

cont next col 



cont next col 



cont next col 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


III! II 1 ■ 


Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 




1N754A 



1N757 



1N759A 



1N763-3 



(cont) 

APX 


(cont) 

TEK 


(cont) 

IDC 


(cont) 

APD 


(cont) 

IDC 


ASC 

BNT 


TUB 

TNC 


INRB 

INRC 


APX 

ASC 


SEN 

TEC 


CNS 

CODI 


TRW 

TSC 


INRI 

INRJ 


BNT 

CNS 


1N763A 

CNS 

179- 4 

♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


ITT 

MOTA 


CODI 

♦ CRL 


CODI 

♦ DIC 


♦ ETC 

♦ FSC 



WSI 


MSC 

♦ NPC 


♦ DIC 

♦ ETC 


GSE 

IDC 


GSE 

HSC 


JAN 1N754A 

CODI 

177- 23 

SAR 

SDI 


♦ FSC 

GSE 


INRB 

INRC 


IDC 

INRB 


CRL 

DIC 


SEN 

SES 


HSC 

IDC 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


FSC 

INRC 


SLCB 

SOD 


INRB 

INRC 


KSC 

MOTA 


INRJ 

ITT 


MOTA 

MULB 


SOIF 

TEC 


INRI 

INRJ 


MSC 

SAR 


MOTA 

MSC 


SOD 

TEC 


TEK 

TUB 


ITT 

MOTA 


SDI 

SEN 


♦ MULB 

♦ NPC 


TII 

TSC 


TIID 

TIIF 


MSC 

♦ MULB 


SOD 

TEC 


♦ PHIC 

♦ RADF 



USS 


TNC 

TRW 


♦ NPC 

♦ PHIC 


TEK 

TNC 


SAR 

SDI 


1N755 

A TII 

179- 74 

TSC 

UNI 


♦ RADF 

SAR 


TRW 

TSC 


SEN 

SES 


APD 

APX 


USS 

WSI 


SDI 

SEN 


USS 

WSI 


SLCB 

SOD 


ASC 

BNT 


1N757A 

ATM 

185- 55 

SES 

SLCB 


1N764 

ATEC 

184- 68 

SOIF 

TEC 


CNS 

CODI 


APD 

APX 


SOD 

SOIF 


APD 

CNS 


TEK 

TUB 


♦ CRL 

♦ DIC 


ASC 

BNT 


TEC 

TEK 


CODI 

CRL 


TNC 

TRW 


♦ ETC 

♦ FSC 


CNS 

CODI 


TNC 

TRW 


♦ DIC 

GSE 


TSC 

USS 


GSE 

HSC 


♦ CRL 

♦ DIC 


TSC 

UNI 


IDC 

INRB 



WSI 


IDC 

INRB 


♦ ETC 

♦ FSC 


USS 

WSI 


INRC 

INRI 


JAN 1N752A 

CODI 

172-165 

INRC 

INRI 


GSE 

HSC 


JAN 1N759A 

CODI 

192- 1 

INRJ 

ITT 


CRL 

DIC 


INRJ 

ITT 


IDC 

INRB 


CRL 

DIC 


MOTA 

MSC 


INRC 

MOTA 


MOTA 

MSC 


INRC 

INRI 


FSC 

INRC 


SAR 

SDI 


MULB 

SOD 


♦ NPC 

SAR 


INRJ 

ITT 


MOTA 

SOD 


SEN 

SOD 


TEC 

TII 


SDI 

SEN 


MOTA 

MSC 


TEC 

TII 


SSI 

TEK 


TSC 

USS 


SES 

SLCB 


♦ MULB 

♦ NPC 


TSC 

USS 


TII 

TNC 


1N753 

A Til 

174-141 

SOIF 

TEK 


♦ PHIC 

♦ RADF 


1N760 

CNS 

273- 72 

TRW 

TSC 


APD 

APX 


TIID 

TIIF 


SAR 

SDI 


IDC 

ITT 


USS 

WSI 


ASC 

BNT 


TNC 

TSC 


SEN 

SES 


SEN 

SES 


1N764-1 

APD 

181 - 49 

CNS 

CODI 


UNI 

USS 


SLCB 

SOD 



TEK 


♦ DIC 

GSE 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N755A 

A TII 

179- 75 

SOIF 

TEC 


1N761 

ATEC 

171 - 54 

IDC 

SEN 


♦ ETC 

♦ FSC 


APD 

APX 


TEK 

TUB 


CNS 

CODI 



TEC 


GSE 

HSC 


ASC 

BNT 


TNC 

TRW 


CRL 

♦ DIC 


1N764-2 

APD 

183-175 

IDC 

INRB 


CNS 

CODI 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


♦ DIC 

GSE 


INRC 

INRI 


♦ CRL 

♦ DIC 


USS 

WSI 


INRB 

INRC 


IDC 

SEN 


INRJ 

ITT 


♦ ETC 

♦ FSC 


JAN 1N757A 

CODI 

185- 56 

INRI 

INRJ 



TEC 


MOTA 

MSC 


GSE 

HSC 


CRL 

DIC 


MOTA 

SEN 


1N764-3 

APD 

184-104 

♦ NPC 

SAR 


IDC 

INRB 


FSC 

INRC 


SOD 

SSI 


♦ DIC 

GSE 


SDI 

SEN 


INRC 

INRI 


MOTA 

MULB 


TEK 

TII 


IDC 

SEN 


SES 

SLCB 


INRJ 

ITT 


SOD 

TEC 


TNC 

TRW 



TEC 


SOD 

SOIF 


MOTA 

MSC 


TII 

TSC 


TSC 

USS 


1N764-4 

APD 

187- 37 

TEC 

TEK 


♦ MULB 

♦ NPC 



USS 



WSI 


♦ DIC 

GSE 


TUB 

TII D 


♦ PHIC 

♦ RADF 


1N758 

ATM 

187-120 

1N761-1 

♦ DIC 

170- 25 

IDC 

SEN 


Til F 

TNC 


SAR 

SDI 


APD 

APX 


GSE 

IDC 



TEC 


TRW 

TSC 


SEN 

SES 


ASC 

BNT 


SEN 

TEC 


1N764A 

CNS 

184- 69 

USS 

WSI 


SLCB 

SOIF 


CNS 

CODI 


1N761-2 

♦ DIC 

171 - 64 

CODI 

♦ DIC 


1N753A 

A TII 

174-142 

TEK 

TNC 


♦ CRL 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


APD 

APX 


TSC 

UNI 


♦ ETC 

♦ FSC 


SEN 

TEC 


INRB 

INRC 


ASC 

BNT 



USS 


GSE 

HSC 


1N761A 

CNS 

171 - 55 

INRI 

INRJ 


CNS 

CODI 


JAN 1N755A 

CODI 

179- 76 

IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

MOTA 


♦ CRL 

♦ DIC 


CRL 

DIC 


INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


MSC 

SAR 


♦ ETC 

♦ FSC 


FSC 

INRC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRC 


SDI 

SEN 


GSE 

HSC 


MOTA 

MULB 


MOTA 

MSC 


INRI 

INRJ 


SOD 

TEC 


IDC 

INRB 


SOD 

TEC 


♦ NPC 

SAR 


' MOTA 

SEN 


TEK 

TNC 


INRC 

INRI 


TII 

TSC 


SDI 

SEN 


SOD 

TEC 


TRW 

TSC 


INRJ 

ITT 



USS 


SES 

SLCB 


TEK 

TNC 


USS 

WSI 


MOTA 

MSC 


1N756 

A TII 

181 -128 

SOD 

SOIF 


TRW 

TSC 


1N765 

ATEC 

187- 89 

♦ MULB 

♦ NPC 


APD 

APX 


TEC 

TEK 


USS 

WSI 


APD 

CNS 


♦ PHIC 

♦ RADF 


ASC 

BNT 


TUB 

TIID 


1N762 

ATEC 

173-167 

CODI 

CRL 


SAR 

SDI 


CNS 

CODI 


TIIF 

TNC 


CNS 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


SEN 

SES 


♦ CRL 

♦ DIC 


TRW 

TSC 


CRL 

♦ DIC 


IDC 

INRB 


SLCB 

SOD 


♦ ETC 

♦ FSC 


UNI 

USS 


GSE 

IDC 


INRC 

INRI 


SOIF 

TEC 


GSE 

HSC 



WSI 


INRB 

INRC 


INRJ 

ITT 


TEK 

TUB 

1 

IDC 

INRB 


1N758A 

ATM 

187-121 

INRI 

INRJ 


MOTA 

MSC 


TNC 

TRW 


INRC 

INRI 


APD 

APX 


MOTA 

MSC 


SAR 

SDI 


TSC 

USS 


INRJ 

ITT 


ASC 

BNT 


SAR 

SEN 


SEN 

SOD 



WSI 


MOTA 

MSC 


CNS 

CODI 


SOD 

SSI 


SSI 

TEK 


JAN 1N753A 

CODI 

174-143 

♦ NPC 

SAR 


♦ CRL 

♦ DIC 


TEK 

TII 


TII 

TNC 


CRL 

DIC 


SDI 

SEN 


♦ ETC 

♦ FSC 


TNC 

TRW 


TRW 

TSC 


FSC 

INRC 


SES 

SLCB 


GSE 

HSC 


TSC 

USS 


USS 

WSI 


MOTA 

MULB 


SOD 

SOIF 


IDC 

INRB 



WSI 


1N765-1 

APD 

187- 90 

SOD 

TEC 


TEC 

TEK 


INRC 

INRI 


1N762-1 

♦ DIC 

172- 75 

♦ DIC 

GSE 


Til 

TSC 


tub 

TIID 


INRJ 

ITT 


GSE 

IDC 


IDC 

SEN 



USS 


TIIF 

TNC 


MOTA 

MSC 


SEN 

TEC 



TEC 


1N754 

A TII 

177- 21 

TRW 

TSC 


♦ MULB 

♦ NPC 


1N762-2 

♦ DIC 

173-191 

1N765-2 

APD 

189-136 

APD 

APX 


UNI 

USS 


♦ PHIC 

♦ RADF 


GSE 

IDC 


♦ DIC 

GSE 


ASC 

BNT 



WSI 


SAR 

SDI 


SEN 

TEC 


IDC 

SEN 


CNS 

CODI 


1N756A 

A TII 

181-129 

SEN 

SES 


1N762A 

CNS 

173-168 


TEC 


♦ CRL 

♦ DIC 


APD 

APX 


SLCB 

SOD 


CODI 

♦ DIC 


1N765A 

CNS 

187- 91 

♦ ETC 

♦ FSC 


ASC 

BNT 


SOIF 

TEC 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

HSC 


CNS 

CODI 


TEK 

TUB 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


IDC 

INRB 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

TRW 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


INRC 

INRI 


♦ ETC 

♦ FSC 


TSC 

UNI 


MOTA 

MSC 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


GSE 

HSC 


USS 

WSI 


SAR 

SEN 


ITT 

MOTA 


MOTA 

MSC 


IDC 

INRB 


JAN 1N758A 

CODI 

187-122 

SOD 

TEC 


MSC 

SAR 


♦ NPC 

SAR 


INRC 

INRI 


CRL 

DIC 


TEK 

TNC 


SDI 

SEN 


SDI 

SEN 


INRJ 

ITT 


FSC 

INRC 


TRW 

TSC 


SOD 

TEC 


SES 

SLCB 


MOTA 

MSC 


MOTA 

MULB 


USS 

WSI 


TEK 

TNC 


SOD 

SOIF 


♦ MULB 

♦ NPC 


SOD 

TEC 


1N763 

ATEC 

179- 3 

TRW 

TSC 


TEC 

TEK 


♦ PHIC 

♦ RADF 


TII 

TSC 


CNS 

CODI 


USS 

WSI 


TUB 

TIID 


SAR 

SDI 



USS 


CRL 

♦ DIC 


1N766 

ATEC 

194- 10 

TIIF 

TNC 


SEN 

SES 


1N759 

ATM 

191-206 

GSE 

IDC 


APD 

CNS 


TRW 

TSC 


SLCB 

SOD 


APD 

APX 


INRB 

INRC 


CODI 

CRL 


UNI 

USS 


SOIF 

TEC 


ASC 

BNT 


INRI 

INRJ 


♦ DIC 

GSE 



WSI 


TEK 

TUB 


CNS 

CODI 


KSC 

MOTA 


IDC 

INRB 


1N754A 

ATM 

177- 22 

TNC 

TRW 


♦ CRL 

♦ DIC 


MSC 

SAR 


INRC 

INRI 


APD 

APX 


TSC 

UNI 


♦ ETC 

♦ FSC 


SDI 

SEN 


INRJ 

ITT 


ASC 

BNT 


USS 

WSI 


GSE 

HSC 


SOD 

SSI 


MOTA 

MSC 


CNS 

CODI 


JAN 1N756A 

CODI 

181 -130 

IDC 

INRB 


TEK 

TII 


SAR 

SDI 


♦ CRL 

♦ DIC 


CRL 

DIC 


INRC 

INRI 


TNC 

TRW 


SEN 

SOD 


♦ ETC 

♦ FSC 


FSC 

INRC 


INRJ 

ITT 


TSC 

USS 


SSI 

TEK 


GSE 

HSC 


MOTA 

MULB 


MOTA 

MSC 



WSI 


TII 

TNC 


IDC 

INRB 


SOD 

TEC 


♦ NPC 

SAR 


1N763-1 

APD 

176-119 

TRW 

TSC 


INRC 

INRI 


TII 

TSC 


SDI 

SEN 


♦ DIC 

GSE 


USS 

WSI 


INRJ 

ITT 



USS 


SES 

SLCB 


IDC 

SEN 


1N766-1 

APD 

191 -173 

MOTA 

MSC 


1N757 

ATM 

185- 54 

SOD 

SOIF 



TEC 


♦ DIC 

GSE 


♦ MULB 

♦ NPC 


APD 

APX 


TEC 

TEK 


1N763-2 

APD 

178-169 

IDC 

SEN 


♦ PHIC 

♦ RADF 


ASC 

BNT 


TIID 

TIIF 


♦ DIC 

GSE 



TEC 


SAR 

SDI 


CNS 

CODI 


TNC 

TRW 


IDC 

SEN 


1N766-2 

APD 

194- 71 

SEN 

SES 


♦ CRL 

♦ DIC 


TSC 

UNI 



TEC 


♦ DIC 

GSE 


SLCB 

SOD 


♦ ETC 

♦ FSC 


USS 

WSI 


1N763-3 

APD 

179- 44 

IDC 

SEN 


SOIF 

TEC 


GSE 

HSC 


1N759A 

ATM 

191-207 

♦ DIC 

GSE 



TEC 


cont next col 



cont next col 



cont next col. 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

I TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

11N766-3 

APD 

196 - 20 

1N769-3 



1N790 

ATRW 

267- 98 

1N806 

ATEC 

279- 49 

1N821 



♦ Die 

GSE 


(cont.) 

♦ DIC 


AMD 

CNS 


AMD 

CNS 


(cont.) 

GSE 


IDC 

SEN 


GSE 

IDC 


CODI 

FSC 


CODI 

EMLS 


IDC 

INRB 



TEC 


SEN 

TEC 


HSC 

IDC 


FSC 

HSC 


INRC 

INRI 


1N766A 

CNS 

194- 11 

1N769-4 

♦ DIC 

212- 87 

ITT 

RAYN 


IDC 

ITT 


INRJ 

KSC 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


SDI 

SES 


RAYN 

SDI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


GSE 

IDC 


SEN 

TEC 


TSC 

WSI 


SES 

TSC 


SDI 

SEN 


INRB 

INRC 


1N769A 

CNS 

208- 33 

1N790M 

IDC 

267- 99 


WSI 


SOIF 

SSI 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 



MSC 


1N807 

ATEC 

282-109 

TNC 

TSC 


ITT 

MOTA 


GSE 

IDC 


1N791 

ATRW 

266-1 10 

AMD 

CNS 


♦ USS 

WSI 


MSC 

SAR 


INRB 

INRC 


AMD 

CNS 


CODI 

FSC 


JAN1N821 

CODI 

174- 84 

SDI 

SEN 


INRI 

INRJ 


CODI 

FSC 


HSC 

IDC 


CRL 

DIC 


SOD 

TEC 


ITT 

MOTA 


HSC 

IDC 


ITT 

RAYN 


GSE 

INRC 


TEK 

TNC 


MSC 

♦ SAR 


ITT 

NJRC 


SDI 

SES 


KSC 

MOTA 


TRW 

TSC 


SDI 

SEN 


RAYN 

SDI 


TSC 

WSI 


MSC 

TEC 


USS 

WSI 


SOD 

TEC 


SES 

SGSI 


1N808 

AMD 

279- 50 

TRW 

TSC 


1N767 

ATEC 

199- 3 

TEK 

TNC 


TSC 

WSI 


CNS 

CODI 



USS 


APD 

CNS 


TSC 

USS 


1N791M 

IDC 

267-109 

FSC 

HSC 


1N821A 

♦ AMOTA 

174-144 

CODI 

♦ CRL 


1N770 

CNS 

266- 7 


MSC 


IDC 

ITT 


CODI 

♦ CRL 


♦ DIC 

GSE 


EMLS 

GELC 


1N792 

ATRW 

267- 1 

RAYN 

SDI 


♦ DIC 

GSE 


IDC 

INRB 


GIC 

IDC 


AMD 

CNS 


SES 

TSC 


IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


ITT 

SDI 


CODI 

FSC 



WSI 


INRC 

INRI 


INRJ 

ITT 


SES 

TEC 


HSC 

IDC 


1N809 

AMD 

282-1 10 

INRJ 

KSC 


MOTA 

MSC 


1N771 

AGIC 

253- 51 

ITT 

NJRC 


CNS 

CODI' 


♦ MSC 

SDI 


♦ SAR 

SDI 


CNS 

GELC 


RAYN 

SDI 


EMLS 

FSC 


SEN 

SOIF 


SEN 

SOD 


IDC 

ITT 


SES 

TSC 


HSC 

IDC 


SSI 

♦ TEC 


SSI 

TEK 


SES 

SOD 



WSI 


ITT 

RAYN 


TNC 

TSC 


TNC 

TRW 



TEC 


1N792M 

IDC 

267-1 10 

SDI 

SES 


♦ USS 

WSI 


TSC 

USS 


1N771A 

AGIC 

253- 52 


MSC 


SGSI 

WSI 


1N822 

♦ ATEC 

174- 85 


WSI 


GELC 

IDC 


1N793 

ATRW 

273-102 

1N810 

AMD 

271 - 96 

CNS 

CODI 


1N767-1 

APD 

197- 12 

ITT 

SES 


AMD 

CNS 


CNS 

CODI 


♦ CRL 

♦ DIC 


♦ DIC 

GSE 


SOD 

TEC 


CODI 

FSC 


HSC 

IDC 


GSE 

IDC 


IDC 

SEN 


1N771B 

AGIC 

253- 55 

HSC 

ITT 


ITT 

SDI 


SEN 

SSI 



TEC 


GELC 

IDC 


RAYN 

SDI 


SES 

SOD 


TNC 

♦ USS 


1N767-2 

APD 

199- 22 

ITT 

SES 


SES 

TSC 


1N81 1 

ATEC 

265-107 


WSI 


♦ DIC 

GSE 


SOD 

TEC 



WSI 


AMD 

BNT 


1N822A 

IDC 

174- 86 

IDC 

SEN 


1N772 

AGIC 

252- 95 

1N793M 

MSC 

273-103 

CNS 

CODI 



SSI 



TEC 


CNS 

GELC 


1N794 

ATRW 

273- 75 

FSC 

GIC 


1N823 

♦ ATEC 

174- 87 

1N767-3 

APD 

200-167 

IDC 

ITT 


AMD 

CNS 


HSC 

IDC 


CNS 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


SES 

SOD 


CODI 

FSC 


ITT 

RAYN 


♦ CRL 

♦ DIC 


IDC 

SEN 


TEC 

UPI 


HSC 

IDC 


SDI 

SES 


GSE 

IDC 



TEC 


1N772A 

AGIC 

252-110 

ITT 

RAYN 


SOD 

TSC 


INRB 

INRC 


1N767A 

CNS 

199- 4 

GELC 

IDC 


SDI 

SES 



WSI 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

SES 


TSC 

WSI 


1N81 1 M 

IDC 

267-100 

KSC 

♦ MOTA 


GSE 

IDC 


SOD 

TEC 


1N795 

ATRW 

273-104 


MSC 


♦ MSC 

SDI 


INRB 

INRC 



UPI 


AMD 

CNS 


1N812 

ATEC 

267-101 

SEN 

♦ SLCB 


INRI 

INRJ 


1N773 

AGIC 

252- 49 

CODI 

FSC 


AMD 

BNT 


SOIF 

SSI 


ITT 

MOTA 


CNS 

GELC 


ITT 

RAYN 


CNS 

CODI 


TNC 

♦ USS 


MSC 

♦ SAR 


IDC 

ITT 


SDI 

SES 


FSC 

GIC 



WSI 


SDI 

SEN 


SES 

SOD 


TSC 

WSI 


HSC 

IDC 


JAN1N823 

CODI 

174- 88 

SOD 

SSI 


TEC 

UPI 


1N796 

ATRW 

273-105 

ITT 

RAYN 


CRL 

DIC 


TEC 

TEK 


1N773A 

AGIC 

252- 51 

AMD 

CNS 


SDI 

SES 


GSE 

INRC 


TNC 

TRW 


GELC 

IDC 


CODI 

FSC 


SGSI 

SOD 


KSC 

MOTA 


TSC 

USS 


ITT 

SES 


ITT 

RAYN 


TSC 

WSI 


MSC 

TEC 



WSI 


SOD 

TEC 


SDI 

SES 


1N812M 

IDC 

269- 69 

TRW 

TSC 


1N768 

ATEC 

203-107 


UPI 


TSC 

WSI 



MSC 



USS 


APD 

CNS 


1N774 

AGIC 

252- 9 

1N797 

ATRW 

280- 59 

1N813 

ATEC 

265 - 24 

1N823A 

♦ AMOTA 

174-145 

CODI 

♦ CRL 


CNS 

GELC 


AMD 

CNS 


AMD 

BNT 


CODI 

♦ CRL 


♦ DIC 

GSE 


IDC 

ITT 


CODI 

ERI 


CNS 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


IDC 

INRB 


SES 

SOD 


FSC 

HSC 


FSC 

GIC 


IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


TEC 

UPI 


ITT 

RAYN 


HSC 

IDC 


INRC 

INRI 


INRJ 

ITT 


1N774A 

AGIC 

251-36 

SDI 

SES 


ITT 

RAYN 


INRJ 

KSC 


MOTA 

MSC 


GELC 

IDC 


TSC 

WSI 


SDI 

SES 


♦ MSC 

SDI 


♦ SAR 

SDI 


ITT 

SES 


1N798 

ATRW 

280- 43 

SOD 

TSC 


SEN 

SOIF 


SEN 

SOD 


SOD 

TEC 


AMD 

CNS 



WSI 


SSI 

♦ TEC 


TEK 

TNC 



UPI 


CODI 

HSC 


1N813M 

IDC 

265-108 

TNC 

TSC 


TRW 

TSC 


1N775 

AGIC 

252- 10 

ITT 

RAYN 



MSC 


♦ USS 

WSI 



USS 


CNS 

GELC 


SDI 

SES 


1N814 

ATEC 

269- 70 

1N824 

♦ ATEC 

174- 89 

1N768-1 

APD 

201 - 95 

IDC 

ITT 


TSC 

WSI 


AMD 

BNT 


CNS 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


SES 

SOD 


1N799 

ATRW 

280- 60 

CNS 

CODI 


♦ CRL 

♦ DIC 


IDC 

SEN 


TEC 

UPI 


AMD 

CNS 


FSC 

GIC 


GSE 

IDC 



TEC 


1N776 

AGIC 

247- 24 

CODI 

FSC 


HSC 

IDC 


SEN 

SSI 


1N768-2 

APD 

203-108 

CNS 

GELC 


HSC 

ITT 


ITT 

RAYN 


TNC 

♦ USS 


♦ DIC 

GSE 


IDC 

ITT 


RAYN 

SDI 


SDI 

SES 



WSI 


IDC 

SEN 


SES 

SOD 


SES 

TSC 


SOD 

TSC 


1N824A 

IDC 

174- 90 


TEC 


TEC 

UPI 



WSI 



WSI 



SSI 


1N768-3 

APD 

204- 77 

1N777 

AGIC 

276- 10 

1N800 

ATRW 

280- 61 

1N814M 

IDC 

272- 65 

1N825 

♦ ATEC 

174- 91 

♦ DIC 

GSE 


CNS 

GELC 


AMD 

CNS 



MSC 


CNS 

CODI 


IDC 

SEN 


IDC 

ITT 


CODI 

HSC 


1N815 

ATEC 

265- 25 

♦ CRL 

♦ DIC 



TEC 


SES 

SOD 


ITT 

RAYN 


AMD 

BNT 


GSE 

IDC 


1N768A 

CNS 

203-109 


TEC 


SDI 

SES 


CNS 

CODI 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ DIC 


1N778 

CNS 

279- 48 

TSC 

WSI 


FSC 

GIC 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


CODI 

FSC 


1N801 

ATRW 

281 - 37 

HSC 

IDC 


KSC 

♦ MOTA 


INRB 

INRC 


HSC 

ITT 


AMD 

CNS 


ITT 

RAYN 


♦ MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 


RAYN 

SDI 


CODI 

FSC 


SDI 

SES 


SEN 

♦ SLCB 


ITT 

MOTA 


SES 

TSC 


HSC 

ITT 


SOD 

WSI 


SOIF 

SSI 


MSC 

♦ SAR 



WSI 


RAYN 

SDI 


1N815M 

IDC 

266- 1 

TNC 

TSC 


SDI 

SEN 


1N779 

CNS 

281 - 62 

SES 

TSC 



MSC 


♦ USS 

WSI 


SOD 

TEC 


CODI 

FSC 



WSI 


1N816 

ATEC 

173-184 

JAN1N825 

CODI 

174- 92 

TEK 

TNC 


HSC 

ITT 


1N802 

ATRW 

281- 38 

APD 

BNT 


CRL 

DIC 


TRW 

TSC 


RAYN 

SDI 


AMD 

CNS 


CNS 

CODI 


GSE 

INRC 



USS 


SES 

SGSI 


CODI 

HSC 


EAS 

FSC 


KSC 

MOTA 


1N769 

ATEC 

208- 32 

TSC 

WSI 


ITT 

RAYN 


GIC 

IDC 


MSC 

TEC 


APD 

CNS 


1N781 

ATEC 

269- 78 

SDI 

SES 


ITT 

SDI 


TRW 

TSC 


CODI 

♦ CRL 


CNS 

GELC 


TSC 

WSI 


SES 

SOD 



USS 


♦ DIC 

GSE 


ITT 

SOD 


1N803 

ATRW 

283- 23 

TRW 

TSC 


1N825A 

♦ AMOTA 

174-146 

IDC 

INRB 


1N781A 

ATEC 

269- 79 

AMD 

CNS 



UPI 


CODI 

♦ CRL 


INRC 

INRI 


GELC 

ITT 


CODI 

HSC 


JAN1N816 

ITT 

165- 17 

♦ DIC 

GSE 


INRJ 

ITT 


SES 

SOD 


ITT 

RAYN 



TEC 


IDC 

INRB 


MOTA 

MSC 


1N788 

CNS 

273- 73 

SDI 

SES 


1N817 

CNS 

283- 35 

INRC 

INRI 


♦ SAR 

SDI 


IDC 

ITT 


TSC 

WSI 


HSC 

SDI 


INRJ 

KSC 


SEN 

SOD 



SES 


1N804 

ATRW 

283- 24 

1N818 

CNS 

274- 55 

♦ MSC 

SDI 


TEK 

TNC 


1N789 

A TRW 

266-109 

AMD 

CNS 


CODI 

ERI 


SEN 

SOIF 


TSC 

USS 


AMD 

CNS 


CODI 

FSC 


FSC 

GIC 


SSI 

♦ TEC 


1N769-1 

APD 

206- 44 

CODI 

FSC 


HSC 

ITT 


HSC 

IDC 


TNC 

TSC 


♦ DIC 

GSE 


HSC 

IDC 


RAYN 

SDI 


ITT 

RAYN 


♦ USS 

WSI 


IDC 

SEN 


ITT 

NECJ 


SES 

TSC 


SDI 

SES 


1N826 

CNS 

176-151 


TEC 


NJRC 

RAYN 



WSI 


SOD 

TSC 


CODI 

CRL 


1N769-2 

APD 

208- 48 

SDI 

SES 


1N805 

CNS 

248-109 


WSI 


♦ DIC 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


SGSI 

TSC 


GELC 

GIC 


1N818M 

MSC 

276- 53 

IDC 

INRB 


IDC 

SEN 



WSI 


HSC 

ITT 


1N821 

♦ ATEC 

174- 83 

INRC 

INRI 



TEC 


1N789M 

IDC 

267-108 

SDI 

SES 


CNS 

CODI 


INRJ 

SEN 


1N769-3 

APD 

210- 84 


MSC 


TEC 

UPI 


♦ CRL 

♦ DIC 


SSI 

TNC 


cont next col 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE 

No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE 

No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

1N826A 

id£ 

176-152 

1N837A 

AMD 

279- 51 

1N861 


CNS 

328- 22 

IN 891 

aGiC 

2TT85 

1N906A 




SSI 



CODI 

FSC 



CODI 

GIC 


CNS 

CODI 


(cont) 

SDI 


1N827 

♦ ATEC 

174- 93 


HSC 

ITT 



IDC 

TEC 


FSC 

HSC 


SES 

SOD 


CNS 

CODI 



SDI 

SES 



UPI 

WSI 


IDC 

ITT 


TEC 

TSC 


♦ CRL 

♦ DIC 



SGSI 

SOD 


1N862 


CNS 

338-103 

RAYN 

SDI 



WSI 


GSE 

IDC 




TSC 



CODI 

GIC 


SES 

SOD 


1N906AM 

IDC 

267- 41 

INRB 

INRC 


1N838 


AMD 

281-39 


TEC 

WSI 


TEC 

TSC 


1N906M 

IDC 

267- 42 

INRI 

INRJ 



CNS 

CODI 


1N863 


CNS 

345- 85 


WSI 


1N907 

BNT 

267- 43 

KSC 

♦ MOTA 



FSC 

HSC 



CODI 

GIC 


1N892 

CNS 

279- 52 

CNS 

CODI 


♦ MSC 

SDI 



ITT 

RAYN 



TEC 

WSI 


CODI 

HSC 


EMLS 

FSC 


SEN 

♦ SLCB 



SDI 

SES 


1N864 


CNS 

355- 4 

IDC 

ITT 


GIC 

HSC 


SOIF 

SSI 



TSC 

WSI 



CODI 

GIC 


RAYN 

SDI 


IDC 

ITT 


TNC 

TSC 


1N839 


AMD 

283- 25 


TEC 

WSI 


SES 

TSC 


NJRC 

QUA 


♦ USS 

WSI 



CNS 

CODI 


1N865 


CNS 

359- 2 


WSI 


RAYN 

SDI 


JAN1N827 

CODI 

174- 94 


FSC 

HSC 



CODI 

GIC 


1N893 

CNS 

283- 86 

SES 

SOD 


CRL 

DIC 



ITT 

RAYN 



TEC 

WSI 


CODI 

HSC 


TEC 

TSC 


GSE 

INRC 



SDI 

SES 


1N866 


CNS 

366-104 

IDC 

RAYN 



WSI 


KSC 

MOTA 



SGSI 

WSI 



CODI 

GIC 


SDI 

WSI 


1N907A 

A FSC 

269- 1 

MSC 

TEC 


1N840 


AMD 

269- 72 


IDC 

TEC 


1N897 

CNS 

249- 97 

BNT 

CODI 


TRW 

TSC 



CNS 

CODI 




WSI 


CODI 

♦ MSC 


GIC 

HSC 



USS 



FSC 

HSC 


1N867 


CNS 

369- 44 


UPI 


IDC 

ITT 


1N827A 

♦ AMOTA 

174-147 


IDC 

ITT 



CODI 

GIC 


1N898 

CNS 

250- 27 

NJRC 

QUA 


CODI 

♦ CRL 



RAYN 

SDI 



TEC 

WSI 


CODI 

♦ MSC 


SDI 

SES 


♦ DIC 

GSE 



SES 

SGSI 


1N868 


CNS 

292- 79 


UPI 


SOD 

TEC 


IDC 

INRB 



SOD 

TSC 



CODI 

GIC 


1N899 

CNS 

253- 84 

TSC 

WSI 


INRC 

INRI 




WSI 



IDC 

SOIF 


CODI 

♦ MSC 


1N907AM 

IDC 

269- 2 

INRJ 

KSC 


1N840M 

IDC 

272- 79 


TEC 

TSC 


1N900 

CNS 

253-100 

1N907M 

IDC 

269- 3 

♦ MSC 

SDI 


1N841 


AMD 

280- 50 


UPI 

WSI 


CODI 

♦ MSC 


1N908 

BNT 

269- 4 

SEN 

SOIF 



CNS 

CODI 


1N869 


CNS 

298- 97 

1N901 

CNS 

253-109 

CNS 

CODI 


SSI 

♦ TEC 



FSC 

HSC 



CODI 

GIC 


CODI 

IDC 


EMLS 

FSC 


TNC 

TSC 



ITT 

RAYN 



IDC 

SOIF 



♦ MSC 


GIC 

HSC 


♦ USS 

WSI 



SDI 

SES 



TEC 

TSC 


1N902 

CNS 

256-104 

IDC 

ITT 


1N828 

CNS 

176-153 


SGSI 

TSC 



UPI 

WSI 


CODI 

♦ MSC 


NJRC 

QUA 


CODI 

CRL 




WSI 


1N870 


CNS 

309- 57 

1N903 

BNT 

265 - 70 

RAYN 

SDI 


♦ DIC 

GSE 


1N842 


AMD 

281 - 53 


CODI 

GIC 


CNS 

CODI 


SES 

SOD 


IDC 

INRB 



CNS 

FSC 



IDC 

TEC 


EMLS 

FSC 


TEC 

TSC 


INRC 

INRI 



HSC 

ITT 



TSC 

UPI 


GESY 

GIC 



WSI 


INRJ 

SEN 



RAYN 

SDI 




WSI 


HSC 

IDC 


1N908A 

A FSC 

270- 62 

SSI 

TSC 



SES 

WSI 


1N871 


CNS 

320- 26 

ITT 

NJRC 


BNT 

CODI 



♦ USS 


1N843 


AMD 

283- 1 


CODI 

GIC 


QUA 

RAYN 


GIC 

HSC 


1N828A 

IDC 

176-154 


CNS 

FSC 



IDC 

TSC 


SDI 

SES 


IDC 

ITT 



SSI 



HSC 

NJRC 



UPI 

WSI 


SGSI 

SOD 


NJRC 

QUA 


1N829 

♦ ATEC 

174- 95 


RAYN 

SDI 


1N872 


CNS 

328- 15 

TEC 

TSC 


SDI 

SES 


CNS 

CODI 



SGSI 

WSI 



CODI 

GIC 



WSI 


SOD 

TEC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N844 


AMD 

279- 86 


TEC 

UPI 


1N903A 

A FSC 

270- 59 

TSC 

WSI 


GSE 

IDC 



CNS 

CODI 




WSI 


BNT 

CODI 


1N908AM 

IDC 

270- 63 

INRB 

INRC 



FSC 

HSC 


1N873 


CNS 

338- 98 

GESY 

GIC 


1N908M 

IDC 

270- 64 

INRI 

INRJ 



ITT 

RAYN 



CODI 

GIC 


HSC 

IDC 


1N909 

AGIC 

251 - 24 

KSC 

♦ MOTA 



SDI 

SES 



IDC 

TEC 


ITT 

NJRC 


BNT 

CNS 


♦ MSC 

SDI 




WSI 




WSI 


QUA 

SDI 


GELC 

IDC 


SEN 

♦ SLCB 


1N845 


AMD 

283- 26 

1N874 


CNS 

345- 76 

SES 

SOD 


ITT 

SES 


SOIF 

SSI 



CNS 

CODI 



CODI 

GIC 


TEC 

TSC 



UPI 


TNC 

TSC 



FSC 

HSC 



TEC 

WSI 



WSI 


1N910 

AGIC 

249- 18 


♦ USS 



ITT 

RAYN 


1N875 


CNS 

355- 2 

1N903AM 

IDC 

270- 60 

BNT 

CNS 


JAN1N829 

CODI 

174- 96 


SDI 

SES 



CODI 

GIC 


1N903M 

IDC 

270- 61 

GELC 

ITT 


DIC 

GSE 



SGSI 

WSI 



IDC 

TEC 


1N904 

BNT 

267- 36 

SES 

UPI 


INRC 

KSC 


1N846 


CNS 

292- 91 



WSI 


CNS 

CODI 


1N91 1 

AGIC 

248- 26 

MOTA 

MSC 



CODI 

GIC 


1N876 


CNS 

358-106 

EMLS 

FSC 


BNT 

CNS 


TEC 

TRW 



IDC 

SOIF 



CODI 

GIC 


GESY 

GIC 


GELC 

GESY 


TSC 

USS 



TEC 

TSC 



TEC 

WSI 


HSC 

IDC 


IDC 

ITT 


1N829A 

CODI 

174- 97 


UPI 

WSI 


1N877 


CNS 

366-102 

ITT 

NJRC 


SES 

TEC 


♦ CRL 

DIC 


1N847 


CNS 

299- 4 


CODI 

GIC 


QUA 

RAYN 



UPI 


GSE 

IDC 



GIC 

IDC 



TEC 

WSI 


SDI 

SES 


1 N91 2,A 

BNT 

165- 14 

INRB 

INRC 



SOIF 

TEC 


1N878 


CNS 

369- 32 

SGSI 

SOD 


CNS 

CODI 


INRI 

INRJ 



TSC 

UPI 



CODI 

GIC 


TEC 

TSC 


IDC 

TSC 


KSC 

♦ MOTA 




WSI 



TEC 

WSI 



WSI 


1N9 13,A 

BNT 

165- 15 

♦ MSC 

SDI 


1N848 


CNS 

309- 74 

1N879 


CNS 

292- 77 

1N904A 

A FSC 

268-107 

CNS 

CODI 


SEN 

SOIF 



GIC 

TEC 



CODI 

GIC 


BNT 

CODI 


! IDC 

TSC 


SSI 

TNC 



TSC 

UPI 



SOD 

TEC 


GIC 

HSC 


1N914 

♦ ATM 

277- 47 


♦ USS 




WSI 



TSC 

UPI 


IDC 

ITT 


AEIL 

AMD 


1N830 

♦ AALP 

598- 13 

1N849 


CNS 

320- 35 



WSI 


NJRC 

QUA 


APX 

♦ BNT 


CNS 

KEM 



CODI 

GIC 


1N880 


CNS 

298- 95 

SDI 

SES 


CNS 

CODI 



MIC 



TEC 

TSC 



CODI 

GIC 


SGSI 

SOD 


♦ ESMF 

FSC 


1N830A 

♦ ALP 

592- 43 


UPI 

WSI 



IDC 

TEC 


TEC 

TSC 


GESY 

GIC 


GIC 

KEM 


1N850 


CNS 

328- 28 


TSC 

UPI 



WSI 


HSC 

IDC 



MIC 



CODI 

GIC 




WSI 


1N904AM 

IDC 

268-108 

INTG 

ITT 


JAN1N830A 

ALP 

592- 44 


SSI 

TEC 


1N881 


CNS 

309- 55 

1N904M 

IDC 

268-109 

MISI 

♦ MULB 


GIC 

MIC 



UPI 

WSI 



CODI 

GIC 


1N905 

BNT 

268-110 

NECJ 

NJRC 


1N831 

♦ AALP 

510- 75 

1N851 


CNS 

338-109 


SDI 

TEC 


CNS 

CODI 


♦ NPC 

♦ PHIC 


CNS 

KEM 



CODI 

GIC 



TSC 

WSI 


EMLS 

FSC 


QUA 

RADF 



MIC 



IDC 

SSI 


1N882 


CNS 

320- 21 

GIC 

HSC 


RAYN 

SDI 


1N831A 

♦ AALP 

510- 76 


TEC 

WSI 



CODI 

GIC 


IDC 

ITT 


SES 

SGSI 


KEM 

MIC 


1N852 


CNS 

345- 93 


TEC 

TSC 


NJRC 

QUA 


SOD 

TEC 


JAN1N831A 

ALP 

510- 77 


CODI 

GIC 



UPI 

WSI 


RAYN 

SDI 


tub 

TIID 


1N831B 

♦ AALP 

510- 78 


TEC 

WSI 


1N883 


CNS 

328- 11 

SES 

SGSI 


TIIF 

TSC 



MIC 


1N853 


CNS 

355- 5 


CODI 

GIC 


SOD 

TEC 


UPI 

♦ VALG 


1N831C 

ALP 

510- 79 


CODI 

GIC 



TEC 

WSI 


TSC 

WSI 


JAN1N914 

FSC 

277- 98 


MIC 



TEC 

WSI 


1N884 


CNS 

338- 93 

1N905A 

A FSC 

267- 37 

GIC 

ITT 


1N832 

♦ AALP 

512- 48 

1N854 


CNS 

359- 10 


CODI 

GIC 


BNT 

CODI 


RAYN 

TEC 


CNS 

KEM 



GIC 

IDC 



IDC 

TEC 


GIC 

HSC 


Til 

TSC 



MIC 



TEC 

WSI 




WSI 


IDC 

ITT 


1N914A 

A FSC 

275- 13 

1N832A 

AMIC 

512- 49 

1N855 


CNS 

366-105 

1N885 


CNS 

345- 72 

NJRC 

QUA 


AMD 

APX 


♦ ALP 

KEM 



GIC 

IDC 



CODI 

GIC 


SDI 

SES 


BNT 

CODI 


1N832B 

♦ ALP 

512- 50 


TEC 

WSI 



IDC 

WSI 


SGSI 

SOD 


♦ ESMF 

GESY 



MIC 


1N856 


CNS 

369- 55 

1N886 


CNS 

355- 1 

TEC 

TSC 


GIC 

HSC 


JAN 1N832B 

ALP 

512- 51 


GIC 

TEC 



CODI 

GIC 



WSI 


IDC 

INTG 


1N832C 

♦ AALP 

510- 1 



WSI 



IDC 

TEC 


1N905AM 

IDC 

267 - 38 

! ITT 

♦ MISI 



MIC 


1N857 


CNS 

292- 85 

1N887 


CNS 

358-104 

1N905M 

IDC 

267 - 39 

♦ MULB 

NJRC 


1N832D 

AALP 

512- 52 


GIC 

IDC 



CODI 

GIC 


1N906 

BNT 

265- 71 

♦ NPC 

♦ PHIC 


1N833 

♦ AALP 

517- 76 


TEC 

TSC 




TEC 


CNS 

CODI 


QUA 

RADF 


CNS 

KEM 



UPI 

WSI 


1N888 


CNS 

366-101 

EMLS 

FSC 


RAYN 

SDI 



MIC 


1N858 


CNS 

298-103 


CODI 

GIC 


GIC 

HSC 


SES 

SGSI 


1N833A 

AMIC 

517- 77 


GIC 

IDC 




TEC 


IDC 

ITT 


TEC 

♦ Til 



♦ ALP 



TEC 

TSC 


1N889 


CNS 

369- 25 

NJRC 

QUA 


TIID 

TIIF 


1N835 

CNS 

268- 1 


UPI 

WSI 



CODI 

GIC 


RAYN 

SDI 


TSC 

UPI 


EMLS 

GELC 


1N859 


CNS 

309- 67 



TEC 


SES 

SOD 


♦ VALG 

WSI 


IDC 

ITT 



CODI 

GIC 


1N890 


APD 

251- 15 

TEC 

TSC 


1N914B 

ATM 

275- 14 


SES 



IDC 

TEC 



CNS 

CODI 



WSI 


APX 

BNT 


1N837 

AMD 

279- 85 


TSC 

UPI 



FSC 

GIC 


1N906A 

A FSC 

267- 40 

CODI 

♦ ESMF 


CNS 

CODI 




WSI 



INRB 

INRC 


BNT 

CODI 


FSC 

GESY 


FSC 

HSC 


1N860 


CNS 

320- 30 


INRI 

INRJ 


GIC 

HSC 


GIC 

HSC 


ITT 

RAYN 



GIC 

TEC 



ITT 

SES 


IDC 

ITT 


IDC 

INTG 


SES 

SGSI 



TSC 

UPI 




WSI 


NJRC 

QUA 


ITT 

MISI 


SOD 

TSC 




WSI 
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1. TYPI 

No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

IiTC:Kn«Ml 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N914B 



1N926 



1N936B 



1N939B 



JAN1N943B 



(cont.) 

♦ MULB 


(cont.) 

SDI 


(cont.) 

GSE 


(cont.) 

INRB 


(cont.) 

DIC 


NJRC 

♦ NPC 


SES 

TEC 


IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


ESP 

GSE 


♦ PHIC 

QUA 



WSI 


INRC 

INRI 


INRJ 

♦ MSC 



USS 


RADF 

SDI 


1N927 

AMD 

274- 24 

INRJ 

♦ MSC 


SDI 

SEN 


1N944 

♦ AMOTA 

191 -123 

SES 

SGSI 


CNS 

FSC 


SDI 

SEN 


♦ SLCB 

SOIF 


AMD 

BNT 


TEC 

TIID 


GIC 

HSC 


♦ SLCB 

SOIF 


TEC 

TNC 


CNS 

CODI 


TIIF 

TSC 


IDC 

ITT 


TEC 

TNC 


TSC 

USS 


♦ CRL 

♦ DIC 


UPI 

♦ VALG 


NJRC 

RAYN 


TSC 

USS 


JAN 1N939B 

DIC 

184-170 

GSE 

IDC 


1N914M 

CODI 

275- 15 

SDI 

SES 


1N937 

♦ AMOTA 

184-159 

INRC 

MOTA 


SDI 

SEN 



IDC 


SGSI 

TEC 


AMD 

BNT 



USS 


SOIF 

TEC 


1N915 

♦ ATII 

271 - 53 


WSI 


CNS 

CODI 


1N940 

♦ AMOTA 

184-171 

TNC 

USS 


BNT 

CNS 


1N928 

AMD 

280- 40 

♦ CRL 

♦ DIC 


AMD 

BNT 



WSI 


CODI 

IDC 


CNS 

FSC 


GSE 

IDC 


CNS 

CODI 


1N944A 

♦ AMOTA 

191 -124 

♦ SES 

SOD 


HSC 

ITT 


INRB 

INRC 


CRL 

♦ DIC 


BNT 

CODI 


TUB 

TIID 


NJRC 

RAYN 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


♦ CRL 

♦ DIC 



♦ TIIF 


SDI 

SES 


♦ MSC 

SDI 


MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


1N916 

♦ ATII 

277- 48 

TEC 

WSI 


SEN 

♦ SLCB 


SEN 

♦ SLCB 


SDI 

SEN 


AEIL 

AMD 


1N929 

AGIC 

247- 40 

SOIF 

TEC 


TEC 

USS 


SOIF 

TEC 


APX 

BNT 


CNS 

CODI 


TNC 

USS 


1N940A 

♦ AMOTA 

184-172 

TNC 

USS 


CNS 

CODI 


ETC 

HSC 


1N937A 

♦ AMOTA 

184-160 

BNT 

CODI 



WSI 


♦ ESMF 

FSC 


IDC 

ITT 


BNT 

CODI 


CRL 

♦ DIC 


1N944B 

♦ AMOTA 

191-125 

GESY 

GIC 


SDI 

SES 


♦ CRL 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


BNT 

CODI 


HSC 

IDC 


SOD 

UPI 


GSE 

IDC 


MSC 

SDI 


♦ CRL 

♦ DIC 


ITT 

MISI 


1N930 

AGIC 

250- 87 

INRB 

INRC 


SEN 

♦ SLCB 


GSE 

IDC 


♦ MULB 

NJRC 


CNS 

CODI 


INRI 

INRJ 


TEC 

USS 


SDI 

SEN 


♦ NPC 

♦ PHIC 


ETC 

HSC 


♦ MSC 

SDI 


1N940B 

♦ AMOTA 

184-173 

SOIF 

TEC 


QUA 

RADF 


IDC 

ITT 


SEN 

♦ SLCB 


BNT 

CODI 


TNC 

USS 


RAYN 

SDI 


SDI 

SES 


SOIF 

TEC 


CRL 

♦ DIC 



WSI 


SES 

SGSI 


SOD 

UPI 


TNC 

TSC 


GSE 

IDC 


JAN 1N944B 

DIC 

191 -126 

SOD 

TEC 


1N931 

AGIC 

254- 64 


USS 


MSC 

SDI 


ESP 

GSE 


TUB 

TIID 


CNS 

CODI 


1N937B 

♦ AMOTA 

184-161 

SEN 

♦ SLCB 


MOTA 

USS 


TIIF 

TSC 


ETC 

HSC 


BNT 

CODI 


TEC 

USS 


1N945 

♦ AMOTA 

191 -127 

♦ VALG 

WSI 


IDC 

ITT 


♦ CRL 

♦ DIC 


JAN1N940B 

DIC 

184-174 

AMD 

BNT 


1N916A 

A FSC 

275- 16 

SDI 

SES 


GSE 

IDC 


1N941 

♦ AMOTA 

191-112 

CNS 

CODI 


AMD 

APX 


1N932 

AGIC 

257-1 10 

INRB 

INRC 


AMD 

BNT 


CRL 

♦ DIC 


BNT 

CODI 


CNS 

CODI 


INRI 

INRJ 


CNS 

CODI 


GSE 

IDC 


♦ ESMF 

GESY 


ETC 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


♦ CRL 

♦ DIC 


ITT 

SDI 


GIC 

HSC 


1N933 

ATEC 

279- 78 

SEN 

♦ SLCB 


GSE 

IDC 


SEN 

SES 


IDC 

ITT 


BNT 

CNS 


SOIF 

TEC 


SDI 

SEN 


TEC 

TNC 


MISI 

♦ MULB 


IDC 

ITT 


TNC 

TSC 


SOIF 

TEC 


USS 

WSI 


NJRC 

♦ NPC 


SDI 

SES 



USS 


TNC 

USS 


1N945A 

♦ AMOTA 

191-128 

♦ PHIC 

QUA 


SOD 

SSI 


JAN 1N937B 

CRL 

184-162 


WSI 


BNT 

CODI 


RADF 

RAYN 


JAN1N933 

none 

279- 79 

DIC 

GSE 


1N941A 

♦ AMOTA 

191 -113 

CRL 

♦ DIC 


SDI 

SES 


1N934 

AMD 

274- 58 

INRC 

MOTA 


BNT 

CODI 


GSE 

IDC 


SGSI 

SOD 


CNS 

CODI 


MSC 

TEC 


♦ CRL 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


TEC 

♦ Til 


HSC 

IDC 


TSC 

USS 


GSE 

IDC 


TEC 

TNC 


TIID 

TIIF 


ITT 

NJRC 


1N938 

♦ AMOTA 

184-163 

SDI 

SEN 


USS 

WSI 


TSC 

♦ VALG 


RAYN 

SDI 


AMD 

BNT 


SOIF 

TEC 


1N945B 

♦ AMOTA 

191 -129 

1N916B 

AGESY 

275- 17 


SES 


CNS 

CODI 


TNC 

USS 


BNT 

CODI 


APX 

BNT 


1N935 

♦ AMOTA 

184-152 

♦ CRL 

♦ DIC 



WSI 


CRL 

♦ DIC 


CODI 

♦ ESMF 


AMD 

BNT 


GSE 

IDC 


1N941B 

♦ AMOTA 

191 -114 

GSE 

IDC 


FSC 

GIC 


CNS 

CODI 


INRB 

INRC 


BNT 

CODI 


SDI 

SEN 


HSC 

IDC 


♦ CRL 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


TEC 

TNC 


ITT 

MISI 


GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


USS 

WSI 


♦ MULB 

NJRC 


INRB 

INRC 


SEN 

♦ SLCB 


SDI 

SEN 


JAN1N945B 

DIC 

191 -130 

NPC 

♦ PHIC 


INRI 

INRJ 


SOIF 

TEC 


SOIF 

TEC 



USS 


QUA 

RADF 


♦ MSC 

SDI 


TNC 

TSC 


TNC 

USS 


1N946 

♦ AMOTA 

191- 87 

SDI 

SES 


SEN 

♦ SLCB 



USS 



WSI 


AMD 

BNT 


SGSI 

SOD 


SOIF 

TEC 


1N938A 

♦ AMOTA 

184-164 

JAN1N941B 

DIC 

191-115 

CNS 

CODI 


TEC 

♦ Til 


TNC 

USS 


BNT 

CODI 


ESP 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


TIID 

TIIF 


1N935A 

♦ AMOTA 

184-153 

♦ CRL 

♦ DIC 


MOTA 

USS 


IDC 

SEN 



♦ VALG 


BNT 

CODI 


GSE 

IDC 


1N942 

♦ AMOTA 

191-116 

TEC 

USS 


1N917 

♦ ATII 

267- 35 

♦ CRL 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


AMD 

BNT 


1N946A 

♦ AMOTA 

191 - 88 

CNS 

CODI 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


CNS 

CODI 


BNT 

CODI 


IDC 

♦ SES 


INRB 

INRC 


♦ MSC 

SDI 


♦ CRL 

♦ DIC 


♦ DIC 

GSE 


SOD 

TUB 


INRI 

INRJ 


SEN 

♦ SLCB 


GSE 

IDC 


IDC 

SEN 


TIID 

♦ TIIF 


♦ MSC 

SDI 


SOIF 

TEC 


SDI 

SEN 


TEC 

USS 


1N918 

CNS 

515- 55 

SEN 

♦ SLCB 


TNC 

TSC 


SOIF 

TEC 


1N946B 

♦ AMOTA 

191 - 89 

1N919 

CNS 

281 - 31 

SOIF 

TEC 



USS 


TNC 

USS 


BNT 

CODI 


SSI 

TEC 


TNC 

TSC 


1N938B 

♦ AMOTA 

184-165 


WSI 


♦ DIC 

GSE 



TSC 



USS 


BNT 

CODI 


1N942A 

♦ AMOTA 

191-117 

IDC 

SEN 


1N920 

AMD 

268- 87 

1N935B 

♦ AMOTA 

184-154 

♦ CRL 

♦ DIC 


BNT 

CODI 


TEC 

USS 


CNS 

HSC 


BNT 

CODI 


GSE 

IDC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N947 

AMD 

346- 11 

IDC 

ITT 


♦ CRL 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


BNT 

CNS 


RAYN 

SDI 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


SDI 

SEN 


IDC 

ITT 


SES 

SSI 


INRB 

INRC 


♦ MSC 

SDI 


SOIF 

TEC 



SEN 


TSC 

WSI 


INRI 

INRJ 


SEN 

♦ SLCB 


TNC 

USS 


1N948 

ATEC 

268- 89 

1N921 

AMD 

276- 47 

♦ MSC 

SDI 


SOIF 

TEC 



WSI 


AMD 

BNT 


CNS 

HSC 


SEN 

♦ SLCB 


TNC 

TSC 


1N942B 

♦ AMOTA 

191-118 

CNS 

IDC 


IDC 

ITT 


SOIF 

TEC 



USS 


BNT 

CODI 


SEN 

SOD 


NJRC 

RAYN 


TNC 

TSC 


JAN 1N938B 

DIC 

184-166 

♦ CRL 

♦ DIC 


1N949 

AMD 

249-105 

SDI 

SES 



USS 


GSE 

INRC 


GSE 

IDC 


BNT 

CNS 


SSI 

TSC 


JAN 1N935B 

CRL 

184-155 

MOTA 

MSC 


SDI 

SEN 


GELC 

GESY 



WSI 


DIC 

GSE 


TEC 

TSC 


SOIF 

TEC 


ITT 

SDI 


1N922 

AMD 

279- 53 

INRC 

MOTA 



USS 


TNC 

USS 


SEN 

SES 


CNS 

HSC 


MSC 

TEC 


1N939 

♦ AMOTA 

184-167 


WSI 


SOD 

TEC 


IDC 

ITT 


TSC 

USS 


AMD 

BNT 


1N943 

♦ AMOTA 

191 -119 


UPI 


NJRC 

RAYN 


1N936 

♦ AMOTA 

184-156 

CNS 

CODI 


AMD 

BNT 


1N950 

AMD 

555- 71 

SDI 

SES 


AMD 

BNT 


♦ CRL 

♦ DIC 


CNS 

CODI 


BNT 

CNS 


SSI 

TSC 


CNS 

CODI 


GSE 

IDC 


♦ CRL 

♦ DIC 


♦ CODI 

♦ CRY 



WSI 


♦ CRL 

♦ DIC 


- INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


♦ EAS 

EMLS 


1N923 

AMD 

280- 89 

GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


SDI 

SEN 


KSC 

SOD 


CNS 

HSC 


INRB 

INRC 


♦ MSC 

SDI 


SOIF 

TEC 


1N950A 

BNT 

555- 72 

! IDC 

ITT 


INRI 

INRJ 


SEN 

♦ SLCB 


TNC 

USS 



♦ CODI 


NJRC 

RAYN 


♦ MSC 

SDI 


SOIF 

TEC 



WSI 


1N951 

AMD 

558-103 

SDI 

SES 


SEN 

♦ SLCB 


TNC 

TSC 


1N943A 

♦ AMOTA 

191-120 

BNT 

CNS 


SSI 

WSI 


SOIF 

TEC 



USS 


BNT 

CODI 


♦ CODI 

♦ CRY 


1N924 

CNS 

274- 6 

TNC 

USS 


1N939A 

♦ AMOTA 

184-168 

♦ CRL 

♦ DIC 


♦ EAS 

EMLS 


IDC 

ITT 


1N936A 

♦ AMOTA 

184-157 

BNT 

CODI 


GSE 

IDC 


KSC 

SOD 



SES 


BNT 

CODI 


♦ CRL 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


1N951A 

BNT 

558-104 

1N925 

AMD 

269- 60 

♦ CRL 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


SOIF 

TEC 



♦ CODI 


CNS 

FSC 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


TNC 

USS 


1N952 

AMD 

561- 3 

GIC 

HSC 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 



WSI 


BNT 

CNS 


IDC 

ITT 


INRI 

INRJ 


♦ MSC 

SDI 


1N943B 

♦ AMOTA 

191-121 

♦ CODI 

♦ CRY 


NJRC 

RAYN 


♦ MSC 

SDI 


SEN 

♦ SLCB 


BNT 

CODI 


♦ EAS 

EMLS 


SDI 

SES 


SEN 

♦ SLCB 


SOIF 

TEC 


♦ CRL 

♦ DIC 


KSC 

SOD 


TEC 

WSI 


SOIF 

TEC 


TNC 

TSC 


GSE 

IDC 


1N952A 

BNT 

561- 4 

1N926 

AMD 

269- 61 

TNC 

TSC 



USS 


SDI 

SEN 



♦ CODI 


CNS 

FSC 



USS 


1N939B 

♦ AMOTA 

184-169 

SOIF 

TEC 


1N953 

AMD 

561 - 88 

GIC 

HSC 


1N936B 

♦ AMOTA 

184-158 

BNT 

CODI 


TNC 

USS 


BNT 

CNS 


IDC 

ITT 


BNT 

CODI 


♦ CRL 

♦ DIC 



WSI 


♦ CODI 

♦ CRY 


NJRC 

RAYN 


♦ CRL 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


JAN 1N943B 

AMOTA 

191-122 

♦ EAS 

EMLS 


cont next col 
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KSC 

SOD 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


htfdzflJRWH 

MFRS 


MFRS 

Pa&Line 

hi j | ■ i| — 

MFRS 

Pa&Line 


WkViiaskf 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


BNT 

561- 89 

1N960AB 



1 N965,A,B 



1N970,A,B 



1N975AB 




CODI 


(cont) 

AMD 


(cont) 

♦ CRL 


(cont) 

AMD 


(cont) 

♦ NPC 


1N954 

AMD 

555- 73 

APD 

ASC 


♦ DIC 

ESP 


APD 

ASC 


SAR 

SDI 


BNT 

CNS 


BNT 

CNS 


ETC 

♦ FSC 


BNT 

CNS 


SEN 

SES 


CODI 

♦ CRY 


CODI 

♦ CRL 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ CRL 


SOD 

SOIF 


♦ EAS 

EMLS 


♦ DIC 

ESP 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

ESP 


TEC 

TEK 


KSC 

SOD 


ETC 

♦ FSC 


INRI 

INRJ 


ETC 

♦ FSC 


TNC 

TSC 


1N955 

AMD 

558-105 

GSE 

IDC 


ITT 

MSC 


GSE 

IDC 


UNI 

USS 


BNT 

CNS 


INRB 

INRC 


♦ MULB 

♦ NPC 


INRB 

INRC 


JAN 1N975B 

DIC 

217-146 

CODI 

♦ CRY 


INRI 

INRJ 


SAR 

SDI 


INRI 

INRJ 


ESP 

MOTA 


♦ EAS 

EMLS 


ITT 

MSC 


SEN 

SES 


ITT 

MSC 


TSC 

USS 


KSC 

SOD 


♦ MULB 

NPC 


♦ SLCB 

SOD 


♦ MULB 

♦ NPC 


1 N976,A,B 

♦ AMOTA 

219- 50 

1N956 

AMD 

561- 5 

SAR 

SDI 


SOIF 

TEC 


SAR 

SDI 


AMD 

ASC 


BNT 

CNS 


SEN 

SES 


TEK 

TNC 


SEN 

SES 


BNT 

CNS 


CODI 

♦ CRY 


♦ SLCB 

SOD 


TRW 

TSC 


♦ SLCB 

SOD 


CODI 

♦ CRL 


♦ EAS 

EMLS 


SOIF 

TEC 


UNI 

USS 


SOIF 

TEC 


♦ DIC 

ESP 


KSC 

SOD 


TEK 

Til 



WSI 


TEK 

TNC 


♦ ETC 

♦ FSC 


1 N957,A,B 

♦ AMOTA 

177- 24 

TNC 

TRW 


JAN 1N965B 

CRL 

197- 36 

TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


AMD 

APD 


TSC 

UNI 


DIC 

ESP 



USS 


ITT 

MSC 


ASC 

BNT 


USS 

WSI 


FSC 

MOTA 


JAN 1N970B 

CRL 

208- 61 

♦ NPC 

SAR 


CNS 

CODI 


1 N961 ,A,B 

♦ AMOTA 

187-123 

TSC 

USS 


DIC 

ESP 


SDI 

SEN 


♦ CRL 

♦ DIC 


AMD 

APD 


1N966AB 

♦ AMOTA 

199- 40 

FSC 

MOTA 


SES 

SOIF 


ETC 

♦ FSC 


ASC 

BNT 


AMD 

APD 


TSC 

USS 


TEC 

TEK 


GSE 

IDC 


CNS 

CODI 


ASC 

BNT 


1N971AB 

♦ AMOTA 

210-126 

TNC 

TSC 


INRB 

INRC 


♦ CRL 

♦ DIC 


CNS 

CODI 


AMD 

APD 


UNI 

USS 


INRI 

INRJ 


ESP 

ETC 


♦ CRL 

♦ DIC 


ASC 

BNT 


JAN 1N976B 

DIC 

219- 51 

ITT 

MSC 


♦ FSC 

GSE 


ESP 

ETC 


CNS 

CODI 


ESP 

MOTA 


♦ MULB 

SAR 


IDC 

INRB 


♦ FSC 

GSE 


♦ CRL 

♦ DIC 


TSC 

USS 


SDI 

SEN 


INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


ESP 

ETC 


1N977,A,B 

♦ AMOTA 

220-171 

SES 

♦ SLCB 


INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


♦ FSC 

GSE 


AMD 

ASC 


SOD 

SOIF 


MSC 

♦ MULB 


INRJ 

ITT 


IDC 

INRB 


BNT 

CNS 


TEC 

TEK 


♦ NPC 

SAR 


MSC 

♦ MULB 


INRC 

INRI 


CODI 

♦ CRL 


Til 

TNC 


SDI 

SEN 


♦ NPC 

SAR 


INRJ 

ITT 


♦ DIC 

ESP 


TRW 

TSC 


SES 

♦ SLCB 


SDI 

SEN 


MSC 

♦ MULB 


♦ ETC 

♦ FSC 


UNI 

USS 


SOD 

SOIF 


SES 

♦ SLCB 


♦ NPC 

SAR 


GSE 

IDC 



WSI 


TEC 

TEK 


SOD 

SOIF 


SDI 

SEN 


ITT 

MSC 


1N958AB 

♦ AMOTA 

179-77 

Til 

TNC 


TEC 

TEK 


SES 

♦ SLCB 


♦ NPC 

SAR 


AMD 

APD 


TRW 

TSC 


TNC 

TRW 


SOD 

SOIF 


SDI 

SEN 


ASC 

BNT 


UNI 

USS 


TSC 

UNI 


TEC 

TEK 


SES 

SOIF 


CNS 

CODI 



WSI 


USS 

WSI 


TNC 

TSC 


TEC 

TEK 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N962AB 

♦ AMOTA 

189-159 

JAN 1N966B 

CRL 

199- 41 

UNI 

USS 


TNC 

TSC 


ETC 

♦ FSC 


AMD 

APD 


DIC 

ESP 


JAN1N971B 

CRL 

210-127 

UNI 

USS 


GSE 

IDC 


ASC 

BNT 


FSC 

MOTA 


DIC 

ESP 


JAN 1N977B 

DIC 

220-172 

INRB 

INRC 


CNS 

CODI 


TSC 

USS 


FSC 

MOTA 


ESP 

MOTA 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N967AB 

♦ AMOTA 

201 -119 

TSC 

USS 


TSC 

USS 


ITT 

MSC 


ESP 

ETC 


AMD 

APD 


1N972AB 

♦ AMOTA 

212-162 

1 N978,A,B 

♦ AMOTA 

222-128 

♦ MULB 

SAR 


♦ FSC 

GSE 


ASC 

BNT 


AMD 

APD 


AMD 

ASC 


SDI 

SEN 


IDC 

INRB 


CNS 

CODI 


ASC 

BNT 


BNT 

CNS 


SES 

♦ SLCB 


INRC 

INRI 


♦ CRL 

♦ DIC 


CNS 

CODI 


CODI 

♦ CRL 


SOD 

SOIF 


INRJ 

ITT 


ESP 

ETC 


♦ CRL 

♦ DIC 


♦ DIC 

ESP 


TEC 

TEK 


MSC 

♦ MULB 


♦ FSC 

GSE 


ESP 

♦ ETC 


♦ ETC 

♦ FSC 


Til 

TNC 


♦ NPC 

SAR 


IDC 

INRB 


♦ FSC 

GSE 


GSE 

IDC 


TRW 

TSC 


SDI 

SEN 


INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


ITT 

MSC 


UNI 

USS 


SES 

♦ SLCB 


INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


♦ NPC 

SAR 



WSI 


SOD 

SOIF 


MSC 

♦ MULB 


INRJ 

ITT 


SDI 

SEN 


1N959 

AMD 

181-131 

TEC 

TEK 


♦ NPC 

SAR 


MSC 

♦ MULB 


SES 

SOIF 


APD 

ASC 


TNC 

TRW 


SDI 

SEN 


♦ NPC 

SAR 


TEC 

TEK 


BNT 

CNS 


TSC 

UNI 


SES 

♦ SLCB 


SDI 

SEN 


TNC 

TSC 


CODI 

♦ CRL 


USS 

WSI 


SOD 

SOIF 


SES 

♦ SLCB 


UNI 

USS 


♦ DIC 

ETC 


JAN 1N962B 

CRL 

189-160 

TEC 

TEK 


SOD 

SOIF 


JAN 1N978B 

DIC 

222-129 

FSC 

GSE | 


DIC 

ESP 


TNC 

TRW 


TEC 

TEK 


ESP 

MOTA 


IDC 

INRB 


FSC 

MOTA 


TSC 

UNI 


TNC 

TSC 


TSC 

USS 


INRC 

INRI 


TSC 

USS 


USS 

WSI 


UNI 

USS 


1 N979,A,B 

♦ AMOTA 

224- 20 

INRJ 

ITT 


1N963,A,B 

♦ AMOTA 

192- 2 

JAN 1N967B 

CRL 

201 -120 

JAN 1N972B 

CRL 

212-163 

AMD 

ASC 


KSC 

MSC 


AMD 

APD 


DIC 

ESP 


DIC 

ESP 


BNT 

CNS 


♦ MULB 

NPC 


ASC 

BNT 


FSC 

MOTA 


FSC 

MOTA 


CODI 

♦ CRL 


SAR 

SDI 


CNS 

CODI 


TSC 

USS 


TSC 

USS 


♦ DIC 

ESP 


SEN 

SES 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N968AB 

♦ AMOTA 

204- 93 

1N973AB 

♦ AMOTA 

214-112 

♦ ETC 

♦ FSC 


SLCB 

SOD 


ESP 

ETC 


AMD 

APD 


AMD 

APD 


GSE 

IDC 


SOIF 

TEC 


♦ FSC 

GSE 


ASC 

BNT 


ASC 

BNT 


ITT 

MSC 


TEK 

Til 


IDC 

INRB 


CNS 

CODI 


CNS 

CODI 


♦ NPC 

SAR 


TNC 

TRW 


INRC 

INRI 


♦ CRL 

♦ DIC 


♦ CRL 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


TSC 

UNI 


INRJ 

ITT 


ESP 

ETC 


ESP 

♦ ETC 


SES 

SOIF 


USS 

WSI 


MSC 

♦ MULB 


♦ FSC 

GSE 


♦ FSC 

GSE 


TEC 

TEK 


1N959A 

AMD 

181-132 

♦ NPC 

SAR 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


TNC 

TSC 


APD 

ASC 


SDI 

SEN 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


UNI 

USS 


BNT 

CNS 


SES 

♦ SLCB 


INRJ 

ITT 


INRJ 

ITT 


JAN 1N979B 

DIC 

224- 21 

CODI 

♦ CRL 


SOD 

SOIF 


MSC 

♦ MULB 


MSC 

♦ NPC 


ESP 

MOTA 


♦ DIC 

ETC 


TEC 

TEK 


♦ NPC 

SAR 


SAR 

SDI 


TSC 

USS 


FSC 

GSE 


TNC 

TRW 


SDI 

SEN 


SEN 

SES 


1 N980,A,B 

♦ AMOTA 

225-159 

IDC 

INRB 


TSC 

UNI 


SES 

♦ SLCB 


SOD 

SOIF 


AMD 

ASC 


INRC 

INRI 


USS 

WSI 


SOD 

SOIF 


TEC 

TEK 


BNT 

CNS 


INRJ 

ITT 


JAN 1N963B 

CRL 

192- 3 

TEC 

TEK 


TNC 

TSC 


CODI 

♦ CRL 


MSC 

♦ MULB 


DIC 

ESP 


TNC 

TRW 


UNI 

USS 


♦ DIC 

ESP 


NPC 

SAR 


FSC 

MOTA 


TSC 

UNI 


JAN 1N973B 

CRL 

214-113 

♦ ETC 

♦ FSC 


SDI 

SEN 


TSC 

USS 



USS 


DIC 

ESP 


GSE 

IDC 


SES 

SLCB 


1 N964,A,B 

♦ AMOTA 

194- 88 

JAN 1N968B 

CRL 

204- 94 

FSC 

♦ MOTA 


ITT 

MSC 


SOD 

SOIF 


AMD 

APD 


DIC 

ESP 


TSC 

USS 


♦ NPC 

SAR 


TEC 

TEK 


ASC 

BNT 


FSC 

MOTA 


1N974AB 

♦ AMOTA 

216- 71 

SDI 

SEN 


Til 

TNC 


CNS 

CODI 


TSC 

USS 


AMD 

ASC 


SES 

SOIF 


TRW 

TSC 1 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N969AB 

♦ AMOTA 

206-61 

BNT 

CNS 


TEC 

TEK 


UNI 

USS 


ESP 

ETC 


AMD 

APD 


CODI 

♦ CRL 


TNC 

TSC 



WSI 


♦ FSC 

GSE 


ASC 

BNT 


♦ DIC 

ESP 


UNI 

USS 


1N959B 

AMD 

181-133 

IDC 

INRB 


CNS 

CODI 


♦ FSC 

GSE 


JAN 1N980B 

DIC 

225-160 

APD 

ASC 


INRC 

INRI 


♦ CRL 

♦ DIC 


IDC 

ITT 


ESP 

MOTA 


BNT 

CNS 


INRJ 

ITT 


ESP 

ETC 


MSC 

♦ NPC 


TSC 

USS 


CODI 

♦ CRL 


MSC 

♦ MULB 


♦ FSC 

GSE 


SAR 

SDI 


1N981AB 

♦ AMOTA 

227- 29 

♦ DIC 

ETC 


♦ NPC 

SAR 


IDC 

INRB 


SEN 

SES 


AMD 

ASC 


FSC 

GSE 


SDI 

SEN 


INRC 

INRI 


SOD 

SOIF 


BNT 

CNS 


IDC 

INRB 


SES 

♦ SLCB 


INRJ 

ITT 


TEC 

TEK 


CODI 

♦ CRL 


INRC 

INRI 


SOD 

SOIF 


MSC 

♦ MULB 


TNC 

TSC 


♦ DIC 

ESP 


INRJ 

ITT 


TEC 

TEK 


♦ NPC 

SAR 


UNI 

USS 


♦ ETC 

♦ FSC 


MSC 

♦ MULB 


TNC 

TRW 


SDI 

SEN 


JAN 1N974B 

DIC 

216- 72 

GSE 

IDC 


NPC 

SAR 


TSC 

UNI 


SES 

♦ SLCB 


ESP 

MOTA 


ITT 

MSC 


SDI 

SEN 


USS 

WSI 


SOD 

SOIF 


TSC 

USS 


♦ NPC 

SAR 


SES 

SLCB 


JAN 1N964B 

CRL 

194- 89 

TEC 

TEK 


1 N975 AB 

♦ AMOTA 

217-145 

SDI 

SEN 


SOD 

SOIF 


DIC 

ESP 


TNC 

TSC 


AMD 

ASC 


SES 

SOIF 


TEC 

TEK 


! FSC 

MOTA 


UNI 

USS 


BNT 

CNS 


TEC 

TEK 


Til 

TNC 


TSC 

USS 


JAN 1N969B 

CRL 

206- 62 

CODI 

♦ CRL 


TNC 

TSC 


TRW 

TSC 


1N965AB 

♦ AMOTA 

197-35 

DIC 

ESP 


♦ DIC 

ESP 


UNI 

USS 


UNI 

USS 


AMD 

APD 


FSC 

MOTA 


♦ ETC 

♦ FSC 


JAN1N981B 

DIC 

227- 30 


WSI 


ASC 

BNT 


TSC 

USS 


GSE 

IDC 


ESP 

MOTA 


1N960AB 

♦ AMOTA 

185- 57 

CNS 

CODI 


1N970AB 

♦ AMOTA 

208- 60 

ITT 

MSC 


TSC 

USS 


| cont next col 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

1N982,A,B 

♦ AMOTA 

228 -129 

1N989,A,B 



1N1040 

EDL 

294 - 42 

1N1084 



IN1105 



AMD 

ASC 


(cont) 

♦ DIC 


IDC 

SCN 


(cont) 

INRB 


(cont) 

GICC 


BNT 

CNS 


ESP 

♦ FSC 



SSI 


INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


CODI 

♦ CRL 


GSE 

IDC 


1N1041 

EDL 

301 - 31 

INRJ 

PWC 


INRC 

INRI 


♦ DIC 

ESP 


ITT 

MSC 


IDC 

SCN 


SCN 

SOD 


INRJ 

ITT 


♦ FSC 

GSE 


♦ NPC 

SAR 



SSI 


JAN 1N1084 

none 

338- 70 

SAR 

SCN 


ITT 

MSC 


SDI 

SEN 


1N1042 

EDL 

307- 89 

1N1084A 

SCN 

329- 83 

SES 

TEC 


♦ NPC 

SAR 


SES 

SOIF 


SCN 

SSI 



SOD 


Til 

TIID 


SDI 

SEN 


TEK 

TNC 


1N1043 

EDL 

312- 31 

1N1085 

SCN 

302- 12 


TIIF 


SES 

SOIF 


UNI 

USS 


SCN 

SSI 



SOD 


INI 108 

♦ ASAR 

359- 39 

TEC 

TEK 


JAN 1N989B 

ESP 

239- 22 

1N1044 

EDL 

322- 4 

1N1085A 

SAR 

302- 62 

ETC 

GIC 


TNC 

TSC 



MOTA 


IDC 

SCN 


SCN 

SOD 


IDC 

SCN 


UNI 

USS 


1 N990,A,B 

♦ AMOTA 

240- 55 


SSI 


1N1086 

IDC 

313- 14 

SET 

SOD 


JAN 1N982B 

DIC 

228-130 

AMD 

ASC 


1N1045 

EDL 

331- 12 

SCN 

SOD 


SSI 

TEC 


ESP 

MOTA 


BNT 

CNS 


SCN 

SSI 


1N1086A 

SAR 

313- 68 

IN1109 

♦ ASAR 

377- 76 

TSC 

USS 


CODI 

♦ CRL 


1N1046 

IDC 

294- 43 

SCN 

SOD 


GIC 

SCN 


1N983AB 

♦ AMOTA 

230- 28 

♦ DIC 

ESP 


ITT 

SSI 


1N1087 

SCN 

322- 75 

SET 

SOD 


AMD 

ASC 


♦ FSC 

GSE 


1N1047 

IDC 

301 - 32 


SOD 



SSI 


BNT 

CNS 


IDC 

ITT 


ITT 

SSI 


1N1087A 

SAR 

323- 5 

IN1110 

♦ ASAR 

385- 97 

CODI 

♦ CRL 


MSC 

♦ NPC 


1N1048 

ITT 

307- 90 

SCN 

SOD 


GIC 

SCN 


♦ DIC 

ESP 


SAR 

SDI 



SSI 


1N1088 

SCN 

332- 1 

SET 

SOD 


♦ FSC 

GSE 


SEN 

SES 


1N1049 

ITT 

312- 32 


SOD 



SSI 


IDC 

ITT 


SOIF 

TEK 



SSI 


1N1088A 

SAR 

332- 54 

IN11 1 1 

♦ ASAR 

389-100 

MSC 

♦ NPC 


TNC 

UNI 


1N1050 

IDC 

322- 5 

SCN 

SOD 


GIC 

SCN 


SAR 

SDI 



USS 


ITT 

SSI 


1N1089 

ASAR 

303- 51 

SET 

SOD 


SEN 

SES 


JAN 1N990B 

ESP 

240- 56 

1N1051 

ITT 

331 - 13 

SCN 

SOD 



SSI 


SOIF 

TEC 



MOTA 



SSI 


1N1089A 

♦ SAR 

303- 52 

IN1112 

♦ ASAR 

391 - 75 

TEK 

TNC 


1 N99 1 ,A,B 

♦ AMOTA 

241 -152 

1N1052 

♦ ASAR 

294-108 

1N1090 

ASAR 

314- 65 

GIC 

SCN 


TSC 

UNI 


AMD 

ASC 


IDC 

SSI 


IDC 

SCN 


SET 

SOD 



USS 


BNT 

CNS 



UPI 



SOD 



SSI 


JAN 1N983B 

DIC 

230- 29 

CODI 

♦ CRL 


1N1053 

♦ ASAR 

302- 11 

1N1090A 

♦ SAR 

314- 66 

INI 113 

♦ ASAR 

393- 23 

ESP 

MOTA 


♦ DIC 

ESP 


SSI 

UPI 


IN 1091 

ASAR 

323- 87 

GIC 

SCN 


TSC 

USS 


♦ FSC 

GSE 


1N1054 

♦ ASAR 

307- 94 

SCN 

SOD 


SET 

SOD 


1 N984,A,B 

♦ AMOTA 

231-152 

IDC 

ITT 


SSI 

UPI 


IN 1091A 

♦ SAR 

323- 88 


SSI 


AMD 

ASC 


MSC 

♦ NPC 


1N1055 

♦ ASAR 

313- 13 

1N1092 

ASAR 

333- 57 

INI 115 

BRA 

302- 10 

BNT 

CNS 


SAR 

SDI 


SSI 

UPI 


SCN 

SOD 


EDI 

EDL 


CODI 

♦ CRL 


SEN 

SES 


1N1056 

♦ ASAR 

322- 74 

1N1092A 

♦ SAR 

333- 58 

ETC 

GELC 


♦ DIC 

ESP 


SOIF 

TEK 


SSI 

UPI 


IN 1093 

IDC 

265- 30 

GIC 

GICC 


♦ FSC 

GSE 


TNC 

UNI 


1N1057 

♦ ASAR 

331-110 

ITT 

SES 


IDC 

INRB 


IDC 

ITT 



USS 


SSI 

UPI 


1N1095 

BRA 

340- 1 

INRC 

INRI 


MSC 

♦ NPC 


JAN1N991B 

ESP 

241-153 

1N1058 

♦ ASAR 

295-101 

ETC 

GELC 


INRJ 

ITT 


SAR 

SDI 



MOTA 


IDC 

SOD 


GIC 

GICC 


MOTA 

SAR 


SEN 

SES 


1N992AB 

♦ AMOTA 

243- 32 


SSI 


IDC 

INRB 


SCN 

SES 


SOIF 

TEC 


AMD 

ASC 


1N1059 

♦ ASAR 

303- 48 

INRC 

INRI 


SOD 

SSI 


TEK 

TNC 


BNT 

CNS 


EDL 

SOD 


INRJ 

ITT 


TEC 

Til 


UNI 

USS 


CODI 

♦ CRL 



SSI 


NPC 

♦ RCA 


TIID 

TIIF 


JAN 1N984B 

DIC 

231-153 

♦ DIC 

ESP 


1N1060 

♦ ASAR 

307-110 

SAR 

SCN 



UPI 


ESP 

MOTA 


♦ FSC 

GSE 


EDL 

SOD 


SES 

SOD 


IN1116 

BRA 

313- 12 

TSC 

USS 


ITT 

MSC 



SSI 


TEC 

♦ Til 


EDI 

EDL 


1N985AB 

♦ AMOTA 

233- 8 

SAR 

SDI 


1N1061 

♦ ASAR 

314- 62 

TUB 

TIID 


ETC 

GELC 


AMD 

ASC 


SEN 

SES 


EDL 

SOD 



TIIF 


GIC 

GICC 


BNT 

CNS 


TEK 

TNC 



SSI 


1N1096 

BRA 

347- 2 

IDC 

INRB 


CODI 

♦ CRL 


UNI 

USS 


1N 1062 

♦ ASAR 

323- 84 

ETC 

GELC 


INRC 

INRI 


♦ DIC 

ESP 


JAN 1N992B 

ESP 

243- 33 

EDL 

SOD 


GIC 

GICC 


INRJ 

ITT 


♦ FSC 

GSE 



MOTA 



SSI 


IDC 

INRB 


MOTA 

SAR 


IDC 

ITT 


1N993 

ATEC 

263- 85 

1N1063 

♦ ASAR 

333- 54 

INRC 

INRI 


SCN 

SES 


MSC 

♦ NPC 


AMD 

CNS 


EDL 

SOD 


INRJ 

ITT 


SOD 

SSI 


SAR 

SDI 


CODI 

IDC 



SSI 


NPC 

SAR 

; 

TEC 

Til 


SEN 

SES 


ITT 

SES 


1N1064 

♦ ASAR 

295-102 

SCN 

SES 


TIID 

TIIF 


SOIF 

TEK 


SSI 

TSC 


EDL 

IDC 


SOD 

TEC 



UPI 


TNC 

UNI 


1N994 

ATEC 

263- 60 

SOD 

SSI 


♦ Til 

TUB 


INI 117 

BRA 

322- 73 


USS 


AMD 

CNS 


1N1065 

♦ ASAR 

303- 49 

TIID 

TIIF 


EDI 

EDL 


JAN1N985B 

ESP 

233- 9 

GELC 

IDC 


SOD 

SSI 


IN1100 

AGIC 

300- 50 

ETC 

GELC 



MOTA 


ITT 

SES 


IN 1066 

♦ ASAR 

308- 1 

BRA 

ETC 


GIC 

GICC 


1N986,A,B 

♦ AMOTA 

234-145 


SSI 


EDL 

SOD 


GELC 

GICC 


INRB 

INRC 


AMD 

ASC 


1N995 

ATEC 

265- 14 


SSI 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


BNT 

CNS 


AMD 

BNT 


1N1067 

♦ ASAR 

314- 63 

INRC 

INRI 


ITT 

MOTA 


CODI 

♦ CRL 


CNS 

EMLS 


SOD 

SSI 


INRJ 

ITT 


SAR 

SCN 


♦ DIC 

ESP 


ESMF 

GELC 


IN 1068 

♦ ASAR 

323- 85 

SAR 

SCN 


SES 

SOD 


♦ FSC 

GSE 


IDC 

ITT 


SOD 

SSI 


SES 

TEC 


SSI 

TEC 


IDC 

ITT 


MISI 

NECJ 


IN 1069 

♦ ASAR 

333- 55 

Til 

TIID 


Til 

TIID 


MSC 

♦ NPC 


NPC 

SDI 


EDL 

SOD 


TIIF 

UPI 


TIIF 

UPI 


SAR 

SDI 


SES 

SSI 



SSI 


INI 101 

AGIC 

311-33 

IN1118 

BRA 

331-109 

SEN 

SES 


JAN1N995 

GIC 

265- 15 

1N1070 

ASAR 

295-103 

BRA 

ETC 


EDI 

EDL 


SOIF 

TEK 



TEC 



SSI 


GELC 

GICC 


ETC 

GELC 


TNC 

UNI 


1N996 

ATEC 

266- 5 

1N1071 

ASAR 

303- 50 

IDC 

INRB 


GIC 

GICC 



USS 


AMD 

CNS 

! 


SSI 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


JAN 1N986B 

ESP 

234-146 

GELC 

IDC 


1N1072 

ASAR 

308- 2 

INRJ 

ITT 1 


INRI 

INRJ 

, 


MOTA 


ITT 

SDI 



SSI 


SAR 

SCN 


ITT 

MOTA 


1N987,A,B 

♦ AMOTA 

236- 7 

SES 

SSI 

i 

1N1073 

ASAR 

314- 64 

SES 

TEC 


SAR 

SCN 


AMD 

ASC 


1N997 

AMD 

268- 76 


SSI 


Til 

TIID 


SES 

SOD 


BNT 

CNS 


CNS 

CODI 


1N1074 

ASAR 

323- 86 

TIIF 

UPI 


SSI 

TEC 


CODI 

♦ CRL 


IDC 

ITT 



SSI 


IN1102 

AGIC 

321 - 56 

Til 

TUB 


♦ DIC 

ESP 


SES 

SSI 


1N1075 

ASAR 

333- 56 

BRA 

ETC 


TIID 

TIIF 


♦ FSC 

GSE 


1N998 

ARAYN 

307- 45 


SSI 


GELC 

GICC 



UPI 


IDC 

ITT 


AMD 

CNS 


1N1076 

♦ ASAR 

296- 85 

IDC 

INRB 


INI 119 

BRA 

341-37 

MSC 

♦ NPC 


SSI 

UPI 



SSI 


INRC 

INRI 


EDI 

EDL 


SAR 

SDI 


1N999 

CNS 

277- 49 

1N1077 

♦ ASAR 

304- 64 

INRJ 

ITT 


ETC 

GELC 


SEN 

SES 


IDC 

SSI 


IN 1078 

♦ ASAR 

308- 25 

SAR 

SCN 


GIC 

GICC 


SOIF 

TEK 


1N1028 

IDC 

293- 37 

1N1079 

♦ ASAR 

315- 96 

SES 

TEC 


INRB 

INRC 


TNC 

UNI 



SSI 


IN 1080 

♦ ASAR 

324- 77 

Til 

TIID 


INRI 

INRJ 



USS 


1N1029 

SSI 

299- 84 

IN 1081 

ASAR 

299- 85 

TIIF 

UPI 


ITT 

MOTA 


JAN 1N987B 

ESP 

236- 8 

1N1030 

SSI 

307- 72 

INRB 

INRC 


INI 103 

AGIC 

330- 9 

SAR 

SCN 



MOTA 


1N1031 

SSI 

310- 49 

INRI 

INRJ 


BRA 

ETC 


SES 

SOD 


1 N988,A,B 

♦ AMOTA 

237- 50 


UPI 


PWC 

SCN 


GELC 

GICC 


SSI 

TEC 


AMD 

ASC 


1N1032 

SSI 

320- 95 


SOD 


IDC 

INRB 


Til 

tub 


BNT 

CNS 



UPI 


1N1081A 

SCN 

300- 23 

INRC 

INRI 


TIID 

TIIF 


CODI 

♦ CRL 


1N1033 

SSI 

329- 9 


SOD 

1 

INRJ 

ITT 


IN1120 

BRA 

349- 17 

♦ DIC 

ESP 



UPI 


1N1082 

ASAR 

310- 50 

SAR 

SCN 


EDI 

EDL 


♦ FSC 

GSE 


1N1034 

EDL 

294- 41 

INRB 

INRC 


SES 

TEC 


ETC 

GELC 


IDC 

ITT 


IDC 

SCN 


INRI 

INRJ 


Til 

TIID 


GIC 

GICC 


MSC 

♦ NPC 



SSI 


PWC 

SCN 


TIIF 

UPI 


i IDC 

INRB 


SAR 

SDI 


1N1035 

EDL 

301 - 30 


SOD 


INI 104 

AGIC 

340- 27 

INRC 

INRI 


SEN 

SES 


IDC 

SCN 


1N1082A 

SCN 

310-109 

BRA 

ETC 


INRJ 

ITT 


SOIF 

TEK 



SSI 



SOD 


GICC 

IDC 


MOTA 

SAR 


TNC 

UNI 


1N1036 

EDL 

307- 88 

1N1083 

ASAR 

320- 96 

INRB 

INRC 


SCN 

SES 



USS 


SCN 

SSI 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


SOD 

SSI 


JAN1N988B 

ESP 

237- 51 

1N1037 

EDL 

312-30 

INRI 

INRJ 


ITT 

SAR 


TEC 

Til 



MOTA 


SCN 

SSI 


PWC 

SCN 


SCN 

SES 


TUB 

TIID 


1N989AB 

♦ AMOTA 

239- 21 

1N1038 

EDL 

322- 3 


SOD 


TEC 

Til 



TIIF 


AMD 

ASC 


IDC 

SCN 


1N1083A 

SCN 

321 - 30 

TIID 

TIIF 


INI 124 

BRA 

314- 3 

BNT 

CNS 



SSI 



SOD 


INI 105 

AGIC 

347- 26 

EDI 

EDL 


CODI 

♦ CRL 


1N1039 

EDL 

331- 11 

1N1084 

ASAR 

329- 10 

BRA 

ETC 


ETC 

GIC 
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D.A.T.A. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ . IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


li'i 1 — 


■ III 1 1 II1 1 HI 1 Ihll 1 ■ 1 —|M l.l IIJ 1 III,! IHUMiUMM 



1N 1 1 2 4 



1N1128A 

BRA 




1N 1 150 


5" i N i l 87- 



(cont) 

INRB 


EDI 

EDL 

(cont.) 

SET 


GIC 

GICC 

(cont.) 

SSI 


INRC 

INRI 


ETC 

GIC 

SOD 

SSI 


ITT 

♦ SCN 

SYN 

TEC 


INRJ 

ITT 


IDC 

INRB 

TEC 

TNC 


SOD 

SSI 

TNC 

TRW 


MOTA 

SAR 


INRC 

INRI 


TRW 


INI 150A 

A SAR 

386- 16 

♦ TUNL 


SCN 

SES 


INRJ 

MOTA 

INI 141 

BRA 

398- 57 

EDL 

INRB 

INI 187A 

♦ ARCA 

325- 40 

SET 

SOD 


SAR 

SCN 

♦ DIC 

EDI 


INRC 

INRI 

BRA 

EDL 


SSI 

SYN 


SES 

SOD 

GELC 

GIC 


INRJ 

ITT 

ETC 

IDC 


TEC 

TUB 


SSI 

TEC 

GICC 

INRB 


SCN 

SSI 

SAR 

SSI 


TIID 

TIIF 


Til 

TIID 

INRC 

INRI 


INI 169 

BRA 

330- 10 SYN 

TEC 


TNC 

UPI 


TIIF 

TNC 

INRJ 

ITT 


GELC 

GIC 

♦ TUNL 

WESY 



WESY 



WESY 

SAR 

SCN 


GICC 

INRB 

IN1188 

♦ AWESY 

335- 96 

INI124A 

BRA 

319- 34 

JAN1N1 128A,RA EDI 

358-99 SCO 

SET 


INRC 

INRI 

AMD 

BRA 


EDI 

EDL 



SOD 

SOD 

SSI 


INRJ 

ITT 

EDL 

ESMF 


ETC 

GIC 


INI 130 

EDI 

384-39 TEC 

TNC 


SAR 

SCN 

ETC 

♦ GESY 


IDC 

INRB 


GIC 

GICC 


TRW 



UPI 

INRB 

INRC 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 

INI 142 

A INRC 

398- 56 

INI 169A 

BRA 

329- 11 INRI 

INRJ 


INRJ 

MOTA 


INRI 

INRJ 

BRA 

♦ DIC 


ETC 

GIC 

ITT 

MISI 


SAR 

SCN 


SCN 

SES 

EDI 

GIC 


INRB 

INRC 

♦ MOTA 

SAR 


SES 

SOD 


TEC 

TUB 

GICC 

INRB 


INRI 

INRJ 

SEN 

SES 


SSI 

TEC 



TNC 

INRI 

INRJ 


ITT 

SAR 

SOD 

SOIF 


Til 

TIID 


JAN 1N1130 

EDI 

387- 76 ITT 

SAR 


SCN 

TEC 

SSI 

SYN 


TIIF 

TNC 


INI 131 

EDI 

384- 40 SCN 

SCO 



UPI 

TEC 

TNC 


UPI 

WESY 


GIC 

GICC 

SET 

SOD 


INI 183 

♦ AWESY 

297- 41 TRW 

♦ TUNL 


JAN 1 N 1 1 24A,RA EDI 

319- 35 

INRB 

INRC 

SSI 

TEC 


AMD 

BRA 

JAN 1N 1 188,R 

GESY 

338- 73 


SOD 


INRI 

INRJ 

TNC 

TRW 


EDL 

ETC 

TRW 

WESY 


INI 125 

BRA 

323- 37 

ITT 

SCN 

INI 143 

A INRC 

400- 93 

♦ GESY 

INRB 

INI188A 

♦ ARCA 

336- 9 

EDI 

EDL 


SES 

TUB 

BRA 

♦ DIC 


INRC 

INRI 

BRA 

EDL 


ETC 

GIC 



TNC 

EDI 

GIC 


INRJ 

ITT 

ETC 

IDC 


IDC 

INRB 


JAN1N1131 

EDI 

387- 77 GICC 

INRB 


♦ MOTA 

SAR 

SAR 

SSI 


INRC 

INRI 


INI 132 

♦ AALP 

512- 15 INRI 

INRJ 


SEN 

SES 

SYN 

TEC 


INRJ 

ITT 



MIC 

ITT 

SAR 


SOD 

SOIF 

TNC 

♦ TUNL 


MOTA 

SAR 


JAN 1 N 1 132,R 

ALP 

512- 10 SCN 

SCO 


SSI 

SYN 


WESY 


SCN 

SES 


INI 133 

BRA 

383-107 SET 

SOD 


TEC 

TNC 

IN1189 

♦ AWESY 

343- 75 

SET 

SOD 


♦ DIC 

EDI 

1 SSI 

TEC 


TRW 

♦ TUNL 

AMD 

BRA 


SSI 

SYN 


GELC 

GIC 

TNC 

TRW 


INI 183A 

BRA 

297- 52 EDL 

ETC 


TEC 

TUB 


GICC 

INRB 

INI 143A 

BRA 

400- 96 

EDL 

IDC 

♦ GESY 

INRB 


TIID 

TIIF 


INRC 

INRI 

♦ DIC 

EDI 


ITT 

♦ RCA 

INRC 

INRI 


TNC 

UPI 


INRJ 

ITT 

GELC 

GIC 


SAR 

SSI 

INRJ 

ITT 



WESY 


SAR 

SCN 

GICC 

GSE 


SYN 

TEC 

♦ MOTA 

SAR 


INI125A 

BRA 

323- 62 

SCO 

SET 

INRB 

INRC 


TNC 

♦ TUNL 

SEN 

SES 


EDI 

EDL 


SOD 

SSI 

INRI 

INRJ 



WESY 

SOD 

SOIF 


ETC 

GIC 


TEC 

TNC 

ITT 

SAR 


INI 184 

♦ AWESY 

305- 41 SSI 

SYN 


IDC 

INRB 



TRW 

SCN 

SCO 


AMD 

BRA 

TEC 

TNC 


INRC 

INRI 


IN1134 

A INRC 

384- 12 SET 

SOD 


EDL 

ESMF 


♦ TUNL 


INRJ 

MOTA 


BRA 

♦ DIC 

SSI 

TEC 


ETC 

♦ GESY 

INI189A 

♦ ARCA 

343- 85 

SAR 

SCN 


EDI 

GIC 

TNC 

TRW 


INRB 

INRC 

BRA 

EDL 


SOD 

SSI 


GICC 

INRB 

INI 144 

A INRC 

402- 73 

INRI 

INRJ 

ETC 

IDC 


TEC 

Til 


INRI 

INRJ 

BRA 

♦ DIC 


ITT 

MISI 

SAR 

SSI 


TIID 

TIIF 


ITT 

SAR 

EDI 

GIC 


♦ MOTA 

SAR 

SYN 

TEC 


TNC 

UPI 


SCN 

SCO 

GICC 

INRB 


SEN 

SES 

TNC 

♦ TUNL 


IN1126 

BRA 

332-104 

SET 

SOD 

INRI 

INRJ 


SOD 

SOIF 


WESY 


EDI 

EDL 


SSI 

TEC 

ITT 

SAR 


SSI 

SYN 

IN1190 

♦ AWESY 

352- 81 

ETC 

GIC 


TNC 

TRW 

SCN 

SCO 


TEC 

TNC 

AMD 

BRA 


INRB 

INRC 


IN1135 

BRA 

388- 2 SET 

SOD 


TRW 

♦ TUNL 

EDL 

ESMF 


INRI 

INRJ 


♦ DIC 

EDI 

SSI 

TEC 


JAN 1 N 1 184,R 

GESY 

307- 32 ETC 

♦ GESY 


ITT 

MOTA 


GIC 

GICC 

TNC 

TRW 


TRW 

WESY 

INRB 

INRC 


SAR 

SCN 


INRB 

INRC 

INI 145 

A INRC 

402- 74 

INI 184A 

BRA 

305- 59 INRI 

INRJ 


SES 

SET 


INRI 

INRJ 

BRA 

♦ DIC 


EDL 

ETC 

ITT 

MISI 


SOD 

SSI 


ITT 

SAR 

EDI 

GELC 


IDC 

ITT 

♦ MOTA 

SAR 


SYN 

TEC 


SCN 

SCO 

GIC 

GICC 


♦ RCA 

SAR 

SEN 

SES 


tub 

TIID 


SET 

SOD 

INRB 

INRI 


SSI 

SYN 

SOD 

SOIF 


TIIF 

TNC 


SSI 

TEC 

INRJ 

ITT 


TEC 

TNC 

SSI 

SYN 


UPI 

WESY 


TNC 

TRW 

SAR 

SCN 


♦ TUNL 

WESY 

TEC 

TNC 


INI126A 

BRA 

342- 18 

INI 136 

A INRC 

388- 3 SCO 

SET 


INI 185 

♦ AWESY 

308- 48 

♦ TUNL 


EDI 

EDL 


BRA 

♦ DIC 

SOD 

SSI 


AMD 

BRA 

JAN 1 N 1 190,R 

TRW 

358- 78 

ETC 

GIC 


EDI 

GIC 

TEC 

TNC 


EDL 

ETC 


WESY 


INRB 

INRC 


GICC 

INRB 


TRW 


♦ GESY 

INRB 

INI190A 

♦ ARCA 

352-100 

INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 

IN1146 

BRA 

403- 44 

INRC 

INRI 

BRA 

EDL 


MOTA 

SAR 


ITT 

SAR 

♦ DIC 

EDI 


INRJ 

ITT 

IDC 

SAR 


SCN 

SES 


SCN 

SCO 

GELC 

GIC 


♦ MOTA 

SAR 

SSI 

SYN 


SOD 

SSI 


SET 

SOD 

GICC 

INRB 


SEN 

SES 

TEC 

TNC 


TEC 

Til 


SSI 

TEC 

INRC 

INRI 


SOD 

SSI 

♦ TUNL 

WESY 


TIID 

TIIF 


TNC 

TRW 

INRJ 

ITT 


SYN 

TEC 

IN1191 

♦ AWESY 

296- 98 

TNC 

WESY 


IN1137 

BRA 

391-61 SAR 

SCN 


TNC 

TRW 

BRA 

EDL 


JAN 1 N 1 126A,RA EDI 

342- 19 

♦ DIC 

EDI 

SCO 

SET 



♦ TUNL 

ETC 

GESY 



SOD 


GELC 

GIC 

SOD 

SSI 


INI 185A 

BRA 

308-56 INRB 

INRC 


INI 127 

BRA 

341-106 

GICC 

INRB 

TEC 

TNC 


EDL 

IDC 

INRI 

INRJ 


EDI 

EDL 


INRC 

INRI 


TRW 


ITT 

SAR 

ITT 

♦ MOTA 


ETC 

GIC 


INRJ 

ITT 

IN1147 

BRA 

407- 6 

SSI 

SYN 

SAR 

SEN 


INRB 

INRC 


SAR 

SCN 

♦ DIC 

EDI 


TEC 

TNC 

SES 

SOD 


INRI 

INRJ 


SCO 

SET 

GELC 

GIC 


♦ TUNL 

WESY 

SSI 

SYN 


ITT 

MOTA 


SOD 

SSI 

GICC 

INRB 


INI 186 

♦ AWESY 

316- 84 TEC 

TNC 


SAR 

SCN 


TEC 

TNC 

INRC 

INRI 


AMD 

BRA 


♦ TUNL 


SES 

SET 



TRW 

INRJ 

ITT 


EDL 

ESMF 

INI191A 

BRA 

297- 5 

SOD 

SSI 


IN1138 

BRA 

391 - 64 SAR 

SCN 


ETC 

♦ GESY 

EDL 

ETC 


SYN 

TEC 


♦ DIC 

EDI 

SCO 

SET 


INRB 

INRC 

IDC 

INRB 


TUB 

TIID 


GIC 

GICC 

SOD 

SSI 


INRI 

INRJ 

INRC 

INRI 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRC 

TEC 

TNC 


ITT 

MISI 

INRJ 

ITT 



WESY 


INRI 

INRJ 


TRW 


♦ MOTA 

SAR 

SAR 

SSI 


INI 127A 

BRA 

342- 20 

ITT 

SAR 

JAN1N1147 

INRC 

407- 83 

SEN 

SES 

TEC 

TUNL 


EDI 

EDL 


SCN 

SCO 

INI 148 

A INRC 

407- 90 

SOD 

SOIF 


UPI 


ETC 

GIC 


SET 

SOD 

BRA 

♦ DIC 


SSI 

SYN 

INI 192 

♦ AWESY 

305- 21 

INRB 

INRC 


SSI 

TEC 

EDI 

GIC 


TEC 

TNC 

BRA 

EDL 


INRI 

INRJ 


TNC 

TRW 

GICC 

INRB 


TRW 

♦ TUNL 

ETC 

GESY 


MOTA 

SAR 


INI 139 

BRA 

395- 93 INRI 

INRJ 


JAN 1 N 1 186,R 

GESY 

318-105 INRB 

INRC 


SCN 

SOD 


♦ DIC 

EDI 

ITT 

SAR 


TRW 

WESY 

INRI 

INRJ 


SSI 

TEC 


GELC 

GIC 

SCN 

SCO 


INI 186A 

BRA 

316-104 ITT 

♦ MOTA 


Til 

TIID 


GICC 

INRB 

SET 

SOD 


EDL 

ETC 

SAR 

SEN 


TIIF 

TNC 


INRC 

INRI 

SSI 

TEC 


IDC 

ITT 

SES 

SOD 


INI 128 

BRA 

350- 12 

INRJ 

ITT 

TNC 

TRW 


♦ RCA 

SAR 

SSI 

SYN 


EDI 

EDL 


SAR 

SCN 

INI 149 

BRA 

408- 98 

SSI 

SYN 

TEC 

TNC 


ETC 

GIC 


SCO 

SET 

♦ DIC 

EDI 


TEC 

TNC 


♦ TUNL 


INRB 

INRC 


SOD 

SSI 

GIC 

GICC 


♦ TUNL 

WESY 

INI 192A 

BRA 

304-110 

INRI 

INRJ 


TEC 

TNC 

INRB 

INRC 


INI 187 

♦ AWESY 

325-27 EDL 

ETC 


ITT 

MOTA 



TRW 

INRI 

INRJ 


AMD 

BRA 

IDC 

INRB 


SAR 

SCN 


INI 140 

BRA 

395- 94 ITT 

SAR 


EDL 

ETC 

INRC 

INRI 


SES 

SET 


♦ DIC 

EDI 

SCN 

SCO 


♦ GESY 

INRB 

INRJ 

ITT 


SOD 

SSI 


GIC 

GICC 

SET 

SOD 


INRC 

INRI 

SAR 

SSI 


SYN 

TEC 


INRB 

INRC 

SSI 

TEC 


INRJ 

ITT 

TEC 

TUNL 


TUB 

TIID 


INRI 

INRJ 

TNC 

TRW 


♦ MOTA 

SAR 


UPI 


TIIF 

TNC 


ITT 

SAR 

JAN1N1149 

INRC 

409- 71 

SEN 

SES 

INI 193 

♦ AWESY 

308- 42 


WESY 


SCN 

SCO 


TRW 


SOD 

SOIF 

BRA 

EDL 
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TYPE No. CROSS INDEX 


Maim mm 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


INI 193 



INI198A 

♦ ARCA 

352- 30 

1N1201B 

(cont) 

ETC 


BRA 

EDL 


(cont.) 

GESY 

INRB 


♦ ESMF 

GESY 


IDC 

INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


INRC 

INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


INRJ 

♦ MOTA 

SAR 


INRJ 

ITT 


SAR 

SEN 

SES 


MISi 

♦ MOTA 


SES 

SOD 

SSI 


SAR 

SCN 


SSI 

SYN 

TEC 


SOIF 

SSI 


TNC 

TNC 

♦ TUNL 


TEC 

TUNL 


TUNL 

INI193A 

BRA 

308- 36 

JAN 1 N 1 198A,RA WESY 

358-100 

IN 1202 

EDL 

ETC 


INI 199 

AWESY 

296- 61 

AMD 

IDC 

INRB 


AMD 

BRA 


EDI 

INRC 

INRI 


EDI 

EDL 


ETC 

INRJ 

ITT 


ETC 

GESY 


INRB 

SAR 

SSI 


INRB 

INRC 


INRI 

TEC 

TUNL 


INRI 

INRJ 


ITT 


UPI 


ITT 

MOTA 


♦ SAR 

INI 194 

♦ AWESY 

316-63 

SAR 

SEN 


SES 

BRA 

EDL 


SES 

SET 


SOD 

ETC 

GESY 


SOD 

SSI 


SYN 

INRB 

INRC 


SYN 

TEC 


TNC 

INRI 

INRJ 


TNC 

TRW 


1N1202A 

ITT 

♦ MOTA 


INI 199A 

♦AGESY 

296- 62 

BRA 

SAR 

SEN 


BRA 

EDL 


EDL 

SES 

SOD 


ERI 

ETC 


ETC 

SSI 

SYN 


IDC 

INRB 


INRB 

TEC 

TNC 


INRC 

INRI 


INRI 


♦ TUNL 


INRJ 

ITT 


ITT 

INI 194A 

BRA 

316- 34 

MOTA 

♦ RCA 


♦ RCA 

EDL 

ETC 


SAR 

SCN 


SCN 

IDC 

INRB 


SEN 

SES 


SES 

INRC 

INRI 


SOD 

SSI 


SSI 

INRJ 

ITT 


SYN 

TEC 


TEC 

SAR 

SCN 


TNC 

TRW 


TRW 

SSI 

TEC 


TUNL 

UPI 


UPI 

TUNL 

UPI 



WESY 


JAN1N1202A 

INI 195 

♦ AWESY 

325- 10 

INI 199B 

BRA 

296- 63 

INRC 

BRA 

EDL 


EDL 

ERI 


TRW 

ETC 

GESY 


ETC 

IDC 


1N1202B 

INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


EDL 

INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


ETC 

ITT 

♦ MOTA 


ITT 

SAR 


INRB 

SAR 

SEN 


SCN 

SES 


INRI 

SES 

SOD 


SOD 

SSI 


ITT 

SSI 

SYN 


TEC 

TNC 


SCN 

TEC 

TNC 


TRW 

TUNL 


SOD 


♦ TUNL 


UPI 

WESY 


TEC 

INI 195A 

♦ ARCA 

324-105 

IN 1200 

AWESY 

304- 37 

TRW 

BRA 

EDL 


AMD 

BRA 


UPI 

♦ ESMF 

ETC 


EDI 

EDL 


IN 1203 

GESY 

IDC 


ETC 

GESY 


AMD 

INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


EDI 

INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


ETC 

ITT 

MISI 


ITT 

MOTA 


INRB 

♦ MOTA 

SAR 


♦ SAR 

SEN 


INRI 

SCN 

SOIF 


SES 

SET 


ITT 

SSI 

TEC 


SOD 

SSI 


♦ SAR 

TUNL 

UPI 


SYN 

TEC 


SES 

INI 196 

♦ AWESY 

335- 66 

TNC 

TRW 


SOD 

BRA 

EDL 


1N1200A 

♦AGESY 

304- 38 

SYN 

ETC 

GESY 


BRA 

EDI 


TNC 

INRB 

INRC 


EDL 

ERI 


1N1203A 

INRI 

INRJ 


ETC 

IDC 


BRA 

ITT 

♦ MOTA 


INRB 

INRC 


EDL 

SAR 

SEN 


INRI 

INRJ 


ETC 

SES 

SOD 


ITT 

MOTA 


INRB 

SSI 

SYN 


♦ RCA 

SAR 


INRI 

TEC 

TNC 


SCN 

SEN 


ITT 


♦ TUNL 


SES 

SOD 


♦ RCA 

INI196A 

♦ ARCA 

335- 33 

SSI 

SYN 


SCN 

BRA 

EDL 


TEC 

TNC 


SES 

♦ ESMF 

ETC 


TRW 

TUNL 


SSI 

GESY 

IDC 


UPI 

WESY 


TEC 

INRB 

INRC 


1N1200B 

BRA 

304- 39 

TRW 

INRI 

INRJ 


EDL 

ERI 


UPI 

ITT 

MISI 


ETC 

IDC 


1N1203B 

♦ MOTA 

SAR 


INRB 

INRC 


EDL 

SCN 

SOIF 


INRI 

INRJ 


ETC 

SSI 

TEC 


ITT 

SAR 


INRB 

TUNL 

UPI 


SCN 

SES 


INRI 

IN1197 

♦ AWESY 

343- 60 

SOD 

SSI 


ITT 

BRA 

EDL 


TEC 

TNC 


SCN 

ETC 

GESY 


TRW 

TUNL 


SOD 

INRB 

INRC 


UPI 

WESY 


TEC 

INRI 

INRJ 


IN 1201 

AWESY 

308- 19 

TRW 

ITT 

♦ MOTA 


AMD 

BRA 


UPI 

SAR 

SEN 


EDI 

EDL 


IN 1204 

SES 

SOD 


ETC 

GESY 


AMD 

SSI 

SYN 


INRB 

INRC 


EDL 

TEC 

TNC 


INRI 

INRJ 


GESY 


♦ TUNL 


ITT 

MOTA 


INRC 

INI197A 

♦ ARCA 

343- 46 

SAR 

SEN 


INRJ 

BRA 

EDL 


SES 

SET 


MOTA 

♦ ESMF 

ETC 


SOD 

SSI 


SEN 

GESY 

IDC 


SYN 

TEC 


SET 

INRB 

INRC 


TNC 

TRW 


SSI 

INRI 

INRJ 


1N1201A 

♦AGESY 

308- 20 

TEC 

ITT 

MISI 


BRA 

EDI 



♦ MOTA 

SAR 


EDL 

ERI 


1N1204A 

SCN 

SOIF 


ETC 

IDC 


BRA 

SSI 

TEC 


INRB 

INRC 


EDL 


TUNL 


INRI 

INRJ 


ETC 

INI 198 

♦ AWESY 

352- 54 

ITT 

MOTA 


INRB 

BRA 

EDL 


SAR 

SCN 


INRI 

GESY 

INRB 


SEN 

SES 


! ITT 

INRC 

INRI 


SOD 

SSI 


! ♦ RCA 

INRJ 

ITT 


SYN 

TEC 


SCN 

♦ MOTA 

SAR 


TNC 

TRW 


SES 

SEN 

SES 


TUNL 

UPI 


SSI 

SOD 

SSI 



WESY 


TEC 

SYN 

TEC 


1N1201B 

BRA 

308- 21 

TRW 

TNC 

♦ TUNL 


EDL 

ERI 


UPI 




cont next col 





IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 




JAN 1N 1204A.RA GESY 

334- 68 

1N1218A 

BRA 

302- 26 

ETC 


INRC 

TRW 

SOD 


ETC 

GIC 


INRB 


WESY 

IDC 

INRB 


INRI 


1N1204B 

BRA 

334- 69 

INRC 

INRI 


ITT 


EDL 

ERI 


INRJ 

ITT 


SCN 


ETC 

IDC 


SAR 

SCN 


SOD 


INRB 

INRC 


SES 

TEC 


TEC 


INRI 

INRJ 



UPI 


TRW 


ITT 

SAR 


1N1218B 

ETC 

302- 23 

WESY 


SCN 

SES 


IDC 

INRB 


AWESY 

315-65 

SOD 

SSI 


INRC 

INRI 


BRA 


TEC 

TNC 


INRJ 

SCN 


EDL 


TRW 

TUNL 



UPI 


GESY 


UPI 

WESY 


1 N 1219 

BRA 

307- 97 

INRC 


1N1205 

AWESY 

342-105 

ETC 

GELC 


INRJ 


AMD 

BRA 


GIC 

IDC 


MOTA 


EDL 

ETC 


INRB 

INRC 


SEN 


GESY 

INRB 


INRI 

INRJ 


SET 


INRC 

INRI 


ITT 

SAR 


SSI 


INRJ 

ITT 


SCN 

SES 


TEC 


MOTA 

♦ SAR 


TEC 

UPI 


TRW 


SEN 

SES 


1N1219A 

BRA 

307-102 

AGESY 

315- 66 

SET 

SOD 


ETC 

GIC 


EDI 


SSI 

SYN 


IDC 

INRB 


ERI 


TEC 

TNC 


INRC 

INRI 


IDC 


1N1205A 

♦AGESY 

342-106 

INRJ 

ITT 


INRC 


BRA 

EDI 


SAR 

SCN 


INRJ 


EDL 

ERI 


SES 

TEC 


MOTA 


ETC 

IDC 



UPI 


SAR 


INRB 

INRC 


1N1219B 

ETC 

307- 99 

SEN 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


SOD 


ITT 

MOTA 


INRC 

INRI 


SYN 


♦ RCA 

SAR 


INRJ 

SCN 


TNC 


SCN 

SES 



UPI 


TUNL 


SOD 

SSI 


IN 1220 

BRA 

313-22 

WESY 


SYN 

TEC 


ETC 

GELC 


AGESY 

315- 67 

TNC 

TUNL 


GIC 

IDC 


SOD 



WESY 


INRB 

INRC 


WESY 


1N1205B 

BRA 

342-107 

INRI 

INRJ 


BRA 

315- 68 

EDL 

ERI 


ITT 

SAR 


ERI 


ETC 

IDC 


SCN 

SES 


IDC 


INRB 

INRC 


TEC 

UPI 


INRC 


INRI 

INRJ 


1N1220A 

BRA 

313- 27 

INRJ 


ITT 

SAR 


ETC 

GIC 


SAR 


SCN 

SES 


IDC 

INRB 


SES 


SOD 

SSI 


INRC 

INRI 


SSI 


TEC 

TNC 


INRJ 

ITT 


TNC 


TUNL 

WESY 


SAR 

SCN 


TUNL 


INI 206 

AWESY 

351 - 74 

SES 

TEC 


WESY 


AMD 

BRA 



UPI 


AWESY 

324- 53 

EDL 

ETC 


1N1220B 

ETC 

313- 24 

BRA 


GESY 

INRB 


IDC 

INRB 


EDL 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


GESY 


INRJ 

ITT 


INRJ 

SCN 


INRC 


MOTA 

♦ SAR 



UPI 


INRJ 


SEN 

SES 


1N1221 

BRA 

322- 83 

MOTA 


SET 

SOD 


ETC 

GELC 


SEN 


SSI 

SYN 


GIC 

IDC 


SET 


TEC 

TNC 


INRB 

INRC 


SSI 


1N1206A 

♦AGESY 

351 - 75 

INRI 

INRJ 


TEC 


BRA 

EDI 


ITT 

SAR 


TRW 


EDL 

ERI 


SCN 

SES 


► AGESY 

324- 54 

ETC 

IDC 


TEC 

UPI 


EDI 


INRB 

INRC 


1N1221A 

BRA 

322- 88 

ERI 


INRI 

INRJ 


ETC 

GIC 


IDC 


ITT 

MOTA 


IDC 

INRB 


INRC 


♦ RCA 

SAR 


INRC 

INRI 


INRJ 


SCN 

SES 


INRJ 

ITT 


MOTA 


SOD 

SSI 


SAR 

SCN 


SAR 


SYN 

TEC 


SES 

TEC 


SEN 


TNC 

TUNL 



UPI 


SOD 



WESY 


1N1221B 

ETC 

322- 85 

SYN 


JAN 1 N 1 206A,RA GESY 

351 - 76 

INRB 

INRC 


TNC 


INRC 

SOD 


INRI 

INRJ 


TUNL 


TRW 

WESY 


SCN 

UPI 


WESY 


1N1206B 

BRA 

351 - 77 

1N1222 

BRA 

332- 9 

BRA 

324- 55 

EDL 

ERI 


ETC 

GELC 


ERI 


ETC 

IDC 


GIC 

IDC 


IDC 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


INRC 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


INRJ 


ITT 

SAR 


ITT 

SAR 


SAR 


SCN 

SES 


SCN 

SES 


SES 


SOD 

SSI 


TEC 

UPI 


SSI 


TEC 

TNC 


1N1222A 

BRA 

332- 14 

TNC 


TUNL 

WESY 


ETC 

GIC 


TUNL 


1 N 1 21 7 

BRA 

295- 1 

IDC 

INRB 


WESY 


ETC 

GELC 


INRC 

INRI 


AWESY 

334- 66 

GIC 

IDC 


INRJ 

ITT 


BRA 


INRB 

INRC 


SAR 

SCN 


ETC 


INRI 

INRJ 


SES 

TEC 


INRB 


ITT 

SAR 



UPI 


INRI 


SCN 

SES 


1N1222B 

ETC 

332- 11 

ITT 


TEC 

UPI 


IDC 

INRB 


♦ SAR 


1N1217A 

BRA 

295- 6 

INRC 

INRI 


SES 


ETC 

GIC 


INRJ 

SCN | 


SOD 


IDC 

INRB 



UPI 


SYN 


INRC 

INRI 


1N1223 

BRA 

341 - 46 

TNC 


INRJ 

ITT 


ETC 

GELC 


TRW 


SAR 

SCN 


GIC 

IDC 


► AGESY 

334- 67 

SES 

TEC 


INRB 

INRC 


EDI 



UPI 


INRI 

INRJ 


ERI 


1N1217B 

ETC 

295- 4 

ITT 

SAR 


IDC 


IDC 

INRB 


SCN 

SES 


INRC 


INRC 

INRI 



TEC 


INRJ 


INRJ 

SCN 


1N1223A 

BRA 

341 - 51 

MOTA 



UPI 


ETC 

GIC 


SAR 


1 N 1 218 

BRA 

302- 21 

IDC 

INRB 


SEN 


ETC 

GELC 


INRC 

INRI 


SOD 


GIC 

IDC 


INRJ 

ITT 


SYN 


INRB 

INRC 


SAR 

SCN 


TNC 


INRI 

INRJ 


SES 

TEC 


TUNL 


ITT 

SAR 


1N1223B 

ETC 

341 - 48 

WESY 


SCN 

SES 


IDC 

INRB 




TEC 

UPI 


cont next Da< 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


f!3s9?ISB 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Linel 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


IKSQsSV 


wEEM&mm 

1 

k/sLUGiSl 

1N1223B 



1N1231B 

EDL 

3^2 - 81 

IN 1259 

ETC 

359 - 24 

1 N 13 1 8,A 



1N1332 



(cont) 

INRC 



SCN 


ITT 

SCN 


(cont) 

INRB 


(cont) 

INRC 


INRI 

INRJ 


1N1232 

BRA 

332- 10 

SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 



SCN 


EDL 

INRB 


1N 1260 

ETC 

366-106 

INRJ 

MOTA 



SSI 


1N1224 

BRA 

349- 29 

INRC 

INRI 


ITT 

SCN 


MSC 

SCA 


1N 1333 

INRB 

318- 5 

ETC 

GELC 


INRJ 

ITT 


SSI 

TEC 


SDI 

SEN 


INRC 

INRI 


GIC 

IDC 


SCN 

SES 


1N1261 

ETC 

369- 71 

SSI 

TRW 


INRJ 

SSI 


INRB 

INRC 



TEC 


ITT 

SCN 


TSC 

USS 


INI 334 

INRB 

326- 40 

INRI 

INRJ 


1N1232A 

BRA 

332- 12 

SSI 

TEC 



WSI 


INRC 

INRI 


ITT 

SAR 


EDL 

ITT 


1N1262 

A SAR 

398- 24 

1 N 1 3 1 9,A 

♦ ACRL 

212-132 

INRJ 

SSI 


SCN 

SES 


SCN 

SES 


EDI 

EDL 


BNT 

CODI 


1N1335 

INRB 

337- 43 


TEC 



TEC 


GICC 

INRB 


♦ DIC 

GSE 


INRC 

INRI 


1N1224A 

BRA 

349- 34 

1N1232B 

EDL 

332- 7 

INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


INRJ 

SSI 


ETC 

GIC 



SCN 


INRJ 

♦ SCN 


INRI 

INRJ 


1N1336 

INRB 

344- 77 

IDC 

INRB 


1N 1233 

BRA 

341 - 47 

SOD 

SSI 


MOTA 

MSC 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


EDL 

INRB 


1N1281 

AWESY 

297- 92 

SCA 

SDI 


INRJ 

SSI 


INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


ETC 

SSI 


SEN 

SSI 


1N1341 

AWESY 

296- 8 

SAR 

SCN 


INRJ 

ITT 


1N1282 

AWESY 

306- 32 

TRW 

TSC 


AMD 

BRA 


SES 

TEC 


SCN 

SES 


ETC 

SSI 


USS 

WSI 


EDI 

EDL 


1N1224B 

ETC 

349- 31 

SSI 

TEC 


1N1283 

AWESY 

308- 93 

1 N 1320,A 

♦ ACRL 

216- 47 

ETC 

GESY 


IDC 

INRB 


1N1233A 

BRA 

341 - 49 

ETC 

SSI 


CODI 

♦ DIC 


IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


EDL 

ITT 


1N1284 

AWESY 

317- 91 

GSE 

INRB 


INRC 

INRI 


INRJ 

SCN 


SCN 

SES 


ETC 

SSI 


INRC 

INRI 


INRJ 

ITT 


1N1225 

BRA 

356- 23 

SSI 

TEC 


1N1285 

AWESY 

326- 17 

INRJ 

MOTA 


MOTA 

SAR 


ETC 

GIC 


1N1233B 

EDL 

341 - 44 

ETC 

SSI 


MSC 

SCA 


SCN 

SEN 


IDC 

INRB 


SCN 

SSI 

1N 1 286 

AWESY 

337- 15 

SDI 

SEN 


SES 

SET 


INRC 

INRI 


1N 1234 

BRA 

349- 30 

ETC 

SSI 


SSI 

TRW 


SOD 

SSI 


INRJ 

SAR 


EDL 

INRB 


1N1287 

AWESY 

344 - 55 

TSC 

USS 


SYN 

TEC 


SCN 

SES 


INRC 

INRI 



SSI 



WSI 



TNC 



TEC 


INRJ 

ITT 


1N1291 

AWESY 

297 - 93 

IN 1321,A 

♦ ACRL 

219- 26 

1N1341A 

AGESY 

296- 9 

1N1225A 

ETC 

355- 96 

SCN 

SES 



SSI 


CODI 

♦ DIC 


BRA 

EDI 


IDC 

INRB 


SSI 

TEC 


1N 1292 

AWESY 

306- 33 

GSE 

MOTA 


EDL 

ETC 


INRC 

INRI 


1N1234A 

BRA 

349- 32 


SSI 


MSC 

SCA 


IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 


EDL 

ITT 


1N1293 

AWESY 

308- 94 

SDI 

SEN 


INRC 

INRI 



TEC 


SCN 

SES 



SSI 


SSI 

TRW 


INRJ 

ITT 


1N1225B 

ETC 

356- 25 

SSI 

TEC 


1N 1 294 

AWESY 

317- 92 

TSC 

USS 


MOTA 

SAR 


IDC 

INRB 


1N1234B 

EDL 

349- 27 


SSI 



WSI 


SCN 

SEN 


INRC 

INRI 


SCN 

SSI 


1N1295 

AWESY 

326- 18 

1 N 1322,A 

♦ ACRL 

222- 40 

SES 

SOD 


INRJ 

SCN 


1N1235 

BRA 

356- 24 


SSI 


CODI 

♦ DIC 


SSI 

SYN 


1N1226 

BRA 

361 - 98 

EDL 

INRB 


1N1296 

AWESY 

337- 16 

GSE 

MOTA 


TEC 

TNC 


ETC 

GIC 


INRC 

INRI 



SSI 


MSC 

SCA 


UPI 

WESY 


IDC 

INRB 


INRJ 

ITT 


1N1297 

AWESY 

344- 56 

SDI 

SEN 


1N1341B 

BRA 

296- 10 

INRC 

INRI 


SCN 

SES 



SSI 


SSI 

TRW 


EDI 

EDL 


INRJ 

SAR 


SSI 

TEC 


1N1301 

EDL 

297- 47 

TSC 

USS 


ETC 

IDC 


SCN 

SES 


1N1235A 

EDL 

356- 20 

ETC 

IDC 



WSI 


INRB 

INRC 



TEC 


SCN 

SSI 


SOD 

SSI 


1 N 1323,A 

♦ ACRL 

225- 85 

INRI 

INRJ 


1N1226A 

ETC 

360- 44 

1N1235B 

EDL 

356- 21 

SYN 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

MOTA 


IDC 

INRB 


SCN 

SSI 


1N1302 

EDL 

305- 49 

GSE 

MOTA 


♦ RCA 

SCN 


INRC 

INRI 


1N 1236 

BRA 

361 - 99 

ETC 

IDC 


MSC 

SCA 


SEN 

SES 


INRJ 

SCN 


EDL 

INRB 


SOD 

SSI 


SDI 

SEN 


SOD 

SOIF 



TEC 


INRC 

INRI 


SYN 

TEC 


SSI 

TRW 


SSI 

SYN 


1N1226B 

ETC 

361-100 

INRJ 

ITT 


1N1304 

EDL 

316- 91 

TSC 

USS 


TEC 

TNC 


IDC 

INRB 


SCN 

SES 


ETC 

IDC 



WSI 


TUNL 

UPI 


INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


SOD 

SSI 


1N1324 

♦ ACRL 

228-103 

1N1342 

AWESY 

303- 74 

INRJ 

SCN 


1N1236A 

EDL 

361 - 95 

SYN 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


AMD 

BRA 


1N1227 

BRA 

295- 2 

SCN 

SSI 


1N1306 

EDL 

325- 31 

GSE 

IDC 


EDI 

EDL 


IDC 

INRB 


1N1236B 

EDL 

361 - 96 

ETC 

IDC 


MOTA 

MSC 


ETC 

GESY 


INRC 

INRI 


SCN 

SSI 


SOD 

SSI 


SDI 

SEN 


INRB 

INRC 


INRJ 

ITT 


1N 1237 

A SAR 

386- 17 

SYN 

TEC 


SSI 

TRW 


INRI 

INRJ 


SCN 

SES 


CODI 

EDI 


1 N 13 13,A 

♦ ACRL 

184- 61 

TSC 

USS 


ITT 

MOTA 



TEC 


EDL 

GIC 


BNT 

CODI 



WSI 


SAR 

SCN 


1N1227A 

BRA 

295 - 3 

GICC 

INRB 


♦ DIC 

GSE 


1N1324A 

CODI 

228-104 

SEN 

SES 


IDC 

ITT 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

GSE 


f SET 

SOD 


SCN 

SES 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


IDC 

MOTA 


SSI 

SYN 



TEC 


♦ SCN 

SOD 


MOTA 

MSC 


MSC 

SDI 


TEC 

TNC 


1N1227B 

EDL 

294-1 10 

SOIF 

SSI 


SCA 

SDI 


SEN 

SSI 


1N1342A 

AGESY 

303- 75 

IDC 

SCN 


1N1238 

A SAR 

386- 18 

SEN 

SSI 


TRW 

TSC 


BRA 

EDI 


1N1228 

BRA 

302- 22 

CODI 

EDI 


TRW 

TSC 


USS 

WSI 


EDL 

ETC 


EDL 

INRB 


EDL 

GIC 


USS 

WSI 


1N 1325 

♦ ACRL 

231 - 74 

•DC 

INRB 


INRC 

INRI 


GICC 

INRB 


1 N 13 14 ( A 

♦ ACRL 

189-109 

CODI 

♦ DIC 


INRC 

INRI 


INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


BNT 

CODI 


GSE 

MOTA 


INRJ 

ITT 


SCN 

SES 


INRJ 

ITT 


♦ DIC 

GSE 


MSC 

SDI 


MOTA 

SAR 


SSI 

TEC 


♦ SCN 

SOD 


IDC 

INRB 


SEN 

SSI 


SCN 

SEN 


1N1228A 

BRA 

302- 24 

SOIF 

SSI 


INRC 

INRI 


TRW 

USS 


SES 

SOD 


EDL 

ITT 


1N 1239 

A SAR 

393- 27 

INRJ 

MOTA 



WSI 


SSI 

SYN 


SCN 

SES 


BRA 

CODI 


MSC 

SCA 


1N1325A 

CODI 

231 - 75 

TEC 

TNC 


SSI 

TEC 


EDI 

EDL 


SDI 

SEN 


♦ DIC 

GSE 


UPI 

WESY 


1N1228B 

EDL 

302- 19 

GIC 

GICC 


SSI 

TRW 


MOTA 

MSC 


1N1342B 

BRA 

303- 76 


SCN 


INRB 

INRC 


TSC 

USS 


SDI 

SEN 


EDI 

EDL 


1N1229 

BRA 

307- 98 

INRI 

INRJ 



WSI 


SSI 

TRW 


ETC 

IDC 


EDL 

INRB 


ITT 

♦ SCN 


1 N 13 1 5,A 

♦ ACRL 

194- 7 

USS 

WSI 


INRB 

INRC 


INRC 

INRI 


SOD 

SOIF 


BNT 

CODI 


1N1326 

♦ ACRL 

234- 61 

INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 



SSI 


♦ DIC 

GSE 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

MOTA 


SCN 

SES 


1N1251 

ETC 

293- 20 

INRB 

INRC 


GSE 

MOTA 


♦ RCA 

SCN 



TEC 


IDC 

ITT 


INRI 

INRJ 


MSC 

SDI 


SEN 

SES 


1N1229A 

BRA 

307-100 

SCN 

SSI 


MOTA 

MSC 


SEN 

SSI 


SOD 

SOIF 


EDL 

ITT 



TEC 


SCA 

SDI 


TRW 

USS 


SSI 

SYN 


SCN 

SES 


1N 1252 

ETC 

299- 50 

SEN 

SSI 



WSI 


TEC 

TNC 



TEC 


IDC 

ITT 


TRW 

TSC 


1N1326A 

CODI 

234- 62 

TUNL 

UPI 


1N1229B 

EDL 

307- 96 

SCN 

SSI 


USS 

WSI 


♦ DIC 

GSE 


1N1343 

AWESY 

308- 7 


SCN 



TEC 


1 N 1316,A 

♦ ACRL 

198-201 

MOTA 

MSC 


AMD 

BRA 


IN 1230 

BRA 

313- 23 

1N1253 

ETC 

310- 12 

BNT 

CODI 


SDI 

SEN 


EDI 

EDL 


EDL 

INRB 


ITT 

SCN 


♦ DIC 

GSE 


SSI 

TRW 


ETC 

GESY 


INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


INRB 

INRC 


USS 

WSI 


INRB 

INRC 


INRJ 

ITT | 



UPI 


INRI 

INRJ 


1N1327 

♦ ACRL 

237- 41 

INRI 

INRJ 


SCN 

SES 


1N 1254 

ETC 

320- 74 

MOTA 

MSC 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

MOTA 



TEC 


ITT 

SCN 


SCA 

SDI 


GSE 

MOTA 


SAR 

SCN 


1N1230A 

BRA 

313- 25 

SSI 

TEC 


SEN 

SSI 


MSC 

SEN 


SEN 

SES 


EDL 

ITT 


1N1255 

ETC 

328- 79 

TRW 

TSC 


SSI 

TRW 


SET 

SOD 


SCN 

SES 


ITT 

SCN 


USS 

WSI 


USS 

WSI 


SSI 

SYN 



TEC 


SSI 

TEC 


1N1317.A 

♦ ACRL 

203-101 

1N1327A 

CODI 

237- 42 

TEC 

TNC 


1N1230B 

EDL 

313- 20 


UPI 


BNT 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


1N1343A 

AGESY 

308- 8 


SCN 


1N1255A 

SCN 

328- 80 

♦ DIC 

GSE 


MOTA 

MSC 


BRA 

EDI 


1N 1231 

BRA 

322- 84 

SSI 

UPI 


INRB 

INRC 


SEN 

SSI 


EDL 

ETC 


EDL 

INRB 


1N 1256 

ETC 

339- 25 

INRI 

INRJ 

‘ 

TRW 

USS 


IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


ITT 

SCN 


MOTA 

MSC 



WSI 


INRC 

INRI 


INRJ 

ITT 


SSI 

TEC 


SCA 

SDI 


1N1330 

INRB 

298- 1 

INRJ 

ITT 


SCN 

SES 


1N1257 

ETC 

346- 4 

SEN 

SSI 


INRC 

INRI 


MOTA 

SAR 



TEC 


ITT 

SCN 


TRW 

TSC 


INRJ 

SSI 


SCN 

SEN 


1N123 1A 

BRA 

322- 86 

SSI 

TEC 


USS 

WSI 


1N1331 

INRB 

306- 55 

SES 

SOD 


EDL 

ITT 


1N1258 

ETC 

355- 15 

IN 13 18,A 

♦ ACRL 

208- 29 

INRC 

INRI 


SSI 

SYN 


SCN 

SES 


ITT 

SCN 


BNT 

CODI 


INRJ 

SSI 


TEC 

TNC 


TEC 

TNC 


SSI 

TEC 


♦ DIC 

GSE 


1N 1332 

INRB 

308-109 

UPI 

WESY 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




li’jj .unw 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRSIPa&Line 

TYPE No. 




1N1343B 

BRA 1308- 9 

1N1346B 



1 N 1353, A 


193-131 

1 N1360,A 



1N1367,A 

WMMm 

221-163 

EDI 

EDL 


(cont) 

♦ RCA 


♦ DIC 

EDI 


(cont) 

♦ DIC 


♦ DIC 

EDI 


ETC 

IDC 


SCN 

SEN 


ESP 

ETC 


EDI 

ESP 


ESP 

ETC 


INRB 

INRC 


SES 

SOD 


GSE 

IDC 


ETC 

GSE 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


SOIF 

SSI 


INRB 

INRC 


IDC 

INRB 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


SYN 

TEC 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


SCN 

SEN 


TNC 

TUNL 


ITT 

MOTA 


INRJ 

ITT 


ITT 

MOTA 


SES 

SOD 



UPI 


MULB 

PWC 


MOTA 

MULB 


MULB 

PWC 


SSI 

SYN 


1N1347 

AWESY 

342- 52 

SAR 

SCN 


PWC 

SAR 


SAR 

SCN 


TEC 

TNC 


AMD 

BRA 


SDI 

SOD 


SCN 

SDI 


SDI 

SOD 



UPI 


EDI 

EDL 


SSI 

TEC 


SOD 

SSI 


SSI 

TEC 


1N1344 

AWESY 

314- 94 

ETC 

GESY 


TEK 

TNC 


TEC 

TEK 


TEK 

TNC 


AMD 

BRA 


INRB 

INRC 


TRW 

♦ USS 


TNC 

TRW 


TRW 

♦ USS 


EDI 

EDL 


INRI 

INRJ 


1N1353B 

IDC 

193-132 


♦ USS 


1N1367B 

IDC 

221 -164 

ETC 

GESY 


ITT 

MOTA 


SAR 

SSI 


1N1360B 

IDC 

209-122 

SAR 

SSI 


INRB 

INRC 


SAR 

SCN 


1 N 1353C,CA 

♦ DIC 

193-133 

SAR 

SSI 


1 N 1367C.CA 

♦ DIC 

221 -165 

INRI 

INRJ 


SEN 

SES 


1 N 1354,A 

ASC 

195-154 

1 N 1360C,CA 

♦ DIC 

209-123 

1N 1368,A 

ASC 

223-102 

ITT 

MOTA 


SET 

SOD 


♦ DIC 

EDI 


1 N 1361 ,A 

ASC 

212- 18 

♦ DIC 

EDI 


SAR 

SCN 


SSI 

SYN 


ESP 

ETC 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

ETC 


SEN 

SES 


TEC 

TNC 


GSE 

IDC 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


SET 

SOD 


1N1347A 

A GESY 

342- 53 

INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


SSI 

SYN 


BRA 

EDI 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


TEC 

TNC 


EDL 

ETC 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


1N1344A 

A GESY 

314- 95 

IDC 

INRB 


MULB 

PWC 


ITT 

MOTA 


MULB 

PWC 


BRA 

EDI 


INRC 

INRI 


SAR 

SCN 


MULB 

PWC 


SAR 

SCN 


EDL 

ETC 


INRJ 

ITT 


SDI 

SOD 


SAR 

SCN 


SDI 

SOD 


IDC 

INRB 


MOTA 

SAR 


SSI 

TEC 


SDI 

SOD 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


SCN 

SEN 


TEK 

TNC 


SSI 

TEC 


TEK 

TNC 


INRJ 

ITT 


SES 

SOD 


TRW 

♦ USS 


TEK 

TNC 


TRW 

♦ USS 


MOTA 

SAR 


SSI 

SYN 


1N1354B 

IDC 

195-155 

TRW 

♦ USS 


1N1368B 

IDC 

223-103 

SCN 

SEN 


TEC 

TNC 


SAR 

SSI 


1N1361B 

IDC 

212- 19 

SAR 

SSI 


SES 

SOD 



WESY 


1 N 1354C,CA 

♦ DIC 

195-156 

SAR 

SSI 


1N1368C,CA 

♦ DIC 

223-104 

SSI 

SYN 


1N1347B 

BRA 

342- 54 

1 N 135 5, A 

ASC 

198-132 

1 N 1 36 1 C,CA 

♦ DIC 

212- 20 

1 N1369,A 

ASC 

225- 20 

TEC 

TNC 


EDI 

EDL 


♦ DIC 

EDI 


IN 1362,A 

ASC 

214- 21 

♦ DIC 

EDI 


UPI 

WESY 


ETC 

IDC 


ESP 

ETC 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

ETC 


1N1344B 

BRA 

314- 96 

INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


EDI 

EDL 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


ETC 

IDC 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


♦ RCA 

SCN 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


SEN 

SES 


MULB 

PWC 


ITT 

MOTA 


MULB 

PWC 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


SAR 

SCN 


MULB 

PWC 


SAR 

SCN 


♦ RCA 

SCN 


SSI 

SYN 


SDI 

SOD 


SAR 

SCN 


SDI 

SOD 


SEN 

SES 


TEC 

TNC 


SSI 

TEC 


SDI 

SOD 


SSI 

TEC 


SOD 

SOIF 



TUNL 


TEK 

TNC 


SSI 

TEC 


TEK 

TNC 


SSI 

SYN 


1N1348 

AWESY 

350-103 

TRW 

♦ USS 


TEK 

TNC 



♦ USS 


TEC 

TNC 


AMD 

BRA 


1N1355B 

IDC 

198-133 

TRW 

♦ USS 


1N1369B 

IDC 

225- 21 

TUNL 

UPI 


EDI 

EDL 


SAR 

SSI 


1N1362B 

IDC 

214- 22 

SAR 

SSI 


1N 1345 

AWESY 

323-107 

ETC 

GESY 


1 N 1355C,CA 

♦ DIC 

198-134 

SAR 

SSI 


1 N 1369C,CA 

♦ DIC 

225- 22 

AMD 

BRA 


INRB 

INRC 


1 N 1356,A 

ASC 

200- 93 

1 N 1362C,CA 

♦ DIC 

214- 23 

INI 3 70, A 

ASC 

226-134 

EDI 

EDL 


INRI 

INRJ 


♦ DIC 

EDI 


1 N 1363,A 

ASC 

215-178 

♦ DIC 

EDI 


ETC 

GESY 


ITT 

MOTA 


ESP 

ETC 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

ETC 


INRB 

INRC 


PWC 

SAR 


GSE 

IDC 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


SCN 

SEN 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


SES 

SET 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


SAR 

SCN 


SOD 

SSI 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


SEN 

SES 


SYN 

TEC 


MULB 

PWC 


ITT 

MOTA 


MULB 

PWC 


SET 

SOD 



TNC 


SAR 

SCN 


MULB 

PWC 


SAR 

SCN 


SSI 

SYN 


1N1348A 

AGESY 

350-104 

SDI 

SOD 


SAR 

SCN 


SDI 

SOD 


TEC 

TNC 


BRA 

EDI 


SSI 

TEC 


SDI 

SOD 


SSI 

TEC 


1N1345A 

A GESY 

323-108 

EDL 

ETC 


TEK 

TNC 


SSI 

TEC 


TEK 

TNC 


BRA 

EDI 


IDC 

INRB 


TRW 

♦ USS 


TEK 

TNC 



♦ USS 


EDL 

ETC 


INRC 

INRI 


1N1356B 

IDC 

200- 94 

TRW 

♦ USS 


1N1370B 

IDC 

226-135 

IDC 

INRB 


INRJ 

ITT 


SAR 

SSI 


1N1363B 

IDC 

215-179 

SAR 

SSI 


! INRC 

INRI 


MOTA 

SAR 


1 N 1356C,CA 

♦ DIC 

200- 95 

SAR 

SSI 


INI 370C,CA 

♦ DIC 

226-136 

INRJ 

ITT 


SCN 

SEN 


1 N 1357,A 

ASC 

203- 24 

1N 1363C,CA 

♦ DIC 

215-180 

IN 1371,A 

ASC 

228- 16 

MOTA 

SAR 


SES 

SOD 


♦ DIC 

EDI 


1 N 1364,A 

ASC 

217- 70 

♦ DIC 

EDI 


SCN 

SEN 


SSI 

SYN 


ESP 

ETC 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

ETC 


SES 

SOD 


TEC 

TNC 


GSE 

IDC 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


SSI 

SYN 



WESY 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


TEC 

TNC 


1N1348B 

BRA 

350-105 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


UPI 

WESY 


EDI 

EDL 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


1N1345B 

BRA 

323-109 

ETC 

IDC 


MULB 

PWC 


ITT 

MOTA 


MULB 

PWC 


EDI 

EDL 


INRB 

INRC 


SAR 

SCN 


MULB 

PWC 


SAR 

SCN 


ETC 

INRB 


INRI 

INRJ 


SDI 

SOD 


SAR 

SCN 


SDI 

SOD 


INRC 

INRI 


ITT 

MOTA 


SSI 

TEC 


SDI 

SOD 


SSI 

TEC 


INRJ 

ITT 


♦ RCA 

SCN 


TEK 

TNC 


SSI 

TEC 


TEK 

TNC 


MOTA 

♦ RCA 


SEN 

SES 


TRW 

♦ USS 


TEK 

TNC 



♦ USS 


SCN 

SEN 


SOD 

SOIF 


1N1357B 

IDC 

203- 25 

TRW 

♦ USS 


1N1371B 

IDC 

228- 17 

SES 

SOD 


SSI 

SYN 


SAR 

SSI 


1N1364B 

IDC 

217- 71 

SAR 

SSI 


SOIF 

SSI 


TEC 

TNC 


1 N 1357C,CA 

♦ DIC 

203- 26 

SAR 

SSI 


IN 137 1C,CA 

♦ DIC 

228- 18 

SYN 

TEC 



TUNL 


1 N 1358,A 

ASC 

205-160 

1 N 1 364C,CA 

♦ DIC 

217- 72 

1 N 1372,A 

ASC 

229-118 

TNC 

TUNL 


IN 135 1,A 

ASC 

189- 41 

♦ DIC 

EDI 


1 N 1365,A 

ASC 

218-140 

♦ DIC 

EDI 



UPI 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

ETC 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

ETC 


1N 1346 

AWESY 

333- 87 

ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


AMD 

BRA 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


EDI 

EDL 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


ETC 

GESY 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


MULB 

PWC 


ITT 

MOTA 


MULB 

PWC 


INRI 

INRJ 


MULB 

PWC 


SAR 

SCN 


MULB 

PWC 


SAR 

SCN 


ITT 

MOTA 


SAR 

SCN 


SDI 

SOD 


SAR 

SCN 


SDI 

SOD 


SAR 

SCN 


SDI 

SOD 


SSI 

TEC 


SDI 

SOD 


SSI 

TEC 


SEN 

SES 


SSI 

TEC 


TEK 

TNC 


SSI 

TEC 


TEK 

TNC 


SET 

SOD 


TEK 

TNC 


TRW 

♦ USS 


TEK 

TNC 



♦ USS 


SSI 

SYN 


TRW 

♦ USS 


1N1358B 

SAR 

205-161 

TRW 

♦ USS 


1N1372B 

IDC 

229-119 

TEC 

TNC 


1N1351B 

IDC 

189- 42 


SSI 


1N1365B 

IDC 

218-141 

SAR 

SSI 


1N1346A 

A GESY 

333- 88 

SAR 

SSI 


1 N 1358C,CA 

♦ DIC 

205-162 

SAR 

SSI 


1N 1372C,CA 

♦ DIC 

229-120 

BRA 

EDI 


1N 135 1C,CA 

♦ DIC 

189- 43 

1 N 1359,A 

ASC 

207-147 

1 N1365C,CA 

♦ DIC 

218-142 

1N 1373,A 

ASC 

231- 6 

EDL 

ETC 


1N 1352,A 

ASC 

191 - 21 

♦ DIC 

EDI 


1 N 1366,A 

ASC 

220- 31 

♦ DIC 

EDI 


IDC 

INRB 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

ETC 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

ETC 


INRC 

INRI 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


INRJ 

ITT 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


MOTA 

SAR 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


SCN 

SEN 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


SES 

SOD 


ITT 

MOTA 


MULB 

PWC 


ITT 

MOTA 


PWC 

SAR 


SSI 

SYN 


MULB 

PWC 


SAR 

SCN 


MULB 

PWC 


SCN 

SDI j 


TEC 

TNC 


SAR 

SCN 


SDI 

SOD 


SAR 

SCN 


SOD 

SSI 


UPI 

WESY 


SDI 

SOD 


SSI 

TEC 


SDI 

SOD 


TEC 

TEK 


1N1346B 

BRA 

333- 89 

SSI 

TEC 


TEK 

TNC 


SSI 

TEC 


TNC 

♦ USS 


EDI 

EDL 


TEK 

TNC 


TRW 

♦ USS 


TEK 

TNC 


1N1373B 

IDC j 

231 - 7 

ETC 

IDC 


TRW 

♦ USS 


1N1359B 

IDC 

207-148 

TRW 

♦ USS 


SAR 

SSI 


INRB 

INRC 


1N1352B 

IDC 

191 - 22 

SAR 

SSI 


1N1366B 

IDC 

220- 32 

INI 373C,CA 

♦ DIC | 

231 - 8 

INRI 

INRJ 


SAR 

SSI 


1 N1359C,CA 

♦ DIC 

207-149 

SAR 

SSI 


1N1374,A 

ASC 

232-118 

ITT 

MOTA 


1N1352C.CA 

♦ DIC 

191 - 23 

1 N 1360,A 

ASC 

209-121 

1 N 1366C,CA 

♦ DIC 

220- 33 

♦ DIC 

EDI j 


cont.next col 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

huj 


irnsm 





MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

INI 374,A 



1 N 14 12 



1N1465 

AMD 

3 M 2 T 

"IN 1507 A “ 



1N1518A 



(cont.) 

ESP 


(cont.) 

SCN 



SSI 


(cont.) 

CODI 


(cont.) 

CODI 


ETC 

GSE 


SCO 

SSI 


1N1466 

AMD 

305- 98 

♦ DIC 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


IDC 

INRB 


1 N 14 13 

BRA 

391 - 68 


SSI 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


CODI 

ITT 


1N1467 

AMD 

317- 41 

INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


SCN 

SCO 



SSI 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


MOTA 

PWC 



SSI 


1N1468 

AMD 

325- 81 

SSI 

TNC 


SDI 

SSI 


SAR 

SCN 


1 N 14 15 

IDC 

330- 35 


SSI 


TRW 

WSI 


TNC 

TRW 


SDI 

SOD 


SSI 

UPI 


1N1469 

AMD 

336- 62 

1N1508 

A INRC 

170-149 


WSI 


SSI 

TEC 


1N1416 

SSI 

183- 26 


SSI 


CODI 

♦ DIC 


1 N 15 19,A 

A INRC 

170-155 

TEK 

TNC 


1N 14 1 7 

SSI 

193-134 

1N 1 470 

AMD 

305-104 

GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 



♦ USS 


1N 1418 

SSI 

198-135 


SSI 


; INRB 

INRI 


GSE 

IDC 


1N1374B 

IDC 

232-1 19 

1N 14 19 

SSI 

203- 27 

1N1471 

AMD 

317- 48 

INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


[ SAR 

SSI 


1N1420 

IDC 

207-150 


SSI 


MOTA 

SSI 


INRJ 

ITT 


INI 374C,CA 

♦ DIC 

232-120 


SSI 


1N 1 472 

AMD 

325- 85 

TNC 

TRW 


MOTA 

MSC 


1 N 1375,A 

ASC 

234- 8 

1N1421 

SSI 

212- 21 


SSI 



WSI 


SDI 

SSI 


♦ DIC 

EDI 


1N1422 

SSI 

228- 19 

1N1473 

AMD 

336- 71 

1N1508A 

A INRC 

170-150 

TNC 

TRW 


ESP 

ETC 


1N 1423 

SSI 

234- 10 


SSI 


CODI 

♦ DIC 



WSI 


GSE 

IDC 


1N 1424 

SSI 

240- 6 

1N 1474 

AMD 

306- 16 

GSE 

IDC 


1 N 1520,A 

A INRC 

173- 64 

INRB 

INRC 


1N1425 

IDC 

182- 59 


SSI 


INRB 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 



SSI 


1N 1 475 

AMD 

317- 75 

INRJ 

ITT 


GSE 

IDC 


ITT 

MOTA 


1N1426 

SSI 

192-134 


SSI 


MOTA 

SSI 


INRB 

INRI 


PWC 

SAR 


1N1428 

SSI 

202- 59 

1N 1476 

AMD 

326- 2 

TNC 

TRW 


INRJ 

ITT 


SCN 

SDI 


1N1429 

SSI 

206-171 


SSI 



WSI 


MOTA 

MSC 


SOD 

SSI 


1N 1430 

SSI 

211-52 

1N1477 

AMD 

336-104 

IN 1509,A 

A INRC 

173- 59 

SAR 

SDI 


TEC 

TEK 


1N 1431 

SSI 

227 - 86 


SSI 


! CODI 

♦ DIC 


SSI 

TNC 


TNC 

♦ USS 


1N1432 

SSI 

233- 61 

1N 1478 

AMD 

306- 38 

GSE 

IDC 


TRW 

UNI 


1 N 1375C,CA 

♦ DIC 

234- 9 

1N 1433 

SSI 

239- 70 


SSI 


INRB 

INRI 



WSI 


1N 1376 

ETC 

298- 2 

1N 1434 

EDL 

297- 32 

1N1479 

AMD 

318- 62 

INRJ 

MOTA 


1 N 1 521 ,A 

A INRC 

177-145 

INRB 

INRC 


ETC 

ITT 



SSI 


MSC 

SAR 


CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


SES 

SSI 


1N1480 

AMD 

325- 35 

SSI 

TNC 


GSE 

IDC 



SSI 


SYN 

TEC 



SSI 


TRW 

WSI 


INRB 

INRI 


1N 1377 

ETC 

306- 56 


TUNL 


1N 1481 

AMD 

338- 2 

1 N 1 5 10,A 

A INRC 

177-136 

INRJ 

ITT 


INRB 

INRC 


1N 1435 

EDL 

305- 27 


SSI 


CODI 

♦ DIC 


MOTA 

MSC 


INRI 

INRJ 


ETC 

ITT 


1N 1482 

SSI 

171- 19 

GSE' 

IDC 


SAR 

SCN 



SSI 


SES 

SSI 


1N1483 

IDC 

175-11 1 

INRB 

INRI 


SDI 

SSI 


1N 1378 

ETC 

308-110 

SYN 

TEC 



SSI 


INRJ 

MOTA 


TNC 

TRW 


INRB 

INRC 



TUNL 


1N1484 

IDC 

170-154 

MSC 

SAR 


UNI 

WSI 


INRI 

INRJ 


1N1436 

EDL 

316- 69 

MSC 

SSI 


SSI 

TNC 


1N 1522,A 

A INRC 

182-60 


SSI 


ETC 

ITT 


1N1485 

IDC 

175- 38 

TRW 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


1N 1379 

ETC 

318- 6 

SES 

SSI 


MSC 

SSI 



WSI 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


SYN 

TEC 


1N 1 486 

BRA 

340- 28 

1 N 1 5 1 1 ,A 

A INRC 

182- 50 

INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 



TUNL 


ETC 

GIC 


CODI 

♦ DIC 


INRJ 

ITT 



SSI 


1N 1437 

EDL 

335- 72 

GICC 

ITT 


GSE 

IDC 


MOTA 

MSC 


IN 1380 

ETC 

326- 41 

ETC 

ITT 


SCN 

SSI 


INRB 

INRI 


SAR 

SCN 


INRB 

INRC 


SES 

SSI 



TEC 


INRJ 

MOTA 


SDI 

SSI 


INRI 

INRJ 


SYN 

TEC 


1N1487 

BRA 

299-106 

MSC 

SAR 


TNC 

TRW 



SSI 



TUNL 


ETC 

GELC 


SSI 

TNC 


UNI 

WSI 


1N 1381 

ETC 

337- 44 

1N 1 438 

EDL 

352- 61 

GIC 

GICC 


TRW 

UNI 


1 N1523,A 

A INRC 

188-66 

INRB 

INRC 


ITT 

SES 


IDC 

INRB 



WSI 


CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


SSI 

SYN 


INRC 

INRI 


1 N 1 5 1 2,A 

A INRC 

188- 53 

GSE 

IDC 



SSI 


TEC 

TUNL 


INRJ 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


INRB 

INRI 


1N 1382 

INRB 

344- 78 

1N 1440 

ETC 

31 1 - 20 

SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


1N144 1 

ETC 

321 - 47 

TEC 

Til 


INRB 

INRI 


MOTA 

MSC 


INRJ 

SSI 


IDC 

UPI 


TIID 

TIIF 


INRJ 

MOTA 


SAR 

SCN 


1N 1396 

EDL 

297- 71 

1N 1443 

BRA 

372- 15 

1N 1 488 

BRA 

310- 76 

I MSC 

SAR 


SDI 

SSI 


ITT 

SSI 


ETC 

IDC 


ETC 

GELC 


SSI 

TNC 


TNC 

TRW 


SYN 

♦ TUNL 


INRB 

INRC 


GIC 

GICC 


TRW 

UNI 


UNI 

WSI 


1N 1397 

EDL 

305- 92 

INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 



WSI 


1 N 1524,A 

A INRC 

192-135 

ITT 

SSI 


ITT 

SCN 


INRC 

INRI 


1 N 1 513,A 

A INRC 

192-121 

CODI 

♦ DIC 


SYN 

♦ TUNL 


SES 

SSI 


INRJ 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


1N 1398 

EDL 

308- 71 


TEC 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


INRB 

INRI 


ITT 

SSI 


1N1443A 

ETC 

370- 86 

TEC 

Til 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


SYN 

♦ TUNL 


INRB 

INRC 


TIID 

TIIF 


INRJ 

MOTA 


MOTA 

MSC 


1N 1399 

EDL 

317- 35 

INRI 

INRJ 



UPI 


MSC 

SAR 


SAR 

SCN 


ITT 

SSI 


SCN 

SSI 


1N1489 

BRA 

321- 5 

! SSI 

TNC 


SDI 

SSI 


SYN 

♦ TUNL 


1N1443B 

SCN 

372- 16 

ETC 

GELC 


TRW 

UNI 


S TNC 

TRW 


IN 1400 

EDL 

325 - 76 

1N1444 

BRA 

372- 17 

GIC 

GICC 



WSI 


UNI 

WSI 


ITT 

SSI 


ITT 

SCN 


IDC 

INRB 


IN 15 14,A 

A INRC 

197-139 

1 N 1525,A 

A INRC 

197-152 

SYN 

♦ TUNL 


SES 

SSI 


INRC 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ DIC 


1N1401 

EDL 

336- 57 


TEC 


INRJ 

ITT 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


ITT 

SSI 


1N1444A 

SCN 

372- 12 

SAR 

SCN 


INRB 

INRI 


INRB 

INRI 


SYN 

♦ TUNL 



SSI 


TEC 

Til 


INRJ 

MOTA 


INRJ 

ITT 


1N1402 

EDL 

344- 5 

1N1444B 

SCN 

372- 13 

TIID 

TIIF 


MSC 

SAR 


MOTA 

MSC 


ITT 

SSI 



SSI 



UPI 


SSI 

TNC 


SAR 

SCN 


SYN 

♦ TUNL 


1N 1 446 

AMD 

302- 17 

IN 1490 

BRA 

329- 46 

TRW 

UNI 


SDI 

SSI 


IN 1403 

EDL 

353- 28 


SCN 


ETC 

GELC 



WSI 


TNC 

TRW 


ITT 

SSI 


1N1447 

AMD 

313- 19 

GIC 

GICC 


IN 15 15,A 

A INRC 

202- 46 

UNI 

WSI 


SYN 

♦ TUNL 



SCN 


IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


1N1526,A 

A INRC 

202 - 60 

IN 1406 

A INRC 

345- 84 

1N1448 

AMD 

322- 79 

INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


BRA 

CODI 



SCN 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


GSE 

IDC 


ETC 

INRB 


1N1449 

AMD 

332- 6 

SAR 

SCN 


INRJ 

MOTA 


INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 



SCN 


TEC 

Til 


MSC 

SAR 


INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


1N1450 

AMD 

302- 13 

TIID 

TIIF 


SSI 

TNC 


MOTA 

MSC 


TEC 

WSI 



SCN 



UPI 


TRW 

UNI 


SAR 

SCN 


IN 1407 

A INRC 

359- 1 

1N145 1 

AMD 

313- 15 

1N1491 

AGESY 

339- 90 

1N1516.A 

A INRC 

206-159 

SDI 

SSI 


BRA 

CODI 



SCN 


BRA 

ETC 


CODI 

♦ DIC 


TNC 

TRW 


ETC 

INRB 


1N1452 

AMD 

322- 76 

GELC 

GIC 


GSE 

IDC 


UNI 

WSI 


INRI 

INRJ 



SCN 


GICC 

IDC 


INRB 

INRI 


1 N 1527,A 

A INRC 

206-172 

ITT 

SCN 


1N1453 

AMD 

332- 2 

INRB 

INRC 


INRJ 

MOTA 


CODI 

♦ DIC 


SSI 

TEC 



SCN 


INRI 

INRJ 


MSC 

SAR 


GSE 

IDC 



WSI 


1N 1454 

AMD 

305- 1 

ITT 

SAR 


SSI 

TNC 


INRB 

INRI 


IN 1408 

A INRC 

369- 43 


SSI 


SCN 

TEC 


TRW 

UNI 


INRJ 

ITT 


BRA 

CODI 


1N 1455 

AMD 

316- 35 

Til 

TIID 



WSI 


MOTA 

MSC 


ETC 

INRB 



SSI 



TIIF 


1 N 1 5 1 7,A 

A INRC 

211-42 

SAR 

SCN 


INRI 

INRJ 


1N 1456 

AMD 

325- 1 

1N1492 

BRA 

346- 82 

CODI 

♦ DIC 


SDI 

SSI 


ITT 

SCN 



SSI 


ETC 

GELC 


GSE 

IDC 


TNC 

TRW 


SSI 

TEC 


1N1457 

AMD 

335- 41 

GIC 

GICC 


INRB 

INRI 


UNI 

WSI 



WSI 



SSI 


IDC 

INRB 


INRJ 

MOTA 


1 N1528,A 

A INRC 

211-53 

IN 1409 

BRA 

377- 54 

1N1458 

AMD 

305- 37 

INRC 

INRI 


MSC 

SAR 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

ITT 



SSI 


INRJ 

ITT 


SSI 

TNC 


GSE 

IDC 


SCN 

SCO 


1N 1459 

AMD 

316-80 

SAR 

SCN 


TRW 

UNI 


INRB 

INRI 


SSI 

WSI 



SSI 


TEC 

TII 



WSI 


INRJ 

ITT 


1N 14 10 

BRA 

384- 14 

1N1460 

AMD 

325- 23 

TIID 

TIIF 


1N 15 18 

A INRC 

168-150 

MOTA 

MSC 


CODI 

ITT 



SSI 


1N1507 

A INRC 

168-145 

CODI 

♦ DIC 


SAR 

SCN 


SCN 

SCO 


1N1461 

AMD 

335- 83 

CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


SDI 

SSI 


SSI 

WSI 



SSI 


GSE 

IDC 


INRB 

INRI 


TNC 

TRW 


1N 14 1 1 

BRA 

388- 5 

1N1462 

AMD 

305- 64 

INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


UNI 

WSI 


CODI 

ITT 



SSI 


INRJ 

ITT 


MOTA 

MSC 


1N1530 

♦ ACRL 

183-126 

SCN 

SCO 


1N1463 

AMD 

317- 2 

MOTA 

SSI 


SDI 

SSI 


CODI 

♦ DIC 



SSI 



SSI 


TNC 

TRW 


TNC 

TRW 


GSE 

INRB 


1 N 14 12 

BRA 

389- 61 

1N1464 

AMD 

325- 48 


WSI 



WSI 


INRC 

INRI 


CODI 

ITT 



SSI 


1N1507A 

A INRC 

168-146 

1N1518A 

A INRC 

168-151 

INRJ 

♦ MOTA 


cont next col 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

HfffflifiEl 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 



bELUCMl 

1N1530 



1N1555 

BRA 

340- 86 

1N 1 J>86 



1 N 1597,A 

A INRC 

207-117 

INI 608,A 



(cont) 

♦ MSC 


ETC 

GIC 


(cont) 

AMD 


ASC 

♦ DIC 


(cont) 

INRB 


SSI 

TRW 


IDC 

SCN 


BRA 

EDI 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


TSC 

WSI 


SSI 

TEC 


EDL 

ESMF 


INRB 

INRI 


ITT 

MOTA 


1N1530A 

♦ ACRL 

183-127 

1N 1 556 

BRA 

300- 48 

ETC 

IDC 


INRJ 

ITT 


SAR 

SCN 


CODI 

♦ DIC 


ETC 

GIC 


INRB 

INRC 


MOTA 

MSC 


SDI 

SOD 


GSE 

INRB 


SCN 

TEC 


INRI 

INRJ 


SAR 

SCN 


SSI 

TNC 


INRC 

INRI 



UPI 


ITT 

MISI 


SDI 

SOD 


TRW 

♦ USS 


INRJ 

♦ MOTA 


1N1557 

BRA 

311-31 

SAR 

SES 


SSI 

TNC 


1 N 1609,A 

A INRC 

212- 22 

♦ MSC 

SSI 


ETC 

GIC 


SET 

SOD 



USS 


ASC 

♦ DIC 


TRW 

TSC 


IDC 

SCN 


SOIF 

SSI 


IN 1598,A 

A INRC 

211 -184 

EDI 

ETC 



WSI 


TEC 

UPI 


SYN 

Til 


ASC 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


JAN1N1530A 

DIC 

183-128 

1N 1 558 

BRA 

321 - 54 

TUB 

TIID 


GSE 

IDC 


INRB 

INRI 



MOTA 


ETC 

GIC 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


1N1537 

BRA 

295 - 5 

SCN 

TEC 



TUNL 


INRJ 

ITT 


MOTA 

SAR 


EDI 

ETC 



UPI 


1N1587 

ATEC 

350- 44 

MOTA 

MSC 


SCN 

SDI 


GIC 

IDC 


1N 1559 

BRA 

330- 7 

AMD 

BRA 


SAR 

SCN 


SOD 

SSI 


1 INRB 

INRC 


ETC 

GIC 


EDI 

EDL 


SDI 

SOD 


TNC 

TRW 


INRI 

INRJ 


SCN 

TEC 


ESMF 

ETC 


SSI 

TNC 



♦ USS 


ITT 

MOTA 



UPI 


IDC 

INRB 



USS 


1 N1610 

♦ ALP 

517- 3 

SAR 

SCN 


1N 1560 

BRA 

340- 25 

INRC 

INRI 


1N 1 599,A 

A INRC 

169- 12 


MIC 


SES 

SOD 


ETC 

GIC 


INRJ 

ITT 


♦ DIC 

EDI 


1N1611 

A ALP 

517- 44 

SSI 

TEC 


IDC 

SCN 


MISI 

SAR 


GSE 

IDC 



MIC 


TNC 

UPI 



TEC 


SES 

SET 


INRB 

INRI 


1N1611A 

AMIC 

517- 45 

1N1538 

BRA 

302- 25 

1N 1563 

A MOTA 

301 -109 

SOD 

SOIF 


INRJ 

ITT 


ALP 

KEM 


EDI 

ETC 



SSI 


SSI 

SYN 


MOTA 

SDI 


1N161 IB 

AMIC 

517- 46 

GIC 

IDC 


1N1564 

SSI 

312-110 

Til 

TUB 


SOD 

SSI 



♦ ALP 


INRB 

INRC 


1N1565 

SSI 

322- 63 

TIID 

TIIF 


TNC 

♦ USS 


1 N 161 2 

ASOD 

295- 94 

INRI 

INRJ 


1N1566 

SSI 

331 - 96 

TNC 

TUNL 


IN 1600, A 

A INRC 

171-20 

BRA 

EDI 


ITT 

MOTA 


1N1567 

SSI 

341 - 31 

1 N 1588,A 

A INRC 

169- 5 

♦ DIC 

EDI 


EDL 

♦ ETC 


SAR 

SCN 


1N1568 

SSI 

349- 10 

ASC 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


♦ GESY 

IDC 


SES 

SOD 


1N 1 575 

GIC 

303- 27 

GSE 

IDC 


INRB 

INRI 


INRB 

INRC 


SSI 

TEC 



SSI 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


TNC 

UPI 


1N 1 576 

GIC 

314- 36 

INRJ 

ITT 


MOTA 

SDI 


ITT 

MOTA 


1N 1 539 

BRA 

307-101 


SSI 


MOTA 

MSC 


SOD 

SSI 


♦ RCA 

SAR 


EDI 

ETC 


1N 1577 

GIC 

323- 63 

SDI 

SSI 


TNC 

♦ USS 


SCN 

SES 


GIC 

INRB 



SSI 


TNC 

USS 


IN 1601,A 

A INRC 

173-134 

SET 

SSI 


INRC 

INRI 


1N 1578 

GIC 

333- 29 

1 N1589,A 

A INRC 

171- 12 

♦ DIC 

EDI 


SYN 

TEC 


INRJ 

ITT 



SSI 


ASC 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


Til 

TUB 


MOTA 

SAR 


1N1581 

A TEC 

295- 85 

GSE 

IDC 


INRB 

INRI 


TIID 

TIIF 


SCN 

SES 


AMD 

BRA 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


TNC 

TUNL 


SOD 

SSI 


EDI 

EDL 


INRJ 

ITT 


MOTA 

SAR 


UPI 

WESY 


TEC 

TNC 


ESMF 

ETC 


MOTA 

MSC 


SDI 

SOD 


1N1612A 

BRA 

295-107 


UPI 


IDC 

INRB 


SDI 

SSI 


SSI 

TNC 


EDI 

ETC 


1N 1 540 

BRA 

313- 26 

INRC 

INRI 


TNC 

USS 



♦ USS 


IDC 

INRB 


EDI 

ETC 


INRJ 

ITT * 


1 N 1590,A 

A INRC 

173-127 

1 N 1602,A 

A INRC 

178-115 

INRC 

INRI 


GIC 

IDC 


MISI 

SAR 


ASC 

♦ DIC 


ASC 

♦ DIC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRC 


SES 

SET 


GSE 

IDC 


EDI 

GSE 


SAR 

SCN 


INRI 

INRJ 


SOD 

SOIF 


INRB 

INRI 


IDC 

INRB 


SOD 

SSI 


ITT 

MOTA 


SSI 

SYN 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 



UPI 


SAR 

SCN 


Til 

TUB 


MOTA 

MSC 


MOTA 

SAR 


1N1612R 

♦ ETC 

296- 23 

SES 

SOD 


TIID 

TIIF 


SAR 

SDI 


SCN 

SDI 


♦ GESY 

SSI 


SSI 

TEC 


TNC 

TUNL 


SSI 

TNC 


SOD 

SSI 



UPI 


TNC 

UPI 



UPI 



USS 


TNC 

TRW 


1 N 1 613 

ASOD 

303- 41 

1N1541 

BRA 

322- 87 

1N 1582 

ATEC 

303- 24 

1N1591.A 

A INRC 

178- 89 


♦ USS 


BRA 

EDI 


EDI 

ETC 


AMD 

BRA 


ASC 

♦ DIC 


1N1603.A 

A INRC 

183-27 

EDL 

♦ ETC 


GIC 

INRB 


EDI 

EDL 


GSE 

IDC 


ASC 

♦ DIC 


♦ GESY 

IDC 


INRC 

INRI 


ESMF 

ETC 


INRB 

INRI 


EDI 

GSE 


INRB 

INRC 


INRJ 

ITT 


IDC 

INRB 


INRJ 

ITT 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


MOTA 

SAR 

, 

INRC 

INRI 


MOTA 

MSC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


SCN 

SES 


INRJ 

ITT 


SAR 

SCN 


ITT 

MOTA 


♦ RCA 

SAR 


SOD 

SSI 


MISI 

SAR 


SDI 

SOD 


SAR 

SCN 


SCN 

SES 


TEC 

TNC 


SES 

SET 


SSI 

TNC 


SDI 

SOD 


SET 

SSI 



UPI 


SOD 

SOIF 



USS 


SSI 

TNC 


SYN 

TEC 


1N 1542 

BRA 

1332- 13 

SSI 

SYN 


1N1592,A 

A INRC 

182-185 

TRW 

♦ USS 


Til 

TUB 


EDI 

ETC 


Til 

TUB 


ASC 

♦ DIC 


IN 1604,A 

A INRC 

189- 44 

TIID 

TIIF 


GIC 

INRB 


TIID 

TIIF 


GSE 

IDC 


ASC 

♦ DIC 


TNC 

TUNL 


INRC 

INRI 


TNC 

TUNL 


INRB 

INRI 


EDI 

ETC 


UPI 

WESY 


INRJ 

ITT 



UPI 


INRJ 

ITT 


GSE 

IDC 


1N1613A 

BRA 

303- 59 

MOTA 

SAR 


1N1583 

ATEC 

314-33 

MOTA 

MSC 


INRB 

INRI 


EDI 

ETC 


SCN 

SES 


AMD 

BRA 


SAR 

SCN 


INRJ 

ITT 


IDC 

INRB 


SOD 

SSI 


EDI 

EDL 


SDI 

SOD 


MOTA 

SAR 


INRC 

INRI 


TEC 

TNC 


ESMF 

ETC 


SSI 

TNC 


SCN 

SDI 


INRJ 

ITT 



UPI 


INRB 

INRC 



USS 


SOD 

SSI 


SAR 

SCN 


1N1543 

AWESY 

341 - 50 

INRI 

INRJ 


1 N1593,A 

A INRC 

189- 12 

TNC 

TRW 


SOD 

SSI 


BRA 

EDI 


ITT 

MISI 


ASC 

♦ DIC 



♦ USS 



UPI 


ETC 

GIC 


SAR 

SES 


GSE 

IDC 


1N 1605,A 

A INRC 

193-135 

1N1613R 

♦ ETC 

303- 89 

INRB 

INRC 


SET 

SOD 


INRB 

INRI 


ASC 

♦ DIC 


♦ GESY 

UPI 


INRI 

INRJ 


SOIF 

SSI 


INRJ 

ITT 


EDI 

ETC 


1 N 1 6 14 

ASOD 

314- 51 

ITT 

MOTA 


SYN 

Til 


MOTA 

MSC 


GSE 

IDC 


BRA 

EDI 


SAR 

SCN 


TUB 

TIID 


SAR 

SCN 


INRB 

INRI 


EDL 

♦ ETC 


SES 

SOD 


TIIF 

TNC 


SDI 

SOD 


INRJ 

ITT 


♦ GESY 

IDC 


SSI 

TEC 


TUNL 

UPI 


SSI 

TNC 


MOTA 

SAR 


INRB 

INRC 



TNC 


1N1584 

ATEC 

323- 58 


USS 


SCN 

SDI 


INRI 

INRJ 


1N1544 

AWESY 

349- 33 

AMD 

BRA 


1 N 1594,A 

A INRC 

193-101 

SOD 

SSI 


ITT 

MOTA 


BRA 

EDI 


EDI 

EDL 


ASC 

♦ DIC 


TNC 

TRW 


♦ RCA 

SAR 


ETC 

GIC 


ESMF 

ETC 


GSE 

IDC 



♦ USS 


SCN 

SES 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


INRB 

INRI 


1N 1606,A 

A INRC 

198-136 

SET 

SSI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


ASC 

♦ DIC 


SYN 

TEC 


ITT 

MOTA 


ITT 

MISI 


MOTA 

MSC 


EDI 

ETC 


Til 

TUB 


SAR 

SCN 


SAR 

SES 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


TIID 

TIIF 


SES 

SOD 


SET 

SOD 


SDI 

SOD 


INRB 

INRI 


TNC 

TUNL 


SSI 

TEC 


SOIF 

SSI 


SSI 

TNC 


INRJ 

ITT 


UPI 

WESY 



TNC 


SYN 

Til 



USS 


MOTA 

SAR 


JAN 1 N 1 614,R 

GESY 

318-104 

1N 1551 

BRA 

301 - 33 

TUB 

TIID | 


1 N 1595,A 

A INRC 

198-102 

SCN 

SDI 


SOD 

TRW 


ETC 

GIC 


TIIF 

TNC 


ASC 

♦ DIC 


SOD 

SSI 



WESY 


IDC 

SCN 


TUNL 

UPI 


GSE 

IDC 


TNC 

TRW 


1N1614A 

BRA 

314- 73 

SSI 

TEC 


1N 1 585 

ATEC 

333- 26 

INRB 

INRI 



♦ USS 


EDI 

ETC 


1N1552 

BRA 

312- 33 

AMD 

BRA 


INRJ 

ITT 


1N1607.A 

A INRC 

203- 28 

IDC 

INRB 


ETC 

GIC 


EDI 

EDL 


MOTA 

MSC 


ASC 

♦ DIC 


INRC 

INRI 


IDC 

SCN 


ESMF 

ETC 


SAR 

SCN 


EDI 

ETC 


INRJ 

ITT 


SSI 

TEC 


IDC 

INRB 


SDI 

SOD 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 



UPI 


INRC 

INRI 


SSI 

TNC 


INRB 

INRI 


SOD 

SSI 


1N 1553 

BRA 

322- 6 

INRJ 

ITT 



USS 


INRJ 

ITT 



UPI 


ETC 

GIC 


MISI 

SAR 


1N1596.A 

A INRC 

202-194 

MOTA 

SAR 


1N1614R 

♦ ETC 

314-109 

IDC 

SCN 


SES 

SET 


ASC 

♦ DIC 


SCN 

SDI 


♦ GESY 

UPI 


SSI 

TEC 


SOD 

SOIF 


GSE 

IDC 


SOD 

SSI 


1N1615 

ASOD 

333- 43 


UPI 


SSI 

SYN 


INRB 

INRI 


TNC 

TRW 


BRA 

EDI 


1N 1554 

BRA 

331- 14 

Til 

TUB 


INRJ 

ITT 



♦ USS 


EDL 

♦ ETC 


ETC 

GIC 


TIID 

TIIF 


MOTA 

MSC 


1N 1608,A 

A INRC 

207-151 

♦ GESY 

IDC 


IDC 

SCN 


TNC 

TUNL 


SAR 

SCN 


ASC 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


SSI 

TEC 



UPI 


SDI 

SOD 


EDI 

ETC 


INRI 

INRJ 



UPI 


1N1586 

ATEC 

342- 15 

SSI 

TNC 


j GSE 

IDC 


ITT 

MOTA 





cont.next col 




USS 1 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 











1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


ITYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1HJ— 

m 

Pa&Line 

uffiHC mm 

msEm 

[zewbh 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 


1N1615 



1N 1 642 

A INRC 

255- 57 

1N 1 692 

BRA 

299- 98 

1 N 1 7 1 2 



1N 1734 



(cont) 

♦ RCA 


EDL 

INRB 


ETC 

GELC 


(cont) 

SAR 


(cont) 

TEC 


i SAR 

SCN 


INRI 

INRJ 


GIC 

GICC 


SCN 

SES 


TNC 

WSI 


SES 

SET 


1N1644 

ETC 

293- 73 

IDC 

INRB 



TEC 


1N1734A 

A TRW 

399- 26 

SSI 

SYN 


GIC 

IDC 


INRC 

INRI 


1N 1 730 

A TRW 

369- 56 

EDL 

♦ GIC 


TEC 

Til 


ITT 

SCN 


INRJ 

ITT 


BRA 

CODI 


INRB 

INRC 


TUB 

TIID 



TEC 


KEM 

SAR 


♦ DIC 

EDI 


INRI 

INRJ 


TIIF 

TNC 


1N1645 

ETC 

300- 24 

SCN 

SES 


EDL 

EMLS 


MSC 

SCN 


TUNL 

UPI 


GIC 

ITT 


TEC 

TII 


♦ GESY 

♦ GIC 


SEN 

SOD 



WESY 


SCN 

TEC 


TIID 

TIIF 


GICC 

GSE 



SSI 


JAN 1 N 1615,R 

GESY 

338- 72 

1N1646 

ETC 

307- 75 

1N1693 

BRA 

310- 67 

INRB 

INRC 


JAN1N1734A 

GIC 

401 - 36 

SOD 

TRW 


GIC 

ITT 


ETC 

GELC 


INRI 

INRJ 



TRW 



WESY 


SCN 

TEC 


GIC 

GICC 


ITT 

MOTA 


1N1735 

♦ ACRL 

174- 76 

1N1615A 

BRA 

333- 65 

1N1647 

ETC 

310-110 

IDC 

INRB 


MSC 

RAYN 


CODI 

♦ DIC 


EDI 

ETC 


GIC 

ITT 


INRC 

INRI 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


IDC 

INRB 


SCN 

TEC 


INRJ 

ITT 


SCO 

SEN 


INRB 

INRC 


INRC 

INRI 



UPI 


SAR 

SCN 


SES 

SET 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


1N1648 

ETC 

319- 25 

SES 

TEC 


SOD 

SSI 


ITT 

♦ MOTA 


SAR 

SCN 


GIC 

ITT 


Til 

TIID 


TEC 

TNC 


♦ MSC 

SDI 


SOD 

SSI 


SCN 

TEC 


TIIF 

UPI 



WSI 


SSI 

TNC 



UPI 



UPI 


1N1694 

BRA 

320-109 

1N1730A 

A TRW 

369- 29 

TRW 

TSC 


1N1615R 

♦ ETC 

333-108 

1N1649 

ETC 

321 - 31 

ETC 

GELC 


EDL 

♦ GIC 


USS 

WSI 


♦ GESY 

UPI 


GIC 

ITT 


GIC 

GICC 


INRB 

INRC 


1N1736 

♦ ACRL 

193-196 

1 N 1616 

A SOD 

350- 64 

SCN 

TEC 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 


BRA 

EDI 



UPI 


INRC 

INRI 


MSC 

SCN 


GSE 

IDC 


i EDL 

♦ ETC 


INI 650 

ETC 

327- 39 

INRJ 

ITT 


SEN 

SOD 


INRB 

INRC 


♦ GESY 

IDC 


GIC 

ITT 


SAR 

SCN 



SSI 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


SCN 

TEC 


SES 

TEC 


1N173 1 

A TRW 

384 - 20 

ITT 

♦ MOTA 


INRI 

INRJ 



UPI 


Til 

TIID 


BRA 

CODI 


MSC 

SDI 


ITT 

MOTA 


1N165 1 

ETC 

329- 84 

TIIF 

UPI 


♦ DIC 

EDI 


SOD 

SSI 


♦ RCA 

SAR 


GIC 

ITT 


1N1695 

BRA 

329- 35 

EDL 

EMLS 


TNC 

TRW 


SCN 

SES 


SCN 

TEC 


ETC 

GELC 


♦ GESY 

♦ GIC 


TSC 

USS 


SET 

SSI 



UPI 


GIC 

GICC 


GICC 

INRB 



WSI 


SYN 

TEC 


1N1652 

ETC 

340- 4 

IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


1N1736A 

♦ ACRL 

193-197 

Til 

TUB 


GIC 

ITT 


INRC 

INRI 


INRJ 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


TIID 

TIIF 


SCN 

TEC 


INRJ 

ITT 


MOTA 

MSC 


GSE 

IDC 


TNC 

TUNL 


1N1653 

ETC 

347 - 6 

SAR 

SCN 


RAYN 

SAR 


INRB 

INRC 



WESY 


GIC 

ITT 


SES 

TEC 


SCN 

SCO 


INRI 

INRJ 


JAN 1 N 161 6,R 

GESY 

358- 76 

SCN 

TEC 


Til 

TIID 


SEN 

SES 


♦ MOTA 

MSC 


SOD 

TRW 


IN 1660 

EDL 

297- 87 


TIIF 


SET 

SOD 


SDI 

SOD 



WESY 


ETC 

INRB 


1N 1696 

BRA 

339- 81 

SSI 

TEC 


SSI 

TNC 


1N1616A 

BRA 

350- 79 

INRC 

INRI 


ETC 

GELC 


TNC 

WSI 


TRW 

TSC 


EDI 

ETC 


INRJ 

SSI 


GIC 

GICC 


1N173 1A 

A TRW 

383-106 

USS 

WSI 


IDC 

INRB 


SYN 

TUNL 


IDC 

INRB 


EDL 

♦ GIC 


1N1737 

♦ ACRL 

203- 96 

INRC 

INRI 


1N1661 

EDL 

306- 14 

INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ DIC 


INRJ 

ITT 


ETC 

INRB 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 


INRC 

INRI 


SAR 

SCN 


MSC 

SCN 


INRB 

INRC 


SOD 

SSI 


INRJ 

SSI 


SES 

TEC 


SEN 

SOD 


INRI 

INRJ 


1N1616R 

♦ ETC 

351 - 15 

SYN 

TUNL 


TII 

TIID 



SSI 


ITT 

♦ MOTA 



♦ GESY 


1N1662 

EDL 

308- 86 


TIIF 


JAN 1N1731A 

GIC 

388- 7 

MSC 

SDI 


1N 161 7 

A SAR 

302- 14 

ETC 

INRB 


1N1697 

BRA 

346- 74 


TRW 


SOD 

SOIF 



UFI 


INRC 

INRI 


ETC 

GELC 


1N1732 

A TRW 

389- 67 

SSI 

TNC 


1 N 16 1 8 

A SAR 

313- 16 

INRJ 

SSI 


GIC 

GICC 


BRA 

CODI 


TRW 

TSC 



UPI 


SYN 

TUNL 


IDC 

INRB 


♦ DIC 

EDI 


USS 

WSI 


1N 1619 

A SAR 

322- 77 

1N 1663 

EDL 

317- 71 

INRC 

INRI 


EDL 

EMLS 


1N1737A 

♦ ACRL 

203- 97 


UPI 


ETC 

INRB 


INRJ 

ITT 


♦ GESY 

♦ GIC 


CODI 

♦ DIC 


IN 1620 

A SAR 

332- 3 

INRC 

INRI 


SAR 

SCN 


GICC 

INRB 


GSE 

IDC 



UPI 


INRJ 

SSI 


SES 

TEC 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


1N1621 

♦ ASAR 

304- 5 

SYN 

TUNL 


TII 

TIID 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


1N1622 

♦ A SAR 

315- 29 

IN 1664 

EDL 

325-109 


TIIF 


MOTA 

MSC 


♦ MOTA 

MSC 


IN 1623 

♦ ASAR 

324- 31 

ETC 

INRB 


1N1698 

A INRC 

401 -108 

RAYN 

SAR 


SDI 

SOD 


1N1624 

♦ ASAR 

334- 28 

INRC 

INRI 


INRB 

INRI 


SCN 

SCO 


SOIF 

SSI 


1N1625 

EDL 

249- 75 

INRJ 

SSI 


INRJ 

SCO 


SEN 

SES 


TNC 

TRW 


1N1625A 

EDL 

249- 80 

SYN 

TUNL 


1N1699 

A INRC 

406- 26 

SET 

SOD 


! TSC 

USS 


1N 1626 

EDL 

253- 60 

1N1665 

EDL 

336- 98 

INRB 

INRI 


SOIF 

SSI 



WSI 


1N1626A 

EDL 

253- 56 

ETC 

INRB 


INRJ 

SCO 


TEC 

TNC 


1N 1738 

♦ ACRL 

209-180 

1N 1627 

A INRC 

249- 87 

INRC 

INRI 


IN 1700 

A INRC 

407- 45 


WSI 


CODI 

♦ DIC 


EDL 

INRB 


INRJ 

SSI 


INRB 

INRI 


1N1732A 

A TRW 

389- 43 

GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


SYN 

TUNL 


INRJ 

SCO 


EDL 

♦ GIC 


INRB 

INRC 


1N 1628 

A INRC 

253- 57 

1N 1666 

EDL 

344- 34 

1N1701 

IDC 

293- 4 

INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


EDL 

INRB 


INRB 

INRC 


ITT 

SAR 


INRI 

INRJ 


ITT 

♦ MOTA 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


SCN 

SES 


MSC 

SCN 


MSC 

SDI 


1N1629 

A INRC 

255- 52 

SSI 

SYN 


TEC 

UPI 


SEN 

SOD 


SOD 

SOIF 


EDL 

INRB 



TUNL 


1N1702 

IDC 

299- 30 


SSI 


SSI 

TNC 


INRI 

INRJ 


1N 1670 

INRB 

297-109 

ITT 

SAR 


1N 1 733 

A TRW 

393-108 

TRW 

TSC 


IN 1630 

A INRC 

256- 91 

INRC 

INRI 


SCN 

SES 


BRA 

CODI 


USS 

WSI 


EDL 

INRB 


INRJ 

SSI 


TEC 

UPI 


♦ DIC 

EDI 


1N1738A 

♦ ACRL 

209-181 

INRI 

INRJ 



TUNL 


1N1703 

IDC 

309-101 

EDL 

EMLS 


CODI 

♦ DIC 


IN 1631 

A INRC 

258- 2 

1 N167 1 

ETC 

306- 53 

ITT 

SAR 


♦ GESY 

♦ GIC 


GSE 

IDC 


EDL 

INRB 


INRB 

INRC 


SCN 

SES 


GICC 

INRB 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


TEC 

UPI 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


IN 1632 

A INRC 

258- 33 

SSI 

TUNL 


1N1704 

ITT 

320- 57 

INRJ 

ITT 


♦ MOTA 

MSC 


EDL 

INRB 


1N1672 

ETC 

308-107 

SAR 

SCN 


MOTA 

MSC 


SDI 

SOD 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


SES 

TEC 


RAYN 

SAR 


SOIF 

SSI 


1N1633 

A INRC 

259- 5 

INRI 

INRJ 



UPI 


SCN 

SCO 


TNC 

TRW 


EDL 

INRB 


SSI 

TUNL 


1N1705 

ITT 

328- 54 

SEN 

SES 


TSC 

USS 


INRI 

INRJ 


1N1673 

ETC 

318- 3 

SAR 

SCN 


SET 

SOD 



WSI 


1N1634 

A INRC 

258- 64 

INRB 

INRC 


SES 

TEC 


SOIF 

SSI 


1N 1739 

♦ ACRL 

214- 73 

EDL 

INRB 


INRI 

INRJ 



UPI 


TEC 

TNC 


CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


SSI 

TUNL 


1N1706 

IDC 

339- 20 


WSI 


GSE 

IDC 


1N 1635 

A INRC 

249- 98 

1N1674 

ETC 

326- 38 

ITT 

SAR 


1N1733A 

A TRW 

393- 89 

INRB 

INRC 


EDL 

INRB 


INRB 

INRC 


SCN 

SES 


EDL 

♦ GIC 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 



TEC 


INRB 

INRC 


ITT 

♦ MOTA 


1N 1636 

A INRC 

253- 58 

SSI 

TUNL 


IN 1707 

IDC 

293- 33 

INRI 

INRJ 


MSC 

SDI 


EDL 

IDC 


1N 1 675 

ETC 

337- 41 

ITT 

SAR 


MSC 

SCN 


SOD 

SSI 


INRB 

INRI 


INRB 

INRC 


SCN 

SES 


SEN 

SOD 


TNC 

TRW 



INRJ 


INRI 

INRJ 



TEC 



SSI 


TSC 

USS 


INI 637 

A INRC 

255- 56 

SSI 

TUNL 


IN 1708 

ITT 

299- 73 

JAN1N1733A 

GIC 

395-101 

1N1739A 

♦ ACRL 

214- 74 

EDL 

INRB 


1N 1676 

INRB 

344- 75 

SAR 

SCN 



TRW 


CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


SES 

TEC 


1N1734 

A TRW 

399- 28 

GSE 

IDC 


1N1638 

A INRC 

256- 92 

INRJ 

SSI 


1N 1709 

ITT 

310- 36 

BRA 

CODI 


INRB 

INRC 


EDL 

INRB 



TUNL 


SAR 

SCN 


♦ DIC 

EDI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


1N 1680 

SSI 

308- 62 

SES 

TEC 


EDL 

EMLS 


♦ MOTA 

MSC 


IN 1639 

A INRC 

258- 3 

1N1681 

SSI 

319- 65 


UPI 


♦ GESY 

♦ GIC 


SDI 

SOD 


EDL 

INRB 


1N1682 

SSI 

325- 56 

1N1710 

ITT 

320- 87 

GICC 

INRB 


SSI 

TNC 


INRI 

INRJ 


IN 1683 

SSI 

327- 76 

SAR 

SCN 


INRC 

INRI 


TRW 

TSC 


1N1640 

A INRC 

250- 1 

1N1684 

SSI 

336- 30 

SES 

TEC 


INRJ 

ITT 



USS 


EDL 

INRB 


1N1685 

SSI 

338- 58 


UPI 


MOTA 

MSC 


1N1740 

♦ ACRL 

217-123 

INRI 

INRJ 


1N1686 

SSI 

343- 94 

1 N 17 11 

ITT 

328-103 

RAYN 

SAR 


CODI 

♦ DIC 


1N1641 

A INRC 

253- 59 

1N1687 

SSI 

353- 2 

SAR 

SCN 


SCN 

SCO 


GSE 

IDC 


EDL 

IDC 


1N1688 

SSI 

357- 66 

SES 

TEC 


SEN 

SES 


INRB 

INRC 


INRB 

INRI 


IN 1689 

SSI 

365- 19 


UPI 


SET 

SOD 


INRI 

INRJ 



INRJ 


IN 1690 

SSI 

368- 8 

1 N 17 12 

ITT 

339- 52 

SOIF 

SSI 


ITT 

♦ MOTA 





1N169 1 

SSI 

374- 75 

cont next col 
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1. 

TYPE IMo. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

KflSSE1 

liEMUSEl 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N 1740 



1N1752 



1 N 1766,A 



1 N 1775, A 






(cont) 

MSC 


(cont) 

SES 


(cont) 

SAR 


(cont) 

SAR 


(cont) 

TNC 


SDI 

SOD 


SOD 

SSI 


SDI 

SSI 


SCN 

SDI 


TRW 

UNI 


SSI 

TNC 



TNC 


TEC 

TEK 


SSI 

TEC 


1N1785.A 

ASC 

218- 33 

TRW 

TSC 


1N 1753 

A INRC 

398- 63 

TNC 

TRW 


TEK 

TNC 


CODI 

♦ DIC 



USS 


BRA 

♦ DIC 


1 N 1 767,A 

APD 

177-146 

TRW 

UNI 


♦ ETC 

GSE 


1N1740A 

♦ ACRL 

217-124 

INRB 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


INI 776,A 

APD 

199-144 

IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


INRJ 

ITT 


♦ ETC 

GESY 


ASC 

CODI 


INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


SCN 

SCO 


GSE 

IDC 


♦ DIC 

♦ ETC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRC 


SES 

SOD 


INRB 

INRC 


GESY 

GSE 


MOTA 

MSC 


INRI 

INRJ 



SSI 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


SAR 

SCN 


♦ MOTA 

MSC 


1N1754 

A INRC 

398- 62 

ITT 

MOTA 


INRC 

INRI 


SDI 

SSI 


SDI 

SOD 


BRA 

♦ DIC 


MSC 

SAR 


INRJ 

ITT 


TEC 

TEK 


SSI 

TNC 


INRB 

INRI 


SCN 

SDI 


MOTA 

MSC 


TNC 

TRW 


TRW 

TSC 


INRJ 

ITT 


SSI 

TEC 


SAR 

SCN 



UNI 



USS 


SCN 

SCO 


TEK 

TNC 


SDI 

SSI 


1N 1786,A 

ASC 

219-114 

1N 1 741 

♦ ACRL 

220- 74 

SES 

SOD 


TRW 

UNI 


TEC 

TEK 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ DIC 


SSI 

TNC 


1 N 1 768,A 

APD 

180- 14 

TNC 

TRW 


♦ ETC 

GSE 


GSE 

IDC 


1N1755 

A INRC 

401 - 25 

CODI 

♦ DIC 



UNI 


IDC 

INRB 


INRB 

INRC 


BRA 

♦ DIC 


♦ ETC 

GESY 


1 N 1 77 7, A 

APD 

202- 61 

INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRI 


GSE 

IDC 


ASC 

CODI 


INRJ 

ITT 


ITT 

♦ MOTA 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

♦ ETC 


MOTA 

MSC 


MSC 

SDI 


SCN 

SCO 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 


SOD 

SSI 


SES 

SOD 


ITT 

MOTA 


INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


TNC 

TRW 



SSI 


MSC 

SAR 


INRI 

INRJ 


TEC 

TEK 


TSC 

USS 


1N 1 756 

A INRC 

401 - 39 

SCN 

SDI 


ITT 

MOTA 


TNC 

TRW 


1N 1741A 

♦ ACRL 

220- 75 

BRA 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


MSC 

SAR 



UNI 


CODI 

♦ DIC 


INRB 

INRI 


TEK 

TNC 


SCN 

SDI 


1N 1 787, A 

ASC 

221 - 48 

GSE 

IDC 


INRJ 

ITT 


TRW 

UNI 


SSI 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


SCN 

SCO 


1 N 1 769,A 

APD 

182- 61 

TEK 

TNC 


♦ ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


CODI 

♦ DIC 


TRW 

UNI 


IDC 

INRB 


♦ MOTA 

MSC 



SSI 


♦ ETC 

GESY 


1 N 1 778,A 

APD 

205- 13 

INRC 

INRI 


SDI 

SOD 


1N1757 

A INRC 

402- 80 

GSE 

IDC 


ASC 

CODI 


INRJ 

ITT 


SSI 

TNC 


BRA 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

♦ ETC 


MOTA 

MSC 


TRW 

TSC 


INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 



USS 


INRJ 

ITT 


ITT 

MOTA 


INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


1N 1742 

♦ ACRL 

222- 45 

SCN 

SCO 


MSC 

SAR 


INRI 

INRJ 


TEC 

TEK 


CODI 

♦ DIC 


SES 

SOD 


SCN 

SDI 


ITT 

MOTA 


TNC 

UNI 


GSE 

IDC 


SSI 

TNC 


SSI 

TEC 


MSC 

SAR 


1 N1788,A 

ASC 

223- 5 

INRB 

INRC 


1N1758 

A INRC 

402- 82 

TEK 

TNC 


SCN 

SDI 


CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


BRA 

♦ DIC 


TRW 

UNI 


SSI 

TEC 


♦ ETC 

GSE 


ITT 

♦ MOTA 


INRB 

INRI 


1 N 1 770,A 

APD 

185-171 

TEK 

TNC 


IDC 

INRB 


MSC 

SDI 


INRJ 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


TRW 

UNI 


INRC 

INRI 


SOD 

SSI 


SCN 

SCO 


♦ ETC 

GESY 


1 N 1779,A 

APD 

206-173 

INRJ 

ITT 


TNC 

TRW 


SES 

SOD 


GSE 

IDC 


ASC 

CODI 


MOTA 

MSC 


TSC 

USS 



SSI 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

♦ ETC 


SAR 

SCN 


1N1742A 

♦ ACRL 

222- 46 

1N1759 

A.INRC 

403- 85 

INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


SDI 

SSI 


CODI 

♦ DIC 


BRA 

♦ DIC 


ITT 

MOTA 


INRB 

INRC 


TEC 

TEK 


GSE 

IDC 


INRB 

INRI 


MSC 

SAR 


INRI 

INRJ 


TNC 

UNI 


INRB 

INRC 


INRJ 

ITT 


SCN 

SDI 


ITT 

MOTA 


1N1789,A 

ASC 

224- 78 

INRI 

INRJ 


SCN 

SCO 


SSI 

TEC 


MSC 

SAR 


CODI 

♦ DIC 


♦ MOTA 

MSC 


SES 

SOD 


TEK 

TNC 


SCN 

SDI 


♦ ETC 

GSE 


SDI 

SOD 


SSI 

TNC 


TRW 

UNI 


SSI 

TEC 


IDC 

INRB 


SSI 

TNC 


1N1760 

A INRC 

407- 37 

1 N 1 77 1 ,A 

APD 

188- 68 

TEK 

TNC 


INRC 

INRI 


TRW 

TSC 


BRA 

♦ DIC 


ASC 

CODI 


TRW 

UNI 


INRJ 

ITT 



USS 


INRB 

INRI 


♦ DIC 

♦ ETC 


1 N 1 780,A 

APD 

208-162 

MOTA 

MSC 


JAN1N1742A 

DIC 

222- 47 

INRJ 

ITT 


GESY 

GSE 


ASC 

CODI 


SAR 

SCN 


MOTA 

TSC 


SCN 

SCO 


IDC 

INRB 


♦ DIC 

♦ ETC 


SDI 

SSI 


1N 1744 

MSC 

188- 67 

SES 

SOD 


INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


TEC 

TEK 


1N 1745 

A INRC 

384- 48 

SSI 

TNC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRC 


TNC 

UNI 


BRA 

♦ DIC 


1N1761 

A INRC 

407-103 

MOTA 

MSC 


INRI 

INRJ 


1N 1790,A 

ASC 

226- 33 

INRB 

INRI 


BRA 

♦ DIC 


SAR 

SCN 


ITT 

MOTA 


CODI 

♦ DIC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 

i 

SDI 

SSI 


MSC 

SAR 


♦ ETC 

GSE 


SCN 

SCO 


INRJ 

ITT 

! 

TEC 

TEK 


SCN 

SDI 


IDC 

INRB 


SES 

SOD 


SCN 

SCO 


TNC 

TRW 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


SSI 

TNC 


SES 

SOD 



UNI 


TEK 

TNC 


INRJ 

ITT 


1N1746 

A INRC 

384- 52 

SSI 

TNC 


1 N 1 772,A 

APD 

190- 65 

TRW 

UNI 


MOTA 

MSC 


BRA 

♦ DIC 


1N 1762 

A INRC 

409- 10 

ASC 

CODI 


1 N17 81 ,A 

APD 

211- 54 

SAR 

SCN 


INRB 

INRI 


BRA 

♦ DIC 


♦ DIC 

♦ ETC 


ASC 

CODI 


SDI 

SSI 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


GESY 

GSE 


♦ DIC 

♦ ETC 


TEC 

TEK 


SCN 

SCO 


INRJ 

ITT 


IDC 

INRB 


GSE 

IDC 


TNC 

UNI 


SES 

SOD 


SCN 

SCO 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


IN 1791,A 

ASC 

227- 87 

SSI 

TNC 


SES 

SOD 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 


1N1747 

A INRC 

388- 8 

SSI 

TNC 


MOTA 

MSC 


ITT 

MOTA 


♦ ETC 

GSE 


BRA 

♦ DIC 


1N1763 

A RCA 

328-1 10 

SAR 

SCN 


MSC 

SAR 


IDC 

INRB 


INRB 

INRI 


BRA 

GELC 


SDI 

SSI 


SCN 

SDI 


INRC 

INRI 


INRJ 

ITT 


GIC 

INRB 


TEC 

TEK 


SSI 

TEC 


INRJ 

ITT 


SCN 

SCO 


INRC 

INRI 


TNC 

TRW 


TEK 

TNC 


MOTA 

MSC 


SES 

SOD 


INRJ 

ITT 



UNI 


TRW 

UNI 


SAR 

SCN 


SSI 

TNC 


SAR 

SCN 


1 N1773,A 

APD 

192-136 

1N1782.A 

APD 

213-60 

SDI 

SSI 


1N 1748 

A INRC 

388- 11 

TEC 

UPI 


ASC 

CODI 


ASC 

CODI 


TEC 

TEK 


BRA 

♦ DIC 


1N1763A 

♦ ARCA 

330-102 

♦ DIC 

♦ ETC 


♦ DIC 

♦ ETC 


TNC 

UNI 


INRB 

INRI 


ETC 

IDC 


GESY 

GSE 


GSE 

IDC 


1 N1792,A 

ASC 

229- 5 

INRJ 

ITT 


INRB 

INRC 


IDC 

INRB 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ DIC 


SCN 

SCO 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


♦ ETC 

GSE 


SES 

SOD 


SCN 

UPI 


INRJ 

ITT 


ITT 

MOTA 


IDC 

INRB 


SSI 

TNC 


1N1764 

ARCA 

339- 55 

MOTA 

MSC 


MSC 

SAR 


INRC 

INRI 


1N1749 

A INRC 

391 - 74 

BRA 

GIC 


SAR 

SCN 


SCN 

SDI 


INRJ 

ITT 


BRA 

♦ DIC 


GICC 

IDC 


SDI 

SSI 


SSI 

TEC 


MOTA 

MSC 


INRB 

INRI 


ITT 

SAR 


TEC 

TEK 


TEK 

TNC 


SAR 

SCN 


INRJ 

ITT 


SCN 

TEC 


TNC 

TRW 


TRW 

UNI 


SDI 

SSI 


SCN 

SCO 


1N1764A 

♦ ARCA 

340- 78 


UNI 


1N 1783,A 

APD | 

215- 23 

TEC 

TEK 


SES 

SOD 


ETC 

IDC 


1 N 1774,A 

APD 

195- 4 

ASC 

CODI 


TNC 

UNI 


SSI 

TNC 


INRB 

INRC 


ASC 

CODI 


♦ DIC 

♦ ETC 


1 N1793,A 

ASC 

230- 83 

1N 1750 

A INRC 

391 - 76 

INRI 

INRJ 


♦ DIC 

♦ ETC 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


BRA 

♦ DIC 



SCN 


GESY 

GSE 


INRB 

INRC 


♦ ETC 

GSE 


INRB 

INRI 


1N 1765,A 

CODI 

173- 65 

IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


INRJ 

ITT 


♦ DIC 

♦ ETC 


INRC 

INRI 

I 

ITT 

MOTA 


INRC 

INRI 


SCN 

SCO 


GESY 

GSE 


INRJ 

ITT 

I 

MSC 

SAR 


INRJ 

ITT 


SES 

SOD 


IDC 

INRB 


MOTA 

MSC 


SCN 

SDI 


MOTA 

MSC 


SSI 

TNC 


INRC 

INRI 


SAR 

SCN 

1 

SSI 

TEC 


SAR 

SCN 


1N 1751 

A INRC 

395-103 

INRJ 

ITT 


SDI 

SSI 

j 

TEK 

TNC 


SDI 

SSI 


BRA 

♦ DIC 


MOTA 

MSC 


TEC 

TEK 


TRW 

UNI 


TEC 

TEK 


INRB 

INRI 


SAR 

SDI 


TNC 

TRW 


1N 1784,A 

ASC 

216-136 

TNC 

UNI 


INRJ 

ITT 


SSI 

TEC 



UNI 

I 

CODI 

♦ DIC 


INI 794,A 

ASC 

232- 26 

SCN 

SCO 


TEK 

TNC 


1 N 1 77 5, A 

APD 

197-153 

♦ ETC 

GSE 


CODI 

♦ DIC 


SES 

SOD 


1N1766,A 

CODI 

175- 39 

ASC 

CODI 


IDC 

INRB 


♦ ETC 

GSE 



SSI 


♦ DIC 

♦ ETC 


♦ DIC 

♦ ETC 


INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


1N1752 

A INRC 

395-102 

GESY 

GSE 


GESY 

GSE 


INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


BRA 

♦ DIC 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


MOTA 

MSC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


SAR 

SCN 


MOTA 

MSC 


INRJ 

ITT 


INRJ 

ITT 


INRJ 

ITT 


SDI 

SSI 


SAR 

SCN 


SCN 

SCO 


MOTA 

MSC 


MOTA 

MSC 


TEC 

TEK 


SDI 

SSI 


cont next col 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 








1. 

TYPI 

No. 

CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 


HsHSEH 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1 N 1794,A 



IN 1805,A 



1N1813.A 



1N1 8 1 8C,CA 

♦ DIC 

20O - 98 

INlBiiA. 



(cont) 

TEC 


(cont) 

IDC 


(cont) 

SSI 


GSE 

MOTA 


(cont.) 

INRI 


TEK 

TNC 


INRB 

INRC 


TEC 

TNC 


Til 

TUB 


INRJ 

ITT 



UNI 


INRI 

INRJ 



♦ USS 


TIID 

TIIF 


MOTA 

SAR 


1 N 1795,A 

ASC 

233- 62 

ITT 

MOTA 


1N1813B 

SAR 

241-20 


USS 


SDI 

SSI 


CODI 

♦ DIC 


SAR 

SCN 


1N 1813C,CA 

♦ DIC 

241-21 

1 N 18 19 

ASC 

203- 29 

TEC 

Til 


♦ ETC 

GSE 


SDI 

SSI 


1N1814.A 

ASC 

242-136 

DIC 

EDI 


TUB 

TIID 


IDC 

INRB 


TEC 

TNC 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

ETC 


TIIF 

TNC 


INRC 

INRI 


TRW 

♦ USS 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 



USS 


INRJ 

ITT 


1N1805B 

IDC 

178-117 

GSE 

INRB 


INRB 

INRC 


1 N 1 822C,CA 

♦ DIC 

209-126 

MOTA 

MSC 



SAR 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


GSE 

MOTA 


SAR 

SCN 


1 N 1 805C,CA 

♦ DIC 

178-118 

INRJ 

ITT 


ITT 

MOTA 


Til 

TUB 


SDI 

SSI 


1 N 1 806,A 

ASC 

180-158 

MOTA 

SAR 


SAR 

SCN 


TIID 

TIIF 


TEC 

TEK 


♦ DIC 

GSE 


SCN 

SDI 


SDI 

SSI 



USS 


TNC 

UNI 


IDC 

INRB 


SSI 

TEC 


TEC 

Til 


1N 1 823 

ASC 

212- 23 

1 N 1796,A 

CODI 

235 - 34 

INRC 

INRI 


TNC 

♦ USS 


TUB 

TIID 


DIC 

EDI 


♦ DIC 

♦ ETC 


INRJ 

ITT 


1N1814B 

SAR 

242-137 

TIIF 

TNC 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


MOTA 

SAR 


1 N 1814C,CA 

♦ DIC 

242-138 


USS 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


SCN 

SDI 


1 N 18 15,A 

ASC 

243-173 

1N1819A 

ASC 

203- 30 

INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


SSI 

TEC 


♦ DIC 

EDI 


DIC 

EDI 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


TNC 

TRW 


ESP 

ETC 


ESP 

ETC 


ITT 

MOTA 


MSC 

SAR 



♦ USS 


GSE 

INRB 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 


SCN 

SDI 


1N1806B 

IDC 

180-159 

INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


SSI 

TEK 



SAR 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


TEC 

Til 


TNC 

UNI 


1 N 1 806C,CA 

♦ DIC 

180-160 

MOTA 

SAR 


ITT 

MOTA 


TUB 

TIID 


1 N 1 797,A 

CODI 

236- 57 

1 N 1 807,A 

ASC 

183-28 

SCN 

SDI 


SAR 

SDI 


TIIF 

TNC 


♦ DIC 

♦ ETC 


♦ DIC 

EDI 


SSI 

TEC 


SSI 

TEC 



USS 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


TNC 

♦ USS 


Til 

TUB 


1N1823A 

ASC 

212- 24 

INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


1N1815B 

SAR 

243-174 

TIID 

TIIF 


DIC 

EDI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


1 N 18 1 5C,CA 

♦ DIC 

244- 1 

TNC 

USS 


ESP 

ETC 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


1N 18 16 

ASC 

195-157 

1N 18 19C,CA 

♦ DIC 

203- 31 

GSE 

IDC 


MSC 

SAR 


SAR 

SCN 


DIC 

EDI 


GSE 

MOTA 


INRB 

INRC 


SCN 

SDI 


SDI 

SSI 


ESP 

ETC 


Til 

TUB 


INRI 

INRJ 


SSI 

TEK 


TEC 

TNC 


GSE 

IDC 


TIID 

TIIF 


ITT 

MOTA 


TNC 

UNI 


TRW 

♦ USS 


INRB 

INRC 



USS 


SAR 

SDI 


1 N 1 798,A 

CODI 

237- 97 

1N1807B 

SAR 

183- 29 

INRI 

INRJ 


IN 1820 

ASC 

205-163 

SSI 

TEC 


♦ DIC 

♦ ETC 


1 N 1 807C,CA 

♦ DIC 

183-30 

ITT 

MOTA 


DIC 

EDI 


Til 

TUB 


GSE 

IDC 


1 N 1 808,A 

ASC 

186-142 

SAR 

SCN 


ESP 

ETC 


TIID 

TIIF 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

EDI 


SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


TNC 

USS 


INRI 

INRJ 


ESP 

GSE 


TEC 

Til 


INRB 

INRC 


1 N 1 823C,CA 

♦ DIC 

212- 25 

ITT 

MOTA 


IDC 

INRB 


TIID 

TIIF 


INRI 

INRJ 


GSE 

MOTA 


MSC 

SAR 


INRC 

INRI 


TNC 

USS 


ITT 

MOTA 


Til 

TUB 


SCN 

SDI 


INRJ 

ITT 


1N 1816A 

ASC 

195-158 

SAR 

SCN 


TIID 

TIIF 


SSI 

TEK 


MOTA 

SAR 


DIC 

EDI 


SDI 

SSI 



USS 


TNC 

UNI 


SCN 

SDI 


ESP 

ETC 


TEC 

Til 


1N 1 824 

ASC 

214- 24 

1 N 1799,A 

CODI 

239 - 71 

SSI 

TEC 


GSE 

IDC 


TUB 

TIID 


DIC 

EDI 


♦ DIC 

♦ ETC 


TNC 

TRW 


INRB 

INRC 


TIIF 

TNC 


ESP 

ETC 


GSE 

INRB 



♦ USS 


INRI 

INRJ 



USS 


GSE 

IDC 


INRC 

INRI 


1N1808B 

IDC 

186-143 

ITT . 

MOTA 


1N1820A 

ASC 

205-164 

INRB 

INRC 


INRJ 

ITT 



SAR 


SAR 

SDI 


DIC 

EDI 


INRI 

INRJ 


MOTA 

MSC 


1 N 1808C,CA 

♦ DIC 

186-144 

SSI 

TEC 


ESP 

ETC 


ITT 

MOTA 


SAR 

SCN 


IN 1809,A 

ASC 

235-130 

Til 

TIID 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 


SDI 

SSI 


♦ DIC 

EDI 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


TEK 

TNC 


ESP 

ETC 



USS 


INRI 

INRJ 


TEC 

Til 



UNI 


GSE 

IDC 


1 N 18 16C,CA 

♦ DIC 

195-159 

ITT 

MOTA 


TUB 

TIID 


IN 1800,A 

♦ DIC 

240-102 

INRB 

INRC 


GSE 

MOTA 


SAR 

SDI 


TIIF 

TNC 


♦ ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


Til 

TIID 


SSI 

TEC 



USS 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


TIIF 

USS 


Til 

TUB 


1N1824A 

ASC 

214- 25 

INRI 

INRJ 


SAR 

SCN 


1N 18 17 

ASC 

198-137 

TIID 

TIIF 


DIC 

EDI 


ITT 

MOTA 


SDI 

SSI 


DIC 

EDI 


TNC 

USS 


ESP 

ETC 


MSC 

SAR 


TEC 

TNC 


ESP 

ETC 


1N 1820C,CA 

♦ DIC 

205-165 

GSE 

IDC 


SCN 

SDI 



♦ USS 


GSE 

IDC 


GSE 

MOTA 


INRB 

INRC 


SSI 

TEK 


1N1809B 

IDC 

235-131 

INRB 

INRC 


Til 

TUB 


INRI 

INRJ 


TNC 

UNI 



SAR 


INRI 

INRJ 


TIID 

TIIF 


ITT 

MOTA 


1N1801 

♦ DIC 

242- 38 

1 N 1 809C,CA 

♦ DIC 

235-132 

ITT 

MOTA 



USS 


SAR 

SDI 


♦ ETC 

GSE 


IN 18 10,A 

ASC 

236-163 

SAR 

SCN 


1N1821 

ASC 

207-152 

SSI 

TEC 


IDC 

INRB 


♦ DIC 

EDI 


SDI 

SSI 


DIC 

EDI 


Til 

TUB 


INRC 

INRI 


ESP 

ETC 


TEC 

Til 


ESP 

ETC 


TIID 

TIIF 


INRJ 

ITT 


GSE 

IDC 


TUB 

TIID 


GSE 

IDC 


TNC 

USS 


MOTA 

MSC 


INRB 

INRC 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRC 


1 N 1 824C,CA 

♦ DIC 

214- 26 

SAR 

SCN 

| 

INRI 

INRJ 



USS 


INRI 

INRJ 


GSE 

MOTA 


SDI 

SSI 


ITT 

MOTA 


1N1817A 

ASC 

198-138 

ITT 

MOTA 


Til 

TUB 


TEK 

TNC 


SAR 

SCN 


DIC 

EDI 


SAR 

SCN 


TIID 

TIIF 



UNI 


SDI 

SSI 


ESP 

ETC 


SDI 

SSI 



USS 


1N1801A 

♦ DIC 

242- 39 

TEC 

TNC 


GSE 

IDC 


TEC 

Til 


1N1825 

ASC 

215-181 

♦ ETC 

GSE 



♦ USS 


INRB 

INRC 


TUB 

TIID 


DIC 

EDI 


INRB 

INRC 


1N1810B 

IDC 

236-164 

INRI 

INRJ 


TIIF 

TNC 


ESP 

ETC 


INRI 

INRJ 



SAR 


ITT 

MOTA 



USS 


GSE 

IDC 


ITT 

MOTA 


1 N 1 8 10C,CA 

♦ DIC 

236-165 

SAR 

SDI 


1N1821A 

ASC 

207-153 

INRB 

INRC 


MSC 

SAR 


IN 181 1,A 

ASC 

238- 21 

SSI 

TEC 


DIC 

EDI 


INRI 

INRJ 


SCN 

SDI 


♦ DIC 

EDI 


Til 

TUB 


ESP 

ETC 


ITT 

MOTA 


SSI 

TEK 


ESP 

ETC 


TIID 

TIIF 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 


TNC 

UNI 


GSE 

IDC 


TNC 

USS 


INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


1 N 1802,A 

♦ DIC 

243- 80 

INRB 

INRC 


1 N 1817C,CA 

♦ DIC 

198-139 

INRI 

INRJ 


TEC 

Til 


♦ ETC 

GSE 

1 

INRI 

INRJ 


GSE 

MOTA 


ITT 

MOTA 


TUB 

TIID 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


Til 

TUB 


SAR 

SDI 


TIIF 

TNC 


INRI 

INRJ 


SAR 

SCN 


TIID 

TIIF 


SSI 

TEC 



USS 


ITT 

MOTA 


SDI 

SSI 



USS 


Til 

TUB 


1N1825A 

ASC 

215-182 

MSC 

SAR 


TEC 

TNC 


1 N 18 18 

ASC 

200- 96 

TIID 

TIIF 


DIC 

EDI 


SCN 

SDI 



♦ USS 


DIC 

EDI 


TNC 

USS 


ESP 

ETC 


SSI 

TEK 


1N 1 81 IB 

IDC 

238- 22 

ESP 

ETC 


1N1821 C,CA 

♦ DIC 

207-154 

GSE 

IDC 


TNC 

UNI 



SAR 


GSE 

IDC 


GSE 

MOTA 


INRB 

INRC 


1N 1803,A 

♦ DIC 

173-135 

IN 181 1C,CA 

♦ DIC 

238- 23 

INRB 

INRC 


Til 

TUB 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


1 N 1 8 1 2,A 

ASC 

240- 7 

INRI 

INRJ 


TIID 

TIIF 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


♦ DIC 

EDI 


ITT 

MOTA 



USS 


SAR 

SDI 


SAR 

SDI 


ESP 

ETC 


SAR 

SCN 


1N1822 

ASC 

209-124 

SSI 

TEC 


SSI 

TEC 


GSE 

INRB 


SDI 

SSI 


DIC 

EDI 


Til 

TUB 


TNC 

♦ USS 


INRC 

INRI 


TEC 

Til 


ESP 

ETC 


TIID 

TIIF 


1N1803B 

IDC 

173-136 

INRJ 

ITT 


TUB 

TIID 


GSE 

IDC 


TNC 

USS 



SAR 


MOTA 

SAR 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRC 


1 N 1 825C,CA 

♦ DIC 

215-183 

1 N 1 803C,CA 

♦ DIC 

173-137 

SCN 

SDI 



USS 


INRI 

INRJ 


GSE 

MOTA 


1N1804.A 

ASC 

175-112 

SSI 

TEC 


1N1818A 

ASC 

200- 97 

ITT 

MOTA 


Til 

TUB 


♦ DIC 

GSE 


TNC 

♦ USS 


DIC 

EDI 


SAR 

SCN 


TIID 

TIIF 


IDC 

ITT 


1N1812B 

SAR 

240- 8 

ESP 

ETC 


SDI 

SSI 



USS 


MOTA 

SAR 


1 N 1 8 1 2C,CA 

♦ DIC 

240- 9 

GSE 

IDC 


TEC 

Til 


1N1826 

ASC 

217- 73 

SDI 

SSI 


1 N 1 8 1 3,A 

ASC 

241 - 19 

INRB 

INRC 


TUB 

TIID 


DIC 

EDI 


TEC 

TNC 


♦ DIC 

EDI 


INRI 

INRJ 


TIIF 

TNC 


ESP 

ETC 



♦ USS 


ESP 

ETC 


ITT 

MOTA 



USS 


GSE 

INRB 


1N1804B 

IDC 

175-113 

GSE 

INRB 


SAR 

SDI 


1N1822A 

ASC 

209-125 

INRC 

INRI 



SAR 


INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


DIC 

EDI 


INRJ 

ITT 


1 N 1804C,CA 

♦ DIC 

175-114 

INRJ 

ITT 


Til 

TUB 


ESP 

ETC 


MOTA 

SAR 


1 N 1805,A 

ASC 

178-116 

MOTA 

SAR 


TIID 

TIIF 


GSE 

IDC 


SCN 

SDI 


♦ DIC 

GSE 


SCN 

SDI 


TNC 

USS 


INRB 

INRC 


SSI 

TEC 
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1 . 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 




TYPE No. 

MFRS 



MFRS 

Pa&Line 

1N1826 



1N1830 



1N1833A 



1N 1845 

SCA 

251 - 65 

1N 1881 

A USS 

211-55 

(cont) 

TII 


(cont) 

DIC 


(cont) 

TIID 


SSI 

UPI 


CODI 

DIC 


TUB 

TIID 


EDI 

ESP 


TIIF 

TNC 


1N1846 

SCA 

253- 68 

GSE 

ITT 


TIIF 

TNC 


ETC 

GSE 



USS 



SSI 


MSC 

SAR 



USS 


IDC 

INRB 


1 N1833C,CA 

♦ DIC 

228- 22 

1N1847 

SCA 

255- 60 

SCN 

SDI 


1N1826A 

ASC 

217- 74 

INRC 

INRI 


GSE 

MOTA 



SSI 


SSI 

TEK 


DIC 

EDI 


! INRJ 

ITT 


TII 

TUB 


1N1848 

SCA 

257- 92 

TNC 

TRW 


ESP 

ETC 


MOTA 

SAR 


TIID 

TIIF 



SSI 



UNI 


GSE 

INRB 


SCN 

SDI 



USS 


1N1849 

SCA 

259- 7 

1N 1 881A 

CODI 

211-56 

INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


1N1834 

ASC 

229-121 


SSI 


DIC 

GSE 


INRJ 

ITT 


TII 

TUB 


DIC 

EDI 


1N 1850 

SCA 

259- 90 

ITT 

MSC 


MOTA 

SAR 


TIID 

TIIF 


ESP 

ETC 



SSI 


SAR 

SDI 


SDI 

SSI 


TNC 

USS 


GSE 

IDC 


1N1875 

A USS 

182- 62 

TEK 

TNC 


TEC 

TII 


1N1830A 

ASC 

223-106 

INRB 

INRC 


CODI 

DIC 


TRW 

UNI 


TUB 

TIID 


DIC 

EDI 


INRI 

INRJ 


GSE 

ITT 



USS 


TIIF 

TNC 


ESP 

ETC 


ITT 

MOTA 


MSC 

SAR 


1N1881B 

♦ DIC 

211-57 


USS 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 


SCN 

SDI 



IDC 


1 N 1826C,CA 

♦ DIC 

217- 75 

INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


SSI 

TEK 


1N1882 

A USS 

215- 24 

GSE 

MOTA 


INRI 

INRJ 


TEC 

TII 


TNC 

TRW 


CODI 

DIC 


Til 

TUB 


ITT 

MOTA 


TUB 

TIID 



UNI 


GSE 

ITT 


TIID 

TIIF 


SAR 

SDI 


TIIF 

TNC 


1N1875A 

CODI 

182- 63 

MSC 

SAR 



USS 


SSI 

TEC 



USS 


DIC 

GSE 


SCN 

SDI 


1N1827 

ASC 

218-143 

TII 

TUB 


1N1834A 

ASC 

229-122 

ITT 

MSC 


SSI 

TEK 


DIC 

EDI 


TIID 

TIIF 


DIC 

EDI 


SAR 

SDI 


TNC 

TRW 


ESP 

ETC 


TNC 

USS 


ESP 

ETC 


TEK 

TNC 



UNI 


GSE 

IDC 


1 N1 830C,CA 

♦ DIC 

223-107 

GSE 

IDC 


TRW 

UNI 


1N1882A 

CODI 

215- 25 

INRB 

INRC 


GSE 

MOTA 


INRB 

INRC 



USS 


DIC 

GSE 


INRI 

INRJ 


TII 

TUB 


INRI 

INRJ 


1N1875B 

♦ DIC 

183- 82 

ITT 

MSC 


ITT 

MOTA 


TIID 

TIIF 


ITT 

MOTA 



IDC 


SAR 

SDI 


SAR 

SCN 



USS 


SAR 

SDI 


1N1876 

A USS 

188- 69 

TEK 

TNC 


SDI 

SSI 


1N183 1 

ASC 

225- 23 

SSI 

TEC 


CODI 

DIC 


TRW 

UNI 


TEC 

TII 


DIC 

EDI 


TII 

TUB 


GSE 

IDC 



USS 


TUB 

TIID 


ESP 

ETC 


TIID 

TIIF 


ITT 

MSC 


1N1882B 

♦ DIC 

215- 26 

TIIF 

TNC 


GSE 

IDC 


TNC 

USS 


SAR 

SCN 



IDC 



USS 


INRB 

INRC 


1 N 1 834C,CA 

♦ DIC 

229-123 

SDI 

SSI 


1N1883 

A USS 

218- 34 

1N1827A 

ASC 

218-144 

INRI 

INRJ 


GSE 

MOTA 


TEK 

TNC 


CODI 

DIC 


DIC 

EDI 


ITT 

MOTA 


TII 

TUB 


TRW 

UNI 


GSE 

ITT 


ESP 

ETC 


SAR 

SCN 


TIID 

TIIF 


1N1876A 

CODI 

188- 70 

MSC 

SAR 


GSE 

IDC 


SDI 

SSI 



USS 


DIC 

GSE 


SCN 

SDI 


INRB 

INRC 


TEC 

TII 


1N1835 

ASC 

231- 9 

IDC 

ITT 


SSI 

TEK 


INRI 

INRJ 


TUB 

TIID 


DIC 

EDI 


MSC 

SAR 


TNC 

TRW 


ITT 

MOTA 


TIIF 

TNC 


ESP 

ETC 


SDI 

TEK 



UNI 


SAR 

SDI 



USS 


GSE 

INRB 


TNC 

TRW 


1N1883A 

CODI 

218- 35 

SSI 

TEC 


1N183 1A 

ASC 

225- 24 

INRC 

INRI 


UNI 

USS 


DIC 

GSE 


Til 

TUB 


DIC 

EDI 


INRJ 

ITT 


1N1876B 

♦ DIC 

188- 71 

ITT 

MSC 


TIID 

TIIF 


ESP 

ETC 


MOTA 

SAR 


1N1877 

A USS 

192-137 

SAR 

SDI 


TNC 

USS 


GSE 

IDC 


SCN 

SDI 


CODI 

DIC 


TEK 

TNC 


1 N 1827C,CA 

♦ DIC 

218-145 

INRB 

INRC 


SSI 

TEC 


GSE 

ITT 


TRW 

UNI 


GSE 

MOTA 


INRI 

INRJ 


TII 

TUB 


MSC 

SAR 



USS 


Til 

TUB 


ITT 

MOTA 


TIID 

TIIF 


SCN 

SDI 


1N1883B 

♦ DIC 

218-193 

TIID 

TIIF 


SAR 

SDI 


TNC 

USS 


SSI 

TEK 



IDC 



USS 


SSI 

TEC 


1N1835A 

ASC 

231 - 10 

TNC 

TRW 


1N 1 884 

A USS 

221 - 49 

1N1828 

ASC 

220- 34 

TII 

TUB 


DIC 

EDI 



UNI 


CODI 

DIC 


DIC 

EDI 


TIID 

TIIF 


ESP 

ETC 


1N1877A 

CODI 

192-138 

GSE 

ITT 


ESP 

ETC 


TNC 

USS 


GSE 

INRB 


DIC 

GSE 


MSC 

SAR 


GSE 

IDC 


1N1 83 1C,CA 

♦ DIC 

225- 25 

INRC 

INRI 


ITT 

MSC 


SCN 

SDI 


INRB 

INRC 


GSE 

MOTA 


INRJ 

ITT 


SAR 

SDI 


SSI 

TEK 


INRI 

INRJ 


TII 

TUB 


MOTA 

SAR 


TEK 

TNC 


TNC 

UNI 


ITT 

MOTA 


TIID 

TIIF 


SDI 

SSI 


TRW 

UNI 


1N1884A 

CODI 

221 - 50 

SAR 

SCN 



USS 


TEC 

TII 



USS 


DIC 

GSE 


SDI 

SSI 


1N1832 

ASC 

226-137 

TUB 

TIID 


1N1877B 

♦ DIC 

192-139 

ITT 

MSC 


TEC 

TII 


DIC 

EDI 


TIIF 

TNC 



IDC 


SAR 

SDI 


TUB 

TIID 


ESP 

ETC 



USS 


1N1878 

A USS 

197-154 

TEK 

TNC 


TIIF 

TNC 


GSE 

IDC 


1N1835C,CA 

♦ DIC 

231- 11 

CODI 

DIC 


UNI 

USS 



USS 


INRB 

INRC 


GSE 

MOTA 


GSE 

ITT 


1N1884B 

♦ DIC 

221 - 51 

1N1828A 

ASC 

220- 35 

INRI 

INRJ 


TII 

TUB 


MSC 

SAR 



IDC 


DIC 

EDI 


ITT 

MOTA 


TIID 

TIIF 


SCN 

SDI 


1N1885 

A USS 

224- 79 

ESP 

ETC 


SAR 

SCN 



USS 


SSI 

TEK 


CODI 

DIC 


GSE 

IDC 


SDI 

SSI 


1N 1836 

ASC 

232-121 

TNC 

TRW 


GSE 

ITT 


INRB 

INRC 


TEC 

TII 


DIC 

EDI 



UNI 


MSC 

SAR 


INRI 

INRJ 


TUB 

TIID 


ESP 

ETC 


1N1878A 

CODI 

197-155 

SCN 

SDI 


ITT 

MOTA 


TIIF 

TNC 


GSE 

IDC 


DIC 

GSE 


SSI 

TEK 


SAR 

SDI 



USS 


INRB 

INRC 


ITT 

MSC 


TNC 

UNI 


SSI 

TEC 


1N1832A 

ASC 

226-138 

INRI 

INRJ 


SAR 

SDI 


1N1885A 

CODI 

224- 80 

Til 

TUB 


DIC 

EDI 


ITT 

MOTA 


TEK 

TNC 


DIC 

GSE 


TIID 

TIIF 


ESP 

ETC 


SAR 

SCN 


TRW 

UNI 


ITT 

MSC 


TNC 

USS 


GSE 

IDC 


SDI 

SSI 



USS 


SAR 

SDI 


1 N 1 828C,CA 

♦ DIC 

220- 36 

INRB 

INRC 


TEC 

TII 


1N1878B 

♦ DIC 

197-156 

TEK 

TNC 


GSE 

MOTA 


INRI 

INRJ 


TUB 

TIID 



IDC 


UNI 

USS 


Til 

TUB 


ITT 

MOTA 


TIIF 

TNC 


1N1879 

A USS 

202- 62 

1N1885B 

♦ DIC 

225- 77 

TIID 

TIIF 


SAR 

SDI 



USS 


CODI 

DIC 



IDC 



USS 


SSI 

TEC 


1N1836A 

ASC 

232-122 

GSE 

ITT 


1N1886 

A USS 

227- 88 

1N 1 829 

ASC 

221 -166 

TII 

TUB 


DIC 

EDI 


MSC 

SAR 


CODI 

DIC 


DIC 

EDI 


TIID 

TIIF 


ESP 

ETC 


SCN 

SDI 


GSE 

ITT 


ESP 

ETC 


TNC 

USS 


GSE 

IDC 


SSI 

TEK 


MSC 

SAR 


GSE 

IDC 


1N 1832C,CA 

♦ DIC 

226-139 

INRB 

INRC 


TNC 

TRW 


SCN 

SDI 


INRB 

INRC 


GSE 

MOTA 


INRI 

INRJ 



UNI 


SSI 

TEK 


INRI 

INRJ 


TII 

TUB 


ITT 

MOTA 


1N1879A 

CODI 

202- 63 

TNC 

UNI 


ITT 

MOTA 


TIID 

TIIF 


SAR 

SDI 


DIC 

GSE 


1N1886A 

CODI 

227- 89 

SAR 

SCN 



USS 


SSI 

TEC 


ITT 

MSC 


DIC 

GSE 


SDI 

SSI 


1N1833 

ASC 

228- 20 

TII 

TUB 


SAR 

SDI 


ITT 

MSC 


TEC 

TII 


DIC 

EDI 


TIID 

TIIF 


TEK 

TNC 


SAR 

SDI 


TUB 

TIID 


ESP 

ETC 


TNC 

USS 


TRW 

UNI 


TEK 

TNC 


TIIF 

TNC 


GSE 

IDC 


1 N 1836C ( CA 

♦ DIC 

232-123 


USS 


UNI 

USS 



USS 


INRB 

INRC 


GSE 

MOTA 


1N1879B 

♦ DIC 

202- 64 

1N1886B 

♦ DIC 

228- 69 

1N1829A 

ASC 

221 -167 

INRI 

INRJ 


TII 

TUB 



IDC 



IDC 


DIC 

EDI 


ITT 

MOTA 


TIID 

TIIF 


1N 1 880 

A USS 

206-174 

1N1887 

A USS 

230- 84 

ESP 

ETC 


SAR 

SCN 



USS 


CODI 

DIC 


CODI 

DIC 


GSE 

IDC 


SDI 

SSI 


1N1838 

APHIL 

515- 39 

GSE 

ITT 


GSE 

ITT 


INRB 

INRC 


TEC 

TII 



SCA 


MSC 

SAR 


MSC 

SAR 


INRI 

INRJ 


TUB 

TIID 


JAN 1N1838 

none 

514- 94 

SCN 

SDI 


SCN 

SDI 


ITT 

MOTA 


TIIF 

TNC 


1N1839 

SCA 

246- 23 

SSI 

TEK 


SSI 

TEK 


SAR 

SDI 



USS 


SSI 

UPI 


TNC 

TRW 


TNC 

UNI 


SSI 

TEC 


1N1833A 

ASC 

228- 21 

1N 1840 

SCA 

246- 46 


UNI 


1N1887A 

CODI 

230- 85 

TII 

TUB 


DIC 

EDI 


SSI 

UPI 


1N1880A 

CODI 

206-175 

DIC 

GSE 


TIID 

TIIF 


ESP 

ETC 


1N1841 

SCA 

246- 75 

DIC 

GSE 


ITT 

MSC 


TNC 

USS 


GSE 

IDC 


SSI 

UPI 


ITT 

MSC 


SAR 

SDI 


1 N 1829C,CA 

♦ DIC 

221 -168 

INRB 

INRC 


1N 1842 

SCA 

247 - 37 

SAR 

SDI 


TEK 

TNC 


GSE 

MOTA 


INRI 

INRJ 


SSI 

UPI 


TEK 

TNC 


UNI 

USS 


Til 

TUB 


ITT 

MOTA 


1N1843 

SCA 

248- 58 

TRW 

UNI 


1N1887B 

♦ DIC 

231 -105 

TIID 

TIIF 


SAR 

SDI 


SSI 

UPI 



USS 



IDC 



USS 


SSI 

TEC 


1N1844 

SCA 

249- 74 

1N1880B 

♦ DIC 

206-176 

1N1888 

A USS 

233- 63 

INI 830 

ASC 

223-105 

TII 

TUB 


SSI 

UPI 



IDC 


CODI 

DIC 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


ITYPE No 

MFRS 

Pq&Lme 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N1888 



1N 1913 

EDL 

348- 77 

1 N 1935 AB 



1N 1961A 



1N1985A 

CODI 

181-81 

(cont) 

GSE 


INRB 

INRC 


(cont) 

ITT 


(cont) 

INRC 


CRL 

♦ DIC 


ITT 

MSC 


INRI 

INRJ 


MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 


GIC 

IDC 


SAR 

SCN 


ITT 

SCN 


SSI 

TSC 


SAR 

SDI 


MSC 

SCA 


SOI 

SSI 


SES 

SSI 



WSI 



WSI 


SDI 

SSI 


TEK 

TNC 


SYN 

TNC 


1N1936AB 

CODI 

206- 37 

1N1961B 

CODI 

196-164 

USS 

WSI 



UNI 


1 N 191 4 

EDL 

355-106 

ITT 

MSC 


INRB 

INRC 


1N1985B 

CODI 

181 - 82 

1N1888A 

CODI 

233- 64 

IDC 

INRB 


SDI 

SSI 


INRI 

INRJ 


CRL 

♦ DIC 


DIC 

GSE 


INRC 

INRI 


TSC 

WSI 


SAR 

SDI 


GIC 

IDC 


ITT 

MSC 


INRJ 

ITT 


1 N 1937 AB 

BNT 

210-107 


WSI 


MSC 

SDI 


SAR 

SDI 


SCN 

SES 


CODI 

ITT 


1 N 1962,A,B 

CODI 

201 -121 

SSI 

USS 


TEK 

TNC 


SSI 

SYN 


MSC 

SDI 


IDC 

INRB 



WSI 


UNI 

USS 



TNC 


SSI 

TSC 


INRC 

INRI 


1N1986 

AUSS 

187- 70 

1N1888B 

♦ DIC 

232-175 

1N1915 

EDL 

361 - 48 


WSI 


INRJ 

SAR 


CODI 

CRL 


1N1889 

IDC 

236-120 

INRB 

INRC 


1 N 1938,A,B 

ITT 

214- 93 

SDI 

WSI 


♦ DIC 

GIC 


SSI 

TNC 


INRI 

INRJ 


MSC 

SDI 


1 N 1963,A,B 

CODI 

206- 63 

IDC 

MSC 


1N1889A 

IDC 

236-121 

ITT 

QUA 


SSI 

WSI 


IDC 

INRB 


SCA 

SDI 



TNC 


SCN 

SES 


1 N 1939,A,B 

MSC 

217-135 

INRC 

INRI 


SSI 

WSI 


1N1889B 

IDC 

236-122 

SSI 

SYN 


SDI 

SSI 


INRJ 

SAR 


1N1986A 

CODI 

187- 71 


TNC 



TNC 



WSI 


SDI 

WSI 


CRL 

♦ DIC 


1N1890 

IDC 

239- 6 

1 N 1 9 1 6 

EDL 

367- 19 

1N1940AB 

MSC 

220-160 

1 N 1 964,A,B 

CODI 

210-128 

GIC 

IDC 


SSI 

TNC 


INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


IDC 

INRB 


MSC 

SCA 


1N1890A 

IDC 

239- 7 

INRI 

INRJ 



WSI 


INRC 

INRI 


SDI 

SSI 



TNC 


ITT 

QUA 


1 N 1 94 1 AB 

MSC 

224- 11 

INRJ 

SAR 


USS 

WSI 


1N1890B 

IDC 

239- 8 

SCN 

SES 


SDI 

SSI 


SDI 

WSI 


1N1986B 

CODI 

187- 72 


TNC 


SSI 

SYN 



WSI 


1 N 1 965 AB 

IDC 

214-114 

CRL 

♦ DIC 


1N 1891 

A USS 

183- 31 


TNC 


1 N 1942,A,B 

MSC 

227- 19 

INRB 

INRC 


GIC 

IDC 



SSI 


1N1917 

IDC 

295- 87 

SDI 

SSI 


INRI 

INRJ 


MSC 

SDI 


1N 1891A 

USS 

183- 32 


SSI 



WSI 


SAR 

SDI 


SSI 

USS 


1N 1892 

A USS 

189- 45 

INI 927,A,B 

CODI 

168- 64 

1 N 1 943,A,B 

MSC 

230- 19 


WSI 



WSI 



SSI 


IDC 

MSC 


SDI 

SSI 


1N 1 966 

SDI 

218-191 

1N1987 

AUSS 

191-155 

1N1892A 

USS 

189- 46 

SDI 

SSI 



WSI 


1N1967 

SDI 

220-173 

CODI 

CRL 


1N 1 893 

A USS 

193-136 


WSI 


1 N 1944 AB 

MSC 

232-191 

1N1968 

SDI 

225- 75 

♦ DIC 

GIC 



SSI 


1N1928AB 

CODI 

170- 48 

SDI 

SSI 


1N1969 

SDI 

228- 66 

IDC 

MSC 


1N1893A 

USS 

193-137 

IDC 

MSC 



WSI 


1N1970 

SDI 

231 - 54 

SCA 

SDI 


1N 1 894 

A USS 

198-140 

SDI 

SSI 


1 N 1945 AB 

IDC 

235 -175 

1N198 1 

AUSS 

168- 56 

SSI 

WSI 


IDC 

SSI 



WSI 


MSC 

SDI 


CODI 

CRL 


1N1987A 

CODI 

191 -156 

1N1894A 

IDC 

198-141 

1N 1929 

BNT 

172-105 

1 N 1946,A,B 

MSC 

239- 4 

♦ DIC 

GIC 


CRL 

♦ DIC 



USS 


CODI 

IDC 



SDI 


IDC 

MSC 


GIC 

IDC 


1N1895 

A USS 

203- 32 

MSC 

SDI 


1 N 1947,A,B 

MSC 

241 -147 

SCA 

SDI 


MSC 

SCA 



SSI 


SSI 

TSC 



SDI 


SSI 

WSI 


SDI 

SSI 


1N1895A 

USS 

203- 33 


WSI 


1N 1948 

IDC 

244- 28 

1N 1981A 

CODI 

168- 57 

USS 

WSI 


1N 1 896 

A USS 

207-155 

1N1929A 

BNT 

172-106 

MSC 

SDI 


CRL 

♦ DIC 


1N1987B 

CODI 

191 -157 


SSI 


CODI 

IDC 


1N1948A 

MSC 

244- 29 

GIC 

IDC 


CRL 

♦ DIC 


1N1896A 

USS 

207-156 

MSC 

SDI 



SDI 


MSC 

SCA 


GIC 

IDC 


1N 1 897 

A USS 

212- 26 

TSC 

WSI 


1N1948B 

MSC 

244- 30 

SDI 

SSI 


MSC 

SDI 



SSI 


1N1929B 

BNT 

172-107 


SDI 


USS 

WSI 


SSI 

USS 


1N1897A 

USS 

212- 27 

CODI 

IDC 


1N1949 

IDC 

244-103 

1N1981B 

CODI 

168- 58 


WSI 


1N1898 

A USS 

215-184 

MSC 

SDI 


MSC 

SDI 


CRL 

♦ DIC 


1N 1 988 

AUSS 

196-179 

IDC 

SSI 


TSC 

WSI 


1N1949A 

MSC 

244-104 

GIC 

IDC 


CODI 

CRL 


1N1898A 

IDC 

215-185 

1N 1930 

CODI 

176-200 


SDI 


MSC 

SDI 


♦ DIC 

GIC 



USS 


IDC 

MSC 


1N1949B 

MSC 

244-105 

SSI 

USS 


IDC 

MSC 


1N1899 

A USS 

218-146 

SDI 

SSI 



SDI 



WSI 


SCA 

SDI 


IDC 

SSI 


TSC 

WSI 


1N1950 

IDC 

244-156 

1N 1982 

AUSS 

170- 39 

SSI 

WSI 


1N1899A 

IDC 

218-147 

1N1930A 

CODI 

176-201 

MSC 

SDI 


CODI 

CRL 


1N1988A 

CODI 

196-180 


USS 


IDC 

MSC 


1N1950A 

MSC 

244-157 

♦ DIC 

GIC 


CRL 

♦ DIC 


IN 1900 

A USS 

221 -169 

SDI 

TSC 



SDI 


IDC 

MSC 


GIC 

IDC 



SSI 



WSI 


1N1950B 

MSC 

244-158 

SCA 

SDI 


MSC 

SCA 


1N1900A 

USS 

221 -170 

1N1930B 

CODI 

176-202 


SDI 


SSI 

WSI 


SDI 

SSI 


IN 1901 

A USS 

225- 26 

IDC 

MSC 


1N1951 

IDC 

245- 12 

1N1982A 

CODI 

170- 40 

USS 

WSI 



SSI 


SDI 

TSC 


MSC 

SDI 


CRL 

♦ DIC 


1N1988B 

CODI 

196-181 

IN 1901A 

USS 

225- 27 


WSI 


1N195 1A 

MSC 

245- 13 

GIC 

IDC 


CRL 

♦ DIC 


IN 1902 

A USS 

228- 23 

INI 931 

CODI 

181 - 88 


SDI 


MSC 

SCA 


GIC 

IDC 


IDC 

SSI 


IDC 

ITT 


1N1951B 

MSC 

245- 14 

SDI 

SSI 


MSC 

SDI 


1N1902A 

IDC 

228- 24 

MSC 

SDI 



SDI 


USS 

WSI 


SSI 

USS 



USS 


SSI 

TSC 


1N1952 

IDC 

245- 32 

1N1982B 

CODI 

170-41 


WSI 


IN 1903 

A USS 

231 - 12 


WSI 


MSC 

SDI 


CRL 

♦ DIC 


1N1989 

AUSS 

201 - 82 


SSI 


1N1931A 

CODI 

181 - 89 

1N1952A 

MSC 

245- 33 

GIC 

IDC 


CODI 

CRL 


1N1903A 

USS 

231 - 13 

IDC 

ITT 



SDI 


MSC 

SDI 


♦ DIC 

GIC 


IN 1904 

AUSS 

234- 11 

MSC 

SDI 


1N1952B 

MSC 

245- 34 

SSI 

USS 


IDC 

MSC 



SSI 


TSC 

WSI 



SDI 



WSI 


SCA 

SDI 


1N1904A 

USS 

234- 12 

1N1931B 

CODI 

181 - 90 

1N1953 

IDC 

245 - 38 

1N1983 

AUSS 

172- 96 

SSI 

WSI 


IN 1907 

EDL 

294- 72 

IDC 

ITT 


MSC 

SDI 


CODI 

CRL 


1N1989A 

CODI 

201 - 83 

IDC 

INRB 


MSC 

SDI 


1N1953A 

MSC 

245- 39 

♦ DIC 

GIC 


CRL 

♦ DIC 


INRC 

INRI 


TSC 

WSI 



SDI 


IDC 

MSC 


GIC 

IDC 


INRJ 

ITT 


1N 1932 

CODI 

187- 78 

1N1953B 

MSC 

245 - 40 

SCA 

SDI 


MSC 

SCA 


SCN 

SES 


IDC 

ITT 



SDI 


SSI 

WSI 


SDI 

SSI 


SSI 

TNC 


MSC 

SDI 


1N1954AB 

CODI 

169- 25 

1N1983A 

CODI 

172- 97 

USS 

WSI 



UPI 


SSI 

TSC 


IDC 

SDI 


CRL 

♦ DIC 


1N1989B 

CODI 

201 - 84 

IN 1908 

EDL 

301 - 68 


WSI 


1 N 1955,A,B 

CODI 

170- 80 

GIC 

IDC 


CRL 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


1N1932A 

CODI 

187- 79 

IDC 

SDI 


MSC 

SCA 


GIC 

IDC 


INRI 

INRJ 


IDC 

ITT 


1N1956AB 

CODI 

173-151 

SDI 

SSI 


MSC 

SDI 


ITT 

SCN 


MSC 

SDI 


IDC 

INRB 


USS 

WSI 


SSI 

USS 


SES 

SSI 


TSC 

WSI 


INRC 

INRI 


1N1983B 

CODI 

172- 98 


WSI 


SYN 

TNC 


1N1932B 

CODI 

187- 80 

INRJ 

SAR 


CRL 

♦ DIC 


IN 1990 

AUSS 

206- 31 


UPI 


IDC 

ITT 


SDI 

WSI 


GIC 

IDC 


CODI 

CRL 


IN 1909 

EDL 

312- 67 

MSC 

SDI 


1N1957AB 

CODI 

178-161 

MSC 

SDI 


♦ DIC 

GIC 


INRB 

INRC 


TSC 

WSI 


IDC 

INRB 


SSI 

USS 


IDC 

MSC 


INRI 

INRJ 


INI 933 

CODI 

191-162 

INRC 

INRI 



WSI 


SCA 

SDI 


ITT 

SCN 


ITT 

MSC 


INRJ 

SAR 


1N 1984 

CODI 

176-191 

SSI 

WSI 


SES 

SSI 


SDI 

SSI 


SDI 

WSI 


CRL 

♦ DIC 


1N1990A 

CODI 

206- 32 

SYN 

TNC 


TSC 

WSI 


1N 1958 AB 

CODI 

183- 79 

GIC 

IDC 


CRL 

♦ DIC 



UPI 


1N1933A 

CODI 

191 -163 

IDC 

INRB 


MSC 

SCA 


GIC 

IDC 


1 N 19 10 

INRB 

322- 31 

ITT 

MSC 


INRC 

INRI 


SDI 

SSI 


MSC 

SCA 


INRC 

INRI 


SDI 

TSC 


INRJ 

SAR 


USS 

WSI 


SDI 

SSI 


INRJ 

ITT 



WSI 


SDI 

WSI 


1N1984A 

CODI 

176-192 

USS 

WSI 


SCN 

SES 


1N1933B 

CODI 

191 -164 

1N1959,A,B 

CODI 

187- 51 

CRL 

♦ DIC 


1N1990B 

CODI 

206- 33 

SSI 

SYN 


ITT 

MSC 


IDC 

INRB 


GIC 

IDC 


CRL 

♦ DIC 


TNC 

UPI 


SDI 

TSC 


INRC 

INRI 


MSC 

SCA 


GIC 

IDC 


1N 19 1 1 

EDL 

331 - 52 


WSI 


INRJ 

SAR 


SDI 

SSI 


MSC 

SDI 


INRB 

INRC 


1N 1934 

CODI 

197- 2 

SDI 

WSI 


USS 

WSI 


SSI 

USS 


INRI 

INRJ 


ITT 

MSC 


1N 1960,A,B 

CODI 

192- 4 

1N1984B 

CODI 

176-193 


WSI 


ITT 

SCN 


SDI 

SSI 


IDC 

INRB 


CRL 

♦ DIC 


1N 1991 

AUSS 

210-101 

SES 

SSI 


TSC 

WSI 


INRC 

INRI 


GIC 

IDC 


CODI 

CRL 


SYN 

TNC 


1N1934A 

CODI 

197- 3 

INRJ 

SAR 


MSC 

SDI 


♦ DIC 

GIC 



UPI 


ITT 

MSC 


SDI 

WSI 


SSI 

USS 


IDC 

MSC 


1N 1912 

EDL 

341- 2 

SDI 

TSC 


1N 1961 

CODI 

196-162 


WSI 


SCA 

SDI 


! IDC 

INRB 



WSI 


IDC 

INRB 


1N1985 

AUSS 

181-80 

SSI 

WSI 


INRC 

INRI 


1N1934B 

CODI 

197- 4 

INRC 

INRI 


CODI 

CRL 


1N 1991A 

CODI 

210-102 

INRJ 

ITT 


ITT 

MSC 


INRJ 

SAR 


♦ DIC 

GIC 


CRL 

DIC 


SCN 

SES 


SDI 

TSC 


SDI 

WSI 


IDC 

MSC 


GIC 

IDC 


SSI 

SYN 



WSI 


1N 1961A 

CODI 

196-163 

SCA 

SDI 


MSC 

SCA 



TNC 


1N1935AB 

CODI 

201 - 88 

IDC 

INRB 


SSI 

WSI 


SDI 

SSI 
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1. TYP 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

Midst? 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

Eramnm 

■Ald;K 

[iEMIfiEl 

IN 199 IB 

CODI 

2 To-103 

1N1998,A,B 

A USS 

232-190 

1N2011A 



1N2029 






CRL 

DIC 


CRL 

♦ DIC 


(cont.) 

MOTA 


(cont) 

SOD 


(cont) 

TNC 


GIC 

IDC 


GIC 

MSC 


SAR 

SSI 


SSI 

TNC 


TRW 

UNI 


MSC 

SDI 


SDI 

SSI 


TUB 

TNC 



UPI 


1N2038-2 

APD 

199-132 

SSI 

USS 



WSI 



USS 


1N2030 

ATEC 

340- 92 

CODI 

GSE 



WSI 


1N1999 

CRL 

235-172 

1 N201 1 C,CA 

♦ DIC 

238- 26 

BRA 

EDL 


IDC 

SSI 


1N1992 

A USS 

214- 88 

♦ DIC 

GIC 


1N2012 

ASC 

240- 10 

ETC 

GIC 



TEC 


CODI 

CRL 


MSC 

SSI 


DIC 

EDI 


IDC 

ITT 


1 N2038-3 

APD 

201- 25 

DIC 

GIC 



USS 


ESP 

ETC 


SCN 

SES 


GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


1N1999A 

CRL 

235-173 

GSE 

INRB 


SOD 

SSI 


SSI 

TEC 


SCA 

SDI 


♦ DIC 

GIC 


INRC 

INRI 



TNC 


1N2038A 

IDC 

197-140 

SSI 

WSI 


MSC 

SSI 


INRJ 

MOTA 


1N2031 

ATEC 

348- 45 


MOTA 


1N1992A 

CODI 

214-89 


USS 


SAR 

SCN 


BRA 

EDL 


1N2039 

ATEC 

203-162 

CRL 

♦ DIC 


1N1999B 

CRL 

235-174 

SSI 

TUB 


ETC 

GIC 


CODI 

♦ DIC 


GIC 

IDC 


♦ DIC 

GIC 


TNC 

USS 


IDC 

ITT 


GSE 

IDC 


MSC 

SCA 


MSC 

SSI 


1N2012A 

ASC 

240- 11 

SCN 

SES 


ITT 

MOTA 


SDI 

SSI 



USS 


DIC 

EDI 


SOD 

SSI 


MSC 

SAR 


USS 

WSI 


1N2000AB 

CRL 

239- 13 

ESP 

ETC 



TNC 


SCN 

SSI 


1N1992B 

CODI 

214-90 

♦ DIC 

MSC 


GSE 

INRB 


1N2032 

ATEC 

171 - 57 

TNC 

TRW 


CRL 

♦ DIC 


SSI 

USS 


INRC 

INRI 


CODI 

♦ DIC 



UNI 


GIC 

IDC 


1N2001 ,A,B 

CRL 

241-146 

INRJ 

MOTA 


GSE 

IDC 


1 N2039-2 

APD 

203-163 

MSC 

SDI 


♦ DIC 

MSC 


SAR 

SSI 


i ITT 

MOTA 


CODI 

GSE 


SSI 

USS 


SSI 

USS 


TUB 

TNC 


MSC 

SSI 


IDC 

SSI 



WSI 


1N2002,A,B 

CRL 

244- 27 


USS 


TNC 

TRW 



TEC 


1N 1993 

A USS 

217-130 

♦ DIC 

MSC 


1N2012C.CA 

♦ DIC 

240- 12 

1 N2032-2 

CODI 

171 - 79 

1 N2039-3 

APD 

205- 1 

CODI 

CRL 



SSI 


1N2013 

EDL 

292-107 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


♦ DIC 

GIC 


1N2003AB 

CRL 

244-102 

IDC 

ITT - 


SSI 

TEC 


SSI 

TEC 


IDC 

MSC 


♦ DIC 

MSC 


SCN 

SES 


1N2032A 

MOTA 

170- 28 

1N2039A 

IDC 

202- 47 

SCA 

SDI 



SSI 


SSI 

TNC 


1N2033 

ATEC 

173-172 


MOTA 


SSI 

WSI 


1N2004AB 

CRL 

244-155 

1N2014 

IDC 

299- 21 

CODI 

♦ DIC 


1N2040 

ATEC 

208- 35 

1N1993A 

CODI 

217-131 

MSC 

SSI 


ITT 

SCN 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


CRL 

♦ DIC 


1 N2005AB 

CRL 

245- 5 

SES 

SSI 


ITT 

MOTA 


GSE 

IDC 


GIC 

IDC 


MSC 

SSI 



TNC 


MSC 

SAR 


ITT 

MOTA 


MSC 

SCA 


1N2006AB 

MSC 

245- 31 

1N2015 

A TEC 

307 - 56 

SSI 

TNC 


MSC 

SAR 


SDI 

SSI 



SSI 


IDC 

ITT 



TRW 


SCN 

SSI 


USS 

WSI 


1N2007AB 

MSC 

245- 37 

SCN 

SES 


1 N2033-2 

CODI 

174- 7 

TNC 

TRW 


1N1993B 

CODI 

217-132 


SSI 


SSI 

TNC 


GSE 

IDC 



UNI 


CRL 

♦ DIC 


1N2008 

ASC 

234- 13 

1N2016 

A TEC 

309- 91 

SSI 

TEC 


1 N2040-2 

APD 

208-150 

GIC 

IDC 


DIC 

EDI 


IDC 

ITT 


1N2033A 

IDC 

172- 78 

CODI 

GSE 


MSC 

SDI 


ESP 

ETC 


SCN 

SES 



MOTA 


IDC 

SSI 


SSI 

USS 


GSE 

IDC 


SSI 

TNC 


1N2034 

ATEC 

176-170 


TEC 



WSI 


INRB 

INRC 


1N2017 

A TEC 

319- 15 

CODI 

♦ DIC 


IN 2040-3 

APD 

210- 86 

1N1994 

A USS 

220-157 

INRI 

INRJ 


IDC 

ITT 


GSE 

IDC 


GSE 

SSI 


CODI 

CRL 


MOTA 

SAR 


SCN 

SES 


ITT 

MOTA 



TEC 


♦ DIC 

GIC 


SCN 

SSI 


SSI 

TNC 


MSC 

SAR 


1 N2040-4 

GSE 

212-116 

IDC 

MSC 


tub 

TNC 


1N2018 

A TEC 

320- 52 

SCN 

SSI 


SSI 

TEC 


SCA 

SDI 



USS 


ITT 

SCN 


TNC 

TRW 


1N2040A 

IDC 

206-160 

SSI 

WSI 


1N2008A 

ASC 

234- 14 

SES 

SSI 



UNI 



MOTA 


1N1994A 

CODI 

220-158 

DIC 

EDI 



TNC 


1 N2034-2 

APD 

178-177 

1N2041 

ATEC 

171 - 58 

CRL 

♦ DIC 


ESP 

ETC 


1N2019 

A TEC 

327 - 28 

CODI 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


GIC 

IDC 


GSE 

IDC 


ITT 

SCN 


IDC 

SSI 


IDC 

INRB 


MSC 

SCA 


INRB 

INRC 


SES 

SSI 



TEC 


INRC 

INRI 


SDI 

SSI 


INRI 

INRJ 



TNC 


1 N2034-3 

APD 

180- 3 

INRJ 

ITT 


USS 

WSI 


MOTA 

SAR 


1N2020 

IDC 

328- 46 

GSE 

IDC 


MOTA 

SSI 


1N1994B 

CODI 

220-159 

SSI 

TUB 


ITT 

SCN 


SSI 

TEC 



TNC 


CRL 

♦ DIC 


TNC 

USS 


SES 

SSI 


1N2034A 

MOTA 

176-143 

1N2041-1 

IDC 

170- 32 

GIC 

IDC 


1N2008C.CA 

♦ DIC 

234- 15 


TNC 


1N2035 

ATEC 

184- 70 


TEC 


MSC 

SDI 


1N2009 

ASC 

235-133 

1N2021 

ATEC 

308- 15 

CODI 

♦ DIC 


1N2041-2 

IDC 

171 - 83 

SSI 

USS 


DIC 

EDI 


EDL 

ETC 


GSE 

IDC 



TEC 



WSI 


ESP 

ETC 


IDC 

SES 


ITT 

MOTA 


1N2041A 

♦ DIC 

170- 23 

1N 1995 

A USS 

224- 8 

GSE 

IDC 


SOD 

SSI 


MSC 

SAR 


GSE 

MOTA 


CODI 

CRL 


INRB 

INRC 


SYN 

TNC 


SCN 

SSI 


SSI 

TEC 


♦ DIC 

GIC 


INRI 

INRJ 


TUNL 

UPI 


TNC 

TRW 


1N2041B 

DIC 

171- 61 

IDC 

MSC 


MOTA 

SAR 


1N2022 

ATEC 

319- 43 


UNI 


GSE 

SSI 


SCA 

SDI 


SCN 

SSI 


EDL 

ETC 


1 N2035-2 

APD 

183-205 


TEC 


SSI 

WSI 


TUB 

TNC 


IDC 

SES 


CODI 

GSE 


1N2041C 

DIC 

171- 59 

1N1995A 

CODI 

224- 9 


USS 


SOD 

SSI 


IDC 

SSI 


GSE 

SSI 


CRL 

♦ DIC 


1N2009A 

ASC 

235-134 

SYN 

TNC 



TEC 


1N2042 

ATEC 

173-175 

GIC 

IDC 


DIC 

EDI 


TUNL 

UPI 


1N2035-3 

APD 

184-183 

♦ DIC 

GSE 


MSC 

SCA 


ESP 

ETC 


1N2023 

ATEC 

324- 39 

GSE 

IDC 


IDC 

INRB 


SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


EDL 

ETC 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


USS 

WSI 


INRB 

INRC 


IDC 

SES 


1 N2035-4 

APD 

187- 44 

INRJ 

MOTA 


1N1995B 

CODI 

224- 10 

INRI 

INRJ 


SOD 

SSI 


GSE 

IDC 


SAR 

SSI 


CRL 

♦ DIC 


MOTA 

SAR 


SYN 

TNC 


SSI 

TEC 



TNC 


GIC 

IDC 


SSI 

TUB 


TUNL 

UPI 


1N2035A 

MOTA 

181 - 63 

1 N2042-1 

IDC 

172- 83 

MSC 

SDI 


TNC 

USS 


1N2024 

ATEC 

327- 55 

1N2036 

ATEC 

189-114 


TEC 


SSI 

USS 


1N2009C.CA 

♦ DIC 

235-135 

EDL 

ETC 


CODI 

♦ DIC 


1N2042-2 

IDC 

174- 20 


WSI 


1N2010 

ASC 

236-166 

IDC 

SES 


GSE 

IDC 



TEC 


1N 1996 

A USS 

227- 16 

DIC 

EDI 


SOD 

SSI 


ITT 

MOTA 


1N2042A 

ATEC 

172- 84 

CODI 

CRL 


ESP 

ETC 


SYN 

TNC 


MSC 

SAR 


♦ DIC 

GSE 


♦ DIC 

GIC 


GSE 

IDC 


TUNL 

UPI 


SCN 

SSI 


MOTA 

SSI 


IDC 

MSC 


INRB 

INRC 


1N2025 

ATEC 

334- 43 

TNC 

TRW 


1N2042B 

ATEC 

173-185 

SCA 

SDI 


INRI 

INRJ 


EDL 

ETC 



UNI 


DIC 

GSE 


SSI 

WSI 


MOTA 

SAR 


IDC 

SES 


1 N2036-2 

APD 

190- 54 

IDC 

SSI 


1N1996A 

CODI 

227- 17 

SCN 

SSI 


SOD 

SSI 


CODI 

GSE 


1N2042C 

DIC 

173-176 

CRL 

♦ DIC 


TUB 

TNC 


SYN 

TNC 


IDC 

SEN 


GSE 

SSl 


GIC 

IDC 



USS 


TUNL 

UPI 


SSI 

TEC 


1N2043 

A TEC 

176-171 

MSC 

SCA 


1N2010A 

ASC 

236-167 

1N2026 

ATEC 

294- 50 

1N2036A 

IDC 

188- 54 

ASC 

♦ DIC 


SDI 

SSI 


DIC 

EDI 


BRA 

EDL 



MOTA 


GSE 

IDC 


USS 

WSI 


ESP 

ETC 


ETC 

GIC 


1N2037 

ATEC 

194- 53 

INRB 

INRC 


1N1996B 

CODI 

227- 18 

GSE 

IDC 


IDC 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


CRL 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


SCN 

SES 


GSE 

IDC 


ITT 

MOTA 


GIC 

IDC 


INRI 

INRJ 


SOD 

SSI 


ITT 

MOTA 


SAR 

SCN 


MSC 

SDI 


MOTA 

SAR 


TNC 

UPI 


MSC 

SAR 


SSI 

TNC 


SSI 

USS 


TUB 

TNC 


1N2027 

ATEC 

312- 43 

SCN 

SSI 



TRW 



WSI 



USS 


BRA 

EDL 


TNC 

TRW 


1 N2043-1 

IDC 

176-149 

1N1997 

A USS 

230- 16 

1N2010C,CA 

♦ DIC 

236-168 

ETC 

GIC 



UNI 


SSI 

TEC 


CODI 

CRL 


1N2011 

ASC 

238- 24 

IDC 

ITT 


1 N2037-2 

APD 

194-181 

1 N2043-2 

IDC 

178-187 

♦ DIC 

GIC 


DIC 

EDI 


SCN 

SES 


CODI 

GSE 


SSI 

TEC 


IDC 

MSC 


ESP 

ETC 


SOD 

SSI 


IDC 

SSI 


1N2043-3 

IDC 

180-161 

SCA 

SDI 


GSE 

IDC 


TNC 

UPI 



TEC 


SSI 

TEC 


SSI 

WSI 


INRB 

INRC 


1N2028 

ATEC 

322- 12 

1 N2037-3 

APD 

196- 72 

1N2043A 

ATEC 

176-112 

1N1997A 

CODI 

230- 17 

INRI 

INRJ 


BRA 

EDL 


GSE 

IDC 


♦ DIC 

GSE 


CRL 

♦ DIC 


MOTA 

SAR 


ETC 

GIC 


SEN 

SSI 


ITT 

MOTA 


GIC 

IDC 


SCN 

SSI 


IDC 

ITT 



TEC 


SSI 

TRW 


MSC 

SCA 


TUB 

TNC 


SCN 

SES 


1N2037A 

IDC 

192-122 

1N2043B 

ATEC 

178-162 

SDI 

SSI 



USS 


SOD 

SSI 



MOTA 


DIC 

GSE 


USS 

WSI 


1N2011A 

ASC 

238- 25 

TNC 

UPI 


1N2038 

ATEC 

199- 7 

ITT 

SSI 


1N1997B 

CODI 

230- 18 

DIC 

EDI 


1N2029 

ATEC 

331- 24 

CODI 

♦ DIC 



TRW 


CRL 

♦ DIC 


ESP 

ETC 


BRA 

EDL 


GSE 

IDC 


1N2043C 

ATEC 

179- 25 

GIC 

IDC 


GSE 

IDC 


ETC 

GIC 


ITT 

MOTA 


DIC 

GSE 


MSC 

SDI 


INRB 

INRC 


IDC 

ITT 


MSC 

SAR 


IDC 

ITT 


SSI 

USS 


INRI 

INRJ 


SCN 

SES 


SCN 

SSI 


SSI 

TRW 



WSI 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 







1. 

TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


liiMSEH 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

siTOavnnni 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

1N2044 

A TEC 

184-71 

1N2047C " 



1N2061 

AINRC 

■337-55 

KHWy* ■■■ 



HMUfl ■ —Hi 



ASC 

♦ DIC 


(cont) 

DIC 


EDL 

ETC 


(cont.) 

SST 


(cont.) 

SYN 


EDI 

GSE 


GSE 

ITT 


INRB 

INRI 


TEC 

TEK 


TEC 

UPI 


IDC 

INRB 


SSI 

TRW 


INRJ 

SAR 


TUB 

TIID 


1N2106 

ETC 

321- 7 

INRC 

INRI 


1N2048 

ATEC 

204- 24 

SES 

SSI 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRC 


INRJ 

ITT 


ASC 

♦ DIC 


SYN 

TNC 


1N2071A 

BNT 

346- 84 

INRI 

INRJ 


MOTA 

SAR 


EDI 

GSE 



TUNL 


CODI 

EDL 


ITT 

SAR 


SCN 

SOD 


IDC 

INRB 


1N2062 

AINRC 

338- 64 

ERI 

ETC 


SCN 

SES 


SSI 

TNC 


INRC 

INRI 


EDL 

INRB 


GIC 

GICC 


SYN 

TEC 



TRW 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 



UPI 


1 N2044-1 

IDC 

181 - 71 

MOTA 

SAR 


SAR 

SES 


INRI 

INRJ 


1N2107 

ETC 

329- 50 


TEC 


SCN 

SOD 


SSI 

SYN 


ITT 

MSC 


INRB 

INRC 


1 N2044-2 

IDC 

184- 3 

SSI 

TNC 


TNC 

TUNL 


PWC 

QUA 


INRI 

INRJ 



TEC 



TRW 


1N2063 

AINRC 

344- 85 

SAR 

SCN 


ITT 

SAR 


1 N2044-3 

IDC 

184-195 

1 N2048-1 

IDC 

203- 34 

INRB 

INRI 


SCO 

SDI 


SCN 

SES 



TEC 



TEC 


INRJ 

SAR 


SET 

SOD 


SYN 

TEC 


1 N2044-4 

IDC 

187- 49 

1 N2048-2 

IDC 

204- 25 

SES 

SSI 


TEC 

TEK 



UPI 



TEC 



TEC 


SYN 

TNC 



♦ Til 


1N2108 

ETC 

339- 92 

1N2044A 

ATEC 

181 - 47 

1 N2048-3 

IDC 

205-166 


TUNL 


1N2072 

ERI 

293- 53 

INRB 

INRC 


♦ DIC 

EDI 



TEC 


1N2064 

AINRC 

354 - 6 

ETC 

IDC 


INRI 

INRJ 


GSE 

ITT 


1N2048A 

ATEC 

201 - 78 

INRB 

INRI 


ITT 

SCN 


ITT 

SAR 


MOTA 

SSI 


♦ DIC 

EDI 


INRJ 

SES 


SSI 

TEC 


SCN 

SES 



TRW 


GSE 

IDC 


SSI 

TNC 


1N2073 

ERI 

299-107 

SYN 

TEC 


1N2044B 

ATEC 

183-164 

ITT 

MOTA 



TUNL 


ETC 

ITT 


1N2109 

IDC 

295- 9 

DIC 

GSE 


SSI 

TRW 


1N2065 

AINRC 

358- 14 

SCN 

SSI 


1N2115 

ETC 

328- 6 

ITT 

SSI 


1N2048B 

ATEC 

203- 98 

INRB 

INRI 



TEC 


IDC 

ITT 



TRW 


DIC 

GSE 


INRJ 

SES 


1N2074 

ERI 

307- 74 

SCN 

TEC 


1N2044C 

ATEC 

184- 88 

ITT 

SSI 


SSI 

TNC 


ETC 

ITT 


1N2116 

SCN 

329- 86 

DIC 

GSE 



TRW 


1N2066 

AINRC 

366- 10 

SCN 

SSI 



SSI 


ITT 

SSI 


1N2048C 

ATEC 

204- 70 

INRB 

INRI 



TEC 


1N2117 

BRA 

358- 74 


TRW 


DIC 

GSE 


INRJ 

SES 


1N2075 

ERI 

310- 79 

ETC 

INRB 


1N2044D 

ATEC 

187- 36 

ITT 

SSI 


SSI 

TNC 


ETC 

ITT 


INRC 

INRI 


GSE 

ITT 



TRW 


1N2067 

AINRC 

368- 54 

SCN 

SSI 


INRJ 

ITT 


1N2045 

ATEC 

189-117 

1N2049 

ATEC 

208- 38 

INRB 

INRI 


TEC 

UPI 


SCN 

SSI 


ASC 

♦ DIC 


ASC 

♦ DIC 


INRJ 

SES 


1N2076 

ERI 

319-23 


TEC 


EDI 

GSE 


EDI 

GSE 


SSI 

TNC 


ETC 

ITT 


1N2127 

ITT 

517- 78 

IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


1N2068 

AINRC 

375- 53 

SCN 

SSI 



MIC 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRB 

INRI 


TEC 

UPI 


1N2127A 

ITT 

517- 79 

INRJ 

ITT 


INRJ 

ITT 


INRJ 

SES 


1N2077 

ERI 

321- 6 

1N2128 

AINRC 

297- 64 

MOTA 

SAR 


MOTA 

SAR 


SSI 

TNC 


ETC 

ITT 


EDL 

♦ ETC 


SCN 

SOD 


SCN 

SOD 


1N2069 

♦ ATII 

310- 77 

SCN 

SSI 


IDC 

INRB 


SSI 

TNC 


SSI 

TNC 


BNT 

CNS 


TEC 

UPI 


INRI 

INRJ 



TRW 



TRW 


CODI 

Dll 


1N2078 

ERI 

329- 49 

ITT 

SSI 


1 N2045-1 

IDC 

189- 47 

1 N2049-1 

IDC 

207 -157 

EDI 

EDL 


ETC 

ITT 


SYN 

TEC 



TEC 


SSI 

TEC 


ERI 

ETC 


SCN 

SSI 



TUNL 


1 N2045-2 

IDC 

191 - 24 

1 N2049-2 

IDC 

209-127 

GIC 

GICC 


TEC 

UPI 


1N2128A 

AINRC 

297- 65 


TEC 


SSI 

TEC 


INRB 

INRC 


1N2079 

ERI 

339- 91 

EDL 

ETC 


1N2045A 

ATEC 

189- 48 

1 N2049-3 

IDC 

210- 93 

INRI 

INRJ 


ETC 

ITT 


IDC 

INRB 


♦ DIC 

EDI 


SSI 

TEC 


ITT 

MSC 


SCN 

SSI 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


1 N2049-4 

IDC 

212-127 

PWC 

QUA 



TEC 


ITT 

SSI 


ITT 

MOTA 


SSI 

TEC 


♦ SAR 

SCN 


1N2080 

BRA 

293- 21 


TEC 


SSI 

TRW 


1N2049A 

ATEC 

206- 27 

SCO 

♦ SES 


ETC 

GIC 


1N2129 

AINRC 

305- 80 

1N2045B 

ATEC 

189-122 

♦ DIC 

EDI 


SET 

SOD 


IDC 

ITT 


EDL 

♦ ETC 


DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


SST 

TEC 


SCN 

SSI 


INRB 

INRI 


IDC 

ITT 


ITT 

MOTA 


TEK 

TUB 



TEC 


INRJ 

ITT 


SSI 

TRW 


SSI 

TRW 


TIID 

TIIF 


1N2081 

BRA 

299-51 

SSI 

SYN 


1N2045C 

DIC 

189-118 

1N2049B 

ATEC 

208- 40 

TNC 

UPI 


ETC 

GIC 


TEC 

TUNL 


GSE 

IDC 


DIC 

GSE 


1N2069A 

BNT 

310- 78 

IDC 

ITT 


1N2129A 

AINRC 

305- 81 

SSI 

TRW 


ITT 

SSI 


CODI 

EDL 


SCN 

SSI 


ETC 

INRB 


1N2046 

ATEC 

194- 56 


TRW 


ERI 

ETC 

| 


TEC 


INRI 

INRJ 


ASC 

♦ DIC 


1N2049C 

ATEC 

210- 83 

GIC 

GICC 


1N2082 

BRA 

310- 13 

ITT 

SSI 


EDI 

GSE 


DIC 

GSE 


INRB 

INRC 


ETC 

GIC 



TEC 


INRB 

INRC 


IDC 

ITT 


INRI 

INRJ 


ITT 

SCN 


1N2130 

AINRC 

308- 65 

INRI 

INRJ 


SSI 

TRW 


ITT 

MSC 


SSI 

TEC 


EDL 

♦ ETC 


ITT 

MOTA 


1N2054 

EDL 

298- 5 

PWC 

QUA 



UPI 


IDC 

INRB 


| SAR 

SCN 


ETC 

INRB 


SAR 

SCN 


1N2083 

BRA 

320- 75 

INRI 

INRJ 


SOD 

SSI 


INRC 

INRI 


SCO 

SDI 


! ETC 

GIC 


ITT 

SSI 


TNC 

TRW 


INRJ 

SAR 


SET 

SOD 


ITT 

SCN 


SYN 

TEC 


1 N2046-1 

IDC 

193-138 

SES 

SSI 


TEC 

TEK 


SSI 

TEC 



TUNL 



TEC 


SYN 

TNC 


♦ Til 

UPI 



UPI 


1N2130A 

AINRC 

308- 66 

1 N2046-2 

IDC 

195-160 


TUNL 


1N2070 

♦ ATII 

329- 47 

1N2084 

BRA 

328- 81 

ETC 

IDC 



TEC 


1N2055 

A INRC 

306- 64 

BNT 

CNS 


ETC 

GIC 


INRB 

INRI 


1 N2046-3 

IDC 

196-143 

EDL 

ETC 


CODI 

Dll 


ITT 

SCN 


INRJ 

ITT 



TEC 


INRB 

INRI 


EDI 

EDL 


SSI 

TEC 


SSI 

TEC 


1N2046A 

ATEC 

191-148 

INRJ 

SAR 


ERI 

ETC 


1N2085 

BRA 

339- 37 

1N2131 

AINRC 

317- 20 

♦ DIC 

EDI 


SES 

SSI 


GIC 

GICC 


ETC 

GIC 


EDL 

♦ ETC 


GSE 

IDC 


SYN 

TNC 


INRB 

INRC 


IDC 

ITT 


INRB 

INRI 


ITT 

MOTA 



TUNL 


INRI 

INRJ 


SCN 

SSI 


INRJ 

ITT 


SSI 

TRW 


1N2056 

A INRC 

309- 3 

ITT 

MSC 



TEC 


SSI 

SYN 


1N2046B 

ATEC 

194- 58 

EDL 

ETC 


PWC 

QUA 


1N2086 

BRA 

346- 24 

TEC 

TUNL 


DIC 

GSE 


INRB 

INRI 


♦ SAR 

SCN 


ETC 

GIC 


1N2131A 

AINRC 

317- 21 

ITT 

SSI 


INRJ 

SAR 


SCO 

♦ SES 


IDC 

ITT 


ETC 

INRB 



TRW 


SES 

SSI 


SET 

SOD 


SCN 

SSI 


INRI 

INRJ 


1N2046C 

ATEC 

196- 14 

SYN 

TNC 


SST 

TEC 



TEC 


ITT 

SSI 


DIC 

GSE 



TUNL 


TEK 

TUB 


1N2090 

IDC 

293- 74 


TEC 


IDC 

ITT 


1N2057 

A INRC 

318- 15 

TIID 

TIIF 



SCN 


1N2132 

AINRC 

319- 68 

SSI 

TRW 


EDL 

ETC 


TNC 

UPI 


1N2091 

SCN 

300- 25 

EDL 

♦ ETC 


1N2047 

ATEC 

199- 10 

INRB 

INRI 


1N2070A 

BNT 

329- 48 

1N2092 

SCN 

311 - 1 

INRB 

INRI 


ASC 

♦ DIC 


INRJ 

SAR 


CODI 

EDL 


1N2093 

SCN 

321 - 32 

INRJ 

ITT 


EDI 

GSE 


SES 

SSI 


ERI 

ETC 


1N2094 

SCN 

329- 85 

SSI 

SYN 


IDC 

INRB 


SYN 

TNC 


GIC 

GICC 


1N2095 

IDC 

340- 5 

TEC 

TUNL 


INRC 

INRI 



TUNL 


INRB 

INRC 



SCN 


1N2132A 

AINRC 

319- 69 

INRJ 

ITT 


1N2058 

A INRC 

319- 98 

INRI 

INRJ 


1N2096 

SCN 

347- 7 

ETC 

INRB 


MOTA 

SAR 


EDL 

ETC 


ITT 

MSC 


1N2102 

A MIC 

517- 36 

INRI 

INRJ 


SCN 

SOD 


INRB 

INRI 


PWC 

QUA 


♦ ALP 

♦ ESMF 


ITT 

SSI 


SSI 

TNC 


INRJ 

SAR 


SAR 

SCN 



MISI 



TEC 



TRW 


SES 

SSI 


SCO 

SDI 


1N2103 

ETC 

293- 54 

1N2133 

AINRC 

325- 63 

1 N2047-1 

IDC 

198-142 

SYN 

TNC 


SET 

SOD 


IDC 

INRB 


EDL 

♦ ETC 



TEC 



TUNL 


TEC 

TEK 


INRC 

INRI 


INRB 

INRI 


1 N2047-2 

IDC 

200- 99 

1N2059 

A INRC 

326- 49 

♦ Til 

UPI 


INRJ 

ITT 


INRJ 

ITT 



TEC 


EDL 

ETC 


1N2071 

♦ ATII 

346- 83 

SAR 

SCN 


SSI 

SYN 


1 N2047-3 

IDC 

201 - 65 

INRB 

INRI 


BNT 

CODI 


SES 

TEC 


TEC, 

TUNL 



TEC 


INRJ 

SAR 


Dll 

EDI 


1N2104 

ETC 

299-108 

1N2133A 1 

AINRC 

325- 64 

1N2047A 

ATEC 

196-171 

SES 

SSI 


EDL 

ERI 


INRB 

INRC 


ETC 

INRB 


♦ DIC 

EDI 


SYN 

TNC 


ETC 

GIC 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 



TUNL 


GICC 

IDC 


ITT 

SAR 


ITT 

SSI 


ITT 

MOTA 


1N2060 

A INRC 

327-102 

INRB 

INRC 


SCN 

SES 



TEC 


SSI 

TRW 


EDL 

ETC 


INRI 

INRJ 


SYN 

TEC 


1N2134 

AINRC 

327- 79 

1N2047B 

ATEC 

199- 12 

INRB 

INRI 


ITT 

MSC 


1N2105 

ETC 

310- 80 

EDL 

♦ ETC 


DIC 

GSE 


INRJ 

SAR 


PWC 

QUA 


INRB 

INRC 


INRB 

INRI 


IDC 

ITT 


SES 

SSI 


♦ SAR 

SCN 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


SSI 

TRW 


SYN 

TNC 


SCO 

♦ SES 


ITT 

SAR 


SSI 

SYN 


1N2047C 

ATEC 

200-163 


TUNL 


SET 

SOD 


SCN 

SES 


TEC 

TUNL 


cont.next col 
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1 . 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


■iTildsKi 


TYPE No. 


EPLUBEI 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N2134A 

A INRC 

327 - 80 

1N2155 



1N2173 

EDL 

305- 72 

1N2231 

BRA 

314- 54 

1N2242A 



ETC 

INRB 


(cont) 

INRI 



SSI 


ITT 

SCN 


(cont) 

SCN 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


1N2174 

SSI 

317- 10 

SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


ITT 

SSI 


SAR 

SCN 


1N2175 

♦ ATM 

575- 24 


TEC 



TEC 



/TEC 


SES 

SOD 



TUB 


1N2231A 

BRA 

314- 55 

1N2243 

BRA 

372- 72 

1N2135 

XlNRC 

336- 40 

SSI 

SYN 


1N2214 

A INRC 

172- 81 

ITT 

SCN 


ITT 

SCN 


EDL 

♦ ETC 


TEC 

TNC 


♦ DIC 

IDC 


SOD 

SSI 


SSI 

TEC 


INRB 

INRI 


TRW 

TUNL 


INRB 

INRI 



TEC 


1N2243A 

BRA 

372- 73 

INRJ 

ITT 


UPI 

WESY 


INRJ 

SSI 


1N2232 

BRA 

323- 77 

ITT 

SCN 


SSI 

SYN 


1N2156 

AGESY 

316- 64 

1N2216 

BRA 

294- 73 

EDL 

ETC 


SSI 

TEC 


TEC 

TUNL 


AMD 

BRA 


EDL 

ETC 


IDC 

ITT 


1N2244 

EDI 

379- 14 

1N2135A 

A INRC 

336- 41 

EDL 

ETC 


IDC 

ITT 


SCN 

SOD 


IDC 

ITT 


ETC 

INRB 


IDC 

INRB 


SCN 

SOD 


SSI 

SYN 


SCN 

SSI 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


TEC 

TUNL 


1N2244A 

EDI 

379- 15 

ITT 

SSI 


INRJ 

ITT 


UPI 



UPI 


IDC 

ITT 


TEC 

WESY 


SAR 

SCN 


1N2217 

BRA 

294- 74 

1N2232A 

BRA 

323- 78 

SCN 

SSI 


JAN 1 N2135A,RA GESY 

343- 47 

SES 

SOD 


IDC 

ITT 


ETC 

IDC 


1N2245 

ITT 

379- 16 


WESY 


SSI 

SYN 


SCN 

SOD 


ITT 

SCN 


SCN 

SSI 


1N2136 

A INRC 

338- 59 

TEC 

TNC 


SSI 

TEC 


SOD 

SSI 


1N2245A 

ITT 

379- 17 

EDL 

♦ ETC 


TRW 

TUNL 


1N2218 

BRA 

341- 3 

TEC 

UPI 


SCN 

SSI 


INRB 

INRI 


UPI 

WESY 


ETC 

IDC 


1N2233 

BRA 

323- 79 

1N2246 

BRA 

296- 33 

INRJ 

ITT 


1N2157 

AGESY 

325- 11 

ITT 

SCN 


ITT 

SCN 


EDL 

ERI 


SSI 

SYN 


AMD 

BRA 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


ETC 

IDC 



TUNL 


EDL 

ETC 



TEC 



TEC 


ITT 

SSI 


1N2136A 

A INRC 

338- 60 

IDC 

INRB 


1N2219 

BRA 

341- 4 

1N2233A 

BRA 

323- 80 

SYN 

TUNL 


ETC 

INRB 


INRC 

INRI 


ITT 

SCN 


ITT 

SCN 



UPI 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


1N2246A 

BRA 

296- 34 

ITT 

SSI 


SAR 

SCN 



TEC 



TEC 


EDL 

ERI 


1N2137 

A INRC 

343-101 

SES 

SOD 


1N2220 

BRA 

348- 78 

1N2234 

BRA 

333- 44 

ETC 

IDC 


EDL 

♦ ETC 


SSI 

SYN 


ETC 

IDC 


EDL 

ETC 


ITT 

SCN 


INRB 

INRI 


TEC 

TNC 


ITT 

SCN 


IDC 

ITT 


SSI 

TUNL 


INRJ 

ITT 


TRW 

TUNL 


SOD 

SSI 


SCN 

SOD 



UPI 


SSI 

SYN 


UPI 

WESY 



TEC 


SSI 

SYN 


1N2247 

BRA 

296- 35 


TUNL 


1N2158 

AGESY 

335- 67 

1N2221 

BRA 

348- 79 

TEC 

TUNL 


ITT 

SSI 


1N2137A 

A INRC 

343-102 

AMD 

BRA 


ITT 

SCN 



UPI 



TEC 


ETC 

INRB 


EDL 

ETC 


SOD 

SSI 


1N2234A 

BRA 

333- 45 

1N2247A 

BRA 

296- 36 

INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 



TEC 


ETC 

IDC 


ITT 

SSI 


ITT 

SSI 


INRC 

INRI 


1N2222 

BRA 

360- 45 

ITT 

SCN 


1N2248 

BRA 

303-104 

1N2138 

A INRC 

353- 12 

INRJ 

ITT 


ETC 

IDC 


SOD 

SSI 


EDL 

ERI 


EDL 

INRB 


SAR 

SCN 


ITT 

SCN 


TEC 

UPI 


ETC 

IDC 


INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


SOD 

SSI 


1N2235 

BRA 

333- 46 

ITT 

SSI 


ITT 

SSI 


SSI 

SYN 



TEC 


ITT 

SCN 


SYN 

TEC 


SYN 

TUNL 


TEC 

TNC 


1N2222A 

BRA 

360- 46 

SOD 

SSI 


TUNL 

UPI 


1N2138A 

A INRC 

353- 13 

TRW 

TUNL 


ETC 

IDC 



TEC 


1N2248A 

BRA 

303-105 

INRB 

INRI 


UPI 

WESY 


SCN 

SSI 


1N2235A 

BRA 

333- 47 

ERI 

ETC 


INRJ 

ITT 


1N2159 

AGESY 

343- 61 


TEC 


ITT 

SCN 


IDC 

ITT 



SSI 


AMD 

BRA 


1N2223 

BRA 

360- 47 

SOD 

SSI 


SCN 

SSI 


1N2139 

A INRC 

409-108 

EDL 

ETC 


IDC 

ITT 



TEC 


TEC 

TUNL 


INRB 

INRI 


IDC 

INRB 


SCN 

SOD 


1N2236 

BRA 

342- 29 


UPI 


INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


EDL 

ETC 


1N2249 

BRA 

303-106 

SCN 

SCO 


INRJ 

ITT 


1N2223A 

BRA 

360- 48 

IDC 

ITT 


ITT 

SSI 



SSI 


SAR 

SCN 


IDC 

ITT 


SCN 

SOD 



TEC 


JAN 1N2146 

none 

280- 35 

SES 

SOD 


SCN 

SSI 


SSI 

SYN 


1N2249A 

BRA 

303-107 

1N2147 

A BRA 

296- 11 

SSI 

SYN 



TEC 


TEC 

TUNL 


ITT 

SSI 


EDL 

ITT 


TEC 

TNC 


1N2224 

BRA 

370- 87 

1N2236A 

BRA 

342- 30 


TEC 


SCN 

SSI 


TUNL 

WESY 


ETC 

IDC 


ETC 

IDC 


1N2250 

BRA 

315- 15 

1N2147A 

A BRA 

296- 12 

1N2160 

AGESY 

352- 55 

ITT 

SCN 


ITT 

SCN 


EDL 

ERI 


EDL 

ITT 


AMD 

BRA 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


ETC 

IDC 


SCN 

SSI 


EDL 

IDC 



TEC 



TEC 


ITT 

SSI 


1N2148 

A BRA 

303- 77 

INRB 

INRC 


1N2224A 

BRA 

370- 88 

1N2237 

BRA 

342- 31 

SYN 

TEC 


ITT 

SCN 


INRI 

INRJ 


ETC 

ITT 


ITT 

SCN 


TUNL 

UPI 


SSI 

TEC 


ITT 

SAR 


SCN 

SSI 


SOD 

SSI 


1N2250A 

BRA 

315- 16 


UPI 


SCN 

SES 



TEC 



TEC 


ERI 

ETC 


1N2148A 

A BRA 

303- 78 

SOD 

SSI 


1N2225 

BRA 

370- 89 

1N2237A 

BRA 

342- 32 

IDC 

ITT 


ITT 

SCN 


SYN 

TEC 


ITT 

SCN 


ITT 

SCN 


SCN 

SSI 



SSI 


TNC 

TUNL 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


TEC 

TUNL 


1N2149 

A BRA 

314- 97 


WESY 



TEC 



TEC 



UPI 


ITT 

SCN 


1N2163,A 

AUSS 

187- 26 

1N2225A 

BRA 

370- 90 

1N2238 

BRA 

350- 65 

1N2251 

BRA 

315- 17 

SSI 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

SCN 


EDL 

ETC 


ITT 

SSI 


1N2149A 

A BRA 

314- 98 

GSE 

♦ MOTA 


SSI 

TEC 


IDC 

ITT 



TEC 


ITT 

SCN 


♦ MSC 

SDI 


1N2226 

IDC 

378- 16 

SCN 

SOD 


1N2251A 

BRA 

315- 18 


SSI 


SSI 

TNC 


ITT 

SCN 


SSI 

SYN 


ITT 

SSI 


1N2150 

A BRA 

323-1 10 

1 N21 64,A 

AUSS 

187- 27 

SOD 

SSI 


TEC 

TUNL 



TEC 


ITT 

SCN 


CODI 

♦ DIC 



TEC 


1N2238A 

BRA 

350- 66 

1N2252 

BRA 

324- 22 

SSI 

TEC 


GSE 

♦ MOTA 


1N2226A 

IDC 

378- 17 

ETC 

IDC 


EDL 

ERI 


1N2150A 

A BRA 

324- 1 

♦ MSC 

SDI 


ITT 

SCN 


ITT 

SCN 


ETC 

IDC 


ITT 

SCN 


SSI 

TNC 


SSI 

TEC 


SOD 

SSI 


ITT 

SSI 



SSI 


1 N2165,A 

AUSS 

187- 28 

1N2227 

ITT 

378- 18 

1N2239 

BRA 

350- 67 

SYN 

TEC 


1N2151 

A BRA 

333- 90 

CODI 

♦ DIC 


SCN 

SOD 


ITT 

SCN 


TUNL 

UPI 


ITT 

SCN 


GSE 

♦ MOTA 


SSI 

TEC 


SOD 

SSI 


1N2252A 

BRA 

324- 23 

SSI 

TEC 


♦ MSC 

SDI 


1N2227A 

ITT 

378- 19 


TEC 


ERI 

ETC 


1N2151A 

A BRA 

333- 91 

SSI 

TNC 


SCN 

SSI 


1N2239A 

BRA 

350- 68 

IDC 

ITT 


ITT 

SCN 


1N21 66,A 

AUSS 

187- 29 


TEC 


ITT 

SCN 


SCN 

SSI 



SSI 


CODI 

♦ DIC 


1N2228 

BRA 

295- 95 

SOD 

SSI 


TEC 

TUNL 


1N2152 

A BRA 

342- 55 

GSE 

♦ MOTA 


EDL 

ETC 



TEC 



UPI 


ITT 

SCN 


♦ MSC 

SDI 


IDC 

ITT 


1N2240 

BRA 

363- 4 

1N2253 

BRA 

324- 24 

SSI 

TEC 


SSI 

TNC 


SCN 

SOD 


EDI 

EDL 


ITT 

SSI 


1N2152A 

ABRA 

342- 56 

1 N21 67,A 

AUSS 

187- 30 

SSI 

SYN 


ETC 

IDC 



TEC 


ITT 

SCN 


CODI 

♦ DIC 


TEC 

UPI 


ITT 

SCN 


1N2253A 

BRA 

324- 25 


SSI 


GSE 

♦ MOTA 


1N2228A 

BRA 

295- 96 

SOD 

SSI 


ITT 

SSI 


1N2153 

ABRA 

350-106 

♦ MSC 

SDI 


EDL 

ETC 


SYN 

TEC 



TEC 


ITT 

SCN 


SSI 

TNC 


IDC 

ITT 



TUNL 


1N2254 

BRA 

334- 15 

SSI 

TEC 


1 N2168,A 

AUSS 

187- 31 

SCN 

SOD 


1N2240A 

BRA 

363- 5 

EDL 

ERI 


JAN 1N2153 

BRA 

350- 48 

CODI 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


EDI 

ETC 


ETC 

IDC 


1N2153A 

ABRA 

350-107 

GSE 

♦ MOTA 


1N2229 

BRA 

295- 97 

IDC 

ITT 


ITT 

SSI 


ITT 

SCN 


♦ MSC 

SDI 


IDC 

ITT 


SCN 

SOD 


SYN 

TEC 



SSI 


SSI 

TNC 


SCN 

SOD 


SSI 

TEC 


TUNL 

UPI 


1N2154 

AGESY 

297- 27 

1 N2169,A 

AUSS 

187- 32 

SSI 

TEC 


1N2241 

BRA 

363- 6 

1N2254A 

BRA 

334- 16 

AMD 

BRA 


CODI 

♦ DIC 


1N2229A 

BRA 

295- 98 

ITT 

SCN 


ERI 

ETC 


EDL 

ETC 


GSE 

♦ MOTA 


IDC 

ITT 


SOD 

SSI 


IDC 

ITT 


IDC 

INRB 


♦ MSC 

SDI 


| SCN 

SOD 



TEC 


SCN 

SSI 


INRC 

INRI 


SSI 

TNC 


SSI 

TEC 


1N2241A 

BRA 

363- 7 

TEC 

TUNL 


INRJ 

ITT 


1N2170,A 

AUSS 

187- 33 

1N2230 

BRA 

314- 52 

ITT 

SCN 



UPI 


SAR 

SCN 


CODI 

♦ DIC 


EDL 

ETC 


SOD 

SSI 


1N2255 

BRA 

334- 17 

SES 

SOD 


GSE 

♦ MOTA 


IDC 

ITT 



TEC 


ITT 

SSI 


SSI 

SYN 


♦ MSC 

SDI 


SCN 

SOD 


1N2242 

BRA 

372- 70 


TEC 


TEC 

TNC 


SSI 

TNC 


SSI 

SYN 


EDI 

ETC 


1N2255A 

BRA 

334- 18 

TRW 

TUNL 


1N21 7 1 ,A 

AUSS 

187- 34 

TEC 

TUNL 


IDC 

ITT 


ITT 

SSI 


UPI 

WESY 


CODI 

♦ DIC 



UPI 


SCN 

SOD 



TEC 


1N2155 

AGESY 

305- 22 

GSE 

♦ MOTA 


1N2230A 

BRA 

314- 53 

SSI 

TEC 


1N2256 

BRA 

342- 76 

AMD 

BRA 


♦ MSC 

SDI 


ETC 

IDC 


1N2242A 

BRA 

372- 71 

EDL 

ERI 


EDL 

ETC 


SSI 

TNC 


ITT 

SCN 


EDI 

ETC 


ETC 

IDC 


INRB 

INRC 


1N2172 

EDL 

297- 61 

SOD 

SSI 


IDC 

ITT 


ITT 

SSI 


cont next col 




SSI 


TEC 

UPI 


cont next col 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 










1 . 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 


Mlidd 


a n ■ i m 



1N2256 



1N2274 

ETC 

316- 11 

1N2358 

EDI 

3&4 - 49 

1N2375 



1N2385 



(cont) 

SYN 


IDC 

ITT 


ITT 

SCN 


(cont) 

SCN 


(cont) 

MOTA 


TEC 

TUNL 


SOD 

SSI 



SSI 


SCO 

SOD 


RAYN 

SAR 


1N2256A 

BRA 

342- 77 

TEC 

TUNL 


1N2359 

EDI 

385- 96 


SSI 


SCN 

SCO 


ERI 

ETC 


1N2275 

ETC 

324- 96 

ITT 

SCN 


1N2376 

A INRC 

389- 60 

SES 

SET 


IDC 

ITT 


IDC 

ITT 



SSI 


CODI 

♦ DIC 


SOD 

SOIF 


SCN 

SSI 


SOD 

SSI 


1N2360 

EDI 

388- 9 

EDI 

GIC 


SSI 

TEC 


TEC 

TUNL 


TEC 

TUNL 


ITT 

SCN 


GICC 

INRB 


1N2385A 

A TRW 

405- 92 

1N2257 

BRA 

342- 78 


UPI 



SSI 


INRI 

INRJ 


CODI 

ITT 


ITT 

SSI 


1N2276 

ETC 

343- 38 

1N2361 

EDI 

389-101 

ITT 

SAR 


SCN 

SOD 



TEC 


IDC 

ITT 


ITT 

SCN 


SCN 

SCO 



SSI 


1N2257A 

BRA 

342- 79 

SOD 

SSI 



SSI 


SOD 

SSI 


1N2387 

AUSS 

213- 61 

ITT 

SSI 


TEC 

TUNL 


JAN1N2361 

EDI 

389-102 

1N2377 

A INRC 

391 - 66 

ITT 

SSI 



TEC 


1N2277 

ETC 

352- 14 

1N2362 

EDI 

382- 14 

CODI 

♦ DIC 


1N2389 

A SAR 

386- 10 

1N2258 

BRA 

351-28 

IDC 

ITT 


EDL 

ITT 


EDI 

GIC 


CODI 

EDI 


EDL 

ERI 


SOD 

SSI 


SCN 

SSI 


GICC 

INRB 


GIC 

GICC 


ETC 

IDC 


TEC 

TUNL 


1N2362A 

EDL 

382- 45 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


ITT 

SSI 


1N2278 

ETC 

357- 37 

ITT 

SSI 


ITT 

SAR 


INRI 

INRJ 


SYN 

TEC 


IDC 

ITT 


1N2362B 

EDL 

382- 54 

SCN 

SCO 


♦ SCN 

SOD 



TUNL 


SOD 

SSI 


ITT 

SSI 


SOD 

SSI 


SOIF 

SSI 


1N2258A 

BRA 

351 - 29 

TEC 

TUNL 


1N2363 

ITT 

382- 15 

1N2378 

A INRC 

393- 93 

1N2390 

IDC 

294- 99 

ERI 

ETC 


1N2279 

ETC 

364- 45 

SCN 

SSI 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

SSI 


IDC 

ITT 


IDC 

ITT 


1N2363A 

ITT 

382- 46 

EDI 

GIC 



UPI 


SCN 

SSI 


SOD 

SSI 



SSI 


GICC 

INRB 


1N2391 

ITT 

301 -110 

TEC 

TUNL 



TEC 


1N2363B 

ITT 

382- 55 

INRI 

INRJ 


SSI 

UPI 


1N2259 

BRA 

351-30 

1N2280 

ETC 

374- 16 


SSI 


ITT 

SAR 


1N2392 

ITT 

313- 1 

ITT 

SSI 


IDC 

ITT 


1N2364 

EDI 

384- 81 

SCN 

SCO 


SSI 

UPI 



TEC 


SOD 

SSI 


EDL 

ITT 


SOD 

SOIF 


1N2393 

ITT 

322- 64 

1N2259A 

BRA 

351-31 

1N 228 1 

IDC 

379- 63 

SCN 

SSI 



SSI 


SSI 

UPI 


ITT 

SSI 


ITT 

SOD 


1N2364A 

EDL 

384-107 

1N2379 

A INRC 

396- 74 

1N2394 

ITT 

331 - 97 


TEC 



SSI 


ITT 

SCN 


CODI 

♦ DIC 


SSI 

UPI 


1N2260 

BRA 

363- 72 

1N2282 

EDL 

325- 24 


SSI 


EDI 

GIC 


1N2395 

ITT 

341 - 32 

EDI 

EDL 


IDC 

ITT 


1N2364B 

EDL 

385- 6 

GICC 

INRB 



SSI 


ERI 

ETC 


SOD 

SSI 


ITT 

SCN 


INRI 

INRJ 


1N2396 

ITT 

349- 11 

IDC 

ITT 


SYN 

TUNL 



SSI 


ITT 

SAR 



SSI 


SSI 

SYN 



UPI 


1N2365 

ITT 

384- 82 

SCN 

SCO 


1N2397 

ITT 

356- 12 

TEC 

TUNL 


1N2283 

EDL 

335- 84 

SCN 

SSI 


SOD 

SOIF 



SSI 


1N2260A 

BRA 

363- 73 

ETC 

IDC 


1N2365A 

ITT 

384-108 


SSI 


1N2398 

ITT 

361 - 84 

EDI 

ERI 


ITT 

SOD 


SCN 

SSI 


1N2380 

A INRC 

400- 94 


SSI 


ETC 

IDC 


SSI 

SYN 


1N2365B 

ITT 

385- 7 

CODI 

♦ DIC 


1N2399 

IDC 

294-100 

ITT 

SCN 


TUNL 

UPI 


SCN 

SSI 


EDI 

GIC 


ITT 

SSI 


SSI 

TEC 


1N2284 

EDL 

343- 71 

1N2366 

EDI 

386- 21 

GICC 

INRB 


1N2400 

ITT 

302- 1 

1N2261 

BRA 

363- 74 

IDC 

ITT 


EDL 

ITT 


INRI 

INRJ 



SSI 


ITT 

SSI 


SOD 

SSI 


SCN 

SSI 


ITT 

SAR 


1N2401 

ITT 

313- 2 


TEC 


SYN 

TUNL 


1N2366A 

EDL 

386- 56 

SCN 

SCO 



SSI 


1N2261A 

BRA 

363- 75 

1N2285 

EDL 

352- 72 

ITT 

SCN 


SOD 

SOIF 


1N2402 

ITT 

322- 65 

ITT 

SSI 


IDC 

ITT 



SSI 



SSI 



SSI 



TEC 


SOD 

SSI 


1N2366B 

EDL 

386- 66 

1N2381 

A INRC 

405- 49 

1N2403 

ITT 

331 - 98 

1N2262 

BRA 

373- 58 

SYN 

TUNL 


ITT 

SCN 


CODI 

♦ DIC 



SSI 


EDI 

ERI 


1N2286 

EDL 

364- 82 


SSI 


EDI 

GIC 


1N2404 

ITT 

341 - 33 

ETC 

IDC 


IDC 

ITT 


1N2367 

ITT 

386- 22 

GICC 

INRB 



SSI 


ITT 

SSI 


SOD 

SSI 


SCN 

SSI 


INRI 

INRJ 


1N2405 

ITT 

349- 12 

SYN 

TEC 



SYN 


1N2367A 

ITT 

386- 57 

ITT 

SAR 



SSI 



TUNL 


1N2287 

EDL 

374- 49 

SCN 

SSI 


SCN 

SCO 


1N2406 

ITT 

356- 13 

1N2262A 

BRA 

373- 59 

IDC 

ITT 


1N2367B 

ITT 

386- 67 

SOD 

SOIF 



SSI 


EDI 

ERI 


SOD 

SSI 


SCN 

SSI 


1N2382 

A TRW 

396- 90 

1N2407 

ITT 

361 - 85 

ETC 

IDC 



SYN 


1N2368 

EDI 

388- 20 

CODI 

♦ DIC 



SSI 


ITT 

SCN 


1N2288 

IDC 

379- 78 

EDL 

ITT 


EDI 

EMLS 


1N2408 

IDC 

294-101 

SSI 

TEC 


ITT 

SOD 


SCN 

SSI 


♦ GESY 

GIC 


ITT 

SSI 


1N2263 

BRA 

373- 60 

SSI 

SYN 


1N2368A 

EDL 

388- 46 

GICC 

INRB 


1N2409 

ITT 

302- 2 

ITT 

SSI 


1N2289 

BRA 

301 - 69 

ITT 

SCN 


INRC 

INRI 



SSI 



TEC 


SCN 

SSI 



SSI 


INRJ 

ITT 


1N2410 

ITT 

313- 3 

1N2263A 

BRA 

373- 61 

1N2289A 

BRA 

301 - 70 

1N2368B 

EDL 

388-55 

MOTA 

RAYN 



SSI 


ITT 

SSI 


EDI 

ETC 


ITT 

SCN 


SAR 

SCN 


1N2411 

ITT 

322- 66 


TEC 


IDC 

ITT 



SSI 


SCO 

SES 



SSI 


1N2264 

EDI 

379- 33 

SCN 

SSI 


1N2369 

ITT 

388- 21 

SET 

SOD 


1N2412 

ITT 

331 - 99 

ERI 

IDC 



UPI 


SCN 

SSI 


SOIF 

SSI 



SSI 


ITT 

SSI 


1N2290 

BRA 

303- 42 

1N2369A 

ITT 

388- 47 


TEC 


1N2413 

ITT 

341 - 34 

1N2264A 

EDI 

379- 34 

ITT 

SCN 


SCN 

SSI 


1N2382A 

A TRW 

397- 19 


SSI 


! ERI 

IDC 



SSI 


1N2369B 

ITT 

388- 56 

CODI 

ITT 


1N2414 

ITT 

349- 13 

ITT 

SSI 


1N2290A 

BRA 

301 - 71 

SCN 

SSI 


SCN 

SOD 



SSI 


1N2265 

ITT 

379- 35 

EDI 

ETC 


1N2370 

EDI 

390- 20 


SSI 


1N2415 

ITT 

356- 14 


SSI 


IDC 

ITT 


EDL 

ITT 


1N2383 

A TRW 

400- 98 


SSI 


1N2265A 

ITT 

379- 36 

SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


CODI 

♦ DIC 


1N2416 

ITT 

361 - 86 


SSI 



UPI 


1N2370A 

EDL 

390- 51 

EDI 

EMLS 



SSI 


1N2266 

BRA 

293-103 

1N2291 

BRA 

312- 68 

ITT 

SCN 


♦ GESY 

GIC 


1N2417 

IDC 

294-102 

EDI 

EDL 


ITT 

SCN 



SSI 


GICC 

INRB 


ITT 

SSI 


ETC 

IDC 



SSI 


1N2370B 

EDL 

390- 59 

INRC 

INRI 


1N2418 

ITT 

302- 3 

ITT 

SCN 


1N2291A 

BRA 

322- 32 

ITT 

SCN 


INRJ 

ITT 



SSI 


SOD 

SSI 


EDI 

ETC 



SSI 


MOTA 

RAYN 


1N2419 

ITT 

313- 4 

TEC 

UPI 


IDC 

ITT 


1N2371 

ITT 

390- 21 

SAR 

SCN 



SSI 


1N2267 

BRA 

293-104 

SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


SCO 

SES 


1N2420 

ITT 

322- 67 

IDC 

ITT 



UPI 


1N2371A 

ITT 

390- 52 

SET 

SOD 



SSI 


SCN 

SSI 


1N2292 

BRA 

322- 33 

SCN 

SSI 


SOIF 

SSI 


1N2421 

ITT 

331 -100 


TEC 


ITT 

SCN 


1N2371B 

ITT 

390- 60 


TEC 



SSI 


1N2268 

BRA 

340- 45 


SSI 


SCN 

SSI 


1N2383A 

A TRW 

401-37 

1N2422 

ITT 

341 - 35 

EDI 

ETC 


1N2292A 

BRA 

322- 34 

1N2372 

EDI 

369- 70 

CODI 

ITT 



SSI 


j IDC 

ITT 


EDI 

ETC 


EDL 

ETC 


SCN 

SOD 


1N2423 

ITT 

349- 14 

SCN 

SOD 


ITT 

SCN 


IDC 

ITT 



SSI 



SSI 


SSI 

TEC 


SSI 

UPI 


SCN 

SSI 


1N2384 

A TRW 

403- 56 

1N2424 

ITT 

356- 15 

1N2269 

BRA 

340- 46 

1N2293 

BRA 

331 - 53 

1N2373 

A INRC 

345- 83 

CODI 

♦ DIC 



SSI 


IDC 

ITT 


ITT 

SCN 


EDI 

ETC 


EDI 

EMLS 


1N2425 

ITT 

361- 87 

SCN 

SSI 



SSI 


GIC 

GICC 


♦ GESY 

GIC 



SSI 



TEC 


1N2293A 

BRA 

331 - 54 

INRB 

INRI 


GICC 

INRB 


1N2426 

EDL 

297- 79 

1N2270 

BRA 

347- 64 

EDI 

ETC 


INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


SSI 

SYN 


EDI 

ETC 


IDC 

ITT 


SAR 

SCN 


INRJ 

ITT 


1N2427 

EDL 

305-107 

IDC 

ITT 


SCN 

SSI 


SOD 

SSI 


MOTA 

RAYN 


SSI 

SYN 


SCN 

SOD 



UPI 



TEC 


SAR 

SCN 


1N2428 

EDL 

308- 77 

SSI 

TEC 


1N2326 

♦ ARCA 

598- 14 

1N2374 

A INRC 

369- 42 

SCO 

SES 


SSI 

SYN 



♦ TUB 


1N2327 

SSI 

376- 28 

CODI 

♦ DIC 


SET 

SOD 


1N2429 

EDL 

317- 52 

1N2271 

BRA 

347 - 65 

1N2328 

SSI 

391 - 15 

EDI 

ETC 


SOIF 

SSI 


SSI 

SYN 


ITT 

SCN 


1N2348 

INRB 

295- 66 

GIC 

GICC 



TEC 


1N2430 

EDL 

319- 77 

SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


INRB 

INRI 


1N2384A 

A TRW 

403- 86 

SSI 

SYN 


1N2272 

ETC 

296-101 

INRJ 

SSI 


INRJ 

ITT 


CODI 

ITT 


1N2431 

EDL 

325- 91 

IDC 

ITT 


1N2349 

INRB 

302-103 

SAR 

SCN 


SCN 

SOD 


SSI 

SYN 


SOD 

SSI 


INRC 

INRI 


SCO 

SOD 



SSI 


1N2432 

EDL 

327- 86 

TEC 

TUNL 


INRJ 

SSI 


SSI 

TEC 


1N2385 

A TRW 

405- 64 

SSI 

SYN 



UPI 


1N2350 

INRB 

307-105 

1N2375 

A INRC 

384- 13 

CODI 

♦ DIC 


1N2433 

EDL 

336- 77 

1N2273 

ETC 

304- 86 

INRC 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


EDI 

EMLS 


SSI 

SYN 


IDC 

ITT 


INRJ 

SSI 


EDI 

GIC 


♦ GESY 

GIC 


1N2434 

EDL 

344- 16 

\ SOD 

SSI 


1N2357 

EDI 

382- 8 

GICC 

INRB 


GICC 

INRB 


SSI 

SYN 


TEC 

TUNL 


ITT 

SCN 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


1N2435 

EDL 

353- 41 


UPI 



SSI 


ITT 

SAR 


INRJ 

ITT 


SSI 

SYN 


j 
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1 . 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N2436 

EDL 

297- 89 

1N2466 



1N2495 



1N2504 



1N2531 



SSI 

SYN 


(cont) 

ETC 


(cont) 

BRA 


(cont.) 

ITT 


(cont.) 

ITT 



TUNL 


SOD 

SSI 


EDI 

EDL 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


1N2437 

EDL 

306- 17 

SYN 

TUNL 


ETC 

IDC 


1N2505 

ATEC 

359- 25 

1N2532 

A BRA 

362- 40 

SSI 

SYN 


1N2467 

EDL 

353- 9 

INRB 

INRC 


BRA 

ETC 


ITT 

SCN 



TUNL 


ITT 

SOD 


INRI 

INRJ 


IDC 

ITT 



SSI 


1N2438 

EDL 

308- 89 

SSI 

SYN 


ITT 

SES 


SCN 

SSI 


1N2533 

A BRA 

367- 30 

SSI 

SYN 



TUNL 


SET 

SOD 


1N2506 

ATEC 

369- 82 

ITT 

SCN 



TUNL 


1N2468 

ITT 

357- 71 

SSI 

SYN 


BRA 

ETC 



SSI 


1N2439 

EDL 

317- 76 

SOD 

SSI 


TNC 

TUNL 


ITT 

SCN 


1N2534 

A BRA 

372- 59 

SSI 

SYN 



TUNL 



UPI 


SSI 

UPI 


ITT 

SCN 


1N2440 

EDL 

319- 85 

1N2469 

ITT 

365- 25 

1N2496 

ATEC 

342- 57 

1N2507 

IDC 

377- 71 


SSI 


SSI 

SYN 


SOD 

SSI 


BRA 

EDI 


ITT 

SCN 


1N2535 

A BRA 

295- 44 


TUNL 



TUNL 


EDL 

ETC 



SSI 


IDC 

ITT 


1N2441 

EDL 

326- 3 

1N2482 

ASAR 

311-21 

IDC 

INRB 


1N2508 

ITT 

384- 41 

SCN 

SSI 


SSI 

SYN 


BNT 

CODI 


INRC 

INRI 


SCN 

SSI 


1N2536 

A BRA 

302- 76 


TUNL 


EDI 

ETC 


INRJ 

ITT 


1N2509 

MIC 

512-22 

ITT 

SCN 


1N2442 

EDL 

327- 92 

ITT 

QUA 


SES 

SET 


1N2510 

♦ AALP 

514-93 


SSI 


SSI 

SYN 


SCN 

SCO 


SOD 

SSI 


1N2512 

BRA 

303- 36 

1N2537 

A BRA 

313- 85 


TUNL 


SET 

SOD 


SYN 

TNC 


EDI 

ETC 


ITT 

SCN 


1N2443 

EDL 

336-105 

SSI 

TEC 



TUNL 


GIC 

IDC 



SSI 


SSI 

SYN 


TEK 

UPI 


1N2497 

ATEC 

350-108 

INRB 

INRC 


1N2538 

A BRA 

323- 15 


TUNL 


1N2483 

ASAR 

329-106 

BRA 

EDI 


INRI 

INRJ 


ITT 

SCN 


1N2444 

EDL 

344- 40 

BNT 

CODI 


EDL 

ETC 


ITT 

SCN 



SSI 


SSI 

SYN 


EDI 

ETC 


IDC 

INRB 


SES 

SOD 


1N2539 

A BRA 

332- 72 


TUNL 


ITT 

QUA 


INRC 

INRI 


SSI 

TNC 


ITT 

SCN 


1N2445 

EDL 

353- 66 

SCN 

SCO 


INRJ 

ITT 



UPI 



SSI 


SSI 

SYN 


SES 

SET 


SES 

SET 


1N2513 

BRA 

314- 46 

1N2540 

A BRA 

341 - 84 


TUNL 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


EDI 

ETC 


ITT 

SCN 


1N2446 

EDL 

297- 56 

TEC 

TEK 


SYN 

TNC 


GIC 

IDC 



SSI 


ETC 

IDC 



UPI 



TUNL 


INRB 

INRC 


1N2541 

A BRA 

349- 87 

SOD 

SSI 


1N2484 

ASAR 

347 - 27 

1N2498 

ASC 

189- 49 

INRI 

INRJ 


ITT 

SCN 


TEC 

TRW 


BNT 

CODI 


DIC 

EDI 


ITT 

SCN 



SSI 



TUNL 


EDI 

ETC 


ESP 

ETC 


SES 

SOD 


1N2542 

A BRA 

356- 41 

1N2447 

ETC 

305- 63 

ITT 

QUA 


GSE 

IDC 


SSI 

TNC 


ITT 

SCN 


IDC 

SOD 


SCN 

SCO 


INRB 

INRC 



UPI 



SSI 


SSI 

TEC 


SES 

SET 


INRI 

INRJ 


1N2514 

BRA 

323- 70 

1N2543 

A BRA 

362- 41 

TRW 

TUNL 


SOD 

SSI 


ITT 

MOTA 


EDI 

ETC 


ITT 

SCN 


1N2448 

ETC 

308- 58 

TEC 

TEK 


SAR 

SCN 


GIC 

IDC 



SSI 


IDC 

SOD 


1N2485 

ASAR 

311-22 

SOD 

SSI 


INRB 

INRC 


1N2544 

A BRA 

367- 31 

SSI 

TEC 


ETC 

ITT 


TNC 

TRW 


INRI 

INRJ 


ITT 

SCN 


TRW 

TUNL 


QUA 

SCN 



USS 


ITT 

SCN 



SSI 


1N2449 

ETC 

317- 1 

SET 

SOD 


1N2498A 

ASC 

189- 50 

SES 

SOD 


1N2545 

A BRA 

372- 60 

IDC 

SOD 


TEC 

UPI 


DIC 

EDI 


SSI 

TNC 


ITT 

SCN 


SSI 

TEC 


1N2486 

ASAR 

321 - 48 

ESP 

ETC 


1N2515 

BRA 

333- 38 


SSI 


TRW 

TUNL 


ETC 

IDC 


GSE 

IDC 


EDI 

ETC 


1N2546 

A BRA 

295- 45 

1N2450 

ETC 

319- 63 

ITT 

QUA 


INRB 

INRC 


GIC 

IDC 


IDC 

ITT 


IDC 

SOD 


SCN 

SET 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


SCN 

SSI 


SSI 

TEC 


SOD 

TEC 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


1N2547 

A BRA 

302- 77 

TRW 

TUNL 



UPI 


SAR 

SOD 


ITT 

SCN 


ITT 

SCN 


1N2451 

ETC 

325- 47 

1N2487 

ASAR 

329-107 

SSI 

TNC 


SES 

SOD 



SSI 


IDC 

SOD 


ETC 

ITT 


TRW 

USS 


SSI 

TNC 


1N2548 

A BRA 

313- 86 

SSI 

TEC 


QUA 

SCN 


1 N2498C,CA 

♦ DIC 

189- 51 


UPI 


ITT 

SCN 


TRW 

TUNL 


SET 

SOD 



ITT 


1N2516 

BRA 

342- 24 


SSI 


1N2452 

ETC 

327- 74 

TEC 

UPI 


1N2499 

ASC 

191 - 25 

EDI 

ETC 


1N2549 

A BRA 

323- 16 

IDC 

SOD 


1N2488 

ASAR 

340- 20 

DIC 

EDI 


GIC 

IDC 


ITT 

SCN 


SSI 

TEC 


| ETC 

ITT 


ESP 

ETC 


INRB 

INRC 



SSI 


TRW 

TUNL 


QUA 

SCN 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


1N2550 

A BRA 

332- 73 

1N2453 

ETC 

336- 20 

SET 

SOD 


INRB 

INRC 


ITT 

SCN 


ITT 

SCN 


IDC 

SOD 



TEC 


INRI 

INRJ 


SES 

SOD 



SSI 


1 SSI 

TEC 


1N2489 

ASAR 

347- 28 

ITT 

MOTA 


SSI 

TNC 


1N2551 

A BRA 

341 - 85 

TRW 

TUNL 


ETC 

ITT 


SAR 

SCN 


1N2517 

BRA 

350- 58 

ITT 

SCN 


1N2454 

ETC 

343- 91 

QUA 

SCN 


SOD 

SSI 


EDI 

ETC 



SSI 


1 IDC 

SOD 


SET 

SOD 


TNC 

TRW 


GIC 

IDC 


1N2552 

A BRA 

349- 88 

SSI 

TEC 



TEC 



USS 


INRB 

INRC 


ITT 

SCN 


TRW 

TUNL 


1N2490 

ASAR 

385-102 

1N2499A 

ASC 

191 - 26 

INRI 

INRJ 



SSI 


1N2455 

IDC 

352-106 

CODI 

EDI 


DIC 

EDI 


ITT 

SCN 


1N2553 

A BRA 

356- 42 

SOD 

SSI 


GIC 

GICC 


ESP 

ETC 


SES 

SOD 


ITT 

SCN 


TEC 

TRW 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


SSI 

TNC 



SSI 



TUNL 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


1N2518 

BRA 

303- 37 

1N2554 

A BRA 

362- 42 

1N2456 

IDC 

357 - 62 

ITT 

♦ SCN 


INRI 

INRJ 


GIC 

ITT 


ITT 

SCN 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


ITT 

MOTA 


SCN 

SOD 



SSI 


TEC 

TRW 


1N2491 

ATEC 

296- 13 

SAR 

SOD 



SSI 


1N2555 

A BRA 

367- 32 


TUNL 


BRA 

EDI 


SSI 

TNC 


1N2519 

BRA 

314- 47 

ITT 

SCN 


1N2457 

IDC 

365- 10 

EDL 

ETC 


TRW 

USS 


GIC 

ITT 



SSI 


SOD 

SSI 


IDC 

INRB 


1 N2499C.CA 

♦ DIC 

191 - 27 

SCN 

SSI 


1N2556 

A BRA 

372- 61 

TEC 

TRW 


INRC 

INRI 



ITT 


1N2520 

BRA 

323- 71 

ITT 

SCN 



TUNL 


INRJ 

ITT 


1N2500 

ASC 

193-139 

GIC 

ITT 



SSI 


1N2458 

EDL 

297- 63 

SES 

SET 


DIC 

EDI 


SCN 

SSI 


1N2557 

A BRA 

356- 84 

ETC 

IDC 


SOD 

SSI 


ESP 

ETC 


1N2521 

BRA 

333- 39 

ITT 

SSI 


SOD 

SSI 


SYN 

TNC 


GSE 

IDC 


ETC 

GIC 


1N2558 

BRA 

363- 37 

SYN 

TRW 


TUNL 

UPI 


INRB 

INRC 


IDC 

ITT 


ITT 

SSI 



TUNL 


1N2492 

ATEC 

303- 79 

INRI 

INRJ 


SCN 

SSI 


1N2559 

A BRA 

367- 59 

1N2459 

EDL 

305- 77 

BRA 

EDI 


ITT 

MOTA 



UPI 


ITT 

SSI 


ETC 

SOD 


EDL 

ETC 


PWC 

SAR 


1N2522 

BRA 

342- 25 

1N2560 

A BRA 

373- 31 

SSI 

SYN 


IDC 

INRB 


SCN 

SOD 


GIC 

ITT 


ITT 

SSI 


TRW 

TUNL 


INRC 

INRI 


SSI 

TNC 


SCN 

SSI 


1N2561 

A BRA 

356- 85 

1N2460 

EDL 

308- 64 

INRJ 

ITT 


TRW 

USS 


1N2523 

BRA 

350- 59 

ITT 

SSI 


ETC 

IDC 


SES 

SET 


1N2500A 

ASC 

193-140 

ETC 

GIC 


1N2562 

A BRA 

363- 38 

SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


DIC 

EDI 


IDC 

ITT 


ITT 

SSI 


SYN 

TRW 


SYN 

TNC 


ESP 

ETC 


SCN 

SSI 


1N2563 

A BRA 

367- 60 


TUNL 


TUNL 

UPI 


GSE 

IDC 


1N2524 

A BRA 

295- 43 

ITT 

SSI 


1N2461 

EDL 

317- 17 

1N2493 

ATEC 

314- 99 

INRB 

INRC 


IDC 

ITT 


1N2564 

A BRA 

373- 32 

ETC 

SOD 


BRA 

EDI 


INRI 

INRJ 


SCN 

SSI 


ITT 

SSI 


SSI 

SYN 


EDL 

ETC 


ITT 

MOTA 


1N2525 

A BRA 

302- 75 

1N2565 

A BRA 

296- 14 

TRW 

TUNL 


IDC 

INRB 


PWC 

SAR 


ITT 

SCN 


ITT 

SSI 


1N2462 

EDL 

319- 67 

INRC 

INRI 


SOD 

SSI 



SSI 


1N2566 

A BRA 

303- 80 

ETC 

SOD 


INRJ 

ITT 


TNC 

TRW 


1N2526 

A BRA 

313- 84 

ITT 

SSI 


SSI 

SYN 


SES 

SET 



USS 


ITT 

SCN 


1N2567 

BRA 

314-100 

TRW 

TUNL 


SOD 

SSI 


1 N2500C,CA 

♦ DIC 

193-141 


SSI 


ITT 

SSI 


1N2463 

EDL 

325- 62 

SYN 

TNC 



ITT 


1N2527 

A BRA 

323- 14 

1N2568 

A BRA 

324- 3 

ETC 

SOD 


TUNL 

UPI 


1N2501 

ATEC 

359- 3 

ITT 

SCN 


ITT 

SSI 


SSI 

SYN 


1N2494 

ATEC 

324- 2 

BRA 

ETC 



SSI 


1N2569 

A BRA 

333- 93 

TRW 

TUNL 


BRA 

EDI 


IDC 

ITT 


1N2528 

BRA 

332- 71 

ITT 

SSI 


1N2464 

EDL 

327- 78 

EDL 

ETC 


SCN 

SSI 


ITT 

SCN 


1N2570 

A BRA 

342- 58 

ETC 

SOD 


IDC 

INRB 


1N2502 

ATEC 

369- 45 


SSI 


ITT 

SSI 


SSI 

SYN 


INRC 

INRI 


BRA 

ETC 


1N2529 

A BRA 

341 - 83 

1N2571 

A BRA 

350-109 

TRW 

TUNL 


INRJ 

ITT 


IDC 

ITT 


ITT 

SCN 


ITT 

SSI 


1N2465 

EDL 

336- 37 

SES 

SET 


SCN 

SSI 



SSI 


1N2572 

A BRA 

356- 86 

ETC 

SOD 


SOD 

SSI 


1N2503 

IDC 

377- 56 

1N2530 

A BRA 

349- 86 

ITT 

SSI 


SSI 

SYN 


SYN 

TNC 


ITT 

SCN 


ITT 

SCN 


1N2573 

A BRA 

363- 39 

TRW 

TUNL 


TUNL 

UPI 



SSI 



SSI 


ITT 

SSI 


1N2466 

EDL 

343-100 

1N2495 

ATEC 

333- 92 

1N2504 

EDL 

384- 15 

1N2531 

A BRA 

356- 40 

1N2574 

A BRA 

367- 61 

cont next col 



cont.next col. 



cont next col. 



cont next col. 



ITT 

SSI 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



feMj-au.H 

MFRS 

ncrafiTH 

KSTsHmSMi 

Mlasw 

laBWBH 


MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N2575 

A BRA 

mma 

1N2614 



1N2624 



1N2662 



1N2724 

A INRC 

3§1 - 9i 

ITT 

SSI 


(cont) 

GIC 


(cont) 

CODI 


(cont.) 

INRB 


INRB 

INRI 


1N2576 

A BRA 

296- 64 

INRB 

INRC 


♦ DIC 

GSE 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


INRI 

INRJ 


IDC 

ITT 


ITT 

SCN 



SCN 


1N2577 

A BRA 

304- 40 

ITT 

QUA 


♦ MSC 

SDI 


1N2664 

A INRC 

391 - 87 

1N2725 

A INRC 

302- 88 

ITT 

SSI 


♦ SAR 

SCN 


SSI 

TNC 


INRB 

INRI 


IDC 

INRB 


1N2578 

A BRA 

315-69 

SEN 

SOIF 



USS 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


ITT 

SSI 


SYN 

TEC 


1N2624A 

A MOTA 

187- 4 

1N2666 

A INRC 

395 - 15 

ITT 

SCN 


1N2579 

ABRA 

324- 56 


WESY 


CODI 

♦ DIC 


INRB 

INRI 


1N2728 

A INRC 

313- 97 

ITT 

SSI 


1N2615 

EDL 

347- 8 

GSE 

IDC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


1N2580 

ABRA 

334- 70 

GIC 

IDC 


ITT 

♦ MSC 


1N2667 

A INRC 

397 - 50 

INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


INRB 

INRI 



SCN 


1N2581 

ABRA 

342-108 

INRI 

INRJ 


TNC 

USS 


INRJ 

ITT 


1N2731 

A INRC 

323- 27 

ITT 

SSI 


ITT 

QUA 


1N2624B 

A MOTA 

187- 5 


SCN 


INRB 

INRI 


1N2582 

ABRA 

351 - 78 

♦ SAR 

SCN 


CODI 

♦ DIC 


1N2668 

A INRC 

398- 69 

INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


SEN 

SOIF 


GSE 

IDC 


INRB 

INRI 



SCN 


1N2583 

ABRA 

357- 5 

SYN 

TEC 


ITT 

♦ MSC 


INRJ 

ITT 


1N2734 

A INRC 

332- 90 

ITT 

SSI 



WESY 


SDI 

SSI 



SCN 


INRB 

INRI 


1N2584 

ABRA 

363-109 

1N2616 

EDL 

360- 5 

TNC 

USS 


1N2669 

A INRC 

303- 30 

INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


GIC 

IDC 


1N2630 

A INRC 

383-109 

IDC 

INRB 



SCN 


1N2585 

ABRA 

367- 84 

INRB 

INRC 


CODI 

EDI 


INRI 

INRJ 


1N2737 

A INRC 

349-105 

ITT 

SSI 


INRI 

INRJ 


GIC 

GICC 


ITT 

SCN 


INRB 

INRI 


1N2586 

ABRA 

373- 90 

ITT 

QUA 


INRB 

INRI 


1N2673 

A INRC 

314- 39 

INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


♦ SAR 

SCN 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 



SCN 


1N2587 

ABRA 

296- 65 

SEN 

SOIF 


SAR 

♦ SCN 


INRJ 

ITT 


1N2738 

A INRC 

362- 59 

ITT 

SSI 


SYN 

TEC 


SOD 

SOIF 



SCN 


INRB 

INRI 


1N2588 

ABRA 

304- 41 


WESY 



SSI 


1N2677 

A INRC 

323- 66 

INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


1N2617 

EDL 

370- 50 

1N2631 

A INRC 

386- 6 

INRB 

INRI 



SCN 


1N2589 

A BRA 

315- 70 

GIC 

INRB 


CODI 

EDI 


INRJ 

ITT 


1N2739 

A INRC 

378-104 

ITT 

SSI 


INRC 

INRI 


GIC 

GICC 



SCN 


INRB 

INRI 


1N2590 

A BRA 

324- 57 

INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


1N2681 

A INRC 

333- 32 

INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


QUA 

♦ SAR 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 



SCN 


1N2591 

ABRA 

334- 71 

SCN 

SOIF 


SAR 

♦ SCN 


INRJ 

ITT 


1N2740 

A INRC 

303-31 

ITT 

SSI 


SYN 

TEC 


SOD 

SOIF 



SCN 


EDL 

IDC 


1N2592 

A BRA 

342-109 


WESY 



SSI 


1N2685 

A INRC 

350- 51 

INRB 

INRI 


ITT 

SSI 


1N2618 

ITT 

377-108 

1N2632 

A INRC 

393- 18 

INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


1N2593 

ABRA 

351 - 79 

QUA 

SCN 


CODI 

EDI 


INRJ 

ITT 



SCN 


ITT 

SSI 


1N2619 

ITT 

384- 74 

EDL 

GIC 



SCN 


1N2742 

A INRC 

314-40 

1N2594 

ABRA 

357- 6 

QUA 

SCN 


GICC 

INRB 


1N2687 

A INRC 

362-105 

EDL 

INRB 


ITT 

SSI 



SSI 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 



UPI 


1N2620 

A MOT A 

186-187 

ITT 

SAR 


INRJ 

ITT 


ITT 

SCN 


1N2595 

ABRA 

363 -1 10 

CODI 

♦ DIC 


♦ SCN 

SOD 



SCN 


1N2744 

A INRC 

323- 67 

ITT 

SSI 


GSE 

IDC 


SOIF 

SSI 


1N2689 

A INRC 

367- 47 

EDL 

INRB 


1N2596 

ABRA 

367 - 85 

ITT 

♦ MSC 


1N2633 

A INRC 

386- 7 

INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 


ITT 

SSI 


SDI 

SSI 


CODI 

EDI 


INRJ 

ITT 


ITT 

SCN 


1N2597 

A BRA 

373- 91 

TNC 

USS 


GIC 

GICC 



SCN 


1N2746 

A INRC 

333- 33 

ITT 

SSI 


1N2620A 

A MOTA 

186-188 

INRB 

INRI 


1N2690 

A INRC 

379- 6 

EDL 

INRB 


1N2598 

ABRA 

296- 66 

CODI 

♦ DIC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 


ETC 

IDC 


GSE 

IDC 


SAR 

♦ SCN 


INRJ 

ITT 


ITT 

SCN 


ITT 

SOD 


ITT 

♦ MSC 


SOD 

SOIF 



SCN 


1N2748 

A INRC 

350- 52 

SSI 

UPI 


SDI 

SSI 



SSI 


1N2691 

A INRC 

386- 51 

EDL 

INRB 


1N2599 

A BRA 

304- 42 

TNC 

USS 


1N2634 

A INRC 

386- 8 

INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 


ITT 

SSI 


1N2620B 

A MOTA 

186-189 

CODI 

EDI 


INRJ 

ITT 


ITT 

SCN 


1N2600 

ABRA 

315- 71 

CODI 

♦ DIC 


GIC 

GICC 



SCN 


1N2749 

A INRC 

362-106 

ITT 

SSI 


GSE 

IDC 


INRB 

INRI 


1N2692 

A INRC 

303- 90 

EDL 

INRB 


1N2601 

ABRA 

324- 58 

ITT 

♦ MSC 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRf 


INRI 

INRJ 


ITT 

SSI 


SDI 

SSI 


SAR 

♦ SCN 


INRJ 

ITT 


ITT 

SCN 


1N2602 

ABRA 

334- 72 

TNC 

USS 


SOD 

SSI 



SCN 


1N2750 

A INRC 

302- 89 

ITT 

SSI 


1N2621 

A MOTA 

186-190 

1N2635 

A INRC 

383-1 10 

1N2694 

A INRC 

314-110 

IDC 

INRB 


1N2603 

ABRA 

342-1 10 

CODI 

♦ DIC 


CODI 

EDI 


INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 


ITT 

SSI 


GSE 

IDC 


GIC 

GICC 


INRJ 

ITT 


ITT 

SCN 


1N2604 

ABRA 

351 - 80 

ITT 

♦ MSC 


INRB 

INRI 



SCN 


1N2753 

A INRC 

313- 98 

ITT 

SSI 


SDI 

SSI 


INRJ 

ITT 


1N2696 

A INRC 

324- 13 

INRB 

INRI 


1N2605 

ABRA 

357- 7 

TNC 

USS 


SAR 

♦ SCN 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


1N2621A 

A MOTA 

186-191 

SOD 

SOIF 


INRJ 

ITT 



SCN 


1N2606 

ABRA 

364- 1 

CODI 

♦ DIC 



SSI 



SCN 


1N2756 

A INRC 

323- 28 

ITT 

SSI 


GSE 

IDC 


1N2636 

A INRC 

384- 1 

1N2698 

A INRC 

333-109 

INRB 

INRI 


1N2607 

ABRA 

367- 86 

ITT 

♦ MSC 


CODI 

EDI 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


ITT 

SSI 


SDI 

SSI 


GIC 

GICC 


INRJ 

ITT 



SCN 


1N2608 

ABRA 

373- 92 

TNC 

USS 


INRB 

INRI 



SCN 


1N2759 

A INRC 

332- 91 

ITT 

SSI 


1N2621B 

A MOTA 

186-192 

INRJ 

ITT 


1N2700 

A INRC 

351 - 16 

INRB 

INRI 


1N2609 

EDL 

293- 75 

CODI 

♦ DIC 


♦ SCN 

SOD 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


ERI 

IDC 


GSE 

IDC 



SSI 


INRJ 

ITT 



SCN 


ITT 

SAR 


ITT 

♦ MSC 


1N2637 

A INRC 

405-107 


SCN 


1N2762 

A INRC 

349-106 

SCN 

SOIF 


SDI 

SSI 


EDI 

EDL 


1N2701 

A INRC 

363- 63 

INRB 

INRI 



TEC 


TNC 

USS 


INRB 

INRI 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 


1N2610 

EDL 

300- 26 

1N2622 

A MOTA 

186-193 

INRJ 

ITT 


INRJ 

ITT 



SCN 


ERI 

GIC 


♦ DIC 

GSE 


SAR 

♦ SCN 



SCN 


1N2763 

A INRC 

362- 60 

INRB 

INRC 


IDC 

ITT 



SOD 


1N2702 

A INRC 

302- 87 

INRB 

INRI 


! INRI 

INRJ 


♦ MSC 

SDI 


1N2638 

A INRC 

301 - 72 

IDC 

INRB 


INRJ 

ITT 


ITT 

QUA 


SSI 

TNC 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 



SCN 


♦ SAR 

SCN 



USS 


INRI 

INRJ 


ITT 

SCN 


1N2764 

A INRC 

378-105 

! SEN 

SOIF 


1N2622A 

A MOTA 

186-194 

ITT 

SCN 


1N2705 

A INRC 

313- 96 

INRB 

INRI 


SYN 

TEC 


♦ DIC 

GSE 



SSI 


INRB 

INRI 


INRJ 

ITT 



WESY 


IDC 

ITT 


1N2641 

A INRC 

312- 69 

INRJ 

ITT 



SCN 


1N2611 

EDL 

311 - 2 

♦ MSC 

SDI 


INRB 

INRI 



SCN 


1N2765 

A TRW 

176-182 

ERI 

GIC 


SSI 

TNC 


INRJ 

ITT 


1N2708 

A INRC 

323- 26 

CODI 

♦ DIC 


INRB 

INRC 



USS 



SCN 


INRB 

INRI 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


1N2622B 

A MOTA 

186-195 

1N2644 

A INRC 

322- 35 

INRJ 

ITT 


♦ MSC 

SSI 


ITT 

QUA 


♦ DIC 

GSE 


INRB 

INRI 



SCN 


TNC 

TSC 


♦ SAR 

SCN 


IDC 

ITT 


INRJ 

ITT 


1N2711 

A INRC 

332- 89 


USS 


SEN 

SOIF 


♦ MSC 

SDI 



SCN 


INRB 

INRI 


1N2765A 

A TRW 

176-183 

SYN 

TEC 


SSI 

TNC 


1N2647 

A INRC 

331 - 55 

INRJ 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


UPI 

WESY 



USS 


INRB 

INRI 



SCN 


GSE 

IDC 


1N2612 

EDL 

321 - 33 

1N2623 

A MOTA 

186-196 

INRJ 

ITT 


1N2714 

A INRC 

349-104 

♦ MSC 

SSI 


ERI 

GIC 


CODI 

♦ DIC 



SCN 


INRB 

INRI 


TNC 

TSC 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


1N2650 

A INRC 

348- 80 

INRJ 

ITT 



USS 


INRI 

INRJ 


ITT 

♦ MSC 


INRB 

INRI 



SCN 


1N2766 

A TRW 

196- 11 

ITT 

QUA 


SDI 

SSI 


INRJ 

ITT 


1N2717 

A INRC 

362- 58 

CODI 

♦ DIC 


♦ SAR 

SCN 


TNC 

USS 



SCN 


INRB 

INRI 1 


GSE 

MSC 


SEN 

SOIF 


1N2623A 

A MOTA 

187- 1 

1N2653 

A INRC 

361 - 49 

INRJ 

ITT 


SSI 

TSC 


SYN 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


INRB 

INRI 



SCN 



USS 


UPI 

WESY 


GSE 

IDC 


INRJ 

ITT 


1N2720 

A INRC 

378-103 

1N2766A 

A TRW 

196- 12 

1N2613 

EDL 

329- 87 

ITT 

♦ MSC 



SCN 


INRB 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


GIC 

INRB 


SDI 

SSI 


1N2656 

A INRC 

378- 64 

INRJ 

ITT 


GSE 

SSI 


INRC 

INRI 


TNC 

USS 


INRB 

INRI 



SCN 


TSC 

USS 


INRJ 

ITT 


1N2623B 

A MOTA 

187- 2 

INRJ 

ITT 


1N2722 

A INRC 

386- 47 

1N2767 

A TRW 

206- 15 

QUA 

♦ SAR 


CODI 

♦ DIC 



SCN 


INRB 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


SCN 

SEN 


GSE 

IDC 


1N2659 

A INRC 

386- 35 

INRJ 

ITT 


GSE 

IDC 


SOIF 

SYN 


ITT 

♦ MSC 


INRB 

INRI 



SCN 


MSC 

SSI 


TEC 

UPI 


SDI 

SSI 


INRJ 

ITT 


1N2723 

A INRC 

390- 45 

TSC 

USS 



WESY 


TNC 

USS 



SCN 


INRB 

INRI 


1N2767A 

A TRW 

206- 16 

1N2614 

EDL 

340- 6 

1N2624 

A MOTA 

187- 3 

1N2662 

A INRC 

390- 35 

INRJ 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


cont next col 



cont next col 



cont next col 




SCN 


cont next Daae 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N2767A 



1N2797 



1N2817,A,B 



1N2834AB 



1N2859 



(cont) 

GSE 


(cont) 

TEC 


(cont) 

ETC 


(cont.) 

SDI 


(cont) 

ETC 


IDC 

SSI 


TUNL 

UPI 


GSE 

SDI 


SEN 

SES 


IDC 

INRB 


TSC 

uss 


1N2798 

BRA 

324- 20 

SEN 

TEC 



TEC 


INRC 

INRI 


1N2768 

A TRW 

212- 81 

EDL 

ETC 


1N2818AB 

♦ AMOTA 

205-201 

JAN 1 N2834B,RB DIC 

228- 55 

INRJ 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


IDC 

ITT 


ASC 

♦ DIC 



MOTA 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


SOD 

SSI 


ETC 

GSE 


1N2835AB 

♦ AMOTA 

229-153 

SSI 

TEC 


MSC 

SSI 


SYN 

TEC 


SDI 

SEN 


ASC 

♦ DIC 


1N2859A 

♦ ARCA 

301 - 13 

TSC 

USS 


TUNL 

UPI 


SES 

TEC 


ETC 

GSE 


EDI 

ETC 


1N2768A 

A TRW 

212- 82 

1N2799 

BRA 

327- 54 

JAN 1N2818B,RB DIC 

206- 1 

SDI 

SEN 


IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


EDL 

ETC 



MOTA 



TEC 


INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


IDC 

ITT 


1N2819AB 

♦ AMOTA 

207-196 

JAN 1 N2835B,RB DIC 

229-154 

INRJ 

SCN 


SSI 

TSC 


SOD 

SSI 


ASC 

♦ DIC 

* 


MOTA 


SSI 

UPI 



USS 


SYN 

TEC 


ETC 

GSE 


1N2836AB 

♦ AMOTA 

231-41 

1N2860 

ARCA 

311-24 

1N2769 

A TRW 

216- 36 

TUNL 

UPI 


SDI 

SEN 


ASC 

♦ DIC 


BRA 

ERI 


CODI 

♦ DIC 


1N2800 

BRA 

334- 11 

SES 

TEC 


ETC 

GSE 


ETC 

IDC 


GSE 

IDC 


EDL 

ETC 


JAN1N2819B,RB DIC 

207-197 

SDI 

SEN 


INRB 

INRC 


MSC 

SSI 


IDC 

ITT 



MOTA 


SES 

TEC 


INRI 

INRJ 


TSC 

USS 


SSI 

SYN 


1N2820AB 

♦ AMOTA 

209-157 

JAN 1 N2836B,RB DIC 

231 - 42 

ITT 

SAR 


1N2769A 

A TRW 

216- 37 

TEC 

TUNL 


ASC 

♦ DIC 



MOTA 


SCN 

SSI 


CODI 

♦ DIC 



UPI 


ETC 

GSE 


1N2837AB 

♦ AMOTA 

232-148 


TEC 


GSE 

IDC 


1N2801 

IDC 

266- 9 

SDI 

SEN 


ASC 

♦ DIC 


1N2860A 

♦ ARCA 

312- 11 

SSI 

TSC 


ITT 

SES 


SES 

TEC 


ETC 

GSE 


EDI 

IDC 



USS 


1N2802 

MIC 

512- 53 

JAN 1 N2820B,RB DIC 

209-158 

SDI 

SEN 


INRB 

INRC 


1N2770 

A TRW 

219- 22 

1N2804AB 

♦ AMOTA 

178-147 


MOTA 


SES 

TEC 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 


ASC 

♦ DIC 


1N2821AB 

♦ AMOTA 

210- 74 

JAN 1 N2837B,RB DIC 

232-149 

SCN 

SSI 


GSE 

IDC 


ETC 

GSE 


ASC 

♦ DIC 



MOTA 



UPI 


MSC 

SSI 


SDI 

SEN 


ETC 

GSE 


1N2838AB 

♦ AMOTA 

234- 47 

1N2861 

ARCA 

321 - 49 

TSC 

USS 


SES 

TEC 


SDI 

SEN 


ASC 

♦ DIC 


BRA 

ERI 


1N2770A 

A TRW 

219- 23 

JAN 1 N2804B,RB ASC 

178-148 


TEC 


ETC 

GSE 


ETC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 



MOTA 


1N2822AB 

♦ AMOTA 

212- 64 

SDI 

SEN 


INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


1N2805AB 

♦ AMOTA 

180-187 

ASC 

♦ DIC 


SES 

TEC 


INRJ 

ITT 


SSI 

TSC 


ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


JAN 1 N2838B,RB MOTA 

234- 48 

SAR 

SCN 



USS 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


1 N2839 AB 

♦ AMOTA 

234-132 

SSI 

TEC 


1N2771 

AMIC 

517- 10 

SDI 

SEN 


SES 

TEC 


ASC 

♦ DIC 


1N2861A 

♦ ARCA 

321 -104 

1N2772 

IDC 

355 - 41 

SES 

TEC 


JAN 1 N2822B,RB DIC 

212- 65 

ETC 

GSE 


EDI 

ETC 


ITT 

SSI 


JAN1N2805B,RB ASC 

180-188 


MOTA 


SDI 

SEN 


IDC 

INRB 


1N2773 

IDC 

359- 96 


MOTA 


1N2823AB 

♦ AMOTA 

214- 58 


TEC 


INRC 

INRI 


ITT 

SSI 


1N2806AB 

♦ AMOTA 

183- 63 

ASC 

♦ DIC 


1N2840AB 

♦ AMOTA 

235 -157 

INRJ 

SCN 


1N2774 

IDC 

367 - 6 

ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


ASC 

♦ DIC 


SSI 

UPI 


ITT 

SSI 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


ETC 

GSE 


1N2862 

ARCA 

329-109 

1N2775 

ITT 

370- 35 

SDI 

SEN 


SES 

TEC 


SDI 

SEN 


BRA 

ERI 



SSI 


SES 

TEC 


JAN 1 N2823B,RB DIC 

214- 59 

SES 

TEC 


ETC 

IDC 


1N2776 

ITT 

376- 31 

JAN1N2806B,RB ASC 

183- 64 


MOTA 


JAN 1 N2840B,RB MOTA 

235 -158 

INRB 

INRC 



SSI 


DIC 

MOTA 


1N2824AB 

♦ AMOTA 

216- 19 

1N2841 AB 

♦ AMOTA 

237 - 24 

INRI 

INRJ 


1N2777 

ITT 

377- 97 

1N2807AB 

♦ AMOTA 

186-170 

ASC 

♦ DIC 


ASC 

♦ DIC 


ITT 

SAR 



SSI 


ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


SCN 

SSI 


1N2778 

ITT 

381 - 30 

ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


SDI 

SEN 



TEC 



SSI 


SDI 

SEN 


SES 

TEC 


SES 

TEC 


1N2862A 

♦ ARCA 

330-103 

1N2779 

ITT 

382- 9 

SES 

TEC 


JAN 1 N2824B,RB DIC 

216- 20 

JAN 1 N284 1 B,RB MOTA 

237 - 25 

EDI 

ETC 



SSI 


JAN 1 N2807B,RB ASC 

186-171 


MOTA 


1N2842AB 

♦ AMOTA 

238- 44 

IDC 

INRB 


1N2780 

ITT 

384- 69 

DIC 

MOTA 


1N2825AB 

♦ AMOTA 

217-104 

ASC 

♦ DIC 


INRC 

INRI 



SSI 


1N2808AB 

♦ AMOTA 

189- 87 

ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


INRJ 

SCN 


1N2781 

ALP 

386- 11 

ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


SSI 

UPI 


ITT 

SSI 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


SES 

TEC 


1N2863 

ARCA 

340- 21 

1N2784 

A SYN 

316- 31 

SDI 

SEN 


SES 

TEC 


JAN 1 N2842B,RB MOTA 

238- 45 

BRA 

ERI 


EDL 

ETC 


SES 

TEC 


JAN 1 N2825B,RB DIC 

217-105 

1N2843AB 

♦ AMOTA 

240- 41 

ETC 

IDC 


IDC 

ITT 


JAN 1N2808B,RB ASC 

189- 88 


MOTA 


ASC 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


SOD 

SSI 


DIC 

MOTA 


1N2826AB 

♦ AMOTA 

218-177 

ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 



UPI 


1N2809AB 

♦ AMOTA 

191 - 55 

ASC 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


ITT 

SAR 


1N2785 

A SYN 

335- 38 

ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


SES 

TEC 


SCN 

SSI 


EDL 

ETC 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


JAN 1 N2843B,RB MOTA 

240- 42 


TEC 


IDC 

ITT 


SDI 

SEN 


SES 

TEC 


1 N2844 AB 

♦ AMOTA 

241- 36 

1N2863A 

♦ ARCA 

340- 79 

SOD 

SSI 


SES 

TEC 


JAN 1 N2826B,RB DIC 

218-178 

ASC 

♦ DIC 


EDI 

ETC 



UPI 


JAN 1 N2809B,RB ASC 

191 - 56 


MOTA 


ETC 

GSE 


IDC 

INRB 


1N2786 

IDC 

315- 14 

DIC 

MOTA 


1N2827AB 

♦ AMOTA 

220- 62 

SDI 

SEN 


INRC 

INRI 


SSI 

UPI 


1N2810AB 

♦ AMOTA 

193-180 

ASC 

♦ DIC 


SES 

TEC 


INRJ 

SCN 


1N2787 

IDC 

334- 14 

ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


JAN 1 N2844B,RB MOTA 

241-37 


SSI 


SSI 

UPI 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


1N2845AB 

♦ AMOTA 

242-162 

1N2864 

ARCA 

347- 30 

1N2788 

A SYN 

317- 5 

SDI 

SEN 


SES 

TEC 


ASC 

♦ DIC 


BRA 

ERI 


EDL 

IDC 


SES 

TEC 


JAN 1 N2827B,RB DIC 

220- 63 

ETC 

GSE 


ETC 

IDC 


ITT 

SOD 


JAN1N2810B,RB ASC 

193-181 


MOTA 


SDI 

SEN 


INRB 

INRC 



SSI 


DIC 

MOTA 


1N2828AB 

♦ AMOTA 

220-144 

SES 

TEC 


INRI 

INRJ 


1N2789 

A SYN 

336- 24 

1N281 1AB 

♦ AMOTA 

195-189 

ASC 

♦ DIC 


JAN 1 N2845B,RB MOTA 

242-163 

ITT 

SAR 


EDL 

IDC 


ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


1N2846AB 

♦ AMOTA 

244- 19 

SCN 

SSI 


ITT 

SOD 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


ASC 

♦ DIC 



TEC 



SSI 


SDI 

SEN 



TEC 


ETC 

GSE 


1N2864A 

♦ ARCA 

348- 20 

1N2790 

MSC 

183-208 

SES 

TEC 


1N2829AB 

♦ AMOTA 

222- 15 

SDI 

SEN 


EDI 

ETC 



SSI 


JAN1N281 1B,RB ASC 

195-190 

ASC 

♦ DIC 


SES 

TEC 


IDC 

INRB 


1N2791 

SSI 

284- 78 

DIC 

MOTA 


ETC 

GSE 


JAN 1 N2846B,RB MOTA 

244- 20 

INRC 

INRI 



WESY 


1N2812AB 

♦ AMOTA 

196-153 

SDI 

SEN 


1N2847 

BRA 

302- 6 

INRJ 

SCN 


1N2792 

♦ APHIL 

516-69 

ASC 

♦ DIC 


SES 

TEC 


ITT 

SCN 



SSI 


JAN 1N2792 

none 

516- 70 

ETC 

GSE 


JAN 1 N2829B,RB DIC 

222- 16 

SSI 

TEC 


1N2865 

ITT 

354-109 

1N2792A 

♦ PHIL 

516- 71 

SDI 

SEN 



MOTA 


1N2848 

BRA 

313- 8 


SCN 


1N2792B 

♦ PHIL 

516- 72 

SES 

TEC 


1N2830AB 

♦ AMOTA 

222-114 

ITT 

SCN 


1N2866 

ITT 

370- 33 

1N2793 

BRA 

296- 31 

1N2813AB 

♦ AMOTA 

198-183 

ASC 

♦ DIC 


SSI 

TEC 



SCN 


EDL 

ETC 


ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


1N2849 

BRA 

322- 69 

1N2878 

CODI 

355- 13 

IDC 

ITT 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


ITT 

SCN 


GIC 

GICC 


SOD 

SSI 


SDI 

SEN 



TEC 



TEC 


ITT 

SCN 


SYN 

TEC 


SES 

TEC 


IN 2831AB 

♦ AMOTA 

223-132 

1N2850 

BRA 

331-105 

SCO 

SOD 


TUNL 

UPI 


JAN 1 N28 13B,RB ASC 

198-184 

ASC 

♦ DIC 


ITT 

SCN 


SSI 

tub 


1N2794 

BRA 

303-102 

DIC 

MOTA 


ETC 

GSE 



TEC 


1N2879 

CODI 

355- 14 

EDL 

ETC 


1N2814AB 

♦ AMOTA 

200-129 

SDI 

SEN 


1N2851 

BRA 

341 - 26 

GIC 

GICC 


IDC 

ITT 


ASC 

♦ DIC 


SES 

TEC 


ITT 

SCN 


IDC 

ITT 


SOD 

SSI 


ETC 

GSE 


JAN 1N283 1 B,RB DIC 

223-133 

SSI 

TEC 


SCN 

SCO 


SYN 

TEC 


SDI 

SEN 



MOTA 


1N2852 

BRA 

349- 1 

SOD 

SSI 


TUNL 

UPI 


SES 

TEC 


1N2832AB 

♦ AMOTA 

225- 60 

ITT 

SCN 



TUB 


1N2795 

BRA 

308- 12 

JAN 1 N28 1 4B,RB ASC 

200-130 

ASC 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


1N2880 

CODI 

369- 72 

EDL 

ETC 


DIC 

MOTA 


ETC 

GSE 


1N2858 

A RCA 

293- 86 

GIC 

GICC 


IDC 

ITT 


1N2815AB 

♦ AMOTA 

201 - 70 

SDI 

SEN 


BRA 

ERI 


ITT 

SCN 


SOD 

SSI 


ASC 

♦ DIC 


SES 

TEC 


ETC 

INRB 


SCO 

SOD 


SYN 

TEC 


ETC 

GSE 


JAN 1 N2832B,RB DIC 

225- 61 

INRC 

INRI 


SSI 

TUB 


TUNL 

UPI 


SDI 

SEN 



MOTA 


INRJ 

ITT 


1N2881 

CODI 

369- 73 

1N2796 

BRA 

315- 12 


TEC 


1N2833AB 

♦ AMOTA 

226-165 

SAR 

SCN 


GIC 

GICC 


EDL 

ETC 


1N2816AB 

♦ AMOTA 

203- 74 

ASC 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


ITT 

SCN 


IDC 

ITT 


ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


1N2858A 

♦ ARCA 

294- 30 

SCO 

SOD 


SOD 

SSI 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 


EDI 

ETC 


SSI 

TUB 


SYN 

TEC 


SDI 

SEN 


SES 

TEC 


IDC 

INRB 


1N2882 

CODI 

369- 74 

TUNL 

UPI 


SES 

TEC 


JAN 1 N2833B,RB DIC 

226-166 

INRC 

INRI 


GIC 

GICC 


1N2797 

BRA 

319- 42 

JAN 1 N28 16B,RB DIC 

203- 75 


MOTA 


INRJ 

SCN 


ITT 

SCN 


EDL 

ETC 



MOTA 


1N2834AB 

♦ AMOTA 

228- 54 

SSI 

UPI 


SOD 

SSI 


IDC 

ITT 


1 N281 7,A,B 

♦ AMOTA 

204- 30 

ASC 

♦ DIC 


1N2859 

ARCA 

300- 44 


TUB 


SSI 

SYN 


ASC 

♦ DIC 


ETC 

GSE 


BRA 

ERI 


1N2883 

CODI 

369- 75 

cont next col 
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D.A. T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 







1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

HTCIiKnSlBi 






1N2883 



1N2904 



1N2925 



1N2973AB 



JAN 1 N2979B,RB 


(cont) 

GIC 


(cont) 

ITT 


(cont) 

SCO 


(cont) 

TIIF 


(cont) 

ESP 


GICC 

ITT 


SCN 

SCO 


SOD 

SOIF 


TNC 

TRW 


INRC 

MOTA 


SCN 

SCO 


SOD 

TUB 



TUB 



♦ USS 



USS 


SOD 

SSI 


1N2905 

CODI 

395- 66 

1N2926 

♦ AALP 

518- 32 

JAN 1 N2973B,RB DIC 

186-146 

1 N2980,A,B 

♦ AMOTA 

200-100 


TUB 


GIC 

GICC 


1N2926A 

♦ AALP 

518-33 

INRC 

MOTA 


ASC 

♦ DIC 


1N2884 

CODI 

382- 6 

ITT 

SCN 


1N2927 

♦ ACRL 

566- 26 

TRW 

USS 


Dll 

EDI 


GIC 

GICC 


SCO 

SOD 



SSI 


1N2974AB 

♦ AMOTA 

189- 52 

ESP 

ETC 


ITT 

SCN 


SOIF 

TUB 


1N2927A 

♦ ACRL 

566- 27 

ASC 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


SCO 

SOD 


1N2906 

CODI 

395 - 67 


SSI 


Dll 

EDI 


INRB 

INRC 


SSI 

tub 


GIC 

GICC 


1N2928 

♦ ACRL 

566- 94 

ESP 

ETC 


INRI 

INRJ 


1N2885 

CODI 

382- 7 

ITT 

SCN 



SSI 


GSE 

IDC 


MULB 

PHIC 


GIC 

GICC 


SCO 

SOD 


1N2928A 

♦ ACRL 

566- 95 

INRB 

INRC 


PWC 

♦ SAR 


ITT 

SCN 



tub 



SSI 


INRI 

INRJ 


SCN 

SDI 


SCO 

SOD 


1N2907 

CODI 

395 - 68 

1N2929 

♦ ACRL 

567 -102 

MULB 

PHIC 


SEN 

SES 


SSI 

tub 


GIC 

GICC 



SSI 


PWC 

♦ SAR 


SOD 

SOIF 


1N2886 

CODI 

384- 28 

ITT 

SCN 


1N2929A 

♦ ACRL 

567 -103 

SCN 

SDI 


SSI 

TEC 


GIC 

GICC 


SCO 

SOD 



SSI 


SEN 

SES 


Til 

TIID 


ITT 

SCN 



TUB 


1N2930 

♦ ACRL 

570-109 

SOD 

SOIF 


TIIF 

TNC 


SCO 

SOD 


1N2908 

CODI 

396- 24 


SSI 


SSI 

TEC 



♦ USS 


SSI 

TUB 


GIC 

GICC 


1N2930A 

♦ ACRL 

570-1 10 

Til 

TIID 


JAN 1 N2980B,RB DIC 

200-101 

1N2887 

CODI 

384- 29 

ITT 

SCN 



SSI 


TIIF 

TNC 


ESP 

INRC 


GIC 

GICC 


SCO 

SOD 


1N2931 

♦ ACRL 

572- 29 


♦ USS 


MOTA 

USS 


ITT 

SCN 



TUB 



SSI 


JAN 1 N2974B.RB DIC 

189- 53 

1N2981 ,A,B 

♦ AMOTA 

201 - 66 

SCO 

SOD 


1N2909 

CODI 

396- 25 

1N2931A 

♦ ACRL 

572 - 30 

ESP 

INRC 


♦ DIC 

EDI 


SOIF 

SSI 


GIC 

GICC 



SSI 


MOTA 

USS 


ESP 

ETC 



TUB 


ITT 

SCO 


1N2932 

♦ ACRL 

572- 95 

1N2975AB 

♦ AMOTA 

191 - 28 

GSE 

IDC 


1N2888 

CODI 

387 - 74 


SOD 



SSI 


ASC 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


GIC 

GICC 


1N2910 

CODI 

396-1 10 

1N2932A 

♦ ACRL 

572- 85 

DII 

EDI 


INRI 

INRJ 


ITT 

SCN 


GIC 

GICC 



SSI 


ESP 

ETC 


MULB 

SAR 


SCO 

SOD 


ITT 

SCN 


1N2933 

♦ ACRL 

572-107 

GSE 

IDC 


SCN 

SDI 



TUB 


SCO 

SOD 



SSI 


INRB 

INRC 


SEN 

SOD 


1N2889 

CODI 

387 - 75 


TUB 


1N2933A 

♦ ACRL 

572-105 

INRI 

INRJ 


SSI 

TEC 


GIC 

GICC 


1N2911 

CODI 

397- 1 


SSI 


MULB 

PHIC 


Til 

TIID 


ITT 

SCN 


♦ ESMF 

GIC 


1N2934 

♦ ACRL 

573 - 67 

PWC 

♦ SAR 


TIIF 

TNC 


SCO 

SOD 


GICC 

ITT 



SSI 


SCN 

SDI 



♦ USS 


SSI 

TUB 


MISI 

SCN 


1N2934A 

♦ ACRL 

573 - 68 

SEN 

SES 


1 N2982,A,B 

♦ AMOTA 

203- 35 

1N2890 

CODI 

389- 76 

SCO 

SOD 



SSI 


SOD 

SOIF 


ASC 

♦ DIC 


GIC 

GICC 


SOIF 

tub 


1N2937 

♦ DIC 

220-137 

SSI 

TEC 


DII 

EDI 


ITT 

SCN 


1N2912 

CODI 

397- 77 

IDC 

SOD 


Til 

TIID 


ESP 

ETC 


SCO 

SOD 


GIC 

GICC 



SSI 


TIIF 

TNC 


GSE 

IDC 


SSI 

TUB 


ITT 

SCN 


1N2938 

IDC 

165- 40 


♦ USS 


INRB 

INRC 


1N2891 

CODI 

389- 77 

SCO 

SOD 


SOD 

SSI 


JAN 1 N2975B.RB DIC 

191 - 29 

INRI 

INRJ 


GIC 

GICC 



TUB 


1 N2970,A,B 

♦ AMOTA 

178-119 

ESP 

INRC 


MULB 

PHIC 


ITT 

SCN 


1N2913 

CODI 

397- 78 

ASC 

♦ DIC 


MOTA 

USS 


PWC 

♦ SAR 


SCO 

SOD 


GIC 

GICC 


DII 

EDI 


1N2976AB 

♦ AMOTA 

193-142 

SCN 

SDI 


SOIF 

SSI 


ITT 

SCN 


ETC 

GSE 


ASC 

♦ DIC 


SEN 

SES 



TUB 


SCO 

SOD 


IDC 

INRB 


DII 

EDI 


SOD 

SOIF 


1N2892 

CODI 

390-108 


TUB 


INRC 

INRI 


ESP 

ETC 


SSI 

TEC 


GIC 

GICC 


1N2914 

CODI 

398- 18 

INRJ 

MULB 


GSE 

IDC 


Til 

TIID 


ITT 

SCN 


GIC 

GICC 


PWC 

♦ SAR 


INRB 

INRC 


TIIF 

TNC 


SCO 

SOD 


ITT 

SCN 


SCN 

SDI 


INRI 

INRJ 



♦ USS 


SSI 

TUB 


SCO 

SOD 


SEN 

SES 


MULB 

PHIC 


JAN 1 N2982B,RB DIC 

203- 36 

1N2893 

CODI 

390-109 

SSI 

TUB 


SOD 

SOIF 


PWC 

♦ SAR 


ESP 

INRC 


GIC 

GICC 


1N2915 

CODI 

398- 19 

SSI 

TEC 


SCN 

SDI 


MOTA 

USS 


ITT 

SCN 


GIC 

GICC 


Til 

TIID 


SEN 

SES 


1 N2983,A,B 

♦ AMOTA 

204- 26 

SCO 

SOD 


ITT 

SCN 


TIIF 

TNC 


SOD 

SOIF 


♦ DIC 

EDI 


SSI 

TUB 


SCO 

SOD 


TRW 

♦ USS 


SSI 

TEC 


ESP 

ETC 


1N2894 

CODI 

391 - 71 

SOIF 

SSI 


JAN 1 N2970B,RB DIC 

178-120 

Til 

TIID 


GSE 

IDC 


GIC 

GICC 



tub 


INRC 

MOTA 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRC 


ITT 

SCN 


1N2916 

CODI 

398- 20 

TRW 

USS 



♦ USS 


INRI 

INRJ 


SCO 

SOD 


GIC 

GICC 


1 N297 1 ,A,B 

♦ AMOTA 

180-162 

JAN 1 N2976B.RB DIC 

193-143 

MULB 

SAR 


SSI 

TUB 


ITT 

SCN 


ASC 

♦ DIC 


ESP 

INRC 


SCN 

SDI 


1N2895 

CODI 

391 - 72 

SCO 

SOD 


Dll 

EDI 


MOTA 

USS 


SEN 

SOD 


GIC 

GICC 


SSI 

TUB 


ETC 

GSE 


1N2977AB 

♦ AMOTA 

195-161 

SSI 

TEC 


ITT 

SCN 


1N2917 

CODI 

398-21 

IDC 

INRB 


ASC 

♦ DIC 


Til 

TIID 


SCO 

SOD 


GIC 

GICC 


INRC 

INRI 


DII 

EDI 


TIIF 

TNC 


SSI 

TUB 


ITT 

SCN 


INRJ 

MULB 


ESP 

ETC 



♦ USS 


1N2896 

CODI 

392- 37 

SCO 

SOD 


PHIC 

PWC 


GSE 

IDC 


1N2984AB 

♦ AMOTA 

205-167 

GIC 

GICC 


SSI 

TUB 


♦ SAR 

SCN 


INRB 

INRC 


ASC 

♦ DIC 


ITT 

SCN 


1N2918 

CODI 

399- 61 

SDI 

SEN 

i 

INRI 

INRJ 


DII 

EDI 


SCO 

SOD 


GIC 

GICC 


SES 

SOD 


MULB 

PHIC 


ESP 

ETC 


SSI 

TUB 


ITT 

SCN 


SOIF 

SSI 


PWC 

♦ SAR 


GSE 

IDC 


1N2897 

CODI 

392- 38 

SCO 

SOD 


TEC 

Til 


SCN 

SDI 


INRB 

INRC 


GIC 

GICC 


SSI 

TUB 


TIID 

TIIF 


SEN 

SES 


INRI 

INRJ 


i ITT 

SCN 


1N2919 

CODI 

399- 62 

TNC 

TRW 


SOD 

SOIF 


MULB 

PHIC 


SCO 

SOD 


♦ ESMF 

GIC 



♦ USS 


SSI 

TEC 


PWC 

♦ SAR 


SOIF 

SSI 


GICC 

ITT 


JAN 1 N297 1 B,RB DIC 

180-163 

Til 

TIID 


SCN 

SDI 



TUB 


MISI 

SCN 


INRC 

MOTA 


TIIF 

TNC 


SEN 

SES 


1N2898 

CODI 

393- 20 

SCO 

SOD 


TRW 

USS 



♦ USS 


SOD 

SOIF 


GIC 

GICC 


SOIF 

SSI 


1N2972AB 

♦ AMOTA 

183- 33 

JAN 1 N2977B.RB DIC 

195-162 

SSI 

TEC 


ITT 

SCN 



TUB 


ASC 

♦ DIC 


ESP 

INRC 


Til 

TIID 


SCO 

SOD 


1N2920 

CODI 

400- 45 

DII 

EDI 


MOTA 

USS 


TIIF 

TNC 


SSI 

TUB 


GIC 

GICC 


ETC 

GSE 


1N2978AB 

♦ AMOTA 

196-144 


♦ USS 


1N2899 

CODI 

393- 21 

ITT 

SCN 


IDC 

INRB 


♦ DIC 

EDI 


JAN 1 N2984B,RB DIC 

205-168 

GIC 

GICC 


SCO 

SOD 


INRC 

INRI 


ESP 

ETC 


ESP 

INRC 


ITT 

SCN 


SSI 

TUB 


INRJ 

MULB 


GSE 

IDC 


MOTA 

USS 


\ SCO 

SOD 


1N2921 

CODI 

400- 46 

PHIC 

PWC 


INRB 

INRC 


1 N2985,A,B 

♦ AMOTA 

207-158 

; SSI 

TUB 


GIC 

GICC 


♦ SAR 

SCN 


INRI 

INRJ 


ASC 

♦ DIC 


IN2900 

CODI 

394- 16 

ITT 

SCN 


SDI 

SEN 


MULB 

SAR 


DII 

EDI 


GIC 

GICC 


SCO 

SOD 


SES 

SOD 


SCN 

SDI 


ESP 

ETC 


ITT 

SCN 


SOIF 

SSI 


SOIF 

SSI 


SEN 

SES 


GSE 

IDC 


SCO 

SOD 



TUB 


TEC 

Til 


SOD 

SSI 


INRB 

INRC 


SSI 

TUB 


1N2922 

CODI 

401 - 18 

TIID 

TIIF 


TEC 

Til 


INRI 

INRJ 


1N2901 

CODI 

394- 17 

GIC 

GICC 


TNC 

TRW 


TIID 

TIIF 


MULB 

PHIC 


♦ ESMF 

GIC 


ITT 

SCN 



♦ USS 


TNC 

♦ USS 


PWC 

♦ SAR 


GICC 

ITT 


SCO 

SOD 


JAN 1 N2972B,RB DIC 

183- 34 

1N2979AB 

♦ AMOTA 

198-143 

SCN 

SDI 


MISI 

SCN 


SSI 

TUB 


INRC 

MOTA 


ASC 

♦ DIC 


SEN 

SES 


SCO 

SOD 


1N2923 

CODI 

401 - 19 

TRW 

USS 


DII 

EDI 


SOD 

SOIF 


SOIF 

SSI 


♦ ESMF 

GIC 


1 N2973,A,B 

♦ AMOTA 

186-145 

ESP 

ETC 


SSI 

TEC 



TUB 


GICC 

ITT 


ASC 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


Til 

TIID 


1N2902 

CODI 

395- 3 

MISI 

SCN 


DII 

EDI 


INRB 

INRC 


TIIF 

TNC 


GIC 

GICC 


SCO 

SOD 


ESP 

ETC 


INRI 

INRJ 



♦ USS 


ITT 

SCN 


SOIF 

SSI 


GSE 

IDC 


MULB 

PHIC 


JAN 1 N2985B.RB DIC 

207-159 

SCO 

SOD 



TUB 


INRB 

INRC 


PWC 

♦ SAR 


ESP 

INRC 



TUB 


1N2924 

CODI 

401 - 91 

INRI 

INRJ 


SCN 

SDI 


MOTA 

USS 


1N2903 

CODI 

395- 4 

GIC 

GICC 


MULB 

PHIC 


SEN 

SES 


1N2986AB 

♦ AMOTA 

209-128 

GIC 

GICC 


ITT 

SCN 


PWC 

♦ SAR 


SOD 

SOIF 


ASC 

♦ DIC 


ITT 

SCN 


SCO 

SOD 


SCN 

SDI 


SSI 

TEC 


Dll 

EDI 


SCO 

SOD 


SSI 

TUB 


SEN 

SES 


Til 

TIID 


ESP 

ETC 



TUB 


1N2925 

CODI 

401 - 92 

SOD 

SOIF 


TIIF 

TNC 


GSE 

IDC 


1N2904 

CODI 

395- 65 

GIC 

GICC 


SSI 

TEC 



♦ USS 


INRB 

INRC 


GIC 

GICC 


ITT 

SCN 


Til 

TIID 


JAN 1 N2979B,RB DIC 

198-144 

INRI 

INRJ 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


MFRS 



MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N2986AB 



1N2992AB 



1N2999AB 



1N3005AB 



1N3012AB 



(cont) 

MULB 


(cont) 

SOD 



PWC 



SSI 


(cont) 

SEN 


PHIC 

PWC 


SOIF 

SSI 



SCN 


TEC 

Til 


SES 

SOD 


♦ SAR 

SCN 


TEC 

Til 



SEN 


TIID 

TIIF 


SOIF 

SSI 


SDI 

SEN 


TIID 

TIIF 


SES 

SOD 


TNC 

♦ USS 


TEC 

TIID 


SES 

SOD 


TNC 

♦ USS 


SOIF 

SSI 


JAN 1 N3005B,RB DIC 

234- 17 

TIIF 

TNC 


SOIF 

SSI 


JAN 1 N2992B,RB DIC 

218-149 

TEC 

Til 


ESP 

INRC 



♦ USS 


TEC 

Til 


ESP 

INRC 


TIID 

TIIF 



MOTA 


JAN 1N3012B,RB ESP 

241-23 

TIID 

TIIF 


MOTA 

USS 


TNC 

♦ USS 


1N3006AB 

♦ AMOTA 

234-129 

INRC 

MOTA 


TNC 

♦ USS 


1N2993AB 

♦ AMOTA 

220- 37 

JAN 1 N2999B,RB DIC 

225- 29 

♦ DIC 

EDI 


1N3013AB 

♦ AMOTA 

241 -140 

JAN 1 N2986B,RB DIC 

209-129 

ASC 

♦ DIC 


ESP 

INRC 


ESP 

ETC 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

INRC 


Dll 

EDI 


MOTA 

USS 


GSE 

IDC 


ESP 

ETC 


MOTA 

USS 


ESP 

ETC 


1N3000AB 

♦ AMOTA 

226-140 

INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


1N2987AB 

♦ A MOTA 

210- 70 

GSE 

IDC 


ASC 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

EDI 


INRB 

INRC 


Dll 

EDI 


SAR 

SCN 


INRI 

INRJ 


ESP 

ETC 


INRI 

INRJ 


ESP 

ETC 


SDI 

SEN 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


MULB 

PHIC 


GSE 

IDC 


SOD 

SSI 


SDI 

SEN 


INRB 

INRC 


PWC 

♦ SAR 


INRB 

INRC 


TEC 

Til 


SOD 

SSI 


INRI 

INRJ 


SCN 

SDI 


INRI 

INRJ 


TIID 

TIIF 


TEC 

TIID 


MULB 

SAR 


SEN 

SES 


MULB 

PHIC 


TNC 

♦ USS 


TIIF 

TNC 


SCN 

SDI 


SOD 

SOIF 


PWC 

♦ SAR 


1N3007AB 

♦ AMOTA 

235-136 


♦ USS 


SEN 

SOD 


SSI 

TEC 


SCN 

SDI 


ASC 

♦ DIC 


1N3014AB 

♦ AMOTA 

242-139 

SOIF 

SSI 


Til 

TIID 


SEN 

SES 


Dll 

EDI 


ASC 

♦ DIC 


TEC 

Til 


TIIF 

TNC 


SOD 

SOIF 


ESP 

ETC 


Dll 

EDI 


TIID 

TIIF 



♦ USS 


SSI 

TEC 


GSE 

IDC 


ESP 

ETC 


TNC 

♦ USS 


JAN 1 N2993B,RB DIC 

220- 38 

Til 

TIID 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


1N2988AB 

♦ AMOTA 

212- 28 

ESP 

INRC 


TIIF 

TNC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


ASC 

♦ DIC 


MOTA 

USS 



♦ USS 


PWC 

♦ SAR 


INRI 

INRJ 


Dll 

EDI 


1N2994,A,B 

♦ AMOTA 

220-138 

JAN 1 N3000B,RB DIC 

226-141 

SCN 

SDI 


PWC 

♦ SAR 


ESP 

ETC 


♦ DIC 

EDI 


ESP 

INRC 


SEN 

SES 


SCN 

SDI 


GSE 

IDC 


ESP 

ETC 


MOTA 

USS 


SOD 

SOIF 


SEN 

SES 


INRB 

INRC 


GSE 

IDC 


1 N3001 ,A,B 

♦ AMOTA 

228- 25 

SSI 

TEC 


SOD 

SOIF 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


ASC 

♦ DIC 


Til 

TIID 


SSI 

TEC 


MULB 

PHIC 


INRI 

INRJ 


Dll 

EDI 


TIIF 

TNC 


TIID 

TIIF 


PWC 

♦ SAR 


MULB 

SAR 


ESP 

ETC 



♦ USS 


TNC 

♦ USS 


SCN 

SDI 


SCN 

SDI 


GSE 

IDC 


JAN 1 N3007B,RB DIC 

235-137 

JAN 1N3014B,RB ESP 

242-140 

SEN 

SES 


SEN 

SOD 


INRB 

INRC 


ESP 

INRC 


INRC 

MOTA 


SOD 

SOIF 


SSI 

TEC 


INRI 

INRJ 



MOTA 


1N3015AB 

♦ AMOTA 

244- 2 

SSI 

TEC 


Til 

TIID 


MULB 

PHIC 


1N3008AB 

♦ AMOTA 

236-169 

ASC 

♦ DIC 


Til 

TIID 


TIIF 

TNC 


PWC 

♦ SAR 


ASC 

♦ DIC 


Dll 

EDI 


TIIF 

TNC 



♦ USS 


SCN 

SDI 


Dll 

EDI 


ESP 

ETC 



♦ USS 


1 N2995,A,B 

♦ AMOTA 

221 -171 

SEN 

SES 


ESP 

ETC 


GSE 

IDC 


JAN 1 N2988B,RB DIC 

212-29 

ASC 

♦ DIC 


SOD 

SOIF 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


ESP 

INRC 


Dll 

EDI 


SSI 

TEC 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


MOTA 

USS 


ESP 

ETC 


Til 

TIID 


INRI 

INRJ 


PWC 

♦ SAR 


1N2989AB 

♦ AMOTA 

214-27 

GSE 

IDC 


TIIF 

TNC 


PWC 

♦ SAR 


SCN 

SDI 


ASC 

♦ DIC 


INRB 

INRC 



♦ USS 


SCN 

SDI 


SEN 

SES 


Dll 

EDI 


INRI 

INRJ 


JAN 1 N3001 B,RB DIC 

228- 26 

SEN 

SES 


SOD 

SSI 


ESP 

ETC 


MULB 

PHIC 


ESP 

INRC 


SOD 

SOIF 


TEC 

TIID 


GSE 

IDC 


PWC 

♦ SAR 


MOTA 

USS 


SSI 

TEC 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRC 


SCN 

SDI 


1 N3002,A,B 

♦ AMOTA 

229-124 

Til 

TIID 



♦ USS 


INRI 

INRJ 


SEN 

SES 


ASC 

♦ DIC 


TIIF 

TNC 


JAN 1 N3015B,RB ESP 

244- 3 

MULB 

PHIC 


SOD 

SOIF 


Dll 

EDI 



♦ USS 


INRC 

MOTA 


PWC 

♦ SAR 


SSI 

TEC 


ESP 

ETC 


JAN 1 N3008B,RB DIC 

236-170 

1N3016 

APD 

177-147 

SCN 

SDI 


Til 

TIID 


GSE 

IDC 


ESP 

INRC 


ASC 

CODI 


SEN 

SES 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRC 



MOTA 


♦ DIC 

ESMF 


SOD 

SOIF 



♦ USS 


INRI 

INRJ 


1N3009AB 

♦ AMOTA 

238- 27 

ESP 

ETC 


SSI 

TEC 


JAN 1 N2995B.RB DIC 

221 -172 

MULB 

PHIC 


ASC 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


Til 

TIID 


ESP 

INRC 


PWC 

♦ SAR 


Dll 

EDI 


INRB 

INRC 


TIIF 

TNC 


MOTA 

USS 


SCN 

SDI 


ESP 

ETC 


INRI 

INRJ 



♦ USS 


1 N2996,A,B 

♦ AMOTA 

222-108 

SEN 

SOD 


GSE 

IDC 


ITT 

MISI 


JAN 1 N2989B,RB DIC 

214- 28 

♦ DIC 

EDI 


SOIF 

SSI 


INRB 

INRC 


MSC 

SAR 


ESP 

INRC 


ESP 

ETC 


TEC 

Til 


INRI 

INRJ 


SEN 

SES 


MOTA 

USS 


GSE 

IDC 


TIID 

TIIF 


PWC 

♦ SAR 


SOIF 

SSI 


1N2990AB 

♦ AMOTA 

215-186 

INRB 

INRC 


TNC 

♦ USS 


SCN 

SDI 


TEC 

TNC 


ASC 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


JAN 1 N3002B,RB DIC 

229-125 

SEN 

SES 


UNI 

USS 


Dll 

EDI 


MULB 

SAR 


ESP 

INRC 


SOD 

SOIF 


1N3016A 

ASC 

177-148 

ESP 

ETC 


SCN 

SDI 


MOTA 

USS 


SSI 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


SEN 

SOD 

i 

1N3003,A,B 

♦ AMOTA 

231- 14 

Til 

TIID 


ESMF 

ESP 


INRB 

INRC 


SSI 

TEC 


ASC 

♦ DIC 


TIIF 

TNC 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


Til 

TIID 


Dll 

EDI 



♦ USS 


IDC 

INRB 


MULB 

PHIC 


TIIF 

TNC 


ESP 

ETC 


JAN 1 N3009B,RB DIC 

238- 28 

INRC 

INRI 


PWC 

♦ SAR 



♦ USS 


GSE 

IDC 


ESP 

INRC 


INRJ 

ITT 


SCN 

SDI 


1N2997AB 

♦ AMOTA 

223-108 

INRB 

INRC 



MOTA 


MISI 

MSC 


SEN 

SES 


ASC 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


1 N3010AB 

♦ AMOTA 

238-159 

SAR 

SEN 


SOD 

SOIF 


Dll 

EDI 


PWC 

♦ SAR 


♦ DIC 

EDI 


SES 

SOIF 


SSI 

TEC 


ESP 

ETC 


SCN 

SDI 


ESP 

ETC 


SSI 

TEC 


Til 

TIID 


GSE 

IDC 


SEN 

SES 


GSE 

IDC 


TNC 

UNI 


TIIF 

TNC 


INRB 

INRC 


SOIF 

SSI 


INRB 

INRC 



USS 



♦ USS 


INRI 

INRJ 


TIID 

TIIF 


INRI 

INRJ 


1N3016B 

ASC 

177-149 

JAN 1 N2990B,RB DIC 

215-187 

MULB 

PHIC 


TNC 

♦ USS 


SAR 

SCN 


CODI 

♦ DIC 


ESP 

INRC 


PWC 

♦ SAR 


JAN 1 N3003B,RB DIC 

231- 15 

SDI 

SEN 


♦ ESMF 

ESP 


MOTA 

USS 


SCN 

SDI 


ESP 

INRC 


SOD 

SSI 


ETC 

GSE 


1N2991AB 

♦ AMOTA 

217- 76 

SEN 

SES 


MOTA 

USS 


TEC 

Til 


IDC 

INRB 


ASC 

♦ DIC 


SOD 

SOIF 


1 N3004,A,B 

♦ AMOTA 

232-124 

TIID 

TIIF 


INRC 

INRI 


Dll 

EDI 


SSI 

TEC 


ASC 

♦ DIC 


TNC 

♦ USS 


INRJ 

ITT 


ESP 

ETC 


Til 

TIID 


Dll 

EDI 


1N301 1AB 

♦ AMOTA 

240- 13 

MISI 

MSC 


GSE 

IDC 


TIIF 

TNC 


ESP 

ETC 


ASC 

♦ DIC 


NPC 

SAR 


INRB 

INRC 



♦ USS 


GSE 

IDC 


Dll 

EDI 


SEN 

SES 


INRI 

INRJ 


JAN 1 N2997B,RB DIC 

223-109 

INRB 

INRC 


ESP 

ETC 


SOIF 

SSI 


MULB 

PHIC 


ESP 

INRC 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


TEC 

TNC 


PWC 

♦ SAR 


MOTA 

USS 


PWC 

♦ SAR 


INRB 

INRC 


UNI 

USS 


SCN 

SDI 


1N2998AB 

♦ AMOTA 

223-183 

SCN 

SDI 


INRI 

INRJ 


JAN1N3016B 

CODI 

177-150 

SEN 

SES 


♦ DIC 

EDI 


SEN 

SES 


PWC 

♦ SAR 


DIC 

INRC 


SOD 

SOIF 


ESP 

ETC 


SOD 

SOIF 


SCN 

SDI 


MOTA 

TEC 


SSI 

TEC 


GSE 

IDC 


SSI 

TEC 


SEN 

SES 


TRW 

USS 


Til 

TIID 


INRB 

INRC 


Til 

TIID 


SOD 

SOIF 


1N3017 

APD 

180- 15 

TIIF 

TNC 


INRI 

INRJ 


TIIF 

TNC 


SSI 

TEC 


ASC 

CODI 



♦ USS 


MULB 

SAR 



♦ USS 


Til 

TIID 


♦ DIC 

ESMF 


JAN 1N2991 B,RB DIC 

217- 77 

SCN 

SDI 


JAN 1 N3004B,RB DIC 

232-125 

TIIF 

TNC 


ESP 

ETC 


ESP 

INRC 


SEN 

SOD 


ESP 

INRC 



♦ USS 


GSE 

IDC 


MOTA 

USS 


SSI 

TEC 


MOTA 

USS 


JAN 1 N3011 B,RB DIC 

240- 14 

INRB 

INRC 


1N2992AB 

♦ AMOTA 

218-148 

Til 

TIID 


1N3005AB 

♦ AMOTA 

234- 16 

ESP 

INRC 


INRI 

INRJ 


ASC 

♦ DIC 


TIIF 

TNC 


ASC 

♦ DIC 



MOTA 


ITT 

MISI 


Dll 

EDI 



♦ USS 


Dll 

EDI 


1N3012AB 

♦ AMOTA 

241-22 

MSC 

SAR 


ESP 

ETC 


1N2999AB 

♦ AMOTA 

225- 28 

ESP 

ETC 


ASC 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


GSE 

IDC 


ASC 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


Dll 

EDI 


SES 

SOIF 


INRB 

INRC 


Dll 

EDI 


INRB 

INRC 


ESP 

ETC 


SSI 

TEC 


INRI 

INRJ 


ESP 

ETC 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


TNC 

UNI 


MULB 

PHIC 


GSE 

IDC 


PWC 

♦ SAR 


INRB 

INRC 



USS 


PWC 

♦ SAR 


INRB 

INRC 


SCN 

SDI 


INRI 

INRJ 


1N3017A 

ASC 

180- 16 

SCN 

SDI 


INRI 

INRJ 


SEN 

SES 


PWC 

♦ SAR 


CODI 

♦ DIC 


SEN 

SES 


MULB 

PHIC 


SOD 

SOIF 


SCN 

SDI 


ESMF 

ESP 
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1 . 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 


■Alidd 


TYPE No. 


HELSinn 

1N3017A 



1N3019B 



1N3022A 

ASC 

192-141 

1N3024B 



1N3027 



(cont) 

ETC 


(cont) 

SSI 


CODI 

♦ DIC 


(cont) 

SDI 


(cont.) 

TEC 


GSE 

IDC 


TEC 

TNC 


ESMF 

ESP 


SEN 

SES 


TNC 

UNI 


INRB 

INRC 


UNI 

USS 


ETC 

GSE 


SOIF 

SSI 



USS 


INRI 

INRJ 


JAN1N3019B 

CODI 

186- 1 

IDC 

INRB 


TEC 

TNC 


1N3027A 

ASC 

205- 15 

ITT 

MISI 


DIC 

INRC 


INRC 

INRI 


UNI 

USS 


CODI 

♦ DIC 


MSC 

SAR 


! MOTA 

TEC 


INRJ 

ITT 


JAN 1N3024B 

CODI 

197-160 

ESMF 

ESP 


SDI 

SEN 


TRW 

USS 


MISI 

MSC 


DIC 

ESP 


ETC 

IDC 


SES 

SOIF 


1N3020 

APD 

188- 72 

SAR 

SDI 


INRC 

MOTA 


INRB 

INRC 


SSI 

TEC 


ASC 

CODI 


SEN 

SES 


TEC 

TRW 


INRI 

INRJ 


TNC 

UNI 


♦ DIC 

ESMF 


SOIF 

SSI 



USS 


ITT 

MISI 



USS 


ESP 

ETC 


TEC 

TNC 


1N3025 

APD 

199-145 

MSC 

SAR 


1N3017B 

ASC 

180- 17 

GSE 

IDC 


UNI 

USS 


ASC 

CODI 


SDI 

SEN 


CODI 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


1N3022B 

ASC 

192-142 

♦ DIC 

ESMF 


SES 

SOIF 


♦ ESMF 

ESP 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 


ESP 

ETC 


SSI 

TEC 


ETC 

GSE 


ITT 

MISI 


♦ ESMF 

ESP 


GSE 

IDC 


TNC 

UNI 


IDC 

INRB 


MSC 

SAR 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 



USS 


INRC 

INRI 


SDI 

SEN 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


1N3027B 

ASC 

205- 16 

INRJ 

ITT 


SES 

SOIF 


INRC 

INRI 


ITT 

MISI 


CODI 

♦ DIC 


MISI 

MSC 


SSI 

TEC 


INRJ 

ITT 


MSC 

SAR 


♦ ESMF 

ESP 


NPC 

SAR 


TNC 

UNI 


MISI 

MSC 


SDI 

SEN 


ETC 

GSE 


SDI 

SEN 



USS 


NPC 

SAR 


SES 

SOIF 


IDC 

INRB 


SES 

SOIF 


1N3020A 

ASC 

188- 73 

SDI 

SEN 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


SES 

SOIF 


TNC 

UNI 


INRJ 

ITT 


TNC 

UNI 


ESMF 

ESP 


SSI 

TEC 



USS 


MISI 

MSC 



USS 


ETC 

GSE 


TNC 

UNI 


1N3025A 

ASC 

199-146 

NPC 

SAR 


JAN1N3017B 

CODI 

180- 18 

IDC 

INRB 



USS 


CODI 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


DIC 

INRC 


INRC 

INRI 


JAN 1N3022B 

CODI 

192-143 

ESMF 

ESP 


SES 

SOIF 


MOTA 

TEC 


INRJ 

ITT 


DIC 

ESP 


ETC 

GSE 


SSI 

TEC 


TRW 

USS 


MISI 

MSC 


INRC 

MOTA 


IDC 

INRB 


TNC 

UNI 


1N3018 

APD 

182- 64 

SAR 

SDI 


TEC 

TRW 


INRC 

INRI 



USS 


ASC 

CODI 


SEN 

SES 



USS 


INRJ 

ITT 


JAN 1N3027B 

CODI 

205- 17 

♦ DIC 

ESMF 


SOIF 

SSI 


1N3023 

APD 

195- 5 

MISI 

MSC 


DIC 

ESP 


ESP 

ETC 


TEC 

TNC 


ASC 

CODI 


SAR 

SDI 


INRC 

MOTA 


GSE 

IDC 


UNI 

USS 


♦ DIC 

ESMF 


SEN 

SES 


TEC 

TRW 


! INRB 

INRC 


1N3020B 

ASC 

188- 74 

ESP 

ETC 


SOIF 

SSI 



USS 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


TEC 

TNC 


1N3028 

APD 

206-177 

ITT 

MISI 


♦ ESMF 

ESP 


INRB 

INRC 


UNI 

USS 


ASC 

CODI 


MSC 

SAR 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


1N3025B 

ASC 

199-147 

♦ DIC 

ESMF 


SDI 

SEN 


IDC 

INRB 


ITT 

MISI 


CODI 

♦ DIC 


ESP 

ETC 


SES 

SOIF 


INRC 

INRI 


MSC 

SAR 


♦ ESMF 

ESP 


GSE 

IDC 


SSI 

TEC 


INRJ 

ITT 


SDI 

SEN 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


TNC 

UNI 


MISI 

MSC 


SES 

SOIF 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 



USS 


NPC 

SAR 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


ITT 

MISI 


1N3018A 

ASC 

182- 65 

SDI 

SEN 


TNC 

UNI 


INRJ 

ITT 


MSC 

SAR 


CODI 

♦ DIC 


SES 

SOIF 



USS 


MISI 

MSC 


SDI 

SEN 


ESMF 

ESP 


SSI 

TEC 


1N3023A 

ASC 

195- 6 

NPC 

SAR 


SES 

SOIF 


ETC 

GSE 


TNC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


SSI 

TEC 


IDC 

INRB 



USS 


ESMF 

ESP 


SES 

SOIF 


TNC 

UNI 


INRC 

INRI 


JAN 1N3020B 

CODI 

188- 75 

ETC 

GSE 


SSI 

TEC 



USS 


INRJ 

ITT 


DIC 

ESP 


IDC 

INRB 


TNC 

UNI 


1N3028A 

ASC 

206-178 

MISI 

MSC 


INRC 

MOTA 


INRC 

INRI 



USS 


CODI 

♦ DIC 


SAR 

SDI 


TEC 

TRW 


INRJ 

ITT 


JAN 1N3025B 

CODI 

199-148 

ESMF 

ESP 


SEN 

SES 



USS 


MISI 

MSC 


DIC 

ESP 


ETC 

GSE 


SOIF 

SSI 


1N3021 

APD 

190- 66 

SAR 

SDI 


INRC 

MOTA 


IDC 

INRB 


TEC 

TNC 


ASC 

CODI 


SEN 

SES 


TEC 

TRW 


INRC 

INRI 


UNI 

USS 


♦ DIC 

ESMF 


SOIF 

SSI 



USS 


INRJ 

ITT 


1N3018B 

ASC 

182- 66 

ESP 

ETC 


TEC 

TNC 


1N3026 

APD 

202- 65 

MISI 

MSC 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


UNI 

USS 


ASC 

CODI 


SAR 

SDI 


♦ ESMF 

ESP 


INRB 

INRC 


1N3023B 

ASC 

195- 7 

♦ DIC 

ESMF 


SEN 

SES 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 


ESP 

ETC 


SOIF 

SSI 


IDC 

INRB 


ITT 

MISI 


♦ ESMF 

ESP 


GSE 

IDC 


TEC 

TNC 


INRC 

INRI 


MSC 

SAR 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


UNI 

USS 


INRJ 

ITT 


SDI 

SEN 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


1N3028B 

ASC 

206-179 

MISI 

MSC 


SES 

SOIF 


INRC 

INRI 


ITT 

MISI 


CODI 

♦ DIC 


NPC 

SAR 


SSI 

TEC 


INRJ 

ITT 


MSC 

SAR 


♦ ESMF 

ESP 


SDI 

SEN 


TNC 

UNI 


MISI 

MSC 


SDI 

SEN 


ETC 

GSE 


SES 

SOIF 



USS 


SAR 

SDI 


SES 

SOIF 


IDC 

INRB 


SSI 

TEC 


1N3021A 

ASC 

190- 67 

SEN 

SES 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


TNC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


SOIF 

SSI 


TNC 

UNI 


INRJ 

ITT 



USS 


ESMF 

ESP 


TEC 

TNC 



USS 


MISI 

MSC 


JAN1N3018B 

CODI 

182- 67 

ETC 

GSE 


UNI 

USS 


1N3026A 

ASC 

202- 66 

NPC 

SAR 


DIC 

INRC 


IDC 

INRB 


JAN 1N3023B 

CODI 

195- 8 

CODI 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


MOTA 

TEC 


INRC 

INRI 


DIC 

ESP 


ESMF 

ESP 


SES 

SOIF 


TRW 

USS 


INRJ 

ITT 


INRC 

MOTA 


ETC 

GSE 


SSI 

TEC 


1N3019 

APD 

185-172 

MISI 

MSC 


TEC 

TRW 


IDC 

INRB 


TNC 

UNI 


ASC 

CODI 


SAR 

SDI 



USS 


INRC 

INRI 



USS 


♦ DIC 

ESMF 


SEN 

SES 


1N3024 

APD 

197-157 

INRJ 

ITT 


JAN 1N3028B 

CODI 

206-180 

ESP 

ETC 


SOIF 

SSI 


ASC 

CODI 


MISI 

MSC 


DIC 

ESP 


GSE 

IDC 


TEC 

TNC 


♦ DIC 

ESMF 


SAR 

SDI 


INRC 

MOTA 


INRB 

INRC 


UNI 

USS 


ESP 

ETC 


SEN 

SES 


TEC 

TRW 


INRI 

INRJ 


1N3021B 

ASC 

190- 68 

GSE 

IDC 


SOIF 

SSI 



USS 


ITT 

MISI 


CODI 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


TEC 

TNC 


1N3029 

APD 

208-163 

MSC 

SAR 


♦ ESMF 

ESP 


INRI 

INRJ 


UNI 

USS 


ASC 

CODI 


SDI 

SEN 


ETC 

GSE 


ITT 

MISI 


1N3026B 

ASC 

202- 67 

♦ DIC 

ESMF 


SES 

SOIF 


IDC 

INRB 


MSC 

SAR 


CODI 

♦ DIC 


ESP 

ETC 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


SDI 

SEN 


♦ ESMF 

ESP 


GSE 

IDC 


TNC 

UNI 


INRJ 

ITT 


SES 

SOIF 


ETC 

IDC 


INRB 

INRC 



USS 


MISI 

MSC 


SSI 

TEC 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


1N3019A 

ASC 

185-173 

NPC 

SAR 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


ITT 

MISI 


CODI 

♦ DIC 


SDI 

SEN 



USS 


ITT 

MISI 


MSC 

SAR 


ESMF 

ESP 


SES 

SOIF 


1N3024A 

ASC 

197-158 

MSC 

NPC 


SDI 

SEN 


ETC 

GSE 


SSI 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


SAR 

SDI 


SES 

SOIF 


IDC 

INRB 


TNC 

UNI 


ESMF 

ESP 


SEN 

SES 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 



USS 


ETC 

GSE 


SOIF 

SSI 


TNC 

UNI 


INRJ 

ITT 


JAN1N3021B 

CODI 

190- 69 

IDC 

INRB 


TEC 

TNC 



USS 


MISI 

MSC 


DIC 

ESP 


INRC 

INRI 


UNI 

USS 


1N3029A 

ASC 

208-164 

SAR 

SDI 


INRC 

MOTA 


INRJ 

ITT 


JAN 1N3026B 

CODI 

202- 68 

CODI 

♦ DIC 


SEN 

SES 


TEC 

TRW 


MISI 

MSC 


DIC 

ESP 


ESMF 

ESP 


SOIF 

SSI 



USS 


SAR 

SDI 


INRC 

MOTA 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


1N3022 

APD 

192-140 

SEN 

SES 


TEC 

TRW 


IDC 

INRB 


UNI 

USS 


ASC 

CODI 


SOIF 

SSI 



USS 


INRC 

INRI 


1N3019B 

ASC 

185-174 

♦ DIC 

ESMF 


TEC 

TNC 


1N3027 

APD 

205- 14 

INRJ 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


ESP 

ETC 


UNI 

USS 


ASC 

CODI 


MISI 

MSC 


♦ ESMF 

ESP 


GSE 

IDC 


1N3024B 

ASC 

197-159 

♦ DIC 

ESMF 


SAR 

SDI 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ DIC 


ESP 

ETC 


SEN 

SES 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


♦ ESMF 

ESP 


IDC 

INRB 


SOIF 

SSI 


INRC 

INRI 


ITT 

MISI 


ETC 

GSE 


INRC 

INRI 


TEC 

TNC 


INRJ 

ITT 


MSC 

SAR 


IDC 

INRB 


INRJ 

ITT 


UNI 

USS 


MISI 

MSC 


SDI 

SEN 


INRC 

INRI 


MISI 

MSC 


1N3029B 

ASC 

208-165 

NPC 

SAR 


SES 

SOIF 


INRJ 

ITT 


SAR 

SDI 


CODI 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


SSI 

TEC 


MISI 

MSC 


SEN 

SES 


♦ ESMF 

ESP 


SES 

SOIF 

! 

TNC 

UNI 


NPC 

SAR 


SOIF 

SSI 


ETC 

GSE 


cont next col 
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1. 

TYPE IMo. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



■fliasra 

Pq&Line 


Ifliasw 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

■fliaaa 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N3029B 



1 N3035,A,B 



JAN1N3041B 



1N3048,A,B 



1N3059 



(cont) 

IDC 


(cont) 

INRJ 



DIC 


(cont) 

INRJ 


(cont.) 

SCN 


INRB 

INRC 


ITT 

MSC 



INRC 


ITT 

MSC 


SCO 

SEN 


INRI 

INRJ 


SAR 

SCN 


MOTA 

TRW 


SAR 

SCN 


SET 

SOD 


ITT 

MISI 


SDI 

SEN 



USS 


SDI 

SEN 


SSI 

♦ TEC 


MSC 

NPC 


SES 

SOIF 


1N3042AB 

♦ AMOTA 

230- 86 

SES 

SOIF 


1N3060 

ATRW 

411-84 

SAR 

SDI 


SSI 

TEC 


ASC 

CODI 


SSI 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


SEN 

SES 


TNC 

UNI 


♦ DIC 

ESP 


TNC 

UNI 


EDI 

ITT 


SOIF 

SSI 



USS 


ETC 

GSE 



USS 


SCN 

SCO 


TEC 

TNC 


JAN 1N3035B 

CODI 

219-116 

IDC 

INRB 


JAN 1N3048B 

CODI 

239- 73 

SEN 

SET 


UNI 

USS 


DIC 

ESP 


INRC 

INRI 


DIC 

ESP 


SOD 

SSI 


JAN 1N3029B 

CODI 

208-166 

INRC 

MOTA 


INRJ 

ITT 


INRC 

MOTA 



♦ TEC 


DIC 

ESP 


TRW 

USS 


MSC 

SAR 



TRW 


1N3061 

ATRW 

412- 21 

INRC 

MOTA 


1N3036AB 

♦ AMOTA 

221 - 52 

SCN 

SDI 


1N3049AB 

♦ AMOTA 

240-103 

CODI 

♦ DIC 


TEC 

TRW 


ASC 

CODI 


SEN 

SES 


ASC 

CODI 


EDI 

ITT 



USS 


♦ DIC 

ESP 


SOIF 

SSI 


♦ DIC 

ESP 


SCN 

SCO 


1N3030AB 

♦ AMOTA 

211-58 

ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


SET 

SOD 


APD 

ASC 


IDC 

INRB 


UNI 

USS 


IDC 

INRB 


SSI 

♦ TEC 


CODI 

♦ DIC 


INRC 

INRI 


JAN 1N3042B 

CODI 

230- 87 

INRC 

INRI 


1N3062 

♦ A FSC 

274- 62 

ESP 

ETC 


INRJ 

ITT 


DIC 

ESP 


INRJ 

ITT 


AMD 

♦ BNT 


GSE 

IDC 


MSC 

SAR 


INRC 

MOTA 


MSC 

SAR 


CODI 

EMLS 


INRB 

INRC 


SCN 

SDI 


TRW 

USS 


SCN 

SDI 


HSC 

IDC 


INRI 

INRJ 


SEN 

SES 


1N3043AB 

♦ AMOTA 

232- 27 

SEN 

SES 


ITT 

NJRC 


ITT 

MSC 


SOIF 

SSI 


ASC 

CODI 


SOIF 

SSI 


QUA 

RAYN 


SAR 

SCN 


TEC 

TNC 


♦ DIC 

ESP 


TEC 

TNC 


SDI 

SES 


SDI 

SEN 


UNI 

USS 


ETC 

GSE 


UNI 

USS 


SGSI 

SOD 


SES 

SOIF 


JAN 1N3036B 

CODI 

221 - 53 

IDC 

INRB 


JAN 1N3049B 

CODI 

240-104 

TEC 

TUB 


SSI 

TEC 


DIC 

ESP 


INRC 

INRI 


ESP 

INRC 


TIID 

♦ TIIF 


TNC 

UNI 


INRC 

MOTA 


INRJ 

ITT 


MOTA 

TRW 


TRW 

TSC 



USS 


TRW 

USS 


MSC 

SAR 


1 N3050 AB 

♦ AMOTA 

242- 40 

1N3063 

A FSC 

275- 18 

JAN 1N3030B 

CODI 

211-59 

1N3037,A,B 

♦ AMOTA 

223- 6 

SCN 

SDI 


ASC 

CODI 


AMD 

BNT 


DIC 

ESP 


ASC 

CODI 


SEN 

SES 


♦ DIC 

ESP 


CODI 

EMLS 


INRC 

MOTA 


♦ DIC 

ESP 


SOIF 

SSI 


ETC 

GSE 


ESMF 

GESY 


TEC 

TRW 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


IDC 

INRB 


GIC 

HSC 



USS 


IDC 

INRB 


UNI 

USS 


INRC 

INRI 


IDC 

[IT 


1 N303 1,A,B 

♦ AMOTA 

213- 62 

INRC 

INRI 


JAN 1N3043B 

CODI 

232- 28 

INRJ 

ITT 


MISI 

NECJ 


APD 

ASC 


INRJ 

ITT 


DIC 

ESP 


MSC 

SAR 


NJRC 

NPC 


CODI 

♦ DIC 


MSC 

SAR 


INRC 

MOTA 


SCN 

SDI 


♦ QUA 

RAYN 


ESP 

ETC 


SCN 

SDI 


TRW 

USS 


SEN 

SES 


SDI 

SES 


GSE 

IDC 


SEN 

SES 


1N3044AB 

♦ AMOTA 

233- 65 

SOIF 

SSI 


SGSI 

SOD 


INRB 

INRC 


SOIF 

SSI 


ASC 

CODI 


TEC 

TNC 


TEC 

TUB 


INRI 

INRJ 


TEC 

TNC 


♦ DIC 

ESP 


UNI 

USS 


TIID 

TIIF 


ITT 

MSC 


UNI 

USS 


ETC 

GSE 


JAN 1N3050B 

CODI 

242- 41 

TRW 

TSC 


SAR 

SCN 


JAN 1N3037B 

CODI 

223- 7 

IDC 

INRB 


ESP 

INRC 


1N3064 

A FSC 

275- 19 

SDI 

SEN 


DIC 

ESP 


INRC 

INRI 


MOTA 

TRW 


AMD 

APD 


SES 

SOIF 


INRC 

MOTA 


INRJ 

ITT 


1 N305 1 AB 

♦ AMOTA 

243- 81 

BNT 

CODI 


SSI 

TEC 


TRW 

USS 


MSC 

SAR 


ASC 

CODI 


EMLS 

ESMF 


TNC 

UNI 


1 N3038,A,B 

♦ AMOTA 

224- 81 

SCN 

SDI 


♦ DIC 

ESP 


♦ GESY 

GIC 



USS 


ASC 

CODI 


SEN 

SES 


ETC 

GSE 


HSC 

IDC 


JAN1N3031B 

CODI 

213- 63 

♦ DIC 

ESP 


SOIF 

SSI 


IDC 

INRB 


ITT 

MIC 


DIC 

ESP 


ETC 

GIC 


TEC 

TNC 


INRC 

INRI 


MISI 

♦ MULB 


INRC 

MOTA 


GSE 

IDC 


UNI 

USS 


INRJ 

ITT 


NJRC 

♦ NPC 


TEC 

TRW 


INRB 

INRC 


JAN 1N3044B 

CODI 

233- 66 

MSC 

SAR 


PHIC 

♦ QUA 



USS 


INRI 

INRJ 


DIC 

ESP 


SCN 

SDI 


RAYN 

SDI 


1N3032AB 

♦ AMOTA 

215- 27 

ITT 

MSC 


INRC 

MOTA 


SEN 

SES 


SES 

SGSI 


APD 

ASC 


SAR 

SCN 


TRW 

USS 


SSI 

TEC 


SOD 

TEC 


CODI 

♦ DIC 


SDI 

SEN 


1 N3045 AB 

♦ AMOTA 

235- 35 

TNC 

UNI 


♦ Til 

TUB 


ESP 

ETC 


SES 

SOIF 


ASC 

CODI 



USS 


TIID 

♦ TIIF 


GSE 

IDC 


SSI 

TEC 


♦ DIC 

ESP 


JAN1N3051B 

CODI 

243- 82 

TRW 

TSC 


INRB 

INRC 


TNC 

UNI 


ETC 

GSE 


ESP 

INRC 


JAN 1N3064 

FSC 

270- 65 

INRI 

INRJ 



USS 


IDC 

INRB 


MOTA 

TRW 


ITT 

RAYN 


ITT 

MSC 


JAN 1N3038B 

CODI 

224- 82 

INRC 

INRI 


1N3052 

A TRW 

407- 18 

TEC 

TSC 


SAR 

SCN 


DIC 

ESP 


INRJ 

ITT 


CODI 

♦ DIC 


1N3064M 

♦ MSC 

275- 20 

SDI 

SEN 


INRC 

MOTA 


MSC 

SAR 


EDI 

ITT 


1N3065 

A FSC 

275- 21 

SES 

SOIF 


TRW 

USS 


SCN 

SDI 


SCN 

SCO 


AMD 

BNT 


SSI 

TEC 


1 N3039,A,B 

♦ AMOTA 

226- 34 

SEN 

SES 


SEN 

SET 


CODI 

EMLS 


TNC 

UNI 


ASC 

CODI 


SOIF 

SSI 


SOD 

SSI 


HSC 

IDC 



USS 


♦ DIC 

ESP 


TEC 

TNC 



♦ TEC 


ITT 

NJRC 


JAN 1N3032B 

CODI 

215- 28 

ETC 

GSE 


UNI 

USS 


1N3053 

A TRW 

407- 92 

QUA 

RAYN 


DIC 

ESP 


IDC 

INRB 


JAN 1N3045B 

CODI 

235- 36 

CODI 

♦ DIC 


SDI 

SES 


INRC 

MOTA 


INRC 

INRI 


DIC 

ESP 


EDI 

ITT 


SGSI 

SOD 


TEC 

TRW 


INRJ 

ITT 


INRC 

MOTA 


SCN 

SCO 


TEC 

TIID 



USS 


MSC 

SAR 



TRW 


♦ SEN 

SET 



TIIF 


1N3033AB 

♦ AMOTA 

216-137 

SCN 

SDI 


1N3046 AB 

♦ AMOTA 

236- 58 

SOD 

SSI 


1N3066 

A FSC 

274- 63 

ASC 

CODI 


SEN 

SES 


ASC 

CODI 



♦ TEC 


AMD 

BNT 


♦ DIC 

ESP 


SOIF 

SSI 


♦ DIC 

ESP 


1N3054 

A TRW 

408-105 

CODI 

EMLS 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


CODI 

♦ DIC 


HSC 

IDC 


IDC 

INRB 


UNI 

USS 


IDC 

INRB 


EDI 

ITT 


ITT 

NJRC 


INRC 

INRI 


JAN 1N3039B 

CODI 

226- 35 

INRC 

INRI 


SCN 

SCO 


QUA 

RAYN 


INRJ 

ITT 


DIC 

ESP 


INRJ 

ITT 


SEN 

SET 


SDI 

SES 


MSC 

SAR 


INRC 

MOTA 


MSC 

SAR 


SOD 

SSI 


SGSI 

SOD 


SCN 

SDI 


TRW 

USS 


SCN 

SDI 



♦ TEC 


TEC 

TUB 


! SEN 

SES 


1N3040AB 

♦ AMOTA 

227- 90 

SEN 

SES 


1N3055 

ATRW 

409- 51 

TIID 

♦ TIIF 


SOIF 

SSI 


ASC 

CODI 


SOIF 

SSI 


CODI 

♦ DIC 


1N3067 

A FSC 

267- 44 

TEC 

TNC 


♦ DIC 

ESP 


TEC 

TNC 


EDI 

ITT 


AMD 

BNT 


UNI 

USS 


ETC 

GSE 


UNI 

USS 


SCN 

SCO 


CODI 

EMLS 


JAN 1N3033B 

CODI 

216-138 

IDC 

INRB 


JAN 1N3046B 

CODI 

236- 59 

SEN 

SET 


GESY 

HSC 


DIC 

ESP 


INRC 

INRI 


DIC 

ESP 


SOD 

SSI 


IDC 

ITT 


INRC 

MOTA 


INRJ 

ITT 


INRC 

MOTA 



♦ TEC 


QUA 

RAYN 


TRW 

USS 


MSC 

SAR 



TRW 


1N3056 

ATRW 

410- 9 

SDI 

SES 


1N3034AB 

♦ AMOTA 

218- 36 

SCN 

SDI 


1N3047 AB 

♦ AMOTA 

237- 98 

CODI 

♦ DIC 


SGSI 

SOD 


ASC 

CODI 


SEN 

SES 


ASC 

CODI 


EDI 

ITT 


TEC 

TUB 


♦ DIC 

ESP 


SOIF 

SSI 


♦ DIC 

ESP 


SCN 

SCO 


TIID 

♦ TIIF 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


SEN 

SET 



TSC 


IDC 

INRB 


UNI 

USS 


IDC 

INRB 


SOD 

SSI 


1N3068 

A FSC 

267- 81 

INRC 

INRI 


JAN 1N3040B 

CODI 

227- 91 

INRC 

INRI 



♦ TEC 


AMD 

BNT 


INRJ 

ITT 


DIC 

ESP 


INRJ 

ITT 


1N3057 

ATRW 

410- 67 

CODI 

EMLS 


MSC 

SAR 


INRC 

MOTA 


MSC 

SAR 


CODI 

♦ DIC 


GESY 

HSC 


SCN 

SDI 


TRW 

USS 


SCN 

SDI 


EDI 

ITT 


IDC 

ITT 


SEN 

SES 


1N3041AB 

♦ AMOTA 

229- 6 

SEN 

SES 


SCN 

SCO 


NJRC 

QUA 


SOIF 

SSI 


ASC 

CODI 


SOIF 

SSI 


SEN 

SET 


RAYN 

SDI 


TEC 

TNC 


♦ DIC 

ESP 


TEC 

TNC 


SOD 

SSI 


SES 

SGSI 


UNI 

USS 


ETC 

GSE 


UNI 

USS 



♦ TEC 


SOD 

TEC 


JAN 1N3034B 

CODI 

218- 37 

IDC 

INRB 


JAN 1N3047 B 

CODI 

237- 99 

1N3058 

ATRW 

410- 95 

TUB 

TIID 


DIC 

ESP 


INRC 

INRI 


DIC 

ESP 


CODI 

♦ DIC 


♦ TIIF 

TSC 


INRC 

MOTA 


INRJ 

ITT 


INRC 

MOTA 


EDI 

ITT 

1N3069 

AMD 

274- 19 

TRW 

USS 


MSC 

SAR 



TRW 


SCN 

SCO 


BNT 

CODI 


1N3035AB 

♦ AMOTA 

219-115 

SCN 

SDI 


1 N3048 AB 

♦ AMOTA 

239- 72 

♦ SEN 

SET 


EMLS 

♦ ESMF 


ASC 

CODI 


SEN 

SES 


ASC 

CODI 


SOD 

SSI 


IDC 

MISI 


♦ DIC 

ESP 


SOIF 

SSI 


♦ DIC 

ESP 



♦ TEC 


NJRC 

RAYN 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


1N3059 

ATRW 

411-58 

SDI 

SES 


IDC 

INRB 


UNI 

USS 


IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


SGSI 

TEC 


INRC 

INRI 


JAN1N3041B 

CODI 

229- 7 

INRC 

INRI 


EDI 

ITT 


TUB 

TIID 


I cont next col 
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1. TYPE No. CROSS IND 


EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N3069M 

♦ MSC 

274- 26 

1N3107 

IDC 

366- 88 

1N3155A 



1N3170 

AWESY 

353-107 

JAN 1N3191 

GIC 

346- 65 

1N3070 

A FSC 

281-104 

ITT 

SCN 


(cont) 

SDI 


EDL 

HSC 


SEN 

TRW 


AMD 

BNT 


1N3109 

IDC 

366- 89 

SOIF 

TEC 


INRB 

INRC 


1N3193 

♦ ARCA 

311-25 

CODI 

ESMF 


1N3110 

GELC 

263- 89 

TNC 

TRW 


INRI 

INRJ 


♦ DETM 

EDI 


HSC 

IDC 


IDC 

ITT 


TSC 

USS 


SAR 

SES 


EDL 

INRB 


ITT 

MISI 


SES 

SSI 



WSI 


SSI 

TNC 


INRC 

INRI 


NJRC 

QUA 


1N3111 

A INRC 

297- 90 

1N3156 

♦ AMOTA 

183-154 


TUNL 


INRJ 

ITT 


RAYN 

SDI 


INRB 

INRI 


CODI 

♦ CRL 


JAN 1 N3170,R 

♦ WESY 

358- 92 

QUA 

SCN 


SES 

SGSI 


INRJ 

♦ SSI 


♦ DIC 

GSE 


1N3171 

SES 

358- 8 

SOD 

SSI 


SSI 

TEC 


1N3112 

CODI 

179- 24 

IDC 

INRB 



SSI 


TEC 

TOSJ 


♦ Til 

tub 


♦ DIC 

GSE 


INRC 

INRI 


1N3171A 

AWESY 

358- 9 


UPI 


TIID 

♦ Til F 


ITT 

MSC 


INRJ 

ITT 


EDL 

INRB 


1N3194 

♦ ARCA 

329-110 


TSC 


1N3118 

KMC 

572- 14 

♦ MSC 

SDI 


INRC 

INRI 


♦ DETM 

EDI 


JAN 1N3070 

FSC 

281 - 58 

1N3121 

A APX 

272- 97 

SOIF 

TEC 


INRJ 

SES 


EDL 

IDC 


RAYN 

Til 


GELC 

GESY 


TNC 

TRW 


SSI 

SYN 


INRB 

INRC 



TSC 


IDC 

ITT 


TSC 

USS 



TNC 


INRI 

INRJ 


1N3071 

A FSC 

281 -105 

PHIC 

SES 



WSI 


1N3172 

HSC 

366- 1 

ITT 

QUA 


AMD 

BNT 


1N3122 

A APX 

266- 11 

JAN 1N3156 

DIC 

183-162 

SES 

SSI 


SCN 

SOD 


CODI 

ESMF 


IDC 

ITT 


MOTA 

MSC 


JAN 1 N3 172,R 

none 

369- 16 

SSI 

TEC 


HSC 

IDC 


PHIC 

SES 


TEC 

USS 


1N3172A 

AWESY 

366- 2 

TOSJ 

UPI 


ITT 

MISI 



SSI 


1N3156A 

♦ AMOTA 

183-155 

EDL 

INRB 


1N3195 

♦ ARCA 

347- 31 

NJRC 

QUA 


1N3123 

CODI 

269- 5 

CODI 

♦ CRL 


INRC 

INRI 


♦ DETM 

EDI 


RAYN 

SDI 


HSC 

IDC 


♦ DIC 

GSE 


INRJ 

SES 


EDL 

INRB 


SES 

SGSI 


ITT 

SDI 


IDC 

INRB 


SSI 

SYN 


INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


SES 

SOD 


INRC 

INRI 



TNC 


INRJ 

ITT 


TIID 

♦ TIIF 


SSI 

TSC 


INRJ 

ITT 


1N3173 

SES 

368- 48 

QUA 

SCN 



TSC 



WSI 


♦ MSC 

SDI 



SSI 


SOD 

SSI 


1N3072 

ATEC 

292-108 

1N3124 

CODI 

269- 6 

SOIF 

TEC 


1N3173A 

EDL 

368- 49 

TEC 

TOSJ 


EDL 

SCN 


HSC 

IDC 


TNC 

TRW 


INRB 

INRC 


1N3196 

♦ ARCA 

359- 61 


UPI 


ITT 

SDI 


TSC 

USS 


INRI 

INRJ 


♦ DETM 

EDI 


1N3073 

ATEC 

299- 22 

SES 

SOD 



WSI 


SES 

SSI 


EDL 

IDC 


EDL 

IDC 


SSI 

TSC 


1N3157 

♦ AMOTA 

183-156 

SYN 

TNC 


INRB 

INRC 


SCN 

UPI 



WSI 


CODI 

♦ CRL 



WESY 


INRI 

INRJ 


1N3074 

ATEC 

307 - 57 

1N3125 

BNT 

273- 15 

♦ DIC 

GSE 


1N3174 

HSC 

375- 45 

ITT 

QUA 


EDL 

IDC 


GELC 

GESY 


IDC 

INRB 


SES 

SSI 


SCN 

SOD 


SCN 

UPI 


IDC 

ITT 


INRC 

INRI 


JAN 1 N3 1 74,R 

none 

380- 38 

SSI 

TEC 


1N3075 

ATEC 

309- 92 

SDI 

SES 


INRJ 

ITT 


1N3174A 

EDL 

375- 46 

1N3197 

IDC 

267-104 

EDL 

IDC 



SOD 


♦ MSC 

SDI 


INRB 

INRC 



SSI 


SCN 

UPI 


1N3128 

KMC 

571 - 48 

SOIF 

TEC 


INRI 

INRJ 


1N3198 

IDC 

165-146 

1N3076 

ATEC 

319- 16 

1N3129 

KMC 

572- 58 

TRW 

TSC 


SES 

SSI 



TSC 


EDL 

SCN 


1N3130 

KMC 

573- 7 

USS 

WSI 


SYN 

TNC 


1N3199 

ATEC 

183-146 


UPI 


1N3138 

KMC 

573- 20 

JAN 1N3157 

DIC 

183-163 


WESY 


CODI 

DIC 


1N3077 

ATEC 

320- 53 

1N3139 

A WESY 

297- 72 

MOTA 

MSC 


1N3175 

AWESY 

380- 47 

GSE 

IDC 


EDL 

SCN 


EDL 

SSI 


TEC 

USS 


HSC 

INRB 


♦ MSC 

TNC 



UPI 



SYN 


1N3157A 

CODI 

183-157 

INRC 

INRI 



TSC 


1N3078 

ATEC 

327 - 29 

1N3140 

A WESY 

305- 93 

♦ CRL 

♦ DIC 


INRJ 

SES 


1N3200 

ATEC 

183-147 

EDI 

EDL 


EDL 

SSI 


GSE 

IDC 


SSI 

TNC 


CODI 

DIC 


SCN 

UPI 



SYN 


♦ MOTA 

♦ MSC 


JAN 1 N3 1 75,R 

none 

383- 4 

GSE 

IDC 


1N3079 

ATEC 

328- 47 

1N3141 

A WESY 

308- 72 

SDI 

SOIF 


1N3176 

AWESY 

383- 13 

♦ MSC 

TNC 


EDL 

IDC 


EDL 

SSI 


TEC 

TRW 


HSC 

INRB 



TSC 


SCN 

UPI 



SYN 


TSC 

USS 


INRC 

INRI 


1N3201 

ATEC 

183-148 

1N3080 

ATEC 

339- 12 

1N3142 

A WESY 

317- 36 

1N3159 

IDC 

265- 28 

INRJ 

SES 


CODI 

DIC 


EDL 

IDC 


EDL 

SSI 



SSI 


SSI 

TNC 


GSE 

IDC 



SCN 



SYN 


1N3160 

UPI 

251- 2 

JAN 1 N3 176,R 

none 

386-105 

♦ MSC 

TNC 


1N3081 

ATEC 

345-108 

1N3143 

AMIC 

517- 80 



298- 33 

1N3177 

AWESY 

386-110 


TSC 


EDI 

EDL 



♦ ALP 


1N3161 

A WESY 

297 -1 10 

HSC 

INRB 


1N3202 

ATEC 

183-149 

IDC 

SCN 


1N3146 

A IDC 

266- 36 

EDL 

INRB 


INRC 

INRI 


CODI 

CRL 


1N3082 

EDL 

310- 56 

ITT 

SES 


INRC 

INRI 


INRJ 

SES 


DIC 

GSE 


ITT 

SCN 



SSI 


INRJ 

SAR 


SSI 

TNC 


IDC 

♦ MSC 


TEC 

UPI 


1N3147 

APD 

251 - 25 

SES 

SSI 


JAN 1 N3 177,R 

none 

389- 6 

TNC 

TSC 


1N3083 

ATEC 

329- 22 

TSC 

UPI 


TNC 

TUNL 


1N3179 

ATRW 

258- 4 

1N3203 

GELC 

269- 73 

EDL 

ITT 


1N3148 

IDC 

183-203 

1N3162 

AWESY 

306- 54 


TSC 


GIC 

IDC 


SCN 

UPI 


♦ MSC 

TSC 


EDL 

INRB 


1N3180 

ATRW 

255- 25 

ITT 

MSC 


1N3084 

ATEC 

346- 64 

1N3151 

A INRC 

402- 76 

INRC 

INRI 



TSC 


1N3204 

IDC 

273- 86 

EDL 

ITT 


INRB 

INRI 


INRJ 

SAR 


1N3181 

A INRC 

181 - 43 

ITT 

SES 



SCN 


INRJ 

ITT 


SES 

SSI 


CRL 

DIC 


1N3205 

♦ AALP 

515- 56 

1N3085 

A INRC 

306- 19 


SOD 


TNC 

TUNL 


IDC 

INRB 



MIC 


INRB 

INRI 


1N3154 

♦ AMOTA 

183-150 

1N3163 

AWESY 

308-108 

INRI 

INRJ 


1N3206 

ATRW 

277- 50 

INRJ 

SES 


CODI 

♦ CRL 


EDL 

INRB 


MSC 

TSC 


CODI 

GIC 



♦ SSI 


♦ DIC 

GSE 


INRC 

INRI 


1N3182 

A APX 

553- 25 

HSC 

ITT 


1N3086 

A INRC 

317- 78 

IDC 

INRB 


INRJ 

SAR 


CODI 

♦ EAS 


♦ MSC 

QUA 


INRB 

INRI 


INRC 

INRI 


SES 

SSI 


♦ NPC 

PHIC 


SDI 

SES 


INRJ 

SES 


INRJ 

ITT 


TNC 

TUNL 


SOD 

TRW 


JAN 1N3206 

MSC 

277- 51 


♦ SSI 


KSC 

♦ MSC 


1N3164 

AWESY 

318- 4 

1N3183 

SCN 

327- 36 

1N3207 

ATRW 

273- 47 

1N3087 

INRB 

326- 4 

SDI 

SOIF 


EDL 

ETC 



SOD 


CODI 

IDC 


! INRC 

INRI 


TEC 

TNC 


INRB 

INRC 


1N3184 

SCN 

339- 38 

ITT 

♦ MSC 


INRJ 

SES 


TRW 

TSC 


INRI 

INRJ 



SOD 



QUA 



♦ SSI 


USS 

WSI 


SAR 

SES 


1N3185 

SCN 

355- 20 

JAN 1N3207 

MSC 

273- 48 

1N3088 

A INRC 

336-107 

JAN 1N3154 

DIC 

183-160 

SSI 

TNC 



SOD 



TRW 


INRB 

INRI 


MOTA 

MSC 



TUNL 


1N3186 

SCN 

369- 95 

1N3208 

♦ AMOTA 

296- 91 

INRJ 

SES 


TEC 

USS 


JAN 1 N3164,R 

WESY 

319- 9 


SOD 


♦ DEL 

EDL 



♦ SSI 


1N3154A 

♦ AMOTA 

183-151 

1N3165 

AWESY 

319- 96 

1N3187 

SCN 

384- 53 

ETC 

GESY 


1N3089 

A INRC 

344- 43 

CODI 

♦ CRL 


EDL 

INRB 



SOD 


INRB 

INRC 


INRB 

INRI 


♦ DIC 

GSE 


INRC 

INRI 


1N3188 

SCN 

389-106 

INRI 

INRJ 


INRJ 

SES 


IDC 

INRB 


INRJ 

SAR 



SOD 


ITT 

SAR 



♦ SSI 


INRC 

INRI 


SES 

SSI 


1N3189 

ASC 

312- 34 

SCN 

SOD 


1N3090 

A INRC 

353- 70 

INRJ 

ITT 


TNC 

TUNL 


EDL 

♦ GIC 


SSI 

SYN 


INRB 

INRI 


KSC 

♦ MSC 


1N3166 

AWESY 

326- 39 

ITT 

QUA 


TEC 

♦ TUNL 


INRJ 

SES 


SDI 

SOIF 


EDL 

INRB 


SAR 

SCN 



WESY 



♦ SSI 


TEC 

TNC 


INRC 

INRI 


SEN 

SES 


1N3209 

♦ AMOTA 

304- 74 

1N3091 

A INRC 

365 - 79 

TRW 

TSC 


INRJ 

SAR 


SOD 

SOIF 


♦ DEL 

EDL 


INRB 

INRI 


USS 

WSI 


SES 

SSI 


SSI 

TEC 


ETC 

GESY 


INRJ 

SES 


1N3155 

♦ AMOTA 

183-152 

TNC 

TUNL 


TNC 

UPI 


IDC 

INRB 



♦ SSI 


CODI 

♦ CRL 


1N3167 

AWESY 

327-100 

JAN 1N3189 

GIC 

310- 57 

INRC 

INRI 


1N3092 

A INRC 

375- 17 

♦ DIC 

GSE 


EDL 

INRB 


SEN 

TRW 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRI 


IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


1N3190 

ASC 

331- 15 

SAR 

SCN 


INRJ 

SES 


INRC 

INRI 


INRJ 

SAR 


EDL 

♦ GIC 


SOD 

♦ SSI 



♦ SSI 


INRJ 

ITT 


SES 

SSI 


IDC 

ITT 


SYN 

TEC 


1N3097 

IDC 

268- 2 

KSC 

♦ MSC 


TNC 

TUNL 


QUA 

SAR 


♦ TUNL 

WESY 


1 N3098,A 

ITT 

236- 60 

SDI 

SOIF 


1N3168 

AWESY 

337- 42 

SCN 

SEN 


1N3210 

♦ AMOTA 

315-108 

SSI 

USS 


TEC 

TNC 


EDL 

ETC 


SES 

SOD 


♦ DEL 

EDL 


1 N3099,A 

ITT 

239- 74 

TRW 

TSC 


HSC 

INRB 


SOIF 

SSI 


ETC 

GESY 


SSI 

USS 


USS 

WSI 


INRC 

INRI 


TEC 

TNC 


IDC 

INRB 


1N310CLA 

ITT 

242- 42 

JAN 1N3155 

DIC 

183-161 

INRJ 

SAR 



UPI 


INRC 

INRI 


SSI 

USS 


MOTA 

MSC 


SES 

SSI 


JAN 1N3190 

GIC 

329- 23 

i INRJ 

ITT 


1N3101,A 

ITT 

244- 36 

TEC 

USS 


TNC 

TUNL 


SEN 

TRW 


SAR 

SCN 



USS 


1N3155A 

♦ AMOTA 

183-153 

JAN 1N3 168,R 

♦ WESY 

338- 87 

1N3191 

ASC 

348- 37 

SOD 

♦ SSI 


1 N3 102,A 

USS 

237- 1 

CODI 

♦ CRL 


1N3169 

AWESY 

344- 76 

EDL 

♦ GIC 


SYN 

TEC 


1 N3103,A 

USS 

240- 15 

♦ DIC 

GSE 


EDL 

INRB 


IDC 

ITT 


♦ TUNL 

WESY 


1N3104,A 

USS 

242-141 

IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


QUA 

SAR 


1N3211 

♦ AMOTA 

324- 87 

1N3105,A 

USS 

244- 68 

INRC 

INRI 


INRJ 

SAR 


SCN 

SEN 


EDL 

ETC 


1N3106 

ITT 

345- 49 

INRJ 

ITT 


SES 

SSI 


SES 

SOD 


GESY 

INRB 



SCN 


KSC 

♦ MSC 


TNC 

TUNL 


SOIF 

SSI 


INRC 

INRI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 



htfisJJIM 

HfliasKi 

ijfiMinri 

wmmm 

■fliasKli 

IsfttllfiT! 


MFRS 

Pa&Line 

ffraniSHH 


umREi 

1N3211 



1N3260 



1N3287 

A TEC 

il&W 

1N3296A 

AWESY 

380 - 10 

1N3308A 



(cont) 

INRJ 


(cont) 

GESY 


IDC 

ITT 


INRB 

INRC 


(cont) 

ETC 


ITT 

SAR 


SAR 

SES 



SDI 


INRI 

INRJ 


GSE 

INRB 


SCN 

SOD 


SSI 

TUNL 


1N3287W 

IDC 

246- 18 

SES 

♦ SSI 


INRC 

INRI 


♦ SSI 

SYN 


1N3261 

AWESY 

306- 34 

ITT 

UPI 


1N3296R 

♦ GESY 

380- 11 

INRJ 

ITT 


TEC 

♦ TUNL 


EDL 

ETC 


JAN 1 N3287W 

GIC 

165- 3 

1N3297 

EDL 

382- 88 

MOTA 

SDI 



WESY 


GESY 

SAR 



TEC 


INRB 

INRC 


SES 

SOD 


1N3212 

♦ AMOTA 

335- 3 

SES 

SSI 


1N3288 

EDL 

306- 2 

INRI 

INRJ 


SOIF 

TEC 


EDL 

ETC 



TUNL 


INRB 

INRC 


SES 

SSI 



TNC 


GESY 

IDC 


1N3262 

AWESY 

308- 95 

INRI 

INRJ 


1N3297A 

AWESY 

382- 89 

1N3308B 

♦ ADIC 

186-174 

INRB 

INRC 


EDL 

ETC 


SES 

♦ SSI 


INRB 

INRC 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


GESY 

SAR 



WESY 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


ITT 

SAR 


SES 

SSI 


1N3288A 

AWESY 

306- 3 

SES 

SSI 


INRI 

INRJ 


SCN 

SOD 



TUNL 


ETC 

INRB 


1N3298 

A TRW 

269- 68 

ITT 

MOTA 


♦ SSI 

SYN 


1N3263 

AWESY 

317- 93 

INRC 

INRI 


HSC 

IDC 


SDI 

SES 


TEC 

♦ TUNL 


EDL 

ETC 


INRJ 

SES 


ITT 

RAYN 


SOD 

SOIF 



WESY 


GESY 

SAR 



♦ SSI 


SDI 

SES 


TEC 

TNC 


1N3213 

♦ AMOTA 

343- 29 

SES 

SSI 


1N3289 

♦AGESY 

317- 56 


SSI 


JAN 1 N3308B,RB DIC 

186-175 

EDL 

ETC 



TUNL 


EDL 

INRB 


1N3298A 

ITT 

274- 41 


MOTA 


GESY 

INRB 


JAN 1 N3263,R 

♦ WESY 

319- 7 

INRC 

INRI 



SSI 


1N3309 

♦ ADIC 

189-89 

INRC 

INRI 


1N3264 

AWESY 

319- 88 

INRJ 

♦ SAR 


1N3299 

APD 

598- 15 

ETC 

GSE 


INRJ 

SAR 


EDL 

ETC 


SES 

♦ SSI 


1N3300 

APD 

498- 76 

INRB 

INRC 


SCN 

SOD 


GESY 

SAR 


TUNL 

WESY 


1N3300A 

APD 

498- 75 

INRI 

INRJ 


♦ SSI 

TEC 


SES 

SSI 


JAN 1 N3289,R 

GESY 

319- 4 

1N3305 

♦ ADIC 

178-149 

ITT 

MOTA 



♦ TUNL 



TUNL 



WESY 


ETC 

GSE 


MULB 

SCN 


1N3214 

♦ AMOTA 

352- 3 

1N3265 

AWESY 

326- 19 

1N3289A 

AWESY 

317- 57 

INRB 

INRC 


SDI 

SES 


EDL 

GESY 


EDL 

ETC 


ETC 

INRB 


INRI 

INRJ 


SOD 

SOIF 


INRB 

INRC 


GESY 

SAR 


INRC 

INRI 


ITT 

MOTA 


TEC 

TNC 


INRI 

INRJ 


SES 

SSI 


INRJ 

SES 


SCN 

SDI 


1N3309A 

♦ ADIC 

189- 90 

SAR 

SCN 



TUNL 



♦ SSI 


SES 

SOIF 


ETC 

GSE 


SOD 

♦ SSI 


1N3266 

AWESY 

327- 94 

1N3289R 

♦ GESY 

317- 58 

TEC 

TNC 


INRB 

INRC 


TEC 

♦ TUNL 


EDL 

ETC 


1N3290 

♦AGESY 

325- 94 

1N3305A 

♦ ADIC 

178-150 

INRI 

INRJ 


1N3223 

IDC 

281 - 47 

GESY 

SAR 


EDL 

INRB 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


SSI 

TSC 


SES 

SSI 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


MULB 

SDI 


1N3225 

ERI 

269- 80 


TUNL 


INRJ 

♦ SAR 


INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


GELC 

GESY 


1N3267 

AWESY 

337- 17 

SES 

♦ SSI 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 



IDC 


EDL 

ETC 


TUNL 

WESY 


SDI 

SES 



TNC 


1N3227 

IDC 

299- 52 

GESY 

HSC 


1N3290A 

AWESY 

325- 95 

SOIF 

TEC 


1N3309B 

♦ ADIC 

189- 91 


ITT 


SAR 

SES 


ETC 

INRB 



TNC 


ETC 

GSE 


1N3228 

ITT 

310- 14 

SSI 

TUNL 


INRC 

INRI 


1N3305B 

♦ ADIC 

178-151 

INRB 

INRC 


1N3229 

ITT 

339- 39 

JAN 1 N3267,R 

♦ WESY 

338- 85 

INRJ 

SES 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


1N3230 

ITT 

346- 25 

1N3268 

AWESY 

344 - 57 


♦ SSI 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


1N3231 

ITT 

359- 41 

EDL 

GESY 


1N3290R 

♦ GESY 

325- 96 

INRI 

INRJ 


MULB 

SDI 


1N3232 

IDC 

369- 96 

SAR 

SES 


1N3291 

♦AGESY 

336- 82 

ITT 

MOTA 


SES 

SOD 



ITT 



TUNL 


EDL 

INRB 


SDI 

SES 


SOIF 

TEC 


1N3233 

ITT 

377- 78 

1N3269 

AWESY 

353- 85 

INRC 

INRI 


SOIF 

TEC 



TNC 


1N3234 

ITT 

384- 54 

EDL 

GESY 


INRJ 

♦ SAR 



TNC 


JAN 1 N3309B,RB DIC 

189- 92 

1N3235 

ITT 

388- 12 

HSC 

SAR 


SES 

♦ SSI 


JAN 1 N3305B,RB DIC 

178-152 


MOTA 


1N3236 

ITT 

389-107 

SES- 

SSI 


TUNL 

WESY 



MOTA 


1N3310 

♦ ADIC 

191 - 57 

1N3237 

EDL 

293- 55 


TUNL 


JAN 1 N329 1 ,R 

GESY 

338- 82 

1N3306 

♦ ADIC 

180-189 

ETC 

GSE 


IDC 

ITT 


JAN 1 N3269,R 

WESY 

358- 90 


WESY 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


1N3238 

ITT 

299-109 

1N3270 

AWESY 

357-109 

1N3291A 

AWESY 

336- 83 

IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


1N3239 

ITT 

310- 81 

EDL 

GESY 


ETC 

INRB 


INRC 

INRI 


ITT 

MOTA 



UPI 


SES 

SSI 


INRC 

INRI 


INRJ 

ITT 


MULB 

SCN 


1N3240 

ITT 

329- 51 

1N3271 

AWESY 

365- 93 

INRJ 

SES 


MOTA 

SCN 


SDI 

SES 



UPI 


EDL 

GESY 



♦ SSI 


SDI 

SES 


SOD 

SOIF 


1N3241 

IDC 

346- 85 

HSC 

SES 


1N3291R 

♦ GESY 

336- 84 

SOIF 

TEC 


TEC 

TNC 



ITT 



SSI 


1N3292 

♦AGESY 

344- 18 


TNC 


1N3310A 

♦ ADIC 

191 - 58 

1N3242 

ITT 

359- 97 

JAN 1N327 1 ,R 

none 

369- 14 

EDL 

INRB 


1N3306A 

♦ ADIC 

180-190 

ETC 

GSE 


1N3243 

ITT 

370- 36 

1N3272 

AWESY 

368- 39 

INRC 

INRI 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


1N3244 

ITT 

377- 98 

EDL 

GESY 


INRJ 

♦ SAR 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


1N3245 

ITT 

384- 70 

SES 

SSI 


SES 

♦ SSI 


INRC 

INRI 


ITT 

MOTA 


1N3246 

EDL 

293-105 

1N3273 

AWESY 

375- 31 

TUNL 

WESY 


INRJ 

ITT 


MULB 

SDI 


IDC 

ITT 


EDL 

GESY 


1N3292A 

SES 

344- 19 

MOTA 

SDI 


SES 

SOD 



UPI 


HSC 

SES 



SSI 


SES 

SOIF 


SOIF 

TEC 


1N3247 

ITT 

300- 69 


SSI 


1N3292B 

AWESY 

344- 20 

TEC 

TNC 



TNC 



UPI 


JAN 1 N3273,R 

none 

380- 34 

ETC 

INRB 


1N3306B 

♦ ADIC 

180-191 

1N3310B 

♦ ADIC 

191 - 59 

1N3248 

ITT 

311-54 

1N3274 

AWESY 

380- 35 

INRC 

INRI 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 



UPI 


HSC 

SES 


INRJ 

SES 


IDC 

INRB 


INRB 

INRC 


1N3249 

ITT 

330- 36 


SSI 


♦ SSI 

TNC 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 



UPI 


1N3275 

AWESY 

383- 3 

1N3292R 

♦ GESY 

344 - 21 

INRJ 

ITT 


ITT 

MOTA 


1N3250 

ITT 

347- 66 

HSC 

SES 


1N3293 

♦AGESY 

353 - 44 

MOTA 

SDI 


MULB 

SDI 


1N3251 

IDC 

360- 49 


SSI 


EDL 

INRB 


SES 

SOIF 


SES 

SOD 



ITT 


1N3276 

AWESY 

386-103 

INRC 

INRI 


TEC 

TNC 


SOIF 

TEC 


1N3252 

ITT 

370- 91 

HSC 

SES 


INRJ 

♦ SAR 


JAN 1 N3306B,RB DIC 

180-192 


TNC 


1N3253 

♦ ARCA 

311 - 26 


SSI 


SES 

♦ SSI 



MOTA 


JAN 1 N3310B,RB DIC 

191 - 60 

EDI 

EDL 


1N3277 

ADII 

311-23 

TUNL 

WESY 


1N3307 

♦ ADIC 

183- 65 


MOTA 


INRB 

INRC 


EDL 

ETC 


JAN 1 N3293,R 

GESY 

358- 87 

ETC 

GSE 


1N3311 

♦ ADIC 

193-182 

INRI 

INRJ 


ITT 

QUA 



WESY 


INRB 

INRC 


ETC 

GSE 


ITT 

QUA 


SAR 

UPI 


1N3293A 

AWESY 

353- 45 

INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


SCN 

SOD 


1N3278 

Dll 

329-108 

INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


INRC 

INRI 


TEC 

UPI 


EDL 

ETC 


INRI 

INRJ 


SCN 

SDI 


INRJ 

ITT 


1N3254 

♦ ARCA 

330- 1 

ITT 

QUA 


SES 

♦ SSI 


SES 

SOD 


MOTA 

MULB 


EDI 

EDL 



UPI 


1N3293R 

♦ GESY 

353- 46 

SOIF 

TEC 


SCN 

SDI 


INRB 

INRC 


1N3279 

ADII 

347- 29 

1N3294 

♦AGESY 

365 - 57 


TNC 


SES 

SOD 


INRI 

INRJ 


EDL 

ETC 


EDL 

INRB 


1N3307A 

♦ ADIC 

183- 66 

SOIF 

TEC 


ITT 

QUA 


ITT 

QUA 


INRC 

INRI 


ETC 

GSE 



TNC 


SCN 

SOD 



SES 


INRJ 

SES 


INRB 

INRC 


1N3311A 

♦ ADIC 

193-183 

TEC 

UPI 


1N3280 

ADII 

360- 22 

♦ SSI 

WESY 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 


1N3255 

♦ ARCA 

347- 32 

EDL 

ETC 


JAN 1 N3294,R 

GESY 

369- 11 

ITT 

MOTA 


IDC 

INRB 


EDI 

EDL 


ITT 

QUA 



WESY 


SDI 

SES 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


1N3281 

ADII 

370- 66 

1N3294A 

AWESY 

365- 58 

SOD 

SOIF 


INRJ 

ITT 


INRI 

INRJ 


EDL 

ITT 


INRB 

INRC 


TEC 

TNC 


MOTA 

MULB 


ITT 

QUA 



QUA 


INRI 

INRJ 


1N3307B 

♦ ADIC 

183- 67 

SDI 

SES 


SCN 

SOD 


1N3282 

♦ AMOTA 

369- 33 

SES 

♦ SSI 


ETC 

GSE 


SOD 

SOIF 



TEC 


CODI 

ITT 


1N3294R 

♦ GESY 

365- 59 

INRB 

INRC 


TEC 

TNC 


1N3256 

♦ ARCA 

359- 62 

PPC 

SCO 


1N3295 

♦AGESY 

374-107 

INRI 

INRJ 


1N331IB 

♦ ADIC 

193-184 

EDI 

EDL 



SOIF 


EDL 

INRB 


ITT 

MOTA 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


1N3283 

CODI 

384- 2 

INRC 

INRI 


SDI 

SES 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


ITT 

♦ MOTA 


INRJ 

SES 


SOD 

SOIF 


INRC 

INRI 


ITT 

QUA 


PPC 

SCO 


♦ SSI 

WESY 


TEC 

TNC 


INRJ 

ITT 


SCN 

SOD 



SOIF 


JAN 1 N3295,R 

GESY 

380- 2 

JAN1N3307B,RBDIC 

183-68 

MOTA 

MULB 



TEC 


1N3284 

♦ AMOTA 

389- 45 

1N3295A 

AWESY 

374-108 


MOTA 


SDI 

SES 


1N3257 

A TRW 

276- 22 

CODI 

ITT 


INRB 

INRC 


1N3308 

♦ ADIC 

186-172 

SOD 

SOIF 


CODI 

ITT 


PPC 

SCO 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


QUA 

SES 



SOIF 


SES 

♦ SSI 


INRB 

INRC 


JAN1N3311B,RB DIC 

193-185 

TEC 

TSC 


1N3285 

♦ AMOTA 

392- 19 

1N3295R 

♦ GESY 

374-109 

INRI 

INRJ 



MOTA 


1N3258 

A TRW 

276- 23 

CODI 

ITT 


1N3296 

♦AGESY 

380- 9 

ITT 

MOTA 


1N3312 

♦ ADIC 

195-191 

CODI 

ITT 


PPC 

SCO 


EDL 

INRB 


SCN 

SDI 


ETC 

GSE 


QUA 

SES 



SOIF 


INRC 

INRI 


SES 

SOD 


INRB 

INRC 


TEC 

TSC 


1N3286 

♦ AMOTA 

393- 95 

INRJ 

SES 


SOIF 

TEC 


INRI 

INRJ 


1N3260 

A WESY 

297- 94 

CODI 

ITT 


♦ SSI 

WESY 



TNC 


ITT 

MOTA 


EDL 

ETC 


PPC 

SCO 


JAN 1 N3296,R 

none 

382- 85 

1N3308A 

♦ ADIC 

186-173 

MULB 

SCN 
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1. 

TYPE IMo. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 



HMSBH 

1N3312 



1N3316 



1N3320A 

♦ ADIC 

2&7-199 

1N3324A 



1N3328A 



(cont.) 

SDI 


(cont) 

INRI 


ETC 

GSE 


(cont) 

ITT 


(cont.) 

SOIF 


SES 

SOD 


INRJ 

ITT 


INRB 

INRC 


MOTA 

MULB 


TEC 

TNC 


SOIF 

TEC 


MOTA 

MULB 


INRI 

INRJ 


SDI 

SES 


1N3328B 

♦ ADIC 

220- 66 


TNC 


SCN 

SDI 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


ETC 

GSE 


1N3312A 

♦ ADIC 

195-192 

SOD 

TEC 


MULB 

SDI 


TEC 

TNC 


INRB 

INRC 


' ETC 

GSE 



TNC 


SES 

SOD 


1N3324B 

♦ ADIC 

214- 62 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


1N3316A 

♦ ADIC 

201 - 72 

SOIF 

TEC 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 



TNC 


INRB 

INRC 


MULB 

SDI 


ITT 

MOTA 


INRB 

INRC 


1N3320B 

♦ ADIC 

207-200 

INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


MULB 

SDI 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 

, 

SES 

SOD 


ITT 

MOTA 


INRB 

INRC 


MULB 

SDI 



TNC 


SOIF 

TEC 


MULB 

SDI 


INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


JAN 1 N3328B.RB DIC 

220- 67 


TNC 


SOD 

TEC 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 



MOTA 


1N3312B 

♦ ADIC 

195-193 


TNC 


MULB 

SDI 



TNC 


1N3329 

♦ ADIC 

220-145 

ETC 

GSE 


1N3316B 

♦ ADIC 

201 - 73 

SES 

SOD 


JAN 1 N3324B.RB DIC 

214- 63 

ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


ETC 

GSE 


SOIF 

TEC 



MOTA 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 



TNC 


1N3325 

♦ ADIC 

216- 21 

INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


JAN 1 N3320B.RB DIC 

208- 1 

ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


MULB 

SDI 


ITT 

MOTA 



MOTA 


INRB 

INRC 


MULB 

SCN 


SES 

SOD 


MULB 

SDI 


1N3321 

♦ ADIC 

209-159 

INRI 

INRJ 


SDI 

SOD 


SOIF 

TEC 


SOD 

TEC 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


TEC 

TNC 



TNC 



TNC 


INRB 

INRC 


MULB 

SCN 


1N3329A 

♦ ADIC 

220-146 

JAN 1 N33 12B,RB DIC 

195-194 

1N3317 

♦ ADIC 

203 - 76 

INRI 

INRJ 


SDI 

SES 


ETC 

GSE 



MOTA 


♦ ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


INRB 

INRC 


1N3313 

♦ ADIC 

196-154 

INRB 

INRC 


MULB 

SCN 


TEC 

TNC 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


SDI 

SES 


1N3325A 

♦ ADIC 

216- 22 

ITT 

MOTA 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


ETC 

GSE 


MULB 

SDI 


INRI 

INRJ 


MULB 

SCN 


TEC 

TNC 


INRB 

INRC 


SOD 

TEC 


ITT 

MOTA 


SDI 

SES 


1N3321A 

♦ ADIC 

209-160 

INRI 

INRJ 



TNC 


MULB 

SCN 


SOD 

SOIF 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


1N3329B 

♦ ADIC 

220-147 

SDI 

SES 


TEC 

TNC 


INRB 

INRC 


MULB 

SDI 


ETC 

GSE 


SOD 

SOIF 


1N3317A 

♦ ADIC 

203- 77 

INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


INRB 

INRC 


TEC 

TNC 


♦ ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 


INRI 

INRJ 


1N3313A 

♦ ADIC 

196-155 

INRB 

INRC 


MULB 

SDI 



TNC 


ITT 

MOTA 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


1N3325B 

♦ ADIC 

216- 23 

MULB 

SDI 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 


ETC 

GSE 


SOD 

TEC 


INRI 

INRJ 


MULB 

SDI 



TNC 


INRB 

INRC 



TNC 


ITT 

MOTA 


SES 

SOD 


1N3321B 

♦ ADIC 

209-161 

INRI 

INRJ 


1N3330 

♦ ADIC 

222- 17 

MULB 

SDI 


SOIF 

TEC 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


ETC 

GSE 


SES 

SOD 



TNC 


INRB 

INRC 


MULB 

SDI 


INRB 

INRC 


SOIF 

TEC 


1N3317B 

♦ ADIC 

203- 78 

INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


INRI 

INRJ 



TNC 


♦ ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 


ITT 

MOTA 


1N3313B 

♦ ADIC 

196-156 

INRB 

INRC 


MULB 

SDI 



TNC 


MULB 

SCN 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


JAN 1 N3325B.RB DIC 

216- 24 

SDI 

SES 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 



MOTA 


SOD 

SOIF 


INRI 

INRJ 


MULB 

SDI 



TNC 


1N3326 

♦ ADIC 

217-106 

TEC 

TNC 


ITT 

MOTA 


SES 

SOD 


JAN 1 N3321 B,RB DIC 

209-162 

ETC 

GSE 


1N3330A 

♦ ADIC 

222- 18 

MULB 

SDI 


SOIF 

TEC 



MOTA 


INRB 

INRC 


ETC 

GSE 


SES 

SOD 



TNC 


1N3322 

♦ ADIC 

210- 75 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


SOIF 

TEC 


JAN 1 N33 17B,RB DIC 

203- 79 

ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 



TNC 



MOTA 


INRB 

INRC 


MULB 

SCN 


ITT 

MOTA 


1N3314 

♦ ADIC 

198-185 

1N3318 

♦ ADIC 

204- 31 

INRI 

INRJ 


SDI 

SES 


MULB 

SDI 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


SES 

SOD 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


MULB 

SCN 


TEC 

TNC 


SOIF 

TEC 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


SDI 

SOD 


1N3326A 

♦ ADIC 

217-107 


TNC 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


1N3330B 

♦ ADIC 

222- 19 

MULB 

SCN 


MULB 

SCN 


1N3322A 

♦ ADIC 

210- 76 

INRB 

INRC 


ETC 

GSE 


SDI 

SES 


SDI 

SOD 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


SOD 

SOIF 


TEC 

TNC 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


TEC 

TNC 


1N3318A 

♦ ADIC 

204- 32 

INRI 

INRJ 


MULB 

SDI 


ITT 

MOTA 


1N3314A 

♦ ADIC 

198-186 

ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


SES 

SOD 


MULB 

SDI 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


MULB 

SDI 


SOIF 

TEC 


SES 

SOD 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


SOD 

TEC 



TNC 


SOIF 

TEC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 



TNC 


1N3326B 

♦ DIC 

217-108 


TNC 


ITT 

MOTA 


MULB 

SDI 


1N3322B 

♦ ADIC 

210- 77 


INRI 


JAN 1 N3330B.RB DIC 

222- 20 

MULB 

SDI 


SOD 

TEC 


ETC 

GSE 


JAN 1 N3326B,RB DIC 

217-109 


MOTA 


SES 

SOD 



TNC 


INRB 

INRC 



MOTA 


1N3331 

♦ ADIC 

222-1 15 

SOIF 

TEC 


1N3318B 

♦ ADIC 

204- 33 

INRI 

INRJ 


1N3327 

♦ ADIC 

218-179 

ETC 

GSE 



TNC 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


1N3314B 

♦ ADIC 

198-187 

INRB 

INRC 


MULB 

SDI 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


SOD 

TEC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 



TNC 


ITT 

MOTA 


MULB 

SCN 


INRI 

INRJ 


MULB 

SDI 


1N3323 

♦ ADIC 

212- 66 

MULB 

SCN 


SDI 

SOD 


ITT 

MOTA 


SOD 

TEC 


ETC 

INRB 


SDI 

SES 


TEC 

TNC 


MULB 

SDI 



TNC 


INRC 

INRI 


SOD 

SOIF 


1N3331A 

♦ ADIC 

222-116 

SES 

SOD 


1N3319 

♦ ADIC 

206- 2 

INRJ 

ITT 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


SOIF 

TEC 


ETC 

GSE 


MOTA 

MULB 


1N3327A 

♦ ADIC 

218-180 

INRB 

INRC 



TNC 


INRB 

INRC 


SCN 

SDI 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


JAN 1 N33 1 4B,RB DIC 

198-188 

INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 



MOTA 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 


INRI 

INRJ 


MULB 

SDI 


1N3315 

♦ ADIC 

200-131 

MULB 

SCN 



TNC 


ITT 

MOTA 


SOD 

TEC 


ETC 

GSE 


SDI 

SES 


1N3323A 

♦ ADIC 

212- 67 

MULB 

SDI 



TNC 


INRB 

INRC 


SOD 

SOIF 


ETC 

INRB 


SES 

SOD 


1N3331B 

♦ ADIC 

222-117 

INRI 

INRJ 


TEC 

TNC 


INRC 

INRI 


SOIF 

TEC 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


1N3319A 

♦ ADIC 

206- 3 

INRJ 

ITT 



TNC 


INRB 

INRC 


MULB 

SCN 


ETC 

GSE 


MOTA 

MULB 


1N3327B 

♦ ADIC 

218-181 

INRI 

INRJ 


SDI 

SES 


INRB 

INRC 


SDI 

SES 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


INRI 

INRJ 


SOD 

SOIF 


INRB 

INRC 


MULB 

SDI 


TEC 

TNC 


ITT 

MOTA 


TEC 

TNC 


INRI 

INRJ 


SOD 

TEC 


1N3315A 

♦ ADIC 

200-132 

MULB 

SDI 


1N3323B 

♦ ADIC 

212- 68 

ITT 

MOTA 



TNC 


ETC 

GSE 


SES 

SOD 


ETC 

INRB 


MULB 

SDI 


1N3332 

♦ ADIC 

223-134 

INRB 

INRC 


>30IF 

TEC 


INRC 

INRI 


SES 

SOD 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 



TNC 


INRJ 

ITT 


SOIF 

TEC 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


1N3319B 

♦ ADIC 

206- 4 

MOTA 

MULB 



TNC 


INRI 

INRJ 


MULB 

SDI 


ETC 

GSE 


SDI 

SES 


JAN 1 N3327B,RB DIC 

218-182 

ITT 

MOTA 


SES 

SOD 


INRB 

INRC 


SOD 

SOIF 



MOTA 


MULB 

SCN 


SOIF 

TEC 


INRI 

INRJ 


TEC 

TNC 


1N3328 

♦ ADIC 

220- 64 

SDI 

SES 



TNC 


ITT 

MOTA 


JAN 1 N3323B,RB DIC 

212- 69 

ETC 

GSE 


SOD 

SOIF 


1N3315B 

♦ ADIC 

200-133 

MULB 

SDI 



MOTA 


INRB 

INRC 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


SES 

SOD 


1N3324 

♦ ADIC 

214- 60 

INRI 

INRJ 


1N3332A 

♦ ADIC 

223-135 

INRB 

INRC 


SOIF 

TEC 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 



TNC 


INRB 

INRC 


MULB 

SCN 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


JAN 1 N33 19B,RB DIC 

206- 5 

INRI 

INRJ 


SDI 

SES 


INRI 

INRJ 


MULB 

SDI 



MOTA 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


ITT 

MOTA 


SES 

SOD 


1N3320 

♦ ADIC 

207-198 

MULB 

SCN 


TEC 

TNC 


MULB 

SDI 


SOIF 

TEC 


ETC 

GSE 


SDI 

SES 


1N3328A 

♦ ADIC 

220- 65 

SES 

SOD 



TNC 


INRB 

INRC 


SOD 

SOIF 


ETC 

GSE 


SOIF 

TEC 


JAN 1 N3315B,RB DIC 

200-134 

INRI 

INRJ 


TEC 

TNC 


INRB 

INRC 



TNC 



MOTA 


ITT 

MOTA 


1N3324A 

♦ ADIC 

214- 61 

INRI 

INRJ 


1N3332B 

♦ ADIC 

223-136 

1N3316 

♦ ADIC 

201 - 71 

MULB 

SCN 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


SDI 

SES 


INRB 

INRC 


MULB 

SDI 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


SOD 

SOIF 


INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


INRI 

INRJ 


cont next col 
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1. 

TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Lme 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Lme 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N3332B 



1N3336B 



1N3341 

♦ ADIC 

234 -133 

JAN 1 N3346B,RB DIC 

240- 46 

1N3418 

SDI 

202- 19 

(cont) 

ITT 


(cont) 

SES 


ETC 

GSE 



MOTA 


1N3419 

SDI 

206-133 

MOTA 

MULB 


SOD 

SOIF 


ITT 

MOTA 


1N3347 

♦ ADIC 

241 - 38 

1N3420 

SDI 

211 - 16 

SDI 

SES 


TEC 

TNC 


SCN 

SDI 


ETC 

GSE 


1N3421 

SDI 

213- 29 

SOD 

SOIF 


JAN 1 N3336B,RB DIC 

228- 59 

SOD 

TEC 


ITT 

MOTA 


1N3422 

SDI 

214-173 

TEC 

TNC 



MOTA 



TNC 


SCN 

SDI 


1N3423 

SDI 

218- 9 

JAN 1 N3332B,RB DIC 

223-137 

1N3337 

♦ ADIC 

229-155 

1N3341A 

♦ ADIC 

234-134 

SES 

SOD 


1N3424 

SDI 

221 - 24 


MOTA 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


SOIF 

TEC 


1N3425 

SDI 

224- 59 

1N3333 

♦ ADIC 

223-186 

INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 



TNC 


1N3426 

SDI 

227- 68 

ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


SDI 

SOD 


1N3347A 

♦ ADIC 

241 - 39 

1N3427 

SDI 

230- 63 

INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


1N3428 

SDI 

233- 42 

INRI 

INRJ 


MULB 

SCN 


1N3341B 

♦ ADIC 

234-135 

ITT 

MOTA 


1N3429 

SDI 

236- 38 

ITT 

MOTA 


SDI 

SOD 


ETC 

GSE 


SDI 

SES 


1N3430 

SDI 

239- 52 

MULB 

SCN 


SOIF 

TEC 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


1N3431 

SDI 

242- 20 

SDI 

SOD 



TNC 


SDI 

SOD 


TEC 

TNC 


1N3432 

SDI 

243- 63 

TEC 

TNC 


1N3337A 

♦ ADIC 

229-156 

TEC 

TNC 


1N3347B 

♦ ADIC 

241 - 40 

1N3464 

A GELC 

407- 14 

1N3333A 

♦ ADIC 

223-187 

ETC 

GSE 


1N3342 

♦ ADIC 

235-159 

ETC 

GSE 



SOD 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


1N3465 

GELC 

251 - 37 

INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


SDI 

SES 


GESY 

GIC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


SCN 

SDI 


SOD 

SOIF 


IDC 

ITT 


ITT 

MOTA 


MULB 

SDI 


SES 

SOD 


TEC 

TNC 


SES 

UPI 


MULB 

SDI 


SOD 

SOIF 


SOIF 

TEC 


JAN 1 N3347B,RB DIC 

241 - 41 

1N3466 

GELC 

249- 30 

SOD 

TEC 


TEC 

TNC 



TNC 



MOTA 


GESY 

GIC 



TNC 


1N3337B 

♦ ADIC 

229-157 

1N3342A 

♦ ADIC 

235-160 

1N3348 

♦ ADIC 

241 -142 

ITT 

SES 


1N3333B 

♦ ADIC 

223-188 

ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


TEC 

UPI 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


1N3467 

EMLS 

265- 38 

INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


SDI 

SES 


SCN 

SDI 


GELC 

GIC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


SOD 

TEC 


IDC 

ITT 


ITT 

MOTA 


MULB 

SDI 


TEC 

TNC 



TNC 


SES 

SSI 


MULB 

SDI 


SOD 

SOIF 


1N3342B 

♦ ADIC 

235-161 

1N3348A 

♦ ADIC 

241 -143 


TEC 


SOD 

TEC 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


1N3468 

EMLS 

265- 39 


TNC 


JAN 1 N3337B.RB DIC 

229-158 

ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


GELC 

GIC 


1N3334 

♦ ADIC 

225- 62 


MOTA 


SDI 

SES 


SDI 

SOD 


IDC 

ITT 


ETC 

GSE 


1N3338 

♦ ADIC 

231 - 43 

SOD 

SOIF 


TEC 

TNC 


SES 

SSI 


INRB 

INRC 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


1N3348B 

♦ ADIC 

241 -144 


TEC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


JAN 1 N3342B.RB DIC 

235-162 

ETC 

GSE 


1N3469 

IDC 

248- 77 

ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 



MOTA 


ITT 

MOTA 


ITT 

SES 


MULB 

SCN 


ITT 

MOTA 


1N3343 

♦ ADIC 

237- 26 

SDI 

SOD 


TEC 

UPI 


SDI 

SES 


SCN 

SDI 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


1N3470 

IDC 

248- 78 

SOD 

SOIF 


SES 

SOD 


ITT 

MOTA 


1N3349 

♦ ADIC 

242-164 

ITT 

SES 


TEC 

TNC 


SOIF 

TEC 


SCN 

SDI 


ETC 

GSE 


TEC 

UPI 


1N3334A 

♦ ADIC 

225- 63 

TNC 

TUNL 


SES 

SOD 


ITT 

MOTA 


1N3471 

IDC 

268- 92 

ETC 

GSE 


1N3338A 

♦ ADIC 

231 - 44 

SOIF 

TEC 


SCN 

SDI 


1 N3477,A 

CODI 

165-130 

INRB 

INRC 


ETC 

GSE 



TNC 


SES 

SOD 


CRL 

DIC 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


1N3343A 

♦ ADIC 

237- 27 

SOIF 

TEC 


GSE 

IDC 


ITT 

MOTA 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 



TNC 


MSC 

TSC 


MULB 

SDI 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


1N3349A 

♦ ADIC 

242-165 

1N3482 

APHIL 

582- 74 

SES 

SOD 


SDI 

SES 


SDI 

SES 


ETC 

GSE 


1N3483 

APX 

263- 63 

SOIF 

TEC 


SOD 

SOIF 


SOD 

SOIF 


ITT 

MOTA 


IDC 

ITT 



TNC 


TEC 

TNC 


TEC 

TNC 


SDI 

SES 


PHIC 

SES 


1N3334B 

♦ ADIC 

225- 64 

1N3338B 

♦ ADIC 

231 - 45 

1N3343B 

♦ ADIC 

237 - 28 

SOD 

SOIF 



SSI 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


1N3484 

APX 

274- 60 

INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


1N3349B 

♦ ADIC 

242-166 

IDC 

ITT 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


SDI 

SES 


ETC 

GSE 


PHIC 

SES 


ITT 

MULB 


ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


ITT 

MOTA 


1N3486 

CODI 

369- 87 

SDI 

SES 


SDI 

SES 


TEC 

TNC 


SDI 

SES 


EDI 

ETC 


SOD 

SOIF 


SOD 

SOIF 


JAN 1 N3343B.RB DIC 

237- 29 

SOD 

SOIF 


IDC 

ITT 


TEC 

TNC 


TEC 

TNC 



MOTA 


TEC 

TNC 


SCN 

SSI 


JAN1 N3334B,RB DIC 

225- 65 

JAN 1 N3338B.RB DIC 

231-46 

1N3344 

♦ ADIC 

238- 46 

JAN 1 N3349B,RB DIC 

242-167 

1N3487 

CODI 

377- 74 


MOTA 



MOTA 


ETC 

GSE 



MOTA 


EDI 

IDC 


1N3335 

♦ ADIC 

226-167 

1N3339 

♦ ADIC 

232-150 

ITT 

MOTA 


1N3350 

♦ ADIC 

244- 21 

ITT 

SCN 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


SCN 

SDI 


ETC 

GSE 



SSI 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


SES 

SOD 


ITT 

MOTA 


1N3488 

A TRW 

559- 10 

INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


SOIF 

TEC 


SCN 

SDI 


CODI 

CRY 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 



TNC 


SES 

SOD 



EAS 


MULB 

SCN 


SCN 

SDI 


1N3344A 

♦ ADIC 

238- 47 

TEC 

TNC 


1N3489 

APD 

496- 12 

SDI 

SES 


SES 

SOD 


ETC 

GSE 


1N3350A 

♦ ADIC 

244- 22 

1N3489A 

APD 

496- 13 

SOD 

SOIF 


SOIF 

TEC 


ITT 

MOTA 


ETC 

GSE 


1N3490 

APD 

496- 14 

TEC 

TNC 



TNC 


SDI 

SES 


ITT 

MOTA 


1N3491 

♦ATUNL 

297- 8 

1N3335A 

♦ ADIC 

226-168 

1N3339A 

♦ ADIC 

232-151 

SOD 

SOIF 


SDI 

SES 


♦ DEL 

INRB 


ETC 

GSE 


ETC 

GSE 


TEC 

TNC 


SOD 

TEC 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


1N3344B 

♦ ADIC 

238- 48 


TNC 


INRJ 

♦ MOTA 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 


1N3350B 

♦ ADIC 

244- 23 

SAP, 

SCN 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


ETC 

GSE 


SSI 

TEC 


MULB 

SDI 


SDI 

SES 


SDI 

SES 


ITT 

MOTA 



TRW 


SES 

SOD 


SOD 

SOIF 


SOD 

SOIF 


SDI 

SES 


1N3492 

♦ATUNL 

305- 3 

SOIF 

TEC 


TEC 

TNC 


TEC 

TNC 


SOD 

TEC 


♦ DEL 

INRB 



TNC 


1N3339B 

♦ ADIC 

232-152 

JAN 1 N3344B,RB DIC 

238- 49 


TNC 


INRC 

INRI 


1N3335B 

♦ ADIC 

226-169 

ETC 

GSE 



MOTA 


JAN 1 N3350B,RB DIC 

244- 24 

INRJ 

♦ MOTA 


ETC 

GSE 


INRB 

INRC 


1N3345 

♦ ADIC 

238-162 


MOTA 


SAR 

SCN 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 


1N3353 

APHIL 

581- 15 

SSI 

TEC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MOTA 


ITT 

MOTA 


1N3392 

SDI 

165- 72 


TRW 


ITT 

MOTA 


SDI 

SES 


SCN 

SDI 


1N3393 

SDI 

165-100 

1N3493 

♦ATUNL 

316- 37 

MULB 

SDI 


SOD 

SOIF 


SOD 

TEC 


1N3394 

SDI 

165-142 

♦ DEL 

INRB 


SES 

SOD 


TEC 

TNC 



TNC 


1N3395 

SDI 

166- 50 

INRC 

INRI 


SOIF 

TEC 


JAN 1 N3339B,RB DIC 

232-153 

1N3345A 

♦ ADIC 

238-163 

1N3396 

IDC 

167- 28 

INRJ 

♦ MOTA 



TNC 



MOTA 


ETC 

GSE 



SDI 


SAR 

SCN 


JAN 1 N3335B,RB DIC 

226-170 

1N3340 

♦ ADIC 

234- 49 

ITT 

MOTA 


1N3397 

IDC 

168-130 

SSI 

TEC 



MOTA 


ETC 

GSE 


SDI 

SOD 



SDI 



TRW 


1N3336 

♦ ADIC 

228- 56 

INRB 

INRC 


TEC 

TNC 


1N3398 

SDI 

170-129 

1N3494 

♦ATUNL 

325- 2 

ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


1N3345B 

♦ ADIC 

238-164 

1N3399 

IDC 

171 - 77 

INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


ETC 

GSE 



SDI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


SCN 

SDI 


ITT 

MOTA 


1N3400 

SDI 

177-108 

♦ MOTA 

SAR 


ITT 

MOTA 


SES 

SOD 


SDI 

SOD 


1N3401 

IDC 

182- 23 

SCN 

SSI 


MULB 

SCN 


SOIF 

TEC 


_ TEC 

TNC 



SDI 



TEC 


SDI 

SES 



TNC 


1N3346 

♦ ADIC 

240- 43 

1N3402 

SDI 

188- 22 

1N3495 

♦ATUNL 

335- 43 

SOD 

SOIF 


1N3340A 

♦ ADIC 

234- 50 

ETC 

GSE 


1N3403 

IDC 

192- 91 

INRB 

INRC 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 



SDI 


INRI 

INRJ 


1N3336A 

♦ ADIC 

228- 57 

INRB 

INRC 


SCN 

SDI 


1N3404 

SDI 

197-111 

♦ MOTA 

SAR 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


SES 

SOD 


1N3405 

SDI 

202- 18 

SCN 

SSI 


INRB 

INRC 


ITT 

MOTA 


SOIF 

TEC 


1N3406 

SDI 

206-132 


TEC 


INRI 

INRJ 


SDI 

SES 



TNC 


1N3407 

SDI 

211 - 15 

1N3496 

A TEC 

174- 98 

ITT 

MOTA 


SOD 

SOIF 


1N3346A 

♦ ADIC 

240- 44 

1N3408 

SDI 

214-172 

CODI 

♦ DIC 


MULB 

SDI 


TEC 

TNC 


ETC 

GSE 


1N3409 

SDI 

218- 8 

GSE 

IDC 


SES 

SOD 


1N3340B 

♦ ADIC 

234- 51 

ITT 

MOTA 


1N3410 

SDI 

221 - 23 

INRB 

INRC 


SOIF 

TEC 


ETC 

GSE 


SDI 

SES 


1N3411 

SDI 

175- 12 

INRI 

INRJ 



TNC 


INRB 

INRC 


SOD 

SOIF 


1N3412 

SDI 

177-109 

♦ MSC 

SDI 


1N3336B 

♦ ADIC 

228- 58 

INRI 

INRJ 


TEC 

TNC 


1N3413 

SDI 

179-157 

SOIF 

SSI 


ETC 

GSE 


ITT 

MOTA 


1N3346B 

♦ ADIC 

240- 45 

1N3414 

IDC 

182- 24 

TNC 

TSC 


INRB 

INRC 


SDI 

SES 


ETC 

GSE 



SDI 



♦ USS 


INRI 

INRJ 


SOD 

SOIF 


ITT 

MOTA 


1N3415 

IDC 

188- 23 

1N3497 

A TEC 

174- 99 

ITT 

MOTA 


TEC 

TNC 


SDI 

SES 



SDI 


CODI 

♦ DIC 


MULB 

SDI 


JAN 1 N3340B,RB DIC 

234- 52 

SOD 

SOIF 


1N3416 

SDI 

192- 92 

GSE 

IDC 


cont next col 




MOTA 


TEC 

TNC 


1N3417 

SDI 

197-112 

cont next Daae 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

m i ■> i Ml 




1N3497 



1N3510 

A TSC 

170- 81 

1N3521 



1N3533 

A TSC 

219- 52 

1N3571 


(cont) 

INRB 


CODI 

CRL 


(cont) 

CRL 


CODI 

CRL 


(cont) 

ETC 

INRC 

INRI 


♦ DIC 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


INRB 

INRC 

INRJ 

KSC 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


IDC 

ITT 


INRI 

INRJ 

♦ MSC 

SDI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


MSC 

SDI 


ITT 

MOTA 

SOIF 

SSI 


INRJ 

ITT 


INRJ 

ITT 


SSI 

TEC 


SAR 

SCN 

TNC 

TSC 


MSC 

SDI 


MSC 

SDI 


TEK 

TNC 


SOD 

SSI 


♦ uss 


SSI 

TEC 


SSI 

TEC 


1N3534 

A TSC 

220-174 


UPI | 

1N3498 

A TEC 

174-100 

TEK 

Til 


TEK 

TNC 


CODI 

CRL 


1N3572 

EDI 333-31 

CODI 

♦ DIC 



TNC 


1N3522 

A TSC 

197- 37 

♦ DIC 

GSE 


ETC 

IDC 

GSE 

IDC 


1N3511 

A TSC 

171-126 

APD 

CODI 


IDC 

ITT 


INRB 

INRC 

INRB 

INRC 


CODI 

CRL 


CRL 

♦ DIC 


MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 

INRI 

INRJ 


♦ DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


SSI 

TEC 


ITT 

MOTA 

KSC 

♦ MSC 


IDC 

INRB 


INRB 

INRC 


TEK 

TNC 


SAR 

SCN 

SDI 

SOIF 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


1N3537 

CODI 

192-144 

SOD 

SSI 

SSI 

TNC 


INRJ 

ITT 


ITT 

MSC 


DIC 

GSE 



UPI 

TSC 

♦ USS 


MSC 

SDI 


SDI 

SSI 


IDC 

ITT 


1N3573 

EDI 342-22 

1N3499 

A TEC 

174-101 

SSI 

TEC 


TEC 

TEK 


MSC 

SOD 


ETC 

IDC 

CODI 

♦ DIC 


TEK 

Til 



TNC 



SSI 


INRB 

INRC 

GSE 

IDC 



TNC 


1N3523 

A TSC 

199- 42 

1N3539 

♦ ACRL 

581 - 16 

INRI 

INRJ 

INRB 

INRC 


1N3512 

A TSC 

172-166 

APD 

CODI 



SSI 


ITT 

MOTA 

INRI 

INRJ 


CODI 

CRL 


CRL 

♦ DIC 


1N3539A 

♦ ACRL 

581 - 17 

SAR 

SCN 

♦ MSC 

SDI 


♦ DIC 

GSE 


GSE 

IDC 



SSI 


SOD 

SSI 

SEN 

SSI 


IDC 

INRB 


INRB 

INRC 


1N3540 

♦ ACRL 

581- 18 

1N3574 

EDI 350- 50 

TNC 

TSC 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 



SSI 


ETC 

IDC 


♦ USS 


INRJ 

ITT 


ITT 

MSC 


1N3540A 

♦ ACRL 

581 - 19 

INRB 

INRC 

1N3500 

ATEC 

174-102 

MSC 

SDI 


SDI 

SSI 



SSI 


INRI 

INRJ 

CODI 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


TEC 

TEK 


1N3541 

♦ ACRL 

581 - 20 

ITT 

MOTA 

GSE 

IDC 


TEK 

Til 



TNC 



SSI 


SAR 

SCN 

INRB 

INRC 



TNC 


1N3524 

A TSC 

201 -122 

1N3541A 

♦ ACRL 

581 - 21 

SOD 

SSI 

INRI 

INRJ 


1N3513 

A TSC 

174-148 

APD 

CODI 



SSI 


1N3575 

TSC 251 - 26 

KSC 

♦ MSC 


! CODI 

CRL 


CRL 

♦ DIC 


1N3542 

♦ ACRL 

581 - 22 


UPI 

SDI 

SOIF 


♦ DIC 

GSE 


GSE 

IDC 



SSI 


1N3576 

TSC 255- 9 

SSI 

TNC 


IDC 

INRB 


INRB 

INRC 


1N3542A 

♦ ACRL 

581 - 23 

1N3577 

TSC 256- 71 

TSC 

♦ USS 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 



SSI 


1N3578 

IDC 257-99 

1N3501 

ATEC 

175-163 

INRJ 

ITT 


ITT 

MSC 


1N3543 

♦ ACRL 

581 - 24 


TSC 

CODI 

♦ DIC 


MSC 

SDI 


SDI 

SSI 



SSI 


1N3579 

TSC 258-66 

GSE 

IDC 


SSI 

TEC 


TEC 

TEK 


1N3543A 

♦ ACRL 

581 - 25 

1N3580 

♦ AMOTA 191 -133 

INRB 

INRC 


TEK 

Til 



TNC 



SSI 


CODI 

♦ DIC 

INRI 

INRJ 



TNC 


1N3525 

A TSC 

204- 95 

1N3544 

AGESY 

299- 89 

GSE 

IDC 

KSC 

MOTA 


1N3514 

A TSC 

177- 25 

APD 

CODI 


ITT 

SOD 


ITT 

SDI 

♦ MSC 

SSI 


APD 

CODI 


CRL 

♦ DIC 


1N3545 

AGESY 

310- 58 

SSI 

TNC 

TNC 

TSC 


CRL 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


ITT 

SOD 



USS 


♦ USS 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 



UPI 


1N3580A 

♦ AMOTA 191-134 

1N3502 

ATEC 

175-164 

INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


1N3546 

AGESY 

320-101 

CODI 

♦ DIC 

CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MSC 


ITT 

SOD 


GSE 

IDC 

GSE 

IDC 


ITT 

MSC 


SDI 

SSI 



UPI 


ITT 

SDI 

INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


TEC 

TEK 


1N3547 

AGESY 

329- 24 

SSI 

TNC 

INRI 

INRJ 


TEC 

TEK 



TNC 


ITT 

SOD 



USS I 

ITT 

MOTA 


Til 

TNC 


1N3526 

A TSC 

206- 64 


UPI 


1N3580B 

♦ AMOTA 191 -135 

♦ MSC 

SSI 


1N3515 

A TSC 

179- 78 

APD 

CODI 


1N3548 

GESY 

339- 70 

CODI 

♦ DIC 

TNC 

TSC 


APD 

CODI 


CRL 

♦ DIC 


IDC 

ITT 


GSE 

IDC 


♦ USS 


CRL 

♦ DIC 


GSE 

IDC 



SOD 


ITT 

SDI 

1N3503 

ATEC 

175-165 

GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


1N3549 

AGESY 

346- 66 

SSI 

TNC 

CODI 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


ITT 

SOD 



USS 

GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MSC 


1N3550 

IDC 

281 - 76 

1N3581 

♦ AMOTA 191-136 

INRB 

INRC 


ITT 

MSC 


SDI 

SSI 


SDI 

SSI 


CODI 

♦ DIC 

INRI 

INRJ 


SDI 

SSI 


TEC 

TEK 



TSC 


GSE 

IDC 

ITT 

KSC 


TEC 

TEK 



TNC 


1N3551 

CODI 

558-106 

ITT 

SDI 

MOTA 

♦ MSC 


Til 

TNC 


1N3527 

A TSC 

208- 62 

CRY 

EAS 


SSI 

TNC 

SSI 

TNC 


1N3516 

A TSC 

181-134 

APD 

CODI 



TRW 



USS 

TSC 

♦ USS 


APD 

CODI 


CRL 

♦ DIC 


1N3552 

♦ CODI 

549- 13 

1N3581A 

♦ AMOTA 191 -137 

1N3503A 

CODI 

175-166 

CRL 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


CRY 

EAS 


CODI 

♦ DIC 

DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 



TRW 


GSE 

IDC 

IDC 

SSI 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


1N3552A 

CODI 

548- 34 

ITT 

SDI 

TEC 

TNC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MSC 


1N3553 

CODI 

175-161 

SSI 

TNC 


TSC 


ITT 

KSC 


SDI 

SSI 


CRL 

DIC 



USS 

1N3504 

ATEC 

175-167 

MSC 

SDI 


TEC 

TEK 


GSE 

IDC 


1N3581B 

♦ AMOTA 191-138 

CODI 

♦ DIC 


SSI 

TEC 



TNC 


♦ MSC 

TNC 


CODI 

♦ DIC 

GSE 

IDC 


TEK 

Til 


1N3528 

A TSC 

210-129 


TSC 


GSE 

IDC 

INRB 

INRC 



TNC 


APD 

CODI 


1N3554 

A TRW 

543- 22 

ITT 

SDI 

INRI 

INRJ 


1N3517 

A TSC 

185- 58 

CRL 

♦ DIC 


CODI 

CRY 


SSI 

TNC 

ITT 

KSC 


APD 

CODI 


GSE 

IDC 



EAS 



USS 

MOTA 

♦ MSC 


CRL 

♦ DIC 


INRB 

INRC 


1N3555 

A TRW 

548- 35 

1N3582 

♦ AMOTA 191-139 

SSI 

TNC 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


CODI 

CRY 


CODI 

♦ DIC ! 

TSC 

♦ USS 


INRB 

INRC 


ITT 

MSC 



EAS 


GSE 

IDC 

1N3504A 

CODI 

175-168 

INRI 

INRJ 


SDI 

SSI 


1N3556 

A TRW 

556- 74 

ITT 

SDI 

DIC 

GSE 


ITT 

MSC 


TEC 

TEK 


CODI 

CRY 


SSI 

TNC 

IDC 

SSI 


SDI 

SSI 



TNC 



EAS 



USS 

TEC 

TNC 


TEC 

TEK 


1N3529 

A TSC 

212-164 

1N3557 

A TRW 

551 - 67 

1N3582A 

♦ AMOTA 191-140 


TSC 


Til 

TNC 


APD 

CODI 


CODI 

EAS 


CODI 

♦ DIC 

1N3506 

A TSC 

166-177 

1N3518 

A TSC 

187-124 

CRL 

♦ DIC 


1N3558 

TSC 

598- 16 

GSE 

IDC 

CODI 

CRL 


APD 

CODI 


GSE 

IDC 


1N3559 

IDC 

247- 44 

ITT 

SDI 

♦ DIC 

GSE 


CRL 

♦ DIC 


INRB 

INRC 



UPI 


SSI 

TNC 

IDC 

ITT 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


1N3560 

APHIL 

567-100 


USS 

MSC 

SDI 


INRB 

INRC 


ITT 

MSC 


1N3561 

APHIL 

567-101 

1N3582B 

♦ AMOTA 191-141 

SSI 

TEC 


INRI 

INRJ 


SDI 

SSI 


1N3562 

APHIL 

571 - 57 

CODI 

♦ DIC 

TEK 

Til 


ITT 

MSC 


TEC 

TEK 


1N3563 

♦ ARCA 

369- 89 

GSE 

IDC 


TNC 


SDI 

SSI 



TNC 


EDI 

ITT 


ITT 

SDI 

1N3507 

A TSC 

167-133 

TEC 

TEK 


1N3530 

A TSC 

214-115 


SCN 


SSI 

TNC i 

CODI 

CRL 


Til 

TNC 


APD 

CODI 


1N3564 

IDC 

246- 79 


USS 

♦ DIC 

GSE 


1N3519 

A TSC 

189-161 

CRL 

♦ DIC 


SES 

UPI 


1N3583 

♦ AMOTA 191-142 

IDC 

ITT 


APD 

CODI 


GSE 

IDC 


1N3565 

SCN 

246- 20 

CODI 

♦ DIC 

MSC 

SDI 


CRL 

♦ DIC 


INRB 

INRC 



UPI 


GSE 

IDC 

SSI 

TEC 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


1N3567 

A TRW 

274- 64 

ITT 

SDI 

TEK 

Til 


INRB 

INRC 


ITT 

MSC 


CODI 

SSI 


SSI 

TNC ! 


TNC 


INRI 

INRJ 


SDI 

SSI 


1N3568 

AGIC 

276- 18 


USS 

1N3508 

A TSC 

168- 87 

ITT 

MSC 


TEC 

TEK 


1N3569 

EDI 

303- 29 

1N3583A 

♦ AMOTA 191-143 

CODI 

CRL 


SDI 

SSI 



TNC 


ETC 

IDC 


CODI 

♦ DIC 

♦ DIC 

GSE 


TEC 

TEK 


1N3531 

A TSC 

216- 73 

INRB 

INRC 


GSE 

IDC 

IDC 

ITT 


Til 

TNC 


CODI 

CRL 


INRI 

INRJ 


ITT 

SDI 

MSC 

SDI 


1N3520 

A TSC 

192- 5 

♦ DIC 

GSE 


ITT 

MOTA 


SSI 

TNC 

SSI 

TEC 


APD 

CODI 


IDC 

ITT 


SAR 

SCN 



USS | 

TEK 

Til 


CRL 

♦ DIC 


MSC 

SDI 


SOD 

SSI 


1N3583B 

♦ AMOTA 191 -144 


TNC 


GSE 

IDC 


SSI 

TEC 



UPI 


CODI 

♦ DIC 

1N3509 

A TSC 

169- 87 

INRB 

INRC 


TEK 

TNC 


1N3570 

EDI 

314- 38 

GSE 

IDC 

CODI 

CRL 


INRI 

INRJ 


1N3532 

A TSC 

217-147 

ETC 

INRB 


ITT 

SDI 

♦ DIC 

GSE 


ITT 

MSC 


CODI 

CRL 


INRC 

INRI 


SSI 

TNC 

IDC 

ITT 


SDI 

SSI 


♦ DIC 

GSE 


INRJ 

ITT 



USS 

| MSC 

SDI 


TEC 

TEK 


IDC 

ITT 


MOTA 

SAR 


1N3584 

CODI 191-145 

SSI 

TEC 


Til 

TNC 


MSC 

SDI 


SCN 

SOD 


♦ DIC 

GSE 

TEK 

Til 


1N3521 

A TSC 

194- 90 

SSI 

TEC 


SSI 

UPI 


IDC 

ITT 


TNC 


APD 

CODI 


TEK 

TNC 


1N3571 

EDI 

323- 65 

SDI 

SSI 




cont next col 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

hi i | ■ 1 

■flidsra 

EPEllliTJ 

EllTsIKirRIHi 

MFRS 

Pq&Line 

1N3584A 

CODI 

191 -146 

1N3607 



1N3625 

IDC 

281 - 40 

1N3659 

♦ATUNL 

297- 36 

1N3675B 

A MOTA 

177-139 

♦ DIC 

GSE 


(cont) 

HSC 



SSI 


♦ MOTA 

SCN 


ASC 

CODI 


IDC 

ITT 


IDC 

QUA 


1N3626 

IDC 

249-108 

SSI 

TEC 


♦ DIC 

GSE 


SDI 

SSI 



SDI 


1N3627 

CODI 

549- 14 

1N3660 

♦ATUNL 

305- 32 

MSC 

PWC 


TNC 

USS 


1N3608 

♦AGESY 

269- 8 

CRY 

EAS 


♦ MOTA 

SCN 


SDI 

TNC 


1N3584B 

CODI 

191-147 IDC 

QUA 



KSC 


SSI 

TEC 


UNI 

USS 


♦ DIC 

GSE 


1N3609 

♦AGESY 

275 - 25 

1N3628 

CODI 

558-107 

1N3661 

♦ MOTA 

316- 73 

1N3676 

A MOTA 

180- 4 

IDC 

ITT 


1N3611 

AUNI 

313- 31 

CRY 

EAS 


SCN 

SSI 


APD 

ASC 


SDI 

SSI 


CRL 

GIC 



KSC 


TEC 

♦ TUNL 


CODI 

♦ DIC 


TNC 

USS 


♦ MSC 

SES 


1N3639 

EDL 

311-27 

1N3662 

♦ATUNL 

325- 18 

GSE 

IDC 


1N3585 

AMD 

298- 19 

SET 

SSI 


GIC 

INRB 


♦ MOTA 

SCN 


MSC 

PWC 



SSI 


TNC 

TRW 


INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


SCN 

SDI 


1N3586 

AMD 

306-109 


UPI 


INRJ 

ITT 


1N3663 

♦ATUNL 

335- 76 

TNC 

UNI 



SSI 


JAN1N3611 

MSC 

318-102 

QUA 

SAR 


♦ MOTA 

SCN 



USS 


1N3587 

AMD 

318-63 

SET 

UNI 


SCN 

SYN 


SSI 

TEC 


1N3676A 

A MOTA 

180- 5 


SSI 


1N3612 

A UNI 

332- 18 


TEC 


1N3664 

♦ATUNL 

343- 65 

ASC 

CODI 


1N3588 

AMD 

326- 92 

CRL 

GIC 


1N3640 

EDL 

330- 2 

SCN 

SSI 


♦ DIC 

GSE 



SSI 


♦ MSC 

SES 


GIC 

INRB 



TEC 


IDC 

MSC 


1N3589 

AMD 

338- 3 

SET 

SSI 


INRC 

INRI 


1N3665 

♦ATUNL 

352- 65 

PWC 

SDI 



SSI 


TNC 

TRW 


INRJ 

ITT 


SCN 

SSI 


TNC 

UNI 


1N3590 

AMD 

345- 22 


UPI 


QUA 

SAR 



TEC 



USS 



SSI 


JAN1N3612 

MSC 

338- 71 

SCN 

SSI 


1N3666 

BNT 

276- 48 

1N3676B 

A MOTA 

180- 6 

1N3591 

AMD 

354- 58 

SET 

UNI 


SYN 

TEC 


GELC 

GIC 


ASC 

CODI 



SSI 


1N3613 

AUNI 

349- 39 

1N3641 

EDL 

347- 33 

IDC 

ITT 


♦ DIC 

GSE 


1N3592 

ESMF 

266- 98 

CRL 

GIC 


GIC 

IDC 



TEC 


IDC 

MSC 


GELC 

GIC 


♦ MSC 

SES 


INRB 

INRC 


JAN 1 N3666-1 

GIC 

276- 49 

PWC 

SDI 


IDC 

ITT 


SET 

SSI 


INRI 

INRJ 


ITT 

TEC 


TNC 

UNI 


MISI 

SDI 


TNC 

TRW 


ITT 

QUA 


JAN 1 N3666-2 

GIC 

276- 50 


USS 



SSI 


JAN1N3613 

MSC 

358- 75 

SAR 

SCN 


ITT 

TEC 


1N3677 

A MOTA 

182- 51 

1N3593 

IDC 

269- 42 

SET 

UNI 


SSI 

SYN 


1 N3666M 1 

IDC 

253- 1 

APD 

ASC 


1N3594 

AGIC 

273- 49 

1N3614 

A UNI 

361 -104 


TEC 



ITT 


CODI 

♦ DIC 


IDC 

♦ MSC 


GIC 

♦ MSC 


1N3642 

EDL 

359- 63 

1 N3666M2 

IDC 

253- 2 

GSE 

IDC 


1N3595 

♦ A FSC 

256- 9 

SES 

SET 


GIC 

INRB 



ITT 


MSC 

PWC 


AMD 

BNT 


SSI 

TNC 


INRC 

INRI 


1N3666M 

IDC 

253- 3 

SCN 

SDI 


ESMF 

ETC 



TRW 


INRJ 

ITT 



ITT 


TNC 

UNI 


HSC 

IDC 


JAN1N3614 

MSC 

368-107 

QUA 

SAR 


1N3668 

IDC 

267- 91 


USS 


MISI 

NJRC 


SET 

UNI 


SCN 

SSI 



TSC 


1N3677A 

A MOTA 

182- 52 

SDI 

SGSI 


1N3615 

AINRC 

296- 95 

SYN 

TEC 


1N3669 

EMLS 

274- 46 

ASC 

CODI 


SSI 

TSC 


EDL 

ERI 


1N3643 

A TNC 

260- 76 

HSC 

IDC 


♦ DIC 

GSE 


JAN1N3595 

FSC 

280- 80 

ETC 

IDC 


CODI 

EDI 


SDI 

TSC 


IDC 

MSC 



RAYN 


INRB 

INRI 


ITT 

MSC 


1N3670 

EDI 

357- 8 

PWC 

SDI 


1N3596 

A FSC 

265- 72 

INRJ 

ITT 


QUA 

SCN 


ETC 

GESY 


TNC 

UNI 


EMLS 

HSC 


MOTA 

SAR 


SCO 

SET 


IDC 

INRB 



USS 


IDC 

NJRC 


SOD 

SSI 



SSI 


INRC 

INRI 


1N3677B 

A MOTA 

182- 53 

RAYN 

SDI 



UPI 


JAN 1N3643 

none 

374-104 

INRJ 

MOTA 


ASC 

CODI 


SGSI 

SSI 


1N3616 

AINRC 

304- 78 

1N3644 

A TNC 

261- 4 

SSI 

SYN 


♦ DIC 

GSE 



TSC 


EDI 

EDL 


CODI 

EDI 


TNC 

WESY 


IDC 

MSC 


1N3597 

A FSC 

281 - 32 

ERI 

ETC 


ITT 

MSC 


1N3670A 

A WESY 

357- 9 

PWC 

SDI 


IDC 

SGSI 


IDC 

INRB 


SCN 

SCO 


EDI 

ETC 


TNC 

UNI 


SSI 

TSC 


INRI 

INRJ 


SET 

SSI 


♦ GESY 

IDC 



USS 


1N3598 

HSC 

271 - 93 

ITT 

MOTA 


JAN 1N3644 

SET 

385- 23 

INRB 

INRC 


1N3678 

A MOTA 

185-162 

IDC 

NJRC 


SAR 

SOD 


1N3645 

A TNC 

261 - 23 

INRI 

INRJ 


APD 

ASC 


RAYN 

SDI 


SSI 

UPI 


CODI 

EDI 


MOTA 

SSI 


CODI 

♦ DIC 


SSI 

TSC 


1N3617 

AINRC 

308- 30 

ITT 

MSC 


SYN 

TNC 


GSE 

IDC 


1N3599 

HSC 

281 - 3 

EDI 

EDL 


SCN 

SCO 



TUNL 


MSC 

PWC 


RAYN 

SDI 


ERI 

ETC 


SET 

SSI 


1N3671 

EDI 

364- 2 

SCN 

SDI 



SSI 


IDC 

INRB 


JAN 1N3645 

SET 

390- 65 

ETC 

GESY 


TNC 

UNI 


1N3600 

♦ A FSC 

270- 66 

INRI 

INRJ 


1N3646 

A TNC 

261 - 35 

IDC 

INRB 



USS 


♦ BNT 

EMLS 


ITT 

MOTA 


CODI 

EDI 


INRC 

INRI 


1N3678A 

A MOTA 

185-163 

ESMF 

♦ GESY 


SAR 

SOD 


ITT 

MSC 


INRJ 

MOTA 


ASC 

CODI 


HSC 

IDC 


SSI 

UPI 


SCN 

SCO 


SSI 

SYN 


♦ DIC 

GSE 


ITT 

MISI 


1N3618 

AINRC 

316- 2 

SET 

SSI 


TNC 

WESY 


IDC 

MSC 


NJRC 

♦ NPC 


EDI 

EDL 


JAN 1N3646 

SET 

392- 77 

1N3671A 

A WESY 

364- 3 

PWC 

SDI 


QUA 

RAYN 


ERI 

ETC 


1N3647 

ATNC 

261 - 46 

EDI 

ETC 


TNC 

UNI 


SDI 

SGSI 


IDC 

INRB 


CODI 

EDI 


♦ GESY 

INRB 



USS 


SSI 

TEC 


INRI 

INRJ 


ITT 

MSC 


INRC 

INRI 


1N3678B 

A MOTA 

185-164 

TIID 

TIIF 


ITT 

MOTA 


SCN 

SCO 


INRJ 

MOTA 


ASC 

♦ DIC 



TSC 


SAR 

SOD 


SET 

SSI 


SSI 

SYN 


GSE 

IDC 


JAN1N3600 

FSC 

271 - 20 

SSI 

UPI 


JAN 1N3647 

SET 

394- 94 

TNC 

TUNL 


MSC 

PWC 


ITT 

TEC 


1N3619 

AINRC 

324- 90 

1N3649 

EDI 

362- 61 

JAN 1N3671A 

SOD 

364- 4 

SDI 

TNC 



TSC 


EDI 

EDL 


EDL 

ETC 


1N3672 

EDI 

367- 87 

UNI 

USS 


1N3601 

IDC 

275- 70 

ERI 

IDC 


IDC 

INRB 


ETC 

GESY 


1N3679 

A MOTA 

188- 55 

QUA 

TSC 


INRB 

INRI 


INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


APD 

ASC 


1N3602 

A FSC 

271- 4 

INRJ 

ITT 


INRJ 

ITT 


INRC 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


IDC 

QUA 


MOTA 

SAR 


MOTA 

SCN 


INRJ 

MOTA 


GSE 

IDC 


SGSI 

TSC 


SOD 

SSI 


SOD 

SSI 


SSI 

SYN 


MSC 

PWC 


1N3603 

A FSC 

267- 66 


UPI 


TIID 

TIIF 


TNC 

WESY 


SCN 

SDI 


IDC 

QUA 


1N3620 

AINRC 

335- 9 


WESY 


1N3672A 

A WESY 

367- 88 

TNC 

UNI 



TSC 


EDI 

EDL 


JAN 1 N3649,R 

EDI 

372-108 

EDI 

ETC 



USS 


1N3604 

A GESY 

275- 22 

ERI 

ETC 



SOD 


♦ GESY 

INRB 


1N3679A 

A MOTA 

188- 56 

BNT 

CODI 


IDC 

INRB 


1N3650 

EDI 

372- 74 

INRC 

INRI 


ASC 

CODI 


EMLS 

♦ ESMF 


INRI 

INRJ 


EDL 

ETC 


INRJ 

MOTA 


♦ DIC 

GSE 


FSC 

GIC 


ITT 

MOTA 


IDC 

INRB 


SSI 

SYN 


IDC 

MSC 


HSC 

IDC 


SAR 

SOD 


INRC 

INRI 


TNC 

TUNL 


PWC 

SDI 


INTG 

ITT 


SSI 

UPI 


INRJ 

ITT 


1N3673 

EDI 

373- 93 

TNC 

UNI 


MISI 

♦ MULB 


1N3621 

AINRC 

343- 32 

MOTA 

SCN 


ETC 

GESY 



USS 


NJRC 

PHIC 


EDI 

EDL 


SOD 

SSI 


IDC 

INRB 


1N3679B 

A MOTA 

188- 57 

QUA 

RAYN 


ERI 

ETC 


TIID 

TIIF 


INRC 

INRI 


ASC 

CODI 


SDI 

SES 


IDC 

INRB 



WESY 


INRJ 

MOTA 


♦ DIC 

GSE 


TEC 

TIID 


INRI 

INRJ 


JAN 1 N3650,R 

EDI 

379- 4 

SSI 

SYN 


IDC 

MSC 


TIIF 

TSC 


ITT 

MOTA 



SOD 


TNC 

WESY 


PWC 

SDI 


1N3605 

♦AGESY 

269- 7 

SAR 

SOD 


1N3653 

IDC 

277- 52 

1N3673A 

A WESY 

373- 94 

TNC 

UNI 


BNT 

CODI 



SSI 


ITT 

SES 


EDI 

ETC 



USS 


EMLS 

♦ ESMF 


1N3622 

AINRC 

352- 7 

TEC 

TSC 


♦ GESY 

IDC 


1N3680 

A MOTA 

190- 55 

FSC 

GIC 


EDI 

EDL 


1N3654 

HSC 

277- 53 

INRB 

INRC 


APD 

ASC 


HSC 

IDC 


ERI 

ETC 


IDC 

ITT 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

MISI 


IDC 

INRB 


SDI 

TSC 


MOTA 

SSI 


GSE 

IDC 


♦ QUA 

RAYN 


INRI 

INRJ 


1N3655 

AMIC 

510- 80 

SYN 

TNC 


ITT 

MSC 


SDI 

SES 


ITT 

MOTA 



♦ ALP 



TUNL 


PWC 

SCN 


TEC 

TIID 


SAR 

SOD 


1N3655A 

AMIC 

510- 81 

JAN 1N3673A 

SOD 

373- 95 

SDI 

TNC 


TIIF 

TSC 



SSI 



♦ ALP 


1N3675 

A MOTA 

177-137 

UNI 

USS 


1N3606 

♦AGESY 

275- 23 

1N3623 

AINRC 

364- 41 

JAN 1 N3655A,AM,AMR 


APD 

ASC 


1N3680A 

A MOTA 

190- 56 

BNT 

CODI 


EDI 

EDL 


ALP 

MIC 

510- 82 

CODI 

♦ DIC 


ASC 

CODI 


EMLS 

♦ ESMF 


ERI 

ETC 


1N3655B 

♦ AALP 

510- 83 

GSE 

MSC 


♦ DIC 

GSE 


FSC 

GIC 


IDC 

INRB 



MIC 


PWC 

SCN 


IDC 

ITT 


HSC 

IDC 


INRI 

INRJ 


1N3656 

AUNI 

310- 82 

SDI 

TNC 


MSC 

PWC 


ITT 

MISI 


ITT 

SOD 


MSC 

TRW 


UNI 

USS 


SDI 

TNC 


NJRC 

♦ QUA 



SSI 



UPI 


1N3675A 

A MOTA 

177-138 

UNI 

USS 


RAYN 

SDI 


1N3624 

AINRC 

374- 13 

1N3657 

AUNI 

329- 52 

ASC 

CODI 


1N3680B 

A MOTA 

190- 57 

SES 

TEC 


EDL 

ERI 


MSC 

TRW 


♦ DIC 

GSE 


ASC 

CODI 


TIID 

TIIF 


ETC 

INRB 



UPI 


MSC 

PWC 


♦ DIC 

GSE 



TSC 


INRI 

INRJ 


1N3658 

AUNI 

346- 86 

SDI 

TNC 


IDC 

ITT 


1N3607 

♦AGESY 

275- 24 

ITT 

SOD 


MSC 

TRW 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


cont next col 




SSI 
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SjQ. 

1N3680B 
(cont) 

TNC 

1N3681 

APD 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SCN 
TNC 

1N3681A 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3681B 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3682 
I APD 

CODI 
GSE 
ITT 
PWC 
SDI 
UNI 

1N3682A 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3682B 

ASC 

♦ DIC 


MFRSIPq&Line 


TYPE No. 


1N3686 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SCN 
TNC 

1N3686A 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3686B 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3687 

APD 

CODI 

GSE 

MSC 

SCN 

TNC 

1N3687A 

ASC 

♦ DIC 
ITT 
PWC 
TNC 

1N3687B 

ASC 

♦ DIC 
ITT 
PWC 
TNC 


TYPE No. CROSS INDEX 


IDC 

ITT 


1N3688 

MSC 

PWC 


APD 

SDI 

TNC 


CODI 

UNI 

USS 


GSE 

3 

A MOTA 

197-141 

MSC 

APD 

ASC 


SCN 

CODI 

♦ DIC 


TNC 

GSE 

IDC 



ITT 

MSC 


1N3688A 

PWC 

SCN 


ASC 

SDI 

TNC 


♦ DIC 

UNI 

USS 


ITT 


1N3683A 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3683B 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3684 

APD 

CODI 

GSE 

ITT 

PWC 

SDI 

UNI 

1N3684A 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3684B 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3685 

APD 

CODI 


AMOTA 1 
CODI 
GSE 
ITT 
PWC 
TNC 
USS 

AMOTA 1 
CODI 
GSE 
ITT 
PWC 
TNC 
USS 

AMOTA 1 
ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SCN 
TNC 
USS 

AMOTA 1 
CODI 
GSE 
ITT 
PWC 
TNC 
USS 

AMOTA 1 
CODI 
GSE 
ITT 
PWC 
TNC 
USS 

AMOTA 2 
ASC 

♦ DIC 


1N3688B 

ASC 

♦ DIC 
ITT 
PWC 
TNC 

1N3689 

APD 

CODI 

GSE 

ITT 

PWC 

SDI 

UNI 

1N3689A 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3689B 

ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SDI 
UNI 

1N3690 

APD 

CODI 

GSE 

MSC 

SCN 

TNC 


GSE 

IDC 


1N3690A 

ITT 

MSC 


ASC 

PWC 

SCN 


♦ DIC 

SDI 

TNC 


ITT 

UNI 

USS 


PWC 

1N3685A 

AMOTA 202- 

49 

TNC 

ASC 

CODI 



♦ DIC 

GSE 


1N3690B 

IDC 

ITT 


ASC 

MSC 

PWC 


♦ DIC 

SDI 

TNC 


ITT 

UNI 

USS 


PWC 

1N3685B 

AMOTA 202- 

50 

TNC 

ASC 

CODI 



♦ DIC 

GSE 


1N3691 

IDC 

ITT 


APD 

MSC 

PWC 


♦ DIC 

SDI 

TNC 


IDC 

UNI 

USS 


cont next col 


MFRS 


AMOTA 

CODI 

GSE 

ITT 

PWC 

SDI 

UNI 

USS 

AMOTA 

CODI 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 

USS 

AMOTA 

CODI 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 

USS 

AMOTA 

ASC 

♦ DIC 
ITT 
PWC 
SDI 
UNI 
USS 

AMOTA 

CODI 

GSE 

MSC 

SDI 

UNI 

USS 

AMOTA 

CODI 

GSE 

MSC 

SDI 

UNI 

USS 

AMOTA 

ASC 

♦ DIC 
ITT 
PWC 
SDI 
UNI 
USS 

AMOTA 
CODI 
GSE 
MSC 
SDI 
UNI 
USS 
A MOTA 
CODI 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
AMOTA 
ASC 

♦ DIC 
IDC 
MSC 
SCN 
TNC 
USS 

A MOTA 
CODI 
GSE 
ITT 
PWC 
TNC 
USS 
AMOTA 
CODI 
GSE 
ITT 
PWC 
TNC 
USS 
AMOTA 
ASC 

♦ DIC 
ITT 
PWC 
SDI 
UNI 
USS 

AMOTA 

CODI 

GSE 

MSC 

SDI 

UNI 

USS 

AMOTA 

CODI 

GSE 

MSC 

SDI 

UNI 

USS 

AMOTA 

ASC 

GSE 

ITT 


Pg&Line 


205 


1N3691 
(cont) 

PWC 

SDI 

UNI 

1N3691A 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 

1N3691B 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 

1N3692 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

SDI 

UNI 

1N3692A 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 

1N3692B 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 

1N3693 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

SDI 

UNI 

1N3693A 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 

1N3693B 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 


i PWC 

SDI 
UNI 

1N3694A 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 

1N3694B 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

TNC 


1N3695A 

ASC 

GSE 

MSC 

SDI 

UNI 

1N3695B 

ASC 

GSE 

MSC 

SDI 

UNI 

1N3696 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

SDI 

UNI 

1N3696A 

ASC 

GSE 

ITT 

PWC 

cont.next col 


MFRS Pa&Line 

fiiTiimSB. 

MFRS 


1N3696A 


MSC 

(cont) 

TNC 

SCN 

UNI 

USS 

TNC 

1N3696B 

AMOTA 

USS 

ASC 

♦ DIC 

AMOTA 215- 16 

GSE 

IDC 

♦ DIC 

ITT 

MSC 

IDC 

PWC 

SDI 

MSC 

TNC 

UNI 

SDI 


USS 

UNI 

1N3697 

AMOTA 

USS 

ASC 

♦ DIC 

AMOTA 215- 17 

GSE 

IDC 

♦ DIC 

MSC 

PWC 

IDC 

SCN 

SDI 

MSC 

TNC 

UNI 

SDI 


USS 

UNI 

1N3697A 

AMOTA 

USS 

ASC 

♦ DIC 

AMOTA 216-128 

GSE 

IDC 

♦ DIC 

MSC 

PWC 

IDC 

SDI 

TNC 

MSC 

UNI 

USS 

SCN 

1N3697B 

AMOTA 

TNC 

ASC 

♦ DIC 

USS 

GSE 

IDC 

AMOTA 216-129 

MSC 

PWC 

♦ DIC 

SDI 

TNC 

IDC 

UNI 

USS 

MSC 

1N3698 

AMOTA 

SDI 

ASC 

♦ DIC 

UNI 

GSE 

IDC 

USS 

MSC 

PWC 

AMOTA 216-130 

SCN 

SDI 

♦ DIC 

TNC 

UNI 

IDC 


USS 

MSC 

1N3698A 

AMOTA 

SDI 

ASC 

♦ DIC 

UNI 

GSE 

IDC 

USS 

MSC 

PWC 

AMOTA 218-25 

SDI 

TNC 

♦ DIC 

UNI 

USS 

IDC 

1N3698B 

AMOTA 

MSC 

ASC 

♦ DIC 

SCN 

GSE 

IDC 

TNC 

MSC 

PWC 

USS 

SDI 

TNC 

AMOTA 218- 26 

UNI 

USS 

♦ DIC 

1N3699 

A MOTA 

IDC 

ASC 

♦ DIC 

MSC 

GSE 

IDC 

SDI 

MSC 

PWC 

UNI 

SCN 

SDI 

USS 

TNC 

UNI 

AMOTA 218-27 


USS 

♦ DIC 

1N3699A 

A MOTA 

IDC 

ASC 

♦ DIC 

MSC 

GSE 

IDC 

SDI 

MSC 

PWC 

UNI 

SDI 

TNC 

USS 

UNI 

USS 

AMOTA 219-106 

1N3699B 

AMOTA 

♦ DIC 

ASC 

♦ DIC 

IDC 

GSE 

IDC 

MSC 

MSC 

PWC 

SCN 

SDI 

TNC 

TNC 

UNI 

USS 

USS 

1N3700 

AMOTA 

AMOTA 219-107 

ASC 

♦ DIC 

♦ DIC 

GSE 

IDC 

IDC 

MSC 

PWC 

MSC 

SCN 

SDI 

SDI 

TNC 

UNI 

UNI 


USS 

USS 

1N3700A 

AMOTA 

AMOTA 219-108 

ASC 

♦ DIC 

♦ DIC 

GSE 

IDC 

IDC 

MSC 

PWC 

MSC 

SDI 

TNC 

SDI 

UNI 

USS 

UNI 

1N3700B 

AMOTA 

USS 

ASC 

♦ DIC 

AMOTA 221-40 

GSE 

IDC 

♦ DIC 

MSC 

PWC 

ITT 

SDI 

TNC 

PWC 

UNI 

USS 

SDI 

1N3701 

AMOTA 

UNI 

ASC 

♦ DIC 

USS 

GSE 

IDC 

AMOTA 221 - 41 

MSC 

PWC 

♦ DIC 

SCN 

SDI 

ITT 

TNC 

UNI 

PWC 


USS 

TNC 

1N3701A 

AMOTA 

USS 

ASC 

♦ DIC 

AMOTA 221 - 42 

GSE 

IDC 

♦ DIC 

MSC 

PWC 

ITT 

SDI 

TNC 

PWC 

UNI 

USS 

TNC 

1N3701B 

AMOTA 

USS 

ASC 

♦ DIC 

AMOTA 222-178 

GSE 

IDC 

♦ DIC 

MSC 

PWC 

IDC 

SDI 

TNC 

MSC 

UNI 

USS 

SCN 

1N3702 

AMOTA 

TNC 

ASC 

♦ DIC 

USS 

GSE 

IDC 

AMOTA 222-179 

MSC 

PWC 

♦ DIC 

SCN 

SDI 

IDC 

TNC 

UNI 

MSC 


USS 

SDI 

1N3702A 

AMOTA 


cont next col. 



IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


1N3702A 
(cont.) 

♦ DIC 

‘A 222-180 IDC 

PWC 
TNC 

1N3702B 

ASC 

GSE 

A 224- 71 MSC 

SDI 
UNI 

1N3703 

ASC 

GSE 

MSC 

A 224- 72 SCN 

I TNC 

1N3703A 

ASC 

GSE 

A 224 - 73 MSC 

SDI 
UNI 

1N3703B 

ASC 

GSE 

A 226- 26 MSC 

SDI 
UNI 

1N3704 

♦ DIC 
IDC 
PWC 

A 226- 27 SDI 

1N3704A 

♦ DIC 
IDC 
PWC 

"A 226- 28 UNI 

1N3704B 

♦ DIC 

: IDC 

PWC 
UNI 


1N3705A 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
UNI 

1N3705B 
I ♦ DIC 
IDC 
PWC 

I UNI 

1N3706 

♦ DIC 

! IDC 

PWC 

SDI 

1N3706A 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
UNI 

1N3706B 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
UNI 


♦ DIC 
IDC 
PWC 
UNI 

1N3707B 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
UNI 

1N3708 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
SDI 

1N3708A 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
UNI 

1N3708B 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
UNI 


ASC 

GSE 

MSC 

SDI 

UNI 

USS 

AMOTA 2 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
TNC 
USS 

AMOTA 2 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
SDI 
UNI 
USS 

AMOTA 2 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
TNC 
USS 

AMOTA 2 

♦ DIC 
IDC 
PWC 
TNC 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SCN 
UNI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SCN 
UNI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SCN 
UNI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SCN 
UNI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SCN 
UNI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 
ASC 2 
GSE 
MSC 
SDI 
USS 

ASC 2 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDEX 


II 

\l TYPE NUMBER SEQUENCE 




TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS Pa&Line 

1N3709 



1N3739 




GELC 

266- 94 

1N3788B 

AMOTA 

m - 68 

1N3796 


(cont) 

♦ DIC 


(cont.) 

SES 


GIC 

IDC 


APD 

DIC 


(cont.) 

MOTA 

GSE 

MSC 


SSI 

SYN 


ITT 

SSI 


ETC 

GSE 


MSC 

SDI 

PWC 

SCN 


TNC 

WESY 


1N3774 

IDC 

165- 48 

IDC 

MSC 



SSI ! 

SDI 

UNI 


1N3740 

AGESY 

354- 13 

1N3775 

EDI 

384-102 

SDI 

SSI 


1N3796A 

APD 205-80 


USS 


EDL 

INRB 


SCN 

SSI 


1N3789 

AMOTA 

188-153 

DIC 

ETC 

1N3709A 

ASC 

242- 32 

INRC 

INRI 


1N3777 

IDC 

364- 91 

APD 

DIC 


GSE 

IDC 

♦ DIC 

GSE 


INRJ 

SAR 


MIC 

SSI 


ETC 

GSE 


MOTA 

MSC 

MSC 

PWC 


SES 

SSI 


1N3778 

AMIC 

517- 81 

IDC 

MSC 


SDI 

SSI 

SDI 

UNI 


SYN 

TNC 



♦ ALP 


SDI 

SSI 


1N3796B 

APD 205-81 


USS 



WESY 


1N3779 

CODI 

176-131 

1N3789A 

AMOTA 

188-154 

DIC 

ETC 

1N3709B 

ASC 

242- 33 

1N3741 

AGESY 

366- 17 

CRL 

DIC 


APD 

DIC 


GSE 

IDC 

♦ DIC 

GSE 


EDL 

INRB 


GSE 

IDC 


ETC 

GSE 


MOTA 

MSC 

MSC 

PWC 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


IDC 

MSC 


SDI 

SSI 

SDI 

UNI 


INRJ 

SES 


INRI 

INRJ 


SDI 

SSI 


1N3797 

APD 207-65 


USS 


SSI 

SYN 


KSC 

♦ MSC 


1N3789B 

AMOTA 

188-155 

DIC 

ETC 

1N3710 

ASC 

243- 73 

TNC 

WESY 


SSI 

TSC 


APD 

DIC 


GSE 

IDC 

♦ DIC 

GSE 


1N3742 

AGESY 

375- 59 


♦ USS 


ETC 

GSE 


MOTA 

MSC 

MSC 

PWC 


EDL 

INRB 


1N3780 

CODI 

176-132 

IDC 

MSC 


SDI 

SSI 

SCN 

SDI 


INRC 

INRI 


CRL 

DIC 


SDI 

SSI 


1N3797A 

APD 207-66 

UNI 

USS 


INRJ 

SES 


GSE 

IDC 


1N3790 

AMOTA 

190-137 

DIC 

ETC 

1N3710A 

ASC 

243- 74 

SSI 

SYN 


INRB 

INRC 


APD 

DIC 


GSE 

IDC 

♦ DIC 

GSE 


TNC 

WESY 


INRI 

INRJ 


ETC 

GSE 


MOTA 

MSC 

MSC 

PWC 


1N3743 

INRB 

380- 57 

KSC 

♦ MSC 


IDC 

MSC 


SDI 

SSI 

SDI 

UNI 


INRC 

INRI 


SSI 

TSC 


SDI 

SSI 


1N3797B 

APD 207-67 


USS 


INRJ 

SES 



♦ USS 


1N3790A 

AMOTA 

190-138 

DIC 

ETC 

1N3710B 

ASC 

243- 75 

SSI 

TNC 


1N3781 

CODI 

176-133 

APD 

DIC 


GSE 

IDC 

♦ DIC 

GSE 


1N3744 

INRB 

383- 19 

CRL 

DIC 


ETC 

GSE 


MOTA 

MSC 

MSC 

PWC 


INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


SDI 

SSI 

SDI 

UNI 


INRJ 

SES 


INRB 

INRC 


SDI 

SSI 


1N3798 

APD 209- 43 


USS 


SSI 

TNC 


INRI 

INRJ 


1N3790B 

AMOTA 

190-139 

DIC 

ETC 

1N3711 

EDI 

400-108 

1N3745 

♦ AALP 

512- 54 

KSC 

♦ MSC 


APD 

DIC 


GSE 

IDC 

SCO 

SOD 



MIC 


SSI 

TSC 


ETC 

GSE 


MOTA 

MSC 

1N3712 

AGESY 

567- 95 

1N3746 

♦ AALP 

512- 55 


♦ USS 


IDC 

MSC 


SDI 

SSI 

KMC 

SSI 


1N3747 

♦ AALP 

512- 56 

1N3782 

CODI 

176-134 

SDI 

SSI 


1N3798A 

APD 209- 44 

1N3713 

AGESY 

567 - 83 


MIC 


CRL 

DIC 


1N3791 

AMOTA 

193- 46 

DIC 

ETC 

KMC 

SSI 


JAN 1 N3747W,WM,WM 


GSE 

IDC 


APD 

DIC 


GSE 

IDC 

JAN1N3713 

GESY 

567 - 84 

ALP 

MIC 

512- 57 

INRB 

INRC 


ETC 

GSE 


MOTA 

MSC 

1N3714 

AGESY 

569- 72 

1N3748 

A Dll 

310- 41 

INRI 

INRJ 


IDC 

MSC 


SDI 

SSI 


SSI 


EDL 

ETC 


KSC 

♦ MSC 


SDI 

SSI 


1N3798B 

APD 209-45 

1N3715 

AGESY 

569- 69 


UPI 


SSI 

TSC 


1N3791A 

AMOTA 

193- 47 

DIC 

ETC 


SSI 


1N3749 

A Dll 

329- 1 


♦ USS 


APD 

DIC 


GSE 

IDC 

JAN1N3715 

GESY 

569- 70 

EDL 

ETC 


1N3783 

CODI 

176-135 

ETC 

GSE 


MOTA 

MSC 

1N3716 

AGESY 

570-108 


UPI 


CRL 

DIC 


IDC 

MSC 


SDI 

SSI 

KMC 

SSI 


1N3750 

ADM 

346- 51 

GSE 

IDC 


SDI 

SSI 


1N3799 

APD 211-129 

1N3717 

AGESY 

570-103 

EDL 

ETC 


INRB 

INRC 


1N3791B 

AMOTA 

193- 48 

DIC 

ETC 

KMC 

SSI 


1N3751 

A Dll 

359- 64 

INRI 

INRJ 


APD 

DIC 


GSE 

IDC 

JAN1N3717 

GESY 

570-104 

EDL 

ETC 


KSC 

♦ MSC 


ETC 

GSE 


MOTA 

MSC 

1N3718 

AGESY 

572- 27 

1N3752 

ADM 

370- 6 

SSI 

TSC 


IDC 

MSC 


SDI 

SSI 


SSI 


EDL 

ETC 



♦ USS 


SDI 

SSI 


1N3799A 

APD 211-130 

1N3719 

AGESY 

572- 24 

1N3753 

GELC 

250- 82 

1N3784 

CODI 

176-136 

1N3792 

APD 

195- 76 

DIC 

ETC 


SSI 


GESY 

GIC 


CRL 

DIC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 

JAN1N3719 

GESY 

572- 25 

IDC 

ITT 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


MOTA 

MSC 

1N3720 

AGESY 

572- 94 


UPI 


INRB 

INRC 


MOTA 

MSC 


SDI 

SSI 


SSI 


1N3754 

IDC 

298-102 

INRI 

INRJ 


SDI 

SSI 


1N3799B 

APD 211-131 

1N3721 

AGESY 

572- 92 


♦ RCA 


KSC 

♦ MSC 


1N3792A 

APD 

195- 77 

DIC 

ETC 


SSI 


1N3755 

♦ ARCA 

309- 66 

SSI 

TSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 

JAN1N3721 

GESY 

572- 93 


IDC 



♦ USS 


GSE 

IDC 


MOTA 

MSC 

1N3722 

AGIC 

271 - 54 

1N3756 

♦ ARCA 

328- 21 

1N3785 

AM OTA 

178- 43 

MOTA 

MSC 


SDI 

SSI 

IDC 

♦ MSC 


1N3757 

ADM 

312- 9 

APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1N3800 

APD 213-124 

1N3723 

SOD 

370- 51 

EDL 

ETC 


ETC 

GSE 


1N3792B 

APD 

195- 78 

DIC 

ETC 

1N3724 

SOD 

377-109 

IDC 

UPI 


IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC ; 

1N3725 

SOD 

382- 11 

1N3758 

ADM 

330-100 

SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MOTA 

MSC 

1N3726 

SOD 

386- 13 

EDL 

ETC 


1N3785A 

AMOTA 

178- 44 

MOTA 

MSC 


SDI 

SSI 

1N3727 

SOD 

388- 15 


UPI 


APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1N3800A 

APD 213-125 

1N3728 

ARAYN 

259- 67 

1N3759 

ADM 

348- 18 

ETC 

GSE 


1N3793 

APD 

198- 49 

DIC 

ETC 

NJRC 

SSI 


EDL 

ETC 


IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 

1N3729 

ARAYN 

287- 30 

1N3760 

ADM 

360-110 

SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MOTA 

MSC 

IDC 

SSI 


EDL 

IDC 


1N3785B 

AMOTA 

178- 45 

MOTA 

MSC 


SDI 

SSI 

1N3730 

ARAYN 

273- 60 

1N3761 

ADM 

371 - 35 

APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1N3800B 

APD 213-126 

HSC 

IDC 


EDL 

ETC 


ETC 

GSE 


1N3793A 

APD 

198- 50 

DIC 

ETC 

NJRC 

SDI 


1N3762 

DIC 

402- 93 

IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 


SSI 


1N3763 

CODI 

205- 78 

SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MOTA 

MSC 

1N3731 

IDC 

277- 13 

CRL 

DIC 


1N3786 

AMOTA 

180- 84 

MOTA 

MSC 


SDI 

SSI 

! ITT 

SDI 


GSE 

IDC 


APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1N3801 

APD 215-93 

SES 

TEC 


MSC 

TSC 


ETC 

GSE 


1N3793B 

APD 

198- 51 

DIC 

ETC 


TSC 


1N3764 

AUNI 

394- 40 

IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 

1N3732 

IDC 

171-194 


TRW 


SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MOTA 

MSC 


MSC 


1N3765 

A WESY 

357- 54 

1N3786A 

AMOTA 

180- 85 

MOTA 

MSC 


SDI 

SSI 

1N3733 

AMIC 

510- 84 

EDL 

♦ GESY 


APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1N3801A 

APD 215-94 

1N3734 

A FSC 

576- 25 

IDC 

INRB 


ETC 

GSE 


1N3794 

APD 

200- 25 

DIC 

ETC 

1N3735 

EDL 

306- 69 

INRC 

INRI 


IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 

ETC 

INRB 


INRJ 

SOD 


SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MOTA 

MSC 

INRC 

INRI 


SSI 

SYN 


1N3786B 

AMOTA 

180- 86 

MOTA 

MSC 


SDI 

SSI 

INRJ 

SAR 



TUNL 


APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1N3801B 

APD 215-95 

SES 

SSI 


1N3766 

A WESY 

364- 90 

ETC 

GSE 


1N3794A 

APD 

200- 26 

DIC 

ETC 

SYN 

TNC 


EDL 

♦ GESY 


IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 


WESY 


IDC 

INRB 


SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MOTA 

MSC 

1N3736 

AGESY 

318-20 

INRC 

INRI 


1N3787 

AMOTA 

182-137 

MOTA 

MSC 


SDI 

SSI 

EDL 

ETC 


INRJ 

SOD 


APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1 N3802,A,B 

♦ AMOTA 217- 4 

INRB 

INRC 


SSI 

SYN 


ETC 

GSE 


1N3794B 

APD 

200- 27 

♦ DIC 

ETC 

INRI 

INRJ 



TUNL 


IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 

SAR 

SES 


JAN 1 N3766,R 

none 

369- 4 

SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MSC 

SDI 

SSI 

SYN 


1N3767 

A WESY 

368- 1 

1N3787A 

AMOTA 

182-138 

MOTA 

MSC 



SSI 

TNC 

WESY 


EDL 

♦ GESY 


APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1 N3803,A,B 

AMOTA 218- 86 

1N3737 

AGESY 

326- 54 

IDC 

INRB 


ETC 

GSE 


1N3795 

APD 

202-141 

♦ DIC 

ETC 

ETC 

INRB 


INRC 

INRI 


IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 

INRC 

INRI 


INRJ 

SOD 


SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MSC 

SDI 

INRJ 

SAR 


SSI 

SYN 


1N3787B 

AMOTA 

182-139 

MOTA 

MSC 



SSI 

SES 

SSI 



TUNL 


APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1N3804AB 

♦ AMOTA 219-160 

SYN 

TNC 


1N3768 

A WESY 

374- 52 

ETC 

GSE 


1N3795A 

APD 

202-142 

♦ DIC 

ETC 


WESY 


EDL 

♦ GESY 


IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 

1N3738 

AGESY 

337- 62 

IDC 

INRB 


SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MSC 

SDI 

EDL 

ETC 


INRC 

INRI 


1N3788 

AMOTA 

186- 66 

MOTA 

MSC 



SSI | 

INRB 

INRC 


INRJ 

SOD 


APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1N3805,A,B 

♦ AMOTA 221 -104 1 

INRI 

INRJ 


SSI 

SYN 


ETC 

GSE 


1N3795B 

APD 

202-143 

♦ DIC 

ETC 

SAR 

SES 



TUNL 


IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC i 

SSI 

SYN 


JAN 1 N3768,R 

none 

379- 82 

SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MSC 

SDI 

TNC 

WESY 


1N3769 

GELC 

253- 40 

1N3788A 

AMOTA 

186-67 

MOTA 

MSC 



SSI 

1N3739 

AGESY 

344- 91 

GESY 

GIC 


APD 

DIC 


SDI 

SSI 


1 N3806,A,B 

♦ AMOTA 223- 49 

EDL 

INRB 


IDC 

ITT 


ETC 

GSE 


1N3796 

APD 

205- 79 

♦ DIC 

ETC 

INRC 

INRI 


1N3770 

AMIC 

530- 63 

IDC 

MSC 


DIC 

ETC 


GSE 

IDC 

INRJ 

SAR 


1N3771 

ITT 

496- 15 

SDI 

SSI 


GSE 

IDC 


MSC 

SDI 

cont next col 



1N3772 

ITT 

496- 16 




cont next col 




SSI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


[ TYPE No. MFRS l Pq&LinelTYPE No. MFRS I Pa&Line[TYPE No. MFRSlPa&LineiTYPE No. MFRSIPq&LinelTYPE No. MFRSIPa&Line 


1N3807AB 

♦AMOTA 

224-136 

JAN 1N3822A 

CODI 168- 4 

JAN 1N3827A 

CODI 

173- 68 

1N3866 

ASET 312- 6 

JAN 1 N3883,R 

DIC 

285 - 31 

♦ DIC 

ETC 


DIC 

INRC 


DIC 

INRC 


Dll 

ETC 


GESY 

WESY 


GSE 

IDC 


MOTA 

USS 


MOTA 

USS 


IDC 

MSC 


1N3883R 

♦ GESY 

285- 32 

MSC 

SDI 


1N3823 

ASC 

168-152 

1N3828 

ASC 

175- 40 

SCN 

SOD 


SSI 

TIID 



SSI 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ DIC 


SSI 

UPI 



TIIF 


1 N3808,A,B 

♦ AMOTA 

226- 80 

ESMF 

ETC 


ESMF 

ETC 


1N3867 

ASET 

330- 96 

1N3884 

SCN 

272- 42 

♦ DIC 

ETC 


♦ GSE 

IDC 


♦ GSE 

IDC 


Dll 

ETC 


SSI 

TEC 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


MSC 

SCN 


1N3885 

SCN 

278-101 

MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


SOD 

SSI 


SSI 

TEC 



SSI 


ITT 

MISI 


ITT 

MISI 



UPI 


JAN 1N3885 

none 

278-102 

1N3809,A,B 

♦ AMOTA 

227-141 

SES 

SSI 


SES 

SSI 


1N3868 

ASET 

348- 15 

1N3886 

SCN 

282- 59 

♦ DIC 

ETC 


TNC 

TRW 


TNC 

TRW 


CODI 

Dll 


SSI 

TEC 


GSE 

IDC 



USS 



USS 


ETC 

IDC 


JAN 1N3886 

none 

282- 60 

MSC 

SDI 


1N3823A 

ASC 

168-153 

1N3828A 

ASC 

175- 41 

MSC 

SCN 


1N3887 

SCN 

284- 37 


SSI 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ DIC 


SOD 

SSI 


SSI 

TEC 


1N3810,A.B 

♦ AMOTA 

229- 54 

♦ ESMF 

ETC 


♦ ESMF 

ETC 


1N3869 

ASET 

370- 3 

1N3888 

SCN 

285- 33 

♦ DIC 

ETC 


♦ GSE 

IDC 


♦ GSE 

IDC 


CODI 

Dll 


SSI 

TEC 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


ETC 

MSC 


JAN 1 N3888 

none 

285- 34 

MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


SCN 

SOD 


1N3889 

♦ DIC 

272- 43 


SSI 


ITT 

MISI 


ITT 

MISI 



SSI 


♦ EDI 

♦ ESMF 


1N381 1,A,B 

♦ AMOTA 

230-135 

SES 

SSI 


SES 

SSI 


1N3870 

ASET 

384- 61 

ETC 

GESY 


♦ DIC 

ETC 


TNC 

TRW 


TNC 

TRW 


CODI 

Dll 


IDC 

MISI 


GSE 

IDC 



USS 



USS 


MSC 

SCN 


♦ MOTA 

SOD 


MSC 

SDI 


JAN 1N3823A 

CODI 

168-154 

JAN 1N3828A 

CODI 

175- 42 

SOD 

SSI 


SOIF 

SSI 



SSI 


DIC 

INRC 


DIC 

INRC 


1N3871 

ASET 

392- 45 

TEC 

♦ TUB 


1 N38 1 2,A,B 

♦ AMOTA 

232- 68 

MOTA 

USS 


MOTA 

USS 


CODI 

Dll 


TIID 

TIIF 


♦ DIC 

ETC 


1N3824 

ASC 

169-148 

1 N3829,A 

♦ ASC 

177-151 

MSC 

SCN 


TNC 

TRW 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ DIC 


SCO 

SOD 



WESY 


MSC 

SDI 


ESMF 

ETC 


ETC 

GSE 



SSI 


1N3890 

♦ DIC 

278-103 


SSI 


♦ GSE 

IDC 


IDC 

INRB 


1N3872 

HSC 

276- 79 

♦ EDI 

EDL 


1N3813AB 

♦ AMOTA 

233-1 17 

INRB 

INRC 


INRC 

INRI 


IDC 

ITT 


♦ ESMF 

ETC 


♦ DIC 

ETC 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


SDI 

SES 


GESY 

MISI 


GSE 

IDC 


ITT 

MISI 


MSC 

SAR 


SSI 

TSC 


♦ MOTA 

SCN 


MSC 

SDI 


SES 

SSI 


SES 

SSI 


1N3873 

A GESY 

270- 67 

SOD 

SOIF 



SSI 


TNC 

TRW 


♦ TNC 

TRW 


IDC 

SSI 


SSI 

TEC 


1 N38 14,A,B 

♦ AMOTA 

235- 78 


USS 



USS 



TSC 


♦ TUB 

TIID 


♦ DIC 

ETC 


1N3824A 

ASC 

169-149 

1 N3830,A 

♦ ASC 

180- 19 

1N3873HR 

IDC 

270- 68 

TIIF 

TNC 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ DIC 


1N3874 

IDC 

272- 39 

TRW 

WESY 


MSC 

SDI 


♦ ESMF 

ETC 


ETC 

GSE 


SCN 

SSI 


JAN 1 N3890,R 

DIC 

278-104 


SSI 


♦ GSE 

IDC 


IDC 

INRB 



TEC 


EDI 

GESY 


1 N38 1 5,A,B 

♦ DIC 

236-105 

INRB 

INRC 


INRC 

INRI 


1N3875 

SCN 

278- 96 


WESY 


ETC 

GSE 


INRI 

INRJ 


INRJ 

ITT 


SSI 

TEC 


1N3891 

♦ DIC 

282- 61 

IDC 

♦ MOTA 


ITT 

MISI 


MSC 

SAR 


JAN 1N3875 

none 

278- 97 

♦ EDI 

♦ ESMF 


MSC 

SDI 


SES 

SSI 


SES 

SSI 


1N3876 

SCN 

282- 54 

ETC 

GESY 



SSI 


TNC 

TRW 


♦ TNC 

TRW 


SSI 

TEC 


MISI 

♦ MOTA 


1N3816,A,B 

♦ AMOTA 

237-139 


USS 



USS 


JAN 1N3876 

none 

282- 55 

SCN 

SOD 


♦ DIC 

ETC 


JAN 1N3824A 

CODI 

169-150 

1N3831 

APD 

496- 34 

1N3877 

SSI 

284- 34 

SOIF 

SSI 


GSE 

IDC 


DIC 

INRC 


ITT 

♦ SES 



TEC 


TEC 

♦ TUB 


MSC 

SDI 


MOTA 

USS 



WSI 


1N3878 

SCN 

285- 28 

TIID 

TIIF 



SSI 


1N3825 

ASC 

170-156 

1N3832 

APD 

496- 40 

SSI 

TEC 


TNC 

TRW 


1N3817,A,B 

♦ AMOTA 

239-121 

CODI 

♦ DIC 


ITT 

♦ SES 


JAN 1N3878 

none 

285- 29 


WESY 


♦ DIC 

ETC 


ESMF 

ETC 



WSI 


1N3879 

♦ DIC 

272- 40 

JAN 1 N389 1 ,R 

DIC 

282- 62 

GSE 

IDC 


♦ GSE 

IDC 


1N3833 

APD 

496- 53 

♦ EDI 

ESMF 


EDI 

GESY 


MSC 

SDI 


INRB 

INRC 


ITT 

♦ SES 


♦ GESY 

IDC 



WESY 



SSI 


INRI 

INRJ 



WSI 


MISI 

♦ MOTA 


1N3892 

♦ DIC 

284- 38 

1 N38 1 8,A,B 

♦ AMOTA 

240-139 

ITT 

MISI 


1N3834 

APD 

496- 60 

SCN 

SOD 


♦ EDI 

♦ ESMF 


♦ DIC 

ETC 


SES 

SSI 


ITT 

♦ SES 


SOIF 

SSI 


ETC 

GESY 


GSE 

IDC 


TNC 

TRW 



WSI 


TEC 

♦ TUB 


MISI 

♦ MOTA 


MSC 

SDI 



USS 


1N3835 

APD 

496- 69 

TIID 

TIIF 


SCN 

SOD 



SSI 


1N3825A 

ASC 

170-157 

ITT 

♦ SES 


TNC 

TRW 


SOIF 

SSI 


1 N3819,A,B 

♦ AMOTA 

242- 84 

CODI 

♦ DIC 



WSI 



WESY 


TEC 

♦ TUB 


♦ DIC 

ETC 


♦ ESMF 

ETC 


1N3836 

APD 

496- 74 

1N3879R 

♦ GESY 

272- 41 

TIID 

TIIF 


GSE 

IDC 


♦ GSE 

IDC 


ITT 

♦ SES 


SSI 

TIID 


TNC 

TRW 


MSC 

SDI 


INRB 

INRC 



WSI 



TIIF 



WESY 



SSI 


INRI 

INRJ 


1N3837 

APD 

496- 83 

1N3880 

♦ DIC 

278- 98 

1N3893 

♦ DIC 

285- 35 

1 N3820,A,B 

♦ AMOTA 

243-120 

ITT 

MISI 


ITT 

♦ SES 


♦ EDI 

ESMF 


♦ EDI 

♦ ESMF 


♦ DIC 

ETC 


SES 

SSI 



WSI 


♦ GESY 

MISI 


ETC 

GESY 


GSE 

IDC 


TNC 

TRW 


1N3838 

APD 

496-100 

♦ MOTA 

SCN 


MISI 

♦ MOTA 


MSC 

SDI 



USS 


ITT 

♦ SES 


SOD 

SOIF 


SCN 

SOD 



SSI 


JAN 1N3825A 

CODI 

170-158 


WSI 


SSI 

TEC 


SOIF 

SSI 


1N3821 

ASC 

167- 44 

DIC 

INRC 


1N3839 

APD 

496- 35 

♦ TUB 

TIID 


TEC 

♦ tub 


CODI 

♦ DIC 


MOTA 

USS 


ITT 

♦ SES 


TIIF 

TNC 


TIID 

TIIF 


ESMF 

ETC 


1N3826 

ASC 

171-195 


WSI 


TRW 

WESY 


TNC 

TRW 


♦ GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


1N3840 

APD 

496- 41 

JAN 1 N3880,R 

DIC 

278- 99 


WESY 


INRB 

INRC 


ESMF 

ETC 


ITT 

♦ SES 


GESY 

WESY 


JAN 1 N3893,R 

DIC 

285- 36 

INRI 

INRJ 


♦ GSE 

IDC 



WSI 


1N3880R 

♦ GESY 

278-100 

EDI 

GESY 


ITT 

MISI 


INRB 

INRC 


1N3841 

APD 

496- 54 

SSI 

TIID 



WESY 


SES 

SSI 


INRI 

INRJ 


ITT 

♦ SES 



TIIF 


1N3894 

SSI 

259- 55 

TNC 

TRW 


ITT 

MISI 



WSI 


1N3881 

♦ DIC 

282- 56 

1N3895 

SSI 

259- 34 


USS 


SES 

SSI 


1N3842 

APD 

496- 61 

♦ EDI 

ESMF 


1N3896 

A ESP 

165- 36 

1N3821A 

ASC 

167- 45 

TNC 

TRW 


ITT 

♦ SES 


♦ GESY 

MISI 


APD 

CODI 


CODI 

♦ DIC 



USS 



WSI 


♦ MOTA 

SCN 


CRL 

IDC 


♦ ESMF 

ETC 


1N3826A 

ASC 

171-196 

1N3843 

APD 

496- 70 

SOD 

SOIF 



SSI 


♦ GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


ITT 

♦ SES 


SSI 

TEC 


1N3897 

A ESP 

165- 71 

INRB 

INRC 


♦ ESMF 

ETC 



WSI 


♦ TUB 

TIID 


APD 

CODI 


INRI 

INRJ 


♦ GSE 

IDC 


1N3844 

APD 

496- 75 

TIIF 

TNC 


CRL 

IDC 


ITT 

MISI 


INRB 

INRC 


ITT 

♦ SES 


TRW 

WESY 



SSI 


SES 

SSI 


INRI 

INRJ 



WSI 


JAN 1 N388 1 ,R 

DIC 

282- 57 

1N3898 

A ESP 

165-107 

TNC 

TRW 


ITT 

MISI 


1N3845 

APD 

496- 84 

GESY 

WESY 


APD 

CODI 



USS 


SES 

SSI 


ITT 

♦ SES 


1N3881R 

♦ GESY 

282- 58 

CRL 

IDC 


JAN 1N3821A 

CODI 

167- 46 

TNC 

TRW 



WSI 


SSI 

TIID 



SSI 


DIC 

INRC 



USS 


1N3846 

APD 

496-101 


TIIF 


1N3899 

♦ ESMF 

272- 44 

MOTA 

USS 


JAN 1N3826A 

CODI 

172- 1 

ITT 

♦ SES 


1N3882 

♦ DIC 

284- 35 

♦ ETC 

GESY 


1N3822 

ASC 

168- 2 

DIC 

INRC 



WSI 


♦ EDI 

ESMF 


IDC 

MISI 


CODI 

♦ DIC 


MOTA 

USS 


1N3847 

KMC 

571 - 55 

♦ GESY 

MISI 


♦ MOTA 

SOD 


ESMF 

ETC 


1N3827 

ASC 

173- 66 

1N3848 

KMC 

572- 18 

♦ MOTA 

SCN 


SOIF 

SSI 


♦ GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


1N3849 

KMC 

572- 80 

SOD 

SOIF 


TEC 

TRW 


INRB 

INRC 


ESMF 

ETC 


1N3850 

KMC 

573- 22 

SSI 

TEC 



WESY 


INRI 

INRJ 


♦ GSE 

IDC 


1N3851 

KMC 

573- 52 

♦ TUB 

TIID 


1N3900 

♦ ESMF 

278-105 

ITT 

MISI 


INRB 

INRC 


1N3852 

KMC 

571 - 49 

TIIF 

TNC 


♦ ETC 

GESY 


SES 

SSI 


INRI 

INRJ 


1N3853 

KMC 

572- 12 

TRW 

WESY 


MISI 

♦ MOTA 


TNC 

TRW 


ITT 

MISI 


1N3854 

KMC 

572- 59 

1N3882R 

♦ GESY 

284- 36 

SOD 

SOIF 



USS 


SES 

TNC 


1N3857 

KMC 

571 - 43 

SSI 

TIID 


SSI 

TEC 


1N3822A 

ASC 

168- 3 

TRW 

USS 


1N3858 

KMC 

571 - 98 


TIIF 


TRW 

WESY 


CODI 

♦ DIC 


1N3827A 

ASC 

173- 67 

1N3859 

KMC 

572- 45 

1N3883 

♦ DIC 

285- 30 

1N3901 

♦ ESMF 

282- 63 

♦ ESMF 

ETC 


CODI 

♦ DIC 


1N3860 

KMC 

573- 4 

♦ EDI 

ESMF 


♦ ETC 

GESY 


♦ GSE 

IDC 


♦ ESMF 

ETC 


1N3862 

UPI 

573- 97 

♦ GESY 

MISI 


MISI 

♦ MOTA 


INRB 

INRC 


♦ GSE 

IDC 


1N3864 

HSC 

280- 86 

♦ MOTA 

SCN 


SOD 

SOIF 


INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


IDC 

NJRC 


SOD 

SOIF 


SSI 

TEC 


ITT 

MISI 


INRI 

INRJ 


RAYN 

SDI 


SSI 

TEC 


TRW 

WESY 


SES 

SSI 


ITT 

MISI 


SSI 

TSC 


♦ tub 

TIID 


1N3902 

♦ ESMF 

284- 39 

TNC 

TRW 


SES 

SSI 


1N3865 

IDC 

252- 96 

TIIF 

TNC 


♦ ETC 

GESY 



USS 


TNC 

TRW 



ITT 


TRW 

WESY 


MISI 

♦ MOTA 






USS 
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1. TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 



liEt-UBS 

hMiif 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N3902 



1N3954 

IDC 

270- 69 

1N3989 

A WESY 

3§7 - 62 

1N4001 



1N4007 

♦ AMOTA 

371 - 37 

(cont) 

SOD 


SSI 

TSC 


EDI 

ESMF 


(cont) 

SAR 


BNT 

BRA 


SOIF 

SSI 


1N3956 

IDC 

267- 23 

ETC 

GESY 


SCN 

SCO 


CNS 

♦ DIC 


TEC 

TRW 


1N3957 

AUNI 

370- 92 

IDC 

INRB 


SDI 

SEN 


EDI 

EDL 



WESY 


MSC 

SET 


INRC 

INRI 


♦ SES 

SET 


EMLS 

ETC 


1N3903 

♦ ESMF 

285- 37 


TRW 


INRJ 

MISI 


SOD 

SST 


FERB 

♦ GIC 


♦ ETC 

GESY 


JAN 1N3957 

MSC 

376- 39 

MOTA 

SOD 


TEK 

♦ Til 


HSC 

IDC 


MISI 

♦ MOTA 



SET 


SSI 

TUNL 


TUB 

TIID 


INRB 

♦ INRC 


SOD 

SOIF 


1N3958 

SOD 

280- 4 

1N3990 

A WESY 

373- 34 

TIIF 

TNC 


INRI 

INRJ 


! SSI 

TEC 


SSI 

TNC 


EDI 

ESMF 


UPI 

♦ WAB 


INTG 

ITT 


TRW 

WESY 


1N3958C 

SSI 

279-108 

ETC 

GESY 


1N4002 

♦ AMOTA 

301 - 14 

MSC 

PWC 


1N3904 

IDC 

272- 45 

1N3959 

SOD 

283- 53 

IDC 

INRB 


BNT 

BRA 


QUA 

SAR 



SSI 


SSI 

TNC 


INRC 

INRI 


CNS 

CRL 


SCN 

SCO 


1N3905 

SSI 

278-106 

1N3959C 

SSI 

283- 43 

INRJ 

MISI 


♦ DIC 

EDI 


SDI 

SEN 


1N3906 

SSI 

282- 64 

1N3960 

SOD 

284- 64 

MOTA 

SOD 


EDL 

EMLS 


♦ SES 

SET 


1N3907 

SSI 

284- 40 

SSI 

TNC 


SOIF 

SSI 


ETC 

FERB 


SOD 

SSI 


1N3908 

SSI 

285- 38 

1N3960C 

SSI 

284- 61 


TUNL 


♦ GIC 

HSC 


SST 

TEK 


1N3909 

♦ ESMF 

272- 46 

1N3961 

SOD 

285-105 

1N3991 

GELC 

248- 64 

IDC 

INRB 


♦ Til 

TUB 


ETC 

GESY 


SSI 

TNC 


IDC 

UPI 


♦ INRC 

INRI 


TIID 

TIIF 


1 IDC 

MISI 


1N3961C 

SSI 

285- 93 

1N3992 

A TNC 

261 - 56 

INRJ 

INTG 


TNC 

UPI 


♦ MOTA 

SOD 


1N3962 

AGESY 

286- 60 

CODI 

EDL 


ITT 

MSC 



♦ WAB 


SOIF 

SSI 


SOD 

SSI 


ITT 

SCO 


PWC 

QUA 


1N4008 

AGIC 

264- 85 

TEC 

TNC 



TNC 



SET 


SAR 

SCN 


GELC 

IDC 


TRW 

WESY 


1N3962C 

SSI 

286- 58 

JAN 1N3992 

none 

397- 70 

SCO 

SDI 



SDI 


JAN 1 N3909,R 

GESY 

272- 47 

1N3963 

SOD 

287- 55 

1 N3993,A 

♦ A MOTA 

169- 13 

SEN 

♦ SES 


1N4009 

APX 

266- 37 


WESY 


SSI 

TNC 


♦ DIC 

Dll 


SET 

SOD 


CODI 

♦ ESMF 


1N3910 

♦ ESMF 

278-107 

1N3963C 

SSI 

287- 42 

ETC 

GSE 


SST 

TEK 


FSC 

GESY 


ETC 

GESY 


1N3964 

A SYN 

316-33 

IDC 

INRB 


♦ Til 

TUB 


GIC 

HSC 


MISI 

♦ MOTA 


EDL 

ETC 


INRC 

INRI 


TIID 

TIIF 


IDC 

INTG 


SOD 

SOIF 


IDC 

SOD 


INRJ 

SES 


TNC 

UPI 


ITT 

MISI 


SSI 

TEC 


SSI 

UPI 


SSI 

TNC 



♦ WAB 


♦ MULB 

♦ PHIC 


TNC 

TRW 


1N3965 

EDL 

335- 40 

JAN 1 N3993A,RA DIC 

169- 14 

1N4003 

♦ AMOTA 

312- 12 

♦ QUA 

SDI 



WESY 


ETC 

IDC 


INRC 

MOTA 


BNT 

BRA 


SES 

SHWG 


JAN 1 N3910,R 

GESY 

278-108 

SOD 

SSI 


1 N3994,A 

♦ A MOTA 

170- 9 

CNS 

CRL 


SOD 

TEC 



WESY 


SYN 

UPI 


♦ DIC 

Dll 


♦ DIC 

EDI 


TIID 

♦ TIIF 


1N3911 

♦ ESMF 

282- 65 

1N3966 

A SYN 

352- 36 

ETC 

GSE 


EDL 

EMLS 



TSC 


ETC 

GESY 


EDL 

ETC 


IDC 

INRB 


ETC 

FERB 


1N4010 

CODI 

174-149 

MISI 

♦ MOTA 


IDC 

SOD 


INRC 

INRI 


♦ GIC 

HSC 


♦ DIC 

GSE 


SOD 

SOIF 



SSI 


INRJ 

SES 


IDC 

INRB 


IDC 

♦ MSC 


SSI 

TEC 


1N3967 

A SYN 

364- 60 

SSI 

TNC 


♦ INRC 

INRI 


TNC 

TSC 


TNC 

TRW 


EDL 

ETC 


JAN 1 N3994A.RA DIC 

170- 10 

INRJ 

INTG 



♦ USS 



WESY 


IDC 

SOD 


INRC 

MOTA 


ITT 

MSC 


1N4011 

SSI 

370- 14 

JAN 1 N39 11 ,R 

GESY 

282- 66 


SSI 


1 N3995,A 

♦ A MOTA 

171 - 21 

PWC 

QUA 


1N4012 

ERI 

357- 10 


WESY 


1N3968 

A SYN 

317- 8 

♦ DIC 

Dll 


SAR 

SCN 


ETC 

IDC 


1N3912 

♦ ESMF 

284- 41 

EDL 

ETC 


ETC 

GSE 


SCO 

SDI 


INRB 

INRC 


ETC 

GESY 


IDC 

SSI 


IDC 

INRB 


SEN 

♦ SES 


INRI 

INRJ 


MISI 

♦ MOTA 



TUNL 


INRC 

INRI 


SET 

SOD 


SOD 

SSI 


SOD 

SOIF 


1N3969 

A SYN 

336- 28 

INRJ 

SES 


SST 

TEK 



TUNL 


SSI 

TEC 


EDL 

ETC 


SSI 

TNC 


♦ Til 

TUB 


1N4013 

ERI 

364- 5 

TNC 

TRW 


IDC 

SSI 


JAN 1 N3995A,RA DIC 

171-22 

TIID 

TIIF 


ETC 

IDC 



WESY 



TUNL 


INRC 

MOTA 


TNC 

UPI 


INRB 

INRC 


JAN 1 N3912,R 

GESY 

284- 42 

1N3970 

A SYN 

352-1 10 

1 N3996,A 

♦ AMOTA 

172- 53 


♦ WAB 


INRI 

INRJ 


1N3913 

♦ ESMF 

285 - 39 

EDL 

IDC 


♦ DIC 

Dll 


1N4004 

♦ AMOTA 

330-104 

SOD 

SSI 


ETC 

GESY 


SSI 

TUNL 


ETC 

GSE 


BNT 

BRA 



TUNL 


MISI 

♦ MOTA 


1N3971 

A SYN 

365- 16 

IDC 

INRB 


CNS 

CRL 


1N4014 

ERI 

367- 89 

SOD 

SOIF 


EDL 

IDC 


INRC 

INRI 


♦ DIC 

EDI 


ETC 

IDC 


SSI 

TEC 


SSI 

TUNL 


INRJ 

SES 


EDL 

EMLS 


INRB 

INRC 


TNC 

TRW 


1N3972 

A SYN 

317-68 

SSI 

TNC 


ETC 

FERB 


INRI 

INRJ 



WESY 


EDL 

SES 


JAN 1 N3996A,RA DIC 

172- 54 

♦ GIC 

HSC 


SOD 

SSI 


JAN 1 N3913,R 

GESY 

285- 40 


SSI 


INRC 

MOTA 


INRB 

♦ INRC 



TUNL 


1N3914 

IDC 

272- 48 

1N3973 

A SYN 

336- 96 

1 N3997,A 

♦ AMOTA 

173-138 

INRI 

INRJ 


1N4015 

ERI 

373- 96 


SSI 


EDL 

SES 


♦ DIC 

Dll 


INTG 

ITT 


ETC 

IDC 


1N3915 

SSI 

278-109 


SSI 


ETC 

GSE 


MSC 

PWC 


INRB 

INRC 


1N3916 

SSI 

282- 67 

1N3974 

A SYN 

353- 57 

IDC 

INRB 


QUA 

SAR 


INRI 

INRJ 


1N3919 

ETC 

373- 12 

EDL 

SES 


INRC 

INRI 


SCN 

SCO 


SOD 

SSI 


IDC 

SOD 



SSI 


INRJ 

SAR 


SDI 

SEN 



TUNL 



SSI 


1N3975 

A SYN 

365- 66 

SES 

SSI 


♦ SES 

SET 


1 N401 6,A,B 

A USS 

183- 1 

1N3920 

SSI 

384-1 10 

EDL 

SES 



TNC 


SOD 

SST 


GSE 

IDC 


1N3921 

SSI 

390- 54 


SSI 


JAN 1 N3997A,RA DIC 

173-139 

TEK 

♦ Til 


MSC 

SSI 


1N3924 

ETC 

373- 66 

1N3976 

A SYN 

318- 18 

INRC 

MOTA 


TUB 

TIID 


1N4017AB 

A USS 

186-117 


IDC 


EDL 

ETC 


1 N3998,A 

♦ AMOTA 

175-116 

TIIF 

TNC 


GSE 

IDC 


1N3929 

IDC 

260- 78 


SES 


♦ DIC 

Dll 


UPI 

♦ WAB 


MSC 

SSI 


1N3931 

EDL 

261 - 25 

1N3977 

A SYN 

337- 60 

ETC 

GSE 


1N4005 

♦ AMOTA 

348- 21 

1N4018AB 

A USS 

189- 15 

1N3934 

EDI 

379- 37 

EDL 

ETC 


IDC 

INRB 


BNT 

BRA 


GSE 

IDC 


ETC 

IDC 



SES 


INRC 

INRI 


CNS 

CRL 


MSC 

SSI 



SOD 


1N3978 

A SYN 

354- 11 

INRJ 

SAR 


♦ DIC 

EDI 


1N4019AB 

A USS 

191- 5 

1N3935 

APD 

496- 44 

EDL 

SES 


SES 

SSI 


EDL 

EMLS 


GSE 

IDC 



ITT 


1N3979 

A SYN 

366- 15 


TNC 


ETC 

FERB 


MSC 

SSI 


1N3936 

APD 

496- 27 

EDL 

SES 


JAN 1 N3998A,RA DIC 

175-117 

♦ GIC 

HSC 


1N4020AB 

A USS 

193-104 


ITT 


1N3981 

AUNI 

313- 99 

INRC 

MOTA 


IDC 

INRB 


GSE 

IDC 


1N3937 

APD 

496- 93 

MSC 

TRW 


1 N3999,A 

♦ AMOTA 

178-121 

♦ INRC 

INRI 


MSC 

SSI 



ITT 



UPI 


♦ DIC 

Dll 


INRJ 

INTG 


1N4021AB 

A USS 

195-129 

1N3938 

SEN 

313- 32 

1N3982 

AUNI 

332- 92 

ETC 

GSE 


ITT 

MSC 


GSE 

IDC 


SOIF 

SSI 


MSC 

TRW 


IDC 

INRB 


PWC 

QUA 


MSC 

SSI 


1N3939 

SEN 

332- 19 


UPI 


INRC 

INRI 


SAR 

SCN 


1N4022AB 

A USS 

198-105 

SOIF 

SSI 


1N3983 

AUNI 

349-107 

INRJ 

SAR 


SCO 

SDI 


GSE 

IDC 


1N3940 

SEN 

349- 40 

MSC 

TRW 


SES 

SSI 


SEN 

♦ SES 


MSC 

SSI 


SOIF 

SSI 


1N3984 

♦ DIC 

172- 85 

TNC 

TRW 


SET 

SOD 


1N4023AB 

A USS 

200- 75 

1N3941 

SOIF 

361 -105 

GSE 

IDC 


JAN 1 N3999A,RA DIC 

178-122 

SST 

TEK 


GSE 

IDC 



SSI 



SAR 


INRC 

MOTA 


♦ Til 

TUB 


MSC 

SSI 


1N3942 

SOIF 

372- 21 

1N3985 

A TEC 

174- 21 

1 N4000,A 

♦ AMOTA 

180-164 

TIID 

TIIF 


1N4024AB 

A USS 

202-197 


SSI 


♦ DIC 

GSE 


♦ DIC 

Dll 


TNC 

UPI 


GSE 

IDC 


1N3943 

CODI 

598- 17 

IDC 

SAR 


ETC 

GSE 



♦ WAB 


MSC 

SSI 


1N3944 

A APX 

265- 17 

1N3986 

A INRC 

175-115 

IDC 

INRB 


1N4006 

♦ AMOTA 

361- 2 

1N4025AB 

A USS 

205-134 

IDC 

ITT 


♦ DIC 

GSE 


INRC 

INRI 


BNT 

BRA 


GSE 

IDC 


PHIC 

SSI 


IDC 

INRB 


INRJ 

ITT 


CNS 

♦ DIC 


MSC 

SSI 


1N3945 

CODI 

548 - 36 

INRI 

INRJ 


SAR 

SES 


EDI 

EDL 


1N4026AB 

A USS 

207-120 

♦ EAS 

TRW 



SAR 


SSI 

TNC 


EMLS 

ETC 


GSE 

IDC 


1N3946 

A TRW 

561- 8 

1N3987 

A WESY 

356- 87 


TRW 


FERB 

♦ GIC 


MSC 

SSI 


CODI 

♦ EAS 


EDI 

ETC 


JAN 1 N4000A,RA DIC 

180-165 

HSC 

IDC 


1N4027AB 

A USS 

209- 96 

1N3947 

A TRW 

561 - 6 

GESY 

INRB 


INRC 

MOTA 


INRB 

♦ INRC 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ EAS 


INRC 

INRI 


1N4001 

♦ AMOTA 

294- 31 

INRI 

INRJ 


MSC 

SSI 


1N3949 

♦ ADIC 

205-169 

INRJ 

MOTA 


BNT 

BRA 


INTG 

ITT 


1 N4028AB 

A USS 

211-187 

GSE 

IDC 


SOD 

SSI 


CNS 

CRL 


MSC 

PWC 


GSE 

IDC 



SOD 



TUNL 


♦ DIC 

EDI 


QUA 

SAR 


MSC 

SSI 


1N3950 

ADIC 

205- 82 

1N3988 

A WESY 

363- 40 

EDL 

EMLS 


SCN 

SCO 


1N4029AB 

A USS 

213-180 

GSE 

MSC 


EDI 

ESMF 


ETC 

FERB 


SDI 

SEN 


GSE 

IDC 


1N3951 

ADIC 

210- 49 

ETC 

GESY 


♦ GIC 

HSC 


♦ SES 

SET 


MSC 

SSI 


GSE 

MSC 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


SOD 

SST 


1N4030AB 

A USS 

215-151 

1N3952 

ETC 

307- 35 

INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


TEK 

♦ Til 


GSE 

IDC 



UPI 


INRJ 

MISI 


INRJ 

INTG 


TUB 

TIID 


MSC 

SSI 


1N3953 

IDC 

269- 74 

MOTA 

SOD 


ITT 

MSC 


TIIF 

TNC 


1N4031AB 

A USS 

217- 45 


ITT 


SOIF 

SSI 


PWC 

QUA 


UPI 

♦ WAB 


GSE 

IDC 






TUNL 


cont.next col 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


IMIaskl 


1 N4032,A,B 


mmm 

1N4055 



1N4065 



1N4074A 

♦ ADIC 

230-146 

1N4084 

♦ ADIC 

241-135 

GSE 

IDC 


(cont.) 

INRJ 


(cont.) 

MSC 


CODI 

GSE 


CODI 

GSE 


MSC 

SSI 


SES 

♦ SSI 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


IDC 

MOTA 


1N4033,A,B 

AUSS 

220- 14 


SYN 


SOIF 

SSI 


SDI 

SOD 


MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


1N4056 

AWESY 

375- 62 

TSC 

USS 


SSI 

TSC 


SOD 

SSI 


MSC 

SSI 


EDL 

GESY 


1N4065A 

♦ ADIC 

215- 97 


USS 


TSC 

USS 


1N4034AB 

AUSS 

221 -144 

IDC 

INRB 


CODI 

GSE 


1N4075 

♦ ADIC 

231-96 

1N4084A 

♦ ADIC 

241 -136 

GSE 

IDC 


INRC 

INRI 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


CODI 

GSE 


MSC 

SSI 


INRJ 

SES 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


IDC 

MOTA 


1N4035AB 

AUSS 

223- 85 

♦ SSI 

SYN 


SOIF 

SSI 


MSC 

SDI 


SDI 

SOD 


GSE 

IDC 


1N4057 

CODI 

193-199 

TSC 

USS 


SOD 

SSI 


SSI 

TSC 


MSC 

SSI 


♦ DIC 

GSE 


1N4066 

♦ ADIC 

217-119 

TSC 

USS 



USS 


1N4036AB 

AUSS 

224-176 

IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


1N4075A 

♦ ADIC 

231-97 

1N4085 

♦ ADIC 

243-133 

GSE 

IDC 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


CODI 

GSE 


MSC 

SSI 


SOD 

SSI 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


IDC 

MOTA 


1N4037AB 

AUSS 

226-116 

TSC 

USS 


SOD 

SSI 


SDI 

SOD 


MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


1N4057A 

♦ ADIC 

193-200 

TSC 

USS 


SSI 

TSC 


SOD 

SSI 


MSC 

SSI 


CODI 

GSE 


1N4066A 

♦ ADIC 

217-120 


USS 


TSC 

USS 


1N4038AB 

AUSS 

227-179 

IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


1N4076 

♦ ADIC 

232- 79 

1N4085A 

♦ ADIC 

243-134 

GSE 

IDC 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


CODI 

GSE 


MSC 

SSI 


SSI 

TSC 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


IDC 

MOTA 


1N4039AB 

AUSS 

229- 93 


USS 


SSI 

TSC 


MSC 

SDI 


SDI 

SOD 


GSE 

IDC 


1N4058 

CODI 

196-168 


USS 


SOD 

SSI 


SSI 

TSC 


MSC 

SSI 


♦ DIC 

GSE 


1N4067 

♦ ADIC 

219-161 

TSC 

USS 



USS 


1N4040AB 

AUSS 

230-169 

IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


1N4076A 

♦ ADIC 

232- 80 

1N4086 

A FSC 

274- 47 

GSE 

IDC 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


IDC 

SDI 


MSC 

SSI 


SOD 

SSI 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


SSI 

TSC 


1N4041AB 

AUSS 

232-101 

TSC 

USS 


SOD 

SSI 


SDI 

SOD 


1N4087 

IDC 

270- 26 

GSE 

IDC 


1N4058A 

CODI 

196-169 

TSC 

USS 


SSI 

TSC 


SDI 

TEC 



MSC 


♦ DIC 

GSE 


1N4067A 

♦ ADIC 

219-162 


USS 



TSC 


1N4042AB 

AUSS 

233-155 

IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


1N4077 

♦ ADIC 

233-128 

JAN 1N4087 

TEC 

270- 27 

GSE 

IDC 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


1N4088 

IDC 

248- 27 


MSC 


SSI 

TSC 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 



UPI 


1N4043 

IDC 

266- 38 


USS 


SSI 

TSC 


MSC 

SDI 


1N4089 

A SOD 

331 - 34 

1N4044 

AWESY 

298- 10 

1N4059 

CODI 

200-161 


USS 


SOD 

SSI 


EDI 

♦ ETC 


EDL 

ETC 


♦ DIC 

GSE 


1N4068 

♦ ADIC 

221-105 

TSC 

USS 


IDC 

TEK 


GESY 

IDC 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


1N4077A 

♦ ADIC 

233-129 


UPI 


INRB 

INRC 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


1N4090 

GESY 

581 - 26 

INRI 

INRJ 


SOD 

SOIF 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


1N4091 

A MIC 

533- 98 

SAR 

SES 


SSI 

TSC 


SOD 

SSI 


SDI 

SOD 


1N4092 

AMD 

249- 99 

SSI 

SYN 



USS 


TSC 

USS 


SSI 

TSC 


ETC 

IDC 


1N4045 

AWESY 

306- 75 

1N4059A 

♦ ADIC 

200-162 

1N4068A 

♦ ADIC 

221 -106 


USS 


SDI 

SOIF 


EDL 

ETC 


CODI 

GSE 


CODI 

GSE 


1N4078 

♦ ADIC 

234-1 15 

TEC 

TSC 


GESY 

IDC 


IDC 

MOTA 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 



UPI 


INRB 

INRC 


SDI 

SOD 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


1N4093 

AMD 

249-100 

INRI 

INRJ 


SOIF 

SSI 


SSI 

TSC 


MSC 

SDI 


ETC 

IDC 


SAR 

SES 


TSC 

USS 



USS 


SOD 

SSI 


SDI 

TSC 


SSI 

SYN 


1N4060 

♦ ADIC 

203- 94 

1N4069 

♦ ADIC 

223- 62 

TSC 

USS 



UPI 


1N4046 

AWESY 

309- 10 

CODI 

GSE 


CODI 

GSE 


1N4078A 

♦ ADIC 

234-1 16 

1N4095 

CODI 

171 - 71 

EDL 

ETC 


IDC 

MOTA 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


CRL 

DIC 


GESY 

IDC 


MSC 

SDI 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


SOD 

SOIF 


SOD 

SSI 


SDI 

SOD 


MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 


SSI 

TSC 


TSC 

USS 


SSI 

TSC 



TSC 


SAR 

SES 



USS 


1N4069A 

♦ ADIC 

223- 63 


USS 


1N4096 

AUNI 

231 -122 

SSI 

SYN 


1N4060A 

CODI 

203- 95 

CODI 

GSE 


1N4079 

♦ ADIC 

235- 87 

CRL 

IDC 


1N4047 

AWESY 

318- 26 

♦ DIC 

GSE 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


MSC 

SDI 


EDL 

ETC 


IDC 

MOTA 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 



TRW 


GESY 

IDC 


SDI 

SOD 


SSI 

TSC 


MSC 

SDI 


1N4097 

AUNI 

233-136 

INRB 

INRC 


SOIF 

SSI 



USS 


SOD 

SSI 


CRL 

IDC 


INRI 

INRJ 


TSC 

USS 


1N4070 

♦ ADIC 

224-149 

TSC 

USS 


MSC 

SDI 


SAR 

SES 


1N4061 

♦ ADIC 

206- 21 

CODI 

GSE 


1N4079A 

♦ ADIC 

235- 88 


TRW 


SSI 

SYN 


CODI 

GSE 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


1N4098 

AUNI 

239-136 

1N4048 

AWESY 

319-103 

IDC 

MOTA 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


CRL 

IDC 


EDL 

ETC 


MSC 

SDI 


SOD 

SSI 


SDI 

SOD 


MSC 

SDI 


GESY 

IDC 


SOD 

SSI 


TSC 

USS 


SSI 

TSC 



TRW 


INRB 

INRC 


TSC 

USS 


1N4070A 

♦ ADIC 

224-150 


USS 


1N4099 

♦ AMOTA 

176-210 

INRI 

INRJ 


1N4061A 

♦ ADIC 

206- 22 

CODI 

GSE 


1N4080 

♦ ADIC 

236-1 14 

APD 

CRL 


SAR 

SES 


CODI 

GSE 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


SSI 

SYN 


IDC 

MOTA 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


HSC 

IDC 


1N4049 

AWESY 

326- 60 

SDI 

SOD 


SSI 

TSC 


MSC 

SDI 


MSC 

SDI 


EDL 

ETC 


SSI 

TSC 



USS 


SOD 

SSI 


SOIF 

SSI 


GESY 

IDC 



USS 


1N4071 

♦ ADIC 

226- 93 

TSC 

USS 


TEC 

TEK 


INRB 

INRC 


1N4062 

♦ ADIC 

208- 22 

CODI 

GSE 


1N4080A 

♦ ADIC 

236-1 15 

♦ Til 

TRW 


INRI 

INRJ 


CODI 

GSE 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


TSC 

USS 


SAR 

SES 


IDC 

MOTA 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


JAN 1N4099 

none 

177- 26 

SSI 

SYN 


MSC 

SDI 


SOD 

SSI 


SDI 

SOD 


1N4100 

♦ AMOTA 

179- 45 

1N4050 

AWESY 

337- 68 

SOD 

SSI 


TSC 

USS 


SSI 

TSC 


APD 

CRL 


EDL 

ETC 


TSC 

USS 


1N4071A 

♦ ADIC 

226- 94 


USS 


♦ DIC 

GSE 


GESY 

IDC 


1N4062A 

♦ ADIC 

208- 23 

CODI 

GSE 


1N4081 

♦ ADIC 

237-152 

HSC 

IDC 


INRB 

INRC 


CODI 

GSE 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 


IDC 

MOTA 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


SOIF 

SSI 


SAR 

SES 


SDI 

SOD 


SSI 

TSC 


MSC 

SDI 


TEC 

TEK 


SSI 

SYN 


SSI 

TSC 



USS 


SOD 

SSI 


♦ Til 

TRW 


1N4051 

AWESY 

344- 97 


USS 


1N4072 

♦ ADIC 

227 -154 

TSC 

USS 


TSC 

USS 


EDL 

GESY 


1N4063 

♦ ADIC 

211-132 

CODI 

GSE 


1N4081A 

♦ ADIC 

237-153 

JAN 1N4100 

none 

179-79 

IDC 

INRB 


CODI 

GSE 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


1N4101 

♦ AMOTA 

181 - 97 

INRC 

INRI 


IDC 

MOTA 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


CRL 

♦ DIC 


INRJ 

SAR 


MSC 

SDI 


SOD 

SSI 


SDI 

SOD 


GSE 

HSC 


SES 

SSI 


SOD 

SOIF 


TSC 

USS 


SSI 

TSC 


IDC 

MSC 



SYN 


SSI 

TSC 


1N4072A 

♦ ADIC 

227-155 


USS 


SDI 

SOIF 


1N4052 

AWESY 

354- 19 


USS 


CODI 

GSE 


1N4082 

♦ ADIC 

238-128 

SSI 

TEC 


EDL 

GESY 


1N4063A 

♦ ADIC 

211-133 

IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


TEK 

♦ Til 


IDC 

INRB 


CODI 

GSE 


SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


TRW 

TSC 


INRC 

INRI 


IDC 

MOTA 


SSI 

TSC 


MSC 

SDI 



USS 


INRJ 

SAR 


SDI 

SOD 



USS 


SOD 

SSI 


JAN 1N4101 

none 

181 -135 

SES 

♦ SSI 


SOIF 

SSI 


1N4073 

♦ ADIC 

229- 67 

TSC 

USS 


1N4102 

♦ AMOTA 

184- 15 


SYN 


TSC 

USS 


CODI 

GSE 


1N4082A 

♦ ADIC 

238-129 

APD 

CRL 


1N4053 

AWESY 

358- 24 

1N4064 

♦ ADIC 

213-127 

IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


EDL 

GESY 


CODI 

GSE 


MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


HSC 

IDC 


IDC 

INRB 


IDC 

MOTA 


SOD 

SSI 


SDI 

SOD 


MSC 

SDI 


INRC 

INRI 


MSC 

SDI 


TSC 

USS 


SSI 

TSC 


SOIF 

SSI 


INRJ 

SES 


SOD 

SOIF 


1N4073A 

♦ ADIC 

229- 68 


USS 


TEC 

TEK 


♦ SSI 

SYN 


SSI 

TSC 


CODI 

GSE 


1N4083 

♦ ADIC 

239-134 

♦ Til 

TRW 


1N4054 

AWESY 

366- 21 


USS 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


TSC 

USS 


EDL 

GESY 


1N4064A 

♦ ADIC 

213-128 

SDI 

SOD 


IDC 

MOTA 


JAN 1N4102 

none 

184- 38 

IDC 

INRB 


CODI 

GSE 


SSI 

TSC 


MSC 

SDI 


1N4103 

♦ AMOTA 

185- 6 

INRC 

INRI 


IDC 

MOTA 



USS 


SOD 

SSI 


APD 

CRL 


INRJ 

SES 


SDI 

SOD 


1N4074 

♦ ADIC 

230-145 

TSC 

USS 


♦ DIC 

GSE 


♦ SSI 

SYN 


SOIF 

SSI 


CODI 

GSE 


1N4083A 

♦ ADIC 

239-135 

HSC 

IDC 


1N4055 

AWESY 

368- 59 

TSC 

USS 


IDC 

MOTA 


CODI 

GSE 


MSC 

SDI 


EDL 

GESY 


1N4065 

♦ ADIC 

215- 96 

MSC 

SDI 


IDC 

MOTA 


SOIF 

SSI 


IDC 

INRB 


CODI 

GSE 


SOD 

SSI 


SDI 

SOD 


TEC 

TEK 


INRC 

INRI 


IDC 

MOTA 


TSC 

USS 


SSI 

TSC 


♦ Til 

TRW 
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TSC 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

JAN 1N4103 

none 

185- 59 

1N4116 



1N4130 



1N4147 

HSC 

267- 74 

1N4155 

IDC 

are - 

1N4104 

♦ AMOTA 

187- 92 

(cont) 

APD 


(cont) 

CRL 


IDC 

SOD 


SCN 

SSI 


APD 

CRL 


CRL 

♦ DIC 


♦ DIC 

IDC 



TSC 


1N4156 

♦AGESY 

248- 42 

♦ DIC 

GSE 


HSC 

IDC 


MSC 

SDI 


1N4148 

A GESY 

275- 26 

APD 

CODI 


HSC 

IDC 


MSC 

SDI 


SSI 

TEC 


AEIL 

APD 


EAS 

IDC 


MSC 

SDI 


SSI 

TEC 


TEK 

TSC 


APX 

♦ BNT 


ITT 

QUA 


SSI 

TEC 


TEK 

TRW 



USS 


EMLS 

♦ ESMF 


SCN 

UPI 


TEK 

♦ Til 


TSC 

USS 


JAN 1N4130 

none 

227 - 31 

♦ FSC 

GIC 


1N4157 

♦AGESY 

248- 45 

TRW 

TSC 


JAN1N4116 

none 

208- 63 

1N4131 

♦ AMOTA 

228-128 

HSC 

IDC 


CODI 

EAS 



USS 


1N4117 

♦ AMOTA 

209-185 

CRL 

♦ DIC 


INTG 

ITT 


IDC 

ITT 


JAN 1N4104 

none 

187-125 

APD 

CRL 


IDC 

MSC 


♦ ITTB 

MCPE 


QUA 

SCN 


1N4105 

♦ AMOTA 

189-137 

♦ DIC 

HSC 


SDI 

SSI 


MISI 

MSC 



UPI 


APD 

CRL 


IDC 

MSC 


TEC 

TEK 


♦ MULB 

♦ NPC 


1N4158 

CODI 

177-152 

♦ DIC 

GSE 


SDI 

SSI 


TSC 

USS 


♦ PHIC 

QUA 


DIC 

GSE 


HSC 

IDC 


TEC 

TEK 


JAN 1N4131 

none 

228-131 

RADF 

SCN 


IDC 

MSC 


MSC 

SDI 


TRW 

TSC 


1N4132 

♦ AMOTA 

230- 26 

SDI 

SES 


SAR 

SCN 


SSI 

TEC 



USS 


CRL 

♦ DIC 


TEC 

♦ TFKG 


SDI 

SOIF 


TEK 

♦ Til 


JAN1N4117 

none 

209-187 

IDC 

MSC 


♦ Til 

TUB 



UNI 


TRW 

TSC 


1N4118 

♦ AMOTA 

210-114 

SDI 

SSI 


TIID 

Til F 


1N4158A 

CODI 

177-153 


USS 


APD 

CRL 


TEC 

TEK 


TSC 

UPI 


DIC 

GSE 


JAN 1N4105 

none 

189-162 

♦ DIC 

HSC 


TSC 

USS 


♦ VALG 

♦ WAB 


IDC 

MSC 


1N4106 

♦ AMOTA 

191-174 

IDC 

MSC 


JAN 1N4132 

none 

230- 30 

JAN 1N4148 

FSC 

277- 99 

SAR 

SDI 


APD 

CRL 


SDI 

SSI 


1N4133 

CRL 

231 - 76 

GESY 

GIC 


SOIF 

UNI 


♦ DIC 

GSE 


TEC 

TEK 


♦ DIC 

IDC 


ITT 

TEC 


1N4158B 

CODI 

177-154 

HSC 

IDC 


TRW 

TSC 


♦ MOTA 

MSC 


Til 

TSC 


DIC 

GSE 


MSC 

SDI 



USS 


SDI 

SSI 


1N4149 

A GESY 

275- 27 

IDC 

MSC 


SSI 

TEC 


JAN1N4118 

none 

210-130 

TEC 

TEK 


APD 

BNT 


SAR 

SDI 


TEK 

♦ Til 


1N4119 

♦ AMOTA 

212- 88 

TSC 

USS 


EMLS 

♦ ESMF 


SOIF 

UNI 


TRW 

TSC 


APD 

CRL 


JAN 1N4133 

none 

231 - 77 

FSC 

GIC 


1N4159 

CODI 

180- 20 


USS 


♦ DIC 

HSC 


1N4134 

♦ AMOTA 

231-151 

HSC 

IDC 


DIC 

GSE 


JAN 1N4106 

none 

192- 6 

IDC 

MSC 


CRL 

♦ DIC 


ITT 

♦ ITTB 


IDC 

MSC 


1N4107 

♦ AMOTA 

194- 72 

SDI 

SSI 


IDC 

MSC 


MISI 

MSC 


SAR 

SCN 


APD 

CRL 


TEC 

TEK 


SDI 

SSI 


♦ MULB 

♦ NPC 


SDI 

SOIF 


♦ DIC 

HSC 


TRW 

TSC 


TEC 

TEK 


QUA 

SCN 



UNI 


IDC 

MSC 



USS 


TSC 

USS 


SDI 

SES 


1N4159A 

CODI 

180- 21 

SDI 

SSI 


JAN1N4119 

none 

212- 91 

JAN 1N4134 

none 

231-154 

TEC 

♦ TFKG 


DIC 

GSE 


TEC 

TEK 


1N4120 

♦ AMOTA 

212-152 

1N4135 

♦ AMOTA 

233- 5 

♦ Til 

TUB 


IDC 

MSC 


TRW 

TSC 


APD 

CRL 


CRL 

♦ DIC 


TIID 

Til F 


SAR 

SDI 



USS 


♦ DIC 

HSC 


IDC 

MSC 


TSC 

♦ WAB 


SOIF 

UNI 


JAN 1N4107 

none 

194- 91 

IDC 

MSC 


SDI 

TEC 


1N4150 

♦AGESY 

271-21 

1N4159B 

CODI 

180- 22 

1N4108 

♦ AMOTA 

196- 21 

SDI 

SSI 


TEK 

TSC 


APD 

APX 


DIC 

GSE 


APD 

CRL 


TEC 

TEK 



USS 


♦ BNT 

EMLS 


IDC 

MSC 


♦ DIC 

HSC 


TRW 

TSC 


JAN 1N4135 

none 

233- 10 

♦ ESMF 

FSC 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 



USS 


1N4136 

♦ATUNL 

317- 28 

GIC 

HSC 


SOIF 

UNI 


SDI 

SSI 


JAN 1N4120 

none 

212-165 

IDC 

INRB 


IDC 

ITT 


1N4160 

CODI 

182- 68 

TEC 

TEK 


1N4121 

♦ AMOTA 

214-101 

INRC 

INRI 


♦ ITTB 

MCPE 


DIC 

GSE 


TRW 

TSC, 


APD 

CRL 


INRJ 

SSI 


MISI 

MSC 


IDC 

MSC 



USS 


♦ DIC 

IDC 


SYN 

WESY 


♦ NPC 

♦ PHIC 


SAR 

SCN 


JAN 1N4108 

none 

196- 27 

MSC 

SDI 


1N4137 

♦ATUNL 

336- 50 

QUA 

RADF 


SDI 

SOIF 


1N4109 

♦ AMOTA 

197- 13 

SSI 

TEC 


ETC 

IDC 


SCN 

SDI 



UNI 


APD 

CRL 


TEK 

TRW 


INRB 

INRC 


SES 

TEC 


1N4160A 

CODI 

182- 69 

♦ DIC 

HSC 


TSC 

USS 


INRI 

INRJ 


Til 

TUB 


DIC 

GSE 


IDC 

MSC 


JAN 1N4121 

none 

214-116 

SSI 

SYN 


TIID 

TIIF 


IDC 

MSC 


SDI 

SSI 


1N4122 

♦ AMOTA 

216- 67 


WESY 


TSC 

♦ VALG 


SAR 

SDI 


TEC 

TEK 


CRL 

♦ DIC 


1N4138 

♦ATUNL 

353- 21 

JAN 1N4150 

ITT 

271 - 22 

SOIF 

UNI 


TRW 

TSC 


IDC 

MSC 


IDC 

INRB 


1N4151 

AGESY 

275- 28 

1N4160B 

CODI 

182- 70 


USS 


SDI 

SSI 


INRC 

INRI 


APD 

APX 


DIC 

GSE 


JAN 1N4109 

none 

197- 38 

TEC 

TEK 


INRJ 

SSI 


BNT 

EMLS 


IDC 

MSC 


1N 4 1 10 

♦ AMOTA 

199- 23 

TRW 

TSC 


SYN 

WESY 


♦ ESMF 

FSC 


SAR 

SDI 


APD 

CRL 



USS 


1N4139 

ASOD 

295- 67 

GIC 

HSC 


SOIF 

UNI 


| ♦ DIC 

HSC 


JAN 1N4122 

none , 

216- 74 

♦ Dll 

EDI 


IDC 

INTG 


1N4161 

CODI 

186- 2 

IDC 

MSC 


1N4123 

♦ AMOTA 

217-141 

EDL 

HSC 


ITT 

♦ ITTB 


DIC 

GSE 


SDI 

SSI 


CRL 

♦ DIC 


IDC 

PWC 


MCPE 

MISI 


IDC 

MSC 


! TEC 

TEK 


IDC 

MSC 


SCN 

SCO 


MSC 

♦ NPC 


SAR 

SCN 


TRW 

TSC 


SDI 

SSI 


SSI 

TEC 


♦ PHIC 

QUA 


SDI 

SOIF 



USS 


TEC 

TEK 


TEK 

UPI 


♦ RADF 

SCN 



UNI 


JAN1N4110 

none 

199- 43 

TRW 

TSC 


1N4140 

ASOD 

302-104 

SDI 

SES 


1N4161A 

CODI 

186- 3 

1 N 41 11 

♦ AMOTA 

200-168 


USS 


♦ Dll 

EDI 


TEC 

TFKG 


DIC 

GSE 


APD 

CRL 


JAN 1N4123 

none 

217-148 

EDL 

HSC 


♦ Til 

TIID 


IDC 

MSC 


♦ DIC 

HSC 


1N4124 

♦ AMOTA 

219- 47 

IDC 

PWC 


Til F 

TSC 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


CRL 

♦ DIC 


SCN 

SCO 



♦ VALG 


SOIF 

UNI 


SDI 

SSI 


IDC 

MSC 


SSI 

TEC 


1N4152 

♦AGESY 

269- 9 

1N4161B 

CODI 

186- 4 

TEC 

TEK 


SDI 

SSI 


TEK 

UPI 


AEIL 

APD 


DIC 

GSE 


TRW 

TSC 


TEC 

TEK 


1N4141 

ASOD 

314- 4 

BNT 

EMLS 


IDC 

MSC 



USS 


TRW 

TSC 


♦ Dll 

♦ EDI 


♦ ESMF 

FSC 


SAR 

SDI 


JAN1N4111 

none 

200-172 


USS 


EDL 

HSC 


GIC 

HSC 


SOIF 

UNI 


1N4112 

♦ AMOTA 

201 - 96 

JAN 1N4124 

none 

219- 53 

IDC 

PWC 


IDC 

ITT 


1N4162 

CODI 

188- 76 

APD 

CRL 


1N4125 

♦ AMOTA 

220-168 

SCN 

SCO 


ITTB 

MISI 


DIC 

GICI 


♦ DIC 

HSC 


CRL 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


MSC 

♦ NPC 


GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


IDC 

MSC 


TEK 

UPI 


♦ QUA 

SCN 


MSC 

SAR 


SDI 

SSI 


SDI 

SSI 


1N4142 

ASOD 

332-105 

SDI 

SES 


SCN 

SDI 


TEC 

TEK 


TEC 

TEK 


♦ Dll 

♦ EDI 


TEC 

♦ TFKG 


SOIF 

UNI 


TRW 

TSC 


TSC 

USS 


EDL 

HSC 


♦ Til 

TIID 


1N4162A 

CODI 

188- 77 


USS 


JAN 1N4125 

none 

220-175 

IDC 

PWC 


♦ Til F 

TSC 


DIC 

GICI 


JAN1N4112 

none 

201 -123 

1N4126 

♦ AMOTA 

222-127 

SCN 

SCO 


1N4153 

♦AGESY 

275- 29 

GSE 

IDC 


1N4113 

♦ AMOTA 

203-1 10 

CRL 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


APD 

BNT 


MSC 

SAR 


APD 

CRL 


IDC 

MSC 


TEK 

UPI 


EMLS 

♦ ESMF 


SDI 

SOIF 


♦ DIC 

HSC 


SDI 

SSI 


1N4143 

ASOD 

350- 13 

FSC 

GIC 



UNI 


IDC 

MSC 


TEC 

TEK 


♦ Dll 

♦ EDI 


HSC 

IDC 


1N4162B 

CODI 

188- 78 

SDI 

SSI 


TSC 

USS 


EDL 

HSC 


ITT 

MISI 


DIC 

GICI 


TEC 

TEK 


JAN 1N4126 

none 

222-130 

IDC 

PWC 


MSC 

♦ NPC 


GSE 

IDC 


TRW 

TSC 


1N4127 

♦ AMOTA 

224- 18 

SCN 

SCO 

I 

♦ QUA 

SCN 


MSC 

SAR 



USS 


CRL 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


SDI 

SES 


SDI 

SOIF 


JAN1N4113 

none 

203-1 16 

IDC 

MSC 



TEK 


TEC 

♦ TFKG 



UNI 


1N4114 

♦ AMOTA 

204- 78 

SDI 

SSI 


1N4144 

ASOD 

362- 74 

♦ Til 

TIID 


1N4163 

CODI 

190- 70 

APD 

CRL 


TEC 

TEK 


♦ Dll 

♦ EDI 


♦ Til F 

TSC 


DIC 

GICI 


♦ DIC 

HSC 


TSC 

USS 


EDL 

HSC 


JAN 1N4153 

GESY 

270- 1 

GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


JAN 1N4127 

none 

224- 22 

IDC 

PWC 


ITT 

Til 


MSC 

SAR 


SDI 

SSI 


1N4128 

♦ AMOTA 

225-100 

SCN 

SCO 


1N4154 

AGESY 

268- 56 

SCN 

SDI 


TEC 

TEK 


CRL 

♦ DIC 


SSI 

TEC 


AEIL 

APD 


SOIF 

UNI 


TRW 

TSC 


IDC 

MSC 



TEK 


APX 

BNT 


1N4163A 

CODI 

190- 71 


USS 


SDI 

SSI 


1N4145 

ASOD 

372- 85 

EMLS 

♦ ESMF 


DIC 

GICI 


JAN1N4114 

none 

204- 96 

TEC 

TEK 


♦ EDI 

EDL 


FSC 

GIC 


GSE 

IDC 


1N4115 

♦ AMOTA 

206- 45 

TSC 

USS 


HSC 

IDC 


HSC 

IDC 


MSC 

SAR 


APD 

CRL 


JAN 1N4128 

none 

225-101 

PWC 

SCN 


INTG 

ITT 


SDI 

SOIF 


♦ DIC 

HSC 


1N4129 

♦ AMOTA 

225-158 

SCO 

SSI 


♦ ITTB 

MISI 



UNI 


IDC 

MSC 


! CRL 

♦ DIC 


TEC 

TEK 


MSC 

♦ NPC 


1N4163B 

CODI 

190- 72 

SDI 

SSI 


IDC 

MSC 


1N4146 

ASOD 

378-108 

♦ PHIC 

QUA 


DIC 

GICI 


TEC 

TEK 


SDI 

SSI 


♦ EDI 

EDL 


SCN 

SDI 


GSE 

IDC 


; TRW 

TSC 


TEC 

TEK 


HSC 

IDC 


SES 

TEC 


MSC 

SAR 



USS 


TSC 

USS 


PWC 

SCN 


TFKG 

♦ Til 


SDI 

SOIF 


JAN1N4115 

none 

206- 65 

JAN 1N4129 

none 

225-161 

SCO 

SSI 


TIID 

TIIF 



UNI 


1N4116 

♦ AMOTA 

208- 49 

1N4130 

♦ AMOTA 

227- 26 

TEC 

TEK 


TSC 

♦ VALG 


1N4164 

CODI 

192-145 

cont next col 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 






1 . 

TYPI 

No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N4164 



1N4170 



1N4176B 

DIC 

218-40 

1N4183B 



1N4190B 

DIC 

2$9- 77 

(cont) 

DIC 


(cont) 

SCN 


GICI 

GSE 


(cont) 

GICI 


GICI 

GSE 


GICI 

GSE 


SDI 

SOIF 


IDC 

MSC 


GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


IDC 

MSC 



UNI 


SAR 

SDI 


MSC 

SAR 


SAR 

SDI 


SAR 

SCN 


1N4170A 

CODI 

206-182 

SOIF 

UNI 


SDI 

SOIF 


SOIF 

UNI 


SDI 

SOIF 


DIC 

GICI 


1N4177 

DIC 

169-151 


UNI 


1N4191 

DIC 

240-105 


UNI 


GSE 

IDC 


GICI 

GSE 


1N4184 

DIC 

230- 88 

GICI 

GSE 


1N4164A 

CODI 

192-146 

MSC 

SAR 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 



UNI 


SDI 

SOIF 


SAR 

SCN 


SDI 

SOIF 


MSC 

SAR 


1N4170B 

CODI 

206-183 


UNI 


SDI 

SOIF 



UNI 


SDI 

SOIF 


DIC 

GICI 


1N4177A 

DIC 

169-152 


UNI 


1N4191A 

DIC 

240-106 


UNI 


GSE 

IDC 


GICI 

GSE 


1N4184A 

DIC 

230- 89 

GICI 

GSE 


1N4164B 

CODI 

192-147 

MSC 

SAR 


IDC 

MSC 


GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 


SAR 

SDI 


MSC 

SAR 


SAR 

SDI 


GSE 

IDC 



UNI 


SOIF 

UNI 


SDI 

SOIF 


SOIF 

UNI 


MSC 

SAR 


1N4171 

CODI 

208-167 

1N4177B 

DIC 

169-153 


UNI 


1N4191B 

DIC 

240-107 

SDI 

SOIF 


DIC 

GICI 


GICI 

GSE 


1N4184B 

DIC 

230- 90 

GICI 

GSE 



UNI 


GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


1N4165 

CODI 

195- 9 

MSC 

SAR 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


SAR 

SDI 


DIC 

GICI 


SCN 

SDI 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


SOIF 

UNI 


GSE 

IDC 


SOIF 

UNI 


1N4178 

DIC 

221 - 54 

SOIF 

UNI 


1N4192 

DIC 

242- 43 

MSC 

SAR 


1N4171A 

CODI 

208-168 

GICI 

GSE 


1N4185 

DIC 

232- 29 

GICI 

GSE 


SCN 

SDI 


DIC 

GICI 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


SOIF 

UNI 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCN 


1N4165A 

CODI 

195- 10 

MSC 

SAR 


SDI 

SOIF 


SAR 

SCN 


SDI 

SOIF 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 



UNI 


SDI 

SOIF 



UNI 


GSE 

IDC 



UNI 


1N4178A 

DIC 

221 - 55 


UNI 


1N4192A 

DIC 

242- 44 

MSC 

SAR 


1N4171B 

CODI 

208-169 

GICI 

GSE 


1N4185A 

DIC 

232- 30 

GICI 

GSE 


SDI 

SOIF 


DIC 

GICI 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 



UNI 


GSE 

IDC 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


SAR 

SDI 


1N4165B 

CODI 

195- 11 

MSC 

SAR 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


SOIF 

UNI 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 


1N4178B 

DIC 

221 - 56 

SOIF 

UNI 


1N4192B 

DIC 

242- 45 

GSE 

IDC 



UNI 


GICI 

GSE 


1N4185B 

DIC 

232- 31 

GICI 

GSE 


MSC 

SAR 


1N4172 

CODI 

211 - 60 

IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


SDI 

SOIF 


DIC 

GICI 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


SAR 

SDI 



UNI 


GSE 

IDC 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


SOIF 

UNI 


1N4166 

CODI 

197-161 

MSC 

SAR 


1N4179 

DIC 

223- 8 

SOIF 

UNI 


1N4193 

DIC 

243- 83 

DIC 

GICI 


SCN 

SDI 


GICI 

GSE 


1N4186 

DIC 

233- 67 

GICI 

GSE 


GSE 

IDC 


SOIF 

UNI 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


MSC 

SAR 


1N4172A 

CODI 

211-61 

SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


SAR 

SCN 


SCN 

SDI 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 


SAR 

SCN 


SDI 

UNI 


SOIF 

UNI 


GSE 

IDC 



UNI 


SDI 

SOIF 


1N4193A 

DIC 

243- 84 

1N4166A 

CODI 

197-162 

MSC 

SAR 


1N4179A 

DIC 

223- 9 


UNI 


GICI 

GSE 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 


GICI 

GSE 


1N4186A 

DIC 

233- 68 

IDC 

MSC 


GSE 

IDC 



UNI 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


SAR 

SDI 


MSC 

SAR 


1N4172B 

CODI 

211-62 

SAR 

SDI 


IDC 

MSC 



UNI 


SDI 

SOIF 


DIC 

GICI 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


1N4193B 

DIC 

243- 85 


UNI 


GSE 

IDC 


1N4179B 

DIC 

223- 10 

SOIF 

UNI 


GICI 

GSE 


1N4166B 

CODI 

197-163 

MSC 

SAR 


GICI 

GSE 


1N4186B 

DIC 

233- 69 

IDC 

MSC 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


SAR 

SDI 


GSE 

IDC 



UNI 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 



UNI 


MSC 

SAR 


1N4173 

CODI 

213- 64 

SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


1N4240 

♦ DIC 

171 - 84 

SDI 

SOIF 


DIC 

GICI 


1N4180 

DIC 

224- 83 

SOIF 

UNI 


GSE 

IDC 



UNI 


GSE 

IDC 


GICI 

GSE 


1N4187 

DIC 

235- 37 


SDI 


1N4167 

CODI 

199-149 

MSC 

SAR 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


1N4241 

♦ DIC 

174- 22 

DIC 

GICI 


SCN 

SDI 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


SOIF 

UNI 


SDI 

SOIF 


SAR 

SCN 



SDI 


MSC 

SAR 


1N4173A 

CODI 

213- 65 


UNI 


SDI 

SOIF 


1N4242 

BNT 

268- 93 

SCN 

SDI 


DIC 

GICI 


1N4180A 

DIC 

224- 84 


UNI 


IDC 

ITT 


SOIF 

UNI 


GSE 

IDC 


GICI 

GSE 


1N4187A 

DIC 

235- 38 

1N4243 

IDC 

268- 94 

1N4167A 

CODI 

199-150 

MSC 

SAR 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 



ITT 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


1N4244 

♦ A FSC 

265- 61 

GSE 

IDC 



UNI 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


ESMF 

IDC 


MSC 

SAR 


1N4173B 

CODI 

213- 66 

1N4180B 

DIC 

224- 85 

SOIF 

UNI 


MISI 

NPC 


SDI 

SOIF 


DIC 

GICI 


GICI 

GSE 


1N4187B 

DIC 

235- 39 

1N4245 

ASET 

311 -107 


UNI 


GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


CRL 

Dll 


1N4167B 

CODI 

199-151 

MSC 

SAR 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


EDI 

EDL 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


♦ GESY 

♦ GIC 


GSE 

IDC 



UNI 


1N4181 

DIC 

226- 36 

SOIF 

UNI 


IDC 

MSC 


MSC 

SAR 


1N4174 

DIC 

215- 29 

GICI 

GSE 


1N4188 

DIC 

236- 61 

QUA 

SCN 


SDI 

SOIF 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


SEN 

SOD 



UNI 


IDC 

MSC 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


SSI 

UNI 


1N4168 

CODI 

202- 69 

SAR 

SCN 


SDI 

SOIF 


SAR 

SCN 



UPI 


DIC 

GICI 


SDI 

SOIF 



UNI 


SDI 

SOIF 


JAN 1 N4245 

GESY 

283- 59 

GSE 

IDC 



UNI 


1N4181A 

DIC 

226- 37 


UNI 


MSC 

SET 


MSC 

SAR 


1N4174A 

DIC 

215- 30 

GICI 

GSE 


1N4188A 

DIC 

236- 62 

SOD 

UNI 


SCN 

SDI 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


1N4246 

ASET 

330- 88 

SOIF 

UNI 


IDC 

MSC 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


CRL 

Dll 


1N4168A 

CODI 

202- 70 

SAR 

SDI 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


EDI 

EDL 


DIC 

GICI 


SOIF 

UNI 


1N4181B 

DIC 

226- 38 

SOIF 

UNI 


♦ GESY 

♦ GIC 


GSE 

IDC 


1N4174B 

DIC 

215-31 

GICI 

GSE 


1N4188B 

DIC 

236- 63 

IDC 

MSC 


MSC 

SAR 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


QUA 

SCN 


SDI 

SOIF 


IDC 

MSC 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


SEN 

SOD 



UNI 


SAR 

SDI 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


SSI 

UNI 


1N4168B 

CODI 

202- 71 

SOIF 

UNI 


1N4182 

DIC 

227- 92 

SOIF 

UNI 



UPI 


DIC 

GICI 


1N4175 

DIC 

216-139 

GICI 

GSE 


1N4189 

DIC 

237-100 

JAN 1N4246 

GESY 

286- 2 

GSE 

IDC 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


MSC 

SET 


MSC 

SAR 


IDC 

MSC 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


SOD 

UNI 


SDI 

SOIF 


SAR 

SCN 


SDI 

SOIF 


SAR 

SCN 


1N4247 

ASET 

348- 7 


UNI 


SDI 

SOIF 



UNI 


SDI 

SOIF 


CRL 

Dll 


1N4169 

CODI 

205- 18 


UNI 


1N4182A 

DIC 

227- 93 


UNI 


EDI 

EDL 


DIC 

GSE 


1N4175A 

DIC 

216-140 

GICI 

GSE 


1N4189A 

DIC 

237-101 

♦ GESY 

♦ GIC 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


QUA 

SCN 


SDI 

SOIF 


SAR 

SDI 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


SEN 

SOD 



UNI 


SOIF 

UNI 


1N4182B 

DIC 

227- 94 

SOIF 

UNI 


SSI 

UNI 


1N4169A 

CODI 

205- 19 

1N4175B 

DIC 

216-141 

GICI 

GSE 


1N4189B 

DIC 

237-102 

JAN 1N4247 

GESY 

287- 63 

DIC 

GICI 


GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


GIC 

MSC 


GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC 


SET 

SOD 


MSC 

SAR 


SAR 

SDI 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 



UNI 


SDI 

SOIF 


SOIF 

UNI 


1N4183 

DIC 

229- 8 

SOIF 

UNI 


1N4248 

ASET 

360- 95 


UNI 


1N4176 

DIC 

218- 38 

GICI 

GSE 


1N4190 

DIC 

239- 75 

Dll 

EDI 


1N4169B 

CODI 

205- 20 

GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


EDL 

ETC 


DIC 

GICI 


IDC 

MSC 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


♦ GESY 

♦ GIC 


GSE 

IDC 


SAR 

SCN 


SDI 

SOIF 


SAR 

SCN 


IDC 

MSC 


j MSC 

SAR 


SDI 

SOIF 



UNI 


SDI 

SOIF 


QUA 

SCN 


1 SDI 

SOIF 



UNI 


1N4183A 

DIC 

229- 9 


UNI 


SEN 

SOD 



UNI 


1N4176A 

DIC 

218- 39 

GICI 

GSE 


1N4190A 

DIC 

239- 76 

SSI 

UNI 


1N4170 

CODI 

206-181 

GICI 

GSE 


IDC 

MSC 


GICI 

GSE 


JAN 1N4248 

MSC 

288- 5 

DIC 

GICI 


IDC 

MSC 


SAR 

SDI 


IDC 

MSC ! 


SET 

SOD 


GSE 

IDC 


SAR 

SDI 


SOIF 

UNI 


SAR 

SDI 


1N4249 

ASET 

371 - 20 

MSC 

SAR 


SOIF 

UNI 


1N4183B 

DIC 

229- 10 

SOIF 

UNI 


Dll 

EDI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N4249 



1N4267 

ATNC 

200-102 

1N4282B 

ATNC 

228- 29 

1N4299B 

♦ ADIC 

191-72 

1 N4326,A,B 



(cont) 

EDL 


DIC 

IDC 



DIC 


GSE 

IDC 


(cont.) 

IDC 


♦ GESY 

♦ GIC 



SCN 


JAN 1N4282B 

none 

228- 30 

1N4300 

♦ ADIC 

191 - 73 

MSC 

TSC 


IDC 

MSC 


1N4267A 

ATNC 

200-103 

1N4283 

ATNC 

229-126 

GSE 

IDC 



UNI 


QUA 

SCN 


DIC 

IDC 


DIC 

SCN 


1N4300A 

♦ ADIC 

191 - 74 

1 N4327,A,B 

ATNC 

188-80 

SEN 

SOD 


1N4267B 

ATNC 

200-104 

1N4283A 

ATNC 

229-127 

GSE 

IDC 


CODI 

GSE 


SSI 

TRW 


DIC 

IDC 



DIC 


1N4300B 

♦ ADIC 

191 - 75 

IDC 

MSC 



UNI 


JAN 1N4267B 

none 

200-105 

1N4283B 

ATNC 

229-128 

GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


JAN 1N4249 

MSC 

288- 63 

1N4268 

ATNC 

203- 37 


DIC 


1N4301 

♦ ADIC 

184- 78 

1N4328AB 

ATNC 

ISO- 73 

SET 

SOD 


DIC 

IDC 


JAN 1N4283B 

none 

229-129 

GSE 

IDC 


CODI 

GSE 


1N4250 

ASET 

359- 57 


SCN 


1N4284 

ATNC 

231 - 16 


♦ MSC 


IDC 

MSC 


CODI 

ETC 


1N4268A 

ATNC 

203- 38 

DIC 

SCN 


1N4301A 

♦ ADIC 

184- 79 

TSC 

UNI 


GIC 

IDC 


DIC 

IDC 


1N4284A 

ATNC 

231 - 17 

GSE 

IDC 


1 N4329,A,B 

ATNC 

192-148 

QUA 

SCN 


1N4268B 

ATNC 

203- 39 


DIC 



♦ MSC 


GSE 

IDC 


SOD 

SSI 


DIC 

IDC 


1N4284B 

ATNC 

231 - 18 

1N4301B 

♦ ADIC 

184-80 

MSC 

TSC 


1N4251 

ASET 

370- 1 

JAN 1N4268B 

none 

203- 40 


DIC 


GSE 

IDC 



UNI 


CODI 

ETC 


1N4269 

ATNC 

205-170 

JAN 1N4284B 

none 

231 - 19 


♦ MSC 


1 N4330,A,B 

ATNC 

195- 12 

GIC 

IDC 


DIC 

IDC 


1N4285 

ATNC 

232-126 

1N4302 

♦ ADIC 

184- 81 

GSE 

IDC 


QUA 

SCN 



SCN 


DIC 

SCN 


GSE 

IDC 


MSC 

TSC 


SOD 

SSI 


1N4269A 

ATNC 

205-171 

1N4285A 

ATNC 

232-127 


♦ MSC 



UNI 


1N4252 

ASET 

377- 85 

DIC 

IDC 



DIC 


1N4302A 

♦ ADIC 

184- 82 

1 N4331,A,B 

ATNC 

197-164 

CODI 

GIC 


1N4269B 

ATNC 

205 -172 

1N4285B 

ATNC 

232-128 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


IDC 

QUA 


DIC 

IDC 



DIC 



♦ MSC 


MSC 

TSC 


SCN 

SOD 


JAN 1N4269B 

none 

205-173 

JAN 1N4285B 

none 

232-129 

1N4302B 

♦ ADIC 

184- 83 


UNI 



SSI 


1N4270 

ATNC 

207-160 

1N4286 

ATNC 

234- 18 

GSE 

IDC 


1N4332,A,B 

ATNC 

199-152 

1N4253 

ASET 

384- 34 

DIC 

SCN 


DIC 

SCN 



♦ MSC 


GSE 

IDC 


CODI 

GIC 


1N4270A 

ATNC 

207-161 

1N4286A 

ATNC 

234- 19 

1N4303 

♦ ADIC 

191 - 76 

MSC 

TSC 


IDC 

QUA 



DIC 



DIC 


GSE 

IDC 



UNI 


SCN 

SOD 


1N4270B 

ATNC 

207-162 

1N4286B 

ATNC 

234- 20 

1N4303A 

♦ ADIC 

191 - 77 

1 N4333,A,B 

ATNC 

202- 72 


SSI 



DIC 



DIC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


1N4254 

ASET 

384- 35 

JAN 1N4270B 

none 

207-163 

JAN 1N4286B 

none 

234- 21 

1N4303B 

♦ ADIC 

191 - 78 

MSC 

TSC 


Dll 

GIC 


1N4271 

ATNC 

209-130 

1N4287 

ATNC 

235-138 

GSE 

IDC 



UNI 


IDC 

QUA 


DIC 

IDC 


DIC 

SCN 


1N4304 

♦ ADIC 

191 - 79 

1 N4334,A,B 

GSE 

205- 21 

SCN 

SCO 



SCN 


1N4287A 

ATNC 

235-139 

GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


SOD 

SSI 


1N4271A 

ATNC 

209-131 


DIC 


1N4304A 

♦ ADIC 

191 - 80 

TNC 

TSC 


1N4255 

ASET 

389- 84 

DIC 

IDC 


1N4287B 

ATNC 

235-140 

GSE 

IDC 



UNI 


Dll 

GIC 


1N4271B 

ATNC 

209-132 


DIC 


1N4304B 

♦ ADIC 

191 - 81 

1 N4335.A,B 

ATNC 

206-184 

IDC 

SCN 


DIC 

IDC 


JAN 1N4287 B 

none 

235-141 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


SCO 

SOD 


JAN1N4271B 

none 

209-133 

1N4288 

ATNC 

237- 2 

1N4305 

A GESY 

275- 30 

MSC 

TSC 



SSI 


1N4272 

ATNC 

212- 30 

DIC 

SCN 


APD 

EMLS 



UNI 


1N4256 

ASET 

392- 42 

DIC 

SCN 


1N4288A 

ATNC 

237- 3 

FSC 

GIC 


1 N4336,A,B 

ATNC 

208-170 

Dll 

GIC 


1N4272A 

ATNC 

212- 31 


DIC 


HSC 

IDC 


GSE 

IDC 


IDC 

SCO 



DIC 


1N4288B 

ATNC 

237- 4 

ITT 

MSC 


MSC 

TSC 


SOD 

SSI 


1N4272B 

ATNC 

212- 32 


DIC 


♦ NPC 

♦ QUA 



UNI 


1N4257 

ASET 

394- 23 


DIC 


JAN 1N4288B 

none 

237- 5 

SDI 

SES 


1 N4337,A,B 

ATNC 

211-63 

Dll 

GIC 


JAN 1N4272B 

none 

212- 33 

1N4289 

ATNC 

238- 29 

TEC 

♦ Til 


GSE 

IDC 


IDC 

SCN 


1N4273 

ATNC 

214- 29 

DIC 

SCN 


TIID 

TIIF 


MSC 

TSC 


SCO 

SOD 


DIC 

SCN 


1N4289A 

ATNC 

238- 30 


TSC 



UNI 



SSI 


1N4273A 

ATNC 

214- 30 


DIC 


1N4306 

A GESY 

270- 2 

1 N4338,A,B 

ATNC 

213- 67 

1N4258 

A TNC 

178-123 


DIC 


1N4289B 

ATNC 

238- 31 

BNT 

♦ FSC 


GSE 

IDC 


DIC 

SCN 


1N4273B 

ATNC 

214- 31 


DIC 


IDC 

SCA 


MSC 

TSC 


1N4258A 

A TNC 

178-124 


DIC 


JAN 1N4289B 

none 

238- 32 


SSI 



UNI 



DIC 


JAN 1N4273B 

none 

214- 32 

1N4290 

ATNC 

240- 16 

JAN 1N4306 

FSC 

270- 70 

1 N4339,A,B 

ATNC 

215- 32 

1N4258B 

A TNC 

178-125 

1N4274 

ATNC 

215-188 

DIC 

SCN 



GESY 


GSE 

IDC 



DIC 


DIC 

SCN 


1N4290A 

ATNC 

240- 17 

1N4307 

A GESY 

270- 3 

MSC 

TSC 


JAN 1N4258B 

none 

178-126 

1N4274A 

ATNC 

215-189 


DIC 


BNT 

♦ FSC 



UNI 


1N4259 

A TNC 

180-166 


DIC 


1N4290B 

ATNC 

240- 18 

IDC 

SCA 


1 N4340,A,B 

ATNC 

216-142 

DIC 

SCN 


1N4274B 

ATNC 

215-190 


DIC 



SSI 


GSE 

IDC 


1N4259A 

A TNC 

180-167 


DIC 


JAN 1N4290B 

none 

240- 19 

JAN 1N4307 

FSC 

270- 71 

MSC 

TSC 



DIC 


JAN 1N4274B 

none 

215-191 

1N4291 

ATNC 

241 - 24 


GESY 



UNI 


1N4259B 

A TNC 

180-168 

1N4275 

ATNC 

217- 78 

DIC 

SCN 


1N4308 

HSC 

276-105 

1N4341 ,A,B 

ATNC 

218- 41 


DIC 


DIC 

SCN 


1N4291A 

ATNC 

241 - 25 

IDC 

RAYN 


GSE 

IDC 


JAN 1N4259B 

none 

180-169 

1N4275A 

ATNC 

217- 79 


DIC 


SDI 

TIID 


MSC 

TSC 


1N4260 

A TNC 

183- 35 


DIC 


1N4291B 

ATNC 

241 - 26 

♦ TIIF 

TSC 



UNI 


DIC 

SCN 


1N4275B 

ATNC 

217- 80 


DIC 


1N4309 

IDC 

270- 4 

1N4342,A,B 

ATNC 

219-117 

1N4260A 

A TNC 

183- 36 


DIC 


JAN1N4291B 

none 

241 - 27 

TIID 

♦ TIIF 


GSE 

IDC 



DIC 


JAN 1N4275B 

none 

217- 81 

1N4292 

ATNC 

242-142 


TSC 


MSC 

TSC 


1N4260B 

A TNC 

183- 37 

1N4276 

ATNC 

218-150 

DIC 

SCN 


1N4310 

IDC 

274- 65 


UNI 



DIC 


DIC 

SCN 


1N4292A 

ATNC 

242-143 

TIID 

♦ TIIF 


1 N4343,A,B 

ATNC 

221 - 57 

JAN 1N4260B 

none 

183- 38 

1N4276A 

ATNC 

218-151 


DIC 



TSC 


GSE 

IDC 


1N4261 

A TNC 

186-147 


DIC 


1N4292B 

ATNC 

242-144 

1N4311 

IDC 

276-106 

MSC 

TSC 


DIC 

SCN 


1N4276B 

ATNC 

218-152 


DIC 


TIID 

♦ TIIF 



UNI 


1N4261A 

A TNC 

186-148 


DIC 

1 

JAN 1N4292B 

none 

242-145 


TSC 


1 N4344,A,B 

ATNC 

223- 11 


DIC 


JAN 1N4276B 

none 

218-153 

1N4293 

ATNC 

244- 4 

1N4312 

HSC 

280-100 

GSE 

IDC 


1N4261B 

ATNC 

186-149 

1N4277 

ATNC 

220- 39 

DIC 

SCN 


IDC 

RAYN 


MSC 

TSC 



DIC 


DIC 

SCN 


1N4293A 

ATNC 

244- 5 

SDI 

SSI 



UNI 


JAN1N4261B 

none 

186-150 

1N4277A 

ATNC 

220- 40 


DIC 


TIID 

♦ TIIF 


1 N4345,A,B 

GSE 

224- 86 

1N4262 

ATNC 

189- 54 


DIC 


1N4293B 

ATNC 

244- 6 

1N4313 

IDC 

276- 24 

IDC 

MSC 


DIC 

IDC 


1N4277B 

ATNC 

220- 41 


DIC 



SSI 


TNC 

TSC 



SCN 



DIC 


JAN 1N4293B 

none 

244- 7 

1N4314 

IDC 

276- 19 


UNI 


1N4262A 

ATNC 

189- 55 

JAN 1N4277B 

none 

220- 42 

1N4294 

AMIC 

510- 85 


SSI 


1N4346AB 

ATNC 

226- 39 

DIC 

IDC 


1N4278 

ATNC 

221 -173 


ALP 


1N4315 

IDC 

268- 95 

GSE 

IDC 


1N4262B 

ATNC 

189- 56 

DIC 

SCN 


1 N4295,A 

♦ ADIC 

187-126 


SSI 


MSC 

TSC 


DIC 

IDC 


1N4278A 

ATNC 

221 -174 

CODI 

CRL 


1N4316 

IDC 

273- 29 


UNI 


JAN 1N4262B 

none 

189- 57 


DIC 


GSE 

IDC 



SSI 


1 N4347,A,B 

ATNC 

227- 95 

1N4263 

ATNC 

191-30 

1N4278B 

ATNC 

221 -175 

MSC 

TNC 


1N4317 

IDC 

276- 20 

GSE 

IDC 


DIC 

SCN 



DIC 



USS 



SSI 


MSC 

TSC 


1N4263A 

ATNC 

191 - 31 

JAN 1N4278B 

none 

221-176 

1 N4296,A 

♦ ADIC 

188- 79 

1N4318 

IDC 

280- 31 


UNI 



DIC 


1N4279 

ATNC 

223-110 

CODI 

CRL 



SSI 


1N4348AB 

ATNC 

229- 11 

1N4263B 

ATNC 

191 - 32 

DIC 

SCN 


♦ GIC 

GSE 


1N4319 

IDC 

276- 25 

GSE 

IDC 



DIC 


1N4279A 

ATNC 

223-111 

IDC 

MSC 



SSI 


MSC 

TSC 


JAN 1N4263B 

none 

191 - 33 


DIC 


TNC 

USS 


1N4320 

MIC 

287- 76 


UNI 


1N4264 

ATNC 

193-144 

1N4279B 

ATNC 

223-112 

1N4297 

♦ ADIC 

184- 72 


SSI 


1N4349,A,B 

ATNC 

230- 91 

DIC 

SCN 



DIC 


GSE 

IDC 


1N4321 

AUNI 

222- 80 

GSE 

IDC 


1N4264A 

ATNC 

193-145 

JAN 1N4279B 

none 

223-113 


♦ MSC 


CRL 

MSC 


MSC 

TSC 



DIC 


1N4280 

ATNC 

225- 30 

1N4297A 

♦ ADIC 

184- 73 

SSI 

TRW 



UNI 


1N4264B 

ATNC 

193-146 

DIC 

SCN 


~ GSE 

IDC 


1N4322 

FSC 

271-23 

1N4350AB 

ATNC 

232- 32 


DIC 


1N4280A 

ATNC 

225- 31 


♦ MSC 


IDC 

MSC 


GSE 

IDC 


JAN 1N4264B 

none 

193-147 


DIC 


1N4297B 

♦ ADIC 

184- 74 

SSI 

TSC 


MSC 

TSC 


1N4265 

ATNC 

195-163 

1N4280B 

ATNC 

225- 32 

GSE 

IDC 


1N4323AB 

ATNC 

177-155 


UNI 


DIC 

SCN 



DIC 



♦ MSC 


CODI 

GSE 


1N4351AB 

ATNC 

233- 70 

1N4265A 

ATNC 

195-164 

JAN 1N4280B 

none 

225- 33 

1N4298 

♦ ADIC 

184- 75 

IDC 

MSC 


GSE 

IDC 



DIC 


1N4281 

ATNC 

226-142 

GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


MSC 

TSC 


1N4265B 

ATNC 

195-165 

DIC 

SCN 



♦ MSC 


1N4324AB 

ATNC 

180- 23 


UNI 



DIC 


1N4281A 

ATNC 

226-143 

1N4298A 

♦ ADIC 

184- 76 

CODI 

GSE 


1N4352AB 

ATNC 

235- 40 

JAN 1N4265B 

none 

195-166 


DIC 


GSE 

IDC 


IDC 

MSC 


GSE 

IDC 


1N4266 

ATNC 

198-145 

1N4281B 

ATNC 

226-144 


♦ MSC 


TSC 

UNI 


MSC 

TSC 


DIC 

IDC 



DIC 


1N4298B 

♦ ADIC 

184- 77 

1N4325AB 

ATNC 

182- 71 


UNI 



SCN 


JAN1N4281B 

none 

226-145 

GSE 

IDC 


CODI 

GSE 


1N4353AB 

ATNC 

236- 64 

1N4266A 

ATNC 

198-146 

1N4282 

ATNC 

228- 27 


♦ MSC 


IDC 

MSC 


GSE 

IDC 


DIC 

IDC 


DIC 

SCN 


1N4299 

♦ ADIC 

191 - 70 

TSC 

UNI 


MSC 

TSC 


1N4266B 

ATNC 

198-147 

1N4282A 

ATNC 

228- 28 

GSE 

IDC 


1N4326AB 

ATNC 

186- 5 


UNI 


DIC 

IDC 



DIC 


1N4299A 

♦ ADIC 

191 - 71 

CODI 

GSE 


1N4354AB 

ATNC 

237-103 

JAN 1N4266B 

none 

198-148 




GSE 

IDC 


cont next col 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE N(J 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 




TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N4354AB 



1 N4372,A 



1N4400 

A Dll 

177-156 

1N4412 



1N4425 

ADII 

mnr 

(cont.) 

GSE 


(cont) 

TEC 


ASC 

GSE 


(cont) 

ASC 


ASC 

GSE 


IDC 

MSC 


TEK 

♦ Til 


IDC 

SCN 


GSE 

IDC 


IDC 

SCN 


TSC 

UNI 


TIID 

TIIF 



UNI 


SCN 

UNI 



UNI 


1N4355AB 

A TNC 

239- 78 

TRW 

TSC 


1N4400A 

ASC 

177-157 

1N4412A 

ASC 

207- 2 

1N4425A 

ASC 

229- 13 

GSE 

IDC 



USS 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


MSC 

TSC 


JAN 1N4372A 

DIC 

166- 97 

IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 



UNI 


INRC 

MOTA 


1N4400B 

ASC 

177-158 

1N4412B 

ASC 

207- 3 

1N4425B 

ASC 

229- 14 

1N4356AB 

GSE 

240-108 

TEC 

Til 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


IDC 

MSC 


TRW 

TSC 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


TNC 

TSC 



USS 


1N4401 

A Dll 

180- 24 

1N4413 

ADII 

208-171 

1N4426 

ADII 

230- 92 


UNI 


1N4375 

IDC 

273- 50 

ASC 

GSE 


ASC 

GSE 


ASC 

GSE 


1N4357AB 

A TNC 

242- 46 

1N4376 

♦ A FSC 

265- 62 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


GSE 

IDC 


IDC 

SGSI 



UNI 



UNI 



UNI 


MSC 

TSC 


JAN 1N4376 

FSC 

265- 63 

1N4401A 

ASC 

180- 25 

1N4413A 

ASC 

208-172 

1N4426A 

ASC 

230- 93 


UNI 


1N4377 

ASOD 

392- 63 

! Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


1N4358AB 

A TNC 

243- 86 


EDI 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


GSE 

IDC 


1N4379 

A MIC 

517- 15 

1N4401B 

ASC 

180- 26 

1N4413B 

ASC 

208-173 

1N4426B 

ASC 

230- 94 

MSC 

TSC 



ALP 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 



UNI 


1N4380 

HSC 

269-1 10 

IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


1N4360 

CODI 

165-152 

IDC 

ITT 


1N4402 

A Dll 

182- 72 

1N4414 

A Dll 

211-64 

1N4427 

ADII 

232- 33 

♦ DIC 

GSE 


SDI 

SES 


ASC 

GSE 


ASC 

GSE 


IDC 

SCN 


IDC 

MSC 



SSI 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N4428 

ADII 

233- 71 

SSI 

Til 


1N4381 

GELC 

266-100 


UNI 



UNI 


ASC 

GSE 



TSC 


GIC 

IDC 


1N4402A 

ASC 

182- 73 

1N4414A 

ASC 

211 - 65 

IDC 

SCN 


1N4361 

ETC 

367- 5 

ITT 

SSI 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 



UNI 


IDC 

SES 


1N4382 

TSC 

273- 18 

IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


1N4428A 

ASC 

233- 72 

SOD 

SSI 


1N4383 

Dll 

312- 35 

1N4402B 

ASC 

182- 74 

1N4414B 

ASC 

211-66 

Dll 

GSE 



TEK 


ETC 

♦ GIC 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


IDC 

UNI 


1N4362 

IDC 

165- 23 

GICC 

GICI 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


1N4428B 

ASC 

233- 73 


SSI 


INTG 

ITT 


1N4403 

A Dll 

186- 6 

1N4415 

ADII 

213- 68 

Dll 

GSE 


1N4363 

A FSC 

280- 34 

QUA 

SAR 


ASC 

GSE 



IDC 


IDC 

UNI 


BNT 

IDC 


SCN 

SCO 


IDC 

SCN 


1N4416 

ADII 

215-33 

1N4429 

ADII 

235- 41 

SSI 

TSC 


SES 

SOIF 



UNI 


ASC 

GSE 


ASC 

GSE 


1N4364 

ETC 

300- 27 

TEC 

TEK 


1N4403A 

ASC 

186- 7 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


♦ GIC 

IDC 


TNC 

UPI 


Dll 

GSE 



UNI 



UNI 


INRB 

INRC 


JAN 1N4383 

GIC 

311-86 

IDC 

UNI 


1N4416A 

ASC 

215- 34 

1N4429A 

ASC 

235- 42 

INRI 

INRJ 


1N4384 

Dll 

331 - 16 

1N4403B 

ASC 

186- 8 

Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


SCN 

SSI 


ETC 

♦ GIC 


Dll 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


tub 

TIID 


GICC 

GICI 


IDC 

UNI 


1N4416B 

ASC 

215- 35 

1N4429B 

ASC 

235- 43 

TIIF 

UPI 


IDC 

INTG 


1N4404 

A Dll 

188- 81 

Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


1N4365 

ETC 

311- 3 

ITT 

QUA 


ASC 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


♦ GIC 

IDC 


SAR 

SCN 


IDC 

SCN 


1N4417 

ADII 

216-143 

1N4430 

ADII 

236- 65 

INRB 

INRC 


SCO 

SES 



UNI 


ASC 

GSE 


ASC 

GSE 


INRI 

INRJ 


SOIF 

TEC 


1N4404A 

ASC 

188- 82 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


SCN 

SSI 


TEK 

TNC 


Dll 

GSE 



UNI 



UNI 


TUB 

TIID 



UPI 


IDC 

UNI 


1N4417A 

ASC 

216-144 

1N4430A 

ASC 

236- 66 


TIIF 


JAN 1N4384 

GIC 

330- 67 

1N4404B 

ASC 

188- 83 

Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


1N4366 

ETC 

321 - 34 

1N4385 

Dll 

348 - 38 

Dll 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


♦ GIC 

IDC 


ETC 

♦ GIC 


IDC 

UNI 


1N4417B 

ASC 

216-145 

1N4430B 

ASC 

236- 67 

INRB 

INRC 


GICC 

GICI 


1N4405 

A Dll 

190- 74 

Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


INRI 

INRJ 


INTG 

ITT 


ASC 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


SCN 

SSI 


QUA 

SAR 


IDC 

SCN 


1N4418 

ADII 

218- 42 

1N4431 

ADII 

237-104 

TUB 

TIID 


SCN 

SCO 



UNI 


ASC 

GSE 


ASC 

GSE 


TIIF 

UPI 


SES 

SOIF 


1N4405A 

ASC 

190- 75 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N4367 

ETC 

329- 88 

TEC 

TEK 


Dll 

GSE 



UNI 



UNI 


♦ GIC 

IDC 


TNC 

UPI 


IDC 

UNI 


1N4418A 

ASC 

218-43 

1N4431A 

ASC 

237-105 

INRB 

INRC 


JAN 1N4385 

GIC 

347- 94 

1N4405B 

ASC 

190- 76 

Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


INRI 

INRJ 


JAN 1N4386 

none 

555 - 76 

Dll 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


SCN 

SSI 


1N4387 

♦ AMOTA 

555- 77 

IDC 

UNI 


1N4418B 

ASC 

218- 44 

1N4431B 

ASC 

237-106 

TUB 

TIID 


JAN 1N4387 

none 

551 - 59 

1N4406 

A Dll 

192-149 

Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


TIIF 

UPI 


1N4388 

♦ AMOTA 

548-101 

ASC 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


1N4368 

ETC 

340- 7 

JAN 1N4388 

none 

544- 17 

IDC 

SCN 


1N4419 

ADII 1 

219-118 

1N4432 

ADII 

239- 79 

♦ GIC 

IDC 


1N4389 

ETC 

246- 12 


UNI 


ASC 

GSE 


ASC 

GSE 


INRB 

INRC 


IDC 

SOD 


1N4406A 

ASC 

192-150 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


INRI 

INRJ 



UPI 


Dll 

GSE 



UNI 



UNI 


SCN 

SSI 


1N4390 

IDC 

265- 58 

IDC 

UNI 


1N4419A 

ASC 

219-119 

1N4432A 

ASC 

239- 80 

TUB 

TIID 


SOD 

SSI 


1N4406B 

ASC 

192-151 

Dll 

GSE 


Dll 

GSE 



TIIF 


1N4391 

IDC 

265- 59 

Dll 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


1N4369 

ETC 

347- 9 

SOD 

SSI 


IDC 

UNI 


1N4419B 

ASC 

219-120 

1N4432B 

ASC 

239- 81 

♦ GIC 

IDC 


1N4392 

IDC 

264- 99 

1N4407 

A Dll 

195- 13 

Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


INRB 

INRC 



SOD 


ASC 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


INRI 

INRJ 


1N4393 

♦ ACRL 

566- 28 

IDC 

SCN 


1N4420 

ADII 

221 - 58 

1N4433 

ADII 

240-109 

SCN 

SSI 



SSI 



UNI 


ASC 

GSE 



IDC 


TUB 

TIID 


1N4393A 

♦ ACRL 

566- 29 

1N4407A 

ASC 

195- 14 

IDC 

SCN 


1N4434 

ADII 

242- 47 


TIIF 



SSI 


Dll 

GSE 



UNI 


ASC 

GSE 


1 N4370.A 

♦ AMOTA 

165-161 

1N4393B 

♦ ACRL 

566- 30 

IDC 

UNI 


1N4420A 

ASC 

221 - 59 

IDC 

SCN 


CODI 

♦ CRL 



SSI 


1N4407B 

ASC 

195- 15 

Dll 

GSE 



UNI 


♦ DIC 

GSE 


1N4394 

♦ ACRL 

566- 48 

Dll 

GSE 


IDC 

UNI 


1N4434A 

ASC 

242- 48 

IDC 

INRB 



SSI 


IDC 

UNI 


1N4420B 

ASC 

221 - 60 

Dll 

GSE 


INRC 

INRI 


1N4394A 

♦ ACRL 

566- 49 

1N4408 

ADII 

197-165 

Dll 

GSE 


IDC 

UNI 


INRJ 

ITT 



SSI 


ASC 

GSE 


IDC 

UNI 


1N4434B 

ASC 

242- 49 

SES 

SOD 


1N4394B 

♦ ACRL 

566- 50 

IDC 

SCN 


1N4421 

ADII 

223- 12 

Dll 

GSE 


TEC 

TEK 



SSI 



UNI 



IDC 


IDC 

UNI 


Til 

TIID 


1N4395 

♦ ACRL 

566- 96 

1N4408A 

ASC 

197-166 

1N4422 

ADII 

224- 87 

1N4435 

ADII 

243- 87 

TIIF 

TRW 



SSI 


Dll 

GSE 


ASC 

GSE 


ASC 

GSE 


TSC 

USS 


1N4395A 

♦ ACRL 

566- 97 

IDC 

UNI 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


JAN 1N4370A 

DIC 

165-162 


SSI 


1N4408B 

ASC 

197-167 


UNI 



UNI 


INRC 

MOTA 


1N4395B 

♦ ACRL 

566- 98 

Dll 

GSE 


1N4422A 

ASC 

224- 88 

1N4435A 

ASC 

243- 88 

Til 

TRW 



SSI 


IDC 

UNI 


Dll 

GSE 


Dll 

GSE 



TSC 


1N4396 

♦ ACRL 

567-104 

1N4409 

ADII 

199-153 

IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


1N437 1,A 

♦ AMOTA 

166-25 


SSI 



IDC 


1N4422B 

ASC 

224- 89 

1N4435B 

ASC 

243- 89 

CODI 

♦ CRL 


1N4396A 

♦ ACRL 

566- 31 

1N4410 

ADII 

202- 73 

Dll 

GSE 


Dll 

GSE 


♦ DIC 

GSE 



SSI 


ASC 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

UNI 


IDC 

INRB 


1N4396B 

♦ ACRL 

566- 32 

IDC 

SCN 


1N4423 

ADII 

226- 40 

1N4436 

♦ AVARO 

315- 30 

INRC 

INRI 



SSI 



UNI 


ASC 

GSE 


1N4437 

♦AVARO 

334- 29 

INRJ 

ITT 


1N4397 

♦ ACRL 

569- 74 

1N4410A 

ASC 

202- 74 

IDC 

SCN 


1N4438 

♦AVARO 

351 - 42 

SES 

SOD 



SSI 


Dll 

GSE 



UNI 


1N4439 

A VARO 

363- 84 

TEC 

TEK 


1N4397A 

♦ ACRL 

566- 51 

IDC 

UNI 


1N4423A 

ASC 

226- 41 

1N4440 

AVARO 

373- 67 

♦ Til 

TIID 



SSI 


1N4410B 

ASC 

202- 75 

Dll 

GSE 


1N4441 

♦ AVARO 

288- 91 

TIIF 

TRW 


1N4397B 

♦ ACRL 

566- 52 

Dll 

GSE 


IDC 

UNI 


1N4444 

AGESY 

274- 37 

TSC 

USS 



SSI 


IDC 

UNI 


1N4423B 

ASC 

226- 42 

GIC 

HSC 


JAN 1N4371A 

DIC 

166- 26 

1N4398 

♦ ACRL 

571- 1 

1N4411 

ADII 

205- 22 

Dll 

GSE 


IDC 

ITT 


INRC 

MOTA 



SSI 


ASC 

GSE 


IDC 

UNI 


SDI 

SES 


Til 

TRW 


1N4398A 

♦ ACRL 

571- 2 

IDC 

SCN 


1N4424 

ADII 

227- 96 

♦ Til 

TIID 


TSC 

USS 



SSI 



UNI 


ASC 

GSE 


TIIF 

TSC 


1N4372.A 

♦ AMOTA 

166- 96 

1N4398B 

♦ ACRL 

571- 3 

1N4411A 

ASC 

205 - 23 

IDC 

SCN 


1N4446 

AGESY 

275- 31 

CODI 

♦ CRL 



SSI 


Dll 

GSE 



UNI 


APD 

APX 


♦ DIC 

GSE 


1N4399 

♦ ACRL 

572- 31 

IDC 

UNI 


1N4424A 

ASC 

227- 97 

BNT 

♦ ESMF 


IDC 

INRB 



SSI 


1N441IB 

ASC 

205- 24 

Dll 

GSE 


FSC 

GIC 


INRC 

INRI 


1N4399A 

♦ ACRL 

572- 32 

Dll 

GSE 


IDC 

UNI 


IDC 

INTG 


INRJ 

ITT 



SSI 


IDC 

UNI 


1N4424B 

ASC 

227- 98 

ITT 

♦ ITTB 


SES 

SOD 


1N4399B 

♦ ACRL 

572- 33 

1N4412 

ADII 

207- 1 

Dll 

GSE 


MISI 

MSC 


cont.next col 




SSI 


cont.next col 



IDC 

UNI 


cont.next Daae 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


ITYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N4446 



JAN1N4461 

MSC 

178- 47 

JAN 1N4483 

none 

224-138 

1N4508 



1N4546 

ASOD 

411 - 50 

(cont) 

♦ MULB 


1N4462 

♦ ACRL 

180- 87 

1N4484 

♦ ACRL 

226- 81 

(cont) 

SOD 



EDI 


| ♦ NPC 

♦ PHIC 


APD 

GSE 


GSE 

MSC 


SSI 

SYN 


1N4547 

A HPA 

266- 95 

QUA 

♦ RADF 


IDC 

MSC 


SDI 

SEN 



TUNL 



IDC 


SDI 

SES 


SDI 

SEN 



UNI 


1N4509 

EDI 

363-106 

1N4548 

IDC 

266- 75 

TEC 

♦ TFKG 



UNI 


JAN 1N4484 

none 

226- 82 

EDL 

ETC 


1N4549AB 

♦ ADIC 

169- 21 

♦ Til 

TIID 


JAN 1N4462 

MSC 

180- 88 

1N4485 

♦ CRL 

227-142 

♦ GESY 

IDC 


GSE 

IDC 


TIIF 

TSC 


1N4463 

♦ ACRL 

182-140 

GSE 

MSC 


INRB 

INRC 


♦ MOTA 

SSI 


♦ VALG 

♦ WAB 


APD 

GSE 


SDI 

SEN 


INRI 

INRJ 


JAN 1 N4549B.RB DIC 

169-22 

1N4447 

A GESY 

275- 32 

IDC 

MSC 



UNI 


SOD 

SSI 



MOTA 


APD 

BNT 


SDI 

SEN 


JAN 1N4485 

none 

227 -143 

SYN 

TUNL 


1N4550AB 

♦ ADIC 

170- 15 

EMLS 

ESMF 



UNI 


1N4486 

♦ ACRL 

229- 55 

1N4510 

EDI 

373- 88 

GSE 

IDC 


FSC 

GIC 


JAN 1N4463 

MSC 

182-141 

GSE 

MSC 


EDL 

ETC 



♦ MOTA 


IDC 

ITT 


1N4464 

♦ ACRL 

186- 69 

SDI 

SEN 


♦ GESY 

IDC 


JAN 1 N4550B.RB DIC 

170- 16 

♦ ITTB 

MISI 


APD 

GSE 



UNI 


INRB 

INRC 



MOTA 


MSC 

♦ MULB 


IDC 

MSC 


JAN 1N4486 

none 

229- 56 

INRI 

INRJ 


1N4551AB 

♦ ADIC 

171-29 

♦ NPC 

QUA 


SDI 

SEN 


1N4487 

♦ ACRL 

230-136 

SOD 

SSI 


ETC 

GSE 


SDI 

SES 



UNI 


GSE 

MSC 


SYN 

TUNL 


IDC 

♦ MOTA 


TEC 

♦ TFKG 


JAN 1N4464 

MSC 

186- 70 

SDI 

SEN 


1N4511 

EDI 

379- 54 

JAN 1N455 1 B,RB DIC 

171 - 30 

♦ Til 

TIID 


1N4465 

APD 

188-156 


UNI 


EDL 

ETC 



MOTA 


TIIF 

TSC 


♦ CRL 

GSE 


JAN 1N4487 

none 

230-137 

♦ GESY 

IDC 


1N4552AB 

♦ ADIC 

172- 59 


♦ WAB 


MSC 

SDI 


1N4488 

♦ ACRL 

232- 69 

SOD 

SSI 


ETC 

GSE 


1N4448 

A GESY 

275- 33 

SEN 

UNI 


GSE 

MSC 


SYN 

TUNL 


IDC 

♦ MOTA 


APD 

APX 


JAN1N4465 

MSC 

188-157 

SDI 

SEN 


1N4513 

ASOD 

389- 81 

JAN 1 N4552B,RB DIC 

172- 60 

BNT 

EMLS 


1N4466 

♦ ACRL 

190-140 


UNI 


EDI 

TEK 



MOTA 


♦ ESMF 

FSC 


APD 

GSE 


JAN 1N4488 

none 

232- 70 

1N4514 

ASOD 

361 - 26 

1N4553AB 

♦ ADIC 

173-147 

GIC 

IDC 


IDC 

MSC 


1N4489 

♦ ACRL 

233-1 18 

EDI 

ETC 


ETC 

GSE 


INTG 

ITT 


SDI 

SEN 


GSE 

MSC 


IDC 

PWC 


IDC 

♦ MOTA 


♦ ITTB 

MISI 



UNI 


SDI 

SEN 


QUA 

TEK 


JAN 1 N4553B.RB DIC 

173-148 

MSC 

♦ MULB 


JAN 1N4466 

MSC 

190-141 


UNI 


1N4517 

ASOD 

313- 55 


MOTA 


♦ NPC 

♦ PHIC 


1N4467 

♦ ACRL 

193- 49 

JAN 1N4489 

none 

233-1 19 

ETC 

PWC 


1N4554AB 

♦ ADIC 

175-124 

! QUA 

♦ RADF 


APD 

GSE 


1N4490 

♦ ACRL 

235 - 79 

QUA 

TEK 


ETC 

GSE 


SDI 

SES 


MSC 

SDI 


GSE 

MSC 



UPI 


IDC 

♦ MOTA 


TEC 

♦ TFKG 


SEN 

UNI 


SDI 

SEN 


1N4523 

GIC 

265- 16 

JAN 1 N4554B.RB DIC 

175-125 

♦ Til 

TIID 


JAN 1N4467 

MSC 

193- 50 


UNI 


IDC 

ITT 



MOTA 


j TIIF 

TSC 


1N4468 

♦ ACRL 

195- 79 

JAN 1N4490 

none 

235 - 80 


SSI 


1N4555AB 

♦ ADIC 

178-153 

♦ VALG 

♦ WAB 


APD 

GSE 


1N4491 

♦ ACRL 

236-106 

1N4524 

GIC 

264- 17 

ETC 

GSE 


1N4449 

A GESY 

275- 34 

MSC 

SDI 


GSE 

MSC 


IDC 

ITT 


IDC 

♦ MOTA 


APD 

BNT 


SEN 

UNI 


SDI 

SEN 


SDI 

SSI 


1N4556AB 

♦ ADIC 

181- 1 

EMLS 

ESMF 


JAN 1N4468 

MSC 

195- 80 


UNI 


1N4525 

ETC 

316- 83 

ETC 

GSE 


FSC 

GIC 


1N4469 

♦ ACRL 

198- 52 

JAN1N4491 

none 

236-107 

♦ GESY 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


IDC 

ITT 


APD 

GSE 


1N4492 

♦ ACRL 

237-140 

SAR 

SOD 


1N4557AB 

♦ ADIC 

169-23 

♦ ITTB 

MISI 


MSC 

SDI 


GSE 

MSC 


SSI 

SYN 


ETC 

GSE 


MSC 

♦ MULB 


SEN 

UNI 


SDI 

SEN 


TUNL 

UPI 


IDC 

♦ MOTA 


♦ NPC 

QUA 


JAN 1N4469 

MSC 

198- 53 


UNI 


1N4526 

ETC 

335- 95 

1N4558AB 

♦ ADIC 

170- 17 

RADF 

SDI 


1N4470 

♦ ACRL 

200- 28 

JAN 1N4492 

none 

237 -141 

♦ GESY 

IDC 


ETC 

GSE 


SES 

TEC 


APD 

GSE 


1N4493 

♦ ACRL 

239-122 

SAR 

SOD 


IDC 

♦ MOTA 


♦ TFKG 

♦ Til 


MSC 

SDI 


GSE 

MSC 


SSI 

SYN 


1N4559AB 

♦ ADIC 

171- 31 

TIID 

TIIF 


SEN 

UNI 


SDI 

SEN 


TUNL 

UPI 


ETC 

GSE 


TSC 

♦ WAB 


JAN 1N4470 

MSC 

200- 29 


UNI 


1N4527 

♦ GESY 

352- 80 

IDC 

♦ MOTA 


1N4450 

A GESY 

269- 10 

1N4471 

♦ ACRL 

202-144 

JAN 1N4493 

none 

239-123 

IDC 

SAR 


1N4560AB 

♦ ADIC 

172- 61 

APD 

BNT 


APD 

GSE 


1N4494 

♦ ACRL 

240-140 

SOD 

SSI 


ETC 

GSE 


EMLS 

♦ FSC 


MSC 

SDI 


GSE 

MSC 


SYN 

TUNL 


IDC 

♦ MOTA 


HSC 

IDC 


SEN 

UNI 


SDI 

SEN 


1N4528 

BNT 

364- 89 

1N4561AB 

♦ ADIC 

173-149 

ITT 

MSC 


JAN1N4471 

MSC 

202-145 


UNI 


♦ GESY 

IDC 


ETC 

GSE 


♦ NPC 

SDI 


1N4472 

♦ ACRL 

205 - 83 

JAN 1N4494 

none 

240-141 

SOD 

SSI 


IDC 

♦ MOTA 


SES 

TSC 


APD 

GSE 


1N4495 

♦ ACRL 

242- 85 

SYN 

TUNL 


1N4562AB 

♦ ADIC 

175-126 

1N4451 

A GESY 

269- 43 

MSC 

SDI 


GSE 

MSC 


1N4529 

♦ GESY 

374- 51 

ETC 

GSE 


APD 

BNT 


SEN 

UNI 


SDI 

SEN 


IDC 

SOD 


IDC 

♦ MOTA 


HSC 

IDC 


JAN 1N4472 

MSC 

205- 84 


UNI 


SSI 

SYN 


1N4563AB 

♦ ADIC 

178-154 

ITT 

SDI 


1N4473 

♦ ACRL 

207- 68 

JAN 1N4495 

none 

242- 86 


TUNL 


ETC 

GSE 


SES 

TSC 


APD 

GSE 


1N4496 

♦ ACRL 

243-121 

1N4530 

♦ GESY 

379- 80 

IDC 

♦ MOTA 


1N4452 

APD 

269- 53 

MSC 

SDI 


GSE 

MSC 


IDC 

SOD 


1N4564AB 

♦ ADIC 

181- 2 

BNT 

HSC 


SEN 

UNI 


SDI 

SEN 


SSI 

SYN 


ETC 

GSE 


IDC 

ITT 


JAN 1N4473 

MSC 

207- 69 


UNI 



TUNL 


IDC 

♦ MOTA 



SDI 


1N4474 

♦ ACRL 

209- 46 

JAN 1N4496 

none 

243-122 

1N4531 

AGESY 

275- 36 

1N4565 

♦ ADIC 

176- 22 

1N4453 

BNT 

268- 3 

APD 

GSE 


1N4497 

ASOD 

386- 14 

APD 

EMLS 


CODI 

♦ CRL 


♦ GESY 

HSC 


MSC 

SDI 


EDI 

INRB 


♦ FSC 

♦ MSC 


GSE 

IDC 


IDC 

ITT 


SEN 

UNI 


INRC 

INRI 


♦ Til 

TUB 


INRB 

INRC 


SDI 

SES 


JAN 1N4474 

MSC 

209- 47 

INRJ 

SSI 


TIID 

♦ TIIF 


INRI 

INRJ 


1N4454 

♦ AGESY 

275- 35 

1N4475 

♦ ACRL 

211 -134 

1N4498 

ASOD 

394- 61 


TSC 


♦ MOTA 

♦ MSC 


APD 

APX 


APD 

GSE 


EDI 

INRB 


JAN1N4531 

GESY 

277-100 

SDI 

TSC 


BNT 

♦ ESMF 


MSC 

SDI 


INRC 

INRI 


ITT 

Til 


1N4565A 

♦ ADIC 

176- 23 

♦ FSC 

GIC 


SEN 

UNI 


INRJ 

SSI 


1N4532 

♦AGESY 

274- 66 

CODI 

♦ CRL 


IDC 

ITT 


JAN 1N4475 

MSC 

211 -135 

1N4499 

CODI 

175- 43 

EMLS 

♦ FSC 


GSE 

IDC 


MISI 

MSC 


1N4476 

♦ ACRL 

213-129 

GSE 

IDC 


♦ MSC 

♦ Til 


INRB 

INRC 


♦ NPC 

♦ QUA 


APD 

GSE 



TSC 


TUB 

TIID 


INRI 

INRJ 


SES 

TEC 


MSC 

SDI 


1N4500 

IDC 

276- 26 

♦ TIIF 

TSC 


♦ MOTA 

♦ MSC 


♦ Til 

TIID 


SEN 

UNI 



TSC 


JAN 1N4532 

Til 

270- 73 

SDI 

TSC 


TIIF 

TSC 


JAN 1N4476 

MSC 

213-130 

JAN 1N4500 

none 

275- 74 


TSC 


1N4565B 

IDC 

175-181 

JAN 1N4454 

FSC 

270- 72 

1N4477 

♦ ACRL 

215- 98 

1N4501 

ATEC 

178-168 

1N4533 

♦AGESY 

268- 96 


♦ MSC 


GESY 

GIC 


APD 

GSE 


CODI 

DIC 


EMLS 

FSC 


1N4566 

♦ ADIC 

176- 24 

ITT 

TEC 


MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


IDC 

♦ MSC 


CODI 

♦ CRL 


Til 

TSC 


SEN 

UNI 



♦ MSC 


♦ Til 

TUB 


GSE 

IDC 


1N4455 

ETC 

249- 78 

JAN 1N4477 

MSC 

215- 99 

1N4502 

GELC 

247- 4 

TIID 

♦ TIIF 


INRB 

INRC 


IDC 

QUA 


1N4478 

♦ ACRL 

217- 5 

GIC 

IDC 



TSC 


INRI 

INRJ 


TSC 

UPI 


GSE 

MSC 



UPI 


1N4534 

BNT 

270- 5 

♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4456 

A HPA 

268- 47 

SDI 

SEN 


1N4503 

AUNI 

215-129 

FSC 

GESY 


SDI 

TSC 


IDC 

QUA 



UNI 


MSC 

TRW 


IDC 

♦ MSC 


1N4566A 

♦ ADIC 

176- 25 


SSI 


JAN1N4478 

none 

217- 6 

1N4504 

AUNI 

243-135 

♦ Til 

TUB 


CODI 

♦ CRL 


1N4457 

HPA 

269-108 

1N4479 

♦ ACRL 

218- 87 

MSC 

TRW 


TIID 

♦ TIIF 


GSE 

IDC 


IDC 

SSI 


GSE 

MSC 


1N4505 

ASOD 

400-105 


TSC 


INRB 

INRC 


1N4458 

EDI 

363- 15 

SDI 

SEN 


INRB 

INRC 


JAN 1N4534 

none 

270- 6 

INRI 

INRJ 


ETC 

IDC 



UNI 


INRI 

INRJ 


1N4535 

♦ ADIC 

167- 91 

♦ MOTA 

♦ MSC 


INRB 

INRC 


JAN 1N4479 

none 

218- 88 

SCO 

SSI 


CODI 

GSE 


SDI 

TSC 


INRI 

INRJ 


1N4480 

♦ ACRL 

219-163 

1N4506 

EDL 

315- 59 


IDC 


1N4566B 

IDC 

175-182 

SOD 

SSI 


GSE 

MSC 


ETC 

♦ GESY 


1N4536 

FSC 

266- 74 


♦ MSC 


JAN 1 N4458,R 

SOD 

369- 3 

SDI 

SEN 


IDC 

SAR 


GESY 

IDC 


1N4567 

♦ ADIC 

176-26 

1N4459 

EDI 

373- 15 


UNI 


SOD 

SSI 


♦ MSC 

♦ Til 


CODI 

♦ CRL 


ETC 

IDC 


JAN 1N4480 

none 

219-164 

SYN 

TUNL 


TUB 

TIID 


GSE 

IDC 


INRB 

INRC i 


1N4481 

♦ ACRL 

221 -107 


UPI 


♦ TIIF 

TSC 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


GSE 

MSC 


1N4507 

EDL 

334- 60 

1N4537 

SCN 

388- 42 

INRI 

INRJ 


SOD 

SSI 


SDI 

SEN 


ETC 

♦ GESY 



SSI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


JAN 1 N4459,R 

GESY 

379- 38 


UNI 


IDC 

INRB 


1N4538 

SCN 

391-93 

SDI 

TSC 



SOD 


JAN1N4481 

none 

221 -108 

INRC 

INRI 



SSI 


1N4567A 

♦ ADIC 

176- 27 

1N4460 

♦ ACRL 

175- 80 

1N4482 

♦ ACRL 

223- 50 

INRJ 

SAR 


1N4539 

SCN 

394- 80 

CODI 

♦ CRL 


APD 

MSC 


GSE 

MSC 


SOD 

SSI 


1N4540 

SCN 

396- 7 

GSE 

IDC 


SDI 

SEN 


SDI 

SEN 


SYN 

TUNL 



SSI 


♦ MOTA 

♦ MSC 


JAN 1N4460 

MSC 

175- 81 


UNI 


1N4508 

EDL 

351 - 73 

1N4541 

A TRW 

257-104 

SDI 

TSC 


1N4461 

♦ ACRL 

178- 46 

JAN 1N4482 

none 

223- 51 

ETC 

♦ GESY 


1N4542 

A TRW 

259- 56 

1N4567B 

IDC 

175-183 

APD 

GSE 


1N4483 

♦ ACRL 

224-137 

IDC 

INRB 


1N4543 

TRW 

260- 7 


♦ MSC 


IDC 

MSC 


GSE 

MSC 


INRC 

INRI 


1N4544 

ATRW 

260- 43 

1N4568 

♦ ADIC 

176- 28 

SDI 

SEN 


SDI 

SEN 


INRJ 

SAR 


1N4545 

ATRW 

260- 77 

CODI 

♦ CRL 



UNI 



UNI 
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1. 

TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

1N4568 



1N4574A 



1N4581 

♦ ADIC 

1>6- 54 

1N4591 


SKKSIB 




(cont) 

GSE 


(cont) 

KSC 


CODI 

♦ CRL 


(cont.) 

ETC 

■ 


CODI 


IDC 

INRB 


♦ MOTA 

♦ MSC 


GSE 

IDC 


IDC 

INRB 


CRL 

IDC 


INRC 

INRI 


SDI 

TSC 


INRB 

INRC 


INRC 

INRI 


KSC 

♦ MSC 


INRJ 

♦ MOTA 


1N4574B 

IDC 

175-190 

INRI 

INRJ 


INRJ 

SES 


1N4613C 

AFSC 

176-167 

♦ MSC 

SDI 


KSC 

♦ MSC 


i KSC 

♦ MOTA 


SSI 

SYN 


CODI 

CRL 



TSC 


1N4575 

♦ ADIC 

176- 42 

♦ MSC 

SDI 


1N4592 

AWESY 

353- 72 

IDC 

KSC 


1N4568A 

♦ ADIC 

176- 29 

CODI 

♦ CRL 



TSC 


IDC 

INRB 



♦ MSC 


CODI 

♦ CRL 


GSE 

IDC 


1N4581A 

♦ ADIC 

176- 55 

INRC 

INRI 


1N4614 

A TRW 

165- 89 

GSE 

IDC 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ CRL 


INRJ 

SES 


CODI 

♦ DIC 


♦ MOTA 

♦ MSC 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


SSI 

SYN 


IDC 

SSI 


SDI 

TSC 


KSC 

♦ MOTA 


INRB 

INRC 


1N4593 

AWESY 

365- 81 


TSC 


1N4568B 

IDC 

175-184 

♦ MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


JAN1N4614 

none 

165- 93 


♦ MSC 



TSC 


KSC 

♦ MOTA 


INRC 

INRI 


1N4615 

A TRW 

165-108 

1N4569 

♦ ADIC 

176- 30 

1N4575A 

♦ ADIC 

176- 43 

♦ MSC 

SDI 


INRJ 

SES 


CODI 

♦ DIC 


CODI 

♦ CRL 


CODI 

♦ CRL 



TSC 


SSI 

SYN 


IDC 

SSI 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


1N4581B 

IDC 

175-197 

1N4594 

AWESY 

375- 19 


TSC 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


KSC 

♦ MSC 


IDC 

INRB 


JAN1N4615 

none 

165-115 

INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


1N4582 

♦ ADIC 

176- 56 

INRC 

INRI 


1N4616 

A TRW 

165-131 

♦ MOTA 

♦ MSC 


KSC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ CRL 


INRJ 

SES 


CODI 

♦ DIC 


SDI 

TSC 


♦ MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


SSI 

SYN 


IDC 

SSI 


1N4569A 

♦ ADIC 

176- 31 


TSC 


INRB 

INRC 


1N4595 

AWESY 

380- 25 


TSC 


CODI 

♦ CRL 


1N4575B 

IDC 

175-191 

INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


JAN1N4616 

none 

165-135 

GSE 

IDC 


KSC 

♦ MSC 


KSC 

♦ MOTA 


INRC 

INRI 


1N4617 

A TRW 

165-153 

♦ MOTA 

♦ MSC 


1N4576 

♦ ADIC 

176- 44 

♦ MSC 

SDI 


INRJ 

SES 


CODI 

♦ DIC 


SDI 

TSC 


CODI 

♦ CRL 



TSC 


SSI 

SYN 


IDC 

SSI 


1N4569B 

IDC 

175-185 

GSE 

IDC 


1N4582A 

♦ ADIC 

176- 57 

1N4596 

AWESY 

382- 99 


TSC 



♦ MSC 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ CRL 


IDC 

INRB 


JAN1N4617 

none 

165-163 

1N4570 

♦ ADIC 

176- 32 

INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


INRC 

♦ INRI 


1N4618 

A TRW 

166- 12 

CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


INRB 

INRC 


INRJ 

SES 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 


SSI 

SYN 


IDC 

TSC 


INRB 

INRC 



TSC 


KSC 

♦ MOTA 


1N4597 

A TRW 

399- 2 

JAN1N4618 

none 

166- 27 

INRI 

INRJ 


1N4576A 

♦ ADIC 

176- 45 

♦ MSC 

SDI 


IDC 

SCN 


1N4619 

A TRW 

166-79 

KSC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ CRL 



TSC 



SOD 


CODI 

♦ DIC 


♦ MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


1N4582B 

IDC 

175-198 

1N4598 

♦ CODI 

549- 27 

IDC 

TSC 


TNC 

TSC 


INRB 

INRC 


KSC 

♦ MSC 



IDC 


JAN1N4619 

none 

166- 98 

1N4570A 

♦ ADIC 

176- 33 

INRI 

INRJ 


1N4583 

♦ ADIC 

176- 58 

1N4598A 

CODI 

549- 28 

1N4620 

A TRW 

166-157 

CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ CRL 



IDC 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


1N4599 

A CRY 

556- 75 

IDC 

TSC 


INRB 

INRC 



TSC 


INRB 

INRC 


♦ CODI 

IDC 


JAN 1N4620 

none 

166-178 

INRI 

INRJ 


1N4576B 

IDC 

175-192 

INRI 

INRJ 


1N4599A 

CODI 

556- 76 

1N4621 

A TRW 

167-114 

KSC 

♦ MOTA 


KSC 

♦ MSC 


KSC 

♦ MOTA 



IDC 


CODI 

♦ DIC 


♦ MSC 

SDI 


1N4577 

♦ ADIC 

176- 46 

♦ MSC 

SDI 


1N4600 

AMIC 

514- 95 

IDC 

TSC 


TNC 

TSC 


CODI 

♦ CRL 



TSC 


1N4601 

AMIC 

514- 96 

JAN1N4621 

none 

167-134 

1N4570B 

IDC 

175-186 

GSE 

IDC 


1N4583A 

♦ ADIC 

176- 59 

1N4602 

AMIC 

514- 97 

1N4622 

A TRW 

168-66 

KSC 

♦ MSC 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ CRL 


1N4603 

AMIC 

515- 57 

CODI 

♦ DIC 


1N4571 

♦ ADIC 

176- 34 

INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 



♦ ALP 


IDC 

TSC 


CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


INRB 

INRC 


1N4604 

AMIC 

515- 58 

JAN1N4622 

none 

168- 88 

GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 



♦ ALP 


1N4623 

A TRW 

169-61 

INRB 

INRC 



TSC 


KSC 

♦ MOTA 


1N4605 

AMIC 

515- 59 

CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


1N4577A 

♦ ADIC 

176- 47 

♦ MSC 

SDI 



♦ ALP 


IDC 

TSC 


KSC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ CRL 



TSC 


1N4606 

♦AGESY 

276- 61 

JAN 1N4623 

none 

169-88 

♦ MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


1N4583B 

IDC 

175-199 

APD 

BNT 


1N4624 

A TRW 

170-50 

TNC 

TSC 


INRB 

INRC 


KSC 

♦ MSC 


♦ FSC 

GIC 


CODI 

♦ DIC 


1N4571A 

♦ ADIC 

176- 35 

INRI 

INRJ 


1N4584 

♦ ADIC 

176- 60 

IDC 

♦ QUA 


IDC 

TSC 


CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ CRL 


SSI 

TEC 


JAN 1N4624 

none 

170- 82 

GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


Til 

TIID 


1N4625 

A TRW 

171 - 96 

INRB 

INRC 



TSC 


INRB 

INRC 


TIIF 

TSC 


CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


1N4577B 

IDC 

175-193 

INRI 

INRJ 


1N4607 

AGESY 

276- 63 

IDC 

TSC 


KSC 

♦ MOTA 


KSC 

♦ MSC 


KSC 

♦ MOTA 


APD 

BNT 


JAN 1 N4625 

none 

171-127 

♦ MSC 

SDI 


1N4578 

♦ ADIC 

176- 48 

♦ MSC 

SDI 


♦ FSC 

IDC 


1N4626 

A TRW 

172-111 

TNC 

TSC 


CODI 

♦ CRL 



TSC 


♦ QUA 

SSI 


CODI 

♦ DIC 


1N4571B 

IDC 

175-187 

GSE 

IDC 


1N4584A 

♦ ADIC 

176- 61 

TIID 

TIIF 


IDC 

TSC 


KSC 

♦ MSC 


INRB 

INRC 


CODI 

♦ CRL 



TSC 


JAN 1N4626 

none 

172-167 

1N4572 

♦ ADIC 

176- 36 

INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


1N4608 

AGESY 

276- 64 

1N4627 

A TRW 

174-103 

CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


INRB 

INRC 


APD 

BNT 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


INRI 

INRJ 


IDC 

♦ QUA 


IDC 

TSC 


INRB 

INRC 



TSC 


KSC 

♦ MOTA 


SSI 

TIID 


JAN 1N4627 

none 

174-150 

INRI 

INRJ 


1N4578A 

♦ ADIC 

176- 49 

♦ MSC 

SDI 


TIIF 

TSC 


1N4628 

A TRW 

177-123 

KSC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ CRL 



TSC 


1N4609 

BNT 

549- 29 

CODI 

DIC 


♦ MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


1N4584B 

IDC 

175-200 


♦ CODI 


IDC 

TEK 


TNC 

TSC 


INRB 

INRC 


KSC 

♦ MSC 


1N4609A 

CODI 

549- 30 

TSC 

UNI 


1N4572A 

♦ ADIC 

176- 37 

INRI 

INRJ 


1N4585 

♦ AGIC 

360- 77 


IDC 


1N4629 

A TRW 

179-171 

CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


ETC 

GICC 


1N4610 

♦ AFSC 

276- 27 

CODI 

DIC 


GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


GICI 

IDC 


IDC 

TSC 


IDC 

TEK 


INRB 

INRC 



TSC 


INTG 

ITT 


1N4611 

AFSC 

176-156 

TSC 

UNI 


INRI 

INRJ 


1N4578B 

IDC 

175-194 

SAR 

SCN 


CODI 

CRL 


1N4630 

A TRW 

182- 38 

KSC 

♦ MOTA 


KSC 

♦ MSC 


SES 

SOIF 


IDC 

KSC 


CODI 

DIC 


♦ MSC 

SDI 


1N4579 

♦ ADIC 

176- 50 

TEC 

TSC 


1N4611A 

AFSC 

176-157 

IDC 

TEK 


TNC 

TSC 


CODI 

♦ CRL 


JAN 1N4585 

GIC 

360- 50 

CODI 

CRL 


TSC 

UNI 


1N4572B 

IDC 

175-188 

GSE 

IDC 


1N4586 

♦ AGIC 

371 - 5 

IDC 

KSC 


1N4631 

A TRW 

185-150 

KSC 

♦ MSC 


INRB 

INRC 


ETC 

GICC 



♦ MSC 


CODI 

DIC 


1N4573 

♦ ADIC 

176- 38 

INRI 

INRJ 


GICI 

IDC 


1N461IB 

AFSC 

176-158 

IDC 

TEK 


CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


INTG 

ITT 


CODI 

CRL 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


SAR 

SCN 


IDC 

KSC 


1N4632 

A TRW 

188- 38 

INRB 

INRC 



TSC 


SES 

SOIF 



♦ MSC 


CODI 

DIC 


INRI 

INRJ 


1N4579A 

♦ ADIC 

176- 51 


TEC 


1N4611C 

AFSC 

176-159 

IDC 

TEK 


KSC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ CRL 


JAN 1N4586 

GIC 

370- 93 

CODI 

CRL 


TSC 

UNI 


♦ MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


1N4587 

A WESY 

306- 20 

IDC 

KSC 


1N4633 

A TRW 

190- 44 

TNC 

TSC 


INRB 

INRC 


ETC 

IDC 



♦ MSC 


CODI 

DIC 


1N4573A 

♦ ADIC 

176- 39 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


1N4612 

AFSC 

176-160 

IDC 

TEK 


CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


INRI 

INRJ 


CODI 

CRL 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


SES 

SSI 


IDC 

KSC 


1N4634 

CODI 

192-109 

INRB 

INRC 



TSC 



SYN 


1N4612A 

AFSC 

176-161 

DIC 

IDC 


INRI 

INRJ 


1N4579B 

IDC 

175-195 

1N4588 

AWESY 

317- 79 

CODI 

CRL 


TEK 

TRW 


KSC 

♦ MOTA 


KSC 

♦ MSC 


ETC 

IDC 


IDC 

KSC 


TSC 

UNI 


♦ MSC 

SDI 


1N4580 

♦ ADIC 

176- 52 

INRB 

INRC 



♦ MSC 


1N4635 

ATRW 

194-170 

TNC 

TSC 


CODI 

♦ CRL 


INRI 

INRJ 


1N4612B 

AFSC 

176-162 

CODI 

DIC 


1N4573B 

IDC 

175-189 

GSE 

IDC 


SES 

SSI 


CODI 

CRL 


IDC 

TEK 


KSC 

♦ MSC 


INRB 

INRC 



SYN 


IDC 

KSC 


TSC 

UNI 


1N4574 

♦ ADIC 

176- 40 

INRI 

INRJ 


1N4589 

AWESY 

326- 5 


♦ MSC 


1N4636 

ATRW 

197-127 

CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


ETC 

IDC 


1N4612C 

AFSC 

176-163 

CODI 

DIC 


GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


INRB 

INRC 


CODI 

CRL 


IDC 

TEK 


INRB 

INRC 



TSC 


INRI 

INRJ 


IDC 

KSC 


TSC 

UNI 


INRI 

INRJ 


1N4580A 

♦ ADIC 

176- 53 

SES 

SSI 



♦ MSC 


1N4637 

ATRW 

199-121 

KSC 

♦ MOTA 


CODI 

♦ CRL 



SYN 


1N4613 

AFSC 

176-164 

CODI 

DIC 


♦ MSC 

SDI 


GSE 

IDC 


1N4590 

AWESY 

336-109 

CODI 

CRL 


IDC 

TEK 



TSC 


INRB 

INRC 


ETC 

IDC 


IDC 

KSC 


TSC 

UNI 


1N4574A 

♦ ADIC 

176- 41 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


1N4613A 

CODI 

176-165 

1N4638 

ATRW 

202- 34 

CODI 

♦ CRL 


KSC 

♦ MOTA 


INRI 

INRJ 


CRL 

FSC 


CODI 

DIC 


GSE 

IDC 


♦ MSC 

SDI 


SES 

SSI 


IDC 

KSC 


IDC 

TEK 


INRB 

INRC 



TSC 



SYN 



♦ MSC 


TSC 

UNI 


INRI 

INRJ 


1N4580B 

IDC 

175-196 

1N4591 

AWESY 

344- 44 

1N4613B 

AFSC 

176-166 

1N4639 

ATRW 

204-174 

cont next col 



KSC 

♦ MSC 


cont next col 



cont next col 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 


lignum 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N4639 



1N4673 

ATRW 

215- 36 

1N4711 

ATRW 

210-115 

1 N4735,A 



1N4741 



(cont) 

CODI 


IDC 

TSC 


CODI 

♦ DIC 


(cont) 

INRJ 


(cont.) 

GSE 


DIC 

IDC 



UNI 



IDC 


PWC 

SAR 


IDC 

INRB 


TEK 

TSC 


1N4674 

ATRW 

216-146 

1N4712 

ATRW 

212- 89 

SES 

TNC 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


IDC 

PWC 


CODI 

♦ DIC 



USS 


INRJ 

MSC 


1N4640 

A TRW 

206-147 

TSC 

UNI 



IDC 


1N4736 

AMOTA 

177-160 

PWC 

SAR 


CODI 

DIC 


1N4675 

ATRW 

218- 45 

1N4713 

ATRW 

212-153 

ASC 

BNT 


SCN 

SEN 


IDC 

TEK 


IDC 

PWC 


CODI 

♦ DIC 


♦ CRL 

♦ DIC 


SES 

TNC 


TSC 

UNI 


TSC 

UNI 



IDC 


GSE 

IDC 


UNI 

USS 


1N4641 

A TRW 

208-139 

1N4676 

ATRW 

219-121 

1N4714 

ATRW 

214-102 

INRB 

♦ INRC 


1N4741A 

AMOTA 

190- 79 

CODI 

DIC 


IDC 

PWC 


♦ DIC 

IDC 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


IDC 

TEK 


TSC 

UNI 


1N4715 

ATRW 

216- 68 

MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


TSC 

UNI 


1N4677 

ATRW 

221 - 61 

♦ DIC 

IDC 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


1N4642 

A TRW 

211-30 

IDC 

PWC 


1N4716 

ATRW 

217-142 

SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


CODI 

DIC 


TSC 

UNI 


♦ DIC 

IDC 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


IDC 

TEK 


1N4678 

CODI 

165- 90 

1N4717 

ATRW 

219- 48 


USS 


MSC 

PWC 


TSC 

UNI 


♦ DIC 

IDC 


♦ DIC 

IDC 


1N4736A 

AMOTA 

177-161 

SAR 

SEN 


1N4643 

A TRW 

213- 40 


TRW 


1N4718 

A ITT 

272- 38 

ASC 

BNT 


SES 

TNC 


CODI 

DIC 


1N4679 

ATRW 

165-109 

IDC 

SSI 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


IDC 

TEK 


CODI 

♦ DIC 


1N4719 

♦ AMOTA 

295- 76 

GSE 

IDC 


1N4742 

AMOTA 

192-153 

TSC 

UNI 



IDC 


EDI 

IDC 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


1N4644 

A TRW 

215- 4 

1N4680 

ATRW 

165-132 

SCN 

SCO 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


DIC 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


TEC 

UPI 


MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


TEK 

TSC 



IDC 


1N4720 

♦ AMOTA 

303- 7 

SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 



UNI 


1N4681 

ATRW 

165-154 

EDI 

IDC 


SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


1N4645 

DIC 

216-121 

CODI 

♦ DIC 


SCN 

SCO 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


IDC 

TEK 



IDC 


TEC 

UPI 


1N4737 

AMOTA 

180- 28 

SAR 

SCN 


TRW 

TSC 


1N4682 

ATRW 

166- 13 

1N4721 

♦ AMOTA 

314- 16 

ASC 

BNT 


SEN 

SES 



UNI 


CODI 

♦ DIC 


EDI 

SCN 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


1N4646 

A TRW 

218- 18 


IDC 


SCO 

TEC 


GSE 

IDC 



USS 


DIC 

IDC 


1N4683 

ATRW 

166- 80 


UPI 


INRB 

♦ INRC 


1N4742A 

AMOTA 

192-154 

TEK 

TSC 


CODI 

♦ DIC 


1N4722 

♦ AMOTA 

333- 9 

INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 



UNI 



IDC 


EDI 

IDC 


MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N4647 

ATRW 

219- 99 

1N4684 

ATRW 

166-158 

SCN 

SCO 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


DIC 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


TEC 

UPI 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


TEK 

TSC 



IDC 


1N4723 

♦ AMOTA 

350- 27 

TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 



UNI 


1N4685 

ATRW 

167-115 

EDI 

IDC 



USS 


MSC 

PWC 


1N4648 

ATRW 

221 - 33 

CODI 

♦ DIC 


SCN 

SCO 


1N4737A 

AMOTA 

180- 29 

SAR 

SEN 


DIC 

IDC 



IDC 



TEC 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 


TEK 

TSC 


1N4686 

ATRW 

168- 67 

1N4724 

♦ AMOTA 

362- 85 

♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 



UNI 


CODI 

♦ DIC 


EDI 

IDC 


GSE 

IDC 


1N4743 

AMOTA 

195- 17 

1N4649 

ATRW 

167- 47 


IDC 


SCN 

SCO 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


IDC 

PWC 


1N4687 

ATRW 

169- 62 


TEC 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 



TSC 


CODI 

♦ DIC 


1N4725 

♦ AMOTA 

372- 92 

MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


1N4650 

ATRW 

168- 5 


IDC 


EDI 

IDC 


SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


IDC 

PWC 


1N4688 

ATRW 

170- 51 

SCN 

SCO 


SES 

TNC 


INRI 

INRJ 



TSC 


CODI 

♦ DIC 



TEC 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


1N4651 

ATRW 

168-155 


IDC 


1N4726 

IDC 

265- 96 

1N4738 

AMOTA 

182- 76 

SAR 

SCN 


IDC 

PWC 


1N4689 

ATRW 

171 - 97 

1N4727 

AGESY 

267 - 6 

ASC 

BNT 


SEN 

SES 


TSC 

UPI 


CODI 

♦ DIC 


APD 

BNT 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


1N4652 

ATRW 

169-154 


IDC 


♦ FSC 

GIC 


GSE 

IDC 



USS 


IDC 

PWC 


1N4690 

ATRW 

172-112 

IDC 

♦ Til 


INRB 

♦ INRC 


1N4743A 

AMOTA 

195- 18 


TSC 


CODI 

♦ DIC 


TIID 

♦ TIIF 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


1N4653 

ATRW 

170-159 


IDC 



TSC 


MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


IDC 

PWC 


1N4691 

ATRW 

174-104 

1 N4728.A 

♦ AMOTA 

167- 48 

SAR 

SCN 


GSE 

IDC 



TSC 


CODI 

♦ DIC 


♦ ASC 

BNT 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


1N4654 

ATRW 

172- 2 


IDC 


♦ DIC 

GSE 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


IDC 

PWC 


1N4692 

ATRW 

176-211 

IDC 

INRB 



USS 


MSC 

PWC 



TSC 


CODI 

♦ DIC 


♦ INRC 

♦ INRI 


1N4738A 

AMOTA 

182- 77 

SAR 

SEN 


1N4655 

ATRW 

173- 69 


IDC 


INRJ 

SES 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 


IDC 

PWC 


1N4693 

ATRW 

179- 46 

TNC 

USS 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 



TSC 


CODI 

♦ DIC 


1 N4729,A 

♦ AMOTA 

168- 6 

GSE 

IDC 


1N4744 

AMOTA 

197-169 

1N4656 

ATRW 

175- 44 


IDC 


♦ ASC 

BNT 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


IDC 

PWC 


1N4694 

ATRW 

181 - 98 

♦ DIC 

GSE 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 



TSC 


CODI 

♦ DIC 


IDC 

INRB 


MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


1N4657 

ATRW 

177-159 


IDC 


♦ INRC 

♦ INRI 


SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


IDC 

PWC 


1N4695 

ATRW 

184- 16 

INRJ 

SES 


SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


TNC 

USS 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


1N4658 

ATRW 

180-27 


IDC 


1 N4730,A 

♦ AMOTA 

168-156 

1N4739 

AMOTA 

186- 10 

SAR 

SCN 


IDC 

PWC 


1N4696 

ATRW 

185- 7 

♦ ASC 

BNT 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


♦ DIC 

GSE 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


1N4659 

IDC 

182- 75 


IDC 


IDC 

INRB 


GSE 

IDC 



USS 


PWC 

TRW 


1N4697 

ATRW 

187-93 

♦ INRC 

♦ INRI 


INRB 

♦ INRC 


1N4744A 

AMOTA 

197-170 

TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


INRJ 

PWC 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


1N4660 

ATRW 

186- 9 


IDC 


SES 

TNC 


MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


IDC 

PWC 


1N4698 

ATRW 

189-138 


USS 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


1N 4 7 31 ,A 

♦ AMOTA 

169-155 

SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


1N4661 

ATRW 

188- 84 


IDC 


♦ ASC 

BNT 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


IDC 

PWC 


1N4699 

ATRW 

191-175 

♦ DIC 

GSE 



USS 


MSC 

PWC 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


IDC 

INRB 


1N4739A 

AMOTA 

186- 11 

SAR 

SEN 


1N4662 

ATRW 

190- 77 


IDC 


♦ INRC 

♦ INRI 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 


!DC 

PWC 


1N4700 

ATRW 

194- 73 

INRJ 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


SES 

TNC 


GSE 

IDC 


1N4745 

AMOTA 

199-155 

1N4663 

ATRW 

192-152 


IDC 



USS 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


IDC 

PWC 


1N4701 

ATRW 

196- 22 

1 N4732,A 

♦ AMOTA 

170-160 

INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


♦ ASC 

BNT 


MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


1N4664 

ATRW 

195- 16 


IDC 


♦ DIC 

GSE 


SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


IDC 

PWC 


1N4702 

ATRW 

197- 14 

IDC 

INRB 


SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


♦ INRC 

♦ INRI 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


1N4665 

ATRW 

197-168 


IDC 


INRJ 

PWC 


1N4740 

AMOTA 

188- 85 

SAR 

SCN 


IDC 

PWC 


1N4703 

ATRW 

199- 24 

SES 

TNC 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 



USS 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


1N4666 

ATRW 

199-154 


IDC 


1 N4733,A 

♦ AMOTA 

172- 3 

GSE 

IDC 



USS 


IDC 

PWC 


1N4704 

ATRW 

200-169 

♦ ASC 

BNT 


INRB 

♦ INRC 


1N4745A 

AMOTA 

199-156 

TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


♦ DIC 

GSE 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


1N4667 

IDC 

202- 76 


IDC 


IDC 

INRB 


MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


PWC 

TRW 


1N4705 

ATRW 

201 - 97 

♦ INRC 

♦ INRI 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


INRJ 

PWC 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


1N4668 

ATRW 

205- 25 


IDC 


SES 

TNC 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


IDC 

PWC 


1N4706 

ATRW 

203-111 


USS 



USS 


MSC 

PWC 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


1 N4734,A 

♦ AMOTA 

173- 70 

1N4740A 

AMOTA 

188- 86 

SAR 

SEN 


1N4669 

ATRW 

207- 4 


IDC 


♦ ASC 

BNT 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 


IDC 

PWC 


1N4707 

ATRW 

204- 79 

♦ DIC 

GSE 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


IDC 

INRB 


GSE 

IDC 


1N4746 

AMOTA 

202- 77 

1N4670 

ATRW 

208-174 


IDC 


♦ INRC 

♦ INRI 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


IDC 

PWC 


1N4708 

ATRW 

206- 46 

INRJ 

PWC 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


SAR 

SES 


MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


1N4671 

ATRW 

211-67 


IDC 


TNC 

USS 


SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


IDC 

PWC 


1N4709 

ATRW 

208- 50 

1 N4735,A 

♦ AMOTA 

175- 45 

SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


♦ ASC 

BNT 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


1N4672 

ATRW 

213- 69 


IDC 


♦ DIC 

GSE 


1N4741 

AMOTA 

190- 78 

SAR 

SCN 


IDC 

PWC 


1N4710 

ATRW 

209-186 

IDC 

INRB 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 


TSC 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


♦ INRC 

♦ INRI 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 






IDC 


cont next col 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





m i ii i 


iraiim 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

rj7t.ii mi 

1N4746A 

AM OTA 

202- 78 

1N4751A 



1N4757 



1N4762A 

AMOTA 

230- 06 

1N4770A 



ASC 

BNT 


(cont.) 

SES 


(cont) 

INRB 


ASC 

BNT 


(cont.) 

CODI 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


♦ INRC 

INRI 


♦ CRL 

♦ DIC 


♦ CRL 

DIC 


GSE 

IDC 



USS 


INRJ 

MSC 


GSE 

IDC 


IDC 

♦ MSC 


INRB 

♦ INRC 


1 N 4 7 5 2 

AMOTA 

215- 37 

PWC 

SAR 


INRB 

♦ INRC 



TNC 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


SCN 

SEN 


INRI 

INRJ 


1N4770B 

CODI 

184-202 

MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


SES 

TNC 


MSC 

PWC 


IDC 

♦ MSC 


SAR 

SEN 


GSE 

IDC 


UNI 

USS 


SAR 

SEN 


1N4771 

♦ AMOTA 

185-20 

SES 

UNI 


INRB 

♦ INRC 


1N4757A 

AMOTA 

223- 14 

SES 

TNC 


CODI 

♦ CRL 



USS 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


UNI 

USS 


DIC 

GSE 


1N4747 

AMOTA 

205- 26 

MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N4763 

AMOTA 

232- 34 

IDC 

♦ MSC 


ASC 

BNT 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


ASC 

BNT 


SCN 

TNC 


♦ CRL 

♦ DIC 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N4771A 

♦ AMOTA 

185- 21 

GESY 

GSE 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ CRL 


IDC 

INRB 



USS 


MSC 

PWC 


INRB 

♦ INRC 


DIC 

IDC 


♦ INRC 

INRI 


1N4752A 

AMOTA 

215- 38 

SAR 

SEN 


INRI 

INRJ 


♦ MSC 

TNC 


INRJ 

MSC 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 


MSC 

PWC 


1N4771B 

CODI 

184-203 

PWC 

SAR 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


SAR 

SCN 


IDC 

♦ MSC 


SCN 

SEN 


GSE 

IDC 


1N4758 

AMOTA 

224- 90 

SEN 

SES 


1N4772 

♦ AMOTA 

185- 22 

SES 

TNC 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


TNC 

UNI 


CODI 

♦ CRL 


UNI 

USS 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 



USS 


DIC 

GSE 


1N4747A 

AMOTA 

205- 27 

MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


1N4763A 

AMOTA 

232- 35 

IDC 

♦ MSC 


ASC 

BNT 


SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 



TNC 


♦ CRL 

♦ DIC 


SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N4772A 

♦ AMOTA 

185- 23 

GESY 

GSE 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ CRL 


IDC 

INRB 


1N4753 

AMOTA 

216-147 

SAR 

SCN 


INRB 

♦ INRC 


DIC 

IDC 


♦ INRC 

INRI 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 


INRI 

INRJ 


♦ MSC 

TNC 


INRJ 

MSC 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


MSC 

PWC 


1N4772B 

CODI 

184-204 

PWC 

SAR 


GSE 

IDC 



USS 


SAR 

SEN 


IDC 

♦ MSC 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


1N4758A 

AMOTA 

224- 91 

SES 

TNC 


1N4773 

♦ AMOTA 

185- 24 

TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


UNI 

USS 


CODI 

♦ CRL 



USS 


MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N4764 

AMOTA 

233- 74 

DIC 

GSE 


1N4748 

AMOTA 

207- 5 

SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


ASC 

BNT 


IDC 

♦ MSC 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


♦ CRL 

♦ DIC 



TNC 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


GSE 

IDC 


1N4773A 

♦ AMOTA 

185- 25 

GSE 

IDC 



USS 


MSC 

PWC 


INRB 

♦ INRC 


CODI 

♦ CRL 


INRB 

♦ INRC 


1N4753A 

AMOTA 

216-148 

SAR 

SEN 


INRI 

INRJ 


DIC 

IDC 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 


MSC 

PWC 


♦ MSC 

TNC 


MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


SAR 

SCN 


1N4773B 

CODI 

184-205 

SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


1N4759 

AMOTA 

226- 43 

SEN 

SES 


IDC 

♦ MSC 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


TNC 

UNI 


1N4774 

♦ AMOTA 

185- 26 

TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 



USS 


CODI 

♦ CRL 



USS 


MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


1N4764A 

AMOTA 

233- 75 

DIC 

GSE 


1N4748A 

AMOTA 

207- 6 

SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


IDC 

♦ MSC 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N4774A 

♦ AMOTA 

185- 27 

♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ CRL 


GSE 

IDC 


1N4754 

AMOTA 

218- 46 

SAR 

SCN 


INRB 

♦ INRC 


DIC 

IDC 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 


INRI 

INRJ 



♦ MSC 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


MSC 

PWC 


1N4774B 

CODI 

184-206 

MSC 

PWC 


GSE 

IDC 



USS 


SAR 

SEN 


IDC 

♦ MSC 


SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


1N4759A 

AMOTA 

226- 44 

SES 

TNC 


1N4775 

♦ AMOTA 

183-176 

SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


UNI 

USS 


CODI 

♦ CRL 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N4765 

♦ AMOTA 

185- 8 

DIC 

GSE 


1N4749 

AMOTA 

208-175 

SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


CODI 

♦ CRL 


IDC 

♦ MSC 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


DIC 

GSE 



TSC 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


IDC 

♦ MSC 


1N4775A 

♦ AMOTA 

183-177 

^ GSE 

IDC 



USS 


MSC 

PWC 


SAR 

SCN 


CODI 

♦ CRL 


INRB 

INRI 


1N4754A 

AMOTA 

218- 47 

SAR 

SEN 


1N4765A 

♦ AMOTA 

185- 9 

DIC 

IDC 


INRJ 

MSC 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 


CODI 

♦ CRL 


♦ MSC 

TSC 


PWC 

SAR 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


DIC 

IDC 


1N4775B 

CODI 

183-165 

1 SCN 

SEN 


GSE 

IDC 


1N4760 

AMOTA 

227- 99 


♦ MSC 


IDC 

♦ MSC 


SES 

TNC 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


1N4765B 

CODI 

184-197 

1N4776 

♦ AMOTA 

183-178 

UNI 

USS 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


IDC 

♦ MSC 


CODI 

♦ CRL 


1N4749A 

AMOTA 

208-176 

MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


1N4766 

♦ AMOTA 

185- 10 

DIC 

GSE 


ASC 

BNT 


SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


CODI 

♦ CRL 


IDC 

♦ MSC 


♦ CRL 

♦ DIC 


SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


DIC 

GSE 



TSC 


GSE 

IDC 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


IDC 

♦ MSC 


1N4776A 

♦ AMOTA 

183-179 

INRB 

♦ INRC 


1N4755 

AMOTA 

219-122 

SAR 

SCN 


SAR 

SCN 


CODI 

♦ CRL 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 


1N4766A 

♦ AMOTA 

185- 11 

DIC 

IDC 


MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


CODI 

♦ CRL 


♦ MSC 

TSC 


SAR 

SEN 


GSE 

IDC 



USS 


DIC 

IDC 


1N4776B 

CODI 

183-166 

SES 

TNC 


INRB 

♦ INRC 


1N4760A 

AMOTA 

227-100 


♦ MSC 


IDC 

♦ MSC 


UNI 

USS 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


1N4766B 

CODI 

184-198 

1N4777 

♦ AMOTA 

183-180 

1N4750 

AMOTA 

211-68 

MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


IDC 

♦ MSC 


CODI 

♦ CRL 


ASC 

BNT 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


1N4767 

♦ AMOTA 

185- 12 

DIC 

GSE 


♦ CRL 

♦ DIC 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


CODI 

CRL 


IDC 

♦ MSC 


GSE 

IDC 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


DIC 

GSE 



TSC 


INRB 

♦ INRC 



USS 


MSC 

PWC 


IDC 

♦ MSC 


1N4777A 

♦ AMOTA 

183-181 

INRI 

INRJ 


1N4755A 

AMOTA 

219-123 

SAR 

SEN 


SAR 

SCN 


CODI 

♦ CRL 


MSC 

PWC 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 


1N4767A 

♦ AMOTA 

185- 13 

DIC 

IDC 


SAR 

SCN 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


CODI 

♦ CRL 


♦ MSC 

TSC 


SEN 

SES 


GSE 

IDC 


1N4761 

AMOTA 

229- 15 

DIC 

IDC 


1N4777B 

CODI 

183-167 

TNC 

UNI 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 



♦ MSC 


IDC 

♦ MSC 



USS 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N4767B 

CODI 

184-199 

1N4778 

♦ AMOTA 

183-182 

1N4750A 

AMOTA 

211-69 

MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


IDC 

♦ MSC 


CODI 

♦ CRL 


ASC 

BNT 


SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


1N4768 

♦ AMOTA 

185- 14 

DIC 

GSE 


♦ CRL 

♦ DIC 


SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ CRL 


IDC 

♦ MSC 


GSE 

IDC 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


DIC 

GSE 



TSC 


INRB 

♦ INRC 


1N4756 

AMOTA 

221 - 62 

SAR 

SCN 


IDC 

♦ MSC 


1N4778A 

♦ AMOTA 

183-183 

i INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 



SCN 


CODI 

♦ CRL 


MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


1N4768A 

♦ AMOTA 

185- 15 

DIC 

IDC 


SAR 

SEN 


GSE 

IDC 



USS 


CODI 

♦ CRL 


♦ MSC 

TSC 


SES 

TNC 


INRB 

♦ INRC 


1N4761A 

AMOTA 

229- 16 

DIC 

IDC 


1N4778B 

CODI 

183-168 

UNI 

USS 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 



♦ MSC 


IDC 

♦ MSC 


1N4751 

AMOTA 

213- 70 

MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


1N4768B 

CODI 

184-200 

1N4779 

♦ AMOTA 

183-184 

ASC 

BNT 


SAR 

SCN 


GSE 

IDC 


IDC 

♦ MSC 


CODI 

♦ CRL 


♦ CRL 

♦ DIC 


SEN 

SES 


INRB 

♦ INRC 


1N4769 

♦ AMOTA 

185- 16 

DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


TNC 

UNI 


INRI 

INRJ 


CODI 

♦ CRL 


IDC 

♦ MSC 


INRB 

♦ INRC 



USS 


MSC 

PWC 


DIC 

GSE 



TSC 


INRI 

INRJ 


1N4756A 

AMOTA 

221 - 63 

SAR 

SEN 


IDC 

♦ MSC 


1N4779A 

CODI 

183-185 

i MSC 

PWC 


ASC 

BNT 


SES 

TNC 



SCN 


♦ CRL 

DIC 


SAR 

SCN 


♦ CRL 

♦ DIC 


UNI 

USS 


1N4769A 

♦ AMOTA 

185- 17 

IDC 

♦ MOTA 


SEN 

SES 


GSE 

IDC 


1N4762 

AMOTA 

230- 95 

CODI 

♦ CRL 


♦ MSC 

TSC 


TNC 

UNI 


INRB 

♦ INRC 


ASC 

BNT 


DIC 

IDC 


1N4779B 

CODI 

183-169 


USS 


INRI 

INRJ 


♦ CRL 

♦ DIC 



♦ MSC 


IDC 

♦ MSC 


1N4751A 

AMOTA 

213- 71 

MSC 

PWC 


GSE 

IDC 


1N4769B 

CODI 

184-201 

1N4780 

♦ AMOTA 

183-186 

ASC 

BNT 


SAR 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


IDC 

♦ MSC 


CODI 

♦ CRL 


♦ CRL 

♦ DIC 


SES 

TNC 


INRI 

INRJ 


1N4770 

♦ AMOTA 

185- 18 

DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


UNI 

USS 


MSC 

PWC 


CODI 

♦ CRL 


IDC 

♦ MSC 


INRB 

♦ INRC 


1N4757 

AMOTA 

223- 13 

SAR 

SCN 


DIC 

GSE 


TNC 

TSC 


INRI 

INRJ 


ASC 

BNT 


SEN 

SES 


IDC 

♦ MSC 


1N4780A 

♦ AMOTA 

183-187 

MSC 

PWC 


♦ CRL 

♦ DIC 


TNC 

UNI 


SCN 

TNC 


CODI 

♦ CRL 


SAR 

SEN 


GSE 

IDC 



USS 


1N4770A 

♦ AMOTA 

185- 19 

DIC 

IDC 
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1. TYPI 

IMo. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. MFRS 

Pq&Line 


MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N4780A 



1N4801 ,A,B,C,D 


1N4819 



1N4844AB 



1N4871 



(cont) 

♦ MSC 


(cont) A TRW 


(cont) 

PWC 


(cont.) 

GSE 


(cont) 

INRJ 


TNC 

TSC 


CODI ♦ CRY 


QUA 

SCN 


IDC 

SCN 


SOD 

SSI 


1N4780B 

CODI 

183-170 

EAS KSC 


SCO 

SEN 


SSI 

UNI 


1N4872 

A INRC 

261 - 72 

IDC 

♦ MSC 


JAN 1 N4801 A,B TRW 

536- 25 

SES 

SOD 


1N4845AB 

DIC 

216-184 

EDI 

IDC 


1N4781 ♦ AMOTA 

183-188 

1 N4802,A,B,C,D 

538-109 

SSI 

TEK 


GSE 

IDC 


INRB 

INRI 


1 CODI 

♦ CRL 


ATRW CODI 



UPI 


SCN 

SSI 


INRJ 

SOD 


! Die 

GSE 


♦ CRY EAS 


1N4820 

AWESY 

331 - 83 


UNI 



SSI 


IDC 

♦ MSC 


KSC 


BNT 

Dll 


1N4846AB 

DIC 

218- 80 

1N4873 

A INRC 

261 - 73 

TNC 

TSC 


JAN 1 N4802A,B TRW 

539- 1 

EDL 

ETC 


GSE 

IDC 


EDI 

IDC 


1N4781A ♦ AMOTA 

183-189 

1 N4803,A,B,C,D 

539-101 

IDC 

INRB 


SCN 

SSI 


INRB 

INRI 


CODI 

♦ CRL 


ATRW CODI 


INRC 

INRI 



UNI 


INRJ 

SOD 


DIC 

IDC 


♦ CRY EAS 


INRJ 

PWC 


1N4847AB 

DIC 

219-156 


SSI 


♦ MSC 

TNC 


KSC 


QUA 

SCN 


GSE 

IDC 


1N4874 

A INRC 

261 - 74 


TSC 


JAN 1 N4803A,B TRW 

539-102 

SCO 

SEN 


SCN 

SSI 


EDI 

IDC 


1N4781B 

CODI 

183-171 

1 N4804,A,B,C,D 

543- 24 

SES 

SOD 



UNI 


INRB 

INRI 


IDC 

♦ MSC 


ATRW CODI 


SSI 

TEK 


1N4848AB 

DIC 

221 - 98 

INRJ 

SOD 


1N4782 ♦ AMOTA 

183-190 

♦ CRY EAS 



UPI 


GSE 

IDC 



SSI 


CODI 

♦ CRL 


KSC 


1N4821 

AWESY 

341 - 22 

SCN 

SSI 


1N4875 

A INRC 

261 - 75 

DIC 

GSE 


JAN 1 N4804A,B TRW 

543- 25 

BNT 

Dll 



UNI 


EDI 

IDC 


IDC 

TSC 


1 N4805,A,B,C,D 

544- 62 

EDL 

ETC 


1N4849AB 

DIC 

223- 45 

INRB 

INRI 


1N4782A 

CODI 

183-191 

ATRW CODI 


IDC 

INRB 


GSE 

IDC 


INRJ 

SOD 


♦ CRL 

DIC 


♦ CRY EAS 


INRC 

INRI 


SCN 

SSI 



SSI 


IDC 

♦ MOTA 


KSC 


INRJ 

PWC 



UNI 


1N4876 

A INRC 

261 - 76 

♦ MSC 

TNC 


JAN 1 N4805A,B TRW 

544- 63 

QUA 

SCN 


1N4850AB 

DIC 

224-130 

EDI 

IDC 



TSC 


1 N4806,A,B,C,D 

547- 72 

SCO 

SEN 


GSE 

IDC 


INRB 

INRI 


1N4782B 

CODI 

183-172 

ATRW CODI 


SES 

SOD 


SCN 

SSI 


INRJ 

SOD 


IDC 

♦ MSC 


♦ CRY EAS 


SSI 

TEK 



UNI 



SSI 


1N4783 ♦ AMOTA 

183-192 

KSC SOD 


1N4822 

AWESY 

348-107 

1N4851AB 

DIC 

226- 76 

1N4877 

A INRC 

261 - 77 

CODI 

♦ CRL 


JAN 1 N4806A,B TRW 

547- 73 

BNT 

Dll 


GSE 

IDC 


EDI 

IDC 


DIC 

GSE 


1 N4807,A,B,C,D 

549- 32 

EDL 

♦ ETC 


SCN 

SSI 


INRB 

INRI 


IDC 

♦ MSC 


ATRW CODI 


IDC 

INRB 



UNI 


INRJ 

SOD 


TNC 

TSC 


♦ CRY EAS 


INRC 

INRI 


1 N4852 AB 

DIC 

227-135 


SSI 


1N4783A ♦ AMOTA 

183-193 

KSC 


INRJ 

PWC 


GSE 

IDC 


1N4878 

ASYN 

305-110 

CODI 

♦ CRL 


JAN 1 N4807A,B TRW 

549- 33 

QUA 

SCN 


SCN 

SSI 


EDL 

IDC 


DIC > 

IDC 


1N4808,A,B,C,D 

552- 11 

SCO 

SEN 



UNI 


SES 

SSI 


♦ MSC 

TNC 


ATRW CODI 


SES 

SOD 


1 N4853 AB 

DIC 

229- 50 


TNC 



TSC 


♦ CRY EAS 


SSI 

TEK 


GSE 

IDC 


1N4879 

ASYN 

306- 30 

1N4783B 

CODI 

183-173 

KSC 


1N4823 

AWESY 

278- 68 

SCN 

SSI 


EDL 

ETC 


IDC 

♦ MSC 


JAN 1 N4808A,B TRW 

552- 12 

SEN 

SSI 



UNI 


IDC 

SES 


1N4784 ♦ AMOTA 

183-194 

1 N4809,A,B,C,D 

553- 27 

1N4824 

AWESY 

282- 21 

1 N4854 AB 

DIC 

230-129 

SSI 

TNC 


CODI 

♦ CRL 


ATRW CODI 


SEN 

SSI 


GSE 

IDC 


1N4880 

ASYN 

306- 67 

DIC 

GSE 


♦ CRY EAS 


1N4825 

SEN 

284-108 

SCN 

SSI 


EDL 

ETC 


IDC 

♦ MSC 


KSC 


SSI 

WESY 



UNI 


IDC 

SES 



TSC 


JAN 1 N4809A,B TRW 

553- 28 

1N4826 

SEN 

286- 77 

1 N4855 AB 

DIC 

232- 64 

SSI 

TNC 


1N4784A ♦ AMOTA 

183-195 

1 N4810,A,B,C,D 

555- 91 


SSI 


GSE 

IDC 


1N4881 

AUNI 

205-115 

CODI 

♦ CRL 


ATRW CODI 


1N4827 

IDC 

267- 95 

SCN 

SSI 


CRL 

IDC 


DIC 

IDC 


♦ CRY EAS 


SOD 

SSI 



UNI 


MSC 

TRW 


♦ MSC 

TSC 


KSC 


1N4828 

AGESY 

248 - 41 

1N4856AB 

DIC 

233-112 

1N4882 

AUNI 

217- 25 

1N4784B 

CODI 

183-174 

JAN 1 N4810A,B TRW 

555- 92 

CODI 

IDC 


GSE 

IDC 


CRL 

IDC 


IDC 

♦ MSC 


1N481 1,A,B,C,D 

556- 78 

SSI 

TSC 


SCN 

SSI 


MSC 

TRW 


1N4785 

ATEI 

259- 3 

ATRW CODI 



UPI 



UNI 


1N4883 

AUNI 

193- 83 

1 N4786,A,B,C,D 


536- 23 

♦ CRY EAS 


1N4829 

♦AGESY 

248- 44 

1 N4857 AB 

DIC 

235- 75 

CRL 

IDC 


A TRW 

CODI 


KSC 


APD 

CODI 


GSE 

IDC 


MSC 

TRW 


♦ CRY 

EAS 


JAN 1 N481 1 A,B TRW 

556- 79 

♦ EAS 

IDC 


SCN 

SSI 


1N4884 

AUNI 

205-116 


KSC 


1 N48 12,A,B,C,D 

559- 12 

SSI 

UPI 



UNI 


CRL 

IDC 


1 N4787,A,B,C,D 


538-108 

ATRW CODI 


1N4830 

♦AGESY 

248- 46 

1N4858AB 

DIC 

236-100 

MSC 

TRW 


A TRW 

CODI 


♦ CRY EAS 


APD 

CODI 


GSE 

IDC 


1N4885 

A APX 

519- 28 

♦ CRY 

EAS 


KSC 


♦ EAS 

IDC 


SCN 

SSI 


IDC 

PHIC 



KSC 


JAN 1N48 12A,B TRW 

559- 13 

SSI 

UPI 



UNI 


1N4886 

A APX 

519- 29 

1N4788 

EAS 

539- 99 

1 N48 13,A,B,C,D 

560- 5 

1 N4831,A,B 

DIC 

186- 63 

1N4859AB 

DIC 

237-136 

1N4887 

A INRC 

261 - 78 

1 N4788,A,B,C,D 


539-100 

ATRW CODI 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


EDI 

INRB 


A TRW 

CODI 


♦CRY EAS 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


INRI 

INRJ 


♦ CRY 

EAS 


KSC 



UNI 



UNI 



SOD 



KSC 


JAN 1 N4813A,B TRW 

560- 6 

1N4832AB 

DIC 

188-147 

1N4860AB 

DIC 

239-116 

1N4888 

AGESY 

262- 1 

1N4789,A,B,C,D 


543- 23 

1 N4814,A,B,C,D 

561 - 17 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 



IDC 


A TRW 

CODI 


ATRW CODI 


SCN 

SSI 


SCN 

SSI 


1N4889 

AUNI 

226-117 

♦ CRY 

KSC 


♦ CRY EAS 



UNI 



UNI 



TRW 


1 N4790,A,B,C,D 


544- 61 

KSC 


1N4833AB 

DIC 

190-133 

1N4861 

AGESY 

269- 81 

1N4890 

♦ ADIC 

175-169 

A TRW 

CODI 


JAN 1N4814A,B TRW 

561 - 18 

GSE 

IDC 


APD 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ CRY 

EAS 


1N4815,A,B,C,D 

561 - 91 

SCN 

SSI 



QUA 


KSC 

MOTA 



KSC 


ATRW CODI 



UNI 


1N4862 

AGESY 

274- 59 

♦ MSC 

SDI 


1 N479 1 ,A,B,C,D 


547- 71 

♦ CRY EAS 


1N4834AB 

DIC 

193- 39 

APD 

IDC 


TEC 

TSC 


A TRW 

CODI 


KSC 


GSE 

IDC 


1N4863 

AGESY 

274- 38 


♦ USS 


♦ CRY 

EAS 


JAN 1 N4815A,B CRY 

561 - 92 

SCN 

SSI 


GIC 

IDC 


1N4890A 

♦ ADIC 

175-170 


KSC 


TRW 



UNI 


QUA 

TSC 


CODI 

IDC 


1 N4792,A,B,C,D 


549- 31 

1N4816 AWESY 

294- 92 

1N4835AB 

DIC 

195- 72 

1N4864 

AGESY 

280- 67 

KSC 

MOTA 


A TRW 

CODI 


BNT Dll 


GSE 

IDC 


GIC 

IDC 


SDI 

TEC 


♦ CRY 

EAS 


EDL ETC 


SCN 

SSI 


QUA 

SSI 


TSC 

♦ USS 



KSC 


IDC INRB 



UNI 



TSC 


1N4891 

♦ ADIC 

175-171 

1 N4793,A,B,C,D 


552- 10 

INRC INRI 


1N4836AB 

DIC 

198- 43 

1N4865 

A INRC 

261- 7 

CODI 

IDC 


A TRW 

CODI 


INRJ PWC 


GSE 

IDC 


EDI 

IDC 


MOTA 

♦ MSC 


♦ CRY 

EAS 


QUA SCN 


SCN 

SSI 


INRB 

INRI 


SDI 

TEC 



KSC 


SCO SEN 



UNI 


INRJ 

SOD 


TSC 

♦ USS 


1 N4794,A,B,C,D 


553- 26 

SES SOD 


1N4837AB 

DIC 

200- 21 


SSI 


1N4891A 

♦ ADIC 

175-172 

A TRW 

CODI 


SSI TEK 


GSE 

IDC 


1N4866 

A INRC 

261 - 37 

CODI 

IDC 


♦ CRY 

EAS 


UPI 


SCN 

SSI 


EDI 

IDC 


MOTA 

SDI 



KSC 


1N4817 AWESY 

301 - 99 


UNI 


INRB 

INRI 


TEC 

TSC 


1 N4795,A,B,C,D 


555- 90 

BNT Dll 


1N4838AB 

DIC 

202-135 

INRJ 

SOD 



♦ USS 


A TRW 

CODI 


EDL ETC 


GSE 

IDC 



SSI 

* 

1N4892 

♦ ADIC 

175-173 

♦ CRY 

EAS 


IDC INRB 


SCN 

SSI 


1N4867 

A INRC 

261 - 48 

CODI 

IDC 



KSC 


INRC INRI 



UNI 


EDI 

IDC 


KSC 

MOTA 


1 N4796,A,B,C,D 


556- 77 

INRJ PWC 


1N4839AB 

DIC 

205- 74 

INRB 

INRI 


♦ MSC 

SDI 


A TRW 

CODI 


QUA SCN 


GSE 

IDC 


INRJ 

SOD 


TEC 

TSC 


♦ CRY 

EAS 


SCO SEN 


SCN 

SSI 



SSI 



♦ USS 



KSC 


SES SOD 



UNI 


1N4868 

A INRC 

261-60 

1N4892A 

♦ ADIC 

175-174 

1 N4797,A,B,C,D 


559- 1 1 

SSI TEK 


1N4840AB 

DIC 

207 - 59 

EDI 

IDC 


CODI 

IDC 


CODI 

♦ CRY 


UPI 


GSE 

IDC 


INRB 

INRI 


KSC 

MOTA 


EAS 

KSC 


1N4818 AWESY 

312- 98 

SCN 

SSI 


INRJ 

SOD 


SDI 

TEC 



TRW 


Dll EDL 



UNI 



SSI 


TSC 

♦ USS 


1 N4798,A,B,C,D 


560- 4 

ETC IDC 


1N4841AB 

DIC 

209- 39 

1N4869 

A INRC 

261 - 65 

1N4893 

♦ ADIC 

175-175 

A TRW 

CODI 


INRB INRC 


GSE 

IDC 


EDI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ CRY 

EAS 


INRI INRJ 


SCN 

SSI 


INRB 

INRI 


MOTA 

♦ MSC 



KSC 


PWC QUA 



UNI 


INRJ 

SOD 


SDI 

TEC 


1 N4799,A,B,C,D 


561 - 16 

SCN SCO 


1N4842AB 

DIC 

211 -123 


SSI 


TSC 

♦ USS 


A TRW 

CODI 


SEN SES 


GSE 

IDC 


1N4870 

A INRC 

261 - 69 

1N4893A 

♦ ADIC 

175-176 

♦ CRY 

EAS 


SOD SSI 


SCN 

SSI 


EDI 

IDC 


CODI 

IDC 



KSC 


TEK UPI 



UNI 


INRB 

INRI 


MOTA 

SDI 


1 N4800,A,B,C,D 


561 - 90 

1N4819 AWESY 

322- 56 

1N4843AB 

DIC 

213-120 

INRJ 

SOD 


TEC 

TSC 


A TRW 

CODI 


BNT Dll 


GSE 

IDC 



SSI 



♦ USS 


♦ CRY 

EAS 


EDL ETC 


SCN 

SSI 


1N4871 

A INRC 

261 - 71 

1N4894 

♦ ADIC 

175-177 


KSC 


INRB INRC 



UNI 


EDI 

IDC 


CODI 

IDC 


1 N4801 ,A,B,C,D 


536- 24 

INRI INRJ 


1N4844AB 

DIC 

215- 87 

INRB 

INRI 


KSC 

MOTA 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N4894 



1N4911A 



1N4930 

♦ ADIC 

284-63 

JAN 1N4957 

MSC 

186-119 

1N4982 



(cont) 

♦ MSC 


(cont) 

CODI 


CODI 

IDC 



UNI 


(cont) 

♦ CRL 


SDI 

TEC 


IDC 

♦ MOTA 


♦ MOTA 

SDI 


1N4958 

AUNI 

189- 16 

MSC 

SEN 


TSC 

♦ USS 



SDI 


1N4930A 

♦ ADIC 

204- 64 

♦ CRL 

MSC 



TRW 


1N4894A 

♦ ADIC 

175-178 

1N4912 

♦ ADIC 

194- 45 

CODI 

IDC 


SEN 

TRW 


JAN 1N4982 

UNI 

233-157 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


JAN 1N4958 

MSC 

189- 17 

1N4983 

♦ CRL 

235-109 

KSC 

MOTA 


♦ MOTA 

SDI 


1N4931 

♦ ADIC 

204- 65 


UNI 


MSC 

SEN 


SDI 

TEC 


1N4912A 

♦ ADIC 

194- 46 CODI 

IDC 


1N4959 

AUNI 

191 - 6 

TRW 

UNI 


TSC 

♦ USS 


CODI 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


♦ CRL 

MSC 


JAN 1N4983 

UNI 

235-110 

1N4895 

♦ ADIC 

175-179 

♦ MOTA 

SDI 


1N4931A 

♦ ADIC 

204- 66 

SEN 

TRW 


1N4984 

AUNI 

236-141 

CODI 

IDC 


1N4913 

♦ ADIC 

194- 47 

CODI 

IDC 


JAN 1N4959 

MSC 

191 - 7 

♦ CRL 

MSC 


MOTA 

♦ MSC 


CODI 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 



UNI 


SEN 

TRW 


SDI 

TEC 


♦ MOTA 

SDI 


1N4932 

♦ ADIC 

204- 67 

1N4960 

AUNI 

193-105 

JAN 1N4984 

UNI 

236-142 

TSC 

♦ USS 


1N4913A 

CODI 

194- 48 

CODI 

IDC 


CRL 

MSC 


1N4985 

AUNI 

238- 1 

1N4895A 

♦ ADIC 

175-180 

♦ DIC 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


SEN 

TRW 


♦ CRL 

MSC 


CODI 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


1N4932A 

CODI 

204- 68 

JAN 1N4960 

MSC 

193-106 

SEN 

TRW 


MOTA 

SDI 


1N4914 

♦ ADIC 

194- 49 

♦ DIC 

IDC 



UNI 


JAN 1N4985 

UNI 

238- 2 

TEC 

TSC 


CODI 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


1N4960D 

AUNI 

193-107 

1N4986 

AUNI 

239-154 


♦ USS 


♦ MOTA 

SDI 


1N4933 

♦ ADIC 

272- 49 

MSC 

TRW 


♦ CRL 

MSC 


1N4896 

♦ ADIC 

194- 13 

1N4914A 

♦ ADIC 

194- 50 

GIC 

IDC 


1N4961 

AUNI 

195-130 

SEN 

TRW 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ MOTA 

SCN 


♦ CRL 

MSC 


JAN 1N4986 

UNI 

239-155 

♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 



SSI 


SEN 

TRW 


1N4987 

AUNI 

240-168 

1N4896A 

♦ ADIC 

194- 14 

1N4915 

♦ ADIC 

194- 51 

1N4934 

♦ ADIC 

278-1 10 

JAN1N4961 

MSC 

195-131 

♦ CRL 

MSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


GIC 

♦ MOTA 



UNI 


SEN 

TRW 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


SCN 

SSI 


1N4962 

AUNI 

198-106 

JAN 1N4987 

UNI 

240-169 

1N4897 

♦ ADIC 

194- 15 

1N4915A 

♦ ADIC 

194- 52 

1N4935 

♦ ADIC 

282- 68 

♦ CRL 

MSC 


1N4988 

AUNI 

242-1 15 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


GIC 

IDC 


SEN 

TRW 


♦ CRL 

MSC 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SCN 


JAN 1N4962 

MSC 

198-107 

SEN 

TRW 


1N4897A 

♦ ADIC 

194- 16 

1N4916 

♦ ADIC 

204- 35 


SSI 



UNI 


JAN 1N4988 

UNI 

242-116 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


1N4936 

♦ ADIC 

285- 41 

1N4963 

AUNI 

200- 76 

1N4989 

AUNI 

243-152 

♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


GIC 

IDC 


♦ CRL 

MSC 


♦ CRL 

MSC 


1N4898 

♦ ADIC 

194- 17 

1N4916A 

♦ ADIC 

204- 36 

♦ MOTA 

SCN 


SEN 

TRW 



TRW 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 



SSI 


JAN 1 N4963 

MSC 

200- 77 

JAN 1N4989 

UNI 

243-153 

♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


1N4937 

♦ ADIC 

286- 94 


UNI 


1N4990 

AUNI 

244- 60 

1N4898A 

♦ ADIC 

194- 18 

1N4917 

♦ ADIC 

204- 37 

GIC 

IDC 


1N4964 

AUNI 

202-198 

CRL 

MSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ MOTA 

SCN 


♦ CRL 

MSC 



TRW 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 



SSI 


SEN 

TRW 


JAN 1N4990 

UNI 

244- 61 

1N4899 

♦ ADIC 

194- 19 

1N4917A 

♦ ADIC 

204- 38 

1N4938 

ATM 

281 -106 

JAN 1N4964 

MSC 

202-199 

1N4991 

AUNI 

244- 80 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


IDC 

SSI 



UNI 


MSC 

TRW 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 



TSC 


1N4965 

AUNI 

205-135 

JAN1N4991 

UNI 

244- 81 

1N4899A 

♦ ADIC 

194- 20 

1N4918 

♦ ADIC 

204- 39 

JAN 1N4938 

Til 

281 - 59 

♦ CRL 

MSC 


1N4992 

AUNI 

244-110 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 



TSC 


SEN 

TRW 


MSC 

TRW 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


1N4939 

AMULB 

516- 51 

JAN 1N4965 

MSC 

205-136 

JAN 1N4992 

UNI 

244-1 1 1 

1N4900 

♦ ADIC 

194- 21 

1N4918A 

♦ ADIC 

204- 40 

1N4940 

AMULB 

512- 58 


UNI 


1N4993 

AUNI 

244-133 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


1N4941 

AMULB 

523- 58 

1N4966 

AUNI 

207-121 

MSC 

TRW 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


1N4942 

ASET 

282- 43 

♦ CRL 

MSC 


JAN 1N4993 

UNI 

244-134 

1N4900A 

♦ ADIC 

194- 22 

1N4919 

♦ ADIC 

204- 41 

EDI 

GIC 


SEN 

TRW 


1N4994 

AUNI 

244-163 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


IDC 

MSC 


JAN 1N4966 

MSC 

207-122 

MSC 

TRW 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


SCN 

SSI 



UNI 


JAN 1N4994 

UNI 

244-164 

1N4901 

♦ ADIC 

194- 23 

1N4919A 

♦ ADIC 

204- 42 


UNI 


1N4967 

AUNI 

209- 97 

1N4995 

AUNI 

244-186 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


JAN 1N4942 

MSC 

282- 44 

♦ CRL 

MSC 


MSC 

TRW 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


SET 

UNI 


SEN 

TRW 


JAN 1N4995 

UNI 

244-187 

1N4901A 

♦ ADIC 

194- 24 

1N4920 

♦ ADIC 

204- 43 

1N4943 

ASET 

284- 31 

JAN1N4967 

MSC 

209- 98 

1N4996 

AUNI 

245- 10 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


GIC 

IDC 



UNI 


MSC 

TRW 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


MSC 

SCN 


1N4968 

AUNI 

211-188 

JAN 1N4996 

none 

245- 11 

1N4902 

♦ ADIC 

194- 25 

1N4920A 

♦ ADIC 

204- 44 


SSI 


♦ CRL 

MSC 


1N4997 

IDC 

295- 65 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


1N4944 

ASET 

285- 16 

SEN 

TRW 


MOTA 

SSI 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


EDI 

GIC 


JAN 1N4968 

MSC 

211 -189 


TRW 


1N4902A 

♦ ADIC 

194- 26 

1N4921 

♦ ADIC 

204- 45 

IDC 

MSC 



UNI 


1N4998 

IDC 

302-102 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


SCN 

SSI 


1N4969 

AUNI 

213-181 

♦ MOTA 

SSI 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 



UNI 


♦ CRL 

MSC 


1N4999 

♦ MOTA 

314- 2 

1N4903 

♦ ADIC 

194- 27 

1N4921A 

CODI 

204- 46 

JAN 1N4944 

MSC 

285- 17 

SEN 

TRW 



SSI 


CODI 

IDC 


♦ DIC 

IDC 


SET 

UNI 


JAN 1N4969 

MSC 

213-182 

1N5000 

♦ MOTA 

332-103 

♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


1N4945 

ASET 

286- 31 


UNI 



SSI 


1N4903A 

♦ ADIC 

194- 28 

1N4922 

♦ ADIC 

204- 47 

GIC 

IDC 


1N4970 

AUNI 

215-152 

1N5001 

♦ MOTA 

350- 10 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


MSC 

SCN 


♦ CRL 

MSC 



SSI 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 



SSI 


SEN 

TRW 


1N5002 

♦ MOTA 

362- 73 

1N4904 

♦ ADIC 

194- 29 

1N4922A 

♦ ADIC 

204- 48 

1N4946 

ASET 

287- 4 

JAN 1 N4970 

UNI 

215-153 


SSI 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


EDI 

GIC 


1N4971 

AUNI 

217- 46 

1N5003 

♦ MOTA 

372- 83 

♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


IDC 

MSC 


♦ CRL 

MSC 



SSI 


1N4904A 

♦ ADIC 

194- 30 

1N4923 

♦ ADIC 

204- 49 

SCN 

SSI 


SEN 

TRW 


1N5004 

IDC 

300- 92 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 



UNI 


JAN1N4971 

UNI 

217- 47 

QUA 

SSI 


♦ MOTA 

SDI 


♦ MOTA 

SDI 


JAN 1N4946 

MSC 

286- 87 

1N4972 

♦ CRL 

218-123 

1N5005 

IDC 

311-77 

1N4905 

♦ ADIC 

194- 31 


SSI 


SET 

UNI 


MSC 

SEN 


QUA 

SSI 


CODI 

IDC 


1N4923A 

♦ ADIC 

204- 50 

1N4947 

ASET 

287- 80 

TRW 

UNI 


1N5006 

IDC 

330- 60 

♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


EDI 

GIC 


JAN 1N4972 

UNI 

218-124 

QUA 

SSI 


1N4905A 

♦ ADIC 

194- 32 

♦ MOTA 

SDI 


IDC 

MSC 


1N4973 

AUNI 

220- 15 

1N5007 

IDC 

347- 88 

CODI 

IDC 


1N4924 

♦ ADIC 

204- 51 

SCN 

SSI 


♦ CRL 

MSC 


QUA 

SSI 


♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


JAN 1N4947 

MSC 

287- 81 

SEN 

TRW 


1 N5008,A 

♦ ADIC 

167- 79 

1N4906 

CODI 

194- 33 

♦ MOTA 

SDI 



SET 


JAN 1 N4973 

UNI 

220- 16 

GSE 

IDC 


♦ DIC 

IDC 


1N4924A 

♦ ADIC 

204- 52 

1N4948 

ASET 

288- 34 

1N4974 

AUNI 

221 -145 

1 N5009,A 

♦ ADIC 

168-39 

♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


EDI 

GIC 


♦ CRL 

MSC 


GSE 

IDC 


1N4906A 

♦ ADIC 

194- 34 

♦ MOTA 

SDI 


IDC 

MSC 


SEN 

TRW 


1N5010.A 

♦ ADIC 

169- 2 

CODI 

IDC 

1 

1N4925 

♦ ADIC 

204- 53 

SCN 

SSI 


JAN 1N4974 

UNI 

221 -146 

GSE 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


JAN 1N4948 

MSC 

288- 35 

1N4975 

AUNI 

223- 86 

1 N501 1 ,A 

♦ ADIC 

169-193 

1N4907 

♦ ADIC 

194- 35 

♦ MOTA 

SDI 



SET 


♦ CRL 

MSC 


GSE 

IDC 


CODI 

IDC 


1N4925A 

♦ ADIC 

204- 54 

1N4949 

A HPA 

268- 30 

SEN 

TRW 


1 N501 2,A 

♦ ADIC 

171- 9 

♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


IDC 

INRC 


JAN1N4975 

UNI 

223- 87 

GSE 

IDC 


1N4907A 

♦ ADIC 

194- 36 

♦ MOTA 

SDI 


1N4950 

♦ AFSC 

247- 46 

1N4976 

AUNI 

224-177 

1 N5013,A 

♦ ADIC 

172- 44 

CODI 

IDC 


1N4926 

♦ ADIC 

204- 55 

IDC 

TSC 


♦ CRL 

MSC 


GSE 

IDC 


! ♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 



UPI 


SEN 

TRW 


1N5014.A 

♦ ADIC 

173-123 

1N4908 

♦ ADIC 

194-37 

♦ MOTA 

SDI 


1N4951 

AGESY 

246-109 

JAN 1N4976 

UNI 

224-178 

GSE 

IDC 


CODI 

IDC 


1N4926A 

♦ ADIC 

204- 56 

AEIL 

UPI 


1N4977 

AUNI 

226-1 18 

1 N501 5,A 

♦ ADIC 

175-100 

♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


1N4952 

AGESY 

249- 82 

♦ CRL 

MSC 


GSE 

IDC 


1N4908A 

CODI 

194-38 

♦ MOTA 

SDI 


AEIL 

UPI 


SEN 

TRW 


1N5016 

♦ ADIC 

178- 72 

♦ DIC 

IDC 


1N4927 

CODI 

204- 57 

1N4953 

A HPA 

267- 21 

JAN 1N4977 

UNI 

226-1 19 

GSE 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


♦ DIC 

IDC 


1N4954 

AUNI 

178- 91 

1N4978 

AUNI 

227-180 

SCN 

UNI 


1N4909 

♦ ADIC 

194- 39 

♦ MOTA 

SDI 


♦ CRL 

MSC 


♦ CRL 

MSC 


1N5016A 

♦ ADIC 

178- 73 

CODI 

IDC 


1N4927A 

♦ ADIC 

204- 58 

SEN 

TRW 


SEN 

TRW 


GSE 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


JAN 1N4954 

MSC 

178- 92 

JAN 1N4978 

UNI 

227 -181 


UNI 


1N4909A 

♦ ADIC 

194- 40 

♦ MOTA 

SDI 



UNI 


1N4979 

AUNI 

229- 94 

1N5017 

♦ ADIC 

180-114 

CODI 

IDC 


1N4928 

♦ ADIC 

204- 59 

1N4955 

AUNI 

180-134 

♦ CRL 

MSC 


GSE 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


♦ CRL 

MSC 



SEN 


SCN 

UNI 


1N4910 

♦ ADIC 

194- 41 

♦ MOTA 

SDI 


SEN 

TRW 


JAN 1N4979 

UNI 

229- 95 

1N5017A 

♦ ADIC 

180-115 

CODI 

IDC 


1N4928A 

♦ ADIC 

204- 60 

JAN 1N4955 

MSC 

180-135 

1N4980 

AUNI 

230-170 

GSE 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 



UNI 


♦ CRL 

MSC 


SCN 

UNI 


1N4910A 

♦ ADIC 

194- 42 

♦ MOTA 

SDI 


1N4956 

AUNI 

183- 2 

SEN 

TRW 


1N5018 

♦ ADIC 

182-167 

CODI 

IDC 


1N4929 

♦ ADIC 

204- 61 

♦ CRL 

MSC 


JAN 1N4980 

UNI 

230-171 

GSE 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


SEN 

TRW 


1N4981 

AUNI 

232-102 

SCN 

UNI 


1N4911 

CODI 

194- 43 

♦ MOTA 

SDI 


JAN 1 N4956 

MSC 

183- 3 

♦ CRL 

MSC 


1N5018A 

♦ ADIC 

182-168 

♦ DIC 

IDC 


1N4929A 

♦ ADIC 

204- 62 


UNI 


SEN 

TRW 


GSE 

IDC 


♦ MOTA 

SDI 


CODI 

IDC 


1N4957 

AUNI 

186-118 

JAN1N4981 

UNI 

232-103 

SCN 

UNI 


1N4911A 

♦ ADIC 

194- 44 

♦ MOTA 

SDI 


♦ CRL 

MSC 


1N4982 

AUNI 

233-156 

1N5019 

♦ ADIC 

186- 97 
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1. 

TYPI 

No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1N5019 



1N5037A 



1N5054 



1N5083 



1N5125 

AUNI 

231 -130 

(cont) 

GSE 


(cont.) 

GSE 


(cont) 

TEK 


(cont.) 

CRL 


♦ CRL 

MSC 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


UNI 

WESY 


MSC 

SEN 



TRW 



UNI 



UNI 


1N5055 

ETC 

300- 93 


TRW 


1N5126 

AUNI 

238-142 

1N5019A 

♦ ADIC 

186- 98 

1N5038 

♦ ADIC 

218-103 

♦ GIC 

IDC 


1N5084 

AUNI 

221 -128 

♦ CRL 

MSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


QUA 

SCO 


CRL 

MSC 



TRW 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


UNI 

UPI 


SEN 

TRW 


1N5127 

AUNI 

241 - 71 

1N5020 

♦ ADIC 

188-187 

1N5038A 

♦ ADIC 

218-104 

1N5056 

ETC 

311-78 

1N5085 

AUNI 

222- 81 

♦ CRL 

MSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


♦ GIC 

IDC 


CRL 

MSC 



TRW 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


QUA 

SCO 


SEN 

TRW 


1N5128 

AUNI 

243- 12 

1N5020A 

♦ ADIC 

188-188 

1N5039 

♦ ADIC 

219-180 

UNI 

UPI 


1N5086 

AUNI 

223- 71 

♦ CRL 

MSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


1N5057 

♦ GIC 

321 - 58 

CRL 

MSC 



TRW 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


IDC 

QUA 


SEN 

TRW 


1N5129 

AUNI 

244- 95 

1N5021 

♦ ADIC 

190-174 

1N5039A 

♦ ADIC 

219-181 

SCO 

UNI 


1N5087 

AUNI 

224-157 

MSC 

TRW 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 



UPI 


CRL 

MSC 


1N5130 

AUNI 

244-119 

SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


1N5058 

ETC 

330- 15 

SEN 

TRW 


MSC 

TRW 


1N5021A 

♦ ADIC 

190-175 

1N5040 

♦ ADIC 

220-108 

♦ GIC 

IDC 


1N5088 

AUNI 

225-123 

1N5131 

AUNI 

244-148 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


QUA 

SCO 


CRL 

MSC 


MSC 

TRW 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


UNI 

UPI 


SEN 

TRW 


1N5132 

AUNI 

244-172 

1N5022 

♦ ADIC 

193- 80 

1N5040A 

♦ ADIC 

220-109 

1N5059 

♦AGESY 

312- 13 

1N5089 

AUNI 

226-102 

MSC 

TRW 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


GIC 

IDC 


CRL 

MSC 


1N5133 

AUNI 

244-201 

SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


MSC 

QUA 


SEN 

TRW 


MSC 

TRW 


1N5022A 

♦ ADIC 

193- 81 

1N5041 

♦ ADIC 

221 -125 

SSI 

UNI 


1N5090 

AUNI 

227-163 

1N5134 

AUNI 

245- 24 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 



UPI 


CRL 

MSC 


MSC 

TRW 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


1N5060 

♦AGESY 

330-105 

SEN 

TRW 


1 N5 1 36,A 

♦ CODI 

527- 99 

1N5023 

♦ ADIC 

195-109 

1N5041A 

♦ ADIC 

221 -126 

GIC 

MSC 


1N5091 

AUNI 

228- 80 

1N5139.A 

♦ AMOTA 

536- 26 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


QUA 

SSI 


CRL 

MSC 


♦ CODI 

♦ CRY 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


UNI 

UPI 


SEN 

TRW 


♦ EAS 

♦ KEV 


1N5023A 

♦ ADIC 

195-110 

1N5042 

♦ ADIC 

222- 78 

1N5061 

♦AGESY 

348- 22 

1N5092 

AUNI 

229- 76 

♦ KSC 

♦ MSI 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


GIC 

MSC 


CRL 

MSC 


TRW 

♦ TSC 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


QUA 

SSI 


SEN 

TRW 


JAN1N5139A 

CODI 

536- 27 

1N5024 

♦ ADIC 

196-109 

1N5042A 

♦ ADIC 

222- 79 


UNI 


1N5093 

AUNI 

229-192 

CRY 

KSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


1N5062 

♦ GESY 

360-109 

CRL 

MSC 


1N5140,A 

♦ AMOTA 

539-103 

SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


GIC 

IDC 


SEN 

TRW 


♦ CODI 

♦ CRY 


1N5024A 

♦ ADIC 

196-1 10 

1N5043 

♦ ADIC 

223- 68 

MSC 

QUA 


1N5094 

AUNI 

230-153 

♦ EAS 

EMLS 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 



SSI 


CRL 

MSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


1N5063 

AUNI 

178- 74 

SEN 

TRW 


♦ MSI 

TRW 


1N5025 

♦ ADIC 

198- 82 

1N5043A 

♦ ADIC 

223- 69 

APD 

CRL 


1N5095 

AUNI 

232- 87 


♦ TSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


MSC 

SEN 


CRL 

MSC 


JAN1N5140A 

CODI 

539-104 

SCN 

UNI 


SCN 

UNI 



TRW 


SEN 

TRW 


CRY 

KSC 


1N5025A 

♦ ADIC 

198- 83 

1N5044 

♦ ADIC 

223-171 

1N5064 

AUNI 

180-117 

1N5096 

AUNI 

235 - 93 

1 N5 1 41,A 

♦ AMOTA 

543- 26 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


APD 

CRL 


CRL 

MSC 


♦ CODI 

♦ CRY 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


MSC 

SEN 


SEN 

TRW 


♦ EAS 

EMLS 


1N5026 

♦ ADIC 

200- 56 

1N5044A 

♦ ADIC 

223-172 


TRW 


1N5097 

AUNI 

236-123 

♦ KEV 

♦ KSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


1N5065 

AUNI 

182-170 

CRL 

MSC 


♦ MSI 

TRW 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


APD 

CRL 


SEN 

TRW 



♦ TSC 


1N5026A 

♦ ADIC 

200- 57 

1N5045 

♦ ADIC 

224-155 

IDC 

MSC 


1N5098 

AUNI 

237 -154 

JAN 1N514 1A 

CODI 

543- 27 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


SEN 

TRW 


CRL 

MSC 


CRY 

KSC 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


1N5066 

AUNI 

186-100 

SEN 

TRW 


1 N5 1 42,A 

♦ AMOTA 

544- 64 

1N5027 

♦ ADIC 

201 - 49 

1N5045A 

♦ ADIC 

224-156 

APD 

CRL 


1N5099 

AUNI 

238-130 

♦ CODI 

♦ CRY 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


MSC 

SEN 


CRL 

MSC 


♦ EAS 

EMLS 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 



TRW 


SEN 

TRW 


♦ KEV 

♦ KSC 


1N5027A 

♦ ADIC 

201 - 50 

1N5046 

♦ ADIC 

226- 99 

1N5067 

AUNI 

188-190 

1N5100 

AUNI 

240-152 

♦ MSI 

TRW 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


APD 

CRL 


CRL 

MSC 



♦ TSC 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


MSC 

SEN 


SEN 

TRW 


JAN1N5142A 

CODI 

544- 65 

1N5028 

♦ ADIC 

202-172 

1N5046A 

♦ ADIC 

226-100 


TRW 


1N5101 

AUNI 

241-63 

CRY 

KSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDG~> 


1N5068 

AUNI 

190-177 

CRL 

MSC 


1N5143.A 

♦ AMOTA 

547- 74 

SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


APD 

CRL 


SEN 

TRW 


♦ CODI 

♦ CRY 


1N5028A 

♦ ADIC 

202-173 

1N5047 

♦ ADIC 

227-160 

MSC 

SEN 


1N5102 

AUNI 

242- 97 

♦ EAS 

EMLS 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 



TRW 


CRL 

MSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


1N5069 

AUNI 

195-111 

SEN 

TRW 


♦ MSI 

TRW 


1N5029 

♦ ADIC 

204- 7 

1N5047A 

♦ ADIC 

227-161 

APD 

CRL 


1N5103 

AUNI 

243- 4 


♦ TSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


MSC 

SEN 


CRL 

MSC 


JAN1N5143A 

CODI 

547- 75 

SCN 

UNI 


SCN 

UNI 



TRW 


SEN 

TRW 


CRY 

KSC 


1N5029A 

♦ ADIC 

204- 8 

1N5048 

♦ ADIC 

229- 73 

1N5070 

AUNI 

196-111 

1N5104 

AUNI 

243-136 

1 N5 1 44,A 

♦ AMOTA 

549- 34 

GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


APD 

CRL 


CRL 

MSC 


♦ CODI 

♦ CRY 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


MSC 

SEN 



TRW 


♦ EAS 

EMLS 


1N5030 

♦ ADIC 

205-112 

1N5048A 

♦ ADIC 

229- 74 


TRW 


1N5105 

AUNI 

244- 51 

♦ KEV 

♦ KSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


1N5071 

AUNI 

198- 84 

MSC 

TRW 


♦ MSI 

TRW 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


APD 

CRL 


1N5106 

AUNI 

244- 73 


♦ TSC 


1N5030A 

♦ ADIC 

205-113 

1N5049 

♦ ADIC 

230-151 

MSC 

SEN 


MSC 

TRW 


JAN1N5144A 

CODI 

549- 35 

! GSE 

IDC 


GSE 

IDC 



TRW 


1N5107 

AUNI 

244- 88 

CRY 

KSC 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


1N5072 

AUNI 

200- 58 

MSC 

TRW 


1N5145.A 

♦ AMOTA 

552- 13 

1N5031 

♦ ADIC 

207- 97 

1N5049A 

♦ ADIC 

230-152 

APD 

CRL 


1N5108 

AUNI 

244-106 

♦ CODI 

♦ CRY 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


MSC 

SEN 


MSC 

TRW 


♦ EAS 

EMLS 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 



TRW 


1N5109 

AUNI 

244-1 12 

♦ KEV 

♦ KSC 


1N5031A 

♦ ADIC 

207- 98 

1N5050 

♦ ADIC 

232- 85 

1N5073 

AUNI 

202-175 

MSC 

TRW 


♦ MSI 

TRW 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


APD 

CRL 


1N5110 

AUNI 

244-126 


♦ TSC 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


MSC 

SEN 


MSC 

TRW 


JAN1N5145A 

CODI 

552- 14 

1N5032 

♦ ADIC 

209- 75 

1N5050A 

♦ ADIC 

232- 86 


TRW 


1N5111 

AUNI 

244-141 

CRY 

KSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


1N5074 

AUNI 

207-100 

MSC 

TRW 


1 N5 1 46,A 

♦ AMOTA 

553- 29 

SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


APD 

CRL 


1N5112 

AUNI 

244-159 

♦ CODI 

♦ CRY 


1N5032A 

♦ ADIC 

209- 76 

1N5051 

♦ ADIC 

233-134 

MSC 

SEN 


MSC 

TRW 


♦ EAS 

EMLS 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 



TRW 


1N5113 

AUNI 

244-165 

♦ KEV 

♦ KSC 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


1N5075 

AUNI 

209- 77 

MSC 

TRW 


♦ MSI 

TRW 


1N5033 

♦ ADIC 

210- 56 

1N5051A 

♦ ADIC 

233-135 

APD 

CRL 


1N5114 

AUNI 

244-179 


♦ TSC 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


MSC 

SEN 


MSC 

TRW 


JAN1N5146A 

CODI 

553- 30 

SCN 

UNI 


SCN 

UNI 



TRW 


1N5115 

AUNI 

244-194 

CRY 

KSC 


1N5033A 

♦ ADIC 

210- 57 

1N5052 

Dll 

356- 8 

1N5076 

AUNI 

211-166 

MSC 

TRW 


1N5147.A 

♦ AMOTA 

555- 93 

GSE 

IDC 


ETC 

IDC 


APD 

CRL 


1N5116 

AUNI 

245- 6 

♦ CODI 

♦ CRY 


SCN 

UNI 


INRB 

INRC 


MSC 

SEN 


MSC 

TRW 


♦ EAS 

EMLS 


1N5034 

♦ ADIC 

211 -163 

INRI 

INRJ 



TRW 


1N5117 

AUNI 

245- 17 

♦ KEV 

♦ KSC 


GSE 

IDC 


QUA 

SCN 


1N5077 

AUNI 

213-161 

MSC 

TRW 


♦ MSI 

TRW 


SCN 

UNI 


SCO 

SEN 


APD 

CRL 


1N5118 

AUNI 

196-123 


♦ TSC 


1N5034A 

♦ ADIC 

211 -164 

SES 

SOD 


MSC 

SEN 


♦ CRL 

MSC 


JAN1N5147A 

CODI 

555- 94 

GSE 

IDC 


TEK 

UNI 



TRW 



TRW 


CRY 

KSC 


SCN 

UNI 



WESY 


1N5078 

AUNI 

215-130 

1N5119 

AUNI 

219- 7 

1 N5 1 48,A 

♦ AMOTA 

558- 93 

1N5035 

♦ ADIC 

213-158 

1N5053 

Dll 

361 - 73 

APD 

CRL 


♦ CRL 

MSC 


♦ CODI 

♦ CRY 


GSE 

IDC 


ETC 

IDC 


MSC 

SEN 



TRW 


♦ EAS 

EMLS 


SCN 

UNI 


INRB 

INRC 



TRW 


1N5120 

AUNI 

220-121 

♦ KEV 

♦ KSC 


1N5035A 

♦ ADIC 

213-159 

INRI 

INRJ 


1N5079 

AUNI 

217- 26 

♦ CRL 

MSC 


♦ MSI 

TRW 


GSE 

IDC 


QUA 

SCN 


CRL 

MSC 



TRW 



♦ TSC 


SCN 

UNI 


SCO 

SEN 


SEN 

TRW 


1N5121 

AUNI 

222- 92 

JAN1N5148A 

CODI 

556- 80 

1N5036 

♦ ADIC 

215-126 

SES 

SOD 


1N5080 

AUNI 

218-106 

♦ CRL 

MSC 


CRY 

KSC 


GSE 

IDC 


TEK 

UNI 


CRL 

MSC 



TRW 


1N5149 

♦ AMOTA 

542- 77 

SCN 

UNI 



WESY 


SEN 

TRW 


1N5122 

AUNI 

225 -131 


♦ FERB 


1N5036A 

♦ ADIC 

215-127 

1N5054 

Dll 

371-102 

1N5081 

AUNI 

218-198 

♦ CRL 

MSC 


1N5150 

♦ AMOTA 

542- 66 

GSE 

IDC 


ETC 

IDC 


CRL 

MSC 



TRW 



♦ FERB 


SCN 

UNI 


INRB 

INRC 


SEN 

TRW 


1N5123 

AUNI 

228- 88 

1N5150A 

♦ AMOTA 

542- 78 

1N5037 

♦ ADIC 

217- 22 

INRI 

INRJ 


1N5082 

AUNI 

219-182 

♦ CRL 

MSC 


1N5151 

♦ AMOTA 

535- 22 

GSE 

IDC 


QUA 

SCN 


CRL 

MSC 



TRW 



♦ FERB 


SCN 

UNI 


SCO 

SEN 


SEN 

TRW 


1N5124 

AUNI 

229-200 

1N5152 

♦ AMOTA 

535- 23 

1N5037A 

♦ ADIC 

217- 23 

SES 

SOD 


1N5083 

AUNI 

220-110 

♦ CRL 

MSC 


ESMF 

♦ FERB 


cont.next col 



cont next col 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

til 1 M 

■CjImaS 





TYPE No. 

fild:M 

igmflEi 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


—iTilrfstei 





K1 Wf M HBNHI 

muriH 

HfMKU 

■Ill 1 1 — 



lN5S3lA,6 






1N5153 

♦ AMOTA 

535- 24 

APD 

TSC 


(cont.) 

BNT 


(cont.) 

♦ DIC 


(cont.) 

CODI 


ESMF 

♦ FERB 



UPI 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


♦ DIC 

ETC 



MISI 


JAN 1N5194 

none 

252- 98 

GSE 

IDC 


INRB 

♦ INRC 


GSE 

IDC 


1N5153A 

♦ AMOTA 

535- 21 

1N5195 

ATI! 

257- 7 

INRB 

♦ INRC 


INRI 

INRJ 


INRB 

♦ INRC 


1N5154 

♦ AMOTA 

530- 39 


TSC 


INRI 

INRJ 



TSC 


INRI 

INRJ 



♦ FERB 


JAN 1N5195 

none 

257- 8 

TNC 

TSC 


1N5232 

♦ AMOTA 

173- 38 

MSC 

TNC 


1N5155 

♦ AMOTA 

530- 40 

1N5196 

A Til 

258- 15 

1 N5223A,B 

♦ AMOTA 

166- 52 

BNT 

CODI 


TSC 

UNI 


ESMF 

♦ FERB 



TSC 


BNT 

CODI 


♦ DIC 

ETC 


1 N5239A,B 

♦ AMOTA 

185-137 


MISI 


JAN 1N5196 

none 

258- 16 

♦ DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


BNT 

CODI 


1N5155A 

♦ AMOTA 

531 -105 

1N5197 

ASET 

295- 72 

IDC 

INRB 


INRB 

♦ INRC 


♦ DIC 

GSE 


1N5156 

♦ AMOTA 

524 - 46 

EDI 

GIC 


♦ INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


1N5157 

♦ AMOTA 

524- 47 

SCN 

SEN 


INRJ 

TSC 


TNC 

TSC 


♦ INRC 

INRI 


ESMF 

MISI 


SSI 

UPI 


1N5224 

♦ AMOTA 

166- 71 

1 N5232A.B 

♦ AMOTA 

173- 39 

INRJ 

TSC 


1N5162 

AINRC 

380- 31 

JAN 1N5197 

SEN 

295 - 73 

BNT 

CODI 


BNT 

CODI 



UNI 


INRB 

INRI 


SET 

UNI 


♦ DIC 

GSE 


♦ DIC 

GSE 


1N5240 

♦ AMOTA 

188- 24 

INRJ 

♦ SSI 


1N5198 

ASET 

303- 3 

IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


APD 

BNT 



TNC 


EDI 

GIC 


♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


1N5163 

A HPA 

268- 42 

SCN 

SEN 


INRJ 

TNC 


INRJ 

TSC 


ETC 

GSE 


1N5164 

A HPA 

268- 37 

SSI 

UPI 



TSC 


1N5233 

♦ AMOTA 

174- 3 

IDC 

INRB 


1N5165 

A HPA 

592- 81 

JAN 1N5198 

SEN 

303- 4 

1 N5224A.B 

♦ AMOTA 

166- 72 

BNT 

CODI 


♦ INRC 

INRI 


JAN 1N5165 

none 

265- 56 

SET 

UNI 


BNT 

CODI 


♦ DIC 

ETC 


INRJ 

MSC 


1N5166 

A HPA 

592- 82 

1N5199 

ASET 

314- 12 

♦ DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


TNC 

TSC 


1N5167 

A HPA 

592- 83 

GIC 

SCN 


IDC 

INRB 


INRB 

♦ INRC 



UNI 


1N5168 

A HPA 

592- 84 

SEN 

SSI 


♦ INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


1 N5240A,B 

♦ AMOTA 

188- 25 

1N5169 

A HPA 

592- 85 


UPI 


INRJ 

TSC 


MSC 

TNC 


BNT 

CODI 


1N5170 

A SOD 

292- 23 

JAN 1N5199 

SEN 

314- 13 

1N5225 

BNT 

166-129 


TSC 


♦ DIC 

GSE 


IDC 

SEN 


SET 

UNI 


CODI 

♦ DIC 


1 N5233A.B 

♦ AMOTA 

174- 4 

IDC 

INRB 



UPI 


1N5200 

ASET 

333- 5 

GSE 

IDC 


BNT 

CODI 


♦ INRC 

INRI 


1N5171 

A SOD 

295 - 24 

EDI 

GIC 


INRB 

♦ INRC 


♦ DIC 

GSE 


INRJ 

TSC 


IDC 

SCO 


SCN 

SEN 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 



UNI 


SEN 

SSI 


SSI 

UPI 


♦ MOTA 

TNC 


♦ INRC 

INRI 


1N5241 

♦ AMOTA 

190- 33 


UPI 


JAN 1N5200 

SEN 

333- 6 


TSC 


INRJ 

TSC 


APD 

BNT 


1N5172 

ASOD 

302- 50 

SET 

UNI 


1N5225A.B 

BNT 

166-130 

1N5234 

♦ AMOTA 

175- 13 

CODI 

♦ DIC 


IDC 

SCO 


1N5201 

ASET 

350- 23 

CODI 

♦ DIC 


BNT 

CODI 


GSE 

IDC 


SEN 

SSI 


EDI 

GIC 


GSE 

IDC 


♦ DIC 

ETC 


INRB 

♦ INRC 



UPI 


SCN 

SEN 


INRB 

♦ INRC 


GSE 

IDC 


INRI 

INRJ 


1N5173 

ASOD 

322-105 


SSI 


INRI 

INRJ 


INRB 

♦ INRC 


MSC 

TNC 


IDC 

SCO 


JAN1N5201 

SEN 

350- 24 

♦ MOTA 

TSC 


INRI 

INRJ 


TSC 

UNI 


SEN 

SSI 


SET 

UNI 


1N5226 

♦ AMOTA 

167-29 

MSC 

TNC 


1 N524 1 A,B 

♦ AMOTA 

190- 34 


UPI 


1N5206 

AUNI 

338- 37 

BNT 

CODI 



TSC 


BNT 

CODI 


1N5174 

ASOD 

332- 41 

SOD 

TRW 


♦ DIC 

GSE 


1 N5234A,B 

♦ AMOTA 

175- 14 

♦ DIC 

GSE 


IDC 

SCO 


1N5207 

AUNI 

338- 38 

IDC 

INRB 


BNT 

CODI 


IDC 

INRB 


SEN 

SSI 


SOD 

TRW 


♦ INRC 

INRI 


♦ DIC 

GSE 


♦ INRC 

INRI 



UPI 


1N5208 

A Til 

251 - 97 

INRJ 

TNC 


IDC 

INRB 


INRJ 

TSC 


1N5175 

ASOD 

341 - 67 

APD 

TSC 



TSC 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


IDC 

SCO 



UPI 


1 N5226A.B 

♦ AMOTA 

167-30 

INRJ 

TSC 


1N5242 

♦ AMOTA 

192- 93 

SEN 

SSI 


1N5209 

A Til 

255- 70 

BNT 

CODI 


1N5235 

♦ AMOTA 

177-1 10 

APD 

BNT 


1N5176 

ASOD 

349- 61 


APD 


♦ DIC 

GSE 


APD 

BNT 


CODI 

♦ DIC 


IDC 

SCO 


1N5210 

ATII 

256- 98 

IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


SEN 

SSI 


1N5211 

♦ ARCA 

311-79 

♦ INRC 

INRI 


ETC 

GSE 


INRB 

♦ INRC 


1N5177 

ASOD 

362- 13 

INRB 

INRC 


INRJ 

TSC 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


IDC 

SCO 


INRI 

INRJ 


1N5227 

BNT 

167-177 

♦ INRC 

INRI 


MSC 

TNC 


SEN 

SSI 


SSI 

UPI 


CODI 

♦ DIC 


INRJ 

MSC 


TSC 

UNI 


1N5178 

ASOD 

372- 37 

1N5212 

♦ ARCA 

330- 61 

GSE 

IDC 


TNC 

TSC 


1 N5242A,B 

♦ AMOTA 

192- 94 

IDC 

SCO 


INRB 

INRC 


INRB 

♦ INRC 



UNI 


BNT 

CODI 


SEN 

SSI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


1 N5235A.B 

♦ AMOTA 

177-11 1 

♦ DIC 

GSE 


1N5179 

APD 

247- 34 

SSI 

UPI 


♦ MOTA 

TNC 


BNT 

CODI 


IDC 

INRB 


EAS 

UPI 


1N5213 

♦ ARCA 

347- 89 


TSC 


♦ DIC 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


1N5180 

AUNI 

307-31 

INRB 

INRC 


1 N5227A.B 

♦ AMOTA 

167-178 

IDC 

INRB 


INRJ 

TSC 


TRW 

UPI 


INRI 

INRJ 


BNT 

CODI 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


1N5181 

ASET 

396- 85 


SSI 


♦ DIC 

GSE 


INRJ 

TSC 


1N5243 

APD 

194-159 

EDI 

EDL 


1N5214 

♦ ARCA 

360- 2 

IDC 

INRB 



UNI 


BNT 

CODI 


SCN 

SOD 


INRB 

INRC 


♦ INRC 

INRI 


1N5236 

♦ AMOTA 

179-158 

♦ DIC 

GSE 



SSI 


INRI 

INRJ 


INRJ 

TSC 


APD 

BNT 


IDC 

INRB 


JAN 1N5181 

none 

396- 89 


SSI 


1N5228 

♦ AMOTA 

168-131 

CODI 

♦ DIC 


♦ INRC 

INRI 


1N5182 

ASET 

399- 36 

1N5215 

♦ ARCA 

310- 25 

BNT 

CODI 


ETC 

GSE 


INRJ 

♦ MOTA 


EDI 

EDL 


INRB 

INRC 


♦ DIC 

GSE 


IDC 

INRB 


MSC 

TNC 


SCN 

SOD 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


♦ INRC 

INRI 


TSC 

UNI 



SSI 


SSI 

UPI 


♦ INRC 

INRI 


INRJ 

MSC 


1 N5243A,B 

♦ AMOTA 

194-160 

JAN 1N5182 

none 

399- 40 

1N5216 

♦ ARCA 

328- 94 

INRJ 

TNC 


TNC 

TSC 


BNT 

CODI 


1N5183 

ASET 

402- 96 

INRB 

INRC 



TSC 



UNI 


♦ DIC 

GSE 


EDI 

SCN 


INRI 

INRJ 


1N5228A.B 

♦ AMOTA 

168-132 

1 N5236A,B 

BNT 

179-159 

IDC 

INRB 


SOD 

SSI 


SSI 

UPI 


BNT 

CODI 


CODI 

♦ DIC 


♦ INRC 

INRI 


JAN 1N5183 

none 

402- 99 

1N5217 

♦ ARCA 

346- 37 

♦ DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


INRJ 

TSC 


1N5184 

ASET 

405- 75 

INRB 

INRC 


IDC 

INRB 


INRB 

♦ INRC 



UNI 


EDI 

SCN 


INRI 

INRJ 


♦ INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


1N5244 

♦ AMOTA 

196- 63 

SOD 

SSI 



SSI 


INRJ 

TSC 


♦ MOTA 

TSC 


APD 

BNT 


JAN 1N5184 

none 

405 - 79 

1N5218 

♦ ARCA 

359- 29 

1N5229 

♦ AMOTA 

169-129 


UNI 


CODI 

♦ DIC 


1N5185 

AUNI 

273- 76 

INRB 

INRC 


BNT 

CODI 


1N5237 

♦ AMOTA 

182- 25 

GSE 

IDC 


CRL 

SOD 


INRI 

INRJ 


♦ DIC 

GSE 


APD 

BNT 


INRB 

♦ INRC 


SSI 

TRW 



SSI 


IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


INRI 

INRJ 


1N5185A 

A CRL 

272- 66 

1N5219 

A ITT 

267- 24 

♦ INRC 

INRI 


ETC 

GSE 


MSC 

TNC 



SSI 



TSC 


INRJ 

TNC 


IDC 

INRB 


TSC 

UNI 


1N5186 

AUNI 

280- 44 

1N5220 

A ITT 

248- 20 


TSC 


♦ INRC 

INRI 


1 N5244A.B 

♦ AMOTA 

196- 64 

CRL 

SOD 


INTG 

UPI 


1 N5229A.B 

♦ AMOTA 

169-130 

INRJ 

MSC 


BNT 

CODI 


SSI 

TRW 


1N5221 

♦ AMOTA 

165-177 

BNT 

CODI 


TNC 

TSC 


♦ DIC 

GSE 


JAN 1N5186 

none 

278- 88 

BNT 

CODI 


♦ DIC 

GSE 



UNI 


IDC 

INRB 


1N5186A 

A CRL 

279- 28 

♦ DIC 

GSE 


IDC 

INRB 


1 N5237A,B 

♦ AMOTA 

182- 26 

♦ INRC 

INRI 



SSI 


IDC 

INRB 


♦ INRC 

INRI 


BNT 

CODI 


INRJ 

TSC 


1N5187 

AUNI 

283- 84 

♦ INRC 

INRI 


INRJ 

TSC 


♦ DIC 

GSE 



UNI 


CRL 

SOD 


INRJ 

TNC 


1N5230 

♦ AMOTA 

170-130 

IDC 

INRB 


1N5245 

♦ AMOTA 

197-113 

SSI 

TRW 



TSC 


BNT 

CODI 


♦ INRC 

INRI 


APD 

BNT 


JAN 1N5187 

none 

282- 69 

1 N5221 A,B 

♦ AMOTA 

165-178 

♦ DIC 

GSE 


INRJ 

TSC 


CODI 

♦ DIC 


1N5187A 

A CRL 

282- 95 

BNT 

CODI 


IDC 

INRB 



UNI 


GSE 

IDC 



SSI 


♦ DIC 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


1N5238 

♦ AMOTA 

184-51 

INRB 

♦ INRC 


1N5188 

AUNI 

286- 18 

IDC 

INRB 


INRJ 

TNC 


APD 

BNT 


INRI 

INRJ 


CRL 

SOD 


♦ INRC 

INRI 



TSC 


CODI 

♦ DIC 


MSC 

TNC 


SSI 

TRW 


INRJ 

TSC 


1 N5230A,B 

♦ AMOTA 

170-131 

ETC 

GSE 


TSC 

UNI 


JAN 1N5188 

none 

285- 67 

1N5222 

♦ AMOTA 

165-190 

BNT 

CODI 


IDC 

INRB 


1 N5245 A,B 

♦ AMOTA 

197-114 

1N5188A 

A CRL 

285 - 68 

BNT 

CODI 


♦ DIC 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


BNT 

CODI 



SSI 


♦ DIC 

GSE 


IDC 

INRB 


INRJ 

MSC 


♦ DIC 

GSE 


1N5189 

AUNI 

286- 67 

IDC 

INRB 


♦ INRC 

INRI 


TNC 

TSC 


IDC 

INRB 


CRL 

SOD 


♦ INRC 

INRI 


INRJ 

TSC 



UNI 


♦ INRC 

INRI 


SSI 

TRW 


INRJ 

TNC 


1N5231 

♦ AMOTA 

171-174 

1 N5238A,B 

♦ AMOTA 

184- 52 

INRJ 

TSC 


1N5189A 

A CRL 

286- 46 


TSC 


BNT 

CODI 


BNT 

CODI 



UNI 



SSI 


1 N5222A,B 

♦ AMOTA 

165-191 

♦ DIC 

ETC 


♦ DIC 

GSE 


1N5246 

♦ AMOTA 

199-110 

1N5190 

AUNI 

287 - 77 

BNT 

CODI 


GSE 

IDC 


IDC 

INRB 


APD 

BNT 


CRL 

SOD 


♦ DIC 

GSE 


INRB 

♦ INRC 


♦ INRC 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


SSI 

TRW 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


INRJ 

TSC 


GSE 

IDC 


JAN 1N5190 

none 

287- 18 

♦ INRC 

INRI 


TNC 

TSC 



UNI 


INRB 

♦ INRC 


1N5190A 

A CRL 

287- 10 

INRJ 

TSC 


1N5231A.B 

♦ AMOTA 

171 -175 

1N5239 

♦ AMOTA 

185-136 

INRI 

INRJ 



SSI 


1N5223 

♦ AMOTA 

166- 51 

BNT 

CODI 


APD 

BNT 


MSC 

TNC 





cont next col 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 







Pa&Line 


■EHIS 

rd«r>iTETgi 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 

1 N5246A,B 

♦ AMOTA 

199-111 

1N5254 



1 N5263A,B 



1N5276 



1N5310 

♦ AMOTA 

5§3- 78 

BNT 

CODI 


(cont) 

APD 


(cont) 

GSE 


(cont) 

BNT 



BNT 


♦ DIC 

GSE 


BNT 

CODI 


IDC 

TSC 


♦ DIC 

GSE 


1N5311 

♦ AMOTA 

593- 79 

IDC 

INRB 


♦ DIC 

GSE 



UNI 


IDC 

MSC 



BNT 


♦ INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


1N5264 

♦ AMOTA 

225-1 14 

TNC 

TSC 


1N5312 

♦ AMOTA 

593- 80 

INRJ 

TSC 


♦ INRC 

INRI 


BNT 

♦ DIC 



UNI 



BNT 



UNI 


INRJ 

MSC 


GSE 

IDC 


1 N5276A,B 

♦ AMOTA 

239- 54 

1N5313 

♦ AMOTA 

593- 81 

1N5247 

♦ AMOTA 

201 - 16 

TNC 

TSC 


MSC 

TNC 


BNT 

♦ DIC 



BNT 


APD 

BNT 



UNI 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


1N5314 

♦ AMOTA 

593- 82 

CODI 

♦ DIC 


1 N5254A,B 

♦ AMOTA 

211- 18 

1 N5264A,B 

♦ AMOTA 

225-1 15 

TSC 

UNI 



BNT 


GSE 

IDC 


BNT 

CODI 


BNT 

♦ DIC 


1N5277 

♦ AMOTA 

240- 86 

1N5315 

A TSC 

277- 54 

INRB 

♦ INRC 


♦ DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


BNT 

♦ DIC 


BNT 

MSC 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


1N5316 

A TSC 

277- 55 

MSC 

TNC 


♦ INRC 

INRJ 


1N5265 

♦ AMOTA 

226- 16 

MSC 

TNC 


BNT 

MSC 


TSC 

UNI 


INRJ 

TSC 


BNT 

♦ DIC 


TSC 

UNI 


1N5317 

♦ AFSC 

276- 29 

1 N5247A,B 

♦ AMOTA 

201- 17 


UNI 


GSE 

IDC 


1 N5277A,B 

♦ AMOTA 

240- 87 

BNT 

MSC 


BNT 

CODI 


1N5255 

♦ AMOTA 

212-112 

MSC 

TNC 


BNT 

♦ DIC 



TSC 


♦ DIC 

GSE 


APD 

BNT 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


JAN1N5317 

none 

276- 34 

IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


1N5265A,B 

♦ AMOTA 

226- 17 

TSC 

UNI 


1N5318 

♦ AFSC 

275- 37 

♦ INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


BNT 

♦ DIC 


1N5278 

♦ AMOTA 

241 - 54 

BNT 

MSC 


INRJ 

TSC 


INRB 

♦ INRC 


GSE 

IDC 


BNT 

♦ DIC 



TSC 



UNI 


INRI 

INRJ 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


1N5319 

♦ AFSC 

269- 11 

1N5248 

♦ AMOTA 

202- 20 

MSC 

TNC 


1N5266 

♦ AMOTA 

227- 69 

MSC 

TNC 


BNT 

MSC 


APD 

BNT 


TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 


TSC 

UNI 



TSC 


CODI 

♦ DIC 


1 N5255A,B 

BNT 

212-113 

‘GSE 

IDC 


1 N5278A.B 

BNT 

241 - 55 

1N5320 

A UNI 

280- 45 

GSE 

IDC 


CODI 

♦ DIC 


MSC 

TNC 


♦ DIC 

GSE 



SSI 


INRB 

♦ INRC 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


IDC 

♦ MOTA 


1N5321 

SOD 

592- 86 

INRI 

INRJ 


INRB 

♦ INRC 


1 N5266A,B 

♦ AMOTA 

227- 70 

TSC 

UNI 


1N5322 

SOD 

592- 87 

MSC 

TNC 


INRI 

INRJ 


BNT 

♦ DIC 


1N5279 

♦ AMOTA 

242- 21 

1N5323 

SOD 

592- 88 

TSC 

UNI 


♦ MOTA 

TSC 


GSE 

IDC 


BNT 

♦ DIC 


1N5324 

EDI 

408- 8 

1 N5248A,B 

♦ AMOTA 

202- 21 


UNI 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


1N5326 

A TRW 

315- 54 

BNT 

CODI 


1N5256 

♦ AMOTA 

213- 30 

1N5267 

♦ AMOTA 

228-168 

MSC 

TNC 



UPI 


♦ DIC 

GSE 


APD 

BNT 


BNT 

♦ DIC 


TSC 

UNI 


1N5329 

UNI 

400-107 

IDC 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


1N5279A.B 

♦ AMOTA 

242- 22 

1N5330 

UNI 

384- 64 

♦ INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


MSC 

TNC 


BNT 

♦ DIC 


1N5331 

♦AGESY 

379- 56 

INRJ 

TSC 


INRB 

♦ INRC 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


EDI 

SSI 



UNI 


INRI 

INRJ 


1 N5267A.B 

♦ AMOTA 

228-169 

TSC 

UNI 


1N5332 

♦AGESY 

379- 81 

1N5249 

♦ AMOTA 

203-153 

MSC 

TNC 


BNT 

♦ DIC 


1N5280 

♦ AMOTA 

242-177 


SSI 


APD 

BNT 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


BNT 

♦ DIC 


1N5333 

♦ AMOTA 

167- 81 

CODI 

♦ DIC 


1 N5256A,B 

♦ AMOTA 

213- 31 

TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


GSE 

INRB 


GSE 

IDC 


BNT 

CODI 


1N5268 

♦ AMOTA 

230- 64 

MSC 

TNC 


♦ INRC 

INRI 


INRB 

♦ INRC 


♦ DIC 

GSE 


BNT 

♦ DIC 


TSC 

UNI 



INRJ 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 


GSE 

IDC 


1 N5280A.B 

♦ AMOTA 

242-178 

1N5333A 

AMOTA 

167- 82 

MSC 

TNC 


♦ INRC 

INRI 


MSC 

TNC 


BNT 

♦ DIC 


GSE 

INRB 


TSC 

UNI 


INRJ 

TSC 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


INRC 

INRI 


1 N5249A,B 

♦ AMOTA 

203-154 


UNI 


1 N5268A.B 

♦ AMOTA 

230- 65 

TSC 

UNI 



INRJ 


BNT 

CODI 


1N5257 

APD 

214-174 

BNT 

♦ DIC 


1N5281 

♦ AMOTA 

243- 64 

1N5333B 

AMOTA 

167- 83 

♦ DIC 

GSE 


BNT 

♦ DIC 


GSE 

IDC 


BNT 

♦ DIC 


GSE 

INRB 


IDC 

INRB 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


INRB 

♦ INRC 


1N5269 

♦ AMOTA 

231-90 

MSC 

TNC 



INRJ 


INRJ 

TSC 


INRI 

INRJ 


BNT 

♦ DIC 


TSC 

UNI 


1N5334 

♦ AMOTA 

168- 43 


UNI 


♦ MOTA 

MSC 


GSE 

IDC 


1 N528 1 A,B 

♦ AMOTA 

243- 65 

GSE 

INRB 


1N5250 

♦ AMOTA 

204-163 

TNC 

TSC 


MSC 

TNC 


BNT 

♦ DIC 


♦ INRC 

INRI 


APD 

BNT 



UNI 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 



INRJ 


CODI 

♦ DIC 


1 N5257A,B 

♦ AMOTA 

214-175 

1 N5269A,B 

BNT 

231 - 91 

TSC 

UNI 


1N5334A 

AMOTA 

168- 44 

GSE 

IDC 


BNT 

♦ DIC 


♦ DIC 

GSE 


1N5282 

♦ AFSC 

276- 28 

GSE 

INRB 


INRB 

♦ INRC 


GSE 

IDC 


IDC 

♦ MOTA 


APD 

BNT 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


INRB 

♦ INRC 


TSC 

UNI 


IDC 

TSC 



INRJ 


MSC 

TNC 


INRI 

INRJ 


1N5270 

♦ AMOTA 

232- 10 

JAN 1N5282 

none 

276- 33 

1N5334B 

AMOTA 

168- 45 

TSC 

UNI 


TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 


1N5283 

♦ AMOTA 

593- 51 

GSE 

INRB 


1 N5250A,B 

♦ AMOTA 

204-164 

1N5258 

♦ AMOTA 

216-115 

GSE 

IDC 



BNT 


INRC 

INRI 


BNT 

CODI 


BNT 

♦ DIC 


MSC 

TNC 


1N5284 

♦ AMOTA 

593- 52 


INRJ 


♦ DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 



BNT 


1N5335 

♦ AMOTA 

169- 7 

IDC 

INRB 


MSC 

TNC 


1 N5270A.B 

BNT 

232- 11 

1N5285 

♦ AMOTA 

593- 53 

GSE 

INRB 


♦ INRC 

INRI 


TSC 

UNI 


♦ DIC 

GSE 



BNT 


♦ INRC 

INRI 


INRJ 

TSC 


1 N5258A.B 

♦ AMOTA 

216-116 

IDC 

♦ MOTA 


1N5286 

♦ AMOTA 

593- 54 


INRJ 



UNI 


BNT 

♦ DIC 


TSC 

UNI 



BNT 


1N5335A 

A MOTA 

169- 8 

1N5251 

♦ AMOTA 

206-134 

GSE 

IDC 


1N5271 

♦ AMOTA 

233- 43 

1N5287 

♦ AMOTA 

593- 55 

GSE 

INRB 


APD 

BNT 


TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 



BNT 


INRC 

INRI 


CODI 

♦ DIC 


1N5259 

♦ AMOTA 

218- 10 

GSE 

IDC 


1N5288 

♦ AMOTA 

593- 56 


INRJ 


GSE 

IDC 


BNT 

♦ DIC 


MSC 

TNC 



BNT 


1N5335B 

A MOTA 

169- 9 

INRB 

♦ INRC 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


1N5289 

♦ AMOTA 

593- 57 

GSE 

INRB 


INRI 

INRJ 


MSC 

TNC 


1N527 1 A,B 

♦ AMOTA 

233- 44 


BNT 


INRC 

INRI 


MSC 

TNC 


TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 


1N5290 

♦ AMOTA 

593- 58 


INRJ 


TSC 

UNI 


1 N5259A,B 

BNT 

218- 11 

GSE 

IDC 



BNT 


1N5336 

♦ AMOTA 

170- 4 

1 N525 1 A,B 

♦ AMOTA 

206-135 

♦ DIC 

GSE 


TSC 

UNI 


1N5291 

♦ AMOTA 

593- 59 

GSE 

INRB 


BNT 

CODI 


IDC 

♦ MOTA 


1N5272 

♦ AMOTA 

235- 18 


BNT 


♦ INRC 

INRI 


♦ DIC 

GSE 


TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 


1N5292 

♦ AMOTA 

593- 60 


INRJ 


IDC 

INRB 


1N5260 

♦ AMOTA 

219- 93 

GSE 

IDC 



BNT 


1N5336A 

A MOTA 

170- 5 

♦ INRC 

INRI 


BNT 

♦ DIC 


MSC 

TNC 


1N5293 

♦ AMOTA 

593- 61 

GSE 

INRB 


INRJ 

TSC 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 



BNT 


INRC 

INRI 



UNI 


MSC 

TNC 


1 N5272A,B 

♦ AMOTA 

235- 19 

1N5294 

♦ AMOTA 

593- 62 


INRJ 


1N5252 

♦ AMOTA 

208-127 

TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 



BNT 


1N5336B 

AMOTA 

170- 6 

APD 

BNT 


1 N5260A,B 

♦ AMOTA 

219- 94 

GSE 

IDC 


1N5295 

♦ AMOTA 

593- 63 

GSE 

INRB 


CODI 

♦ DIC 


BNT 

♦ DIC 


TSC 

UNI 



BNT 


INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


GSE 

IDC 


1N5273 

♦ AMOTA 

236- 39 

1N5296 

♦ AMOTA 

593- 64 


INRJ 


INRB 

♦ INRC 


TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 



BNT 


1N5337 

♦ AMOTA 

171 - 14 

INRI 

INRJ 


1N5261 

♦ AMOTA 

221 - 25 

GSE 

IDC 


1N5297 

♦ AMOTA 

593- 65 

GSE 

INRB 


MSC 

TNC 


BNT 

♦ DIC 


MSC 

TNC 



BNT 


♦ INRC 

INRI 


TSC 

UNI 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


1N5298 

♦ AMOTA 

593- 66 


INRJ 


1 N5252A,B 

♦ AMOTA 

208-128 

MSC 

TNC 


1 N5273A,B 

BNT 

236- 40 


BNT 


1N5337A 

AMOTA 

171 - 15 

BNT 

CODI 


TSC 

UNI 


♦ DIC 

GSE 


1N5299 

♦ AMOTA 

593- 67 

GSE 

INRB 


♦ DIC 

GSE 


1 N5261 A,B 

♦ AMOTA 

221 - 26 

IDC 

♦ MOTA 



BNT 


INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


BNT 

♦ DIC 


TSC 

UNI 


1N5300 

♦ AMOTA 

593- 68 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


GSE 

IDC 


1N5274, 

♦ AMOTA 

237- 81 


BNT 


1N5337B 

AMOTA 

171 - 16 

INRJ 

TSC 


TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 


1N5301 

♦ AMOTA 

593- 69 

GSE 

INRB 



UNI 


1N5262 

♦ AMOTA 

222-167 

GSE 

IDC 



BNT 


INRC 

INRI 


1N5253 

♦ AMOTA 

210- 25 

BNT 

♦ DIC 


MSC 

TNC 


1N5302 

♦ AMOTA 

593- 70 


INRJ 


APD 

BNT 


I GSE 

IDC 


TSC 

UNI 



BNT 


1N5338 

♦ AMOTA 

172- 48 

CODI 

♦ DIC 


MSC 

TNC 


1 N5274A,B 

♦ AMOTA 

237- 82 

1N5303 

♦ AMOTA 

593- 71 

GSE 

INRB 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 



BNT 


♦ INRC 

INRI 


INRB 

♦ INRC 


1 N5262A.B 

♦ AMOTA 

222-168 

GSE 

IDC 


1N5304 

♦ AMOTA 

593- 72 


INRJ 


INRI 

INRJ 


BNT 

♦ DIC 


TSC 

UNI 


BNT 

EDI 


1N5338A 

AMOTA 

172- 49 

MSC 

TNC 


GSE 

IDC 


1N5275 

♦ AMOTA 

238- 93 

1N5305 

♦ AMOTA 

593- 73 

GSE 

INRB 


TSC 

UNI 


TSC 

UNI 


BNT 

♦ DIC 



BNT 


INRC 

INRI 


1 N5253A,B 

♦ AMOTA 

210- 26 

1N5263 

♦ AMOTA 

224- 60 

GSE 

IDC 


1N5306 

♦ AMOTA 

593- 74 


INRJ 


BNT 

CODI 


BNT 

♦ DIC 


MSC 

TNC 



BNT 


1N5338B 

A MOTA 

172- 50 

♦ DIC 

GSE 


GSE 

IDC 


TSC 

UNI 


1N5307 

♦ AMOTA 

593- 75 

GSE 

INRB 


IDC 

INRB 


MSC 

SCN 


1 N5275A,B 

♦ AMOTA 

238- 94 


BNT 


INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


TNC 

TSC 


BNT 

♦ DIC 


1N5308 

♦ AMOTA 

593- 76 


INRJ 


INRJ 

TSC 



UNI 


GSE 

IDC 



BNT 


1N5339 

♦ AMOTA 

173-129 


UNI 


1 N5263A.B 

♦ AMOTA 

224- 61 

TSC 

UNI 


1N5309 

♦ AMOTA 

593- 77 

GSE 

INRB 


1N5254 

♦ AMOTA 

211 - 17 

BNT 

♦ DIC 


1N5276 

♦ AMOTA 

239- 53 


BNT 


♦ INRC 

INRI 


cont next col 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 



Pq&Line 


MFRS 

liff.iiin 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 



liEtdiEEl 

1N5339A 

AMOTA 

173-130 

1N5347 



1N5354 



1N5361 



1N5368A 

AMOTA 

221 -148 

GSE 

INRB 


(cont) 

♦ INRC 


(cont) 

♦ INRC 


(cont) 

♦ INRC 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


IDC 

INRB 



INRJ 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


SCN 

UNI 


INRC 

INRI 


1N5339B 

AMOTA 

173-131 

1N5347A 

AMOTA 

189- 19 

1N5354A 

AMOTA 

201 - 55 

1N5361A 

AMOTA 

211 -191 

INRJ 

UNI 


GSE 

INRB 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


1N5368B 

AMOTA 

221 -149 

INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


CRL 

GSE 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


1N5340 

♦ AMOTA 

174- 16 

INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


INRC 

INRI 


GSE 

INRB 


1N5347B 

A MOTA 

189-20 

1N5354B 

AMOTA 

201 - 56 

1N5361B 

AMOTA 

211 -192 

INRJ 

UNI 


♦ INRC 

INRI 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


1N5369 

♦ AMOTA 

223- 88 


INRJ 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


CRL 

GSE 


1N5340A 

AMOTA 

174- 17 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


GSE 

INRB 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


♦ INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5348 

♦ AMOTA 

191- 8 

1N5355 

♦ AMOTA 

202-200 

1N5362 

♦ AMOTA 

212-123 

INRJ 

SCN 



INRJ 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 



UNI 


1N5340B 

AMOTA 

174- 18 

IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRB 

♦ INRC 


1N5369A 

AMOTA 

223- 89 

GSE 

INRB 


♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


INRJ 

SCN 


INRJ 

SCN 


SCN 

UNI 


IDC 

INRB 



INRJ 



UNI 



UNI 


1N5362A 

AMOTA 

212-124 

INRC 

INRI 


1N5341 

♦ AMOTA 

175-106 

1N5348A 

AMOTA 

191 - 9 

1N5355A 

A MOTA 

203- 1 

CRL 

GSE 


INRJ 

UNI 


GSE 

INRB 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRB 

INRC 


1N5369B 

AMOTA 

223- 90 

♦ INRC 

INRI 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


CRL 

GSE 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



UNI 


IDC 

INRB 


1N5341A 

AMOTA 

175-107 

INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


1N5362B 

AMOTA 

212-125 

INRC 

INRI 


GSE 

INRB 


1N5348B 

A MOTA 

191 - 10 

1N5355B 

AMOTA 

203- 2 

CRL 

GSE 


INRJ 

UNI 


INRC 

INRI 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRB 

INRC 


1N5370 

♦ AMOTA 

224-179 


INRJ 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


CRL 

GSE 


1N5341B 

AMOTA 

175-108 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



UNI 


IDC 

INRB 


GSE 

INRB 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


1N5363 

♦ AMOTA 

213-183 

♦ INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5349 

♦ AMOTA 

193-108 

1N5356 

♦ AMOTA 

204- 13 

CRL 

GSE 


INRJ 

SCN 



INRJ 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


IDC 

INRB 



UNI 


1N5342 

♦ AMOTA 

178- 93 

IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


♦ INRC 

INRI 


1N5370A 

AMOTA 

224-180 

CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


INRB 

♦ INRC 


INRJ 

SCN 


INRJ 

SCN 


1N5363A 

AMOTA 

213-184 

IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 



UNI 



UNI 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


SCN 

UNI 


1N5349A 

AMOTA 

193-109 

1N5356A 

AMOTA 

204- 14 

IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


1N5342A 

AMOTA 

178- 94 

CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5370B 

AMOTA 

224-181 

CRL 

GSE 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


INRB 

INRC 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5363B 

AMOTA 

213-185 

IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 



UNI 


1N5349B 

AMOTA 

193-110 

1N5356B 

AMOTA 

204- 15 

IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


1N5342B 

AMOTA 

178- 95 

CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5371 

♦ AMOTA 

225-132 

CRL 

GSE 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


INRB 

INRC 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5364 

♦ AMOTA 

215-154 

IDC 

INRB 


INRI 

INRJ 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


1N5350 

♦ AMOTA 

195-132 

1N5357 

♦ AMOTA 

205-137 

IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 


1N5343 

♦ AMOTA 

180-136 

CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


CRL 

GSE 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 


1N5371A 

A MOTA 

225-133 

IDC 

INRB 


♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


INRJ 

SCN 


INRJ 

SCN 


1N5364A 

AMOTA 

215-155 

IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 



UNI 



UNI 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 



UNI 


1N5350A 

AMOTA 

195-133 

1N5357A 

AMOTA 

205-138 

IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


1N5343A 

AMOTA 

180-137 

CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5371B 

AMOTA 

225-134 

CRL 

GSE 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5364B 

AMOTA 

215-156 

IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


INRJ 

UNI 


1N5350B 

AMOTA 

195-134 

1N5357B 

AMOTA 

205-139 

IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


1N5343B 

AMOTA 

180-138 

CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5372 

♦ AMOTA 

226-120 

CRL 

GSE 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


1N5365 

♦ AMOTA 

217- 48 

IDC 

INRB 


INRC 

INRI 


INRJ 

UNI 



UNI 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


INRJ 

UNI 


1N5351 

♦ AMOTA 

196-124 

1N5358 

♦ AMOTA 

207-123 

IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 


1N5344 

♦ AMOTA 

183- 4 

CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


CRL 

GSE 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 


1N5372A 

AMOTA 

226-121 

INRB 

♦ INRC 


♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


! CRL 

GSE 


INRI 

INRJ 


INRJ 

SCN 


INRJ 

SCN 


1N5365A 

AMOTA 

217- 49 

IDC 

INRB 


SCN 

UNI 



UNI 



UNI 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5344A 

AMOTA 

183- 5 

1N5351A 

AMOTA 

196-125 

1N5358A 

AMOTA 

207-124 

IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5372B 

AMOTA 

226-122 

INRB 

INRC 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5365B 

AMOTA 

217- 50 

IDC 

INRB 



UNI 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


! INRC 

INRI 


1N5344B 

AMOTA 

183- 6 

1N5351B 

AMOTA 

196-126 

1N5358B 

AMOTA 

207-125 

IDC 

INRB 


| INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5373 

♦ AMOTA 

227-182 

INRB 

INRC 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5366 

♦ AMOTA 

218-125 

IDC 

INRB 



UNI 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


1N5345 

♦ AMOTA 

184- 55 

1N5352 

♦ AMOTA 

198-108 

1N5359 

♦ AMOTA 

209- 99 

IDC 

INRB 


! INRJ 

SCN 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 


1N5373A 

AMOTA 

228- 1 

♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


CRL 

GSE 


INRJ 

SCN 


INRJ 

SCN 


INRJ 

SCN 


1N5366A 

AMOTA 

218-126 

IDC 

INRB 



UNI 



UNI 



UNI 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5345A 

AMOTA 

184- 56 

1N5352A 

AMOTA 

198-109 

1N5359A 

AMOTA 

209-100 

IDC 

INRB 


\ INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5373B 

AMOTA 

228- 2 

IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


!i CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5366B 

AMOTA 

218-127 

IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


i INRC 

INRI 


1N5345B 

AMOTA 

184- 57 

1N5352B 

AMOTA 

198-110 

1N5359B 

AMOTA 

209-101 

IDC 

INRB 


I INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5374 

♦ AMOTA 

229- 96 

INRB 

INRC 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


1 CRL 

GSE 


INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5367 

♦ AMOTA 

220- 17 

IDC 

INRB 



UNI 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


1N5346 

♦ AMOTA 

186-120 

1N5353 

♦ AMOTA 

200- 78 

1N5360 

♦ AMOTA 

210- 59 

IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


UNI 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 

1N5374A 

AMOTA 

229- 97 

♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 



UNI 

CRL 

GSE 


INRJ 

SCN 


INRJ 

SCN 


INRJ 

SCN 


1N5367A 

AMOTA 

220- 18 

IDC 

INRB 



UNI 



UNI 



UNI 


CRL 

GSE 

INRC 

INRI 


1N5346A 

AMOTA 

186-121 

1N5353A 

AMOTA 

200- 79 

1N5360A 

AMOTA 

210- 60 

IDC 

INRB 

INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 

1N5374B 

AMOTA 

229- 98 

IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 

CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5367B 

AMOTA 

220- 19 

IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5346B 

AMOTA 

186-122 

1N5353B 

AMOTA 

200- 80 

1N5360B 

AMOTA 

210- 61 

IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


1N5375 

♦ AMOTA 

230-172 

IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1N5368 

♦ AMOTA 

221 -147 

IDC 

INRB 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 


1N5347 

♦ AMOTA 

189- 18 

1N5354 

♦ AMOTA 

201 - 54 

1N5361 

♦ AMOTA 

211-190 

IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


♦ INRC 

INRI 



UNI 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


IDC 

INRB 


INRJ 

SCN 


1N5375A 

AMOTA 

230-173 

cont next col 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N5375A 



1N5384B 

AMOTA 

241 - 3 

1N5403 



1N5442B 



TN5448C- 



(cont) 

CRL 


CRL 

GSE 


(cont) 

SCO 


(cont) 

CODI 


(cont.) 

CODI 


GSE 

IDC 



UNI 


SEN 

♦ SES 


CRY 

♦ KEV 


CRY 

♦ KEV 


INRB 

INRC 


1N5385 

♦ AMOTA 

241 - 72 

SSI 

UPI 


KSC 

♦ MSI 


KSC 

♦ MSI 


INRI 

INRJ 


CRL 

GSE 


1N5404 

AWESY 

333- 18 

1N5442C 

AMOTA 

539- 5 

1N5448D 

AMOTA 

549- 40 


UNI 


SCN 

UNI 


BNT 

ETC 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5375B 

A MOTA 

230-174 

1N5385A 

AMOTA 

241 - 73 

♦ GIC 

PWC 


♦ KEV 

KSC 



♦ KEV 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


SCN 

SCO 



♦ MSI 


1N5449 

AMOTA 

552- 15 

IDC 

INRB 



UNI 


SEN 

♦ SES 


1N5442D 

AMOTA 

539- 6 

CODI 

CRY 


INRC 

INRI 


1N5385B 

AMOTA 

241 - 74 

SSI 

UPI 


CODI 

CRY 


KEV 

KSC 


INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 


1N5405 

AWESY 

342- 11 


♦ KEV 


1N5449A 

AMOTA 

552- 16 

1N5376 

♦ A MOTA 

231 - 98 


UNI 


BNT 

EDI 


1N5443 

AMOTA 

539-105 

CODI 

CRY 


CRL 

GSE 


1N5386 

♦ AMOTA 

242-1 17 

ETC 

♦ GIC 


CODI 

CRY 


♦ KEV 

♦ KSC 


IDC 

INRB 


CRL 

GSE 


PWC 

SCN 


KEV 

KSC 



♦ MSI 


♦ INRC 

INRI 


SCN 

UNI 


SCO 

SEN 


1N5443A 

AMOTA 

539-106 

1N5449B 

AMOTA 

552- 17 

INRJ 

SCN 


1N5386A 

AMOTA 

242-118 

♦ SES 

SSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 



UNI 


CRL 

GSE 


1N5406 

AWESY 

350- 36 

♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5376A 

A MOTA 

231-99 


UNI 


BNT 

EDI 



♦ MSI 



♦ MSI 


CRL 

GSE 


1N5386B 

AMOTA 

242-1 19 

ETC 

♦ GIC 


1N5443B 

AMOTA 

539-107 

1N5449C 

AMOTA 

552- 18 

IDC 

INRB 


CRL 

GSE 


PWC 

SCN 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


INRC 

INRI 



UNI 


SCO 

SEN 


♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


INRJ 

UNI 


1N5387 

♦ AMOTA 

243- 13 

♦ SES 

SSI 



♦ MSI 



♦ MSI 


1N5376B 

A MOTA 

231 -100 

CRL 

GSE 


1N5407 

AWESY 

362- 92 

1N5443C 

AMOTA 

539-108 

1N5449D 

AMOTA 

552- 19 

CRL 

GSE 


SCN 

UNI 


BNT 

EDI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


IDC 

INRB 


1N5387A 

AMOTA 

243- 14 

ETC 

♦ GIC 


♦ KEV 

KSC 



♦ KEV 


INRC 

INRI 


CRL 

GSE 


PWC 

SCN 



♦ MSI 


1N5450 

AMOTA 

553- 31 

INRJ 

UNI 



UNI 


SCO 

SEN 


1N5443D 

AMOTA 

539-109 

CODI 

CRY 


1N5377 

♦ AMOTA 

232-104 

1N5387B 

A MOTA 

243- 15 

♦ SES 

SSI 


CODI 

CRY 


KEV 

KSC 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


1N5408 

AWESY 

372- 99 


♦ KEV 


1N5450A 

AMOTA 

553- 32 

IDC 

INRB 



UNI 


BNT 

EDI 


1N5444 

AMOTA 

543- 28 

CODI 

CRY 


♦ INRC 

INRI 


1N5388 

♦ AMOTA 

243-154 

ETC 

♦ GIC 


CODI 

CRY 


♦ KEV 

♦ KSC 


INRJ 

SCN 


CRL 

GSE 


PWC 

SCN 


KEV 

KSC 



♦ MSI 



UNI 


SCN 

UNI 


SCO 

SEN 


1N5444A 

AMOTA 

543- 29 

1N5450B 

AMOTA 

553- 33 

1N5377A 

AMOTA 

232-105 

1N5388A 

AMOTA 

243-155 

♦ SES 

SSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CRL 

GSE 


CRL 

GSE 


1N5409 

A TRW 

325- 33 

♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

KSC 


IDC 

INRB 



UNI 



SSI 



♦ MSI 



♦ MSI 


INRC 

INRI 


1N5388B 

AMOTA 

243-156 

1N5410 

A TRW 

324- 49 

1N5444B 

AMOTA 

543- 30 

1N5450C 

AMOTA 

553- 34 

INRJ 

UNI 


CRL 

GSE 



UPI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5377B 

AMOTA 

232-106 


UNI 


1N5411 

♦ ARCA 

598- 18 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


CRL 

GSE 


1N5389 

EDI 

291 - 79 

1N5412 

TSC 

268- 97 


♦ MSI 



♦ MSI 


IDC 

INRB 


1N5390 

A FSC 

262-106 

1N5413 

TSC 

276- 21 

1N5444C 

AMOTA 

543- 31 

1N5450D 

AMOTA 

553- 35 

INRC 

INRI 



QUA 


1N5414 

TSC 

276-107 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


INRJ 

UNI 


1N5391 

A WESY 

294-103 

1N5415 

♦ ASET 

272- 31 

♦ KEV 

KSC 



♦ KEV 


1N5378 

♦ AMOTA 

233-158 

BNT 

EDI 



SSI 



♦ MSI 


1N5451 

AMOTA 

555- 95 

CRL 

GSE 


EDL 

PWC 


JAN1N5415 

SET 

272- 32 

1N5444D 

AMOTA 

543- 32 

CODI 

CRY 


IDC 

INRB 


QUA 

SCN 


1N5416 

♦ ASET 

278- 89 

CODI 

CRY 


KEV 

KSC 


♦ INRC 

INRI 


SCO 

SEN 



SSI 



♦ KEV 


1N5451A 

AMOTA 

555- 96 

INRJ 

SCN 



SSI 


JAN1N5416 

SET 

278- 90 

1N5445 

AMOTA 

544- 66 

CODI 

CRY 



UNI 


1N5392 

A WESY 

302- 5 

1N5417 

♦ ASET 

282- 45 

CODI 

CRY 


♦ KEV 

♦ KSC 


1N5378A 

AMOTA 

233-159 

BNT 

EDI 



SSI 


KEV 

KSC 



♦ MSI 


CRL 

GSE 


EDL 

PWC 


JAN1N5417 

SET 

282- 46 

1N5445A 

AMOTA 

544- 67 

1N5451B 

AMOTA 

555- 97 

IDC 

INRB 


SCN 

SCO 


1N5418 

♦ ASET 

285- 18 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


INRC 

INRI 


SEN 

SSI 



SSI 


♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

KSC 


INRJ 

UNI 


1N5393 

AWESY 

313- 7 

JAN1N5418 

SET 

285- 19 


♦ MSI 



♦ MSI 


1N5378B 

AMOTA 

233-160 

BNT 

EDI 


1N5419 

♦ ASET 

286- 47 

1N5445B 

AMOTA 

544- 68 

1N5451C 

AMOTA 

555- 98 

CRL 

GSE 


EDL 

PWC 



SSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


IDC 

INRB 


SCN 

SCO 


JAN1N5419 

SET 

286- 48 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


INRC 

INRI 


SEN 

SSI 


1N5420 

ASET 

287- 19 


♦ MSI 



♦ MSI 


INRJ 

UNI 


1N5394 

AWESY 

322- 68 


SSI 


1N5445C 

AMOTA 

544- 69 

1N5451D 

AMOTA 

555- 99 

1N5379 

♦ AMOTA 

235-1 1 1 

BNT 

EDI 


JAN 1N5420 

none 

287- 20 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CRL 

GSE 


EDL 

PWC 


1N5421 

AMIC 

562- 78 

♦ KEV 

KSC 



♦ KEV 


IDC 

SCN 


SCN 

SCO 



CODI 



♦ MSI 


1N5452 

AMOTA 

556- 81 


UNI 


SEN 

SSI 


1N5422 

AMIC 

562-106 

1N5445D 

AMOTA 

544- 70 

CODI 

CRY 


1N5379A 

AMOTA 

235-1 12 

1N5395 

AWESY 

331 -103 


CODI 


CODI 

CRY 


KEV 

KSC 


CRL 

GSE 


BNT 

EDI 


1N5423 

AMIC 

563- 35 


♦ KEV 


1N5452A 

AMOTA 

556- 82 

IDC 

UNI 


EDL 

PWC 



CODI 


1N5446 

AMOTA 

547- 76 

CODI 

CRY 


1N5379B 

AMOTA 

235-1 13 

SCN 

SCO 


1N5424 

A MIC 

563- 36 

CODI 

CRY 


♦ KEV 

♦ KSC 


CRL 

GSE 


SEN 

SSI 



CODI 


KEV 

KSC 



♦ MSI 


IDC 

UNI 


1N5396 

AWESY 

341 - 38 

1N5425 

AMIC 

563- 62 

1N5446A 

AMOTA 

547- 77 

1N5452B 

AMOTA 

556- 83 

1N5380 

♦ AMOTA 

236-143 

BNT 

EDI 



CODI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CRL 

GSE 


EDL 

PWC 


1N5426 

AMIC 

247- 69 

♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

KSC 


IDC 

SCN 


SCN 

SCO 


APD 

UPI 



♦ MSI 



♦ MSI 



UNI 


SEN 

SSI 


1N5427 

♦ A FSC 

592- 54 

1N5446B 

AMOTA 

547- 78 

1N5452C 

AMOTA 

556- 84 

1N5380A 

AMOTA 

236-144 

1N5397 

AWESY 

349- 18 

1N5428 

♦ AFSC 

592- 55 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CRL 

GSE 


BNT 

EDI 


1N5429 

♦ AFSC 

592- 56 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


IDC 

UNI 


EDL 

PWC 


1N5430 

♦ AFSC 

592- 57 


♦ MSI 



♦ MSI 


1N5380B 

AMOTA 

236-145 

SCN 

SCO 


1N5431 

♦ AFSC 

592- 58 

1N5446C 

AMOTA 

547 - 79 

1N5452D 

AMOTA 

556- 85 

CRL 

GSE 


SEN 

SSI 


1N5432 

♦ AFSC 

592- 59 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


IDC 

UNI 


1N5398 

AWESY 

361 - 90 

1N5433 

AUNI 

287- 78 

♦ KEV 

KSC 



♦ KEV 


1N5381 

CRL 

238- 3 

BNT 

EDI 


SSI 

TRW 



♦ MSI 


1N5453 

AMOTA 

559- 14 

GSE 

IDC 


EDL 

PWC 


1N5434 

AUNI 

287- 79 

1N5446D 

AMOTA 

547- 80 

CODI 

CRY 


♦ MOTA 

SCN 


SCN 

SCO 


SSI 

TRW 


CODI 

CRY 


KEV 

KSC 



UNI 


SEN 

SSI 


1N5435 

AUNI 

358- 77 


♦ KEV 


1N5453A 

AMOTA 

559- 15 

1N5381A 

AMOTA 

238- 4 

1N5399 

AWESY 

372- 6 

SSI 

TRW 


1N5447 

AMOTA 

548- 37 

CODI 

CRY 


CRL 

GSE 


BNT 

EDI 


1N5436 

AMIC 

510- 2 

CODI 

CRY 


♦ KEV 

♦ KSC 


IDC 

UNI 


EDL 

PWC 


1N5437 

AMIC 

510- 3 

KEV 

KSC 



♦ MSI 


1N5381B 

AMOTA 

238- 5 

QUA 

SCN 


1N5438 

AMIC 

510- 4 

1N5447A 

AMOTA 

548- 38 

1N5453B 

AMOTA 

559- 16 

CRL 

GSE 


SCO 

SEN 


1N5441 

AMOTA 

536- 28 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


IDC 

UNI 



SSI 


CODI 

CRY 


♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5382 

♦ AMOTA 

238-143 

1N5400 

AWESY 

295- 82 

KEV 

KSC 



♦ MSI 



♦ MSI 


CRL 

GSE 


BNT 

EDI 


1N5441A 

AMOTA 

536- 29 

1N5447B 

AMOTA 

548- 39 

1N5453C 

AMOTA 

559- 17 

SCN 

UNI 


ETC 

♦ GIC 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5382A 

AMOTA 

238-144 

PWC 

SCO 


♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


CRL 

GSE 


SEN 

♦ SES 



♦ MSI 



♦ MSI 



♦ MSI 



UNI 


SSI 

UPI 


1N5441B 

AMOTA 

536- 30 

1N5447C 

AMOTA 

548- 40 

1N5453D 

AMOTA 

559- 18 

1N5382B 

AMOTA 

238-145 

1N5401 

AWESY 

303- 16 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CRL 

GSE 


BNT 

EDI 


♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 



♦ KEV 


IDC 

UNI 


ETC 

♦ GIC 



♦ MSI 



♦ MSI 


1N5454 

AMOTA 

560- 7 

1N5383 

♦ AMOTA 

239-156 

PWC 

SCN 


1N5441C 

AMOTA 

536- 31 

1N5447D 

AMOTA 

548- 41 

CODI 

CRY 


CRL 

GSE 


SCO 

SEN 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


KEV 

KSC 


SCN 

UNI 


♦ SES 

SSI 


♦ KEV 

KSC 



♦ KEV 


1N5454A 

AMOTA 

560- 8 

1N5383A 

AMOTA 

239-157 


UPI 



♦ MSI 

s 

1N5448 

AMOTA 

549- 36 

| CODI 

CRY 


CRL 

GSE 


1N5402 

AWESY 

314- 25 

1N5441D 

AMOTA 

536- 32 

CODI 

CRY 


♦ KEV 

♦ KSC 



UNI 


BNT 

EDI 


CODI 

CRY 


KEV 

KSC 



♦ MSI 


1N5383B 

AMOTA 

239-158 

ETC 

♦ GIC 



♦ KEV 


1N5448A 

AMOTA 

549- 37 

1N5454B 

AMOTA 

560- 9 

CRL 

GSE 


PWC 

SCN 


1N5442 

AMOTA 

539- 2 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 



UNI 


SCO 

SEN 


CODI 

CRY 


♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5384 

♦ AMOTA 

241 - 1 

, ♦SES 

SSI 


KEV 

KSC 



♦ MSI 



♦ MSI 


CRL 

GSE 



UPI 


1N5442A 

AMOTA 

539- 3 

1N5448B 

AMOTA 

549- 38 

1N5454C 

AMOTA 

560- 10 

SCN 

UNI 


1N5403 

AWESY 

323- 54 

CODI 

CRY 


I CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5384A 

AMOTA 

241 - 2 

BNT 

EDI 


♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


CRL 

GSE 


ETC 

♦ GIC 



♦ MSI 



♦ MSI 



♦ MSI 



UNI 


PWC 

SCN 


1N5442B 

AMOTA 

539- 4 

1N5448C 

AMOTA 

549- 39 

1N5454D 

AMOTA 

560- 11 




cont next col 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N5454D 



1N5464D 



1N5470D 

amOta 

553- 41 

1N5476D 

aMOTa 

651-103 

WSSSA. 



(cont.) 

CODI 


(cont.) 

CODI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


(cont.) 

CODI 


CRY 

♦ KEV 


CRY 

♦ KEV 



♦ KEV 



♦ KEV 


IDC 

TSC 


1N5455 

AMOTA 

561- 19 

1N5465 

AMOTA 

544- 71 

1N5471 

AMOTA 

555-100 

1N5477 

AUNI 

261 - 62 

1N5523B 

♦ AMOTA 

171-130 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 



SSI 


CODI 

IDC 


KEV 

KSC 


KEV 

KSC 


KEV 

KSC 


JAN 1N5477 

none 

290- 18 


TSC 


1N5455A 

AMOTA 

561-20 

1N5465A 

AMOTA 

544- 72 

1N5471A 

AMOTA 

555 -101 

1N5478 

AUNI 

261 - 64 

JAN 1N5523B 

none 

171-131 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 



SSI 


1N5523C 

AMOTA 

171 -132 

♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


JAN 1N5478 

none 

290- 40 

CODI 

IDC 



♦ MSI 



♦ MSI 



♦ MSI 


1N5479 

AUNI 

261 - 66 


TSC 


1N5455B 

A MOTA 

561 - 21 

1N5465B 

AMOTA 

544 - 73 

1N5471B 

AMOTA 

555 -102 


SSI 


1N5523D 

AMOTA 

171-133 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


JAN 1N5479 

none 

290- 66 

CODI 

IDC 


♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5480 

AUNI 

261-67 


TSC 



♦ MSI 



♦ MSI 



♦ MSI 



SSI 


1N5524 

AMOTA 

172-168 

1N5455C 

AMOTA 

561 - 22 

JAN 1N5465B 

none 

544- 74 

JAN1N5471B 

none 

555-103 

JAN 1N5480 

none 

290- 76 

CODI 

IDC 


CODI 

CRY 


1N5465C 

AMOTA 

544- 75 

1N5471C 

AMOTA 

555 -104 

1N5481 

AUNI 

261 - 70 


TSC 


♦ KEV 

KSC 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 



SSI 


1N5524A 

♦ AMOTA 

172-169 


♦ MSI 


♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


JAN1N5481 

none 

291- 7 

CODI 

IDC 


1N5455D 

AMOTA 

561 - 23 


♦ MSI 



♦ MSI 


1N5482 

AUNI 

261 - 31 


TSC 


CODI 

CRY 


1N5465D 

AMOTA 

544- 76 

1N5471D 

AMOTA 

555-105 


SSI 


1N5524B 

♦ AMOTA 

172-170 


♦ KEV 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


JAN 1N5482 

none 

289- 14 

CODI 

IDC 


1N5456 

AMOTA 

561 - 93 


♦ KEV 



♦ KEV 


1N5483 

AUNI 

261 - 49 


TSC 


CODI 

CRY 


1N5466 

A MOTA 

547- 81 

1N5472 

AMOTA 

556- 86 


SSI 


JAN 1N5524B 

none 

172-171 

KEV 

KSC 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


JAN 1N5483 

none 

289- 49 

1N5524C 

AMOTA 

172-172 

1N5456A 

AMOTA 

561 - 94 

KEV 

KSC 


KEV 

KSC 


1N5484 

AUNI 

261 - 58 

CODI 

IDC 


CODI 

CRY 


1N5466A 

AMOTA 

547- 82 

1N5472A 

AMOTA 

556- 87 


SSI 



TSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


JAN 1N5484 

none 

289- 72 

1N5524D 

AMOTA 

172-173 


♦ MSI 


♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


1N5485 

AUNI 

261 - 63 

CODI 

IDC 


1N5456B 

AMOTA 

561 - 95 


♦ MSI 



♦ MSI 



SSI 



TSC 


CODI 

CRY 


1N5466B 

AMOTA 

547- 83 

1N5472B 

AMOTA 

556- 88 

JAN 1N5485 

none 

290- 19 

1N5525 

AMOTA 

174-151 

♦ KEV 

KSC 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5518 

AMOTA 

166-179 

CODI 

IDC 



♦ MSI 


♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


CODI 

TSC 


KSC 

TSC 


1N5456C 

AMOTA 

561 - 96 


♦ MSI 



♦ MSI 


1N5518A 

♦ AMOTA 

166-180 

1N5525A 

♦ AMOTA 

174-152 

CODI 

CRY 


JAN 1N5466B 

none 

547 - 84 

JAN 1N5472B 

none 

556- 89 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ KEV 

KSC 


1N5466C 

AMOTA 

547 - 85 

1N5472C 

AMOTA 

556- 90 


TSC 


KSC 

TSC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5518B 

♦ AMOTA 

166-181 

1N5525B 

♦ AMOTA 

174-153 

1N5456D 

AMOTA 

561 - 97 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


CODI 

CRY 



♦ MSI 



♦ MSI 



TSC 


KSC 

TSC 



♦ KEV 


1N5466D 

AMOTA 

547 - 86 

1N5472D 

AMOTA 

556- 91 

JAN1N5518B 

none 

166-182 

JAN 1N5525B 

none 

174-154 

1N5461 

AMOTA 

536- 33 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5518C 

AMOTA 

166-183 

1N5525C 

AMOTA 

174-155 

CODI 

CRY 



♦ KEV 



♦ KEV 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


KEV 

KSC 


1N5467 

AMOTA 

548- 42 

1N5473 

AMOTA 

559- 19 


TSC 


KSC 

TSC 


1N5461A 

AMOTA 

536- 34 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5518D 

AMOTA 

166-184 

1N5525D 

AMOTA 

174-156 

CODI 

CRY 


KEV 

KSC 


KEV 

KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ KEV 

♦ KSC 


1N5467A 

AMOTA 

548 - 43 

1N5473A 

AMOTA 

559- 20 


TSC 


KSC 

TSC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5519 

AMOTA 

167-135 

1N5526 

AMOTA 

177- 27 

1N5461B 

AMOTA 

536- 35 

♦ KEV 

♦ KSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


CODI 

CRY 



♦ MSI 



♦ MSI 



TSC 


KSC 

TSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5467B 

AMOTA 

548- 44 

1N5473B 

AMOTA 

559- 21 

1N5519A 

♦ AMOTA 

167-136 

1N5526A 

♦ AMOTA 

177- 28 


♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


JAN1N5461B 

none 

536- 36 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 



TSC 


KSC 

TSC 


1N5461C 

AMOTA 

536- 37 


♦ MSI 



♦ MSI 


1N5519B 

♦ AMOTA 

167-137 

1N5526B 

♦ AMOTA 

177- 29 

CODI 

CRY 


JAN 1N5467B 

none 

548 - 45 

JAN 1N5473B 

none 

559- 22 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ KEV 

KSC 


1N5467C 

AMOTA 

548 - 46 

1N5473C 

AMOTA 

559- 23 


TSC 


KSC 

TSC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


JAN1N5519B 

none 

167-138 

JAN 1N5526B 

none 

177- 30 

1N5461D 

AMOTA 

536- 38 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5519C 

AMOTA 

167-139 

1N5526C 

AMOTA 

177- 31 

CODI 

CRY 



♦ MSI 



♦ MSI 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 



♦ KEV 


1N5467D 

AMOTA 

548 - 47 

1N5473D 

AMOTA 

559- 24 


TSC 


KSC 

TSC 


1N5462 

AMOTA 

539- 7 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5519D 

AMOTA 

167-140 

1N5526D 

AMOTA 

177- 32 

CODI 

CRY 



4 KEV 



♦ KEV 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


KEV 

KSC 


1N5468 

AMOTA 

549- 41 

1N5474 

AMOTA 

560- 12 


TSC 


KSC 

TSC 


1N5462A 

AMOTA 

539- 8 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5520 

AMOTA 

168- 89 

1N5527 

AMOTA 

179- 80 

CODI 

CRY 


KEV 

KSC 


KEV 

KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ KEV 

♦ KSC 


1N5468A 

AMOTA 

549- 42 

1N5474A 

AMOTA 

560- 13 


TSC 


KSC 

TSC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5520A 

♦ AMOTA 

168- 90 

1N5527A 

♦ AMOTA 

179-81 

1N5462B 

AMOTA 

539- 9 

♦ KEV 

4 KSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


CODI 

CRY 



4 MSI 



♦ MSI 



TSC 


KSC 

TSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5468B 

AMOTA 

549- 43 

1N5474B 

AMOTA 

560- 14 

1N5520B 

♦ AMOTA 

168- 91 

1N5527B 

♦ AMOTA 

179- 82 


♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


JAN 1N5462B 

none 

539- 10 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 



TSC 


KSC 

TSC 


1N5462C 

AMOTA 

539- 11 


4 MSI 



♦ MSI 


JAN 1N5520B 

none 

168- 92 

JAN 1N5527B 

none 

179- 83 

CODI 

CRY 


JAN 1N5468B 

none 

549- 44 

JAN 1N5474B 

none 

560- 15 

1N5520C 

AMOTA 

168- 93 

1N5527C 

AMOTA 

179- 84 

♦ KEV 

KSC 


1N5468C 

AMOTA 

549- 45 

1N5474C 

AMOTA 

560- 16 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 



TSC 


KSC 

TSC 


1N5462D 

AMOTA 

539- 12 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5520D 

AMOTA 

168- 94 

1N5527D 

AMOTA 

179- 85 

CODI 

CRY 



4 MSI 



♦ MSI 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 



♦ KEV 


1N5468D 

AMOTA 

549- 46 

1N5474D 

AMOTA 

560- 17 


TSC 


KSC 

TSC 


1N5463 

AMOTA 

539-1 10 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5521 

AMOTA 

169- 89 

1N5528 

AMOTA 

181 -136 

CODI 

CRY 



4 KEV 



♦ KEV 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


KEV 

KSC 


1N5469 

AMOTA 

552- 20 

1N5475 

AMOTA 

561 - 24 


TSC 


KSC 

TSC 


1N5463A 

AMOTA 

540- 1 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5521A 

♦ AMOTA 

169- 90 

1N5528A 

♦ AMOTA 

181 -137 

CODI 

CRY 


KEV 

KSC 


KEV 

KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ KEV 

♦ KSC 


1N5469A 

AMOTA 

552- 21 

1N5475A 

AMOTA 

561 - 25 


TSC 


KSC 

TSC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5521B 

♦ AMOTA 

169- 91 

1N5528B 

♦ AMOTA 

181 -138 

1N5463B 

AMOTA 

540- 2 

♦ KEV 

4 KSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


CODI 

CRY 



4 MSI 



♦ MSI 



TSC 


KSC 

TSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5469B 

AMOTA 

552- 22 

1N5475B 

AMOTA 

561 - 26 

JAN 1N5521B 

none 

169- 92 

JAN 1N5528B 

none 

181-139 


♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5521C 

AMOTA 

169- 93 

1N5528C 

AMOTA 

181 -140 

JAN 1N5463B 

none 

540- 3 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


1N5463C 

AMOTA 

540- 4 


4 MSI 



♦ MSI 



TSC 


KSC 

TSC 


CODI 

CRY 


JAN 1N5469B 

none 

552- 23 

JAN 1N5475B 

none 

561 - 27 

1N5521D 

AMOTA 

169- 94 

1N5528D 

AMOTA 

181 -141 

♦ KEV 

KSC 


1N5469C 

AMOTA 

552- 24 

1N5475C 

AMOTA 

561 - 28 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 



TSC 


KSC 

TSC 


1N5463D 

AMOTA 

540- 5 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5522 

AMOTA 

170- 83 

1N5529 

AMOTA 

185- 60 

CODI 

CRY 



4 MSI 



♦ MSI 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 



♦ KEV 


1N5469D 

AMOTA 

552- 25 

1N5475D 

AMOTA 

561 - 29 


TSC 



TSC 


1N5464 

AMOTA 

543- 33 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5522A 

♦ AMOTA 

170- 84 

1N5529A 

♦ AMOTA 

185- 61 

CODI 

CRY 



4 KEV 



♦ KEV 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


KEV 

KSC 


1N5470 

AMOTA 

553- 36 

1N5476 

AMOTA 

561 - 98 


TSC 



TSC 


1N5464A 

AMOTA 

543- 34 

CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5522B 

♦ AMOTA 

170- 85 

1N5529B 

♦ AMOTA 

185- 62 

CODI 

CRY 


KEV 

KSC 


KEV 

KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ KEV 

♦ KSC 


1N5470A 

AMOTA 

553- 37 

1N5476A 

AMOTA 

561 - 99 


TSC 



TSC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


JAN 1 N5522B 

none 

170- 86 

JAN 1N5529B 

none 

185- 63 

1N5464B 

AMOTA 

543- 35 

♦ KEV 

4 KSC 


♦ KEV 

♦ KSC 


1N5522C 

AMOTA 

170- 87 

1N5529C 

AMOTA 

185- 64 

CODI 

CRY 



4 MSI 



♦ MSI 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


♦ KEV 

KSC 


1N5470B 

AMOTA 

553- 38 

1N5476B 

AMOTA 

561 -100 


TSC 



TSC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 


1N5522D 

AMOTA 

170- 88 

1N5529D 

AMOTA 

185- 65 

JAN 1N5464B 

none 

543- 36 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


CODI 

IDC 


CODI 

IDC 


1N5464C 

AMOTA 

543- 37 


4 MSI 



♦ MSI 



TSC 



TSC 


CODI 

CRY 


JAN 1N5470B 

none 

553- 39 

JAN 1N5476B 

none 

561 -101 

1N5523 

AMOTA 

171 -128 

1N5530 

AMOTA 

187-127 

♦ KEV 

KSC 


1N5470C 

AMOTA 

553- 40 

1N5476C 

AMOTA 

561 -102 

CODI 

IDC 


CODI 

IDC 



♦ MSI 


CODI 

CRY 


CODI 

CRY 



TSC 



TSC 


1N5464D 

AMOTA 

543- 38 

♦ KEV 

KSC 


♦ KEV 

KSC 


1N5523A 

♦ AMOTA 

171-129 

1N5530A 

♦ AMOTA 

187-128 

cont next col 




MSI 



♦ MSI 


cont.next col. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




MFRS Pa&Line 

hi j \ ■ l| M 

MFRS 

Pa&Line 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N5530A 


1N5537A 


JAN 1N5544B 

none 

212- 95 

1N5563B 

♦ ACRL 

188- 89 

1N5576A 

ACRL 

216-150 

(cont) 

CODI 

(cont) 

CODI 

1N5544C 

AMOTA 

212- 96 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

TSC 

IDC 

TSC 

CODI 

TSC 



TSC 



TSC 


1N5530B 

♦ AMOTA 

187-129 1N5537B 

♦ AMOTA 200-175 

1N5544D 

AMOTA 

212- 97 

1N5564 

♦ ACRL 

190- 80 

1N5576B 

ACRL 

216-151 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


APD 

IDC 


IDC 

SCN 



TSC 


TSC 


TSC 



TSC 



TSC 


JAN 1N5530B 

none 

187-130 JAN 1N5537B 

none 200-176 

1N5545 

A MOTA 

212-166 

1N5564A 

♦ ACRL 

190- 81 

1N5577 

ACRL 

218- 48 

1N5530C 

AMOTA 

187-131 1N5537C 

AMOTA 200-177 

CODI 

IDC 


IDC 

SCN 


IDC 

TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


TSC 



TSC 


1N5577A 

ACRL 

218- 49 


TSC 


TSC 

1N5545A 

♦ AMOTA 

212-167 

1N5564B 

♦ ACRL 

190- 82 

IDC 

SCN 


1N5530D 

AMOTA 

187-132 1N5537D 

AMOTA 200-178 

CODI 

IDC 


IDC 

SCN 



TSC 


CODI 

IDC 

[ CODI 

IDC 


TSC 



TSC 


1N5577B 

ACRL 

218- 50 


TSC 


TSC 

1N5545B 

♦ AMOTA 

212-168 

1N5565 

♦ ACRL 

192-155 

IDC 

SCN 


1N5531 

AMOTA 

189-163 1N5538 

AMOTA 201 -124 

CODI 

IDC 


APD 

IDC 



TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


TSC 



TSC 


1N5578 

ACRL 

219-124 


TSC 


TSC 

JAN 1N5545B 

none 

212-169 

1N5565A 

♦ ACRL 

192-156 

IDC 

TSC 


1N5531A 

♦ AMOTA 

189-164 1N5538A 

♦ AMOTA 201 -125 

1N5545C 

AMOTA 

212-170 

IDC 

SCN 


1N5578A 

ACRL 

219-125 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 



TSC 


IDC 

SCN 



TSC 


TSC 


TSC 


1N5565B 

♦ ACRL 

192-157 


TSC 


1N5531B 

♦ AMOTA 

189-165 1N5538B 

♦ AMOTA 201 -126 

1N5545D 

A MOTA 

212-171 

IDC 

SCN 


1N5578B 

ACRL 

219-126 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 



TSC 


IDC 

SCN 



TSC 


TSC 


TSC 


1N5566 

♦ ACRL 

195- 19 


TSC 


JAN1N5531B 

none 

189-166 JAN 1 N5538B 

none 201 -127 

1N5546 

A MOTA 

212- 98 

APD 

IDC 


1N5579 

ACRL 

221 - 64 

1N5531C 

AMOTA 

189-167 1N5538C 

AMOTA 201 -128 

CODI 

IDC 



TSC 


IDC 

TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


TSC 


1N5566A 

♦ ACRL 

195- 20 

1N5579A 

ACRL 

221 - 65 


TSC 


TSC i 

1N5546A 

♦ AMOTA 

212- 99 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N5531D 

AMOTA 

189-168 1N5538D 

AMOTA 201 -129 

CODI 

IDC 



TSC 



TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


TSC 


1N5566B 

♦ ACRL 

195- 21 

1N5579B 

ACRL 

221 - 66 


TSC 


TSC 

1N5546B 

♦ AMOTA 

214-117 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N5532 

AMOTA 

192- 7 1N5539 

AMOTA 203-1 17 

CODI 

IDC 



TSC 



TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


TSC 


1N5567 

♦ ACRL 

197-171 

1N5580 

ACRL 

223- 15 


TSC 


TSC 

JAN 1N5546B 

none 

214-118 

APD 

IDC 


IDC 

TSC 


1N5532A 

♦ AMOTA 

192- 8 1N5539A 

♦ AMOTA 203-1 18 

1N5546C 

AMOTA 

214-119 


TSC 


1N5580A 

ACRL 

223- 16 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


1N5567A 

♦ ACRL 

197-172 

IDC 

SCN 



TSC 


TSC 


TSC 


IDC 

SCN 



TSC 


1N5532B 

♦ AMOTA 

192- 9 1N5539B 

♦ AMOTA 203-1 19 

1N5546D 

AMOTA 

214-120 


TSC 


1N5580B 

ACRL 

223- 17 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


1N5567B 

♦ ACRL 

197-173 

IDC 

SCN 



TSC 


TSC 


TSC 


IDC 

SCN 



TSC 


JAN 1N5532B 

none 

192- 10 JAN 1N5539B 

none 203 120 

1N5550 

♦ ASET 

283- 45 


TSC 


1N5581 

ACRL 

224 92 

1N5532C 

AMOTA 

192- 11 1N5539C 

AMOTA 203-121 

GIC 

SSI 


1N5568 

♦ ACRL 

199-157 

IDC 

TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


UNI 


APD 

IDC 


1N5581A 

ACRL 

224- 93 


TSC 


TSC 

JAN 1N5550 

SET 

283 - 54 


TSC 


IDC 

SCN 


1N5532D 

AMOTA 

192- 12 1N5539D 

AMOTA 203-122 

1N5551 

♦ ASET 

285 - 96 

1N5568A 

♦ ACRL 

199-158 


TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

GIC 

SSI 


IDC 

SCN 


1N5581B 

ACRL 

224- 94 


TSC 


TSC 


UNI 



TSC 


IDC 

SCN 


1N5533 

AMOTA 

194- 92 1N5540 

AMOTA 204- 97 

JAN1N5551 

SET 

285-106 

1N5568B 

♦ ACRL 

199-159 


TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

1N5552 

♦ ASET 

287 - 46 

IDC 

SCN 


1N5582 

♦ ACRL 

226- 45 


TSC 


TSC ! 

GIC 

SSI 



TSC 


IDC 

TSC 


1N5533A 

♦ AMOTA 

194- 93 1N5540A 

♦ AMOTA 204- 98 


UNI 


1N5569 

♦ ACRL 

202- 79 

1N5582A 

♦ ACRL 

226- 46 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

JAN 1N5552 

SET 

287 - 56 

APD 

IDC 


IDC 

SCN 



TSC 


TSC 

1N5553 

♦ ASET 

287 -103 


TSC 



TSC 


1N5533B 

♦ AMOTA 

194- 94 1N5540B 

♦ AMOTA 204- 99 

GIC 

SSI 


1N5569A 

♦ ACRL 

202- 80 

1N5582B 

♦ ACRL 

226- 47 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


UNI 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



TSC 


TSC 

JAN 1N5553 

SET 

288- 1 


TSC 



TSC 


JAN 1N5533B 

none 

194- 95 JAN 1N5540B 

none 204-100 

1N5554 

♦ ASET 

288- 50 

1N5569B 

ACRL 

202- 81 

1N5583 

♦ ACRL 

227-101 

1N5533C 

AMOTA 

194- 96 1N5540C 

AMOTA 204-101 

GIC 

SSI 


IDC 

SCN 


IDC 

TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

JAN 1N5554 

SET 

288- 59 


TSC 


1N5583A 

♦ ACRL 

227-102 


TSC 


TSC ! 

1N5555 

♦ AGSE 

594- 49 

1N5570 

ACRL 

205- 28 

IDC 

SCN 


1N5533D 

AMOTA 

194- 97 1N5540D 

AMOTA 204-102 

KSC 

SCN 


APD 

IDC 



TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


♦ UNI 



TSC 


1N5583B 

♦ ACRL 

227-103 


TSC 


TSC 

JAN 1N5555 

none 

248- 50 

1N5570A 

ACRL 

205- 29 

IDC 

SCN 


1N5534 

AMOTA 

196- 28 1N5541 

AMOTA 206- 66 

1N5556 

♦ AGSE 

594- 50 

IDC 

SCN 



TSC 


CODI 

IDC 

! CODI 

IDC 

KSC 

SCN 



TSC 


1N5584 

♦ ACRL 

229- 17 


TSC 


TSC 


♦ UNI 


1N5570B 

ACRL 

205- 30 

IDC 

TSC 


1N5534A 

♦ AMOTA 

196- 29 1N5541A 

♦ AMOTA 206- 67 

JAN 1N5556 

none 

249- 36 

IDC 

SCN 


1N5584A 

♦ ACRL 

229- 18 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

1N5557 

♦ AGSE 

594- 51 


TSC 


IDC 

SCN 



TSC 


TSC 

KSC 

♦ UNI 


1N5571 

ACRL 

207- 7 


TSC 


1N5534B 

♦ AMOTA 

196- 30 1N5541B 

♦ AMOTA 206- 68 

JAN 1N5557 

none 

249- 76 

APD 

IDC 


1N5584B 

♦ ACRL 

229- 19 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

1N5558 

♦ AGSE 

594- 52 


TSC 


IDC 

SCN 



TSC 


TSC 

KSC 

SCN 


1N5571A 

ACRL 

207- 8 


TSC 


JAN 1N5534B 

none 

196-31 JAN1N5541B 

none 206 - 69 


♦ UNI 


IDC 

SCN 


1N5585 

♦ ACRL 

230- 97 

1N5534C 

AMOTA 

196- 32 1N5541C 

AMOTA 206- 70 

JAN 1N5558 

none 

256- 80 


TSC 


IDC 

TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

1N5559 

♦ ACRL 

177-162 

1N5571B 

ACRL 

207- 9 

1N5585A 

♦ ACRL 

230- 98 


TSC 


TSC 

APD 

IDC 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N5534D 

AMOTA 

196- 33 1N5541D 

AMOTA 206- 71 


TSC 



TSC 



TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

1N5559A 

♦ ACRL 

177-163 

1N5572 

ACRL 

208-177 

1N5585B 

♦ ACRL 

230- 99 


TSC 


TSC 

IDC 

SCN 


APD 

IDC 


IDC 

SCN 


1N5535 

AMOTA 

197- 39 1N5542 

AMOTA 208- 64 


TSC 



TSC 



TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

1N5559B 

♦ ACRL 

177-164 

1N5572A 

ACRL 

208-178 

1N5586 

♦ ACRL 

232- 36 


TSC 


TSC 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

TSC 


1N5535A 

♦ AMOTA 

197- 40 1N5542A 

♦ AMOTA 208- 65 


TSC 



TSC 


1N5586A 

♦ ACRL 

232- 37 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

1N5560 

♦ ACRL 

180-30 

1N5572B 

ACRL 

208-179 

IDC 

SCN 



TSC 


TSC 

APD 

IDC 


IDC 

SCN 



TSC 


1N5535B 

♦ AMOTA 

197-41 1N5542B 

♦ AMOTA 208- 66 


TSC 



TSC 


1N5586B 

♦ ACRL 

232- 38 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

1N5560A 

♦ ACRL 

180-31 

1N5573 

ACRL 

211-70 

IDC 

SCN 



TSC 


TSC 

IDC 

SCN 


APD 

IDC 



TSC 


JAN 1N5535B 

none 

197- 42 JAN 1N5542B 

none 208 - 67 


TSC 



TSC 


1N5587 

♦ ACRL 

233- 76 

1N5535C 

AMOTA 

197- 43 1N5542C 

AMOTA 208- 68 

1N5560B 

♦ ACRL 

180- 32 

1N5573A 

ACRL 

211-71 

IDC 

TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


1N5587A 

♦ ACRL 

233- 77 


TSC 


TSC 


TSC 



TSC 


IDC 

SCN 


1N5535D 

AMOTA 

197- 44 1N5542D 

AMOTA 208- 69 

1N5561 

♦ ACRL 

182- 78 

1N5573B 

ACRL 

211-72 


TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

APD 

IDC 


IDC 

SCN 


1N5587B 

♦ ACRL 

233- 78 


TSC 


TSC 


TSC 



TSC 


IDC 

SCN 


1N5536 

AMOTA 

199- 44 1N5543 

AMOTA 209-188 

1N5561A 

♦ ACRL 

182- 79 

1N5574 

ACRL 

213- 72 


TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

IDC 

SCN 


APD 

IDC 


1N5588 

♦ ACRL 

235- 44 


TSC 


TSC 


TSC 



TSC 


IDC 

TSC 


1N5536A 

♦ AMOTA 

199- 45 1N5543A 

♦ AMOTA 209-189 

1N5561B 

♦ ACRL 

182- 80 

1N5574A 

ACRL 

213- 73 

1N5588A 

♦ ACRL 

235- 45 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



TSC 


TSC 


TSC 



TSC 



TSC 


1N5536B 

♦ AMOTA 

199- 46 1N5543B 

♦ AMOTA 209-190 

1N5562 

♦ ACRL 

186- 12 

1N5574B 

ACRL 

213- 74 

1N5588B 

♦ ACRL 

235- 46 

CODI 

IDC 

CODI 

IDC 

APD 

IDC 


IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



TSC 


TSC 


TSC 



TSC 



TSC 


JAN 1N5536B 

none 

199- 47 JAN 1N5543B 

none 209-191 

1N5562A 

♦ ACRL 

186- 13 

1N5575 

ACRL 

215- 39 

1N5589 

♦ ACRL 

236- 68 

1N5536C 

AMOTA 

199-48 1N5543C 

AMOTA 209-192 

IDC 

SCN 


APD 

IDC 


| IDC 

TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

IDC 


TSC 



TSC 


1N5589A 

♦ ACRL 

236- 69 


TSC 


TSC 

1N5562B 

♦ ACRL 

186- 14 

1N5575A 

ACRL 

215- 40 

IDC 

SCN 


1N5536D 

AMOTA 

199- 49 1N5543D 

AMOTA 209-193 

IDC 

SCN 


IDC 

SCN 



TSC 


CODI 

IDC 

CODI 

TSC 


TSC 



TSC 


1N5589B 

♦ ACRL 

236 - 70 


TSC 

1N5544 

AMOTA 212-92 

1N5563 

♦ ACRL 

188- 87 

1N5575B 

ACRL 

215- 41 

IDC 

SCN 


1N5537 

AMOTA 

200-173 CODI 

TSC 

APD 

IDC 


IDC 

SCN 



TSC 


CODI 

IDC 

1N5544A 

♦ AMOTA 212- 93 


TSC 



TSC 


1N5590 

♦ ACRL 

237-107 


TSC 

CODI 

TSC 

1N5563A 

♦ ACRL 

188- 88 

1N5576 

ACRL 

216-149 

IDC 

TSC 


1N5537A 

♦ AMOTA 

200-174 1N5544B 

♦ AMOTA 212- 94 

IDC 

SCN 


IDC 

TSC 


1N5590A 

♦ ACRL 

237-108 

cont next col 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

1N5590A 



1N5625 

♦AGESY 

259- 74 

1N5655 

♦ aGSe 

2^0-100 

1R8 2AB 

SOD 

182- 83 

1S130A 

TUB 

250- 45 

(cont) 

IDC 


GIC 

SSI 



SCN 


1R9 1 AB 

SOD 

186- 16 

TIID 

♦ TIIF 


SCN 

TSC 


JAN 1N5625 

none 

286- 3 

1N5655A 

♦ AGSE 

230-101 

1R10AB 

SOD 

188- 92 

1S 13 1A 

TUB 

254- 8 

1N5590B 

♦ ACRL 

237-109 

1N5626 

♦AGESY 

260- 19 


SCN 


1 R11,A,B 

SOD 

190- 85 

TIID 

♦ TIIF 


IDC 

SCN 


GIC 

SSI 


1N5656 

♦ AGSE 

231 -145 

1R12AB 

SOD 

192-160 

1S132A 

TUB 

257- 23 


TSC 


JAN 1N5626 

none 

287 - 64 


SCN 


1R13AB 

SOD 

195- 24 

TIID 

♦ TIIF 


1N5591 

♦ ACRL 

239- 82 

1N5627 

♦AGESY 

260- 49 

1N5656A 

♦ AGSE 

232- 39 

1R15AB 

SOD 

197-176 

1S134A 

TUB 

259- 49 

IDC 

TSC 


GIC 

SSI 



SCN 


1R16AB 

SOD 

199-162 

TIID 

♦ TIIF 


1N5591A 

♦ ACRL 

239- 83 

JAN 1N5627 

none 

288- 6 

1N5657 

♦ AGSE 

233- 79 

1R18AB 

SOD 

202- 84 

1S136A 

TUB 

260- 5 

IDC 

SCN 


1N5629 

♦ AGSE 

175-162 


SCN 


1R20AB 

SOD 

205- 33 

TIID 

♦ TIIF 



TSC 


KSC 

SCN 


1N5657A 

♦ AGSE 

233- 80 

1R22AB 

SOD 

207- 12 

1S138A 

TUB 

260- 38 

1N5591B 

♦ ACRL 

239- 84 

1N5629A 

♦ AGSE 

176-181 


SCN 


1R24AB 

SOD 

208-182 

TIID 

♦ TIIF 


IDC 

SCN 


KSC 

SCN 


1N5658 

♦ AGSE 

235- 47 

1R27AB 

SOD 

211-75 

1S1440 

TOSJ 

598- 19 


TSC 


1N5630 

♦ AGSE 

180-33 


SCN 


1R30AB 

SOD 

213- 77 

1S1 46 

FCAJ 

299- 99 

1N5592 

♦ ACRL 

240-1 10 


SCN 


1N5658A 

♦ AGSE 

235- 48 

1R33AB 

SOD 

215- 44 

1S147 

FCAJ 

310- 68 

IDC 

TSC 


1N5630A 

♦ AGSE 

180- 34 


SCN 


1R36AB 

SOD 

216-154 

1S148 

FCAJ 

320-110 

1N5592A 

♦ ACRL 

240-1 1 1 


SCN 


1N5659 

♦ AGSE 

236- 71 

1R39AB 

SOD 

218- 53 

1S149 

FCAJ 

329- 36 

IDC 

SCN 


1N5631 

♦ AGSE 

182- 81 

1N5659A 

♦ AGSE 

236- 72 

1R43AB 

SOD 

219-129 

1S150 

FCAJ 

339- 82 


TSC 



SCN 


1N5660 

♦ AGSE 

237-1 10 

1R47AB 

SOD 

221 - 69 

1S150R06 

♦ TUB 

401 - 61 

1N5592B 

♦ ACRL 

240-112 

1N5631A 

♦ AGSE 

182- 82 

1N5660A 

♦ AGSE 

237-1 11 

1R51AB 

SOD 

223- 20 

1S150R08 

♦ TUB 

404- 11 

IDC 

SCN 



SCN 


1N5661 

♦ AGSE 

239- 85 

1R56AB 

SOD 

224- 97 

1S150R10 

♦ TUB 

406- 50 


TSC 


1N5632 

♦ AGSE 

184-196 

1N5661A 

♦ AGSE 

239- 86 

1R62 AB 

SOD 

226- 50 

1S1 5 1 

NECJ 

301 - 74 

1N5593 

♦ ACRL 

242- 50 


SCN 


1N5662 

♦ AGSE 

240-113 

1R68AB 

SOD 

227-106 

1S1 52 

NECJ 

312- 71 

IDC 

TSC 


1N5632A 

♦ AGSE 

186- 15 

1N5662A 

♦ AGSE 

240-114 

1R75 AB 

SOD 

229- 22 

1S1 53 

NECJ 

322- 36 

1N5593A 

♦ ACRL 

242- 51 


SCN 


1N5663 

♦ AGSE 

241 - 58 

1R82AB 

SOD 

230-102 

1S154 

NECJ 

331 - 57 

IDC 

SCN 


1N5633 

♦ AGSE 

188- 90 

1N5663A 

♦ AGSE 

241 - 59 

1R91AB 

SOD 

232- 40 

1S1 55 

NECJ 

341- 5 


TSC 



SCN 


1N5664 

♦ AGSE 

242- 53 

1R100AB 

SOD 

233- 81 

1S1 56 

NECJ 

348- 82 

1N5593B 

♦ ACRL 

242- 52 

1N5633A 

♦ AGSE 

188- 91 

1N5664A 

♦ AGSE 

242- 54 

1R110AB 

SOD 

235- 49 

1S1 60 

NECJ 

296- 42 

IDC 

SCN 



SCN 


1N5665 

♦ AGSE 

243- 93 

1 R120 AB 

SOD 

236- 73 

1S1 61 

NECJ 

304- 13 


TSC 


1N5634 

♦ AGSE 

190- 83 

1N5665A 

♦ AGSE 

243- 94 

1 R130 AB 

SOD 

237-1 12 

1S1 62 

NECJ 

315- 38 

1N5594 

♦ ACRL 

243- 90 


SCN 


1N5666A 

A HSC 

165-80 

1R140 AB 

SOD 

238-104 

1S163 

NECJ 

324- 32 

IDC 

TSC 


1N5634A 

♦ AGSE 

190- 84 

1N5667A 

A HSC 

165- 91 

1R150AB 

SOD 

239- 87 

1S164 

NECJ 

334- 37 

1N5594A 

♦ ACRL 

243- 91 


SCN 


1N5668A 

A HSC 

165-110 

1R160,A,B 

SOD 

240-1 15 

1S165 

NECJ 

342- 83 

IDC 

SCN 


1N5635 

♦ AGSE 

192-158 

1N5669A 

A HSC 

165-133 

1R175 AB 

SOD 

241 -116 

1S1 66 

NECJ 

351 - 47 


TSC 



SCN 


1N5670A 

A HSC 

165-186 

1 R180 AB 

SOD 

242- 55 

1S1 70 

NECJ 

296-109 

1N5594B 

♦ ACRL 

243- 92 

1N5635A 

♦ AGSE 

192-159 

1N5671A 

A HSC 

166-63 

1R200AB 

SOD 

243- 95 

1S1 7 1 

NECJ 

304- 99 

IDC 

SCN 



SCN 


1N5672A 

A HSC 

166-147 

1RC20 

INRB 

433- 12 

1S1 72 

NECJ 

316- 24 


TSC 


1N5636 

♦ AGSE 

195- 22 

1N5673A 

A HSC 

167- 88 

1RC40 

INRB 

449- 24 

1S1 73 

NECJ 

324-102 

1N5595 

AUNI 

400- 2 


SCN 


1N5674A 

A HSC 

168- 51 

1RC60 

INRB 

462-101 

1 S 1 74 

NECJ 

335- 27 


SSI 


1N5636A 

♦ AGSE 

195- 23 

1N5675A 

A HSC 

169- 45 

1RM80 

♦ ESMF 

403- 98 

1S1 75 

NECJ 

343- 43 

1N5596 

AUNI 

403- 16 


SCN 


1N5676A 

A HSC 

170- 26 


MISI 


1S1 76 

NECJ 

352- 26 


SSI 


1N5637 

♦ AGSE 

197-174 

1N5677A 

A HSC 

171 - 56 

1RM150 

♦ ESMF 

408- 60 

1S1 80 

♦ DETM 

250- 28 

1N5597 

A UNI 

406- 29 


SCN 


1N5678A 

A HSC 

172- 72 


MISI 


1S181 

♦ DETM 

253-1 10 


SSI 


1N5637A 

♦ AGSE 

197-175 

1N5681AB 

♦ TRW 

536- 39 

1RM250 

♦ ESMF 

411-36 

1 S182 

♦ DETM 

257- 9 

1N5598 

A UNI 

408- 59 


SCN 


1N5682AB 

♦ TRW 

539- 13 


MISI 


1S183 

♦ DETM 

258- 75 


SSI 


1N5638 

♦ AGSE 

199-160 

1N5683AB 

♦ TRW 

540- 6 

1S1 2 

MATJ 

592- 45 

1 S186 

TSAJ 

251- 3 

1N5599 

A UNI 

392- 71 


SCN 


1N5684AB 

♦ TRW 

543- 39 

1S13 

MATJ 

247 - 95 

1S1 87 

TSAJ 

253- 82 


SSI 


1N5638A 

♦ AGSE 

199-161 

1N5685AB 

♦ TRW 

544- 77 

1S15 

MATJ 

247 - 96 

1S1 88 

TSAJ 

249- 2 

1N5600 

AUNI 

400- 4 


SCN 


1N5686AB 

♦ TRW 

547- 87 

1S17 

MATJ 

254- 48 

1S1 89 

TSAJ 

250- 2 


SSI 


1N5639 

♦ AGSE 

202- 82 

1N5687AB 

♦ TRW 

549- 47 

1S18 

MATJ 

254- 49 

1 S190 

NJRC 

171 - 72 

1N5601 

AUNI 

403- 17 


SCN 


1N5688AB 

♦ TRW 

552- 26 

1S020 

TUB 

301 - 73 

1S191 

NJRC 

173-198 


SSI 


1N5639A 

♦ AGSE 

202- 83 

1N5689AB 

♦ TRW 

553- 42 

Til D 

TIIF 


1S 192 

NJRC 

178-175 

1N5602 

AUNI 

392- 72 


SCN 


1N5690AB 

♦ TRW 

555-106 

1S021 

TUB 

312- 70 

1S193 

NJRC 

181 - 57 


SSI 


1N5640 

♦ AGSE 

205-31 

1N5691AB 

♦ TRW 

556- 92 

TIID 

TIIF 


1 S194 

NJRC 

184-117 

1N5603 

AUNI 

400- 18 


SCN 


1N5692AB 

♦ TRW 

559- 25 

1S023 

TUB 

331 - 56 

1S195 

NJRC 

187-134 


SSI 


1N5640A 

♦ AGSE 

205- 32 

1N5693AB 

♦ TRW 

536- 40 

TIID 

TIIF 


1S196 

NJRC 

189-170 

1N5604 

AUNI 

403- 21 


SCN 


1N5694AB 

♦ TRW 

539- 14 

1S025 

TUB 

348- 81 

1S197 

NJRC 

192- 14 


SSI 


1N5641 

♦ AGSE 

207- 10 

1N5695AB 

♦ TRW 

561 -104 

TIID 

TIIF 


1S198 

NJRC 

196-161 

1N5605 

A ITT 

251 - 98 


SCN 


1N5696AB 

♦ TRW 

536- 41 

1S027 

TUB 

361 - 50 

1S199 

NJRC 

201 -131 

| APD 

TSC 


1N5641A 

♦ AGSE 

207- 11 

1N5697AB 

♦ TRW 

539- 15 

TIID 

TIIF 


1S204 

NJRC 

319- 11 

1N5606 

A ITT 

255- 71 


SCN 


1N5698AB 

♦ TRW 

540- 7 

1S030 

tub 

293- 76 

1S205 

NJRC 

327- 24 

IDC 

TSC 


1N5642 

♦ AGSE 

208-180 

1N5699AB 

♦ TRW 

543- 40 

1S031 

tub 

300- 28 

1S206 

NJRC 

338- 39 

1N5607 

A ITT 

256- 99 


SCN 


1N5700AB 

♦ TRW 

544- 78 

1S032 

tub 

311- 4 

1S207 

NJRC 

345- 46 

IDC 

TSC 


1N5642A 

♦ AGSE 

208-181 

1N5701AB 

♦ TRW 

547- 88 

1S32 

♦ DETM 

252- 27 

1S208/2SJ2A 

NJRC 

319- 17 

1N5608 

A ITT 

280- 51 


SCN 


1N5702AB 

♦ TRW 

549- 48 


TOSJ 


1S209/2SJ4A 

NJRC 

338- 41 

IDC 

TSC 


1N5643 

♦ AGSE 

211-73 

1N5703AB 

♦ TRW 

552- 27 

1S33 

♦ DETM 

254- 89 

1S210/2SJ6A 

NJRC 

354- 99 

1N5609 

A ITT 

280- 52 


SCN 


1N5704AB 

♦ TRW 

553- 43 


TOSJ 


1S211/2SJ8A 

NJRC 

366- 94 

IDC 

TSC 


1N5643A 

♦ AGSE 

211-74 

1N5705AB 

♦ TRW 

555-107 

1S034 

tub 

329- 89 

1S212 

TOSJ 

183-200 

1N5610 

♦ AUNI 

594- 53 


SCN 


1N5706AB 

♦ TRW 

556- 93 

1S34 

♦ DETM 

252- 28 

1S213 

TOSJ 

183-201 


GSE 


1N5644 

♦ AGSE 

213- 75 

1N5707AB 

♦ TRW 

559- 26 


TOSJ 


1S214 

TOSJ 

183-202 

JAN1N5610 

none 

248- 51 


SCN 


1N5708AB 

♦ TRW 

560- 18 

1S036 

tub 

347- 10 

1S215 

TOSJ 

187- 24 

1N5611 

♦ AUNI 

594- 54 

1N5644A 

♦ AGSE 

213- 76 

1N5709AB 

♦ TRW 

561 - 30 

1S038 

tub 

360- 6 

1S216 

TOSJ 

187- 25 


GSE 



SCN 


1N571QAB 

♦ TRW 

561 -105 

1S40 

FCAJ 

300- 29 

1S220 

TOSJ 

170- 31 

JAN1N5611 

none 

249- 37 

1N5645 

♦ AGSE 

215- 42 

1N5711 

A HPA 

250- 78 

1S41 

FCAJ 

311- 5 

1S221 

TOSJ 

172- 82 

1N5612 

♦ AUNI 

594 - 55 


SCN 


1N5712 

A HPA 

246- 90 

1S42 

FCAJ 

321 - 35 

1S222 

TOSJ 

176-147 


GSE 


1N5645A 

♦ AGSE 

215- 43 

1N5713 

A HPA 

246- 61 

1S43 

FCAJ 

329- 90 

1S223 

TOSJ 

180- 35 

JAN1N5612 

none 

249- 77 


SCN 


1N5714 

♦ ACRY 

562- 79 

1S44A 

TUB 

269- 33 

1S224 

TOSJ 

183-209 

1N5613 

♦ AUNI 

594- 56 

1N5646 

♦ AGSE 

216-152 

1N5715 

♦ ACRY 

562-107 

1S440 

FCAJ 

340- 8 

1S225 

TOSJ 

187- 47 


GSE 



SCN 


1N5716 

♦ ACRY 

563- 37 

1S45 

FCAJ 

347- 11 

1S226 

TOSJ 

190- 86 

JAN1N5613 

none 

256- 81 

1N5646A 

♦ AGSE 

216-153 

1N5717 

♦ ACRY 

563- 38 

1S46 

FCAJ 

355- 40 

1S227 

TOSJ 

192-161 

1N5614 

♦ ASET 

283- 46 


SCN 


1N5718 

♦ ACRY 

563- 63 

1S47 

FCAJ 

359- 93 

1S228 

TOSJ 

195- 25 

GIC 

SSI 


1N5647 

♦ AGSE 

218- 51 

1N5719 

A HPA 

255- 96 

1S73 

TOSJ 

266- 10 

1S229 

TOSJ 

196- 77 

JAN1N5614 

SET 

283- 47 


SCN 


1N5729B 

♦ APX 

171-134 

1S75 

NJRC 

247-100 

1S230 

TOSJ 

197-177 

1N5615 

♦ ASET 

282- 47 

1N5647A 

♦ AGSE 

218- 52 

1N5730B 

♦ APX 

172-174 

1S76 

NJRC 

249- 54 

1S231 

TOSJ 

199-163 

GIC 

SSI 



SCN 


1N5731B 

♦ APX 

174-157 

1S77 

HITJ 

273- 77 

1S232 

TOSJ 

201 - 30 

JAN1N5615 

SET 

282- 48 

1N5648 

♦ AGSE 

219-127 

1N5732B 

♦ APX 

177- 33 

1S78 

HITJ 

269- 75 

1S233 

TOSJ 

202- 85 

1N5616 

♦ ASET 

285 - 97 


SCN 


1N5733B 

♦ APX 

179- 86 

1S79 

HITJ 

266- 2 

1S234 

TOSJ 

203-168 

GIC 

SSI 


1N5648A 

♦ AGSE 

219-128 

1N5734B 

♦ APX 

181-142 

1S83 

HITJ 

298- 70 

1S235 

TOSJ 

205- 34 

JAN1N5616 

SET 

285- 98 


SCN 


1N5735B 

♦ APX 

185-66 

1S84 

HITJ 

283- 48 

1S236 

TOSJ 

207- 13 

1N5617 

♦ ASET 

285- 20 

1N5649 

♦ AGSE 

221 - 67 

1N5736B 

♦ APX 

187-133 

1S85 

HITJ 

246- 4 

1S237 

TOSJ 

208-183 

GIC 

SSI 



SCN 


1N5737B 

♦ APX 

189-169 

IS 1000 

TUB 

300- 30 

1S238 

TOSJ 

210- 36 

JAN1N5617 

SET 

285- 21 

1N5649A 

♦ AGSE 

221 - 68 

1N5738B 

♦ APX 

192- 13 

TIID 

TIIF 


1S239 

TOSJ 

211 - 76 

1N5618 

♦ ASET 

287 - 47 


SCN 


1N5739B 

♦ APX 

194- 98 

1S1O10 

TUB 

311- 6 

1S240 

TOSJ 

213- 78 

GIC 

SSI 


1N5650 

♦ AGSE 

223- 18 

1N5740B 

♦ APX 

197- 45 

TIID 

TIIF 


1S241 

TOSJ 

215- 45 

JAN1N5618 

SET 

287- 48 


SCN 


1N5741B 

♦ APX 

199- 50 

IS 1030 

TUB 

329- 91 

1S242 

TOSJ 

216-155 

1N5619 

♦ ASET 

287 - 5 

1N5650A 

♦ AGSE 

223- 19 

1N5742B 

♦ APX 

201 -130 

TIID 

TIIF 


1S243 

TOSJ 

218- 54 

GIC 

SSI 



SCN 


1N5743B 

♦ APX 

204-103 

IS 1050 

TUB 

347- 12 

1S244 

TOSJ 

219-130 

JAN1N5619 

SET 

287 - 6 

1N5651 

♦ AGSE 

224- 95 

1N5744B 

♦ APX 

206- 72 

TIID 

TIIF 


1S245 

TOSJ 

220- 89 

1N5620 

♦ ASET 

287-104 


SCN 


1N5745B 

♦ APX 

208- 70 

1S1070 

TUB 

360- 7 

1S246 

TOSJ 

221 - 70 

GIC 

SSI 


1N5651A 

♦ AGSE 

224- 96 

1N5746B 

♦ APX 

210-131 

TIID 

TIIF 


1S247 

TOSJ 

222- 58 

JAN 1N5620 

SET 

287-105 


SCN 


1N5747B 

♦ APX 

212-172 

IS 1090 

TUB 

370- 52 

1S248 

TOSJ 

223-153 

1N5621 

♦ ASET 

287- 86 

1N5652 

♦ AGSE 

226- 48 

1N5748B 

♦ APX 

214-121 

TIID 

TIIF 


1S249 

TOSJ 

224- 98 

GIC 

SSI 



SCN 


1N5749B 

♦ APX 

216- 75 

1S1110 

TUB 

318-93 

1S250 

TOSJ 

226- 51 

JAN1N5621 

SET 

287 - 87 

1N5652A 

♦ AGSE 

226- 49 

1N5750B 

♦ APX 

217-149 

TIID 

TIIF 


1S251 

TOSJ 

227-107 

1N5622 

♦ ASET 

288- 51 


SCN 


1N5751B 

♦ APX 

219- 54 

1S1120 

TUB 

320- 63 

1S252 

TOSJ 

229- 23 

GIC 

SSI 


1N5653 

♦ AGSE 

227-104 

1N5752B 

♦ APX 

220-176 

1S1130 

TUB 

328- 62 

1S253 

TOSJ 

230-103 

JAN 1N5622 

SET 

288- 52 


SCN 


1N5753B 

♦ APX 

222-131 

TIID 

TIIF 


1S254 

TOSJ 

232- 41 

1N5623 

♦ ASET 

288- 36 

1N5653A 

♦ AGSE 

227-105 

1N5754B 

♦ APX 

224- 23 

1S1150 

TUB 

346- 12 

1S255 

TOSJ 

233- 82 

GIC 

SSI 



SCN 


1N5755B 

♦ APX 

225-162 

TIID 

TIIF 


1S256 

TOSJ 

234- 97 

JAN 1N5623 

SET 

288- 37 

1N5654 

♦ AGSE 

229- 20 

1N5756B 

♦ APX 

227- 32 

1S1 17 

TUB 

359- 30 

1S257 

TOSJ 

235- 50 

1N5624 

♦AGESY 

257- 58 


SCN 


1N5757B 

♦ APX 

228-132 

TIID 

TIIF 


1S258 

TOSJ 

236- 74 

GIC 

SSI 


1N5654A 

♦ AGSE 

229- 21 

1NJ27 

FCAJ 

370- 37 

1S1200 

TUB 

292- 92 

1S259 

TOSJ 

237-113 

JAN 1N5624 

none 

283- 60 


SCN 


1P541 

GELC 

247- 93 

1S1210 

TUB 

307- 52 

1S260 

TOSJ 

238-105 







1P542 

GELC 

247- 94 




1S261 

TOSJ 

239- 88 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 



■m aag 

iifeklUIEl 


MFRS 

Pg&Line 


IMi'il 1 1 1 

jgifllnra 

TYPE No. 



1S262 

TOSJ 

170-33 

iKttKfiViki 

TUB 

292- 72 


SHEJ 

335-17 

IS 1503 

NJRC 

551 - 73 

1S1041 


259 - 74 

1S263 

TOSJ 

172- 86 

1S4430 

FCAJ 

269- 90 

1S933 

SHEJ 

352- 17 

1S151 4 

TOSJ 

253- 44 

1 SI 942 

TOSJ 

310- 38 

1S264 

TOSJ 

176-150 

1S444A 

TUB 

298- 38 

1S934 

SHEJ 

364- 48 

1S15 15 

TOSJ 

250- 80 

1S1943 

TOSJ 

328-106 

1S265 

TOSJ 

180-170 

1S4440 

FCAJ 

267- 96 

1S935 

SHEJ 

374- 19 

1S15 16 

TOSJ 

250- 79 

1S1944 

TOSJ 

346- 49 

1S266 

TOSJ 

184- 4 

1S445A 

TUB 

298- 74 

1S936 

SHEJ 

316-94 

1S1 517 

TOSJ 

288- 81 

1S1991 

SAKJ 

581 - 68 

1S267 

TOSJ 

187- 50 

1S4450 

FCAJ 

274- 27 

1S937 

SHEJ 

335-104 

1S1517A 

TOSJ 

288- 99 

1S1992 

NECJ 

267- 4 

1S268 

TOSJ 

191 - 34 

1S446A 

TUB 

307- 30 

1S938 

SHEJ 

352- 90 

1S1540 

TOSJ 

229-152 

1S1993 

NECJ 

265- 52 

1S269 

TOSJ 

193-148 

1S4460 

FCAJ 

250- 98 

1S939 

SHEJ 

364- 99 

IS 1541 

TOSJ 

231-143 

1S1994 

NECJ 

267- 5 

1S270 

TOSJ 

195-167 

1S447 

FCAJ 

252- 35 

1S940A 

TUB 

248- 18 

1S1542 

TOSJ 

234-139 

1S1995 

NECJ 

265- 53 

1S271 

TOSJ 

196-145 

1S448 

FCAJ 

254- 53 

1S94O0 

SHEJ 

374- 58 

1S1543 

TOSJ 

240- 40 

1S2030A 

TUB 

166- 99 

1S272 

TOSJ 

198-149 

1S449 

FCAJ 

254- 55 

1S941A 

TUB 

250- 15 

1S1544 

NECJ 

267- 88 

1 TIID 

TIIF 


1S273 

TOSJ 

200-106 

1S450 

FCAJ 

255- 55 

1S9410 

SHEJ 

317- 45 

1S1545 

NECJ 

267- 89 

1S2033 

TUB 

166-185 

1S274 

TOSJ 

201 - 67 

1S451 

FCAJ 

250- 99 

1S942A 

TUB 

252- 44 

1S1551 

TOSJ 

539- 66 

TIID 

TIIF 


1S275 

TOSJ 

203- 41 

1S452 

FCAJ 

252- 36 

1S9420 

SHEJ 

336- 68 

1S1552 

TOSJ 

548- 25 

1S2033A 

TUB 

166-186 

1S276 

TOSJ 

204- 27 

1S453 

FCAJ 

252- 41 

1S943 

SHEJ 

353- 36 

1S1553 

TOSJ 

252- 21 

TIID 

TIIF 


1S277 

TOSJ 

205-174 

1S454 

FCAJ 

592- 46 

1S944 

SHEJ 

365- 49 

1S1554 

TOSJ 

250- 81 

1S2036 

TUB 

167-141 

1S278 

TOSJ 

207-164 

1S455 

FCAJ 

592- 47 

1S945 

SHEJ 

374- 99 

1S1555 

TOSJ 

248- 73 

TIID 

TIIF 


1S279 

TOSJ 

209-134 

1S456 

FCAJ 

292- 68 

1S951A 

TUB 

274- 42 

1S1556 

TOSJ 

539- 67 

1S2036A 

TUB 

167-142 

1S280 

TOSJ 

210- 71 

1S457 

FCAJ 

298- 69 


TIIF 


1S1557 

TOSJ 

548- 26 

TIID 

TIIF 


1S281 

TOSJ 

212- 34 

1S458 

FCAJ 

307- 49 

1S951# 

NECJ 

268- 82 

1S1558 

TOSJ 

553- 23 

1S2039 

TUB 

168- 95 

1S282 

TOSJ 

214- 33 

1S459 

FCAJ 

309- 58 

1S952A 

NECJ 

268- 83 

1S1561 

TOSJ 

523-100 

TIID 

TIIF 


1S283 

TOSJ 

215-192 

1S460 

FCAJ 

266- 14 

1S952# 

TUB 

276- 75 

1S1562 

TOSJ 

527- 24 

1S2039A 

TUB 

168- 96 

1S284 

TOSJ 

217- 82 

1S470 

FCAJ 

173-193 

1S953A 

NECJ 

268- 84 

1S1563 

TOSJ 

529- 19 

TIID 

TIIF 


1S285 

TOSJ 

218-154 

1S471 

FCAJ 

178-171 

1S953# 

TUB 

274- 40 

1S1564 

TOSJ 

532- 20 

1S2043 

TUB 

169- 95 

1S286 

TOSJ 

220- 43 

1S472 

FCAJ 

184-106 

1S954 

NECJ 

276- 13 

1S1571 

TOSJ 

523-101 

TIID 

TIIF 


1S287 

TOSJ 

220-139 

1S473 

FCAJ 

189-140 

1S955 

NECJ 

280- 16 

1S1572 

TOSJ 

527- 25 

1S2043A 

TUB 

169- 96 

1S288 

TOSJ 

221 -177 

1S474 

FCAJ 

196- 23 

1S960 

TUB 

271 - 55 

1S1573 

TOSJ 

529- 20 

TIID 

TIIF 


1S289 

TOSJ 

222-109 

1S475 

FCAJ 

201 - 99 

1S961 

TUB 

277-104 

1S1574 

TOSJ 

532- 21 

1S2047 

TUB 

170- 89 

1S290 

TOSJ 

223-184 

1S476 

FCAJ 

208- 16 

1S990 

NJRC 

165- 26 

1S1575 

TOSJ 

334- 57 

TIID 

TIIF 


1S291 

TOSJ 

225- 34 

1S477 

FCAJ 

212- 90 

1S991 

NJRC 

165- 61 

1S1576 

TOSJ 

351 - 69 

1S2047A 

TUB 

170-90 

1S292 

TOSJ 

226-146 

1S478 

FCAJ 

216-69 

1S992 

NJRC 

165-111 

1S1577 

TOSJ 

363-102 

TIID 

TIIF 


1S293 

TOSJ 

228- 31 

1S479 

FCAJ 

220-149 

1S993 

NJRC 

166- 81 

1S1578 

TOSJ 

373- 84 

1S2051 

TUB 

171-135 

1S294 

TOSJ 

229-130 

1S480 

FCAJ 

174- 10 

1S994 

NJRC 

169- 29 

1S1579 

TOSJ 

251- 8 

TIID 

TIIF 


1S295 

TOSJ 

231-20 

1S481 

FCAJ 

178-180 

1S995 

NJRC 

539- 76 

1S1580 

TOSJ 

248- 61 

1S2051A 

TUB 

171-136 

1S296 

TOSJ 

232-130 

1S482 

FCAJ 

184-186 

1S996A 

NJRC 

598- 20 

1S1581 

TOSJ 

520- 19 

TIID 

TIIF 


1S297 

TOSJ 

234- 22 

1S483 

FCAJ 

190- 87 

1S996B 

NJRC 

598- 21 

1S1585 

TOSJ 

276- 71 

1S2056 

TUB 

172-175 

1S298 

TOSJ 

234-130 

1S484 

FCAJ 

196- 78 

1S998A 

NJRC 

598- 22 

1S1586 

TOSJ 

273- 16 

TIID 

TIIF 


1S299 

TOSJ 

235-142 

1S485 

FCAJ 

202- 86 

1S998B 

NJRC 

598- 23 

1S1587 

TOSJ 

273- 17 

1S2056A 

TUB 

172-176 

1S300 

TOSJ 

237- 6 

1S486 

FCAJ 

208- 17 

IS 1001 

NJRC 

265-106 

1S1588 

TOSJ 

268- 57 

TIID 

TIIF 


1S301 

TOSJ 

238- 33 

1S487 

FCAJ 

212-117 

IS 1009 

NJRC 

247- 70 

1S1 614 

TOSJ 

365- 17 

1S2062 

TUB 

174-158 

1S302 

TOSJ 

238-160 

1S488 

FCAJ 

216-156 

1S1010 

NJRC 

248- 15 

1S1615 

TOSJ 

374- 73 

TIID 

TIIF 


1S303 

TOSJ 

240- 20 

1S489 

FCAJ 

220-150 

1S1061 

ORIJ 

300- 99 

1S1 616 

TOSJ 

379-100 

1S2062A 

TUB 

174-159 

1S306 

NECJ 

268- 55 

1S490 

FCAJ 

174- 14 

1S1062 

ORIJ 

311-87 

1S1 617 

NECJ 

519- 1 

TIID 

TIIF 


1S307 

NECJ 

265-100 

1S491 

FCAJ 

178-185 

1S1063 

ORIJ 

330- 69 

1S1 618 

NECJ 

519- 2 

1S2067 

NJRC 

183-196 

1 S310 

HITJ 

293- 34 

1S492 

FCAJ 

184-192 

1S1064 

ORIJ 

347- 96 

1S1619 

NECJ 

519- 3 

1S2068A 

NJRC 

183-197 

1 S311 

HITJ 

299- 75 

1S493 

FCAJ 

190-178 

1S1065 

ORIJ 

360- 79 

1S1621 

TOSJ 

281 - 61 

1S2O680 

TUB 

177- 34 

1S312 

HITJ 

310- 39 

1S494 

FCAJ 

196-112 

1S1066 

ORIJ 

371- 7 

1S1626 

TOSJ 

363- 36 

TIID 

TIIF 


1 S313 

HITJ 

320- 88 

1S495 

FCAJ 

202-176 

1S1071 

ORIJ 

301 -102 

1S1627 

TOSJ 

373- 30 

1S2068A 

TUB 

177- 35 

1 S314 

HITJ 

328-107 

1S496 

FCAJ 

208- 24 

1S1072 

ORIJ 

312-102 

1S1628 

TOSJ 

379- 30 

TIID 

TIIF 


1 S315 

HITJ 

339- 53 

1S497 

FCAJ 

212-122 

1S1073 

ORIJ 

331 - 88 

1S1629 

TOSJ 

362-100 

1S2069 

NJRC 

183-198 

1S330 

NJRC 

171-65 

1S498 

FCAJ 

217- 27 

1S1074 

ORIJ 

349- 2 

1S1630 

TOSJ 

372-105 

1S2075 

TUB 

179- 87 

1S331 

NJRC 

173-192 

1S499 

FCAJ 

220-153 

1S1075 

ORIJ 

361 - 78 

1S1631 

TOSJ 

379- 3 

TIID 

TIIF 


1S332 

NJRC 

178-170 

1S500 

FCAJ 

269- 88 

1S1076 

ORIJ 

371-107 

1S1640 

♦ DETM 

304- 68 

1S2075A 

TUB 

179- 88 

1S333 

NJRC 

181 - 50 

1S501 

FCAJ 

269- 89 

1S1198A 

NECJ 

569- 61 


TOSJ 


TIID 

TIIF 


1S334 

NJRC 

184-105 

1S544 

NECJ 

363- 87 

1S1199A 

NECJ 

569- 59 

1S1641 

♦ DETM 

304-100 

1S2082 

TUB 

181-143 

1S335 

NJRC 

187- 94 

1S545 

NECJ 

373- 68 

1S1200A 

NECJ 

569- 53 


TOSJ 


TIID 

TIIF 


1S336 

NJRC 

189-139 

1S546 

NECJ 

364- 53 

1S12 13 

NECJ 

273- 13 

1S1643 

TOSJ 

308- 59 

1S2082A 

TUB 

181-144 

1S337 

NJRC 

191 -176 

1S547 

NECJ 

374- 25 

1S12 1 4 

NECJ 

273- 14 

1S1644 

TOSJ 

325- 52 

TIID 

TIIF 


1S338 

NJRC 

196-160 

1S553 

TSAJ 

544- 37 

1S1 2 1 5 

NECJ 

269- 87 

1S1645 

TOSJ 

308- 76 

1S2085 

NECJ 

543- 15 

1S339 

NJRC 

201 - 98 

1S554 

TSAJ 

548- 29 

1S1 2 1 6 

NECJ 

268- 21 

1S1646 

TOSJ 

325- 89 

1S2086 

NECJ 

543- 16 

1S351 

NJRC 

544- 19 

1S555 

TSAJ 

551 - 66 

1 SI 217 

NECJ 

276- 12 

1S1647 

TOSJ 

308-100 

1S2087 

NECJ 

543- 17 

1S351M 

NJRC 

544- 20 

1S556 

TSAJ 

553- 22 

1S12 1 8 

NECJ 

279- 99 

1S1648 

TOSJ 

326- 27 

1S2088 

NECJ 

543- 18 

1S351S 

NJRC 

543- 6 

1S557 

TSAJ 

359- 73 

1S1219 

HITJ 

267- 45 

1S1650 

TOSJ 

248- 97 

1S2091A 

TIID 

185- 67 

1S352 

NJRC 

548-103 

1S558 

TSAJ 

339- 64 

1S1220 

HITJ 

267- 46 

1S165 1 

TOSJ 

248- 98 


TIIF 


1S352M 

NJRC 

548-104 

1S559 

TSAJ 

320- 97 

1S1221 

SHEJ 

310- 26 

1S1652 

TOSJ 

308- 16 

1S2O910 

TOSJ 

256- 65 

1S352N 

NJRC 

548-105 

1S560 

HITJ 

265- 21 

1S1222 

SHEJ 

346- 38 

1S1653 

TOSJ 

324- 45 

1S2091A 

TUB 

185- 68 

1S353 

NJRC 

553- 20 

1S689 

♦ HITJ 

314- 79 

1S1223 

SHEJ 

369-102 

1S1654 

TOSJ 

308- 37 

TIID 

TIIF 


1S357 

NJRC 

249- 49 

1S689A 

♦ HITJ 

320- 10 

1S1224 

SHEJ 

345- 81 

1S1655 

TOSJ 

325- 3 

1S2092 

TOSJ 

254-107 

1S358 

NJRC 

307- 48 

1S735R 

NECJ 

344- 87 

1S1225 

SHEJ 

358-110 

1S1658 

TOSJ 

246-101 

1S2097 

TOSJ 

283- 81 

1S358S 

NJRC 

292- 80 

1S736R 

NECJ 

354- 8 

1S1225A 

SHEJ 

369- 39 

1S1660 

TOSJ 

307-106 

1S2098 

TOSJ 

281 - 56 

1S360 

NECJ 

534- 73 

1S738R 

NECJ 

366- 12 

1S1226 

SHEJ 

384- 8 

1S1661 

TOSJ 

323- 38 

1S2099 

TOSJ 

280- 68 

1S361 

NECJ 

533- 21 

1S740R 

NECJ 

375- 55 

1S1230 

HITJ 

328-108 

1S1662 

TOSJ 

308- 5 

1S2100 

TUB 

187-135 

1S362.3 

NECJ 

530- 62 

1S742R 

NECJ 

380- 53 

1S123 1 

HITJ 

339- 54 

1S1663 

TOSJ 

323-102 

TIID 

TIIF 


1S410 

TUB 

303- 18 

1S750 

♦ HITJ 

575 - 9 

1S1232 

HITJ 

346- 50 

1S1676 

NECJ 

568- 79 

1S2100A 

TUB 

187-136 

Til D 

TIIF 


1S751 

FCAJ 

314- 56 

1S1233 

HITJ 

359- 60 

1S1677 

NECJ 

568- 78 

TIID 

TIIF 


1S 4 1 1 

TUB 

314- 27 

1S752 

HITJ 

166- 8 

1S1234 

HITJ 

370- 5 

1S1721 

TOSJ 

510- 86 

1S2110 

TUB 

189-171 

TIID 

TIIF 


1S753 

HITJ 

167- 89 

1S1237 

TOSJ 

284- 62 

1S1760 

♦ NECJ 

570-105 

TIID 

TIIF 


1S413 

TUB 

333- 20 

1S754 

HITJ 

169- 48 

1S1238 

TOSJ 

286- 59 

1S1761 

♦ NECJ 

570-107 

1S2110A 

TUB 

189-172 

TIID 

TIIF 


1S755 « 

HITJ 

171 - 40 

1S1288 

♦ DETM 

304- 91 

1S1762 

♦ NECJ 

571- 59 

TIID 

TIIF 


1S 4 15 

TUB 

350- 38 

1S756 

HITJ 

173-169 

1S1302 

NECJ 

274- 39 

1S1763 

♦ NECJ 

571-60 

1S2120 

TUB 

192- 15 

TIID 

TIIF 


1S757 

HITJ 

179- 5 

1S1303 

NECJ 

273- 57 

1S1764 

♦ NECJ 

573- 2 

TIID 

TIIF 


1S417 

TUB 

362- 94 

1S758 

HITJ 

184- 64 

1S1305 

NECJ 

280- 70 

1S1765 

♦ NECJ 

561 - 15 

1S2120A 

TUB 

192- 16 

TIID 

TIIF 


1S759 

HITJ 

189-112 

1S1333R 

NECJ 

354- 73 

1S1807 

TOSJ 

575- 10 

TIID 

TIIF 


1S419 

TUB 

372-101 

1S760 

HITJ 

194- 12 

1S1334R 

NECJ 

366- 71 

IS 1841 

TOSJ 

335- 57 

1S2130 

TUB 

194- 99 

TIID 

TIIF 


1S761 

HITJ 

199- 5 

1S1335R 

NECJ 

376- 5 

1S1842 

TOSJ 

352- 50 

TIID 

TIIF 


1S420 

TUB 

304- 6 

1S762 

HITJ 

203-112 

1S1336R 

NECJ 

381- 4 

1S1843 

TOSJ 

364- 66 

1S2130A 

TUB 

194-100 

TIID 

TIIF 


1S763 

HITJ 

208- 34 

1S1337R 

NECJ 

383- 78 

1S1844 

TOSJ 

374- 36 

TIID 

TIIF 


1S421 

TUB 

315- 31 

1S764 

HITJ 

212-135 

1S1338R 

NECJ 

387- 51 

1S1849 

SAKJ 

302- 4 

1S2139A 

NJRC 

535- 34 

TIID 

TIIF 


1S765 

HITJ 

216- 49 

1S1339R 

NECJ 

388- 95 

1S1850 

SAKJ 

313- 5 

1S2139B 

NJRC 

539- 62 

1S423 

TUB 

334- 30 

1S844 

NECJ 

330- 68 

1S1342 

MITJ 

300- 55 

1S1851 

SAKJ 

331-101 

1S2139C 

NJRC 

544- 13 

TIID 

TIIF 


1S846 

NECJ 

347 - 95 

1S1343 

MITJ 

311-38 

1S1855 

♦ NECJ 

266- 34 

1S2144 

SAKJ 

269- 32 

1S425 

TUB 

351- 43 

1S848 

NECJ 

360- 78 

1S1344 

MITJ 

321 - 60 

1S1856 

♦ NECJ 

266- 24 

1S2147A 

SAKJ 

533- 88 

TIID 

TIIF 


1S850 

NECJ 

371- 6 

1S1345 

MITJ 

330- 17 

1S1857 

♦ NECJ 

265- 55 

1S2147B 

SAKJ 

533- 89 

1S426 

TSAJ 

246- 38 

1S892 

SAKJ 

547- 25 

IS 1346 

MITJ 

347- 44 

1S1860 

NECJ 

575- 11 

1S2147C 

SAKJ 

533- 90 

1S427 

TUB 

363- 85 

1S893 

SAKJ 

548-106 

1S1347 

MITJ 

360- 30 

1S1885 

TOSJ 

301- 11 

1S2147D 

SAKJ 

533- 91 

TIID 

TIIF 


1S920 

TUB 

250- 49 

1S1348 

MITJ 

370- 73 

1S1886 

TOSJ 

312- 8 

1S2150 

TUB 

197- 46 

1S430 

TUB 

295- 84 

TIID 

♦ TIIF 


1S1349 

MITJ 

378- 5 

1S1887 

TOSJ 

330- 99 

TIID 

TIIF 


1S431 

TUB 

303- 19 

1S921A 

TUB 

254- 18 

1S1351 

MITJ 

302- 64 

1S1888 

TOSJ 

348- 17 

1S2150A 

TUB 

197- 47 

1S431R 

NECJ 

305-109 

TIID 

♦ TIIF 


1S1352 

MITJ 

313- 70 

1S1890 

TOSJ 

348- 68 

TIID 

TIIF 


1S432 

TUB 

314- 28 

1S9210 

SHEJ 

312- 99 

1S1353 

MITJ 

323- 6 

1S1891 

TOSJ 

361 - 39 

1S2160A 

TUB 

199- 51 

1S432R 

NECJ 

317- 54 

1S922A 

TUB 

256- 30 

1S1354 

MITJ 

332- 56 

1S1892 

TOSJ 

371 - 74 

TIID 

TIIF 


1S433R 

NECJ 

325- 92 

TIID 

♦ TIIF 


1S1355 

MITJ 

349- 76 

1S1894A 

SAKJ 

548-107 

1S2180 

♦ TUB 

201 -132 

1S434 

TUB 

333- 21 

1S9220 

SHEJ 

331- 84 

1S1356 

MITJ 

362- 26 

1S1894B 

SAKJ 

548-108 

TIID 

TIIF 


1S434R 

NECJ 

336- 79 

1S923A 

TUB 

257- 34 

1S1357 

MITJ 

372- 50 

1S1894C 

SAKJ 

549- 1 

1S2180A 

♦ TUB 

201 -133 

1S435R 

NECJ 

344- 17 

TIID 

♦ TIIF 


1S1358 

MITJ 

378- 95 

1S1894D 

SAKJ 

549- 2 

TIID 

TIIF 


1S436 

TUB 

350- 39 

1S9230 

SHEJ 

348-108 

1S14 17 

TOSJ 

364- 67 

1S1895A 

SAKJ 

549- 3 

1S2186 

TOSJ 

247- 28 

1S436R 

NECJ 

353- 43 

1S924 

SHEJ 

361 - 74 

1S14 1 8 

TOSJ 

374- 37 

1S1895B 

SAKJ 

549- 4 

1S2190 

NECJ 

181 - 99 

1S438 

TUB 

362- 95 

1S925 

SHEJ 

371-103 

1S14 19 

TOSJ 

379- 72 

1S1895C 

SAKJ 

549- 5 

1S2191 

NECJ 

181 -100 

1S438R 

NECJ 

1365- 55 

1S926 

SHEJ 

315- 5 

1S1420H 

♦ HITJ 

248- 11 

1S1895D 

SAKJ 

549- 6 

1S2192 

NECJ 

181 -101 

1S440R 

NECJ 

374-106 

1S927 

SHEJ 

334- 4 

1S1465 

TOSJ 

257- 60 

1S1922 

NJRC 

534-109 

1S2198 

NECJ 

575- 14 

1S441A 

TUB 

292- 18 

1S928 

SHEJ 

351 - 19 

1S1473 

HITJ 

267- 47 

1S1923 

NJRC 

539- 61 

1S2199 

NECJ 

571 - 76 

1S4410 

FCAJ 

249- 50 

1S929 

SHEJ 

363- 65 

1S1500 

NJRC 

533- 79 

1S1924 

NJRC 

543- 41 

1S2200 

♦ TUB 

204-104 

1S442A 

TUB 

292- 30 

1S930 

SHEJ 

373- 52 

IS 1501 

NJRC 

538- 99 

1S1925 

NJRC 

575- 12 

TIID 

TIIF 


1S442CZ5 

FCAJ 

249- 38 

1S931 

SHEJ 

316- 14 

1S1502 

NJRC 

544- 79 

1S1926 

NJRC 

575- 13 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 



liffKTWTl 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

1S2200A 

♦ tub 

204-105 

1S3082 

TUB 

230-104 

1S5056C 

TUB 

22*j - ijfT 

1S6039 

TUB 

218-157 

1SB100 ♦ INRB 

2&8 - 64 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1SC301A PHIL 

598- 24 

1S2201 

NECJ 

573- 44 

1S3091 

TUB 

232- 42 

1S5062.A 

TUB 

226-147 

1S6039A 

TUB 

218-158 

1SC301B PHIL 

598- 25 

1S2220 

♦ TUB 

206- 73 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1SC301C PHIL 

598- 26 

TIID 

TIIF 


1 S3 100 

TUB 

233- 83 

1S5062C 

TUB 

226-148 

1S6043 

TUB 

220- 46 

1SC301D PHIL 

598- 27 

1S2220A 

♦ TUB 

206- 74 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1SC301E PHIL 

598- 28 

TIID 

TIIF 


1S3110 

TUB 

235- 51 

1S5068.A 

TUB 

228- 32 

1S6043A 

TUB 

220- 47 

1T22 SONY 

251- 4 

1S2236 

TOSJ 

246- 65 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T22G SONY 

251- 5 

1S2237 

TOSJ 

410- 49 

1 S3 120 

TUB 

236- 75 

1S5068C 

TUB 

228- 33 

1S6047 

TUB 

221 -180 

1T23 SONY 

247- 2 

1S2240 

♦ TUB 

208-71 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T23G SONY 

247- 3 

TIID 

TIIF 


1 S3 130 

TUB 

237-1 14 

1S5075.A 

TUB 

229-131 

1S6047A 

TUB 

221 -181 

1T26 SONY 

248- 60 

1S2240A 

♦ tub 

208- 72 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T501 ITT 

299- 78 

TIID 

TIIF 


1 S3 150 

TUB 

239- 89 

1S5075C 

TUB 

229-132 

1S6051 

TUB 

223-1 16 

1T502 ITT 

310- 43 

1S2247 

MITJ 

345 - 37 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T503 ITT 

320- 89 

1S2248 

MITJ 

354- 78 

1 S3 160 

TUB 

240-116 

1S5082.A 

TUB 

231 - 21 

1S6051A 

TUB 

223-1 17 

1T504 ITT 

329- 3 

1S2249 

MITJ 

366- 76 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T505 ITT 

339- 58 

1S2250 

MITJ 

376- 10 

1 S3 180 

TUB 

242- 56 

1S5082C 

TUB 

231 - 22 

1S6056 

TUB 

225- 37 

1T506 ITT 

346- 54 

1S2251 

MITJ 

381- 9 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T507 ITT 

355- 25 

1S2252 

MITJ 

385- 81 

1S3200 

TUB 

243- 96 

1S5091 ,A 

TUB 

232-131 

1S6056A 

TUB 

225- 38 

1T508 ITT 

359- 68 

1S2253 

MITJ 

390- 90 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T509 ITT 

366-110 

1S2254 

MITJ 

392- 85 

1S4006.A 

TUB 

178- 48 

1S5091C 

TUB 

232-132 

1S6062 

TUB 

226-149 

1T510 ITT 

370- 9 

1S2255 

MITJ 

394-105 

1 S4007.A 

TUB 

180- 89 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T1101 SONY 

569- 54 

1S2256 

MITJ 

375- 56 

1 S4008.A 

TUB 

182-142 

1S5 100,A 

TUB 

234- 23 

1S6062A 

TUB 

226-150 

IT 1102 SONY 

569- 55 

1S2257 

MITJ 

380- 54 

1 S4009,A 

TUB 

186- 71 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T1103 SONY 

569- 56 

1S2258 

MITJ 

385 - 40 

1S4010.A 

TUB 

188-158 

1S5100C 

TUB 

234- 24 

1S6068 

TUB 

228- 34 

1T1104 SONY 

571 - 61 

1S2259 

MITJ 

387 - 4 

1S4011 ,A 

TUB 

190-142 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1T1110 SONY 

569- 62 

1S2260 

MITJ 

388 - 72 

1S401 2,A 

TUB 

193-51 

1S5 110,A 

TUB 

235-143 

1S6068A 

TUB 

228- 35 

IT1401 SONY 

581 - 27 

1S2261 

MITJ 

381 - 23 

1S4013,A 

TUB 

195- 81 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


IT 1402 SONY 

581 - 28 

1S2262 

MITJ 

387 - 68 

1S4015.A 

TUB 

198- 54 

1S51IOC 

TUB 

235-144 

1S6075 

TUB 

229-133 

1WS1 CDWF 

302- 15 

1S2263 

MITJ 

389- 1 

1S401 6,A 

TUB 

200- 30 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1WS2 CDWF 

313- 17 

1S2264 

MITJ 

390-102 

1S4018,A 

TUB 

202-146 

1S5 120,A 

TUB 

237- 7 

1S6075A 

TUB 

229-134 

1WS4 CDWF 

332- 4 

1S2265 

MITJ 

392- 89 

1S4020,A 

TUB 

205- 85 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1WS6 CDWF 

349- 22 

1S2266 

MITJ 

393- 51 

1 S4022,A 

TUB 

207- 70 

1S5120C 

TUB 

237- 8 

1S6082 

TUB 

231-23 

1WS8 CDWF 

361 - 94 

1S2270 

♦ TUB 

210-132 

1S4024,A 

TUB 

209- 48 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1WS10 CDWF 

372- 10 

TIID 

TIIF 


1 S4027,A 

TUB 

211 -136 

1S5130.A 

TUB 

238- 34 

1S6082A 

TUB 

231 - 24 

1Z3.3AB ♦ BNT 

167- 49 

1S2270A 

♦ TUB 

210-133 

1 S4030,A 

TUB 

213-131 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z3 3T10.5 ♦INRI 

167- 50 

TIID 

TIIF 


1S4033.A 

TUB 

215-100 

1S5130C 

TUB 

238- 35 

1S6091 

TUB 

232-133 

1Z3 6AB ♦BNT 

168- 7 

1S2300 

♦ TUB 

212-173 

1 S4036,A 

TUB 

217- 7 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z3.6T10.5 ♦INRI 

168- 8 

TIID 

TIIF 


1 S4039,A 

TUB 

218- 89 

1S5 1 50,A 

TUB 

240- 21 

1S6091A 

TUB 

232-134 

1Z3 9,A,B ♦BNT 

168-157 

1S2300A 

♦ tub 

212-174 

1 S4043,A 

TUB 

219-165 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z3 9T20,10,5 INRB 

168-158 

TIID 

TIIF 


1 S4047,A 

TUB 

221 -109 

1S5150C 

TUB 

240- 22 

1S6100 

TUB 

234- 25 

INRC INRI 


1S2306 

TOSJ 

347 - 49 

1S405TA 

TUB 

223- 52 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


INRJ 


1S2307 

TOSJ 

360- 33 

1 S4056,A 

TUB 

224-139 

1S6006 

TUB 

178-127 

1S6100A 

TUB 

234- 26 

1Z4 3 ,A,B ♦BNT 

169-156 

1S2308 

TOSJ 

370- 76 

1S4062,A 

TUB 

226- 83 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z4 3T20,10,5 INRB 

169-157 

1S2309 

TOSJ 

384- 80 

1S4068,A 

TUB 

227-144 

1S6006A 

TUB 

178-128 

1S6110 

TUB 

235-145 

INRC INRI 


1S2310 

TOSJ 

346- 5 

1 S4075,A 

TUB 

229- 57 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


INRJ 


1S2311 

TOSJ 

359- 26 

1 S4082,A 

TUB 

230-138 

1S6007 

TUB 

180-171 

1S6110A 

TUB 

235-146 

1Z4 7,A,B ♦BNT 

170-161 

1S2312 

TOSJ 

369- 83 

1S4091 ,A 

TUB 

232- 71 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z4 7T20,10,5 INRB 

170-162 

1S2313 

TOSJ 

345 - 86 

1S4100,A 

TUB 

233-120 

1S6007A 

TUB 

180-172 

1S6120 

TUB 

237- 9 

INRC INRI 


1S2314 

TOSJ 

359- 4 

1S4 1 10,A 

TUB 

235- 81 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


INRJ 


1S2315 

TOSJ 

369- 46 

1S4120,A 

TUB 

236-108 

1S6008 

TUB 

183- 39 

1S6120A 

TUB 

237- 10 

1Z5 1AB ♦BNT 

172- 4 

1S2330 

♦ TUB 

214-122 

1S4 130,A 

TUB 

237-142 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z5.1T20,10,5 INRB 

172- 5 

TIID 

TIIF 


1 S4 1 50,A 

TUB 

239-124 

1S6008A 

TUB 

183- 40 

1S6130 

TUB 

238- 36 

INRC INRI 


1S2330A 

♦ TUB 

214-123 

1S4 160,A 

TUB 

240-142 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


INRJ 


TIID 

TIIF 


1S4 1 80,A 

TUB 

242- 87 

1S6009 

TUB 

186-151 

1S6130A 

TUB 

238- 37 

1Z5 6,A,B ♦BNT 

173- 71 

1S2342 

MITJ 

306- 51 

1 S4200,A 

TUB 

243-123 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z5 6T20,10,5 INRB 

173- 72 

1S2343 

MITJ 

318- 1 

1S501 5,A 

TUB 

198-150 

1S6009A 

TUB 

186-152 

1S6150 

TUB 

240- 23 

INRC INRI 


1S2344 

MITJ 

337 - 39 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


INRJ 


1S2345 

MITJ 

344- 74 

1S5015C 

TUB 

198-151 

1S6010 

TUB 

189- 58 

1S6150A 

TUB 

240- 24 

1Z6 2,A,B ♦BNT 

175- 46 

1S2346 

MITJ 

353-106 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z6 2T20,10,5 INRB 

175- 47 

1S2347 

MITJ 

365-109 

1S501 6,A 

TUB 

200-107 

1S6010A 

TUB 

189- 59 

1S6160 

TUB 

241 - 28 

INRC INRI 


1S3006 

tub 

177-165 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


INRJ 


TIID 

TIIF 

1 

1S5016C 

TUB 

200-108 

1S6011 

TUB 

191 - 35 

1S6160A 

TUB 

241 - 29 

1Z6 8AB ♦BNT 

177-166 

1S3007 

tub 

180- 36 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z6 8T20,10,5 INRB 

177-167 

TIID 

TIIF 


1S5018,A 

TUB 

203- 42 

1S6011A 

TUB 

191 - 36 

1S6180 

TUB 

242-146 

INRC INRI 


1S3008 

TUB 

182- 84 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5018C 

TUB 

203- 43 

1S6012 

TUB 

193-149 

1S6180A 

TUB 

242-147 

1Z7 5,A,B ♦BNT 

180-37 

1S3009 

TUB 

186- 17 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z7 5T20,10,5 INRB 

180- 38 

TIID 

TIIF 


1 S5020,A 

TUB 

205-175 

1S6012A 

TUB 

193-150 

1S6200 

TUB 

244- 8 

INRC INRI 


1S3010 

TUB 

188- 93 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5020C 

TUB 

205-176 

1S6013 

TUB 

195-168 

1S6200A 

TUB 

244- 9 

1Z8 2,A,B ♦BNT 

182- 85 

1S3011 

TUB 

190- 88 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1Z8 2T20,10,5 INRB 

182- 86 

TIID 

TIIF 


1S5022,A 

TUB 

207-165 

1S6013A 

TUB 

195-169 

1S7030A 

TUB 

166-100 

INRC INRI 


1S3012 

TUB 

192-162 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7033 

TUB 

166-187 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5022C 

TUB 

207-166 

1S6015 

TUB 

198-152 

1S7033A 

TUB 

166-188 

1Z9.1AB ♦BNT 

186- 18 

1S3013 

TUB 

195- 26 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7033B 

TUB 

166-189 

1Z9 1T20,10,5 INRB 

186- 19 

TIID 

TIIF 


1 S5024,A 

TUB 

209-135 

1S6015A 

TUB 

198-153 

1S7036,B 

TUB 

167-143 

INRC INRI 


1S3015 

TUB 

197-178 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7036A 

TUB 

167-144 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5024C 

TUB 

209-136 

1S6016 

TUB 

200-109 

1S7039.B 

TUB 

168- 97 

1Z10AB ♦BNT 

188- 94 

1S3016 

TUB 

199-164 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7039A 

TUB 

168- 98 

1Z10T20,10,5 INRB 

188- 95 

TIID 

TIIF 


1S5027,A 

TUB 

212- 35 

1S6016A 

TUB 

200-110 

1 S7043.B 

TUB 

169- 97 

INRC INRI 


1S3018 

TUB 

202- 87 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7043A 

TUB 

169-98 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5027C 

TUB 

212- 36 

1S6018 

TUB 

203- 44 

1S7047,B 

TUB 

170- 91 

1Z11AB ♦BNT 

190- 89 

1S3020 

TUB 

205- 35 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7047A 

TUB 

170- 92 

1Z11T20,10,5 INRB 

190- 90 

TIID 

TIIF 


1 S5030,A 

TUB 

214-34 

1S6018A 

TUB 

203- 45 

1S705 1,B 

TUB 

171 -137 

INRC INRI 


1S3022 

TUB 

207- 14 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7051A 

TUB 

171 -138 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5030C 

TUB 

214- 35. 

1S6020 

TUB 

205-177 

1 S7056,B 

TUB 

172-177 

1Z12AB ♦BNT 

192-163 

1S3024 

TIIBT 

208-184 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7056A 

TUB 

172-178 

1Z1 2T20,10,5 INRB 

192-164 

TIID 

TIIF 


1S5033.A 

TUB 

215-193 

1S6020A 

TUB 

205-178 

1 S7062.B 

TUB 

174-160 

INRC INRI 


1S3027 

TUB 

211 - 77 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7062A 

TUB 

174-161 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5033C 

TUB 

215-194 

1S6022 

TUB 

207-167 

1 S7068.B 

TUB 

177- 36 

1Z13AB ♦BNT 

195- 27 

1S3030 

TUB 

213- 79 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7068A 

TUB 

177- 37 

1Z13T20,10,5 INRB 

195- 28 

TIID 

TIIF 


1S5036.A 

TUB 

217- 83 

1S6022A 

TUB 

207-168 

1 S7075.B 

TUB 

179- 89 

INRC INRI 


1S3033 

TUB 

215- 46 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7075A 

TUB 

179- 90 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5036C 

TUB 

217- 84 

1S6024 

TUB 

209-137 

1 S7082AB 

TUB 

181-145 

1Z15AB ♦BNT 

197-179 

1S3036 

TUB 

216-157 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7091,B 

TUB 

185- 69 

1Z15T20,10,5 INRB 

197-180 

TIID 

TIIF 


1S5039,A 

TUB 

218-155 

1S6024A 

TUB 

209-138 

1S7091A 

TUB 

185- 70 

INRC INRI 


1S3039 

TUB 

218- 55 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7100.B 

TUB 

187-137 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5039C 

TUB 

218-156 

1S6027 

TUB 

212- 37 

1S7100A 

TUB 

187-138 

1Z16AB ♦BNT 

199-165 

1S3043 

TUB 

219-131 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7 1 10,B 

TUB 

189-173 

1Z16T20,10,5 INRB 

199-166 

TIID 

TIIF 


1S5043,A 

TUB 

220- 44 

1S6027A 

TUB 

212- 38 

1S7110A 

TUB 

189-174 

INRC INRI 


1S3047 

TUB 

221 - 71 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7120,B 

TUB 

192- 17 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5043C 

TUB 

220- 45 

1S6030 

TUB 

214- 36 

1S7120A 

TUB 

192- 18 

1Z18AB ♦BNT 

202- 88 

1S3051 

TUB 

223- 21 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7130.B 

TUB 

194-101 

1Z1 8T20,10,5 INRB 

202- 89 

TIID 

TIIF 


1S5047,A 

TUB 

221 -178 

1S6030A 

TUB 

214- 37 

1S7130A 

TUB 

194-102 

INRC INRI 


1S3056 

TUB 

224- 99 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7150.B 

TUB 

197- 48 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5047C 

TUB 

221 -179 

1S6033 

TUB 

215-195 

1S7150A 

TUB 

197- 49 

1Z20AB ♦BNT 

205- 36 

1S3062 

TUB 

226- 52 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1S7160A 

TUB 

199- 52 

1 Z20T20,10,5 INRB 

205- 37 

TIID 

TIIF 


1S505 1 ,A 

TUB 

223-1 14 

1S6033A 

TUB 

215-196 

1SB05 

♦ INRB 

273- 10 

INRC INRI 


1S3068 

TUB 

227-108 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1 SB 10 

♦ INRB 

280- 9 

INRJ 


TIID 

TIIF 


1S5051C 

TUB 

223-1 15 

1S6036 

TUB 

217- 85 

1SB20 

♦ INRB 

283- 61 

1Z22AB ♦BNT 

207- 15 

1S3075 

TUB 

229- 24 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1SB40 

♦ INRB 

286- 4 

1Z22T20,10,5 INRB 

207- 16 

TIID 

TIIF 


1 S5056,A 

TUB 

225- 35 

1S6036A 

TUB 

217- 86 

1SB60 

♦ INRB 

287 - 65 

INRC INRI 





TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


1SB80 

♦ INRB 

288- 7 

INRJ 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 





TYPE No. 


Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

1Z24AB 

♦ BNT 

208-185 

1.5J3 

PWC 

352- 60 

1.5JZ200,A,B,D 


243-124 

1.5Z82C 

PWC 

2&0-143 

2F10 

PWC 

372- 46 

1Z24T20,10,5 

INRB 

209- 1 

1 5J4 

PWC 

331-90 


PWC 


1.5Z91 ,A,B,D 

PWC 

232- 75 

2F12 

PWC 

378- 94 

INRC 

INRI 


1 5J05 

PWC 

294- 95 

1 5JZ200C 

PWC 

243-125 

1.5Z91C 

PWC 

232- 76 

2G8 

AEIL 

311- 7 


INRJ 


1.5J5 

PWC 

341 - 28 

1 5JZ220,A,B,D 


244- 47 

1.5Z100,A,B,D 

PWC 

233-124 

2L15 

EDL 

383- 98 

1Z27,A,B 

♦ BNT 

211-78 

1.5J6 

PWC 

349- 4 


PWC 


1.5Z100C 

PWC 

233-125 

2L20 

EDL 

389- 27 

1Z27T20,10,5 

INRB 

211-79 

1.5J7 

PWC 

356- 10 

1.5JZ220C 

PWC 

244- 48 

1.5Z105,A,B,D 

PWC 

234-113 

2L25 

EDL 

392- 13 

INRC 

INRI 


1 5J8 

PWC 

361 - 80 

1 5M 14Z,10,5 

MOTA 

196-102 

1.5Z105C 

PWC 

234-114 

2L30 

EDL 

393- 66 


INRJ 


1 5J10 

PWC 

371-109 

1 5M 17Z,10,5 

MOTA 

201 - 45 

1.5Z1 10,A,B,D 

PWC 

235- 85 

2L35 

EDL 

395- 49 

1Z30AB 

♦ BNT 

213- 80 

1 5J12 

PWC 

378- 78 

1 5M19Z,10,5 

MOTA 

204- 3 

1.5Z1 10C 

PWC 

235- 86 

2L40 

EDL 

396- 48 

1230120,10,5 

INRB 

213- 81 

1 5JZ6 8,A,B,D 


178- 50 

1 5M25Z,10,5 

MOTA 

210- 52 

1.5Z120,A,B,D 

PWC 

236-112 

2L45 

EDL 

398- 3 

INRC 

INRI 



PWC 


1 5M 140Z,10,5 

MOTA 

238-122 

1 5Z120C 

PWC 

236-113 

2L50 

EDL 

398-104 


INRJ 


1 5JZ68C 

PWC 

178- 51 

1 5R8.2AB 

SOD 

182-146 

1.5Z130,A,B,D 

PWC 

237-146 

2L55 

EDL 

400- 35 

1Z33AB 

♦ BNT 

215- 47 

1 5JZ7 5,A,B,D 


180-91 

1 5R9 1 ,A,B 

SOD 

186- 75 

1.5Z130C 

PWC 

237-147 

2L60 

EDL 

400- 68 

1Z33T10,5 

INRI 

215- 48 


PWC 


1 5R10,A,B 

SOD 

188-162 

1 5Z140,A,B,D 

PWC 

238-124 

2L65 

EDL 

401 - 80 

1Z36AB 

♦ BNT 

216-158 

1 5JZ7 5C 

PWC 

180-92 

1 5R1 1 ,A,B 

SOD 

190-146 

1.5Z140C 

PWC 

238-125 

2L70 

EDL 

402- 8 

1Z39AB 

♦ BNT 

218- 56 

1 5JZ8 2,A,B,D 


182-144 

1 5R12AB 

SOD 

193- 56 

1.5Z1 50,A,B,D 

PWC 

239-128 

2L75 

EDL 

402- 89 

1Z43AB 

♦ BNT 

219-132 


PWC 


1 5R13,A,B 

SOD 

195- 85 

15Z150C 

PWC 

239-129 

2L80 

EDL 

403- 30 

1Z47AB 

♦ BNT 

221 - 72 

1 5JZ82C 

PWC 

182-145 

1 5R15AB 

SOD 

198- 58 

1.5Z160,A,B,D 

PWC 

240-146 

2L85 

EDL 

404- 24 

1Z51,A,B 

♦ BNT 

223- 22 

1 5JZ9 1 ,A,B,D 


186- 73 

1.5R16AB 

SOD 

200- 34 

1 5Z160C 

PWC 

240-147 

2L90 

EDL 

404- 49 

1Z56AB 

♦ BNT 

224-100 


PWC 


1 5R18AB 

SOD 

202-149 

1 5Z175 ,A,B,D 

PWC 

241-132 

2L95 

EDL 

404-103 

1Z62,A,B 

♦ BNT 

226- 53 

1 5JZ9 1C 

PWC 

186- 74 

1 5R20AB 

SOD 

205- 89 

1.5Z175C 

PWC 

241-133 

2L100 

EDL 

405- 36 

1Z68AB 

♦ BNT 

227-109 

1 5JZ10,A,B,D 

PWC 

188-160 

1 5R22AB 

SOD 

207- 74 

1.5Z180,A,B,D 

PWC 

242- 91 

2L110 

EDL 

406- 65 

1Z75AB 

♦ BNT 

229- 25 

1 5JZ10C 

PWC 

188-161 

1 5R24,A,B 

SOD 

209- 52 

15Z180C 

PWC 

242- 92 

2L120 

EDL 

406-104 

1Z82AB 

♦ BNT 

230-105 

1 5JZ1 1 ,A,B,D 

PWC 

190-144 

1 5R27AB 

SOD 

211-140 

1.5Z200,A,B,D 

PWC 

243-127 

2L130 

EDL 

407- 58 

1Z9 1 ,A,B 

♦ BNT 

232- 43 

1 5JZ11C 

PWC 

190-145 

T5R30AB 

SOD 

213-135 

15Z200C 

PWC 

243-128 

2L140 

EDL 

407- 81 

1Z100AB 

♦ BNT 

233- 84 

1 5JZ1 2 ,A,B,D 

PWC 

193- 54 

1 5R33AB 

SOD 

215-104 

1 5Z220,A,B,D 

PWC 

244- 49 

2L150 

EDL 

408- 16 

1ZC3 3T10,5 

INRI 

167- 51 

1 5JZ12C 

PWC 

193- 55 

1 5R36,A,B 

SOD 

217- 11 

15Z220C 

PWC 

244- 50 

2L159 

EDL 

383- 99 

1ZC3 6T10,5 

INRB 

168- 9 

1 5JZ13,A,B,D 

PWC 

195- 83 

1 5R39AB 

SOD 

218- 92 

02Z56A 

TOSJ 

172-113 

2L160 

EDL 

408- 96 


INRI 


1 5JZ13C 

PWC 

195- 84 

1 5R43AB 

SOD 

219-169 

02Z62A 

TOSJ 

174- 77 

2L170 

EDL 

409- 25 

1ZC3 9T10,5 

INRB 

168-159 

1 5JZ1 4 ,A,B,D 

PWC 

196-100 

1 5R47AB 

SOD 

221 -114 

02Z68A 

TOSJ 

176-203 

2L180 

EDL 

409- 42 


INRI 


1 5JZ14C 

PWC 

196-101 

1.5R51AB 

SOD 

223- 56 

02Z75A 

TOSJ 

179- 47 

2L190 

EDL 

409 - 69 

1ZC4 3T10,5 

INRB 

169-158 

1 5JZ1 5 ,A,B,D 

PWC 

198- 56 

1 5R56AB 

SOD 

224 -143 

02Z82A 

TOSJ 

181-102 

2L200 

EDL 

409-101 


INRI 


1 5JZ15C 

PWC 

198- 57 

1 5R62 ,A,B 

SOD 

226- 87 

02Z9 1A 

TOSJ 

185- 28 

2L209 

EDL 

389- 28 

1ZC4 7T10,5 

INRB 

170-163 

1 5JZ1 6 ,A,B,D 

PWC 

200- 32 

1 5R68AB 

SOD 

227 -148 

02Z10A 

TOSJ 

187- 95 

2L210 

EDL 

410- 50 


INRI 


1 5JZ16C 

PWC 

200- 33 

1.5R75AB 

SOD 

229- 61 

02Z11A 

TOSJ 

189-141 

2L220 

EDL 

410- 64 

1ZC5 1T10,5 

INRB 

172- 6 

1 5JZ1 7 ,A,B,D 

PWC 

201 - 43 

1 5R82,A,B 

SOD 

230-141 

02Z12A 

TOSJ 

191-177 

2L230 

EDL 

410- 80 


INRI 


1 5JZ17C 

PWC 

201 - 44 

1.5R91 AB 

SOD 

232- 74 

02Z13A 

TOSJ 

194- 74 

2L240 

EDL 

410- 93 

1ZC5 6T10,5 

INRB 

173- 73 

1 5JZ18 ,A,B,D 

PWC 

202-147 

1 5R100AB 

SOD 

233-123 

02Z15A 

TOSJ 

197- 15 

2L250 

EDL 

411- 9 


INRI 


1 5JZ18C 

PWC 

202-148 

1.5R1 10AB 

SOD 

235 - 84 

02Z16A 

TOSJ 

199- 25 

2L259 

EDL 

392- 14 

1ZC6 2T10,5 

INRB 

175- 48 

1 5JZ19 ,A,B,D 

PWC 

204- 1 

1 5R120,A,B 

SOD 

236-11 1 

02Z18A 

TOSJ 

201 -100 

2L260 

EDL 

411-56 


INRI 


1 5JZ19C 

PWC 

204- 2 

1 5R130,A,B 

SOD 

237 -145 

2A1 8 

HAFO 

170- 21 

2L270 

EDL 

411-70 

1ZC6 8T10,5 

INRB 

177-168 

1 5JZ20,A,B,D 

PWC 

205- 87 

1 5R140AB 

SOD 

238-123 

2A21 

HAFO 

172- 63 

2L280 

EDL 

411-82 


INRI 


1 5JZ20C 

PWC 

205- 88 

1.5R150AB 

SOD 

239-127 

2A22 

HAFO 

171 - 73 

2L290 

EDL 

411-96 

1ZC7 5T10,5 

INRB 

180-39 

1 5JZ22 ,A,B,D 

PWC 

207- 72 

1 5R160AB 

SOD 

240-145 

2A25 

HAFO 

167-145 

2L300 

EDL 

412- 10 


INRI 


1 5JZ22C 

PWC 

207- 73 

1 5R175AB 

SOD 

241-131 

2A28 

HAFO 

166-101 

2L309 

EDL 

393- 67 

1ZC8 2T10,5 

INRB 

182- 87 

1 5JZ24 ,A,B,D 

PWC 

209- 50 

1 5R180AB 

SOD 

242- 90 

2A30 

SOD 

292- 58 

2L359 

EDL 

395- 50 


INRI 


1.5JZ24C 

PWC 

209-51 

1 5R200AB 

SOD 

243-126 

2A43 

HAFO 

166- 68 

2L409 

EDL 

396- 49 

1ZC9 1T10,5 

INRB 

186-20 

1 5JZ25 ,A,B,D 

PWC 

210- 50 

1 5Z6 8,A,B,D 

PWC 

178- 52 

2A44 

HAFO 

166-190 

2L459 

EDL 

398- 4 


INRI 


1.5JZ25C 

PWC 

210- 51 

1.5Z6.8C 

PWC 

178- 53 

2A47 

HAFO 

169- 47 

2L509 

EDL 

398-105 

1ZC 10T10,5 

INRB 

188- 96 

1.5JZ27 ,A,B,D 

PWC 

211-138 

1 5Z7 5AB.D 

PWC 

180- 93 

2A1200 

SOD 

378- 89 

2L559 

EDL 

400- 36 


INRI 


1.5JZ27C 

PWC 

211-139 

1.5Z7.5C 

PWC 

180- 94 

2A 

♦ CRL 

579- 95 

2L609 

EDL 

400- 69 

1ZC1 1T10,5 

INRB 

190- 91 

1.5JZ30 ,A,B,D 

PWC 

213-133 

1 5Z8.2 ,A,B,D 

PWC 

182-147 

2AA119 

MINA 

249- 58 

2L659 

EDL 

401 - 81 


INRI 


1 5JZ30C 

PWC 

213-134 

1.5Z8.2C 

PWC 

182-148 

♦ PHIC 

♦ RADF 


2L709 

EDL 

402- 9 

1 ZC 1 2T10,5 

INRB 

192-165 

1 5JZ33 ,A,B,D 

PWC 

215-102 

1.5Z9 1 ,A,B,D 

PWC 

186- 76 

2AF1 

♦ INRI 

304- 26 

2L759 

EDL 

402- 90 


INRI 


1 5JZ33C 

PWC 

215-103 

1 5Z9 1C 

PWC 

186- 77 

2AF1LH 

♦ INRI 

304- 32 

2L809 

EDL 

403- 31 

1ZC13T10,5 

INRB 

195- 29 

1 5JZ36 ,A,B,D 

PWC 

217- 9 

1 5Z10,A,B,D 

PWC 

188-163 

2AF1LV 

♦ INRI 

304- 27 

2L859 

EDL 

404- 25 


INRI 


1 5JZ36C 

PWC 

217- 10 

1 5Z10C 

PWC 

188-164 

2AF1PLH 

INRI 

304- 33 

2L909 

EDL 

404- 50 

1ZC1 5T 10,5 

INRB 

197-181 

1 5JZ39 ,A,B,D 

PWC 

216- 40 

1 5Z11 ,A,B,D 

PWC 

190-147 

2AF1PLV 

INRI 

304- 34 

2L959 

EDL 

404-104 


INRI 


1 5JZ39C 

PWC 

218- 91 

1.5Z11C 

PWC 

190-148 

2AF1PPF 

INRI 

304- 35 

2L1009 

EDL 

405- 37 

1 ZC 1 6T10,5 

INRB 

199-167 

1 5JZ43 ,A,B,D 

PWC 

219-167 

1 5Z1 2,A,B,D 

PWC 

193- 57 

2AF1PPP 

INRI 

304- 36 

2N681 

AGESY 

415- 37 


INRI 


1 5JZ43C 

PWC 

219-168 

1 5Z12C 

PWC 

193- 58 

2AF2 

♦ INRI 

315- 52 

♦ ESMF 

INRB 


1ZC 1 8T10,5 

INRB 

202- 90 

1.5JZ45,A,B,D 

PWC 

220-103 

1 5Z1 3 ,A,B,D 

PWC 

195- 86 

2AF2LH 

♦ INRI 

315- 60 

INRC 

INRI 



INRI 


1 5JZ45C 

PWC 

220-104 

1 5Z13C 

PWC 

195- 87 

2AF2LV 

♦ INRI 

315- 53 

INRJ 

MISI 


1ZC20T10,5 

INRB 

205- 38 

1 5JZ47 

PWC 

221-111 

1 5Z14,A,B,D 

PWC 

196-103 

2AF2PLH 

INRI 

315- 61 

♦ MOTA 

♦ NAT 



INRI 


1 5JZ47 ,A,B,D 

PWC 

221 -112 

1 5Z14C 

PWC 

196-104 

2AF2PLV 

INRI 

315- 62 

♦ RCA 

SCN 


1ZC22T10,5 

INRB 

207- 17 

1 5JZ47C 

PWC 

221 -113 

1.5Z1 5 ,A,B,D 

PWC 

198- 59 

2AF2PPF 

INRI 

315- 63 

♦ SEN 

SES 



INRI 


1 5JZ50,A,B,D 

PWC 

222- 73 

1 5Z15C 

PWC 

198- 60 

2AF2PPP 

INRI 

315-64 

SOIF 

SST 


1ZC24T10,5 

INRB 

209- 2 

1 5JZ50C 

PWC 

222- 74 

1 5Z16 ,A,B,D 

PWC 

200- 35 

2AF4 

♦ INRI 

334- 52 

SYN 

TEC 



INRI 


1 5JZ51 ,A,B,D 

PWC 

223- 54 

15Z16C 

PWC 

200- 36 

2AF4LH 

♦ INRI 

334- 61 

TEK 

TNC 


1ZC27T10,5 

INRB 

211-80 

1 5JZ51C 

PWC 

223- 55 

1 5Z1 7 ,A,B,D 

PWC 

201 - 46 

2AF4LV 

♦ INRI 

334- 53 


WESY 



INRI 


1 5JZ52AB,D 

PWC 

223-166 

1 5Z17C 

PWC 

201 - 47 

2AF4PLH 

INRI 

334- 62 

2N681A 

SCN 

415- 54 

1ZC30T10!5 

INRB 

213- 82 

1 5JZ52C 

PWC 

223-167 

1 5Z1 8 ,A,B,D 

PWC 

202-150 

2AF4PLV 

INRI 

334- 63 


TEK 



INRI 


1 5JZ56,A,B,D 

PWC 

224-141 

15Z18C 

PWC 

202-151 

2AF4PPF 

INRI 

334- 64 

2N682 

AGESY 

419-107 

125AGD 

SCN 

165- 74 

1 5JZ56C 

PWC 

224-142 

1 5Z19 ,A,B,D 

PWC 

204- 4 

2AF4PPP 

INRI 

334- 65 

♦ ESMF 

INRB 


1 5DKZ6 8,A,B 

TEK 

178- 49 

1 5JZ62,A,B,D 

PWC 

226- 85 

1 5Z19C 

PWC 

204- 5 

2AF05 

♦ INRI 

296- 51 

INRC 

INRI 


1 5DKZ7 5,A,B 

TEK 

180-90 

1.5JZ62C 

PWC 

226- 86 

1 5Z20,A,B,D 

PWC 

205-90 

2AF05LH 

♦ INRI 

296- 56 

INRJ 

MISI 


1 5DKZ8 2,A,B 

TEK 

182-143 

1.5JZ68,A,B,D 

PWC 

227-146 

1 5Z20C 

PWC 

205-91 

2AF05LV 

♦ INRI 

296- 52 

♦ MOTA 

♦ NAT 


1 5DKZ9 1,A,B 

TEK 

186- 72 

1 5JZ68C 

PWC 

227-147 

1.5Z22,A,B,D 

PWC 

207- 75 

2AF05PLH 

INRI 

296- 57 

♦ RCA 

SCN 


1 5DKZ10AB 

TEK 

188-159 

1 5JZ75 ,A,B,D 

PWC 

229- 59 

1 5Z22C 

PWC 

207- 76 

2AF05PLV 

INRI 

296- 58 

♦ SEN 

SES 


1 5DKZ1 1 ,A,B 

TEK 

190-143 

1 5JZ75C 

PWC 

229- 60 

1 5Z24 ,A,B,D 

PWC 

209- 53 

2AF05PPF 

INRI 

296- 59 

SOIF 

SST 


1 5DKZ12AB 

TEK 

193- 52 

1 5JZ82,A,B,D 

PWC 

230-139 

1 5Z24C 

PWC 

209- 54 

2AF05PPP 

INRI 

296- 60 

SYN 

TEC 


1 5DKZ13,A,B 

TEK 

193- 53 

1 5JZ82C 

PWC 

230-140 

1.5Z25,A,B,D 

PWC 

210- 53 

2ASLD1 

SOD 

386- 38 

TEK 

TNC 


1 5DKZ15AB 

TEK 

195- 82 

1 5JZ91 ,A,B,D 

PWC 

232- 72 

1 5Z25C 

PWC 

210- 54 

2ASLD2 

SOD 

390- 38 


WESY 


1 5DKZ16AB 

TEK 

198- 55 

1 5JZ91C 

PWC 

232- 73 

1.5Z27 ,A,B,D 

PWC 

211-141 

2ASLD3 

SOD 

394- 73 

JAN2N682 

GESY 

419-108 

1 5DKZ18AB 

TEK 

200- 31 

1 5JZ100,A,B,D 


233-121 

1 5Z27C 

PWC 

211-142 

2ASLD4 

SOD 

397- 52 

INRC 

TRW 


1 5DKZ20AB 

TEK 

205- 86 


PWC 


1 5Z30,A,B,D 

PWC 

213-136 

2ASLD5 

SOD 

400- 8 

2N682A 

SCN 

420- 17 

1 5DKZ22AB 

TEK 

207- 71 

1 5JZ100C 

PWC 

233-122 

1 5Z30C 

PWC 

213-137 

2ASLD6 

SOD 

401 - 63 


TEK 


1 5DKZ24AB 

TEK 

209- 49 

1 5JZ105,A,B,D 


234-1 11 

1 5Z33 ,A,B,D 

PWC 

215-105 

2ASLD7 

SOD 

402- 67 

2N683 

AGESY 

426- 90 

1 5DKZ27AB 

TEK 

211 -137 


PWC 


1 5Z33C 

PWC 

215-106 

2ASLD8 

SOD 

404- 13 

♦ ESMF 

INRB 


1 5DKZ30AB 

TEK 

213-132 

1 5JZ105C 

PWC 

234-112 

1 5Z36,A,B,D 

PWC 

217- 12 

2ASLD9 

SOD 

404- 99 

INRC 

INRI 


1 5DKZ33AB 

TEK 

215-101 

1.5JZ110,A,B,D 


235- 82 

1.5Z36C 

PWC 

217- 13 

2ASLD10 

SOD 

406- 53 

INRJ 

MISI 


1 5DKZ36AB 

TEK 

217- 8 


PWC 


1 5Z39 ,A,B,D 

PWC 

218- 93 

2ASLD10TRA 

SOD 

406- 51 

♦ MOTA 

♦ NAT 


1 5DKZ39AB 

TEK 

218- 90 

1 5JZ1IOC 

PWC 

235- 83 

1 5Z39C 

PWC 

218- 94 

2ASLD10TRB 

SOD 

406- 52 

PHIC 

♦ RCA 


1 5DKZ43AB 

TEK 

219-166 

1.5JZ120,A,B,D 


236-109 

1 5Z43 ,A,B,D 

PWC 

219-170 

2ASLD15 

SOD 

408- 78 

! SCN 

♦ SEN 


1 5DKZ47AB 

TEK 

221 -110 


PWC 


1 5Z43C 

PWC 

219-171 

2ASLD15TR 

SOD 

408- 79 

SES 

SOIF 


1 5DKZ51AB 

TEK 

223- 53 

1 5JZ120C 

PWC 

236-110 

1.5Z45 ,A,B,D 

PWC 

220-105 

2ASLD20 

SOD 

410- 44 

SST 

SYN 


1 5DKZ56AB 

TEK 

224-140 

1 5JZ130,A,B,D 


237-143 

1.5Z45C 

PWC 

220-106 

2ASLD25 

SOD 

411-51 

♦ TAGS 

TEC 


1 5DKZ62AB 

TEK 

226- 84 


PWC 


1 5Z47 ,A,B,D 

PWC 

221 -115 

2ASLD30 

SOD 

412- 48 

TEK 

TNC 


1 5DKZ68AB 

TEK 

227-145 

1 5JZ130C 

PWC 

237-144 

1 5Z47C 

PWC 

221 -116 

2ASLD35 

SOD 

412- 61 


WESY 


1 5DKZ75AB 

TEK 

229- 58 

1 5JZ140,A,B,D 


238-120 

1 5Z50,A,B,D 

PWC 

222- 75 

2ASLD40 

SOD 

412- 91 

JAN2N683 

GESY 

426- 91 

1 5E1 

PWC 

301 -103 


PWC 


1 5Z50C 

PWC 

222- 76 

2ASLD40TR 

SOD 

412- 92 

INRC 

TRW 


1 5E2 

PWC 

312-103 

1 5JZ140C 

PWC 

238-121 

1 5Z5 1,A,B,D 

PWC 

223- 57 

2ASLD45 

SOD 

412-110 

2N683A 

SCN 

427- 5 

1 5E3 

PWC 

322- 59 

1 5JZ150,A,B,D 


239-125 

1 5Z51C 

PWC 

223- 58 

2ASLD50 

SOD 

413- 14 

♦ TAGS 

TEK 


1 5E4 

PWC 

331- 89 


PWC 


1 5Z52,A,B,D 

PWC 

223-168 

2ASLD75 

SOD 

413- 21 

2N683AS 

♦ TAGS 

427- 52 

1 5E05 

PWC 

294- 94 

1 5JZ150C 

PWC 

239-126 

15Z52C 

PWC 

223-169 

2ASLD100 

SOD 

413- 28 

2N683S 

♦ TAGS 

427- 53 

1 5E5 

PWC 

341 - 27 

1.5JZ160,A,B,D 


240-143 

1 5Z56,A,B,D 

PWC 

224-144 

2ASLD120 

SOD 

413- 33 

2N684 

AGESY 

430-100 

1 5E6 

PWC 

349- 3 


PWC 


1 5Z56C 

PWC 

224-145 

2EM015 

PWC 

292- 24 

♦ ESMF 

INRB 


1 5E7 

PWC 

356- 9 

1 5JZ160C 

PWC 

240-144 

1 5Z62,A,B,D 

PWC 

226- 88 

2F1 

PWC 

302- 60 

INRC 

INRI 


1 5E8 

PWC 

361 - 79 

1 5JZ175 ,A,B,D 


241 -129 

15Z62C 

PWC 

226- 89 

2F2 

PWC 

313- 66 

INRJ 

MISI 


1 5E10 

PWC 

371-108 


PWC 


1 5Z68 ,A,B,D 

PWC 

227-149 

2F3 

PWC 

323- 3 

♦ MOTA 

♦ NAT 


1 5E12 

PWC 

378- 77 

1 5JZ175C 

PWC 

241-130 

15Z68C 

PWC 

227-150 

2F4A 

PWC 

332- 52 

♦ RCA 

SCN 


1 5E18 

PWC 

388- 33 

1.5JZ180,A,B,D 


242- 88 

1 5Z75 ,A,B,D 

PWC 

229- 62 

2F05 

PWC 

295- 33 

♦ SEN 

SES 


1 5 J 1 

PWC 

301 -104 


PWC 


15Z75C 

PWC 

229- 63 

2F6 

PWC 

349- 72 

SST 

SYN 


1 5J2 

PWC 

312-104 

1 5JZ180C 

PWC 

242- 89 

1 5Z82AB,D_ 

PWC 

230-142 

2F8 

PWC 

362- 22 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

2N684 



2N691 



2N900 

AUNI 

497- 76 

2N1770 



2N1777A 



(cont) 

TEC 


(cont) 

SCN 


♦ FSC 

SSI 


(cont) 

SOIF 


(cont) 

SCN 


TEK 

TNC 


♦ SEN 

SES 



TEC 


SST 

TEC 


TEC 

TNC 



WESY 


SOIF 

SSI 


2N901 

AUNI 

497- 77 


TNC 


JAN2N1777A 

GESY 

450- 92 

2N684A 

SCN 

430-107 

SYN 

♦ TAGS 


SSI 

TEC 


2N1770A 

♦AGESY 

414-106 


TEC 



TEK 


TEK 

WESY 


2N948 

♦ FSC 

416- 42 

♦ ESMF 

INRB 


2N1778 

♦AGESY 

457- 55 

2N685 

AGESY 

436- 17 

JAN2N691 

INRC 

471 - 15 

SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


♦ ESMF 

INRB 


♦ ESMF 

INRB 


2N691A 

♦ TAGS 

471 - 39 


UNI 


INRJ 

MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


2N691AS 

♦ TAGS 

471-40 

2N949 

♦ FSC 

421 - 86 

SCN 

TEC 


INRJ 

MISI 


INRJ 

MISI 


2N691S 

♦ TAGS 

471 - 41 

SSI 

TEC 



TNC 


PHIC 

SCN 


♦ MOTA 

♦ NAT 


2N692 

AGESY 

475- 10 


UNI 


2N1771 

♦AGESY 

418- 84 

SES 

SOIF 


PHIC 

♦ RCA 


♦ ESMF 

INRB 


2N950 

♦ FSC 

423- 27 

♦ ESMF 

INRB 


SST 

TAGS 


SCN 

♦ SEN 


INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 



TNC 


SES 

SOIF 


INRJ 

MISI 



UNI 


INRJ 

MISI 


2N1792 

A WESY 

422- 63 

SST 

SYN 


♦ NAT 

PHIC 


2N951 

♦ FSC 

432- 31 

SCN 

SES 


GESY 

INRB 


♦ TAGS 

TEC 


SCN 

♦ SEN 


SSI 

TEC 


SOIF 

SST 


INRC 

INRI 


TEK 

TNC 


SES 

SOIF 



UNI 


TEC 

TNC 


INRJ 

♦ NAT 



WESY 


SSI 

SYN 


2N1595 

♦ ATII 

418- 9 

2N1771A 

♦AGESY 

418- 86 

SES 

TNC 


JAN2N685 

GESY 

436- 18 

♦ TAGS 

TEK 


♦ ESMF 

ETC 


♦ ESMF 

INRB 


JAN2N1792 

GESY 

420-105 

INRC 

TRW 



WESY 


♦ FSC 

GESY 


INRC 

INRI 



INRC 


2N685A 

SCN 

436- 44 

JAN2N692 

INRC 

475- 11 

MISI 

♦ MOTA 


INRJ 

MISI 


2N1793 

A WESY 

429- 97 

♦ TAGS 

TEK 


2N692A 

♦ TAGS 

475- 61 

SCN 

SES 


SCN 

TEC 


GESY 

INRB 


2N685AS 

♦ TAGS 

436- 92 

2N692AS 

♦ TAGS 

475- 62 

SOIF 

SSI 



TNC 


INRC 

INRI 


2N685S 

♦ TAGS 

436- 93 

2N692S 

♦ TAGS 

475- 63 

SST 

TAGS 


JAN2N1771 A 

GESY 

419- 42 

INRJ 

♦ NAT 


2N686 

AGESY 

441- 9 

2N764 

TEC 

497- 26 

TEC 

TEK 



TEC 


SES 

SYN 


♦ ESMF 

INRB 


2N765 

TEC 

497- 41 

TUB 

TIID 


2N1772 

♦AGESY 

424- 98 


TNC 


INRC 

INRI 


2N766 

TEC 

497- 57 

TIIF 

TNC 


♦ ESMF 

INRB 


JAN2N1793 

GESY 

428- 59 

INRJ 

MISI 


2N767 

TEC 

497- 84 


UNI 


INRC 

INRI 



INRC 


♦ MOTA 

♦ NAT 


2N876 

AUNI 

414- 27 

2N1595A 

SES 

418- 37 

INRJ 

MISI 


2N1794 

A WESY 

431-101 

♦ RCA 

SCN 


♦ FSC 

SES 


TEC 

TEK 


SCN 

SES 


GESY 

INRB 


♦ SEN 

SES 


SSI 

TEC 


2N1596 

♦ ATII 

423- 97 

SOIF 

SST 


INRC 

INRI 


SST 

SYN 


2N877 

A UNI 

416- 52 

♦ ESMF 

ETC 


TAGS 

TEC 


INRJ 

♦ NAT 


TEC 

TEK 


ESMF 

♦ FSC 


♦ FSC 

GESY 



TNC 


SES 

SYN 


TNC 

WESY 


♦ GESY 

MISI 


MISI 

♦ MOTA 


2N1772A 

♦AGESY 

424 -101 


TNC 


JAN2N686 

GESY 

441 - 10 

SES 

SSI 


SCN 

SES 


♦ ESMF 

INRB 


2N1795 

A WESY 

440- 41 

INRC 

TRW 



TEC 


SOIF 

SSI 


INRC 

INRI 


GESY 

INRB 


2N686A 

SCN 

441 - 18 

2N878 

A UNI 

421 - 97 

SST 

TAGS 


INRJ 

MISI 


INRC 

INRI 



TEK 


ESMF 

♦ FSC 


TEC 

TEK 


SCN 

TEC 


INRJ 

♦ NAT 


2N687 

AGESY 

444 - 49 

♦ GESY 

MISI 


TUB 

TIID 



TNC 


SES 

SYN 


♦ ESMF 

INRB 


SES 

SSI 


TIIF 

TNC 


JAN2N1772A 

GESY 

425- 73 


TNC 


INRC 

INRI 



TEC 



UNI 



TEC 


JAN2N1795 

GESY 

438- 40 

INRJ 

MISI 


2N879 

A UNI 

423- 41 

2N1596A 

SES 

424- 41 

2N1773 

♦AGESY 

430- 75 


INRC 


♦ MOTA 

♦ NAT 


ESMF 

♦ FSC 


TEC 

TEK 


♦ ESMF 

INRB 


2N1796 

A WESY 

445-100 

PHIC 

♦ RCA 


♦ GESY 

MISI 


2N1597 

♦ ATII 

432- 90 

INRC 

INRI 


GESY 

INRB 


SCN 

♦ SEN 


SES 

SSI 


♦ ESMF 

ETC 


INRJ 

MISI 


INRC 

INRI 


SES 

SOIF 



TEC 


♦ FSC 

GESY 


PHIC 

SCN 


INRJ 

♦ NAT 


SST 

SYN 


2N880 

AUNI 

430- 24 

MISI 

♦ MOTA 


SES 

SOIF 


SES 

SYN 


♦ TAGS 

TEC 


ESMF 

♦ FSC 


SCN 

SES 


SST 

TEC 



TNC 


TEK 

TNC 


♦ GESY 

MISI 


SOIF 

SSI 



TNC 


2N1797 

A WESY 

448- 59 


WESY 


SES 

SSI 


SST 

TAGS 


2N1773A 

♦AGESY 

430- 78 

GESY 

INRB 


JAN2N687 

GESY 

444- 50 


TEC 


TEC 

TEK 


♦ ESMF 

INRB 


INRC 

INRI 


INRC 

TRW 


2N881 

A UNI 

432- 44 

TUB 

TIID 


INRC 

INRI 


INRJ 

♦ NAT 


2N687A 

SCN 

444- 74 

ESMF 

♦ FSC 


TIIF 

TNC 


INRJ 

MISI 


SES 

SYN 


♦ TAGS 

TEK 


♦ GESY 

MISI 



UNI 


SCN 

TEC 



TNC 


2N687AS 

♦ TAGS 

444-107 

SES 

SSI 


2N1597A 

SES 

433- 42 


TNC 


JAN2N1797 

INRC 

446- 41 

2N687S 

♦ TAGS 

444-108 


TEC 


TEC 

TEK 


2N1774 

♦AGESY 

434- 2 

2N1798 

A WESY 

456-109 

2N688 

AGESY 

452- 10 

2N882 

♦ FSC 

442- 31 

2N1598 

♦ ATII 

442- 57 

♦ ESMF 

INRB 


GESY 

INRB 


♦ ESMF 

INRB 


SSI 

UNI 


♦ ESMF 

♦ FSC 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


2N883 

AUNI 

448- 85 

GESY 

MISI 


INRJ 

MISI 


INRJ 

♦ NAT - 


INRJ 

MISI 


♦ FSC 

SSI 


♦ MOTA 

SCN 


PHIC 

SCN 


SES 

SYN 


♦ MOTA 

♦ NAT 


2N884 

AUNI 

414-28 

SES 

SOIF 


SES 

SOIF 



TNC 


PHIC 

♦ RCA 


♦ FSC 

SES 


SSI 

SST 


SST 

TAGS 


JAN2N1798 

GESY 

454- 62 

SCN 

♦ SEN 


SSI 

TEC 


TAGS 

TEC 


TEC 

TNC 



INRC 


SES 

SOIF 


2N884A 

TEC 

414- 25 

TEK 

TUB 


2N1774A 

♦AGESY 

434- 5 

2N1799 

A WESY 

467- 7 

SSI 

SST 


2N885 

AUNI 

416- 53 

TIID 

TIIF 


♦ ESMF 

INRB 


INRB 

INRC 


SYN 

♦ TAGS 


♦ FSC 

♦ GESY 


TNC 

UNI 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


TEC 

TEK 


SES 

SSI 


2N1598A 

SES 

442- 89 

INRJ 

MISI 


♦ NAT 

SES 


TNC 

WESY 


SST 

TEC 


TEC 

TEK 


SCN 

TEC 


SYN 

TNC 


JAN2N688 

GESY 

452- 11 

2N885A 

TEC 

416- 43 

2N1599 

♦ ATII 

449- 2 


TNC 


JAN2N1799 

INRC 

460- 86 

INRC 

TRW 


2N886 

AUNI 

421 - 98 

♦ ESMF 

♦ FSC 


JAN2N1774A 

GESY 

434- 96 

2N1800 

A WESY 

473- 72 

2N688A 

SCN 

452- 36 

♦ FSC 

♦ GESY 


GESY 

MISI 



TEC 


INRB 

INRC 


♦ TAGS 

TEK 


SES 

SSI 


♦ MOTA 

SCN 


2N1775 

♦AGESY 

440- 99 

INRI 

INRJ 


2N688AS 

♦ TAGS 

452- 88 


TEC 


SOIF 

SSI 


♦ ESMF 

INRB 


♦ NAT 

SES 


2N688S 

♦ TAGS 

452- 89 

2N886A 

TEC 

421 - 87 

SST 

TAGS 


INRC 

INRI 


SYN 

TNC 


2N689 

AGESY 

458 - 93 

2N887 

AUNI 

423- 42 

TEC 

TEK 


INRJ 

MISI 


JAN2N1800 

INRC 

467- 94 

♦ ESMF 

INRB 


♦ FSC 

♦ GESY 


TUB 

TIID 


PHIC 

SCN 


2N1801 

A WESY 

471-104 

INRC 

INRI 


SES 

SSI 


TIIF 

TNC 


SES 

SOIF 


INRB 

INRC 


INRJ 

MISI 


SST 

TEC 



UNI 


SST 

TEC 


INRI 

INRJ 


♦ MOTA 

♦ NAT 


2N887A 

TEC 

423- 28 

2N1599A 

TEC 

449- 48 


TNC 


♦ NAT 

SES 


j PHIC 

♦ RCA 


2N888 

AUNI 

430- 25 

2N1600 

INRB 

418- 76 

2N1775A 

♦AGESY 

440-101 

SYN 

TNC 


SCN 

♦ SEN 


♦ FSC 

♦ GESY 


INRC 

INRI 


♦ ESMF 

INRB 


2N1802 

A WESY 

476- 39 

SES 

SOIF 


SES 

SSI 


INRJ 

SCN 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


SSI 

SST 



TEC 


SES 

SSI 


INRJ 

MISI 


INRI 

INRJ 


SYN 

♦ TAGS 


2N888A 

TEC 

430- 22 

TEC 

TNC 


SCN 

TEC 


♦ NAT 

SES 


TEC 

TEK 


2N889 

AUNI 

432- 45 

2N1601 

INRB 

424- 87 


TNC 


SYN 

TNC 


TNC 

WESY 


♦ FSC 

♦ GESY 


INRC 

INRI 


2N1776 

♦AGESY 

443- 18 

2N1803 

A WESY 

480- 42 

JAN2N689 

GESY 

458- 94 

SES 

SSI 


INRJ 

SCN 


♦ ESMF 

INRB 


INRB 

INRC 


INRC 

TRW 



TEC 


SES 

SSI 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


2N689A 

SCN 

459- 5 

2N889A 

TEC 

432- 32 

TEC 

TNC 


INRJ 

MISI 


♦ NAT 

SES 


♦ TAGS 

TEK 


2N890 

♦ FSC 

442- 32 

2N1602 

INRB 

433- 98 

PHIC 

SCN 


SYN 

TNC 


2N689AS 

♦ TAGS 

459- 49 

SSI 

UNI 


INRC 

INRI 


SES 

SOIF 


2N1804 

A WESY 

483- 23 

2N689S 

♦ TAGS 

459- 50 

2N891 

♦ FSC 

448- 86 

INRJ 

SCN 


SST 

TAGS 


INRB 

INRC 


2N690 

AGESY 

465- 24 

SSI 

UNI 


SES 

SSI 


TEC 

TNC 


INRI 

INRJ 


♦ ESMF 

INRB 


2N892 

AUNI 

497- 12 

TEC 

TNC 


2N1776A 

♦AGESY 

443- 20 

SES 

SYN 


INRC 

INRI 


♦ FSC 

SSI 


2N1603 

INRB 

443- 9 

♦ ESMF 

INRB 



TNC 


INRJ 

MISI 



TEC 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


2N1805 

A WESY 

460- 33 

♦ NAT 

PHIC 


2N893 

SSI 

497- 13 

INRJ 

SCN 


INRJ 

MISI 


INRB 

INRC 


♦ RCA 

SCN 


TEC 

UNI 


SES 

SSI 


SCN 

TEC 


INRI 

INRJ 


♦ SEN 

SES 


2N894 

AUNI 

497- 18 

TEC 

TNC 



TNC 


♦ NAT 

SES 


SOIF 

SSI 


♦ FSC 

SSI 


2N1604 

INRB 

449- 99 

JAN2N1776A 

GESY 

443- 71 

SYN 

TNC 


SYN 

♦ TAGS 



TEC 


INRC 

INRI 



TEC 


JAN2N1805 

INRC 

460- 87 

TEK 

TNC 


2N895 

AUNI 

497- 19 

INRJ 

SCN 


2N1777 

♦AGESY 

449-1 10 

2N1806 

A WESY 

467- 4 


WESY 


SSI 

TEC 


SES 

SSI 


♦ ESMF 

INRB 


INRB 

INRC 


JAN2N690 

INRC 

465- 25 

2N896 

AUNI 

497- 33 

TEC 

TNC 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


2N690A 

AGESY 

465-106 

♦ FSC 

SSI 


2N1686 

ATEC 

497- 31 

INRJ 

MISI 


♦ NAT 

SES 


♦ TAGS 

TEK 



TEC 


2N1687 

ATEC 

497- 47 

PHIC 

SCN 


SYN 

TNC 


2N690AS 

♦ TAGS 

465 -100 

2N897 

AUNI 

497- 34 

2N1688 

ATEC 

497- 63 

SES 

SOIF 


JAN2N1806 

INRC 

467- 95 

2N690S 

♦ TAGS 

465-101 

SSI 

TEC 


2N1689 

ATEC 

497- 89 

SST 

TAGS 


2N1807 

A WESY 

471-101 

2N691 

AGESY 

471 - 14 

2N898 

AUNI 

497- 49 

2N1770 

♦AGESY 

414-104 

TEC 

TNC 


INRB 

INRC 


♦ ESMF 

INRB 


♦ FSC 

SSI 


♦ ESMF 

INRB 


2N1777A 

♦AGESY 

450- 4 

INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 



TEC 


INRC 

INRI 


♦ ESMF 

INRB 


♦ NAT 

SES 


INRJ 

MISI 


2N899 

AUNI 

497- 50 

INRJ 

MISI 


INRC 

INRI 


SYN 

TNC 


♦ NAT 

PHIC 


SSI 

TEC 


SCN 

SES 


INRJ 

MISI 


2N1842 

♦AGESY 

415- 28 
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1. TYPE No. CROSS 1ND 


EX 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

hi M ■ 1 



TYPE No. 



2N1842 



2N1848 



2N1882 

AUNI 

4/2-35 

2N2026 

AGESY 

431 - 33 

2N2328 

♦AGESY 

442- 84 

(cont) 

♦ ESMF 


(cont) 

INRC 


SOIF 

TEC 


INRB 

INRC 


♦ ESMF 

♦ FSC 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


2N1883 

AUNI 

424- 6 

INRI 

INRJ 


MISI 

SCN 


INRI 

INRJ 


! MISI 

♦ MOTA 


SOIF 

TEC 


♦ NAT 

SES 


SES 

SSI 


MISI 

♦ MOTA 


NAT 

PHIC 


2N1884 

AUNI 

430- 49 


WESY 


TEC 

TNC 


NAT 

SCN 


SCN 

♦ SEN 


SOIF 

TEC 


2N2027 

AGESY 

437- 91 


♦ UNI 


♦ SEN 

SES 


SES 

TEC 


2N1885 

AUNI 

432-109 

INRB 

INRC 


JAN2N2328 

TEC 

442- 1 

TEC 

TEK 


TEK 

TNC 


SOIF 

TEC 


INRI 

INRJ 



UNI 


TNC 

WESY 



WESY 


2N1909 

AGESY 

415- 81 

♦ NAT 

SES 


2N2328A 

♦ FSC 

442- 85 

2N1842A 

AWESY 

415- 33 

2N1848A 

AWESY 

444- 12 

INRB 

INRC 



WESY 


♦ GESY 

SCN 


GESY 

INRB 


GESY 

INRB 


INRI 

INRJ 


JAN2N2027 

none 

438- 70 

SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


NAT 

SES 


2N2028 

AGESY 

441 - 54 


UNI 


INRJ 

♦ MOTA 


INRJ 

♦ MOTA 


SOIF 

SYN 


INRB 

INRC 


JAN2N2328A 

TEC 

442- 2 

♦ RCA 

♦ SEN 


♦ RCA 

♦ SEN 



WESY 


INRI 

INRJ 



UNI 


TEC 

TEK 


SOIF 

TEC 


2N1910 

AGESY 

420- 85 

♦ NAT 

SES 


2N2329 

♦AGESY 

449- 44 

2N1842B 

INRB 

415- 34 


TEK 


INRB 

INRC 



WESY 


♦ ESMF 

♦ FSC 


INRC 

INRI 


2N1848B 

INRB 

444- 36 

INRI 

INRJ 


2N2029 

AGESY 

445-105 

MISI 

SCN 


INRJ 

TEK 


INRC 

INRI 


NAT 

SES 


INRB 

INRC 


SSI 

TEC 


2N1843 

♦AGESY 

419- 63 

INRJ 

TEK 


SOIF 

SYN 


INRI 

INRJ 


TNC 

♦ UNI 


♦ ESMF 

INRB 


2N1849 

♦AGESY 

451 - 35 


WESY 


♦ NAT 

SES 


JAN2N2329 

TEC 

448- 72 

INRC 

INRI 


♦ ESMF 

INRB 


JAN2N1910 

GESY 

420-106 


WESY 



UNI 


INRJ 

MISI 


INRC 

INRI 



INRC 


JAN2N2029 

none 

446- 65 

2N2329A 

♦ FSC 

449- 45 

♦ MOTA 

NAT 


INRJ 

MISI 


2N1911 

AGESY 

428- 22 

2N2030 

AGESY 

453-104 

SCN 

SSI 


SCN 

♦ SEN 


♦ MOTA 

NAT 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


TEC 

UNI 


SES 

TEC 


PHIC 

SCN 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


2N2344 

GESY 

414- 86 

TEK 

TNC 


♦ SEN 

SES 


NAT 

PHIC 


♦ NAT 

SES 


SCN 

SES 



WESY 


TEC 

TEK 


SES 

SOIF 


JAN2N2030 

none 

454- 93 

TEC 

♦ UNI 


2N1843A 

AWESY 

419- 72 

TNC 

WESY 


SYN 

WESY 


2N2031 

INRB 

420- 84 

2N2345 

AGESY 

418- 23 

GESY 

INRB 


2N1849A 

AWESY 

451 - 54 

JAN2N1911 

GESY 

428- 60 

INRC 

INRI 


SCN 

SES 


INRC 

INRI 


GESY 

INRB 



INRC 


INRJ 

SES 


TEC 

♦ UNI 


INRJ 

♦ MOTA 


INRC 

INRI 


2N1912 

AGESY 

431 - 32 

JAN2N2031 

GESY 

420-107 

2N2346 

AGESY 

424- 24 

♦ RCA 

♦ SEN 


INRJ 

♦ MOTA 


INRB 

INRC 



INRC 


SCN 

SES 


SOIF 

TEC 


♦ RCA 

♦ SEN 


INRI 

INRJ 


2N2322 

♦AGESY 

414- 89 

TEC 

♦ UNI 



TEK 


SOIF 

TEC 


NAT 

SES 


♦ ESMF 

ETC 


2N2347 

AGESY 

430- 58 

2N1843B 

INRB 

419- 86 


TEK 


SOIF 

SYN 


♦ FSC 

MISI 


SCN 

SES 


INRC 

INRI 


2N1849B 

INRB 

451-91 


WESY 


♦ MOTA 

SCN 


TEC 

♦ UNI 


INRJ 

TEK 


INRC 

INRI 


2N1913 

AGESY 

437 - 83 

SES 

SOIF 


2N2348 

AGESY 

433- 25 

2N1844 

♦AGESY 

426- 5 

INRJ 

TEK 


INRB 

INRC 


SSI 

SST 


SCN 

SES 


♦ ESMF 

INRB 


2N1850 

♦AGESY 

458- 27 

INRI 

INRJ 


TEC 

♦ Til 


TEC 

♦ UNI 


INRC 

INRI 


♦ ESMF 

INRB 


NAT 

PHIC 


TNC 

♦ UNI 


2N2503 

A INRC 

421 - 18 

INRJ 

MISI 


INRC 

INRI 


SES 

SOIF 


2N2322A 

♦ FSC 

414- 90 

INRB 

INRI 


♦ MOTA 

NAT 


INRJ 

MISI 


SYN 

WESY 


♦ GESY 

SCN 


INRJ 

SES 


PHIC 

SCN 


♦ MOTA 

NAT 


JAN2N1913 

GESY 

438- 41 

SES 

SSI 


2N2504 

A INRC 

428- 95 

♦ SEN 

SES 


PHIC 

SCN 



INRC 


TEC 

UNI 


INRB 

INRI 


TEC 

TEK 


♦ SEN 

SES 


2N1914 

AGESY 

441 - 53 

2N2323 

♦AGESY 

418- 29 

INRJ 

SES 


TNC 

WESY 


TEC 

TEK 


INRB 

INRC 


♦ ESMF 

ETC 


2N2505 

A INRC 

438-105 

2N1844A 

AWESY 

426- 25 

TNC 

WESY 


INRI 

INRJ 


♦ FSC 

MISI 


INRB 

INRI 


GESY 

INRB 


2N1850A 

GESY 

458 - 49 

NAT 

SES 


♦ MOTA 

SCN 


INRJ 

SES 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 


SOIF 

SYN 


SES 

SOIF 


2N2506 

INRB 

446- 88 

INRJ 

♦ MOTA 


INRI 

INRJ 



WESY 


SSI 

SST 


INRC 

INRI 


♦ RCA 

♦ SEN 


♦ MOTA 

♦ RCA 


2N1915 

AGESY 

445- 99 

TEC 

♦ Til 


INRJ 

SES 


SOIF 

TEC 


♦ SEN 

SOIF 


INRB 

INRC 


TNC 

♦ UNI 


2N2507 

A INRC 

455- 20 


TEK 


TEC 

WESY 


INRI 

INRJ 


JAN2N2323 

GESY 

417- 92 

INRB 

INRI 


2N1844B 

INRB 

426- 62 

2N1850B 

INRB 

458 - 76 

NAT 

PHIC 


TEC 

UNI 


INRJ 

SES 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


SES 

SOIF 


2N2323A 

♦ FSC 

418-30 

2N2508 

A INRC 

461 - 38 

INRJ 

TEK 



INRJ 


SYN 

WESY 


♦ GESY 

SCN 


INRB 

INRI 


2N1845 

♦AGESY 

430- 92 

2N1869 

AUNI 

414- 56 

JAN2N1915 

GESY 

446- 42 

SES 

SSI 


INRJ 

SES 


♦ ESMF 

INRB 


TEC 

TNC 



INRC 


TEC 

UNI 


2N2542 

INRB 

421 - 19 

INRC 

INRI 


2N1870 

AUNI 

416-102 

2N1916 

AGESY 

453- 96 

JAN2N2323A 

GESY 

417- 93 

INRC 

INRI 


INRJ 

MISI 


TEC 

TNC 


INRB 

INRC 


TEC 

UNI 



INRJ 


♦ MOTA 

NAT 


2N1870A 

AUNI 

416-103 

INRI 

INRJ 


2N2324 

♦AGESY 

424- 31 

2N2543 

INRB 

428- 96 

SCN 

♦ SEN 



TEC 


NAT 

PHIC 


♦ ESMF 

ETC 


INRC 

INRI 


SES 

TEC 


JAN2N1870A 

TEC 

416- 61 

SES 

SOIF 


♦ FSC 

MISI 



INRJ 


TEK 

TNC 



UNI 


SYN 

WESY 


♦ MOTA 

SCN 


2N2544 

INRB 

438-106 


WESY 


2N1871 

AUNI 

422- 37 

JAN2N1916 

GESY 

454- 63 

SES 

SOIF 


INRC 

INRI 


2N1845A 

AWESY 

430- 95 

CNS 

TEC 

499- 83 


INRC 


SSI 

SST 



INRJ 


GESY 

INRB 



TNC 


2N1929 

♦ GESY 

414- 78 

TEC 

♦ Til 


2N2545 

INRB 

446- 89 

INRC 

INRI 


2N1871A 

AUNI 

422- 38 


SCN 


TNC 

♦ UNI 


INRC 

INRI 


INRJ 

♦ MOTA 



TEC 


2N1930 

♦AGESY 

417-108 

JAN2N2324 

GESY 

422- 96 


INRJ 


♦ RCA 

♦ SEN 


JAN2N 1871A 

TEC 

421 -106 


SCN 


TEC 

UNI 


2N2546 

INRB 

455- 21 

TEC 

TEK 



UNI 


2N1931 

♦AGESY 

423- 80 

2N2324A 

♦ FSC 

424- 32 

INRC 

INRI 


2N1845B 

INRB 

430- 96 

2N1872 

AUNI 

424- 12 


SCN 


♦ GESY 

SCN 



INRJ 


INRC 

INRI 


TEC 

TNC 


2N1932 

♦AGESY 

430- 32 

SES 

SSI 


2N2547 

INRB 

461 - 39 

INRJ 

TEK 


2N1872A 

AUNI 

424- 13 


SCN 


TEC 

UNI 


INRC 

INRI 


2N1846 

♦AGESY 

435- 36 

CNS 

TEC 


2N1933 

♦AGESY 

432- 72 

JAN2N2324A 

GESY 

422- 97 


INRJ 


♦ ESMF 

INRB 


JAN2N1872A 

TEC 

423- 56 


SCN 


TEC 

UNI 


2N2548 

INRB 

468- 86 

INRC 

INRI 



UNI 


2N1934 

♦AGESY 

440- 73 

2N2325 

♦AGESY 

430- 62 

INRC 

INRI 


INRJ 

MISI 


I2N1873 

AUNI 

430- 52 


SCN 


♦ ESMF 

ETC 



INRJ 


♦ MOTA 

NAT 


CNS 

TEC 

500- 39 

2N1935 

♦AGESY 

442- 48 

♦ FSC 

MISI 


2N2549 

INRB 

477- 84 

PHIC 

SCN 



TNC 



SCN 


♦ MOTA 

SCN 


INRC 

INRI 


♦ SEN 

SES 


2N1873A 

CNS 

500- 40 

2N2009 

ATEC 

414- 82 

SES 

SOIF 



INRJ 


TEC 

TEK 


2N1874 

AUNI 

433- 5 

ETC 

SCN 


SSI 

SST 


2N2550 

INRB 

484- 35 

TNC 

WESY 


CNS 

TEC 

501 -108 


UNI 


TEC 

♦ Til 


INRC 

INRI 


2N1846A 

AWESY 

435- 57 


TNC 


2N2010 

ATEC 

418- 18 

TNC 

♦ UNI 



INRJ 


GESY 

INRB 


2N1874A 

AUNI 

433- 6 

ETC 

SCN 


2N2325A 

♦ FSC 

430- 63 

2N2573 

♦ AMOTAI 

415- 64 

INRC 

INRI 



TEC 



UNI 


♦ GESY 

SCN 


2N2574 

♦ AMOTA 

420- 46 

INRJ 

♦ MOTA 


JAN2N1874A 

TEC 

432- 57 

2N2011 

ATEC 

424- 18 

SES 

SSI 


2N2575 

♦ AMOTA 

427- 66 

♦ RCA 

♦ SEN 



UNI 


ETC 

SCN 


TEC 

UNI 


2N2576 

♦ AMOTA 

436-107 

SOIF 

TEC 


2N1875 

AUNI 

414- 57 


UNI 


2N2326 

♦AGESY 

433- 32 

2N2577 

♦ AMOTA 

445- 9 


TEK 


CNS 

TEC 

499 - 30 

2N2012 

ETC 

433- 13 

♦ ESMF 

ETC 


2N2578 

♦ AMOTA 

452-104 

2N1846B 

INRB 

435- 96 

2N1875A 

TEC 

414- 58 

SCN 

TEC 


♦ FSC 

MISI 


2N2579 

♦ AMOTA 

459- 60 

INRC 

INRI 



UNI 



UNI 


♦ MOTA 

SCN 


2N2619 

♦ ESMF 

463- 41 

INRJ 

TEK 


2N1876 

AUNI 

416-104 

2N2013 

ATEC 

442- 73 

SES 

SOIF 


♦ GESY 

INRB 


2N1847 

♦AGESY 

441 - 2 


TEC 


ETC 

SCN 


SSI 

TEC 


INRC 

INRI 


♦ ESMF 

INRB 


2N1876A 

TEC 

416-105 


UNI 


♦ Til 

TNC 


INRJ 

MISI 


INRC 

INRI 



UNI 


2N2014 

ATEC 

449- 25 


♦ UNI 


SCN 

TAGS 


INRJ 

MISI 


2N1877 

AUNI 

422- 39 

SCN 

UNI 


JAN2N2326 

GESY 

431 -104 


TEC 


♦ MOTA 

NAT 



TEC 


2N2023 

AGESY 

415- 82 

TEC 

UNI 


2N2679 

ATEC 

416- 48 

SCN 

♦ SEN 


2N1877A 

TEC 

422- 40 

INRB 

INRC 


2N2326A 

♦ FSC 

433- 33 


UNI 


SES 

TEC 



UNI 


INRI 

INRJ 


♦ GESY 

SCN 


2N2679A 

TEC 

416- 49 

TEK 

TNC 


2N1878 

AUNI 

424- 14 

♦ NAT 

SES 


SES 

SSI 


2N2680 

ATEC 

421- 93 


WESY 



TEC 



WESY 


TEC 

UNI 



UNI 


2N1847A 

AWESY 

441 - 5 

2N1878A 

TEC 

424- 15 

2N2024 

AGESY 

420- 86 

JAN2N2326A 

GESY 

431 -105 

2N2680A 

TEC 

421 - 94 

GESY 

INRB 



UNI 


INRB 

INRC 


TEC 

UNI 


2N2681 

ATEC 

423- 37 

INRC 

INRI 


2N1879 

AUNI 

430- 53 

INRI 

INRJ 


2N2327 

♦AGESY 

440- 89 


UNI 


INRJ 

♦ MOTA 



TEC 


♦ NAT 

SES 


♦ ESMF 

♦ FSC 


2N2681A 

TEC 

423- 38 

♦ RCA 

♦ SEN 


2N1879A 

TEC 

430- 54 


WESY 


MISI 

SCN 


2N2682 

ATEC 

432- 40 

TEC 

TEK 



UNI 


JAN2N2024 

none 

421 - 11 

SES 

SSI 



UNI 


2N1847B 

INRB 

441 - 6 

2N1880 

AUNI 

433- 7 

2N2025 

AGESY 

428- 27 

TEC 

TNC 


2N2682A 

TEC 

432- 41 

INRC 

INRI 



TEC 

1 

INRB 

INRC 



♦ UNI 


2N2683 

ATEC 

416- 44 

INRJ 

TEK 


2N1880A 

TEC 

433- 8 

INRI 

INRJ 


2N2327A 

♦ FSC 

440- 90 

SSI 

UNI 


2N1848 

♦AGESY 

443-104 


UNI 


♦ NAT 

SES 


♦ GESY 

SCN 


2N2683A 

TEC 

416- 45 

♦ ESMF 

INRB 


2N1881 

AUNI 

416-100 


WESY 


SSI 

TEC 


2N2684 

ATEC 

421- 88 

cont next col 



SOIF 

TEC 


JAN2N2025 

none 

428- 81 


UNI 


SSI 

UNI 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 





hi Ml 1 ! 1 

■HiKlslsfc] 


nmu mm 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

Mi 11111 M 

TEC 

U4HLU 



488- 38 

2N3541 



2N3$d2 

AWESY 

4/8 - 2 

2N4162 

♦ AMOTA 


2N2685 

ATEC 

423- 29 

INRB 

INRI 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


2N4183 

♦ AMOTA 

415- 4 

SSI 

UNI 


INRJ 

SES 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


2N4184 

♦ AMOTA 

418- 96 

2N2685A 

TEC 

423- 30 

JAN2N3105 

none 

488- 88 

2N3555 

♦ ATII 

416-109 


SES 


2N4185 

♦ AMOTA 

425- 3 

2N2686 

ATEC 

432- 33 

2N3106 

INRB 

490- 87 

TEC 

TUB 


2N3893 

AWESY 

481 - 21 

2N4186 

♦ AMOTA 

434- 17 

SSI 

UNI 


INRC 

INRI 



UNI 


INRB 

INRC 


2N4187 

♦ AMOTA 

443- 30 

2N2686A 

TEC 

432- 34 

INRJ 

SES 


2N3556 

♦ ATII 

422- 43 

INRI 

INRJ 


2N4188 

♦ AMOTA 

450- 15 

2N2687 

ATEC 

416- 46 

JAN2N3106 

none 

490-106 

TEC 

TUB 



SES 


2N4189 

♦ AMOTA 

457- 68 


UNI 


2N3228 

♦ ARCA 

433- 75 


UNI 


2N3894 

AWESY 

484- 58 

2N4190 

♦ AMOTA 

463- 52 

2N2688 

ATEC 

421-90 

ATEI 

♦ FSC 


2N3557 

♦ ATII 

424- 36 

INRB 

INRC 


2N4191 

♦ AMOTA 

415- 5 


UNI 


TAGS 

TEC 


TEC 

TUB 


INRI 

INRJ 


2N4192 

♦ AMOTA 

418-97 

2N2689 

ATEC 

423- 31 

2N3254 

TEC 

414- 10 


UNI 



SES 


2N4193 

♦ AMOTA 

425- 4 


UNI 



UNI 


2N3558 

♦ ATII 

433- 37 

2N3895 

AWESY 

489- 42 

2N4194 

♦ AMOTA 

434- 18 

2N2690 

ATEC 

432- 35 

2N3255 

TEC 

416- 24 

TEC 

TUB 


INRB 

INRC 


2N4195 

♦ AMOTA 

443- 31 


UNI 



UNI 



UNI 


INRI 

INRJ 


2N4196 

♦ AMOTA 

450- 16 

2N2888 

INRB 

436- 19 

2N3256 

TEC 

421 - 65 

2N3559 

♦ ATII 

416-1 10 


SES 


2N4197 

♦ AMOTA 

457- 69 

INRC 

INRI 



UNI 


TEC 

TUB 


2N3896 

♦ ARCA 

427- 30 

2N4198 

♦ AMOTA 

463- 53- 


INRJ 


2N3257 

TEC 

414- 11 


UNI 



♦ TAGS 


2N4199 

♦ AMOTA 

442- 93 

2N2889 

INRB 

441- 11 


UNI 


2N3560 

♦ ATII 

422- 44 

2N3897 

♦ ARCA 

436- 72 

JAN2N4199 

MOTA 

442- 92 

INRC 

INRI 


2N3258 

TEC 

416- 25 

TEC 

TUB 



♦ TAGS 


2N4200 

♦ AMOTA 

449 56 


INRJ 



UNI 



UNI 


2N3898 

♦ ARCA 

452- 66 

JAN2N4200 

MOTA 

449- 55 

2N3001 

♦ ATM 

416- 50 

2N3259 

TEC 

421 - 66 

2N3561 

♦ ATII 

424- 37 


♦ TAGS 


2N4201 

♦ AMOTA 

457- 37 

SST 

TEC 



UNI 


TEC 

TUB 


2N3899 

♦ ARCA 

465- 78 

JAN2N4201 

MOTA 

457- 36 

TUB 

UNI 


2N3269 

ATEI 

499-104 


UNI 



♦ TAGS 


2N4202 

♦ AMOTA 

463- 7 

2N3002 

♦ ATII 

421 - 95 


♦ FSC 


2N3562 

♦ ATII 

433- 38 

2N3936 

SSI 

425- 72 

JAN2N4202 

MOTA 

463- 6 

TEC 

tub 


2N3270 

ATEI 

501 -100 

TEC 

TUB 


2N3937 

SSI 

434- 93 

2N4203 

♦ AMOTA 

470- 80 


UNI 



♦ FSC 



UNI 


2N3938 

SSI 

443- 70 

JAN2N4203 

MOTA 

470- 79 

2N3003 

♦ ATII 

423- 39 

2N3271 

ATEI 

502-110 

2N3649 

♦ ESMF 

420- 8 

2N3939 

SSI 

450- 89 

2N4204 

♦ AMOTA 

474- 6 

TEC 

TUB 



♦ FSC 


GESY 

MISI 


2N3940 

SSI 

457-108 

JAN2N4204 

MOTA 

474- 5 


UNI 


2N3272 

ATEI 

504- 98 


SOIF 


2N3986 

INRB 

460- 34 

JAN2N4205 

none 

479- 66 

2N3004 

♦ ATII 

432- 42 


♦ FSC 


2N3650 

A GESY 

426-101 

INRC 

INRI 


JAN2N4206 

none 

482- 12 

TEC 

tub 


2N3273 

♦ FSC 

424- 52 

♦ ESMF 

MISI 



INRJ 


2N4212 

♦ AMOTA 

414- 80 


UNI 


TEC 

UNI 


♦ RCA 

SOIF 


2N3987 

INRB 

467- 8 

ETC 

♦ FSC 


2N3005 

♦ ATII 

416- 51 

2N3274 

♦ FSC 

433- 52 

2N3651 

A GESY 

436- 29 

INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


SST 

TEC 


TEC 

UNI 


♦ ESMF 

MISI 



INRJ 



UNI 


TUB 

UNI 


2N3275 

♦ FSC 

442- 95 

♦ RCA 

SOIF 


2N3988 

INRB 

471-105 

2N4213 

♦ AMOTA 

418- 14 

2N3006 

♦ ATII 

421 - 96 

TEC 

UNI 


2N3652 

A GESY 

444- 60 

INRC 

INRI 


ETC 

♦ FSC 


TEC 

TUB 


2N3276 

♦ FSC 

449- 58 

♦ ESMF 

MISI 



INRJ 


SSI 

TEC 



UNI 


TEC 

UNI 


♦ RCA 

SOIF 


2N3989 

INRB 

476- 40 


UNI 


2N3007 

♦ ATII 

423- 40 

2N3353 

AWESY 

421 - 34 

2N3653 

A GESY 

452- 21 

INRC 

INRI 


2N4214 

♦ AMOTA 

424- 4 

TEC 

TUB 


INRB 

INRC 


♦ ESMF 

MISI 



INRJ 


ETC 

♦ FSC 



UNI 


INRI 

INRJ 


♦ RCA 

SOIF 


2N3990 

INRB 

480- 43 

SSI 

TEC 


2N3008 

TEC 

432- 43 

2N3354 

AWESY 

429 - 34 

2N3654 

A GESY 

420- 9 

INRC 

INRI 



UNI 


♦ Til 

TUB 


INRB 

INRC 


♦ ESMF 

MISI 



INRJ 


2N4215 

♦ AMOTA 

430- 48 


UNI 


INRI 

INRJ 



SOIF 


2N3991 

INRB 

483- 24 

ETC 

♦ FSC 


2N3027 

SST 

416-64 

2N3355 

INRB 

439- 75 

2N3655 

A GESY 

426-102 

INRC 

INRI 


SSI 

TEC 


TEC 

UNI 


INRC 

INRI 


♦ ESMF 

MISI 



INRJ 



UNI 


.JAN2N3027 

UNI 

415-110 

INRJ 

WESY 



SOIF 


2N3992 

INRB 

486- 35 

2N4216 

♦ AMOTA 

432-107 

2N3028 

TEC 

422- 5 

2N3356 

INRB 

447- 34 

2N3656 

A GESY 

436- 30 

INRC 

INRI 


ETC 

♦ FSC 



UNI 


INRC 

INRI 


♦ ESMF 

MISI 



INRJ 


SSI 

TEC 


JAN2N3028 

UNI 

421 - 52 

INRJ 

WESY 



SOIF 


2N4096 

♦ FSC 

418- 1 


UNI 


2N3029 

TEC 

423- 66 

2N3357 

AWESY 

455-102 

2N3657 

A GESY 

444- 61 

SSI 

TEC 


2N4217 

♦ FSC 

440- 84 


UNI 


INRB 

INRC 


♦ ESMF 

MISI 



UNI 


SSI 

TEC 


JAN2N3029 

UNI 

422- 98 

INRI 

INRJ 



SOIF 


2N4097 

♦ FSC 

423- 89 


UNI 


2N3030 

TEC 

416- 65 

2N3358 

AWESY 

461 - 95 

2N3658 

A GESY 

452- 22 

SSI 

TEC 


2N4218 

♦ FSC 

442- 68 


UNI 


INRB 

INRC 


♦ ESMF 

MISI 



UNI 


SSI 

TEC 


JAN2N3030 

UNI 

416- 1 

INRI 

INRJ 



SOIF 


2N4098 

♦ FSC 

432- 82 


UNI 


2N3031 

TEC 

422- 6 

2N3359 

AWESY 

469- 70 

2N3668 

♦ RCA 

426- 63 

SSI 

TEC 


2N4219 

♦ FSC 

449- 17 


UNI 


INRB 

INRC 


2N3669 

♦ RCA 

435- 97 

2N4101 

♦ ARCA 

463- 27 

TEC 

UNI 


JAN2N3031 

UNI 

421 - 53 

INRI 

INRJ 


2N3670 

♦ RCA 

451 - 92 


ATEI 


2N4316 

♦ AFSC 

425- 93 

2N3032 

TEC 

423- 67 

2N3360 

AWESY 

473- 9 

2N3753 

A.GESY 

419- 49 

2N4102 

♦ ARCA 

462-100 


SSI 



UNI 


INRB 

INRC 



NAT 


2N4103 

♦ ARCA 

464- 25 

2N4317 

♦ AFSC 

435- 11 

JAN2N3032 

UNI 

422- 99 

INRI 

INRJ 


2N3754 

AGESY 

425- 88 

2N4108 

♦ FSC 

418- 2 


SSI 


2N3091 

A INRC 

467- 5 

2N3361 

AWESY 

478- 56 


NAT 


SSI 

TEC 


2N4318 

♦ AFSC 

443- 84 

INRB 

INRI 


INRB 

INRC 


2N3755 

AGESY 

435- 1 


UNI 



SSI 


INRJ 

SES 


INRI 

INRJ 



NAT 


2N4109 

♦ FSC 

423- 90 

2N4319 

♦ AFSC 

451- 7 

JAN2N3091 

INRC 

467- 96 

2N3362 

AWESY 

481 - 45 

2N3756 

AGESY 

443- 79 

SSI 

TEC 


2N4320 

TEC 

497- 27 

2N3092 

A INRC 

471-102 

INRB 

INRC 



NAT 



UNI 


2N4321 

TEC 

497- 42 

INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 


2N3757 

AGESY 

450-107 

2N4110 

♦ FSC 

432- 83 

2N4322 

TEC 

497- 58 

INRJ 

SES 


2N3363 

AWESY 

484-101 


NAT 


SSI 

TEC 


2N4323 

TEC 

497- 69 

2N3093 

A INRC 

476- 37 

INRB 

INRC 


2N3758 

AGESY 

458- 12 


UNI 


2N4324 

TEC 

497- 85 

INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 



NAT 


2N4144 

TEC 

414- 2 

2N4325 

TEC 

497- 93 

INRJ 

SES 


2N3364 

INRB 

489- 78 

2N3759 

AGESY 

464- 18 


UNI 


2N4326 

TEC 

497- 29 

JAN2N3093 

INRC 

477 - 6 

INRC 

INRI 



NAT 


2N4145 

TEC 

416- 2 

2N4327 

TEC 

497- 45 

2N3094 

A INRC 

480- 40 

INRJ 

WESY 


2N3760 

AGESY 

470-100 


UNI 


2N4328 

TEC 

497- 61 

INRB 

INRI 


2N3525 

ATEI 

449 - 78 


NAT 


2N4146 

TEC 

421 - 54 

2N4329 

TEC 

497- 71 

INRJ 

SES 


♦ FSC 

♦ RCA 


2N3761 

AGESY 

474- 62 


UNI 


2N4330 

TEC 

497- 87 

2N3095 

A INRC 

483- 21 

TAGS 

TEC 



NAT 


2NT4 147 

TEC 

422-100 

2N4331 

TEC 

497- 95 

INRB 

INRI 


2N3528 

♦ RCA 

433 - 1 1 

2N3870 

♦ ARCA 

427 - 29 


UNI 


2N4332 

TEC 

416- 57 

INRJ 

SES 


2N3529 

♦ RCA 

449- 23 

2N3871 

♦ ARCA 

436- 71 

2N4148 

TEC 

429-109 

2N4333 

TEC 

421 -103 

JAN2N3095 

INRC 

483- 79 

2N3530 

AWESY 

421 - 45 

2N3872 

♦ ARCA 

452- 65 


UNI 


2N4334 

TEC 

423- 49 

2N3096 

A INRC 

486- 33 

INRB 

INRC 


2N3873 

♦ ARCA 

465- 77 

2N4149 

TEC 

431 -106 

2N4335 

TEC 

430- 27 

INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 


2N3884 

AWESY 

421 - 23 


UNI 


2N4336 

TEC 

432- 51 

INRJ 

SES 


2N3531 

AWESY 

429- 57 

INRB 

INRC 


2N4151 

♦ AMOTA 

415- 2 

2N4337 

TEC 

440- 69 

2N3097 

A INRC 

488- 37 

INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


2N4152 

♦ AMOTA 

418- 94 

2N4361 

AWESY 

428- 25 

INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 



SES 


2N4153 

♦ AMOTA 

425- 1 

INRB 

INRC 


INRJ 

SES 


2N3532 

AWESY 

439-101 

2N3885 

AWESY 

429- 1 

2N4154 

♦ AMOTA 

434- 15 

INRI 

INRJ 


JAN2N3097 

INRC 

488- 87 

INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


2N4155 

♦ AMOTA 

443- 28 

NAT 

SES 


2N3098 

A INRC 

490- 86 

INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


2N4156 

♦ AMOTA 

450- 13 


SYN 


INRB 

INRI 


2N3533 

INRB 

447- 62 


SES 


2N4157 

♦ AMOTA 

457- 66 

2N4362 

AWESY 

437- 86 

INRJ 

SES 


INRC 

INRI 


2N3886 

AWESY 

439- 24 

2N4158 

♦ AMOTA 

463- 50 

INRB 

INRC 


JAN2N3098 

none 

490-105 

INRJ 

WESY 


INRB 

INRC 


2N4159 

♦ AMOTA 

415- 3 

INRI 

INRJ 


2N3099 

INRB 

467- 6 

2N3534 

AWESY 

456- 21 

INRI 

INRJ 


2N4160 

♦ AMOTA 

418- 95 

NAT 

SES 


INRC 

INRI 


INRB 

INRC 



SES 


2N4161 

♦ AMOTA 

425- 2 


SYN 


INRJ 

SES 


INRI 

INRJ 


2N3887 

AWESY 

446-103 

2N4162 

♦ AMOTA 

434- 16 

2N4363 

AWESY 

453- 99 

JAN2N3099 

none 

467- 97 

2N3535 

AWESY 

462- 13 

INRB 

INRC 


2N4163 

♦ AMOTA 

443- 29 

INRB 

INRC 


2N3100 

A INRC 

471-103 

INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


2N4164 

♦ AMOTA 

450- 14 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRI 


INRI 

INRJ 



SES 


2N4165 

♦ AMOTA 

457- 67 

NAT 

SES 


I INRJ 

SES 


2N3536 

AWESY 

469-103 

2N3888 

AWESY 

455 - 48 

2N4166 

♦ AMOTA 

463- 51 


SYN 


2N3101 

A INRC 

476- 38 

INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


2N4167 

♦ AMOTA 

414-110 

2N4364 

AWESY 

467- 11 

INRB 

INRI 


! INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


2N4168 

♦ AMOTA 

418-90 

INRB 

INRC 


INRJ 

SES 


2N3537 

AWESY 

473- 26 


SES 


2N4169 

♦ AMOTA 

424-106 

INRI 

INRJ 


JAN2N3101 

none 

477- 7 

INRB 

INRC 


2N3889 

AWESY 

461 - 54 

2N4170 

♦ AMOTA 

434- 10 

NAT 

SES 


2N3102 

A INRC 

480- 41 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRC 


2N4171 

♦ AMOTA 

443- 25 


SYN 


INRB 

INRI 


2N3538 

AWESY 

478- 87 

INRI 

INRJ 


2N4172 

♦ AMOTA 

450- 9 

2N4365 

AWESY 

476- 43 

INRJ 

SES 


INRB 

INRC 



SES 


2N4173 

♦ AMOTA 

457- 62 

INRB 

INRC 


2N3103 

A INRC 

483- 22 

INRI 

INRJ 


2N3890 

AWESY 

469- 6 

2N4174 

♦ AMOTA 

463- 47 

INRI 

INRJ 


INRB 

INRI 


2N3539 

AWESY 

481 - 61 

INRB 

INRC 


2N4175 

♦ AMOTA 

415- 1 

NAT 

SES 


INRJ 

SES 


INRB 

INRC 


INRI 

INRJ 


2N4176 

♦ AMOTA 

418- 91 


SYN 


JAN2N3103 

none 

483- 80 

INRI 

INRJ 



SES 


2N4177 

♦ AMOTA 

424-107 

2N4366 

AWESY 

483- 26 

2N3104 

A INRC 

486- 34 

2N3540 

AWESY 

485- 19 

2N3891 

AWESY 

472- 90 

2N4178 

♦ AMOTA 

434- 11 

INRB 

INRC 


INRB 

INRI 


INRB 

INRC 


INRB 

INRC 


2N4179 

♦ AMOTA 

443- 26 

INRI 

INRJ 


INRJ 

SES 


INRI 

INRJ 


INRI 

INRJ 


2N4180 

♦ AMOTA 

450- 10 

NAT 

SES 









SES 


2N4181 

♦ AMOTA 

457- 63 


SYN 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


iiafliMgPM 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 



IsffMBfffl 

hi'ddd WUm 


nEHIffEl 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

2N4367 

AWESY 

4&8 - 40 

2N5273 

♦ Til 

502- 75 

2SF72 

SHEJ 

419- 87 

2SF343 

SHEJ 

428- 88 

2SF784A 

NECJ 

454- 33 

INRB 

INRC 


TIID 

TIIF 


2SF73 

SHEJ 

426- 64 


TSAJ 


2SF785 

NECJ 

460- 64 

INRI 

INRJ 


2N5274 

♦ Til 

505- 69 

2SF74 

SHEJ 

430- 97 

2SF344 

SHEJ 

438- 86 

2SF785A 

NECJ 

460- 65 

NAT 

SES 


TIID 

TIIF 


2SF75 

SHEJ 

435- 98 


TSAJ 


2SF786 

NECJ 

467- 57 


SYN 


2N5275 

♦ Til 

508- 8 

2SF76 

SHEJ 

444- 39 

2SF345 

SHEJ 

446- 76 

2SF786A 

NECJ 

467- 58 

2N4368 

AWESY 

492- 3 

TIID 

TIIF 


2SF77 

SHEJ 

451 - 95 


TSAJ 


2SF788 

NECJ 

476- 72 

INRB 

INRC 


2N5410 

A TRW 

324- 50 

2SF101 

NECJ 

417- 98 

2SF346 

SHEJ 

454-109 

2SF788A 

NECJ 

476- 73 

INRI 

INRJ 


2N5441 

♦ ARCA 

499- 9 

2SF102 

NECJ 

423- 47 


TSAJ 


2SF792 

NECJ 

439- 30 

NAT 

SES 


2N5442 

♦ ARCA 

499- 21 

2SF104 

NECJ 

432- 49 

2SF347 

SHEJ 

461 - 29 

2SF792A 

NECJ 

439- 31 

2N4369 

INRB 

493- 53 

2N5443 

♦ ARCA 

499- 26 

2SF106 

NECJ 

442- 33 


TSAJ 


2SF793 

NECJ 

446-110 

INRC 

INRI 


2N5444 

♦ ARCA 

499- 10 

2SF108 

NECJ 

448- 87 

2SF348 

SHEJ 

468- 63 

2SF793A 

NECJ 

447- 1 

INRJ 

WESY 


2N5445 

♦ ARCA 

499- 22 

2SF112 

NECJ 

428- 9 


TSAJ 


2SF794 

NECJ 

455- 55 

2N4370 

AWESY 

494- 51 

2N5446 

♦ ARCA 

499- 27 

2SF114 

NECJ 

437- 65 

2SF451 

MITJ 

464- 47 

2SF794A 

NECJ 

455- 56 

2N4371 

AWESY 

428- 26 

2N5567 

♦ ARCA 

499- 3 

2SF116 

NECJ 

445- 69 

2SF451A 

MITJ 

464- 48 

2SF795 

NECJ 

461 - 61 

INRB 

INRC 



TEC 


2SF118 

NECJ 

453- 71 

2SF452 

MITJ 

474- 75 

2SF795A 

NECJ 

461 - 62 

INRI 

INRJ 


2N5568 

♦ ARCA 

499- 15 

2SF120 

NECJ 

460- 5 

2SF453 

MITJ 

482- 22 

2SF796 

NECJ 

469- 15 

NAT 

SES 



TEC 


2SF122 

NECJ 

428- 43 

2SF457 

MITJ 

465- 52 

2SF796A 

NECJ 

469- 16 


SYN 


2N5569 

♦ ARCA 

499- 4 

2SF124 

NECJ 

438- 12 

2SF457A 

MITJ 

465- 53 

2SF798 

NECJ 

478- 34 

2N4372 

AWESY 

437 - 87 


TEC 


2SF126 

NECJ 

446- 19 

2SF458 

MITJ 

475 - 27 

2SF798A 

NECJ 

478- 35 

INRB 

INRC 


2N5570 

♦ ARCA 

499- 16 

2SF128 

NECJ 

454- 31 

2SF459 

MITJ 

482- 51 

2SF802 

♦ NECJ 

439-104 

INRI 

INRJ 



TEC 


2SF130 

NECJ 

460- 63 

2SF521 

MITJ 

417-100 

2SF802A 

♦ NECJ 

439-105 

NAT 

SES 


2N5571 

♦ ARCA 

499- 6 

2SF131 

TSAJ 

415- 56 

2SF522 

MITJ 

423- 51 

2SF803 

♦ NECJ 

445- 73 


SYN 



TEC 


2SF132 

TSAJ 

420- 35 

2SF523 

MITJ 

432- 53 

2SF803A 

♦ NECJ 

447- 65 

2N4373 

AWESY 

453-100 

2N5572 

♦ ARCA 

499- 18 

2SF133 

TSAJ 

427- 46 

2SF524 

MITJ 

442- 35 

2SF804 

♦ NECJ 

456- 26 

INRB 

INRC 


2N5573 

♦ ARCA 

499- 7 

2SF134 

TSAJ 

431- 1 

2SF525 

MITJ 

448- 89 

2SF804A 

♦ NECJ 

456- 27 

INRI 

INRJ 


2N5574 

♦ ARCA 

499- 19 

2SF135 

TSAJ 

436- 86 

2SF526 

MITJ 

457 - 18 

2SF805 

♦ NECJ 

462- 19 

NAT 

SES 


2N5719 

AUNI 

421 - 64 

2SF136 

TSAJ 

444-102 

2SF527 

MITJ 

462- 85 

2SF805A 

♦ NECJ 

462- 20 


SYN 


2N5720 

AUNI 

423- 6 

2SF137 

TSAJ 

452- 83 

2SF528 

MITJ 

418- 49 

2SF806 

♦ NECJ 

470- 3 

2N4374 

AWESY 

467- 12 

2N5721 

AUNI 

432- 11 

2SF138 

TSAJ 

459- 44 

2SF529 

MITJ 

424- 58 

2SF806A 

♦ NECJ 

470- 4 

INRB 

INRC 


2N5722 

AUNI 

442- 15 

2SF139 

TSAJ 

458- 81 

2SF530 

MITJ 

433- 64 

2SF808 

NECJ 

479- 28 

INRI 

INRJ 


2N5723 

AUNI 

448- 81 

2SF200 

NECJ 

457-101 

2SF531 

MITJ 

442-101 

2SF808A 

NECJ 

479- 29 

NAT 

SES 


2N5724 

AUNI 

421-104 

2SF201 

NECJ 

463-109 

2SF532 

MITJ 

449 - 70 

2SF812 

TOSJ 

438- 89 


SYN 


2N5725 

AUNI 

423- 50 

2SF202 

NECJ 

470- 93 

2SF533 

MITJ 

457 - 42 

2SF821 

NECJ 

429- 16 

2N4375 

AWESY 

476- 44 

2N5726 

AUNI 

432- 52 

2SF205 

NECJ 

458- 60 

2SF534 

MITJ 

463- 18 

2SF822 

NECJ 

439- 52 

INRB 

INRC 


2N5727 

AUNI 

442- 34 

2SF206 

NECJ 

464- 86 

2SF535 

MITJ 

429- 32 

2SF823 

NECJ 

447- 13 

INRI 

INRJ 


2N5728 

AUNI 

448- 88 

2SF210A 

NECJ 

459- 33 

2SF536 

MITJ 

439- 73 

2SF824 

NECJ 

455- 80 

NAT 

SES 


2N5754 

♦ ARCA 

498-105 

2SF211A 

NECJ 

465- 74 

2SF537 

MITJ 

455 -100 

2SF825 

NECJ 

461 - 75 


SYN 


2N5755 

♦ ARCA 

498-109 

2SF221 

SHEJ 

415- 16 

2SF538 

MITJ 

469- 68 

2SF826 

NECJ 

469- 42 

2N4376 

AWESY 

483- 27 

2N5756 

♦ ARCA 

499- 12 


TSAJ 


2SF539 

MITJ 

478- 53 

2SF832 

NECJ 

456- 23 

INRB 

INRC 


2N5757 

♦ ARCA 

499- 24 

2SF222 

SHEJ 

419- 10 

2SF540 

MITJ 

484- 98 

2SF833 

NECJ 

469-107 

INRI 

INRJ 


2N5787 

♦ AFSC 

416- 3 


TSAJ 


2SF541 

MITJ 

489- 75 

2SF834 

NECJ 

478- 91 

NAT 

SES 


2N5788 

♦ AFSC 

421 - 55 

2SF223 

SHEJ 

425- 30 

2SF542 

MITJ 

492- 67 

2SF835 

NECJ 

485- 23 


SYN 


2N5789 

♦ AFSC 

422-107 


TSAJ 


2SF543 

MITJ 

493-105 

2SF836 

NECJ 

489-106 

2N4377 

AWESY 

488- 41 

2N5790 

♦ AFSC 

432- 3 

2SF224 

SHEJ 

430- 82 

2SF544 

MITJ 

494- 62 

2SF837 

NECJ 

494- 9 

INRB 

INRC 


2N5791 

♦ AFSC 

442- 9 


TSAJ 


2SF551 

NECJ 

467 - 40 

2SF922 

MITJ 

429- 42 

INRI 

INRJ 


2N5792 

♦ AFSC 

448- 80 

2SF225 

SHEJ 

434- 50 

2SF552 

NECJ 

476- 71 

2SF923 

MITJ 

439- 85 

NAT 

SES 


2N5806 

ATM 

436-104 


TSAJ 


2SF553 

NECJ 

483- 47 

2SF924 

MITJ 

456- 4 


SYN 


JAN2N5806 

none 

500- 42 

2SF226 

SHEJ 

443- 46 

2SF554 

NECJ 

488- 59 

2SF925 

MITJ 

469- 83 

2N4378 

AWESY 

492- 4 

2N5807 

ATII 

452-101 


TSAJ 


2SF556 

NECJ 

469- 14 

2SF926 

MITJ 

478- 68 

INRB 

INRC 


JAN2N5807 

none 

503- 39 

2SF227 

SHEJ 

450- 46 

2SF557 

NECJ 

478- 11 

2SF927 

MITJ 

485- 1 

INRI 

INRJ 


2N5808 

ATII 

459- 57 


TSAJ 


2SF558 

NECJ 

484- 66 

2SF928 

MITJ 

489- 86 

NAT 

SES 


JAN2N5808 

none 

505-100 

2SF228 

SHEJ 

457- 85 

2SF559 

NECJ 

489- 49 

2SF929 

MITJ 

492- 74 

2N4379 

AWESY 

493- 54 

2N5809 

ATII 

465-109 


TSAJ 


2SF560 

NECJ 

493-100 

2SF930 

MITJ 

494- 1 

INRB 

INRC 


JAN2N5809 

none 

507- 22 

2SF229 

♦ MATJ 

429-1 10 

2SF562 

♦ NECJ 

456- 29 

2SF931 

MITJ 

494- 66 

INRI 

INRJ 


2N6068 

AMOTA 

498-100 

2SF248 

♦ MATJ 

435- 40 

2SF563 

♦ NECJ 

470- 6 

2SF932 

MITJ 

478- 97 

2N4380 

WESY 

494- 52 

2N6069 

AMOTA 

498-101 

2SF261 

MITJ 

418- 92 

2SF564 

♦ NECJ 

478- 99 

2SF933 

MITJ 

485- 28 

2N4441 

♦ AMOTA 

418- 98 

2N6070 

AMOTA 

498-106 

2SF261A 

MITJ 

418-93 

2SF565 

♦ NECJ 

485 - 32 

2SF934 

MITJ 

489-110 

2N4442 

♦ AMOTA 

434- 19 

2N6071 

AMOTA 

498-1 10 

2SF262 

MITJ 

424-109 

2SF566 

♦ NECJ 

490- 4 

2SF935 

MITJ 

492- 87 

2N4443 

♦ AMOTA 

450- 17 

2N6072 

AMOTA 

499- 11 

2SF262A 

MITJ 

424-1 10 

2SF656 

NECJ 

417- 99 

2SF936 

MITJ 

494- 13 

2N4444 

♦ AMOTA 

463- 54 

2N6073 

AMOTA 

499- 13 

2SF263 

MITJ 

430- 79 

2SF657 

NECJ 

423- 48 

2SF937 

MITJ 

494- 76 

2N4983 

♦AGESY 

416- 6 

2N6074 

AMOTA 

499- 23 

2SF263A 

MITJ 

430- 80 

2SF658 

NECJ 

432- 50 

2SF938 

MITJ 

494-106 

2N4984 

♦AGESY 

416- 10 

2N6075 

AMOTA 

499- 25 

2SF264 

MITJ 

434- 13 

2SF706 

♦ NECJ 

466- 94 

2SF939 

MITJ 

495- 12 

2N4985 

♦AGESY 

416- 11 

20A72 

♦ PHIC 

249- 56 

2SF264A 

MITJ 

434- 14 

2SF707 

♦ NECJ 

476- 27 

2SF940 

♦ MATJ 

433- 72 

2N4986 

♦AGESY 

416- 7 

20A79 

♦ MULB 

247- 87 

2SF265 

MITJ 

440-102 

2SF708 

♦ NECJ 

483- 13. 

2SF1060 

♦ MATJ 

433- 73 


CNS 



♦ PHIC 


2SF266 

MITJ 

443- 27 

2SF709 

♦ NECJ 

488- 30 

2SF1110 

MITJ 

417- 96 

2N4987 

♦AGESY 

416- 8 

2R9 1 ,A,B 

SOD 

186- 92 

2SF267 

MITJ 

448- 14 

2SF717 

NECJ 

474- 94 

2SF1111 

MITJ 

423- 32 

2N4988 

♦AGESY 

416- 12 

2R10,A,B 

SOD 

188-182 

2SF268 

MITJ 

450- 12 

2SF718 

NECJ 

482- 30 

2SF1112 

MITJ 

432- 36 

2N4989 

♦AGESY 

416- 13 

2R1 1 ,A,B 

SOD 

190-165 

2SF269 

MITJ 

457- 65 

2SF719 

NECJ 

487 - 72 

2SF1113 

MITJ 

442- 29 

2N4990 

♦AGESY 

416- 9 

2R1 2,A,B 

SOD 

193- 75 

2SF271 

MITJ 

419- 64 

2SF727 

NECJ 

475 - 40 

2SF1115 

NECJ 

419- 30 

2N4991 

♦AGESY 

598- 29 

2R1 3,A,B 

SOD 

195-104 

2SF271A 

MITJ 

419- 65 

2SF728 

NECJ 

482- 56 

2SF1116 

NECJ 

425- 62 

2N4992 

♦AGESY 

598- 30 

2R15AB 

SOD 

198- 77 

2SF272 

MITJ 

426- 7 

2SF729 

NECJ 

487 - 88 

2SF1117 

NECJ 

434- 80 

2N4993 

♦AGESY 

598- 31 

2R16AB 

SOD 

200- 52 

2SF272A 

MITJ 

426- 8 

2SF731 

NECJ 

427-103 

2SF1118 

NECJ 

450- 76 

2N5060 

♦ AMOTA 

416- 41 

2R18AB 

SOD 

202-167 

2SF273 

MITJ 

430- 93 

2SF732 

NECJ 

437- 34 

2SF1119 

NECJ 

457-100 

♦ SES 

SPR 


2R20AB 

SOD 

205-107 

2SF273A 

MITJ 

430- 94 

2SF733 

NECJ 

445- 49 

2SF1125 

NECJ 

428- 2 


♦ TEC 


2R22AB 

SOD 

207- 92 

2SF274 

MITJ 

435- 38 

2SF734 

NECJ 

453- 37 

2SF1126 

NECJ 

437- 59 

2N5061 

♦ AMOTA 

421 - 85 

2R24AB 

SOD 

209- 70 

2SF274A 

MITJ 

435- 39 

2SF736 

NECJ 

466- 44 

2SF1127 

NECJ 

445- 62 

♦ SES 

SPR 


2R27AB 

SOD 

211 -158 

2SF275 

MITJ 

441- 3 

2SF737 

NECJ 

475 - 96 

2SF1128 

NECJ 

453- 65 


♦ TEC 


2R30AB 

SOD 

213-153 

2SF275A 

MITJ 

441- 4 

2SF738 

NECJ 

482- 92 

2SF1129 

NECJ 

466- 73 

2N5062 

♦ AMOTA 

423- 25 

2R33AB 

SOD 

215-122 

2SF276 

MITJ 

443-106 

2SF739 

NECJ 

488- 7 

2SF1130 

NECJ 

476- 14 

♦ SES 

♦ TEC 


2R36AB 

SOD 

217- 18 

2SF276A 

MITJ 

443-107 

2SF752 

NECJ 

435- 77 

2SF1141 

MITJ 

428-108 

2N5063 

♦ AMOTA 

430- 21 

2R39 AB 

SOD 

218- 99 

2SF277 

MITJ 

448- 18 

2SF752A 

NECJ 

435- 78 

2SF1142 

MITJ 

439- 21 

♦ SES 

♦ TEC 


2R43AB 

SOD 

219-176 

2SF277A 

MITJ 

448- 19 

2SF753 

NECJ 

444- 20 

2SF1143 

MITJ 

446-101 

2N5064 

♦ AMOTA 

432- 29 

2R47 AB 

SOD 

221-121 

2SF278 

MITJ 

451 - 37 

2SF753A 

NECJ 

444- 21 

2SF1144 

MITJ 

455- 45 

♦ SES 

♦ TEC 


2R51 AB 

SOD 

223- 64 

2SF278A 

MITJ 

451 - 38 

2SF754 

NECJ 

464- 87 

2SF1145 

MITJ 

461 - 52 

2N5164 

♦ AMOTA 

419- 40 

2R56AB 

SOD 

224-151 

2SF279 

MITJ 

458- 29 

2SF754A 

NECJ 

464- 88 

2SF1146 

MITJ 

469- 3 

2N5165 

♦ AMOTA 

434- 94 

2R62AB 

SOD 

226- 95 

2SF279A 

MITJ 

458- 30 

2SF755 

NECJ 

458- 61 

2SF1147 

MITJ 

477-109 

2N5166 

♦ AMOTA 

450- 90 

2R68AB 

SOD 

227-156 

2SF291 

MITJ 

420- 20 

2SF755A 

NECJ 

458- 62 

2SF1148 

MITJ 

484- 55 

2N5167 

♦ AMOTA 

464- 3 

2R75AB 

SOD 

229- 69 

2SF291A 

MITJ 

420- 21 

2SF756 

NECJ 

464- 89 

2SF1149 

MITJ 

489- 39 

2N5168 

♦ AMOTA 

419- 41 

2R82 AB 

SOD 

230-147 

2SF292 

MITJ 

427- 10 

2SF756A 

NECJ 

464- 90 

2SF1150 

MITJ 

492- 46 

2N5169 

♦ AMOTA 

434- 95 

2R91 AB 

SOD 

232- 81 

2SF292A 

MITJ 

427- 11 

2SF762 

NECJ 

436- 69 

2SF1151 

MITJ 

493- 87 

2N5170 

♦ AMOTA 

450- 91 

2R 100,A,B 

SOD 

233-130 

2SF293 

MITJ 

430-108 

2SF762A 

NECJ 

436- 70 

2SF1152 

MITJ 

494- 54 

2N5171 

♦ AMOTA 

464- 4 

2R1 10AB 

SOD 

235- 89 

2SF293A 

MITJ 

430-109 

2SF763 

NECJ 

444- 94 

2SM 1 1 

TOSJ 

500- 7 

2N5204 

♦AGESY 

465- 73 

2R120 AB 

SOD 

236-116 

2SF294 

MITJ 

436- 50 

2SF763A 

NECJ 

444- 95 

2SM12 

TOSJ 

502- 15 

INRB 

INRC 


2R130AB 

SOD 

237-148 

2SF294A 

MITJ 

436- 51 

2SF764 

NECJ 

452- 63 

2SM13 

TOSJ 

505- 92 

INRI 

INRJ 


2R140AB 

SOD 

238-126 

2SF295 

MITJ 

441 - 19 

2SF764A 

NECJ 

452- 64 

2SM20 

TOSJ 

500- 12 

2N5205 

♦AGESY 

475- 39 

2R150AB 

SOD 

239-130 

2SF295A 

MITJ 

441 - 20 

2SF765 

NECJ 

459- 34 

2SM21 

TOSJ 

502- 36 

2N5206 

♦AGESY 

482- 55 

2R1 60 AB 

SOD 

240-148 

2SF296 

MITJ 

444- 79 

2SF765A 

NECJ 

459- 35 

2SM22 

TOSJ 

505- 97 

2N5207 

♦AGESY 

487- 87 

2R175 AB 

SOD 

241 -134 

2SF296A 

MITJ 

444- 80 

2SF766 

NECJ 

465- 75 

2SM58 

♦ MATJ 

502- 37 

2N5257 

♦ AINRC 

505 - 90 

2R180AB 

SOD 

242- 93 

2SF297 

MITJ 

448- 24 

2SF766A 

NECJ 

465 - 76 

2SM63 

MITJ 

500- 13 

♦ INRB 

♦ INRI 


2R200AB 

SOD 

243-129 

2SF297A 

MITJ 

448- 25 

2SF772 

NECJ 

437- 66 

2SM64 

MITJ 

502- 38 


♦ INRJ 


2SF1 1 

NECJ 

419- 31 

2SF298 

MITJ 

452- 44 

2SF772A 

NECJ 

437- 67 

2SM65 

MITJ 

503- 9 

2N5258 

♦ AINRC 

508- 20 

2SF12 

NECJ 

425- 63 

2SF298A 

MITJ 

452- 45 

2SF773 

NECJ 

445- 70 

2SM66 

MITJ 

505- 28 

♦ INRB 

♦ INRI 


2SF14 

NECJ 

434- 81 

2SF299 

MITJ 

459- 12 

2SF773A 

NECJ 

445- 71 

2SM67 

MITJ 

500- 14 


♦ INRJ 


2SF16 

NECJ 

443- 62 

2SF299A 

MITJ 

459- 13 

2SF774 

NECJ 

453- 72 

2SM68 

MITJ 

502- 39 

2N5259 

♦ AINRC 

509- 10 

2SF18 

NECJ 

450- 77 

2SF311 

NECJ 

429- 6 

2SF774A 

NECJ 

453- 73 

2SM69 

MITJ 

503- 10 

♦ INRB 

♦ INRI 


2SF22 

NECJ 

426- 42 

2SF312 

NECJ 

439- 29 

2SF775 

NECJ 

460- 6 

2SM70 

MITJ 

505- 29 


♦ INRJ 


2SF24, 

NECJ 

435- 76 

2SF313 

NECJ 

446-109 

2SF775A 

NECJ 

460- 7 

2SM71 

MITJ 

500- 15 

2N5260 

♦ AINRC 

509- 19 

2SF26 

NECJ 

444- 19 

2SF314 

NECJ 

455- 54 

2SF776 

NECJ 

466- 77 

2SM72 

MITJ 

502- 40 

♦ INRB 

♦ INRI 


2SF28 

NECJ 

451 - 73 

2SF315 

NECJ 

461 - 60 

2SF776A 

NECJ 

466- 78 

2SM73 

MITJ 

503- 11 


♦ INRJ 


2SF32A 

NECJ 

427- 28 

2SF341 

SHEJ 

415-107 

2SF782 

NECJ 

438- 13 

2SM74 

MITJ 

505- 30 

2N5261 

AINRC 

509- 28 

2SF34A 

NECJ 

436- 68 


TSAJ 


2SF782A 

NECJ 

438- 14 

2SM75 

♦ MATJ 

502- 16 

INRB 

INRI 


2SF36A 

NECJ 

444- 93 

2SF342 

SHEJ 

421.- 15 

2SF783 

NECJ 

446- 20 

2SM79 

♦ MATJ 

501 -109 


INRJ 


2SF38A 

NECJ 

452- 62 


TSAJ 


2SF783A 

NECJ 

446- 21 

2T501 

ITT 

299- 79 




2SF71 

SHEJ 

415- 35 

_ 



2SF784 

NECJ 

454- 32 

2T502 

ITT 

310- 44 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





ISEfflUTil 

TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 




TYPE No. 

■Miasid 

[jEmcEfi 

2T503 

ITT 

320- 90 

3AF4 

SAR 

323- 29 

3F20 

INRB 

314- 32 

3R24,A,B 


209- 78 

3T506 

ITT 

346- 56 

2T504 

ITT 

329- 4 

3AF6 

SAR 

349-108 

INRC 

♦ INRI 


3R27AB 

SOD 

211 -167 

3T507 

ITT 

355- 27 

2T505 

ITT 

339- 59 

3AF8 

SAR 

362- 62 


INRJ 


3R30AB 

SOD 

213-162 

3T508 

ITT 

359- 70 

2T506 

ITT 

346- 55 

3B30L05 

TIID 

250- 69 

3F30A 

INRB 

323- 51 

3R33AB 

SOD 

215-131 

3T509 

ITT 

367- 2 

2T507 

ITT 

355- 26 


TIIF 


INRC 

INRI 


3R35 AB 

SOD 

216- 54 

3T510 

ITT 

370- 11 

2T508 

ITT 

359- 69 

3B30L10 

TIID 

254- 43 


INRJ 


3R36AB 

SOD 

217- 28 

3TCRA 

SAR 

414-103 

2T509 

ITT 

367- 1 


TIIF 


3F3O0 

UNI 

416- 54 

3R39 AB 

SOD 

218-107 

3TCRB 

SAR 

418- 79 

2T510 

ITT 

370- 10 

3B30L20 

TIID 

257- 61 

3F40 

INRB 

333- 25 

3R43AB 

SOD 

220- 1 

3TCRC 

SAR 

424- 93 

2VR5 6,A,B 

♦ SAR 

173-120 


TIIF 


INRC 

♦ INRI 


3R47 AB 

SOD 

221 -129 

3TCRD 

SAR 

430- 74 

2VR6,A,B 

SAR 

174- 13 

3B30L40 

TIID 

259- 76 


INRJ 


3R5 1 AB 

SOD 

223- 72 

3TCRE 

SAR 

433-104 

2VR6 2AB 

♦ SAR 

175- 97 


TIIF 


3F50 

INRB 

342- 8 

3R56 AB 

SOD 

224-158 

3TCRF 

SAR 

440- 98 

2VR6 8 AB 

♦ SAR 

178- 68 

3B30L60 

TIID 

260- 21 

INRC 

INRI 


3R62AB 

SOD 

226-103 

3TCRG 

SAR 

443- 13 

2VR7 AB 

SAR 

178-183 


TIIF 



INRJ 


3R68 AB 

SOD 

227-164 

3TCRH 

SAR 

449-103 

2VR7 5 AB 

♦ SAR 

180-110 

3B30L80 

TIID 

260- 51 

3F60A 

UNI 

421 - 99 

3R75 AB 

SOD 

229- 77 

3TCRI 

SAR 

457- 53 

2VR8.2,A,B 

♦ SAR 

182-163 


TIIF 


3F6O0 

INRB 

350- 43 

3R82AB 

SOD 

230-154 

3TZ3 6,A,B,D 

PWC 

168- 40 

2VR8 5 AB 

SAR 

184- 1 

3B30L100 

TIID 

260- 79 

INRC 

♦ INRI 


3R91 AB 

SOD 

232- 88 

3TZ3 6C 

PWC 

168- 41 

2VR9 1 AB 

♦ SAR 

186- 93 


TIIF 



INRJ 


3R100 AB 

SOD 

233-137 

3TZ3.9,A,B,D 

PWC 

169- 3 

2VR10AB 

♦ SAR 

188-183 

3B30S 

UNI 

416-101 

3F80 

INRB 

362- 99 

3R1 10AB 

SOD 

235-94 

3TZ3.9C 

PWC 

169- 4 

2VR1 1 AB 

♦ SAR 

190-166 

3B60L05 

TIID 

250- 71 

INRC 

♦ INRI 


3R120 AB 

SOD 

236-124 

3TZ4 3,A,B,D 

PWC 

170- 1 

2VR1 2,A,B 

♦ SAR 

193- 76 


TIIF 



INRJ 


3R130AB 

SOD 

237-155 

3TZ4.3C 

PWC 

170- 2 

2VR13 AB 

♦ SAR 

195-105 

3B60L10 

TIID 

254- 45 

3F100A 

UNI 

423- 43 

3R140AB 

SOD 

238-131 

3TZ4.7 ( A,B,D 

PWC 

171 - 10 

2VR1 4 AB 

SAR 

196-106 


TIIF 


3F1OO0 

INRB 

372-104 

3R150AB 

SOD 

239-137 

3TZ4.7C 

PWC 

171- 11 

2VR15 AB 

♦ SAR 

198- 78 

3B60L20 

TIID 

257- 63 

INRC 

♦ INRI 


3R160AB 

SOD 

240-153 

3TZ5.1 AB,D 

PWC 

172- 45 

2VR16AB 

♦ SAR 

200- 53 


TIIF 



INRJ 


3R175 AB 

SOD 

241-137 

3TZ5 1C 

PWC 

172- 46 

2VR18 AB 

♦ SAR 

202-168 

3B60L40 

TIID 

259- 78 

3F120 

INRB 

378-1 10 

3R180AB 

SOD 

242- 98 

3TZ5.6 AB,D 

PWC 

173-124 

2VR20AB 

♦ SAR 

205-108 


TIIF 


3F150 

UNI 

430- 26 

3R200AB 

SOD 

243-137 

3TZ5.6C 

PWC 

173-125 

2VR22 AB 

♦ SAR 

207- 93 

3B60L60 

TIID 

260- 23 

3F200 

UNI 

432- 46 

3RC2 

INRB 

414-105 

3TZ6.2,A,B ( D 

PWC 

175-101 

2VR24 AB 

♦ SAR 

209- 71 


TIIF 


3G8 

AEIL 

321 - 36 

INRC 

INRI 


3TZ6.2C 

PWC 

175-102 

2VR27 AB 

♦ SAR 

211 -159 

3B60L80 

TIID 

260- 53 

3GC12 

TOSJ 

332-106 


INRJ 


3TZ6.8 AB,D 

PWC 

178- 75 

2VR28 AB 

SAR 

212-121 


TIIF 


3GCRCX 

SAR 

497 - 64 

3RC5 

INRB 

418- 85 

3TZ6.8C 

PWC 

178- 76 

2VR30AB 

♦ SAR 

213-154 

3B60S 

UNI 

422- 36 

3GCRCY 

SAR 

497- 65 

INRC 

INRI 


3TZ7.5,A,B,D 

PWC 

180-119 

2VR33 AB 

♦ SAR 

215-123 

3B100S 

UNI 

424- 7 

3GCRCZ 

SAR 

497- 66 


INRJ 


3TZ7.5C 

PWC 

180-120 

2VR36 / A / B 

♦ SAR 

217- 19 

3B150S 

UNI 

430- 50 

3GCRDX 

SAR 

497- 73 

3RC10 

INRB 

424-100 

3TZ8.2AB.D 

PWC 

182-172 

2VR39 AB 

♦ SAR 

218-100 

3B200S 

UNI 

432-1 10 

3GCRDY 

SAR 

497- 74 

INRC 

INRI 


3TZ8.2C 

PWC 

182-173 

2VR43 AB 

♦ SAR 

219-177 

3B1034 

♦ UNI 

414- 55 

3GCRDZ 

SAR 

497- 75 


INRJ 


3TZ9.1 AB,D 

PWC 

186-102 

2VR47 AB 

♦ SAR 

221 -122 

3B3015 

UNI 

414- 62 

3GCREX 

SAR 

497 - 90 

3RC10A 

INRB 

424-102 

3TZ9 1C 

PWC 

186-103 

2VR51,A,B 

♦ SAR 

223- 65 

3B3030 

UNI 

417- 9 

3GCREY 

SAR 

497 - 91 

INRC 

INRI 


3TZ10AB.D 

PWC 

188-192 

2VR56AB 

♦ SAR 

224-152 

3B3060 

UNI 

422- 46 

3GCREZ 

SAR 

497 - 92 


INRJ 


3TZ10C 

PWC 

188-193 

2VR62AB 

♦ SAR 

226- 96 

3B3100 

UNI 

424- 64 

3GCRFX 

SAR 

497- 97 

3RC15 

INRB 

430- 77 

3TZ1 1 AB,D 

PWC 

190-180 

2VR67 AB 

SAR 

227- 10 

3B3150 

UNI 

430- 72 

3GCRFY 

SAR 

497- 98 

INRC 

INRI 


3TZ11C 

PWC 

190-181 

2VR68 AB 

♦ SAR 

227-157 

3B3200 

UNI 

433- 70 

3GCRFZ 

SAR 

497- 99 


INRJ 


3TZ12AB.D 

PWC 

193- 85 

2VR75,A,B 

♦ SAR 

229- 70 

3BR1 

♦ HSC 

302-101 

3GCRGX 

SAR 

497-102 

3RC20 

INRB 

434- 4 

3TZ12C 

PWC 

193- 86 

2VR80AB 

SAR 

229-191 

3BR2 

♦ HSC 

314- 1 

3GCRGY 

SAR 

497-103 

INRC 

INRI 


3TZ13 AB,D 

PWC 

195-113 

2VR82AB 

♦ SAR 

230-148 

3BR4 

♦ HSC 

332-102 

3GCRGZ 

SAR 

497-104 


INRJ 


3TZ13C 

PWC 

195-114 

2VR90AB 

SAR 

231-121 

3BR6 

♦ HSC 

350- 9 

3GCRHX 

SAR 

497-105 

3RC20A 

INRB 

434- 6 

3TZ14,A,B,D 

PWC 

196-113 

2VR9 1 ,A,B 

♦ SAR 

232- 82 

3BR8 

♦ HSC 

362- 72 

3GCRHY 

SAR 

497-106 

INRC 

INRI 


3TZ14C 

PWC 

196-114 

2VR1OOAB 

♦ SAR 

233-131 

3BR10 

♦ HSC 

372- 82 

3GCRHZ 

SAR 

497-107 


INRJ 


3TZ15 AB,D 

PWC 

198- 86 

2VR105,A,B 

SAR 

234-117 

3C1 

CITF 

305- 33 

3GCRIX 

SAR 

497-108 

3RC25 

INRB 

440- 96 

3TZ15C 

PWC 

198- 87 

2VR1 1OAB 

♦ SAR 

235- 90 

3C2 

♦ CITF 

316- 75 

3GCRIY 

SAR 

497-109 

INRC 

INRI 


3TZ16AB,D 

PWC 

200- 60 

2VR120,A,B 

♦ SAR 

236-1 17 

3C4 

♦ CITF 

335- 78 

3GCRIZ 

SAR 

497 -1 10 


INRJ 


3TZ16C 

PWC 

200- 61 

2VR130AB 

♦ SAR 

237-149 

3C6 

♦ CITF 

352- 67 

3GCRJX 

SAR 

498- 1 

3RC30 

INRB 

443- 19 

3TZ17AB.D 

PWC 

201 - 51 

2VR150AB 

♦ SAR 

239-131 

3C8 

♦ CITF 

364- 76 

3GCRJY 

SAR 

498 - 2 

INRC 

INRI 


3TZ17C 

PWC 

201 - 52 

2VR160AB 

♦ SAR 

240-149 

3C10 

♦ CITF 

374- 44 

3GCRJZ 

SAR 

498- 3 


INRJ 


3TZ18AB,D 

PWC 

202-178 

2VR180AB 

♦ SAR 

242- 94 

3C12 

♦ CITF 

379- 74 

3J15 

UNI 

414- 35 

3RC30A 

INRB 

443- 21 

3TZ18C 

PWC 

202-179 

2VR200AB 

♦ SAR 

243-130 

3C14 

♦ CITF 

382- 63 

3J30 

UNI 

416- 67 

INRC 

INRI 


3TZ19AB,D 

PWC 

204- 9 

2WDCR7K603B35 

470- 61 

3C15 

AMD 

307-107 

3J60 

UNI 

422- 8 


INRJ 


3TZ19C 

PWC 

204- 10 


♦ AEIL 



UNI 

497- 15 

3J100 

UNI 

423- 69 

3RC40 

INRB 

450- 3 

3TZ20AB r D 

PWC 

205-118 

2WDCR7K703B35 

473- 62 

3C15A 

UNI 

497- 16 

3JC12 

TOSJ 

350- 14 

INRC 

INRI 


3TZ20C 

PWC 

205-119 


♦ AEIL 


3C16 

♦ CITF 

386- 78 

3K15 

UNI 

414- 36 


INRJ 


3TZ22AB,D 

PWC 

207-102 

2WDCR7K803B35 

479- 42 

3C30 

UNI 

323- 59 

3L1015 

UNI 

414- 26 

3RC40A 

INRB 

450- 5 

3TZ22C 

PWC 

207-103 


♦ AEIL 




497- 21 

3L1030 

UNI 

416- 47 

INRC 

INRI 


3TZ24AB,D 

PWC 

209- 79 

2WDCR7K903B35 

481 - 96 

3C30A 

UNI 

497- 22 

3L1060 

UNI 

421 - 92 


INRJ 


3TZ24C 

PWC 

209- 80 


♦ AEIL 


3C60 

UNI 

350- 45 

3L1100 

UNI 

423- 36 

3RC50 

INRB 

457- 56 

3TZ27 AB,D 

PWC 

211 -168 

2WDCR7K1003B35 

485- 79 



497- 36 

3L2015 

UNI 

414-33 

INRC 

INRI 


3TZ27C 

PWC 

211 -169 


♦ AEIL 


3C60A 

UNI 

497- 37 

3L2030 

UNI 

416- 60 


INRJ 


3TZ30AB,D 

PWC 

213-164 

2WDCR7K1 103B35 

487- 60 

3C70 

AMD 

356- 68 

3L2060 

UNI 

421 -105 

3RC50A 

INRB 

457- 57 

3TZ30C 

PWC 

213-165 


♦ AEIL 


3C80 

AMD 

362-101 

3L2100 

UNI 

423- 55 

INRC 

INRI 


3TZ33AB,D 

PWC 

215-132 

2WDCR7K1 103BAEIL 

485- 80 

3C90 

AMD 

367- 44 

3LC12 

TOSJ 

362- 75 


INRJ 


3TZ33C 

PWC 

215-133 

2WDCR7K1203B35 

490- 48 

3C100A 

AMD 

372-106 

3N39 

TEC 

184-89 

3RC60 

INRB 

463- 42 

3TZ36AB.D 

PWC 

217- 29 


♦ AEIL 


3C1000 

UNI 

497- 52 

3N42 

TEC 

184- 90 

INRC 

INRI 


3TZ36C 

PWC 

217- 30 

2WDCR7K1203B AEIL 

485- 83 

3C100A 

UNI 

497- 53 

3N43 

TEC 

184- 91 


INRJ 


3TZ39AB.D 

PWC 

218-108 

2WDCR7K1303B35 

491 - 89 

3C200 

UNI 

497- 79 

3N44 

TEC 

184- 92 

3RC60A 

INRB 

463- 43 

3TZ39C 

PWC 

218-109 


♦ AEIL 


3C200A 

UNI 

497- 80 

3N44A 

TEC 

184- 93 

INRC 

INRI 


3TZ43 AB,D 

PWC 

220- 2 

2WDCR7K1303B AEIL 

487- 66 

3C1030 

UNI 

497- 23 

3N8 1 

AGESY 

498- 12 


INRJ 


3TZ43C 

PWC 

220- 3 

2WDCR7K1403BAEIL 

490- 53 

3C1030A 

UNI 

497- 24 


SOIF 


3S1E 

SET 

303- 5 

3TZ45AB.D 

PWC 

220-111 

2WDCR7K 1503B AEIL 

491 - 91 

3C1060 

UNI 

497- 38 

JAN3N81 

none 

498- 10 

3S2E 

SET 

314- 14 

3TZ45C 

PWC 

220-112 

2WDCR 1 52-603B 

470- 52 

3C1060A 

UNI 

497- 39 

3N82 

AGESY 

498- 19 

3S4E 

SET 

333- 7 

3TZ47 AB,D 

PWC 

221 -130 


♦ AEIL 


3C1100 

UNI 

497- 54 


SOIF 


3S05E 

SET 

295- 74 

3TZ47C 

PWC 

221 -131 

2WDCR1 5 2-7 03 B 

473- 59 

3C1100A 

UNI 

497- 55 

JAN3N82 

none 

498- 17 

3S6E 

SET 

350- 25 

3TZ50AB,D 

PWC 

222- 82 


♦ AEIL 


3C1150 

UNI 

497- 67 

3N83 

AGESY 

498- 14 

3SF1 1 

♦ MATJ 

498- 15 

3TZ50C 

PWC 

222- 83 

2WDCR15 2-803 B 

479- 34 

3C1150A 

UNI 

497- 68 


SOIF 


3T6 2AB 

SAR 

175-104 

3TZ51 AB,D 

PWC 

223- 73 


♦ AEIL 


3C1200 

UNI 

497- 81 

3N84 

AGESY 

498- 8 

3T7.5 AB 

SAR 

180-132 

3TZ51C 

PWC 

223- 74 

2WDCR1 5 2-903 B 

481-90 

3C1200A 

UNI 

497- 82 


SOIF 


3T9 1 AB 

SAR 

186-115 

3TZ52AB.D 

PWC 

223-173 


♦ AEIL 


3C6030 

♦ UNI 

416- 66 

3N85 

AGESY 

498- 18 

3T1 1 AB 

SAR 

191- 3 

3TZ52C 

PWC 

223-174 

2WDCR1 52-1003 B 

485- 71 

3C6060 

♦ UNI 

422- 7 


SOIF 


3T13AB 

SAR 

195-127 

3TZ56AB,D 

PWC 

224-159 


♦ AEIL 


3C6100 

♦ UNI 

423- 68 

3N86 

AGESY 

498- 13 

3T16AB 

SAR 

200- 73 

3TZ56C 

PWC 

224-160 

2WDCR152-1 103B 

487- 53 

3C6150 

♦ UNI 

430- 28 

JAN3N86 

none 

498- 11 

3T20AB 

SAR 

205-132 

3TZ62AB.D 

PWC 

226-104 


♦ AEIL 


3C6200 

♦ UNI 

432- 63 

3NC12 

TOSJ 

372- 86 

3T24AB 

SAR 

209- 94 

3TZ62C 

PWC 

226-105 

2WDCR1 52-1203 B 

490- 40 

3DD10 

♦ SCO 

260- 68 

3P15 

UNI 

498- 27 

3T30AB 

SAR 

213-163 

3TZ68AB.D 

PWC 

227-165 


♦ AEIL 


3DD15 

♦ SCO 

260-106 

3P30 

UNI 

498- 36 

3T33AB 

SAR 

215-149 

3TZ68C 

PWC 

227-166 

2WDCR1 52-1303 B 

491 - 84 

3DD20 

♦ SCO 

261- 19 

3P60 

UNI 

498- 51 

3T36AB 

SAR 

217- 44 

3TZ75 AB,D 

PWC 

229- 78 


♦ AEIL 


3DD25 

♦ SCO 

261 - 34 

3P100 

UNI 

498- 56 

3T39 AB 

SAR 

218-120 

3TZ75C 

PWC 

229- 79 

2WMT1 

CDWF 

304- 23 

3DD30 

♦ SCO 

261 - 43 

3P150 

UNI 

498- 63 

3T43AB 

SAR 

220- 13 

3TZ82AB.D 

PWC 

230-155 

2WMT2 

CDWF 

315- 48 

3DF10 

♦ SCO 

288- 33 

3P200 

UNI 

498- 70 

3T47AB 

SAR 

221-142 

3TZ82C 

PWC 

230-156 

2WMT4 

CDWF 

334- 47 

3DF12 

♦ SCO 

288- 73 

3P1020 

UNI 

498- 23 

3T5 1 AB 

SAR 

223- 84 

3TZ91 AB,D 

PWC 

232- 89 

2WMT6 

CDWF 

351-60 

3DF15 

♦ SCO 

288- 95 

3P1021 

UNI 

498- 32 

3T56AB 

SAR 

224-174 

3TZ91C 

PWC 

232- 90 

2WMT8 

CDWF 

363- 95 

3DF20 

♦ SCO 

289- 10 

3P1022 

UNI 

498- 47 

3T62AB 

SAR 

226-115 

3TZ100AB,D 

PWC 

233-138 

2WMT10 

CDWF 

373- 77 

3DF25 

♦ SCO 

289- 20 

3P1023 

UNI 

498- 52 

3T68AB 

SAR 

227-177 

3TZ100C 

PWC 

233-139 

2WMT12 

CDWF 

379- 48 

3DF30 

♦ SCO 

289- 46 

3PT40 

SOIF 

497- 32 

3T75AB 

SAR 

229- 92 

3TZ105AB,D 

PWC 

234-119 

3A15 

SOD 

292- 25 

3E1 

PWC 

303- 13 

3PT60 

SOIF 

497- 44 

3T82AB 

SAR 

230-167 

3TZ105C 

PWC 

234-120 

3A30 

SOD 

292- 59 

3E2 

PWC 

314- 22 

3PT80 

SOIF 

497- 48 

3T91AB 

SAR 

232-100 

3TZ1 10AB,D 

PWC 

235- 95 

3A300 

SOD 

323- 39 

3E4 

PWC 

333- 15 

3PT100 

SOIF 

497- 60 

3T100AB 

SAR 

233-153 

3TZ1IOC 

PWC 

235- 96 

3A500 

SOD 

341 -107 

3E05 

PWC 

295-81 

3R7.5AB 

SOD 

180-118 

3T110AB 

SAR 

235-108 

3TZ120AB,D 

PWC 

236-125 

3A3030 

UNI 

416- 80 

3E6 

PWC 

350- 33 

3R8.2AB 

SOD 

182-171 

3T120AB 

SAR 

236-139 

3TZ120C 

PWC 

236-126 

3A3030A 

UNI 

416- 81 

3E8 

PWC 

362- 89 

3R9.1 AB 

SOD 

186-101 

3T130AB 

SAR 

237-169 

3TZ130AB.D 

PWC 

237-156 

3A3060 

UNI 

422- 19 

3E10 

PWC 

372- 96 

3R10AB 

SOD 

188-191 

3T150AB 

SAR 

239-152 

3TZ130C 

PWC 

237-157 

3A3060A 

UNI 

422- 20 

3E12 

PWC 

379- 2 

3R1 1 AB 

SOD 

190-179 

3T160AB 

SAR 

240-167 

3TZ140AB,D 

PWC 

238-132 

3A3100 

UNI 

423- 85 

3E30-1 

ITT 

598- 32 

3R12AB 

SOD 

193- 84 

3T180AB 

SAR 

242-113 

3TZ140C 

PWC 

238-133 

3A3100A 

UNI 

423- 86 

3E30-2 

ITT 

598- 33 

3R13 AB 

SOD 

195-112 

3T200AB 

SAR 

243-151 

3TZ150AB,D 

PWC 

239-138 

3A3150 

UNI 

430- 33 

3F5 

INRB 

295- 80 

3R 15 AB 

SOD 

198- 85 

3T501 

ITT 

299- 80 

3TZ150C 

PWC 

239-139 

3A3150A 

UNI 

430- 23 

3F10 

INRB 

303- 23 

3R16AB 

SOD 

200- 59 

3T502 

ITT 

310- 45 

3TZ160AB,D 

PWC 

240-154 

3A3200 

UNI 

432- 76 

INRC 

♦ INRI 


3R18AB 

SOD 

202-177 

3T503 

ITT 

320- 91 

3TZ160C 

PWC 

240-155 

3A3200A 

UNI 

432- 77 


INRJ 


3R20AB 

SOD 

205-117 

3T504 

ITT 

329- 5 

3TZ175 AB,D 

PWC 

241 -138 

3AF2 

SAR 

313-100 

3F15 

UNI 

414- 29 

3R22.A.B 

SOD 

207-101 

3T505 

ITT 

339- 60 

3TZ175C 

PWC 

241 -139 
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1. 

TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 



IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

|fl&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 



MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

3TZ1 80,A,B,D 

PWC 

242- 99 

3Z20T20,10,5 

INRB 

205 -133 

4E200M8 

APD 

4§7- 3 

5A60 


UNI 

421 -100 

5P15 

UNI 

498 - 24 

3TZ180C 

PWC 

242-100 

INRC 

INRI 



ITT 


5A100 


UNI 

423- 44 

5P30 

UNI 

498- 33 

3TZ200,A,B,D 

PWC 

243-138 


INRJ 


4E200M28 

APD 

497- 4 

5AGD 


SCN 

165- 75 

5P60 

UNI 

498- 48 

3TZ200C 

PWC 

243-139 

3Z21,A,B 

BNT 

206- 23 


ITT 


5BR1 


♦ HSC 

303- 44 

5P100 

UNI 

498- 53 

3TZ220,A,B,D 

PWC 

244- 52 

3Z22T20,10,5 

INRB 

207-118 

4EX580 

INTG 

496- 38 

5BR2 


♦ HSC 

314- 58 

5PM 1 

♦ CITF 

303- 45 

3TZ220C 

PWC 

244- 53 

INRC 

INRI 


4EX581 

INTG 

496- 58 

5BR4 


♦ HSC 

333- 49 

5PM2 

♦ CITF 

314- 59 

3VR5.6AB 

♦ SAR 

173-126 


INRJ 


4EX582 

INTG 

496- 43 

5BR6 


♦ HSC 

350- 71 

5PM4 

♦ CITF 

333- 51 

3VR6,A,B 

SAR 

174- 15 

3Z24,A,B 

BNT 

209- 82 

4F1 

PWC 

303- 38 

5BR8 


♦ HSC 

363- 10 

5PM05 

♦ CITF 

295- 99 

3VR6.2AB 

♦ SAR 

175-103 

3Z24T20,10,5 

INRB 

209- 95 

4F2 

PWC 

314- 48 

5BR10 


♦ HSC 

373- 9 

5PM6 

♦ CITF 

350- 72 

3VR6.8AB 

♦ SAR 

178- 77 

INRC 

INRI 


4F3 

PWC 

323- 73 

5D1 


INRB 

299-100 

5PM8 

♦ CITF 

363- 12 

3VR7.5,A,B 

♦ SAR 

180-121 


INRJ 


4F4 

PWC 

333- 40 

5D2 


INRB 

310- 69 

5Q3 

SAR 

297- 6 

3VR8.2AB 

♦ SAR 

182-174 

3Z27,A,B 

BNT 

211 -171 

4F05 

PWC 

295- 91 

5D4 


INRB 

329- 37 

5RC2 

INRB 

415- 20 

3VR8.5AB 

SAR 

184- 2 

3Z27T20,10,5 

INRB 

211-185 

4F5 

PWC 

342- 26 

5D6 


INRB 

346- 75 

INRC 

INRI 


3VR9.1 AB 

♦ SAR 

186-104 

INRC 

INRI 


4F6 

PWC 

350- 61 

5D8 


INRB 

359- 84 


INRJ 


3VR10AB 

♦ SAR 

188-194 


INRJ 


4F8 

PWC 

363- 1 

5D1O0 


INRB 

370- 25 

5RC5 

INRB 

419- 43 

3VR11 AB 

♦ SAR 

190-182 

3Z30,A,B 

BNT 

213-167 

4F10 

PWC 

373- 4 

5E1 


♦ INRI 

299-105 

INRC 

INRI 


3VR12AB 

♦ SAR 

193- 87 

3Z30T20,10,5 

INRB 

213-179 

4F12 

PWC 

379- 11 

5E2 


♦ INRI 

310- 75 


INRJ 


3VR13AB 

♦ SAR 

195-115 

INRC 

INRI 


4G8 

AEIL 

329- 92 

5F1 


AMD 

294-109 

5RC10 

INRB 

425- 74 

3VR15AB 

♦ SAR 

198- 88 


INRJ 


4GZ10A 

SOIF 

189- 14 

5F5 


AMD 

295-104 

INRC 

INRI 


3VR16AB 

♦ SAR 

200- 62 

3Z33,A,B 

BNT 

215-135 

4GZ10B 

SOIF 

233-154 

5G8 


AEIL 

340- 9 


INRJ 


3VR18AB 

♦ SAR 

202-180 

3Z33T10,5 

♦ INRI 

215-136 

4GZ12A 

SOIF 

193-103 

5J3P 


SAR 

296- 53 

5RC10A 

INRB 

425- 76 

3VR20AB 

♦ SAR 

205-120 

3Z36,A,B 

BNT 

217- 32 

4GZ12B 

SOIF 

236-140 

5JH3 


SAR 

297- 76 

INRC 

INRI 


3VR22AB 

♦ SAR 

207-104 

4AF1 

♦ INRI 

305- 7 

4GZ15A 

SOIF 

198-104 

5K10 


PPC 

369- 18 


INRJ 


3VR24AB 

♦ SAR 

209-81 

4AF1LH 

♦ INRI 

305- 16 

4GZ15B 

SOIF 

239-153 

5K20 


PPC 

389- 22 

5RC15 

INRB 

430- 88 

3VR27AB 

♦ SAR 

211-170 

4AF1LV 

♦ INRI 

305- 8 

4GZ18A 

SOIF 

202-196 

5K30 


PPC 

393- 59 

INRC 

INRI 


3VR30AB 

♦ SAR 

213-166 

4AF1PLH 

INRI 

305- 17 

4GZ18B 

SOIF 

242-114 




416- 56 


INRJ 


3VR33AB 

♦ SAR 

215-134 

4AF1PLV 

INRI 

305- 18 

4GZ22A 

SOIF 

207-119 

5K40 


PPC 

396- 41 

5RC20 

INRB 

434- 97 

3VR36AB 

♦ SAR 

217- 31 

4AF1PPF 

INRI 

305- 19 

4GZ27A 

SOIF 

211-186 

5K50 


PPC 

398- 90 

INRC 

INRI 


3VR39AB 

♦ SAR 

218-110 

4AF1PPP 

INRI 

305- 20 

4GZ33A 

SOIF 

215-150 

5L15 


EDL 

383-103 


INRJ 


3VR43AB 

♦ SAR 

220- 4 

4AF2 

♦ INRI 

316- 44 

4GZ39A 

SOIF 

218-121 

5L20 


EDL 

389- 35 

5RC20A 

INRB 

434- 99 

3VR47AB 

♦ SAR 

221 -132 

4AF2LH 

♦ INRI 

316- 58 

4GZ47A 

SOIF 

221 -143 

5L25 


EDL 

392- 16 

INRC 

INRI 


3VR51 AB 

♦ SAR 

223- 75 

4AF2LV 

♦ INRI 

316- 45 

4GZ56A 

SOIF 

224-175 

5L30 


EDL 

393- 78 


INRJ 


3VR56AB 

♦ SAR 

224-161 

4AF2PLH 

INRI 

316- 59 

4GZ68A 

SOIF 

227-178 

5L35 


EDL 

395- 52 

5RC25 

INRB 

440-108 

3VR62AB 

♦ SAR 

226-106 

4AF2PLV 

INRI 

316- 60 

4GZ82A 

SOIF 

230-168 

5L40 


EDL 

396- 59 

INRC 

INRI 


3VR67AB 

SAR 

227- 11 

4AF2PPF 

INRI 

316- 61 

4 J 50-5 

ITT 

496- 87 

5L45 


EDL 

398- 5 


INRJ 


3VR68AB 

♦ SAR 

227-167 

4AF2PPP 

INRI 

316- 62 

4J50-25 

ITT 

496- 88 

5L50 


EDL 

399- 13 

5RC30 

INRB 

443- 72 

3VR75AB 

♦ SAR 

229- 80 

4AF4 

♦ INRI 

335- 48 

4J50M5 

ITT 

496- 89 

5L55 


EDL 

400- 37 

INRC 

INRI 


3VR82AB 

♦ SAR 

230-157 

4AF4LH 

♦ INRI 

335- 61 

4J50M25 

ITT 

496- 90 

5L60 


EDL 

400-81 


INRJ 


3VR90AB 

SAR 

231 -123 

4AF4LV 

♦ INRI 

335- 49 

4J 100-5 

ITT 

496-104 

5L65 


EDL 

401 - 82 

5RC30A 

INRB 

443- 74 

3VR91 AB 

♦ SAR 

232- 91 

4AF4PLH 

INRI 

335- 62 

4J 100-25 

ITT 

496-105 

5L70 


EDL 

402- 19 

INRC 

INRI 


3VR100AB 

♦ SAR 

233-140 

4AF4PLV 

INRI 

335- 63 

4J100M5 

ITT 

496-106 

5L75 


EDL 

402-91 


INRJ 


3VR110AB 

♦ SAR 

235- 97 

4AF4PPF 

INRI 

335- 64 

4J100M25 

ITT 

496-107 

5L80 


EDL 

403- 45 

5RC40 

INRB 

450- 93 

3VR120AB 

♦ SAR 

236-127 

4AF4PPP 

INRI 

335- 65 

4 J 200-5 

ITT 

497- 7 

5L85 


EDL 

404- 26 

INRC 

INRI 


3VR130AB 

♦ SAR 

237 -158 

4AF05 

♦ INRI 

297- 13 

4J200-25 

ITT 

497- 8 

5L90 


EDL 

404- 57 


INRJ 


3VR150AB 

♦ SAR 

239-140 

4AF05LH 

♦ INRI 

297- 21 

4J200M5 

ITT 

497- 9 

5L95 


EDL 

404-105 

5RC40A 

INRB 

450- 95 

3VR160AB 

♦ SAR 

240-156 

4AF05LV 

♦ INRI 

297- 14 

4J200M25 

ITT 

497- 10 

5L100 


EDL 

405- 54 

INRC 

INRI 


3VR180AB 

♦ SAR 

242-101 

4AF05PLH 

INRI 

297- 22 

4JA27DR700 

GESY 

292- 3 

5L1 10 


EDL 

406- 68 


INRJ 


3VR200AB 

♦ SAR 

243-140 

4AF05PLV 

INRI 

297- 23 

4JA38DR700 

GESY 

292- 4 

5L120 


EDL 

407- 7 

5RC50 

INRB 

457-110 

3WM 1 

CDWF 

304-106 

4AF05PPF 

INRI 

297- 24 

4JA70MR700 

GESY 

292- 5 

5L130 


EDL 

407- 61 

INRC 

INRI 


3WM2 

CDWF 

316-30 

4AF05PPP 

INRI 

297- 25 

4JA90MR700 

GESY 

292- 6 

5L140 


EDL 

407- 84 


INRJ 


3WM4 

CDWF 

335- 37 

4C1 

CITF 

305- 54 

4JA211A 

GELC 

301 - 66 

5L150 


EDL 

408- 23 

5RC50A 

INRB 

458- 2 

3WM6 

CDWF 

352- 34 

4C2 

♦ CITF 

316-99 

4JFBD1 

♦ GESY 

581-29 

5L159 


EDL 

383-104 

INRC 

INRI 


3WM8 

CDWF 

364- 59 

4C4 

♦ CITF 

335-109 

4JFBD2 

♦ GESY 

581-30 

5L160 


EDL 

408- 99 


INRJ 


3WM10 

CDWF 

374- 30 

4C6 

♦ CITF 

352- 95 

4JFBD3 

♦ GESY 

581 - 31 

5L170 


EDL 

409- 27 

5RC60 

INRB 

464- 6 

3WM12 

CDWF 

379- 70 

4C8 

♦ CITF 

364-104 

4JFBD4 

♦ GESY 

581- 32 

5L180 


EDL 

409- 45 

INRC 

INRI 


3Z3.3T10,5 

♦ INRI 

167- 80 

4C10 

♦ CITF 

374- 63 

4JFBD5 

♦ GESY 

581-33 

5L190 


EDL 

409- 72 


INRJ 


3Z3.6T10,5 

♦ INRI 

168- 42 

4C12 

♦ CITF 

379- 86 

4JFBD6 

♦ GESY 

581- 34 

5L200 


EDL 

409-109 

5RC60A 

INRB 

464- 8 

3Z3 9T20,10,5 

INRB 

169- 6 

4C14 

♦ CITF 

382- 69 

4JFBD7 

♦ GESY 

581 - 35 

5L209 


EDL 

389- 36 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


4C16 

♦ CITF 

386- 80 

4K30 

UNI 

416- 68 

5L210 


EDL 

410- 51 


INRJ 



INRJ 


4D4 

INRB 

328- 67 

4K60 

UNI 

422- 9 

5L220 


EDL 

410- 65 

5RC70 

INRB 

470- 99 

3Z4 3120,10,5 

INRB 

170- 3 

INRC 

INRI 


4K100 

UNI 

423- 70 

5L230 


EDL 

410- 81 

5RCF5A 

INRB 

419- 44 

INRC 

INRI 



INRJ 


4L30 

UNI 

416- 69 

5L240 


EDL 

410- 94 

INRC 

INRI 



INRJ 


4D6 

INRB 

346- 18 

4L60 

UNI 

422- 10 

5L250 


EDL 

411 - 14 


INRJ 


3Z4.7T20,10,5 

INRB 

171 - 13 

INRC 

INRI 


4L100 

UNI 

423- 71 

5L259 


EDL 

392- 17 

5RCF10A 

INRB 

425- 75 

INRC 

INRI 



INRJ 


4RCM5 

INRB 

419- 21 

5L260 


EDL 

411-57 

INRC 

INRI 



INRJ 


4E20-8 

APD 

496- 36 

4RCM10 

INRB 

425- 48 

5L270 


EDL 

411 - 71 


INRJ 


3Z5 1T20,10,5 

INRB 

172- 47 

INTG 

|TT 


4RCM20 

INRB 

434- 66 

5L280 


EDL 

411 - 83 

5RCF15A 

INRB 

430- 89 

INRC 

INRI 


4E20-28 

APD 

496- 37 

4RCM30 

INRB 

443- 59 

5L290 


EDL 

411 - 97 

INRC 

INRI 



INRJ 


INTG 

ITT 


4RCM40 

INRB 

450- 63 

5L300 


EDL 

412- 16 


INRJ 


3Z5 6T20,10,5 

INRB 

173-128 

4E20A 

ITT 

496- 39 

4RCM50 

INRB 

457- 98 

5L309 


EDL 

393- 79 

5RCF20A 

INRB 

434- 98 

INRC 

INRI 


4E20M8 

APD 

496- 32 

4RCM60 

INRB 

463- 96 

5L359 


EDL 

395- 53 

INRC 

INRI 



INRJ 



ITT 


4T501 

ITT 

299- 81 

5L409 


EDL 

396- 60 


INRJ 


3Z6.2T20,10,5 

INRB 

175-105 

4E20M28 

APD 

496- 33 

4T502 

ITT 

310- 46 

5L459 


EDL 

398- 6 

5RCF25A 

INRB 

440-109 

INRC 

INRI 



ITT 


4T503 

ITT 

320- 92 

5L509 


EDL 

399- 14 

INRC 

INRI 



INRJ 


4E30-8 

APD 

496- 55 

4T504 

ITT 

329- 6 

5L559 


EDL 

400- 38 


INRJ 


3Z6 8,A,B 

BNT 

178- 78 

INTG 

ITT 


4T505 

ITT 

339- 61 

5L609 


EDL 

400- 82 

5RCF30A 

INRB 

443- 73 

3Z6 8T20,10,5 

INRB 

178- 90 

4E30-28 

APD 

496- 56 

4T506 

ITT 

346- 57 

5L659 


EDL 

401 - 83 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INTG 

ITT 


4T507 

ITT 

355- 28 

5L709 


EDL 

402- 20 


INRJ 



INRJ 


4E30A 

ITT 

496- 59 

4T508 

ITT 

359- 71 

5L759 


EDL 

402- 92 

5RCF40A 

INRB 

450- 94 

3Z7 5T20,10,5 

INRB 

180-133 

4E30M8 

APD 

496-51 

4T509 

ITT 

367- 3 

5L809 


EDL 

403- 46 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



ITT 


4T510 

ITT 

370- 12 

5L859 


EDL 

404- 27 


INRJ 



INRJ 


4E30M28 

APD 

496- 52 

4TP001 

ITT 

497- 11 

5L909 


EDL 

404- 58 

5RCF50A 

INRB 

458- 1 

3Z8 2T20,10,5 

INRB 

182-186 


ITT 


05RM80 

♦ ESMF 

403- 80 

5L959 


EDL 

404-106 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


4E40-8 

APD 

496- 71 


MISI 


5L1009 

EDL 

405- 55 


INRJ 



INRJ 


INTG 

ITT 


05RM100 

♦ ESMF 

405-100 

5M10 


♦ INRJ 

304- 63 

5RCF60A 

INRB 

464- 7 

3Z9 0,A,B 

BNT 

184-193 

4E40-28 

APD 

496- 72 


MISI 


5M15 


♦ INRJ 

308- 24 

INRC 

INRI 


3Z9 1T20,10,5 

INRB 

186-116 

INTG 

ITT 


05RM120 

♦ ESMF 

407- 34 

5M20 


♦ INRJ 

315- 95 


INRJ 


INRC 

INRI 


4E40A 

ITT 

496- 73 


MISI 


5M30 


♦ INRJ 

324- 76 

5S5 

AMD 

293- 38 


INRJ 


4E40M8 

APD 

496- 67 

5A1 

INRB 

301 - 15 

5M40 


♦ INRJ 

334-102 

5TC05 

CITF 

420- 71 

3Z10T20,10,5 

INRB 

189- 13 


ITT 


INRC 

INRI 


5M50 


♦ INRJ 

343- 21 

5TC10 

CITF 

428- 4 

INRC 

INRI 


4E40M28 

APD 1 

496- 68 


INRJ 


5M60 


♦ INRJ 

351-107 

5TC15 

CITF 

431 - 21 


INRJ 



ITT 


5A2 

INRB 

312- 14 

5M80 


♦ INRJ 

364- 33 

5TC20 

CITF 

437- 77 

3Z1 1T20,10,5 

INRB 

191- 4 

4E50-8 

APD 

496- 85 

INRC 

INRI 


5M100 


♦ INRJ 

374- 6 

5TC25 

CITF 

441 - 45 

INRC 

INRI 


INTG 

ITT 



INRJ 


5MA1 


INRB 

301 - 16 

5TC30 

CITF 

445- 86 


INRJ 


4E50-28 

APD 

496- 86 

5A3 

INRB 

321 -105 


INRC 

INRI 


5TC35 

CITF 

448- 34 

3Z12,A,B 

BNT 

193- 88 

INTG 

ITT 


INRC 

INRI 




INRJ 


5TC40 

CITF 

453- 83 

3Z1 2T20,10,5 

INRB 

193-102 

4E50A 

ITT 

496- 91 


INRJ 


5MA2 


INRB 

310- 74 

5TC50 

CITF 

460- 17 

INRC 

INRI 


4E50M8 

APD 

496- 81 

5A4 

INRB 

330-106 


INRC 

INRI 


5TC60 

CITF 

466- 95 


INRJ 



ITT 


INRC 

INRI 




INRJ 


5TC70 

CITF 

471 - 93 

3Z13T20,10,5 

INRB 

195-128 

4E50M28 

APD 

496- 82 


INRJ 


5MA3 


INRB 

321 -106 

5TC80 

CITF 

476- 28 

INRC 

INRI 



ITT 


5A5 

INRB 

340- 80 


INRC 

INRI 


5TC90 

CITF 

480- 29 


INRJ 


4E100-8 

APD 

496-102 

INRC 

INRI 




INRJ 


5TC100 

CITF 

483- 14 

3Z15AB 

BNT 

198- 89 

INTG 

ITT 



INRJ 


5MA4 


INRB 

329- 44 

5TC110 

CITF 

487- 59 

3Z1 5T20,10,5 

INRB 

198-103 

4E100-28 

APD 

496-103 

5A6 

INRB 

348- 23 


INRC 

INRI 


5TC120 

CITF 

490- 50 

INRC 

INRI 


INTG 

ITT 


INRC 

INRI 




INRJ 


5TCA10 

CITF 

427- 94 


INRJ 


4E100M8 

APD 

496- 98 


INRJ 


5MA5 


INRB 

339- 89 

5TCA20 

CITF 

437- 25 

3Z16T20,10,5 

INRB 

200- 74 


ITT 


5A8 

INRB 

361- 3 


INRC 

INRI 


5TCA30 

CITF 

445- 35 

INRC 

INRI 


4E100M28 

APD 

496- 99 

INRC 

INRI 




INRJ 


5TCA40 

CITF 

453- 24 


INRJ 



ITT 



INRJ 


5MA6 


INRB 

346- 80 

5TCA50 

CITF 

459- 89 

3Z18AB 

BNT 

202-181 

4E200-8 

APD 

497- 5 

5A10 

INRB 

371 - 38 


INRC 

INRI 


5TCA60 

CITF 

466- 32 

3Z1 8T20,10,5 

INRB 

202-195 

INTG 

ITT 


INRC 

INRI 




INRJ 


5TCA70 

CITF 

471 - 61 

INRC 

INRI 


4E200-28 

APD 

497- 6 


INRJ 


5MA8 


INRB 

359- 92 

5TCA80 

CITF 

475- 88 


INRJ 


INTG 

ITT 


5A15 

UNI 

414- 30 


INRC 

INRI 


5TCA90 

CITF 

479-106 







5A30 

UNI 

416- 55 



INRJ 


5TCA100 

CITF 

482- 84 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE Nl 

MBER SEQUENCE 

ill 1 ■ 1 ■ 

mmm 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 


IjEMIRH 


MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

5TCA110 

CITF 

486- 4 

5ZS43 AB 

INRB 

220- 20 

6NC12 

TOSJ 

373- 24 

8D4 

INRB 

330- 18 

10D10 



5TCA120 

CITF 

487-107 

♦ INRC 

INRI 


6RM36 

♦ ESMF 

396- 3 

INRC 

INRI 


(cont) 

INRC 


5TCRA 

SAR 

415- 18 


INRJ 



MISI 



INRJ 


INRI 

INRJ 


5TCRB 

SAR 

419- 33 

5ZS47AB 

INRB 

221 -150 

6RM42 

♦ ESMF 

397- 83 

8D6 

INRB 

347 - 45 

10F5 

AMD 

303- 53 

5TCRC 

SAR 

425 - 65 

♦ INRC 

INRI 



MISI 


INRC 

INRI 


10F20 

♦ SCO 

289- 1 

5TCRD 

SAR 

430- 85 


INRJ 


6RM48 

♦ ESMF 

398- 71 


INRJ 


10F30 

♦ SCO 

289- 31 

5TCRE 

SAR 

434- 83 

5ZS51 AB 

INRB 

223-91 


MISI 


8G7 

AEIL 

360- 8 

10F40 

♦ SCO 

289- 55 

5TCRF 

SAR 

440-105 

♦ INRC 

INRI 


6RM56 

♦ ESMF 

400-61 

8PT1 

♦ CITF 

303-96 

10F50 

♦ SCO 

289- 80 

5TCRG 

SAR 

443- 64 


INRJ 



MISI 


8PT2 

♦ CITF 

315- 6 

10G4 

AEIL 

369- 84 

5TCRH 

SAR 

450- 79 

5ZS56AB 

INRB 

224-182 

6RM64 

♦ ESMF 

401- 77 

8PT4 

♦ CITF 

334- 5 

10J3P 

SAR 

304- 28 

5TCRI 

SAR 

457-104 

♦ INRC 

INRI 



MISI 


8PT6 

♦ CITF 

351 - 20 

10JH3 

SAR 

305- 97 

5ZS3 3,A,B 

INRB 

167- 84 


INRJ 


6RM72 

♦ ESMF 

402- 84 

8PT8 

♦ CITF 

363- 66 

10L15 

EDL 

384- 3 

♦ INRC 

INRI 


5ZS60AB 

INRB 

225-135 


MISI 


8PT10 

♦ CITF 

373- 53 

10L20 

EDL 

389- 46 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


6RM80 

♦ ESMF 

404- 12 

8RCM5 

INRB 

419- 84 

10L25 

EDL 

392- 20 

5ZS3 6,A,B 

INRB 

168- 46 


INRJ 



MISI 


8RCM10 

INRB 

426- 60 

10L30 

EDL 

393- 96 

♦ INRC 

INRI 


5ZS62AB 

INRB 

226-123 

6RS1DH4 

GESY 

246-104 

8RCM20 

INRB 

435- 94 

10L35 

EDL 

395- 54 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


6RS1DH6 

GESY 

246-105 

8RCM30 

INRB 

444- 34 

10L40 

EDL 

396- 79 

5ZS3 9 AB 

INRB 

169- 10 


INRJ 


6RS17DH4 

GESY 

246-102 

8RCM40 

INRB 

451 - 89 

10L45 

EDL 

398- 7 

♦ INRC 

INRI 


5ZS68 AB 

INRB 

228- 3 

6RS17DH6 

GESY 

246-103 

8RCM50 

INRB 

458- 74 

10L50 

EDL 

399- 29 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


6RS20PH6RGD1 GELC 

309- 50 

8RCM60 

INRB 

464-105 

10L55 

EDL 

400- 39 

5ZS4 3,A,B 

INRB 

170- 7 


INRJ 


6RW71AY 

GESY 

421 - 47 

8RCV5 

INRB 

419- 85 

10L60 

EDL 

400- 99 

♦ INRC 

INRI 


5ZS75 AB 

INRB 

229- 99 

6RW71BY 

GESY 

429- 65 

8RCV10 

INRB 

426- 61 

10L65 

EDL 

401- 84 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


6RW71CY 

GESY 

431-91 

8RCV20 

INRB 

435 - 95 

10L70 

EDL 

402- 24 

5ZS4 7,A,B 

INRB 

171 - 17 


INRJ 


6RW71DY 

GESY 

440- 4 

8RCV30 

INRB 

444- 35 

10L75 

EDL 

402- 94 

♦ INRC 

INRI 


5ZS82 AB 

INRB 

230-175 

6RW71EY 

GESY 

441-109 

8RCV40 

INRB 

451-90 

10L80 

EDL 

403- 61 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


6RW71FY 

GESY 

447- 75 

8RCV50 

INRB 

458- 75 

10L85 

EDL 

404- 28 

5ZS5 1 ,A,B 

INRB 

172- 51 


INRJ 


6RW71GY 

GESY 

448- 49 

8RCV60 

INRB 

464-106 

10L90 

EDL 

404- 64 

♦ INRC 

INRI 


5ZS87 AB 

INRB 

231-101 

6RW71HY 

GESY 

456- 37 

8TW1 

CDWF 

427- 74 

10L95 

EDL 

404-107 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


6RW71KY 

GESY 

462- 28 

8TW2 

CDWF 

437 - 5 

10L100 

EDL 

405- 70 

5ZS5 6,A,B 

INRB 

173-132 


INRJ 


6RW71MY 

GESY 

470- 16 

8TW3 

CDWF 

445- 16 

1OL110 

EDL 

406- 70 

♦ INRC 

INRI 


5ZS91 AB 

INRB 

232-107 

6RW71PY 

GESY 

473- 36 

8TW4 

CDWF 

453- 4 

10L120 

EDL 

407- 19 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


6RW71RY 

GESY 

473- 37 

8TW5 

CDWF 

459- 68 

1OL130 

EDL 

407- 63 

5ZS6 0AB 

INRB 

174- 19 


INRJ 


6TC10 

♦ CITF 

427-102 

8TW6 

CDWF 

466- 10 

1OL140 

EDL 

407- 93 

♦ INRC 

INRI 


5ZS100 AB 

INRB 

233-161 

6TC20 

♦ CITF 

437- 33 

10AS 

AEIL 

299- 67 

1OL150 

EDL 

408- 33 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


6TC30 

♦ CITF 

445- 46 

10B1 

INRB 

302- 28 

1OL159 

EDL 

384- 4 

5ZS6 2,A,B 

INRB 

175-109 


INRJ 


6TC40 

♦ CITF 

453- 35 

INRC 

♦ INRI 


10L160 

EDL 

408-106 

♦ INRC 

INRI 


6A15 

SOD 

292- 26 

6TC50 

♦ CITF 

459-100 


INRJ 


1OL170 

EDL 

409- 28 


INRJ 


6A30 

SOD 

292- 60 

6TC60 

♦ CITF 

466- 43 

10B2 

INRB 

313-29 

10L180 

EDL 

409- 52 

5ZS6 8 AB 

INRB 

178- 96 

6A50 

SOD 

296- 2 

6TC70 

♦ CITF 

471-68 

INRC 

♦ INRI 


10L190 

EDL 

409- 73 

♦ INRC 

INRI 


6A100 

SOD 

303- 65 

6TC80 

♦ CITF 

475- 95 


INRJ 


10L200 

EDL 

410- 10 


INRJ 


6A200 

SOD 

314-80 

6TC90 

♦ CITF 

480- 5 

10B3 

INRB 

322- 90 

10L209 

EDL 

389- 47 

5ZS7.5,A,B 

INRB 

180-139 

6A300 

SOD 

323- 97 

6TC100 

♦ CITF 

482- 91 

INRC 

♦ INRI 


10L210 

EDL 

410- 53 

♦ INRC 

INRI 


6A400 

SOD 

333- 71 

6TC110 

♦ CITF 

486- 12 


INRJ 


10L220 

EDL 

410- 68 


INRJ 


6A500 

SOD 

342- 44 

6TC120 

♦ CITF 

488- 6 

10B4 

INRB 

332- 16 

10L230 

EDL 

410- 82 

5ZS8 2,A,B 

INRB 

183- 7 

6A600 

SOD 

350- 86 

6TCA10 

CITF 

427-108 

INRC 

♦ INRI 


10L240 

EDL 

410- 96 

♦ INRC 

INRI 


6A700 

SOD 

356- 88 

6TCA20 

CITF 

437- 39 


INRJ 


10L250 

EDL 

411-21 


INRJ 


6A800 

SOD 

363- 41 

6TCA30 

CITF 

445- 58 

10B5 

INRB 

341 - 52 

10L259 

EDL 

392- 21 

5ZS8 7 AB 

INRB 

184- 58 

6A900 

SOD 

367- 63 

6TCA40 

CITF 

453- 44 

INRC 

♦ INRI 


10L260 

EDL 

411-59 

♦ INRC 

INRI 


6A1000 

SOD 

373- 35 

6TCA50 

CITF 

459-107 


INRJ 


10L270 

EDL 

411-72 


INRJ 


6A1200 

SOD 

379- 22 

6TCA60 

CITF 

466- 53 

10B6 

INRB 

349- 36 

10L280 

EDL 

411-85 

5ZS9 1 ,A,B 

INRB 

186-123 

6C70 

AMD 

356- 89 

6TCA70 

CITF 

471 - 75 

INRC 

♦ INRI 


10L290 

EDL 

411-98 

♦ INRC 

INRI 


6C80 

AMD 

363- 42 

6TCA80 

CITF 

475-104 


INRJ 


10L300 

EDL 

412- 22 


INRJ 


6C90 

AMD 

367- 64 

6TCA90 

CITF 

480- 14 

10B8 

INRB 

361 -102 

10L309 

EDL 

393- 97 

5ZS10AB 

INRB 

189- 21 

6C100 

AMD 

373- 36 

6TCA100 

CITF 

482- 97 

INRC 

♦ INRI 


10L359 

EDL 

395- 55 

♦ INRC 

INRI 


6F5 

INRB 

296- 7 

6TCA110 

CITF 

486- 17 


INRJ 


10L409 

EDL 

396- 80 


INRJ 


INRC 

♦ INRI 


6TCA120 

CITF 

488- 11 

10B10 

INRB 

372- 19 

10L459 

EDL 

398- 8 

5ZS1 1 ,A,B 

INRB 

191 - 11 


INRJ 


6TW1 

CDWF 

427- 18 

INRC 

♦ INRI 


10L509 

EDL 

399- 30 

♦ INRC 

INRI 


6F10 

INRB 

303- 71 

6TW2 

CDWF 

436- 58 


INRJ 


10L559 

EDL 

400- 40 


INRJ 


INRC 

♦ INRI 


6TW3 

CDWF 

444- 83 

10C1A 

INRB 

300-100 

10L609 

EDL 

400-100 

5ZS12 AB 

INRB 

193-111 


INRJ 


6TW4 

CDWF 

452- 52 

INRC 

INRI 


10L659 

EDL 

401- 85 

♦ INRC 

INRI 


6F15 

INRB 

308- 6 

6TW5 

CDWF 

459- 24 


INRJ 


10L709 

EDL 

402- 25 


INRJ 


INRC 

INRI 


6TW6 

CDWF 

465- 63 

IOC 10 

CITF 

305-108 

10L759 

EDL 

402- 95 

5ZS13AB 

INRB 

195-135 


INRJ 


6WM1 

CDWF 

305- 52 

10C2A 

INRB 

311-88 

10L809 

EDL 

403- 62 

♦ INRC 

INRI 


6F20 

INRB 

314- 90 

6WM2 

CDWF 

316- 97 

INRC 

INRI 


10L859 

EDL 

404- 29 


INRJ 


INRC 

♦ INRI 


6WM4 

CDWF 

335-107 


INRJ 


10L909 

EDL 

404- 65 

5ZS14AB 

INRB 

196-127 


INRJ 


6WM6 

CDWF 

352- 93 

1OC20 

♦ CITF 

317- 53 

10L959 

EDL 

404-108 

♦ INRC 

INRI 


6F30 

INRB 

323-103 

6WM8 

CDWF 

364-102 

10C3 

INRB 

321 - 87 

1OL1009 

EDL 

405-71 


INRJ 


INRC 

INRI 


6WM10 

CDWF 

374- 61 

INRC 

INRI 


10M10 

♦ INRJ 

305- 53 

5ZS15AB 

INRB 

198-111 


INRJ 


6WM12 

CDWF 

379- 85 


INRJ 


10M15 

♦ INRJ 

308- 53 

♦ INRC 

INRI 


6F40 

INRB 

333- 83 

6 2SR1 

INRB 

174-162 

10C4A 

INRB 

330- 70 

10M 1 7Z,10,5 

MOTA 

201 - 68 


INRJ 


INRC 

♦ INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


10M20 

♦ INRJ 

316- 98 

5ZS16AB 

INRB 

200- 81 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


10M25Z,10,5 

MOTA 

210- 72 

♦ INRC 

INRI 


6F50 

INRB 

342- 49 

6 2SR1A 

INRB 

174-163 

1OC40 

♦ CITF 

336- 78 

10M30 

♦ INRJ 

325- 34 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


10C5 

INRB 

340- 62 

10M40 

♦ INRJ 

335-108 

5ZS17AB 

INRB 

201 - 57 


INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


10M50 

♦ INRJ 

343- 80 

♦ INRC 

INRI 


6F60 

INRB 

350- 97 

6 2SR2 

INRB 

174-164 


INRJ 


10M60 

♦ INRJ 

352 94 


INRJ 


INRC 

♦ INRI 


INRC 

INRI 


10C6A 

INRB 

347- 97 

10M80 

♦ INRJ 

364-103 

5ZS18AB 

INRB 

203- 3 


INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


10M100 

♦ INRJ 

374- 62 

♦ INRC 

INRI 


6F70A 

INRB 

356- 90 

6 2SR2A 

INRB 

174-165 


INRJ 


10PM 1 

♦ CITF 

304- 4 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


1OC60 

♦ CITF 

353- 42 

10PM2 

♦ CITF 

315- 26 

5ZS 19,A,B 

INRB 

204- 16 


INRJ 



INRJ 


10C8A 

INRB 

360- 80 

10PM4 

♦ CITF 

334- 26 

♦ INRC 

INRI 


6F70B 

INRB 

356- 91 

6 2SR3 

INRB 

174-166 

INRC 

INRI 


10PM6 

♦ CITF 

351 - 38 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


10PM8 

♦ CITF 

363- 81 

5ZS20AB 

INRB 

205-140 


INRJ 



INRJ 


1OC80 

♦ CITF 

365- 54 

10PM10 

♦ CITF 

373- 64 

♦ INRC 

INRI 


6F80 

INRB 

363- 31 

6 2SR3A 

INRB 

174-167 

10C10A 

INRB 

371- 8 

10PZ6.8AB.D 

PWC 

178-129 


INRJ 


INRC 

♦ INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


10PZ6 8C 

PWC 

178-130 

5ZS22AB 

INRB 

207-126 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


10PZ7.5 AB,D 

PWC 

180-173 

♦ INRC 

INRI 


6F80A 

INRB 

363- 43 

6 2SR4 

INRB 

174-168 

IOC100 

♦ CITF 

374-105 

10PZ7.5C 

PWC 

180-174 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


IOC 12 

♦ CITF 

380- 6 

10PZ8.2AB,D 

PWC 

183-41 

5ZS24AB 

INRB 

209-102 


INRJ 



INRJ 


IOC 14 

♦ CITF 

382- 90 

10PZ8.2C 

PWC 

183-42 

♦ INRC 

INRI 


6F80B 

INRB 

363- 44 

6 2SR4A 

INRB 

174-169 

IOC 16 

♦ CITF 

386- 91 

10PZ9.1 AB,D 

PWC 

186-153 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


10D1 

INRB 

301 - 17 

10PZ9 1C 

PWC 

186-154 

5ZS25 AB 

INRB 

210- 62 


INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


10PZ10AB,D 

PWC 

189- 60 

♦ INRC 

INRI 


6F90A 

INRB 

367- 65 

7UV20 

CLA 

577- 7 


INRJ 


10PZ10C 

PWC 

189- 61 


INRJ 


INRC 

INRI 


8AN20 

♦ WESI 

315- 51 

10D2 

INRB 

312- 15 

10PZ1 1AB,D 

PWC 

191 - 37 

5ZS27AB 

INRB 

211 -193 


INRJ 


8AN30 

♦ WESI 

324- 47 

INRC 

INRI 


10PZ11C 

PWC 

191 - 38 

♦ INRC 

INRI 


6F90B 

INRB 

367- 66 

8AN40 

♦ WESI 

334- 51 


INRJ 


10PZ12AB,D 

PWC 

193-151 


INRJ 


INRC 

INRI 


8AN50 

♦ WESI 

342- 99 

10D3 

INRB 

321 -107 

10PZ12C 

PWC 

193-152 

5ZS28AB 

INRB 

212-126 


INRJ 


8AN60 

♦ WESI 

351-64 

INRC 

INRI 


10PZ13AB,D 

PWC 

195-170 

♦ INRC 

INRI 


6F100 

INRB 

373- 26 

8AN80 

♦ WESI 

363- 99 


INRJ 


10PZ13C 

PWC 

195-171 


INRJ 


INRC 

♦ INRI 


8AN 100 

♦ WESI 

373- 81 

10D4 

INRB 

330-107 

10PZ14AB,D 

PWC 

196-146 

5ZS30AB 

INRB 

214- 1 


INRJ 


8AN120 

♦ WESI 

379- 49 

INRC 

INRI 


10PZ14C 

PWC 

196-147 

♦ INRC 

INRI 


6F100A 

INRB 

373- 37 

8AN140 

♦ WESI 

382- 56 


INRJ 


10PZ15 AB,D 

PWC 

198-154 


INRJ 


INRC 

♦ INRI 


8AN160 

♦ WESI 

386- 68 

10D5 

INRB 

340- 81 

10PZ15C 

PWC 

198-155 

5ZS33AB 

INRB 

215-157 


INRJ 


8C1 

CITF 

305-103 

INRC 

INRI 


10PZ16 AB,D 

PWC 

200-111 

♦ INRC 

INRI 


6F100B 

INRB 

373- 38 

8C2 

♦ CITF 

317- 47 


INRJ 


10PZ16C 

PWC 

200-112 


INRJ 


INRC 

♦ INRI 


8C4 

♦ CITF 

336- 70 

10D6 

INRB 

348- 24 

10PZ18 AB,D 

PWC 

203- 46 

5ZS36AB 

INRB 

217- 51 


INRJ 


8C6 

♦ CITF 

353- 38 

INRC 

INRI 


10PZ18C 

PWC 

203- 47 

♦ INRC 

INRI 


6F120 

INRB 

379- 26 

8C8 

♦ CITF 

365- 51 


INRJ 


10PZ20AB,D 

PWC 

205-179 


INRJ 


6FXF11 

TOSJ 

394- 88 

8C10 

♦ CITF 

374-101 

10D8 

INRB 

361- 4 

10PZ20C 

PWC 

205-180 

5ZS39AB 

INRB 

218-128 

6G8 

AEIL 

347- 13 

8C12 

♦ CITF 

380- 3 

INRC 

INRI 


10PZ22AB,D 

PWC 

207-169 

♦ INRC 

INRI 


6GC12 

TOSJ 

333- 79 

8C14 

♦ CITF 

382- 86 


INRJ 


10PZ22C 

PWC 

207-170 


INRJ 


6JC12 

TOSJ 

350- 92 

8C16 

♦ CITF 

386- 87 

10D10 

INRB 

371-39 

10PZ24 AB,D 

PWC 

209-139 




6LC12 

TOSJ 

363- 28 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

msIMTISMHI 

■Mdifc 



MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 



liJSMlREl 

10PZ27,A.B.D 

PWC 

212- 39 

10RC40A 

INRB 

452- 85 

10RZ27C 

PWC 

212- 42 

10Z9 1T20,10,5 

186-157 

12RCM60 

INRB 

465- 46 

10PZ27C 

PWC 

212- 40 

INRC 

INRI 


10RZ30AB,D 

PWC 

214-40 

INRB 

INRC 


12T4 

♦ ESMF 

424- 22 

10PZ30,A # B,D 

PWC 

214- 38 


INRJ 


10RZ30C 

PWC 

214- 41 

INRI 

INRJ 



MISI 


10PZ30C 

PWC 

214- 39 

10RC50 

INRB 

458- 95 

10RZ33 AB,D 

PWC 

215-199 

10Z10T20,10,5 INRB 

189-64 

12TC10 

♦ CITF 

428- 34 

10PZ33,A,B,D 

PWC 

215-197 

INRC 

INRI 


10RZ33C 

PWC 

215-200 

INRC 

INRI 


12TC20 

♦ CITF 

438- 3 

10PZ33C 

PWC 

215-198 


INRJ 


10RZ36AB,D 

PWC 

217- 89 


INRJ 


12TC30 

♦ CITF 

446- >5 

10PZ36,A,B,D 

PWC 

217- 87 

10RC50A 

INRB 

459- 46 

10RZ36C 

PWC 

217- 90 

10Z11T20,10,5 INRB 

191 - 41 

12TC40 

♦ CITF 

454- 17 

10PZ36C 

PWC 

217- 88 

INRC 

INRI 


10RZ39,A,B,D 

PWC 

218-161 

INRC 

INRI 


12TC50 

♦ CITF 

460- 49 

10PZ39,A,B,D 

PWC 

218-159 


INRJ 


10RZ39C 

PWC 

218-162 


INRJ 


12TC60 

♦ CITF 

467- 39 

10PZ39C 

PWC 

218-160 

10RC60 

INRB 

464- 49 

10RZ43,A,B,D 

PWC 

220- 50 

10Z12T20,10,5 INRB 

193-155 

12TC70 

♦ CITF 

472- 9 

10PZ43 ,A,B,D 

PWC 

220- 48 

INRC 

INRI 


10RZ43C 

PWC 

220- 51 

INRC 

INRI 


12TC80 

♦ CITF 

476- 70 

10PZ43C 

PWC 

220- 49 


INRJ 


10RZ47 AB,D 

PWC 

221 -184 


INRJ 


12TC90 

♦ CITF 

480- 55 

10PZ47 ,A,B,D 

PWC 

221 -182 

10RC60A 

INRB 

465- 97 

10RZ47C 

PWC 

221-185 

10Z13T20,10,5 INRB 

195-174 

12TC100 

♦ CITF 

483- 46 

10PZ47C 

PWC 

221 -183 

INRC 

INRI 


10RZ5 1 AB,D 

PWC 

223-120 

INRC 

INRI 


12TC110 

♦ CITF 

486- 46 

10PZ51,A,B,D 

PWC 

223-1 18 


INRJ 


10RZ51C 

PWC 

223-121 


INRJ 


12TC120 

♦ CITF 

488- 58 

10PZ51C 

PWC 

223-1 19 

10RC70 

INRB 

471- 2 

10RZ56AB,D 

PWC 

225- 41 

10Z15T20,10,5 INRB 

198-158 

12TCA10 

CITF 

428- 45 

10PZ56,A,B,D 

PWC 

225- 39 

INRC 

INRI 


10RZ56C 

PWC 

225- 42 

INRC 

INRI 


12TCA20 

CITF 

438- 16 

10PZ56C 

PWC 

225- 40 


INRJ 


10RZ62,A,B,D 

PWC 

226-153 


INRJ 


12TCA30 

CITF 

446- 23 

10PZ62,A,B,D 

PWC 

226-151 

10RC70A 

INRB 

471 - 37 

10RZ62C 

PWC 

226-154 

10Z16T20,10,5 INRB 

200-115 

12TCA40 

CITF 

454- 35 

10PZ62C 

PWC 

226-152 

INRC 

INRI 


10RZ68AB ( D 

PWC 

228- 38 

INRC 

INRI 


12TCA50 

CITF 

460- 67 

10PZ68,A,B,D 

PWC 

228- 36 


INRJ 


10RZ68C 

PWC 

228- 39 


INRJ 


12TCA60 

CITF 

467- 62 

10PZ68C 

PWC 

228- 37 

10RC80 

INRB 

474- 76 

"1ORZ75 AB,D 

PWC 

229-137 

10Z18T20,10,5 INRB 

203- 50 

12TCA70 

CITF 

472- 21 

10PZ75 ,A,B,D 

PWC 

229-135 

INRC 

INRI 


10RZ75C 

PWC 

229-138 

INRC 

INRI 


12TCA80 

CITF 

476- 88 

10PZ75C 

PWC 

229-136 


INRJ 


10RZ82AB,D 

PWC 

231 - 27 


INRJ 


12TCA90 

CITF 

480- 62 

10PZ82,A,B,D 

PWC 

231 - 25 

10RC80A 

INRB 

475 - 58 

10RZ82C 

PWC 

231 - 28 

10Z20T20,10,5 INRB 

205-183 

12TCA100 

CITF 

483- 58 

10PZ82C 

PWC 

231-26 

INRC 

INRI 


10RZ91 AB,D 

PWC 

232-137 

INRC 

INRI 


12TCA110 

CITF 

486- 55 

10PZ91 ,A,B,D 

PWC 

232-135 


INRJ 


10RZ91C 

PWC 

232-138 


INRJ 


12TCA120 

CITF 

488- 68 

10PZ91C 

PWC 

232-136 

10RC90 

INRB 

479- 69 

10RZ100AB,D 

PWC 

234- 29 

10Z22T20,10,5 INRB 

207-173 

12Z6F,AF 

♦ ESMF 

168- 10 

10PZ100,A,B,D 

PWC 

234- 27 

INRC 

INRI 


10RZ100C 

PWC 

234- 30 

INRC 

INRI 



MISI 


10PZ100C 

PWC 

234- 28 


INRJ 


10RZ1 10AB.D 

PWC 

235-149 


INRJ 


13P2 

♦ ESMF 

256- 93 

10PZ110,A,B,D 

PWC 

235-147 

10RC90A 

INRB 

479- 90 

10RZ1IOC 

PWC 

235-150 

10Z24T20,10,5 INRB 

209-143 


MISI 


10PZ1IOC 

PWC 

235-148 

INRC 

INRI 


10RZ120AB,D 

PWC 

237- 13 

INRC 

INRI 


13T4 

♦ ESMF 

430- 57 

10PZ120,A,B,D 

PWC 

237- 11 


INRJ 


10RZ120C 

PWC 

237- 14 


INRJ 



MISI 


10PZ120C 

PWC 

237- 12 

10RC100 

INRB 

482- 23 

10RZ130 AB,D 

PWC 

238- 40 

10Z27T20,10,5 INRB 

212- 43 

13Z6F,AF 

♦ ESMF 

168-160 

10PZ130,A,B,D 

PWC 

238- 38 

INRC 

INRI 


10RZ130C 

PWC 

238- 41 

INRC 

INRI 



MISI 


10PZ130C 

PWC 

238- 39 


INRJ 


10RZ1 50AB,D 

PWC 

240- 27 


INRJ 


14P2 

♦ ESMF 

255- 61 

10PZ150,A,B,D 

PWC 

240- 25 

10RC100A 

INRB 

482- 61 

10RZ150C 

PWC 

240- 28 

10Z30T20,10,5 INRB 

214- 42 


MISI 


10PZ150C 

PWC 

240- 26 

INRC 

INRI 


10RZ160AB.D 

PWC 

241 - 32 

INRC 

INRI 


14T4 

♦ ESMF 

433- 23 

10PZ160,A,B,D 

PWC 

241-30 


INRJ 


10RZ160C 

PWC 

241 - 33 


INRJ 



MISI 


10PZ160C 

PWC 

241-31 

10RC120A 

INRB 

487- 93 

10RZ180AB,D 

PWC 

242-150 

10Z33T10,5 

♦ INRI 

215-201 

14Z6F,AF 

♦ ESMF 

169-159 

10PZ180,A,B,D 

PWC 

242-148 

INRC 

INRI 


10RZ180C 

PWC 

242-151 

11RC10 

♦ INRJ 

426-106 


MISI 


10PZ180C 

PWC 

242-149 


INRJ 


10RZ200AB,D 

PWC 

244- 12 

11RC20 

♦ INRJ 

436- 34 

15AGD 

SCN 

165- 76 

10PZ200,A,B,D 

PWC 

244- 10 

10RCF2A 

INRB 

415- 58 

10RZ200C 

PWC 

244- 13 

11RC30 

♦ INRJ 

444- 65 

15AN20 

♦ WESI 

316- 79 

10PZ200C 

PWC 

244- 1 1 

INRC 

INRI 


10RZ220AB,D 

PWC 

244- 71 

11RC40 

♦ INRJ 

452- 26 

15AN30 

♦ WESI 

325- 22 

10PZ220AB.D 

PWC 

244- 69 


INRJ 


10RZ220C 

PWC 

244- 72 

11RC50 

♦ INRJ 

458-107 

15AN40 

♦ WESI 

335- 82 

10PZ220C 

PWC 

244- 70 

10RCF5A 

INRB 

420- 37 

10S20 

♦ SCO 

389- 26 

11RC60 

♦ INRJ 

465- 37 

15AN50 

♦ WESI 

343- 69 

10Q3 

SAR 

304- 65 

INRC 

INRI 


10S30 

♦ SCO 

393- 64 

11RC80 

♦ INRJ 

475- 14 

15AN60 

♦ WESI 

352- 71 

10R 1 B 

EDL 

298- 98 


INRJ 


10S40 

♦ SCO 

396- 46 

1 IRC 100 

♦ INRJ 

482- 43 

15AN80 

♦ WESI 

364- 81 

10R2B 

EDL 

309- 59 

10RCF10A 

INRB 

427- 50 

10S50 

♦ SCO 

398-101 

1 1T4 

♦ ESMF 

418- 21 

15AN100 

♦ WESI 

374- 48 

10R3B 

EDL 

320- 27 

INRC 

INRI 


10T 4 

♦ ESMF 

414- 84 


MISI 


15AN120 

♦ WESI 

379- 77 

10R4B 

EDL 

328- 16 


INRJ 



MISI 


1 1Z6F,AF 

♦ ESMF 

167- 52 

15AN140 

♦ WESI 

382- 64 

10R5B 

EDL 

338- 99 

10RCF15A 

INRB 

431- 2 

10TC05 

CITF 

420-102 


MISI 


15AN160 

♦ WESI 

386- 79 

10R6B 

EDL 

345- 77 

INRC 

INRI 


10TC10 

CITF 

428- 86 

12A700 

SOD 

357- 11 

15 C1 

CITF 

306- 18 

10R7B 

EDL 

355- 3 


INRJ 


10TC15 

CITF 

431 - 70 

12A800 

SOD 

364- 6 

15C2 

♦ CITF 

317- 77 

10R8B 

EDL 

358-107 

10RCF20A 

INRB 

436- 90 

10TC20 

CITF 

438- 84 

12A900 

SOD 

367- 90 

15C4 

♦ CITF 

336-106 

10R9B 

EDL 

366-103 

INRC 

INRI 


10TC25 

CITF 

441 - 91 

12A1000 

SOD 

373- 97 

15C6 

♦ CITF 

353- 69 

10R 10B 

EDL 

369- 34 


INRJ 


10TC30 

CITF 

446- 74 

12C70 

AMD 

357- 12 

15C8 

♦ CITF 

365- 78 

10R1IB 

EDL 

376- 27 

10RCF25A 

INRB 

441 - 22 

10TC35 

CITF 

448- 42 

12C80 

AMD 

364- 7 

15C10 

♦ CITF 

375- 16 

10R12B 

EDL 

377- 53 

INRC 

INRI 


10TC40 

CITF 

454-107 

12C90 

AMD 

367- 91 

15C12 

♦ CITF 

380- 24 

10R13B 

EDL 

381-29 


INRJ 


10TC50 

CITF 

460- 88 

12C100 

AMD 

373- 98 

15C14 

♦ CITF 

382- 98 

10R14B 

EDL 

382- 4 

10RCF30A 

INRB 

444-105 

10TC60 

CITF 

468- 59 

12CF1 1 

TOSJ 

363-107 

15C16 

♦ CITF 

386-100 

10R15B 

EDL 

384- 5 

INRC 

INRI 


10TC70 

CITF 

472- 72 

1 2F5 

INRB 

292- 27 

15GS1 

♦ ERI 

304- 62 

10R16B 

EDL 

385- 93 


INRJ 


10TC80 

CITF 

477- 59 

INRC 

♦ INRI 


15GS2 

♦ ERI 

315-94 

10R18B 

EDL 

388- 4 

10RCF40A 

INRB 

452- 86 

10TC90 

CITF 

481- 1 


INRJ 


15GS4 

♦ ERI 

334-101 

10R20B 

EDL 

389- 48 

INRC 

INRI 


10TC100 

CITF 

484- 19 

12F10 

INRB 

304- 29 

15GS6 

♦ ERI 

351-106 

10R22B 

EDL 

391- 14 


INRJ 


10TC110 

CITF 

486- 38 

INRC 

♦ INRI 


15GS8 

♦ ERI 

364- 32 

10R24B 

EDL 

391 - 67 

10RCF50A 

INRB 

459- 47 

10TC120 

CITF 

488- 52 


INRJ 


15GS10 

♦ ERI 

374- 5 

10R26B 

EDL 

392- 93 

INRC 

INRI 


10TCA10 

CITF 

428- 31 

12F15 

INRB 

308- 23 

15GS12 

♦ ERI 

379- 58 

10R28B 

EDL 

393- 15 


INRJ 


10TCA20 

CITF 

437-108 

INRC 

INRI 


15L15 

EDL 

384- 16 

10R30B 

EDL 

393- 98 

10RCF60A 

INRB 

465- 98 

10TCA30 

CITF 

445-109 


INRJ 


15L20 

EDL 

389- 62 

10R32B 

EDL 

395- 8 

INRC 

INRI 


10TCA40 

CITF 

454- 11 

12F20 

INRB 

315- 55 

15L25 

EDL 

392- 26 

10R34B 

EDL 

395- 31 


INRJ 


10TCA50 

CITF 

460- 42 

INRC 

♦ INRI 


15L30 

EDL 

393-109 

10R36B 

EDL 

395- 96 

10RCF70A 

INRB 

471 - 38 

10TCA60 

CITF 

467- 33 


INRJ 


15L35 

EDL 

395- 57 

10R38B 

EDL 

396- 23 

INRC 

INRI 


10TCA70 

CITF 

472- 3 

12F30 

INRB 

324- 69 

15L40 

EDL 

396- 91 

10R40B 

EDL 

396- 81 


INRJ 


10TCA80 

CITF 

476- 64 

INRC 

INRI 


15L45 

EDL 

398- 9 

10R42B 

EDL 

397- 76 

10RCF80A 

INRB 

475- 59 

10TCA90 

CITF 

480- 48 


INRJ 


15L50 

EDL 

399- 41 

10R44B 

EDL 

397- 96 

INRC 

INRI 


10TCA100 

CITF 

483- 41 

12F40 

INRB 

334- 54 

15L55 

EDL 

400- 41 

10R46B 

EDL 

398- 41 


INRJ 


10TCA110 

CITF 

486- 39 

INRC 

♦ INRI 


15L60 

EDL 

400-109 

10R48B 

EDL 

398- 59 

10RCV5 

INRB 

417- 94 

10TCA120 

CITF 

488- 53 


INRJ 


15L65 

EDL 

401 - 86 

10R50B 

EDL 

399- 31 

10RCV10 

INRB 

422-106 

10WM1 

CDWF 

305- 99 

12F50 

INRB 

343- 17 

15L70 

EDL 

402- 30 

10RC2 

INRB 

415- 38 

10RCV20 

INRB 

432- 2 

10WM2 

CDWF 

317- 42 

INRC 

INRI 


15L75 

EDL 

402-101 

INRC 

INRI 


10RCV30 

INRB 

442- 8 

10WM4 

CDWF 

336- 63 


INRJ 


15L80 

EDL 

403- 66 


INRJ 


10RCV40 

INRB 

448- 79 

10WM6 

CDWF 

353- 33 

12F60 

INRB 

351 - 67 

15L85 

EDL 

404- 30 

10RC5 

INRB 

419-109 

10RCV50 

INRB 

457- 17 

10WM8 

CDWF 

365- 44 

INRC 

♦ INRI 


15L90 

EDL 

404- 69 

INRC 

INRI 


10RCV60 

INRB 

462- 84 

10WM10 

CDWF 

374- 96 


INRJ 


15L95 

EDL 

404-109 


INRJ 


10RZ6 8AB.D 

PWC 

178-131 

10Z3 3T10,5 

INRI 

167- 86 

12F80 

INRB 

363-101 

15 L100 

EDL 

405- 81 

10RC10 

INRB 

426- 92 

10RZ68C 

PWC 

178-132 

10Z3 6T10,5 

INRI 

168- 48 

INRC 

♦ INRI 


15L110 

EDL 

406- 72 

INRC 

INRI 


10RZ7 5 ,A,B,D 

PWC 

180-175 

10Z3 9T20,10,5 


169- 15 


INRJ 


15L120 

EDL 

407- 24 


INRJ 


10RZ75C 

PWC 

180-176 

INRB 

INRC 


12F80B 

INRB 

364- 8 

15L130 

EDL 

407- 65 

10RC10A 

INRB 

427- 49 

10RZ8.2,A,B,D 

PWC 

183- 43 

INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


15L140 

EDL 

407 - 97 

INRC 

INRI 


10RZ8 2C 

PWC 

183- 44 

10Z4 3T20,10,5 


170- 11 


INRJ 


15L150 

EDL 

408- 41 


INRJ 


10RZ9 1 AB,D 

PWC 

186-155 

INRB 

INRC 


12F100 

INRB 

373- 83 

15L159 

EDL 

384- 17 

10RC15 

INRB 

430-101 

10RZ9 1C 

PWC 

186-156 

INRI 

INRJ 


INRC 

♦ INRI 


15L160 

EDL 

409- 2 

INRC 

INRI 


10RZ10,A,B,D 

PWC 

189- 62 

10Z4 7T20,10,5 


171 - 23 


INRJ 


15L170 

EDL 

409 - 29 


INRJ 


10RZ10C 

PWC 

189- 63 

INRB 

INRC 


12F100B 

INRB 

373- 99 

15L180 

EDL 

409- 56 

10RC20 

INRB 

436- 20 

10RZ11 AB,D 

PWC 

191 - 39 

INRI 

INRJ 


INRC 

INRI 


15L190 

EDL 

409- 74 

INRC 

INRI 


10RZ11C 

PWC 

191 - 40 

10Z5 1T20,10,5 


172- 55 


INRJ 


15L200 

EDL 

410- 14 


INRJ 


10RZ12AB.D 

PWC 

193-153 

INRB 

INRC 


12FXF11 

TOSJ 

394- 92 

15L209 

EDL 

389- 63 

10RC20A 

INRB 

436- 89 

10RZ12C 

PWC 

193-154 

INRI 

INRJ 


12G4 

AEIL 

377- 73 

15L210 

EDL 

410- 54 

INRC 

INRI 


10RZ13,A,B,D 

PWC 

195-172 

10Z5 6T20,10,5 


173-140 

12GC1 1 

TOSJ 

334- 49 

15L220 

EDL 

410- 69 


INRJ 


10RZ13C 

PWC 

195-173 

INRB 

INRC 


12JC1 1 

TOSJ 

351-62 

15L230 

EDL 

410- 83 

10RC25 

INRB 

441 - 12 

10RZ15,A,B,D 

PWC 

198-156 

INRI 

INRJ 


12LC1 1 

TOSJ 

363- 97 

15L240 

EDL 

410- 97 

INRC 

INRI 


10RZ15C 

PWC 

198-157 

10Z6 2T20,10,5 


175-118 

12LF11 

TOSJ 

363-108 

15L250 

EDL 

411-24 


INRJ 


10RZ16,A,B,D 

PWC 

200-113 

INRB 

INRC 


12NC1 1 

TOSJ 

373- 80 

15L259 

EDL 

392- 27 

10RC30 

INRB 

444- 51 

10RZ16C 

PWC 

200-114 

INRI 

INRJ 


12NF1 1 

TOSJ 

373- 89 

15L260 

EDL 

411-60 

INRC 

INRI 


10RZ18AB,D 

PWC 

203- 48 

10Z6 8T20,10,5 


178-133 

12P2 

♦ ESMF 

256-105 

15L270 

EDL 

411-73 


INRJ 


10RZ18C 

PWC 

203- 49 

INRB 

INRC 



MISI 


15L280 

EDL 

411-86 

10RC30A 

INRB 

444-104 

10RZ20AB.D 

PWC 

205-181 

INRI 

INRJ 


12QF11 

TOSJ 

379- 55 

15L290 

EDL 

411-99 

INRC 

INRI 


10RZ20C 

PWC 

205-182 

10Z7.5T20,10,5 


180-177 

12RCM5 

INRB 

420- 19 

15L300 

EDL 

412- 25 


INRJ 


10RZ22AB,D 

PWC 

207-171 

INRB 

INRC 


12RCM10 

INRB 

427- 7 

15L309 

EDL 

393-110 

10RC40 

INRB 

452- 12 

10RZ22C 

PWC 

207-172 

INRI 

INRJ 


12RCM20 

INRB 

436- 46 

15L359 

EDL 

395- 58 

INRC 

INRI 


10RZ24AB,D 

PWC 

209-141 

10Z8 2T20,10,5 


183- 45 

12RCM30 

INRB 

444- 76 

15L409 

EDL 

396- 92 


INRJ 


10RZ24C 

PWC 

209-142 

INRB 

INRC 


12RCM40 

INRB 

452- 38 

15L459 

EDL 

398- 10 




10RZ27 AB.D 

PWC 

212- 41 

INRI 

INRJ 


12RCM50 

INRB 

459- 7 

15L509 

EDL 

399- 42 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 



liEMlfiH 

15L559 

EDL 

460- 42 

16RC90 

INRB 

479-Vg 

20A05 

INRB 

295-25 

20TC50 

CITF 

461 - 73 

25AN160 

♦ WESI 

386- 84 

15L609 

EDL 

401 - 1 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20TC60 

CITF 

469- 40 

25ANS 

♦ WESI 

336- 18 

15L659 

EDL 

401 - 87 


INRJ 



INRJ 


20TC70 

CITF 

472-105 

25B05T 

♦ INRB 

297- 7 

15L709 

EDL 

402- 31 

16RC90A 

INRB 

479-100 

20A5 

INRB 

341 - 68 

20TC80 

CITF 

478- 32 

25B10T 

♦ INRB 

305- 2 

15L759 

EDL 

402-102 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20TC90 

CITF 

481 - 34 

25B20T 

♦ INRB 

316- 36 

15L809 

EDL 

403- 67 


INRJ 



INRJ 


20TC100 

CITF 

484- 79 

25B40T 

♦ INRB 

335- 42 

15L859 

EDL 

404- 31 

16RC100 

INRB 

482- 77 

20A6 

INRB 

349- 62 

20TC110 

CITF 

486- 92 

25B60T 

♦ INRB 

352- 37 

15L909 

EDL 

404- 70 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20TC120 

CITF 

489- 21 

25C1 

CITF 

306- 63 

15L959 

EDL 

405- 1 


INRJ 



INRJ 


20TCA10 

CITF 

428- 93 

25C2 

♦ CITF 

318- 14 

15L1009 

EDL 

405- 82 

16RC100A 

INRB 

482- 78 

20A8 

INRB 

362- 14 

20TCA20 

CITF 

438-103 

25C4 

♦ CITF 

337- 54 

15N25A9 

EDL 

392- 28 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20TCA30 

CITF 

446- 84 

25C6 

♦ CITF 

354- 5 

15N25A 

EDL 

392- 29 


INRJ 



INRJ 


20TCA40 

CITF 

455- 18 

25C8 

♦ CITF 

366- 9 

15P1 

♦ ESMF 

279- 29 

16RCF5A 

INRB 

420- 54 

20A10 

INRB 

372- 38 

20TCA50 

CITF 

461 - 36 

25C10 

♦ CITF 

375- 52 


MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20TCA60 

CITF 

468- 82 

25C12 

♦ CITF 

380- 51 

15P2 

♦ ESMF 

253- 63 


INRJ 



INRJ 


20TCA70 

CITF 

472- 81 

25C14 

♦ CITF 

383- 14 


MISI 


16RCF10A 

INRB 

427- 81 

20AS 

AEIL 

310- 30 

20TCA80 

CITF 

477- 81 

25C15 

AMD 

308- 40 

15PT1 

♦ CITF 

304- 56 

INRC 

INRI 


20C1 

CITF 

306- 49 

20TCA90 

CITF 

481 - 10 

25C16 

♦ CITF 

387- 2 

15PT2 

♦ CITF 

315-89 


INRJ 


20C2 

♦ CITF 

317-109 

20TCA100 

CITF 

484- 33 

25C70 

AMD 

357- 44 

15PT4 

♦ CITF 

334- 96 

16RCF15A 

INRB 

431- 7 

20C4 

♦ CITF 

337- 37 

20TCA110 

CITF 

486- 93 

25C80 

AMD 

364- 68 

15PT6 

♦ CITF 

351 -102 

INRC 

INRI 


20C5 

INRB 

341 - 69 

20TCA120 

CITF 

489- 22 

25C90 

AMD 

367-107 

15PT8 

♦ CITF 

364- 31 


INRJ 


INRI 

INRJ 


20Z6F,AF 

♦ ESMF 

180-40 

25C100 

AMD 

374- 38 

15PT10 

♦ CITF 

374- 4 

16RCF20A 

INRB 

437- 12 

20C6A 

♦ CITF 

353-103 


MISI 


25F05 

AMD 

297- 26 

15Q3 

SAR 

308- 26 

INRC 

INRI 


20C8A 

♦ CITF 

365-107 

21PT5 

♦ INRI 

296-104 

25F15 

AMD 

308- 41 

15T4 

♦ ESMF 

440- 87 


INRJ 


20C10A 

♦ CITF 

375 - 43 

21PT10 

♦ INRI 

304- 94 

25F50 

AMD 

343- 59 


MISI 


16RCF25A 

INRB 

441 - 27 

20C12 

♦ CITF 

380- 45 

21PT20 

♦ INRI 

316- 18 

25F60 

AMD 

352- 53 

1 5Z6F.AF 

♦ ESMF 

170-164 

INRC 

INRI 


20C14 

♦ CITF 

383- 12 

21PT40 

♦ INRI 

335- 21 

25F70 

AMD 

357- 45 


MISI 



INRJ 


20C16 

♦ CITF 

386-109 

21PT60 

♦ INRI 

352- 21 

25F80 

AMD 

364- 69 

16C10 

SYN 

426-109 

16RCF30A 

INRB 

445- 23 

20C18 

CITF 

388- 69 

21RC10 

♦ INRJ 

427- 63 

25F90 

AMD 

367-108 

16C10B 

SYN 

426-1 10 

INRC 

INRI 


20F1 

AMD 

313- 18 

21RC20 

♦ INRJ 

436-103 

25F100 

AMD 

374- 39 

16C10C 

SYN 

427- 1 


INRJ 


20F5 

AMD 

314- 67 

21RC30 

♦ INRJ 

445 - 6 

25FXF11 

TOSJ 

394- 93 

16C15 

SYN 

430-104 

16RCF40A 

INRB 

453- 11 

20J3P 

SAR 

315- 56 

21RC40 

♦ INRJ 

452- 99 

25G5 

INRB 

297- 67 

16C15B 

SYN 

430-105 

INRC 

INRI 


20JH3 

SAR 

317- 40 

21RC50 

♦ INRJ 

459- 56 


♦ INRI 


16C15C 

SYN 

430-106 


INRJ 


20L15 

EDL 

384- 21 

21RC60 

♦ INRJ 

465-107 

25G10 

INRB 

305- 83 

16C20 

SYN 

436- 38 

16RCF50A 

INRB 

459- 76 

20L20 

EDL 

389- 68 

21RC80 

♦ INRJ 

475- 67 


♦ INRI 


16C20B 

SYN 

436- 39 

INRC 

INRI 


20L25 

EDL 

392- 33 

2 IRC 100 

♦ INRJ 

482- 65 

25G20 

INRB 

317- 23 

16C20C 

SYN 

436- 40 


INRJ 


20L30 

EDL 

394- 8 

21Z6F,AF 

♦ ESMF 

182- 88 


♦ INRI 


16C025 

SYN 

415- 51 

16RCF60A 

INRB 

466- 18 

20L35 

EDL 

395- 61 


MISI 


25G40 

INRB 

336- 44 

16C025B 

SYN 

415- 52 

INRC 

INRI 


20L40 

EDL 

396-101 

22R2 

ESMF 

316- 12 


♦ INRI 


16C025C 

SYN 

415- 53 


INRJ 


20L45 

EDL 

398- 12 


MISI 


25G60 

INRB 

353- 16 

16C25 

SYN 

441- 15 

1 6T4 

♦ ESMF 

442- 76 

20L50 

EDL 

399- 49 

22RC2 

INRB 

415- 72 


♦ INRI 


16C25B 

SYN 

441 - 16 


MISI 


20L55 

EDL 

400- 43 

INRC 

INRI 


25G80 

INRB 

365- 30 

16C25C 

SYN 

441- 17 

16Z6F,AF 

♦ ESMF 

172- 7 

20L60 

EDL 

401 - 6 


INRJ 



♦ INRI 


16C30 

SYN 

444- 68 


MISI 


20L65 

EDL 

401 - 89 

22RC5 

INRB 

420- 59 

25G100 

INRB 

374- 84 

16C30B 

SYN 

444- 69 

1 7P2 

♦ ESMF 

247 - 90 

20L70 

EDL 

402- 34 

INRC 

INRI 



♦ INRI 


16C30C 

SYN 

444- 70 


MISI 


20L75 

EDL 

402-104 


INRJ 


25GC12 

TOSJ 

335- 44 

16C35 

SYN 

448- 21 

1 7T4 

♦ ESMF 

449- 36 

20L80 

EDL 

403- 72 

22RC10 

INRB 

427 - 88 

25J2 

♦ ESMF 

253-106 

16C35B 

SYN 

448- 22 


MISI 


20L85 

EDL 

404- 32 

INRC 

INRI 



MISI 


16C35C 

SYN 

448- 23 

1 7Z6F,AF 

♦ ESMF 

173- 74 

20L90 

EDL 

404- 72 


INRJ 


25JC12 

TOSJ 

352- 38 

16C40 

SYN 

452- 30 


MISI 


20L95 

EDL 

405 - 2 

22RC15 

INRB 

431- 10 

25K10 

PPC 

369- 22 

16C40B 

SYN 

452- 31 

18P2 

♦ ESMF 

246- 36 

20L100 

EDL 

405- 93 

INRC 

INRI 


25K20 

PPC 

389- 30 

16C40C 

SYN 

452- 32 


MISI 


20L110 

EDL 

406- 73 


INRJ 


25K30 

PPC 

393- 69 

16C45 

SYN 

456- 80 

18RC2 

INRB 

415- 68 

20L120 

EDL 

407- 29 

22RC20 

INRB 

437- 19 

25K40 

PPC 

396- 51 

16C45B 

SYN 

456- 81 

INRC 

INRI 


20L130 

EDL 

407 - 66 

INRC 

INRI 


25K50 

PPC 

398-109 

16C45C 

SYN 

456- 82 


INRJ 


20L140 

EDL 

407- 98 


INRJ 


25L15 

EDL 

384- 30 

16C050 

SYN 

420- 14 

18RC5 

INRB 

420- 55 

20L150 

EDL 

408- 45 

22RC25 

INRB 

441 - 30 

25L20 

EDL 

389- 78 

16C050B 

SYN 

420- 15 

INRC 

INRI 


20L159 

EDL 

384- 22 

INRC 

INRI 


25L25 

EDL 

392- 39 

16C050C 

SYN 

420- 16 


INRJ 


20L160 

EDL 

409- 5 


INRJ 


25L30 

EDL 

394- 18 

16C50 

SYN 

458-109 

18RC10 

INRB 

427- 82 

20L170 

EDL 

409- 30 

22RC30 

INRB 

445- 30 

25L35 

EDL 

395- 69 

16C50B 

SYN 

458-1 10 

INRC 

INRI 


20L180 

EDL 

409-57 

INRC 

INRI 


25L40 

EDL 

397- 2 

16C50C 

SYN 

459- 1 


INRJ 


20L190 

EDL 

409- 75 


INRJ 


25L45 

EDL 

398- 22 

16C60 

SYN 

465- 40 

18RC15 

INRB 

431 - 8 

20L200 

EDL 

410- 17 

22RC40 

INRB 

453- 18 

25L50 

EDL 

399- 63 

16C60B 

SYN 

465- 41 

INRC 

INRI 


20L209 

EDL 

389- 69 

INRC 

INRI 


25L55 

EDL 

400- 47 

16C60C 

SYN 

465- 42 


INRJ 


20L210 

EDL 

410- 55 


INRJ 


25L60 

EDL 

401 - 20 

16C70 

SYN 

471 - 18 

18RC20 

INRB 

437- 13 

20L220 

EDL 

410- 70 

22RC50 

INRB 

459- 84 

25L65 

EDL 

401 - 93 

16C70B 

SYN 

471 - 19 

INRC 

INRI 


20L230 

EDL 

410- 84 

INRC 

INRI 


25L70 

EDL 

402- 38 

16C70C 

SYN 

471-20 


INRJ 


20L240 

EDL 

410- 98 


INRJ 


25L75 

EDL 

402-106 

16C80 

SYN 

475- 18 

18RC25 

INRB 

441 - 28 

20L250 

EDL 

411-27 

22RC60 

INRB 

466- 29 

25L80 

EDL 

403-81 

16C80B 

SYN 

475 - 19 

INRC 

INRI 


20L259 

EDL 

392- 34 

INRC 

INRI 


25L85 

EDL 

404- 34 

16C80C 

SYN 

475- 20 


INRJ 


20L260 

EDL 

411-61 


INRJ 


25L90 

EDL 

404- 76 

16F5 

INRI 

296- 94 

18RC30 

INRB 

445 - 24 

20L270 

EDL 

411-74 

22Z6F.AF 

♦ ESMF 

186-21 

25L95 

EDL 

405- 4 

16F10 

INRI 

304- 77 

INRC 

INRI 


20L280 

EDL 

411-87 


MISI 


25L100 

EDL 

405-101 

16F20 

INRI 

316- 1 


INRJ 


20L290 

EDL 

411 -100 

23J2 

♦ ESMF 

257- 2 

25L110 

EDL 

406- 74 

16F40 

INRI 

335- 8 

18RC40 

INRB 

453- 12 

20L300 

EDL 

412- 28 


MISI 


25L120 

EDL 

407- 35 

16F60 

INRI 

352- 6 

INRC 

INRI 


20L309 

EDL 

394- 9 

23TB 1 

♦ WESB 

427- 71 

25L130 

EDL 

407- 68 

16F80 

INRI 

364- 40 


INRJ 


20L359 

EDL 

395- 62 

23TB2 

♦ WESB 

437- 2 

25L140 

EDL 

407-101 

16F100 

INRI 

374- 12 

18RC50 

INRB 

459- 77 

20L409 

EDL 

396-102 

23TB3 

♦ WESB 

445- 13 

25L150 

EDL 

408- 53 

16P2 

♦ ESMF 

249- 84 

INRC 

INRI 


20L459 

EDL 

398- 13 

23TB4 

♦ WESB 

453- 1 

25L159 

EDL 

384- 31 


MISI 



INRJ 


20L509 

EDL 

399- 50 

23TB5 

♦ WESB 

459- 65 

25L160 

EDL 

409- 9 

16RC2A 

INRB 

415-67 

18RC60 

INRB 

466- 19 

20L559 

EDL 

400- 44 

23TB6 

♦ WESB 

466- 7 

25L170 

EDL 

409- 33 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20L609 

EDL 

401- 7 

23TB7 

♦ WESB 

471 - 49 

25L180 

EDL 

409- 60 


INRJ 



INRJ 


20L659 

EDL 

401 - 90 

23TB8 

♦ WESB 

475- 75 

25L190 

EDL 

409- 77 

16RC5A 

INRB 

420- 53 

18RC70 

INRB 

471 - 56 

20L709 

EDL 

402- 35 

23TB9 

♦ WESB 

479- 96 

25L200 

EDL 

410- 23 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20L759 

EDL 

402-105 

23TB10 

♦ WESB 

482- 73 

25L209 

EDL 

389- 79 


INRJ 



INRJ 


20L809 

EDL 

403- 73 

23TB1 1 

♦ WESB 

486- 1 

25L210 

EDL 

410- 56 

16RC10A 

INRB 

427- 80 

18RC80 

INRB 

475- 83 

20L859 

EDL 

404- 33 

23TB12 

♦ WESB 

487-101 

25L220 

EDL 

410- 72 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20L909 

EDL 

404- 73 

23Z6F.AF 

♦ ESMF 

188- 97 

25L230 

EDL 

410- 85 


INRJ 



INRJ 


20L959 

EDL 

405 - 3 


MISI 


25L240 

EDL 

410-100 

16RC15A 

INRB 

431 - 6 

18RC90 

INRB 

479-101 

20L1009 

EDL 

405- 94 

24J2 

♦ ESMF 

255- 93 

25L250 

EDL 

411-31 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20M10 

♦ INRJ 

305- 84 


MISI 


25L259 

EDL 

392- 40 


INRJ 



INRJ 


20M15 

♦ INRJ 

308- 67 

24R2 

♦ ESMF 

335- 16 

25L260 

EDL 

411-63 

16RC20A 

INRB 

437- 1 1 

18RC100 

INRB 

482- 79 

20M20 

♦ INRJ 

317- 24 


MISI 


25L270 

EDL 

411-75 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


20M30 

♦ INRJ 

325- 66 

24TB 1 

♦ WESB 

427- 64 

25L280 

EDL 

411-89 


INRJ 



INRJ 


20M40 

♦ INRJ 

336- 45 

24TB2 

♦ WESB 

436-105 

25L290 

EDL 

411-101 

16RC25A 

INRB 

441 - 26 

1 8Z6F.AF 

♦ ESMF 

175- 49 

20M50 

♦ INRJ 

343-104 

24TB3 

♦ WESB 

445- 7 

25L300 

EDL 

412- 32 

INRC 

INRI 



MISI 


20M60 

♦ INRJ 

353- 17 

24TB4 

♦ WESB 

452-102 

25L309 

EDL 

394- 19 


INRJ 


19P1 

♦ ESMF 

265- 26 

20M80 

♦ INRJ 

365- 31 

24TB5 

♦ WESB 

459- 58 

25L359 

EDL 

395- 70 

16RC30A 

INRB 

445- 22 


MISI 


20M100 

♦ INRJ 

374- 85 

24TB6 

♦ WESB 

465-1 10 

25L409 

EDL 

397- 3 

INRC 

INRI 


19P2 

♦ ESMF 

246- 40 

20PM 1 

♦ CITF 

304- 89 

24TB7 

♦ WESB 

471 - 43 

25L459 

EDL 

398- 23 


INRJ 



MISI 


20PM2 

♦ CITF 

316- 15 

24TB8 

♦ WESB 

475- 69 

25L509 

EDL 

399- 64 

16RC40A 

INRB 

453- 10 

19Z6F,AF 

♦ ESMF 

177-169 

20PM4 

♦ CITF 

335- 18 

24TB9 

♦ WESB 

479- 92 

25L559 

EDL 

400- 48 

INRC 

INRI 



MISI 


20PM6 

♦ CITF 

352- 18 

24TB10 

♦ WESB 

482- 68 

25L609 

EDL 

401 - 21 


INRJ 


20A1 

INRB 

302- 51 

20PM8 

♦ CITF 

364- 49 

24TB11 

♦ WESB 

485-103 

25L659 

EDL 

401 - 94 

16RC50A 

INRB 

459- 75 

INRC 

INRI 


20PM 10 

♦ CITF 

374 - 20 

24TB 12 

♦ WESB 

487- 96 

25L709 

EDL 

402- 39 

INRC 

INRI 



INRJ 


20Q3 

SAR 

315- 97 

24Z6F,AF 

♦ ESMF 

190-92 

25L759 

EDL 

402-107 


INRJ 


20A2 

INRB 

313- 56 

20R2 

ESMF 

296-103 


MISI 


25L809 

EDL 

403- 82 

16RC60A 

INRB 

466- 17 

INRC 

INRI 



MISI 


25AN20 

♦ WESI 

316-109 

25L859 

EDL 

404- 35 

INRC 

INRI 



INRJ 


20S5 

AMD 

310- 51 

25AN30 

♦ WESI 

325- 45 

25L909 

EDL 

404- 77 


INRJ 


20A3 

INRB 

322-106 

20TC05 

CITF 

421 - 26 

25AN40 

♦ WESI 

336- 17 

25L959 

EDL 

405- 5 

16RC70A 

INRB 

471 - 55 

INRC 

INRI 


20TC10 

CITF 

429- 15 

25AN50 

♦ WESI 

343- 90 

25L1009 

EDL 

405-102 

INRC 

INRI 



INRJ 


20TC15 

CITF 

431 - 78 

25AN60 

♦ WESI 

352-105 

25LC12 

TOSJ 

364- 61 


INRJ 


20A4 

INRB 

332- 42 

20TC20 

CITF 

439- 51 

25AN80 

♦ WESI 

365- 9 

25NC12 

TOSJ 

374- 31 

16RC80A 

INRB 

475- 82 

INRC 

INRI 


20TC25 

CITF 

441 - 98 

25AN100 

♦ WESI 

374- 67 

25P5 

INRB 

297- 15 

INRC 

INRI 



INRJ 


20TC30 

CITF 

447- 11 

25AN120 

♦ WESI 

379- 97 

INRC 

INRI 



INRJ 





20TC40 

CITF 

455 - 78 

25AN140 

♦ WESI 

382- 73 


INRJ 
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1. TYP 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




■fliasra 

liPKiiTira 



liEUUEE 

jjaamaai 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

■KMsfcJ 

ixmm 

25P10 

INRB 

305- 9 

30C10 

CITF 

375- 80 

30TC70 

♦ CITF 

472- 80 

35F15 . 

AMD 

368- 49 

36REF0 . ~ 

INRB 

467 - 49 

INRC 

INRI 


30C12 

CITF 

380- 79 

30TC80 

♦ CITF 

477- 70 

35F50 

AMD 

343- 76 

INRC 

INRI 



INRJ 


30C14 

CITF 

383- 38 

30TC90 

♦ CITF 

481- 9 

35F60 

AMD 

352- 82 


INRJ 


25P20 

INRB 

316- 46 

30C16 

CITF 

387- 23 

30TC100 

♦ CITF 

484- 28 

35F70 

AMD 

357- 56 

36RE70 

INRB 

472- 14 

INRC 

INRI 


30F1 

AMD 

322- 78 

30TC110 

♦ CITF 

486- 91 

35F80 

AMD 

364- 93 

INRC 

INRI 



INRJ 


30F2 

♦ ESMF 

575- 26 

30TC120 

♦ CITF 

489- 16 

35F90 

AMD 

368- 3 


INRJ 


25P30 

INRB 

325- 5 


MISI 


30TCA10 

CITF 

429- 13 

35F100 

AMD 

374- 54 

36RE80 

INRB 

476- 79 

INRC 

INRI 


30F5 

AMD 

323- 89 

30TCA20 

CITF 

439- 39 

35P4 

♦ ESMF 

249- 61 

INRC 

INRI 



INRJ 


30J3P 

SAR 

324- 51 

30TCA30 

CITF 

447 - 8 


MISI 



INRJ 


25P40 

INRB 

335- 50 

30JH3 

SAR 

325- 80 

30TCA40 

CITF 

455- 65 

36P4 

♦ ESMF 

276- 77 

36RE90 

INRB 

480- 58 

INRC 

INRI 


30L15 

EDL 

384- 42 

30TCA50 

CITF 

461 - 69 


MISI 


INRC 

INRI 



INRJ 


30L20 

EDL 

389- 91 

30TCA60 

CITF 

469- 26 

36R2 

♦ ESMF 

352- 83 


INRJ 


25P50 

INRB 

343- 55 

30L25 

EDL 

392- 48 

30TCA70 

CITF 

472-101 


MISI 


36RE100 

INRB 

483- 51 

INRC 

INRI 


30L30 

EDL 

394- 31 

30TCA80 

CITF 

478- 18 

36R2S 

♦ ESMF 

352- 84 

INRC 

INRI 



INRJ 


30L35 

EDL 

395- 74 

30TCA90 

CITF 

481 - 31 


MISI 



INRJ 


25P60 

INRB 

352- 43 

30L40 

EDL 

397- 15 

30TCA100 

CITF 

484- 73 

36RA50 

INRB 

460- 55 

36RE110 

INRB 

486- 50 

INRC 

INRI 


30L45 

EDL 

398- 25 

30TCA110 

CITF 

486-108 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


30L50 

EDL 

399-71 

30TCA120 

CITF 

489- 54 


INRJ 



INRJ 


25PW50 

INRB 

343- 56 

30L55 

EDL 

400- 49 

31F2 

♦ ESMF 

575- 27 

36RA60 

INRB 

467- 46 

36RE120 

INRB 

488- 62 

INRC 

INRI 


30L60 

EDL 

401 - 26 


MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


30L65 

EDL 

401 - 95 

31R2 

♦ ESMF 

305- 42 


INRJ 



INRJ 


25PW60 

INRB 

352- 44 

30L70 

EDL 

402-41 


MISI 


36RA70 

INRB 

471- 87 

36RE130 

INRB 

490- 91 

INRC 

INRI 


30L75 

EDL 

402-109 

32F2 

♦ ESMF 

575 - 28 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


30L80 

EDL 

403- 87 


MISI 



INRJ 



INRJ 


25TB1 

♦ WESB 

427- 72 

30L85 

EDL 

404- 36 

32R2 

♦ ESMF 

316- 85 

36RA80 

INRB 

476- 76 

36REH60 

INRB 

467- 60 

25TB2 

♦ WESB 

437- 3 

30L90 

EDL 

404- 79 


MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


25TB3 

♦ WESB 

445- 14 

30L95 

EDL 

405- 6 

33F2 

♦ ESMF 

575- 29 


INRJ 



INRJ 


25TB4 

♦ WESB 

453- 2 

30L100 

EDL 

405-109 


MISI 


36RA90 

INRB 

480- 24 

36REH70 

INRB 

472- 19 

25TB5 

♦ WESB 

459- 66 

30L110 

EDL 

406- 76 

34F2 

♦ ESMF 

575 - 30 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


25TB6 

♦ WESB 

466- 8 

30L120 

EDL 

407- 38 


MISI 



INRJ 



INRJ 


25TB7 

♦ WESB 

471-50 

30L130 

EDL 

407- 69 

34P4 

♦ ESMF 

265- 90 

36RA100 

INRB 

483- 50 

36REH80 

INRB 

476- 86 

25TB8 

♦ WESB 

475- 76 

30L140 

EDL 

407-102 


MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


25TB9 

♦ WESB 

479- 97 

30L150 

EDL 

408- 56 

34R2 

♦ ESMF 

335- 97 


INRJ 



INRJ 


25TB10 

♦ WESB 

482- 74 

30L159 

EDL 

384- 43 


MISI 


36RA110 

INRB 

486- 49 

36REH90 

INRB 

480- 60 

25TB11 

♦ WESB 

486- 2 

30L160 

EDL 

409- 11 

35C05B 

♦ SYN 

420- 63 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


25TB12 

♦ WESB 

487-102 

30L170 

EDL 

409- 34 

35C10 

SYN 

427- 95 


INRJ 



INRJ 


25Z6F,AF 

♦ ESMF 

192-166 

30L180 

EDL 

409- 61 

35C10B 

♦ SYN 

427- 96 

36RA120 

INRB 

488- 61 

36REH100 

INRB 

483- 56 


MISI 


30L190 

EDL 

409- 80 

35C10BF 

SYN 

427- 97 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


26J2 

♦ ESMF 

250- 26 

30L200 

EDL 

410- 27 

35C10F 

SYN 

427- 98 


INRJ 



INRJ 



MISI 


30L209 

EDL 

389- 92 

35C15 

SYN 

431 - 13 

36RA130 

INRB 

490- 90 

36REH110 

INRB 

486- 53 

26P1 

♦ ESMF 

272- 98 

30L210 

EDL 

410- 57 

35C15B 

♦ SYN 

431 - 14 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



MISI 


30L220 

EDL 

410- 73 

35C15BF 

SYN 

431 - 15 


INRJ 



INRJ 


26R2 

♦ ESMF 

352- 15 

30L230 

EDL 

410- 86 

35C15F 

SYN 

431 - 16 

36RC2A 

INRB 

415-89 

36REH120 

INRB 

488- 66 


MISI 


30L240 

EDL 

410-101 

35C20 

SYN 

437 - 26 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


26R2S 

♦ ESMF 

352- 16 

30L250 

EDL 

411-33 

35C20B 

♦ SYN 

437- 27 


INRJ 



INRJ 



MISI 


30L259 

EDL 

392- 35 

35C20BF 

SYN 

437- 28 

36RC5A 

INRB 

420- 95 

36REH130 

INRB 

490- 94 

26TB1 

♦ WESB 

427- 65 

30L260 

EDL 

411-64 

35C20F 

SYN 

437- 29 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


26TB2 

♦ WESB 

436-106 

30L270 

EDL 

411-76 

35C025 

SYN 

415- 75 


INRJ 



INRJ 


26TB3 

♦ WESB 

445- 8 

30L280 

EDL 

411-90 

35C025B 

♦ SYN 

415- 76 

36RC10A 

INRB 

428- 36 

36TB 1 

♦ WESB 

428- 24 

26TB4 

♦ WESB 

452-103 

30L290 

EDL 

411 -102 

35C025BF 

SYN 

415- 77 

INRC 

INRI 


36TB2 

♦ WESB 

437- 85 

26TB5 

♦ WESB 

459- 59 

30L300 

EDL 

412- 36 

35C025F 

SYN 

415- 78 


INRJ 


36TB3 

♦ WESB 

445-102 

26TB6 

♦ WESB 

466- 1 

30L309 

EDL 

394- 32 

35C25 

SYN 

441 - 33 

36RC15A 

INRB 

431 - 45 

36TB4 

♦ WESB 

453- 98 

26TB7 

♦ WESB 

471 - 44 

30L359 

EDL 

395- 75 

35C25B 

♦ SYN 

441 - 34 

INRC 

INRI 


36TB5 

♦ WESB 

460- 36 

26TB8 

♦ WESB 

475- 70 

30L409 

EDL 

397- 16 

35C25BF 

SYN 

441 - 35 


INRJ 


36TB6 

♦ WESB 

467- 10 

26TB9 

♦ WESB 

479- 93 

30L459 

EDL 

398- 26 

35C25F 

SYN 

441 - 36 

36RC20A 

INRB 

438- 5 

36TB7 

♦ WESB 

471 -107 

26TB10 

♦ WESB 

482- 69 

30L509 

EDL 

399- 72 

35C30 

SYN 

445- 36 

INRC 

INRI 


36TB8 

♦ WESB 

476- 42 

26TB11 

♦ WESB 

485-104 

30L559 

EDL 

400- 50 

35C30B 

♦ SYN 

445- 37 


INRJ 


36TB9 

♦ WESB 

480- 44 

26TB12 

♦ WESB 

487- 97 

30L609 

EDL 

401 - 27 

35C30BF 

SYN 

445- 38 

36RC25A 

INRB 

441 - 66 

36TB10 

♦ WESB 

483- 25 

26Z6F,AF 

♦ ESMF 

195- 30 

30L659 

EDL 

401 - 96 

35C30F 

SYN 

445- 39 

INRC 

INRI 


36TB11 

♦ WESB 

486- 36 


MISI 


30L709 

EDL 

402- 42 

35C35 

SYN 

448- 30 


INRJ 


36TB12 

♦ WESB 

488- 39 

27J2 

♦ ESMF 

248- 22 

30L759 

EDL 

402-1 10 

35C35B 

♦ SYN 

448- 31 

36RC30A 

INRB 

446- 12 

37P4 

♦ ESMF 

269-101 


MISI 


30L809 

EDL 

403- 88 

35C35BF 

SYN 

448- 32 

INRC 

INRI 



MISI 


27TB1 

♦ WESB 

427-104 

30L859 

EDL 

404- 37 

35C35F 

SYN 

448- 33 


INRJ 


37RA50 

INRB 

460- 58 

27TB2 

♦ WESB 

437- 35 

30L909 

EDL 

404- 80 

35C40 

SYN 

453- 25 

36RC40A 

INRB 

454- 24 

INRC 

INRI 


27TB3 

♦ WESB 

445- 51 

30L959 

EDL 

405- 7 

35C40B 

♦ SYN 

453- 26 

INRC 

INRI 



INRJ 


27TB4 

♦ WESB 

453- 38 

30L1009 

EDL 

405-1 10 

35C40BF 

SYN 

453- 27 


INRJ 


37RA60 

INRB 

467- 50 

27TB5 

♦ WESB 

459-101 

30PT1 

♦ CITF 

305- 30 

35C40F 

SYN 

453- 28 

36RC50A 

INRB 

460- 56 

INRC 

INRI 


27TB6 

♦ WESB 

466- 46 

30PT2 

♦ CITF 

316- 71 

35C45 

SYN 

456- 87 

INRC 

INRI 



INRJ 


27TB7 

♦ WESB 

471-69 

30PT4 

♦ CITF 

335- 74 

35C45B 

♦ SYN 

456- 88 


INRJ 


37RA70 

INRB 

471 - 88 

27TB8 

♦ WESB 

475- 98 

30PT6 

♦ CITF 

352- 63 

35C45BF 

SYN 

456- 89 

36RC60A 

INRB 

467- 47 

INRC 

INRI 


27TB9 

♦ WESB 

480- 7 

30PT8 

♦ CITF 

364- 73 

35C45F 

SYN 

456- 90 

INRC 

INRI 



INRJ 


27TB10 

♦ WESB 

482- 93 

30PT10 

♦ CITF 

374- 41 

35C050 

SYN 

420- 64 


INRJ 


37RA80 

INRB 

476- 80 

27TB11 

♦ WESB 

486- 13 

30Q3 

SAR 

324- 78 

35C050B 

♦ SYN 

420- 65 

36RC70A 

INRB 

472- 12 

INRC 

INRI 


27TB12 

♦ WESB 

488- 8 

30R1 

ERI 

302- 90 

35C050BF 

SYN 

420- 66 

INRC 

INRI 



INRJ 


27Z6F,AF 

♦ ESMF 

196- 79 

30R2 

ERI 

374- 17 

35C050F 

SYN 

420- 67 


INRJ 


37RA90 

INRB 

480- 25 


MISI 


30R2S 

♦ ESMF 

374- 18 

35C50 

SYN 

459- 90 

36RC80A 

INRB 

476- 77 

INRC 

INRI 


28J2 

♦ ESMF 

246- 49 


MISI 


35C50B 

♦ SYN 

459-91 

INRC 

INRI 



INRJ 



MISI 


30R3 

ERI 

323- 30 

35C50BF 

SYN 

459- 92 


INRJ 


37RA100 

INRB 

483- 52 

28R2 

♦ ESMF 

364- 46 

30R4 

ERI 

374- 95 

35C50F 

SYN 

459- 93 

36RCF2A 

INRB 

415- 90 

INRC 

INRI 



MISI 


30R6 

ERI 

349-109 

35C60 

SYN 

466- 33 

INRC 

INRI 



INRJ 


28R2S 

♦ ESMF 

364- 47 

30R8 

ERI 

362- 63 

35C60B 

♦ SYN 

466- 34 


INRJ 


37RA110 

INRB 

486- 51 


MISI 


30R10 

ERI 

372- 75 

35C60BF 

SYN 

466- 35 

36RCF5A 

INRB 

420- 96 

INRC 

INRI 


28TB1 

♦ WESB 

427-110 

30R12 

ERI 

378-106 

35C60F 

SYN 

466- 36 

INRC 

INRI 



INRJ 


28TB2 

♦ WESB 

437- 57 

30S1 

♦ INRB 

303- 20 

35C70A 

AMD 

357- 55 


INRJ 


37RA120 

INRB 

488- 63 

28TB3 

♦ WESB 

445- 61 

♦ INRC 

♦ INRI 


35C7O0 

SYN 

471 - 62 

36RCF10A 

INRB 

428- 37 

INRC 

INRI 


28TB4 

♦ WESB 

453- 62 


♦ INRJ 


35C70B 

♦ SYN 

471 - 63 

INRC 

INRI 



INRJ 


28TB5 

♦ WESB 

460- 1 

30S2 

♦ INRB 

314- 29 

35C70BF 

SYN 

471- 64 


INRJ 


37RA130 

INRB 

490- 92 

28TB6 

♦ WESB 

466- 71 

♦ INRC 

♦ INRI 


35C70F 

SYN 

471 - 65 

36RCF15A 

INRB 

431 - 46 

INRC 

INRI 


28TB7 

♦ WESB 

471-79 


♦ INRJ 


35C80A 

AMD 

364- 92 

INRC 

INRI 



INRJ 


28TB8 

♦ WESB 

476- 12 

30S3 

♦ INRB 

323- 56 

35C8O0 

SYN 

475- 89 


INRJ 


37RC2A 

INRB 

415- 91 

28TB9 

♦ WESB 

480- 18 

♦ INRC 

♦ INRI 


35C80B 

♦ SYN 

475- 90 

36RCF20A 

INRB 

438- 6 

INRC 

INRI 


28TB10 

♦ WESB 

482-108 


♦ INRJ 


35C80BF 

SYN 

475- 91 

INRC 

INRI 



INRJ 


28TB11 

♦ WESB 

486- 19 

30S4 

♦ INRB 

333- 22 

35C80F 

SYN 

475- 92 


INRJ 


37RC5A 

INRB 

420- 97 

28TB12 

♦ WESB 

488- 22 

♦ INRC 

♦ INRI 


35C90A 

AMD 

368- 2 

36RCF25A 

INRB 

441-67 

INRC 

INRI 


28Z6F,AF 

♦ ESMF 

197-182 


♦ INRJ 


35C9O0 

SYN 

479-107 

INRC 

INRI 



INRJ 



MISI 


30S5A 

AMD 

320- 98 

35C90B 

♦ SYN 

479-108 


INRJ 


37RC10A 

INRB 

428- 38 

29TB1 

♦ WESB 

428- 10 

3OS50 

♦ INRB 

342- 13 

35C90BF 

SYN 

480- 1 

36RCF30A 

INRB 

446- 13 

INRC 

INRI 


29TB2 

♦ WESB 

437- 68 

♦ INRC 

♦ INRI 


35C90F 

SYN 

480- 2 

INRC 

INRI 



INRJ 


29TB3 

♦ WESB 

445- 72 


♦ INRJ 


35C100A 

AMD 

374- 53 


INRJ 


37RC15A 

INRB 

431 - 47 

29TB4 

♦ WESB 

453- 74 

30S6 

♦ INRB 

350- 40 

35C1OO0 

SYN 

482- 85 

36RCF40A 

INRB 

454- 25 

INRC 

INRI 


29TB5 

♦ WESB 

460- 8 

♦ INRC 

♦ INRI 


35C100B 

♦ SYN 

482- 86 

INRC 

INRI 



INRJ 


29TB6 

♦ WESB 

466- 79 


♦ INRJ 


35C100BF 

SYN 

482- 87 


INRJ 


37RC20A 

INRB 

438- 7 

29TB7 

♦ WESB 

471 - 83 

30S8 

♦ INRB 

362- 96 

35C100F 

SYN 

482- 88 

36RCF50A 

INRB 

460- 57 

INRC 

INRI 


29TB8 

♦ WESB 

476- 18 

♦ INRC 

♦ INRI 


35C110 

SYN 

486- 5 

INRC 

INRI 



INRJ 


29TB9 

♦ WESB 

480- 20 


♦ INRJ 


35C110B 

♦ SYN 

486- 6 


INRJ 


37RC25A 

INRB 

441-68 

29TB10 

♦ WESB 

483- 1 

30S10 

♦ INRB 

372-102 

35C11OBF 

SYN 

486- 7 

36RCF60A 

INRB 

467- 48 

INRC 

INRI 


29TB11 

♦ WESB 

486- 20 

♦ INRC 

♦ INRI 


35C110F 

SYN 

486- 8 

INRC 

INRI 



INRJ 


29TB12 

♦ WESB 

488- 23 


♦ INRJ 


35C120 

SYN 

488- 1 


INRJ 


37RC30A 

INRB 

446- 14 

30AS 

AEIL 

320- 85 

30TC10 

♦ CITF 

428- 92 

35C120B 

♦ SYN 

488- 2 

36RCF70A 

INRB 

472- 13 

INRC 

INRI 


30C1 

CITF 

306- 83 

30TC20 

♦ CITF 

438- 92 

35C120BF 

SYN 

488- 3 

INRC 

INRI 



INRJ 


30C2 

CITF 

318- 46 

30TC30 

♦ CITF 

446- 83 

35C120F 

SYN 

488- 4 


INRJ 


37RC40A 

INRB 

454- 26 

30C4 

CITF 

337- 90 

30TC40 

♦ CITF 

455- 7 

35F2 

♦ ESMF 

575 - 31 

36RCF80A 

INRB 

476- 78 

INRC 

INRI 


30C6 

CITF 

354- 39 

30TC50 

♦ CITF 

461 - 35 


MISI 


INRC 

INRI 



INRJ 


30C8 

CITF 

366- 38 

30TC60 

♦ CITF 

468- 71 

35F05 

AMD 

297- 42 


INRJ 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 





TYPE No. 


UTMiPH 


HldsM 



MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Linel 

37RC50A 

INRB 

460- 59 

38TB3 

♦ WESB 

FEMfcTil 

40L709 

HidilHi 

402T 

52 

42TB12 

♦ WESB 

489 

15 

50L55 

EDL 

400 

53 

INRC 

INRI 


38TB4 

♦ WESB 

454- 54 

40L759 

EDL 

403- 

5 

42TB13 

♦ WESB 

491 

26 

50L60 

EDL 

401 

46 


INRJ 


38TB5 

♦ WESB 

460- 76 

40L809 

EDL 

403- 

96 

42TB14 

♦ WESB 

492 

32 

50L65 

EDL 

401 

99 

37RC60A 

INRB 

467- 51 

38TB6 

♦ WESB 

467- 84 

40L859 

EDL 

404- 

39 

42TB15 

♦ WESB 

493 

15 

50L70 

EDL 

402 

54 

INRC 

INRI 


38TB7 

♦ WESB 

472- 31 

40L909 

EDL 

404- 

86 

43TB 1 

♦ WESB 

428 

107 

50L75 

EDL 

403 

6 


INRJ 


38TB8 

♦ WESB 

477 - 1 

40L959 

EDL 

405- 

9 

43TB2 

♦ WESB 

439 

20 

50L80 

EDL 

403 

99 

37RC70A 

INRB 

472- 15 

38TB9 

♦ WESB 

480- 70 

40L1009 

EDL 

406- 

15 

43TB3 

♦ WESB 

446 

100 

50L85 

EDL 

404 

40 

INRC 

INRI 


38TB10 

♦ WESB 

483- 74 

40Q3 

SAR 

334- 

103 

43TB4 

♦ WESB 

455 

44 

50L90 

EDL 

404 

87 


INRJ 


38TB11 

♦ WESB 

486- 62 

40Q4 

♦ SAR 

334- 

104 

43TB5 

♦ WESB 

461 

51 

50L95 

EDL 

405 

10 

37RC80A 

INRB 

476- 81 

38TB12 

♦ WESB 

488- 81 

40R2S 

♦ ESMF 

374- 

55 

43TB6 

♦ WESB 

469 

2 

50L100 

EDL 

406 

16 

INRC 

INRI 


40AS 

AEIL 

328- 97 


MISI 



43TB7 

♦ WESB 

472 

89 

50L110 

EDL 

406 

78 


INRJ 


40B05T 

♦ INRB 

297- 48 

40RCS5 

INRB 

420- 

69 

43TB8 

♦ WESB 

477 

108 

50L120 

EDL 

407 

42 

37RCF2A 

INRB 

415- 92 

40B10T 

♦ INRB 

305- 50 

♦ INRC 

INRI 



43TB9 

♦ WESB 

481 

20 

50L130 

EDL 

407 

71 

INRC 

INRI 


40B20T 

♦ INRB 

316- 92 


INRJ 



43TB10 

♦ WESB 

484 

54 

50L140 

EDL 

407 

105 


INRJ 


40B40T 

♦ INRB 

335-102 

40RCS10 

INRB 

427- 

107 

43TB11 

♦ WESB 

486 

100 

50L150 

EDL 

408 

61 

37RCF5A 

INRB 

420- 98 

40B60T 

♦ INRB 

352- 88 

♦ INRC 

INRI 



43TB12 

♦ WESB 

489 

38 

50L159 

EDL 

384 

56 

INRC 

INRI 


40C 1 

CITF 

306- 84 


INRJ 



44R2 

♦ ESMF 

333 

80 

50L160 

EDL 

409 

16 


INRJ 


40C2 

♦ CITF 

318- 34 

40RCS20 

INRB 

437- 

38 


MISI 



50L170 

EDL 

409 

36 

37RCF10A 

INRB 

428- 39 

40C4 

♦ CITF 

337- 77 

♦ INRC 

INRI 



45AR20 

♦ WESI 

317 

27 

50L180 

EDL 

409 

63 

INRC 

INRI 


40C6 

♦ CITF 

354- 27 


INRJ 



45AR30 

♦ WESI 

325 

69 

50L190 

EDL 

409 

82 


INRJ 


40C8 

♦ CITF 

366- 29 

40RCS25 

INRB 

441 - 

46 

45AR40 

♦ WESI 

336 

48 

50L200 

EDL 

410 

29 

37RCF15A 

INRB 

431 - 48 

40C10 

♦ CITF 

375- 71 

INRC 

INRI 



45AR50 

♦ WESI 

343 

107 

50L209 

EDL 

389 

109 

INRC 

INRI 


40C12 

♦ CITF 

380- 68 


INRJ 



45AR60 

♦ WESI 

353 

20 

50L210 

EDL 

410 

59 


INRJ 


40C14 

♦ CITF 

383- 65 

40RCS30 

INRB 

445- 

57 

45AR80 

♦ WESI 

365 

33 

50L220 

EDL 

410 

75 

37RCF20A 

INRB 

438- 8 

40C16 

♦ CITF 

387- 44 

♦ INRC 

INRI 



45AR100 

♦ WESI 

374 

86 

50L230 

EDL 

410 

88 

INRC 

INRI 


40F1 

AMD 

332- 5 


INRJ 



45AR120 

♦ WESI 

379 

107 

50L240 

EDL 

410 

103 


INRJ 


40F5 

AMD 

333- 59 

40RCS40 

INRB 

453- 

43 

45AR140 

♦ WESI 

382 

82 

50L250 

EDL 

411 

37 

37RCF25A 

INRB 

441 - 69 

40HF5 

INRB 

297 - 51 

♦ INRC 

INRI 



45AR160 

♦ WESI 

386 

86 

50L259 

EDL 

392 

58 

INRC 

INRI 


INRC INRI 



INRJ 



45ARS 

♦ WESI 

336 

49 

50L260 

EDL 

411 

66 


INRJ 



INRJ 


40RCS50 

INRB 

459- 

106 

45L15 

INRB 

308 

88 

50L270 

EDL 

411 

78 

37RCF30A 

INRB 

446- 15 

40HF10 

INRB 

305- 58 

♦ INRC 

INRI 



INRC INRI 



50L280 

EDL 

411 

92 

INRC 

INRI 


INRC INRI 



INRJ 




INRJ 



50L290 

EDL 

411 

104 


INRJ 



INRJ 


40RCS60 

INRB 

466- 

52 

45L25 

INRB 

319- 

84 

50L300 

EDL 

412 

38 

37RCF40A 

INRB 

454- 27 

40HF15 

INRB 

308- 55 

♦ INRC 

INRI 



INRC INRI 



50L309 

EDL 

394 

49 

INRC 

INRI 


INRC INRI 



INRJ 




INRJ 



50L359 

EDL 

395 

80 


INRJ 



INRJ 


40RCS70 

♦ INRB 

471 - 

74 

45L70 

INRB 

357- 

96 

50L409 

EDL 

397 

32 

37RCF50A 

INRB 

460- 60 

40HF20 

INRB 

316-103 

♦ INRC 

♦ INRI 



INRC INRI 



50L459 

EDL 

398 

32 

INRC 

INRI 


INRC INRI 



♦ INRJ 




INRJ 



50L509 

EDL 

399 

90 


INRJ 



INRJ 


40RCS80 

♦ INRB 

475 - 

103 

45L90 

INRB 

368- 

30 

50L559 

EDL 

400 

54 

37RCF60A 

INRB 

467- 52 

40HF30 

INRB 

325- 39 

♦ INRC 

♦ INRI 



INRC INRI 



50L609 

EDL 

401 

47 

INRC 

INRI 


INRC INRI 



♦ INRJ 




INRJ 



50L659 

EDL 

401 

100 


INRJ 



INRJ 


40RCS90 

♦ INRB 

480- 

13 

45M10 

♦ INRJ 

306 

24 

50L709 

EDL 

402 

55 

37RCF70A 

INRB 

472- 16 

40HF40 

INRB 

336- 8 

♦ INRC 

♦ INRI 



45M15 

♦ INRJ 

308 

90 

50L759 

EDL 

403 

7 

INRC 

INRI 


INRC INRI 



♦ INRJ 



45M20 

♦ INRJ 

317 

83 

50L809 

EDL 

403 

100 


INRJ 



INRJ 


40RCS100 

♦ INRB 

482- 

96 

45M30 

♦ INRJ 

326 

9 

50L859 

EDL 

404 

41 

37RCF80A 

INRB 

476- 82 

40HF50 

INRB 

343- 84 

♦ INRC 

♦ INRI 



45M40 

♦ INRJ 

337 

3 

50L909 

EDL 

404 

88 

INRC 

INRI 


INRC INRI 



♦ INRJ 



45M50 

♦ INRJ 

344 

48 

50L959 

EDL 

405 

11 


INRJ 



INRJ 


40RCS110 

♦ INRB 

486- 

16 

45M60 

♦ INRJ 

353 

76 

50L1009 

EDL 

406 

17 

37RE60 

INRB 

467- 53 

40HF60 

INRB 

352- 99 

♦ INRC 

♦ INRI 



45M80 

♦ INRJ 

365 

85 

50LA 

SAR 

341 

77 

INRC 

INRI 


INRC INRI 



♦ INRJ 



45 M 100 

♦ INRJ 

375 

22 

50LF 

♦ SAR 

342 

36 


INRJ 



INRJ 


40RCS120 

♦ INRB 

490- 

49 

46R2 

♦ ESMF 

350 

93 

50M 

SAR 

339 

65 

37RE70 

INRB 

472- 17 

40HF70 

INRB 

357- 60 

♦ INRC 

♦ INRI 




MISI 



50R2S 

♦ ESMF 

373 

25 

INRC 

INRI 


INRC INRI 



♦ INRJ 



46R2S 

♦ ESMF 

350 

94 


MISI 




INRJ 



INRJ 


40S5 

AMD 

329 

12 


MISI 



50S5 

AMD 

339 

66 

37RE80 

INRB 

476- 83 

40HF80 

INRB 

365 - 3 

40SG1 

♦ ERI 

254 

27 

46TB 1 

♦ WESB 

429 

5 

50S20 

♦ SCO 

389 

42 

INRC 

INRI 


INRC INRI 


40SG2 

♦ ERI 

257 

44 

46TB2 

♦ WESB 

439 

28 

50S30 

♦ SCO 

393 

88 


INRJ 



INRJ 


40SG3 

♦ ERI 

258 

94 

46TB3 

♦ WESB 

446 

108 

50S40 

♦ SCO 

396 

73 

37RE90 

INRB 

480- 59 

40HF90 

INRB 

368- 6 

40SG4 

♦ ERI 

259 

57 

46TB4 

♦ WESB 

455 

53 

50S50 

♦ SCO 

399 

25 

INRC 

INRI 


INRC INRI 


40SG5 

♦ ERI 

259 

101 

46TB5 

♦ WESB 

461 

59 

50T6.8AB 

♦ SAR 

178 

155 


INRJ 



INRJ 


40SG6 

♦ ERI 

260 

8 

46TB6 

♦ WESB 

469 

13 

50T7.5AB 

♦ SAR 

181 

3 

37RE100 

INRB 

483- 53 

40HF100 

INRB 

374- 66 

40SG7 

♦ ERI 

260 

31 

46TB7 

♦ WESB 

472 

95 

50T8 2AB 

♦ SAR 

183 

69 

INRC 

INRI 


INRC INRI 


40SG8 

♦ ERI 

260 

44 

46TB8 

♦ WESB 

478 

10 

50T9.1AB 

♦ SAR 

186 

176 


INRJ 



INRJ 


40T1 

WESB 

422 

94 

46TB9 

♦ WESB 

481 

26 

50T10AB 

♦ SAR 

189 

93 

37RE110 

INRB 

486- 52 

40J3P 

SAR 

334- 55 

40T2 

WESB 

431 

95 

46TB10 

♦ WESB 

484 

65 

50T11AB 

♦ SAR 

191 

61 

INRC 

INRI 


40JH3 

SAR 

336- 61 

40T3 

WESB 

441 

47 

46TB11 

♦ WESB 

486 

104 

50T12AB 

♦ SAR 

193 

186 


INRJ 


40L15 

EDL 

384- 50 

40T4 

WESB 

447 

109 

46TB12 

♦ WESB 

489 

48 

50T13AB 

♦ SAR 

195 

195 

37RE120 

INRB 

488- 64 

40L20 

EDL 

389-103 

40T5 

WESB 

453 

90 

47TB 1 

♦ WESB 

429 

14 

50T15AB 

♦ SAR 

198 

189 

INRC 

INRI 


40L25 

EDL 

392- 54 

40T6 

WESB 

460 

27 

47TB2 

♦ WESB 

439 

40 

50T16AB 

♦ SAR 

200 

135 


INRJ 


40L30 

EDL 

394- 41 

40T7 

WESB 

466 

107 

47TB3 

♦ WESB 

447 

9 

50T18AB 

♦ SAR 

203 

80 

37RE130 

INRB 

490- 93 

40L35 

EDL 

395- 76 

40T8 

WESB 

470 

65 

47TB4 

♦ WESB 

455 

66 

50T20AB 

♦ SAR 

206 

6 

INRC 

INRI 


40L40 

EDL 

397- 22 

40T9 

WESB 

473 

85 

47TB5 

♦ WESB 

461 

71 

50T22AB 

♦ SAR 

208 

2 


INRJ 


40L45 

EDL 

398- 29 

40T10 

WESB 

476 

35 

47TB6 

♦ WESB 

469 

28 

50T24AB 

♦ SAR 

209 

163 

37REH60 

INRB 

467- 61 

40L50 

EDL 

399- 84 

40T1 1 

WESB 

480 

38 

47TB7 

♦ WESB 

472 

103 

50T27 AB 

♦ SAR 

212 

70 

INRC 

INRI 


40L55 

EDL 

400- 51 

40T12 

WESB 

481 

97 

47TB8 

♦ WESB 

478 

20 

50T30AB 

♦ SAR 

214 

64 


INRJ 


40L60 

EDL 

401 - 41 

40T13 

WESB 

483 

20 

48R2 

♦ ESMF 

363 

29 

50T33 AB 

♦ SAR 

216 

25 

37REH70 

INRB 

472- 20 

40L65 

EDL 

401 - 97 

40T14 

WESB 

486 

29 


MISI 



50T36AB 

♦ SAR 

217 

110 

INRC 

INRI 


40L70 

EDL 

402-51 

40T15 

WESB 

488 

34 

48R2S 

♦ ESMF 

363 

30 

50T39AB 

♦ SAR 

218 

183 


INRJ 


40L75 

EDL 

403- 4 

40TC10 

♦ CITF 

429 

38 


MISI 



50T43AB 

♦ SAR 

220 

68 

37REH80 

INRB 

476- 87 

40L80 

EDL 

403- 95 

40TC20 

♦ CITF 

439 

81 

50AS 

AEIL 

339 

49 

50T47AB 

♦ SAR 

222 

21 

INRC 

INRI 


40L85 

EDL 

404- 38 

40TC30 

♦ CITF 

447 

40 

50C05 

AMD 

297 

60 

50T51AB 

♦ SAR 

223 

138 


INRJ 


40L90 

EDL 

404- 85 

40TC40 

♦ CITF 

455 

110 

50C10 

AMD 

305 

71 

50T62AB 

♦ SAR 

226 

171 

37REH90 

INRB 

480- 61 

40L95 

EDL 

405- 8 

40TC50 

♦ CITF 

461 

103 

50C15 

AMD 

308 

61 

50T68AB 

♦ SAR 

228 

60 

INRC 

INRI 


40L100 

EDL 

406- 14 

40TC60 

♦ CITF 

469 

79 

50C20 

AMD 

317 

9 

50T75AB 

♦ SAR 

229 

159 


INRJ 


40L110 

EDL 

406- 77 

40TC70 

♦ CITF 

473 

15 

50C30 

AMD 

325 

55 

50T82AB 

♦ SAR 

231 

47 

37REH100 

INRB 

483- 57 

40L120 

EDL 

407- 40 

40TC80 

♦ CITF 

478 

65 

50C40 

AMD 

336 

29 

50T91AB 

♦ SAR 

232 

154 

INRC 

INRI 


40L130 

EDL 

407- 70 

40TC90 

♦ CITF 

481 

49 

50C50 

AMD 

343 

93 

50T100AB 

♦ SAR 

234 

53 


INRJ 


40L140 

EDL 

407-104 

40TC100 

♦ CITF 

484 

108 

50C60 

AMD 

353 

1 

50T110AB 

♦ SAR 

235 

163 

37REH110 

INRB 

486- 54 

40L150 

EDL 

408- 58 

40TC1 10 

♦ CITF 

487 

13 

50C70 

AMD 

357 

65 

50T120AB 

♦ SAR 

237 

30 

INRC 

INRI 


40L159 

EDL 

384- 51 

40TC120 

♦ CITF 

489 

84 

50C80 

AMD 

365 

18 

50T130AB 

♦ SAR 

238 

50 


INRJ 


40L160 

EDL 

409- 15 

40TCA10 

CITF 

429 

48 

50C90 

AMD 

368 

7 

50T150AB 

♦ SAR 

240 

47 

37REH120 

INRB 

488- 67 

40L170 

EDL 

409-35 

40TCA20 

CITF 

439 

91 

50C100 

AMD 

374 

74 

50T160AB 

♦ SAR 

241 

42 

INRC 

INRI 


40L180 

EDL 

409- 62 

40TCA30 

CITF 

447 

49 

50F1 

AMD 

341 

42 

50T180AB 

♦ SAR 

242 

168 


INRJ 


40L190 

EDL 

409-81 

40TCA40 

CITF 

456 

9 

50F5 

AMD 

342 

35 

50T200AB 

♦ SAR 

244 

25 

37REH130 

INRB 

490- 95 

40L200 

EDL 

410- 28 

40TCA50 

CITF 

462 

1 

50F20 

♦ SCO 

289 

2 

50XV 

♦ ESMF 

582 

75 

INRC 

INRI 


40L209 

EDL 

389-104 

40TCA60 

CITF 

469 

88 

50F30 

♦ SCO 

289 

32 


MISI 




INRJ 


40L210 

EDL 

410- 58 

40TCA70 

CITF 

473 

17 

50F40 

♦ SCO 

289 

56 

5 1C 

♦ CRL 

579 

96 

37TB1 

♦ WESB 

428- 47 

40L220 

EDL 

410- 74 

40TCA80 

CITF 

478 

73 

50F50 

♦ SCO 

289 

81 

51RC10 

♦ INRJ 

428 

44 

37TB2 

♦ WESB 

438- 18 

40L230 

EDL 

410- 87 

40TCA90 

CITF 

481 

51 

50J 1 

SAR 

341 

43 

51RC20 

♦ INRJ 

438 

15 

37TB3 

♦ WESB 

446- 25 

40L240 

EDL 

410-102 

40TCA100 

CITF 

485 

6 

50J2P 

SAR 

342 

82 

51RC30 

♦ INRJ 

446 

22 

37TB4 

♦ WESB 

454- 37 

40L250 

EDL 

411-34 

40TCA110 

CITF 

487 

15 

50J3P 

SAR 

342 

101 

51RC40 

♦ INRJ 

454 

34 

37TB5 

♦ WESB 

460- 69 

40L259 

EDL 

392- 55 

40TCA120 

CITF 

489 

91 

50JH3 

SAR 

344 

9 

51RC50 

♦ INRJ 

460 

66 

37TB6 

♦ WESB 

467- 65 

40L260 

EDL 

411-65 

42R2 

♦ ESMF 

314 

87 

50K10 

PPC 

369 

26 

51RC60 

♦ INRJ 

467 

59 

37TB7 

♦ WESB 

472- 23 

40L270 

EDL 

411-77! 


MISI 



50K20 

PPC 

389 

37 

51RC70 

INRJ 

472 

18 

37TB8 

♦ WESB 

476- 91 

40L280 

EDL 

411-91 

42TB 1 

♦ WESB 

428 

91 

50K30 

PPC 

393 

80 

51RC80 

♦ INRJ 

476 

85 

37TB9 

♦ WESB 

480- 64 

40L290 

EDL 

411 -103 

42TB2 

♦ WESB 

438 

91 

50K40 

PPC 

396 

61 

5 IRC 100 

♦ INRJ 

483 

55 

37TB10 

♦ WESB 

483- 61 

40L300 

EDL 

412- 37 

42TB3 

♦ WESB 

446 

82 

50K50 

PPC 

399 

15 

5 IRC 120 

♦ INRJ 

488 

65 

37TB11 

♦ WESB 

486- 57 

40L309 

EDL 

394- 42 

42TB4 

♦ WESB 

455 

6 

50L15 

EDL 

384 

55 

51RCG5 

INRB 

420 

99 

37TB12 

♦ WESB 

488- 71 

40L359 

EDL 

395- 77 

42TB5 

♦ WESB 

461 

34 

50L20 

EDL 

389 

108 

INRC 

INRI 



38R2 

♦ ESMF 

364- 94 

40L409 

EDL 

397- 23 

42TB6 

♦ WESB 

468 

70 

50L25 

EDL 

392 

57 


INRJ 




MISI 


40L459 

EDL 

398- 30 

42TB7 

♦ WESB 

472 

79 

50L30 

EDL 

394 

48 

51RCG10 

INRB 

428- 

40 

38R2S 

♦ ESMF 

364- 95 

40L509 

EDL 

399- 85 

42TB8 

♦ WESB 

477 

69 

50L35 

EDL 

395 

79 

INRC 

INRI 




MISI 


40L559 

EDL 

400- 52 

42TB9 

♦ WESB 

481 

8 

50L40 

EDL 

397 

31 


INRJ 



38TB 1 

♦ WESB 

428- 51 

40L609 

EDL 

401 - 42 

42TB10 

♦ WESB 

484 

27 

50L45 

EDL 

398 

31 

51RCG15 

INRB 

431- 

49 

38TB2 

♦ WESB 

438- 32 1 

40L659 

EDL 

401 - 98 

42TB11 

♦ WESB 

486- 

90 

50L50 

EDL 

399 

89 

cont next Daae 
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1 

1. TYPE No. 

CROSS IND 

X 

LLI 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

5 1 ftCCa15 



60L55 

EDL 

400- 55 

65Z6,A 

♦ ESMF 

1§3- 72 

70H15A 

INRB 

308- 70 

70T10A 

INRB 

366- 73 

(cont) 

INRC 


60L60 

EDL 

401 - 52 


MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRI 

INRJ 


60L65 

EDL 

401 -101 

66R2 

♦ ESMF 

351-40 


INRJ 



INRJ 


51RCG20 

INRB 

438- 9 

60L70 

EDL 

402- 57 


MISI 


70H20 

INRB 

317- 33 

70T15A 

INRB 

309- 9 

INRC 

INRI 


60L75 

EDL 

403- 11 

66R2S 

♦ ESMF 

351-41 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


60L80 

EDL 

403-105 


MISI 



INRJ 



INRJ 


51RCG25 

INRB 

441 - 70 

60L85 

EDL 

404- 42 

66Z6,A 

♦ ESMF 

195-101 

70H20A 

INRB 

317- 34 

70T20A 

INRB 

318- 24 

INRC 

INRI 


60L90 

EDL 

404- 90 


MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


60L95 

EDL 

405- 12 

67Z6,A 

♦ ESMF 

196-105 


INRJ 



INRJ 


51RCG30 

INRB 

446- 16 

60L100 

EDL 

406- 27 


MISI 


70H25 

INRB 

319- 72 

70T25 

INRB 

319-102 

INRC 

INRI 


60L110 

EDL 

406- 80 

68R2 

♦ ESMF 

363- 82 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


60L120 

EDL 

407- 46 


MISI 



INRJ 



INRJ 


51RCG40 

INRB 

454- 28 

60L130 

EDL 

407- 72 

68R2S 

♦ ESMF 

363- 83 

70H25A 

INRB 

319- 73 

70T30 

INRB 

326- 58 

INRC 

INRI 


60L140 

EDL 

407-106 


MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


60L150 

EDL 

408- 69 

68Z6,A 

♦ ESMF 

198- 74 


INRJ 



INRJ 


51RCG50 

INRB 

460-61 

60L159 

EDL 

384- 66 


MISI 


70H30 

INRB 

325-74 

70T35 

INRB 

327-105 

INRC 

INRI 


60L160 

EDL 

409- 19 

70BN20 

♦ WESI 

317- 50 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


60L170 

EDL 

409- 37 

70BN30 

♦ WESI 

325- 87 


INRJ 



INRJ 


51RCG60 

INRB 

467- 54 

60L180 

EDL 

409- 64 

70BN40 

♦ WESI 

336- 73 

70H30A 

INRB 

325- 75 

70T40 

INRB 

337- 66 

INRC 

INRI 


60L190 

EDL 

409- 83 

70BN50 

♦ WESI 

344- 14 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


60L200 

EDL 

410- 36 

70BN60 

♦ WESI 

353- 40 


INRJ 



INRJ 


51Z6.A 

♦ ESMF 

167- 77 

60L209 

EDL 

390- 10 

70BN80 

♦ WESI 

365- 52 

70H40 

INRB 

336- 55 

70T45 

INRB 

338- 67 


MISI 


60L210 

EDL 

410- 60 

70BN100 

♦ WESI 

374-102 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


52C 

♦ CRL 

579- 97 

60L220 

EDL 

410- 76 

70BN120 

♦ WESI 

380- 4 


INRJ 



INRJ 


52RCG5 

INRB 

420-100 

60L230 

EDL 

410- 89 

70BN140 

♦ WESI 

382- 87 

70H40A 

INRB 

336- 56 

70T50 

INRB 

344- 95 

INRC 

INRI 


60L240 

EDL 

410-104 

70BN160 

♦ WESI 

386- 88 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


60L250 

EDL 

411-43 

70BNS 

♦ WESI 

336- 74 


INRJ 



INRJ 


52RCG10 

INRB 

428- 41 

60L259 

EDL 

392- 61 

7-0C05B 

♦ SYN 

420- 88 

70H50 

INRB 

344- 3 

70T60 

INRB 

354- 17 

INRC 

INRI 


60L260 

EDL 

411-67 

70C10 

SYN 

428- 32 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


60L270 

EDL 

411 - 79 

70C10F 

SYN 

428- 33 


INRJ 



INRJ 


52RCG15 

INRB 

431 - 50 

60L280 

EDL 

411-93 

70C15 

SYN 

431- 35 

70H50A 

INRB 

344- 4 

70T70 

INRB 

358- 22 

INRC 

INRI 


60L290 

EDL 

411 -105 

70C15B 

♦ SYN 

431 - 36 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


60L300 

EDL 

412- 40 

70C15BF 

SYN 

431 - 37 


INRJ 



INRJ 


52RCG20 

INRB 

438- 10 

60L309 

EDL 

394- 55 

70C15F 

SYN 

431- 38 

70H60 

INRB 

353- 26 

70TB1 

♦ WESB 

429- 53 

INRC 

INRI 


60L359 

EDL 

395 - 82 

70C20 

SYN 

437-109 

INRC 

INRI 


70TB2 

♦ WESB 

439- 97 


INRJ 


60L409 

EDL 

397 - 37 

70C20F 

SYN 

437-1 10 


INRJ 


70TB3 

♦ WESB 

447- 58 

52RCG25 

INRB 

441 - 71 

60L459 

EDL 

398- 36 

70C025 

SYN 

415- 84 

70H60A 

INRB 

353- 27 

70TB4 

♦ WESB 

456- 16 

INRC 

INRI 


60L509 

EDL 

399- 96 

70C025B 

♦ SYN 

415- 85 

INRC 

INRI 


70TB5 

♦ WESB 

462- 8 


INRJ 


60L559 

EDL 

400- 56 

70C025BF 

SYN 

415- 86 


INRJ 


70TB6 

♦ WESB 

469- 97 

52RCG30 

INRB 

446- 17 

60L609 

EDL 

401 - 53 

70C025CF 

SYN 

415- 87 

70H70 

INRB 

357- 78 

70TB7 

♦ WESB 

473- 24 

INRC 

INRI 


60L659 

EDL 

401 -102 

70C025F 

SYN 

415- 88 

INRC 

INRI 


70TB8 

♦ WESB 

478- 82 


INRJ 


60L709 

EDL 

402- 58 

70C25 

SYN 

441- 56 


INRJ 


70TB9 

♦ WESB 

481 - 59 

52RCG40 

INRB 

454- 29 

60L759 

EDL 

403- 12 

70C25B 

♦ SYN 

441 - 57 

70H70A 

INRB 

357-79 

70TB10 

♦ WESB 

485- 14 

INRC 

INRI 


60L809 

EDL 

403-106 

70C25BF 

SYN 

441 - 58 

INRC 

INRI 


70TB11 

♦ WESB 

487- 20 


INRJ 


60L859 

EDL 

404- 43 

70C25F 

SYN 

441 - 59 


INRJ 


70TB12 

♦ WESB 

489- 98 

52RCG50 

INRB 

460- 62 

60L909 

EDL 

404- 91 

70C30 

SYN 

445-1 10 

70H80 

INRB 

365- 40 

70TB13 

♦ WESB 

491 - 60 

INRC 

INRI 


60L959 

EDL 

405- 13 

70C30B 

♦ SYN 

446- 1 

INRC 

INRI 


70TB14 

♦ WESB 

492- 83 


INRJ 


60L1009 

EDL 

406- 28 

70C30BF 

SYN 

446- 2 


INRJ 


70TB15 

♦ WESB 

493- 30 

52RCG60 

INRB 

467- 55 

60LA 

SAR 

349- 25 

70C30F 

SYN 

446- 3 

70H80A 

INRB 

365- 41 

70TB16 

♦ WESB 

494- 10 

INRC 

INRI 


60LF 

♦ SAR 

350- 76 

70C35 

SYN 

448- 35 

INRC 

INRI 


70TB17 

♦ WESB 

494- 42 


INRJ 


60M 

SAR 

346- 60 

70C35B 

♦ SYN 

448- 36 


INRJ 


70TB18 

♦ WESB 

494- 73 

52Z6,A 

♦ ESMF 

168- 37 

60S5 

AMD 

346- 61 

70C35BF 

SYN 

448- 37 

70H90 

INRB 

368- 17 

70TB19 

♦ WESB 

494- 90 


MISI 


60T4 

♦ ESMF 

414- 76 

70C35C 

SYN 

448- 38 

INRC 

INRI 


70TB20 

♦ WESB 

494-103 

53Z6,A 

♦ ESMF 

168-195 


MISI 


70C35CF 

SYN 

448- 39 


INRJ 


70U15A 

INRB 

309- 7 


MISI 


60Z6,A 

♦ ESMF 

180-109 

70C35F 

SYN 

448- 40 

70H90A 

INRB 

368- 18 

INRC 

INRI 


54Z6,A 

♦ ESMF 

169-191 


MISI 


70C40 

SYN 

454- 12 

INRC 

INRI 



INRJ 



MISI 


61T40 

♦ ESMF 

417- 95 

70C40F 

SYN 

454- 13 


INRJ 


70U25A 

INRB 

319-100 

55C 

♦ CRL 

579- 98 


MISI 


70C45 

SYN 

456- 91 

70H100 

INRB 

374- 93 

INRC 

INRI 


55Z6,A 

♦ ESMF 

171- 7 

61TB1 

♦ WESB 

429- 35 

70C45B 

♦ SYN 

456- 92 

INRC 

INRI 



INRJ 



MISI 


61TB2 

♦ WESB 

439- 78 

70C45BF 

SYN 

456- 93 


INRJ 


70U70A 

INRB 

358- 18 

56TB16 

♦ WESB 

493- 90 

61TB3 

♦ WESB 

447- 37 

70C45C 

SYN 

456- 94 

70H100A 

INRB 

374- 94 

INRC 

INRI 


56TB17 

♦ WESB 

494- 35 

61TB4 

♦ WESB 

455-107 

70C45CF 

SYN 

456- 95 

INRC 

INRI 



INRJ 


56TB18 

♦ WESB 

494- 56 

61TB5 

♦ WESB 

461 - 99 

70C45F 

SYN 

456- 96 


INRJ 


70U90A 

INRB 

368- 56 

56TB19 

♦ WESB 

494- 85 

61TB6 

♦ WESB 

469- 75 

70C050 

SYN 

420- 89 

70M10 

♦ INRJ 

306- 66 

INRC 

INRI 


56TB20 

♦ WESB 

494- 95 

61TB7 

♦ WESB 

473- 13 

70C050B 

SYN 

420- 90 

70M15 

♦ INRJ 

309- 5 


INRJ 


56Z6,A 

♦ ESMF 

172- 42 

61TB8 

♦ WESB 

478- 61 

70C050BF 

SYN 

420- 91 

70M20 

♦ INRJ 

318- 17 

71RA50 

INRB 

460-109 


MISI 


61TB9 

♦ WESB 

481 - 47 

70C050CF 

SYN 

420- 92 

70M30 

♦ INRJ 

326- 51 

INRC 

INRI 


57TB16 

♦ WESB 

493- 94 

61TB10 

♦ WESB 

484-104 

70C050F 

SYN 

420- 93 

70M40 

♦ INRJ 

337- 58 


INRJ 


57TB17 

♦ WESB 

494- 36 

61TB11 

♦ WESB 

487- 10 

70C50 

SYN 

460- 43 

70M50 

♦ INRJ 

344- 88 

71RA60 

INRB 

468- 14 

57TB18 

♦ WESB 

494- 58 

61TB12 

♦ WESB 

489- 80 

70C50B 

♦ SYN 

460- 44 

70M60 

♦ INRJ 

354- 9 

INRC 

INRI 


57TB19 

♦ WESB 

494- 86 

61TB13 

♦ WESB 

491 - 52 

70C50BF 

SYN 

460- 45 

70M80 

♦ INRJ 

366- 13 


INRJ 


57TB20 

♦ WESB 

494- 96 

61TB 14 

♦ WESB 

492- 71 

70C50F 

SYN 

460- 46 

70M100 

♦ INRJ 

376- 3 

71RA70 

INRB 

472- 51 

57Z6,A 

♦ ESMF 

173-119 

61TB15 

♦ WESB 

493- 25 

70C60 

SYN 

467- 34 

70R2S 

♦ ESMF 

373- 65 

INRC 

INRI 



MISI 


61TB16 

♦ WESB 

493-108 

70C60F 

SYN 

467- 35 


MISI 



INRJ 


58C 

♦ CRL 

579- 99 

61TB 17 

♦ WESB 

494- 40 

70C70 

SYN 

472- 4 

70S5 

INRB 

298- 8 

71RA80 

INRB 

477- 25 

58TB13 

♦ WESB 

491-39 

61TB18 

♦ WESB 

494- 64 

70C70B 

♦ SYN 

472- 5 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


58TB14 

♦ WESB 

492- 61 

61TB19 

♦ WESB 

494- 88 

70C70BF 

SYN 

472- 6 


INRJ 



INRJ 


58TB15 

♦ WESB 

493- 21 

61TB20 

♦ WESB 

494- 98 

70C70F 

SYN 

472- 7 

70S10 

INRB 

306- 72 

71RA90 

INRB 

480- 90 

58TB16 

♦ WESB 

493- 99 

61 Z6 ( A 

♦ ESMF 

182-162 

70C80 

SYN 

476- 65 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


58TB17 

♦ WESB 

494- 37 


MISI 


70C80C 

SYN 

476- 66 


INRJ 



INRJ 


58TB18 

♦ WESB 

494- 59 

62R2 

♦ ESMF 

315- 28 

70C80F 

SYN 

476- 67 

70S 15 

INRB 

309- 8 

71RA100 

INRB 

483- 94 

58TB19 

♦ WESB 

494- 87 


MISI 


70C90 

SYN 

480- 49 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


58TB20 

♦ WESB 

494- 97 

62T40 

♦ ESMF 

423- 26 

70C90B 

♦ SYN 

480- 50 


INRJ 



INRJ 


58Z6,A 

ESMF 

175- 96 


MISI 


70C90BF 

SYN 

480- 51 

70S20 

INRB 

318- 23 

71RA110 

INRB 

486- 76 


MISI 


62TB1 

♦ WESB 

429- 52 

70C90C 

SYN 

480- 52 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


59Z6,A 

♦ ESMF 

178- 67 

62TB2 

♦ WESB 

439- 95 

70C90CF 

SYN 

480- 53 


INRJ 



INRJ 



MISI 


62TB3 

♦ WESB 

447- 54 

70C90F 

SYN 

480- 54 

70S25 

INRB 

319-101 

71RA120 

INRB 

488- 98 

60AC40 

♦ INRB 

506- 94 

62TB4 

♦ WESB 

456- 13 

70C100 

SYN 

483- 42 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


♦ INRC 

♦ INRI 


62TB5 

♦ WESB 

462- 5 

70C100C 

SYN 

483- 43 


INRJ 



INRJ 



♦ INRJ 


62TB6 

♦ WESB 

469- 93 

70C100CF 

SYN 

483- 44 

70S30 

INRB 

326- 57 

71RA130 

INRB 

491- 8 

60AC60 

♦ INRB 

508- 66 

62TB7 

♦ WESB 

473- 21 

70C100F 

SYN 

483- 45 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


♦ INRC 

♦ INRI 


62TB8 

♦ WESB 

478- 79 

70C110 

SYN 

486- 40 


INRJ 



INRJ 



♦ INRJ 


62TB9 

♦ WESB 

481 - 55 

70C110B 

♦ SYN 

486- 41 

70S35 

INRB 

327-104 

71RB50 

INRB 

460-100 

60AC80 

♦ INRB 

509- 12 

62TB10 

♦ WESB 

485 - 1 1 

70C110BF 

SYN 

486- 42 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


♦ INRC 

♦ INRI 


62TB11 

♦ WESB 

487- 17 

70C110C 

SYN 

486- 43 


INRJ 



INRJ 



♦ INRJ 


62TB12 

♦ WESB 

489- 95 

70C11OCF 

SYN 

486- 44 

70S40 

INRB 

337- 65 

71RB60 

INRB 

468- 3 

60AC100 

♦ INRB 

509- 21 

62TB13 

♦ WESB 

491 - 56 

70C110F 

SYN 

486- 45 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


♦ INRC 

♦ INRI 


62TB14 

♦ WESB 

492- 81 

70C120 

SYN 

488- 54 


INRJ 



INRJ 



♦ INRJ 


62TB15 

♦ WESB 

493- 29 

70C120C 

SYN 

488- 55 

70S45 

INRB 

338- 66 

71RB70 

INRB 

472- 43 

60AS 

AEIL 

346- 42 

62TB16 

♦ WESB 

494- 7 

70C120CF 

SYN 

488- 56 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


60F1 

AMD 

349- 23 

62TB17 

♦ WESB 

494- 41 

70C120F 

SYN 

488- 57 


INRJ 



INRJ 


60F5 

AMD 

350- 75 

62TB18 

♦ WESB 

494- 71 

70H5 

INRB 

297 - 70 

70S50 

INRB 

344- 94 

71RB80 

INRB 

477- 16 

60J 1 

SAR 

349- 24 

62TB19 

♦ WESB 

494- 89 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


60J2P 

SAR 

351- 44 

62TB20 

♦ WESB 

494-102 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


60J3P 

SAR 

351 - 68 

62Z6,A 

♦ ESMF 

186- 91 

70H10 

INRB 

305- 90 

70S60 

INRB 

354- 16 

71RB90 

INRB 

480- 82 

60JH3 

SAR 

353- 32 


MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


60L15 

EDL 

384- 65 

63Z6.A 

ESMF 

188-179 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


60L20 

EDL 

390- 9 


MISI 


70H10A 

INRB 

305- 91 

70S70 

INRB 

358- 21 

71RB100 

INRB 

483- 84 

60L25 

EDL 

392- 60 

64R2 

♦ ESMF 

334- 27 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


60L30 

EDL 

394- 54 


MISI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


60L35 

EDL 

395- 81 

64T4 

♦ ESMF 

432- 30 

70H15 

INRB 

308- 69 

70T5A 

INRB 

298- 9 

71RB110 

INRB 

486- 68 

60L40 

EDL 

397- 36 


MISI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


60L45 

EDL 

398- 35 

64Z6,A 

♦ ESMF 

190-162 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


60L50 

EDL 

399- 95 


MISI 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

iSTsTflTKMfl 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

71 RBI 20 

INRB 

488- 91 

71RCG10 

INRB 

4/8-70 

71REJ120 

INRB 

W 6" 

72RC25A 

INRB 

441 - 81 

72RE90A 

INRB 

480- 78 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RB130 

INRB 

491- 2 

71RCG15 

INRB 

431 - 62 

71REJ130 

INRB 

491 - 16 

72RC25B 

INRB 

441 - 86 

72RE100 

INRB 

483- 81 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RC2A 

INRB 

415- 98 

71RCG20 

INRB 

438- 51 

71TB1 

♦ WESB 

429- 58 

72RC30A 

INRB 

446- 52 

72RE100A 

INRB 

483- 82 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71TB2 

♦ WESB 

439-102 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 


71TB3 

♦ WESB 

447- 63 


INRJ 



INRJ 


71RC2B 

INRB 

415-102 

71RCG25 

INRB 

441 - 83 

71TB4 

♦ WESB 

456- 22 

72RC30B 

INRB 

446- 64 

72RE110 

INRB 

486- 66 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71TB5 

♦ WESB 

462- 14 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 


71TB6 

♦ WESB 

469-106 


INRJ 



INRJ 


71RC5A 

INRB 

421- 3 

71RCG30 

INRB 

446- 54 

71TB7 

♦ WESB 

473- 27 

72RC40A 

INRB 

454 - 72 

72RE110A 

INRB 

486- 67 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71TB8 

♦ WESB 

478- 90 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 


71TB9 

♦ WESB 

481 - 62 


INRJ 



INRJ 


71RC5B 

INRB 

421 - 9 

71RCG40 

INRB 

454- 74 

71TB 10 

♦ WESB 

485- 22 

72RC40B 

INRB 

454- 84 

72RE120 

INRB 

488- 89 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71TB 1 1 

♦ WESB 

487- 25 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 


71TB12 

♦ WESB 

489-105 


INRJ 



INRJ 


71RC10 

♦ INRJ 

428- 72 

71RCG50 

INRB 

460-106 

7 1TB 13 

♦ WESB 

491 - 64 

72RC50A 

INRB 

460- 98 

72RE120A 

INRB 

488- 90 

71RC10A 

INRB 

428- 66 

INRC 

INRI 


7 1TB 14 

♦ WESB 

492- 85 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


7 1TB 15 

♦ WESB 

493- 31 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCG60 

INRB 

468- 11 

7 1TB 16 

♦ WESB 

494- 11 

72RC50B 

INRB 

461 - 14 

72RE130 

INRB 

490-107 

71RC10B 

INRB 

428- 79 

INRC 

INRI 


71TB17 

♦ WESB 

494- 43 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


71TB18 

♦ WESB 

494- 74 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


71REA60 

INRB 

468- 15 

71TB19 

♦ WESB 

494- 91 

72RC60A 

INRB 

468- 1 

72RE130A 

INRB 

491- 1 

71RC15A 

INRB 

431 - 58 

INRC 

INRI 


71TB20 

♦ WESB 

494-104 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


7 1 Z6,A 

♦ ESMF 

167- 87 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


71REA70 

INRB 

472- 52 


MISI 


72RC60B 

INRB 

468- 31 

72REA60 

INRB 

468- 17 

71RC15B 

INRB 

431 - 64 

INRC 

INRI 


72R2S 

ESMF 

379- 42 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



MISI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71REA80 

INRB 

477- 26 

72RA50 

INRB 

460-1 10 

72RC70A 

INRB 

472- 42 

72REA70 

INRB 

472- 54 

71RC20 

♦ INRJ 

438- 53 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71RC20A 

INRB 

438- 47 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


71REA90 

INRB 

480- 91 

72RA60 

INRB 

468- 16 

72RC80A 

INRB 

477- 15 

72REA80 

INRB 

477- 28 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71RC20B 

INRB 

438- 60 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


71REA100 

INRB 

483- 95 

72RA70 

INRB 

472- 53 

72RCF2A 

INRB 

415-101 

72REA90 

INRB 

480- 93 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71RC25A 

INRB 

441 - 79 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


71REA110 

INRB 

486- 77 

72RA80 

INRB 

477- 27 

72RCF5A 

INRB 

421- 6 

72REA100 

INRB 

483- 97 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71RC25B 

INRB 

441 - 85 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


71 REA 120 

INRB 

488- 99 

72RA90 

INRB 

480- 92 

72RCF10A 

INRB 

428- 69 

72REA110 

INRB 

486- 79 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71RC30 

♦ INRJ 

446- 56 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RC30A 

INRB 

446- 50 

71 REA 130 

INRB 

491 - 9 

72RA100 

INRB 

483- 96 

72RCF15A 

INRB 

431 - 61 

72REA120 

INRB 

488-101 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RC30B 

INRB 

446- 63 

71REB60 

INRB 

468- 4 

72RA110 

INRB 

486- 78 

72RCF20A 

INRB 

438- 50 

72REA130 

INRB 

491- 11 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RC40 

♦ INRJ 

454- 76 

71REB70 

INRB 

472- 44 

72RA120 

INRB 

488-100 

72RCF25A 

INRB 

441 - 82 

72REB60 

INRB 

468- 6 

71RC40A 

INRB 

454- 70 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71REB80 

INRB 

477- 17 

72RA130 

INRB 

491 - 10 

72RCF30A 

INRB 

446- 53 

72REB70 

INRB 

472- 46 

71RC40B 

INRB 

454- 83 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71REB90 

INRB 

480- 83 

72RB50 

INRB 

460-101 

72RCF40A 

INRB 

454- 73 

72REB80 

INRB 

477- 19 

71RC50 

♦ INRJ 

460-108 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71RC50A 

INRB 

460- 96 


INRJ | 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


71REB100 

INRB 

483- 85 

72RB60 

INRB 

468- 5 

72RCF50A 

INRB 

460- 99 

72REB90 

INRB 

480- 85 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71RC50B 

INRB 

461- 13 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


71REB110 

INRB 

486- 69 

72RB70 

INRB 

472- 45 

72RCF60A 

INRB 

468- 2 

72REB100 

INRB 

483- 87 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71RC60 

♦ INRJ 

468- 13 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RC60A 

INRB 

467-109 

71REB120 

INRB 

488- 92 

72RB80 

INRB 

477- 18 

72RCG5 

INRB 

421- 8 

72REB110 

INRB 

486- 71 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ | 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RC60B 

INRB 

468- 30 

71REB130 

INRB 

491- 3 

72RB90 

INRB 

480- 84 

72RCG10 

INRB 

428- 71 

72REB120 

INRB 

488- 94 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RC70A 

INRB 

472- 41 

71REH60 

INRB 

468- 52 

72RB100 

INRB 

483- 86 

72RCG15 

INRB 

431-63 

72REB130 

INRB 

491- 5 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RC80 

♦ INRJ 

477- 24 

71REH70 

INRB 

472- 70 

72RB110 

INRB 

486- 70 

72RCG20 

INRB 

438- 52 

72REH60 

INRB 

468- 53 

71RC80A 

INRB 

477- 14 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71REH80 

INRB 

477- 52 

72RB120 

INRB 

488- 93 

72RCG25 

INRB 

441 - 84 

72REH70 

INRB 

472- 71 

7 IRC 100 

♦ INRJ 

483- 93 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


71RC120 

♦ INRJ 

488- 97 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF2A 

INRB 

415- 99 

71REH90 

INRB 

480-109 

72RB130 

INRB 

491 - 4 

72RCG30 

INRB 

446- 55 

72REH80 

INRB 

477- 53 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 

1 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF5A 

INRB 

421 - 4 

71REH100 

INRB 

484- 17 

72RC2A 

INRB 

415-100 

72RCG40 

INRB 

454- 75 

72REH90 

INRB 

480-110 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF10A 

INRB 

428- 67 

71REH110 

INRB 

486- 86 

72RC2B 

INRB 

415-103 

72RCG50 

INRB 

460-107 

72REH100 

INRB 

484- 18 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF15A 

INRB 

431 - 59 

71REH120 

INRB 

489- 11 

72RC5A 

INRB 

421- 5 

72RCG60 

INRB 

468- 12 

72REH110 

INRB 

486- 87 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF20A 

INRB 

438- 48 

71REH130 

INRB 

491 - 21 

72RC5B 

INRB 

421 - 10 

72RE60 

INRB 

467- 98 

72REH120 

INRB 

489- 12 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF25A 

INRB 

441 - 80 

71REJ60 

INRB 

468- 47 

72RC10A 

INRB 

428- 68 

72RE60A 

INRB 

467- 99 

72REH130 

INRB 

491 - 22 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF30A 

INRB 

446- 51 

71REJ70 

INRB 

472- 65 

72RC10B 

INRB 

428- 80 

72RE70 

INRB 

472- 35 

72REJ60 

INRB 

468- 48 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF40A 

INRB 

454- 71 

71REJ80 

INRB 

477- 47 

72RC15A 

INRB 

431 - 60 

72RE70A 

INRB 

472- 36 

72REJ70 

INRB 

472- 66 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF50A 

INRB 

460- 97 

71REJ90 

INRB 

480-104 

72RC15B 

INRB 

431 - 65 

72RE80 

INRB 

477- 8 

72REJ80 

INRB 

477- 48 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCF60A 

INRB 

467-1 10 

71REJ100 

INRB 

484- 12 

72RC20A 

INRB 

438- 49 

72RE80A 

INRB 

477- 9 

72REJ90 

INRB 

480-105 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


71RCG5 

INRB 

421- 7 

71REJ110 

INRB 

486- 81 

72RC20B 

INRB 

438- 61 

72RE90 

INRB 

480- 77 

72REJ100 

INRB 

484- 13 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 1 
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1 

. TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 






TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

imdanrMmm 

MFRS 

Pa&Line 

72REJ110 

INRB 

486- 82 

75TE1 5,A 

TRI 

198-182 

81TB7 

♦ WESB 

473- 49 

10OF30CZ3 

♦ SCO 


101KL20S15 

INRB 

283- 44 

INRC 

INRI 


75TE1 8,A 

TRI 

203- 82 

81TB8 

♦ WESB 

479- 17 

100F40 

AMD 

336- 92 

INRC 

INRI 



INRJ 


75TE22,A 

TRI 

208- 4 

81TB9 

♦ WESB 

481 - 82 

100F40A 

AMD 

336- 93 


INRJ 


72REJ120 

INRB 

489- 7 

75TE27,A 

TRI 

212- 72 

8 1TB10 

♦ WESB 

485 - 59 

1OOF4O0 

♦ SCO 

289- 57 

101KL20S20 

INRB 

283- 49 

INRC 

INRI 


75TE33,A 

TRI 

216- 27 

8 1TB11 

♦ WESB 

487- 44 

100F50 

AMD 

344- 29 

INRC 

INRI 



INRJ 


75TE39,A 

TRI 

218-185 

81TB12 

♦ WESB 

490- 28 

100F50A 

AMD 

344- 30 


INRJ 


72REJ130 

INRB 

491- 17 

75TE47.A 

TRI 

222- 23 

81TB13 

♦ WESB 

491-80 

1OOF5O0 

♦ SCO 

289- 82 

101KL40S15 

INRB 

285- 94 

INRC 

INRI 


75TE56,A 

TRI 

225- 67 

8 1TB 14 

♦ WESB 

492-102 

100F60 

AMD 

353- 54 

INRC 

INRI 



INRJ 


75Z6,A 

♦ ESMF 

171 - 26 

81TB 15 

♦ WESB 

493- 40 

100F70 

AMD 

357- 89 


INRJ 


72Z6.A 

♦ ESMF 

168- 49 


MISI 


81Z6.A 

♦ ESMF 

183- 60 

100F80 

AMD 

365- 63 

101KL40S20 

INRB 

285- 99 


MISI 


76Z6,A 

♦ ESMF 

172- 57 


MISI 


100F90 

AMD 

368- 24 

INRC 

INRI 


73TB1 

♦ WESB 

429- 61 


MISI 


82Z6.A 

♦ ESMF 

186-168 

10OF 100 

AMD 

375- 3 


INRJ 


73TB2 

♦ WESB 

439-107 

77Z6,A 

♦ ESMF 

173-144 


MISI 


100K10 

PPC 

369- 35 

101KL60S15 

INRB 

287- 43 

73TB3 

♦ WESB 

447- 67 


MISI 


83Z6,A 

♦ ESMF 

189- 81 

100K20 

PPC 

389- 49 

INRC 

INRI 


73TB4 

♦ WESB 

456- 30 

78Z6,A 

♦ ESMF 

175-122 


MISI 


100K30 

PPC 

393- 99 


INRJ 


73TB5 

♦ WESB 

462- 22 


MISI 


84TB 1 

♦ WESB 

429- 81 

100KF10 

PPC 

288- 26 

101KL60S20 

INRB 

287- 49 

73TB6 

♦ WESB 

470- 7 

79Z6,A 

♦ ESMF 

178-144 

84TB2 

♦ WESB 

440- 22 

100KF20 

PPC 

289- 5 

INRC 

INRI 


73TB7 

♦ WESB 

473- 31 


MISI 


84TB3 

♦ WESB 

447- 93 

100KF30 

PPC 

289- 35 


INRJ 


73TB8 

♦ WESB 

478-100 

80AS 

AEIL 

359- 52 

84TB4 

♦ WESB 

456- 58 

100L15 

EDL 

384- 83 

101KL80S15 

INRB 

287-100 

73TB9 

♦ WESB 

481 - 64 

80H3 

SAR 

363- 32 

84TB5 

♦ WESB 

462- 53 

100L20 

EDL 

390- 22 

INRC 

INRI 


73TB10 

♦ WESB 

485- 33 

80L15 

EDL 

384- 77 

84TB6 

♦ WESB 

470- 43 

100L25 

EDL 

392- 66 


INRJ 


73TB11 

♦ WESB 

487- 27 

80L20 

EDL 

390- 17 

84TB7 

♦ WESB 

473- 54 

100L30 

EDL 

394- 66 

101KL80S20 

INRB 

287-106 

73TB12 

♦ WESB 

490- 5 

80L25 

EDL 

392- 64 

84TB8 

♦ WESB 

479- 24 

100L35 

EDL 

395- 86 

INRC 

INRI 


73TB13 

♦ WESB 

491-68 

80L30 

EDL 

394- 63 

84Z6,A 

♦ ESMF 

191 - 51 

100L40 

EDL 

397 - 44 


INRJ 


73TB14 

♦ WESB 

492- 88 

80L35 

EDL 

395 - 84 


MISI 


1Q0L45 

EDL 

398- 39 

101KL100S15 

INRB 

288- 48 

73TB15 

♦ WESB 

493- 32 

80L40 

EDL 

397- 42 

85P1 

♦ ESMF 

272- 67 

100L50 

EDL 

399-103 

INRC 

INRI 


73TB16 

♦ WESB 

494- 14 

80L45 

EDL 

398- 37 


MISI 


100L55 

EDL 

400- 59 

101KL100S20 

INRB 

288- 53 

73TB17 

♦ WESB 

494- 44 

80L50 

EDL 

399-101 

85Z6,A 

♦ ESMF 

193-174 

100L60 

EDL 

401 - 56 

INRC 

INRI 


73TB18 

♦ WESB 

494- 77 

80L55 

EDL 

400- 57 


MISI 


100L65 

EDL 

401 -105 


INRJ 


73TB19 

♦ WESB 

494- 92 

80L60 

EDL 

401 - 54 

86Z6.A 

♦ ESMF 

195-187 

100L70 

EDL 

402- 61 

101KL12QS20 

INRB 

288- 75 

73TB20 

♦ WESB 

494-107 

80L65 

EDL 

401 -103 


MISI 


100L75 

EDL 

403- 18 

INRC 

INRI 


73Z6,A 

♦ ESMF 

169- 18 

80L70 

EDL 

402- 59 

87Z6,A 

♦ ESMF 

196-152 

100L80 

EDL 

404- 2 


INRJ 



MISI 


80L75 

EDL 

403- 14 


MISI 


100L85 

EDL 

404- 46 

101KL130S20 

INRB 

288- 82 

74TB1 

♦ WESB 

429- 64 

80L80 

EDL 

403-108 

88Z6.A 

♦ ESMF 

198-176 

100L90 

EDL 

404-94 

INRC 

INRI 


74TB2 

♦ WESB 

440- 3 

80L85 

EDL 

404- 44 


MISI 


100L95 

EDL 

405- 16 


INRJ 


74TB3 

♦ WESB 

447- 74 

80L90 

EDL 

404- 92 

9 1TB 1 

♦ WESB 

429- 82 

100L100 

EDL 

406- 32 

101R1S 

NECJ 

305-106 

74TB4 

♦ WESB 

456- 36 

80L95 

EDL 

405- 14 

91TB2 

♦ WESB 

440- 23 

100L110 

EDL 

406- 84 

101R2S 

NECJ 

317- 51 

74TB5 

♦ WESB 

462- 27 

80L100 

EDL 

406- 30 

91TB3 

♦ WESB 

447- 96 

100L120 

EDL 

407- 50 

101R3S 

NECJ 

325- 90 

74TB6 

♦ WESB 

470- 15 

80L110 

EDL 

406- 82 

91TB4 

♦ WESB 

456- 61 

100L130 

EDL 

407- 74 

101R4S 

NECJ 

336- 76 

74TB7 

♦ WESB 

473- 35 

80L120 

EDL 

407 - 47 

91TB5 

♦ WESB 

462- 56 

100L140 

EDL 

407-108 

101RA50 

INRB 

461 - 48 

74TB8 

♦ WESB 

478-109 

80L130 

EDL 

407 - 73 

91TB6 

♦ WESB 

470- 46 

100L150 

EDL 

408- 73 

INRC 

INRI 


74TB9 

♦ WESB 

481 - 70 

80L140 

EDL 

407-107 

94TB 1 

♦ WESB 

429- 85 

100L159 

EDL 

384- 84 


INRJ 


74TB10 

♦ WESB 

485- 41 

80L150 

EDL 

408- 70 

94TB2 

♦ WESB 

440- 26 

100L160 

EDL 

409- 22 

101RA60 

INRB 

468- 95 

74TB11 

♦ WESB 

487- 32 

80L159 

EDL 

384- 78 

94TB3 

♦ WESB 

447-100 

100L170 

EDL 

409- 39 

INRC 

INRI 


7 4TB12 

♦ WESB 

490- 13 

80L160 

EDL 

409- 21 

94TB4 

♦ WESB 

456- 66 

100L180 

EDL 

409- 66 


INRJ 


74TB13 

♦ WESB 

491 - 73 

80L170 

EDL 

409- 38 

94TB5 

♦ WESB 

462- 60 

100L190 

EDL 

409- 86 

101RA70 

INRB 

472- 86 

74TB14 

♦ WESB 

492- 95 

80L180 

EDL 

409- 65 

0100 

EBRG 

254- 50 

100L200 

EDL 

410- 41 

INRC 

INRI 


74TB15 

♦ WESB 

493- 36 

80L190 

EDL 

409- 85 

100AC40 

♦ INRB 

506- 95 

100L209 

EDL 

390- 23 


INRJ 


74Z6,A 

♦ ESMF 

170- 13 

80L200 

EDL 

410- 40 

♦ INRC 

♦ INRI 


100L210 

EDL 

410- 62 

101RA80 

INRB 

477- 91 


MISI 


80L209 

EDL 

390- 18 


♦ INRJ 


100L220 

EDL 

410- 78 

INRC 

INRI 


75E05 

AMD 

297- 77 

80L210 

EDL 

410- 61 

100AC60 

♦ INRB 

508- 67 

100L230 

EDL 

410- 91 


INRJ 


75E10 

AMD 

305-100 

80L220 

EDL 

410- 77 

♦ INRC 

♦ INRI 


100L240 

EDL 

410-106 

101RA90 

INRB 

481- 18 

75E15 

AMD 

308- 74 

80L230 

EDL 

410- 90 


♦ INRJ 


100L250 

EDL 

411-47 

INRC 

INRI 


75E20 

AMD 

317- 43 

80L240 

EDL 

410-105 

100AC80 

♦ INRB 

509- 13 

100L259 

EDL 

392- 67 


INRJ 


75E30 

AMD 

325- 82 

80L250 

EDL 

411-46 

♦ INRC 

♦ INRI 


100L260 

EDL 

411-69 

101RA100 

INRB 

484- 42 

75E40 

AMD 

336- 64 

80L259 

EDL 

392- 65 


♦ INRJ 


100L270 

EDL 

411-81 

INRC 

INRI 


75E50 

AMD 

344- 10 

80L260 

EDL 

411-68 

100AC100 

♦ INRB 

509- 22 

100L280 

EDL 

411-95 


INRJ 


75E60 

AMD 

353- 34 

80L270 

EDL 

411-80 

♦ INRC 

♦ INRI 


100L290 

EDL 

411 -107 

101RA110 

INRB 

486- 97 

75E70 

AMD 

357- 82 

80L280 

EDL 

411-94 


♦ INRJ 


100L300 

EDL 

412- 44 

INRC 

INRI 


75E80 

AMD 

365- 45 

80L290 

EDL 

411-106 

100C10 

SYN 

428 - 53 

100L309 

EDL 

394- 67 


INRJ 


75E90 

AMD 

368- 19 

80L300 

EDL 

412- 43 

100C10B 

SYN 

428- 54 

100L359 

EDL 

395- 87 

101RA120 

INRB 

489- 26 

75E100 

AMD 

374- 97 

80L309 

EDL 

394- 64 

100C15 

SYN 

431 - 53 

100L409 

EDL 

397- 45 

INRC 

INRI 


75F05 

AMD 

297- 78 

80L359 

EDL 

395 - 85 

100C15B 

SYN 

431 - 54 

100L459 

EDL 

398- 40 


INRJ 


75F10 

AMD 

305-101 

80L409 

EDL 

397 - 43 

100C20 

SYN 

438- 34 

100L509 

EDL 

399-104 

101RA130 

INRB 

491-29 

75F15 

AMD 

308- 75 

80L459 

EDL 

398- 38 

100C20B 

SYN 

438- 35 

100L559 

EDL 

400- 60 

INRC 

INRI 


75F20 

AMD 

317- 44 

80L509 

EDL 

399-102 

100C025 

SYN 

415- 93 

100L609 

EDL 

401 - 57 


INRJ 


75F30 

AMD 

325- 83 

80L559 

EDL 

400- 58 

100C025B 

SYN 

415- 94 

100L659 

EDL 

401 -106 

101RC5 

INRB 

421 - 22 

75F40 

AMD 

336- 65 

80L609 

EDL 

401 - 55 

100C25 

SYN 

441 - 74 

100L709 

EDL 

402- 62 

INRC 

INRI 


75F50 

AMD 

344- 11 

80L659 

EDL 

401 -104 

100C25B 

SYN 

441 - 75 

100L759 

EDL 

403- 19 


INRJ 


75F60 

AMD 

353- 35 

80L709 

EDL 

402- 60 

100C30 

SYN 

446- 32 

100L809 

EDL 

404- 3 

101RC10 

INRB 

428-106 

75F70 

AMD 

357- 83 

80L759 

EDL 

403- 15 

100C30B 

SYN 

446- 33 

100L859 

EDL 

404- 47 

INRC 

INRI 


75F80 

AMD 

365- 46 

80L809 

EDL 

404- 1 

100C35 

SYN 

448- 43 

100L909 

EDL 

404- 95 


♦ INRJ 


75F90 

AMD 

368- 20 

80L859 

EDL 

404- 45 

100C35B 

SYN 

448- 44 

100L959 

EDL 

405- 17 

101RC15 

INRB 

431 - 76 

75FI00 

AMD 

374- 98 

80L909 

EDL 

404- 93 

100C40 

SYN 

454- 55 

100L1009 

EDL 

406- 33 

INRC 

INRI 


75R1B 

EDL 

299-110 

80L959 

EDL 

405- 15 

100C40B 

SYN 

454- 56 

100R1B 

EDL 

300- 70 


INRJ 


75R2B 

EDL 

310- 83 

80L1009 

EDL 

406- 31 

100C45 

SYN 

456- 97 

100R2B 

EDL 

311-55 

101RC20 

INRB 

439- 6 

75R3B 

EDL 

321- 8 

80TB1 

♦ WESB 

429- 76 

100C45B 

SYN 

456- 98 

100R3B 

EDL 

321 - 75 

INRC 

INRI 


75R4B 

EDL 

329- 53 

80TB2 

♦ WESB 

440- 18 

100C050 

SYN 

420-103 

100R4B 

EDL 

330- 37 


♦ INRJ 


75R5B 

EDL 

339- 93 

80TB3 

♦ WESB 

447 - 88 

100C050B 

SYN 

420-104 

100R5B 

EDL 

340- 47 

101RC25 

INRB 

441-96 

75R6B 

EDL 

346- 87 

80TB4 

♦ WESB 

456- 53 

100C50 

SYN 

460- 78 

100R6B 

EDL 

347- 67 

INRC 

INRI 


75R7B 

EDL 

355- 42 

80TB5 

♦ WESB 

462- 45 

100C50B 

SYN 

460- 79 

100R7B 

EDL 

355- 68 


INRJ 


75R8B 

EDL 

359- 98 

80TB6 

♦ WESB 

470- 35 

100C60 

SYN 

467- 85 

100R8B 

EDL 

360- 51 

101RC30 

INRB 

446- 99 

75R9B 

EDL 

367- 7 

80TB7 

♦ WESB 

473- 46 

100C60B 

SYN 

467- 86 

100R9B 

EDL 

367- 8 

INRC 

INRI 


75R10B 

EDL 

370- 38 

80TB8 

♦ WESB 

479- 14 

100C70 

SYN 

472- 32 

100R10B 

EDL 

370- 94 


♦ INRJ 


75R1IB 

EDL 

376- 32 

80TB9 

♦ WESB 

481 - 79 

100C70B 

SYN 

472- 33 

100R1IB 

EDL 

376- 36 

101RC40 

INRB 

455- 30 

75R12B 

EDL 

377- 99 

80TB10 

♦ WESB 

485- 56 

100C80 

SYN 

477- 2 

100R12B 

EDL 

378- 20 

INRC 

INRI 


75R13B 

EDL 

381- 31 

80TB1 1 

♦ WESB 

487 - 41 

100C80B 

SYN 

477 - 3 

100R13B 

EDL 

381- 32 


♦ INRJ 


75R14B 

EDL 

382- 10 

80TB12 

♦ WESB 

490- 25 

100C90 

SYN 

480- 71 

100R14B 

EDL 

382- 16 

101RC50 

INRB 

461 - 49 

75R15B 

EDL 

384-71 

80TB13 

♦ WESB 

491 - 77 

100C90B 

SYN 

480- 72 

100R15B 

EDL 

384- 85 

INRC 

INRI 


75R16B 

EDL 

386- 12 

80TB14 

♦ WESB 

492-100 

100C100 

SYN 

483- 75 

100R16B 

EDL 

386- 23 


♦ INRJ 


75R18B 

EDL 

388- 14 

80TB15 

♦ WESB 

493- 38 

100C100B 

SYN 

483- 76 

100R18B 

EDL 

388- 22 

101RC60 

INRB 

468- 96 

75R20B 

EDL 

390- 15 

80TF3 9,A 

TRI 

169- 24 

100C1 10 

SYN 

486- 63 

100R20B 

EDL 

390- 24 

INRC 

INRI 


75R22B 

EDL 

391 - 17 

80TF4.7,A 

TRI 

171 - 32 

100C110B 

SYN 

486- 64 

100R22B 

EDL 

391- 18 


♦ INRJ 


75R24B 

EDL 

391 - 84 

80TF5 6,A 

TRI 

173-150 

100C120 

SYN 

488- 82 

100R24B 

EDL 

391 - 86 

101RC70 

INRB 

472- 87 

75R26B 

EDL 

392- 94 

80TF6.8.A 

TRI 

178-156 

100C120B 

SYN 

488- 83 

100R26B 

EDL 

392- 95 

INRC 

INRI 


75R28B 

EDL 

393- 30 

80TF8 2,A 

TRI 

183- 71 

100E05 

AMD 

297 - 84 

100R28B 

EDL 

393- 31 


INRJ 


75R30B 

EDL 

394- 59 

80TF10,A 

TRI 

189- 96 

100E10 

AMD 

306- 10 

100R30B 

EDL 

394- 68 

1Q1RC80 

INRB 

477- 92 

75R32B 

EDL 

395- 13 

80TF12,A 

TRI 

193-189 

100E15 

AMD 

308- 82 

100R32B 

EDL 

395- 14 

INRC 

INRI 


75R34B 

EDL 

395- 32 

80TF15.A 

TRI 

198-192 

100E20 

AMD 

317- 65 

100R34B 

EDL 

395- 33 


♦ INRJ 


75R36B 

EDL 

395-109 

80TF18,A 

TRI 

203- 84 

100E30 

AMD 

325-103 

100R36B 

EDL 

396- 1 

101RC100 

♦ INRJ 

484- 44 

75R38B 

EDL 

396- 26 

80TF22.A 

TRI 

208- 6 

100E40 

AMD 

336- 91 

100R38B 

EDL 

396- 27 

10IRC 120 

♦ INRJ 

489- 28 

75R40B 

EDL 

397- 40 

80TF27.A 

TRI 

212- 74 

100E50 

AMD 

344- 28 

100R40B 

EDL 

397- 46 

101RE60 

INRB 

468- 97 

75R42B 

EDL 

397- 80 

80TF33.A 

TRI 

216- 29 

100E60 

AMD 

353- 53 

100R42B 

EDL 

397- 81 

INRC 

INRI 


75R44B 

EDL 

397- 98 

80TF39.A 

TRI 

218-187 

100E70 

AMD 

357- 88 

100R44B 

EDL 

397- 99 


INRJ 


75R46B 

EDL 

398- 42 

80TF47,A 

TRI 

222- 25 

100E80 

AMD 

365- 62 

100R46B 

EDL 

398- 44 

101RE70 

INRB 

472- 88 

75R48B 

EDL 

398- 67 

80TF56.A 

TRI 

225- 69 

100E90 

AMD 

368- 23 

100R48B 

EDL 

398- 68 

INRC 

INRI 


75R50B 

EDL 

399- 99 

80Z6,A 

♦ ESMF 

180-185 

100E100 

AMD 

375- 2 

100R50B 

EDL 

399-105 


INRJ 


75TE3.9.A 

TRI 

169- 16 


MISI 


100F05 

AMD 

297- 85 

100S20 

♦ SCO 

389- 59 

101RE80 

INRB 

477- 93 

75TE4 7,A 

TRI 

171 - 24 

81TB 1 

♦ WESB 

429- 79 

100F10 

AMD 

306- 11 

100S30 

♦ SCO 

393-107 

INRC 

INRI 


75TE5.6.A 

TRI 

173-143 

81TB2 

♦ WESB 

440- 20 

10OF 15 

AMD 

308- 83 

100S40 

♦ SCO 

396- 86 


INRJ 


75TE6.8.A 

TRI 

178-141 

81TB3 

♦ WESB 

447- 91 

100F20A 

AMD 

317- 66 

100S50 

♦ SCO 

399- 37 

101RE90 

INRB 

481- 19 

75TE8 2,A 

TRI 

183- 59 

81TB4 

♦ WESB 

456- 56 

1OOF2O0 

♦ SCO 

289- 3 

0101 

EBRG 

255- 97 

INRC 

INRI 


75TE10.A 

TRI 

189- 84 

81TB5 

♦ WESB 

462- 48 

100F30 

AMD 

325-104 

101B6 

GELC 

247- 29 


INRJ 


75TE12.A 

TRI 

193-179 

81TB6 

♦ WESB 

470- 38 

100F30A 

AMD 

325-105 

101F12S 

NECJ 

380- 5 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

■iTiiasra 



MFRSIPa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 


■AI3SK1 


lOlRElOO 

INRB 

484- 43 

150K50A 

INRB 

344- 50 

151RA40 

INRB 

4b 5 92 

151RC60 

INRB 

469- 44 

160E90 

■CTftT iU 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


160E100 

AMD 

375- 32 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



♦ INRJ 


160F05 

AMD 

297- 96 

101 RE 110 

INRB 

486- 98 

150K60A 

INRB 

353- 80 

151RA50 

INRB 

461- 86 

151RC60A 

INRB 

469- 50 

160F15 

AMD 

308- 97 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


160F50 

AMD 

344- 59 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


160F60 

AMD 

353- 87 

101RE120 

INRB 

489- 27 

150K70A 

INRB 

357 -104 

151RA60 

INRB 

469- 58 

151RC70 

INRB 

472-107 

160F70 

AMD 

358- 1 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


160F80 

AMD 

365- 95 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 


160F90 

AMD 

368- 41 

101RE130 

INRB 

491 - 30 

1 50K80A 

INRB 

365-89 

151RA70 

INRB 

473- 4 

151RC70A 

INRB 

472-1 10 

160F100 

AMD 

375- 33 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


166J2 

♦ ESMF 

346- 13 


INRJ 



INRJ 



INRJ 



INRJ 



MISI 


0102 

EBRG 

258- 35 

150K90A 

INRB 

368- 37 

151RA80 

INRB 

478- 44 

151RC80 

INRB 

478- 36 

168J2 

♦ ESMF 

358-102 

102B6 

GELC 

248- 28 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



MISI 


103B6 

GELC 

249- 19 


INRJ 



INRJ 



♦ INRJ 


170J2 

ESMF 

369- 85 

104B6 

GELC 

250- 29 

150K100A 

INRB 

375- 27 

151RA90 

INRB 

481-40 

151RC80A 

INRB 

478- 40 


MISI 


105B6 

GELC 

252- 99 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


175E05 

AMD 

297- 97 

106B6 

GELC 

254-100 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


175E10 

AMD 

306- 36 

107B6 

GELC 

257- 45 

150K120A 

INRB 

380- 32 

151RA100 

INRB 

484- 89 

15 IRC 100 

♦ INRJ 

484- 85 

175E15 

AMD 

308- 98 

108B6 

GELC 

258- 37 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


15 IRC120 

♦ INRJ 

489- 65 

175E20 

AMD 

317- 95 

109B6 

GELC 

259- 1 


INRJ 



INRJ 


151RCF15A 

INRB 

431 - 82 

175E30 

AMD 

326- 21 

0110 

EBRG 

254- 51 

150K140A 

INRB 

382-105 

151RA110 

INRB 

487- 5 

INRC 

INRI 


175E40 

AMD 

337- 21 

1 10B6 

GELC 

259- 58 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175E50 

AMD 

344- 60 

1 IOC 

♦ CRL 

579-100 


INRJ 



INRJ 


151RCF25A 

INRB 

441-102 

175E60 

AMD 

353- 88 

011 1 

EBRG 

256- 50 

150L10A 

INRB 

306- 12 

151RA120 

INRB 

489- 69 

INRC 

INRI 


175E70 

AMD 

358- 2 

0112 

EBRG 

258- 36 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175E80 

AMD 

365- 98 

0114 

EBRG 

259- 92 


INRJ 



INRJ 


151RCF60A 

INRB 

469- 51 

175E90 

AMD 

368- 42 

115PA50 

INRB 

461 - 50 

150L15A 

INRB 

308- 84 

151RA130 

INRB 

491 - 48 

INRC 

INRI 


175E100 

AMD 

375- 34 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175F05 

AMD 

297- 98 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


151REA60 

INRB 

469- 59 

175F10 

AMD 

306- 37 

115PA60 

INRB 

468- 98 

150L20A 

INRB 

317-67 

151RB20 

INRB 

439- 56 

INRC 

INRI 


175F15 

AMD 

308- 99 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175F20 

AMD 

317- 96 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


151REA70 

INRB 

473- 5 

175F30 

AMD 

326- 22 

115PA80 

INRB 

477- 94 

150L25A 

INRB 

319- 82 

151RB30 

INRB 

447- 16 

INRC 

INRI 


175F40 

AMD 

337- 22 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175F50 

AMD 

344- 61 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


151REA80 

INRB 

478- 45 

175F60 

AMD 

353- 89 

115PA100 

INRB 

484- 45 

150L30A 

INRB 

325-106 

151RB40 

INRB 

455- 83 

INRC 

INRI 


175F70 

AMD 

358- 3 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175F80 

AMD 

365- 99 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


151REA90 

INRB 

481 - 41 

175F90 

AMD 

368- 43 

115PA110 

INRB 

486- 99 

150L40A 

INRB 

336- 94 

151RB50 

INRB 

461 - 78 

INRC 

INRI 


175F100 

AMD 

375- 35 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175PA50 

INRB 

461 -101 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


151REA100 

INRB 

484- 90 

INRC 

INRI 


115PA120 

INRB 

489- 29 

150L50A 

INRB 

344- 31 

151RB60 

INRB 

469- 46 

INRC 

INRI 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175PA60 

INRB 

469- 77 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


151REA110 

INRB 

487 - 6 

INRC 

INRI 


115PA 130 

INRB 

491 - 31 

150L60A 

INRB 

353- 55 

151RB70 

INRB 

472-108 

INRC 

INRI 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175PA80 

INRB 

478- 63 


INRJ 



INRJ 



INRJ 


151 REA 120 

INRB 

489- 70 

INRC 

INRI 


125BN20 

♦ WESI 

317- 73 

150L70A 

INRB 

357- 90 

151RB80 

INRB 

478- 37 

INRC 

INRI 



INRJ 


125BN30 

♦ WESI 

326- 1 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175PA100 

INRB 

484-106 

125BN40 

♦ WESI 

336-100 


INRJ 



INRJ 


151 REA 130 

INRB 

491 - 49 

INRC 

INRI 


125BN50 

♦ WESI 

344- 39 

150L80A 

INRB 

365- 64 

151RB90 

INRB 

481 - 36 

INRC 

INRI 



INRJ 


125BN60 

♦ WESI 

353 - 64 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175PA110 

INRB 

487- 12 

125BN80 

♦ WESI 

365- 72 


INRJ 



INRJ 


151REB60 

INRB 

469- 47 

INRC 

INRI 


125BN100 

♦ WESI 

375- 11 

150L90A 

INRB 

368- 25 

151RB100 

INRB 

484- 82 

INRC 

INRI 



INRJ 


125BN120 

♦ WESI 

380- 20 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175PA120 

INRB 

489- 82 

125BN140 

♦ WESI 

382- 95 


INRJ 



INRJ 


151REB70 

INRB 

472-109 

INRC 

INRI 


125BN160 

♦ WESI 

386- 96 

150L100A 

INRB 

375- 4 

151RB110 

INRB 

487- 1 

INRC 

INRI 



INRJ 


125BNS 

♦ WESI 

336-101 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


175PA130 

INRB 

491 - 54 

150C10 

SYN 

428-104 


INRJ 



INRJ 


151REB80 

INRB 

478- 38 

INRC 

INRI 


150C10B 

SYN 

428-105 

150L120A 

INRB 

380- 14 

151 RBI 20 

INRB 

489- 63 

INRC 

INRI 



INRJ 


150C15 

SYN 

431 - 74 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


200BN20 

♦ WESI 

317- 97 

150C15B 

SYN 

431 - 75 


INRJ 



INRJ 


151REB90 

INRB 

481 - 37 

200BN30 

♦ WESI 

326- 23 

150C20 

SYN 

439- 4 

150L140A 

INRB 

382-106 

1 51RB130 

INRB 

491 - 42 

INRC 

INRI 


200BN40 

♦ WESI 

337- 23 

150C20B 

SYN 

439- 5 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



INRJ 


200BN50 

♦ WESI 

344- 62 

150C025 

SYN 

415-108 


INRJ 



INRJ 


151REB100 

INRB 

484- 83 

200BN60 

♦ WESI 

353- 90 

150C025B 

SYN 

415-109 

150MA60 

♦ INRJ 

354- 72 

151RC5 

INRB 

421 - 30 

INRC 

INRI 


200BN80 

♦ WESI 

365-100 

150C25 

SYN 

441 - 94 

150MA80 

♦ INRJ 

366- 70 

INRC 

INRI 



INRJ 


200BN100 

♦ WESI 

375- 36 

150C25B 

SYN 

441-95 

1 50MA100 

♦ INRJ 

376- 4 


INRJ 


151REB 110 

INRB 

487- 2 

200BN120 

♦ WESI 

380- 39 

150C30 

SYN 

446- 97 

150MA120 

♦ INRJ 

381- 3 

151RC5A 

INRB 

421 - 31 

INRC 

INRI 


200BN140 

♦ WESI 

383- 5 

150C30B 

SYN 

446- 98 

150MA140 

♦ INRJ 

383- 77 

INRC 

INRI 



INRJ 


200BN160 

♦ WESI 

386-106 

150C35 

SYN 

448- 45 

150MA160 

♦ INRJ 

387- 50 


INRJ 


151REB120 

INRB 

489- 64 

200BNS 

♦ WESI 

337- 24 

150C35B 

SYN 

448- 46 

150MA180 

♦ INRJ 

388- 94 

151RC10 

INRB 

429- 19 

INRC 

INRI 


200R1B 

EDL 

302- 30 

150C40 

SYN 

455- 28 

150R1B 

EDL 

301 - 75 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R2B 

EDL 

313- 33 

150C40B 

SYN 

455- 29 

150R2B 

EDL 

312- 72 


♦ INRJ 


151REB130 

INRB 

491 - 43 

200R3B 

EDL 

322- 93 

150C45 

SYN 

456- 99 

150R3B 

EDL 

322- 37 

151RC10A 

INRB 

429- 20 

INRC 

INRI 


200R4B 

EDL 

332- 20 

150C45B 

SYN 

456-100 

150R4B 

EDL 

331 - 58 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R5B 

EDL 

341 - 54 

150C050 

SYN 

421 - 20 

150R5B 

EDL 

341- 6 


INRJ 


151RF5 

INRB 

421- 32 

200R6B 

EDL 

349- 41 

150C050B 

SYN 

421 - 21 

150R6B 

EDL 

348- 83 

151RC15 

INRB 

431-80 

♦ INRC 

INRI 


200R7B 

EDL 

356- 27 

150C50 

SYN 

461 - 46 

150R7B 

EDL 

355-107 

INRC 

INRI 1 



INRJ 


200R8B 

EDL 

361 -106 

150C50B 

SYN 

461 - 47 

150R8B 

EDL 

361 - 51 


INRJ 


151RF10 

INRB 

429- 21 

200R9B 

EDL 

367- 26 

150C60 

SYN 

468- 93 

150R9B 

EDL 

367- 20 

151RC15A 

INRB 

431 - 81 

♦ INRC 

INRI 


200R10B 

EDL 

372- 22 

150C60B 

SYN 

468- 94 

150R10B 

EDL 

371-80 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R1IB 

EDL 

376- 46 

150C70 

SYN 

472- 84 

150R1IB 

EDL 

376- 43 


INRJ 


151RF15 

INRB 

431-83 

200R12B 

EDL 

378- 85 

150C70B 

SYN 

472- 85 

150R12B 

EDL 

378- 65 

151RC20 

INRB 

439- 55 

♦ INRC 

INRI 


200R13B 

EDL 

381 - 38 

150C80 

SYN 

477- 89 

150R13B 

EDL 

381-36 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R14B 

EDL 

382- 31 

150C80B 

SYN 

477- 90 

150R14B 

EDL 

382- 27 


♦ INRJ 


151RF20 

INRB 

439- 59 

200R15B 

EDL 

384- 97 

150C90 

SYN 

481 - 16 

150R15B 

EDL 

384-94 

151RC20A 

INRB 

439- 58 

♦ INRC 

INRI 


200R16B 

EDL 

386- 39 

150C90B 

SYN 

481- 17 

150R16B 

EDL 

386- 36 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R18B 

EDL 

388- 34 

150C100 

SYN 

484- 40 

150R18B 

EDL 

388- 32 


INRJ 


151RF25 

INRB 

441-103 

200R20B 

EDL 

390- 39 

150C100B 

SYN 

484- 41 

150R20B 

EDL 

390- 36 

151RC25 

INRB 

441-100 

♦ INRC 

INRI 


200R22B 

EDL 

391 - 20 

150C110 

SYN 

486- 95 

150R22B 

EDL 

391 - 19 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R24B 

EDL 

391-89 

150C110B 

SYN 

486- 96 

150R24B 

EDL 

391 - 88 


INRJ 


151RF30 

INRB 

447- 19 

200R26B 

EDL 

392- 97 

150C120 

SYN 

489- 24 

150R26B 

EDL 

392- 96 

151RC25A 

INRB 

441-101 

♦ INRC 

INRI 


200R28B 

EDL 

393- 33 

150C120B 

SYN 

489- 25 

150R28B 

EDL 

393- 32 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R30B 

EDL 

394- 74 

150K10A 

INRB 

306- 27 

150R30B 

EDL 

394- 71 


INRJ 


151RF40 

INRB 

455- 87 

200R32B 

EDL 

395- 17 

INRC 

INRI 


150R32B 

EDL 

395- 16 

151RC30 

INRB 

447- 15 

♦ INRC 

INRI 


200R34B 

EDL 

395- 35 


INRJ 


150R34B 

EDL 

395- 34 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R36B 

EDL 

396- 4 

150K15A 

INRB 

308- 91 

150R36B 

EDL 

396- 2 


♦ INRJ 


151RF50 

INRB 

461 - 81 

200R38B 

EDL 

396- 29 

INRC 

INRI 


150R38B 

EDL 

396- 28 

151RC30A 

INRB 

447- 18 

♦ INRC 

INRI 


200R40B 

EDL 

397- 53 


INRJ 


150R40B 

EDL 

397-51 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R42B 

EDL 

397- 84 

150K20A 

INRB 

317- 86 

150R42B 

EDL 

397- 82 


INRJ 


151RF60 

INRB 

469- 52 

200R44B 

EDL 

397-101 

INRC 

INRI 


150R44B 

EDL 

397-100 

151RC40 

INRB 

455- 82 

♦ INRC 

INRI 


200R46B 

EDL 

398- 46 


INRJ 


150R46B 

EDL 

398- 45 

INRC 

INRI 



INRJ 


200R48B 

EDL 

398- 72 

150K25A 

INRB 

319- 86 

150R48B 

EDL 

398- 70 


♦ INRJ 


160E05 

AMD 

297- 95 

200R50B 

EDL 

400- 9 

INRC 

INRI 


150R50B 

EDL 

400- 5 

151RC40A 

INRB 

455- 86 

160E10 

AMD 

306- 35 

200S40 

♦ SCO 

396-106 


INRJ 


150TD11 

TOSJ 

385- 31 

INRC 

INRI 


160E15 

AMD 

308- 96 

200S45 

♦ SCO 

398- 14 

150K30A 

INRB 

326- 11 

151RA20 

INRB 

439- 64 


INRJ 


160E20 

AMD 

317- 94 

200S50 

♦ SCO 

399- 56 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


151RC50 

INRB 

461 - 77 

160E30 

AMD 

326- 20 

200UB5 

INRB 

297-102 


INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


160E40 

AMD 

337- 18 

INRC 

INRI 


150K40A 

INRB 

337- 7 

151RA30 

INRB 

447- 24 


♦ INRJ 


160E50 

AMD 

344- 58 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


151RC50A 

INRB 

461 - 80 

160E60 

AMD 

353- 86 

200UB10 

INRB 

306- 42 


INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


160E70 

AMD 

357-1 10 

INRC 

INRI 







_i 


INRJ 


160E80 

AMD 

365- 94 


INRJ 



♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 


87 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


87 

















1. TYPI 

E No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 




BEMSI — 

■SEEB 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

200UB20 

INRB 

317-102 

250R11B 

EDL 

376- 51 

251F4S 

NECJ 

337- 51 

270S 

WESY 

479- 21 

300R44B 

EDL 

397-103 

INRC 

INRI 


250R12B 

EDL 

378- 98 

25 1 F 

♦ WESY 

445- 59 

270V 

WESY 

481 - 86 

300R46B 

EDL 

398- 48 


INRJ 


250R13B 

EDL 

381 - 40 

25 1 H 

♦ WESY 

453- 45 

270Z 

WESY 

485- 63 

300R48B 

EDL 

398- 75 

200UB30 

INRB 

326- 29 

250R14B 

EDL 

382- 37 

251 K 

♦ WESY 

459-108 

270ZB 

WESY 

487- 48 

300R50B 

EDL 

400- 14 

INRC 

INRI 


250R15B 

EDL 

384- 99 

25 1 M 

♦ WESY 

466- 54 

270ZD 

WESY 

490- 32 

300RA50 

INRB 

462- 39 


INRJ 


250R16B 

EDL 

386- 45 

25 1 P 

♦ WESY 

471 - 76 

270ZF 

WESY 

491 - 81 

INRC 

INRI 


200UB40 

INRB 

337- 30 

250R18B 

EDL 

388- 40 

251RC10 

♦ INRJ 

429- 60 

270ZH 

WESY 

492-103 


INRJ 


INRC 

INRI 


250R20B 

EDL 

390- 44 

251RC20 

♦ INRJ 

439-106 

272B 

WESY 

429- 73 

300RA60 

INRB 

470- 28 


INRJ 


250R22B 

EDL 

391 - 21 

251RC30 

♦ INRJ 

447 - 66 

272D 

WESY 

440- 13 

INRC 

INRI 


200UB50 

INRB 

344- 66 

250R24B 

EDL 

391 - 90 

251RC40 

♦ INRJ 

456- 28 

272F 

WESY 

447- 84 


INRJ 


INRC 

INRI 


250R26B 

EDL 

392- 98 

251RC50 

♦ INRJ 

462- 21 

272H 

WESY 

456- 47 

300RA70 

INRB 

473- 42 


INRJ 


250R28B 

EDL 

393- 34 

251RC60 

♦ INRJ 

470- 5 

272K 

WESY 

462- 38 

INRC 

INRI 


201 M 

WESY 

465-102 

250R30B 

EDL 

394- 76 

251RC80 

♦ INRJ 

478- 98 

272M 

WESY 

470- 27 


INRJ 


201 P 

WESY 

471 - 42 

250R32B 

EDL 

395- 19 

251RC100 

♦ INRJ 

485- 31 

272P 

WESY 

473- 41 

300RA80 

INRB 

479- 6 

20 IS 

WESY 

475- 64 

250R34B 

EDL 

395- 36 

251RC120 

♦ INRJ 

490- 3 

272S 

WESY 

479- 5 

INRC 

INRI 


201V 

WESY 

479- 91 

250R36B 

EDL 

396- 5 

251RM60 

INRB 

469-105 

272V 

WESY 

481 - 75 


INRJ 


201Z 

WESY 

482- 66 

250R38B 

EDL 

396- 30 

♦ INRC 

INRI 


272Z 

WESY 

485- 47 

300RA90 

INRB 

481 - 76 

201ZB 

WESY 

485-101 

250R40B 

EDL 

397- 56 


INRJ 


272ZB 

WESY 

487- 37 

INRC 

INRI 


201ZD 

WESY 

487- 94 

250R42B 

EDL 

397- 85 

251RM80 

INRB 

478- 89 

272ZD 

WESY 

490- 18 


INRJ 


201ZF 

WESY 

490- 68 

250R44B 

EDL 

397-102 

♦ INRC 

INRI 


272ZF 

WESY 

491- 75 

300RA100 

INRB 

485- 48 

201ZH 

WESY 

491 - 95 

250R46B 

EDL 

398- 47 


INRJ 


272ZH 

WESY 

492- 96 

INRC 

INRI 


201ZK 

WESY 

493- 3 

250R48B 

EDL 

398- 74 

25 1 RM 100 

INRB 

485- 21 

273B 

WESY 

429- 44 


INRJ 


202M 

WESY 

465- 22 

250R50B 

EDL 

400- 11 

♦ INRC 

INRI 


273D 

WESY 

439- 87 

300RA110 

INRB 

487- 38 

202P 

WESY 

471 - 13 

250RA50 

INRB 

462- 16 


INRJ 


273F 

WESY 

447- 45 

INRC 

INRI 


202S 

WESY 

475- 8 

INRC 

INRI 


251RM110 

INRB 

487 - 24 

273H 

WESY 

456- 6 


INRJ 


202V 

WESY 

479- 76 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


273K 

WESY 

461 -108 

300RA120 

INRB 

490- 19 

202Z 

WESY 

482- 40 

250RA60 

INRB 

469-109 


INRJ 


273M 

WESY 

469- 85 

INRC 

INRI 


202ZB 

WESY 

485- 91 

INRC 

INRI 


25 1 RM 120 

INRB 

489-104 

273P 

WESY 

473- 16 


INRJ 


202ZD 

WESY 

487- 76 


INRJ 


♦ INRC 

INRI 


273S 

WESY 

478- 70 

300RB50 

INRB 

462- 40 

202ZF 

WESY 

490- 59 

250RA70 

INRB 

473- 29 


INRJ 


273V 

WESY 

481-50 

INRC 

INRI 


202ZH 

WESY 

491 - 92 

INRC 

INRI 


25 1S 

♦ WESY 

475-105 

273Z 

WESY 

485- 3 


INRJ 


202ZK 

WESY 

493- 1 


INRJ 


251UL60S15 

♦ INRB 

287- 44 

273ZB 

WESY 

487- 14 

300RB60 

INRB 

470- 29 

203M 

WESY 

465- 39 

250RA80 

INRB 

478- 92 

♦ INRC 

♦ INRI 


273ZD 

WESY 

489- 88 

INRC 

INRI 


203P 

WESY 

471 - 17 

INRC 

INRI 



♦ INRJ 


273ZF 

WESY 

491 - 55 


INRJ 


203S 

WESY 

475- 17 


INRJ 


251UL60S20 

♦ INRB 

287- 50 

273ZH 

WESY 

492- 77 

300RB70 

INRB 

473- 43 

203V 

WESY 

479- 79 

250RA90 

INRB 

481 - 63 

♦ INRC 

♦ INRI 


275E05 

AMD 

298- 12 

INRC 

INRI 


203Z 

WESY 

482- 46 

INRC 

INRI 



♦ INRJ 


275E10 

AMD 

306- 77 


INRJ 


203ZB 

WESY 

485- 94 


INRJ 


251UL80S15 

♦ INRB 

287-101 

275E15 

AMD 

309- 12 

300RB80 

INRB 

479- 7 

203ZD 

WESY 

487- 82 

250RA100 

INRB 

485- 24 

♦ INRC 

♦ INRI 


275E20 

AMD 

318- 28 

INRC 

INRI 


203ZF 

WESY 

490- 61 

INRC 

INRI 



♦ INRJ 


275E30 

AMD 

326- 62 


INRJ 


203ZH 

WESY 

491 - 94 


INRJ 


251UL80S20 

♦ INRB 

287-107 

275E40 

AMD 

337- 70 

300RB90 

INRB 

481 - 74 

203ZK 

WESY 

493- 2 

250RA110 

INRB 

487 - 26 

♦ INRC 

♦ INRI 


275E50 

AMD 

344- 99 

INRC 

INRI 


212R2S 

ESMF 

379- 64 

INRC 

INRI 



♦ INRJ 


275E60 

AMD 

354- 21 


INRJ 



MISI 



INRJ 


251UL100S15 

♦ INRB 

288- 49 

275E70 

AMD 

358- 25 

300RB100 

INRB 

485- 49 

240E05 

AMD 

298- 3 

250RA120 

INRB 

489-107 

♦ INRC 

♦ INRI 


275E80 

AMD 

366- 22 

INRC 

INRI 


240E10 

AMD 

306- 57 

INRC 

INRI 



♦ INRJ 


275E90 

AMD 

368- 60 


INRJ 


240E15 

AMD 

309- 1 


INRJ 


251UL100S20 

♦ INRB 

288- 54 

275E100 

AMD 

375- 63 

300RB110 

INRB 

487- 39 

240E20 

AMD 

318- 7 

250RM60 

INRB 

469-104 

♦ INRC 

♦ INRI 


275E120 

AMD 

380- 60 

INRC 

INRI 


240E30 

AMD 

326- 42 

♦ INRC 

INRI 



♦ INRJ 


275F05 

AMD 

298- 13 


INRJ 


240E40 

AMD 

337- 46 


INRJ 


251UL120S20 

♦ INRB 

288- 76 

275F10 

AMD 

306- 78 

300RB120 

INRB 

490- 20 

240E50 

AMD 

344- 79 

250RM80 

INRB 

478 - 88 

♦ INRC 

♦ INRI 


275F15 

AMD 

309- 13 

INRC 

INRI 


240E60 

AMD 

353-108| 

♦ INRC 

INRI 



♦ INRJ 


275F20 

AMD 

318- 29 


INRJ 


240E70 

AMD 

358- 10 


INRJ 


251UL130S20 

♦ INRB 

288- 83 

275F30 

AMD 

326- 63 

300TD11 

TOSJ 

385- 69 

240E80 

AMD 

366- 4 

250RM100 

INRB 

485 - 20 

♦ INRC 

♦ INRI 


275F40 

AMD 

337- 71 

300TD11A 

TOSJ 

385- 77 

240E90 

AMD 

368- 50 

♦ INRC 

INRI 



♦ INRJ 


275F50 

AMD 

344-100 

300U5A 

INRB 

298- 14 

240E100 

AMD 

375- 47 


INRJ 


251V 

♦ WESY 

480- 15 

275F60 

AMD 

354- 22 

INRC 

INRI 


240E120 

AMD 

380- 49 

250RM1 10 

INRB 

487 - 23 

25 1Z 

♦ WESY 

482- 98 

275F70 

AMD 

358- 26 


INRJ 


240F05 

AMD 

298- 4 

♦ INRC 

INRI 


25 1 ZB 

♦ WESY 

486- 18 

275F80 

AMD 

366- 23 

300U10A 

INRB 

306- 89 

240F10 

AMD 

306- 58 


INRJ 


25 1 ZD 

♦ WESY 

488- 12 

275F90 

AMD 

368- 61 

INRC 

INRI 


240F15 

AMD 

309- 2 

250RM120 

INRB 

489-103 

251ZF 

♦ WESY 

490- 76 

275F100 

AMD 

375- 64 


INRJ 


240F20 

AMD 

318- 8 

♦ INRC 

INRI 


251ZH 

♦ WESY 

491 - 97 

275F120 

AMD 

380- 61 

300U15A 

INRB 

309- 14 

240F30 

AMD 

326- 43 


INRJ 


251ZK 

♦ WESY 

493- 5 

276B 

WESY 

429- 62 

INRC 

INRI 


240F40 

AMD 

337- 47 

250S30 

♦ SCO 

394- 24 

260B 

WESY 

429- 36 

276D 

WESY 

440- 1 


INRJ 


240F50 

AMD 

344- 80 

250S35 

♦ SCO 

395- 72 

260D 

WESY 

439- 79 

276F 

WESY 

447- 72 

300U20A 

INRB 

318- 41 

240F60 

AMD 

353-109 

250S40 

♦ SCO 

397- 10 

260F 

WESY 

447- 38 

276H 

WESY 

456- 34 

INRC 

INRI 


240F7O 

AMD 

358- 11 

250S 

♦ WESY 

476- 89 

260H 

WESY 

455-108 

276K 

WESY 

462- 25 


INRJ 


240F80 

AMD 

366- 5 

250V 

♦ WESY 

480- 63 

260K 

WESY 

461 -100 

276M 

WESY 

470- 13 

300U25A 

INRB 

319-104 

240F90 

AMD 

368- 51 

250Z 

♦ WESY 

483- 59 

260M 

WESY 

469- 76 

276P 

WESY 

473- 34 

INRC 

INRI 


240F100 

AMD 

375- 48 

250ZB 

♦ WESY 

486- 56 

260P 

WESY 

473- 14 

276S 

WESY 

478-106 


INRJ 


240F120 

AMD 

380- 50 

250ZD 

♦ WESY 

488- 69 

260S 

WESY 

478- 62 

276V 

WESY 

481 - 69 

300U30A 

INRB 

326- 72 

0241 

EBRG 

302- 73 

250ZE68 

AMD 

178-158 

260V 

WESY 

481 - 48 

276Z 

WESY 

485- 39 

INRC 

INRI 


0242 

EBRG 

313- 79 

250ZE75 

AMD 

181 - 5 

260Z 

WESY 

484-105 

276ZB 

WESY 

487- 30 


INRJ 


0243 

EBRG 

323- 12 

250ZE82 

AMD 

183- 73 

260ZB 

WESY 

487- 11 

276ZD 

WESY 

490- 11 

300U40A 

INRB 

337- 85 

0245 

EBRG 

341 - 82 

250ZE92 

AMD 

186-185 

260ZD 

WESY 

489- 81 

276ZF 

WESY 

491 - 72 

INRC 

INRI 


0248 

EBRG 

362- 34 

250ZE10 

AMD 

189-100 

260ZF 

WESY 

491 - 53 

276ZH 

WESY 

492- 94 


INRJ 


250A 

♦ WESY 

420-101 

250ZE12 

AMD 

193-193 

260ZH 

WESY 

492- 72 

0300 

EBRG 

307- 19 

300U50A 

INRB 

344-109 

250B 

♦ WESY 

428- 46 

250ZE14 

AMD 

196-158 

260ZK 

WESY 

493- 26 

300E 

WESY 

319- 74 

INRC 

INRI 


250D 

♦ WESY 

438- 17 

250ZE15 

AMD 

198-196 

261 B 

WESY 

429- 7 

300FXD11 

TOSJ 

394- 98 


INRJ 


250F 

♦ WESY 

446- 24 

250ZE16 

AMD 

200-139 

26 ID 

WESY 

439- 32 

300G 

WESY 

327- 83 

300U60A 

INRB 

354- 34 

250H 

♦ WESY 

454- 36 

250ZE17 

AMD 

201 - 75 

26 1 F 

WESY 

447- 2 

300LD11 

TOSJ 

366- 52 

INRC 

INRI 


250K 

♦ WESY 

460- 68 

250ZE18 

AMD 

203- 88 

261 H 

WESY 

455- 57 

300LD11A 

TOSJ 

366- 59 


INRJ 


250M 

♦ WESY 

467- 63 

250ZE20 

AMD 

206- 12 

261 K 

WESY 

461- 63 

300ND11 

TOSJ 

375- 93 

300U70A 

INRB 

358- 35 

250P 

♦ WESY 

472- 22 

250ZE22 

AMD 

208- 10 

261 M 

WESY 

469- 18 

300ND11A 

TOSJ 

375-101 

INRC 

INRI 


250PA50 

INRB 

462- 12 

250ZE24 

AMD 

209-167 

261 P 

WESY 

472- 96 

300QD11 

TOSJ 

380- 93 


INRJ 


INRC 

INRI 


250ZE26 

AMD 

210- 96 

261S 

WESY 

478- 12 

300QD11A 

TOSJ 

380-101 

300U80A 

INRB 

366- 37 


INRJ 


250ZE27 

AMD 

212- 78 

261V 

WESY 

481 - 27 

300R1B 

EDL 

302- 91 

INRC 

INRI 


250PA60 

INRB 

469-102 

250ZE29 

AMD 

212-144 

261Z 

WESY 

484- 68 

300R2B 

EDL 

313-101 


INRJ 


INRC 

INRI 


250ZE30 

AMD 

214- 70 

261 ZB 

WESY 

486-105 

300R3B 

EDL 

323- 31 

300U90A 

INRB 

368- 70 


INRJ 


250ZF68 

AMD 

178-159 

261 ZD 

WESY 

489- 51 

300R4B 

EDL 

332- 93 

INRC 

INRI 


250PA80 

INRB 

478- 86 

250ZF75 

AMD 

181- 6 

261ZF 

WESY 

491 - 35 

300R5B 

EDL 

341 -101 


INRJ 


INRC 

INRI 


250ZF82 

AMD 

183- 74 

261ZH 

WESY 

492- 53 

300R6B 

EDL 

349-110 

300U100A 

INRB 

375- 79 


INRJ 


250ZF92 

AMD 

186-186 

261ZK 

WESY 

493- 18 

300R7B 

EDL 

356- 56 

INRC 

INRI 


250PA100 

INRB 

485- 18 

250ZF10 

AMD 

189-101 

263B 

WESY 

429- 10 

300R8B 

EDL 

362- 64 


INRJ 


INRC 

INRI 


250ZF12 

AMD 

193-194 

263D 

WESY 

439- 35 

300R9B 

EDL 

367- 39 

300U120A 

INRB 

380- 76 


INRJ 


250ZF14 

AMD 

196-159 

263F 

WESY 

447- 5 

300R10B 

EDL 

372- 76 

INRC 

INRI 


250PA110 

INRB 

487- 22 

250ZF15 

AMD 

198-197 

263H 

WESY 

455- 60 

300R1IB 

EDL 

376- 52 


INRJ 


INRC 

INRI 


250ZF16 

AMD 

200-140 

263K 

WESY 

461 - 66 

300R12B 

EDL 

378-107 

300WD11 

TOSJ 

388- 83 


INRJ 


250ZF17 

AMD 

201 - 76 

263M 

WESY 

469- 21 

300R13B 

EDL 

381 - 41 

300WD11A 

TOSJ 

388- 88 

250PA120 

INRB 

489-101 

250ZF18 

AMD 

203 - 89 

263P 

WESY 

472- 99 

300R14B 

EDL 

382- 38 

300YD11 

TOSJ 

390- 75 

INRC 

INRI 


250ZF20 

AMD 

206- 13 

263S 

WESY 

478- 15 

300R15B 

EDL 

384-100 

0301 

EBRG 

309 - 30 


INRJ 


250ZF22 

AMD 

208- 11 

263V 

WESY 

481 - 29 

300R16B 

EDL 

386- 48 

301RC10 

♦ INRJ 

429- 74 

250PA130 

INRB 

491 - 62 

250ZF24 

AMD 

209-168 

263Z 

WESY 

484- 70 

300R18B 

EDL 

388- 41 

301RC20 

♦ INRJ 

440- 14 

INRC 

INRI 


250ZF26 

AMD 

210- 97 

263ZB 

WESY 

486-106 

300R20B 

EDL 

390 * 46 

301RC30 

♦ INRJ 

447- 85 


INRJ 


250ZF27 

AMD 

212- 79 

263ZD 

WESY 

489- 52 

300R22B 

EDL 

391 - 22 

301RC40 

♦ INRJ 

456- 48 

250R1B 

EDL 

302- 68 

250ZF29 

AMD 

212-145 

263ZF 

WESY 

491 - 36 

300R24B 

EDL 

391 - 92 

301RC50 

♦ INRJ 

462- 41 

250R2B 

EDL 

313- 74 

250ZF30 

AMD 

214- 71 

263ZH 

WESY 

492- 54 

300R26B 

EDL 

392- 99 

301RC60 

♦ INRJ 

470- 30 

250R3B 

EDL 

323- 8 

250ZF 

♦ WESY 

490- 96 

263ZK 

WESY 

493- 19 

300R28B 

EDL 

393- 35 

301RC80 

♦ INRJ 

479- 8 

250R4B 

EDL 

332- 59 

250ZH 

♦ WESY 

492- 13 

270B 

WESY 

429- 80 

300R30B 

EDL 

394- 77 

301RC100 

♦ INRJ 

485- 50 

250R5B 

EDL 

341 - 78 

250ZK 

♦ WESY 

493- 10 

270D 

WESY 

440- 21 

300R32B 

EDL 

395- 20 

30IRC 120 

♦ INRJ 

490- 21 

250R6B 

EDL 

349- 78 

251A 

♦ WESY 

420- 70 

270F 

WESY 

447- 92- 

300R34B 

EDL 

395- 37 

301U120 

INRB 

380- 77 

250R7B 

EDL 

356- 36 

251B 

♦ WESY 

427-109 

270H 

WESY 

456- 57 

300R36B 

EDL 

396- 6 

INRC 

INRI 


250R8B 

EDL 

362- 28 

25 ID 

♦ WESY 

437- 40 

270K 

WESY 

462- 52 

300R38B 

EDL 

396- 31 


INRJ 


250R9B 

EDL 

367- 29 

251F2S 

NECJ 

318- 11 

270M 

WESY 

470- 42 

300R40B 

EDL 

397- 57 

301U140 

INRB 

383- 36 

250R10B 

EDL 

372- 52 

251F3S 

NECJ 

326- 46 

270P 

WESY 

473- 53 

300R42B 

EDL 

397- 86 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

301U140 



350RA70 

INRB 

473- 50 

400R48B 

EDL 

3&8- 77 

419F 

WESY 

325- 36 

450R50B 

EDL 

460- 21 

(cont) 

INRC 


INRC 

INRI 


400R50B 

EDL 

400- 19 

419H 

WESY 

335-110 

470PA50 

INRB 

462- 64 

INRI 

INRJ 



INRJ 


401PDL40S15 

♦ INRB 

285- 95 

419K 

WESY 

343- 81 

♦ INRC 

INRI 


301U160 

INRB 

387- 21 

350RA80 

INRB 

479- 18 

INRC 

♦ INRI 


419M 

WESY 

352- 96 


INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 



♦ INRJ 


420PA40S55 

♦ INRB 

456- 64 

470PA60 

INRB 

470- 57 


INRJ 



INRJ 


401PDL40S20 

♦ INRB 

285-100 

INRC 

♦ INRI 


♦ INRC 

INRI 


301U180 

INRB 

388- 76 

350RA90 

INRB 

481 - 83 

♦ INRI 

♦ INRJ 



♦ INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


401PDL60S15 

♦ INRB 

287- 45 

420PA60S55 

♦ INRB 

470- 50 

470PA80 

INRB 

479- 40 


INRJ 



INRJ 


INRC 

♦ INRI 


INRC 

♦ INRI 


♦ INRC 

INRI 


301U200 

INRB 

390- 69 

350RA100 

INRB 

485 - 60 


♦ INRJ 



♦ INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


401PDL60S20 

♦ INRB 

287 - 51 

420PA80S58 

♦ INRB 

479- 33 

470PA100 

INRB 

485- 77 


INRJ 



INRJ 


INRC 

♦ INRI 


INRC 

♦ INRI 


♦ INRC 

INRI 


301U220 

INRB 

391-31 

350RA110 

INRB 

487- 45 


♦ INRJ 



♦ INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


401PDL80S15 

♦ INRB 

287-102 

420PA100S58 

♦ INRB 

485 - 70 

470PA110 

INRB 

487- 57 


INRJ 



INRJ 


INRC 

♦ INRI 


INRC 

♦ INRI 


♦ INRC 

INRI 


301U240 

INRB 

391 -109 

350RA120 

INRB 

490- 29 


♦ INRJ 



♦ INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


401PDL80S20 

♦ INRB 

287-108 

420PA110T50 

♦ INRB 

487- 52 

470PA120 

INRB 

490- 45 


INRJ 



INRJ 


INRC 

♦ INRI 


INRC 

♦ INRI 


♦ INRC 

INRI 


301 UR120 

INRB 

380- 78 

350S20 

♦ SCO 

389- 98 


♦ INRJ 



♦ INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


350S25 

♦ SCO 

392- 52 

401PDL100S20^INRB 

288- 55 

420PA120T50 

♦ INRB 

490- 39 

470PA130 

INRB 

491 - 86 


INRJ 


350S30 

♦ SCO 

394- 38 

INRC 

♦ INRI 


INRC 

♦ INRI 


♦ INRC 

INRI 


301 UR140 

INRB 

383- 37 

366A 

WESY 

295-106 


♦ INRJ 



♦ INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


366B 

WESY 

303- 58 

401PDL120S20^INRB 

288- 77 

420PM60 

INRB 

470- 49 

470PA140 

INRB 

492-107 


INRJ 


366C 

WESY 

308- 3 

INRC 

♦ INRI 


♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


301 UR 160 

INRB 

387- 22 

366D 

WESY 

314- 72 


♦ INRJ 



INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


366F 

WESY 

323- 90 

401PDL130S20^INRB 

288- 84 

420PM80 

INRB 

479- 32 

470PA150 

INRB 

493- 41 


INRJ 


366H 

WESY 

333- 64 

INRC 

♦ INRI 


♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


301 UR 180 

INRB 

388- 77 

366K 

WESY 

342- 37 


♦ INRJ 



INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


366M 

WESY 

350- 78 

402P 

WESY 

357 - 73 

420PM 100 

INRB 

485 - 69 

470PA160 

INRB 

494- 28 


INRJ 


367A 

WESY 

296- 43 

402S 

WESY 

365- 34 

♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


301UR200 

INRB 

390- 70 

367B 

WESY 

304- 17 

402V 

WESY 

368- 12 


INRJ 



INRJ 


INRC 

INRI 


367C 

WESY 

308- 13 

402Z 

WESY 

374- 87 

420PM1 10 

INRB 

487- 51 

470PA170 

INRB 

494- 48 


INRJ 


367D 

WESY 

315- 42 

404P 

WESY 

357- 13 

♦ INRC 

INRI 


♦ INRC 

INRI 


0302 

EBRG 

320- 7 

367F 

WESY 

324- 37 

404S 

WESY 

364- 9 


INRJ 



INRJ 


302E 

WESY 

319- 60 

367H 

WESY 

334- 41 

404V 

WESY 

367- 92 

420PM 120 

INRB 

490- 38 

470PB40S57 

♦ INRB 

456- 67 

302G 

WESY 

327- 71 

367K 

WESY 

342- 89 

404Z 

WESY 

373-100 

♦ INRC 

INRI 


INRC 

♦ INRI 


303E 

WESY 

319- 55 

367M 

WESY 

351 - 54 

407A 

WESY 

295-108 


INRJ 



♦ INRJ 


303G 

WESY 

327- 66 

368A 

♦ WESY 

296- 88 

407B 

WESY 

303- 60 

424K 

WESY 

286- 34 

470PB60S57 

♦ INRB 

470- 55 

0304 

EBRG 

338- 89 

368B 

♦ WESY 

304- 71 

407C 

WESY 

308- 4 

424M 

WESY 

286- 95 

INRC 

♦ INRI 


304RA50 

INRB 

462- 26 

368C 

♦ WESY 

308- 27 

407D 

WESY 

314- 74 

425K 

WESY 

286- 35 


♦ INRJ 


INRC 

INRI 


368D 

♦ WESY 

315-103 

407F 

WESY 

323- 91 

425M 

WESY 

286- 96 

470PB80T50 

♦ INRB 

479- 37 


INRJ 


368F 

♦ WESY 

324- 84 

407H 

WESY 

333- 66 

435P 

WESY 

357- 74 

INRC 

♦ INRI 


304RA60 

INRB 

470- 14 

368H 

♦ WESY 

334-1 10 

407K 

WESY 

342- 38 

435S 

WESY 

365- 35 


♦ INRJ 


INRC 

INRI 


368K 

♦ WESY 

343- 27 

407M 

WESY 

350- 80 

435V 

WESY 

368- 13 

470PB100T50 

♦ INRB 

485- 74 


INRJ 


368M 

♦ WESY 

352- 1 

407P 

WESY 

356- 76 

435Z 

WESY 

374- 88 

INRC 

♦ INRI 


304RA80 

INRB 

478-107 

368P 

♦ WESY 

357- 32 

407S 

WESY 

363- 16 

437P 

WESY 

357- 14 


♦ INRJ 


INRC 

INRI 


368S 

♦ WESY 

364- 37 

407V 

WESY 

367- 53 

437S 

WESY 

364- 10 

470PB110T52 

♦ INRB 

487- 56 


INRJ 


368V 

♦ WESY 

367-102 

407Z 

WESY 

373- 16 

437V 

WESY 

367- 93 

INRC 

♦ INRI 


304RA100 

INRB 

485 - 40 

368Z 

♦ WESY 

374- 10 

408A 

WESY 

296- 44 

437Z 

WESY 

373-101 


♦ INRJ 


INRC 

INRI 


37 1A 

WESY 

297- 43 

408B 

WESY 

304- 18 

44 1 P 

WESY 

356- 92 

470PB120T52 

♦ INRB 

490- 43 


INRJ 


37 1 B 

WESY 

305- 43 

408C 

WESY 

308- 14 

44 1S 

WESY 

363- 45 

INRC 

♦ INRI 


304RA110 

INRB 

487- 31 

37 1C 

WESY 

308- 50 

408D 

WESY 

315- 43 

441V 

WESY 

367- 67 


♦ INRJ 


INRC 

INRI 


37 1 D 

WESY 

316- 86 

408F 

WESY 

324- 38 

44 1Z 

WESY 

373- 39 

471 PD 120 

♦ INRB 

380-106 


INRJ 


37 1F 

WESY 

325- 28 

408H 

WESY 

334- 42 

446P 

WESY 

356- 93 

INRC 

♦ INRI 


304RA120 

INRB 

490- 12 

37 1 H 

WESY 

335- 93 

408K 

WESY 

342- 90 

446S 

WESY 

363- 46 


♦ INRJ 


INRC 

INRI 


37 1K 

WESY 

343- 73 

408M 

WESY 

351 - 55 

446V 

WESY 

367- 68 

471 PD 140 

♦ INRB 

383- 68 


INRJ 


37 1M 

WESY 

352- 77 

408P 

WESY 

357- 2 

446Z 

WESY 

373- 40 

INRC 

♦ INRI 


0307 

EBRG 

366- 85 

387C 

WESY 

281 - 26 

408S 

WESY 

363- 91 

450E05 

AMD 

298- 25 


♦ INRJ 


0310 

EBRG 

307- 20 

387E 

WESY 

283-100 

408V 

WESY 

367- 82 

450E10 

AMD 

307- 5 

471 PD 160 

♦ INRB 

387- 45 

0311 

EBRG 1 

309- 31 

388A 

WESY 

272- 28 

408Z 

WESY 

373- 73 

450E15 

AMD 

309- 25 

INRC 

♦ INRI 


0312 

EBRG 

320- 8 

388B 

WESY 

278- 86 

409A 

WESY 

296- 89 

450E20 

AMD 

318- 69 


♦ INRJ 


312R2S 

ESMF 

379- 79 

388C 

WESY 

281 - 24 

409B 

WESY 

304- 72 

450E30 

AMD 

326- 98 

471 PD 180 

♦ INRB 

388- 90 


MISI 


388D 

WESY 

282- 39 

409C 

WESY 

308- 28 

450E40 

AMD 

338- 11 

INRC 

♦ INRI 


0314 

EBRG 

338- 90 

388F 

WESY 

284- 29 

409D 

WESY 

315-104 

450E50 

AMD 

345- 29 


♦ INRJ 


0317 

EBRG 

366- 86 

388H 

WESY 

285- 14 

409F 

WESY 

324- 85 

450E60 

AMD 

354- 66 

471PD200 

♦ INRB 

390- 83 

0320 

EBRG 

307- 21 

388K 

WESY 

286- 29 

409H 

WESY 

335- 1 

450E70 

AMD 

358- 60 

INRC 

♦ INRI 


0321 

EBRG 

309- 32 

388M 

WESY 

286- 85 

409K 

WESY 

343- 28 

450E80 

AMD 

366- 64 


♦ INRJ 


0322 

EBRG 

320- 9 

389C 

WESY 

281 - 27 

409M 

WESY 

352- 2 

450E90 

AMD 

368- 91 

478C 

WESY 

281-28 

322E 

WESY 

319- 89 

389E 

WESY 

283-101 

409P 

WESY 

357- 33 

450E100 

AMD 

375-107 

478E 

WESY 

283-102 

322G 

WESY 

327- 95 

400E15 

AMD 

309- 19 

409S 

WESY 

364- 38 

450E120 

AMD 

380-105 

479C 

WESY 

281 - 29 

0324 

EBRG 

338- 91 

400E70 

AMD 

358- 57 

409V 

WESY 

367-103 

450F05 

AMD 

298- 26 

479E 

WESY 

283-103 

0327 

EBRG 

366- 87 

400E80 

AMD 

366- 61 

409Z 

WESY 

374- 11 

450F10 

AMD 

307- 6 

479K 

WESY 

286- 36 

339E 

WESY 

319- 97 

400E90 

AMD 

368- 89 

410A 

WESY 

297-108 

450F15 

AMD 

309- 26 

479M 

WESY 

286- 97 

339G 

WESY 

327-101 

400E100 

AMD 

375-103 

4 10B 

WESY 

306- 50 

450F20 

AMD 

318- 70 

0500 

♦ EBRG 

252- 58 

350R1B 

EDL 

303- 28 

400E120 

AMD 

380-103 

4 10C 

WESY 

308-106 

450F30 

AMD 

326- 99 

500EXD21 

TOSJ 

392- 83 

350R2B 

EDL 

314- 37 

400F05 

AMD 

298- 20 

4 10D 

WESY 

317-110 

450F40 

AMD 

338- 12 

500FXD21 

TOSJ 

394-103 

350R3B 

EDL 

323- 64 

400F15 

AMD 

309- 20 

4 10E 

WESY 

319- 95 

450F50 

AMD 

345- 30 

500R1B 

EDL 

303- 43 

350R4B 

EDL 

333- 30 

400F50 

AMD 

345- 24 

4 10F 

WESY 

326- 37 

450F60 

AMD 

354- 67 

500R2B 

EDL 

314- 57 

350R5B 

EDL 

342- 21 

400F60 

AMD 

354- 60 

4 10H 

WESY 

337- 38 

450F70 

AMD 

358- 61 

500R3B 

EDL 

323- 81 

350R6B 

EDL 

350- 49 

400F70 

AMD 

358- 58 

4 10K 

WESY 

344- 73 

450F80 

AMD 

366- 65 

500R4B 

EDL 

333- 48 

350R7B 

EDL 

356- 71 

400F80 

AMD 

366- 62 

4 10M 

WESY 

353-104 

450F90 

AMD 

368- 92 

500R5B 

EDL 

342- 33 

350R8B 

EDL 

362-104 

400F90 

AMD 

368- 90 

41 1A 

WESY 

297-103 

450F100 

AMD 

375-108 

500R6B 

EDL 

350- 69 

350R9B 

EDL 

367- 46 

400F100 

AMD 

375-104 

41 IB 

WESY 

306- 44 

450R1B 

EDL 

303- 39 

500R7B 

EDL 

356- 74 

350R10B 

EDL 

372-109 

400R1B 

EDL 

303- 32 

41 1C 

WESY 

308-101 

450R2B 

EDL 

314- 49 

500R8B 

EDL 

363- 8 

350R1IB 

EDL 

376- 54 

400R2B 

EDL 

314- 41 

41 ID 

WESY 

317-104 

450R3B 

EDL 

323- 75 

500R9B 

EDL 

367- 52 

350R12B 

EDL 

379- 5 

400R3B 

EDL 

323- 68 

41 IE 

WESY 

319- 90 

450R4B 

EDL 

333- 41 

500R10B 

EDL 

373- 8 

350R13B 

EDL 

381 - 43 

400R4B 

EDL 

333- 34 

41 IF 

WESY 

326- 31 

450R5B 

EDL 

342- 27 

500R1IB 

EDL 

376- 58 

350R14B 

EDL 

382- 41 

400R5B 

EDL 

342- 23 

41 1H 

WESY 

337- 32 

450R6B 

EDL 

350- 63 

500R12B 

EDL 

379- 18 

350R15B 

EDL 

384-103 

400R6B 

EDL 

350- 53 

41 IK 

WESY 

344- 68 

450R7B 

EDL 

356- 73 

500R13B 

EDL 

381 - 47 

350R16B 

EDL 

386- 50 

400R7B 

EDL 

356- 72 

41 1M 

WESY 

353- 98 

450R8B 

EDL 

363- 2 

500R14B 

EDL 

382- 47 

350R18B 

EDL 

388- 43 

400R8B 

EDL 

362-107 

41 IS 

WESY 

365-106 

450R9B 

EDL 

367- 51 

500R15B 

EDL 

384-109 

350R20B 

EDL 

390- 48 

400R9B 

EDL 

367 - 48 

41 1Z 

WESY 

375- 41 

450R10B 

EDL 

373- 6 

500R16B 

EDL 

386- 58 

350R22B 

EDL 

391-23 

400R10B 

EDL 

372-1 10 

41 1ZD 

WESY 

380- 44 

450R1IB 

EDL 

376- 56 

500R18B 

EDL 

388- 48 

350R24B 

EDL 

391 - 94 

400R1IB 

EDL 

376- 55 

41 1ZH 

WESY 

383- 10 

450R12B 

EDL 

379- 13 

500R20B 

EDL 

390- 53 

350R26B 

EDL 

392-100 

400R12B 

EDL 

379- 7 

417A 

WESY 

296-1 10 

450R13B 

EDL 

381 - 46 

500R22B 

EDL 

391 - 26 

350R28B 

EDL 

393- 36 

400R13B 

EDL 

381 - 44 

417B 

WESY 

304-103 

450R14B 

EDL 

382- 43 

500R24B 

EDL 

391 - 97 

350R30B 

EDL 

394- 81 

400R14B 

EDL 

382- 42 

417C 

WESY 

308- 33 

450R15B 

EDL 

384-106 

500R26B 

EDL 

392-103 

350R32B 

EDL 

395- 21 

400R15B 

EDL 

384-104 

417D 

WESY 

316- 27 

450R16B 

EDL 

386- 54 

500R28B 

EDL 

393- 39 

350R34B 

EDL 

395- 38 

400R16B 

EDL 

386- 52 

417F 

WESY 

324-106 

450R18B 

EDL 

388- 45 

500R30B 

EDL 

394- 84 

350R36B 

EDL 

396- 8 

400R18B 

EDL 

388- 44 

417H 

WESY 

335- 34 

450R20B 

EDL 

390- 50 

500R32B 

EDL 

395- 24 

350R38B 

EDL 

396- 32 

400R20B 

EDL 

390- 49 

417K 

WESY 

343- 48 

450R22B 

EDL 

391 - 25 

500R34B 

EDL 

395- 41 

350R40B 

EDL 

397- 60 

400R22B 

EDL 

391 - 24 

417M 

WESY 

352- 31 

450R24B 

EDL 

391-96 

500R36B 

EDL 

396- 11 

350R42B 

EDL 

397- 87 

400R24B 

EDL 

391 - 95 

418A 

WESY 

297- 28 

450R26B 

EDL 

392-102 

500R38B 

EDL 

396- 35 

350R44B 

EDL 

397-104 

400R26B 

EDL 

392-101 

418B 

WESY 

305- 23 

450R28B 

EDL 

393- 38 

500R40B 

EDL 

397- 63 

350R46B 

EDL 

398- 49 

400R28B 

EDL 

393- 37 

418C 

WESY 

308- 43 

450R30B 

EDL 

394- 83 

500R42B 

EDL 

397- 90 

350R48B 

EDL 

398- 76 

400R30B 

EDL 

394- 82 

418D 

WESY 

316- 65 

450R32B 

EDL 

395- 23 

500R44B 

EDL 

397-107 

350R50B 

EDL 

400- 17 

400R32B 

EDL 

395- 22 

418F 

WESY 

325- 12 

450R34B 

EDL 

395- 40 

500R46B 

EDL 

398- 52 

350RA50 

INRB 

462- 49 

400R34B 

EDL 

395- 39 

418H 

WESY 

335- 68 

450R36B 

EDL 

396- 10 

500R48B 

EDL 

398- 79 

INRC 

INRI 


400R36B 

EDL 

396- 9 

418K 

WESY 

343- 62 

450R38B 

EDL 

396- 34 

500R50B 

EDL 

400- 23 


INRJ 


400R38B 

EDL 

396- 33 

418M 

WESY 

352- 56 

450R40B 

EDL 

397- 62 

500S10 

♦ SCO 

370- 2 

350RA60 

INRB 

470- 39 

400R40B 

EDL 

397- 61 

419A 

WESY 

297- 50 

450R42B 

EDL 

397- 89 

500S15 

♦ SCO 

384- 60 

INRC 

INRI 


400R42B 

EDL 

397- 88 

419B 

WESY 

305- 55 

450R44B 

EDL 

397-106 

500S20 

♦ SCO 

390- 7 


INRJ 


400R44B 

EDL 

397-105 

419C 

WESY 

308- 54 

450R46B 

EDL 

398- 51 

500UDF5A 

♦ INRB 

298- 27 




400R46B 

EDL 

398- 50 

419D 

WESY 

316-100 

450R48B 

EDL 

398- 78 

cont next Daae 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




HT0SES 

TYPE No. 

MSECS 

Isfinififl 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

hi n m ii — 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

500UDF5A 



501VR230 

♦ INRB 

39TT 

56 

600R38B 

EDL 

W 

37 

801PD60B 

♦ INRB 

354-84 

"2080 - 

SYN 

364- 44 

(cont) 

INRC 


♦ INRC 

♦ INRI 



600R40B 

EDL 

397 

66 

INRC 

♦ INRI 


2105 

SYN 

297- 3 

INRI 

♦ INRJ 



♦ INRJ 



600R42B 

EDL 

397 

92 


♦ INRJ 


2110 

SYN 

304-108 

500UDF10A 

♦ INRB 

307- 10 

501VR240 

♦ INRB 

392- 

3 

600R44B 

EDL 

397 

109 

801PD80B 

♦ INRB 

366- 82 

2115 

SYN 

308- 34 

INRC 

INRI 


♦ INRC 

♦ INRI 



600R46B 

EDL 

398 

54 

INRC 

♦ INRI 


2125 

SYN 

319- 53 


♦ INRJ 



♦ INRJ 



600R48B 

EDL 

398 

82 


♦ INRJ 


2130 

SYN 

324-109 

500UDF20A 

♦ INRB 

318- 74 

0502 

♦ EBRG 

258 - 

93 

600R50B 

EDL 

400 

26 

801PD100B 

♦ INRB 

376- 23 

2135 

SYN 

327- 64 

INRC 

INRI 


0504 

♦ EBRG 

259- 

100 

0601 

EBRG 

315 

27 

INRC 

♦ INRI 


2145 

SYN 

338- 49 


♦ INRJ 


0507 

♦ EBRG 

260- 

42 

601C 

♦ Til 

249 

89 


♦ INRJ 


2150 

SYN 

343- 51 

500UDF30A 

♦ INRB 

326-103 

511-3 

SES 

475 - 

12 

0602 

EBRG 

324 

30 

801 PD 120 

♦ INRB 

381 - 26 

2170 

SYN 

357- 42 

INRC 

INRI 


511-4 

SES 

482- 

42 

0604 

EBRG 

351 

39 

INRC 

♦ INRI 


2181A 

♦ WESY 

421 - 27 


♦ INRJ 


511-6 

SES 

487 - 

78 

604C 

♦ Til 

246 

15 


♦ INRJ 


2181B 

♦ WESY 

429- 8 

500UDF40A 

♦ INRB 

338- 17 

515 

PWC 

384- 

44 

0606 

EBRG 

367 

77 

801PD120B 

♦ INRB 

381 - 27 

2181D 

♦ WESY 

439- 33 

INRC 

INRI 


520 

PWC 

389- 

93 

606C 

♦ Til 

246 

24 

INRC 

♦ INRI 


2181 F 

♦ WESY 

447- 3 


♦ INRJ 


525 

PWC 

392- 

49 

0608 

EBRG 

379 

41 


♦ INRJ 


2181 H 

♦ WESY 

455- 58 

500UDF50A 

♦ INRB 

345- 34 

530 

PWC 

394- 

33 

608C 

♦ Til 

246 

57 

801PD140 

♦ INRB 

383- 93 

2181K 

♦ WESY 

461 - 64 

INRC 

INRI 


540 

PWC 

396- 

103 

6 IOC 

♦ Til 

246 

91 

INRC 

♦ INRI 


2181 M 

♦ WESY 

469- 19 


♦ INRJ 


550 

PWC 

399- 

51 

612C 

♦ Til 

247 

59 


♦ INRJ 


2181 P 

♦ WESY 

472- 97 

500UDF60A 

♦ INRB 

354- 74 

550R1B 

EDL 

303- 

63 

614C 

♦ Til 

248 

93 

801PD140B 

♦ INRB 

383- 94 

2181S 

♦ WESY 

478- 13 

INRC 

INRI 


550R2B 

EDL 

314- 

77 

616C 

♦ Til 

250 

75 

INRC 

♦ INRI 


2182A 

♦ WESY 

421 - 28 


♦ INRJ 


550R3B 

EDL 

323- 

95 

618C 

♦ Til 

252 

25 


♦ INRJ 


2182B 

♦ WESY 

429- 9 

500UDF70A 

♦ INRB 

358- 65 

550R4B 

EDL 

333- 

69 

620C 

♦ Til 

254 

52 

801 PD 160 

♦ INRB 

387- 71 

2182D 

♦ WESY 

439- 34 

INRC 

INRI 


550R5B 

EDL 

342- 

42 

622C 

♦ Til 

256 

60 

INRC 

♦ INRI 


2182F 

♦ WESY 

447- 4 


♦ INRJ 


550R6B 

EDL 

350- 

84 

624C 

♦ Til 

258 

9 


♦ INRJ 


2182H 

♦ WESY 

455- 59 

500UDF80A 

♦ INRB 

366- 72 

550R7B 

EDL 

356- 

79 

650 

♦ Til 

169 

35 

801 PD 180 

♦ INRB 

389- 3 

2182K 

♦ WESY 

461 - 65 

INRC 

INRI 


550R8B 

EDL 

363- 

20 

650C0 

♦ Til 

168 

50 

INRC 

♦ INRI 


2182M 

♦ WESY 

469- 20 


♦ INRJ 


550R9B 

EDL 

367- 

54 

650C1 

♦ Til 

168 

52 


♦ INRJ 


2182P 

♦ WESY 

472- 98 

500UDF90A 

♦ INRB 

368- 96 

550R10B 

EDL 

373- 

18 

650C2 

♦ Til 

168 

59 

801PD200 

♦ INRB 

390-105 

2182S 

♦ WESY 

478- 14 

INRC 

INRI 


550R1IB 

EDL 

376- 

61 

650C3 

♦ Til 

169 

26 

INRC 

♦ INRI 


2182V 

♦ WESY 

481 - 28 


♦ INRJ 


550R12B 

EDL 

379- 

21 

650C4 

♦ Til 

169 

36 


♦ INRJ 


2182Z 

♦ WESY 

484- 69 

500UDF100A 

♦ INRB 

376- 6 

550R13B 

EDL 

381 - 

48 

650C5 

♦ Til 

169 

46 

809U51 

WESY 

417- 85 

2191A 

♦ WESY 

420- 78 

INRC 

INRI 


550R14B 

EDL 

382- 

50 

650C6 

♦ Til 

169 

54 

809V 

WESY 

480- 76 

2191 B 

♦ WESY 

428- 13 


♦ INRJ 


550R15B 

EDL 

385- 

1 

650C7 

♦ Til 

170 

18 

809Z 

WESY 

483- 78 

2191 D 

♦ WESY 

437- 73 

500UDF120A 

♦ INRB 

381- 5 

550R16B 

EDL 

386- 

62 

651 

♦ Til 

171 

38 

815C 

PWC 

384- 72 

2191 F 

♦ WESY 

445- 82 

INRC 

INRI 


550R18B 

EDL 

388- 

51 

65 1 CO 

♦ Til 

170 

24 

820C 

PWC 

390- 11 

2191H 

♦ WESY 

453- 79 


♦ INRJ 


550R20B 

EDL 

390- 

55 

65 1C1 

♦ Til 

170 

35 

830C 

PWC 

394- 56 

2191 K 

♦ WESY 

460- 13 

0501 

♦ EBRG 

256- 38 

550R22B 

EDL 

391 - 

27 

651C2 

♦ Til 

170 

42 

840C 

PWC 

397- 24 

2191 M 

♦ WESY 

466- 90 

501V60B 

♦ INRB 

354- 71 

550R24B 

EDL 

391 - 

99 

651C3 

♦ Til 

171 

35 

850C 

PWC 

399- 86 

2191P 

♦ WESY 

471- 89 

♦ INRC 

♦ INRI 


550R26B 

EDL 

392- 

104 

651C4 

♦ Til 

171 

46 

860C 

PWC 

401 - 43 

2191S 

♦ WESY 

476- 23 


♦ INRJ 


550R28B 

EDL 

393- 

40 

651C5 

♦ Til 

171 

62 

870C 

PWC 

402- 43 

2192A 

♦ WESY 

420- 79 

501V80B 

♦ INRB 

366- 69 

550R30B 

EDL 

394- 

85 

651C6 

♦ Til 

171 

89 

880C 

PWC 

403- 89 

2192B 

♦ WESY 

428- 14 

♦ INRC 

♦ INRI 


550R32B 

EDL 

395- 

25 

651C7 

♦ Til 

172 

62 

890C 

PWC 

404- 81 

2192D 

♦ WESY 

437- 74 


♦ INRJ 


550R34B 

EDL 

395- 

42 

651C8 

♦ Til 

172 

66 

0952 

EBRG 

376- 29 

2192F 

♦ WESY 

445- 83 

501V100B 

♦ INRB 

376- 2 

550R36B 

EDL 

396- 

13 

651C9 

♦ Til 

172 

71 

0953 

EBRG 

387- 78 

2192H 

♦ WESY 

453- 80 

♦ INRC 

♦ INRI 


550R38B 

EDL 

396- 

36 

652 

♦ Til 

173 

155 

0954 

EBRG 

391 - 16 

2192K 

♦ WESY 

460- 14 


♦ INRJ 


550R40B 

EDL 

397- 

64 

652C0 

♦ Til 

172 

74 

0955 

EBRG 

393- 26 

2192M 

♦ WESY 

466- 91 

501VI20 

INRB 

380-110 

550R42B 

EDL 

397- 

91 

652C1 

♦ Til 

172 

99 

0956 

EBRG 

395- 29 

2192P 

♦ WESY 

471-90 

♦ INRC 

INRI 


550R44B 

EDL 

397 - 

108 

652C2 

♦ Til 

173 

152 

0957 

EBRG 

396- 39 

2192S 

♦ WESY 

476- 24 


INRJ 


550R46B 

EDL 

398- 

53 

652C3 

♦ Til 

173 

156 

0958 

EBRG 

397- 97 

2192V 

♦ WESY 

480- 26 

501V120B 

♦ INRB 

381- 1 

550R48B 

EDL 

398- 

81 

652C4 

♦ Til 

173 

179 

1096J2F 

♦ ESMF 

346- 88 

2192Z 

♦ WESY 

483- 10 

♦ INRC 

♦ INRI 


550R50B 

EDL 

400- 

24 

652C5 

♦ Til 

173 

187 


MISI 


2201A 

♦ WESY 

421- 24 


♦ INRJ 


555A 

SES 

428- 

15 

652C6 

♦ Til 

174 

23 

1 101 

♦ EBRG 

166- 14 

2201 B 

WESY 

429- 3 

501V140 

INRB 

383- 73 

555B 

SES 

437- 

75 

652C7 

♦ Til 

174 

67 

1 102 

♦ EBRG 

166-159 

2201D 

♦ WESY 

439- 26 

♦ INRC 

INRI 


555C 

SES 

445- 

84 

652C8 

♦ Til 

175 

160 

1 103 

♦ EBRG 

168- 68 

2201 F 

♦ WESY 

446-105 


INRJ 


555D 

SES 

453- 

81 

652C9 

♦ Til 

176 

21 

1 104A 

♦ EBRG 

170- 52 

2201 H 

♦ WESY 

455- 50 

501V14QB 

♦ INRB 

383- 74 

555E 

SES 

460- 

15 

653 

♦ Til 

178 

188 

1 105 

♦ EBRG 

172-114 

2201 K 

WESY 

461- 56 

♦ INRC 

♦ INRI 


555F 

SES 

420- 

80 

653C0 

♦ Til 

176 

118 

1 106 

♦ EBRG 

176-212 

2201M 

WESY 

469- 8 


♦ INRJ 


555G 

SES 

431 - 

24 

653C1 

♦ Til 

176 

155 

1 107 

♦ EBRG 

179- 48 

220 IP 

WESY 

472- 92 

501VI60 

INRB 

387- 47 

555H 

SES 

441 - 

43 

653C2 

♦ Til 

176 

180 

1 108 

♦ EBRG 

181 -103 

2201S 

♦ WESY 

478- 4 

♦ INRC 

INRI 


555M 

SES 

466- 

92 

653C3 

♦ Til 

176 

194 

1109 

♦ EBRG 

185- 29 

2202A 

♦ WESY 

421- 25 


INRJ 


555N 

SES 

476- 

25 

653C4 

♦ Til 

178 

166 

1 110 

♦ EBRG 

187- 96 

2202B 

♦ WESY 

429- 4 

501V180 

INRB 

388- 92 

555P 

SES 

483- 

11 

653C5 

♦ Til 

179 

17 

1111 

♦ EBRG 

189-142 

2202D 

♦ WESY 

439- 27 

♦ INRC 

INRI 


555PA 

SES 

486- 

23 

653C6 

♦ Til 

179 

19 

1112 

♦ EBRG 

191 -178 

2202F 

WESY 

446-106 


INRJ 


555PB 

SES 

488- 

28 

653C7 

♦ Til 

181 

8 

1113 

♦ EBRG 

195-201 

2202H 

WESY 

455- 51 

501V200 

INRB 

390- 86 

555PC 

SES 

490- 

80 

653C8 

♦ Til 

181 

46 

1115 

♦ EBRG 

197- 16 

2202K 

♦ WESY 

461- 57 

♦ INRC 

INRI 


555S 

SES 

471 - 

91 

653C9 

♦ Til 

181 

48 

1 116 

♦ EBRG 

1200-145 

2202M 

♦ WESY 

469- 9 


INRJ 


555T 

SES 

480- 

27 

654C9 

♦ Til 

184 

102 

1118 

♦ EBRG 

201 -101 

2202P 

♦ WESY 

472- 93 

501V210 

♦ INRB 

391- 5 

556A 

SES 

428- 

16 

655C9 

♦ Til 

187 

73 

1120 

♦ EBRG 

204- 80 

2202S 

♦ WESY 

478- 5 

♦ INRC 

♦ INRI 


556B 

SES 

437- 

76 

0700 

♦ EBRG 

300 

71 

1 122 

♦ EBRG 

206- 47 

2202V 

♦ WESY 

481-23 


♦ INRJ 


556C 

SES 

445- 

85 

0701 

♦ EBRG 

311 

56 

1124 

♦ EBRG 

209-171 

2202Z 

♦ WESY 

484- 60 

501V220 

♦ INRB 

391 - 37 

556D 

SES 

453- 

82 

0702 

♦ EBRG 

330 

38 

1127 

♦ EBRG 

210-116 

2231A 

♦ WESY 

421 - 42 

♦ INRC 

♦ INRI 


556E 

SES 

460- 

16 

703A 

WESY 

296 

92 

1130 

♦ EBRG 

212-154 

223 IB 

♦ WESY 

429- 49 


♦ INRJ 


556F 

SES 

420- 

81 

703B 

WESY 

304 

75 

1 133 

♦ EBRG 

214-103 

223 ID 

♦ WESY 

439- 92 

501V230 

♦ INRB 

391- 55 

556G 

SES 

431 - 

25 

703C 

WESY 

308 

29 

1 164B 

TUNL 

317- 11 

223 IF 

♦ WESY 

447- 50 

♦ INRC 

♦ INRI 


556H 

SES 

441 - 

44 

703D 

WESY 

315 

109 

1164D 

TUNL 

336- 31 

2231H 

♦ WESY 

456- 10 


♦ INRJ 


556M 

SES 

466- 

93 

703F 

WESY 

324 

88 

1 164F 

TUNL 

353- 3 

223 IK 

♦ WESY 

462- 2 

501V240 

♦ INRB 

392- 2 

556N 

SES 

476- 

26 

703H 

WESY 

335 

4 

1 164H 

TUNL 

365- 20 

2231M 

♦ WESY 

469- 89 

♦ INRC 

♦ INRI 


556P 

SES 

483- 

12 

0704 

♦ EBRG 

347 

68 

1 164K 

TUNL 

374- 76 

223 IP 

♦ WESY 

473- 18 


♦ INRJ 


556PA 

SES 

486- 

24 

704-34 

♦ GSE 

594 

57 

1203 

EBRG 

169- 17 

223 IS 

♦ WESY 

478- 74 

501VR60B 

♦ INRB 

354- 77 

556PB 

SES 

488- 

29 

704-34A 

♦ GSE 

594 

58 

1204 

EBRG 

171-25 

2232A 

♦ WESY 

421 - 43 

♦ INRC 

♦ INRI 


556PC 

SES 

490- 

81 

704-34B 

♦ GSE 

594 

59 

1205 

EBRG 

173-142 

2232B 

♦ WESY 

429- 50 


♦ INRJ 


556S 

SES 

471 - 

92 

705A 

WESY 

297 

37 

1206 

EBRG 

178-140 

2232D 

♦ WESY 

439- 93 

501VR8QB 

♦ INRB 

366- 75 

556T 

SES 

480- 

28 

0707 

♦ EBRG 

360 

52 

1207 

EBRG 

180-183 

2232F 

♦ WESY 

447- 51 

♦ INRC 

♦ INRI 


560 

PWC 

401 - 

8 

0710 

♦ EBRG 

293 

106 

1208 

EBRG 

183- 56 

2232H 

♦ WESY 

456- 11 


♦ INRJ 


570 

PWC 

402- 

36 

783B 

WESY 

307 

7 

1209 

EBRG 

186-166 

2232K 

♦ WESY 

462- 3 

501VR100B 

♦ INRB 

376- 9 

580 

PWC 

403- 

74 

783D 

WESY 

318 

71 

1210 

EBRG 

189- 78 

2232M 

♦ WESY 

469- 90 

♦ INRC 

♦ INRI 


590 

PWC 

404- 

74 

783F 

WESY 

326 

100 

121 1 

EBRG 

191 - 48 

2232P 

♦ WESY 

473- 19 


♦ INRJ 


600C 

♦ Til 

247- 

102 

783H 

WESY 

338 

13 

1212 

EBRG 

193-171 

2232S 

♦ WESY 

478- 75 

501VR120 

INRB 

381- 2 

600R1B 

EDL 

303- 

66 

783K 

WESY 

345 

31 

1213 

EBRG 

196- 5 

2232V 

♦ WESY 

481- 52 

♦ INRC 

INRI 


600R2B 

EDL 

314- 

81 

783M 

WESY 

354 

68 

1301 

EBRG 

166-62 

2232Z 

♦ WESY 

485- 7 


INRJ 


600R3B 

EDL 

323- 

98 

783S 

WESY 

366 

66 

1302 

EBRG 

167- 85 

2248A 

♦ WESY 

421 - 44 

501VR120B 

♦ INRB 

381- 8 

600R4B 

EDL 

333- 

72 

783Z 

WESY 

375 

109 

1303 

EBRG 

169- 11 

2248B 

♦ WESY 

429- 51 

♦ INRC 

♦ INRI 


600R5B 

EDL 

342- 

45 

783ZD 

WESY 

380 

107 

1304 

EBRG 

171 - 18 

2248D 

♦ WESY 

439- 94 


♦ INRJ 


600R6B 

EDL 

350- 

87 

783ZH 

WESY 

383 

70 

1305 

EBRG 

173-133 

2248F 

♦ WESY 

447- 52 

501VR140 

INRB 

383- 75 

600R7B 

EDL 

356- 

81 

783ZM 

WESY 

387 

46 

1306 

EBRG 

178- 97 

2248H 

♦ WESY 

456- 12 

♦ INRC 

INRI 


600R8B 

EDL 

363- 

22 

783ZS 

WESY 

388 

91 

1307 

EBRG 

180-140 

2248K 

♦ WESY 

462- 4 


INRJ 


600R9B 

EDL 

367- 

55 

783ZZ 

WESY 

390 

85 

1308 

EBRG 

183- 8 

2248M 

♦ WESY 

469- 91 

501VR140B 

♦ INRB 

383- 81 

600R10B 

EDL 

373- 

20 

784A 

WESY 

298 

28 

1309 

EBRG 

186-124 

2248P 

♦ WESY 

473- 20 

♦ INRC 

♦ INRI 


600R1IB 

EDL 

376- 

62 

784B 

WESY 

307 

11 1 

1310 

EBRG 

189- 22 

2248S 

♦ WESY 

478-76 


♦ INRJ 


600R12B 

EDL 

379- 

23 

784C 

WESY 

309 

27 

1311 

EBRG 

191- 12 

2248V 

♦ WESY 

481 - 53 

501VR160 

INRB 

387- 48 

600R13B 

EDL 

381 - 

49 

784D 

WESY 

318 

77 

1312 

EBRG 

193-112 

2248Z 

♦ WESY 

485- 8 

♦ INRC 

INRI 


600R14B 

EDL 

382- 

51 

784E 

WESY 

320 

3 

1313 

EBRG 

196- 4 

2248ZB 

♦ WESY 

487- 16 


INRJ 


600R15B 

EDL 

385- 

2 

784F 

WESY 

326 

106 

2005 

SYN 

296- 96 

2248ZD 

♦ WESY 

489- 92 

501VR180 

INRB 

388- 93 

600R16B 

EDL 

386- 

63 

784H 

WESY 

338 

20 

2010 

SYN 

304- 79 

2301 

EBRG 

283- 79 

♦ INRC 

INRI 


600R18B 

EDL 

388- 

52 

784K 

WESY 

345 

39 

2015 

SYN 

304- 80 

2302A 

EBRG 

283- 80 


INRJ 


600R20B 

EDL 

390- 

57 

784M 

WESY 

354 

80 

2020 

SYN 

316- 3 

2303 

EBRG 

279-109 

501VR200 

INRB 

390- 87 

600R22B 

EDL 

391 - 

28 

784S 

WESY 

366 

78 

2025 

SYN 

319- 50 

2304 

EBRG 

273- 6 

♦ INRC 

INRI 


600R24B 

EDL 

391 - 

100 

784Z 

WESY 

376 

14 

2030 

SYN 

324- 91 

2401 

EBRG 

264- 65 


INRJ 


600R26B 

EDL 

392- 

105 

784ZB 

WESY 

377 

37 

2035 

SYN 

327- 61 

2403 

EBRG 

268- 17 

501VR210 

♦ INRB 

391- 6 

600R28B 

EDL 

393- 

41 ! 

784ZD 

WESY 

381 

14 

2040 

SYN 

335- 10 

2405 

EBRG 

273- 7 

♦ INRC 

♦ INRI 


600R30B 

EDL 

394- 

87 

800EXD21 

TOSJ 

392 

92 

2045 

SYN 

338- 48 

2410 

EBRG 

280- 2 


♦ INRJ 


600R32B 

EDL 

395- 

26 

800FXD21 

TOSJ 

394 

110 

2050 

SYN 

343- 37 

2415 

EBRG 

281 - 52 

501VR220 

♦ INRB 

391 - 38 

600R34B 

EDL 

395- 

43 

800YKD21 

TOSJ 

393 

12 

2060 

SYN 

352- 13 

2420 

EBRG 

283- 52 

♦ INRC 

♦ INRI 


600R36B 

EDL 

396- 

14 





2070 

SYN 

357- 35 

2502 

EBRG 

283- 62 


90 
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1 

. TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





HsEfflS 

jgaamgg 

MFRS 

Pa&Line 

iHJ MM.m 

■esQaSH 


TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


HMililc] 

286- 5 


524- 94 

443^ 

EBRCT 

mtiMM 

5622 

♦ EBRG 

192- 19 

802 ib 

♦ ESMF 

5 To-89 

2505A 

♦ WESY 

421- 16 


AEIL 


4437 

EBRG 

223-131 

5523 

♦ EBRG 

194-103 


MISI 


2505B 

♦ WESY 

428- 90 

4041-1 1-00,01,02 

521 -106 

4438 

EBRG 

225- 59 

5524 

♦ EBRG 

197- 50 

8021 E 

♦ ESMF 

510- 90 

2505C 

WESY 

431 - 73 


AEIL 


4439 

EBRG 

226-164 

5525 

♦ EBRG 

199- 53 


MISI 


2505D 

♦ WESY 

438- 88 

4124 

EBRG 

198-173 

4440 

EBRG 

228- 53 

5526 

♦ EBRG 

201 -134 

802 IF 

♦ ESMF 

510- 91 

2505F 

♦ WESY 

446- 80 

4125 

EBRG 

200-149 

4441 

EBRG 

229-151 

5527 

♦ EBRG 

204-106 


MISI 


2505H 

♦ WESY 

455- 3 

4126 

EBRG 

203- 66 

4442 

EBRG 

231 - 40 

5528 

♦ EBRG 

206- 75 

8023B 

♦ ESMF 

512- 59 

2505K 

♦ WESY 

461 - 32 

4127 

EBRG 

205-195 

4443 

EBRG 

232-147 

5529 

♦ EBRG 

208- 73 


MISI 


2505M 

♦ WESY 

468- 67 

4128 

EBRG 

207-188 

4444 

EBRG 

234- 46 

5530 

♦ EBRG 

210-134 

8023C 

♦ ESMF 

512- 60 

2505P 

♦ WESY 

472- 78 

4129 

EBRG 

209-174 

4445 

EBRG 

235-156 

5531 

♦ EBRG 

212-175 


MISI 


2505S 

♦ WESY 

477 - 66 

4130 

EBRG 

212- 56 

4446 

EBRG 

237- 23 

5532 

♦ EBRG 

214-124 

8023D 

♦ ESMF 

512- 61 

2505V 

♦ WESY 

481- 7 

4131 

EBRG 

214- 52 

4447 

EBRG 

238- 60 

5533 

♦ EBRG 

216- 76 


MISI 


2505Z 

♦ WESY 

484- 25 

4132 

EBRG 

216- 11 

4448A 

EBRG 

240- 39 

5534 

♦ EBRG 

217-150 

8023E 

♦ ESMF 

512- 62 

2506 

EBRG 

287- 66 

4133 

EBRG 

217- 98 

4449 

EBRG 

241 - 50 

5535 

♦ EBRG 

219- 55 


MISI 


2515A 

♦ WESY 

420- 82 

4134 

EBRG 

218-169 

4450 

EBRG 

242-161 

5536 

♦ EBRG 

220-177 

8023F 

♦ ESMF 

512- 63 

2515B 

♦ WESY 

428- 19 

4135 

EBRG 

220- 56 

4451 

EBRG 

244- 18 

5537 

♦ EBRG 

222-132 


MISI 


2515C 

WESY 

431 - 26 

4136 

EBRG 

222- 7 

4520 

EBRG 

189- 97 

5538 

♦ EBRG 

224- 24 

8031 

♦ ESMF 

517- 82 

2515D 

♦ WESY 

437- 80 

4137 

EBRG 

223-126 

4521 

EBRG 

191-64 

5539 

♦ EBRG 

225-163 


MISI 


2515F 

♦ WESY 

445- 90 

4138 

EBRG 

225- 52 

4522 

EBRG 

193-190 

5540 

♦ EBRG 

227- 33 

8032 

♦ ESMF 

517- 16 

2515H 

♦ WESY 

453- 87 

4139 

EBRG 

226-159 

4523 

EBRG 

196- 9 

5541 

♦ EBRG 

228-133 


MISI 


2515K 

♦ WESY 

460- 24 

4140 

EBRG 

228- 46 

4524 

EBRG 

198-193 

7163 

♦ RCA 

577- 8 

8049 

♦ ESMF 

512-64 

2515M 

♦ WESY 

466-103 

4141 

EBRG 

229-146 

4525 

EBRG 

200-153 

7701 

♦ EBRG 

165- 31 


Ml$l 


2515P 

♦ WESY 

471 - 98 

4142 

EBRG 

231 - 35 

4526 

EBRG 

203- 85 

7701-1.5A 

♦ VARO 

384- 23 

8100C 

PWC 

406- 1 

2515S 

♦ WESY 

476- 33 

4143 

EBRG 

232-143 

4527 

EBRG 

206- 9 

7701-2A 

♦ VARO 

389- 70 

8 121B 

♦ ESMF 

510- 92 

2515V 

♦ WESY 

480- 35 

4144 

EBRG 

234- 41 

4528 

EBRG 

208- 7 

7701-2X 

♦ VARO 

289- 13 


MISI 


2515Z 

♦ WESY 

483- 18 

4 1 45 A 

EBRG 

235-152 

4529 

EBRG 

209-178 

7701-3A 

♦ VARO 

394- 1 

8 121C 

♦ ESMF 

510- 93 

254 1A 

♦ WESY 

420-108 

41450 

SYN 

338- 61 

4530 

EBRG 

212- 75 

7701-3X 

♦ VARO 

289- 36 


MISI 


254 1B 

♦ WESY 

428- 61 

4146 

EBRG 

237- 18 

4531 

EBRG 

214- 67 

7701-4A 

♦ VARO 

396- 93 

8121 D 

♦ ESMF 

510- 94 

254 1D 

♦ WESY 

438- 42 

4147 

EBRG 

238- 57 

4532 

EBRG 

216- 30 

7701-4X 

♦ VARO 

289- 59 


MISI 


254 IF 

♦ WESY 

446- 43 

4148 

EBRG 

240- 33 

4533 

EBRG 

217-113 

7701-5B 

♦ VARO 

399- 43 

8121E 

♦ ESMF 

510- 95 

254 1H 

♦ WESY 

454- 64 

4149 

EBRG 

241 - 46 

4534 

EBRG 

218-188 

7701-5X 

♦ VARO 

289- 85 


MISI 


254 1K 

♦ WESY 

460- 85 

4150 

EBRG 

242-155 

4535 

EBRG 

220- 71 

7701-6A 

♦ VARO 

400-101 

8121F 

♦ ESMF 

510- 96 

254 1 M 

♦ WESY 

467-100 

4151 

EBRG 

244- 15 

4536 

EBRG 

222- 26 

7701-6X 

♦ VARO 

290- 6 


MISI 


254 1P 

♦ WESY 

472- 37 

4170 

SYN 

357- 84 

4537 

EBRG 

223-141 

7701-7A 

♦ VARO 

402- 26 

8123B 

♦ ESMF 

512-65 

254 1S 

♦ WESY 

477- 10 

4220 

EBRG 

189- 79 

4538 

EBRG 

225- 70 

7701-7X 

♦ VARO 

290- 25 


MISI 


2542A 

♦ WESY 

420-109 

4221 

EBRG 

191 - 49 

4539 

EBRG 

226-174 

7701-8A 

♦ VARO 

403- 58 

8123C 

♦ ESMF 

512-66 

2542B 

♦ WESY 

428- 62 

4222 

EBRG 

193-172 

4540 

EBRG 

228- 63 

7701-8X 

♦ VARO 

290- 53 


MISI 


2542D 

♦ WESY 

438- 43 

4223 

EBRG 

196- 6 

4541 

EBRG 

229-162 

7701-9A 

♦ VARO 

404- 62 

8123D 

♦ ESMF 

512-67 

2542F 

♦ WESY 

446- 44 

4224 

EBRG 

198-174 

4542 

EBRG 

231 - 49 

7701-9X 

♦ VARO 

290- 68 


MISI 


2542H 

♦ WESY 

454- 65 

4225 

EBRG 

200-150 

4543 

EBRG 

232-156 

7701-1 OB 

♦ VARO 

405- 66 

8123E 

♦ ESMF 

512-68 

2542K 

♦ WESY 

460- 89 

4226 

EBRG 

203- 67 

4544 

EBRG 

234- 55 

7701-10X 

♦ VARO 

290- 84 


MISI 


2542M 

♦ WESY 

467-101 

4227 

EBRG 

205-196 

4620 

EBRG 

189-98 

7701-12A 

♦ VARO 

407- 15 

8123F 

♦ ESMF 

512-69 

2542P 

♦ WESY 

472- 38 

4228 

EBRG 

207-189 

4621 

EBRG 

191 - 65 

7701-12X 

♦ VARO 

290-106 


MISI 


2542S 

♦ WESY 

477- 11 

4229 

EBRG 

209-175 

4622 

EBRG 

193-191 

7701-15A 

♦ VARO 

408-31 

8131 

♦ ESMF 

517-83 

2542V 

♦ WESY 

480- 79 

4230 

EBRG 

212- 57 

4623 

EBRG 

196- 10 

7701-15X 

♦ VARO 

291- 14 


MISI 


2542Z 

♦ WESY 

483- 83 

4231 

EBRG 

214- 53 

4624 

EBRG 

198-194 

7701-18A 

♦ VARO 

409- 48 

8132 

♦ ESMF 

517- 17 

2602 

EBRG 

283- 63 

4232 

EBRG 

216- 12 

4625 

EBRG 

200-154 

7701-18X 

♦ VARO 

291 - 31 


MISI 


2604 

EBRG 

286- 6 

4233 

EBRG 

217- 99 

4626 

EBRG 

203- 86 

7701-20B 

♦ VARO 

410- 6 

8149 

♦ ESMF 

512- 70 

2605A 

WESY 

421 - 35 

4234 

EBRG 

218-170 

4627 

EBRG 

206- 10 

7701-20X 

♦ VARO 

291 - 40 


MISI 


2605B 

WESY 

429- 37 

4235 

EBRG 

220- 57 

4628 

EBRG 

208- 8 

7702 

♦ EBRG 

165- 67 

8150C 

PWC 

408- 46 

2605D 

WESY 

439- 80 

4236 

EBRG 

222- 8 

4629 

EBRG 

209-179 

7706 

♦ EBRG 

166- 61 

8231 

♦ ESMF 

517-84 

2605F 

WESY 

447 - 39 

4237 

EBRG 

223-127 

4630 

EBRG 

212- 76 

7707 

♦ EBRG 

166-145 


MISI 


2605H 

WESY 

455-109 

4238 

EBRG 

225- 53 

4631 

EBRG 

214- 68 

7708 

♦ EBRG 

167- 66 

8249 

♦ ESMF 

512- 71 

2605K 

WESY 

461-102 

4239 

EBRG 

226-160 

4632 

EBRG 

216- 31 

7709 

♦ EBRG 

168- 26 


MISI 


2605M 

WESY 

469 - 78 

4240 

EBRG 

228- 47 

4633 

EBRG 

217-114 

7710 

♦ EBRG 

168-179 

9015 

EBRG 

598- 34 

2606 

EBRG 

287 - 67 

4241 

EBRG 

229-147 

4634 

EBRG 

218-189 

7711 

♦ EBRG 

169-177 

9424 

EBRG 

289-106 

2611 

EBRG 

280- 10 

4242 

EBRG 

231-36 

4635 

EBRG 

220- 72 

7712 

♦ EBRG 

170-185 

9605 

EBRG 

175-127 

2612 

EBRG 

283- 64 

4243 

EBRG 

232-144 

4636 

EBRG 

222- 27 

7713 

♦ EBRG 

172- 27 

9606 

EBRG 

178-157 

2614 

EBRG 

286- 7 

4244 

EBRG 

234- 42 

4637 

EBRG 

223-142 

7714 

♦ EBRG 

173-101 

9607 

EBRG 

179- 33 

2615A 

WESY 

421 - 29 

4245 

EBRG 

235-153 

4638 

EBRG 

225- 71 

7715 

♦ EBRG 

175- 76 

9649 

EBRG 

288- 87 

2615B 

WESY 

429- 12 

4246 

EBRG 

237- 19 

4639 

EBRG 

226-175 

7715-3 

♦ VARO 

393- 92 

9650 

EBRG 

289- 25 

2615D 

WESY 

439- 38 

4247 

EBRG 

238- 58 

4640 

EBRG 

228- 64 

7715-3X 

♦ VARO 

289- 37 

9651 

EBRG 

289- 70 

2615F 

WESY 

447 - 7 

4248 

EBRG 

240- 34 

4641 

EBRG 

229-163 

7715-4 

♦ VARO 

396- 62 

9652 

EBRG 

289-108 

2615H 

WESY 

455- 64 

4249 

EBRG 

241 - 47 

4642 

EBRG 

231 - 50 

7715-5 

♦ VARO 

399- 16 

9970 

♦ EBRG 

166- 82 

2615K 

WESY 

461 - 68 

4250 

EBRG 

242-156 

4643 

EBRG 

232-157 

7715-5X 

♦ VARO 

289- 86 

9971 

♦ EBRG 

167-116 

2615M 

WESY 

469- 25 

4251 

EBRG 

244- 16 

4644 

EBRG 

234- 56 

7715-6 

♦ VARO 

400- 83 

9972 

♦ EBRG 

169- 63 

2702 

EBRG 

266- 6 

4320 

EBRG 

189- 85 

5100 

PWC 

405- 95 

7715-7 

♦ VARO 

402- 21 

9973 

♦ EBRG 

171 - 98 

2705 

EBRG 

272- 80 

4321 

EBRG 

191 - 53 

5324 

EBRG 

198-112 

7715-7X 

♦ VARO 

290- 26 

9974 

♦ EBRG 

174-105 

2710 

EBRG 

279- 54 

4322 

EBRG 

193-177 

5325 

EBRG 

200-148 

7715-8 

♦ VARO 

403- 34 

9980 

EBRG 

166-146 

2912 

EBRG 

285 -104 

4323 

EBRG 

196- 7 

5326 

EBRG 

203- 4 

7715-9 

♦ VARO 

404- 54 

9981 

EBRG 

168- 47 

2913 

EBRG 

287 - 54 

4324 

EBRG 

198-180 

5327 

EBRG 

205-141 

7715-10 

♦ VARO 

405- 41 

9982 

EBRG 

170- 8 

2914 

EBRG 

288- 14 

4325 

EBRG 

200-151 

5328 

EBRG 

207-127 

7715-10X 

♦ VARO 

290- 85 

9983 

EBRG 

172- 52 

2915 

EBRG 

288- 68 

4326 

EBRG 

203- 72 

5329 

EBRG 

209-173 

7715-12 

♦ VARO 

406-107 

9984 

EBRG 

175-110 

2916 

EBRG 

288- 85 

4327 

EBRG 

205-199 

5330 

EBRG 

211-194 

7715-15 

♦ VARO 

408- 18 

9992 

EBRG 

170- 12 

2917 

EBRG 

288- 97 

4328 

EBRG 

207-194 

5331 

EBRG 

214- 2 

7715-15X 

♦ VARO 

291 - 15 

9993 

EBRG 

172- 56 

2918 

EBRG 

288-102 

4329 

EBRG 

209-176 

5332 

EBRG 

215-158 

7715-18 

VARO 

409- 43 

9994 

EBRG 

175-121 

3004 

EBRG 

190-167 

4330 

EBRG 

212- 62 

5333 

EBRG 

217- 52 

7715-20 

♦ VARO 

409-103 

10912A 

TUNL 

306- 15 

3024 

EBRG 

190-168 

4331 

EBRG 

214- 56 

5334 

EBRG 

218-129 

7715-20X 

♦ VARO 

291 - 41 

10912AZ 

TUNL 

308- 87 

3034 

EBRG 

184- 5 

4332 

EBRG 

216- 17 

5335 

EBRG 

220- 21 

7715-30 

♦ VARO 

412- 12 

10912B 

TUNL 

317- 72 

3035 

EBRG 

184- 6 

4333 

EBRG 

217-102 

5336 

EBRG 

221 -151 

7715-30X 

♦ VARO 

291 - 67 

10912C 

TUNL 

325-110 

3104 

EBRG 

190-169 

4334 

EBRG 

218-175 

5337 

EBRG 

223- 92 

7715-40 

♦ VARO 

412- 76 

1091 2D 

TUNL 

336- 99 

3105 

SYN 

297- 33 

4335 

EBRG 

220- 60 

5338 

EBRG 

224-183 

7715-40X 

♦ VARO 

291 - 82 

10912E 

TUNL 

344- 38 

3110 

SYN 

305- 28 

4336 

EBRG 

222- 13 

5339 

EBRG 

226-124 

7715-50 

♦ VARO 

413- 4 

10912F 

TUNL 

353- 63 

3115 

SYN 

308- 46 

4337 

EBRG 

223-130 

5340 

EBRG 

228- 4 

7715-50X 

♦ VARO 

291 - 94 

10912Z 

TUNL 

297- 88 

3120 

SYN 

316- 70 

4338 

EBRG 

225- 58 

5341 

EBRG 

229-100 

7716 

♦ EBRG 

178- 37 

40108 

♦ RCA 

296- 46 

3124 

EBRG 

190-170 

4339 

EBRG 

226-163 

5342 

EBRG 

230-176 

7717 

♦ EBRG 

180- 80 

40109 

♦ RCA 

304- 20 

3125 

SYN 

319- 57 

4340 

EBRG 

228- 52 

5343 

EBRG 

232-108 

7718 

♦ EBRG 

182-131 

40110 

♦ RCA 

315-45 

3130 

SYN 

325- 17 

4341 

EBRG 

229-150 

5344 

EBRG 

233-162 

7719 

♦ EBRG 

186- 61 

401 11 

♦ RCA 

324-40 

3135 

SYN 

327- 68 

4342 

EBRG 

231 - 39 

5345 

EBRG 

235-1 14 

7720 

♦ EBRG 

188-145 

40112 

♦ RCA 

334- 44 

3140 

SYN 

335- 73 

4343 

EBRG 

232-146 

5346 

EBRG 

236-146 

7721 

♦ EBRG 

190-131 

40113 

♦ RCA 

342- 91 

3145 

SYN 

338- 55 

4344 

EBRG 

234- 45 

5347 

EBRG 

238- 55 

7722 

♦ EBRG 

193- 37 

40114 

♦ RCA 

351 - 56 

3150 

SYN 

343- 70 

4345 

EBRG 

235-155 

5348 

EBRG 

239-159 

7723 

♦ EBRG 

195- 70 

40115 

♦ RCA 

363- 92 

3160 

SYN 

352- 62 

4346 

EBRG 

237- 22 

5349 

EBRG 

241 - 48 

7724 

♦ EBRG 

198- 41 

40208 

♦ RCA 

296- 99 

3170 

SYN 

357- 47 

4347 

EBRG 

238- 59 

5350 

EBRG 

242-120 

7725 

♦ EBRG 

200- 19 

40209 

♦ RCA 

304- 84 

3180 

SYN 

364- 72 

4348 

EBRG 

240- 38 

5351 

EBRG 

243-157 

7726 

♦ EBRG 

202-133 

40210 

♦ RCA 

316- 9 

3215 

SYN 

308- 47 

4349 

EBRG 

241 - 49 

5501 

♦ EBRG 

165- 29 

7727 

♦ EBRG 

205- 72 

4021 1 

♦ RCA 

324- 94 

3225 

SYN 

319- 59 

4350 

EBRG 

242-160 

5502 

♦ EBRG 

165-63 

7728 

♦ EBRG 

207- 57 

40212 

♦ RCA 

335- 14 

3235A 

SYN 

327- 70 

4351 

EBRG 

244- 17 

5503 

♦ EBRG 

165-126 

7729 

♦ EBRG 

209- 37 

40213 

♦ RCA 

343- 35 

32350 

EBRG 

184- 7 

4420 

EBRG 

189- 86 

5506 

♦ EBRG 

166- 28 

7730 

♦ EBRG 

211 -121 

40214 

♦ RCA 

352- 11 

3245 

SYN 

338- 56 

4421 

EBRG 

191 - 54 

5507 

♦ EBRG 

166-102 

7731 

♦ EBRG 

213-118 

40216 

♦ RCA 

466- 28 

3270 

SYN 

357- 51 

4422 

EBRG J 

193-178 

5508 

♦ EBRG 

1166-191 

7732 

♦ EBRG 

215- 85 

40265 

♦ RCA 

328- 20 

3280 

SYN 

364- 80 

4423 

EBRG 

196- 8 

5509 

♦ EBRG 

167-146 

7733 

♦ EBRG 

216-182 

40266 

♦ RCA 

302- 66 

3535 

EBRG 

184- 8 

4424A 

EBRG j 

198-181 

5510 

♦ EBRG 

168- 99 

7734 

♦ EBRG 

218- 79 

40267 

♦ RCA 

313- 72 

3701 

♦ EBRG 

174- 24 

4425 A 

EBRG | 

200-152 

5511 

♦ EBRG 

169- 99 

7735 

♦ EBRG 

219-155 

40378 

ATEI 

433-110 

3702 

EBRG 

174- 25 

4426 

EBRG 

203- 73 

5512 

♦ EBRG 

170- 93 

7736 

♦ EBRG 

221 - 97 


♦ RCA 


3703 

♦ EBRG 

174- 26 

4427 

EBRG 

205 -200 

5513 

♦ EBRG 

171-139 

7737 

♦ EBRG 

223- 44 

40379 

ATEI 

449-108 

3704 

♦ EBRG 

174- 27 

4428 

EBRG 

207-195 

5514 

♦ EBRG 

172-179 

7738 

♦ EBRG 

224-129 


♦ RCA 


4022-1 1-00,01,02 

524- 48 

4429 

EBRG 1 

209-177 

5515 

♦ EBRG 

174-170 

7739 

♦ EBRG 

226- 75 

40428 

♦ RCA 

598- 35 


AEIL 


4430 

EBRG 

212- 63 

5516 

♦ EBRG 

177- 38 

7740 

♦ EBRG 

227-134 

40429 

PIR 

500- 94 

4022-12-00,01,02 

524- 49 

4431 

EBRG 

214- 57 

5517 

♦ EBRG 

179- 91 

7741 

♦ EBRG 

229- 49 


♦ RCA 



AEIL 


4432 

EBRG 

216- 18 

5518 

♦ EBRG 

181-146 

802 IB 

♦ ESMF 

510- 87 

40430 

PIR 

503- 91 

4022-13-00,01,02 

524- 50 

4433 

EBRG 

217-103 

5519 

♦ EBRG 

185- 71 


MISI 



♦ RCA 



AEIL 


4434 

EBRG 

218-176 

5520 

♦ EBRG 

187-139 

8021C 

♦ ESMF 

510- 88 

40431 

♦ RCA 

500- 95 




4435 

EBRG 

220- 61 

5521 

♦ EBRG 

189-175 


MISI 


40432 

♦ RCA 

503- 92 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 


91 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


91 





















1. TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




MFRS 


mmtm 

■mug 


TYPE No. 

MFRS 




larpncrj 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

40485 

PIR 

500- 96 

40718 

♦ RCA 

505- 31 

A1A205D 

♦ AER 

570- 17 

A1D315A 

♦ AER 

566- 69 

A1G630D 

♦ AER 

569- 95 


♦ RCA 


40719 

♦ RCA 

502- 42 

A1A205E 

♦ AER 

570- 18 

A1D315E 

♦ AER 

566- 70 

A1G630E 

♦ AER 

569- 96 

40486 

PIR 

503- 93 

40720 

♦ RCA 

505- 32 

A1A210A 

♦ AER 

570- 3 

A1D320A 

♦ AER 

566- 73 

A1G640D 

♦ AER 

569- 93 


♦ RCA 


40721 

♦ RCA 

502- 34 

A1A210D 

♦ AER 

570- 4 

A1D320E 

♦ AER 

566- 74 

A1G640E 

♦ AER 

569- 94 

40502 

♦ RCA 

500- 97 

40722 

♦ RCA 

505- 27 

A1A210E 

♦ AER 

570- 5 

A1D407A 

♦ AER 

566- 85 

A1G650D 

♦ AER 

569- 88 

40503 

♦ RCA 

503- 94 

40723 

♦ RCA 

505- 95 

A1A215A 

♦ AER 

569- 98 

A1D407E 

♦ AER 

566- 86 

A1G6S0E 

♦ AER 

569- 89 

40504 

♦ RCA 

433- 76 

40724 

♦ RCA 

505- 96 

A1A215D 

♦ AER 

569- 99 

A1D410A 

♦ AER 

566- 87 

A1H001A 

♦ AER 

573- 86 

40505 

♦ RCA 

449- 79 

40725 

♦ RCA 

502- 17 

A1A215E 

♦ AER 

569-100 

A1D410E 

♦ AER 

566- 88 

A1H1 

EDL 

355- 6 

40506 

♦ RCA 

463- 28 

40726 

♦ RCA 

505- 10 

A1A220D 

♦ AER 

569- 91 

A1D415A 

♦ AER 

566- 89 

A1H003A 

♦ AER 

567- 82 

40507 

♦ RCA 

434- 1 

40727 

♦ RCA 

502- 18 

A1A220E 

♦ AER 

569- 92 

A1D415E 

♦ AER 

566- 90 

A1H005A 

♦ AER 

571- 42 

40508 

♦ RCA 

449-109 

40728 

♦ RCA 

505- 11 

A1A225D 

♦ AER 

569- 86 

A1D420A 

♦ AER 

566- 91 

A1 H5 

EDL 

355- 7 

40509 

♦ RCA 

500- 87 

40729 

♦ RCA 

502- 19 

A1A225E 

♦ AER 

569- 87 

A1D420E 

♦ AER 

566- 92 

A1H9 

EDL 

355- 8 

40510 

♦ RCA 

503- 84 

40730 

♦ RCA 

505- 12 

A1A230D 

♦ AER 

569- 84 

A1D607A 

♦ AER 

567- 17 

A1H010A 

♦ AER 

567- 98 

4051 1 

♦ RCA 

500- 98 

40731 

♦ RCA 

502- 2 

A1A230E 

♦ AER 

569- 85 

A1D607E 

♦ AER 

567- 18 

A1H020A 

♦ AER 

572- 79 

40512 

♦ RCA 

503- 95 

40732 

♦ RCA 

504-107 

A1A405A 

♦ AER 

570- 64 

A1D610A 

♦ AER 

567- 19 

A1H050A 

♦ AER 

573- 36 

40525 

PIR 

499-107 

40733 

♦ RCA 

502- 14 

A1A405D 

♦ AER 

570- 65 

A1D610E 

♦ AER 

567- 20 

A1H100A 

♦ AER 

573 - 66 


♦ RCA 


40734 

♦ RCA 

505- 9 

A1A405E 

♦ AER 

570- 66 

A1D615A 

♦ AER 

567- 21 

A1H200A 

♦ AER 

573- 82 

40526 

PIR 

502- 3 

40735 

♦ RCA 

471 - 35 

A1A410A 

♦ AER 

570- 56 

A1D615E 

♦ AER 

567- 22 

A1K1 

EDL 

359- 11 


♦ RCA 


40736R 

♦ RCA 

597- 34 

A1A410D 

♦ AER 

570- 57 

A1D620A 

♦ AER 

567- 23 

A1 K5 

EDL 

359- 12 

40527 

PIR 

504-108 

40737 

♦ RCA 

425- 49 

A1A410E 

♦ AER 

570- 58 

A1D620E 

♦ AER 

567- 24 

A1 K9 

EDL 

359- 13 


♦ RCA 


40738 

♦ RCA 

434- 67 

A1A415D 

♦ AER 

570- 50 

A1E1 

EDL 

328- 29 

A1M1 

EDL 

369- 57 

40528 

PIR 

499-108 

40739 

♦ RCA 

450- 64 

A1A415E 

♦ AER 

570- 51 

A1E5 

EDL 

328- 30 

A1 M5 

EDL 

369- 58 


♦ RCA 


40740 

♦ RCA 

463- 97 

A1A420D 

♦ AER 

570- 47 

A1E9 

EDL 

328- 31 

A1M9 

EDL 

369- 59 

40529 

PIR 

502- 4 

40741 

♦ RCA 

425- 50 

A1A420E 

♦ AER 

570- 48 

A1E207A 

♦ AER 

573- 70 

A1 N 1 

EDL 

377- 59 


♦ RCA 


40742 

♦ RCA 

434- 68 

A1A425D 

♦ AER 

570- 44 

A1E207E 

♦ AER 

566- 35 

A1N5 

EDL 

377- 60 

40530 

PIR 

504-109 

40743 

♦ RCA 

450- 65 

A1A425E 

♦ AER 

570- 45 

A1E210A 

♦ AER 

566- 38 

A1 N9 

EDL 

377- 61 


♦ RCA 


40744 

♦ RCA 

463- 98 

A1A430D 

♦ AER 

570- 42 

A1E210E 

♦ AER 

566- 39 

A1R001A 

♦ AER 

567- 5 

40531 

♦ RCA 

499-109 

40745 

♦ RCA 

425- 51 

A1A430E 

♦ AER 

570- 43 

A1E215A 

♦ AER 

566- 42 

A1R003A 

♦ AER 

573- 96 

40532 

♦ RCA 

502- 5 

40746 

♦ RCA 

434- 69 

A1A605A 

♦ AER 

570- 93 

A1E215E 

♦ AER 

566- 43 

A1R005A 

♦ AER 

573-106 

40533 

♦ RCA 

504-1 10 

40747 

♦ RCA 

450- 66 

A1A605D 

♦ AER 

570- 94 

A1E220A 

♦ AER 

566- 46 

A1R010A 

♦ AER 

573-107 

40534 

♦ RCA 

499-1 10 

40748 

♦ RCA 

463- 99 

A1A605E 

♦ AER 

570- 95 

A1E220E 

♦ AER 

566- 47 

A1R020A 

♦ AER 

573-108 

40535 

♦ RCA 

502- 6 

40749 

♦ RCA 

426- 55 

A1A610A 

♦ AER 

570- 90 

A1E307A 

♦ AER 

566- 63 

A1R050A 

♦ AER 

573-109 

40536 

♦ RCA 

505- 1 

40750 

♦ RCA 

435- 91 

A1A610D 

♦ AER 

570- 91 

A1E307E 

♦ AER 

566- 64 

A1R100A 

♦ AER 

573-1 10 

40553 

♦ RCA 

433- 74 

40751 

♦ RCA 

451 - 86 

A1A610E 

♦ AER 

570- 92 

A1E310A 

♦ AER 

566- 67 

A1R200A 

♦ AER 

574- 1 

40554 

♦ RCA 

449- 77 

40752 

♦ RCA 

464-102 

A1A615D 

♦ AER 

570- 88 

A1E310E 

♦ AER 

566- 68 

A2A1 

EDL 

293- 42 

40555 

♦ RCA 

463- 26 

40753 

♦ RCA 

426- 56 

A1A615E 

♦ AER 

570- 89 

A1E315A 

♦ AER 

566-71 

A2A4 

EDL 

293- 19 

40561 

♦ RCA 

571 - 56 

40754 

♦ RCA 

435- 92 

A1A620D 

♦ AER 

570- 86 

A1E315E 

♦ AER 

566- 72 

A2A5 

EDL 

293- 43 

40562 

♦ RCA 

572- 19 

40755 

♦ RCA 

451 - 87 

A1A620E 

♦ AER 

570- 87 

A1E320A 

♦ AER 

566- 75 

A2A9 

EDL 

293- 44 

40563 

♦ RCA 

572- 81 

40756 

♦ RCA 

464-103 

A1A625D 

♦ AER 

570- 84 

A1E320E 

♦ AER 

566- 76 

A2B1 

EDL 

299- 90 

40564 

♦ RCA 

573- 23 

40757 

♦ RCA 

426- 57 

A1A625E 

♦ AER 

570- 85 

A1E407A 

♦ AER 

566- 77 

A2B4 

EDL 

299- 49 

40565 

♦ RCA 

573- 53 

40758 

♦ RCA 

435- 93 

A1A630D 

♦ AER 

570- 82 

A1E407E 

♦ AER 

566- 78 

A2B5 

EDL 

299- 91 

40566 

♦ RCA 

571 - 50 

40759 

♦ RCA 

451 - 88 

A1A630E 

♦ AER 

570- 83 

A1E410A 

♦ AER 

566- 79 

A2B9 

EDL 

299- 92 

40567 

♦ RCA 

572- 13 

40760 

♦ RCA 

464-104 

A1B1 

EDL 

299- 5 

A1E410E 

♦ AER 

566- 80 

A2C1 

EDL 

310- 59 

40568 

♦ RCA 

572- 60 

40761 

♦ RCA 

500- 75 

A1B5 

EDL 

299- 6 

A1E415A 

♦ AER 

566- 81 

A2C4 

EDL 

310- 11 

40569 

♦ RCA 

573- 8 

40762 

♦ RCA 

503- 72 

A1B9 

EDL 

299- 7 

A1E415E 

♦ AER 

566- 82 

A2C5 

EDL 

310- 60 

40570 

♦ RCA 

573- 48 

40769 

♦ RCA 

500- 47 

A1B205A 

♦ AER 

567- 72 

A1E420A 

♦ AER 

566- 83 

A2C9 

EDL 

310- 61 

40571 

♦ RCA 

571 - 44 

40770 

♦ RCA 

503- 44 

A1B205D 

♦ AER 

567- 73 

A1E420E 

♦ AER 

566- 84 

A2D1 

EDL 

320-102 

40572 

♦ RCA 

571 - 99 

40771 

♦ RCA 

500- 48 

A1B205E 

♦ AER 

567- 74 

A1E507A 

♦ AER 

567 - 9 

A2D4 

EDL 

320- 73 

40573 

♦ RCA 

572- 46 

40772 

♦ RCA 

503- 45 

A1B210A 

♦ AER 

567- 54 

A1E507E 

♦ AER 

567- 10 

A2D5 

EDL 

320-103 

40574 

♦ RCA 

573- 5 

40773 

♦ RCA 

500- 76 

A1B210D 

♦ AER 

567- 55 

A1E510A 

♦ AER 

567- 11 

A2D9 

EDL 

320-104 

40575 

PIR 

501 - 55 

40774 

♦ RCA 

503- 73 

A1B210E 

♦ AER 

567- 56 

A1E510E 

♦ AER 

567 - 12 

A2E1 

EDL 

329- 25 


♦ RCA 


40775 

♦ RCA 

500-100 

A1B215A 

♦ AER 

567- 38 

A1E515A 

♦ AER 

567- 13 

A2E4 

EDL 

328- 77 

40576 

PIR 

504- 52 

40776 

♦ RCA 

503- 97 

A1B215D 

♦ AER 

567- 39 

A1E515E 

♦ AER 

567- 14 

A2E5 

EDL 

329- 26 


♦ RCA 


40777 

♦ RCA 

500-101 

A1B215E 

♦ AER 

567- 40 

A1E520A 

♦ AER 

567- 15 

A2E9 

EDL 

329- 27 

40583 

♦ RCA 

498- 81 

40778 

♦ RCA 

503- 98 

A1B220A 

♦ AER 

567- 33 

A1E520E 

♦ AER 

567- 16 

A2F1 

EDL 

339- 71 

40598A 

♦ RCA 

597- 33 

40779 

♦ RCA 

501 - 22 

A1B220D 

♦ AER 

567- 34 

A1 FI 

EDL 

338-1 10 

A2F4 

EDL 

339- 36 

40638 

♦ RCA 

500- 99 

40780 

♦ RCA 

504- 19 

A1B220E 

♦ AER 

567- 35 

A1 F5 

EDL 

339- 1 

A2F5 

EDL 

339- 72 

40639 

♦ RCA 

503- 96 

40781 

♦ RCA 

501 - 23 

A1B225D 

♦ AER 

567- 29 

A1 F9 

EDL 

339- 2 

A2F9 

EDL 

339- 73 

40654 

ATEI 

434 - 84 

40782 

♦ RCA 

504- 20 

A1B225E 

♦ AER 

567- 30 

A1G1 

EDL 

345- 94 

A2G1 

EDL 

346- 67 


♦ RCA 


40783 

♦ RCA 

501 - 56 

A1B230D 

♦ AER 

567- 26 

A1G5 

EDL 

345 - 95 

A2G4 

EDL 

346- 23 

40655 

ATEI 

450- 80 

40784 

♦ RCA 

504- 53 

A1B230E 

♦ AER 

567- 27 

A1G9 

EDL 

345- 96 

A2G5 

EDL 

346- 68 


♦ RCA 


40785 

♦ RCA 

501 - 57 

A1B405A 

♦ AER 

568- 24 

A1G205A 

♦ AER 

568- 96 

A2G9 

EDL 

346- 69 

40656 

♦ RCA 

434- 85 

40786 

♦ RCA 

504- 54 

A1B405D 

♦ AER 

568- 25 

A1G205D 

♦ AER 

568- 97 

A2G132 

♦ AER 

515- 60 

40657 

♦ RCA 

450- 81 

40795 

♦ RCA 

507- 99 

A1B405E 

♦ AER 

568- 26 

A1G205E 

♦ AER 

568- 98 

A2G133 

♦ AER 

515- 61 

40658 

♦ RCA 

434- 86 

40796 

♦ RCA 

507-100 

A1B410A 

♦ AER 

568- 18 

A1G210A 

♦ AER 

568- 93 

A2G172 

♦ AER 

512- 72 

40659 

♦ RCA 

450- 82 

40797 

♦ RCA 

508- 2 

A1B410D 

♦ AER 

568- 19 

A1G210D 

♦ AER 

568- 94 

A2G173 

♦ AER 

512- 73 

40660 

♦ RCA 

502- 86 

40798 

♦ RCA 1 

508- 3 

A1B410E 

♦ AER 

568- 20 

A1G210E 

♦ AER 

568- 95 

A2H 1 

EDL 

355- 32 

40661 

♦ RCA 

505- 80 

40799 

♦ RCA ! 

502- 43 

A1B415A 

♦ AER 

568- 12 

A1G215A 

♦ AER 

568- 90 

A2H4 

EDL 

355- 19 

40662 

♦ RCA 

502- 87 

40800 

♦ RCA 

505- 33 

A1B415D 

♦ AER 

568- 13 

A1G215D 

♦ AER 

568- 91 

A2H5 

EDL 

355- 33 

40663 

♦ RCA 

505- 81 

40801 

♦ RCA 

507-101 

A1B415E 

♦ AER 

568- 14 

A1G215E 

♦ AER 

1568- 92 

A2H9 

EDL 

355- 34 

40664 

♦ RCA 

505- 93 

40802 

♦ RCA 

502- 69 

A1B420A 

♦ AER 

568- 6 

A1G220D 

♦ AER 

568- 88 

A2K1 

EDL 

359- 77 

40667 

♦ RCA 

505- 94 

40803 

♦ RCA 

505- 61 

A1B420D 

♦ AER 

568- 7 

A1G220E 

♦ AER 

568- 89 

A2K4 

EDL 

359- 40 

40668 

♦ RCA 

502- 33 

40804 

♦ RCA 

508- 4 

A1B420E 

♦ AER 

568- 8 

A1G225D 

♦ AER 

568- 86 

A2K5 

EDL 

359- 78 

40669 

♦ RCA 

505- 26 

40805 

♦ RCA 

502- 90 

A1B425A 

♦ AER 

567-107 

A1G225E 

♦ AER 

568- 87 

A2K9 

EDL 

359- 79 

40671 

♦ RCA 

508- 1 1 

40806 

♦ RCA 

505- 84 

A1B425D 

♦ AER 

567-108 

A1G230D 

♦ AER 

568- 84 

A2M 1 

EDL 

370- 18 

40672 

♦ RCA 

508- 12 

40807 

♦ RCA 

508- 5 

A1B425E 

♦ AER 

567-109 

A1G230E 

♦ AER 

568- 85 

A2M4 

EDL 

369- 94 

40680 

♦ RCA 

427 - 86 

40808 

♦ RCA 

346- 52 

A1B430D 

♦ AER 

567-105 

A1G240D 

♦ AER 

568- 82 

A2M5 

EDL 

370- 19 

40681 

♦ RCA 

437- 17 

40809 

♦ RCA 

359- 65 

A1B430E 

♦ AER 

567-106 

A1G240E 

♦ AER 

568- 83 

A2M9 

EDL 

370- 20 

40682 

♦ RCA 

453- 16 

40810 

♦ RCA 

424- 21 

A1B605A 

♦ AER 

568- 27 

A1G250D 

♦ AER 

568- 80 

A2N 1 

EDL 

377- 87 

40683 

♦ RCA 

466- 23 

4081 1 

♦ RCA 

433- 22 

A1B605D 

♦ AER 

568- 28 

A1G250E 

♦ AER 

568- 81 

A2N4 

EDL 

377- 77 

40684 

♦ RCA 

500- 1 

40812 

♦ RCA 

449- 35 

A1B605E 

♦ AER 

568- 29 

A1G405A 

♦ AER 

569- 43 

A2N5 

EDL 

377- 88 

40685 

♦ RCA 

502- 7 

40813 

♦ RCA 

462-108 

A1B610A 

♦ AER 

568- 21 

A1G405D 

♦ AER 

569- 44 

A2N9 

EDL 

377- 89 

40686 

♦ RCA 

505- 2 

127350A 

TUNL 

305- 45 

A1B610D 

♦ AER 

568- 22 

A1G405E 

♦ AER 

569- 45 

A2S101 

♦ AER 

512- 74 

40687 

♦ RCA 

507- 23 

127350AZ 

TUNL 

308- 51 

A1B610E 

♦ AER 

568- 23 

A1G410A 

♦ AER 

569- 33 

A2S102 

♦ AER 

512- 75 

40688 

♦ RCA 

502- 91 

127350B 

TUNL 

316- 87 

A1B615A 

♦ AER 

568- 15 

A1G410D 

♦ AER 

569- 34 

A2S103 

♦ AER 

512-76 

40689 

♦ RCA 

505- 85 

127350C 

TUNL 

325- 29 

A1B615D 

♦ AER 

568- 16 

A1G410E 

♦ AER 

569- 35 

A2S106 

♦ AER 

512- 77 

40690 

♦ RCA 

508- 15 

127350D 

TUNL 

335- 99 

A1B615E 

♦ AER 

568- 17 

A1G415A 

♦ AER 

569- 15 

A2S107 

♦ AER 

512- 78 

40691 

♦ RCA 

500- 74 

127350E 

TUNL 

343-77 A1B620A 

♦ AER 

568- 9 

A1G415D 

♦ AER 

569- 16 

A2S108 

♦ AER 

512- 79 

40692 

♦ RCA 

503- 71 

127350F 

TUNL 

352- 85 

A1B620D 

♦ AER 

568- 10 

A1G415E 

♦ AER 

569- 17 

A2S122 

♦ AER 

515-62 

40693 

♦ RCA 

500- 2 

127350Z 

TUNL 

297- 44 

A1B620E 

♦ AER 

568- 11 

A1G420D 

♦ AER 

569- 9 

A2S123 

♦ AER 

515-63 

40694 

♦ RCA 

502- 8 

12735 1A 

TUNL 

305- 61 

A1B625A 

♦ AER 

568- 3 

A1G420E 

♦ AER 

569- 10 

A2S128 

♦ AER 

515- 64 

40695 

♦ RCA 

505- 3 

127351AZ 

TUNL 

308- 57 

A1B625D 

♦ AER 

568- 4 

A1G425D 

♦ AER 

569- 6 

A2S201 

♦ AER 

518- 16 

40696 

♦ RCA 

500- 3 

127351B 

TUNL 

316-108 

A1B625E 

♦ AER 

568- 5 

A1G425E 

♦ AER 

569- 7 

A2S202 

♦ AER 

518- 17 

40697 

♦ RCA 

502- 9 

12735 1C 

TUNL 

325- 44 

A1B630A 

♦ AER 

567-110 

A1G430D 

♦ AER 

569- 3 

A2S206 

♦ AER 

518- 18 

40698 

♦ RCA 

505- 4 

12735 1D 

TUNL 

336- 16 

A1B630D 

♦ AER 

568- 1 

A1G430E 

♦ AER 

569- 4 

A2S207 

♦ AER 

518- 19 

40699 

♦ RCA 

502- 92 

12735 1 E 

TUNL 

343- 89 

A1B630E 

♦ AER 

568- 2 

A1G440D 

♦ AER 

568-1 10 

A2S301 

AER 

592- 89 

40700 

♦ RCA 

505 - 86 

12735 1 F 

TUNL 

352-104 

A1C1 

EDL 

309- 75 

A1G440E 

♦ AER 

569- 1 

A2S312 

AER 

592- 90 

40701 

♦ RCA 

508- 16 

127351Z 

TUNL 

297- 54 

A1C5 

EDL 

309- 76 

A1G450D 

♦ AER 

568-108 

A2S313 

AER 

592- 91 

40702 

♦ RCA 

502- 93 

A0000.5A 

KMC 

566-107 

A1C9 

EDL 

309- 77 

A1G450E 

♦ AER 

568-109 

A3A1 

EDL 

293- 56 

40703 

♦ RCA 

505 - 87 

AOOOO 5B 

KMC 

566-108 

A1D1 

EDL 

320- 36 

A1G605A 

♦ AER 

570- 21 

A3A3 

EDL 

293- 77 

40704 

♦ RCA 

508- 17 

A0000 5C 

KMC 

566-109. 

A1D5 

EDL 

320- 37 

A1G605D 

♦ AER 

570- 22 

A3A5 

EDL 

293- 57 

40705 

♦ RCA 

502- 88 

AOOOO 5D 

KMC 

566-110 

A1D9 

EDL 

320- 38 

A1G605E 

♦ AER 

570- 23 

A3A9 

EDL 

293- 58 

40706 

♦ RCA 

505- 82 

AOOO01A 

KMC 

567- 68 

A1D207A 

♦ AER 

566- 33 

A1G610A 

♦ AER 

570- 13 

A3B1 

EDL 

300- 1 

40707 

♦ RCA 

502- 89 

AOOOOIB 

KMC 

567- 69 

A1D207E 

♦ AER 

566- 34 

A1G610D 

♦ AER 

570- 14 

A3B3 

EDL 

300- 31 

40708 

♦ RCA 

505- 83 

AOOOO1C 

KMC 

567- 70 

A1D210A 

♦ AER 

566- 36 

A1G610E 

♦ AER 

570- 15 

A3B5 

EDL 

300- 2 

40709 

♦ RCA 

508- 13 

AOOOOID 

KMC 

567- 71 

A1D210E 

♦ AER 

566- 37 

A1G615A 

♦ AER 

570- 6 

A3B9 

EDL 

300- 3 

40710 

♦ RCA 

508- 14 

A001A0A 

KMC 

573- 98 

A1D215A 

♦ AER 

566- 40 

A1G615D 

♦ AER 

570- 7 

A3C1 

EDL 

310- 84 

4071 1 

♦ RCA 

502- 66 

AOOIAOB 

KMC 

573- 99 

A1D215E 

♦ AER 

566- 41 

A1G615E 

♦ AER 

570- 8 

A3C3 

EDL 

311 - 8 

40712 

♦ RCA 

505- 58 

AOOIAOC 

KMC 

573-100 

A1D220A 

♦ AER 

566- 44 

A1G620A 

♦ AER 

569-1 10 

A3C5 

EDL 

310- 85 

40713 

♦ RCA 

502- 67 

AOOIAOD 

KMC 

573-101 

A1D220E 

♦ AER 

566- 45 

A1G620D 

♦ AER 

570- 1 

A3C9 

EDL 

310- 86 

40714 

♦ RCA 

505- 59 

A1A1 

EDL 

292- 93 

A1D307A 

♦ AER 

566- 61 

A1G620E 

♦ AER 

570- 2 

A3D1 

EDL 

321- 9 

40715 

♦ RCA 

502- 68 

A1A5 

EDL 

292- 94 

A1D307E 

♦ AER 

566- 62 

A1G625A 

♦ AER 

569-101 

A3D3 

EDL 

321 - 37 

40716 

♦ RCA 

505- 60 

A1A9 

EDL 

292- 95 

A1D310A 

♦ AER 

566- 65 

A1G625D 

♦ AER 

569-102 

A3D5 

EDL 

321 - 10 

40717 

♦ RCA 

502- 41 

A1A205A 

♦ AER 

570- 16 

A1D310E 

♦ AER 

566- 66 

A1G625E 

♦ AER 

569-103 

A3D9 

EDL 

321 - 11 
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1 

. TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pg&Line 

Ain 

EDL 

329- 54 

A5N9 

EDL 

378- 23 

A40M 

GESY 

352- 23 

A129N 

GESY 

363-160 

Llilllll 1 

♦ GeSy 

392- 88 

A3E3 

EDL 

329- 93 

A5S100 

♦ AER 

582- 76 

A4 1A 

GESY 

304- 97 

A129P 

GESY 

373- 82 

A500LM 

♦ GESY 

393- 5 

A3E5 

EDL 

329- 55 

A5S104 

♦ AER 

582- 77 

A41B 

GESY 

316- 22 

A129PB 

GESY 

379- 50 

A500LN 

♦ GESY 

393- 50 

A3E9 

EDL 

329- 56 

A5S105 

♦ AER 

582- 78 

A41C 

GESY 

324-100 

A132-1 

PWC 

301 - 80 

A500LP 

♦ GESY 

394-109 

A3F1 

EDL 

339- 94 

A5S106 

♦ AER 

582- 79 

A41D 

GESY 

335 - 25 

A132-2 

PWC 

312- 77 

A500LS 

♦ GESY 

393- 11 

A3F3 

EDL 

340- 10 

A5S107 

♦ AER 

582- 80 

A41E 

GESY 

343- 41 

A132-4 

PWC 

331 - 63 

A500LT 

♦ GESY 

393- 58 

A3F5 

EDL 

339- 95 

A5S110 

♦ AER 

582- 81 

A41F 

GESY 

296-107 

A132-05 

PWC 

294- 79 

A500P 

♦ GESY 

376- 22 

A3F9 

EDL 

339- 96 

A5S113 

♦ AER 

582- 82 

A41M 

GESY 

352- 24 

A132-6 

PWC 

348- 88 

A500PA 

♦ GESY 

377- 45 

A3G 1 

EDL 

346- 89 

A5S114 

♦ AER 

582- 83 

A44A 

♦ GESY 

304- 98 

A132-8 

PWC 

361 - 56 

A500PB 

♦ GESY 

381 - 22 

A3G3 

EDL 

347- 14 

A5S115 

♦ AER 

582- 84 

A44B 

♦ GESY 

316- 23 

A138-1 

PWC 

302-105 

A500PC 

♦ GESY 

382- 2 

A3G5 

EDL 

346- 90 

A5S116 

♦ AER 

582- 85 

A44C 

♦ GESY 

324-101 

A138-2 

PWC 

314- 5 

A500PD 

♦ GESY 

383- 92 

A3G9 

EDL 

346- 91 

A5S138 

AER 

582- 86 

A44D 

♦ GESY 

335- 26 

A138-3 

PWC 

323- 40 

A500PE 

♦ GESY 

385- 89 

A3H 1 

EDL 

355- 43 

A5S301 

AER 

582- 87 

A44E 

♦ GESY 

343- 42 

A138-4 

PWC 

332-107 

A500PM 

♦ GESY 

387- 67 

A3H3 

EDL 

355- 53 

A5S302 

AER 

582- 88 

A44F 

♦ GESY 

296-108 

A138-05 

PWC 

295- 68 

A500PN 

♦ GESY 

388-110 

A3H5 

EDL 

355- 44 

A5S339 

AER 

582- 89 

A44M 

♦ GESY 

352- 25 

A138-5 

PWC 

341-108 

A500PS 

♦ GESY 

387-108 

A3H9 

EDL 

355- 45 

A5S342 

AER 

582- 90 

A45 

♦ APX 

259- 31 

A138-6 

PWC 

350- 15 

A500PT 

♦ GESY 

389- 20 

A3K1 

EDL 

359- 99 

A6A1 

EDL 

294- 60 

A48 

♦ APX 

259- 36 

A138-7 

PWC 

356- 61 

A502GE 

ESMF 

598- 36 

A3K3 

EDL 

360- 9 

A6A5 

EDL 

294- 61 

A00050A 

KMC 

573- 24 

A138-8 

PWC 

362- 76 


MISI 


A3K5 

EDL 

359-100 

A6A9 

EDL 

294- 62 

A00050B 

KMC 

573- 25 

A139E 

GESY 

343- 54 

A503GE 

ESMF 

598- 37 

A3K9 

EDL 

359-101 

A6B 1 

EDL 

301 - 54 

A00050C 

KMC 

573- 26 

A139M 

GESY 

352- 42 


MISI 


A3M 1 

EDL 

370- 39 

A6B5 

EDL 

301 - 55 

A00050D 

KMC 

573- 27 

A139N 

GESY 

364- 65 

A504GE 

ESMF 

598- 38 

A3M3 

EDL 

370- 53 

A6B9 

EDL 

301 - 56 

A50 

APX 

312- 44 

A139P 

GESY 

374- 35 


MISI 


A3M5 

EDL 

370- 40 

A6C1 

EDL 

312- 54 


SCN 


A139PB 

GESY 

379- 71 

A516 

♦ Til 

263- 70 

A3M9 

EDL 

370- 41 

A6C5 

EDL 

312- 55 

A51 

APX 

294- 51 

A168-1 

PWC 

301 - 81 

A517 

♦ Til 

263-107 

A3N 1 

EDL 

377-100 

A6C9 

EDL 

312- 56 

A70A 

GESY 

306- 4 

A168-2 

PWC 

312- 78 

A540A 

♦ GESY 

307- 15 

A3N3 

EDL 

377-1 10 

A6D1 

EDL 

322- 21 

A70B 

GESY 

317- 59 

A168-3 

PWC 

322- 41 

A540B 

♦ GESY 

318- 81 

A3N5 

EDL 

377-101 

A6D5 

EDL 

322- 22 

A70C 

GESY 

325- 97 

A168-4 

PWC 

331 - 64 

A540C 

♦ GESY 

327- 1 

A3N9 

EDL 

377-102 

A6D9 

EDL 

322- 23 

A70D 

GESY 

336- 85 

A168-05 

PWC 

294- 80 

A540D 

♦ GESY 

338- 26 

A4A1 

EDL 

293- 94 

A6E1 

EDL 

331 - 36 

A70E 

GESY 

344- 22 

A168-5 

PWC 

341- 10 

A540E 

♦ GESY 

345- 43 

A4A5 

EDL 

293- 95 

A6E5 

EDL 

331 - 37 

A70M 

GESY 

353 - 47 

A1 68-6 

PWC 

348- 89 

A540L 

♦ GESY 

390-106 

A4A9 

EDL 

293- 96 

A6E9 

EDL 

331 - 38 

A70N 

GESY 

365 - 60 

A168-7 

PWC 

356- 1 

A540M 

♦ GESY 

354- 85 

A4B 1 

EDL 

300- 60 

A6F1 

EDL 

340-101 

A70P 

GESY 

374-1 10 

A168-8 

PWC 

361 - 57 

A540N 

♦ GESY 

366- 83 

A4B5 

EDL 

300- 61 

A6F5 

EDL 

340-102 

A70PA 

GESY 

376- 86 

A00200A 

KMC 

573- 71 

A540P 

♦ GESY 

376- 24 

A4B9 

EDL 

300- 62 

A6F9 

EDL 

340-103 

A70PB 

GESY 

380- 12 

A00200B 

KMC 

573- 72 

A540PA 

♦ GESY 

377- 46 

A4C1 

EDL 

311-44 

A6G 1 

EDL 

348- 59 

A70S 

GESY 

357 - 86 

A00200C 

KMC 

573 - 73 

A540PB 

♦ GESY 

381- 28 

A4C5 

EDL 

311-45 

A6G5 

EDL 

348- 60 

A70T 

GESY 

368- 21 

A00200D 

KMC 

573- 74 

A540PC 

♦ GESY 

382- 3 

A4C9 

EDL 

311-46 

A6G9 

EDL 

348- 61 

A7 1A 

GESY 

306- 5 

A291PC 

GESY 

381 - 72 

A540PD 

♦ GESY 

383- 95 

A4D1 

EDL 

321 - 65 

A6H 1 

EDL 

355 - 97 

A71B 

GESY 

317- 60 

A291PD 

GESY 

383- 20 

A540PE 

♦ GESY 

385- 90 

A4D5 

EDL 

321 - 66 

A6H5 

EDL 

355- 98 

A71C 

GESY 

325- 98 

A291PE 

GESY 

385- 42 

A540PM 

♦ GESY 

387- 72 

A4D9 

EDL 

321 - 67 

A6H9 

EDL 

355 - 99 

A7 1D 

GESY 

336- 86 

A291PM 

GESY 

387- 7 

A540PN 

♦ GESY 

389- 4 

A4E1 

EDL 

330- 24 

A6K1 

EDL 

361 - 31 

A71E 

GESY 

344- 23 

A291PN 

GESY 

388- 74 

A540PS 

♦ GESY 

387-109 

A4E5 

EDL 

330- 25 

A6K5 

EDL 

361 - 32 

A71M 

GESY 

353- 48 

A291PS 

GESY 

387- 87 

A540PT 

♦ GESY 

389- 21 

A4E9 

EDL 

330- 26 

A6K9 

EDL 

361 - 33 

A71N 

GESY 

365- 61 

A295B 

GESY 

318- 75 

A540S 

♦ GESY 

358- 70 

A4F1 

EDL 

340- 35 

A6M 1 

EDL 

371 - 65 

A71P 

GESY 

375 - 1 

A295C 

GESY 

326-104 

A540T 

♦ GESY 

368-105 

A4F5 

EDL 

340- 36 

A6M5 

EDL 

371 - 66 

A71PA 

GESY 

376- 87 

A295D 

GESY 

338- 18 

A570A 

♦ GESY 

307- 18 

A4F9 

EDL 

340- 37 

A6M9 

EDL 

371 - 67 

A71PB 

GESY 

380- 13 

A295E 

GESY 

345 - 35 

A570B 

♦ GESY 

318- 84 

A4G1 

EDL 

347- 52 

A6N 1 

EDL 

378- 50 

A71S 

GESY 

357 - 87 

A295M 

GESY 

354- 75 

A570C 

♦ GESY 

327- 4 

A4G5 

EDL 

347- 53 

A6N5 

EDL 

378- 51 

A71T 

GESY 

368- 22 

A295N 

GESY 

366- 73 

A570D 

♦ GESY 

338- 29 

A4G9 

EDL 

347- 54 

A6N9 

EDL 

378- 52 

A74 

♦ APX 

406- 89 

A295P 

GESY 

376- 7 

A570E 

♦ GESY 

345- 45 

A4H 1 

EDL 

355- 58 

A7 A1 

EDL 

294- 75 

A82 

♦ APX 

248- 70 

A295PA 

GESY 

377- 34 

A570M 

♦ GESY 

354- 86 

A4H5 

EDL 

355- 59 

A7A5 

EDL 

294- 76 

A90A 

GESY 

306- 70 

A295PB 

GESY 

381- 6 

A570N 

♦ GESY 

366- 84 

A4H9 

EDL 

355- 60 

A7A9 

EDL 

294- 77 

A90B 

GESY 

318- 21 

A295PC 

GESY 

381-104 

A570P 

♦ GESY 

376- 26 

A4K1 

EDL 

360- 34 

A7B 1 

EDL 

301 - 76 

A90C 

GESY 

326- 55 

A295PD 

GESY 

383- 79 

A570S 

♦ GESY 

358- 71 

A4K5 

EDL 

360- 35 

A7B5 

EDL 

301 - 77 

A90D 

GESY 

337- 63 

A295PE 

GESY 

385- 78 

A570T 

♦ GESY 

368-106 

A4K9 

EDL 

360- 36 

A7B9 

EDI 

301 - 78 

A90E 

GESY 

344- 92 

A295PM 

GESY 

387- 52 

A600 

SCN 

347- 15 

A4M 1 

EDL 

370- 77 

A7C1 

EDL 

312- 73 

A90M 

GESY 

354- 14 

A295PN 

GESY 

388- 96 

A600,1,2 

♦ Til 

527- 75 

A4M5 

EDL 

370- 78 

A7C5 

EDL 

312- 74 

A90N 

GESY 

366- 18 

A295PS 

GESY 

387- 99 


TUB 


A4M9 

EDL 

370- 79 

A7C9 

EDL 

312- 75 

A90P 

GESY 

375- 60 

A295S 

GESY 

358- 66 

A610,1,2 

♦ Til 

527- 76 

A4N 1 

EDL 

378- 8 

A7D1 

EDL 

322- 38 

A90PA 

GESY 

376-107 

A295T 

GESY 

368- 97 


TUB 


A4N5 

EDL 

378- 9 

A7D5 

EDL 

322- 39 

A90PB 

GESY 

380- 58 

A296B 

GESY 

318- 76 

A706-3A,B,C,D,E,F 


A4N9 

EDL 

378- 10 

A7D9 

EDL 

322- 40 

A90S 

GESY 

358- 19 

A296C 

GESY 

326-105 

♦ Til 

TUB 

1524 - 95 

A4S360J 

♦ AER 

596- 85 

A7E1 

EDL 

331-59 

A90T 

GESY 

368- 57 

A296D 

GESY 

338- 19 

A706-3G,H,I,J,K,L 


A4S360K 

♦ AER 

596- 86 

A7E5 

EDL 

331-60 

A91A 

GESY 

306- 71 

A296E 

GESY 

345- 36 

♦ Til 

tub 

524- 96 

A4S370I 

♦ AER 

596- 87 

A7E9 

EDL 

331 - 61 

A91B 

GESY 

318- 22 

A296M 

GESY 

354- 76 

A706-3M,N 

♦ Til 

524- 97 

A4S370J 

♦ AER 

596- 88 

A7F1 

EDL 

341 - 7 

A91C 

GESY 

326-56 

A296N 

GESY 

366- 74 


tub 


A4S375I 

♦ AER 

596- 89 

A7F5 

EDL 

341- 8 

A91D 

GESY 

337- 64 

A296P 

GESY 

376- 8 

A706-4A,B,C,D,E,F 


A4S375J 

♦ AER 

596- 90 

A7F9 

EDL 

341- 9 

A91E 

GESY 

344- 93 

A296PA 

GESY 

377- 35 

♦ Til 

tub 

1524 - 98 

A00005A 

KMC 

571 - 23 

A7G1 

EDL 

348- 84 

A91M 

GESY 

354- 15 

A296PB 

GESY 

381- 7 

A706-4G,H,I,J,K,L 


A00005B 

KMC 

571 - 24 

A7G5 

EDL 

348- 85 

A91N 

GESY 

366- 19 

A296PC 

GESY 

381 -105 

♦ Til 

tub 

524- 99 

A00005C 

KMC 

571 - 25 

A7G9 

EDL 

348- 86 

A91P 

GESY 

375- 61 

A296PD 

GESY 

383- 80 

A706-4M 

♦ Til 

524-100 

A00005D 

KMC 

571 - 26 

A7H 1 

EDL 

355-108 

A91PA 

GESY 

376-108 

A296PE 

GESY 

385- 79 


TUB 


A5A1 

EDL 

293-107 

A7H5 

EDL 

355-109 

A91PB 

GESY 

380- 59 

A296PM 

GESY 

387- 53 

A706-5A,B,C,D,E,F 


A5A2 

EDL 

292- 90 

A7H9 

EDL 

355-1 10 

A91S 

GESY 

358- 20 

A296PN 

GESY 

388- 97 

♦ Til 

tub 

|524-101 

A5A5 

EDL 

293-108 

A7K1 

EDL 

361 - 52 

A91T 

GESY 

368- 58 

A296PS 

GESY 

387-100 

A706-5G,H,I,J,K,L 


A5A9 

EDL 

293-109 

A7K5 

EDL 

361 - 53 

A96A 

♦ GESY 

306- 61 

A296S 

GESY 

358- 67 

♦ Til 

TUB 

1524-102 

A5B 1 

EDL 

300- 72 

A7K9 

EDL 

361 - 54 

A96B 

♦ GESY 

318- 12 

A296T 

GESY 

368- 98 

A706-5M 

♦ Til 

524-103 

A5B2 

EDL 

299- 2 

A7M 1 

EDL 

371-81 

A96C 

♦ GESY 

326- 47 

A300 

SCN 

321 - 38 


TUB 


A5B5 

EDL 

300- 73 

A7M5 

EDL 

371-82 

A96D 

♦ GESY 

337- 52 

A390A 

♦ GESY 

306-110 

A706-6A,B,C,D,E,F 


A5B9 

EDL 

300- 74 

A7M9 

EDL 

371-83 

A96E 

♦ GESY 

344- 83 

A390B 

♦ GESY 

318-64 

♦ Til 

TUB 

1524-104 

A5C1 

EDL 

311-57 

A7N 1 

EDL 

378- 66 

A96M 

♦ GESY 

354- 3 

A390C 

♦ GESY 

326- 93 

A706-6G,H,I,J,K,L 


A5C2 

EDL 

311-89 

A7N5 

EDL 

378- 67 

A96N 

♦ GESY 

366- 7 

A390D 

♦ GESY 

338- 4 

♦ Til 

TUB 

1524-105 

A5C5 

EDL 

311-58 

A7N9 

EDL 

378- 68 

A96P 

♦ GESY 

375- 50 

A390E 

♦ GESY 

345- 23 

A706-7A,B,C,D,E,F 


A5C9 

EDL 

311-59 

AOOOIOA 

KMC 

571 -104 

A96S 

♦ GESY 

358- 12 

A390M 

♦ GESY 

354- 59 

♦ Til 

TUB 

524-106 

A5D1 

EDL 

321 - 76 

AOOOIOB 

KMC 

571-105 

A96T 

♦ GESY 

368- 52 

A390N 

♦ GESY 

366- 60 

A706-7G,H,I,J 


524-107 

A5D2 

EDL 

320- 33 

AOOOIOC 

KMC 

571-106 

A97A 

♦ GESY 

306- 62 

A390P 

♦ GESY 

375-102 

♦ Til 

TUB 


A5D5 

EDL 

321 - 77 

AOOOIOD 

KMC 

571-107 

A97B 

♦ GESY 

318- 13 

A390PA 

♦ GESY 

377- 28 

A706-8A,B,C,D,E,F 


A5D9 

EDL 

321 - 78 

A13 

♦ APX 

281 - 11 

A97C 

♦ GESY 

326- 48 

A390PB 

♦ GESY 

380-102 

♦ Til 

TUB 

1524-108 

A5E1 

EDL 

330- 39 

A14A 

♦ GESY 

301 - 34 

A97D 

♦ GESY 

337- 53 

A390S 

♦ GESY 

358- 56 

A706-8G,H 

♦ Til 

|524-109 

A5E2 • 

EDL 

330- 71 

A14C 

GESY 

322- 61 

A97E 

♦ GESY 

344- 84 

A390T 

♦ GESY 

368- 88 

A707-3A,B,C,D,E,F 


A5E5 

EDL 

330- 40 

A14E 

GESY 

341 - 29 

A97M 

♦ GESY 

354- 4 

A396A 

GESY 

306-108 


♦ Til 

1527 - 53 

A5E9 

EDL 

330- 41 

A14F 

♦ GESY 

294- 44 

A97N 

♦ GESY 

366- 8 

A396B 

GESY 

318- 61 

A707-3G,H,I,J,K,L 


A5F1 

EDL 

340- 48 

A14P 

♦ GESY 

371 - 47 

A97P 

♦ GESY 

375- 51 

A396C 

GESY 

326- 91 


♦ Til 

1527- 54 

A5F2 

EDL 

338-108 

A15A 

♦ GESY 

280- 3 

A97S 

♦ GESY 

358- 13 

A396D 

GESY 

337-110 

A707-3M 

♦ Til 

1527 - 55 

A5F5 

EDL 

340- 49 

A15F 

♦ GESY 

273- 8 

A97T 

♦ GESY 

368- 53 

A396E 

GESY 

345- 20 

A707-4A,B,C,D,E,F 


A5F9 

EDL 

340- 50 

A00020A 

KMC 

572- 61 

A00100A 

KMC 

573- 54 

A396M 

GESY 

354- 56 


♦ Til 

|527- 56 

A5G1 

EDL 

347- 69 

A00020B 

KMC 

572- 62 

AOOIOOB 

KMC 

573- 55 

A396N 

GESY 

366- 57 

A707-4G,H,I,J / K,L 


A5G2 

EDL 

347- 98 

A00020C 

KMC 

572- 63 

AOOIOOC 

KMC 

573- 56 

A396P 

GESY 

375- 98 


♦ Til 

1527 - 57 

A5G5 

EDL 

347- 70 

A00020D 

KMC 

572- 64 

AOOIOOD 

KMC 

573- 57 

A396S 

GESY 

358- 54 

A707-5A,B,C,D,E,F 


A5G9 

EDL 

347- 71 

A20G 

♦ APX 

246- 2 

A100 

SCN 

300- 32 

A396T 

GESY 

368- 87 


♦ Til 

1527 - 58 

A5H 1 

EDL 

355- 69 

A20H 

♦ APX 

246- 3 

A1 14A 

♦ GESY 

278- 87 

A400 

SCN 

329- 94 

A707-5G,H,I,J,K,L 


A5H2 

EDL 

355- 89 

A23 

♦ APX 

250- 6 

A1 14B 

♦ GESY 

282- 42 

A00500A 

KMC 

573- 87 


♦ Til 

1527 - 59 

A5H5 

EDL 

355- 70 

A27 

♦ APX 

534 - 4 

A1 14C 

♦ GESY 

284- 30 

A00500B 

KMC 

573- 88 

A707-6A,B,C,D,E,F 


A5H9 

EDL 

355- 71 

A28 

♦ APX 

529- 21 

A1 14D 

♦ GESY 

285- 15 

A00500C 

KMC 

573- 89 


♦ Til 

1527- 60 

A5K1 

EDL 

360- 53 

A28A 

♦ GESY 

278- 69 

A1 14E 

♦ GESY 

286- 30 

A00500D 

KMC 

573- 90 

A707-6G,H,I,J,K 

527- 61 

A5K2 

EDL 

361 - 14 

A28B 

♦ GESY 

282- 22 

A1 14F 

♦ GESY 

272- 30 

A05005A 

KMC 

566- 99 


♦ Til 


A5K5 

EDL 

360- 54 

A28C 

♦ GESY 

284- 17 

A1 14M 

♦ GESY 

286- 86 

A05005B 

KMC 

566-100 

A707-7A,B,C,D,E,F 


A5K9 

EDL 

360- 55 

A28D 

♦ GESY 

285- 1 

A1 21-1 

PWC 

301 - 79 

A0500.5C 

KMC 

566-101 


♦ Til 

1527- 62 

A5M1 

EDL 

370- 95 

A28F 

♦ GESY 

272- 10 

A121-2 

PWC 

312- 76 

A05005D 

KMC 

566-102 

A707-7G,H,I 

♦ Til 

1527 - 63 

A5M2 

EDL 

371-49 

A40A 

GESY 

304- 96 

A121-4 

PWC 

331 - 62 

A500 

SCN 

340- 11 

A707-8A,B,C,D,E,F 


A5M5 

EDL 

370- 96 

A40B 

GESY 

316- 21 

A121-05 

PWC 

294- 78 

A500L 

♦ GESY 

390-101 


♦ Til 

1527- 64 

A5M9 

EDL 

370- 97 

A40C 

GESY 

324- 99 

A121-6 

PWC 

348- 87 

A500LA 

♦ GESY 

391 - 13 

A707-8G 

♦ Til 

1527 - 65 

A5N 1 

EDL 

378- 21 

A40D 

GESY 

335- 24 

A121-8 

PWC 

361 - 55 

A500LB 

♦ GESY 

391 - 48 

A708-3A,B,C,D,E,F 


A5N2 

EDL 

378- 41 

A40E 

GESY 

343- 40 

A129E 

GESY 

342-100 

A500LC 

♦ GESY 

391 - 60 


♦ Til 


A5N5 

EDL 

378- 22 

A40F 

GESY 

296-106 

A129M 

GESY 

351- 65 

A500LD 

♦ GESY 

392- 9 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



ITYPE No. 

MFRS 

IPa&LineIITYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. .. 

MFRS 

Pa&Lme 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

A708-3G,H,I,J,K 

529- 23 

A01121 

♦ ECC 

501 - 46 

A05050A 

KMC 

573- 9 

AAZ12 

MULB 

267- 90 

AEY16 

♦ MULB 

5g9'36 

_ 

♦ Til 


AO1122 

♦ ECC 

504- 43 

A05050B 

KMC 

573- 10 

PHIN 

VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


A708-4A,B,C,D,E,F 


AO1123 

♦ ECC 

506- 47 

A05050C 

KMC 

573- 1 1 

AAZ13 

APX 

263- 86 

AEY17 

♦ MULB 

517- 85 


♦ Til 

529- 24 

A01124 

♦ ECC 

507 - 53 

A05050D 

KMC 

573- 12 

♦ MULB 

PHIC 



♦ RADF 


A708-4G,H,I,J 


529- 25 

AO1125 

♦ ECC 

508- 45 

A08010A 

KMC 

571 - 79 

PHIN 

VALG 


AEY23 

♦ PHIC 

567- 92 


♦ Til 


A01126 

♦ ECC 

508- 92 

A08010D 

KMC 

571 - 80 

AAZ15 

APX 

276- 8 


RADF 


A708-5A,B,C,D,E,F 


A01141 

♦ ECC 

501 - 47 

A10003A 

KMC 

570- 38 

♦ MULB 

PHIC 


AEY24 

♦ PHIC 

570- 25 


♦ Til 

529- 26 

A01142 

♦ ECC 

504- 44 

A10003D 

KMC 

570- 39 

PHIN 

RADF 



RADF 


A708-5G,H,I ,J 


529- 27 

A01143 

♦ ECC 

506- 48 

A10005A 

KMC 

571 - 7 


♦ VALG 


AEY25 

♦ PHIC 

570-102 


♦ Til 


A01144 

♦ ECC 

507- 54 

A10005D 

KMC 

571 - 8 

AAZ17 

APX 

272- 96 


RADF 


A708-6A,B,C,D,E,F 


A01145 

♦ ECC 

508- 46 

A10020A 

KMC 

572- 42 

♦ MULB 

PHIC 


AEY26 

♦ PHIC 

571 - 51 


♦ Til 

529- 28 

A01146 

♦ ECC 

508- 93 

A10020D 

KMC 

572- 43 

PHIN 

RADF 



RADF 


1 A708-6G,H,I 

♦ Til 

529- 29 

A01161 

♦ ECC 

501 - 48 

A10075A 

KMC 

571 - 64 


♦ VALG 


AEY27 

♦ PHIC 

572- 20 

A708-7A,B,C,D,E,F 


AO1162 

♦ ECC 

504- 45 

A10075D 

KMC 

571 - 65 

AAZ18 

PHIC 

266- 12 


RADF 


| 

♦ Til 

529- 30 

A01163 

♦ ECC 

506- 49 

A12010A 

KMC 

571 - 70 

PHIN 

RADF 


AEY28 

♦ PHIC 

572- 82 

A708-7G 

♦ Til 

529- 31 

A01164 

♦ ECC 

507- 55 

A12010D 

KMC 

571 - 71 


♦ VALG 



RADF 


A708-8A,B,C,D,E,F 


A01165 

♦ ECC 

508- 47 

A15003A 

KMC 

570- 35 

AAZ18A 

ESMF 

249- 29 

AEY29 

♦ MULB 

518- 34 


♦ Til 

529- 32 

A01166 

♦ ECC 

508- 94 

A15003D 

KMC 

570- 36 


MISI 



RADF 


A709-3A,B,C,D,E,F 


A01181 

♦ ECC 

501 - 83 

A15005A 

KMC 

571 - 4 

AB50 

SCN 

295- 10 

AG30 

LTTF 

267- 92 


♦ Til 

532- 22 

A01182 

♦ ECC 

504- 80 

A15005D 

KMC 

571 - 5 

AB 100 

SCN 

302- 31 

AG 100 

LTTF 

279- 55 

A709-3G,H,I,J 


532- 23 

A01183 

♦ ECC 

506- 79 

A15075A 

KMC 

571 - 62 

AB200 

SCN 

313- 34 

AG 150 

LTTF 

281 - 36 


♦ Til 


A01184 

♦ ECC 

507 - 72 

A15075D 

KMC 

571 - 63 

AB300 

SCN 

322- 94 

AHY10A 

♦ TFKG 

598- 43 

A709-4A,B,C,D,E,F 


A01185 

♦ ECC 

508- 60 

AA1 A 

UNI 

498- 83 

AB400 

SCN 

332- 21 

AHY10B 

♦ TFKG 

598- 44 


♦ Til 

532- 24 

A01186 

♦ ECC 

508-107 

AA2A 

UNI 

498- 84 

AB500 

SCN 

341 - 55 

AHY10C 

♦ TFKG 

598- 45 

A709-4G.H 

♦ Til 

532- 25 

A01201 

♦ ECC 

501 - 84 

AA3A 

UNI 

498- 85 

AB600 

SCN 

349- 42 

AHY10D 

♦ TFKG 

598- 46 

A709-5A,B,C,D,E,F 


A01202 

♦ ECC 

504- 81 

AA50 

SCN 

294- 13 

AB800 

SCN 

361 -107 

AMI 

GICC 

294- 45 


♦ Til 

532- 26 

A01203 

♦ ECC 

506- 80 

AA100A 

UNI 

421 - 67 

AB1000 

SCN 

372- 23 

AM2 

GICC 

293- 16 

|A709-5G,H 

♦ Til 

532- 27 

AO1204 

♦ ECC 

507- 73 

AA1000 

SCN 

300-101 

ABD025A 

KMC 

566- 6 

AM3 

GICC 

292-106 

A709-6A,B,C,D,E,F 


A01205 

♦ ECC 

508- 61 

AA101 

UNI 

423- 7 

ABD025B 

KMC 

566- 7 

AM4 

GICC 

294- 52 


♦ Til 

532- 28 

A01206 

♦ ECC 

508-108 

AA 102 

UNI 

432- 12 

ABD025C 

KMC 

566- 8 

AM005 

GICC 

293- 89 

A709-6G 

♦ Til 

532- 29 

A1423BC1AB1 

♦ GESY 

313- 57 

AA 103 

UNI 

442- 16 

ABD025D 

KMC 

566- 9 

AM5 

GICC 

293- 17 

A709-7A,B,C,D,E,F 


A1423DC1AB1 

♦ GESY 

332- 43 

AA 104 

UNI 

448- 82 

ABD050A 

KMC 

566- 14 

AM010 

GICC 

300- 49 

_ 

♦ Til 

532- 30 

A1423MC1 AB 1 ♦ GESY 

349- 63 

AA 107 

♦ UNI 

421 - 68 

ABD050B 

KMC 

566- 15 

AM11 

GICC 

301 - 35 

A709-8A,B,C,D,E 

532- 31 

A1423MC2AB 1 ♦ GESY 

378- 61 

AA 108 

♦ UNI 

423- 8 

ABD050C 

KMC 

566- 16 

AM 12 

GICC 

299- 44 

_ 

♦ Til 


A1423MC3AB1 ♦ GESY 

388- 28 

AA 109 

♦ UNI 

432- 13 

ABD050D 

KMC 

566- 17 

AM 13 

GICC 

299- 18 

A710-3A,B,C,D,E,F 


A1423MC4AB1 ♦ GESY 

391 - 85 

AA1 10 

♦ UNI 

442- 17 

ABD100A 

KMC 

566- 22 

AM015 

GICC 

307- 76 


♦ Til 

535- 37 

A1423MC5AB 1 ♦ GESY 

394- 62 

AA1110 

UNI 

448- 83 

ABD100B 

KMC 

566- 23 

AM020 

GICC 

311-32 

A7 10-3G,H 

♦ Til 

535- 38 

A1423MC6AB1 ♦ GESY 

395 -1 10 

AA1 12 

♦ TFKG 

246- 72 

ABD100C 

KMC 

566- 24 

AM21 

GICC 

312- 36 

A7 10-4A,B,C,D,E,F 


A1423MH2AB 1 ♦ GESY 

378- 42 

AA112P 

♦ TFKG 

246- 73 

ABD100D 

KMC 

566- 25 

AM22 

GICC 

310- 4 


♦ Til 

535- 39 

A1423MH3AB 1 ♦ GESY 

388- 17 

AA1 13 

ESMF 

250-102 

ABD250A 

KMC 

566- 57 

AM23 

GICC 

309- 88 

A7 10-5A,B,C,D,E,F 


A1423MH4AB 1 ♦ GESY 

391 - 83 

MISI 

SHWG 


ABD250B 

KMC 

566- 58 

AM24 

GICC 

312- 45 


♦ Til 

535- 40 

A1423MH5ABUGESY 

394- 53 


♦ TFKG 


ABD250C 

KMC 

566-59 

AM025 

GICC 

319- 27 

A7 10-6A,B,C,D,E 

535- 41 

A1423MH6AB 1 ♦ GESY 

395-108 

AA113P 

♦ TFKG 

251 - 19 

ABD250D 

KMC 

566- 60 

AM030 

GICC 

321 - 55 


♦ Til 


A1423MH7AB 1 ♦ GESY 

397- 79 

AA1 14 

♦ UNI 

421 - 69 

AC02BT 

NECJ 

501 -110 

AM31 

GICC 

322- 7 

A7 10-7A,B,C,D,E 

535- 42 

A1423MH8AB 1 ♦ GESY 

398- 66 

AA1 15 

♦ UNI 

423- 9 

AC02BTR 

NECJ 

502- 1 

AM32 

GICC 

320- 69 


♦ Til 


A1423MH9AB 1 ♦ GESY 

400- 32 

AA116A 

SHWG 

246-106 

AC02DT 

NECJ 

504-105 

AM33 

GICC 

320- 49 

A7 10-8A,B,C,D 

Til 

535- 43 

A1423MH 10AB ♦ GESY 

401 - 40 

AA1160 

UNI 

432- 14 

AC02DTR 

NECJ 

504-106 

AM34 

GICC 

322- 13 


TUB 


A1423MH1 1AB^ GESY 

401 -107 

AA117A 

SHWG 

253- 29 

AC06BR 

NECJ 

502- 20 

AM035 

GICC 

327- 42 

A7 1 1-3A,B,C,D,E 

542- 79 

A1423MH12AB^ GESY 

402- 83 

AA1170 

UNI 

442- 18 

AC06BSR 

NECJ 

502- 21 

AM040 

GICC 

330- 8 


♦ Til 


A1423PBC1ABH GESY 

378- 43 

AA118A 

SHWG 

253- 39 

AC06BT 

NECJ 

502- 22 

AM41 

GICC 

331 - 17 

A71 1-4A,B ( C,D 


542- 80 

A1423PBC2ABH GESY 

391 - 81 


♦ TFKG 


AC06DR 

NECJ 

505- 13 

AM42 

GICC 

328- 71 


♦ Til 


A1423PBC3AB1 ♦ GESY 

395-106 

AA1180 

UNI 

448- 84 

AC06DSR 

NECJ 

505- 14 

AM43 

GICC 

328- 43 

A71 1-5A,B,C,D 


542- 81 

A1423PBC4ABH GESY 

398- 64 

AA118P 

♦ TFKG 

253- 46 

AC06DT 

NECJ 

505- 15 

AM44 

GICC 

331 - 25 


♦ Til 


A1423PBC5ABU GESY 

401 - 34 

AA1 19 

APX 

249- 59 

AC10BR 

NECJ 

502- 44 

AM050 

GICC 

340- 26 

A71 1-6A,B,C 

♦ Til 

542- 82 

A1423PBC6ABU GESY 

402- 79 

ESMF 

MINA 


AC10BSR 

NECJ 

502- 45 

AM5 1 

GICC 

340- 87 

A7 1 1-7A,B,C 

♦ Til 

542- 83 

A1423PBH2AB1 ♦GESY 

391 - 79 

MISI 

♦ MULB 


AC10BT 

NECJ 

502- 46 

AM52 

GICC 

339- 34 

A7 1 1-8A,B 

♦ Til 

542- 84 

A1423PBH3AB1 ♦GESY 

395-104 

♦ PHIC 

PHIN 


AC10DR 

NECJ 

505- 34 

AM53 

GICC 

339- 10 

A7 12-3A,B,C,D 


547- 29 

A1423PBH4AB1 ♦ GESY 

398- 61 

RADF 

SHWG 


AC10DSR 

NECJ 

505- 35 

AM54 

GICC 

340- 93 


♦ Til 


A1423PBH5AB1 ♦GESY 

401 - 24 

♦ TFKG 

♦ VALG 


AC10DT 

NECJ 

505- 36 

AM060 

GICC 

347- 37 

A7 12-4A,B,C 

♦ Til 

547- 30 

A1423PBH6AB1 ♦GESY 

402- 78 

AA119P 

♦ TFKG 

249- 60 

AC30 

LTTF 

248- 29 

AM62 

GICC 

346- 21 

A7 12-5A,B,C 

♦ Til 

547- 31 

A1423PBH7AB1 ♦ GESY 

404- 20 

AA120 

AEIL 

246- 6 

AC50A 

LTTF 

250- 30 

AM63 

GICC 

345-106 

A7 1 2-6A,B 

♦ Til 

547- 32 

A1423PBH8AB1 ♦ GESY 

405- 20 

AA121 

ATEI 

247- 55 

AC50# 

SCN 

295- 55 

AM64 

GICC 

348- 46 

A7 12-7A,B 

♦ Til 

547- 33 

A1 423PBH9AB1 ♦ GESY 

405 - 90 

AA123 

ATEI 

246- 93 

AC 100 

SCN 

302- 92 

AM300 

AMD 

281 - 44 

A712-8A 

♦ Til 

547- 34 

A1423PBH10AB1 

407- 26 

AA129 

MULB 

165- 1 

AC 150 

LTTF 

255- 98 

AM300A 

AMD 

256- 10 

A7 13-3A,B,C,D 


551 - 75 


♦ GESY 


AA137 

♦ TFKG 

248- 10 

AC200 

SCN 

313-102 

AM301 

AMD 

279-100 


♦ Til 


A1423PC4AC1 

♦ GESY 

394- 35 

AA138 

♦ TFKG 

246- 74 

AC300 

SCN 

323- 32 

AM301A 

AMD 

254- 9 

A7 13-4A,B,C 

♦ Til 

551 - 76 

A1423PD4AC1 

♦ GESY 

397- 17 

AA139 

♦ TFKG 

246-108 

AC400 

SCN 

332- 94 

AM302 

AMD 

272-102 

A7 13-5A,B,C 

♦ Til 

551 - 77 

A1423PE4AC1 

♦ GESY 

399- 77 

AA143 

ESMF 

248- 5 

AC500 

SCN 

341-102 

AM302A 

AMD 

250- 46 

A7 13-6A,B 

♦ Til 

551 - 78 

A1423PM4AC1 ♦ GESY 

401- 30 

♦ INTG 

MISI 


AC600 

SCN 

350- 1 

AM303 

AMD 

281 - 45 

A7 13-7 A,B 

♦ Til 

551 - 79 

A1425MH2AB 1 ♦ GESY 

378- 49 

AA144 

INTG 

253- 85 

AC800 

SCN 

362- 65 

AM303A 

AMD 

255- 99 

A713-8A 

♦ Til 

551 - 80 

A1425MH3AB 1 ♦ GESY 

388- 16 

AA200 

SCN 

311-90 

AC 1000 

SCN 

372- 77 

AM304 

AMD 

279-101 

A800 

SCN 

360- 10 

A1425MH4ABU GESY 

391 - 82 

AA300 

SCN 

321 - 88 

AD2 

SAKJ 

356- 16 

AM304A 

AMD 

254- 1 

A900,1,2,3 

♦ Til 

527- 45 

A1425MH6AB 1 ♦ GESY 

395-107 

AA400 

SCN 

330- 72 

AD 10 

LTTF 

246- 37 

AM305 

AMD 

272-103 


TUB 


A1425MH8AB 1 ♦ GESY 

398- 65 

AA500 

SCN 

340- 63 

AD29 

SAKJ 

367- 11 

AM305A 

AMD 

250- 31 

A905,6,7,8 

♦ Til 

527- 46 

A1425MH10AB^ GESY 

401 - 35 

AA600 

SCN 

347- 99 

AD30 

LTTF 

247- 91 

AM306 

AMD 

281 - 46 

A1000 

SCN 

370- 54 

A1425MH 1 2AB ♦GESY 

402- 81 

AA800 

SCN 

360- 81 

AD50 

LTTF 

249- 85 

AM306A 

AMD 

255- 86 

AO1001 

♦ ECC 

500- 81 

A1425MH14AB^ GESY 

404- 21 

AA1000 

SCN 

371 - 9 

AD100A 

LTTF 

253- 64 

AM307 

AMD 

279-102 

AO1002 

♦ ECC 

500- 82 

A1 425MH 16AB ♦GESY 

405- 21 

A AY 11 

♦ MULB 

276- 85 

AD 1000 

UNI 

422- 1 

AM307A 

AMD 

253-101 

AO1003 

♦ ECC 

503- 78 

A1425MH18AB^ GESY 

405- 99 

PHIC 

PHIN 


AD101 

♦ UNI 

423- 61 

AM308 

AMD 

272-104 

A01004 

♦ ECC 

503- 79 

A1425MH20AB^ GESY 

407- 33 

AAY12 

♦ MULB 

254- 26 

AD102 

♦ UNI 

432- 58 

AM308A 

AMD 

250- 17 

A01011 

♦ ECC 

500- 83 

A1425PBH2AB1 ♦GESY 

391 - 80 

AAY14 

SHWG 

254- 17 

AD 103 

♦ UNI 

442- 39 

AM405 

GICC 

293- 8 

AO1012 

♦ ECC 

500- 84 

A1425PBH3AB1 ♦ GESY 

395-105 

AAY15 

SHWG 

248- 48 

AD 104 

♦ UNI 

448- 93 

AM410 

GICC 

299- 36 

AO1013 

♦ ECC 

503- 80 

A1425PBH4AB1 ♦GESY 

398- 60 

AAY21 

PHIC 

265- 12 

AD 107 

UNI 

422- 2 

AM415 

GICC 

307- 64 

AO1014 

♦ ECC 

503- 81 

A1425PBH5AB1 ♦GESY 

401- 17 

PHIN 

RADF 


AD 108 

UNI 

423- 62 

AM420 

GICC 

309-107 

AO1021 

♦ ECC 

501 - 12 

A1425PBH6AB1 ♦ GESY 

402- 77 


♦ VALG 


AD 109 

UNI 

432- 59 

AM425 

GICC 

319- 18 

A01022 

♦ ECC 

504- 9 

A1425PBH7AB1 ♦ GESY 

404- 19 

AAY22 

SHWG 

247- 11 

ADI 10 

UNI 

442- 40 

AM430 

GICC 

320- 64 

AO1023 

♦ ECC 

506- 16 

A1425PBH8AB1 ♦GESY 

405- 19 

AAY27 

SHWG 

266- 89 

AD111 

UNI 

448- 94 

AM435 

GICC 

327- 32 

A01024 

♦ ECC 

507- 37 

A1425PBH9ABH GESY 

405-91 

AAY28 

SHWG 

278- 70 

ADI 14 

UNI 

422- 3 

AM440 

GICC 

328- 63 

A01025 

♦ ECC 

508- 30 

A1425PBH1OAB1 

407- 27 

AAY30 

♦ MULB 

249-106 

ADI 15 

UNI 

423- 63 

AM450 

GICC 

339- 27 

A01026 

♦ ECC 

508- 77 


♦ GESY 



PHIC 


ADI 16 

UNI 

432- 60 

AM460 

GICC 

346- 14 

AO1041 

♦ ECC 

501 - 13 

A03001 

♦ ECC 

500- 49 

AAY32 

♦ MULB 

267- 82 

ADI 17 

UNI 

442- 41 

AM601 

AMD 

286- 21 

AO1042 

♦ ECC 

504- 10 

A03002 

♦ ECC 

500- 50 


PHIC 


ADI 18 

UNI 

448- 95 

AM602 

AMD 

285- 2 

AO1043 

♦ ECC 

506- 17 

A03003 

♦ ECC 

503- 46 

AAY33 

♦ MULB 

264- 83 

AD 1 50 

LTTF 

255- 62 

AM603 

AMD 

284- 18 

AO1044 

♦ ECC 

507- 38 

A03004 

♦ ECC 

503- 47 

AAY34 

♦ MULB 

516- 52 

AD200 

LTTF 

256- 94 

AM604 

AMD 

282- 23 

A01045 

♦ ECC 

508- 31 

A03021 

♦ ECC 

500- 51 

♦ RADF 

♦ VALG 


AD611A 

♦ NECJ 

598- 40 

AM610 

AMD 

286- 78 

AO1046 

♦ ECC 

508- 78 

A03022 

♦ ECC 

500- 52 

AAY39 

♦ MULB 

512 - 80 

AD61 IB 

♦ NECJ 

598- 41 

AM61 1 

AMD 

286- 22 

AO1061 

♦ ECC 

501 - 20 

A03023 

♦ ECC 

503- 48 

♦ RADF 

♦ VALG 


AD611C 

♦ NECJ 

598- 42 

AM612 

AMD 

285- 3 

AO1062 

♦ ECC 

504- 17 

A03024 

♦ ECC 

503- 49 

AAY39A 

♦ MULB 

512- 81 

AE10 

LTTF 

246- 41 

AM613 

AMD 

284- 19 

AO1063 

♦ ECC 

506- 22 

A05001A 

KMC 

567- 57 

♦ RADF 

♦ VALG 


AE30 

LTTF 

247-1 10 

AM614 

AMD 

282- 24 

AO1064 

♦ ECC 

507- 43 

A05001B 

KMC 

567- 58 

A AY 40 

♦ MULB 

512- 82 

AE50 

LTTF 

249-109 

AM615 

AMD 

286- 79 

A01065 

♦ ECC 

508- 36 A05001C 

KMC 

567- 59 


♦ RADF 


AE 100 

LTTF 

253- 89 

AM615A 

AMD 

286- 80 

AO1066 

♦ ECC 

508- 83 

A05001D 

KMC 

567- 60 

AAY43 

SHWG 

598- 39 

AE 1 50 

LTTF 

255- 75 

AM616 

AMD 

286- 23 

AO1081 

♦ ECC 

501 - 21 

A05005A 

KMC 

571- 12 

AAY46 

♦ TFKG 

251 - 12 

AE200 

LTTF 

256-106 

AM616A 

AMD 

286- 24 

A01082 

♦ ECC 

504- 18 

A05005B 

KMC 

571 - 13 

AAY50 

♦ MULB 

512- 83 

AEL10 

AEL 

517- 37 

AM617 

AMD 

285- 4 

AO1083 

♦ ECC 

506- 23 

A05005C 

KMC 

571- 14 


♦ VALG 


AEL10H 

AEL 

517- 38 

AM617A 

AMD 

285- 5 

AO1084 

♦ ECC 

507- 44 

A05005D 

KMC 

571- 15 

A AY 5 1 

♦ MULB 

515- 40 

AEL13 

AEL 

518- 20 

AM618 

AMD 

284- 20 

AO1085 

♦ ECC 

508- 37 

A05010A 

KMC 

571- 82 

♦ RADF 

♦ VALG 


AEL14 

AEL 

518- 41 

AM618A 

AMD 

284- 21 

AO1086 

♦ ECC 

508- 84 

A05010B 

KMC 

571- 83 

AAY52 

♦ MULB 

515- 41 

AEL16 

AEL 

518- 44 

AM619 

AMD 

282- 25 

A01101 

♦ ECC 

501 - 45 

A05010C 

KMC 

571 - 84 

♦ RADF 

♦ VALG 


AEL-A51D 

AEL 

510- 24 

AM619A 

AMD 

282- 26 

A01102 

♦ ECC 

504- 42 

A05010D 

KMC 

571 - 85 

AAY53 

SHWG 

248- 79 

AEY13 

♦ MULB 

569- 46 

AM620 

AMD 

278- 71 

A01103 

♦ ECC 

506- 45 

A05020A 

KMC 

572- 47 

AAY54 

SHWG 

248- 80 

♦ PHIC 

♦ RADF 


AM620A 

AMD 

278- 72 

A01104 

♦ ECC 

506- 46 

A05020B 

KMC 

572- 48 

AAY55 

SHWG 

248- 81 

AEY15 

♦ MULB 

569- 40 

AM621 

AMD 

286- 81 

A01105 

♦ ECC 

508- 44 

A05020C 

KMC 

572- 49 

AAY56 

♦ MULB 

510- 31 

♦ PHIC 

♦ RADF 


AM621A 

AMD 

286- 82 

A01106 

♦ ECC 

508- 91 

A05020D 

KMC 

572- 50 


♦ VALG 





AM622 

AMD 

286- 25 


D.A. T.A. 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1 

TYPE No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 






TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 



IsPMIREI 



i/Tunn 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

AM622A 

AMD 


AM7205A 

AMD 

278- 53 

AV2028 

ASC 

212-118 

AV8031 


214- 77 

AV51034 

ASC 

216 42 

AM623 

AMD 

285- 6 

AM7206 

AMD 

598- 63 

AV2029 

ASC 

212-140 

AV8032 

ASC 

214- 83 

AV51035 

ASC 

216- 58 

AM623A 

AMD 

285- 7 

AM7207 

AMD 

598- 64 

AV2030 

ASC 

213- 83 

AV8033 

ASC 

215-203 

AV51036 

ASC 

217-111 

AM624 

AMD 

284- 22 

AM7208 

AMD 

598- 65 

AV2031 

ASC 

214- 75 

AV8034 

ASC 

216- 41 

AV51037 

ASC 

217-122 

AM624A 

AMD 

284- 23 

AM7209 

AMD 

598- 66 

AV2032 

ASC 

214- 81 

AV8035 

ASC 

216- 56 

AV51038 

ASC 

217-128 

AM625 

AMD 

282- 27 

AM7270 

AMD 

598- 67 

AV2033 

ASC 

215- 50 

AV8036 

ASC 

217- 91 

AV51039 

ASC 

218-184 

AM625A 

AMD 

282- 28 

AM7270A 

AMD 

271 - 97 

AV2034 

ASC 

216- 38 

AV8037 

ASC 

217-121 

AV51040 

ASC 

219- 21 

AM626 

AMD 

278- 73 

AM7271 

AMD 

598- 68 

AV2035 

ASC 

216- 52 

AV8038 

ASC 

217-127 

AV51041 

ASC 

219- 31 

AM626A 

AMD 

278- 74 

AM7272 

AMD 

598- 69 

AV2036 

ASC 

216-159 

AV8039 

ASC 

218-163 

AV51042 

ASC 

219- 39 

AM627 

AMD 

286- 83 

AM7273 

AMD 

598- 70 

AV2037 

ASC 

217-117 

AV8040 

ASC 

219- 17 

AV51043 

ASC 

220- 69 

AM627A 

AMD 

286- 84 

AM7274 

AMD 

598- 71 

AV2038 

ASC 

217-125 

AV8041 

ASC 

219- 30 

AV51044 

ASC 

220- 78 

AM628 

AMD 

286- 27 

AM7275 

AMD 

598- 72 

AV2039 

ASC 

218- 57 

AV8042 

ASC 

219- 38 

AV51045 

ASC 

220-148 

AM628A 

AMD 

286- 28 

AM7275A 

AMD 

271 - 98 

AV2040 

ASC 

218-195 

AV8043 

ASC 

220- 52 

AV51046 

ASC 

220-155 

AM629 

AMD 

285- 8 

AM7276 

AMD 

598- 73 

AV2041 

ASC 

219- 29 

AV8044 

ASC 

220- 77 

AV51047 

ASC 

222- 22 

AM629A 

AMD 

285 - 9 

AM7277 

AMD 

598- 74 

AV2042 

ASC 

219- 36 

AV8045 

ASC 

220-140 

AV51048 

ASC 

222- 38 

AM630 

AMD 

284- 24 

AM7278 

AMD 

598- 75 

AV2043 

ASC 

219-133 

AV8046 

ASC 

220-154 

AV51049 

ASC 

222- 44 

AM630A 

AMD 

284- 25 

AM7279 

AMD 

598- 76 

AV2044 

ASC 

220- 76 

AV8047 

ASC 

222- 1 

AV51050 

ASC 

222-118 

AM631 

AMD 

282- 29 

AM7280 

AMD 

598- 77 

AV2045 

ASC 

220- 90 

AV8048 

ASC 

222- 37 

AV51051 

ASC 

223-139 

AM631A 

AMD 

282- 30 

AM7280A 

AMD 

271 - 99 

AV2046 

ASC 

220-151 

AV8049 

ASC 

222- 43 

AV51052 

ASC 

223-189 

AM632 

AMD 

278- 75 

AM7281 

AMD 

598- 78 

AV2047 

ASC 

221 - 73 

AV8050 

ASC 

222-1 10 

AV51053 

ASC 

223-192 

AM632A 

AMD 

278 - 76 

AM7282 

AMD 

598 - 79 

AV2048 

ASC 

222- 35 

AV8051 

ASC 

223-122 

AV51054 

ASC 

224- 3 

AM633 

AMD 

278 - 77 

AM7283 

AMD 

598- 80 

AV2049 

ASC 

222- 42 

AV8052 

ASC 

223-185 

AV51055 

ASC 

224- 6 

AM634 

AMD 

272- 11 

AM7284 

AMD 

598- 81 

AV2050 

ASC 

222- 59 

AV8053 

ASC 

223-191 

AV51056 

ASC 

225- 66 

AM635 

AMD 

278- 78 

AM7285 

AMD 

598- 82 

AV2051 

ASC 

223- 23 

AV8054 

ASC 

224- 2 

AV51057 

ASC 

225- 82 

AM635A 

AMD 

278- 79 

AM7285A 

AMD 

271-100 

AV2052 

ASC 

223-154 

AV8055 

ASC 

224- 5 

AV51058 

ASC 

225- 90 

AM636 

AMD 

272- 12 

AM7286 

AMD 

598- 83 

AV2053 

ASC 

223-190 

AV8056 

ASC 

225 - 43 

AV51059 

ASC 

225- 96 

AM636A 

AMD 

272- 13 

AM7287 

AMD 

598- 84 

AV2054 

ASC 

224- 1 

AV8057 

ASC 

225 - 81 

AV51060 

ASC 

225-148 

AM637 

AMD 

272- 14 

AM7288 

AMD 

598- 85 

AV2055 

ASC 

224- 4 

AV8058 

ASC 

225- 89 

AV51061 

ASC 

225-151 

AM637A 

AMD 

272- 15 

AM7289 

AMD 

598- 86 

AV2056 

ASC 

224-101 

AV8059 

ASC 

225- 95 

AV51062 

ASC 

226-172 

AM638 

AMD 

272- 16 

APY10/I 

SHWG 

575- 32 

AV2Q57 

ASC 

225- 79 

AV8060 

ASC 

225 -144 

AV51063 

ASC 

226-181 

AM638A 

AMD 

272- 17 

APY10/11 

SHWG 

575- 33 

AV2058 

ASC 

225- 88 

AV8061 

ASC 

225-150 

AV51064 

ASC 

226-187 

AM639 

AMD 

272- 18 

APY1 1/1 

SHWG 

575- 34 

AV2059 

ASC 

225- 93 

AV8062 

ASC 

226-155 

AV51065 

ASC 

227- 1 

AM639A 

AMD 

272- 19 

APY 1 1/11 

SHWG 

575- 35 

AV2060 

ASC 

225-118 

AV8063 

ASC 

226-180 

AV51066 

ASC 

227- 5 

AM701 

AMD 

281-107 

APY 12/1 

SHWG 

575- 36 

AV2061 

ASC 

225-149 

AV8064 

ASC 

226-186 

AV51067 

ASC 

227- 13 

AM701A 

AMD 

281 - 94 

APY 12/11 

SHWG 

575- 37 

AV2062 

ASC 

226- 54 

AV8065 

ASC 

226-189 

AV51068 

ASC 

228- 61 

AM702 

AMD 

278- 43 

APY 1 2/111 

SHWG 

575 - 38 

AV2063 

ASC 

226-179 

AV8066 

ASC 

227- 4 

AV51069 

ASC 

228- 74 

AM702A 

AMD 

278 - 29 

APY 13/1 

SHWG 

575- 39 

AV2064 

ASC 

226-184 

AV8067 

ASC 

227- 12 

AV51070 

ASC 

228-101 

AM703 

AMD 

284 - 5 

APY 13/11 

SHWG 

575- 40 

AV2065 

ASC 

226-188 

AV8068 

ASC 

228- 40 

AV51071 

ASC 

228-108 

AM703A 

AMD 

284 - 6 

APY 13/111 

SHWG 

575- 41 

AV2066 

ASC 

227- 3 

AV8069 

ASC 

228- 73 

AV51072 

ASC 

228-112 

AM704 

AMD 

281-108 

AS2X1E 

GIC 

598- 87 

AV2067 

ASC 

227- 8 

AV8070 

ASC 

228- 97 

AV51073 

ASC 

228-115 

AM704A 

AMD 

281 - 95 

AS3X2E 

GIC 

598- 88 

AV2068 

ASC 

227-1 10 

AV8071 

ASC 

228-107 

AV51074 

ASC 

228-121 

AM705 

AMD 

278- 44 

AS40 

ALSF 

336- 95 

AV2069 

ASC 

228- 71 

AV8072 

ASC 

228-1 1 1 

AV51075 

ASC 

229-160 

AM705A 

AMD 

278 - 30 

AS4X2E 

GIC 

598- 89 

AV2070 

ASC 

228- 77 

AV8073 

ASC 

228-1 14 

AV51076 

ASC 

229-172 

AM706 

AMD 

284- 7 

AS5X3E 

GIC 

598- 90 

AV2071 

ASC 

228-106 

AV8074 

ASC 

228-120 

AV51077 

ASC 

229-175 

AM706A 

AMD 

283-109 

AS60 

ALSF 

353- 56 

AV2072 

ASC 

228-109 

AV8075 

ASC 

229-139 

AV51078 

ASC 

229-179 

AM707 

AMD 

281-109 

AS6X3E 

GIC 

598- 91 

AV2073 

ASC 

228-1 13 

AV8076 

ASC 

229-171 

AV51079 

ASC 

229-182 

AM707A 

AMD 

281 - 96 

AS6X4E 

GIC 

598- 92 

AV2074 

ASC 

228-119 

AV8077 

ASC 

229-174 

AV51080 

ASC 

230- 12 

AM708 

AMD 

278 - 45 

AS7X5E 

GIC 

598- 93 

AV2075 

ASC 

229- 26 

AV8078 

ASC 

229-178 

AV51081 

ASC 

230- 15 

AM708A 

AMD 

278- 31 

AS8 

ALSF 

365- 65 

AV2076 

ASC 

229-169 

AV8079 

ASC 

229-181 

AV51082 

ASC 

231 - 48 

AM709 

AMD 

284- 8 

AS8X4E 

GIC 

598- 94 

AV2077 

ASC 

229-173 

AV8080 

ASC 

230- 8 

AV51083 

ASC 

231 - 59 

AM709A 

AMD 

283-1 10 

AS8X6E 

GIC 

598- 95 

AV2078 

ASC 

229-177 

AV8081 

ASC 

230- 14 

AV51084 

ASC 

231 - 65 

AM710 

AMD 

281-1 10 

AS 10 

ALSF 

375- 5 

AV2079 

ASC 

229-180 

AV8082 

ASC 

231-29 

AV51085 

ASC 

231 - 68 

AM710A 

AMD 

281 - 97 

AS 1 20 

ALSF 

380- 15 

AV2080 

ASC 

229-186 

AV8083 

ASC 

231 - 58 

AV51086 

ASC 

231 - 73 

AM7 1 1 

AMD 

278- 46 

AS 1 50 

ALSF 

385- 24 

AV2081 

ASC 

230- 13 

AV8084 

ASC 

231 - 64 

AV51087 

ASC 

231 -103 

AM7 1 1A 

AMD 

278- 32 

ATS 10 

ALSF 

427- 47 

AV2082 

ASC 

230-106 

AV8085 

ASC 

231 - 67 

AV51088 

ASC 

231 -109 

AM712 

AMD 

284- 9 

ATS20 

ALSF 

436- 87 

AV2083 

ASC 

231 - 56 

AV8086 

ASC 

231 - 72 

AV51089 

ASC 

231 -114 

AM712A 

AMD 

284- 1 

ATS30 

ALSF 

445- 47 

AV2084 

ASC 

231-62 

AV8087 

ASC 

231-102 

AV51090 

ASC 

231 -144 

AM713 

AMD 

282- 1 

ATS40 

ALSF 

453- 36 

AV2085 

ASC 

231-66 

AV8088 

ASC 

231 -108 

AV51091 

ASC 

232-155 

AM713A 

AMD 

281 - 98 

ATS50 

ALSF 

460- 19 

AV2086 

ASC 

231 - 70 

AV8089 

ASC 

231 -113 

AV51092 

ASC 

232-162 

AM714 

AMD 

278 - 47 

ATS60 

ALSF 

466- 97 

AV2087 

ASC 

231-94 

AV8090 

ASC 

231 -139 

AV51093 

ASC 

232-165 

AM714A 

AMD 

278- 33 

ATY450 

ATEI 

598- 96 

AV2088 

ASC 

231 -106 

AV8091 

ASC 

232-139 

AV51094 

ASC 

232-169 

AM715 

AMD 

284- 10 

AV3B28 

ITTE 

405-106 

AV2089 

ASC 

231-112 

AV8092 

ASC 

232-161 

AV51095 

ASC 

232-172 

AM715A 

AMD 

284- 2 

AV4 

ASC 

188- 98 

AV2090 

ASC 

231-117 

AV8093 

ASC 

232-164 

AV51096 

ASC 

232-179 

AM716 

AMD 

282- 2 

AV4B32 

ITTE 

406- 45 

AV2091 

ASC 

232- 44 

AV8094 

ASC 

232-168 

AV51097 

ASC 

232-182 

AM716A 

AMD 

281 - 99 

AV5 

ASC 

192-167 

AV2092 

ASC 

232-159 

AV8095 

ASC 

232-171 

AV51098 

ASC 

232-186 

AM717 

AMD 

278- 48 

AV6 

ASC 

196-165 

AV2093 

ASC 

232-163 

AV8096 

ASC 

232-178 

AV51099 

ASC 

232-188 

AM717A 

AMD 

278- 34 

AV7 

ASC 

202- 91 

AV2094 

ASC 

232-167 

AV8097 

ASC 

232-181 

AV51100 

ASC 

234- 54 

AM718 

AMD 

284- 11 

AV8 

ASC 

208- 13 

AV2095 

ASC 

232-170 

AV8098 

ASC 

232-185 

AV51105 

ASC 

234-136 

AM718A 

AMD 

284 - 3 

AV9 

ASC 

212- 83 

AV2096 

ASC 

232-176 

AV8099 

ASC 

232-187 

AV51110 

ASC 

235-164 

AM719 

AMD 

282- 3 

AV10 

ASC 

215- 49 

AV2097 

ASC 

232-180 

AV8100 

ASC 

234- 32 

AV51115 

ASC 

235-169 

AM719A 

AMD 

281-100 

AVI 1 

ASC 

218-194 

AV2098 

ASC 

232-184 

AV8105 

ASC 

234-131 

AV51120 

ASC 

237- 31 

AM720 

AMD 

278- 49 

AVI 2 

ASC 

222- 34 

AV2099 

ASC 

233- 86 

AV8110 

ASC 

235-151 

AV51125 

ASC 

237- 38 

AM720A 

AMD 

278- 35 

AVI 3 

ASC 

225- 78 

AV2100 

ASC 

233- 87 

AV8115 

ASC 

235-168 

AV51130 

ASC 

238- 51 

AM721 

AMD 

284- 12 

AVI 4 

ASC 

228- 70 

AV2105 

ASC 

234- 98 

AV8120 

ASC 

237- 15 

AV51140 

ASC 

239- 1 

AM721A 

AMD 

284- 4 

AVI 5 

ASC 

231 - 55 

AV2110 

ASC 

235- 52 

AV8125 

ASC 

237- 37 

AV51145 

ASC 

239- 10 

AM722 

AMD 

282- 4 

AVI 6 

ASC 

233- 85 

AV2115 

ASC 

235-167 

AV8130 

ASC 

238- 42 

AV51150 

ASC 

240- 48 

AM722A 

AMD 

281-101 

AVI 7 

ASC 

237- 32 

AV2120 

ASC 

236- 76 

AV8135 

ASC 

238- 56 

AV51155 

ASC 

240- 51 

AM723 

AMD 

278- 50 

AVI 8 

ASC 

239- 90 

AV2125 

ASC 

237- 36 

AV8140 

ASC 

238-161 

AV51160 

ASC 

241-43 

AM723A 

AMD 

278- 36 

AVI 9 

ASC 

242-170 

AV2130 

ASC 

237-1 15 

AV8145 

ASC 

239- 9 

AV51165 

ASC 

241 - 51 

AM724 

AMD 

278- 51 

AVI 02 

♦ EGG 

575- 42 

AV2135 

ASC 

238- 54 

AV8150 

ASC 

240- 30 

AV51170 

ASC 

241 - 82 

AM724A 

AMD 

278- 37 

AVI 04 

ASC 

189- 65 

AV2140 

ASC 

238-106 

AV8155 

ASC 

240- 50 

AV51175 

ASC 

241 -145 

AM 1010 

AMD 

288- 38 

AVI 05 

ASC 

193-156 

AV2145 

ASC 

239- 5 

AV8160 

ASC 

241 - 34 

AV51180 

ASC 

242-169 

AM1010A 

AMD 

288- 19 

AVI 06 

ASC 

196-166 

AV2150 

ASC 

239- 91 

AV8165 

ASC 

241 - 45 

AV51185 

ASC 

242-174 

AM 1020 

AMD 

289- 11 

AVI 07 

ASC 

203- 51 

AV2155 

ASC 

240- 49 

AV8170 

ASC 

241 - 81 

AV51190 

ASC 

243- 23 

AM1020A 

AMD 

288-104 

AVI 08 

ASC 

208- 14 

AV2160 

ASC 

240-117 

AV8175 

ASC 

241 -141 

AV51195 

ASC 

243- 26 

AM 1030 

AMD 

289- 47 

AVI 09 

ASC 

212- 84 

AV2165 

ASC 

241 - 44 

AV8180 

ASC 

242-152 

AV51200 

ASC 

244- 26 

AM1030A 

AMD 

289- 27 

AVI 10 

ASC 

215-2Q2 

AV2170 

ASC 

241-60 

AV8185 

ASC 

242-173 

AV/5R4GY 

ITTE 

393- 22 

AM 1040 

AMD 

289- 67 

AV111 

ASC 

219- 16 

AV2175 

ASC 

241-117 

AV8190 

ASC 

243- 22 

AY 102 

ATEI 

598- 97 

AM1040A 

AMD 

289- 51 

AV112 

ASC 

222- 36 

AV2180 

ASC 

242- 57 

AV8195 

ASC 

243- 25 

AY103K 

ATEI 

598- 98 

AM 1050 

AMD 

289- 98 

AV113 

ASC 

225- 80 

AV2185 

ASC 

242-172 

AV8200 

ASC 

244- 14 

AY 104K 

ATEI 

598- 99 

AM1050A 

AMD 

289- 74 

AVI 14 

ASC 

228- 72 

AV2190 

ASC 

243- 1 

AV51010 

ASC 

189- 94 

AY105K 

ATEI 

598-100 

AM 1060 

AMD 

290- 14 

AVI 15 

ASC 

231 - 57 

AV2195 

ASC 

243- 24 

AV51011 

ASC 

191 - 62 

AY 106 

ATEI 

598-101 

AM1060A 

AMD 

289-109 

AVI 16 

ASC 

234- 31 

AV2200 

ASC 

243- 97 

AV51012 

ASC 

193-187 

AYY10-1 20 

♦ MULB 

298- 89 

AM 1070 

AMD 

290- 38 

AV117 

ASC 

237- 33 

AV8010 

ASC 

189-66 

AV51013 

ASC 

195-196 

♦ PHIC 

RADF 


AM1070A 

AMD 

290- 20 

AVI 18 

ASC 

240 29 

AV8011 

ASC 

191 - 42 

AV51014 

ASC 

196-157 


♦ VALG 


AM6170 

AMD 

598- 47 

AV119 

ASC 

242-171 

AV8012 

ASC 

193-157 

AV51015 

ASC 

198-190 

AZ3 3 

LTTF 

166-153 

AM6170A 

AMD 

285 - 10 

AV2010 

ASC 

188- 99 

AV8013 

ASC 

195-175 

AV51016 

ASC 

200-136 

AZ3 6 

LTTF 

167-109 

AM6171 

AMD 

598- 48 

AV2011 

ASC 

190- 93 

AV8014 

ASC 

196-148 

AV51017 

ASC 

201 - 74 

AZ3 9 

LTTF 

168-60 

AM6172 

AMD 

598- 49 

AV2012 

ASC 

192-168 

AV8015 

ASC 

198-159 

AV51018 

ASC 

203- 81 

AZ4 3 

LTTF 

169- 55 

AM6173 

AMD 

598- 50 

AV2013 

ASC 

195- 31 

AV8016 

ASC 

200-116 

AV51019 

ASC 

204- 34 

AZ4 7 

LTTF 

170- 43 

AM6174 

AMD 

598- 51 

AV2014 

ASC 

196- 80 

AV8017 

ASC 

201 - 69 

AV51020 

ASC 

206- 7 

AZ5 1 

LTTF 

171-90 

AM6175 

AMD 

598- 52 

AV2015 

ASC 

197-183 

AV8018 

ASC 

203- 52 

AV51021 

ASC 

206- 25 

AZ5 6 

LTTF 

172-100 

AM6175A 

AMD 

285 - 1 1 

AV2016 

ASC 

199-168 

AV8019 

ASC 

204- 28 

AV51022 

ASC 

208- 3 

AZ6 2 

LTTF 

174- 68 

AM6176 

AMD 

598- 53 

AV2017 

ASC 

201 - 31 

AV8020 

ASC 

205-184 

AV51023 

ASC 

208- 26 

AZ6 8 

LTTF 

176-195 

AM6177 

AMD 

598- 54 

AV2018 

ASC 

202- 92 

AV8021 

ASC 

206- 24 

AV51024 

ASC 

209-164 

AZ7 5 

LTTF 

179- 34 

AM6178 

AMD 

598- 55 

AV2019 

ASC 

203-169 

AV8022 

ASC 

207-174 

AV51025 

ASC 

210- 78 

AZ8 2 

LTTF 

181 - 83 

AM6179 

AMD 

598- 56 

AV2020 

ASC 

205- 39 

AV8023 

ASC 

208- 25 

AV51026 

ASC 

210- 95 

AZ9 1 

LTTF 

184-214 

AM7200 

AMD 

598- 57 

AV2021 

ASC 

206- 17 

AV8024 

ASC 

209-144 

AV51027 

ASC 

212- 71 

AZ1O0 

LTTF 

187- 74 

AM7200A 

AMD 

278- 52 

AV2022 

ASC 

207- 18 

AV8025 

ASC 

210- 73 

AV51028 

ASC 

212-129 

AZ1 10 

LTTF 

189-127 

AM7201 

AMD 

598- 58 

AV2023 

ASC 

208- 18 

AV8026 

ASC 

210- 94 

AV51029 

ASC 

212-143 

AZ120 

LTTF 

191-158 

AM7202 

AMD 

598- 59 

AV2024 

ASC 

209- 3 

AV8027 

ASC 

212- 44 

AV51030 

ASC 

214- 65 

AZ 130 

LTTF 

194- 62 

AM7203 

AMD 

598- 60 

AV2025 

ASC 

210- 37 

AV8028 

ASC 

212-128 

AV51031 

ASC 

214- 78 

AZ 1 50 

LTTF 

196-182 

AM7204 

AMD 

598- 61 

AV2026 

ASC 

210- 89 

AV8029 

ASC 

212-142 

AV51032 

ASC 

214- 84 

AZ 1 80 

LTTF 

201 - 85 

AM7205 

AMD 

598- 62 

AV2027 

ASC 

211-81 

AV8030 

ASC 

214- 43 

AV51033 

ASC 

216- 26 

AZ22 

LTTF 

206- 34 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




Hlvki 

CEHIGH 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

rsEMiTTra 


MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

AZ27 

LTTF 

210-104 

B4E9 

EDL 

3^0- 29 

B7E9 

EDL 

Ml Sfcl 

B01438 

ECC 

435- 58 

B006001 D,E,F,G,H 

526-73 

B1A1 

EDL 

292- 96 

B4F1 

EDL 

340- 38 

B7F1 

EDL 

341 - 11 

B01439 

ECC 

451- 55 


AEL 


B1A5 

EDL 

292- 97 

B4F5 

EDL 

340- 39 

B7F5 

EDL 

341 - 12 

B01440 

ECC 

464- 68 

B006004D,E,F,G,H 

526- 16 

B1A9 

EDL 

292- 98 

B4F9 

EDL 

340- 40 

B7F9 

EDL 

341 - 13 

B01441 

ECC 

474- 81 


AEL 


B1B1 

EDL 

299- 8 

B4G1 

EDL 

347- 55 

B7G1 

EDL 

348- 90 

B03001 

♦ ECC 

433- 16 

B006010D,E,F,G 


529- 33 

B1B5 

EDL 

299- 9 

B4G5 

EDL 

347 - 56 

B7G5 

EDL 

348- 91 

B03002 

♦ ECC 

433- 17 


AEL 


B1B9 

EDL 

299- 10 

B4G9 

EDL 

347- 57 

B7G9 

EDL 

348- 92 

B03003 

♦ ECC 

433- 18 

B015001 D,E,F,G,K 

520- 74 

B1C1 

EDL 

309- 78 

B4H 1 

EDL 

355- 61 

B7H 1 

EDL 

356- 2 

B03004 

♦ ECC 

449- 28 


AEL 

j 

B1C5 

EDL 

309- 79 

B4H5 

EDL 

355- 62 

B7H5 

EDL 

356- 3 

B03005 

♦ ECC 

449- 29 

B15001 

ECC 

417- 60 

B1C9 

EDL 

309- 80 

B4H9 

EDL 

355- 63 

B7H9 

EDL 

356- 4 

B03006 

♦ ECC 

449- 30 

B15002 

ECC 

419- 92 

B1D1 

EDL 

320- 39 

B4K1 

EDL 

360- 37 

B7K1 

EDL 

361 - 58 

B03007 

♦ ECC 

462-102 

B15003 

ECC 

426- 74 

B1D5 

EDL 

320- 40 

B4K5 

EDL 

360- 38 

B7K5 

' EDL 

361 - 59 

B03008 

♦ ECC 

462-103 

B015004D,E,F,G,H 

526- 17 

B1D9 

EDL 

320- 41 

B4K9 

EDL 

360- 39 

B7K9 

EDL 

361 - 60 

B03009 

♦ ECC 

462-104 


AEL 


B 1E1 

EDL 

328- 32 

B4M 1 

EDL 

370- 80 

B7M1 

EDL 

371 - 84 

B03010 

♦ ECC 

473-101 

B15004 

ECC 

435-110 

B1E5 

EDL 

328- 33 

B4M5 

EDL 

370- 81 

B7M5 

EDL 

371- 85 

B03011 

♦ ECC 

473-102 

B15005 

ECC 

451-103 

B1E9 

EDL 

328- 34 

B4M9 

EDL 

370- 82 

B7M9 

EDL 

371 - 86 

B03012 

♦ ECC 

473-103 

B15006 

ECC 

465- 8 

B1 FI 

EDL 

339- 3 

B4N1 

EDL 

378- 11 

B7N 1 

EDL 

378- 69 

B03400 

ECC 

416- 84 

B15007 

ECC 

474-104 

B1F5 

EDL 

339- 4 

B4N5 

EDL 

378- 12 

B7N5 

EDL 

378- 70 

B03401 

ECC 

418- 10 

B01501QD,E,F,G 


529- 34 

B1F9 

EDL 

339- 5 

B4N9 

EDL 

378- 13 

B7N9 

EDL 

378- 71 

B03402 

ECC 

423- 98 


AEL 


B1G 1 

EDL 

345- 97 

B4Y1-560M 

RADF 

345- 52 

B40C600 

INTG 

309- 47 

B03403 

ECC 

432- 91 

B015020C,D,E 

AEL 

532- 32 

B1G5 

EDL 

345- 98 

B4Y2-140M 

RADF 

307- 39 

B40C3200-2200 INTG 

309- 48 

B03404 

ECC 

449- 3 

B15021 

ECC 

417- 70 

B1G9 

EDL 

345- 99 

B4Y2-280M 

RADF 

320- 14 

B40C5000-3000 INTG 

309- 49 

B03405 

ECC 

462- 94 

B15022 

ECC 

420- 24 

B1H 1 

EDL 

355- 9 

B4Y2-560M 

RADF 

345- 54 

B80C600 

INTG 

327- 5 

B03406 

ECC 

473- 95 

B15023 

ECC 

427- 31 

B1H5 

EDL 

355- 10 

B4Y5-140M 

RADF 

307 - 42 

B80C3200-2200 INTG 

327- 8 

B04001 

♦ ECC 

433- 19 

B15024 

ECC 

436- 73 

B1H9 

EDL 

355- 11 

B4Y5-280M 

RADF 

320- 17 

B80C5000-3000 INTG 

327- 9 

B04002 

♦ ECC 

433- 20 

B15025 

ECC 

452- 67 

B1K1 

EDL 

359- 14 

B4Y5-420M 

RADF 

338- 34 

B 1 50 

UNI 

416- 16 

B04003 

♦ ECC 

433- 21 

B15026 

ECC 

465- 79 

B1K5 

EDL 

359- 15 

B4Y5-560M 

RADF 

345- 57 

B 1 5 1 

UNI 

421 - 56 

B04004 

♦ ECC 

449- 31 

B15027 

ECC 

475- 41 

B1K9 

EDL 

359- 16 

B4Y10-140M 

RADF 

307- 43 

B 1 52 

UNI 

422-108 

B04005 

♦ ECC 

449- 32 

B16001 

ECC 

417- 61 

B 1 M 1 

EDL 

369- 60 

B4Y10-280M 

RADF 

320- 18 

B 172-5 

EDL 

295- 26 

B04006 

♦ ECC 

449- 33 

B16002 

ECC 

419- 93 

B1M5 

EDL 

369- 61 

B4Y20-1 40M 

RADF 

307- 44 

B 1 72-10 

EDL 

302- 52 

B04007 

♦ ECC 

462-105 

B16003 

ECC 

426- 75 

B1M9 

EDL 

369- 62 

B4Y20-210M 

RADF 

318- 89 

B 172-20 

EDL 

313- 58 

B04008 

♦ ECC 

462-106 

B16004 

ECC 

436- 1 

B1N 1 

EDL 

377- 62 

B4Y20-280M 

RADF 

320- 19 

B 172-30 

EDL 

322-107 

B04009 

♦ ECC 

462-107 

B16005 

ECC 

451-104 

B1N5 

EDL 

377- 63 

B4Y20-350M 

RADF 

327- 62 

B 172-40 

EDL 

332- 44 

B04010 

♦ ECC 

473-104 

B16006 

ECC 

465- 9 

B1N9 

EDL 

377- 64 

B4Y20-420M 

RADF 

338- 35 

B 172-50 

EDL 

341 - 70 

B04011 

♦ ECC 

473-105 

B16007 

ECC 

474-105 

B2A1 

EDL 

293- 45 

B5A1 

EDL 

293-1 10 

B 172-60 

EDL 

349- 64 

B04012 

♦ ECC 

473-106 

B16021 

ECC 

417- 71 

B2A5 

EDL 

293- 46 

B5A5 

EDL 

294- 1 

B 1 72-70 

EDL 

356- 31 

B04021 

♦ ECC 

433- 60 

B16022 

ECC 

420- 25 

B2A9 

EDL 

293- 47 

B5A9 

EDL 

294- 2 

B 172-80 

EDL 

362- 15 

B04022 

♦ ECC 

433- 61 

B16023 

ECC 

427- 32 

B2B 1 

EDL 

299- 93 

B5B 1 

EDL 

300- 75 

B 172-90 

EDL 

367- 27 

B04023 

♦ ECC 

433- 62 

B16024 

ECC 

436- 74 

B2B5 

EDL 

299- 94 

B5B5 

EDL 

300- 76 

B 1 72-100 

EDL 

372- 39 

B04024 

♦ ECC 

449- 66 

B16025 

ECC 

452- 68 

B2B9 

EDL 

299- 95 

B5B9 

EDL 

300- 77 

B 1 72-1 10 

EDL 

376- 48 

B04025 

♦ ECC 

449- 67 

B16026 

ECC 

465- 80 

B2C1 

EDL 

310- 62 

B5C1 

EDL 

311-60 

B 1 72-1 20 

EDL 

378- 90 

B04026 

♦ ECC 

449- 68 

B16027 

ECC 

475-42 

B2C5 

EDL 

310- 63 

B5C5 

EDL 

311-61 

B223-10 

♦ EDL 

370-101 

B04027 

♦ ECC 

463- 14 

B17001 

ECC 

417-62 

B2C9 

EDL 

310- 64 

B5C9 

EDL 

31 1 - 62 

B223-20 

♦ EDL 

390- 14 

B04028 

♦ ECC 

463- 15 

B17002 

ECC 

419- 94 

B2D1 

EDL 

320-105 

B5D1 

EDL 

321 - 79 

B223-30 

♦ EDL 

394- 50 

B04029 

♦ ECC 

463- 16 

B17003 

ECC 

426- 76 

B2D5 

EDL 

320-106 

B5D5 

EDL 

321 - 80 

B223-40 

♦ EDL 

397 - 25 

B04030 

♦ ECC 

474- 12 

B17004 

ECC 

436- 2 

B2D9 

EDL 

320-107 

B5D9 

EDL 

321 - 81 

B223-50 

♦ EDL 

399- 73 

B04031 

♦ ECC 

474- 13 

B17005 

ECC 

451-105 

B2E1 

EDL 

329- 28 

B5E1 

EDL 

330- 42 

B223-60 

♦ EDL 

401- 9 

B04032 

♦ ECC 

474- 14 

B17006 

ECC 

465- 10 

B2E5 

EDL 

329- 29 

B5E5 

EDL 

330- 43 

B01021 

♦ ECC 

433- 57 

B04300 

ECC 

416- 85 

B17007 

ECC 

474-106 

B2E9 

EDL 

329- 30 

B5E9 

EDL 

330- 44 

B01022 

♦ ECC 

433- 58 

B04301 

ECC 

418- 11 

B17021 

ECC 

417- 72 

B2F1 

EDL 

339- 74 

B5F1 

EDL 

340- 51 

B01023 

♦ ECC 

433- 59 

B04302 

ECC 

423- 99 

B17022 

ECC 

420- 26 

B2F5 

EDL 

339- 75 

B5F5 

EDL 

340- 52 

BO1024 

♦ ECC 

449- 63 

B04303 

ECC 

432- 92 

B17023 

ECC 

427- 33 

B2F9 

EDL 

339- 76 

B5F9 

EDL 

340- 53 

B01025 

♦ ECC 

449- 64 

B04304 

ECC 

449- 4 

B17024 

ECC 

436- 75 

B2G 1 

EDL 

346- 70 

B5G 1 

EDL 

347- 72 

B01026 

♦ ECC 

449- 65 

B04305 

ECC 

462- 95 

B17025 

ECC 

452- 69 

B2G5 

EDL 

346- 71 

B5G5 

EDL 

347- 73 

B01027 

♦ ECC 

463- 11 

B04306 

ECC 

473- 96 

B17026 

ECC 

465- 81 

B2G9 

EDL 

346- 72 

B5G9 

EDL 

347 - 74 

B01028 

♦ ECC 

463- 12 

B04307 

ECC 

417- 3 

B17027 

ECC 

475- 43 

B2H 1 

EDL 

355- 35 

B5H 1 

EDL 

355 - 72 

B01029 

♦ ECC 

463- 13 

B04308 

ECC 

418- 40 

B18001 

ECC 

417- 63 

B2H5 

EDL 

355- 36 

B5H5 

EDL 

355 - 73 

B01030 

♦ ECC 

474- 9 

B04309 

ECC 

424- 44 

B18002 

ECC 

419- 95 

B2H9 

EDL 

355- 37 

B5H9 

EDL 

355- 74 

B01031 

♦ ECC 

474- 10 

B04310 

ECC 

433- 45 

B18003 

ECC 

426- 77 

B2K1 

EDL 

359- 80 

B5K1 

EDL 

360- 56 

B01032 

♦ ECC 

474- 11 

B04311 

ECC 

449- 52 

B18004 

ECC 

436- 3 

B2K5 

EDL 

359- 81 

B5K5 

EDL 

360- 57 

BO1051 

♦ ECC 

434- 46 

B04312 

ECC 

463- 3 

B18005 

ECC 

451-106 

B2K9 

EDL 

359- 82 

B5K9 

EDL 

360- 58 

B01052 

♦ ECC 

434- 47 

B04313 

ECC 

474- 2 

B18006 

ECC 

465- 1 1 

B2M1 

EDL 

370- 21 

B5M1 

EDL 

370- 98 

B01053 

♦ ECC 

450- 42 

B05001 

♦ ECC 

434- 48 

B18007 

ECC 

474-107 

B2M5 

EDL 

370- 22 

B5M5 

EDL 

370- 99 

BO1054 

♦ ECC 

450- 43 

B05002 

♦ ECC 

434- 49 

B18021 

ECC 

417-73 

B2M9 

EDL 

370- 23 

B5M9 

EDL 

370-100 

B01055 

♦ ECC 

463- 78 

B05003 

♦ ECC 

450- 44 

B18022 

ECC 

420- 27 

B2N 1 

EDL 

377- 90 

B5N 1 

EDL 

378- 24 

B01056 

♦ ECC 

463- 79 

B05004 

♦ ECC 

450- 45 

B18023 

ECC 

427- 34 

B2N5 

EDL 

377- 91 

B5N5 

EDL 

378- 25 

B01057 

♦ ECC 

474 - 31 

B05005 

♦ ECC 

463- 80 

B18024 

ECC 

436- 76 

B2N9 

EDL 

377- 92 

B5N9 

EDL 

378- 26 

B01058 

♦ ECC 

474- 32 

B05006 

♦ ECC 

463- 81 

B18025 

ECC 

452- 70 

B3A1 

EDL 

293- 59 

B6A1 

EDL 

294- 63 

B01071 

♦ ECC 

435 - 2 

B05007 

♦ ECC 

474- 33 

B18026 

ECC 

465-82 

B3A5 

EDL 

293- 60 

B6A5 

EDL 

294- 64 

B01072 

♦ ECC 

435- 3 

B05008 

♦ ECC 

474- 34 

B18027 

ECC 

475- 44 

B3A9 

EDL 

293- 61 

B6A9 

EDL 

294- 65 

B01073 

♦ ECC 

450-108 

B05021 

♦ ECC 

435- 4 

B18031 

ECC 

417- 12 

B3B 1 

EDL 

300- 4 

B6B1 

EDL 

301 - 57 

B01074 

♦ ECC 

450-109 

B05022 

♦ ECC 

435- 5 

B18032 

ECC 

418- 58 

B3B5 

EDL 

300- 5 

B6B5 

EDL 

301 - 58 

B01075 

♦ ECC 

464- 19 

B05023 

♦ ECC 

450-110 

B18033 

ECC 

424- 68 

B3B9 

EDL 

300- 6 

B6B9 

EDL 

301 - 59 

B01076 

♦ ECC 

464- 20 

B05024 

♦ ECC 

451 - 1 

B18034 

ECC 

433- 79 

B3C1 

EDL 

310- 87 

B6C1 

EDL 

312- 57 

B01077 

♦ ECC 

474- 63 

B05025 

♦ ECC 

464- 21 

B18035 

ECC 

449- 82 

B3C5 

EDL 

310- 88 

B6C5 

EDL 

312- 58 

B01078 

♦ ECC 

474- 64 

B05026 

♦ ECC 

464- 22 

B18036 

ECC 

463- 31 

B3C9 

EDL 

310- 89 

B6C9 

EDL 

312- 59 

B01091 

♦ ECC 

435- 26 

B05027 

♦ ECC 

474- 65 

B18037 

ECC 

474- 17 

B3D1 

EDL 

321 - 12 

B6D1 

EDL 

322- 24 

B01092 

♦ ECC 

435 - 27 

B05028 

♦ ECC 

474- 66 

B18041 

ECC 

417- 37 

B3D5 

EDL 

321 - 13 

B6D5 

EDL 

322- 25 

B01093 

♦ ECC 

451 - 25 

B05041 

♦ ECC 

435- 28 

B18042 

ECC 

419- 4 

B3D9 

EDL 

321 - 14 

B6D9 

EDL 

322- 26 

B01094 

♦ ECC 

451 - 26 

B05042 

♦ ECC 

435- 29 

B18043 

ECC 

425- 24 

B3E1 

EDL 

329- 57 

B6E1 

EDL 

331- 39 

B01095 

♦ ECC 

464- 38 

B05043 

♦ ECC 

451 - 27 

B18044 

ECC 

434- 40 

B3E5 

EDL 

329- 58 

B6E5 

EDL 

331 - 40 

B01096 

♦ ECC 

464- 39 

B05044 

♦ ECC 

451-28 

B18045 

ECC 

450- 36 

B3E9 

EDL 

329- 59 

B6E9 

EDL 

331 - 41 

B01097 

♦ ECC 

474- 69 

B05045 

♦ ECC 

464- 40 

B18046 

ECC 

463-72 

B3F1 

EDL 

339- 97 

B6F1 

EDL 

340-104 

B01098 

♦ ECC 

474- 70 

B05046 

♦ ECC 

464- 41 

B18047 

ECC 

474- 29 

B3F5 

EDL 

339- 98 

B6F5 

EDL 

340-105 

B01407 

ECC 

417- 2 

B05047 

♦ ECC 

474- 71 

B18051 

ECC 

417-43 

B3F9 

EDL 

339- 99 

B6F9 

EDL 

340-106 

B01408 

ECC 

418- 39 

B05048 

♦ ECC 

474- 72 

B18052 

ECC 

419- 24 

B3G 1 

EDL 

346- 92 

B6G1 

EDL 

348- 62 

B01409 

ECC 

424- 43 

B05414 

ECC 

417- 11 

B18053 

ECC 

425- 54 

B3G5 

EDL 

346- 93 

B6G5 

EDL 

348- 63 

B01410 

ECC 

433- 44 

B05415 

ECC 

418- 57 

B18054 

ECC 

434- 72 

B3G9 

EDL 

346- 94 

B6G9 

EDL 

348- 64 

B01411 

ECC 

449- 51 

B05416 

ECC 

424- 67 

B18055 

ECC 

450- 69 

B3H 1 

EDL 

355- 46 

B6H1 

EDL 

355-100 

B01412 

ECC 

463- 2 

B05417 

ECC 

433- 78 

B18056 

ECC 

463-102 

B3H5 

EDL 

355- 47 

B6H5 

EDL 

355-101 

B01413 

ECC 

474 - 1 

B05418 

ECC 

449- 81 

B18057 

ECC 

474- 40 

B3H9 

EDL 

355- 48 

B6H9 

EDL 

355-102 

B01414 

ECC 

417- 10 

B05419 

ECC 

463- 30 

B18061 

ECC 

417- 54 

B3K1 

EDL 

359-102 

B6K1 

EDL 

361 - 34 

B01415 

ECC 

418- 56 

B05420 

ECC 

474- 16 

B18062 

ECC 

419- 75 

B3K5 

EDL 

359-103 

B6K5 

EDL 

361 - 35 

B01416 

ECC 

424- 66 

B05421 

ECC 

417- 36 

B18063 

ECC 

426- 28 

B3K9 

EDL 

359-104 

B6K9 

EDL 

361 - 36 

B01417 

ECC 

433- 77 

B05422 

ECC 

419- 3 

B18064 

ECC 

435- 60 

B3M1 

EDL 

370- 42 

B6M 1 

EDL 

371 - 68 

B01418 

ECC 

449- 80 

B05423 

ECC 

425- 23 

B18065 

ECC 

451 - 57 

B3M5 

EDL 

370- 43 

B6M5 

EDL 

371 - 69 

B01419 

ECC 

463- 29 

B05424 

ECC 

434- 39 

B18066 

ECC 

464- 70 

B3M9 

EDL 

370- 44 

B6M9 

EDL 

371-70 

B01420 

ECC 

474- 15 

B05425 

ECC 

450- 35 

B18067 

ECC 

474- 83 

B3N 1 

EDL 

377-103 

B6N1 

EDL 

378- 53 

B01421 

ECC 

417- 35 

B05426 

ECC 

463- 71 

B19001 

ECC 

417-64 

B3N5 

EDL 

377-104 

B6N5 

EDL 

378- 54 

B01422 

ECC 

419- 2 

B05427 

ECC 

474- 28 

B19002 

ECC 

419- 96 

B3N9 

EDL 

377-105 

B6N9 

EDL 

378- 55 

B01423 

ECC 

425- 22 

B05428 

ECC 

417- 45 

B19003 

ECC 

426- 78 

B4A1 

EDL 

293- 97 

B7A1 

EDL 

294- 81 

B01424 

ECC 

434- 38 

B05429 

ECC 

419- 23 

B19004 

ECC 

436- 4 

B4A5 

EDL 

293- 98 

B7A5 

EDL 

294- 82 

B01425 

ECC 

450- 34 

B05430 

ECC 

425- 53 

B19005 

ECC 

451 -107 

B4A9 

EDL 

293- 99 

B7A9 

EDL 

294- 83 

B01426 

ECC 

463- 70 

B05431 

ECC 

434- 71 

B19006 

ECC 

465- 12 

B4B 1 

EDL 

300- 63 

B7B1 

EDL 

301 - 82 

B01427 

ECC 

474- 27 

B05432 

ECC 

450- 68 

B19007 

ECC 

474-108 

B4B5 

EDL 

300- 64 

B7B5 

EDL 

301 - 83 

B01428 

ECC 

417- 44 

B05433 

ECC 

463-101 

B19021 

ECC 

417- 74 

B4B9 

EDL 

300- 65 

B7B9 

EDL 

301 - 84 

B01429 

ECC 

419- 22 

B05434 

ECC 

474- 39 

B19022 

ECC 

420- 28 

B4C1 

EDL 

311-47 

B7C1 

EDL 

312- 79 

B01430 

ECC 

425- 52 

B05435 

ECC 

417- 53 

B19023 

ECC 

427- 35 

B4C5 

EDL 

311-48 

B7C5 

EDL 

312- 80 

B01431 

ECC 

434- 70 

B05436 

ECC 

419- 74 

B19024 

ECC 

436- 77 

B4C9 

EDL 

311-49 

B7C9 

EDL 

312- 81 

B01432 

ECC 

450- 67 

B05437 

ECC 

426- 27 

B19025 

ECC 

452- 71 

B4D1 

EDL 

321 - 68 

B7D1 

EDL 

322- 42 

B01433 

ECC 

463-100 

B05438 

ECC 

435- 59 

B19026 

ECC 

465- 83 

B4D5 

EDL 

321 - 69 

B7D5 

EDL 

322- 43 

B01434 

ECC 

474- $8 

B05439 

ECC 

451 - 56 

B19027 

ECC 

475- 45 

B4D9 

EDL 

321 - 70 

B7D9 

EDL 

322- 44 

B01435 

ECC 

417- 52 

B05440 

ECC 

464- 69 

B19031 

ECC 

417- 13 

B4E1 

EDL 

330- 27 

B7E1 

EDL 

331 - 65 

B01436 

ECC 

419- 73 

B05441 

ECC 

474- 82 

B19032 

ECC 

418- 59 

B4E5 

EDL 

330- 28 

B7E5 

EDL 

331 - 66 

B01437 

ECC 

426- 26 




B19033 

ECC 

424- 69 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

iflia;w 



HHfllaskJ 

iwnsima 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


Ifllaski 


B19034 

ECC 

433- 80 

BA 147 

TIID 

246- 83 

BAV10 

APX 

273- 51 

BAW12TF22 

TIID 

2^6- 32 

BAX25 

TFKG 

267- 16 

B19035 

ECC 

449- 83 


TIIF 


♦ MULB 

♦ PHIC 



TIIF 


BAX26 

TFKG 

267- 17 

B19036 

ECC 

463- 32 

BA 147/25 

♦ TFKG 

247- 73 

♦ RADF 

TIID 


BAW13TF23 

TIID 

257- 36 

BAX27 

TFKG 

267- 22 

B19037 

ECC 

474- 18 

TIID 

TIIF 


TIIF 

♦ VALG 



TIIF 


BAX28 

SHWG 

266- 77 

B19041 

ECC 

417- 38 

BA 147/50 

♦ TFKG 

250- 18 

BAV12 

TIID 

276- 78 

BAW14 

TIID 

258- 88 

TIID 

TIIF 


B19042 

ECC 

419- 5 

TIID 

TIIF 



TIIF 



TIIF 


BAX30 

SHWG 

266-78 

B19043 

ECC 

425- 25 

BA 147/100 

♦ TFKG 

253-102 

BAV13 

TIID 

271 - 56 

BAW14TF24 

TIID 

258- 89 

TIID 

TIIF 


B19044 

ECC 

434- 41 

TIID 

TIIF 



TIIF 



TIIF 


BAX33 

SGSI 

598-104 

B19045 

ECC 

450- 37 

BA 147/150 

♦ TFKG 

255 - 87 

BAV17 

INTG 

247 - 77 

BAW16 

TIID 

256- 33 

TIID 

TIIF 


B19046 

ECC 

463- 73 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 



♦ TIIF 


BAX34 

SGSI 

598-105 

B19047 

ECC 

474- 30 

BA 147/220 

♦ TFKG 

257- 93 

BAV18 

INTG 

251 - 27 

BAW17 

TIID 

257- 37 

TIID 

TIIF 


B19051 

ECC 

417- 46 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 



♦ TIIF 


BAX35 

SGSI 

598-106 

B19052 

ECC 

419- 25 

BA 147/300 

♦ TFKG 

258- 71 

BAV19 

INTG 

254- 93 

BAW18 

TIID 

256- 34 

TIID 

TIIF 


B19053 

ECC 

425- 55 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 



♦ TIIF 


BAX36 

SGSI 

598-107 

B19054 

ECC 

434- 73 

BA 1 48 

APX 

258 - 68 

BAV20 

INTG 

256- 86 

BAW21 

INTG 

593- 92 

TIID 

TIIF 


B19055 

ECC 

450- 70 

MINA 

♦ MULB 


TIID 

TIIF 


BAW24 

TFKG 

269- 34 

BAX37 

SGSI 

598-108 

B19056 

ECC 

463-103 

♦ PHIC 

RADF 


BAV21 

INTG 

258- 17 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


B19057 

ECC 

474- 41 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


BAW25 

TFKG 

269- 35 

BAX38 

SGSI 

598-109 

B19061 

ECC 

417- 55 


♦ VALG 


BAV24 

TIID 

271 - 35 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


B19062 

ECC 

419- 76 

BA149 

♦ TFKG 

534-108 


TIIF 


BAW26 

TFKG 

273- 52 

BAX39 

SGSI 

598-110 

B19063 

ECC 

426- 29 

BA150A 

♦ TFKG 

559 - 7 

BAV205 

BRA 

332- 74 

TIID 

TIIF 


TIID 

TIIF 


B19064 

ECC 

435- 61 


♦ VALG 


BAV206 

BRA 

341 - 86 

BAW27 

TFKG 

273- 53 

BAX40 

SGSI 

599- 1 

B19065 

ECC 

451 - 58 

BA15O0 

UNI 

416- 26 

BAV207 

BRA 

349- 89 

BAW32A 

ESMF 

256-107 

TIID 

TIIF 


B19066 

ECC 

464-71 

BA151A 

AEIL 

246- 5 

BAV208 

BRA 

356- 43 


MISI 


BAX41 

SGSI 

599- 2 

B19067 

ECC 

474- 84 

TIID 

TIIF 


BAV209 

BRA 

362- 43 

BAW32B 

ESMF 

255 - 76 

TIID 

TIIF 


B024004D,E,F,G,H 

526- 18 

BA15UZ) 

UNI 

421 - 70 

BAV215 

BRA 

332- 75 


MISI 


BAX42 

SGSI 

599- 3 


AEL 


BA152 

UNI 

423- 10 

BAV216 

BRA 

341 - 87 

BAW32C 

ESMF 

253- 90 

TIID 

TIIF 


B024010C,D,E,F 

529- 35 

BA152A 

♦ ESMF 

598-102 

BAV217 

BRA 

349- 90 


MISI 


BAX43 

SGSI 

599- 4 


AEL 



MISI 


BAV218 

BRA 

356- 44 

BAW32D 

ESMF 

249-1 10 

TIID 

TIIF 


B024020C,D,E 

AEL 

532- 33 

BA 153 

TIID 

248-105 

BAV219 

BRA 

362- 44 


MISI 


BAX44 

SGSI 

599- 5 

B030004C,E,F,G 

526- 19 


TIIF 


BAV225 

BRA 

332- 76 

BAW32E 

ESMF 

246- 42 

TIID 

TIIF 



AEL 


BA157 

INTG 

285- 82 

BAV226 

BRA 

341 - 88 


MISI 


BAX74 

SHWG 

266- 88 

B030010C,D,E,F 

529- 36 

BA 1 58 

INTG 

287- 11 

BAV227 

BRA 

349- 91 

BAW33 

TIID 

274- 43 

TIID 

TIIF 



AEL 


BA 159 

INTG 

288- 39 

BAV228 

BRA 

356-45 


♦ TIIF 


BAX78 

MULB 

273- 19 

B030020B,C,D,E 

532- 34 

BA 163 

INTG 

562- 85 

BAV229 

BRA 

362- 45 

BAW43 

TIID 

280- 88 

♦ PHIC 

TIID 



AEL 


BA 164 

SGSI 

247- 14 

BAV305 

BRA 

332- 77 


♦ TIIF 



TIIF 


B045004C,D,E,F 

526- 20 

TIID 

TIIF 


BAV306 

BRA 

341 - 89 

BAW45 

SGSI 

265- 87 

BAX79 

TIID 

252- 52 


AEL 


BA 166 

TIID 

247- 15 

BAV307 

BRA 

349- 92 

TIID 

TIIF 



TIIF 


B045010B,C,D,E,F 

529- 37 


TIIF 


BAV308 

BRA 

356- 46 

BAW46 

SGSI 

275- 75 

BAX80 

TIID 

270- 76 


AEL 


BA 167 

TIID 

266-101 

BAV309 

BRA 

362- 46 

TIID 

TIIF 



TIIF 


B045020B,C,D 

AEL 

532- 35 


TIIF 


BAV315 

BRA 

332- 78 

BAW47 

SGSI 

277-105 

BAX81 

TIID 

276- 74 

B060010A,B,C,D,E 

529- 38 

BA 168 

AEIL 

265- 9 

BAV316 

BRA 

341-90 

BAW48 

SGSI 

271 - 92 


TIIF 



AEL 


TIID 

TIIF 


BAV317 

BRA 

349- 93 

TIID 

TIIF 


BAX82 

TIID 

271-26 

B060020A,B,C,D 

532- 36 

BA 1 70 

INTG 

247- 27 

BAV318 

BRA 

356- 47 

BAW49 

SGSI 

278- 40 


TIIF 



AEL 


TIID 

TIIF 


BAV319 

BRA 

362- 47 

TIID 

TIIF 


BAX83 

TIID 

278- 10 

B090010A,B,C,D 

529- 39 

BA173 

♦ TFKG 

284- 56 

BAV325 

BRA 

332- 79 

BAW50 

SGSI 

282- 12 


TIIF 



AEL 


BA174 

♦ TFKG 

266- 93 

BAV326 

BRA 

341 - 91 

TIID 

TIIF 


BAX84 

ESMF 

271-27 

B090020A,B / C 

AEL 

532- 37 

BA 175 

♦ TFKG 

272- 81 

BAV327 

BRA 

349- 94 

BAW51 

SGSI 

252-109 

MISI 

TIID 


BA 100 

MINA 

250- 92 

BA 176 

♦ TFKG 

598-103 

BAV328 

BRA 

356- 48 

TIID 

TIIF 



TIIF 


PHIC 

PHIN 


BA 177 

♦ TFKG 

250- 33 

BAV329 

BRA 

362- 48 

BAW52 

SGSI 

257- 43 

BAX85 

TIID 

271 - 79 

RADF 

TIID 


BA178 

♦ TFKG 

248- 71 

BAV405 

BRA 

333- 94 

TIID 

TIIF 



TIIF 


TIIF 

♦ VALG 


BA 179 

AEIL 

249- 83 

BAV406 

BRA 

342- 59 

BAW53 

SGSI 

267- 72 

BAX86A/TF53 

TIID 

271 - 36 

BA102 

♦ MULB 

548- 48 

TIID 

TIIF 


BAV407 

BRA 

350-1 10 

TIID 

TIIF 



TIIF 


PHIC 

PHIN 


BA180 

TIID 

246- 39 

BAV408 

BRA 

356- 94 

BAW54 

SGSI 

271-24 

BAX86B/TF54 

TIID 

271 - 57 

RADF 

♦ VALG 



♦ TIIF 


BAV409 

BRA 

363- 47 

TIID 

TIIF 



TIIF 


BA103 

SHWG 

246- 19 

BA 181 

TIID 

247- 7 

BAV415 

BRA 

333- 95 

BAW55 

SGSI 

275- 76 

BAX87 

TIID 

269- 37 

TILD 

TIIF 



♦ TIIF 


BAV416 

BRA 

342- 60 

TIID 

TIIF 



TIIF 


BA104 

SHWG 

254- 5 

BA 182 

APX 

248- 72 

BAV417 

BRA 

351- 1 

BAW56 

APX 

271 - 25 

BAX88TF1 1 

TIID 

265-104 

TIID 

TIIF 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BAV418 

BRA 

356- 95 

RADF 

♦ VALG 



TIIF 


BA 105 

SHWG 

258- 78 

| ♦RADF 

TFKG 


BAV419 

BRA 

363- 48 

BAW58 

SGSI 

278- 55 

BAX89A/TF34 

TIID 

265- 91 

TIID 

TIIF 



♦ VALG 


BAV425 

BRA 

333- 96 

TIID 

TIIF 



TIIF 


BA 108 

SHWG 

250- 42 

BA 184 

TIID 

259- 35 

BAV426 

BRA 

342- 61 

BAW59 

SGSI 

269- 36 

BAX89B/TF35 

TIID 

269-103 

TIID 

TIIF 



♦ TIIF 


BAV427 

BRA 

351- 2 

TIID 

TIIF 



TIIF 


BA 109 

VALG 

553- 18 

BA 185 

TIID 

259- 88 

BAV428 

BRA 

356- 96 

BAW62 

APX 

275- 38 

BAX89C-TF37 

TIID 

269-102 

BA1 10 

INTG 

539- 95 


♦ TIIF 


BAV429 

BRA 

363- 49 

♦ MULB 

♦ PHIC 



TIIF 



ITTB 


BA 186 

TIID 

259- 99 

BAV505 

BRA 

334- 73 

RADF 

♦ VALG 


BAX90A/TF827 

TIID 

265- 98 

BA1 1 1 

INTG 

559- 6 


♦ TIIF 


BAV506 

BRA 

343- 1 

BAW63 

♦ FERB 

273- 34 


TIIF 



ITTB 


BA 187 

TIID 

250- 50 

BAV507 

BRA 

351 - 81 

TIID 

TIIF 


BAX90B/TF828 

TIID 

271-101 

BA1 12 

INTG 

561 - 85 


TIIF 


BAV508 

BRA 

357- 15 

BAW63A 

♦ FERB 

267- 48 


TIIF 



ITTB 


BA188 

TIID 

254- 19 

BAV509 

BRA 

364- 11 

TIID 

TIIF 


BAX90C/TF829 

TIID 

265- 68 

BA1 14 

APX 

246- 34 


TIIF 


BAV515 

BRA 

334- 74 

BAW63B 

♦ FERB 

265- 10 


TIIF 


MINA 

MULB 


BA189 

TIID 

256- 31 

BAV516 

BRA 

343- 2 

TIID 

TIIF 


BAX91A/TF100 

TIID 

270- 7 

PHIC 

PHIN 



TIIF 


BAV517 

BRA 

351 - 82 

BAW69 

♦ TFKG 

592- 93 


TIIF 


RADF 

TIID 


BA 190 

TIID 

257- 35 

BAV518 

BRA 

357- 16 

BAW70 

♦ TFKG 

592- 94 

BAX91B/TF101 

TIID 

270- 8 


♦ TIIF 



TIIF 


BAV519 

BRA 

364- 12 

BAW77 

TIID 

254- 96 


TIIF 


BA1 15 

MULB 

281-51 

BA 191 

♦ TFKG 

592- 92 

BAV525 

BRA 

334- 75 


TIIF 


BAX91C/TF102 

TIID 

275- 39 


PHIC 


BA 192 

TIID 

250- 55 

BAV526 

BRA 

343- 3 

BAW84 

TIID 

284- 59 


TIIF 


BA116 

AEIL 

247- 13 


♦ TIIF 

292- 89 

BAV527 

BRA 

351 - 83 


TIIF 


BAX92TF7 

TIID 

271-58 

TIID 

TIIF 


BA 193 

TIID 

254- 28 

BAV528 

BRA 

357- 17 

BAW85 

TIID 

285- 87 


TIIF 


BA117 

SHWG 

246- 7 


♦ TIIF 

299- 1 

BAV529 

BRA 

364- 13 


TIIF 


BAX93TF71 

TIID 

270- 28 

TIID 

TIIF 


BA194 

TIID 

256- 40 

BAV705 

BRA 

333- 97 

BAW95D 

♦ VALG 

512- 84 


TIIF 


BA1 19 

SHWG 

555- 69 


♦ TIIF 

307- 51 

BAV706 

BRA 

342- 62 

BAW95E 

VALG 

512- 85 

BAX94 

TIID 

271-102 

TIID 

TIIF 


BA195 

TIID 

282- 5 

BAV707 

BRA 

351 - 3 

BAW95F 

VALG 

512- 86 


TIIF 


BA 120 

SHWG 

539- 96 


TIIF 


BAV708 

BRA 

356- 97 

BAW99 

♦ PHIC 

266- 76 

BAX95TF600 

TIID 

275- 40 

TIID 

TIIF 


BA196 

TIID 

281- 4 

BAV709 

BRA 

363- 50 

BAX12A 

APX 

281 - 57 


TIIF 


BA122 

MINA 

253- 65 


♦ TIIF 


BAV715 

BRA 

333- 98 


♦ PHIC 


BAX96A 

TIID 

277- 56 

BA 125 

♦ TFKG 

556- 65 

BA 197 

TIID 

282- 6 

BAV716 

BRA 

342- 63 

BAX 1 20 

♦ MULB 

276- 81 


TIIF 


BA 127 

SHWG 

298- 35 


♦ TIIF 


BAV717 

BRA 

351 - 4 

♦ RADF 

♦ VALG 


BAX96C 

TIID 

277- 57 

TIID 

TIIF 


BA198 

TIID 

283- 93 

BAV718 

BRA 

356- 98 

BAX 13 

APX 

270- 74 


TIIF 


BA128 

SGSI 

252- 45 


♦ TIIF 


BAV719 

BRA 

363-51 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BAY 17 

INTG 

246- 85 

TUB 

TIID 


BA209 

TIID 

277-107 

BAV725 

BRA 

333- 99 

RADF 

TIID 


SOIF 

TIID 



TIIF 



TIIF 


BAV726 

BRA 

342- 64 

TIIF 

♦ VALG 



TIIF 


BA129 

SGSI 

257- 1 

BA210 

TIID 

277-108 

BAV727 

BRA 

351- 5 

BAX13A 

♦ MULB 

270- 75 

BAY 18 

INTG 

251-28 

TIID 

TIIF 



TIIF 


BAV728 

BRA 

356- 99 

BAX 15 

APX 

256- 87 

SOIF 

TIID 


BA130 

SGSI 

248- 1 

BA211 

TIID 

277-109 

BAV729 

BRA 

363- 52 

♦ PHIC 

TIID 



TIIF 


TUB 

TIID 



TIIF 


BAV805 

BRA 

334- 76 

TIIF 

♦ VALG 


BAY 19 

INTG 

254- 94 


TIIF 


BA212 

TIID 

277-1 10 

BAV806 

BRA 

343- 4 

BAX 16 

APX 

281 - 12 

SOIF 

TIID 


BA133 

SHWG 

369- 27 


TIIF 


BAV807 

BRA 

351 - 84 

♦ MULB 

♦ PHIC 



TIIF 


BA136 

SHWG 

250- 32 

BA213 

TIID 

278- 1 

BAV808 

BRA 

357- 18 

RADF 

TIID 


BAY20 

INTG 

256- 88 

TIID 

TIIF 



TIIF 


BAV809 

BRA 

364- 14 

TIIF 

♦ VALG 


SOIF 

TIID 



♦ VALG 


BA214 

TIID 

278- 2 

BAV815 

BRA 

334- 77 

BAX16A 

♦ MULB 

281 - 25 


TIIF 


BA137 

SHWG 

278- 54 


TIIF 


BAV816 

BRA 

343- 5 

BAX 17 

APX 

282- 40 

BAY21 

INTG 

259- 32 

TIID 

TIIF 


BA215 

TIID 

251 - 44 

BAV817 

BRA 

351- 85 

♦ MULB 

♦ PHIC 


SOIF 

TIID 


BA138 

SHWG 

534- 32 


TIIF 


BAV818 

BRA 

357- 19 

RADF 

TIID 



TIIF 


BA139 

SHWG 

531-103 

BA216 

♦ APX 

246- 43 

BAV819 

BRA 

364- 15 

TIIF 

♦ VALG 


BAY23 

INTG 

260- 70 

BA 140 

SHWG 

531-106 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BAV825 

BRA 

334- 78 

BAX17A 

♦ MULB 

282- 41 

BAY24 

INTG 

260-108 

BA141 

INTG 

543- 19 

BA217 

♦ APX 

248- 21 

BAV826 

BRA 

343- 6 

BAX 18 

♦ APX 

252- 59 


SOIF 



ITTB 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BAV827 

BRA 

351 - 86 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BAY25 

INTG 

261- 20 

BA142 

INTG 

543- 20 

BA218 

♦ APX 

250- 25 

BAV828 

BRA 

357- 20 

BAX20 

♦ TFKG 

247- 78 


SOIF 


BA145 

MINA 

258- 76 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BAV829 

BRA 

364- 16 

TIID 

TIIF 


BAY26 

INTG 

261 - 44 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BA219 

♦ APX 

253-105 

BAW10TF20 

TIID 

250- 51 

BAX21 

♦ TFKG 

250- 34 


SOIF 


RADF 

SHWG 


♦ PHIC 

♦ VALG 



TIIF 


TIID 

TIIF 1 


BAY31 

TUB 

265- 13 

TIID 

TIIF 


BA243 

INTG 

582- 91 

BAW11TF21 

TIID 

254- 20 

BAX22 

TIID 

254- 2 

TIID 

TIIF 



♦ VALG 


BA244 

INTG 

582- 92 


TIIF 



TIIF 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

BAY32 

PHIN 

256- 48 

BB105G 



BLVA189 

♦ TRW 

184- 84 

BR405 

PWC 

2 §3 6 2 

BStF0460 

SHWG 

480- 6 

TIID 

TIIF 


(cont) 

♦ RADF 


BLVA192 

♦ TRW 

186-180 

BR410 

PWC 

370- 45 

BStF0520 

SHWG 

445- 52 

BAY33 

TIID 

256- 8 

SHWG 

♦ TFKG 


BLVA195 

♦ TRW 

187- 38 

BR505 

PWC 

294- 3 

BStF0540 

SHWG 

466- 47 


TIIF 



♦ VALG 


BLVA198 

♦ TRW 

187- 53 

BR510 

PWC 

370-102 

BStF0560 

SHWG 

480- 8 

BAY35 

INTG 

561 - 86 

BB 106 

APX 

548- 33 

BLVA456 

♦ TRW 

172-116 

BR705A 

PWC 

295- 11 

BStF0590 

SHWG 

490- 73 

BAY36 

TUB 

267- 67 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BLVA459 

♦ TRW 

173-181 

BR710A 

PWC 

372- 24 

BStF051 10 

SHWG 

493- 46 

TIID 

TIIF 


BB1 10 

♦ VALG 

543- 7 

BLVA462 

♦ TRW 

174-107 

BR805A 

PWC 

295- 56 

BStG0220 

♦ SHWG 

445- 93 

BAY38 

♦ MULB 

270- 77 

BB1 17 

APX 

542- 69 

BLVA465 

♦ TRW 

176-121 

BR805D 

PWC 

294- 84 

BStG0240 

♦ SHWG 

466-106 

♦ PHIC 

PHIN 


BB121 

INTG 

542- 70 

BLVA468 

♦ TRW 

176-214 

BR810A 

PWC 

371-87 

BStG0260 

♦ SHWG 

480- 37 

TIID 

TIIF 


BB 122 

INTG 

544- 12 

BLVA471 

♦ TRW 

179- 7 

BR810B 

PWC 

370-103 

BStG0320 

♦ SHWG 

445- 87 

BAY39 

♦ MULB 

276- 6 

BB141 

INTG 

543- 21 

BLVA474 

♦ TRW 

179- 21 

BR810D 

PWC 

371-88 

BStG0340 

♦ SHWG 

466- 98 

PHIC 

PHIN 


BB 1 42 

INTG 

542- 71 

BLVA477 

♦ TRW 

181-40 

BR820A 

PWC 

390- 37 

BStG0360 

♦ SHWG 

480- 31 

TIID 

TIIF 


BBY17 

♦ FERB 

536- 42 

BLVA480 

♦ TRW 

181 - 52 

BR830A 

PWC 

394- 72 

BStH0420 

SHWG 

446- 39 

BAY41 

SHWG 

269- 48 

BBY18 

♦ FERB 

540- 8 

BLVA483 

♦ TRW 

183- 78 

BR840A 

PWC 

397- 49 

BStH0440 

SHWG 

467- 92 

TIID 

TIIF 


BBY19 

♦ FERB 

544- 80 

BLVA486 

♦ TRW 

184- 12 

BR850A 

PWC 

400- 3 

BStH0455 

SHWG 

477- 5 

BAY42 

SHWG 

273- 61 

BBY20 

♦ FERB 

549- 49 

BLVA489 

♦ TRW 

184- 85 

BR860A 

PWC 

401 - 60 

BStH0460 

SHWG 

480- 74 

TIID 

TIIF 


BBY21 

♦ FERB 

553- 44 

BLVA492 

♦ TRW 

186-181 

BR870A 

PWC 

402- 63 

BStH0520 

SHWG 

446- 40 

BAY43 

SHWG 

276- 36 

BBY22 

♦ FERB 

556- 94 

BLVA495 

♦ TRW 

187- 39 

BR880A 

PWC 

404- 4 

BStH0540 

SHWG 

467- 93 

TIID 

TIIF 


BCD08 

♦ EDI 

403- 63 

BLVA498 

♦ TRW 

187- 54 

BR890A 

PWC 

404- 96 

BStH0560 

SHWG 

480- 75 

BAY44 

♦ ESMF 

250- 43 

BCD10 

♦ EDI 

405- 72 

BLVA1101 

♦ TRW 

189-103 

BR905A 

PWC 

296- 3 

BStH0590 

SHWG 

490-102 

MISI 

SHWG 


BCD 15 

♦ EDI 

408- 34 

BLVA1104 

♦ TRW 

189-105 

BR1005A 

PWC 

296- 37 

BStH051 10 

SHWG 

493- 68 

TIID 

TIIF 


BCD20 

♦ EDI 

410- 11 

BLVA4101 

♦ TRW 

189-104 

BR8100A 

PWC 

406- 34 

BSIL0220 

♦ SHWG 

446-107 

BAY45 

♦ ESMF 

256- 5 

BCD25 

♦ EDI 

411-22 

BLVA4104 

♦ TRW 

189-106 

BRY20 

SHWG 

498- 7 

BStL0240 

♦ SHWG 

469- 12 

MISI 

SHWG 


BCD30 

♦ EDI 

412- 23 

BP 100 

SHWG 

577 - 9 

BRY39 

♦ MULB 

498- 4 

BStL0260 

♦ SHWG 

481 - 25 

TIID 

TIIF 


BCD35 

♦ EDI 

412- 53 

BPX31 

♦ RADF 

579-101 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BStL2420 

SHWG 

446- 85 

BAY46 

SHWG 

258- 79 

BCD40 

♦ EDI 

412-80 

BPX32 

♦ RADF 

579-102 

BRY42 

ITTB 

440- 86 

BStL2440 

SHWG 

468- 83 

TIID 

TIIF 


BCD45 

♦ EDI 

412-102 

BPX33 

♦ RADF 

579-103 

BRY43 

ITTB 

449- 34 

BStL2455 

SHWG 

477- 82 

BAY52 

TIID 

265- 18 

BCD50 

♦ EDI 

413- 5 

BPX34 

♦ TFKG 

597- 92 

BRY44 

ITTB 

457- 30 

BStL2460 

SHWG 

481 - 12 


TIIF 


BCR10A2 

MITJ 

500- 16 

BPX40 

♦ PHIC 

575 - 43 

BRY46 

INTG 

498- 5 

BStL2520 

SHWG 

446- 86 

BAY60 

SHWG 

266- 39 

BCR10A4 

MITJ 

502- 47 

BPX41 

♦ PHIC 

575- 44 

BRY49 

TFKG 

498- 6 

BStL2540 

SHWG 

468- 84 

TIID 

TIIF 


BCR10A6 

MITJ 

503- 12 

BPX42 

♦ PHIC 

575 - 45 

BRY50 

TFKG 

498- 16 

BStL2560 

SHWG 

481 - 13 

BAY63 

SHWG 

270- 78 

BCR10A8 

MITJ 

505- 37 

BPX68 

♦ PHIC 

575 - 46 

BRY51 

TFKG 

498- 21 

BStL2590 

SHWG 

491 - 28 

TIID 

TIIF 


BCR10B2 

MITJ 

500- 17 

BPX69 

♦ PHIC 

575 - 47 

BSA01 

MSDB 

267-107 

BStL25110 

SHWG 

493- 81 

BAY64 

PHIN 

247- 25 

BCR10B4 

MITJ 

502- 48 

BPY10 

♦ MULB 

575- 48 

BSA02 

MSDB 

267- 97 

BStN0220 

♦ SHWG 

447- 53 

TIID 

TIIF 


BCR10B6 

MITJ 

503- 13 


PHIC 


BSA1 1 

MSDB 

267-105 

BStN0240 

♦ SHWG 

469- 92 

BAY66 

APX 

551-68 

BCR10B8 

MITJ 

505- 38 

BPY1 1 

SHWG 

577 - 10 

BSA12 

MSDB 

273- 87 

BStN0260 

♦ SHWG 

481 - 54 

♦ MULB 

PHIC 


BCR10C2 

MITJ 

500- 18 

BPY13 

♦ MULB 

575 - 49 

BSA21 

MSDB 

246- 11 

BStN1520 

SHWG 

447- 57 

PHIN 

RADF 


BCR10C4 

MITJ 

502- 49 

PHIC 

♦ RADF 


BSA31 

MSDB 

270- 81 

BStN1540 

SHWG 

469- 96 


♦ VALG 


BCR10C6 

MITJ 

503- 14 

BPY13A 

♦ MULB 

575- 50 

BSC01 

MSDB 

531 -107 

BStN1560 

SHWG 

481 - 58 

BAY68 

♦ TFKG 

268- 65 

BCR10C8 

MITJ 

505- 39 


♦ RADF 


BSC02 

MSDB 

529- 5 

BStN1590 

SHWG 

491-59 

TIID 

TIIF 


BCR25A4L 

MITJ 

502- 76 

BPY 1 5 

PHIC 

579-104 

BSC03 

MSDB 

527- 14 

BStN2320 

SHWG 

447- 69 

BAY69 

♦ TFKG 

273- 58 

BCR25A4R 

MITJ 

502- 77 

BPY20 

MULB 

599- 7 

BSC04 

MSDB 

528-107 

BStN2340 

SHWG 

470- 9 

TIID 

TIIF 


BCR25A6L 

MITJ 

503- 27 

BPY21 

MULB 

599- 8 

BSC05 

MSDB 

527- 15 

BStN2360 

SHWG 

481-66 

BAY71 

ESMF 

270- 79 

BCR25A6R 

MITJ 

503- 28 

BPY22 

MULB 

599- 9 

BSC 1 1 

MSDB 

531 - 73 

BStN2520 

SHWG 

447-70 

MISI 

SGSI 


BCR25A8L 

MITJ 

505- 70 

BPY43 

SHWG 

577- 11 

BSC 12 

MSDB 

528-101 

BStN2540 

SHWG 

470- 10 

TUB 

TIID 


BCR25A8R 

MITJ 

505 - 71 

BPY44 

SHWG 

577- 12 

BSC 13 

MSDB 

525- 94 

BStN2560 

SHWG 

481 - 67 


TIIF 


BCR25A1OL 

MITJ 

507- 13 

BPY45 

SHWG 

579-105 

BSC 14 

MSDB 

523- 17 

BStN2590 

SHWG 

491-70 

BAY72 

SGSI 

280- 71 

BCR25A1OR 

MITJ 

507- 14 

BPY46 

SHWG 

577- 13 

BSC21 

MSDB 

539- 77 

BStN15110 

SHWG 

494- 8 

TUB 

TIID 


BCR70A4 

MITJ 

502- 94 

BPY47 

SHWG 

577- 14 

BSC22 

MSDB 

534- 29 

BStN25100 

SHWG 

493- 34 


TIIF 


BCR70A8 

MITJ 

505- 88 

BPY48 

SHWG 

577- 15 

BSC23 

MSDB 

531 - 75 

BStN25 1 10 

SHWG 

494- 16 

BAY73 

SGSI 

255- 14 

BCR70A12 

MITJ 

508- 18 

BPY63 

SHWG 

577- 16 

BSC24 

MSDB 

528- 50 

BStP0320 

SHWG 

447-103 

TIID 

TIIF 


BCR70A16 

MITJ 

509- 8 

BPY64 

SHWG 

577- 17 

BSC25 

MSDB 

525- 95 

BStP0340 

SHWG 

470- 59 

BAY74 

SGSI 

270- 80 

BCR70A20 

MITJ 

509- 17 

BPY68 

APX 

575- 51 

BSC26 

MSDB 

523- 18 

BStP0360 

SHWG 

481 - 94 

TIID 

TIIF 


BCR70A24 

MITJ 

509- 26 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BSC51 

MSDB 

544 - 40 

BStP0520 

SHWG 

447-104 

BAY77 

TIID 

267- 2 

BCR150A4 

MITJ 

502- 96 


♦ RADF 


BSC52 

MSDB 

538- 56 

BStP0540 

SHWG 

470- 60 


TIIF 


BCR150A8 

MITJ 

505- 89 

BPY69 

APX 

575- 52 

BSC551 

MSDB 

530- 64 

BStP0560 

SHWG 

481 - 95 

BAY78 

♦ TFKG 

250- 19 

BCR150A12 

MITJ 

508- 19 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BSC552 

MSDB 

530- 65 

BStP0590 

SHWG 

491 - 87 

TIID 

TIIF 


BCR150A16 

MITJ 

509- 9 


♦ RADF 


BSC553 

MSDB 

530- 66 

BStP 1260 

SHWG 

481 - 91 

BAY80 

TIID 

280- 37 

BCR 150A20 

MITJ 

509- 18 

BPY70 

♦ TFKG 

579-106 

BSC554 

MSDB 

530- 67 

BStP05 100 

SHWG 

493- 42 


♦ TIIF 


BCR 150A24 

MITJ 

509- 27 

BPY71 

♦ TFKG 

579-107 

BSC555 

MSDB 

530- 68 

BStP05 110 

SHWG 

494- 30 

BAY86 

TFKG 

248- 67 

BCR300A4 

MITJ 

502- 97 

BPY72 

♦ TFKG 

579-108 

BSC556 

MSDB 

531 - 90 

BSV01 

MSDB 

517- 47 

TIID 

TIIF 


BCR300A8 

MITJ 

505- 91 

BPY77 

APX 

575- 53 

BSC557 

MSDB 

533- 57 

BSV02 

MSDB 

517- 48 

BAY87 

TFKG 

254- 95 

BCR300A12 

MITJ 

508- 21 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BSM01 

MSDB 

510- 97 

BSV1 1 

MSDB 

517- 9 

TIID 

TIIF 


BCR300A16 

MITJ 

509- 11 

BPY78 

♦ TFKG 

597- 93 

BSM02 

MSDB 

510- 98 

BT100A300R 

♦ PHIC 

442- 91 

BAY88 

TFKG 

259- 33 

BCR300A20 

MITJ 

509- 20 

BPY79 

♦ TFKG 

597- 94 

BSM 1 1 

MSDB 

512- 87 

♦ RADF 

VALG 


TIID 

TIIF 


BCR300A24 

MITJ 

509- 29 

BR2 1 

PWC 

299- 53 

BSM12 

MSDB 

512- 88 

BT100A500R 

♦ PHIC 

457- 35 

BAY89 

TFKG 

260- 3 

BD10 

TEC 

581 - 36 

BR22 

PWC 

310- 15 

BSM 13 

MSDB 

512- 89 

♦ RADF 

VALG 


TIID 

TIIF 


BD1A 

TEC 

581 - 37 

BR24 

PWC 

328- 82 

BSM21 

MSDB 

515- 65 

BT101-300R 

♦ MULB 

444- 41 

BAY90 

TFKG 

260- 71 

BD1B 

TEC 

581 - 38 

BR26 

PWC 

346- 26 

BSM31 

MSDB 

516- 37 

♦ PHIC 

RADF 


BAY91 

TFKG 

261 - 21 

BD5A 

TEC 

581 - 39 

BR28 

PWC 

359- 42 

BSM41 

MSDB 

516- 53 


VALG 


BAY92 

TFKG 

287- 31 

BD 100 

UNI 

417- 6 

BR4 1 

PWC 

300- 7 

BSM42 

MSDB 

516- 54 

BT101-500R 

♦ MULB 

458- 85 

BAY93 

♦ TFKG 

265- 64 

BD101 

UNI 

422- 45 

BR42 

PWC 

310- 90 

BSM51 

MSDB 

512- 90 

♦ PHIC 

RADF 


TIID 

TIIF 


BD 102 

UNI 

424- 50 

BR44 

PWC 

329- 60 

BSM61 

MSDB 

512- 91 


VALG 


BAY94 

TIID 

266- 40 

BD402 

GESY 

581 - 40 

BR46 

PWC 

346- 95 

BStB0106 

SHWG 

424- 11 

BT102-300R 

♦ MULB 

444- 42 


TIIF 


BD403 

GESY 

581 - 41 

BR48 

PWC 

359-105 

BStBOl 13 

SHWG 

433- 4 

♦ PHIC 

RADF 


BAY95 

TIID 

270- 9 

BD404 

GESY 

581 - 42 

BR5 1 

PWC 

300- 78 

BStB01 26 

SHWG 

449- 22 


VALG 



TIIF 


BD405 

GESY 

581 - 43 

BR52 

PWC 

311-63 

BStBOl 40 

SHWG 

462- 90 

BT102-500R 

♦ MULB 

458- 86 

BAY96 

APX 

552-103 

BD406 

GESY 

581 - 44 

BR54 

PWC 

330- 45 

BStB0146 

SHWG 

470- 76 

PHIC 

RADF 


♦ MULB 

PHIC 


BD3600 

♦ RAYN 

599- 6 

BR56 

PWC 

347- 75 

BStB0206 

SHWG 

424- 99 


VALG 


RADF 

♦ VALG 


BDW26 

TEC 

498- 77 

BR58 

PWC 

360- 59 

BStB0213 

SHWG 

434- 3 

BT106 

♦ MULB 

470- 62 

BAY97 

SHWG 

266- 41 

BDW32 

TEC 

498- 80 

BR71A 

PWC 

302- 32 

BStB0226 

SHWG 

450- 2 

BT107 

♦ MULB 

457-102 

TIID 

TIIF 


BDW38 

TEC 

498- 82 

BR72A 

PWC 

313- 35 

BStB0240 

SHWG 

463- 19 

BT108 

♦ MULB 

457-103 

BAY98 

SHWG 

281- 5 

BFW50 

♦ SES 

295- 27 

BR74A 

PWC 

332- 22 

BStB0246 

SHWG 

470- 88 

BTB50 

♦ BNT 

294- 14 

TIID 

TIIF 


BFW100 

♦ SES 

1302- 53 

BR76A 

PWC 

349- 43 

BStCOI 06 

SHWG 

425- 6 

BTB100 

♦ BNT 

300-102 

BAY99 

SHWG 

269- 58 

BFW200 

♦ SES 

313- 59 

BR78A 

PWC 

361 -108 

BStCOI 13 

SHWG 

434- 21 

BTB200 

♦ BNT 

311-91 

TIID 

TIIF 


BFW300 

♦ SES 

322-108 

BR81A 

PWC 

302- 93 

BStCOI 26 

SHWG 

450- 18 

BTB400 

♦ BNT 

330- 73 

BB100 

♦ ESMF 

542- 65 

BFW400 

♦ SES 

'332- 45 

BR81B 

PWC 

300- 79 

BStCOI 33 

SHWG 

457- 72 

BTB600 

♦ BNT 

347-100 


MISI 


BFW500 

♦ SES 

341 - 71 

BR81D 

PWC 

301 - 85 

BStCOI 40 

SHWG 

463- 57 

BTB800 

♦ BNT 

360- 82 

BB100GBE 

ESMF 

534-106 

BFW600 

♦ SES 

349- 65 

B.R82A 

PWC 

313-103 

BStCOI 46 

SHWG 

470- 89 

BTB1000 

♦ BNT 

371 - 10 


MISI 


BFW800 

♦ SES 

362- 16 

BR82B 

PWC 

311-64 

BStC0313 

SHWG 

436- 16 

BTB1200 

♦ BNT 

378- 34 

BB100GVE 

ESMF 

533- 97 

BFW1000 

♦ SES 

372- 40 

BR82D 

PWC 

312- 82 

BStC0326 

SHWG 

452- 9 

BTD0105 

TEC 

499- 58 


MISI 


BH4R1 

GELC 

302- 59 

BR84A 

PWC 

332- 95 

BStC0340 

SHWG 

465- 23 

BTD0110 

TEC 

499-106 

BB102/15 

♦ TFKG 

544- 59 

BH4R2 

GELC 

313- 65 

BR84B 

PWC 

330- 46 

BStC0353 

SHWG 

475- 9 

BTD0120 

TEC 

501 -106 

BB102/16 

♦ TFKG 

547- 26 

BH4R3 

GELC 

323- 2 

BR84D 

PWC 

331 - 68 

BStC0366 

SHWG 

482- 41 

BTD0130 

TEC 

503- 1 

BB102/17 

♦ TFKG 

547- 28 

BH4R4 

GELC 

332- 51 

BR86A 

PWC 

350- 2 

BStC0380 

SHWG 

487- 77 

BTD0140 

TEC 

504-103 

BB102/18 

♦ TFKG 

547- 70 

BH4R5 

GELC 

341 - 75 

BR86B 

PWC 

347- 76 

BStC0506 

SHWG 

425- 7 

BTD0150 

TEC 

506- 97 

BB102/19 

♦ TFKG 

548- 28 

BH4R6 

GELC 

349- 71 

BR86D 

PWC 

348- 93 

BStC0513 

SHWG 

434- 22 

BTD0160 

TEC 

507- 91 

BB102/20 

♦ TFKG 

548- 32 

BH200 

EDI 

389- 88 

BR88A 

PWC 

362- 66 

BStC0526 

SHWG 

450- 19 

BTD0205 

TEC 

499- 59 

BB 103 

ESMF 

553- 17 

BH300 

EDI 

394- 28 

BR88B 

PWC 

360- 60 

BStC0533 

SHWG 

457-73 

BTD0210 

TEC 

500- 4 

MISI 

SHWG 


BH400 

EDI 

397- 12 

BR88D 

PWC 

361 - 61 

BStC0540 

SHWG 

463- 58 

BTD0220 

TEC 

502- 10 

BB 104 

SHWG 

555- 88 

BH500 

EDI 

399- 69 

BR91A 

PWC 

303- 67 

BStC0546 

SHWG 

470- 90 

BTD0230 

TEC 

503- 2 

TFKG 

♦ VALG 


BIP7407F 

BUR 

496- 2 

BR92A 

PWC 

314-82 

BStD0313 

SHWG 

436- 35 

BTD0240 

TEC 

505- 5 

BB 105 

♦ MULB 

542- 68 

BIP7407G 

BUR 

496- 1 

BR94A 

PWC 

333- 73 

BStD0320 

SHWG 

445- 48 

BTD0250 

TEC 

506- 98 

BB105A 

APX 

531 -104 

BLVA156 

♦ TRW 

172-115 

BR96A 

PWC 

350- 88 

BStD0326 

SHWG 

452- 27 

BTD0260 

TEC 

507- 92 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BLVA159 

♦ TRW 

173-180 

BR98A 

PWC 

363- 23 

BStD0340 

SHWG 

465- 38 

BTD0305 

TEC 

499- 62 

SHWG 

♦ TFKG 


BLVA162 

♦ TRW 

174-106 

BR 100 

♦ MULB 

498- 78 

BStD0353 

SHWG 

475- 15 

BTD0310 

TEC 

500- 8 


♦ VALG 


BLVA165 

♦ TRW 

176-120 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BStD0366 

SHWG 

482- 44 

BTD0320 

TEC 

502- 23 

BB105B 

APX 

531 - 54 

BLVA168 

♦ TRW 

176-213 


♦ VALG 


BStD0380 

SHWG 

487- 80 

BTD0330 

TEC 

503- 5 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BLVA171 

♦ TRW 

179- 6 

BR101A 

PWC 

303-108 

BStE0240 

SHWG 

466- 22 

BTD0340 

TEC 

505- 16 

SHWG 

♦ TFKG 


BLVA174 

♦ TRW 

179-20 

BR102A 

PWC 

315- 19 

BStE0260 

SHWG 

479-102 

BTD0350 

TEC 

506-101 


♦ VALG 


BLVA177 

♦ TRW 

181-39 

BR104A 

PWC 

334- 19 

BStE0280 

SHWG 

487- 98 

BTD0360 

TEC 

507- 95 

BB105G 

APX 

531 - 74 

BLVA180 

♦ TRW 

181 - 51 

BR106A 

PWC 

351 - 32 

BStF0420 

SHWG 

445- 50 

BTM50 

♦ BNT 

294- 15 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BLVA183 

♦ TRW 

183- 77 

BR108A 

PWC 

363- 76 

BStF0440 

SHWG 

466- 45 

BTM100 

♦ BNT 

300-103 

cont next col 



BLVA186 

♦ TRW 

184- 11 

BR205 

PWC 

293- 22 

BStF0455 

SHWG 

475- 97 

BTM200 

♦ BNT 

311-92 


♦ ■Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 





■filaa? 

iaEimnisi 

mi ■ 11 

MFRS 

Pa&Line 





MFRS 

Pa&Line 

BTM400 

♦ BNT 

330- 74 

BTX 18-300 

♦ MULB 

448- 10 

BTX47/1000R 

♦ MULB 

4)9- 72 

BTX70S200 

TAGS 

435-165 

BTXJ32-800R 

♦ MULB 

475- 71 

BTM600 

♦ BNT 

347-101 

♦ PHIC 

VALG 


♦ PHIC 

RADF 


BTX70S400 

TAGS 

451-100 

♦ PHIC 

RADF 


BTM800 

♦ BNT 

360- 83 

BTX 18-400 

♦ MULB 

449- 19 


♦ VALG 


BTX70S500 

TAGS 

458- 88 


VALG 


BTM1000 

♦ BNT 

371 - 11 


♦ PHIC 


BTX47/1200R 

♦ MULB 

485- 87 

BTX70S600 

TAGS 

465- 5 

BTX92-800R 

♦ MULB 

475- 16 

BTM1200 

♦ BNT 

378- 35 

BTX 18-500 

♦ MULB 

457 - 27 

♦ PHIC 

RADF 


BTX70S800 

TAGS 

474-101 

♦ PHIC 

RADF 


BTR0205 

TEC 

499- 60 


♦ PHIC 



♦ VALG 


BTX70S1000 

TAGS 

482- 35 


♦ VALG 


BTR0210 

TEC 

500- 5 

BTX30-100 

♦ MULB 

424 - 28 

BTX47/1400R 

♦ MULB 

490- 56 

BTX71-100 

TAGS 

425- 86 

BTX92-900R 

♦ MULB 

479- 78 

BTR0220 

TEC 

502- 11 


♦ TAGS 


♦ PHIC 

RADF 


BTX7 1-200 

TAGS 

434-109 

RADF 

♦ VALG 


BTR0230 

TEC 

503- 3 

BTX30-200 

♦ MULB 

433- 29 


♦ VALG 


BTX7 1-400 

TAGS 

450-105 

BTX92-1000R 

♦ MULB 

482- 45 

BTR0240 

TEC 

505- 6 


♦ TAGS 


BTX48/1000R 

♦ MULB 

479- 77 

BTX7 1-500 

TAGS 

458- 10 

♦ PHIC 

RADF 


BTR0250 

TEC 

506- 99 

BTX30-300 

♦ MULB 

442- 81 

♦ PHIC 

RADF 


BTX7 1-600 

TAGS 

464- 16 


♦ VALG 


BTR0260 

TEC 

507- 93 


♦ TAGS 



VALG 


BTX7 1-800 

TAGS 

474- 60 

BTX92-1 100R 

♦ MULB 

485- 93 

BTR0305 

TEC 

499- 63 

BTX30-400 

♦ MULB 

449- 41 

BTX48/1200R 

♦ MULB 

485- 92 

BTX7 1-1000 

TAGS 

482- 18 

RADF 

♦ VALG 


BTR0310 

TEC 

500- 9 


♦ TAGS 


♦ PHIC 

RADF 


BTX71S100 

TAGS 

425- 87 

BTX92-1 200R 

♦ MULB 

487- 81 1 

BTR0320 

TEC 

502- 24 

BTX30-500 

♦ MULB 

457 - 31 


VALG 


BTX71S200 

TAGS 

434-1 10 

♦ PHIC 

RADF 


BTR0330 

TEC 

503- 6 


♦ TAGS 


BTX48/1400R 

♦ MULB 

490- 60 

BTX71S400 

TAGS 

450-106 


♦ VALG 


BTR0340 

TEC 

505- 17 

BTX31-100 

TAGS 

425- 84 

♦ PHIC 

RADF 


BTX71S500 

TAGS 

458 - 1 1 

BTX94-100 

♦ MULB 

500- 32 

BTR0350 

TEC 

506-102 

BTX3 1-200 

TAGS 

434-107 


VALG 


BTX71S600 

TAGS 

464- 17 


VALG 


BTR0360 

TEC 

507- 96 

BTX31-400 

TAGS 

450-103 

BTX49-600R 

♦ MULB 

466- 99 

BTX71S800 

TAGS 

474- 61 

BTX94-200 

♦ MULB 

502- 79 

BTR0405 

TEC 

499- 66 

BTX3 1-500 

TAGS 

458- 8 

♦ PHIC 

RADF 


BTX71S1000 

TAGS 

482- 19 


VALG 


BTR0410 

TEC 

500- 19 

BTX31-600 

TAGS 

464- 14 

BTX49-700R 

♦ MULB 

471 - 95 

BTX72-100 

TAGS 

426- 37 

BTX94-300 

♦ MULB 

503- 30 

BTR0420 

TEC 

502- 50 

BTX3 1-800 

TAGS 

474- 58 

♦ PHIC 

RADF 


BTX72-200 

TAGS 

435- 69 


VALG 


BTR0430 

TEC 

503- 15 

BTX31-1000 

TAGS 

482- 16 

BTX49-800R 

♦ MULB 

476- 30 

BTX72-400 

TAGS 

451 - 66 

BTX94-400 

♦ MULB 

505- 73 

BTR0440 

TEC 

505- 40 

BTX31S100 

TAGS 

425 - 85 

♦ PHIC 

RADF 


BTX72-500 

TAGS 

458- 53 

♦ PHIC 

VALG 


BTR0450 

TEC 

506-108 

BTX31S200 

TAGS 

434-108 

BTX49-900R 

♦ MULB 

480- 32 

BTX72-600 

TAGS 

464- 79 

BTX94-500 

♦ MULB 

507- 16 

BTR0460 

TEC 

507-102 

BTX31S400 

TAGS 

450-104 


RADF 


BTX72-800 

TAGS 

474- 92 

♦ PHIC 

VALG 


BTS0205 

TEC 

499- 61 

BTX31S500 

TAGS 

458 - 9 

BTX49-1000R 

♦ MULB 

483- 16 

BTX72-1000 

TAGS 

482- 28 

BTX94-600 

♦ MULB 

508- 10 

BTS0210 

TEC 

500- 6 

BTX31S600 

TAGS 

464- 15 

♦ PHIC 

RADF 


BTX72S100 

TAGS 

426- 38 

♦ PHIC 

VALG 


BTS0220 

TEC 

502- 12 

BTX31S800 

TAGS 

474- 59 


VALG 


BTX72S200 

TAGS 

435- 70 

BTX94-700 

♦ MULB 

508- 68 

BTS0230 

TEC 

503- 4 

BTX31S1000 

TAGS 

482- 17 

BTX49-1 10OR 

♦ MULB 

486- 26 

BTX72S400 

TAGS 

451 - 67 

♦ PHIC 

VALG 


BTS0240 

TEC 

505- 7 

BTX32-100 

TAGS 

426- 35 


RADF 


BTX72S500 

TAGS 

458- 54 

BTX94-800 

♦ MULB 

509- 7 

BTS0250 

TEC 

506-100 

BTX32-200 

TAGS 

435- 67 

BTX49-1200R 

♦ MULB 

488- 32 

BTX72S600 

TAGS 

464- 80 

♦ PHIC 

VALG 


BTS0260 

TEC 

507- 94 

BTX32-400 

TAGS 

451 - 64 

♦ PHIC 

RADF 


BTX72S800 

TAGS 

474 - 93 

BTX94-1000 

♦ PHIC 

509- 16 

BTS0305 

TEC 

499- 64 

BTX32-500 

TAGS 

458- 51 


VALG 


BTX72S1000 

TAGS 

482- 29 

BTX94-1200 

♦ PHIC 

509- 25 

BTS0310 

TEC 

500- 10 

BTX32-600 

TAGS 

464- 77 

BTX49-1400R 

♦ MULB 

490- 82 

BTX73-100 

♦ TAGS 

427- 54 

BTY34-100R 

♦ MULB 

425- 61 

BTS0320 

TEC 

502- 25 

BTX32-800 

TAGS 

474- 90 

PHIC 

VALG 


BTX73-200 

♦ TAGS 

436- 94 

BTY34-200R 

♦ MULB 

434- 79 

BTS0330 

TEC 

503- 7 

BTX32-1000 

TAGS 

482- 26 

BTX50-600R 

♦ MULB 

467- 16 

BTX73-400 

♦ TAGS 

452- 90 

BTY34-300R 

♦ MULB 

443- 61 

BTS0340 

TEC 

505- 18 

BTX32S100 

TAGS 

426- 36 

♦ PHIC 

RADF 


BTX73-500 

♦ TAGS 

459- 51 

BTY34-400R 

♦ MULB 

450- 75 

BTS0350 

TEC 

506-103 

BTX32S200 

TAGS 

435 - 68 

BTX50-700R 

♦ MULB 

471 -109 

BTX73-600 

♦ TAGS 

465-103 

BTY79 

RADF 

430- 76 

BTS0360 

TEC 

507- 97 

BTX32S400 

TAGS 

451 - 65 

♦ PHIC 

RADF 


BTX73-800 

♦ TAGS 

475- 65 


VALG 


BTS0405 

TEC 

499- 67 

BTX32S500 

TAGS 

458- 52 

BTX50-800R 

♦ MULB 

476- 47 

BTX73-1000 

♦ TAGS 

482- 63 

BTY79-100R 

MULB 

425- 60 

BTS0410 

TEC 

500- 20 

BTX32S600 

TAGS 

464- 78 

♦ PHIC 

RADF 


BTX73S100 

♦ TAGS 

427- 55 

PHIC 

♦ VALG 


BTS0420 

TEC 

502- 51 

BTX32S800 

TAGS 

474- 91 

BTX50-900R 

♦ MULB 

480- 45 

BTX73S200 

♦ TAGS 

436- 95 

BTY79-150R 

MULB 

430- 83 

BTS0430 

TEC 

503- 16 

BTX32S1000 

TAGS 

482- 27 


RADF 


BTX73S400 

♦ TAGS 

452- 91 

BTY79-200R 

MULB 

434- 78 

BTS0440 

TEC 

505- 41 

BTX33-100 

TAGS 

427- 15 

BTX50-1000R 

♦ MULB 

483- 30 

BTX73S500 

♦ TAGS 

459- 52 

PHIC 

♦ VALG 


BTS0450 

TEC 

506-109 

BTX33-200 

TAGS 

436- 55 

♦ PHIC 

RADF 


BTX73S600 

♦ TAGS 

465-104 

BTY79-250R 

MULB 

440-103 

BTS0460 

TEC 

507-103 

BTX33-400 

TAGS 

452- 49 

BTX50-1 100R 

♦ MULB 

486- 37 

BTX73S800 

♦ TAGS 

475- 66 

BTY79-300R 

MULB 

443- 60 

BTS0505 

TEC 

499- 76 

BTX33-500 

TAGS 

459- 17 


RADF 


BTX73S1000 

♦ TAGS 

482- 64 


♦ PHIC 


BTS0510 

TEC 

500- 29 

BTX33-600 

TAGS 

465 - 56 

BTX50-1200R 

♦ MULB 

488- 43 

BTX74-100 

TAGS 

426- 72 

BTY79-400R 

♦ MULB 

450- 60 

BTS0520 

TEC 

502- 70 

BTX33-800 

TAGS 

475 - 30 

♦ PHIC 

RADF 


BTX74-200 

TAGS 

435-106 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BTS0530 

TEC 

503- 25 

BTX33-1000 

TAGS 

482- 52 

BTX5 1-500R 

♦ MULB 

460- 72 

BTX74-400 

TAGS 

451-101 

BTY79-500R 

MULB 

457- 99 

BTS0540 

TEC 

505- 62 

BTX33S100 

TAGS 

427- 16 

BTX5 1-600R 

♦ MULB 

467- 80 

BTX74-500 

TAGS 

458- 89 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BTS0550 

TEC 

507- 10 

BTX33S200 

TAGS 

436- 56 

BTX5 1-700R 

♦ MULB 

472- 26 

BTX74-600 

TAGS 

465 - 6 


♦ VALG 


BTS0560 

TEC 

508- 6 

BTX33S400 

TAGS 

452- 50 

BTX5 1-800R 

♦ MULB 

476-106 

BTX74-800 

TAGS 

474-102 

BTY79-600R 

MULB 

463-108 

BTS3500 

♦ BNT 

250- 73 

BTX33S500 

TAGS 

459- 18 

BTX64/100R 

♦ MULB 

425-103 

BTX74-1000 

TAGS 

482- 36 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BTS3600 

♦ BNT 

247- 82 

BTX33S600 

TAGS 

465- 57 


PHIC 


BTX74S100 

TAGS 

426- 73 


♦ VALG 


BTU0305 

TEC 

499- 65 

BTX33S800 

TAGS 

475 - 31 

BTX64/200R 

♦ MULB 

435- 23 

BTX74S200 

TAGS 

435-107 

BTY79-700R 

MULB 

470- 92 

BTU0310 

TEC 

500- 11 

BTX33S1000 

TAGS 

482- 53 


PHIC 


BTX74S400 

TAGS 

451-102 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BTU0320 

TEC 

502- 26 

BTX35/500R 

MULB 

462- 73 

BTX64/300R 

♦ MULB 

443- 95 

BTX74S500 

TAGS 

458- 90 


♦ VALG 


BTU0330 

TEC 

503- 8 

♦ PHIC 

RADF 



PHIC 


BTX74S600 

TAGS 

465- 7 

BTY79-800R 

MULB 

474- 50 

BTU0340 

TEC 

505- 19 


♦ VALG 


BTX64/400R 

♦ MULB 

451 - 22 

BTX74S800 

TAGS 

474-103 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BTU0350 

TEC 

506-104 

BTX35/600R 

MULB 

470- 67 


PHIC 


BTX74S1000 

TAGS 

482- 37 


♦ VALG 


BTU0360 

TEC 

507- 98 

♦ PHIC 

RADF 


BTX64/500R 

♦ MULB 

458- 22 

BTX75-100R 

♦ MULB 

425-104 

BTY79-900R 

MULB 

479- 67 

BTU0405 

TEC 

499- 68 


♦ VALG 



PHIC 


BTX75-200R 

♦ MULB 

435- 24 

BTY79-1000R 

MULB 

482- 14 

BTU0410 

TEC 

500- 21 

BTX35/700R 

MULB 

473- 87 

BTX64/600R 

♦ MULB 

464- 36 

BTX75-300R 

♦ MULB 

443- 96 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BTU0420 

TEC 

502- 52 

♦ PHIC 

RADF 



PHIC 


BTX75-400R 

♦ MULB 

451- 23 


VALG 


BTU0430 

TEC 

503- 17 


♦ VALG 


BTX65/1OOR 

♦ MULB 

426- 46 

BTX76-1 OOR 

♦ MULB 

426- 54 

BTY80 

PHIN 

440-100 

BTU0440 

TEC 

505- 42 

BTX35/800R 

MULB 

479- 63 

BTX65/200R 

♦ MULB 

435- 82 

BTX76-200R 

♦ MULB 

435- 90 

BTY81 

PHIN 

450- 1 

BTU0450 

TEC 

506-110 

♦ PHIC 

RADF 


BTX65/300R 

♦ MULB 

444- 25 

BTX76-300R 

♦ MULB 

444- 33 

BTY84 

VALG 

426- 2 

BTU0460 

TEC 

507-104 


♦ VALG 


BTX65/400R 

♦ MULB 

451 - 77 

BTX76-400R 

♦ MULB 

451 - 85 

BTY85 

VALG 

435- 33 

BTU0505 

TEC 

499- 77 

BTX36/500R 

♦ MULB 

462- 74 

BTX65/500R 

♦ MULB 

458- 66 

BTX81-100R 

♦ MULB 

427- 26 

BTY86 

VALG 

443-101 

BTU0510 

TEC 

500- 30 

♦ PHIC 

RADF 


BTX65/600R 

♦ MULB 

464- 94 

PHIC 

RADF 


BTY87 

RADF 

451- 32 

BTU0520 

TEC 

502- 71 


♦ VALG 


BTX66/100R 

♦ MULB 

427- 75 


VALG 



VALG 


BTU0530 

TEC 

503- 26 

BTX36/600R 

♦ MULB 

470- 68 


PHIC 


BTX8 1-200R 

♦ MULB 

436- 66 

BTY87/100R 

♦ MULB 

426- 65 

BTU0540 

TEC 

505- 63 

♦ PHIC 

RADF 


BTX66/200R 

♦ MULB 

437- 6 

PHIC 

RADF 


PHIC 

RADF 


BTU0550 

TEC 

507- 11 


♦ VALG 



PHIC 



VALG 



♦ VALG 


BTU0560 

TEC 

508- 7 

BTX36/700R 

♦ MULB 

473- 88 

BTX66/300R 

♦ MULB 

445- 17 

BTX81-300R 

♦ MULB 

444- 91 

BTY87/1 50R, 

♦ MULB 

430- 98 

BTU0605 

TEC 

499- 78 

♦ PHIC 

RADF 



PHIC 


PHIC 

RADF 


BTY87/200R 

♦ MULB 

435- 99 

BTU0610 

TEC 

500- 31 


♦ VALG 


BTX66/400R 

♦ MULB 

453- 5 

BTX8 1-400R 

♦ MULB 

452- 60 

PHIC 

RADF 


BTU0620 

TEC 

502- 78 

BTX36/800R 

♦ MULB 

479- 64 


PHIC 


♦ PHIC 

RADF 



♦ VALG 


BTU0630 

TEC 

503- 29 

♦ PHIC 

RADF 


BTX66/500R 

♦ MULB 

459- 69 


VALG 


BTY87/250R 

♦ MULB 

441- 7 

BTU0640 

TEC 

505- 72 


♦ VALG 



PHIC 


BTX8 1-500R 

♦ MULB 

459- 32 

BTY87/300R 

♦ MULB 

444- 40 

BTU0650 

TEC 

507- 15 

BTX37/500R 

MULB 

460- 47 

BTX66/600R 

♦ MULB 

466- 11 

♦ PHIC 

RADF 


PHIC 

RADF 


BTU0660 

TEC 

508- 9 

♦ PHIC 

RADF 



PHIC 



VALG 


BTY87/400R 

♦ MULB 

451 - 96 

BTV0405 

TEC 

499- 69 


♦ VALG 


BTX67/1OOR 

♦ MULB 

428- 17 

BTX8 1-600R 

♦ MULB 

465- 71 

♦ PHIC 

PHIN 


BTV0410 

TEC 

500- 22 

BTX37/600R 

MULB 

467- 36 


PHIC 


♦ PHIC 

RADF 


RADF 

♦ VALG 


BTV0420 

TEC 

502- 53 

♦ PHIC 

RADF 


BTX67/200R 

♦ MULB 

437- 78 


VALG 


BTY87/500R 

♦ MULB 

458- 82 

BTV0430 

TEC 

503- 18 


♦ VALG 



PHIC 


BTX8 1-700R 

♦ MULB 

471-29 

♦ PHIC 

PHIN 


BTV0440 

TEC 

505- 43 

BTX37/700R 

MULB 

472- 8 

BTX67/300R 

♦ MULB 

445- 88 

♦ PHIC 

RADF 


RADF 

♦ VALG 


BTV0460 

TEC 

507-105 

♦ PHIC 

RADF 



PHIC 



VALG 


BTY87/600R 

♦ MULB 

465- 1 

BTX12/100R 

PHIN 

427- 8 


♦ VALG 


BTX67/400R 

♦ MULB 

453- 84 

BTX8 1-800R 

♦ MULB 

475- 37 

♦ PHIC 

PHIN 


BTX12/200R 

PHIN 

436- 48 

BTX37/800R 

MULB 

476- 68 


PHIC 


♦ PHIC 

RADF 


RADF 

♦ VALG 


BTX12/300R 

PHIN 

444- 77 

♦ PHIC 

RADF 


BTX67/500R 

♦ MULB 

460- 21 


VALG 


BTY87/700R 

♦ MULB 

471- 9 

BTX12/400R 

PHIN 

452- 42 


♦ VALG 



PHIC 


BTX82-1 OOR 

♦ MULB 

427- 68 

♦ PHIC 

PHIN 


BTX12/450R 

PHIN 

456- 83 

BTX38/500R 

MULB 

460- 75 

BTX67/600R 

♦ MULB 

466-100 

PHIC 

RADF 


RADF 

♦ VALG 


BTX12/500R 

PHIN 

459- 10 

♦ PHIC 

RADF 



PHIC 



VALG 


BTY87/800R 

♦ MULB 

474- 97 

BTX12/600R 

PHIN 

465- 50 


♦ VALG 


BTX68-500R 

♦ MULB 

462- 69 

BTX82-200R 

♦ MULB 

436-109 

♦ PHIC 

RADF 


BTX13/100R 

PHIN 

427- 69 

BTX38/600R 

♦ PHIC 

467- 3 

♦ PHIC 

RADF 


PHIC 

RADF 



♦ VALG 



♦ VALG 



VALG 


BTX68-600R 

♦ MULB 

470- 66 


VALG 


BTY88 

VALG 

426- 84 

BTX13/200R 

PHIN 

436-1 10 

BTX38/700R 

MULB 

472- 29 

♦ PHIC 

RADF 


BTX82-300R 

♦ MULB 

445- 11 

BTY89 

VALG 

436- 10 


♦ VALG 


♦ PHIC 

RADF 


BTX68-700R 

♦ MULB 

473- 86 

PHIC 

RADF 


BTY90 

VALG 

444- 43 

BTX13/300R 

PHIN 

445- 12 


♦ VALG 


♦ PHIC 

RADF 


BTX82-400R 

♦ MULB 

452-106 

BTY91 

RADF 

452- 3 

BTX13/400R 

PHIN 

452-109 

BTX38/800R 

MULB 

476-109 

BTX68-800R 

♦ MULB 

479- 62 

♦ PHIC 

RADF 



VALG 



♦ VALG 


♦ PHIC 

RADF 


♦ PHIC 

RADF 



VALG 


BTY91/100R 

♦ MULB 

426-105 

BTX13/500R 

PHIN 

459- 64 


♦ VALG 


BTX68-1OOOR 

♦ MULB 

482- 15 

BTX82-500R 

♦ MULB 

459- 61 

PHIC 

♦ RADF 



♦ VALG 


BTX41-800R 

♦ PHIC 

478- 54 


♦ PHIC 


♦ PHIC 

RADF 



♦ VALG 


BTX13/600R 

PHIN 

466- 5 

BTX4 1-1000R 

♦ PHIC 

484- 99 

BTX70-100 

TAGS 

426- 70 


VALG 


BTY91/150R 

♦ MULB 

430-102 


♦ VALG 


BTX41-1200R 

♦ PHIC 

489- 76 

BTX70-200 

TAGS 

435-104 

BTX82-600R 

♦ MULB 

466- 2 

BTY91/200R 

♦ MULB 

436- 33 

BTX13/700R 

PHIN 

471 - 48 

BTX41-1400R 

♦ PHIC 

492- 68 

BTX70-400 

TAGS 

451 - 99 

♦ PHIC 

RADF 


PHIC 

♦ RADF 


BTX 18-100 

♦ MULB 

429- 90 

BTX4 1-1600R 

♦ PHIC 

493-106 

BTX70-500 

TAGS 

458- 87 


VALG 



♦ VALG 


♦ PHIC 

VALG 


BTX41/200R 

♦ VALG 

439- 96 

BTX70-600 

TAGS 

465- 4 

BTX82-700R 

♦ MULB 

471-45 

BTY91/250R 

♦ MULB 

441- 13 

BTX 18-200 

♦ MULB 

440- 32 

BTX41/1800R 

♦ VALG 

494- 72 

BTX70-800 

TAGS 

474-100 

♦ PHIC 

RADF 


BTY91/300R 

♦ MULB 

444- 64 

♦ PHIC 

VALG 


BTX46/200R 

♦ VALG 

439- 65 

BTX70-1000 

TAGS 

482- 34 


VALG 


PHIC 

♦ RADF 





BTX46/1800R 

♦ VALG 

494- 61 

BTX70S100 

TAGS 

426- 71 








♦ : Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 


99 


D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


99 






















1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

BTY91/400R 

♦ MULB 

452 * 25 

BY1O50 

BRA 

331-26 

BY222 

BRA 

352 - 80 

BY728 

BRA 

3W-ioT 

BYX22-200 

♦ MULB 

315-95 

♦ PHIC 

PHIN 


BY106 

BRA 

340- 94 

BY223 

BRA 

313- 89 

BY729 

BRA 

363- 58 

BYX22-400 

♦ MULB 

330- 57 

♦ RADF 

♦ VALG 


BY107 

BRA 

348- 47 

BY224 

BRA 

323- 19 

BY801 

BRA 

296- 70 

BYX22-600 

♦ MULB 

348-104 

BTY91/500R 

♦ MULB 

458-106 

BY108 

BRA 

355- 92 

BY225 

BRA 

332- 82 

BY802 

BRA 

304- 46 


♦ PHIC 


♦ PHIC 

PHIN 


BY 109 

BRA 

361 - 21. 

BY226 

BRA 

341 - 94 

BY803 

BRA 

315- 75 

BYX22-800 

♦ MULB 

361 - 70 

♦ RADF 

♦ VALG 


BY 11 1 

BRA 

294- 54 

BY227 

BRA 

349- 97 

BY804 

BRA 

324- 62 

BYX22-1200 

♦ PHIC 

378- 62 

BTY91/600R 

♦ MULB 

465- 36 

BY112A 

BRA 

301 - 48 

BY228 

BRA 

356- 51 

BY805 

BRA 

334- 82 

BYX23/400 

♦ PHIC 

336-108 

♦ PHIC 

PHIN 


BY113A 

BRA 

312- 47 

BY229 

BRA 

362- 51 

BY806 

BRA 

343- 10 

RADF 

VALG 


♦ RADF 

♦ VALG 


BY114A 

BRA 

322- 15 

BY301 

BRA 

295- 49 

BY807 

BRA 

351-90 

BYX23/600 

♦ PHIC 

353- 71 

BTY91/700R 

♦ MULB 

471 - 16 

BY1140 

AEIL 

338- 43 

BY302 

BRA 

302- 81 

BY808 

BRA 

357- 24 

RADF 

VALG 


♦ PHIC 

PHIN 


BELI 

♦ MULB 


BY303 

BRA 

313-90 

BY809 

BRA 

364- 20 

BYX23/800 

♦ PHIC 

365- 80 

RADF 

♦ VALG 


PHIC 

PHIN 


BY304 

BRA 

323- 20 

BY8 1 1 

BRA 

296- 71 


RADF 


BTY91/800R 

♦ MULB 

475- 13 

BY115 

BRA 

331-27 

BY305 

BRA 

332- 83 

BY812 

BRA 

304- 47 

BYX23/1000 

♦ PHIC 

375- 18 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BY116 

BRA 

340- 95 

BY306 

BRA 

341 - 95 

BY813 

BRA 

315- 76 

RADF 

VALG 



♦ VALG 


BY117 

BRA 

348- 48 

BY307 

BRA 

349- 98 

BY814 

BRA 

324- 63 

BYX25/600 

♦ MULB 

352- 29 

BTY95 

RADF 

454- 14 

BY118A 

BRA 

355- 93 

BY308 

BRA 

356- 52 

BY815 

BRA 

334- 83 

♦ PHIC 

RADF 


BTY95-400R 

VALG 

453- 63 

BY1180 

APX 

323- 82 

BY309 

BRA 

362- 52 

BY816 

BRA 

343- 11 


♦ VALG 


BTY95/100R 

MULB 

428- 3 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BY3 1 1 

BRA 

295- 50 

BY817 

BRA 

351 - 91 

BYX25/800 

♦ MULB 

364- 56 

PHIC 

PHIN 


PHIN 

♦ RADF 


BY312 

BRA 

302- 82 

BY818 

BRA 

357- 25 

♦ PHIC 

RADF 


♦ RADF 

♦ VALG 



♦ VALG 


BY313 

BRA 

313- 91 

BY819 

BRA 

364- 21 


♦ VALG 


BTY95/150R 

MULB 

431 - 20 

BY119 

BRA 

361 - 22 

BY314 

BRA 

323- 21 

BY821 

BRA 

296- 72 

BYX25/1000 

♦ MULB 

374- 28 

BTY95/200R 

MULB 

437- 60 

BY121 

BRA 

294- 55 

BY315 

BRA 

332- 84 

BY822 

BRA 

304- 48 

♦ PHIC 

RADF 


PHIC 

PHIN 


BY 122 

BRA 

307- 27 

BY316 

BRA 

341 - 96 

BY823 

BRA 

315- 77 


♦ VALG 


♦ RADF 

♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BY317 

BRA 

349- 99 

BY824 

BRA 

324- 64 

BYX26-60 

♦ MULB 

298- 36 

BTY95/250R 

MULB 

441 - 40 

BY 123 

BRA 

312- 48 

BY318 

BRA 

356- 53 

BY825 

BRA 

'334- 84 

BYX26-1 50 

♦ MULB 

307- 60 

BTY95/300R 

MULB 

445- 63 


♦ PHIC 


BY319 

BRA 

362- 53 

BY826 

BRA 

343- 12 

BYX27/400 

♦ PHIC 

337- 48 

PHIC 

PHIN 


BY124A 

AEIL 

293- 18 

BY321 

BRA 

295- 51 

BY827 

BRA 

351 - 92 

RADF 

VALG 


♦ RADF 

♦ VALG 


BY1240 

BRA 

322- 16 

BY322 

BRA 

302- 83 

BY828 

BRA 

357- 26 

BYX27/600 

♦ PHIC 

353-1 10 

BTY95/400R 

MULB 

453- 66 

BY 125A 

AEIL 

310- 9 

BY323 

BRA 

313- 92 

BY829 

BRA 

364- 22 

RADF 

VALG 


PHIC 

PHIN 


BY1250 

BRA 

331 - 28 

BY324 

BRA 

323- 22 

BY 1001 

BRA 

367- 12 

BYX27/800 

♦ PHIC 

366- 6 

RADF 

♦ VALG 


BY 126 

APX 

340- 96 

BY325 

BRA 

332- 85 

BY 1002 

BRA 

371 - 56 


RADF 


BTY95/500R 

MULB 

460- 2 

BELI 

BRA 


BY326 

BRA 

341 - 97 

BY 1101 

BRA 

367- 13 

BYX27/1000 

♦ PHIC 

375- 49 

♦ PHIC 

PHIN 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BY327 

BRA 

349-100 

BY 1102 

BRA 

371- 57 

RADF 

VALG 


♦ RADF 

VALG 



RADF 


BY328 

BRA 

356- 54 

BY 1201 

BRA 

367- 14 

BYX28/200AB 

VALG 

316- 19 

BTY95/600R 

MULB 

466- 74 

BY126/50 

MINA 

294- 68 

BY329 

BRA 

362- 54 

BY1202 

BRA 

371 - 58 

BYX28/400AB 

VALG 

335- 23 

♦ PHIC 

PHIN 


BY 126/100 

MINA 

301 - 10 

BY401 

BRA 

296- 15 

BY2001 

BRA 

367- 33 

BYX29/100000^MULB 

413- 23 

♦ RADF 

VALG 


BY 126/200 

MINA 

312- 7 

BY402 

BRA 

303-81 

BY2002 

BRA 

372- 62 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BTY95/700R 

MULB 

471-80 

BY126/300 

MINA 

321 -103 

BY403 

BRA 

314-101 

BY2101 

BRA 

367- 34 


♦ VALG 


♦ PHIC 

PHIN 


BY 126/400 

MINA 

330- 97 

BY404 

BRA 

324- 4 

BY2102 

BRA 

372- 63 

BYX29/125000^MULB 

413- 35 

♦ RADF 

VALG 


BY 127A 

♦ VALG 

360-106 

BY405 

BRA 

333-100 

BY2201 

BRA 

367- 35 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BTY95/800R 

MULB 

476- 15 

BY 1270 

APX 

348- 49 

BY406 

BRA 

342- 65 

BY2202 

BRA 

372- 64 

BYX29/150000^MULB 

413- 39 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BELI 

BRA 


BY407 

BRA 

351 - 6 

BY3001 

BRA 

367- 36 

♦ PHIC 

♦ RADF 



VALG 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BY408 

BRA 

356-100 

BY3002 

BRA 

372- 65 


♦ VALG 


BTY99 

RADF 

454- 66 


RADF 


BY409 

BRA 

363- 53 

BY3101 

BRA 

367- 37 

BYX29/75000 

♦ MULB 

413- 17 

BTY99/100R 

MULB 

428- 28 

BY127/500 

MINA 

340- 77 

BY4 1 1 

BRA 

296- 16 

BY3102 

BRA 

372- 66 

♦ PHIC 

♦ RADF 


PHIC 

PHIN 


BY127/600 

MINA 

348- 16 

BY412 

BRA 

303- 82 

BY3201 

BRA 

367- 38 


♦ VALG 


RADF 

♦ VALG 


BY 127/700 

MINA 

355 - 87 

BY413 

BRA 

314-102 

BY3202 

BRA 

372- 67 

BYX30/200 

♦ MULB 

283- 18 

BTY99/150R 

MULB 

431 - 34 

BY127/800 

MINA 

360-107 

BY414 

BRA 

324- 5 

BY4001 

BRA 

367- 69 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BTY99/200R 

MULB 

437- 92 

BY 1 28 

BRA 

355- 94 

BY415 

BRA 

333-101 

BY4002 

BRA 

373- 41 


♦ VALG 


PHIC 

PHIN 


BY 1 29 

BRA 

361 - 23 

BY416 

BRA 

342- 66 

BY4101 

BRA 

367- 70 

BYX30/300 

♦ MULB 

284- 57 

RADF 

♦ VALG 


BY 130 

AEIL 

338- 44 

BY417 

BRA 

351- 7 

BY4102 

BRA 

373- 42 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BTY99/250R 

MULB 

441 - 55 

BY 133 

INTG 

381 - 34 

BY418 

BRA 

356-101 

BY4201 

BRA 

367- 71 


♦ VALG 


BTY99/300R 

MULB 

445-106 

BY134 

INTG 

347-102 

BY419 

BRA 

363- 54 

BY4202 

BRA 

373- 43 

BYX30/400 

♦ MULB 

285- 78 

PHIC 

PHIN 


BY 135 

INTG 

307- 82 

BY421 

BRA 

296- 17 

BY5001 

BRA 

367- 94 

♦ PHIC 

♦ RADF 


RADF 

VALG 


BY 139 

AEIL 

338- 40 

BY422 

BRA 

303- 83 

BY5002 

BRA 

373-102 


♦ VALG 


BTY99/400R 

MULB 

453-105 

BY 140 

APX 

407-1 10 

BY423 

BRA 

314-103 

BY5101 

BRA 

367- 95 

BYX30/500 

♦ MULB 

286- 51 

PHIC 

PHIN 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BY424 

BRA 

324- 6 

BY5102 

BRA 

373-103 

♦ PHIC 

♦ RADF 


RADF 

♦ VALG 


BY140A 

♦ MULB 

406- 90 

BY425 

BRA 

333-102 

BY5201 

BRA 

367- 96 


♦ VALG 


BTY99/500R 

MULB 

460- 38 

BY141 

AEIL 

292- 83 

BY426 

BRA 

342- 67 

BY5202 

BRA 

373-104 

BYX30/600 

♦ MULB 

287- 16 

PHIC 

PHIN 


BY 156 

GICI 

359- 94 

BY427 

BRA 

351- 8 

BY7001 

BRA 

367- 72 


♦ PHIC 


RADF 

♦ VALG 


BY 157 

GICI 

359- 28 

BY428 

BRA 

356-102 

BY7002 

BRA 

373- 44 

BYX32/200 

♦ PHIC 

317- 74 

BTY99/600R 

MULB 

467- 17 

BY 158 

GICI 

329- 45 

BY429 

BRA 

363- 55 

BY7101 

BRA 

367- 73 

♦ RADF 

♦ VALG 


PHIC 

PHIN 


BY164 

APX 

307- 29 

BY501 

BRA 

296- 67 

BY7102 

BRA 

373- 45 

BYX32/400 

♦ MULB 

336-103 

RADF 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BY502 

BRA 

304- 43 

BY7201 

BRA 

367- 74 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BTY99/700R 

MULB 

471-110 


♦ VALG 


BY503 

BRA 

315- 72 

BY7202 

BRA 

373- 46 


♦ VALG 


PHIC 

PHIN 


BY167 

♦ TFKG 

290- 43 

BY504 

BRA 

324- 59 

BY8001 

BRA 

367- 97 

BYX32/600 

♦ PHIC 

353- 65 

RADF 

♦ VALG 


BY 172 

♦ GICI 

361 - 46 

BY505 

BRA 

334- 79 

BY8002 

BRA 

373-105 

♦ RADF 

♦ VALG 


BTY99/800R 

MULB 

476- 48 

BY173 

♦ GICI 

348- 76 

BY506 

BRA 

343- 7 

BY8101 

BRA 

367- 98 

BYX32/800 

♦ MULB 

365- 74 

PHIC 

RADF 


BY174 

♦ GICI 

331 - 51 

BY507 

BRA 

351 - 87 

BY8102 

BRA 

373-106 

♦ PHIC 

♦ RADF 



♦ VALG 


BY176 

APX 

408- 1 

BY508 

BRA 

357- 21 

BY8201 

BRA 

367- 99 

BYX32/1000 

♦ PHIC 

375- 12 

BV100 

SIX 

562- 83 

♦ PHIC 

RADF 


BY509 

BRA 

364- 17 

BY8202 

BRA 

373-107 

♦ RADF 

♦ VALG 


BV1 10 

SIX 

561 - 83 


♦ VALG 


BY5 1 1 

BRA 

296- 68 

BYX10 

APX 

359- 17 

BYX32/1200 

♦ MULB 

380- 7 

BV120 

SIX 

556- 72 

BY179 

♦ APX 

320- 12 

BY512 

BRA 

304- 44 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BV 130 

SIX 

543- 14 

♦ PHIC 

RADF 


BY513 

BRA 

315- 73 

PHIN 

RADF 


BYX32/1600 

♦ MULB 

386- 89 

BV 1 40 

SIX 

533- 50 


♦ VALG 


BY514 

BRA 

324- 60 


♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BV 1 50 

SIX 

529- 6 

BY 183-50 

ESMF 

292- 99 

BY515 

BRA 

334- 80 

BYX1 1 

VALG 

389- 23 


♦ VALG 


BXY10C 

SMWG 

531 - 91 


MISI 


BY516 

BRA 

343- 8 

BYX13/400 

MULB 

335- 22 

BYX33/200 

♦ PHIC 

318- 19 

BXY10D 

SHWG 

533-103 

BY183-100 

ESMF 

299- 11 

BY517 

BRA 

351-88 

PHIN 

RADF 


RADF. 

♦ VALG 


BXY1IE 

SHWG 

537- 74 


MISI 


BY518 

BRA 

357- 22 


♦ VALG 


BYX33/400 ' 

♦ MULB 

337- 61 

BXY1IF 

SHWG 

544- 41 

BY183-200 

ESMF 

309-81 

BY519 

BRA 

364- 18 

BYX13/600 

PHIN 

352- 22 

♦ PHIC 

RADF 


BXY13C 

SHWG 

531 - 92 


MISI 


BY521 

BRA 

296- 69 


RADF 



♦ VALG 


BXY13D 

SHWG 

533-104 

BY183-300 

ESMF 

320- 42 

BY522 

BRA 

304- 45 

BYX13/800 

MULB 

364- 52 

BYX33/600 

♦ PHIC 

354- 12 

BXY14E 

SHWG 

537- 75 


MISI 


BY523 

BRA 

315- 74 

♦ PHIC 

PHIN 


RADF 

♦ VALG 


BXY14F 

SHWG 

544- 42 

BY1 83-400 

ESMF 

328- 35 

BY524 

BRA 

324- 61 

RADF 

♦ VALG 


BYX33/800 

♦ MULB 

366- 16 

BXY19E 

SHWG 

538- 84 


MISI 


BY525 

BRA 

334- 81 

BYX13/1000 

♦ PHIC 

374- 24 

♦ PHIC 

RADF 


BXY19F 

SHWG 

544- 43 

BY 183-500 

ESMF 

339- 6 

BY526 

BRA 

343- 9 

PHIN 

RADF 


BYX33/1000 

♦ PHIC 

375- 58 

BXY22G 

SHWG 

542- 64 


MISI 


BY527 

BRA 

351 - 89 

BYX13/1200 

MULB 

379- 65 

RADF 

♦ VALG 


BXY22H 

SHWG 

544- 9 

BY 183-600 

ESMF 

345-100 

BY528 

BRA 

357 - 23 

♦ PHIC 

PHIN 


BYX33/1200 

♦ MULB 

380- 56 

BXY22J 

SHWG 

544- 39 


MISI 


BY529 

BRA 

364- 19 

RADF 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BXY23 

SHWG 

544- 10 

BY184 

APX 

261- 11 

BY701 

BRA 

296- 18 

BYX13/1600 

MULB 

386- 71 

BYX33/1600 

♦ MULB 

387- 6 

BXY27 

APX 

534- 5 

♦ PHIC 

♦ VALG 

388- 1 

BY702 

BRA 

303- 84 

PHIN 

RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BY 185 

APX 

412- 96 

BY703 

BRA 

314-104 


♦ VALG 



♦ VALG 


RADF 

♦ VALG 



♦ VALG 


BY704 

BRA 

324- 7 

BYX14/400 

♦ MULB 

337- 5 

BYX34/200 

♦ MULB 

317-29 

BXY28 

APX 

529- 40 

BY 187 

APX 

406- 63 

BY705 

BRA 

333-103 

PHIC 

PHIN 


♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ MULB 

♦ PHIC 



♦ VALG 


BY706 

BRA 

342- 68 


♦ VALG 



♦ VALG 


RADF 

♦ VALG 


BY201 

BRA 

295- 46 

BY707 

BRA 

351 - 9 

BYX14/600 

PHIC 

353- 78 

BYX34/300 

♦ MULB 

325- 70 

BXY29 

♦ MULB 

528- 9 

BY202 

BRA 

302- 78 

BY708 

BRA 

356-103 


PHIN 


♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

RADF 


BY203 

BRA 

313- 87 

BY709 

BRA 

363- 56 

BYX14/800 

♦ MULB 

365- 87 


♦ VALG 



♦ VALG 


BY204 

BRA 

323- 17 

BY7 11 

BRA 

296- 19 

PHIC 

PHIN 


BYX34/400 

♦ MULB 

336- 51 

BXY32 

APX 

527- 10 

BY205 

BRA 

332- 80 

BY712 

BRA 

303- 85 


♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BY206 

BRA 

341 - 92 

BY713 

BRA 

314-105 

BYX14/1000 

PHIC 

375- 24 


♦ VALG 


RADF 

♦ VALG 


BY207 

BRA 

349- 95 

BY714 

BRA 

324- 8 


PHIN 


BYX34/500 

♦ MULB 

343-108 

BY100A 

♦ AEIL 

360- 23 

BY208 

BRA 

356- 49 

BY715 

BRA 

333-104 

BYX14/1200 

♦ MULB 

380- 28 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BY1000 

BELI 

359- 76 

BY209 

BRA 

362- 49 

BY716 

BRA 

342- 69 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 


♦ MULB 

PHIC 


BY211 

BRA 

295- 47 

BY717 

BRA 

351 - 10 


♦ VALG 


BYX35 

♦ MULB 

411- 15 

PHIN 

VALG 


BY212 

BRA 

302- 79 

BY718 

BRA 

356-104 

BYX 15 

MULB 

365- 1 

♦ PHIC 

RADF 


BY 101A 

AEIL 

338- 47 

BY213 

BRA 

313- 88 

BY719 

BRA 

363- 57 

PHIC 

PHIN 


BYX36/150 

APX 

300- 95 

BY1O10 

BRA 

294- 53 

BY214 

BRA 

323- 18 

BY721 

BRA 

296- 20 

BYX 16 

MULB 

365- 2 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BY 102 

BRA 

301 - 47 

BY215 

BRA 

332- 81 

BY722 

BRA 

303- 86 

PHIC 

PHIN 


♦ RADF 

♦ VALG 


BY103A 

BRA 

312- 46 

BY216 

BRA 

341 - 93 

BY723 

BRA 

314-106 

BYX21/100 

♦ VALG 

305- 10 

BYX36/300 

APX 

311-82 

BY1030 

INTG 

381-33 

BY217 

BRA 

349- 96 

BY724 

BRA 

324- 9 

BYX21/200 

♦ VALG 

316- 47 

♦ MULB 

♦ PHIC 



ITTB 


BY218 

BRA 

356- 50 

BY725 

BRA 

333-105 

BYX21L100 

♦ MINA 

297- 17 

♦ RADF 

♦ VALG 


BY1040 

BRA 

322- 14 

BY219 

BRA 

362- 50 

BY726 

BRA 

342- 70 I 

BYX21L200 

♦ MINA 

305- 12 

BYX36/600 

APX 

330- 64 

BY105A 

AEIL 

361 - 27 

BY221 

BRA 

295- 48 

BY727 

BRA 

351 - 11 1 

BYX21L400 

♦ MINA 

316- 54 

cont.next Daae 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



■■ i 1 ■! — 



TYPE No. 




MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

REKUBH 

BYX36/600 



BYX59-500 

♦ PHIC 

286- 57 

BYY92 

INTG 

386- 53 

BZX46C7V5 

♦ ESMF 

179 - 92 

BZX61C10 

APX 

188-102 

(cont.) 

♦ MULB 


BYX60-50 

ESMF 

293- 9 

BYZ14 

MULB 

316-105 


MISI 


♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ PHIC 

♦ RADF 



MISI 


PHIC 

PHIN 


BZX46C8V2 

♦ ESMF 

181-147 

RADF 

♦ VALG 



♦ VALG 


BYX60-100 

ESMF 

299- 37 


♦ VALG 



MISI 


BZX61C11 

APX 

190- 96 

BYX38/300 

APX 

313- 82 


MISI 


BYZ15 

MULB 

316-106 

BZX46C9V1 

♦ ESMF 

185- 72 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX60-200 

ESMF 

309-108 

PHIC 

PHIN 



MISI 


RADF 

♦ VALG 


♦ RADF 

♦ VALG 



MISI 



♦ VALG 


BZX46C10 

♦ ESMF 

187-140 

BZX61C12 

APX 

192-171 

BYX38/300R 

APX 

313- 83 

BYX60-300 

ESMF 

320- 65 

BZ3.6 

LTTF 

167-1 10 


MISI 


♦ MULB 

♦ PHIC 


MULB 

RADF 



MISI 


BZ3.9 

LTTF 

168- 61 

BZX46C11 

♦ ESMF 

189-176 

RADF 

♦ VALG 


BYX38/600 

APX 

332- 68 

BYX60-400 

ESMF 

328- 64 

BZ4 3 

LTTF 

169- 56 


MISI 


BZX61C13 

APX 

195- 34 

♦ MULB 

♦ PHIC 



MISI 


BZ4.7 

LTTF 

170- 44 

BZX46C12 

♦ ESMF 

192- 20 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ RADF 

♦ VALG 


BYX60-500 

ESMF 

339- 28 

BZ5.1 

LTTF 

171 - 91 


MISI 


RADF 

♦ VALG 


BYX38/600R 

APX 

332- 69 


MISI 


BZ5.6 

LTTF 

172-101 

BZX46C13 

♦ ESMF 

194-104 

BZX61C15 

APX 

198- 1 

MULB 

RADF 


BYX60-600 

ESMF 

346- 15 

BZ6.2 

LTTF 

174- 69 


MISI 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX38/900 

APX 

349- 84 


MISI 


BZ6 8 

LTTF 

176-196 

BZX46C15 

♦ ESMF 

197- 51 

RADF 

♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX60-700 

ESMF 

355- 16 

BZ7 5 

LTTF 

179- 35 


MISI 


BZX61C16 

APX 

199-170 

♦ RADF 

♦ VALG 



MISI 


BZ8.2 

LTTF 

181 - 84 

BZX46C16 

♦ ESMF 

199- 54 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX38/900R 

APX 

349- 85 

BYX61-50 

♦ ESMF 

272- 20 

BZ9.1 

LTTF 

184-215 


MISI 


RADF 

♦ VALG 


MULB 

RADF 



MISI 


BZ071 

NJRC 

179- 12 

BZX46C18 

♦ ESMF 

201 -135 

BZX61C18 

APX 

202- 94 

BYX38/1200 

APX 

362- 37 

BYX61-100 

♦ ESMF 

278- 80 

BZ075 

NJRC 

180- 41 


MISI 


♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ MULB 

♦ PHIC 



MISI 


BZ081 

NJRC 

181 - 72 

BZX46C20 

♦ ESMF 

204-107 

RADF 

♦ VALG 


♦ RADF 

♦ VALG 


BYX6 1-200 

♦ ESMF 

282- 31 

BZ085 

NJRC 

183-210 


MISI 


BZX61C20 

APX 

205- 41 

BYX38/1200R 

APX 

362- 38 


MISI 


BZ090 

NJRC 

184-187 

BZX46C22 

♦ ESMF 

206- 76 

♦ MULB 

♦ PHIC 


MULB 

RADF 


BYX61-300 

♦ ESMF 

284- 26 

BZ094 

NJRC 

187- 35 


MISI 


RADF 

♦ VALG 


BYX39/600 

♦ MULB 

350- 99 


MISI 


BZ100A 

NJRC 

188-100 

BZX46C24 

♦ ESMF 

208- 74 

BZX61C22 

APX 

207- 20 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BYX61-400 

♦ ESMF 

285- 12 

BZ1000 

VALG 

171-70 


MISI 


♦ MULB 

♦ PHIC 



♦ VALG 



MISI 


BZ102-0V7 

APD 

165- 27 

BZX46C27 

ESMF 

210-135 

RADF 

♦ VALG 


BYX39/800 

♦ MULB 

363- 33 

BYX62-600 

♦ ESMF 

286- 98 


♦ TFKG 



MISI 


BZX61C24 

APX 

209- 6 

♦ PHIC 

♦ RADF 



MISI 


BZ102-1V4 

APD 

165- 62 

BZX46C30 

ESMF 

212-176 

♦ MULB 

♦ PHIC 



♦ VALG 


BYX63-600 

♦ ESMF 

286- 99 


♦ TFKG 



MISI 


RADF 

♦ VALG 


BYX39/1000 

♦ MULB 

373- 27 


MISI 


BZ102-2V1 

APD 

165-125 

BZX46C33 

ESMF 

214-125 

BZX61C27 

APX 

211-84 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BYX64-600 

♦ ESMF 

286-100 


♦ TFKG 



MISI 


♦ MULB 

♦ PHIC 



♦ VALG 



MISI 


BZ102-2V8 

APD 

166- 64 

BZX47 

PHIC 

176-122 

RADF 

♦ VALG 


BYX40-600 

♦ MULB 

351 - 72 

BYX65-50 

♦ ESMF 

272- 21 


♦ TFKG 


BZX48 

♦ MULB 

176-123 

BZX61C30 

APX 

213- 85 

♦ PHIC 

♦ VALG 



MISI 


BZ102-3V4 

APD 

167- 90 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX40-800 

♦ MULB 

363-105 

BYX65-100 

♦ ESMF 

278- 81 


♦ TFKG 



♦ VALG 


RADF 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ VALG 



MISI 


BZ 1 10 

NJRC 

190- 94 

BZX49 

♦ MULB 

176-124 

BZX61C33 

APX 

215- 52 

BYX40-1000 

♦ MULB 

373- 87 

BYX65-200 

♦ ESMF 

282- 32 

BZ1 13 

GICI 

165- 68 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ PHIC 

♦ VALG 



MISI 


BZ 1 20 

NJRC 

192-169 


♦ VALG 


RADF 

♦ VALG 


BYX42/300 

APX 

324- 34 

BYX65-300 

♦ ESMF 

284- 27 

BZ 130 

NJRC 

195- 32 

BZX50 

♦ MULB 

176-125 

BZX61C36 

APX 

216-161 

♦ MULB 

♦ PHIC 



MISI 


BZ 1 40 

NJRC 

196- 81 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ RADF 

♦ VALG 


BYX65-400 

♦ ESMF 

285- 13 

BZ 1 50 

NJRC 

197-184 


♦ VALG 


RADF 

♦ VALG 


BYX42/600 

APX 

351 - 49 


MISI 


BZ 162 

NJRC 

200-143 

BZX51 

TFKG 

183-129 

BZX61C39 

APX 

218- 59 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX66-600 

♦ ESMF 

287- 32 

BZ 1 77 

NJRC 

201 - 77 

BZX52 

TFKG 

183-130 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ RADF 

♦ VALG 



MISI 


BZ 192 

NJRC 

204- 69 

BZX53 

TFKG 

183-131 

RADF 

♦ VALG 


BYX42/900 

APX 

367- 80 

BYX66-800 

♦ ESMF 

287- 91 

BZ210 

NJRC 

206- 18 

BZX54 

TFKG 

183-132 

BZX61C43 

APX 

219-135 

♦ MULB 

♦ PHIC 



MISI 


BZ230 

NJRC 

208- 19 

BZX55COV8 

SHWG 

165- 37 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ RADF 

♦ VALG 


BYX66-1000 

♦ ESMF 

288- 40 

BZ240 

NJRC 

209- 4 

BZX55C2V7 

♦ NPC 

166-29 

RADF 

♦ VALG 


BYX42/1200 

APX 

379- 46 


MISI 


BZ260 

NJRC 

210- 90 

BZX55C3V0 

♦ NPC 

166-103 

BZX61C47 

APX 

221 - 75 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX67-600 

♦ ESMF 

287 - 33 

BZ270 

NJRC 

211-82 

BZX55C3V3 

♦ NPC 

166-192 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ RADF 

♦ VALG 



MISI 


BZ290 

NJRC 

212-141 

BZX55C3V6 

♦ NPC 

167-147 

RADF 

♦ VALG 


BYX45-600R 

♦ MULB 

349- 15 

BYX67-800 

♦ ESMF 

287- 92 

BZ310 

NJRC 

214- 76 

BZX55C3V9 

♦ NPC 

168-100 

BZX61C51 

APX 

223- 25 

♦ PHIC 

♦ VALG 



MISI 


BZX29C4V7 

RADF 

170-165 

BZX55C4V3 

♦ NPC 

169-100 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX45-800R 

♦ MULB 

361 - 88 

BYX67-1000 

♦ ESMF 

288- 41 

BZX29C5V1 

RADF 

172- 8 

BZX55C4V7 

♦ NPC 

170- 95 

RADF 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ VALG 



MISI 


BZX29C5V6 

♦ PHIC 

173- 75 

BZX55C5V1 

♦ ESMF 

171-141 

BZX61C56 

APX 

224-103 

BYX45-1000R 

♦ MULB 

372- 3 

BYY10 

PHIN 

338- 94 

RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ PHIC 

♦ VALG 



♦ VALG 


BZX29C6V2 

♦ PHIC 

175- 50 

BZX55C5V6 

♦ ESMF 

172- 87 

RADF 

♦ VALG 


BYX46-200 

♦ MULB 

283- 19 

BYY15 

MULB 

336- 10 

RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX61C62 

APX 

226- 55 


♦ PHIC 


PHIC 

PHIN 


BZX29C6V8 

♦ PHIC 

177-170 


SHWG 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX46-300 

♦ MULB 

284- 58 


♦ VALG 


RADF 

♦ VALG 


BZX55C6V2 

♦ ESMF 

174- 28 

RADF 

♦ VALG 



♦ PHIC 


BYY16 

MULB 

335- 30 

BZX29C7V5 

♦ PHIC 

180- 42 

MISI 

♦ NPC 


BZX61C68 

APX 

227-1 1 1 

BYX46-400 

♦ MULB 

285- 79 

PHIC 

PHIN 


RADF 

♦ VALG 



SHWG 


♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ PHIC 

RADF 



♦ VALG 


BZX29C8V2 

♦ PHIC 

182- 89 

BZX55C6V8 

♦ ESMF 

176-184 

RADF 

♦ VALG 


BYX46-500 

♦ MULB 

286- 52 

BYY20 

MULB 

298- 60 

RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX61C75 

APX 

229- 27 

! ♦ PHIC 

RADF 


PHIN 

VALG 


BZX29C9V1 

♦ PHIC 

186- 22 


SHWG 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BYX46-600 

♦ MULB 

287- 17 

BYY20/200 

VALG 

316- 6 

RADF 

♦ VALG 


BZX55C7V5 

♦ ESMF 

179- 26 

RADF 

♦ VALG 


♦ PHIC 

RADF 


BYY21 

MULB 

298- 61 

BZX29C10 

♦ PHIC 

188-101 

MISI 

♦ NPC 


BZX67C12 

♦ TFKG 

193- 40 

BYX47 

RADF 

390- 58 

PHIN 

VALG 


RADF 

♦ VALG 



SHWG 


BZX67C13 

♦ TFKG 

195- 73 

BYX48/300 

♦ MULB 

323-105 

BYY21/200 

VALG 

316- 7 

BZX29C11 

♦ PHIC 

190- 95 

BZX55C8V2 

♦ ESMF 

181 - 73 

BZX67C15 

♦ TFKG 

198- 44 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BYY22 

MULB 

315-105 

RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX67C16 

♦ TFKG 

200- 22 


VALG 


PHIC 

PHIN 


BZX29C12 

♦ PHIC 

192-170 


SHWG 


BZX67C18 

♦ TFKG 

202-136 

BYX48/600 

♦ MULB 

350-100 


VALG 


RADF 

♦ VALG 


BZX55C9V1 

♦ ESMF 

184-207 

BZX67C20 

♦ TFKG 

205- 75 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BYY23 

MULB 

315-106 

BZX29C13 

♦ PHIC 

195- 33 

MISI 

♦ NPC 


BZX67C22 

♦ TFKG 

207 - 60 


VALG 1 


PHIC 

PHIN 


RADF 

♦ VALG 



SHWG 


BZX67C24 

♦ TFKG 

209- 40 

BYX48/900 

♦ MULB 

367- 57 


VALG 


BZX29C15 

♦ PHIC 

197-185 

BZX55C10 

♦ ESMF 

187-141 

BZX67C27 

♦ TFKG 

211-124 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BYY24 

MULB 

335- 5 

RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX67C30 

♦ TFKG 

213-121 


VALG 


PHIC 

PHIN 


BZX29C16 

♦ PHIC 

199-169 

BZX55C11 

♦ ESMF 

189-177 

BZX67C33 

♦ TFKG 

215- 88 

BYX48/1200 

♦ MULB 

379- 27 


VALG 


RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX67C36 

♦ TFKG 

217- 1 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BYY25 

MULB 

335- 6 

BZX29C18 

♦ PHIC 

202- 93 

BZX55C12 

♦ ESMF 

192- 21 

BZX67C39 

♦ TFKG 

218- 81 


VALG 


PHIC 

PHIN 


RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX67C43 

♦ TFKG 

219-157 

BYX50-200 

♦ MULB 

314- 91 


VALG 


BZX29C20 

♦ PHIC 

205- 40 

BZX55C13 

♦ ESMF 

194-105 

BZX67C47 

♦ TFKG 

221 - 99 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BYY31 

INTG 

307- 83 

RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX67C51 

♦ TFKG 

223- 46 

BYX50-300 

♦ MULB 

323-104 

BYY32 

INTG 

321 - 89 

BZX29C22 

♦ PHIC 

207- 19 

BZX55C15 

♦ ESMF 

197- 52 

BZX67C56 

♦ TFKG 

224-131 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BYY33 

INTG 

338- 45 

RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX67C62 

♦ TFKG 

226- 77 

BYX50-400 

♦ MULB 

333- 84 

BYY34 

INTG 

347-103 

BZX29C24 

♦ PHIC 

209- 5 

BZX55C16 

♦ ESMF 

199- 55 

BZX67C68 

♦ TFKG 

227-136 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BYY35 

INTG 

358- 96 

RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX67C75 

♦ TFKG 

229- 51 

BYX50-500 

♦ MULB 

342- 50 

BYY36 

INTG 

367- 10 

BZX29C27 

♦ PHIC 

211-83 

BZX55C18 

♦ ESMF 

201 -136 

BZX67C82 

♦ TFKG 

230-130 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BYY37 

INTG 

371- 12 

RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX67C91 

♦ TFKG 

232- 65 

BYX50-600 

♦ MULB 

350- 98 

BYY67 

PHIC 

324- 41 

BZX29C30 

♦ PHIC 

213- 84 

BZX55C20 

♦ ESMF 

204-108 

BZX70C7V5 

♦ MULB 

180-116 

♦ PHIC 

♦ VALG 


PHIN 

VALG 


RADF 

♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZX70C8V2 

♦ MULB 

182-169 

BYX5 1-1200 

♦ PHIC 

380-100 

BYY68 

PHIC 

324- 42 

BZX29C33 

♦ PHIC 

215- 51 

BZX55C22 

♦ NPC 

206- 77 

BZX70C9V1 

♦ MULB 

186- 99 

BYX5 1-1600 

♦ PHIC 

387- 43 

PHIN 

VALG 


RADF 

♦ VALG 


BZX55C24 

♦ ESMF 

208- 75 

BZX70C10 

APX 

188-189 

BYX5 1-2000 

♦ PHIC 

390- 80 

BYY69 

VALG 

342- 85 

BZX29C36 

♦ PHIC 

216-160 

MISI 

♦ NPC 


♦ MINA 

♦ MULB 


BYX52-300 

♦ MULB 

316- 93 

BYY70 

VALG 

342- 86 

RADF 

♦ VALG 


BZX55C27 

♦ ESMF 

210-136 

♦ PHIC 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BYY71 

VALG 

351 - 50 

BZX29C39 

♦ PHIC 

218- 58 

MISI 

♦ NPC 


BZX70C11 

APX 

190-176 


♦ VALG 


BYY72 

VALG 

351 - 51 

RADF 

♦ VALG 


BZX55C30 

♦ ESMF 

212-177 

♦ MINA 

♦ MULB 


BYX52-600 

♦ MULB 

335-103 

BYY73 

PHIC 

325- 41 

BZX29C43 

♦ PHIC 

219-134 

MISI 

♦ NPC 


♦ PHIC 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


PHIN 

VALG 


RADF 

♦ VALG 


BZX55C33 

♦ ESMF 

214-126 

BZX70C12 

APX 

193- 82 


♦ VALG 


BYY74 

PHIC 

325- 42 

BZX29C47 

♦ PHIC 

221 - 74 

MISI 

♦ NPC 


♦ MINA 

♦ MULB 


BYX52-900 

♦ MULB 

352- 89 

PHIN 

VALG 


RADF 

♦ VALG 


BZX55D5V6 

SHWG 

172- 88 

♦ PHIC 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BYY75 

PHIC 

343- 86 

BZX29C51 

♦ PHIC 

223- 24 

BZX55D6V8 

SHWG 

176-185 

BZX70C13 

APX 

195-200 


♦ VALG 


PHIN 

VALG 


RADF 

♦ VALG 


BZX55D8V2 

SHWG 

181 - 74 

♦ MINA 

♦ MULB 


BYX52-1200 

♦ MULB 

364- 98 

BYY76 

PHIC 

343- 87 

BZX29C56 

♦ PHIC 

224-102 

BZX55D10 

SHWG 

187- 57 

♦ PHIC 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


PHIN 

VALG 


RADF 

♦ VALG 


BZX61C6V8 

APX 

177-171 

BZX70C15 

APX 

196-170 


♦ VALG 


BYY77 

MULB 

352-101 

BZX46C4V7 

ESMF 

170- 94 

♦ MULB 

♦ VALG 


♦ MINA 

♦ MULB 


BYX56-600 

♦ MULB 

352-107 

PHIC 

PHIN 



MISI 


BZX61C7V5 

APX 

180- 43 

♦ PHIC 

♦ VALG 



♦ PHIC 



♦ VALG 


BZX46C5V1 

♦ ESMF 

171-140 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX70C16 

APX 

200-144 

BYX56-800 

♦ MULB 

365- 12 

BYY78 

MULB 

352-102 


♦ MISI 


RADF 

♦ VALG 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ PHIC 


PHIC 

PHIN 


BZX46C5V6 

♦ ESMF 

172-180 

BZX61C8V2 

APX 

182- 90 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BYX56-1000 

♦ MULB 

374- 68 


♦ VALG 



MISI 


♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX70C18 

APX 

202-174 


♦ PHIC 


BYY88 

INTG 

307-108 

BZX46C6V2 

♦ ESMF 

174-171 

RADF 

♦ VALG 


♦ MINA 

♦ MULB 


BYX59-200 

♦ PHIC 

283- 32 

BYY89 

INTG 

323- 72 


MISI 


BZX61C9V1 

APX 

186- 23 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BYX59-300 

♦ PHIC 

284- 60 

BYY90 

INTG 

350- 60 

BZX46C6V8 

♦ ESMF 

177- 39 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX70C20 

APX 

205-114 

BYX59-400 

♦ PHIC 

1285 - 88 

BYY91 

INTG 

379- 10 


MISI 


RADF 

♦ VALG 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 



ligwtra 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

BZX70C20 



BZX79C6V2 

APX 

174-175 

BZX83C22 

♦ ESMF 

206- 81 

BZY83C10 

APD 

187- 97 

BZY85D4V7 

SHWG 

170 99 

(cont) 

♦ MINA 


♦ MULB 

♦ PHIC 



MISI 



SHWG 



♦ TFKG 


♦ MULB 

♦ PHIC 



♦ VALG 


BZX83C24 

♦ ESMF 

208- 79 

BZY83C11 

APD 

189-143 

BZY85D5V6 

SHWG 

172-187 


♦ VALG 


BZX79C6V8 

APX 

177- 43 


MISI 



SHWG 



♦ TFKG 


BZX70C22 

APX 

207- 99 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX83C27 

ESMF 

210-138 

BZY83C12 

APD 

191-179 

BZY85D6V8 

SHWG 

177- 46 

♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 



MISI 



SHWG 



♦ TFKG 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C7V5 

APX 

179- 96 

BZX83C30 

ESMF 

212-179 

BZY83C13V5 

APD 

196- 1 

BZY85D8V2 

APD 

181 -154 

BZX70C24 

APX 

209-170 

♦ MULB 

♦ PHIC 



MISI 



SHWG 


SHWG 

♦ TFKG 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


BZX83C33 

ESMF 

214-128 

BZY83C15 

APD 

197- 17 

BZY85D10 

SHWG 

187-148 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C8V2 

APX 

181 -151 


MISI 



SHWG 



♦ TFKG 


BZX70C27 

APX 

211 -165 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX84C4V7 

♦ PHIC 

170- 38 

BZY83C16V5 

APD 

200-146 

BZY85D12 

SHWG 

192- 28 

♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


BZX84C5V1 

♦ PHIC 

171 - 88 


SHWG 



♦ TFKG 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C9V1 

APX 

185- 76 

BZX84C5V6 

♦ PHIC 

172- 95 

BZY83C18 

APD 

201 -102 

BZY85D15 

SHWG 

197- 58 

BZX70C30 

APX 

213-160 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX84C6V2 

♦ PHIC 

174- 66 


SHWG 



♦ TFKG 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


BZX84C6V8 

♦ PHIC 

176-190 

BZY83C20 

APD 

204- 81 

BZY85D18 

SHWG 

201 -142 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C10 

APX 

187-145 

BZX84C7V5 

♦ PHIC 

179- 32 


SHWG 



♦ TFKG 


BZX70C33 

APX 

215-128 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX84C8V2 

♦ PHIC 

181 - 79 

BZY83C22 

APD 

206- 48 

BZY85D22 

SHWG 

206- 83 

♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


BZX84C9V1 

♦ PHIC 

184-213 


SHWG 



♦ TFKG 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C11 

APX 

189-181 

BZX84C10 

♦ PHIC 

187- 69 

BZY83C24V5 

APD 

209-172 

BZY88C3V3 

MINA 

166-194 

BZX70C36 

APX 

217-24 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX84C11 

♦ PHIC 

189-126 


SHWG 


♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


BZX84C12 

♦ PHIC 

191-154 

BZY83D1 

SHWG 

165- 28 

♦ RADF 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C12 

APX 

192- 25 

BZX85C3V3 

♦ NPC 

167- 53 

BZY83D4V7 

SHWG 

170- 54 

BZY88C3V6 

MINA 

167-150 

BZX70C39 

APX 

218-105 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX85C3V6 

♦ NPC 

168- 11 

BZY83D5V6 

SHWG 

172- 89 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


BZX85C3V9 

♦ NPC 

168-161 

BZY83D6V8 

SHWG 

176-216 

♦ RADF 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C13 

APX 

194-108 

BZX85C4V3 

♦ NPC 

169-160 

BZY83D8V2 

SHWG 

181-105 

BZY88C3V9 

MINA 

168-102 

BZX70C43 

APX 

219- 41 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX85C4V7 

ESMF 

170-166 

BZY83D10 

APD 

187- 98 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 



SHWG 


♦ RADF 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C15 

APX 

197- 55 

BZX85C5V1 

♦ ESMF 

172- 9 

BZY83D12 

SHWG 

191-180 

BZY88C4V3 

MINA 

169-102 

BZX70C47 

APX 

221 -127 

♦ MULB 

♦ PHIC 


MISI 

♦ NPC 


BZY83D15 

SHWG 

197- 18 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


BZX85C5V6 

♦ ESMF 

173- 76 

BZY83D18 

SHWG 

201 -103 

♦ RADF 

♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C16 

APX 

199- 58 

MISI 

♦ NPC 


BZY83D22 

SHWG 

206- 49 

BZY88C4V7 

MINA 

170-100 

BZX70C51 

APX 

223- 70 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX85C6V2 

♦ ESMF 

175- 51 

BZY84D1 

SHWG 

165- 38 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZY84D5V6 

SHWG 

172- 90 

PHIN 

RADF 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C18 

APX 

201 -139 

BZX85C6V8 

♦ ESMF 

177-172 

BZY84D6V8 

SHWG 

176-186 


♦ VALG 


BZX70C56 

APX 

225- 76 

♦ MULB 

♦ PHIC 


MISI 

♦ NPC 


BZY84D8V2 

SHWG 

181 - 75 

BZY88C5V1 

MINA 

171-147 

♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


BZX85C7V5 

♦ ESMF 

180- 44 

BZY84D10 

SHWG 

187- 58 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C20 

APX 

204-111 

MISI 

♦ NPC 


BZY84D12 

SHWG 

191-149 

PHIN 

RADF 


BZX70C62 

APX 

226-101 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX85C8V2 

♦ ESMF 

182- 91 

BZY85B2V7 

TFKG 

166- 30 


♦ VALG 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZY85B3 

TFKG 

166-104 

BZY88C5V6 

MINA 

172-188 

♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C22 

APX 

206- 80 

BZX85C9V1 

♦ ESMF 

186- 24 

BZY85B3V3 

TFKG 

166-193 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX70C68 

APX 

227-162 

♦ MULB 

♦ PHIC 


MISI 

♦ NPC 


BZY85B3V6 

TFKG 

167-149 

PHIN 

RADF 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


BZX85C10 

♦ ESMF 

188-103 

BZY85B3V9 

TFKG 

168-101 


♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C24 

APX 

208- 78 

MISI 

♦ NPC 


BZY85B4V3 

TFKG 

169-101 

BZY88C6V2 

MINA 

174-178 

BZX70C75 

APX 

229- 75 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX85C11 

♦ ESMF 

190- 97 

BZY85B4V7 

TFKG 

170- 98 

♦ MULB 

♦ PHIC 


♦ MINA 

♦ MULB 



♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZY85B5V1 

TFKG 

171-146 

PHIN 

RADF 


♦ PHIC 

♦ VALG 


BZX79C27 

APX 

210-137 

BZX85C12 

♦ ESMF 

192-172 

BZY85B5V6 

TFKG 

172-186 


♦ VALG 


BZX71B5V1 

TFKG 

171-142 

♦ MULB 

♦ PHIC 


MISI 

♦ NPC 


BZY85B6V2 

TFKG 

174-177 

BZY88C6V8 

APD 

177- 47 

BZX71B5V6 

TFKG 

172-181 


♦ VALG 


BZX85C13 

♦ ESMF 

195- 35 

BZY85B6V8 

TFKG 

177- 45 

MINA 

♦ MULB 


BZX71B6V2 

TFKG 

174-172 

BZX79C30 

APX 

212-178 

MISI 

♦ NPC 


BZY85B7V5 

TFKG 

179- 98 

♦ PHIC 

PHIN 


BZX71B6V8 

TFKG 

177- 40 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX85C15 

♦ ESMF 

198- 2 

BZY85B8V2 

TFKG 

181 -153 

RADF 

♦ VALG 


BZX71B7V5 

TFKG 

179- 93 


♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZY85B9V1 

TFKG 

185- 78 

BZY88C7V5 

APD 

179- 99 

BZX71B8V2 

TFKG 

181-148 

BZX79C33 

APX 

214-127 

BZX85C16 

♦ ESMF 

199-171 

BZY85B10 

TFKG 

187-147 

MINA 

♦ MULB 


BZX71B9V1 

TFKG 

185- 73 

♦ MULB 

♦ PHIC 


MISI 

♦ NPC 


BZY85B11 

TFKG 

189-183 

♦ PHIC 

PHIN 


BZX71B10 

TFKG 

187-142 


♦ VALG 


BZX85C18 

♦ ESMF 

202- 95 

BZY85B12 

TFKG 

192- 27 

RADF 

♦ VALG 


BZX71B11 

TFKG 

189-178 

BZX79C36 

APX 

216- 77 

MISI 

♦ NPC 


BZY85B13 

TFKG 

194-110 

BZY88C8V2 

APD 

181 -155 

BZX71B12 

TFKG 

192- 22 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX85C20 

♦ ESMF 

205- 42 

BZY85B15 

TFKG 

197- 57 

MINA 

♦ MULB 


BZX71B13 

TFKG 

194-106 


♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZY85B16 

TFKG 

199- 60 

♦ PHIC 

PHIN 


BZX71B15 

TFKG 

197- 53 

BZX79C39 

APX 

217-151 

BZX85C22 

♦ ESMF 

207- 21 

BZY85B18 

TFKG 

201 -141 

RADF 

♦ VALG 


BZX71B16 

TFKG 

199- 56 

♦ MULB 

♦ PHIC 


MISI 

♦ NPC 


BZY85B20 

TFKG 

204-113 

BZY88C9V1 

APD 

185- 79 

BZX71B18 

TFKG 

201 -137 


♦ VALG 


BZX85C24 

♦ ESMF 

209- 7 

BZY85B22 

TFKG 

206- 82 

MINA 

♦ MULB 


BZX71B20 

TFKG 

204-109 

BZX79C43 

APX 

219- 56 

MISI 

♦ NPC 


BZY85B24 

TFKG 

208- 80 

♦ PHIC 

PHIN 


BZX71B22 

TFKG 

206- 78 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX85C27 

ESMF 

211-85 

BZY85B27 

TFKG 

210-139 

RADF 

♦ VALG 


BZX71B24 

TFKG 

208- 76 


♦ VALG 


MISI 

♦ NPC 


BZY85B30 

TFKG 

212-180 

BZY88C10 

APD 

187-149 

BZX71C5V1 

♦ TFKG 

171-143 

BZX79C47 

APX 

220-178 

BZX85C30 

ESMF 

213- 86 

BZY85B33 

TFKG 

214-129 

MINA 

♦ MULB 


BZX71C5V6 

♦ TFKG 

172-182 

♦ MULB 

♦ PHIC 


MISI 

♦ NPC 


BZY85C2V7 

TFKG 

166- 15 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZX71C6V2 

♦ TFKG 

174-173 


♦ VALG 


BZX85C33 

ESMF 

215- 53 

BZY85C3 

TFKG 

166- 83 


♦ VALG 


BZX71C6V8 

♦ TFKG 

177- 41 

BZX79C51 

APX 

222-133 

MISI 

♦ NPC 


BZY85C3V3 

TFKG 

166-160 

BZY88C11 

APD 

189-184 

BZX71C7V5 

♦ TFKG 

179- 94 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZY22 

INTG 

183-117 

BZY85C3V6 

TFKG 

167-117 

MINA 

♦ MULB 


BZX71C8V2 

♦ TFKG 

181-149 


♦ VALG 


BZY23 

INTG 

183-118 

BZY85C3V9 

TFKG 

168- 69 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZX71C9V1 

♦ TFKG 

185- 74 

BZX79C56 

APX 

224- 25 

BZY24 

INTG 

183-119 

BZY85C4V3 

TFKG 

169- 64 


♦ VALG 


BZX71C10 

♦ TFKG 

187-143 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZY25 

INTG 

183-120 

BZY85C4V7 

SHWG 

170- 55 

BZY88C12 

APD 

192- 29 

BZX71C11 

♦ TFKG 

189-179 


♦ VALG 


BZY56 

♦ PHIC 

170- 68 


♦ TFKG 


MINA 

♦ MULB 


BZX71C12 

♦ TFKG 

192- 23 

BZX79C62 

APX 

225-164 


PHIN 


BZY85C5V1 

SHWG 

171-100 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZX71C13 

♦ TFKG 

194-107 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZY57 

♦ PHIC 

171-113 


♦ TFKG 



♦ VALG 


BZX71C15 

♦ TFKG 

197- 54 


♦ VALG 



PHIN 


BZY85C5V6 

SHWG 

172-118 

BZY88C13 

APD 

194-111 

BZX71C16 

♦ TFKG 

199- 57 

BZX79C68 

APX 

227- 34 

BZY58 

♦ PHIC 

172-133 


♦ TFKG 


MINA 

♦ MULB 


BZX71C18 

♦ TFKG 

201 -138 

♦ MULB 

♦ PHIC 



PHIN 


BZY85C6V2 

SHWG 

174-109 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZX71C20 

♦ TFKG 

204-110 


♦ VALG 


BZY59 

♦ PHIC 

174-129 


♦ TFKG 



♦ VALG 


BZX71C22 

♦ TFKG 

206- 79 

BZX79C75 

APX 

228-134 


PHIN 


BZY85C6V8 

APD 

176-217 

BZY88C15 

APD 

197- 59 

BZX71C24 

♦ TFKG 

208- 77 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZY60 

♦ PHIC 

177- 13 

SHWG 

♦ TFKG 


MINA 

♦ MULB 


BZX72 

♦ FERB 

184- 94 


♦ VALG 

i 


PHIN 


BZY85C7V5 

APD 

179- 50 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZX72A 

♦ FERB 

184- 95 

BZX83C4V7 

ESMF 

170- 97 

BZY61 

♦ PHIC 

179- 64 

SHWG 

♦ TFKG 



♦ VALG 


BZX72B 

♦ FERB 

184- 96 


MISI 



PHIN 


BZY85C8V2 

SHWG 

181-106 

BZY88C16 

APD 

199- 61 

BZX72C 

♦ FERB 

184- 97 

BZX83C5V1 

♦ ESMF 

171-145 

BZY62 

♦ PHIC 

181-119 


♦ TFKG 


MINA 

♦ MULB 


BZX74C5V6 

SOIF 

172-183 


MISI 



PHIN 


BZY85C9V1 

APD 

185- 31 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZX74C6V2 

SOIF 

174-174 

BZX83C5V6 

♦ ESMF 

172-185 

BZY63 

♦ PHIC 

185- 44 

SHWG 

♦ TFKG 



♦ VALG 


BZX74C6V8 

SOIF 

177- 42 


MISI 



PHIN 


BZY85C10 

APD 

187- 99 

BZY88C18 

APD 

201 -143 

BZX74C7V5 

SOIF 

179- 95 

BZX83C6V2 

♦ ESMF 

174-176 

BZY64 

PHIN 

169- 76 

SHWG 

♦ TFKG 


MINA 

♦ MULB 


BZX74C8V2 

SOIF 

181 -150 


MISI 


BZY65 

PHIN 

171-114 

BZY85C11 

APD 

189-144 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZX74C9V1 

SOIF 

185- 75 

BZX83C6V8 

♦ ESMF 

177- 44 

BZY66 

PHIN 

174-130 

SHWG 

♦ TFKG 



♦ VALG 


BZX74C10 

SOIF 

187-144 


MISI 


BZY67 

PHIN 

179- 65 

BZY85C12 

APD 

191-181 

BZY88C20 

APD 

204-114 

BZX74C11 

SOIF 

189-180 

BZX83C7V5 

♦ ESMF 

179- 97 

BZY68 

PHIN 

185- 45 

SHWG 

♦ TFKG 


MINA 

♦ MULB 


BZX74C12 

SOIF 

192- 24 


MISI 


BZY69 

PHIN 

191-198 

BZY85C13 

♦ TFKG 

245- 69 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZX75C1V4 

APD 

165- 64 

BZX83C8V2 

♦ ESMF 

181-152 

BZY74 

PHIN 

175- 82 

BZY85C13V5 

APD 

194- 75 


♦ VALG 


APX 

♦ PHIC 



MISI 


BZY75 

PHIN 

180- 95 


SHWG 


BZY88C22 

APD 

206- 84 


♦ VALG 


BZX83C9V1 

♦ ESMF 

185- 77 

BZY76 

PHIN 

186-184 

BZY85C1 j 

SHWG 

197- 19 

MINA 

♦ MULB 


BZX75C2V1 

APD 

165-127 


MISI 


BZY78 

♦ MULB 

172- 69 


♦ TFKG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


APX 

♦ PHIC 


BZX83C10 

♦ ESMF 

187-146 

♦ PHIC 

RADF 


BZY85C16 

♦ TFKG 

200-142 


♦ VALG 



♦ VALG 



MISI 



♦ VALG 


BZY85C16V5 

APD 

199- 26 

BZY88C24 

APD 

208- 81 

BZX75C2V8 

APD 

166- 69 

BZX83C11 

♦ ESMF 

189-182 

BZY78P 

♦ MULB 

172- 70 


SHWG 


MINA 

♦ MULB 


APX 

♦ PHIC 



MISI 


BZY83C4V7 

SHWG 

170- 53 

BZY85C18 

APD 

201 -104 

♦ PHIC 

♦ RADF 



♦ VALG 


BZX83C12 

♦ ESMF 

192- 26 

BZY83C5V1 

SHWG 

171 - 99 

SHWG 

♦ TFKG 



♦ VALG 


BZX75C3V6 

APD 

167-148 


MISI 


BZY83C5V6 

SHWG 

172-117 

BZY85C20 

APD 

204- 82 

BZY88C27 

MINA 

210-140 

APX 

♦ PHIC 


BZX83C13 

♦ ESMF 

194-109 

BZY83C6V2 

APD 

174-108 

SHWG 

♦ TFKG 


♦ MULB 

♦ PHIC 



♦ VALG 



MISI 



SHWG 

l 

BZY85C22 

APD 

206- 50 

♦ RADF 

♦ VALG 


BZX79C4V7 

♦ MULB 

170- 96 

BZX83C15 

♦ ESMF 

197- 56 

BZY83C6V8 

APD 

176-215 

SHWG 

TFKG 


BZY88C30 

MINA 

212-181 

♦ PHIC 

♦ VALG 



MISI 



SHWG 


BZY85C24 

TFKG 

208- 54 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX79C5V1 

APX 

171-144 

BZX83C16 

♦ ESMF 

199- 59 

BZY83C7V5 

APD 

179- 49 

BZY85C24V5 

APD 

208- 51 

♦ RADF 

♦ VALG 


♦ MULB 

♦ PHIC 



MISI 



SHWG 



SHWG 


BZY91C7V5 

♦ MULB 

181- 4 


♦ VALG 


BZX83C18 

♦ ESMF 

201 -140 

BZY83C8V2 

APD 

181-104 

BZY85C27 

TFKG 

210-119 

BZY91C8V2 

♦ MULB 

183- 70 

BZX79C5V6 

APX 

172-184 


MISI 



SHWG 


BZY85C30 

TFKG 

212-156 

BZY91C9V1 

♦ MULB 

186-177 

♦ MULB 

♦ PHIC 


BZX83C20 

♦ ESMF 

204-112 

BZY83C9V1 

APD 

185- 30 

BZY85C33 

TFKG 

214-106 


RADF 



♦ VALG 



MISI 



SHWG 


BZY85D1 

SHWG 

165-41 

BZY91C10 

♦ MULB 

189- 95 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




MFRS 

LiGLMCIO 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


HBH 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

ii a mil 



BZY93C15 

♦ MULB 

1 §8-175 

BZY95C33 



C4.0E6 . 

CODI 


C36C 

GESY 

444 - 66 

(cont.) 

PHIC 


♦ PHIC 

♦ RADF 


(cont.) 

♦ PHIC 


C4.5E5 

CODI 

398- 17 

C36D 

GESY 

452- 28 

PHIN 

RADF 



♦ VALG 


♦ RADF 

♦ VALG 


C4.5E6 

CODI 

398- 15 

C36E 

GESY 

458-108 


♦ VALG 


BZY93C16 

♦ MULB 

200-127 

BZY95C36 

♦ MULB 

217- 14 

C5.0E5 

CODI 

399- 60 

C36F 

GESY 

420- 12 

BZV91C11 

♦ MULB 

191 - 63 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C5.0E6 

CODI 

399- 58 


♦ PIR 


PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C6A 

GESY 

424- 34 

C36G 

GESY 

430-103 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C18 

♦ MULB 

203- 68 

BZY95C39 

♦ MULB 

218- 95 

C6B 

GESY 

433- 35 

C36H 

GESY 

441- 14 

BZY91C12 

♦ MULB 

193-188 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C6F 

GESY 

418- 32 

C36MA 

♦ ESMF 

465- 18 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C6G 

GESY 

430- 65 

GESY 

MISI 


RADF 

♦ VALG 


BZY93C20 

♦ MULB 

205-197 

BZY95C43 

♦ MULB 

219-172 

C6U 

GESY 

414- 92 


SES 


BZY91C13 

♦ MULB 

195-197 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C6.0E6 

CODI 

401 - 15 

C36M[Z) 

♦ NAT 

473- 63 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C9A 

GESY 

424- 8 

C36NA 

♦ ESMF 

471 - 10 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C22 

♦ MULB 

207-190 

BZY95C47 

♦ MULB 

221-117 

C9B 

GESY 

433- 1 

GESY 

MISI 


BZY91C15 

♦ MULB 

198-191 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C9C 

GESY 

442- 70 


SES 


PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C9F 

GESY 

418- 15 

C36N0 

♦ NAT 

481 - 98 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C24 

♦ MULB 

209-155 

BZY95C51 

♦ MULB 

223- 59 

C9G 

GESY 

430- 51 

C36SA 

♦ ESMF 

475- 4 

BZY91C16 

♦ MULB 

200-137 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C9H 

GESY 

440- 85 

GESY 

MISI 


PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C9U 

GESY 

414- 81 


SES 


RADF 

♦ VALG 


BZY93C27 

♦ MULB 

212- 58 

BZY95C56 

♦ MULB 

224-146 

C12A 

GESY 

425- 70 

C36S(Z) 

♦ NAT 

479- 44 

BZY91C18 

♦ MULB 

203- 83 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C12B 

GESY 

434- 91 

C36U 

GESY 

415-49 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C12C 

GESY 

443- 69 

C37AA 

GESY 

427- 48 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C30 

♦ MULB 

214- 54 

BZY95C62 

♦ MULB 

226- 90 

C12D 

GESY 

450- 87 


SES 


BZY91C20 

♦ MULB 

206- 8 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C12F 

GESY 

419- 38 

C37A0 

♦ NAT 

429- 91 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C12G 

GESY 

430- 87 

C37BA 

GESY 

436- 88 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C33 

♦ MULB 

216- 13 

BZY95C68 

♦ MULB 

227-151 

C12H 

GESY 

440-107 


SES 


BZY91C22 

♦ MULB 

208- 5 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C12U 

GESY 

415- 19 

C37B0 

♦ NAT 

440- 33 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C15A 

GESY 

424- 60 

C37CA 

GESY 

444-103 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C36 

♦ MULB 

217-100 

BZY95C75 

♦ MULB 

229- 64 

C15B 

GESY 

433- 66 


SES 


BZY91C24 

♦ MULB 

209-165 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C15C 

GESY 

442-103 

C37C0 

♦ NAT 

448- 51 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C15D 

GESY 

449- 72 

C37DA 

GESY 

452- 84 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C39 

♦ MULB 

218-171 

BZY96C4V7 

♦ MULB 

170-191 

C15E 

GESY 

457 - 44 


SES 


BZY91C27 

♦ MULB 

212- 73 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C15F 

GESY 

418- 51 

C37D0 

♦ NAT 

456-101 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C15G 

GESY 

430- 70 

C37EA 

GESY 

459- 45 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C43 

♦ MULB 

220- 58 

BZY96C5V1 

♦ MULB 

172- 31 

C15M 

GESY 

463- 21 


SES 


BZY91C30 

♦ MULB 

214- 66 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C15U 

GESY 

414- 99 

C37E0 

♦ NAT 

465- 96 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C20A 

GESY 

425- 77 

C37FA 

GESY 

420- 36 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C47 

♦ MULB 

222- 9 

BZY96C5V6 

♦ MULB 

173-107 


PIR 



SES 


BZY91C33 

♦ MULB 

216- 28 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C20B 

GESY 

434-100 

C37F0 

♦ NAT 

422- 57 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 



PIR 


C37MA 

GESY 

465- 95 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C51 

♦ MULB 

223-128 

BZY96C6V2 

♦ MULB 

175- 83 

C20C 

GESY 

443- 75 


SES 


BZY91C36 

♦ MULB 

217-112 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 



PIR 


C37M0 

♦ NAT 

473- 64 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C20D 

GESY 

450- 96 

C37NA 

GESY 

475- 57 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C56 

♦ MULB 

225- 54 

BZY96C6V8 

♦ MULB 

178- 54 


PIR 



SES 


BZY91C39 

♦ MULB 

218-186 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C20F 

GESY 

419- 45 

C37N0 

♦ NAT 

481 -100 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 



PIR 


C37SA 

GESY 

471 - 36 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C62 

♦ MULB 

226-161 

BZY96C7V5 

♦ MULB 

180-96 

C20U 

GESY 

415- 21 


SES 


BZY91C43 

♦ MULB 

220- 70 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 



PIR 


C37S0 

♦ NAT 

479- 45 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C22A 

GESY 

425- 78 

C37UA 

GESY 

415- 57 

RADF 

♦ VALG 


BZY93C68 

♦ MULB 

228- 48 

BZY96C8V2 

♦ MULB 

182-149 


PIR 


C37U0 

♦ NAT 

417- 80 

BZY91C47 

♦ MULB 

222- 24 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C22B 

GESY 

434-101 

C38AA 

GESY 

427- 85 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 



PIR 



SES 


RADF 

♦ VALG 


BZY93C75 

♦ MULB 

229-148 

BZY96C9V1 

♦ MULB 

186- 78 

C22C 

GESY 

443 - 76 

C38A0 

NAT 

427- 91 

BZY91C51 

♦ MULB 

223-140 

♦ PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 



PIR 


C38BA 

GESY 

437- 16 

PHIC 

PHIN 



♦ VALG 



♦ VALG 


C22D 

GESY 

450- 97 


SES 


RADF 

♦ VALG 


BZY94C10 

♦ MULB 

187-150 

BZY96C10 

♦ MULB 

188-166 


PIR 


C38B0 

NAT 

437- 22 

BZY91C56 

♦ MULB 

225- 68 

BZY94C11 

♦ MULB 

189-185 


PHIC 


C22F 

GESY 

419- 46 

C38CA 

GESY 

445- 27 

! PHIC 

PHIN 


BZY94C12 

♦ MULB 

192- 30 

BZZ10 

MULB 

173-197 


PIR 



SES 


RADF 

♦ VALG 


BZY94C13 

♦ MULB 

194-112 

PHIN 

VALG 


C22U 

GESY 

415- 22 

C38C0 

NAT 

445- 33 

BZY91C62 

♦ MULB 

226-173 

BZY94C15 

♦ MULB 

197- 60 

BZZ1 1 

MULB 

176-129 


PIR 


C38DA 

GESY 

453- 15 

PHIC 

PHIN 


BZY94C16 

♦ MULB 

199- 62 

PHIN 

VALG 


C30A 

GESY 

427 - 57 


SES 


RADF 

♦ VALG 


BZY94C18 

♦ MULB 

201 -144 

BZZ 12 

MULB 

179- 18 


PIR 


C38D0 

NAT 

453- 21 

BZY91C68 

♦ MULB 

228- 62 

BZY94C20 

♦ MULB 

204-115 

PHIN 

VALG 


C30B 

GESY 

436- 97 

C38EA 

GESY 

459- 80 

PHIC 

PHIN 


BZY94C22 

♦ MULB 

206- 85 

BZZ 13 

MULB 

181 - 56 


PIR 



SES 


RADF 

♦ VALG 


BZY94C24 

♦ MULB 

208- 82 

PHIN 

VALG 


C30C 

GESY 

444 -1 10 

C38E(Z) 

NAT 

459- 87 

BZY91C75 

♦ MULB 

229-161 

BZY94C27 

♦ MULB 

210-141 

BZZ 14 

PHIC 

173-121 


PIR 


C38FA 

GESY 

420- 58 

PHIC 

PHIN 


BZY94C30 

♦ MULB 

212-182 


PHIN 


C30D 

GESY 

452- 93 


SES 


RADF 

♦ VALG 


BZY94C33 

♦ MULB 

214-130 

BZZ 15 

PHIC 

175- 98 


PIR 


C38F0 

NAT 

420- 60 

BZY92C3V9 

♦ TFKG 

168-180 

BZY94C36 

♦ MULB 

216- 78 


PHIN 


C30F 

GESY 

420- 40 

C38GA 

GESY 

431- 9 

BZY92C4V3 

♦ TFKG 

169-178 

BZY94C39 

♦ MULB 

217-152 

BZZ 16 

PHIC 

178-69 


PIR 



SES 


BZY92C4V7 

♦ TFKG 

170-186 

BZY94C43 

♦ MULB 

219- 57 


PHIN 


C30U 

GESY 

415- 60 

C38GCZ3 

NAT 

431- 11 

BZY92C5V1 

♦ TFKG 

172- 28 

BZY94C47 

♦ MULB 

220-179 

BZZ 17 

PHIC 

180-111 


PIR 


C38HA 

GESY 

441 - 29 

BZY92C5V6 

♦ TFKG 

173-102 

BZY94C51 

♦ MULB 

222-134 


PHIN 


C3 1A 

GESY 

427 - 58 


SES 


BZY92C6V2 

♦ TFKG 

175- 77 

BZY94C56 

♦ MULB 

224- 26 

BZZ 18 

PHIC 

182-164 

C31B 

GESY 

436- 98 

C38H0 

NAT 

441 - 31 

BZY92C6V8 

♦ TFKG 

178- 38 

BZY94C62 

♦ MULB 

225-165 


PHIN 


C31C 

GESY 

445 - 1 

C38UA 

GESY 

415- 71 

BZY92C7V5 

♦ TFKG 

180- 81 

BZY94C68 

♦ MULB 

227- 35 

BZZ 19 

PHIC 

186- 94 

C31D 

GESY 

452- 94 


SES 


BZY92C8V2 

♦ TFKG 

182-132 

BZY94C75 

♦ MULB 

228-135 


PHIN 


C31F 

GESY 

420- 41 

C38U0 

NAT 

415- 73 

BZY92C9V1 

♦ TFKG 

186- 62 

BZY95C10 

♦ MULB 

188-165 

BZZ20 

PHIC 

189-67 

C31U 

GESY 

415- 61 

C40AA 

♦ ESMF 

427- 76 

BZY92C10 

♦ TFKG 

188-146 

♦ PHIC 

♦ RADF 



PHIN 


C32A 

GESY 

427 - 59 

GESY 

MISI 


BZY92C11 

♦ TFKG 

190-132 


♦ VALG 


BZZ21 

PHIC 

191 - 47 


PIR 



SES 


BZY92C12 

♦ TFKG 

193- 38 

BZY95C11 

♦ MULB 

190-149 


PHIN 


C32B 

GESY 

436- 99 

C4OA0 

♦ NAT 

429- 92 

BZY92C13 

♦ TFKG 

195- 71 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZZ22 

PHIC 

193-170 


PIR 


C40BA 

♦ ESMF 

437- 7 

BZY92C15 

♦ TFKG 

198- 42 


♦ VALG 



PHIN 


C32C 

GESY 

445 - 2 

GESY 

MISI 


BZY92C16 

♦ TFKG 

200- 20 

BZY95C12 

♦ MULB 

193- 59 

BZZ23 

PHIC 

195-185 


PIR 



SES 


BZY92C18 

♦ TFKG 

202-134 

♦ PHIC 

♦ RADF 



PHIN 


C32D 

GESY 

452- 95 

C4OB0 

♦ NAT 

440- 34 

BZY92C20 

♦ TFKG 

205- 73 


♦ VALG 


BZZ24 

PHIC 

198-172 


PIR 


C40CA 

♦ ESMF 

445- 18 

BZY92C22 

♦ TFKG 

207- 58 

BZY95C13 

♦ MULB 

195- 88 


PHIN 


C32F 

GESY 

420- 42 

GESY 

MISI 


BZY92C24 

TFKG 

209- 38 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZZ25 

PHIC 

200-126 


PIR 



SES 


BZY92C27 

TFKG 

211-122 


♦ VALG 



PHIN 


C32U 

GESY 

415- 62 

C4OC0 

♦ NAT 

448- 52 

BZY92C30 

TFKG 

213-119 

BZY95C15 

♦ MULB 

198- 61 

BZZ26 

PHIC 

203 - 65 


PIR 


C40DA 

♦ ESMF 

453- 6 

BZY92C33 

TFKG 

215- 86 

♦ PHIC 

♦ RADF 



PHIN 


C33A 

GESY 

427- 60 

GESY 

MISI 


BZY92C36 

TFKG 

216-183 


♦ VALG 


BZZ27 

PHIC 

205-194 

C33B 

GESY 

436-100 


SES 


BZY93C6V8 

♦ MULB 

178-142 

BZY95C16 

♦ MULB 

200- 37 


PHIN 


C33C 

GESY 

445 - 3 

C4OD0 

♦ NAT 

456-102 

PHIC 

♦ RADF 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BZZ28 

PHIC 

207-187 

C33D 

GESY 

452- 96 

C40EA 

♦ ESMF 

459- 70 

BZY93C7V5 

♦ MULB 

180-184 


♦ VALG 



PHIN 


C33F 

GESY 

420- 43 

GESY 

MISI 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BZY95C18 

♦ MULB 

202-152 

BZZ29 

PHIC 

209-154 

C33U 

GESY 

415- 63 


SES 



♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 



PHIN 


C34A1 

♦ GESY 

427- 61 

C4OE0 

♦ NAT 

466- 24 

BZY93C8V2 

♦ MULB 

183- 57 


♦ VALG 


Cl 0E2 

CODI 

370- 7 

C34A2 

♦ GESY 

427- 62 

C40FA 

♦ ESMF 

420- 49 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZY95C20 

♦ MULB 

205- 92 

Cl 5E2 

CODI 

384- 62 

C34B1 

♦ GESY 

436-101 

GESY 

MISI 



♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


Cl 5E3 

CODI 

384- 47 

C34B2 

♦ GESY 

436-102 


SES 


BZY93C9V1 

♦ MULB 

186-167 


♦ VALG 


C2 0E2 

CODI 

390- 8 

C34C1 

♦ GESY 

445 - 4 

C4OF0 

♦ NAT 

422- 58 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZY95C22 

♦ MULB 

207- 77 

C2 0E3 

CODI 

389- 99 

C34C2 

♦ GESY 

445- 5 

C40GA 

♦ ESMF 

431- 4 


♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C2 0E4 

CODI 

389- 89 

C34D1 

♦ GESY 

452- 97 

GESY 

MISI 


BZY93C10 

♦ MULB 

189- 80 


♦ VALG 


C2 5E3 

CODI 

392- 53 

C34D2 

♦ GESY 

452- 98 


SES 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BZY95C24 

♦ MULB 

209- 55 

C2 5E4 

CODI 1 

392- 46 

C34E1 

♦ GESY 

459- 54 

C4OG0 

♦ NAT 

431-96 


♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C2 5E5 

CODI 

392- 36 

C34E2 

♦ GESY 

459- 55 

C40HA 

♦ ESMF 

441 - 24 

BZY93C11 

♦ MULB 

191 - 50 


♦ VALG 


C3.0E3 

CODI 

394- 39 

C34F1 

♦ GESY 

420- 44 

GESY 

MISI 


♦ PHIC 

♦ RADF 


BZY95C27 

♦ MULB 

211 -143 

C3 0E4 

CODI 

394- 29 

C34F2 

♦ GESY 

420- 45 


SES 



♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C3 0E5 

CODI 

394- 15 

C35DR700 

GESY 

448- 73 

C4OH0 

♦ NAT 

445- 28 

BZY93C12 

♦ MULB 

193-173 


♦ VALG 


C3.0E6 

CODI 

394- 13 

C35PA 

SES 

482- 81 

C40M 

♦ NAT 

473- 65 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZY95C30 

♦ MULB 

213-138 

C3.5E4 

CODI 

395- 73 

C35P0 

♦ NAT 

487-106 

C40N 

♦ NAT 

481-101 


♦ VALG 


♦ PHIC 

♦ RADF 


C3 5E5 

CODI 

395- 64 

C35TA 

SES 

479-103 

C40S 

♦ NAT 

479- 46 

BZY93C13 

♦ MULB 

195-186 


♦ VALG 


C3 5E6 

CODI 

395- 63 

C35T0 

♦ NAT 

482- 80 

C40UA 

♦ ESMF 

415- 66 

♦ PHIC 

♦ RADF 


BZY95C33 

♦ MULB 

215-107 

C4 0E4 

CODI 

397- 13 

C36A 

GESY 

426-107 

! GESY 

MISI 



♦ VALG 


cont next col 



C4 0E5 

CODI 

396-109 

C36B 

GESY 

436- 36 


SES 
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1. TYPI 

No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No 

MFRS 

Pq&Lme 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

EEEWliEf 

"C40UCZ1 

♦ NAT 

417- 82 

C55UA 

SES 

415-96 

C107F1 

♦ GESY 

417-109 

C152EA 

GESY 

460-104 

C178M 

♦ NAT 

473-81 

C45AA 

GESY 

428- 11 

C55U0 

♦ NAT 

417- 86 

C107F2 

♦ GESY 

417-102 


SES 


C178N 

♦ NAT 

482- 7 


SES 


C56AA 

SES 

428- 64 

C107F3 

♦ GESY 

417-110 

‘C152E0 

♦ NAT 

468- 40 

C178P 

♦ NAT 

489- 50 

C45A0 

♦ NAT 

429- 93 

C56A0 

♦ NAT 

429- 99 

C107F4 

♦ GESY 

417-103 

C152MA 

GESY 

468- 9 

C178PA 

♦ NAT 

491 - 34 

C45BA 

GESY 

437- 71 

C56BA 

SES 

438- 45 

C107Q1 

♦ GESY 

414-40 


SES 


C178PB 

♦ NAT 

492- 52 


SES 


C56B0 

♦ NAT 

440- 43 

C107Q2 

♦ GESY 

414- 31 

C152M0 

♦ NAT 

473- 78 

C178S 

♦ NAT 

479- 59 

C45B0 

♦ NAT 

440- 35 

C56CA 

SES 

446- 47 

C107Q3 

♦ GESY 

414- 41 

C152NA 

GESY 

477- 22 

C178T 

♦ NAT 

484- 67 

C45CA 

GESY 

445- 76 

C56C0 

♦ NAT 

448- 61 

C107Q4 

♦ GESY 

414- 32 


SES 


C180AA 

GESY 

429- 22 


SES 


C56DA 

SES 

454- 68 

C107Y1 

♦ GESY 

416- 77 

C152N0 

♦ NAT 

482- 4 


SES 


C45C0 

♦ NAT 

448- 53 

C56D0 

♦ NAT 

457- 1 

C107Y2 

♦ GESY 

416- 58 

C152PA 

GESY 

483- 90 

C18OA0 

♦ NAT 

429-106 

C45DA 

GESY 

453- 77 

C56EA 

SES 

460- 93 

C107Y3 

♦ GESY 

416- 78 


SES 


C180BA 

GESY 

439- 60 


SES 


C56E0 

♦ NAT 

467-106 

C107Y4 

♦ GESY 

416- 59 

C152P0 

♦ NAT 

489- 3 


SES 


C45D0 

♦ NAT 

456-103 

C56FA 

SES 

421 - 1 

C122B 

♦ GESY 

435- 6 

C152PAA 

GESY 

486- 74 

C18OB0 

♦ NAT 

440- 52 

C45EA 

GESY 

460- 11 

C56F0 

♦ NAT 

422- 65 

C122D 

♦ GESY 

451- 2 


SES 


C180CA 

GESY 

447- 20 


* SES 


C56GA 

SES 

431 - 57 

C122F 

♦ GESY 

419- 50 

C152PA0 

♦ NAT 

491 - 15 


SES 


CA5E0 

♦ NAT 

466- 84 

C56G0 

♦ NAT 

431-103 

C137E 

♦ GESY 

459- 71 

C152PBA 

GESY 

488- 96 

C18OC0 

♦ NAT 

448- 70 

C45FA 

GESY 

420- 76 

C56HA 

SES 

441 - 78 

C137M 

♦ GESY 

466- 12 

C152PB0 

♦ NAT 

492- 31 

C180DA 

GESY 

455- 88 


SES 


C56H0 

♦ NAT 

446- 48 

C137N 

♦ GESY 

475- 77 

C152PCA 

GESY 

491 - 7 


SES 


C45F0 

♦ NAT 

422- 59 

C56MA 

SES 

467-107 

C137P 

♦ GESY 

482- 75 

C152PC0 

♦ NAT 

493- 14 

C18OD0 

♦ NAT 

457- 10 

C45GA 

GESY 

431 - 22 

C56M0 

♦ NAT 

473- 74 

C137PB 

♦ GESY 

487-103 

C152SA 

GESY 

472- 49 

C180EA 

GESY 

461 - 82 


SES 


C56UA 

SES 

415- 97 

C138E10E 

GESY 

459- 19 


SES 



SES 


C45G0 

♦ NAT 

431- 97 

C56U0 

♦ NAT 

417- 87 

C138E20E 

GESY 

459- 20 

C152S0 

♦ NAT 

479- 56 

C18OE0 

♦ NAT 

469- 53 

C45HA 

GESY 

441 - 41 

C60A 

NAT 

428- 83 

C138M10M 

GESY 

465- 58 

C152TA 

GESY 

480- 88 

C180MA 

GESY 

469- 54 


SES 


C60B 

NAT 

438- 76 

C138M20M 

GESY 

465- 59 


SES 



SES 


C45H0 

♦ NAT 

445- 78 

C60C 

NAT 

446- 71 

C138N10M 

GESY 

475- 32 

C152T0 

♦ NAT 

484- 5 

C18OM0 

♦ NAT 

473- 83 

C45MA 

GESY 

466- 82 

C60D 

NAT 

454- 99 

C138N20M 

GESY 

475- 33 

C153EA 

SES 

460-105 

C180NA 

GESY 

478- 41 


SES 


C60EA 

GESY 

461- 15 

C138S10M 

GESY 

471 - 25 

C153E0 

♦ NAT 

468- 19 


SES 


C45M0 

♦ NAT 

473- 66 


SES 


C138S20M 

GESY 

471-26 

C153MA 

SES 

468- 10 

C18ON0 

♦ NAT 

482- 9 

C45NA 

GESY 

476- 21 

C6OE0 

NAT 

461 - 24 

C139E10E 

GESY 

459- 21 

C153M0 

♦ NAT 

473- 76 

C180PA 

GESY 

484- 86 


SES 


C60F 

NAT 

421- 13 

C139E20E 

GESY 

459- 22 

C153NA 

SES 

477 - 23 


SES 


C45N0 

♦ NAT 

481-102 

C60G 

NAT 

431 - 67 

C139M10M 

GESY 

465- 60 

C153N0 

♦ NAT 

482- 2 

C180 P0 

♦ NAT 

489- 66 

C45SA 

GESY 

471 - 85 

C60H 

NAT 

441 - 88 

C139M20M 

GESY 

465- 61 

C153PA 

SES 

483- 91 

C180PAA 

GESY 

487- 3 


SES 


C60U 

NAT 

415-105 

C139N10M 

GESY 

475- 34 

C153P0 

♦ NAT 

488-103 


SES 


C45S0 

♦ NAT 

479- 47 

C62AA 

GESY 

428- 82 

C139N20M 

GESY 

475- 35 

C153PAA 

SES 

486- 75 

C18OPA0 

♦ NAT 

491 - 45 

C45TA 

♦ GESY 

480- 22 


SES 


C139S10M 

GESY 

471 - 27 

C153PA0 

♦ NAT 

491 - 13 

C180PBA 

GESY 

489- 67 


SES 


C62A0 

NAT 

428- 84 

C139S20M 

GESY 

471 - 28 

C153PB 

SES 

488- 86 


SES 


C45T0 

♦ NAT 

483- 4 

C62BA 

GESY 

438- 71 

C144E15E 

GESY 

459- 82 

C153PC 

SES 

490-104 

C18OPB0 

♦ NAT 

492- 63 

C45UA 

GESY 

415- 79 


SES 


C144E30E 

GESY 

459- 83 

C153SA 

SES 

472- 50 

C180PCA 

GESY 

491-46 


SES 


C62B0 

NAT 

438- 77 

C144M15M 

GESY 

466- 26 

C153S0 

♦ NAT 

479- 54 


SES 


C45U0 

♦ NAT 

417- 83 

C62CA 

GESY 

446- 66 

C144M30M 

GESY 

466- 27 

C153TA 

SES 

480- 89 

C18OPC0 

♦ NAT 

493- 22 

C46AA 

GESY 

428- 12 


SES 


C144N15M 

GESY 

475- 84 

C153T0 

♦ NAT 

483- 99 

C180SA 

GESY 

473- 1 


SES 


C62C0 

NAT 

446- 72 

C144N30M 

GESY 

475- 85 

C154AA 

GESY 

428- 55 


SES 


C46A0 

♦ NAT 

429- 94 

C62DA 

GESY 

454- 94 

C144S15M 

GESY 

471 - 57 

C154A0 

♦ NAT 

429-100 

C18OS0 

♦ NAT 

479- 61 

C46BA 

GESY 

437 - 72 


SES 


C144S30M 

GESY 

471 - 58 

C154BA 

GESY 

438- 36 

C180TA 

GESY 

481 - 38 


SES 


C62D0 

NAT 

454-100 

C145A 

GESY 

428- 5 

C154B0 

♦ NAT 

440- 44 


SES 


C46B0 

♦ NAT 

440- 36 

C62EA 

GESY 

461- 16 

C145B 

GESY 

437- 61 

C154CA 

GESY 

446- 35 

C18OT0 

♦ NAT 

484- 87 

C46CA 

GESY 

445 - 77 


SES 


C145C 

GESY 

445- 65 

C154C0 

♦ NAT 

448- 62 

C18 1A 

♦ NAT 

429-105 


SES 


C62E0 

NAT 

460- 77 

C145D 

GESY 

453- 67 

C154DA 

GESY 

454- 58 

C181B 

♦ NAT 

440- 51 

C46C0 

♦ NAT 

448- 54 

C62FA 

GESY 

421- 12 

C145E 

♦ GESY 

460- 18 

C154D0 

♦ NAT 

457 - 2 

C181C 

♦ NAT 

448- 69 

C46DA 

GESY 

453- 78 


SES 


C145F 

GESY 

420- 72 

C154EA 

GESY 

460- 81 

C181D 

♦ NAT 

457- 9 


SES 


C62F0 

NAT 

421- 14 

C145M 

♦ GESY 

466- 96 

C154E0 

♦ NAT 

468- 24 

C181E 

♦ NAT 

469- 45 

C46D0 

♦ NAT 

456-104 

C62GA 

GESY 

431 - 66 

C145N 

♦ GESY 

476- 29 

C154M 

GESY 

467- 88 

C181M 

♦ NAT 

473- 82 

C46EA 

GESY 

460- 12 


SES 


C145P 

♦ GESY 

483- 15 

C155AA 

GESY 

428- 56 

C181N 

♦ NAT 

482- 8 


SES 


C62G0 

NAT 

431 - 68 

C145PA 

♦ GESY 

486- 25 

C155A0 

♦ NAT 

429-101 

C181P 

♦ NAT 

489- 62 

C46E0 

♦ NAT 

466- 85 

C62HA 

GESY 

441 - 87 

C145PB 

♦ GESY 

488- 31 

C155BA 

GESY 

438- 37 

C181PA 

♦ NAT 

491 - 41 

C46FA 

GESY 

420- 77 


SES 


C145S 

♦ GESY 

471 - 94 

C155B0 

♦ NAT 

440- 45 

C181PB 

♦ NAT 

492- 62 


SES 


C62H0 

NAT 

441 - 89 

C145T 

♦ GESY 

480- 30 

C155CA 

GESY 

446- 36 

C181S 

♦ NAT 

479- 60 

C46F0 

♦ NAT 

422- 60 

C62UA 

GESY 

415-104 

C146A 

GESY 

428- 6 

C155C0 

♦ NAT 

448- 63 

C181T 

♦ NAT 

484- 81 

C46GA 

GESY 

431 - 23 


SES 


C146B 

GESY 

437- 62 

C155DA 

GESY 

454- 59 

C185AA 

♦ GESY 

429- 23 


SES 


C62U0 

NAT 

415-106 

C146C 

GESY 

445- 66 

C155D0 

♦ NAT 

457 - 3 

C185A0 

♦ NAT 

429-107 

C46G0 

♦ NAT 

431 - 98 

C103A 

♦ GESY 

423- 84 

C146D 

GESY 

453- 68 

C155EA 

GESY 

460- 82 

C185BA 

♦ GESY 

439- 61 

C46HA 

GESY 

441 - 42 

C103B 

♦ GESY 

432- 75 

C146E 

GESY 

460- 3 

C155E0 

♦ NAT 

468- 25 

C185B0 

♦ NAT 

440- 53 


SES 


C103Q 

GESY 

414- 42 

C146F 

GESY 

420- 73 

C155M 

GESY 

467 - 89 

C185CA 

♦ GESY 

447- 21 

C46H0 

♦ NAT 

445 - 79 

C103Y 

♦ GESY 

416- 79 

C146M 

GESY 

466- 75 

C156AA 

GESY 

428- 57 

C185C0 

♦ NAT 

448- 71 

C46MA 

GESY 

466- 83 

C103YY 

♦ GESY 

422- 18 

C146N 

GESY 

476- 16 

C156A0 

♦ NAT 

429-102 

C185DA 

♦ GESY 

455- 89 


SES 


C106A1 

* ♦GESY 

424- 76 

C146P 

GESY 

482-1 10 

C156BA 

GESY 

438- 38 

C185D0 

♦ NAT 

457- 11 

C46M0 

♦ NAT 

473- 67 

C106A2 

♦ GESY 

424- 53 

C146S 

GESY 

471 - 81 

C156B0 

♦ NAT 

440- 46 

C185EA 

♦ GESY 

461 - 83 

C46NA 

GESY 

476- 22 

C106A3 

♦ GESY 

424- 77 

C146T 

GESY 

480- 19 

C156CA 

GESY 

446- 37 

C185E0 

♦ NAT 

469- 55 


SES 


C106A4 

♦ GESY 

424- 54 

C147A 

GESY 

428- 7 

C156C0 

♦ NAT 

448- 64 

C185M 

♦ GESY 

439- 53 

C46N0 

♦ NAT 

481-103 

C106A 

♦ PIR 

424- 74 

C147B 

GESY 

437- 63 

C156DA 

GESY 

454- 60 

C280N 

♦ GESY 

478- 46 

C46SA 

GESY 

471 - 86 

C106B1 

♦ GESY 

433- 87 

C147C 

GESY 

445- 67 

C156D0 

♦ NAT 

457- 4 

C280P 

♦ GESY 

484- 91 


SES 


C106B2 

♦ GESY 

433- 53 

C147D 

GESY 

453- 69 

C156EA 

GESY 

460- 83 

C280PA 

♦ GESY 

487- 7 

C46S0 

♦ NAT 

479 - 48 

C106B3 

♦ GESY 

433- 88 

C147F 

GESY 

420- 74 

C156E0 

♦ NAT 

468- 26 

C280PB 

♦ GESY 

489- 71 

C46TA 

♦ GESY 

480- 23 

C106B4 

♦ GESY 

433- 54 

C150EA 

GESY 

460-102 

C156M 

GESY 

467- 90 

C280PC 

♦ GESY 

491-50 


SES 


C106B 

♦ PIR 

433- 85 


SES 


C157AA 

GESY 

428- 58 

C280PD 

♦ GESY 

492- 64 

C46T0 

♦ NAT 

483- 5 

C106C1 

♦ GESY 

442-108 

C15OE0 

♦ NAT 

460- 94 

C157A0 

♦ NAT 

429-103 

C280PE 

♦ GESY 

493- 23 

C46UA 

GESY 

415-80 

C106C2 

♦ GESY 

442- 96 

C150MA 

GESY 

468- 7 

C157BA 

GESY 

438- 39 

C280PM 

♦ GESY 

493-102 


SES 


C106C3 

♦ GESY 

442-109 


SES 


C157B0 

♦ NAT 

440- 47 

C280PS 

♦ GESY 

494- 38 

C46U0 

♦ NAT 

417- 84 

C106C4 

♦ GESY 

442- 97 

C15OM0 

♦ NAT 

473- 77 

C157CA 

GESY 

446- 38 

C280S 

♦ GESY 

473- 6 

C50E 

GESY 

460- 90 

C106D1 

♦ GESY 

449- 88 

C150NA 

GESY 

477- 20 

C157C0 

♦ NAT 

448- 65 

C280T 

♦ GESY 

481 - 42 

C50M 

GESY 

467 -102 

C106D2 

♦ GESY 

449- 59 


SES 


C157DA 

GESY 

454- 61 

C281N 

♦ GESY 

478- 47 

C50NA 

GESY 

477 - 12 

C106D3 

♦ GESY 

449- 89 

C15ON0 

♦ NAT 

482- 3 

C157D0 

♦ NAT 

457 - 5 

C281P 

♦ GESY 

484- 92 


SES 


C106D4 

♦ GESY 

449- 60 

C150PA 

GESY 

483- 88 

C157EA 

GESY 

460- 84 

C281PA 

♦ GESY 

487- 8 

C5ON0 

♦ NAT 

481-108 

C106F1 

♦ GESY 

418- 65 


SES 


C157E0 

♦ NAT 

468- 27 

C281PB 

♦ GESY 

489-72 

C50S 

GESY 

472- 39 

C106F2 

♦ GESY 

418- 45 

C15OP0 

♦ NAT 

489- 2 

C157M 

GESY 

467 - 91 

C281PC 

♦ GESY 

491 - 51 

C50TA 

GESY 

480- 80 

C106F3 

♦ GESY 

418- 66 

C150PAA 

GESY 

486- 72 

C158E 

GESY 

461 - 26 

C281PD 

♦ GESY 

492- 65 


SES 


C106F4 

♦ GESY 

418- 46 


SES 



NAT 


C281PE 

♦ GESY 

493- 24 

C5OT0 

♦ NAT 

483- 92 

C106F 

♦ PIR 

418- 64 

C15OPA0 

♦ NAT 

491 - 14 

C158M 

GESY 

468- 60 

C281PM 

♦ GESY 

493-103 

C52E 

GESY 

460- 91 

C106Q1 

♦ GESY 

414- 64 

C150PBA 

GESY 

488- 95 


NAT 


C281PN 

GESY 

494- 60 

C52M 

GESY 

467-103 

C106Q2 

♦ GESY 

414- 60 

C15OPB0 

♦ NAT 

492- 30 

C158N 

GESY 

477 - 60 

C281PS 

♦ GESY 

494- 39 

C52N 

GESY 

477- 13 

C106Q3 

♦ GESY 

414- 65 

C150PCA 

GESY 

491- 6 


NAT 


C281S 

♦ GESY 

473- 7 

C52S 

GESY 

472- 40 

C106Q4 

♦ GESY 

414- 61 

C15OPC0 

♦ NAT 

493- 13 

C158P 

GESY 

484- 20 

C281T 

♦ GESY 

481- 43 

C52T 

GESY 

480- 81 

C106Q 

♦ PIR 

414- 63 

C150SA 

GESY 

472- 47 


NAT 


C290A 

♦ GESY 

429- 66 

C52UA 

GESY 

415- 95 

C106Y1 

♦ GESY 

417-20 


SES 


C158S 

GESY 

472- 73 


NAT 



SES 


C106Y2 

♦ GESY 

417- 7 

C15OS0 

♦ NAT 

479- 55 


NAT 


C290B 

♦ GESY 

440- 5 

C52U0 

♦ NAT 

417- 88 

C106Y3 

♦ GESY 

417- 21 

C150TA 

GESY 

480- 86 

C158T 

GESY 

481- 2 


NAT 


C55AA 

SES 

428- 63 

C106Y4 

♦ GESY 

417- 8 


SES 



NAT 


C290C 

♦ GESY 

447- 76 

C55A0 

♦ NAT 

429- 98 

C106Y 

♦ PIR 

417- 18 

C15OT0 

♦ NAT 

484- 4 

C159E 

GESY 

461 - 27 


NAT 


C55BA 

SES 

438- 44 

C107A1 

♦ GESY 

423- 82 

C151EA 

SES 

460-103 


NAT 


C290D 

♦ GESY 

456- 38 

C55B0 

♦ NAT 

440- 42 

C107A2 

♦ GESY 

423- 53 

C151E0 

♦ NAT 

468- 18 

C159M 

GESY 

468- 61 


NAT 


C55CA 

SES 

446- 45 

C107A3 

♦ GESY 

423- 83 

C151MA 

SES 

468- 8 


NAT 


C290E 

♦ GESY 

462- 29 

C55C0 

♦ NAT 

448 - 60 

C107A4 

♦ GESY 

423- 54 

C151M0 

♦ NAT 

473- 75 

C159N 

GESY 

477- 61 


NAT 


C55DA 

SES 

454- 67 

C107B1 

♦ GESY 

432- 73 

C151NA 

SES 

477- 21 


NAT 


C290F 

♦ GESY 

421 - 48 

C55D0 

♦ NAT 

456-1 10 

C107B2 

♦ GESY 

432- 55 

C151N0 

♦ NAT 

482- 1 

C159P 

GESY 

484- 21 

C290G 

GESY 

431 - 89 

C55EA 

SES 

460- 92 

C107B3 

♦ GESY 

432- 74 

Cl 51 PA 

SES 

483- 89 


NAT 


C290H 

GESY 

441 -107 

C55E0 

♦ NAT 

467-104 

C107B4 

♦ GESY 

432- 56 

C151P0 

♦ NAT 

488-102 

C159S 

GESY 

472- 74 


NAT 


C55FA 

SES 

420-1 10 

C107C1 

♦ GESY 

442- 49 

C151PAA 

SES 

486- 73 


NAT 


C290J 

GESY 

448- 47 

C55F0 

♦ NAT 

422- 64 

C107C2 

♦ GESY 

442- 37 

C151 PA0 

♦ NAT 

491 - 12 

C159T 

GESY 

481- 3 

C290M 

♦ GESY 

470- 17 

C55GA 

SES 

431- 56 

C107C3 

♦ GESY 

442- 50 

C151PB 

SES 

488- 85 


NAT 



NAT 


C55G0 

♦ NAT 

431-102 

C107C4 

♦ GESY 

442- 38 

Cl 51 PC 

SES 

490-103 

C178A 

♦ NAT 

429-104 

C290N 

♦ GESY 

478-1 10 

C55HA 

SES 

441 - 77 

C107D1 

♦ GESY 

448-102 

Cl 5 ISA 

SES 

472- 48 

C178B 

♦ NAT 

440- 50 


NAT 


C55H0 

♦ NAT 

446- 46 

C107D2 

♦ GESY 

448- 91 

C151 S0 

♦ NAT 

479- 53 

C178C 

♦ NAT 

448- 68 

C290P 

♦ GESY 

485- 42 

C55MA 

SES 

467-105 

C107D3 

♦ GESY 

448-103 

C151TA 

SES 

480- 87 

C178D 

♦ NAT 

457- 8 


NAT 


C55M1Z3 

♦ NAT 

473- 73 

C107D4 

♦ GESY 

448- 92 

C151TCZ1 

♦ NAT 

483- 98 

C178E 

♦ NAT 

469- 17 
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1 

. TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 



fiPKHIlTJ 



lifiMIEHl 

C290PA 

♦ GESY 

4&7 - 33 

C385D 

GESY 

448 - 76 

C601PB 

GESY 

490- 47 

C6112A 

♦ CRL 

177- 52 

CAIOO 

LTTF 

253- 93 


NAT 



NAT 


C601PC 

GESY 

491-88 

C61 13 

♦ CRL 

179-103 

CA102BA 

ITT 

301 - 18 

C290PB 

♦ GESY 

490- 14 

C385E 

GESY 

457- 14 

C601PD 

GESY 

492-109 

C6113A 

♦ CRL 

179-104 

CA102DA 

ITT 

312- 16 


NAT 



NAT 


C601PE 

GESY 

493- 43 

C6114 

♦ CRL 

181 -159 

CA102FA 

ITT 

321 -108 

C290S 

♦ GESY 

473- 38 

C385M 

GESY 

462- 81 

C601PM 

GESY 

494- 32 

C6114A 

♦ CRL 

181-160 

CA102HA 

ITT 

330-108 


NAT 



NAT 


C601PS 

GESY 

494- 50 

C6115 

♦ CRL 

185- 83 

CA102KA 

ITT 

340- 82 

C290T 

♦ GESY 

481 - 71 

C387E 

GESY 

462- 50 

C602L 

GESY 

494-1 10 

C6115A 

♦ CRL 

185- 84 

CA102MA 

ITT 

348- 25 


NAT 


C387M 

GESY 

470- 40 

C602LA 

GESY 

495- 2 

C6116 

♦ CRL 

187-154 

CA102PA 

ITT 

355- 84 

C291AA 

GESY 

429- 63 

C387N 

GESY 

479- 19 

C602LB 

GESY 

495- 5 

C6116A 

♦ CRL 

187-155 

CA102RA 

ITT 

360- 96 

C291A0 

♦ NAT 

429- 67 

C387P 

GESY 

485- 61 

C602LC 

GESY 

495- 6 

C61 17 

♦ CRL 

189-189 

CA102VA 

ITT 

371 - 21 

C291BA 

GESY 

440- 2 

C387PA 

GESY 

487- 46 

C602LD 

GESY 

495- 9 

C6117A 

♦ CRL 

189-190 

CA150 

LTTF 

255- 80 

C291B0 

♦ NAT 

440- 7 

C387PB 

GESY 

490- 30 

C602LE 

GESY 

495- 15 

C61 18 

♦ CRL 

192- 34 

CA152VA 

ITT 

371-22 

C291CA 

GESY 

447- 73 

C387S 

GESY 

473- 51 

C602PM 

GESY 

494- 29 

C6118A 

♦ CRL 

192- 35 

CA200 

LTTF 

256-109 

C291C0 

♦ NAT 

447 - 78 

C387T 

GESY 

481 - 84 

C602PN 

GESY 

494- 83 

C61 19 

♦ CRL 

194-116 

CA250 

LTTF 

258- 11 

C291DA 

GESY 

456- 35 

C388E 

GESY 

462- 51 

C602PS 

GESY 

494- 49 

C6119A 

♦ CRL 

194-117 

CA69001 

TSC 

270- 82 

C291D0 

♦ NAT 

456- 41 

C388M 

GESY 

470- 41 

C602PT 

GESY 

494- 94 

C6120 

♦ CRL 

197- 64 

CA69001A 

TSC 

277- 59 

C291EA 

♦ GESY 

462- 30 

C388N 

GESY 

479- 20 

C61 1A 

GESY 

424- 40 

C6120A 

♦ CRL 

197- 65 

CA69002 

TSC 

270- 83 

C291E0 

♦ NAT 

462- 32 

C388P 

GESY 

485- 62 

C61 IB 

GESY 

433- 41 

C6121 

♦ CRL 

199- 66 

CA69002A 

TSC 

277- 60 

C291FA 

GESY 

421 - 46 

C388PA 

GESY 

487- 47 

C61 IF 

GESY 

418- 36 

C6121A 

♦ CRL 

199- 67 

CA69003 

TSC 

270- 84 

C291F0 

♦ NAT 

421 - 49 

C388PB 

GESY 

490- 31 

C61 1G 

GESY 

430- 68 

C6122 

♦ CRL 

201 -148 

CA69003A 

TSC 

277- 61 

C291GA 

GESY 

431 - 90 

C388S 

GESY 

473- 52 

C61 1U 

GESY 

414-96 

C6122A 

♦ CRL 

201 -149 

CA69004 

TSC 

270- 85 

C291G0 

NAT 

431 - 92 

C388T 

GESY 

481- 85 

C401 1 

♦ CRL 

174-179 

C6123 

♦ CRL 

204-1 19 

CA69004A 

TSC 

277- 62 

C291HA 

GESY 

441-108 

C397E 

GESY 

462- 61 

C4012 

♦ CRL 

177- 48 

C6123A 

♦ CRL 

204-120 

CAY 10 

APX 

523- 36 

C291H0 

NAT 

441-110 

C397M 

GESY 

470- 53 

C4013 

♦ CRL 

179-100 

C6124 

♦ CRL 

206- 89 

♦ MULB 

♦ PHIC 


C291J 

GESY 

448- 48 

C397N 

GESY 

479- 35 

C4014 

♦ CRL 

181-156 

C6124A 

♦ CRL 

206- 90 

♦ RADF 

♦ VALG 


C291MA 

♦ GESY 

470- 18 

C397P 

GESY 

485- 72 

C4015 

♦ CRL 

185- 80 

C6125 

♦ CRL 

208- 86 

CAY 1 1 

♦ MULB 

263-108 

C291M0 

♦ NAT 

470- 21 

C397PA 

GESY 

487-. 54 

C4016 

♦ CRL 

187-151 

C6125A 

♦ CRL 

208- 87 

PHIC 

♦ RADF 


C291NA 

♦ GESY 

479- 1 

C397PB 

GESY 

490- 41 

C4017 

♦ CRL 

189-186 

C6126 

♦ CRL 

210-145 

CAY 13 

♦ VALG 

512- 92 

C291N0 

♦ NAT 

479- 3 

C397S 

GESY 

473- 60 

C4018 

♦ CRL 

192- 31 

C6126A 

♦ CRL 

210-146 

CAY 14 

♦ VALG 

512-93 

C291PA 

♦ GESY 

485 - 43 

C397T 

GESY 

481 - 92 

C4019 

♦ CRL 

194-113 

C6127 

♦ CRL 

212-186 

CAY 15 

♦ VALG 

512- 94 

C291P0 

♦ NAT 

485 - 45 

C398E 

GESY 

462- 62 

C4020 

♦ CRL 

197- 61 

C6127A 

♦ CRL 

212-187 

CB5 

♦ EDI 

294- 32 

C291PAA 

♦ GESY 

487 - 34 

C398M 

GESY 

470- 54 

C4021 

♦ CRL 

199- 63 

C6128 

♦ CRL 

214-134 

CB5F 

♦ EDI 

272- 68 

C291PA0 

♦ NAT 

487 - 35 

C398N 

GESY 

479- 36 

C4022 

♦ CRL 

201 -145 

C6128A 

♦ CRL 

214-135 

CB10A 

LTTF 

246- 48 

C291PBA 

♦ GESY 

490- 15 

C398P 

GESY 

485- 73 

C4023 

♦ CRL 

204-116 

C6129 

♦ CRL 

216- 82 

CB10# 

♦ EDI 

301 - 19 

C291PB0 

♦ NAT 

490- 16 

C398PA 

GESY 

487- 55 

C4024 

♦ CRL 

206- 86 

C6129A 

♦ CRL 

216- 83 

CB10F 

♦ EDI 

279- 30 

C291SA 

♦ GESY 

473- 39 

C398PB 

GESY 

490- 42 

C4025 

♦ CRL 

208- 83 

C6130 

♦ CRL 

217-155 

CB20A 

LTTF 

247- 20 

C291S0 

♦ NAT 

473- 40 

C398S 

GESY 

473- 61 

C4026 

♦ CRL 

210-142 

C6130A 

♦ CRL 

217-156 

CB20# 

♦ EDI 

312- 17 

C291TA 

♦ GESY 

481 - 72 

C398T 

GESY 

481 - 93 

C4027 

♦ CRL 

212-183 

C6131 

♦ CRL 

219- 60 

CB20F 

♦ EDI 

283- 68 

C291T0 

♦ NAT 

481 - 73 

C501N 

♦ GESY 

473- 89 

C4028 

♦ CRL 

214-131 

C6131A 

♦ CRL 

219- 61 

CB40 

♦ EDI 

330-109 

C350A 

NAT 

429- 2 

C501P 

♦ GESY 

485- 82 

C4029 

♦ CRL 

216- 79 

C6132 

♦ CRL 

220-182 

CB40F 

♦ EDI 

286- 13 

C350B 

NAT 

439- 25 

C501PA 

♦ GESY 

487- 62 

C5001 

CRL 

165- 42 

C6132A 

♦ CRL 

220-183 

CB50 

LTTF 

250- 4 

C350C 

NAT 

446-104 

C501PB 

♦ GESY 

487- 63 

C5002 

CRL 

165-112 

C6201 

♦ CRL 

414- 3 

CB60 

♦ EDI 

348- 26 

C350D 

NAT 

455 - 49 

C501PC 

♦ GESY 

490- 52 

C5003 

CRL 

166- 84 

C6202 

♦ CRL 

416- 17 

CB60F 

♦ EDI 

287- 7 

C350E 

GESY 

461 - 55 

C501PD 

♦ GESY 

491-90 

C5004 

CRL 

169-30 

C6203 

♦ CRL 

421 - 57 

CB80 

♦ EDI 

361- 5 


NAT 


C501PE 

♦ GESY 

492-110 

C5005 

♦ CRL 

171 - 66 

C6204 

♦ CRL 

422-109 

CB80F 

♦ EDI 

288- 12 

C350M 

GESY 

469- 7 

C501PN 

♦ GESY 

493- 44 

C006001D,E,F,G,H 

520- 75 

C6205 

♦ CRL 

430- 1 

CB100A 

LTTF 

253- 94 


NAT 


C501PS 

♦ GESY 

494- 33 


AEL 


C6206 

♦ CRL 

432- 4 

CB100# 

EDI 

371 - 40 

C350N 

GESY 

478- 3 

C501S 

♦ GESY 

470- 69 

C006004D,E,F,G,H 

526- 21 

C621 1 

♦ CRL 

414- 91 

CB10OF 

♦ EDI 

288- 21 


NAT 


C501T 

♦ GESY 

479- 65 


AEL 


C6212 

♦ CRL 

418- 31 

CB 101 

♦ TSC 

582- 93 

C350P 

GESY 

484- 59 

C506A 

♦ GESY 

422-104 

C006010D,E,F,G 

529- 41 

C6213 

♦ CRL 

424- 33 

CB 1 50 

LTTF 

255- 81 


NAT 


C506B 

♦ GESY 

431-110 


AEL 


C6214 

♦ CRL 

430- 64 

CB200A 

LTTF 

256-1 10 

C350PA 

GESY 

486-101 

C506C 

♦ GESY 

442- 6 

C6012 

♦ CRL 

177- 49 

C6215 

♦ CRL 

433- 34 

CB2OO0 

UNI 

416- 27 


NAT 


C506D 

♦ GESY 

448- 77 

C6012A 

♦ CRL 

177- 50 

C6216 

♦ CRL 

440- 91 

CB201 

UNI 

421 - 71 

C350PB 

GESY 

489- 43 

C506E 

♦ GESY 

457- 15 

C6013 

♦ CRL 

179-101 

C6217 

♦ CRL 

442- 86 

CB202 

UNI 

423- 11 


NAT 


C506M 

♦ GESY 

462- 82 

C6013A 

♦ CRL 

179-102 

C6251 

CRL 

273- 78 

CB203 

UNI 

432- 15 

C350PC 

GESY 

491 - 32 

C507A 

GESY 

429- 83 

C6014 

♦ CRL 

181-157 

C6252 

CRL 

280- 46 

CB250 

LTTF 

258- 12 


NAT 


C507B 

GESY 

440- 24 

C6014A 

♦ CRL 

181-158 

C6253 

CRL 

281 - 72 

CB5020 

UNI 

497- 20 

C350S 

GESY 

472- 91 

C507C 

GESY 

447- 97 

C6015 

♦ CRL 

185- 81 

C6254 

CRL 

283- 85 

CB5021 

UNI 

497- 35 


NAT 


C507D 

GESY 

456- 62 

C6015A 

♦ CRL 

185- 82 

C631 1 

CRL 

277- 58 

CB5022 

UNI 

497- 51 

C350T 

GESY 

481 - 22 

C507E 

GESY 

462- 57 

C6016 

♦ CRL 

187-152 

C6330 

CRL 

175-201 

CB5023 

UNI 

497- 78 


NAT 


C507M 

GESY 

470- 47 

C6016A 

♦ CRL 

187-153 

C6330A 

CRL 

175-202 

CBA110 

ITT 

539- 97 

C354A 

GESY 

422-101 

C507N 

GESY 

479- 26 

C6017 

♦ CRL 

189-187 

C6331 

CRL 

175-203 

CBA111 

ITT 

559- 8 

C354B 

GESY 

431-107 

C507P 

GESY 

485- 66 

C6017A 

♦ CRL 

189-188 

C6331A 

CRL 

175-204 

CBA112 

ITT 

561 - 87 

C354C 

GESY 

442- 3 

C507PA 

GESY 

487- 49 

C6018 

♦ CRL 

192- 32 

C6332 

CRL 

176- 1 

CC102BA 

ITT 

301- 20 

C354D 

GESY 

448- 74 

C507PB 

GESY 

490- 35 

C6018A 

♦ CRL 

192- 33 

C6332A 

CRL 

176- 2 

CC102DA 

ITT 

312- 18 

C354E 

GESY 

457- 12 

C507PC 

GESY 

491 - 82 

C6019 

♦ CRL 

194-114 

C6391 

CRL 

250- 56 

CC102FA 

ITT 

321 -109 

C354M 

GESY 

462- 79 

C507PD 

GESY 

492-106 

C6019A 

♦ CRL 

194-115 

C6391A 

CRL 

250- 57 

CC102HA 

ITT 

330-110 

C355A 

GESY 

422-102 

C507S 

GESY 

473- 56 

C6020 

'♦ CRL 

197- 62 

C6392 

CRL 

254- 29 

CC102KA 

ITT 

340- 83 

C355B 

GESY 

431 -108 

C507T 

GESY 

481 - 88 

C6020A 

♦ CRL 

197- 63 

C6392A 

CRL 

254- 30 

CC102MA 

ITT 

348- 27 

C355C 

GESY 

442- 4 

C508A 

GESY 

429- 84 

C6021 

♦ CRL 

199- 64 

C6393 

CRL 

256- 41 

CC102PA 

ITT 

355- 85 

C355D 

GESY 

448- 75 

C508B 

GESY 

440- 25 

C6021A 

♦ CRL 

199- 65 

C6393A 

CRL 

256- 42 

CC102RA 

ITT 

360- 97 

C355E 

GESY 

457- 13 

C508C 

GESY 

447- 98 

C6022 

♦ CRL 

201 -146 

C6394 

CRL 

257- 46 

CC102VA 

ITT 

371 - 23 

C355M 

GESY 

462- 80 

C508D 

GESY 

456- 63 

C6022A 

♦ CRL 

201 -147 

C6394A 

CRL 

257- 47 

CC152VA 

ITT 

371 - 24 

C358E 

GESY 

461 - 58 

C508E 

GESY 

462- 58 

C6023 

♦ CRL 

204-117 

C6395 

CRL 

258- 30 

CC4012 

LUCB 

193-158 

C358M 

GESY 

469- 11 

C508M 

GESY 

470- 48 

C6023A 

♦ CRL 

204-1 18 

C6395A 

CRL 

258- 31 

CC4013 

LUCB 

195-176 

C358N 

GESY 

478- 7 

C508N 

GESY 

479- 27 

C6024 

♦ CRL 

206- 87 

C6396 

CRL 

258- 95 

CC4015 

LUCB 

198-160 

C358P 

GESY 

484 - 62 

C508P 

GESY 

485- 67 

C6024A 

♦ CRL 

206- 88 

C6396A 

CRL 

258- 96 

CC4016 

LUCB 

200-117 

C358PA 

GESY 

486-102 

C508PA 

GESY 

487- 50 

C6025 

♦ CRL 

208- 84 

C6397 

CRL 

259- 59 

CC4018 

LUCB 

203- 53 

C358PB 

GESY 

489- 45 

C508PB 

GESY 

490- 36 

C6025A 

♦ CRL 

208- 85 

C6397A 

CRL 

259- 60 

CC4020 

LUCB 

205-185 

C358S 

GESY 

472- 94 

C508S 

GESY 

473- 57 

C6026 

♦ CRL 

210-143 

C6398 

CRL 

259-102 

CC4022 

LUCB 

207-175 

C358T 

GESY 

481 - 24 

C508T 

GESY 

481 - 89 

C6026A 

♦ CRL 

210-144 

C6399 

CRL 

260- 9 

CC4024 

LUCB 

209-145 

C380A 

GESY 

429- 54 

C510A 

♦ GESY 

422-105 

C6027 

♦ CRL 

212-184 

C015001D,E,F,G,H 

520- 76 

CC4027 

LUCB 

212- 45 


NAT 


C510B 

♦ GESY 

432- 1 

C6027A 

♦ CRL 

212-185 


AEL 


CC4030 

LUCB 

214- 44 

C380B 

GESY 

439- 98 

C510C 

♦ GESY 

442- 7 

C6028 

♦ CRL 

214-132 

C015004D,E,F,G,H 

526- 22 

CC4033 

LUCB 

215-204 


NAT 


C510D 

♦ GESY 

448- 78 

C6028A 

♦ CRL 

214-133 


AEL 


CD31-00001 

TSC 

167- 54 

C380C 

GESY 

447 - 59 

C510E 

♦ GESY 

457- 16 

C6029 

♦ CRL 

216- 80 

C01 5010D,E,F,G 

529- 42 

CD31-00002 

TSC 

168- 12 


NAT 


C510M 

♦ GESY 

462- 83 

C6029A 

♦ CRL 

216- 81 


AEL 


CD31-00003 

TSC 

168-162 

C380D 

GESY 

456- 18 

C510S 

♦ GESY 

470- 70 

C6030 

♦ CRL 

217-153 

C015020C,D,E 

AEL 

532- 38 

CD31-00004 

TSC 

169-161 


NAT 


C5 1 1A 

♦ GESY 

424- 39 

C6030A 

♦ CRL 

217-154 

C024004D,E,F,G,H 

526- 23 

CD3 1-00005 

TSC 

170-167 

C380E 

GESY 

462- 9 

C51 IB 

♦ GESY 

433- 40 

C6031 

♦ CRL 

219- 58 


AEL 


CD3 1-00006 

TSC 

172- 10 


NAT 


C51 1C 

♦ GESY 

442- 88 

C6031A 

♦ CRL 

219- 59 

C024010C,D,E,F 

529- 43 

CD3 1-00007 

TSC 

173- 77 

C380M 

GESY 

469- 99 

C51 ID 

♦ GESY 

449- 47 

C6032 

♦ CRL 

220-180 


AEL 


CD31-00008 

TSC 

175- 52 


NAT 


C51 IF 

♦ GESY 

418- 35 

C6032A 

♦ CRL 

220-181 

C024020C,D,E 

AEL 

532- 39 

CD31-00009 

TSC 

177-173 

C380N 

GESY 

478- 84 

C51 1G 

♦ GESY 

430- 67 

C6100 

♦ CRL 

166- 31 

C030004C,E,F,G 

526- 24 

CD3 1-00010 

TSC 

180- 45 


NAT 


C5 1 1 H 

♦ GESY 

440- 93 

C6100A 

♦ CRL 

166- 32 


AEL 


CD31-0001 1 

TSC 

182- 92 

C380P 

GESY 

485- 16 

C51 1U 

♦ GESY 

414- 95 

C6101 

♦ CRL 

166-105 

C030010C,D,E,F 

529- 44 

CD3 1-0001 2 

TSC 

186- 25 


NAT 


C520A 

GESY 

429- 87 

C6101A 

♦ CRL 

166-106 


AEL 


CD31-00013 

TSC 

188-104 

C380PA 

GESY 

487- 21 

C520B 

GESY 

440- 29 

C6102 

♦ CRL 

166-195 

C030020B,C,D,E 

532- 40 

CD3 1-00014 

TSC 

190- 98 


NAT 


C520C 

GESY 

447-105 

C6102A 

♦ CRL 

167- 1 


AEL 


CD3 1-00015 

TSC 

192-173 

C380PB 

GESY 

489-100 

C520D 

GESY 

456- 70 

C6103 

♦ CRL 

167-151 

C045004C,D,E,F 

526- 25 

CD31-00016 

TSC 

195- 36 


NAT 


C530A 

GESY 

429- 86 

C6103A 

♦ CRL 

167-152 


AEL 


CD3 1-0001 7 

TSC 

198- 3 

C380PC 

GESY 

491 - 61 

C530B 

GESY 

440- 28 

C6104 

♦ CRL 

168-103 

C045010B,C,D,E,F 

529- 45 

CD31-00018 

TSC 

199-172 


NAT 


C530C 

GESY 

447-102 

C6104A 

♦ CRL 

168-104 


AEL 


CD31-00019 

TSC 

202- 96 

C380S 

GESY 

473- 25 

C530D 

GESY 

456- 69 

C6105 

♦ CRL 

169-103 

C045020B,C,D 

AEL 

532- 41 

CD3 1-00020 

TSC 

205- 43 


NAT 


C530E 

GESY 

462- 65 

C6105A 

♦ CRL 

169-104 

C060010A,B,C,D,E 

529- 46 

CD3 1-00021 

TSC 

207- 22 

C380T 

GESY 

481 - 60 

C530M 

GESY 

470- 58 

C6106 

♦ CRL 

170-101 


AEL 


CD3 1-00022 

TSC 

209- 8 


NAT 


C600E 

GESY 

462- 15 

C6106A 

♦ CRL 

170-102 

C060020A,B,C,D 

532- 42 

CD3 1-00023 

TSC 

211-86 

C385A 

GESY 

422-103 

C600M 

GESY 

469-108 

C6107 

♦ CRL 

171-148 


AEL 


CD3 1-00024 

TSC 

213- 87 


NAT 


C600N 

GESY 

479- 43 

C6107A 

♦ CRL 

171 -149 

C090010A,B,C,D 

529- 47 

CD3 1-00025 

TSC 

215- 54 

C385B 

GESY 

431-109 

C600P 

GESY 

485- 81 

C6108 

♦ CRL 

172-189 


AEL 


CD3 1-1 2008 

♦ TSC 

167- 55 


NAT 


C600PA 

GESY 

487- 61 

C6108A 

♦ CRL 

172-190 

C090020A,B,C 

AEL 

532- 43 

CD3 1-1 2009 

♦ TSC 

168- 13 

C385C 

GESY 

442- 5 

C600PB 

GESY 

490- 51 

C6109 

♦ CRL 

174-180 

CA10 

LTTF 

246- 47 

CD3 1-12010 

♦ TSC 

168-163 


NAT 


C600S 

GESY 

473- 28 

C6109A 

♦ CRL 

174-181 

CA20 

LTTF 

247- 19 

CD3 1-12011 

♦ TSC 

169-162 




C601PA 

GESY 

487- 58 

C61 12 

♦ CRL 

177- 51 

CA50 

LTTF 

250- 3 

CD31-12012 

♦ TSC 

170-168 
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1. TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

mracEM 


BiEUEE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

CD31-12013 

♦ TSC 

172- 11 

CE506 

ITT 

348- 8 

CG72H 

AEIL 

273- 42 

CL5M2 

♦ CLA 

577- 18 

CLR45 

♦ SCO 

412-104 

CD31-12014 

♦ TSC 

173- 78 

CE508 

ITT 

360- 98 

CG74H 

AEIL 

247- 17 

CL5M2L 

♦ CLA 

577- 19 

CLR50 

♦ SCO 

413- 8 

CD31-12015 

♦ TSC 

175- 53 

CE510 

ITT 

371 - 25 

CG80H 

AEIL 

279- 1 

CL5M3 

♦ CLA 

577- 20 

CM 1 

PWC 

300-106 

CD31-12016 

TSC 

177-174 

CER67 

SCN 

293- 87 

CG81H 

AEIL 

276- 7 

CL5M4 

♦ CLA 

577 - 21 

CM 1 5 

PWC 

307- 86 

CD3 1-12017 

TSC 

180- 46 


SOD 


CG82H 

AEIL 

272- 50 

CL5M4L 

♦ CLA 

577- 22 

CM2 

PWC 

311-95 

CD31-12018 

TSC 

182- 93 

CER67A 

SCN 

292- 87 

CG83H 

AEIL 

266-102 

CL5M5 

♦ CLA 

577 - 23 

CM3 

PWC 

321 - 92 

CD31-12019 

TSC 

186- 26 


SOD 


CG84H 

AEIL 

264- 84 

CL5M5L 

♦ CLA 

577- 24 

CM4 

PWC 

330- 77 

CD31-12020 

TSC 

188-105 

CER67B 

SCN 

293- 1 

CG85H 

AEIL 

264- 86 

CL5M7 

♦ CLA 

577- 25 

CM05 

PWC 

294- 18 

CD3 1-12021 

TSC 

190-99 


SOD 


CG86H 

AEIL 

247- 75 

CL6 

PWC 

347-105 

CM5 

PWC 

340- 66 

CD3 1-12022 

TSC 

192-174 

CER67C 

SCN 

293- 36 

CG90H 

AEIL 

266- 96 

CL7 

PWC 

355- 77 

CM6 

PWC 

347-106 

CD31-12023 

TSC 

195- 37 


SOD 


CG91AH 

AEIL 

265- 93 

CL8 

PWC 

360- 85 

CM7 

PWC 

355- 78 

CD31-12024 

TSC 

198- 4 

CER67F 

SCN 

293- 78 

CG92AH 

AEIL 

264- 62 

CLIO 

♦ SCO 

405-97 

CM8 

PWC 

360- 86 

CD31-12025 

TSC 

199-173 


SOD 


CG94H 

AEIL 

246- 54 

CL15 

♦ SCO 

408- 48 

CM 100 

♦ UNI 

422- 51 

CD3 1-12026 

TSC 

202- 97 

CER68 

SCN 

300- 45 

CGD301 

ITT 

272-107 

CL20 

♦ SCO 

410- 19 

CM 101 

♦ UNI 

425- 19 

CD31-12027 

TSC 

205- 44 


SOD 


CGD309 

ITT 

265-101 

CL25 

♦ SCO 

411-29 

CM 102 

♦ UNI 

434- 34 

CD31-12028 

TSC 

207- 23 

CER68A 

SCN 

298-108 

CGD462 

ITT 

249- 62 

CL30 

♦ SCO 

412- 30 

CM 103 

♦ UNI 

443- 43 

CD31-12029 

TSC 

209- 9 


SOD 


CGD553 

ITT 

269- 62 

CL35 

♦ SCO 

412- 57 

CM 104 

♦ UNI 

450- 31 

CD31-12030 

TSC 

211-87 

CER68B 

SCN 

299- 25 

CGD573 

ITT 

173-186 

CL40 

♦ SCO 

412- 87 

CM 106 

♦ UNI 

422- 52 

CD3 1-1203 1 

TSC 

213- 88 


SOD 


CGD591 

ITT 

246- 17 

CL45 

♦ SCO 

412-107 

CM 107 

♦ UNI 

425- 20 

CD3 1-12032 

TSC 

215- 55 

CER68C 

SCN 

299- 76 

CGD592 

ITT 

264- 64 

CL50 

♦ SCO 

413- 11 

CM 108 

♦ UNI 

434- 35 

CD32-12046 

♦ TSC 

177-175 


SOD 


CGD685 

ITT 

246- 27 

CL100 

♦ CRL 

597-35 

CM 109 

♦ UNI 

443- 44 

CD32-12047 

♦ TSC 

180- 47 

CER69 

SCN 

311-28 

CGD1029 

ITT 

248- 30 

CL1 10 

♦ CRL 

597- 36 

CM1 10 

♦ UNI 

450- 32 

CD32-12048 

♦ TSC 

182- 94 


SOD 


CGD1030 

ITT 

263- 88 

CL110A 

♦ CRL 

597- 37 

CODI531 

CODI 

300- 8 

CD32-12049 

♦ TSC 

186- 27 

CER69A 

SCN 

309- 71 

CGD1031 

ITT 

265- 20 

CL110B 

♦ CRL 

597- 38 

CODI532 

CODI 

310- 91 

CD32-12050 

♦ TSC 

188-106 


SOD 


CGD1032 

ITT 

266- 99 

CL150 

♦ CRL 

597- 39 

CODI533 

CODI 

321 - 15 

CD32-1205 1 

♦ TSC 

190-100 

CER69B 

SCN 

309- 96 

CGD1420 

ITT 

263- 62 

CL502 

♦ CLA 

577- 26 

CODI534 

CODI 

329- 61 

CD32-12052 

♦ TSC 

192-175 


SOD 


CGD1450 

ITT 

276- 83 

CL502L 

♦ CLA 

577- 27 

CODI535 

CODI 

339-100 

CD32-12053 

♦ TSC 

195- 38 

CER69C 

SCN 

310- 42 

CGD1451 

ITT 

273- 70 

CL503 

♦ CLA 

577- 28 

CODI536 

CODI 

346- 96 

CD32-12054 

♦ TSC 

198- 5 


SOD 


CGD1460 

ITT 

268- 85 

CL504 

♦ CLA 

577- 29 

CODI537 

CODI 

355- 49 

CD32-12055 

♦ TSC 

199-174 

CER70 

SCN 

330- 3 

CGD1461 

ITT 

266-107 

CL504L 

♦ CLA 

577- 30 

CODI538 

CODI 

359-106 

CD32-12056 

♦ TSC 

202- 98 


SOD 


CGD1470 

ITT 

266- 20 

CL505 

♦ CLA 

577- 31 

CODI551 

CODI 

299- 23 

CD32-12057 

♦ TSC 

205- 45 

CER70A 

SCN 

328- 26 

CGD1471 

ITT 

265- 49 

CL505L 

♦ CLA 

577- 32 

CODI552 

CODI 

309- 93 

CD32-12058 

♦ TSC 

207- 24 


SOD 


CGD1480 

ITT 

264- 81 

CL507 

♦ CLA 

577- 33 

CODI553 

CODI 

320- 54 

CD32-12059 

♦ TSC 

209- 10 

CER70B 

SCN 

328- 52 

CGD1481 

ITT 

263-103 

CL602 

♦ CLA 

577- 34 

CODI554 

CODI 

328- 48 

CD32-12060 

♦ TSC 

211-88 


SOD 


CGY11A 

♦ TFKG 

599- 10 

CL603 

♦ CLA 

577 - 35 

CODI555 

CODI 

339- 13 

CD32-12061 

♦ TSC 

213- 89 

CER70C 

SCN 

329- 2 

CGY1IB 

♦ TFKG 

599- 11 

CL603A 

♦ CLA 

577- 36 

CODI556 

CODI 

345-109 

CD32-12062 

♦ TSC 

215- 56 


SOD 


CGY12A 

♦ TFKG 

599- 12 

CL603AL 

♦ CLA 

577- 37 

CODI61 1 

CODI 

300- 9 

CD200 

UNI 

414- 1 

CER71 

SCN 

347- 34 

CGY12B 

♦ TFKG 

599- 13 

CL604 

♦ CLA 

577 - 38 

CODI612 

CODI 

310- 92 

CD201 

UNI 

422- 4 


SOD 


CGY13A 

♦ TFKG 

599- 14 

CL604L 

♦ CLA 

577 - 39 

CODI613 

CODI 

321 - 16 

CD202 

UNI 

423- 64 

CER71A 

SCN 

345- 91 

CGY13B 

♦ TFKG 

599- 15 

CL604M 

♦ CLA 

577 - 40 

CODI614 

CODI 

329- 62 

CD203 

UNI 

432- 61 


SOD 


CGY14A 

♦ TFKG 

599- 16 

CL605 

♦ CLA 

577 - 41 

CODI615 

CODI 

339-101 

CD1111 

TSC 

248- 75 

CER71B 

SCN 

346- 2 

CGY14B 

♦ TFKG 

599- 17 

CL605L 

♦ CLA 

577- 42 

CODI616 

CODI 

346- 97 

CD1112 

TSC 

252- 22 


SOD 


CH109A2 

♦ TUNL 

305- 94 

CL607 

♦ CLA 

577 - 43 

CODI617 

CODI 

355- 50 

CD1113 

TSC 

255 - 24 

CER71C 

SCN 

346- 53 

CH109AZ2 

♦ TUNL 

308- 73 

CL607L 

♦ CLA 

577 - 44 

CODI618 

CODI 

359-107 

CD1114 

TSC 

256- 90 


SOD 


CH109B2 

♦ TUNL 

317- 37 

CL702 

♦ CLA 

577 - 45 

CODI5314 

CODI 

301 - 86 

CD1115 

TSC 

257-101 

CER71F 

SCN 

347- 16 

CH109C2 

♦ TUNL 

325- 77 

CL702L2 

♦ CLA 

577- 46 

CODI5324 

CODI 

312- 83 

CD1116 

TSC 

258- 91 


SOD 


CH109D2 

♦ TUNL 

336- 58 

CL702L 

♦ CLA 

577 - 47 

CODI5334 

CODI 

322- 45 

CD1117 

TSC 

292- 10 

CER72 

SCN 

360- 24 

CH109E2 

♦ TUNL 

344- 6 

CL703 

♦ CLA 

577 - 48 

CODI5344 

CODI 

331-69 

CD1121 

TSC 

292-100 


SOD 


CH109F2 

♦ TUNL 

353- 29 

CL703/2 

♦ CLA 

577 - 49 

CODI5354 

CODI 

341 - 14 

CD1122 

TSC 

299- 12 

CER72A 

SCN 

358-105 

CH109Z2 

♦ TUNL 

297- 73 

CL703A 

♦ CLA 

577- 50 

CODI5364 

CODI 

348- 94 

CD1123 

TSC 

318- 91 


SOD 


CHI19A 

♦ TUNL 

306- 65 

CL703C 

CLA 

577- 51 

CODI55 1 4 

CODI 

299- 54 

CD1124 

TSC 

307- 53 

CER72B 

SCN 

359- 9 

CHI19AZ 

♦ TUNL 

309- 4 

CL703CL 

CLA 

577- 52 

CODI5524 

CODI 

310- 16 

CD1125 

TSC 

309- 82 


SOD 


CHI19B 

♦ TUNL 

318- 16 

CL703L2 

♦ CLA 

577- 53 

CODI5534 

CODI 

320- 76 

CD1126 

TSC 

319- 12 

CER72C 

SCN 

359- 22 

CHI19C 

♦ TUNL 

326- 50 

CL703L 

♦ CLA 

577 - 54 

CODI5544 

CODI 

328- 83 

CD1127 

TSC 

320- 43 


SOD 


CHI19D 

♦ TUNL 

337- 56 

CL703M 

♦ CLA 

577- 55 

CODI5554 

CODI 

339- 40 

CD1141 

TSC 

251-29 

CER72D 

SCN 

359- 66 

CHI19E 

♦ TUNL 

344- 86 

CL704 

♦ CLA 

577- 56 

CODI5564 

CODI 

346- 27 

CD1142 

TSC 

255- 10 


SOD 


CHI19F 

♦ TUNL 

354- 7 

CL704L2 

♦ CLA 

577- 57 

C0DI604 1 

♦ CODI 

581 - 69 

CD1143 

TSC 

256- 72 

CER72F 

SCN 

360- 11 

CHI19Z 

♦ TUNL 

298- 6 

CL704L 

♦ CLA 

577- 58 

C0DI604 1M 

♦ CODI 

581 - 70 

CD1147 

TSC 

251 - 38 


SOD 


CH302BA 

ITT 

302-106 

CL705 

♦ CLA 

577 - 59 

C0DI6042 

♦ CODI 

581 - 71 

CD1148 

TSC 

255- 15 

CER73 

SCN 

370- 67 

CH302DA 

ITT 

314- 6 

CL705/2 

♦ CLA 

577- 60 

CODI6042M 

♦ CODI 

581 - 72 

CD1149 

TSC 

256- 76 


SOD 


CH302FA 

ITT 

323- 41 

CL705HL2 

♦ CLA 

577 - 61 

C0DI6043 

♦ CODI 

581 - 73 

CD1151 

TSC 

258- 25 

CER73A 

SCN 

369- 30 

CH302HA 

ITT 

332-108 

CL705HL 

♦ CLA 

577 - 62 

CODI6043M 

♦ CODI 

581 - 74 

CD3122 

TSC 

171 - 41 


SOD 


CH302KA 

ITT 

341-109 

CL705L2 

♦ CLA 

577 - 63 

C0DI6044 

♦ CODI 

581 - 75 

CD3123 

TSC 

173-170 

CER73B 

SCN 

369- 52 

CH302MA 

ITT 

350- 16 

CL705L 

♦ CLA 

577 - 64 

CODI6044M 

♦ CODI 

581 - 76 

CD3124 

TSC 

179- 8 


SOD 


CH302PA 

ITT 

356- 62 

CL707 

♦ CLA 

577 - 65 

CODI6045 

♦ CODI 

581 - 77 

CD3125 

TSC 

184- 17 

CER73C 

SCN 

369- 77 

CH302RA 

ITT 

362- 77 

CL707H 

♦ CLA 

577 - 66 

C0DI6045M 

♦ CODI 

581 - 78 

CD3126 

TSC 

189-113 


SOD 


CH1511 

♦ TUNL 

375-106 

CL707HL 

♦ CLA 

577 - 67 

C0DI6046 

♦ CODI 

581 - 79 

CD3127 

TSC 

194- 4 

CER73D 

SCN 

370- 8 

CH1512 

♦ TUNL 

380- 98 

CL707HM 

♦ CLA 

577- 68 

C0DI6046M 

♦ CODI 

581 - 80 

CD3128 

TSC 

199- 6 


SOD 


CH1513 

♦ TUNL 

383- 52 

CL707L 

♦ CLA 

577 - 69 

C0DI6047 

♦ CODI 

581 - 81 

CD3129 

TSC 

203-1 13 

CER73F 

SCN 

370- 55 

CH1514 

♦ TUNL 

387- 36 

CL902 

♦ CLA 

577- 70 

CODI6047M 

♦ CODI 

581 - 82 

CD3168 

TSC 

222-135 


SOD 


CHI 515 

♦ TUNL 

388- 80 

CL902L 

♦ CLA 

577 - 71 

CODI6048 

♦ CODI 

581 - 83 

CD3169 

TSC 

224- 27 

CER500 

SOD 

340- 22 

CHI 516 

♦ TUNL 

390- 71 

CL903 

♦ CLA 

577- 72 

C0DI6048M 

♦ CODI 

581 - 84 

CD3171 

TSC 

225-166 

CER500A 

SOD 

338-105 

CH1517 

♦ TUNL 

391-110 

CL903A 

♦ CLA 

577- 73 

CODI6049 

CODI 

581 - 85 

CD3172 

TSC 

227- 36 

CER500B 

SOD 

339- 16 

CH1518 

♦ TUNL 

394- 99 

CL903C 

CLA 

577 - 74 

C0DI6049M 

♦ CODI 

581 - 86 

CD3173 

TSC 

228-136 

CER500C 

SOD 

339- 56 

CH1611 

♦ TUNL 

391- 4 

CL903L 

♦ CLA 

577- 75 

CODI6050 

CODI 

581 - 87 

CD3174 

TSC 

230- 31 

CER500F 

SOD 

340- 12 

CH1612 

♦ TUNL 

391 - 53 

CL903N 

♦ CLA 

577- 76 

CODI6050M 

♦ CODI 

581 - 88 

CD4012 

LUCB 

193-159 

CER1200F 

SOD 

378- 1 

CH1613 

♦ TUNL 

392- 82 

CL904 

♦ CLA 

577- 77 

CODI605 1 

CODI 

581 - 89 

CD4013 

LUCB 

195-177 

CF10 

♦ SCO 

405- 96 

CH1614 

♦ TUNL 

394-102 

CL904L 

♦ CLA 

577- 78 

CODI605 1 M 

♦ CODI 

581 - 90 

CD4015 

LUCB 

198-161 

CF15 

♦ SCO 

408- 47 

CH1615 

♦ TUNL 

395- 88 

CL904N 

♦ CLA 

577- 79 

C0DI6052 

CODI 

581 - 91 

CD4016 

LUCB 

200-118 

CF20 

♦ SCO 

410- 18 

CH1616 

♦ TUNL 

397- 71 

CL905 

♦ CLA 

577 - 80 

CODI6052M 

♦ CODI 

581 - 92 

CD4018 

LUCB 

203- 54 

CF25 

♦ SCO 

411-28 

CH1621 

♦ TUNL 

368- 95 

CL905HL 

♦ CLA 

577- 81 

CP100 

EDI 

329- 13 

CD4020 

LUCB 

205-186 

CF30 

♦ SCO 

412- 29 

CH1622 

♦ TUNL 

377- 33 

CL905HLL 

CLA 

577 - 82 

CP101 

EDI 

329- 14 

CD4022 

LUCB 

207-176 

CF35 

♦ SCO 

412- 56 

CH1623 

♦ TUNL 

383- 76 

CL905HN 

♦ CLA 

577 - 83 

CP102 

EDI 

355- 30 

CD4024 

LUCB 

209-146 

CF40 

♦ SCO 

412- 86 

CHI 624 

♦ TUNL 

387- 49 

CL905L 

♦ CLA 

577 - 84 

CP102BA 

ITT 

301 - 22 

CD4027 

LUCB 

212- 46 

CF45 

♦ SCO 

412-106 

CH1625 

♦ TUNL 

389- 12 

CL905N 

♦ CLA 

577 - 85 

CP102DA 

ITT 

312- 20 

CD4030 

LUCB 

214- 45 

CF50 

♦ SCO 

413- 10 

C J 1 

PWC 

300-104 

CL907 

♦ CLA 

577 - 86 

CP102FA 

ITT 

322- 1 

CD4033 

LUCB 

216- 1 

CF102BA 

ITT 

301 - 21 

CJ 1 5 

PWC 

307- 84 

CL907HL 

♦ CLA 

577- 87 

CP102HA 

ITT 

331- 2 

CD4111 

TSC 

183-133 

CF102DA 

ITT 

312- 19 

CJ2 

PWC 

311-93 

CL907HN 

♦ CLA 

577 - 88 

CP102KA 

ITT 

340- 85 

CD4112 

TSC 

183-134 

CF102FA 

ITT 

321-110 

CJ3 

PWC 

321 - 90 

CL907L 

♦ CLA 

577- 89 

CP102MA 

ITT 

348- 29 

CD4113 

TSC 

183-135 

CF102HA 

ITT 

331- 1 

CJ4 

PWC 

330- 75 

CL907N 

♦ CLA 

577 - 90 

CP102PA 

ITT 

355- 88 

CD4114 

TSC 

183-136 

CF102KA 

ITT 

340- 84 

CJ05 

PWC 

294- 16 

CL1020 

♦ SIX 

593- 83 

CP102RA 

ITT 

361- 6 

CD4115 

TSC 

183-137 

CF102MA 

ITT 

348- 28 

CJ5 

PWC 

340- 64 

CL1520 

♦ SIX 

593- 84 

CP102VA 

ITT 

371 - 27 

CD4116 

TSC 

191-182 

CF102PA 

ITT 

355- 86 

CJ6 

PWC 

347-104 

CL2210 

♦ SIX 

593- 85 

CP103 

EDI 

369- 54 

CD4117 

TSC 

191 -183 

CF102RA 

ITT 

360- 99 

CJ7 

PWC 

355- 76 

CL2220 

♦ SIX 

593- 86 

CP 104 

EDI 

377- 58 

CD4118 

TSC 

191 -184 

CF102VA 

ITT 

371-26 

CJ8 

PWC 

360- 84 

CL3310 

♦ SIX 

593- 87 

CPI 10 

EDI 

385-103 

CD4121 

TSC 

191-185 

CF152VA 

ITT 

372- 4 

CK302BA 

ITT 

302-107 

CL3320 

♦ SIX 

593 - 88 

CPI 15 

EDI 

385- 98 

CD4122 

TSC 

191 -186 

CFR10 

♦ SCO 

405- 83 

CK302DA 

ITT 

314- 7 

CL4710 

♦ SIX 

593- 89 

CPI 19 

EDI 

388- 10 

CD5000 

UNI 

497- 25 

CFR15 

♦ SCO 

408- 42 

CK302FA 

ITT 

323- 42 

CL4720 

♦ SIX 

593- 90 

CP 1 21 

EDI 

393- 19 

CD5001 

UNI 

497 - 40 

CFR20 

♦ SCO 

410- 15 

CK302HA 

ITT 

332-109 

CL6810 

♦ SIX 

593- 91 

CP 123 

EDI 

394- 47 

CD5002 

UNI 

497- 56 

CFR25 

♦ SCO 

411-25 

CK302KA 

ITT 

341-110 

CL8360 

RADF 

594- 60 

CP 124 

EDI 

394- 14 

CD5003 

UNI 

497 - 83 

CFR30 

♦ SCO 

412- 26 

CK302MA 

ITT 

350- 17 

CL8370 

RADF 

594- 61 

CP 1 26 

EDI 

398- 16 

CD5645 

♦ TSC 

252- 50 

CFR35 

♦ SCO 

412- 54 

CK302PA 

ITT 

356- 63 

CL8380 

RADF 

594- 62 

CP 1 27 

EDI 

398- 33 

CD6111 

TSC 

274- 67 

CFR40 

♦ SCO 

412- 83 

CK302RA 

ITT 

362- 78 

CL8390 

RADF 

594- 63 

CPI 28 

EDI 

400- 13 

CD6112 

TSC 

274- 68 

CFR45 

♦ SCO 

412-103 

CL1A 

UNI 

498- 22 

CL8420 

RADF 

594- 64 

CP 1 29 

EDI 

399- 59 

CD13332 

TSC 

256- 51 

CFR50 

♦ SCO 

413- 7 

CL10 

PWC 

300-105 

CL8700 

RADF 

599- 18 

CPI 30 

EDI 

401 - 16 

CD13333 

TSC 

256- 52 

CG60H 

AEIL 

255- 63 

CL1.5 

PWC 

307- 85 

CL8700-3 

RADF 

599- 19 

CPI 3 1 

EDI 

402- 49 

CD 13334 

TSC 

256- 49 

CG61H 

AEIL 

253- 73 

CL2A 

UNI 

498- 20 

CLR5 

♦ SCO 

399- 44 

CP132 

EDI 

403- 77 

CD13335 

TSC 

256- 53 

CG62H 

AEIL 

253- 74 

CL20 

PWC 

311-94 

CLR10 

♦ SCO 

405 - 84 

CPI 33 

EDI 

403- 78 

CD 13336 

TSC 

256- 54 

CG63H 

AEIL 

253- 75 

CL3A 

UNI 

498- 9 

CLR15 

♦ SCO 

408- 43 

CP134 

EDI 

406- 23 

CD13337 

TSC 

256- 55 

CG64H 

AEIL 

249- 46 

CL30 

PWC 

321 - 91 

CLR20 

♦ SCO 

410- 16 

CPI 35 

EDI 

406- 46 

CD13338 

TSC 

256- 56 

CG65H 

AEIL 

247- 9 

CL4 

PWC 

330- 76 

CLR25 

♦ SCO 

411-26 

CPI 36 

EDI 

406- 47 

CD13339 

TSC 

256- 58 

CG66H 

AEIL 

250-100 

CL05 

PWC 

294- 17 

CLR30 

♦ SCO 

412- 27 

CPI 37 

EDI 

406- 81 

CE502 

ITT 

311 -108 

CG70H 

AEIL 

276- 32 

CL5A 

PWC 

340- 65 

CLR35 

♦ SCO 

412- 55 

CP138 

EDI 

408- 81 

CE504 

ITT 

330- 89 

CG71H 

AEIL 

273- 46 

CL5CZ) 

♦ SCO 

399- 52 

CLR40 

♦ SCO 

412- 84 

CPI 39 

EDI 

408- 82 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

■m 



MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

KH33I 


hi 11 ■ 11 

MEH3li 


TYPE No. 

■ TildlKI 


CPI 40 

EDI 

408- 29 

CR5-302CB 

AEIL 

444- 6 

CR7K1803A45 

AEIL 

494- 45 

CR12-903RBA 

AEIL 

474- 96 

CR24-1003RBA 

AEIL 

480- 10 

CP141 

EDI 

408- 67 

CR5-302DB 

AEIL 

444- 7 

CR7K1903A45 

AEIL 

494- 78 

CR12-1003RB 

AEIL 

479- 73 

CR24-1103RB 

AEIL 

482- 94 

CP142 

EDI 

408- 89 

CR5-302EB 

AEIL 

444 - 8 

CR7K2003A45 

AEIL 

494- 93 

CR12-1003RBA 

AEIL 

479- 74 

CR24-1103RBA 

AEIL 

482- 95 

CP143 

EDI 

408- 68 

CR5-401 B 

AEIL 

450- 58 

CR7K2103A45 

AEIL 

494-108 

CR 12-1 103RB 

AEIL 

482- 32 

CR24-1 203RB 

AEIL 

486- 14 

CP144 

EDI 

409- 1 

CR5-402AB 

AEIL 

451- 44 

CR7K2203A45 

AEIL 

495- 1 

CR12-1 103RBA 

AEIL 

482- 33 

CR24-1203RBA 

AEIL 

486- 15 

CP 145 

EDI 

409- 8 

CR5-402B 

AEIL 

450- 33 

CR8-05 

ORIJ 

418-99 

CR12-1203RB 

AEIL 

485- 88 

CR24-1303RB 

AEIL 

488- 9 

CP146 

EDI 

409- 32 

CR5-402BB 

AEIL 

451 - 45 

CR8-10 

ORIJ 

425- 5 

CR12-1203RBA 

AEIL 

485- 89 

CR24-1303RBA 

AEIL 

488- 10 

CP 147 

EDI 

409- 78 

CR5-402CB 

AEIL 

451 - 46 

CR8-15 

ORIJ 

430- 81 

CR 1 2-1303RB 

AEIL 

487 - 73 

CR24-1 403RB 

AEIL 

490- 74 

CP148 

EDI 

410- 3 

CR5-402DB 

AEIL 

451 - 47 

CR8-20 

ORIJ 

434- 20 

CR 12-1303RBA 

AEIL 

487- 74 

CR24-1403RBA 

AEIL 

490- 75 

CP 149 

EDI 

410- 4 

CR5-402EB 

AEIL 

451 - 48 

CR8-051C 

AEIL 

419- 81 

CR 12-1403RB 

AEIL 

490- 57 

CR25-05 1 B 

AEIL 

420- 48 

CP 150 

EDI 

410- 7 

CR5-501B 

AEIL 

457- 96 

CR8-101C 

AEIL 

426- 44 

CR12-1403RBA 

AEIL 

490- 58 

CR25-101 B 

AEIL 

427- 73 

CP151 

EDI 

411 - 19 

CR5-502AB 

AEIL 

458- 37 

CR8-201C 

AEIL 

435- 80 

CR 16-05 IB 

AEIL 

420- 23 

CR25-201 B 

AEIL 

437- 4 

CPI 52 

EDI 

411-20 

CR5-502B 

AEIL 

457- 84 

CR8-301C 

AEIL 

444- 23 

CR16-101B 

AEIL 

427- 19 

CR25-301 B 

AEIL 

445- 15 

CP152VA 

ITT 

371 - 28 

CR5-502BB 

AEIL 

458- 38 

CR8-401C 

AEIL 

451 - 75 

CR16-102AB 

AEIL 

427- 20 

CR25-401 B 

AEIL 

453- 3 

CP153 

EDI 

411-52 

CR5-502CB 

AEIL 

458- 39 

CR8-501C 

AEIL 

458- 64 

CR16-102B 

AEIL 

427 - 2 

CR25-501 B 

AEIL 

459- 67 

CP 154 

EDI 

411-42 

CR5-502DB 

AEIL 

458- 40 

CR8-601C 

AEIL 

464- 92 

CR16-102BB 

AEIL 

427- 21 

CR25-601 B 

AEIL 

466- 9 

CPI 55 

EDI 

412- 35 

CR5-502EB 

AEIL 

458- 41 

CR9K403A2 

AEIL 

447- 99 

CR16-102CB 

AEIL 

427 - 22 

CR30-01 

ORIJ 

427- 70 

CPI 56 

EDI 

412- 20 

CR5-601B 

AEIL 

463- 93 

CR9K403A25 

AEIL 

447- 94 

CR16-102DB 

AEIL 

427 - 23 

CR30-02 

ORIJ 

437- 1 

CPI 57 

EDI 

412- 47 

CR5-602AB 

AEIL 

464- 56 

CR9K503A2 

AEIL 

456- 65 

CR16-102EB 

AEIL 

427- 24 

CR30-04 

ORIJ 

452-110 

CPI 58 

EDI 

412- 82 

CR5-602B 

AEIL 

463- 69 

CR9K503A25 

AEIL 

456- 59 

CR 16-20 IB 

AEIL 

436- 59 

CR30-06 

ORIJ 

466- 6 

CPD110 

♦ CRL 

575 - 54 

CR5-602BB 

AEIL 

464- 57 

CR9K603A2 

AEIL 

462- 59 

CR 16-202AB 

AEIL 

436- 60 

CR30-08 

ORIJ 

475- 74 

CPD110A 

♦ CRL 

575- 55 

CR5-602CB 

AEIL 

464- 58 

CR9K603A25 

AEIL 

462- 54 

CR16-202B 

AEIL 

436- 41 

CR30-10 

ORIJ 

482- 72 

CQY10 

♦ TFKG 

597- 40 

CR5-602DB 

AEIL 

464- 59 

CR9K703A2 

AEIL 

470- 51 

CR16-202BB 

AEIL 

436- 61 

CR30-053A 

AEIL 

420- 68 

CQY11A 

♦ RADF 

597- 41 

CR5-602EB 

AEIL 

464- 60 

CR9K703A25 

AEIL 

470- 44 

CR 16-202CB 

AEIL 

436- 62 

CR30-103A 

AEIL 

427- 99 

CQY1IB 

APX 

597- 42 

CR5-1029B 

AEIL 

426- 20 

CR9K803A2 

AEIL 

473- 58 

CR 16-202DB 

AEIL 

436- 63 

CR30-104A 

AEIL 

427-100 

♦ PHIC 

♦ RADF 


CR5-2029B 

AEIL 

435- 52 

CR9K803A25 

AEIL 

473- 55 

CR 16-202EB 

AEIL 

436- 64 

CR30-104AA 

AEIL 

422- 66 

CQY12A 

♦ RADF 

597- 43 

CR5-3029B 

AEIL 

444- 9 

CR9K903A25 

AEIL 

479- 25 

CR 16-30 IB 

AEIL 

444 - 84 

CR30-104BA 

AEIL 

422- 67 

CQY12B 

♦ RADF 

597 - 44 

CR5-4029B 

AEIL 

451 - 49 

CR9K1003A25 

AEIL 

481 - 87 

CR 16-302AB 

AEIL 

444- 85 

CR30-104CA 

AEIL 

422- 68 

CQY 13 

RADF 

599- 20 

CR5-5029B 

AEIL 

458- 42 

CR 10-05 IB 

AEIL 

419- 83 

CR16-302B 

AEIL 

444-71 

CR30-104DA 

AEIL 

422- 69 

CQY 14 

RADF 

599- 21 

CR5-6029B 

AEIL 

464- 61 

CR10-101B 

AEIL 

426- 47 

CR 16-302BB 

AEIL 

444- 86 

CR30-203A 

AEIL 

437- 30 

CQY 15 

RADF 

599- 22 

CR6-403RB 

AEIL 

444- 10 

CR10-102AB 

AEIL 

426- 48 

CR 16-302CB 

AEIL 

444- 87 

CR30-204A 

AEIL 

437- 31 

CR1 

CRY 

599- 23 

CR6-403RBA 

AEIL 

444- 11 

CR10-102B 

AEIL 

426- 41 

CR 16-302DB 

AEIL 

444- 88 

CR30-204AA 

AEIL 

431- 17 

CR1-02 1C 

AEIL 

414- 85 

CR6-503RB 

AEIL 

451 - 50 

CR10-102BB 

AEIL 

426- 49 

CR 16-302EB 

AEIL 

444- 89 

CR30-204BA 

AEIL 

431 - 18 

CR 1-05 1C 

AEIL 

418- 22 

CR6-503RBA 

AEIL 

451 - 51 

CR10-102CB 

AEIL 

426- 50 

CR 16-401 B 

AEIL 

452- 53 

CR30-204CA 

AEIL 

431 - 19 

CR1-101C 

AEIL 

424 - 23 

CR6-603RB 

AEIL 

458- 43 

CR10-102DB 

AEIL 

426- 51 

CR 16-402AB 

AEIL 

452- 54 

CR30-204DA 

AEIL 

427-101 

CR 1-201C 

AEIL 

433- 24 

CR6-603RBA 

AEIL 

458- 44 

CR10-102EB 

AEIL 

426- 52 

CR16-402B 

AEIL 

452- 33 

CR30-303A 

AEIL 

445- 40 

CR 1-301C 

AEIL 

442- 77 

CR6-703RB 

AEIL 

464- 62 

CR 10-20 IB 

AEIL 

435- 83 

CR16-402BB 

AEIL 

452- 55 

CR30-304A 

AEIL 

445- 41 

CR 1-401C 

AEIL 

449- 37 

CR6-703RBA 

AEIL 

464- 63 

CR 10-202AB 

AEIL 

435- 84 

CR 16-402CB 

AEIL 

452- 56 

CR30-304AA 

AEIL 

441 - 37 

CR02AM1 

MITJ 

417- 97 

CR6-803RB 

AEIL 

471- 3 

CR 10-202B 

AEIL 

435- 75 

CR 16-402DB 

AEIL 

452- 57 

CR30-304BA 

AEIL 

441 - 38 

CR02AM2 

MITJ 

423- 33 

CR6-803RBA 

AEIL 

471- 4 

CR 10-202BB 

AEIL 

435- 85 

CR 16-402EB 

AEIL 

452- 58 

CR30-304CA 

AEIL 

441 - 39 

CR02AM4 

MITJ 

432- 37 

CR6-903RB 

AEIL 

474- 77 

CR 10-202CB 

AEIL 

435- 86 

CR 16-50 IB 

AEIL 

459- 25 

CR30-304DA 

AEIL 

437- 32 

CR02AM6 

MITJ 

442- 30 

CR6-903RBA 

AEIL 

474- 78 

CR 10-202DB 

AEIL 

435- 87 

CR 16-502AB 

AEIL 

459- 26 

CR30-403A 

AEIL 

453- 29 

CR2 

CRY 

599- 24 

CR6-1003RB 

AEIL 

479- 70 

CR 10-202EB 

AEIL 

435- 88 

CR 16-502B 

AEIL 

459- 2 

CR30-404A 

AEIL 

453- 30 

CR2AM1 

MITJ 

418-43 

CR6-1003RBA 

AEIL 

479- 71 

CR 10-30 IB 

AEIL 

444- 26 

CR 16-502BB 

AEIL 

459- 27 

CR30-404AA 

AEIL 

445- 42 

CR2AM2 

MITJ 

424- 47 

CR6-1 103RB 

AEIL 

482- 24 

CR 10-302AB 

AEIL 

444- 27 

CR 16-502CB 

AEIL 

459- 28 

CR30-404BA 

AEIL 

445- 43 

CR2AM4 

MITJ 

433- 48 

CR6-1 103RBA 

AEIL 

482- 25 

CR10-302B 

AEIL 

444- 18 

CR 16-502DB 

AEIL 

459- 29 

CR30-404CA 

AEIL 

445- 44 

CR3 

CRY 

599- 25 

CR6-1 203RB 

AEIL 

485- 85 

CR10-302BB 

AEIL 

444- 28 

CR 16-502EB 

AEIL 

459- 30 

CR30-404DA 

AEIL 

445- 45 

CR3D1 

MITJ 

418- 55 

CR6-1 203RBA 

AEIL 

485- 86 

CR 10-302CB 

AEIL 

444- 29 

CR 16-60 IB 

AEIL 

465- 64 

CR30-503A 

AEIL 

459- 94 

CR3D2 

MITJ 

424- 65 

CR6-1303RB 

AEIL 

487- 70 

CR 10-302DB 

AEIL 

444- 30 

CR 16-602AB 

AEIL 

465 - 65 

CR30-504A 

AEIL 

459- 95 

CR3D4 

MITJ 

433-71 

CR6-1303RBA 

AEIL 

487- 71 

CR10-302EB 

AEIL 

444- 31 

CR 16-602B 

AEIL 

465- 43 

CR30-504AA 

AEIL 

453- 31 

CR3D6 

MITJ 

442-107 

CR6-1 403RB 

AEIL 

490- 54 

CR 10-40 IB 

AEIL 

451- 78 

CR 16-602BB 

AEIL 

465- 66 

CR30-504BA 

AEIL 

453- 32 

CR3D8 

MITJ 

449- 76 

CR6-1403RBA 

AEIL 

490- 55 

CR10-402AB 

AEIL 

451 - 79 

CR 16-602CB 

AEIL 

465 - 67 

CR30-504CA 

AEIL 

453- 33 

CR3D10 

MITJ 

457- 48 

CR7K103A35 

AEIL 

422- 92 

CR10-402B 

AEIL 

451 - 72 

CR 16-602DB 

AEIL 

465 - 68 

CR30-504DA 

AEIL 

453- 34 

CR3D12 

MITJ 

463- 25 

CR7K103A4 

AEIL 

422- 91 

CR 10-402BB 

AEIL 

451-80 

CR 16-602EB 

AEIL 

465 - 69 

CR30-603A 

AEIL 

466- 37 

CR4-05 1A 

AEIL 

419- 47 

CR7K103A45 

AEIL 

422- 90 

CR 10-402CB 

AEIL 

451- 81 

CR 16-1029B 

AEIL 

427- 25 

CR30-604A 

AEIL 

466- 38 

CR4-051B 

AEIL 

419-48 

CR7K203A3 

♦ AEIL 

429- 77 

CR 10-402DB 

AEIL 

451 - 82 

CR 16-2029B 

AEIL 

436- 65 

CR30-604AA 

AEIL 

459- 96 

CR4-101A 

AEIL 

425- 79 

CR7K203A35 

AEIL 

431 - 93 

CR 10-402EB 

AEIL 

451 - 83 

CR 16-3029B 

AEIL 

444- 90 

CR30-604BA 

AEIL 

459- 97 

CR4-101 B 

AEIL 

425- 80 

CR7K203A4 

AEIL 

431- 88 

CR 10-50 IB 

AEIL 

458- 67 

CR 16-4029B 

AEIL 

452- 59 

CR30-604CA 

AEIL 

459- 98 

CR4-201A 

AEIL 

434-102 

CR7K203A45 

AEIL 

431 - 87 

CR 10-502AB 

AEIL 

458- 68 

CR 16-5029B 

AEIL 

459-31 

CR30-604DA 

AEIL 

459- 99 

CR4-201B 

AEIL 

434-103 

CR7K303A35 

AEIL 

440- 16 

CR 10-502B 

AEIL 

458- 59 

CR16-6029B 

AEIL 

465 - 70 

CR30-703A 

AEIL 

471 - 66 

CR4-301A 

AEIL 

443- 77 

CR7K303A4 

AEIL 

439-1 10 

CR 10-502BB 

AEIL 

458- 69 

CR 18-403RB 

AEIL 

444- 97 

CR30-704AA 

AEIL 

466- 39 

CR4-301B 

AEIL 

443- 78 

CR7K303A45 

AEIL 

439-108 

CR 10-502CB 

AEIL 

458- 70 

CR 18-403RBA 

AEIL 

444- 98 

CR30-704BA 

AEIL 

466- 40 

CR4-401A 

AEIL 1 

450- 98 

CR7K403A3 

♦ AEIL 

447- 89 

CR 10-502DB 

AEIL 

458- 71 

CR18-503RB 

AEIL 

452- 78 

CR30-704CA 

AEIL 

466- 41 

CR4-401B 

AEIL 

450- 99 

CR7K403A35 

AEIL 

447- 87 

CR 10-502EB 

AEIL 

458- 72 

CR18-503RBA 

AEIL 

452- 79 

CR30-704DA 

AEIL 

466- 42 

CR4-501A 

AEIL 

458 - 3 

CR7K403A4 

AEIL 

447- 71 

CR 10-60 IB 

AEIL 

464- 95 

CR 18-603RB 

AEIL 

459- 39 

CR30-803A 

AEIL j 

475- 93 

CR4-501B 

AEIL 

458 - 4 

CR7K403A45 

AEIL 

447- 68 

CR10-602AB 

AEIL 

464-96 

CR18-603RBA 

AEIL 

459- 40 

CR30-804AA 

AEIL 

471-67 

CR4-601A 

AEIL 

464- 9 

CR7K503A3 

AEIL 

456- 54 

CR 10-602B 

AEIL 

464- 85 

CR18-703RB 

AEIL 

465 - 90 

CR30-903A 

AEIL 

480- 3 

CR4-601B 

AEIL 

464- 10 

CR7K503A35 

AEIL 

456- 50 

CR 10-602BB 

AEIL 

464- 97 

CR 18-703RBA 

AEIL 

465 - 91 

CR30-904AA 

AEIL 

475- 94 

CR005-01A 

GSE 

599- 26 

CR7K503A4 

AEIL 

456- 33 

CR10-602CB 

AEIL 

464- 98 

CR 18-803RB 

AEIL 

471 - 31 

CR30-1003A 

AEIL 

482- 89 

CR005-01 B 

GSE 

599- 27 

CR7 K503A45 

AEIL 

456- 31 

CR 10-602DB 

AEIL 

464- 99 

CR 18-803RBA 

AEIL 

471 - 32 

CR30-1004AA 

AEIL 

480- 4 

CR005-01C 

GSE 

599- 28 

CR7K603A3 

♦ AEIL 

462- 46 

CR10-602EB 

AEIL 

464-100 

CR18-903RB 

AEIL 

475- 52 

CR30-1 103A 

AEIL 

486- 9 

CR005-01 D 

GSE 

599- 29 

CR7 K603A35 

AEIL 

462- 43 

CR10-1001B 

AEIL 

482- 31 

CR 18-903RBA 

AEIL 

475- 53 

CR30-1 104AA 

AEIL 

482- 90 

CR005-01 E 

GSE 

599 - 30 

CR7K603A4 

AEIL 

462- 24 

CR10-1029B 

AEIL 

426- 53 

CR18-1003RB 

AEIL 

479- 85 

CR30-1 203A 

AEIL 

486- 10 

CR005-05A 

GSE 

599- 31 

CR7 K603A45 

AEIL 

462- 23 

CR 10-2029B 

AEIL 

435- 89 

CR 18-1003RBA 

AEIL 

479- 86 

CR30-1204AA 

AEIL 

486- 11 

CR005-05B 

GSE 

599- 32 

CR7K703A3 

AEIL 

470- 36 

CR10-3029B 

AEIL 

444- 32 

CR 18-1 103RB 

AEIL 

482- 58 

CR30-1303A 

AEIL 

488- 5 

CR005-05C 

GSE 

599- 33 

CR7 K703A35 

AEIL 

470- 32 

CR 10-4029B 

AEIL 

451 - 84 

CR 18-1 103RBA 

AEIL 

482- 59 

CR30-1403A 

AEIL 

490-72 

CR005-05D 

GSE 

599- 34 

CR7K703A4 

AEIL 

470- 12 

CR10-5029B 

AEIL 

458- 73 

CR 18-1203RB 

AEIL 

485- 98 

CR31-103A 

AEIL 

422- 75 

CR005-05E 

GSE 

599- 35 

CR7K703A45 

AEIL 

470- 8 

CR10-6029B 

AEIL 

464-101 

CR 18-1203RBA 

AEIL 

485- 99 

CR3 1-104AA 

AEIL 

422- 76 

CR005-10A 

GSE 

599- 36 

CR7K803A3 

♦ AEIL 

473- 47 

CR10B2 

MITJ 

426- 6 

CR 18-1303RB 

AEIL 

487 - 90 

CR3 1-104BA 

AEIL 

422- 77 

CR005-10B 

GSE 

599-37 

CR7K803A35 

AEIL 

473- 45 

CR10B4 

MITJ 

435- 37 

CR 18-1303RBA 

AEIL 

487 - 91 

CR31-104CA 

AEIL 

422- 78 

CR005-10C 

GSE 

599- 38 

CR7K803A4 

AEIL 

473- 33 

CR10B6 

MITJ 

443-105 

CR 18-1403RB 

AEIL 

490- 64 

CR31-104DA 

AEIL 

422- 79 

CR005-10D 

GSE 

599- 39 

CR7K803A45 

AEIL 

473- 32 

CR10B8 

MITJ 

451 - 36 

CR 18-1403RBA 

AEIL 

490- 65 

CR31-203A 

AEIL 

431 - 39 

CR005-10E 

GSE 

599- 40 

CR7K903A3 

AEIL 

479- 15 

CR10B10 

MITJ 

458- 28 

CR20A2 

MITJ 

427 - 9 

CR31-204AA 

AEIL 

431-40 

CR005-50A 

GSE 

599- 41 

CR7K903A35 

AEIL 

479- 10 

CR10B12 

MITJ 

464- 46 

CR20A4 

MITJ 

436- 49 

CR3 1-204BA 

AEIL 

431 - 41 

CR005-50B 

GSE 

599- 42 

CR7K903A4 

AEIL 

478-105 

CR10B16 

MITJ 

474- 74 

CR20A6 

MITJ 

444- 78 

CR31-204CA 

AEIL 

431 - 42 

CR005-50C 

GSE 

599- 43 

CR7K903A45 

AEIL 

478-101 

CR10C2 

MITJ 

426- 34 

CR20A8 

MITJ 

452- 43 

CR3 1-204DA 

AEIL 

431 - 43 

CR005-50D 

GSE 

599- 44 

CR7K1003A3 

♦ AEIL 

481 - 80 

CR10C4 

MITJ 

435- 66 

CR20A10 

MITJ 

459- 1 1 

CR31-303A 

AEIL 

441-60 

CR005-50E 

GSE 

599- 45 

CR7K1003A35 

AEIL 

481 - 78 

CR10C6 

MITJ 

444- 13 

CR20A12 

MITJ 

465 - 51 

CR3 1-304AA 

AEIL 

441 - 61 

CR05A1 

MITJ 

417-101 

CR7K1003A4 

AEIL 

481-68 

CR10C8 

MITJ 

451 - 63 

CR20A16 

MITJ 

475- 26 

CR3 1-304BA 

AEIL 

441 - 62 

CR05A2 

MITJ 

423- 52 

CR7K1003A45 

AEIL 

481 - 65 

CR10C10 

MITJ 

458- 50 

CR20A20 

MITJ 

482- 50 

CR3 1-304CA 

AEIL 1 

441-63 

CR05A4 

MITJ 

432- 54 

CR7K1103A3 

♦ AEIL 

485- 57 

CRIOC 12 

MITJ 

464- 76 

CR20EY2 

MITJ 

427- 17 

CR3 1-304DA 

AEIL 

441 - 64 

CR05A6 

MITJ 

442- 36 

CR7K1103A35 

AEIL 

485- 52 

CR10C16 

MITJ 

474- 89 

CR20EY4 

MITJ 

436- 57 

CR31-403A 

AEIL 

446- 6 

CR05A8 

MITJ 

448- 90 

CR7K1103A4 

AEIL 

485- 38 

CR10CY2 

MITJ 

426- 13 

CR20EY6 

MITJ 

444- 82 

CR3 1-404AA 

AEIL 

446- 7 

CR05A10 

MITJ 

457- 19 

CR7K1103A45 

AEIL 

485- 34 

CR10CY4 

MITJ 

435- 45 

CR20EY8 

MITJ 

452- 51 

CR31-404BA 

AEIL 

446- 8 

CR05A12 

MITJ 

462- 86 

CR7K1203A3 

♦ AEIL 

487- 42 

CR10CY6 

MITJ 

444- 2 

CR20EY10 

MITJ 

459- 23 

CR3 1-404CA 

AEIL 

446- 9 

CR5-051B 

AEIL 

419- 19 

CR7K1203A35 

AEIL 

487- 40 

CR10CY8 

MITJ 

451 - 43 

CR20EY12 

MITJ 

465- 62 

CR3 1-404DA 

AEIL 

446- 10 

CR5-101B 

AEIL 

425- 43 

CR7K1203A4 

AEIL 

487- 29 

CR10CY10 

MITJ 

458- 35 

CR20EY16 

MITJ 

475 - 36 

CR31-503A 

AEIL 

454- 18 

CR5-102AB 

AEIL 

426- 15 

CR7K1203A45 

AEIL 

487- 28 

CR10CY12 

MITJ 

464- 54 

CR20F12 

MITJ 

465 - 72 

CR3 1-504AA 

AEIL 

454- 19 

CR5-102B 

AEIL 

425- 21 

CR7K1303A3 

♦ AEIL 

490- 26 

CR10EY2 

MITJ 

426- 14 

CR20F16 

MITJ 

475 - 38 

CR3 1-504BA 

AEIL 

454- 20 

CR5-102BB 

AEIL 

426- 16 

CR7K1303A35 

AEIL 

490- 22 

CR10EY4 

MITJ 

435- 46 

CR20F20 

MITJ 

482- 54 

CR3 1-504CA 

AEIL 

454- 21 

CR5-102CB 

AEIL 

426- 17 

CR7K1303A4 

AEIL 

490- 10 

CR10EY6 

MITJ 

444- 3 

CR20F24 

MITJ 

487- 86 

CR3 1-504DA 

AEIL 

454- 22 

CR5-102DB 

AEIL 

426- 18 

CR7K1303A45 

AEIL 

490- 6 

CR10EY10 

MITJ 

458- 36 

CR24-403RB 

AEIL 

445- 53 

CR31-603A 

AEIL 

460- 50 

CR5-102EB 

AEIL 

426- 19 

CR7K1403A3 

♦ AEIL 

491 - 78 

CR10EY12 

MITJ 

464- 55 

CR24-403RBA 

AEIL 

445- 54 

CR3 1-604AA 

AEIL • 

460- 51 

CR5-201B 

AEIL 

434- 62 

CR7K1403A35 

AEIL 

491 - 76 

CR 12-403RB 

AEIL 

444- 37 

CR24-503RB 

AEIL 

453- 39 

CR3 1-604BA 

AEIL 

460- 52 

CR5-202AB 

AEIL 

435- 47 

CR7K1403A4 

AEIL 

491 - 71 

CR 12-403RBA 

AEIL 

444- 38 

CR24-503RBA 

AEIL 

453- 40 

CR31-604CA 

AEIL 

460- 53 

CR5-202B 

AEIL 

434- 37 

CR7K1403A45 

AEIL 

491-69 

CR12-503RB 

AEIL 

451 - 93 

CR24-603RB 

AEIL 

459-102 

CR3 1-604DA 

AEIL 

460- 54 

CR5-202BB 

AEIL 

435- 48 

CR7K1503A35 

AEIL 

492- 97 

CR12-503RBA 

AEIL 

451 - 94 

CR24-603RBA 

AEIL 

459-103 

CR31-703A 

AEIL 

467- 41 

CR5-202CB 

AEIL 

435- 49 

CR7K1503A4 

AEIL 

492- 93 

CR12-603RB 

AEIL 

458- 77 

CR24-703RB 

AEIL 

466- 48 

CR3 1-704AA 

AEIL 

467- 42 

CR5-202DB 

AEIL 

435- 50 

CR7K1503A45 

AEIL 

492- 89 

CR 12-603RBA 

AEIL 

458- 78 

CR24-703RBA 

AEIL 

466- 49 

CR3 1-704BA 

AEIL 

467- 43 

CR5-202EB 

AEIL 

435-51 

CR7K1603A4 

AEIL 

493- 35 

CR12-703RB 

AEIL 

464-107 

CR24-803RB 

AEIL 

471 - 70 

CR3 1-704CA 

AEIL 

467- 44 

CR5-301B 

AEIL 

443- 56 

CR7K1603A45 

AEIL 

493- 33 

CR 12-703RBA 

AEIL 

464-108 

CR24-803RBA 

AEIL 

471 - 71 

CR3 1-704DA 

AEIL 

467- 45 

CR5-302AB 

AEIL 

444- 4 

CR7K1703A4 

AEIL 

494- 19 

CR12-803RB 

AEIL 

471- 7 

CR24-903RB 

AEIL 

475- 99 

CR31-803A 

AEIL 

472- 10 

CR5-302B 

AEIL 

443- 45 

CR7K1703A45 

AEIL 

494- 15* 

CR 12-803RBA 

AEIL 

471- 8 

CR24-903RBA 

AEIL 

475-100 

CR3 1-804AA 

AEIL 

472- 11 

CR5-302BB 

AEIL 

444- 5 

CR7K1803A4 

AEIL 

494- 46 

CR 12-903RB 

AEIL 

474- 95 

CR24-1003RB 

AEIL 

480- 9 

CR31-903A 

AEIL 

476- 74 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


107 


D.A.T.A. 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 


107 


























1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

fflaM 

MEEE 

fcEKffliH 


MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

kii If 



CR31-904AA 

AEIL 

476- 75 

CR70-1401C 

AEIL 

490- 98 

CR150F28 

MITJ 

492 - 47 

CR253-403A 

AEIL 

447- 55 

CS5-08- 

BBCG 

474- 37 

CR31-1003A 

AEIL 

480- 56 

CR70B2 

MITJ 

428- 23 

CR150F32 

MITJ 

493- 88 

CR253-503A 

AEIL 

456- 14 

CS5-10 

BBCG 

482- 13 

CR31-1004AA 

AEIL 

480- 57 

CR70B4 

MITJ 

437- 84 

CR150F36 

MITJ 

494- 55 

CR253-603A 

AEIL 

462- 6 

CS5-12 

BBCG 

487- 67 

CR31-1 103A 

AEIL 

483- .48 

CR70B6 

MITJ 

445-101 

CR1 5 1-103A 

AEIL 

422- 87 

CR253-703A 

AEIL 

469- 94 

CS8-02 

BBCG 

435- 22 

CR31-1 104AA 

AEIL 

483- 49 

CR70B8 

MITJ 

453- 97 

CR 1 5 1-203A 

AEIL 

431 - 84 

CR253-803A 

AEIL 

473- 22 

CS8-04 

BBCG 

451 - 21 

CR31-1203A 

AEIL 

486- 47 

CR70B10 

MITJ 

460- 35 

CR 1 5 1-303A 

AEIL 

441-104 

CR253-903A 

AEIL 

478- 80 

CS8-06 

BBCG 

464- 35 

CR31-1204AA 

AEIL 

486- 48 

CR70B12 

MITJ 

467- 9 

CR 15 1-403A 

AEIL 

447 - 25 

CR253-1003A 

AEIL 

481 - 56 

CS8-08 

BBCG 

474- 67 

CR31-1303A 

AEIL 

488- 60 

CR70B14 

MITJ 

471-106 

CR 1 5 1-503A 

AEIL 

455- 93 

CR253-1 103A 

AEIL 

485- 12 

CS8-10 

BBCG 

482- 20 

CR31-1403A 

AEIL 

490- 89 

CR70B16 

MITJ 

476- 41 

CR 1 5 1-603A 

AEIL 

461 - 87 

CR253-1 203A 

AEIL 

487- 18 

CS8-12 

BBCG 

487- 68 

CR50-01 

ORIJ 

428- 1 

CR70C4 

MITJ 

437- 88 

CR 15 1-703A 

AEIL 

469- 60 

CR253-1303A 

AEIL 

489- 96 

CS9B 

AEIL 

512- 97 

CR50-02 

ORIJ 

437- 58 

CR70C8 

MITJ 

453-101 

CR 1 5 1-803A 

AEIL 

473- 8 

CR253-1403A 

AEIL 

491 - 57 

CS10B 

AEIL 

512-98 

CR50-03 

ORIJ 

445- 64 

CR70C12 

MITJ 

467- 13 

CR 1 5 1-903A 

AEIL 

478- 48 

CR253-1503A 

AEIL 

492- 82 

CS1 IB 

WESB 

414- 77 

CR50-04 

ORIJ 

453- 64 

CR70C14 

MITJ 

471-108 

CR 15 1-1003A 

AEIL 

481 - 44 

CR300AW2 

MITJ 

429- 39 

CS1 1C 

WESB 

417-107 

CR50-06 

ORIJ 

466- 72 

CR70C16 

MITJ 

476- 45 

CR 15 1-1 103A 

AEIL 

484- 93 

CR300AW4 

MITJ 

439- 82 

CS1 ID 

WESB 

422- 93 

CR50-08 

ORIJ 

476- 13 

CR70C20 

MITJ 

483- 28 

CR151-1203A 

AEIL 

487 - 9 

CR300AW6 

MITJ 

447- 41 

CS1 IE 

WESB 

429-108 

CR50-10 

ORIJ 

482-109 

CR70C24 

MITJ 

488- 42 

CR 1 5 1-1303A 

AEIL 

489- 73 

CR300AW8 

MITJ 

456- 1 

CS1 1G 

WESB 

431 - 94 

CR50-053A 

AEIL 

420- 83 

CR70CX4 

MITJ 

437- 89 

CR152-103A 

AEIL 

422- 86 

CR300AW10 

MITJ 

461 -104 

CS 1 1 H 

WESB 

432- 71 

CR50-103A 

AEIL 

428- 20 

CR70CX6 

MITJ 

445-103 

CR 152-203A 

AEIL 

431 - 79 

CR300AW12 

MITJ 

469- 80 

CS11J 

WESB 

440- 72 

CR50-104A 

AEIL 

428- 21 

CR70CX8 

MITJ 

453-102 

CR 152-303A 

AEIL 

441 - 99 

CR300AW1 6 

MITJ 

478- 66 

CS1 IK 

WESB 

442- 47 

CR50-104AA 

AEIL 

422- 70 

CR70CX12 

MITJ 

467- 14 

CR 1 52-403A 

AEIL 

447- 12 

CR300AW20 

MITJ 

484-109 

CS 1 1 L 

WESB 

447-106 

CR50-104BA 

AEIL 

422- 71 

CR70CX16 

MITJ 

476- 46 

CR 152-503A 

AEIL 

455 - 79 

CR300AW24 

MITJ 

489- 85 

CS 11M 

WESB 

448- 50 

CR50-104CA 

AEIL 

422- 72 

CR70CX20 

MITJ 

483- 29 

CR 1 52-603A 

AEIL 

461 - 74 

CR300AX2 

MITJ 

429- 40 

CS1 IN 

WESB 

448-101 

CR50-104DA 

AEIL 

422- 73 

CR70CY4 

MITJ 

437- 90 

CR 152-703A 

AEIL 

469- 41 

CR300AX4 

MITJ 

439- 83 

CS12B 

AEIL 

414- 79 

CR50-104LA 

CR50-203A 

AEIL 

AEIL 

422- 74 
437- 81 

CR70CY6 

CR70CY8 

MITJ 

MITJ 

445-104 

453-103 

CR 152-803A 

CR 152-903A 

AEIL 

AEIL 

472-106 
478- 33 

CR300AX6 

CR300AX8 

MITJ 

MITJ 

447- 42 
456- 2 

CS 16-02 

BBCG 

510- 33 
436- 47 

CR50-204A 

AEIL 

437- 82 

CR70CY10 

MITJ 

460- 37 

CR152-1003A 

AEIL 

481 - 35 

CR300AX10 

MITJ 

461 -105 

CS 16-04 

BBCG 

452- 41 

CR50-204AA 

AEIL 

431 - 27 

CR70CY12 

MITJ 

467- 15 

CR 1 52-1 103A 

AEIL 

484- 80 

CR300AX12 

MITJ 

469- 81 

CS 16-06 

BBCG 

465- 49 

CR50-204BA 

AEIL 

431 - 28 

CR80-01 

ORIJ 

428- 42 

CR152-1203A 

AEIL 

486-1 10 

CR300AX16 

MITJ 

478- 67 

CS 16-08 

BBCG 

475- 25 

CR50-204CA 

AEIL 

431 - 29 

CR80-02 

ORIJ 

438- 1 1 

CR 1 52-1303A 

AEIL 

489- 60 

CR300AX20 

MITJ 

484-1 10 

CS16-10 

BBCG 

482- 49 

CR50-204DA 

AEIL 

431-30 

CR80-03 

ORIJ 

446- 18 

CR 152-1 403A 

AEIL 

491 - 40 

CR300AY2 

MITJ 

429- 41 

CS 16-12 

BBCG 

487- 85 

CR50-204LA 

AEIL 

431 - 31 

CR80-04 

ORIJ 

454- 30 

CR153-103A 

AEIL 

422- 85 

CR300AY4 

MITJ 

439- 84 

CS22-04 

BBCG 

452-100 

CR50-303A 

AEIL 

445- 91 

CR80-06 

ORIJ 

467- 56 

CR 1 53-203A 

AEIL 

431 - 77 

CR300AY6 

MITJ 

447- 43 

CS22-06 

BBCG 

465-108 

CR50-304A 

AEIL 

445- 92 

CR80-08 

ORIJ 

476- 84 

CR 153-303A 

AEIL 

441 - 97 

CR300AY8 

MITJ 

456- 3 

CS22-08 

BBCG 

475- 68 

CR50-304AA 

AEIL 

441 - 48 

CR80-10 

ORIJ 

483- 54 

CR 1 53-403A 

AEIL 

447- 10 

CR300AY10 

MITJ 

461 -106 

CS22-10 

BBCG 

482- 67 

CR50-304BA 

AEIL 

441 - 49 

CR100-01 

ORIJ 

428- 50 

CR 1 53-503A 

AEIL 

455- 67 

CR300AY12 

MITJ 

469- 82 

CS22-1 1 

BBCG 

485-102 

CR50-304CA 

AEIL 

441 - 50 

CR100-02 

ORIJ 

438- 31 

CR 153-603A 

AEIL 

461 - 72 

CR300F2 

MITJ 

429- 43 

CS22-12 

BBCG 

487- 95 

CR50-304DA 

AEIL 

441-51 

CR 100-04 

ORIJ 

454- 53 

CR 1 53-703A 

AEIL 

469- 29 

CR300F4 

MITJ 

439- 86 

CS22-13 

BBCG 

490- 69 

CR50-304LA 

AEIL 

441 - 52 

CR 100-06 

ORIJ 

467- 83 

CR 1 53-803A 

AEIL 

472-104 

CR300F6 

MITJ 

447- 44 

CS31A 

AEIL 

517- 11 

CR50-403A 

AEIL 

453- 88 

CR100-08 

ORIJ 

476-110 

CR 1 53-903A 

AEIL 

478- 21 

CR300F8 

MITJ 

456- 5 

CS33A0 

AEIL 

510- 34 

CR50-404A 

AEIL 

453- 89 

CR100-10 

ORIJ 

483- 73 

CR 1 53-1003A 

AEIL 

481 - 33 

CR300F10 

MITJ 

461 -107 

CS34A 

AEIL 

512- 99 

CR50-404AA 

AEIL 

445- 94 

CR 100-05 1C 

AEIL 

417- 91 

CR 153-1 103A 

AEIL 

484- 74 

CR300F12 

MITJ 

469- 84 

CS36A 

AEIL 

510- 17 

CR50-404BA 

AEIL 

445- 95 

CR100-101C 

AEIL 

422- 83 

CR 1 53-1 203A 

AEIL 

486-109 

CR300F16 

MITJ 

478- 69 

CS37A 

AEIL 

510- 35 

CR50-404CA 

AEIL 

445- 96 

CR100-101D 

AEIL 

422- 84 

CR 1 53-1 303A 

AEIL 

489- 55 

CR300F20 

MITJ 

485- 2 

CS42-06 

BBCG 

467- 64 

CR50-404DA 

AEIL 

445- 97 

CR100-201C 

AEIL 

431 - 71 

CR 1 53-1 403A 

AEIL 

491 - 38 

CR300F24 

MITJ 

489- 87 

CS42-08 

BBCG 

476- 90 

CR50-404LA 

AEIL 

445- 98 

CR 100-20 ID 

AEIL 

431 - 72 

CR 1 53-1 503A 

AEIL 

492- 56 

CR300F28 

MITJ 

492- 75 

CS42-10 

BBCG 

483- 60 

CR50-503A 

AEIL 

460- 25 

CR 100-301C 

AEIL 

441 - 92 

CR 1 55-604NA 

AEIL 

461 - 70 

CR300F32 

MITJ 

494- 2 

CS42-12 

BBCG 

488- 70 

CR50-504A 

AEIL 

460- 26 

CR 100-30 ID 

AEIL 

441 - 93 

CR 155-704NA 

AEIL 

469- 27 

CR300F36 

MITJ 

494- 67 

CS42-14 

BBCG 

492- 14 

CR50-504AA 

AEIL 

453- 91 

CR 100-401C 

AEIL 

446- 78 

CR 1 55-804NA 

AEIL 

472-102 

CR301 

♦ RCA 

391 - 98 

CS42-16 

BBCG 

493- 61 

CR50-504BA 

AEIL 

453- 92 

CR 100-40 ID 

AEIL 

446- 79 

CR 1 55-904N A 

AEIL 

478- 19 

CR302 

♦ RCA 

396- 12 

CS80-06 

BBCG 

467- 69 

CR50-504CA 

AEIL 

453- 93 

CR 100-501C 

AEIL 

455 - 1 

CR 1 55-1004NA 

AEIL 

481 - 32 

CR303 

♦ RCA 

398- 80 

CS80-08 

BBCG 

476- 95 

CR50-504DA 

AEIL 

453- 94 

CR 100-501 D 

AEIL 

455 - 2 

CR201 

♦ RCA 

384- 46 

CR304 

♦ RCA 

401 - 66 

CS80-10 

BBCG 

483- 65 

CR50-504LA 

AEIL 

453- 95 

CR 100-601C 

AEIL 

461 - 30 

CR203 

♦ RCA 

394- 36 

CR305 

♦ RCA 

402- 85 

CS80-1 1 

BBCG 

486- 60 

CR50-603A 

AEIL 

466-104 

CR 100-60 ID 

AEIL 

461 - 31 

CR204 

♦ RCA 

398- 28 

CR306 

♦ RCA 

404- 22 

CS80-12 

BBCG 

488- 75 

CR50-604A 

AEIL 

466-105 

CR100-701C 

AEIL 

468- 65 

CR206 

♦ RCA 

401 - 33 

CR307 

♦ RCA 

405- 22 

CS80-13 

BBCG 

490- 99 

CR50-604AA 

AEIL 

460- 28 

CR 100-70 ID 

AEIL 

468- 66 

CR208 

♦ RCA 

403- 93 

CR311 

♦ RCA 

391-101 

CS80-14 

BBCG 

492- 16 

CR50-604BA 

AEIL 

460- 29 

CR 100-801C 

AEIL 

472- 76 

CR210 

♦ RCA 

406- 6 

CR312 

♦ RCA 

396- 15 

CS80-15 

BBCG 

493- 11 

CR50-604CA 

AEIL 

460- 30 

CR 100-80 ID 

AEIL 

472- 77 

CR212 

♦ RCA 

407- 39 

CR313 

♦ RCA 

398- 83 

CS 130-08 

BBCG 

478- 8 

CR50-604DA 

AEIL 

460 - 31 

CR 100-901C 

AEIL 

477- 64 

CR250AX2 

MITJ 

429- 29 

CR314 

♦ RCA 

401 - 68 

CS 130-10 

BBCG 

484- 63 

CR50-604LA 

AEIL 

460- 32 

CR 100-90 ID 

AEIL 

477- 65 

CR250AX4 

MITJ 

439- 70 

CR315 

♦ RCA 

402- 86 

CS 130-1 1 

BBCG 

486-103 

CR50-703A 

AEIL 

471 - 99 

CR 100-1001C 

AEIL 

481- 5 

CR250AX6 

MITJ 

447 - 30 

CR316 

♦ RCA 

404- 23 

CS 130-12 

BBCG 

489- 46 

CR50-704AA 

AEIL 

466-108 

CR 100-1001 D 

AEIL 

481- 6 

CR250AX8 

MITJ 

455- 98 

CR317 

♦ RCA 

405- 23 

CS 130-13 

BBCG 

491 - 33 

CR50-704BA 

AEIL 

466-109 

CR 100-1 101C 

AEIL 

484- 23 

CR250AX10 

MITJ 

461 - 92 

CR321 

♦ RCA 

391 -102 

CS 130-1 4 

BBCG 

492- 50 

CR50-704CA 

AEIL 

466-1 10 

CR 100-1 101 D 

AEIL 

484- 24 

CR250AX12 

MITJ 

469- 66 

CR322 

♦ RCA 

396- 16 

CS 130-15 

BBCG 

493- 17 

CR50-704DA 

AEIL 

467- 1 

CR 100-1201C 

AEIL 

486- 88 

CR250AX16 

MITJ 

478- 52 

CR323 

♦ RCA 

398- 84 

CS 130-16 

BBCG 

493- 91 

CR50-704LA 

AEIL 

467- 2 

CR 100-1 201 D 

AFIL 

486- 89 

CR250AX20 

MITJ 

484- 97 

CR324 

♦ RCA 

401 - 72 

CS131A 

♦ TUNL 

306- 76 

CR50-803A 

AEIL 

476- 34 

CR100-1301C 

AEIL 

489- 13 

CR250AY2 

MITJ 

429- 30 

CR325 

♦ RCA 

402- 87 

CS131AZ 

♦ TUNL 

309- 11 

CR50-903A 

AEIL 

480- 36 

CR 100-130 ID 

AEIL 

489- 14 

CR250AY4 

MITJ 

439- 71 

CR331 

♦ RCA 

391 -103 

CS131B 

♦ TUNL 

318- 27 

CR50-1003A 

AEIL 

483- 19 

CR 100-1401C 

AEIL 

491 - 23 

CR250AY6 

MITJ 

447 - 31 

CR332 

♦ RCA 

396- 17 

CS131C 

♦ TUNL 

1326- 61 

CR50-1 103A 

AEIL 

486- 28 

CR 100-1401 D 

AEIL 

491 - 24 

CR250AY8 

MITJ 

455- 99 

CR333 

♦ RCA 

398- 85 

CS131D 

♦ TUNL 

337- 69 

CR50-1 203A 

AEIL 

486- 30 

CR 100CX30 

MITJ 

493- 9 

CR250AY10 

MITJ 

461 - 93 

CR334 

♦ RCA 

401 - 73 

CS131E 

♦ TUNL 

344- 98 

CR50-1303A 

AEIL 

488- 35 

CR100CX32 

MITJ 

493- 55 

CR250AY12 

MITJ 

469- 67 

CR335 

♦ RCA 

402- 88 

CS131F 

♦ TUNL 

354- 20 

CR50-1403A 

AEIL 

490- 84 

CR100CX34 

MITJ 

494- 34 

CR250F2 

MITJ 

429- 33 

CR341 

♦ RCA 

391-104 

CS131Z 

♦ TUNL 

298- 11 

CR51-103A 

AEIL 

422- 82 

CR100CX36 

MITJ 

494- 53 

CR250F4 

MITJ 

439- 74 

CR342 

♦ RCA 

396- 18 

CS220-08 

BBCG 

478- 64 

CR51-203A 

AEIL 

431 - 55 

CR101 

♦ RCA 

378- 15 

CR250F6 

MITJ 

447- 33 

CR343 

♦ RCA 

398- 86 

CS220-10 

BBCG 

484-107 

CR51-303A 

AEIL 

441 - 76 

CR102 

♦ RCA 

390- 19 

CR250F8 

MITJ 

455-101 

CR344 

♦ RCA 

401 - 74 

CS220-12 

BBCG 

489- 83 

CR51-403A 

AEIL 

446- 34 

CR 103 

♦ RCA 

394- 58 

CR250F10 

MITJ 

461 - 94 

CR351 

♦ RCA 

391-105 

CS220-14 

BBCG 

492- 73 

CR51-503A 

AEIL 

454- 57 

CR 104 

♦ RCA 

397- 39 

CR250F12 

MITJ 

469- 69 

CR352 

♦ RCA 

396- 19 

CS220-15 

BBCG 

493- 27 

CR51-603A 

AEIL 

460- 80 

CR 105 

♦ RCA 

399- 97 

CR250F16 

MITJ 

478- 55 

CR353 

♦ RCA 

398- 87 

CS220-16 

BBCG 

493-110 

CR51-703A 

AEIL 

467- 87 

CR 106 

♦ RCA 

401 - 51 

CR250F20 

MITJ 

484-100 

CR354 

♦ RCA 

401 - 75 

CS300-08 

BBCG 

478- 72 

CR51-803A 

AEIL 

472- 34 

CR 107 

♦ RCA 

402- 56 

CR250F24 

MITJ 

489- 77 

CR18903RB 

♦ AEIL 

475- 54 

CS300-10 

BBCG 

485- 5 

CR51-903A 

AEIL 

477- 4 

CR 108 

♦ RCA 

403-104 

CR250F28 

MITJ 

492- 69 

CR181003RB 

♦ AEIL 

479- 87 

CS300-12 

BBCG 

489- 90 

CR51-1003A 

AEIL 

480- 73 

CR109 

♦ RCA 

404- 89 

CR250F32 

MITJ 

493-107 

CR181103RB 

♦ AEIL 

482- 60 

CS300-14 

BBCG 

492- 78 

CR51-1 103A 

AEIL 

483- 77 

CR1 10 

♦ RCA 

406- 25 

CR250F36 

MITJ 

494- 63 

CR181203RB 

♦ AEIL 

485-100 

CS300-15 

BBCG 

493- 28 

CR51-1203A 

AEIL 

486- 65 

CR 120-01 

ORIJ 

428- 89 

CR250GX2 

MITJ 

429- 25 

CR181303RB 

♦ AEIL 

487- 92 

CS300-16 

BBCG 

494- 4 

CR51-1303A 

AEIL 

488-84 

CR 120-02 

ORIJ 

438- 87 

CR250GX4 

MITJ 

439- 66 

CR181403RB 

♦ AEIL 

490- 66 

CS302BA 

ITT 

302-108 

CR51-1403A 

AEIL 

490-101 

CR 120-03 

ORIJ 

446- 77 

CR250GX6 

MITJ 

447- 26 

CRS1/05AF 

ITTB 

421 - 50 

CS302DA 

ITT 

314- 8 

CR70-05 1A 

AEIL 

417-90 

CR 120-04 

ORIJ 

454 -1 10 

CR250GX8 

MITJ 

455- 94 

CRS1/10AF 

ITTB 

429- 88 

CS302FA 

ITT 

323- 43 

CR70-101A 

AEIL 

422- 80 

CR 120-06 

ORIJ 

468- 64 

CR250GX10 

MITJ 

461 - 88 

CRS1/20AF 

ITTB 

440- 30 

CS302HA 

ITT 

332-110 

CR70-101C 

AEIL 

422- 81 

CR 120-08 

ORIJ 

477 - 63 

CR250GX12 

MITJ 

469- 61 

CRS1/30AF 

ITTB 

447-107 

CS302KA 

ITT 

342- 1 

CR70-201A 

AEIL 

431-51 

CR120-10 

ORIJ 

484- 22 

CR250GX16 

MITJ 

478- 49 

CRS1/40AF 

ITTB 

456- 71 

CS302MA 

ITT 

350- 18 

CR70-201C 

AEIL 

431 - 52 

CR 150-1202B 

AEIL 

489- 61 

CR250GX20 

MITJ 

484- 94 

CRS3/05AF 

ITTB 

421 - 51 

CS302PA 

ITT 

356- 64 

CR70-301A 

AEIL 

441 - 72 

CR150BX2 

MITJ 

428- 97 

CR250GY2 

MITJ 

429- 26 

CRS3/10AF 

ITTB 

429- 89 

CS302RA 

ITT 

362- 79 

CR70-301C 

AEIL 

441 - 73 

CR150BX4 

MITJ 

438-107 

CR250GY4 

MITJ 

439- 67 

CRS3/20AF 

ITTB 

440- 31 

CS500-08 

BBCG 

479- 13 

CR70-401A 

AEIL 

446- 26 

CR150BX6 

MITJ 

446- 90 

CR250GY6 

MITJ 

447 - 27 

CRS3/30AF 

ITTB 

447-108 

CS500-10 

BBCG 

485- 55 

CR70-401C 

AEIL 

446- 27 

CR150BX8 

MITJ 

455 - 22 

CR250GY8 

MITJ 

455- 95 

CRS3/40AF 

ITTB 

456- 72 

CS500-12 

BBCG 

490- 24 

CR70-501A 

AEIL 

454- 38 

CR150BX10 

MITJ 

461 - 40 

CR250GY10 

MITJ 

461 - 89 

CSO 6-02 

BBCG 

432- 70 

CS500-14 

BBCG 

492- 99 

CR70-501C 

AEIL 

454- 39 

CR150BX12 

MITJ 

468- 87 

CR250GY12 

MITJ 

469- 62 

CSO 6-04 

BBCG 

448,100 

CS500-15 

BBCG 

493- 37 

CR70-601A 

AEIL 

460- 70 

CR150BX16 

MITJ 

477 - 85 

CR252-103A 

AEIL 

422- 89 

CSO 6-06 

BBCG 

462- 89 

CS500-16 

BBCG 

494- 21 

CR70-601C 

AEIL 

460- 71 

CR150BX20 

MITJ 

484- 36 

CR252-203A 

AEIL 

431 - 86 

CSO 6-08 

BBCG 

473- 91 

CSD2310 

ITT 

280- 87 

CR70-701A 

AEIL 

467- 66 

CR150BY2 

MITJ 

428- 98 

CR252-303A 

AEIL 

441-106 

CSO 6-10 

BBCG 

482- 10 

CSD2312 

ITT 

273- 88 

CR70-701C 

AEIL 

467- 67 

CR150BY4 

MITJ 

438-108 

CR252-403A 

AEIL 

447- 56 

CSO 6-12 

BBCG 

487- 64 

CSD2313 

ITT 

280- 81 

CR70-801A 

AEIL 

472- 24 

CR150BY6 

MITJ 

446- 91 

CR252-503A 

AEIL 

456- 15 | 

CS1-02 

BBCG 

432- 81 

CSD2314 

ITT 

281- 63 

CR70-801C 

AEIL 

472- 25 

CR150BY8 

MITJ 

455- 23 

CR252-603A 

AEIL 

462- 7 

CS1-04 

BBCG 

448-105 

CSD2315 

ITT 

268- 13 

CR70-901A 

AEIL 

476- 92 

CR150BY10 

MITJ 

461 - 41 

CR252-703A 

AEIL 

469- 95 

CS 1-06 

BBCG 

462- 91 

CSD2316 

ITT 

274- 1 

CR70-901C 

AEIL 

476- 93 

CR150BY12 

MITJ 

468- 88 

CR252-803A 

AEIL 

473- 23 

CS 1-08 

BBCG 

473- 92 

CSD2317 

ITT 

281 - 67 

CR70-1001A 

AEIL 

480- 65 

CR150F2 

MITJ 

428-109 

CR252-903A 

AEIL 

478- 81 

CS1-10 

BBCG 

482- 11 

CSD2325 

ITT 

281- 65 

CR70-1001C 

AEIL 

480- 66 

CR150F4 

MITJ 

439- 22 

CR252-1003A 

AEIL 

481 - 57 

CS1-12 

BBCG 

487- 65 

CSD2342 

ITT 

280- 85 

CR70-1 101A 

AEIL 

483- 62 

CR150F6 

MITJ 

446-102 

CR252-1103A 

AEIL 

485- 13 

CS2A 

AEIL 

510- 32 

CSD2359 

ITT 

268- 4 

CR70-1 101C 

AEIL 

483- 63 

CR150F8 

MITJ 

455- 46 

CR252-1 203A 

AEIL 

487- 19 

CS3A 

AEIL 

512-95 

CSR5700 

ITT 

165- 60 

CR70-1201A 

AEIL 

486- 58 

CR150F10 

MITJ 

461 - 53 

CR252-1303A 

AEIL 

489- 97 

CS3B 

AEIL 

512-96 

CSR5701 

ITT 

165-54 

CR70-1201C 

AEIL 

486- 59 

CR150F12 

MITJ 

469- 4 

CR252-1403A 

AEIL 

491 - 58 

CS4B 

AEIL 

517- 86 

CSR5702 

ITT 

165- 52 

CR70-1301A 

AEIL 

488- 72 

CR150F16 

MITJ 

477-1 10 

CR253-103A 

AEIL 

422- 88 

CS5-02 

BBCG 

434- 64 

CSR5705 

ITT 

165- 87 

CR70-1301C 

AEIL 

488- 73 

CR150F20 

MITJ 

484- 56 

CR253-203A 

AEIL 

431 - 85 

CS5-04 

BBCG 

450- 61 

CSZ24 

HSC 

209- 11 

CR70-1401A 

AEIL 

490- 97 

CR150F24 

MITJ 

489- 40 

CR253-303A 

AEIL 

441-105 

CS5-06 

BBCG 

463- 95 

CTN50 

♦ SCN 

294-105 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No 

MFRS 

Pa&Lir»e 

TYPE No. 

MFRS 





TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

CTN100 

♦ SCN 

362- 7 

CTZC62C 

♦ SCN 


CV7181 

AEIL 

517- 93 

■CZ68C 

PWC 

227-1 13 

CZA110D,10,5 

DIC 

234-147 

CTN200 

♦ SCN 

313- 9 

CTZC62E 

♦ SCN 

226-127 

CV7182 

AEIL 

517- 94 

CZ75,A,B,D 

PWC 

229- 28 

CZA120D,10,5 

DIC 

236- 9 

CTN300 

♦ SCN 

322- 70 

CTZC68AB, □♦SCN 

228- 5 

CV7183 

AEIL 

517- 95 

CZ75C 

PWC 

229- 29 

CZA130D,10,5 

DIC 

237- 52 

CTN400 

♦ SCN 

331-106 

CTZC68C 

♦ SCN 

228- 6 

CV7374 

AEIL 

518- 53 

CZ82,A,B,D 

PWC 

230-107 

CZA140D,10,5 

DIC 

238- 66 

CTN500 

♦ SCN 

341- 39 

CTZC68E 

♦ SCN 

228- 7 

CV7377 

AEIL 

512-107 

CZ82C 

PWC 

230-108 

CZA150D,10,5 

DIC 

239- 23 

CTN600 

♦ SCN 

349- 19 

CTZC75AB, SCN 

229-101 

CV7378 

AEIL 

513- 1 

CZ91 ,A,B,D 

PWC 

232-45 

CZA160D,10,5 

DIC 

240- 57 

CTN700 

♦ SCN 

356- 17 

CTZC75C 

♦ SCN 

229-102 

CV7728 

AEIL 

515- 42 

CZ91C 

PWC 

232- 46 

CZA175D,10,5 

DIC 

241 - 86 

CTN800 

♦ SCN 

361 - 91 

CTZC75E 

♦ SCN 

229-103 

CV7729 

AEIL 

515- 43 

CZ100,A,B,D 

PWC 

233- 88 

CZA180D,10,5 

DIC 

241 -154 

CTN1000 

♦ SCN 

372- 7 

CTZC82AB, SCN 

230-177 

CV7771 

AEIL 

510- 40 

CZ100C 

PWC 

233- 89 

CZA200D,10,5 

DIC 

243- 34 

CTN1200 

♦ SCN 

378- 81 

CTZC82C 

♦ SCN 

230-178 

CV7772 

AEIL 

510- 41 

CZ105,A,B,D 

PWC 

234- 99 

CZB6.8D,10,5 

DIC 

177- 54 

CTP50 

♦ SCN 

294-106 

CTZC82E 

♦ SCN 

230-179 

CV8163 

AEIL 

513- 2 

CZ105C 

PWC 

234-100 

CZB7.5D,10,5 

DIC 

179-106 

CTP100 

♦ SCN 

302- 8 

CTZC91AB, SCN 

232-109 

CV8164 

AEIL 

513- 3 

CZ 1 10,A,B,D 

PWC 

235- 53 

CZB8.2D,10,5 

DIC 

181 -162 

CTP200 

♦ SCN 

313- 10 

CTZC91C 

♦ SCN 

232-1 10 

CXY10 

♦ MULB 

520- 8 

CZ110C 

PWC 

235- 54 

CZB9.1 D,10,5 

DIC 

185-86 

CTP300 

♦ SCN 

322- 71 

CTZC91E 

♦ SCN 

232-1 1 1 

♦ PHIC 

♦ RADF 


CZ120,A.B,D 

PWC 

236- 77 

CZB 10D, 10,5 

DIC 

187-157 

CTP400 

♦ SCN 

331 -107 

CTZC 100AB,D 


233-163 


♦ VALG 


CZ120C 

PWC 

236- 78 

CZB1 ID,10,5 

DIC 

189-192 

CTP500 

♦ SCN 

341 - 40 


♦ SCN 


CXY11A 

♦ MULB 

594- 65 

CZ130,A,B,D 

PWC 

237-116 

CZB12D,10,5 

DIC 

192- 37 

CTP573 

ITT 

246- 16 

CTZC100C 

♦ SCN 

233-164 

♦ PHIC 

RADF 


CZ130C 

PWC 

237-1 17 

CZB 13D,10,5 

DIC 

194-119 

CTP600 

♦ SCN 

349- 20 

CTZC100E 

♦ SCN 

233-165 


♦ VALG 


CZ 1 40,A,B,D 

PWC 

238-107 

CZB14D,10,5 

DIC 

196- 35 

CTP700 

♦ SCN 

356- 18 

CTZC105AB,D 


234-122 

CXY1 IB 

♦ MULB 

594- 66 

CZ140C 

PWC 

238-108 

CZB15D,10,5 

DIC 

197- 67 

CTP800 

♦ SCN 

361 - 92 


♦ SCN 


♦ PHIC 

RADF 


CZ 1 50,A,B,D 

PWC 

239- 92 

CZB 16D,10,5 

DIC 

199- 69 

CTP1000 

♦ SCN 

372- 8 

CTZC105C 

♦ SCN 

234-123 


VALG 


CZ150C 

PWC 

239- 93 

CZB 17D,10,5 

DIC 

200-180 

CTP1200 

♦ SCN 

378- 82 

CTZC105E 

♦ SCN 

234-124 

CXY1 1C 

♦ MULB 

594- 67 

CZ 160,A,B,D 

PWC 

240-118 

CZB 18D,10,5 

DIC 

201 -151 

CTZC6 8,A,B,D 

178- 98 

CTZC 1 10AB,D 


235-1 15 

♦ PHIC 

RADF 


CZ160C 

PWC 

240-119 

CZB19D,10,5 

DIC 

203-124 


♦ SCN 



♦ SCN 



VALG 


CZ 1 75,A,B,D 

PWC 

241 -118 

CZB20D,10,5 

DIC 

204-122 

CTZC6 8C 

♦ SCN 

178- 99 

CTZC110C 

♦ SCN 

235-1 16 

CXY1ID 

RADF 

594- 68 

CZ175C 

PWC 

241-119 

CZB22D,10,5 

DIC 

206- 92 

CTZC6 8E 

♦ SCN 

178-100 

CTZC110E 

♦ SCN 

235-1 17 

CXY1 IE 

RADF 

594- 69 

CZ 180,A,B,D 

PWC 

242- 58 

CZB24D,10,5 

DIC 

208- 89 

CTZC7 5,A,B,D 

180-141 

CTZC 120,A,B,D 


236-147 

CXY 1 2 

♦ MULB 

520- 77 

CZ180C 

PWC 

242- 59 

CZB25D,10,5 

DIC 

209-195 


♦ SCN 



♦ SCN 


♦ PHIC 

♦ VALG 


CZ200,A,B,D 

PWC 

243- 98 

CZB27D,10,5 

DIC 

210-148 

CTZC75C 

♦ SCN 

180-142 

CTZC120C 

♦ SCN 

236-148 

CXY1 3D 

♦ MULB 

596- 91 

CZ200C 

PWC 

243- 99 

CZB30D,10,5 

DIC 

212-189 

CTZC7 5E 

♦ SCN 

180-143 

CTZC120E 

♦ SCN 

236-149 


♦ VALG 


CZ220,A,B,D 

PWC 

244- 37 

CZB33D,10,5 

DIC 

214-137 

CTZC8 2,A,B,D 

183- 9 

CTZC 130,A,B,D 


238- 6 

CXY13E 

♦ MULB 

596- 92 

CZ220C 

PWC 

244- 38 

CZB36D,10,5 

DIC 

216- 85 


♦ SCN 



♦ SCN 



VALG 


CZ4097 

♦ CRL 

233-141 

CZB39D,10,5 

DIC 

217-158 

CTZC8 2C 

♦ SCN 

183- 10 

CTZC130C 

♦ SCN 

238- 7 

CXY14A 

RADF 

594- 70 

CZ4098 

♦ CRL 

239-141 

CZB43D,10,5 

DIC 

219- 63 

CTZC8 2E 

♦ SCN 

183- 11 

CTZC130E 

♦ SCN 

238- 8 


♦ VALG 


CZ4881 

♦ CRL 

205-121 

CZB47D,10,5 

DIC 

220-185 

CTZC9 1 ,A,B,D 

186-125 

CTZC 140,A,B,D 


238-146 

CXY14B 

RADF 

594- 71 

CZ4883 

♦ CRL 

193- 89 

CZB5 1 D,10,5 

DIC 

222-137 


♦ SCN 



♦ SCN 



VALG 


CZ5063 

♦ CRL 

178- 79 

CZB56D,10,5 

DIC 

224- 29 

CTZC9 1C 

♦ SCN 

186-126 

CTZC140C 

♦ SCN 

238-147 

CXY14C 

RADF 

594- 72 

CZ5064 

♦ CRL 

180-122 

CZB62D,10,5 

DIC 

225-168 

CTZC9 1 E 

♦ SCN 

186-127 

CTZC140E 

♦ SCN 

238-148 


VALG 


CZ5065 

♦ CRL 

182-175 

CZB68D,10,5 

DIC 

227- 38 

CTZC10,A,B, 

SCN 

189- 23 

CTZC 1 50AB,D 


239-160 

CY40 

♦ INRI 

329- 43 

CZ5066 

♦ CRL 

186-105 

CZB75D,10,5 

DIC 

228-138 

CTZC10C 

♦ SCN 

189- 24 


♦ SCN 


CY50 

♦ INRI 

339- 88 

CZ5067 

♦ CRL 

188-195 

CZB82D,10,5 

DIC 

230- 33 

CTZC10E 

♦ SCN 

189- 25 

CTZC150C 

♦ SCN 

239-161 

CY80 

♦ INRI 

359- 91 

CZ5068 

♦ CRL 

190-183 

CZB91 D,10,5 

DIC 

231-156 

CTZC1 1,A,B, 

SCN 

191- 13 

CTZC150E 

♦ SCN 

239-162 

CY100 

♦ INRI 

370- 32 

CZ5069 

♦ CRL 

195-116 

CZB 100D,10,5 

DIC 

233- 12 

CTZC11C 

♦ SCN 

191 - 14 

CTZC 160,A,B,D 


241 - 4 

CZ3 3 

PWC 

167- 56 

CZ5070 

♦ CRL 

196-115 

CZB 105D,10,5 

DIC 

234- 67 

CTZC1IE 

♦ SCN 

191 - 15 


♦ SCN 


CZ3 6 

PWC 

168- 14 

CZ5071 

♦ CRL 

198- 90 

CZB 110D,10,5 

DIC 

234-148 

CTZC12,A,B, 

SCN 

193-1 13 

CTZC160C 

♦ SCN 

241 - 5 

CZ3 9 

PWC 

168-164 

CZ5072 

♦ CRL 

200- 63 

CZB 120D, 10,5 

DIC 

236- 10 

CTZC12C 

♦ SCN 

193-114 

CTZC160E 

♦ SCN 

241 - 6 

CZ4 3 

PWC 

169-163 

CZ5073 

♦ CRL 

202-182 

CZB 130D,10,5 

DIC 

237- 53 

CTZC12E 

♦ SCN 

193-1 15 

CTZC 180,A,B,D 


242-121 

CZ4 7 

PWC 

170-169 

CZ5074 

♦ CRL 

207-105 

CZB 140D,10,5 

DIC 

238- 67 

CTZC 1 3,A,B, 

SCN 

195-136 


♦ SCN 


CZ5 1 

PWC 

172- 12 

CZ5075 

♦ CRL 

209- 83 

CZB 150D,10,5 

DIC 

239- 24 

CTZC13C 

♦ SCN 

195-137 

CTZC180C 

♦ SCN 

242-122 

CZ5 6 

PWC 

173- 79 

CZ5076 

♦ CRL 

211-172 

CZB 160D,10,5 

DIC 

240- 58 

CTZC13E 

♦ SCN 

195-138 

CTZC180E 

♦ SCN 

242-123 

CZ6.2 

PWC 

175- 54 

CZ5077 

♦ CRL 

213-168 

CZB175D,10,5 

DIC 

241 - 87 

CTZC 14,A,B, 

SCN 

196-128 

CTZC200,A,B,D 


243-158 

CZ6 8 

PWC 

178- 1 

CZ5078 

♦ CRL 

215-137 

CZB 180D,10,5 

DIC 

241-155 

CTZC14C 

♦ SCN 

196-129 


♦ SCN 


CZ6 8AB,D 

PWC 

178- 2 

CZ5079 

♦ CRL 

217- 33 

CZB200D,10,5 

DIC 

243- 35 

CTZC14E 

♦ SCN 

196-130 

CTZC200C 

♦ SCN 

243-159 

CZ6 8C 

PWC 

178- 3 

CZ5080 

♦ CRL 

218-111 

CZC6 8D,10,5 

DIC 

177- 55 

CTZC 15,A,B, 

SCN 

198-113 

CTZC200E 

♦ SCN 

243-160 

CZ7 5 AB,D 

PWC 

180- 48 

CZ5081 

♦ CRL 

218-199 

CZC7.5D,10,5 

DIC 

179-107 

CTZC15C 

♦ SCN 

198-114 

CV253 

AEIL 

512-100 

CZ7 5C 

PWC 

180- 49 

CZ5082 

♦ CRL 

220- 5 

CZC8 2D,10,5 

DIC 

181 -163 

CTZC15E 

♦ SCN 

198-115 

CV291 

AEIL 

510- 36 

CZ8 2 AB,D 

PWC 

182- 95 

CZ5083 

♦ CRL 

220-113 

CZC9 1 D,10,5 

DIC 

185- 87 

CTZC 1 7,A,B, 

SCN 

201 - 58 

CV364 

AEIL 

510- 37 

CZ8 2C 

PWC 

182- 96 

CZ5084 

♦ CRL 

221 -133 

CZC10D,10,5 

DIC 

187-158 

CTZC17C 

♦ SCN 

201 - 59 

CV425 

AEIL 

251 - 48 

CZ9.1 AB,D 

PWC 

186- 28 

CZ5085 

♦ CRL 

222- 84 

CZC1 1 D,10,5 

DIJ 

189-93 

CTZC17E 

♦ SCN 

201 - 60 

CV442 

AEIL 

247-103 

CZ9 1C 

PWC 

186- 29 

CZ5086 

♦ CRL 

223- 76 

CZC12D,10,5 

DIC 

192- '->8 

CTZC 1 8,A,B, 

SCN 

203- 5 

CV448 

AEIL 

253- 76 

CZ10AB,D 

PWC 

188-107 

CZ5087 

♦ CRL 

224-162 

CZC 13D, 10,5 

D'C 

194 -1 if) 

CTZC18C 

♦ SCN 

203- 6 

CV1844 

AEIL 

512-101 

CZ10C 

PWC 

188-108 

CZ5088 

♦ CRL 

225-124 

CZC 14D, 10,5 

r C 

196- 3c 

CTZC18E 

♦ SCN 

203- 7 

CV1858B 

♦ CRY 

527-100 

CZ1 1,A,B,D 

PWC 

190-101 

CZ5089 

♦ CRL 

226-107 

CZC15D,10,5 

DiC 

197- 68 

CTZC 19,A,B, 

SCN 

204- 17 

CV1858D 

♦ CRY 

527-101 

CZ1 1C 

PWC 

190-102 

CZ5090 

♦ CRL 

227-168 

CZC16D,10,5 

DlC 

199- 70 

CTZC19C 

♦ SCN 

204- 18 

CV1860B 

♦ CRY 

531 - 24 

CZ12,A,B,D 

PWC 

192-176 

CZ5091 

♦ CRL 

228- 81 

CZC 17D,10,5 

DIC 

200-181 

CTZC19E 

♦ SCN 

204- 19 

CV1860D 

♦ CRY 

531 - 25 

CZ12C 

PWC 

192-177 

CZ5092 

♦ CRL 

229- 81 

CZC18D,10,5 

DIC 

201 -152 

CTZC20,A,B, 

SCN 

205-142 

CV1862B 

♦ CRY 

532-102 

CZ13,A,B,D 

PWC 

195- 39 

CZ5093 

♦ CRL 

229-193 

CZC19D,10,5 

DIC 

203-125 

CTZC20C 

♦ SCN 

205-143 

CV1862D 

♦ CRY 

532-103 

CZ13C 

PWC 

195- 40 

CZ5094 

♦ CRL 

230-158 

CZC20D,10,5 

DIC 

204-123 

CTZC20E 

♦ SCN 

205-144 

CV1863B 

♦ CRY 

534- 33 

CZ 14 AB,D 

PWC 

196- 82 

CZ5095 

♦ CRL 

232- 92 

CZC22D,10,5 

DIC 

206- 93 

CTZC22,A,B, 

SCN 

207-128 

CV1863D 

♦ CRY 

534- 34 

CZ14C 

PWC 

196- 83 

CZ5096 

♦ CRL 

235- 98 

CZC24D,10,5 

DIC 

208 - 90 

CTZC22C 

♦ SCN 

207-129 

CV1864B 

♦ CRY 

536- 43 

CZ15,A,B,D 

PWC 

198- 6 

CZ5097 

♦ CRL 

236-128 

CZC25D,10,5 

DIC 

209-196 

CTZC22E 

♦ SCN 

207-130 

CV1864D 

♦ CRY 

536- 44 

CZ15C 

PWC 

198- 7 

CZ5098 

♦ CRL 

237-159 

CZC27D,10,5 

DIC 

210-149 

CTZC24AB, 

SCN 

209-103 

CV1865B 

♦ CRY 

539- 16 

CZ16AB,D 

PWC 

199-175 

CZ5099 

♦ CRL 

238-134 

CZC30D,10,5 

DIC 

212-190 

CTZC24C 

♦ SCN 

209-104 

CV1865D 

♦ CRY 

539- 17 

CZ16C 

PWC 

199-176 

CZ5100 

♦ CRL 

240-157 

CZC33D,10,5 

DIC 

214-138 

CTZC24E 

♦ SCN 

209-105 

CV1866B 

♦ CRY 

540- 9 

CZ17,A,B,D 

PWC 

201 - 32 

CZ5101 

♦ CRL 

241 - 64 

CZC36D,10,5 

DIC 

216- 86 

CTZC25,A,B, 

SCN 

210- 63 

CV1866D 

♦ CRY 

540- 10 

CZ17C 

PWC 

201 - 33 

CZ5102 

♦ CRL 

242-102 

CZC39D,10,5 

DIC 

217-159 

CTZC25C 

♦ SCN 

210- 64 

CV1868B 

♦ CRY 

543- 42 

CZ 1 8,A,B,D 

PWC 

202- 99 

CZ5103 

♦ CRL 

243- 5 

CZC43D,10,5 

DIC 

219- 64 

CTZC25E 

♦ SCN 

210- 65 

CV1868D 

♦ CRY 

543- 43 

CZ18C 

PWC 

202-100 

CZ5104 

♦ CRL 

243-141 

CZC47D,10,5 

DIC 

220-186 

CTZC27,A,B, 

SCN 

211-195 

CV1870B 

♦ CRY 

544- 81 

CZ 19,A,B,D 

PWC 

203-170 

CZA6 8D,10,5 

DIC 

177- 53 

CZC51 D,10,5 

DIC 

222-138 

CTZC27C 

♦ SCN 

211 -196 

CV1870D 

♦ CRY 

544- 82 

CZ19C 

PWC 

203-171 

CZA7 5D,10,5 

DIC 

179-105 

CZC56D,10,5 

DIC 

224- 30 

CTZC27E 

♦ SCN 

211 -197 

CV1871B 

♦ CRY 

547- 89 

CZ20AB.D 

PWC 

205 - 46 

CZA8 2D,10,5 

DIC 

181-161 

CZC62D,10,5 

DIC 

225-169 

CTZC30,A,B, 

SCN 

214- 3 

CV1871D 

♦ CRY 

547- 90 

CZ20C 

PWC 

205- 47 

CZA9.1 D,10,5 

DIC 

185- 85 

CZC68D,10,5 

DIC 

227- 39 

CTZC30C 

♦ SCN 

214- 4 

CV1872B 

♦ CRY 

548- 49 

CZ22,A,B,D 

PWC 

207- 25 

CZA10D, 10,5 

DIC 

187-156 

CZC75D,10,5 

DIC 

228-139 

CTZC30E 

♦ SCN 

214- 5 

CV1872D 

♦ CRY 

548- 50 

CZ22C 

PWC 

207- 26 

CZA1 ID,10,5 

DIC 

189-191 

CZC82D,10,5 

DIC 

230- 34 

CTZC33,A,B, 

SCN 

215-159 

CV1873B 

♦ CRY 

549- 50 

CZ24AB.D 

PWC 

209- 12 

CZA1 2D,10,5 

DIC 

192- 36 

CZC91 D,10,5 

DIC 

231-157 

CTZC33C 

♦ SCN 

215-160 

CV1873D 

♦ CRY 

549- 51 

CZ24C 

PWC 

209- 13 

CZA 13D, 10,5 

DIC 

194-118 

CZC 100D, 10,5 

DIC 

233- 13 

CTZC33E 

♦ SCN 

215-161 

CV2154 

AEIL 

512-102 

CZ25AB.D 

PWC 

210- 38 

CZA 1 4D, 10,5 

DIC 

196- 34 

CZC 105D,10,5 

DIC 

234- 68 

CTZC36,A,B, 

SCN 

217- 53 

CV2155 

AEIL 

512-103 

CZ25C 

PWC 

210- 39 

CZA 1 5D, 10,5 

DIC 

197- 66 

CZC 110D,10,5 

DIC 

234-149 

CTZC36C 

♦ SCN 

217- 54 

CV2226 

AEIL 

517- 87 

CZ27AB.D 

PWC 

211-89 

CZA 1 6D, 10,5 

DIC 

199- 68 

CZC 120D,10,5 

DIC 

236- 11 

CTZC36E 

♦ SCN 

217- 55 

CV2258 

AEIL 

517- 88 

CZ27C 

PWC 

211-90 

CZA1 7D,10,5 

DIC 

200-179 

CZC 130D,10,5 

DIC 

237- 54 

CTZC39,A,B, 

SCN 

218-130 

CV2355 

AEIL 

517-89 

CZ30AB.D 

PWC 

213- 90 

CZA18D,10,5 

DIC 

201 -150 

CZC 140D,10,5 

DIC 

238- 68 

CTZC39C 

♦ SCN 

218-131 

CV2356 

AEIL 

517- 90 

CZ30C 

PWC 

213- 91 

CZA 19D, 10,5 

DIC 

203-123 

CZC 150D, 10,5 

DIC 

239- 25 

CTZC39E 

♦ SCN 

218-132 

CV2357 

AEIL 

517- 91 

CZ33AB.D 

PWC 

215- 57 

CZA20D, 10,5 

DIC 

204-121 

CZC 160D, 10,5 

DIC 

240- 59 

CTZC43,A,B, 

SCN 

220- 22 

CV3923 

AEIL 

510- 38 

CZ33C 

PWC 

215- 58 

CZA22D, 10,5 

DIC 

206- 91 

CZC1 7 5 D, 10,5 

DIC 

241 - 88 

CTZC43C 

♦ SCN 

220- 23 

CV3984 

AEIL 

510- 39 

CZ36,A,B,D 

PWC 

216-162 

CZA24D, 10,5 

DIC 

208- 88 

CZC 180D, 10,5 

DIC 

241-156 

CTZC43E 

♦ SCN 

220- 24 

CV5002 

AEIL 

512-104 

CZ36C 

PWC 

216-163 

CZA25D,10,5 

DIC 

209-194 

CZC200D,10,5 

DIC 

243- 36 

CTZC45,A,B, 

SCN 

220-122 

CV5007 

♦ CRY 

536- 45 

CZ39,A,B,D 

PWC 

218- 60 

CZA27D,10,5 

DIC 

210-147 

CZD6 8D,10,5 

DIC 

177-56 

CTZC45C 

♦ SCN 

220-123 

CV5008 

♦ CRY 

539- 18 

CZ39C 

PWC 

218- 61 

CZA28D,10,5 

DIC 

212-100 

CZD7 5D,10,5 

DIC 

179-108 

CTZC45E 

♦ SCN 

220-124 

CV5010 

♦ CRY 

540- 11 

CZ43 AB,D 

PWC 

219-136 

CZA30D,10,5 

DIC 

212-188 

CZD8 2D,10,5 

DIC 

181 -164 

CTZC47,A,B, 

SCN 

221 -152 

CV5012 

♦ CRY 

543- 44 

CZ43C 

PWC 

219-137 

CZA33D, 10,5 

DIC 

214-136 

CZD9.1 D,10,5 

DIC 

185- 88 

CTZC47C 

♦ SCN 

221 -153 

CV5015 

♦ CRY 

544- 83 

CZ45 AB,D 

PWC 

220- 91 

CZA36D,10,5 

DIC 

216- 84 

CZD010,-5 

ITT 

187-159 

CTZC47E 

♦ SCN 

221 -154 

CV5018 

♦ CRY 

547- 91 

CZ45C 

PWC 

220- 92 

CZA39D,10,5 

DIC 

217-157 

CZD10D,10,5 

DIC 

187-160 

CTZC50,A,B, 

SCN 

222- 93 

CV5020 

♦ CRY 

548- 51 

CZ47,A,B,D 

PWC 

221 - 76 

CZA43D,10,5 

DIC 

219- 62 

CZD011,-5 

ITT 

189-194 

CTZC50C 

♦ SCN 

222- 94 

CV5022 

♦ CRY 

549- 52 

CZ47C 

PWC 

221 - 77 

CZA47D,10,5 

DIC 

220-184 

CZD1 ID,10,5 

DIC 

189-195 

CTZC50E 

♦ SCN 

222- 95 

CV5027 

♦ CRY 

552- 28 

CZ50AB.D 

PWC 

222- 60 

CZA5 1 D,10,5 

DIC 

222-136 

CZD012,-5 

ITT 

192- 39 

CTZC5 1,A,B, 

SCN 

223- 93 

CV5033 

♦ CRY 

553- 45 

CZ50C 

PWC 

222- 61 

CZA56D,10,5 

DIC 

224- 28 

CZD12D,10,5 

DIC 

192- 40 

CTZC51C 

♦ SCN 

223- 94 

CV5039 

♦ CRY 

555-108 

CZ5 1 AB,D 

PWC 

223- 26 

CZA60D,10,5 

DIC 

225-102 

CZD013,-5 

ITT 

194-121 

CTZC51E 

♦ SCN 

223- 95 

CV5047 

♦ CRY 

556- 95 

CZ51C 

PWC 

223- 27 

CZA62D,10,5 

DIC 

225-167 

CZD13D,10,5 

DIC 

194-122 

CTZC52,A,B, 

SCN 

223-176 

CV5056 

♦ CRY 

559- 27 

CZ52 AB,D 

PWC 

223-155 

CZA68D,10,5 

DIC 

227- 37 

CZD014,-5 

ITT 

196- 37 

CTZC52C 

♦ SCN 

223-177 

CV5068 

♦ CRY 

560- 19 

CZ52C 

PWC 

223-156 

CZA75D,10,5 

DIC 

228-137 

CZD14D,10,5 

DIC 

196-38 

CTZC52E 

♦ SCN 

223-178 

CV5082 

♦ CRY 

561 - 31 

CZ56AB,D 

PWC 

224-104 

CZA82D,10,5 

DIC 

230- 32 

CZD015,-5 

ITT 

197- 69 

CTZC56,A,B, 

SCN 

225- 1 

CV5100 

♦ CRY 

561 -106 

CZ56C 

PWC 

224-105 

CZA87D,10,5 

DIC 

231-78 

CZD15D,10,5 

DIC 

197- 70 

CTZC56C 

♦ SCN 

225- 2 

CV7108 

AEIL 

512-105 

CZ62,A,B,D 

PWC 

226- 56 

CZA91 D,10,5 

DIC 

231-155 

CZD016,-5 

ITT 

199- 71 

CTZC56E 

♦ SCN 

225- 3 

CV7109 

AEIL 

512-106 

CZ62C 

PWC 

226- 57 

CZA 100D, 10,5 

DIC 

233- 11 

CZD16D,10,5 

DIC 

199- 72 

CTZC62.A.B. 

D^ SCN 

226-125 

CV7180 

AEIL 

517- 92 

CZ68.A.B.D 

PWC 

227-1 12 

CZA 105D.10,5 

DIC 

234- 66 

CZD17D.10.5 

DIC 

200-182 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

X 

LU 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





HMHiH 


MiasK 1 




arm m 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

CZD018,-5 

ITT 

201 -153 

CZG8 2D,10,5 

DIC 

181- 

167 

D4074A 

♦ ALP 

M8- 50 

D5253B 

♦ ALP 

516- 55 

D5733 

♦ ALP 

518“48 

CZD180,10,5 

DIC 

201 -154 

CZG9.1 D,10,5 

DIC 

185- 

91 

D4081 

♦ ALP 

515- 66 

D5253C 

♦ ALP 

516- 56 

D5754 

♦ ALP 

518- 25 

CZD19D,10,5 

DIC 

203-126 

CZG10D,10,5 

DIC 

187- 

163 

D4081A 

♦ ALP 

515- 67 

D5253D 

♦ ALP 

516; 57 

D5754A 

♦ ALP 

518- 26 

CZD020,-5 

ITT 

204-124 

CZG12D,10,5 

DIC 

192- 

43 

D4082 

♦ ALP 

515- 68 

D5253E 

♦ ALP 

516- 58 

D5760A 

♦ ALP 

583- 53 

CZD20D,10,5 

DIC 

204-125 

D1-400 

AEGG 

286- 

9 

D4082A 

♦ ALP 

515- 69 

D5254A,B,C 

♦ ALP 

527- 13 

D5760B 

♦ ALP 

583- 54 

CZD022,-5 

ITT 

206- 94 

D1-600 

AEGG 

287- 

68 

D4082B 

♦ ALP 

515- 70 

D5255A,B,C 

♦ ALP 

523-105 

D5760C 

♦ ALP 

583- 55 

CZD22D,10,5 

DIC 

206- 95 

D1-800 

AEGG 

288- 

9 

D4084 

ALP 

510- 18 

D5256A,B 

♦ ALP 

523-106 

D5760D 

♦ ALP 

583- 56 

CZD024,-5 

ITT 

208- 91 

D1-1000 

AEGG 

288- 

65 

D4084A 

ALP 

510- 19 

D5258 

♦ ALP 

542- 67 

D5761A 

♦ ALP 

583- 57 

CZD24D,10,5 

DIC 

208- 92 

D6HZ 

SOIF 

347- 

38 

D4084B 

ALP 

510- 20 

D5264,A 

♦ ALP 

529- 4 

D5761B 

♦ ALP 

583- 58 

CZD25D,10,5 

DIC 

210- 1 

D8HZ 

SOIF 

360- 

26 

D4121 

♦ ALP 

262- 72 

D5265,A 

ALP 

530- 41 

D5761C 

♦ ALP 

583- 59 

CZD27D,10,5 

DIC 

210-150 

D13D1 

GESY 

599- 

46 

D4155 

♦ ALP 

513- 4 

D5278B 

ALP 

515- 72 

D5761D 

♦ ALP 

583- 60 

CZD28D,10,5 

DIC 

212-101 

D13E1 

GESY 

599- 

47 

D4160 

♦ ALP 

513- 5 

D5278C 

♦ ALP 

515- 73 

D5762A 

♦ ALP 

583- 61 

CZD30D,10,5 

DIC 

212-191 

D13P1 

GESY 

499- 

29 

D4180 

ALP 

510- 99 

D5278D 

♦ ALP 

515- 74 

D5762B 

♦ ALP 

583- 62 

CZD33D,10,5 

DIC 

214-139 

D13Q1 

GESY 

499- 

28 

D4180C 

ALP 

510-100 

D5282C 

♦ ALP 

515- 75 

D5762C 

♦ ALP 

583- 63 

CZD36D,10,5 

DIC 

216- 87 

D13T1 

♦ GESY 

499- 

39 

D4180E 

ALP 

510-101 

D5282D 

♦ ALP 

515- 76 

D5762D 

♦ ALP 

583- 64 

CZD39D,10,5 

DIC 

217-160 

D13T2 

♦ GESY 

499- 

40 

D4181C 

♦ ALP 

513- 6 

D5282E 

♦ ALP 

515- 77 

D5763A 

♦ ALP 

583- 65 

CZD43D,10,5 

DIC 

219- 65 

D15C 

SOIF 

299- 

55 

D4181D 

♦ ALP 

513- 7 

D5282F 

♦ ALP 

515- 78 

D5763B 

♦ ALP 

583- 66 

CZD47D,10,5 

DIC 

220-187 

D16U3 

GESY 

246- 

107 

D4181E 

♦ ALP 

513- 8 

D5282G 

♦ ALP 

515- 79 

D5763C 

♦ ALP 

583- 67 

CZD5 1 D,10,5 

DIC 

222-139 

D16U4 

GESY 

249- 

79 

D4188B 

♦ ALP 

510-102 

D5320 

♦ ALP 

583- 10 

D5763D 

♦ ALP 

583- 68 

CZD56D,10,5 

DIC 

224- 31 

D18 

SOIF 

300- 

51 

D4188C 

♦ ALP 

510-103 

D5320A 

♦ ALP 

583- 11 

D5784 

ALP 

594- 73 

CZD60D,10,5 

DIC 

225-103 

D22-400B 

AEGG 

335- 

89 

D4188D 

♦ ALP 

510-104 

D5320B 

♦ ALP 

583- 12 

D5784A 

ALP 

594- 74 

CZD62D,10,5 

DIC 

225 -170 

D22-400C 

AEGG 

335- 

90 

D4188E 

♦ ALP 

510-105 

D5321 

♦ ALP 

583- 13 

D5784B 

ALP 

594- 75 

CZD68D,10,5 

DIC 

227- 40 

D22-700B 

AEGG 

357- 

52 

D4188F 

♦ ALP 

510-106 

D5321A 

♦ ALP 

583- 14 

D5807A 

♦ ALP 

583- 69 

CZD75D,10,5 

DIC 

228-140 

D22-700C 

AEGG 

357- 

53 

D4189B 

♦ ALP 

513- 9 

D5321B 

♦ ALP 

583- 15 

D5807B 

♦ ALP 

583- 70 

CZD82D,10,5 

DIC 

230- 35 

D22-1 100B 

AEGG 

376- 

73 

D4189C 

♦ ALP 

513- 10 

D5322 

♦ ALP 

583- 16 

D5807C 

♦ ALP 

583- 71 

CZD87D,10,5 

DIC 

231 - 79 

D22-1 100C 

AEGG 

376- 

74 

D4189D 

♦ ALP 

513- 11 

D5322A 

♦ ALP 

583- 17 

D5807D 

♦ ALP 

583- 72 

CZD91 D,10,5 

DIC 

231-158 

D22-1400B 

AEGG 

382- 

65 

D4189E 

♦ ALP 

513- 12 

D5322B 

♦ ALP 

583- 18 

D5807E 

♦ ALP 

583- 73 

CZD100D,10,5 

DIC 

233- 14 

D22-1400C 

AEGG 

382- 

66 

D4189F 

♦ ALP 

513- 13 

D5323 

♦ ALP 

583- 19 

D5817 

♦ ALP 

592- 97 

CZD105D,10,5 

DIC 

234- 69 

D25C 

SOIF 

310- 

17 

D4194 

ALP 

518- 35 

D5323A 

♦ ALP 

583- 20 

D5817A 

♦ ALP 

592- 98 

CZD1 10D,10,5 

DIC 

234-150 

D28 

SOIF 

311 - 

34 

D4194A 

ALP 

518- 36 

D5323B 

♦ ALP 

583- 21 

D5818 

♦ ALP 

592- 99 

CZD1200,10,5 

DIC 

236- 12 

D40H 

SOIF 

397- 

33 

D4195 

ALP 

518- 42 

D5337,A 

♦ ALP 

525-101 

D5818A 

♦ ALP 

592-100 

CZD130D,10,5 

DIC 

237- 55 

D40HL 

SOIF 

397- 

34 

D4195A 

ALP 

518- 43 

D5347 

♦ ALP 

524- 77 

D5819 

♦ ALP 

592-101 

CZD140D,10,5 

DIC 

238- 69 

D42-400 

AEGG 

336- 

27 

D4196 

ALP 

518- 46 

D5347A,B 

♦ ALP 

526- 2 

D5820 

♦ ALP 

583- 74 

CZD150D,10,5 

DIC 

239- 26 

D42-700 

AEGG 

357- 

63 

D4196A 

ALP 

518- 47 

D5353B 

ALP 

516- 59 

D5820A 

♦ ALP 

583- 75 

CZD160D,10,5 

DIC 

240- 60 

D42-1 100 

AEGG 

376- 

79 

D4831 ,A-E 

ALP 

526- 26 

D5353C 

ALP 

516-60 

D5820B 

♦ ALP 

583- 76 

CZD175D,10,5 

DIC 

241 - 89 

D42-1400 

AEGG 

382- 

76 

D4940 

♦ ALP 

510-107 

D5353D 

ALP 

516- 61 

D5820C 

♦ ALP 

583- 77 

CZD180D,10,5 

DIC 

241-157 

D45C 

SOIF 

328- 

84 

D4941 

♦ ALP 

513- 14 

D5353E 

ALP 

516- 62 

D5821 

♦ ALP 

583- 78 

CZD200D, 10,5 

DIC 

243- 37 

D45CZ 

SOIF 

330- 

11 

D4942 

♦ ALP 

515- 71 

D5353F 

ALP 

516- 63 

D5821A 

♦ ALP 

583- 79 

CZE6 8D, 10,5 

DIC 

177- 57 

D48 

SOIF 

330- 

12 

D5003 

AEIL 

342- 14 

D5357 

♦ ALP 

524- 78 

D5821B 

♦ ALP 

583- 80 

CZE7 5D, 10,5 

DIC 

179-109 

D50 

SCN 

293- 

79 

D5010 

AEIL 

342- 87 

D5357A,B 

♦ ALP 

526- 3 

D5821C 

♦ ALP 

583- 81 

CZE8 2D,10,5 

DIC 

181-165 

D60H 

SOIF 

401 - 

48 

D5012 

ALP 

517- 52 

D537 1 ,A,B 

♦ ALP 

524- 75 

D5822 

♦ ALP 

583- 82 

CZE9.1 D,10,5 

DIC 

185- 89 

D60HL 

SOIF 

401- 

49 

D5020 

♦ ALP 

582- 94 

D5371C 

♦ ALP 

524- 7 

D5822A 

♦ ALP 

583- 83 

CZE10D,10,5 

DIC 

187-161 

D65C 

SOIF 

346- 

28 

D5020A 

♦ ALP 

582- 95 

D5371D 

♦ ALP 

523- 87 

D5822B 

♦ ALP 

583- 84 

CZE1 ID,10,5 

DIC 

189-196 

D68 

SOIF 

347- 

39 

D5020B 

♦ ALP 

582- 96 

D5391C 

♦ ALP 

514- 98 

D5822C 

♦ ALP 

583- 85 

CZE12D,10,5 

DIC 

192- 41 

D80H 

SOIF 

403- 

101 

D5021 

♦ ALP 

582- 97 

D5392 

♦ ALP 

513- 20 

D5823 

♦ ALP 

583- 86 

CZE13D,10,5 

DIC 

194-123 

D80HL 

SOIF 

403- 

102 

D5021A 

♦ ALP 

582- 98 

D5392A 

♦ ALP 

513- 21 

D5823A 

♦ ALP 

583- 87 

CZE14D,10,5 

DIC 

196- 39 

D85C 

SOIF 

359- 

43 

D5021B 

♦ ALP 

582- 99 

D5392B 

♦ ALP 

513- 22 

D5823B 

♦ ALP 

583- 88 

CZE1 5D,10,5 

DIC 

197- 71 

D88 

SOIF 

360- 

27 

D5022 

♦ ALP 

582-100 

D5434-3,2,1 

ALP 

535 - 44 

D5823C 

♦ ALP 

583- 89 

CZE16D, 10,5 

DIC 

199- 73 

D100 

SCN 

300- 

33 

D5022A 

♦ ALP 

582-101 

D5501 

♦ ALP 

511 - 6 

D5824 

♦ ALP 

583- 90 

CZE17D, 10,5 

DIC 

200-183 

D100-400 

AEGG 

337- 

11 

D5022B 

♦ ALP 

582-102 

D5501A 

♦ ALP 

511- 7 

D5824A 

♦ ALP 

583- 91 

CZE18D,10,5 

DIC 

201-155 

D100-700 

AEGG 

357- 

106 

D5023 

♦ ALP 

582-103 

D5501B 

♦ ALP 

511- 8 

D5824B 

♦ ALP 

583- 92 

CZE19D,10,5 

DIC 

203-127 

D100-1 100 

AEGG 

376- 

101 

D5023A 

♦ ALP 

582-104 

D5501C 

♦ ALP 

511- 9 

D5824C 

♦ ALP 

583- 93 

CZE20D, 10,5 

DIC 

204-126 

D100-1400 

AEGG 

383- 

1 

D5023B 

♦ ALP 

582-105 

D5503 

♦ ALP 

511- 10 

D5825A 

ALP 

583- 94 

CZE22D,10,5 

DIC 

206- 96 

D105C 

SOIF 

369- 

97 

D5024 

♦ ALP 

582-106 

D5503A 

♦ ALP 

511- 11 

D5825B 

ALP 

583- 95 

CZE24D,10,5 

DIC 

208- 93 

D108 

SOIF 

370- 

69 

D5024A 

♦ ALP 

582-107 

D5503B 

♦ ALP 

511- 12 

D5825C 

ALP 

583- 96 

CZE25D,10,5 

DIC 

210- 2 

D125C 

SOIF 

377- 

79 

D5024B 

♦ ALP 

582-108 

D5503C 

♦ ALP 

511 - 13 

D5826 

♦ ALP 

583- 97 

CZE27D,10,5 

DIC 

210-151 

D150H 

SOIF 

408- 

62 

D5026 

♦ ALP 

582-109 

D5504A 

♦ ALP 

513- 23 

D5826A 

♦ ALP 

583- 98 

CZE30D,10,5 

DIC 

212-192 

D200 

SCN 

311 - 

9 

D5026A 

♦ ALP 

582-1 10 

D5504B 

♦ ALP 

513- 24 

D5826B 

♦ ALP 

583- 99 

CZE33D,10,5 

DIC 

214-140 

D200H 

SOIF 

410- 

30 

D5026B 

♦ ALP 

583- 1 

D5504C 

♦ ALP. 

513- 25 

D5826C 

♦ ALP 

583-100 

CZE36D, 10,5 

DIC 

216- 88 

D200HL 

SOIF 

410- 

31 

D5036 

♦ ALP 

517- 53 

D5506A 

♦ ALP 

513- 26 

D5827 

♦ ALP 

592-102 

CZE39D,10,5 

DIC 

217-161 

D250-400 

AEGG 

338- 

1 

D5036A 

♦ ALP 

517- 54 

D5506B 

♦ ALP 

513- 27 

D5827A 

♦ ALP 

592-103 

CZE43D,10,5 

DIC 

219- 66 

D250-700 

AEGG 

358- 

55 

D5046 

♦ ALP 

524- 74 

D5506C 

♦ ALP 

513- 28 

D5828 

♦ ALP 

592-104 

CZE47D,10,5 

DIC 

220-188 

D250-1 100 

AEGG 

377- 

27 

D5046A 

♦ ALP 

524- 6 

D5507 

♦ ALP 

515-80 

D5828A 

♦ ALP 

592-105 

CZE5 1 D,10,5 

DIC 

222-140 

D250-1400 

AEGG 

383- 

62 

D5046B 

ALP 

523- 85 

D5507A 

♦ ALP 

515- 81 

D5829 

♦ ALP 

592-106 

CZE56D,10,5 

DIC 

224- 32 

D250H 

SOIF 

411 - 

38 

D5047 

♦ ALP 

525- 98 

D5507B 

♦ ALP 

515- 82 

D5829A 

♦ ALP 

592-107 

CZE62D,10,5 

DIC 

225 -171 

D250HL 

SOIF 

411 - 

39 

D5047A 

♦ ALP 

525- 99 

D5507C 

♦ ALP 

515- 83 

D5835 

♦ ALP 

592-108 

CZE68D, 10,5 

DIC 

227- 41 

D300 

SCN 

321 - 

39 

D5047B 

♦ ALP 

525-100 

D5509 

♦ ALP 

516- 64 

D5840 

♦ ALP 

583-101 

CZE75D,10,5 

DIC 

228-141 

D300-400 

AEGG 

338- 

16 

D5047C 

♦ ALP 

524- 73 

D5509A 

♦ ALP 

516- 65 

D5841 

♦ ALP 

592-109 

CZE82D,10,5 

DIC 

230- 36 

D300-700 

AEGG 

358- 

64 

D5047D 

♦ ALP 

524- 5 

D5509B 

♦ ALP 

516-66 

D5841A 

♦ ALP 

592-110 

CZE91 D,10,5 

DIC 

231 -159 

D300-1 100 

AEGG 

377- 

32 

D5047E 

♦ ALP 

523- 75 

D5509C 

♦ ALP 

516- 67 

D5842 

♦ ALP 

593- 1 

CZE100D,10,5 

DIC 

233- 15 

D300-1400 

AEGG 

383- 

71 

D5047F 

♦ ALP 

523- 31 

D5509D 

ALP 

516- 68 

D5843 

♦ ALP 

593- 2 

CZE105D,10,5 

DIC 

234- 70 

D400 

SCN 

329- 

95 

D5047G 

♦ ALP 

523- 32 

D5520 

♦ ALP 

583- 22 

D5844 

♦ ALP 

593- 3 

CZE1 10D,10,5 

DIC 

234-151 

D400-1 400 

AEGG 

383- 

87 

D5090 

♦ ALP 

599- 48 

D5520A 

♦ ALP 

583- 23 

D5845 

♦ ALP 

593- 4 

CZE120D,10,5 

DIC 

236- 13 

D400-1 600 

AEGG 

387- 

62 

D5090A 

♦ ALP 

599- 49 

D5520B 

♦ ALP 

583- 24 

D5845A 

♦ ALP 

593- 5 

CZE130D,10,5 

DIC 

237- 56 

D400-1 800 

AEGG 

388- 

106 

D5091 

♦ ALP 

511- 1 

D5521 

♦ ALP 

583- 25 

D5846 

♦ ALP 

593- 6 

CZE140D,10,5 

DIC 

238- 70 

D400-2000 

AEGG 

390- 

99 

D5091A 

ALP 

511- 2 

D5521A 

♦ ALP 

583- 26 

D5847 

♦ ALP 

593- 7 

CZE 150D, 10,5 

DIC 

239- 27 

D400-2200 

AEGG 

391 - 

45 

D5092 

♦ ALP 

513- 15 

D5521B 

♦ ALP 

583- 27 

D5847A 

♦ ALP 

593- 8 

CZE160D,10,5 

DIC 

240- 61 

D400-2400 

AEGG 

391 - 

46 

D5092A 

♦ ALP 

513- 16 

D5522 

♦ ALP 

583- 28 

D5848 

♦ ALP 

593- 9 

CZE175D,10,5 

DIC 

241-90 

D400-2600 

AEGG 

393- 

3 

D5093 

♦ ALP 

517-96 

D5522A 

♦ ALP 

583- 29 

D5848A 

♦ ALP 

593- 10 

CZE180D,10,5 

DIC 

241-158 

D450-400 

AEGG 

338- 

22 

D6093A 

♦ ALP 

517- 97 

D5522B 

♦ ALP 

583 - 30 

D5880 

♦ ALP 

513- 31 

CZE200D,10,5 

DIC 

243- 38 

D450-700 

AEGG 

358- 

68 

D5 109-2 

♦ ALP 

583- 2 

D5523 

♦ ALP 

583- 31 

D5880A 

♦ ALP 

513- 32 

CZF1 8D,10,5 

DIC 

165- 94 

D450-1 100 

AEGG 

377- 

41 

D5 109-4 

♦ ALP 

583- 3 

D5523A 

♦ ALP 

583- 32 

D5880B 

♦ ALP 

513- 33 

CZF2 0D,10,5 

DIC 

165-116 

D450-1 400 

AEGG 

383- 

88 

D5 109-6 

♦ ALP 

583- 4 

D5523B 

♦ ALP 

583- 33 

D5880C 

♦ ALP 

513- 34 

CZF2 2D,10,5 

DIC 

165-136 

D500 

SCN 

340- 

13 

D5 109-8 

♦ ALP 

583- 5 

D5600 

♦ ALP 

592- 95 

D5890A 

♦ ALP 

583-102 

CZF2 4D,10,5 

DIC 

165-164 

D800 

SCN 

360- 

12 

D5 146,A,B 

♦ ALP 

523- 86 

D5600A 

♦ ALP 

592- 96 

D5890B 

♦ ALP 

583-103 

CZF2 7 D, 10,5 

DIC 

166- 33 

D1000 

SCN 

370- 

56 

D5 147A,B 

♦ ALP 

527- 74 

D5615H 

ALP 

513- 29 

D5890C 

♦ ALP 

583-104 

CZF3 0D,10,5 

DIC 

166-107 

D1003 

AEIL 

303- 

21 

D5147C 

♦ ALP 

527- 12 

D5616H 

ALP 

511 - 14 

D5890D 

♦ ALP 

583-105 

CZF3 3D,10,5 

DIC 

167- 2 

D1010 

AEIL 

304- 

15 

D5147D 

♦ ALP 

526- 1 

D5621H 

ALP 

511- 15 

D5890E 

♦ ALP 

583-106 

CZF3.6D,10,5 

DIC 

167-153 

D1 720,B,C 

♦ MSI 

536- 

46 

D5147E 

♦ ALP 

524- 76 

D5623H 

ALP 

513- 30 

D5905A 

♦ ALP 

515- 84 

CZF3 9D,10,5 

DIC 

168-105 

D1722,B,C 

♦ MSI 

539- 

19 

D5147F 

♦ ALP 

523- 76 

D5632 

♦ ALP 

512- 11 

D5905B 

♦ ALP 

515-85 

CZF4 3D,10,5 

DIC 

169-105 

D1 724,B,C 

♦ MSI 

540- 

12 

D5147G 

♦ ALP 

523- 77 

D5632A 

♦ ALP 

512- 12 

D5905C 

ALP 

515-86 

CZF4 7D,10,5 

DIC 

170-103 

D1726,B,C 

♦ MSI 

543- 

45 

D5151 

♦ ALP 

583- 6 

D5634 

♦ ALP 

518- 27 

D5905D 

ALP 

515-87 

CZF5.1 D,10,5 

DIC 

171-150 

D1 728,B,C 

♦ MSI ' 

544- 

84 

D5151A 

♦ ALP 

583- 7 

D5638 

♦ ALP 

518-28 

D5910 

♦ ALP 

511 - 16 

CZF5 6D,10,5 

DIC 

172-191 

D1 730,B,C 

♦ MSI 

547- 

92 

D5151B 

♦ ALP 

583- 8 

D5650A 

♦ ALP 

583- 34 

D5910A 

♦ ALP 

511 - 17 

CZF6 2D,10,5 

DIC 

174-182 

D1 732,B,C 

♦ MSI 

548- 

52 

D5167 

♦ ALP 

583- 9 

D5650B 

♦ ALP 

583- 35 

D5910B 

♦ ALP 

511 - 18 

CZF6.8D,10,5 

DIC 

177- 58 

D1 734,B,C 

♦ MSI 

549- 

53 

D5221C 

♦ ALP 

511- 3 

D5650C 

♦ ALP 

583- 36 

D5910C 

♦ ALP 

511 - 19 

CZF7 5D,10,5 

DIC 

179-110 

D1736,B,C 

♦ MSI 

552- 

29 

D5221E 

♦ ALP 

511- 4 

D5650D 

♦ ALP 

583- 37 

D5940 

♦ ALP 

527- 77 

CZF8 2D,10,5 

DIC 

181-166 

D1 738,B,C 

♦ MSI 

553- 

46 

D5221F 

♦ ALP 

511- 5 

D5650E 

♦ ALP 

583- 38 

D5940A 

♦ ALP 

530- 69 

CZF9.1 D,10,5 

DIC 

185- 90 

D1 740,B,C 

♦ MSI 

555- 

109 

D5223C 

♦ ALP 

513- 17 

D5668A 

♦ ALP 

583- 39 

D5940B 

♦ ALP 

532- 8 

CZF10D,10,5 

DIC 

187-162 

D1742,B,C 

♦ MSI 

556- 

96 

D5223E 

♦ ALP 

513- 18 

D5668B 

♦ ALP 

583- 40 

D5940C 

♦ ALP 

533- 58 

CZF 12D, 10,5 

DIC 

192- 42 

D1 744,B,C 

♦ MSI 

559- 

28 

D5223F 

^ ALP 

513- 19 

D5668C 

♦ ALP 

583- 41 

D5940D 

♦ ALP 

534- 74 

CZG2 4D,10,5 

DIC 

165-165 

D1 746,B,C 

♦ MSI 

560- 

20 

D5233 

♦ ALP 

518- 52 

D5668D 

♦ ALP 

583- 42 

D5940E 

♦ ALP 

535- 25 

CZG2 7D,10,5 

DIC 

166- 34 

D1748,B,C 

♦ MSI 

561 - 

32 

D5236 

♦ ALP 

517- 55 

D5668E 

♦ ALP 

583- 43 

D5940F 

♦ ALP 

539- 84 

CZG3 0D,10,5 

DIC 

166-108 

D1750,B,C 

♦ MSI 

561 - 

10? 

D5244A-D 

♦ ALP 

523- 78 

D5669A 

♦ ALP 

583- 44 

D5940G 

♦ ALP 

544- 44 

CZG3 3D,10,5 

DIC 

167- 3 

D2003 

AEIL 

314- 

30 

D5244E 

♦ ALP 

523- 79 

D5669B 

♦ ALP 

583- 45 

D5940H 

♦ ALP 

548- 30 

CZG3 6D,10,5 

DIC 

167-154 

D2010 

AEIL 

315- 

40 

D5244F 

♦ ALP 

523- 33 

D5669C 

♦ ALP 

583- 46 

D5940J 

♦ ALP 

552-104 

CZG3 9D,10,5 

DIC 

168-106 

D3003 

AEIL 

323- 

57 

D5244G 

♦ ALP 

523- 34 

D5669D 

♦ ALP 

583- 47 

D5950 

♦ ALP 

527- 78 

CZG4 3D,10,5 

DIC 

169-106 

D3010 

AEIL 

324- 

35 

D5245A-D 

♦ ALP 

523- 80 

D5669E 

♦ ALP 

583- 48 

D5950A 

♦ ALP 

530- 70 

CZG4 7D,10,5 

DIC 

170-104 

D4003 

AEIL 

333- 

23 

D5245E 

♦ ALP 

523- 81 

D5691 

♦ ALP 

518- 23 

D5950B 

♦ ALP 

532- 9 

CZG5 ID, 10,5 

DIC 

171-151 

D4010 

AEIL 

334- 

39 

D5245F 

♦ ALP 

523-104 

D5691A 

♦ ALP 

518- 24 

D5950C 

♦ ALP 

533- 59 

CZG5 6D,10,5 

DIC 

172-192 

D4072 

ALP 

517- 

49 

D5246A,B,C 

♦ ALP 

523- 82 

D5720 

♦ ALP 

583- 49 

D5950D 

♦ ALP 

534- 75 

CZG6 2D,10,5 

DIC 

174-183 

D4072A 

ALP 

517- 

50 

D5246D 

♦ ALP 

523- 83 

D5721 

♦ ALP 

583- 50 

D5950E 

♦ ALP 

535- 26 

CZG6 8D,10,5 

DIC 

177- 59 

D4072B 

ALP 

517- 

51 

D5246E 

♦ ALP 

523- 84 

D5722 

♦ ALP 

583- 51 

D5950F 

♦ ALP 

539- 85 

CZG7 5D.10.5 

DIC 

179-111 

D4074 

♦ ALP 

518- 

49 

D5252 

♦ ALP 

516- 73 

D5723 

♦ ALP 

583- 52 

D5950G 

♦ ALP 

544- 45 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 

IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




Htlaln 


ii ITMHI — III 1 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

D5950H 

D5950J 

♦ ALP 

♦ ALP 

548- 31 
552-105 

DC3010 AEIL 

DC3011 AEIL 

517 - 98 
518-40 

DC4032J00,01,02 

AEIL 

525 - 8 

DC4051DOO,6l,0? 

AEIL 

522 37 

DC4122a01,02 

DC4122B01,02 

AEIL 

AEIL 

555-37 
525- 38 

D5964A 

D5964B 

♦ ALP 

♦ ALP 

583-107 

583-108 

DC3012 AEIL 

DC3012S AEIL 

517- 99 
517- 12 

DC4032K00,01,02 

AEIL 

525- 9 

DC4051E00,01,02 

AEIL 

522- 38 

DC4122C01,02 
DC4122D01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 39 
525- 40 

D5964C 

D5964D 

♦ ALP 

♦ ALP 

583-109 

583-110 

DC3014 AEIL 

DC4021A00,01,02 

517-100 
521 -107 

DC 403 2 LOO,01,02 

AEIL 

525- 10 

DC4051F00,01,02 

AEIL 

522- 39 

DC4122E01,02 
DC4122F01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 41 
525- 42 

D5964E 

D5968 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 1 
594- 76 

AEIL 

DC4021 B00,01,02 

521 -108 

DC4033A00,01,02 

AEIL 

528- 60 

DC4051G00,01,02 

AEIL 

522- 40 

DC41 22G01,02 
DC4122H01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 43 
525- 44 

D5968A 

D5968B 

♦ ALP 

♦ ALP 

594- 77 
594- 78 

AEIL 

DC4021 C00,01,02 

521-109 

DC4033B00,01,02 

AEIL 

528- 61 

DC405 1 H00,01,02 

AEIL 

522- 41 

DC4122J01,02 
DC4122K01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 45 
525- 46 

D5968C 

D5968D 

♦ ALP 

♦ ALP 

594- 79 
594- 80 

AEIL 

DC4021D00,01,02 

521 -110 

DC4033C00,01,02 

AEIL 

528- 62 

DC405 1 J00,01,02 

AEIL 

522- 42 

DC4122L01,02 
DC4122M01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 47 
525- 48 

D5968E 

D5968F 

♦ ALP 

♦ ALP 

594-81 
594- 82 

AEIL 

DC4021 E00,01,02 

522- 1 

DC4033D00,01,02 

AEIL 

528- 63 

DC4051K00,01,02 

AEIL 

522- 43 

DC4131 A01,02 
DC4131 B01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 68 
522- 69 

D5982A 

D5982B 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 2 
584- 3 

AEIL 

DC4021 F00,01,02 

522- 2 

DC 4033 E00,01,02 

AEIL 

528- 64 

DC 4 05 1 L00,01,02 

AEIL 

522- 44 

DC413 1C01,02 
DC413 ID01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 70 
522- 71 

D5982C 

D5982D 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 4 
584- 5 

AEIL 

DC4021 G00,01,02 

522- 3 

DC4033F00,01,02 

AEIL 

528- 65 

DC4052A00,01,02 

AEIL 

525- 22 

DC4131E01,02 
DC4131F01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 72 
522- 73 

D5982E 

D5994A 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 6 
584- 7 

AEIL 

DC 402 1 H00,01,02 

522 4 

DC4033G00,01,02 

AEIL 

528- 66 

DC4052B00,01,02 

AEIL 

525- 23 

DC4131G01,02 
DC4131 H01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 74 
522- 75 

D5994B 

D5994C 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 8 
584- 9 

AEIL 

DC4021 J00,01,02 

522- 5 

DC 403 3 H 00,01,02 

AEIL 

528- 67 

DC4052C00,01,02 

AEIL 

525- 24 

DC4131J01,02 
DC413 1K01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 76 
522- 77 

D5994D 

D5994E 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 10 
584- 11 

AEIL 

DC4021 K00,01,02 

522- 6 

DC4033J00,01,02 

AEIL 

528- 68 

DC4052D00,01,02 

AEIL 

525- 25 

DC413 1 L01,02 
DC4131 M01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 78 
522- 79 

D6003 

D6010 

AEIL 

AEIL 

350- 41 
351 - 52 

AEIL 

DC4021 L00,01,02 

522- 7 

DC4034A00,01,02 

AEIL 

531 - 56 

DC 4 05 2 EOO,01,02 

AEIL 

525- 26 

DC4132A01,02 
DC4132B01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 49 
525- 50 

D6900 

D6901 

KSC 

KSC 

533- 80 

534- 107 

AEIL 

DC4021 M00,01,02 

522- 8 

DC4034B00,01,02 

AEIL 

531 - 57 

DC4052F00,01,02 

AEIL 

525 - 27 

DC4132C01,02 

DC4132D01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 51 
525- 52 

D6902 

D6903 

KSC 

KSC 

536- 47 
539- 20 

AEIL 

DC 4021 N0Q,01,02 

522- 9 

DC4034C00,01,02 

AEIL 

531 - 58 

DC 40 5 2 GOO,01,02 

AEIL 

525- 28 

DC4 132E01,02 
DC4132F01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 53 
525- 54 

D6904 

D6905 

KSC 

KSC 

540- 13 
543- 46 

AEIL 

DC4021 P00,01,02 

522- 10 

DC4034D00,01,02 

AEIL 

531 - 59 

DC4052H00,01,02 

AEIL 

525- 29 

DC4 132G01,02 
DC4132H01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 55 
525- 56 

D6906 

D6907 

KSC 

KSC 

544- 85 
547- 93 

AEIL 

DC4022A00,01,02 

524- 51 

DC4034E00,01,02 

AEIL 

531 - 60 

DC 4 05 2J 00,01,02 

AEIL 

525- 30 

DC4 132J01,02 
DC4132K01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 57 
525- 58 

D6908 

D6909 

KSC 

KSC 

548- 53 

549- 54 

AEIL 

DC4022B00,01,02 

524- 52 

DC4041 A00,01,02 

AEIL 

522- 23 

DC4053A00,01,02 

AEIL 

528- 78 

DC4132L01,02 

DC4132M01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 59 
525- 60 

D6910 

♦ ALP 
KSC 

552- 30 

AEIL 

DC4022C00,01,02 

524- 53 

DC 4 04 1 B00,01,02 

AEIL 

522- 24 

DC4053B00,01,02 

AEIL 

528- 79 

DC4141 A01,02 
DC4141 B01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 80 
522- 81 

D691 1 

♦ ALP 
KSC 

553- 47 

AEIL 

DC4022D00,01,02 

524- 54 

DC4041COO, 01,02 

AEIL 

522- 25 

DC4053C00,01,02 

AEIL 

528- 80 

DC414 IC01,02 
DC414 1D01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 82 
522- 83 

D8003 

D8010 

AEIL 

AEIL 

362- 97 

363- 89 

AEIL 

DC4022E00,01,02 

524- 55 

DC404 1 D00,01,02 

AEIL 

522- 26 

DC4053D00,01,02 

AEIL 

528- 81 

DC4141 E01,02 
DC4141F01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 84 
522- 85 

D901 1 

D9011A 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 12 
584- 13 

AEIL 

DC4022F00,01,02 

524- 56 

DC404 1 E00,01,02 

AEIL 

522- 27 

DC4053EO0,01,O2 

AEIL 

528- 82 

DC4141G01,02 
DC4141 H01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 86 
522- 87 

D901IB 

D9011C 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 14 
584- 15 

AEIL 

DC4022G00,01,02 

524- 57 

DC404 1 F00,01,02 

AEIL 

522- 28 

DC4053FOO,01,O2 

AEIL 

528- 83 

DC4141 J01,02 
DC414 1 KOI ,02 

AEIL 

AEIL 

522- 88 
522- 89 

D901ID 

D901IE 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 16 
584- 17 

AEIL 

DC4022H00.01,02 

524- 58 

DC4041G00,01,02 

AEIL 

522- 29 

DC4054A00,01,02 

AEIL 

531 - 65 

DC414 1 L01,02 
DC4141 M01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 90 
522- 91 

D9012 

D9012A 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 18 
584- 19 

AEIL 

DC4022J00,01,02 

524- 59 

DC4041H00,01,02 

AEIL 

522- 30 

DC4O54BOO,01,02 

AEIL 

531 - 66 

DC4142A01,02 
DC4142B01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 61 
525- 62 

D9012B 

D9012C 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 20 
584- 21 

AEIL 

DC4022K00,01,02 

524- 60 

DC404 1 J00,01,02 

AEIL 

522- 31 

DC4O54COO,01,02 

AEIL 

531 - 67 

DC4142C01,02 
DC4142D01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 63 
525- 64 

D9012D 

D9012E 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 22 
584- 23 

AEIL 

DC4022L00,01,02 

524- 61 

DC4041 K00,01,02 

AEIL 

522- 32 

DC4054D00,01,02 

AEIL 

531 - 68 

DC4 142E01,02 
DC4 142F01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 65 
525- 66 

D9013 

D9013A 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 24 
584- 25 

AEIL 

DC4023 A00,01,02 

528- 51 

DC404 1 L00,01,02 

AEIL 

522- 33 

DC406 1 A00,01,02 

AEIL 

522- 45 

DC4142G01,02 
DC4142H01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 67 
525- 68 

D9013B 

D9013C 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 26 
584- 27 

AEIL 

DC4023B00,01,02 

528- 52 

DC4042A00,01,02 

AEIL 

525- 11 

DC406 1 B00,01,02 

AEIL 

522- 46 

DC4142J01,02 AEIL 
DC4142K01,02-w AEIL 

525- 69 
525- 70 

D9013D 

D9013E 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 28 
584- 29 

AEIL 

DC4023C00,01,02 

528- 53 

DC 404 2 BOO,01,02 

AEIL 

525- 12 

DC406 1 COO.01,02 

AEIL 

522- 47 

DC4 142L01,02 
DC4151 A01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 71 
522- 92 

D9014 

D9014A 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 30 
584- 31 

AEIL 

DC4023D00,01,02 

528- 54 

DC4042C00,01,02 

AEIL 

525- 13 

DC4061D00,01,02 

AEIL 

522- 48 

DC415 1 B01,02 
DC4 15 IC01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 93 
522- 94 

D9014B 

D9014C 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 32 
584- 33 

AEIL 

DC4023E00,01,02 

528- 55 

DC4042D00,01,02 

AEIL 

525 - 14 

DC406 1 E00,01,02 

AEIL 

522- 49 

DC415 1 D01,02 
DC4 15 1 E01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 95 
522- 96 

D9014D 

D9014E 

♦ ALP 

♦ ALP 

584- 34 
584- 35 

AEIL 

DC4023F00,01,02 

528- 56 

DC4042E00,01,02 

AEIL 

525- 15 

DC406 1 F00,01,02 

AEIL 

522- 50 

DC415 1 F01,02 
DC4151G01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 97 
522- 98 

DAOOO 

DA001 

LUCB 

LUCB 

238 - 37 
299- 56 

AEIL 

DC4023G00,01,02 

528- 57 

DC4042F00,01,02 

AEIL 

525- 16 

DC4061 G00,01,02 

AEIL 

522- 51 

DC415 1 H01,02 
DC4151J01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 99 
522-100 

DA 1-200 

DA 1-400 

AEGG 

AEGG 

283- 65 
286- 10 

AEIL 

DC4023H00,01,02 

528- 58 

DC4042G00,01,02 

AEIL 

525- 17 

DC4061 H00,01,02 

AEIL 

522- 52 

DC415 1 KOI ,02 
DC4151L01,02 

AEIL 

AEIL 

522-101 

522-102 

DA 1-600 
DA002 

AEGG 

LUCB 

287- 69 
307- 67 

AEIL 

DC4023J00,01,02 

528- 59 

DC4042H00,01,02 

AEIL 

525- 18 

DC406 1 J00,01,02 

AEIL 

522- 53 

DC4152A01,02 
DC4 152B01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 72 
525- 73 

DA4 

DA006 

SOIF 

LUCB 

599- 50 
331-70 

AEIL 

DC4031 A00,01,02 

522- 11 

DC4042J00,01,02 

AEIL 

525- 19 

DC4062A0O,01,O2 

AEIL 

525- 31 

DC4152C01,02 

DC4152D01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 74 
525- 75 

DA058 

DA7 1 1 

LUCB 

LUCB 

359- 44 
305- 44 

AEIL 

DC4031B00,01,02 

522- 12 

DC4042K00,01,02 

AEIL 

525 - 20 

DC4062B00,01,02 

AEIL 

525- 32 

DC4152E01,02 
DC4152F01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 76 
525- 77 

DA716 

DA776 

LUCB 

LUCB 

335- 98 
335- 91 

AEIL 

DC4031 C00,01,02 

522- 13 

DC4042L00,01,02 

AEIL 

525- 21 

DC4O62COO,01,O2 

AEIL 

525- 33 

DC4152G01,02 
DC4 152H01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 78 
525- 79 

DA777 

DA778 

LUCB 

LUCB 

352- 75 
364- 85 

AEIL 

DC4031 D00,01,02 

522- 14 

DC4043A00,01,02 

AEIL 

528- 69 

DC4062DOO,01,02 

AEIL 

525 - 34 

DC4152J01,02 
DC4161 A01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 80 
522-103 

DAI 701 

DAI 702 

♦ GESY 

♦ GESY 

253- 62 
252- 24 

AEIL 

DC4031 E00,01,02 

522- 15 

DC4043B00,01,02 

AEIL 

528- 70 

DC4062E00,01,02 

AEIL 

525- 35 

DC4161B01,02 
DC4161C01,02 

AEIL 

AEIL 

522-104 

522-105 

DA1703 

DAI 704 

♦ GESY 

♦ GESY 

248-104 
247- 48 

AEIL 

DC4031 F00,01,02 

522- 16 

DC4043C00,01,02 

AEIL 

528- 71 

DC4062F00,01,02 

AEIL 

525- 36 

DC4161D01,02 
DC4161E01,02 

AEIL 

AEIL 

522-106 

522-107 

DA2026 

DA2068 

LUCB 

LUCB 

335- 85 
360 72 

AEIL 

DC4031 G00,01,02 

522- 17 

DC4043D00,01,02 

AEIL 

528- 72 

DC4O63AOO,01,02 

AEIL 

528- 84 

DC4161F01,02 
DC4161G01,02 

AEIL 

AEIL 

522-108 

522-109 

DB776 

DB777 

LUCB 

LUCB 

335- 92 
352- 76 

AEIL 

DC4031 H00,01,02 

522- 18 

DC4043E00,01,02 

AEIL 

528- 73 

DC 4063 B00,01,02 

AEIL 

528- 85 

DC4161 HOI ,02 
DC4161J01,02 

AEIL 

AEIL 

522- 1 10 

523- 1 

DB778 

DC 1017 

LUCB 

AEIL 

364- 86 
559- 77 

AEIL 

DC4031 J00,01,02 

522- 19 

DC4043F00,01,02 

AEIL 

528- 74 

DC4O63C0O,01,02 

AEIL 

528- 86 

DC4162A01,02 
DC4162B01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 81 
525- 82 

DC1018 

DC1019 

AEIL 

AEIL 

562- 66 
562-108 

AEIL 

DC4031 K00,01,02 

522- 20 

DC4043G00,01,02 

AEIL 

528- 75 

DC4O63DOO,01,02 

AEIL 

528- 87 

DC4162C01,02 
DC4162D01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 83 
525- 84 

DC 1 100-01 

DC 1100-03 

AEIL 

AEIL 

594- 83 
594- 84 

AEIL 

DC4031 L00,01,02 

522- 21 

DC 4043 H 00,01,02 

AEIL 

528- 76 

DC4063E00,01,02 

AEIL 

528- 88 

DC4162E01,02 
DC4162F01,02 

AEIL 

AEIL 

525- 85 
525- 86 

DC 1100-05 
DC1 100-10 

AEIL 

AEIL 

594- 85 
594- 86 

AEIL 

DC 4031 M00,01,02 

522- 22 

DC4043J00,01,02 

AEIL 

528- 77 

DC4O64A0O,01,02 

AEIL 

531 - 69 

DC4201 

DC4202 

AEIL 

AEIL 

530- 71 
527- 79 

DC 1 100-20 
DC 1201A 

AEIL 

AEIL 

594- 87 
594- 88 

AEIL 

DC4032A00,01,02 

524-110 

DC4044A00,01,02 

AEIL 

531 - 61 

DC4O64B0O,01,02 

AEIL 

531 - 70 

DC4210 

DC4211 

AEIL 

AEIL 

536- 48 
539- 21 

DC1201B 

AEIL 

594- 89 

AEIL 


DC4044B00,01,02 

531 - 62 

DC4064C00,01,02 

531 - 71 

DC4212 

AEIL 

1540- 14 

DC 1201C 

AEIL 

594- 90 

DC4032BOO,01,02 

525- 1 

AEIL 


AEIL 


DC4213 

AEIL 

543- 47 

DC 120ID 

AEIL 

594- 91 

AEIL 


DC4044C00,01,02 

531 - 63 

DC4 121 A01,02 AEIL 

522- 54 

DC4214 

AEIL 

544- 86 

DC 120 IE 

AEIL 

594- 92 

DC4032C00,01,02 

525- 2 

AEIL 


DC4 1 21 B01,02 AEIL 

522- 55 

DC4215 

AEIL 

547- 94 

DC120IF 

AEIL 

594- 93 

AEIL 


DC4044D00,01,02 

531 - 64 

DC4 1 21 C01,02 AEIL 

522- 56 

DC4216 

AEIL 

549- 55 

DC1202A 

AEIL 

594- 94 

DC4032D00,01,02 

525- 3 

AEIL 


DC4 1 21 D01,02 AEIL 

522- 57 

DC4217 

AEIL 

552- 31 

DC1202B 

AEIL 

594- 95 

AEIL 


DC4045A00,01,02 

534- 6 

DC4 121 E01,02 AEIL 

522- 58 

DC4220 

AEIL 

547- 95 

DC1202C 

AEIL 

594- 96 

DC4032E00,01,02 

525- 4 

AEIL' 


DC4 121 F01,02 AEIL 

522- 59 

DC4221 

AEIL 

549- 56 

DC1202D 

AEIL 

594- 97 

AEIL 


DC4045B00,01,02 

534- 7 

DC4121G01,02 AEIL 

522- 60 

DC4222 

AEIL 

552- 32 

DC1301 

AEIL 

513- 35 

DC4032F00,01,02 

525- 5 

AEIL 


DC4121H01,02 AEIL 

522- 61 

DC4223 

AEIL 

553- 48 

DC1301A 

AEIL 

515- 88 

AEIL 


DC405 1 A00,01,02 

522- 34 

DC4121J01,02 AEIL 

522- 62 

DC4224 

AEIL 

555-1 10 

DC 1302 

AEIL 

513- 36 

DC4032G00,01,02 

525- 6 

AEIL 


DC4 121 K01,02 AEIL 

522- 63 

DC4225 

AEIL 

556- 97 

DC1304 

AEIL 

513- 37 

AEIL 


DC405 1 B00,01,02 

522- 35 

DC4 1 21 L01,02 AEIL 

522- 64 

DC4226 

AEIL 

559- 29 

DC 1501 

AEIL 

513- 38 

DC4032H00,01,02 

525- 7 

AEIL 


DC4 121 M01,02 AEIL 

522- 65 

DC4230 

AEIL 

560- 21 

DC1502 

DC1504 

AEIL 

AEIL 

513- 39 
513-40 

AEIL 


DC405 1 C00,01,02 

AEIL 

522- 36 

DC4 121 N01,02 AEIL 
DC4121P01.02 AEIL 

522- 66 
522- 67 

DC4231 

DC4232 

AEIL 

AEIL 

561 - 33 
561 -108 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




— 'I 1 II 


EH3igEM 


HS0IS0 



IsftMVKT:! 


MFRS 

Pq&Line 

TYPE- No. 

MFRS 

Pq&Line 

DC4233 

AEIL 


DI6X4 

Dll 

385-105 

DPZ30-43R 

♦ DEL 


DRS 166 

♦ DEL 

353- 83 

DSA42-16A 

BBCG 


DC4234 

AEIL 

562- 67 

DI55 

Dll 

339-102 

DPZ30-45R 

♦ DEL 

222- 39 

DRS167 

♦ DEL 

357-107 

DSA42-18A 

BBCG 

388- 64 

DC4235 

AEIL 

562- 86 

DI7 1 

Dll 

301 - 23 

DPZ30-47R 

♦ DEL 

222-123 

DRS168 

♦ DEL 

365- 91 

DSA1 10-11A 

BBCG 

376-100 

DC4240 

AEIL 

562- 68 

DI515 

Dll 

384- 45 

DPZ30-50R 

♦ DEL 

223-195 

DRS169 

♦ DEL 

368- 38 

DSA1 10-14A 

BBCG 

382-108 

DC4241 

AEIL 

562- 87 

DI515LS 

Dll 

384- 59 

DR128 

GIC 

253- 18 

DRS203 

♦ DEL 

326- 28 

DSA110-16A 

BBCG 

386-102 

DC4242 

AEIL 

562- 94 

DI520 

Dll 

389- 94 

DR207 

GIC 

253- 16 

DRS204 

♦ DEL 

337- 28 

DSA1 10-18A 

BBCG 

388- 68 

DC4243 

AEIL 

563- 6 

DI520LS 

Dll 

390- 4 

DR209 

GIC 

255- 85 

DRS205 

♦ DEL 

344- 65 

DSA250-11L 

BBCG 

377- 22 

DC4244 

AEIL 

563- 13 

DI525 

Dll 

392- 50 

DR21 1 

GIC 

276- 87 

DRS206 

♦ DEL 

353- 96 

DSA250-14L 

BBCG 

383- 55 

DC4245 

AEIL 

563- 25 

DI530 

Dll 

394- 34 

DR213 

GIC 

253- 23 

DRS207 

♦ DEL 

358 - 6 

DSA250-17L 

BBCG 

387- 91 

DC4253 

AEIL 

527-102 

DI530LS 

Dll 

394- 46 

DR272 

GIC 

256- 78 

DRS208 

♦ DEL 

365-103 

DSA250-20L 

BBCG 

390- 74 

DC4254 

AEIL 

529- 7 

DI540 

Dll 

396-104 

DR283 

GIC 

253- 19 

DRS209 

♦ DEL 

368- 46 

DSA250-23L 

BBCG 

391 - 52 

DC4255 

AEIL 

531 - 26 

DI540LS 

Dll 

397- 29 

DR291 

GIC 

251-108 

DRS243 

♦ DEL 

326- 52 

DSA400-1 1L 

BBCG 

377- 30 

DC4256 

AEIL 

532-104 

DI550 

Dll 

399- 53 

DR292 

GIC 

255- 88 

DRS244 

♦ DEL 

337- 59 

DSA400-14L 

BBCG 

383- 69 

DC4257 

AEIL 

534- 35 

DI550LS 

Dll 

399- 83 

DR295 

GIC 

276- 97 

DRS245 

♦ DEL 

344- 89 

DSA400-17L 

BBCG 

387- 98 

DD 10 

♦ SCO 

260- 61 

DI560 

Dll 

401 - 10 

DR301 

GIC 

256- 43 

DRS246 

♦ DEL 

354- 10 

DSA400-20L 

BBCG 

390- 84 

DD10A 

♦ SCO 

260- 62 

DI560LS 

Dll 

401 - 31 

DR302 

GIC 

254- 84 

DRS247 

♦ DEL 

358- 16 

DSA400-23L 

BBCG 

391 - 54 

DD20 

♦ SCO 

261 - 14 

DI570 

Dll 

402- 44 

DR303 

GIC 

253- 28 

DRS248 

♦ DEL 

366- 14 

DSH6172 

♦ ALP 

593- 11 

DD20A 

♦ SCO 

261 - 15 

DI570LS 

Dll 

402- 40 

DR304 

GIC 

257- 94 

DRS249 

♦ DEL 

368- 55 

DSH6173 

♦ ALP 

593- 12 

DD30 

♦ SCO 

261 - 38 

DI580 

Dll 

403- 75 

DR305 

GIC 

256- 11 

DRS250 

♦ DEL 

366- 11 

DSJ6110 

♦ ALP 

584- 36 

DD30A 

♦ SCO 

261 - 39 

DI580LS 

Dll 

403- 79 

DR306 

GIC 

254- 81 

DRS251 

♦ DEL 

375- 54 

DSJ6111 

♦ ALP 

584- 37 

DD40 

♦ SCO 

261 - 50 

DI590 

Dll 

404- 75 

DR307 

GIC 

253- 25 

DRS252 

♦ DEL 

380- 52 

DSJ6112 

♦ ALP 

584- 38 

DD40A 

♦ SCO 

261 - 51 

DI590LS 

Dll 

404- 71 

DR308 

GIC 

254- 82 

DRS253 

♦ DEL 

383- 18 

DSR1062 

♦ TRW 

272- 22 

DD2020 

LUCB 

294-104 

DI645 

Dll 

318- 97 

DR309 

GIC 

254- 85 

DRS254 

♦ DEL 

387 - 3 

DSR1063 

♦ TRW 

278- 82 

DD2026 

LUCB 

331-104 

DI646 

Dll 

321 - 50 

DR310 

GIC 

256- 73 

DRZ4300R 

DEL 

599- 53 

DSR1064 

♦ TRW 

282- 33 

DD2066 

LUCB 

330- 58 

DI647 

Dll 

330- 4 

DR31 1 

GIC 

256- 74 

DSO 5A1 

BBCG 

348- 51 

DSR1065 

♦ TRW 

284- 28 

DD2068 

LUCB 

360- 73 

DI648 

Dll 

340- 23 

DR312 

GIC 

255-100 

DSO 5A2 

BBCG 

367- 15 

DSR1066 

♦ TRW 

285- 69 

DD2320 

♦ LUCB 

294- 66 

DI649 

Dll 

347- 35 

DR313 

GIC 

254- 78 

DSO 5A3 

BBCG 

378- 44 

DSR1067 

♦ TRW 

286- 49 

DD2321 

♦ LUCB 

301 - 60 

DI650 

Dll 

360- 25 

DR314 

GIC 

252-100 

DSO 5A4 

BBCG 

384- 88 

DSR1068 

♦ TRW 

287- 8 

DD2323 

♦ LUCB 

312-60 

DI705 

Dll 

294- 33 

DR315 

GIC 

256- 69 

DS0.9-04A 

BBCG 

330- 33 

DSR1069 

♦ TRW 

287- 82 

DD2326 

♦ LUCB 

331 - 42 

DI815C 

Dll 

384- 73 

DR316 

GIC 

255- 89 

DSO 9-07 A 

BBCG 

355- 66 

DSR1081 

♦ TRW 

271 - 85 

DD2327 

LUCB 

348- 65 

DI820C 

Dll 

390- 13 

DR317 

GIC 

254- 75 

DSO 9-11A 

BBCG 

376- 34 

DSR1082 

♦ TRW 

278- 25 

DD3020 

LUCB 

295- 41 

DI830C 

Dll 

394- 57 

DR318 

GIC 

253- 20 

DSO 9-1 4A 

BBCG 

382- 12 

DSR1084 

♦ TRW 

271-103 

DD3026 

LUCB 

332- 66 

DI840C 

Dll 

397- 28 

DR319 

GIC 

253- 21 

DSO 9-16A 

BBCG 

386- 19 

DSR1085 

♦ TRW 

278- 56 

DD3076 

LUCB 

332- 63 

DI850C 

Dll 

399- 87 

DR321 

GIC 

256- 12 

DSO.9-18A 

BBCG 

388- 18 

DSR1086 

♦ TRW 

281- 6 

DD3078 

LUCB 

362- 32 

DI860C 

Dll 

401 - 44 

DR322 

GIC 

255-101 

DS1-600B 

BBCG 

376- 47 

DSR1087 

♦ TRW 

282- 7 

DD4020 

LUCB 

296- 4 

DI866 

Dll 

406- 8 

DR323 

GIC 

254- 79 

DS1 2-04A 

BBCG 

331 - 47 

DSR1088 

♦ TRW 

283- 94 

DD4026 

LUCB 

333- 74 

DI866A 

Dll 

406- 9 

DR324 

GIC 

254- 80 

DS1 2-07 A 

BBCG 

355-104 

DSR1115 

TRW 

280-109 

DD4066 

LUCB 

333- 75 

DI870C 

Dll 

402- 48 

DR325 

Gid 

255-102 

DS 1.2-11A 

BBCG 

376- 41 

DSR1135 

TRW 

284- 74 

DD4068 

LUCB 

363- 24 

DI880C 

Dll 

403- 92 

DR326 

GIC 

253- 24 

DS 1 2-14A 

BBCG 

382- 25 

DSR1201 

TRW 

301 - 36 

DD4520 

LUCB 

296- 38 

DI890C 

Dll 

404- 83 

DR327 

GIC 

256- 39 

DS 1 2-16A 

BBCG 

386- 33 

DSR1203 

TRW 

322- 8 

DD4521 

LUCB 

303-109 

DI5100 

Dll 

406- 2 

DR328 

GIC 

254- 83 

DS 1 2-18A 

BBCG 

388- 30 

DSR1205 

TRW 

340- 88 

DD4523 

LUCB 

315-20 

DI5100LS 

Dll 

405- 86 

DR329 

GIC 

253- 27 

DS 1 2A12 

BBCG 

378- 45 

DSR1315 

TRW 

280-104 

DD4526 

LUCB 

334- 20 

DI5150LS 

Dll 

408- 39 

DR330 

GIC 

253- 8 

DS 1 2A15 

BBCG 

384- 89 

DSR1335 

TRW 

284- 73 

DD7120 

♦ LUCB 

297- 20 

DI5200LS 

Dll 

410- 5 

DR336 

GIC 

254- 72 

DS1.2A6 

BBCG 

348- 52 

DSR2050 

TRW 

271-90 

DD7121 

♦ LUCB 

305- 15 

DI5250LS 

Dll 

411 - 16 

DR337 

GIC 

254- 73 

DS 1 2A9 

BBCG 

367- 16 

DSR2100 

TRW 

278- 38 

DD7123 

♦ LUCB 

316- 57 

DI8100C 

Dll 

406- 5 

DR338 

GIC 

253- 17 

DS2-04A 

BBCG 

332- 58 

DSR2150 

TRW 

280-110 

DD7126 

♦ LUCB 

335- 60 

DI8150C 

Dll 

408- 52 

DR351 

GIC 

250- 90 

DS2-07A 

BBCG 

356- 35 

DSR3050 

TRW 

271 - 86 

DD 000 

LUCB 

293- 35 

DICR1 

♦ DIC 

370- 26 

DR352 

GIC 

250- 85 

DS2-11A 

BBCG 

376- 49 

DSR3051 

♦ TRW 

271-104 

DD 003 

LUCB 

310- 40 

DICR2 

♦ DIC 

389- 96 

DR362 

GIC 

273- 89 

DS2-14A 

BBCG 

382- 35 

DSR3100 

TRW 

278- 26 

DD 006 

LUCB 

328-109 

DICR3 

♦ DIC 

394- 21 

DR365 

GIC 

248- 4 

DS2-16A 

BBCG 

386- 43 

DSR3101 

♦ TRW 

278- 57 

DD 056 

♦ LUCB 

328-104 

DICR4 

♦ DIC 

396-100 

DR366 

GIC 

253- 22 

DS2-18A 

BBCG 

388- 38 

DSR3150 

TRW 

280-106 

DD 058 

♦ LUCB 

359- 58 

DICR5 

♦ DIC 

399- 48 

DR379 

GIC 

256- 13 

DS2B9 

BBCG 

367 - 24 

DSR3151 

♦ TRW 

281- 7 

DD 236 

LUCB 

329- 63 

DICR6 

♦ DIC 

401- 2 

DR385 

GIC 

249-104 

DS6-04A 

BBCG 

333- 63 

DSR5050 

TRW 

271 - 87 

DD 266 

LUCB 

329- 64 

DICR7 

♦ DIC 

402- 29 

DR389 

GIC 

253- 26 

DS6-07A 

BBCG 

356- 75 

DSR5051 

♦ TRW 

271-105 

DD 268 

LUCB 

359- 38 

DICR8 

♦ DIC 

403- 65 

DR401 

GIC 

276- 93 

DS6-1 1A 

BBCG 

376- 59 

DSR5052 

♦ TRW 

272- 3 

DD 710 

LUCB 

297- 39 

DICR9 

♦ DIC 

404- 67 

DR402 

GIC 

279- 87 

DS6-14A 

BBCG 

382- 48 

DSR5100 

TRW 

278- 27 

DD 71 1 

LUCB 

305- 38 

DICR10 

♦ DIC 

405- 69 

DR403 

GIC 

276- 88 

DS6-16A 

BBCG 

386- 60 

DSR5101 

♦ TRW 

278- 58 

DD 713 

LUCB 

316- 81 

DICR1 1 

♦ DIC 

406- 69 

DR404 

GIC 

276- 89 

DS6-18A 

BBCG 

388- 49 

DSR5102 

♦ TRW 

278- 62 

DD 716 

LUCB 

335- 86 

DICR12 

♦ DIC 

407- 16 

DR407 

GIC 

276- 94 

DS9-04A 

BBCG 

334- 13 

DSR5150 

TRW 

280-107 

DE1712A 

♦ MSI 

528- 44 

DICR13 

♦ DIC 

407- 62 

DR408 

GIC 

276- 90 

DS9-07A 

BBCG 

356-1 10 

DSR5200 

TRW 

281 - 90 

DE1714A 

♦ MSI 

531 - 27 

DICR14 

♦ DIC 

407- 91 

DR418 

GIC 

276- 95 

DS9-1 1A 

BBCG 

376- 63 

DSR5201 

♦ TRW 

282- 8 

DE1716A 

♦ MSI 

532- 11 

DICR15 

♦ DIC 

408- 30 

DR419 

GIC 

269- 82 

DS9-14A 

BBCG 

382- 52 

DSR5202 

♦ TRW 

282- 15 

DE1717A 

♦ MSI 

533- 35 

DIS1 

Dll 

246- 50 

DR422 

GIC 

276- 91 

DS9-16A 

BBCG 

386- 64 

DSR5301 

♦ TRW 

284- 13 

DE1718A 

♦ MSI 

533-108 

DIS1S 

Dll 

246- 51 

DR426 

GIC 

250- 58 

DS9-18A 

BBCG 

388- 53 

DSR5302 

♦ TRW 

284- 16 

DE1719A 

♦ MSI 

535- 8 

DK003 

AEIL 

372-103 

DR427 

GIC 

247- 26 

DS 1 1 

TSAJ 

307-104 

DSR5401 

♦ TRW 

284-104 

DE1720A 

♦ MSI 

536- 49 

DK010 

AEIL 

373- 70 

DR434 

GIC 

249- 65 

DS22-04A 

BBCG 

335- 31 

DSR5402 

♦ TRW 

284-107 

DE1722A 

♦ MSI 

539- 22 

DK13 

ITTB 

272-101 

DR435 

GIC 

247- 12 

DS22-07A 

BBCG 

357- 40 

DSR5601 

♦ TRW 

286- 75 

DE1724A 

♦ MSI 

540- 15 

DK14 

ITTB 

252- 64 

DR437 

GIC 

276- 96 

DS22-11A 

BBCG 

376- 69 

DSR5602 

♦ TRW 

286- 76 

DE1726A 

♦ MSI 

543- 48 

DK 1 5 

ITTB 

280- 11 

DR449 

GIC 

248- 8 

DS22-14A 

BBCG 

382- 60 

DSR6050 

TRW 

271-88 

DEP1712A 

♦ MSI 

528- 45 

DK 19 

ITTB 

247- 61 

DR459 

GIC 

265- 51 

DS22-16A 

BBCG 

386- 74 

DSR6051 

♦ TRW 

272- 23 

DEP1714A 

♦ MSI 

531 - 28 

DK20 

ITTB 

251-109 

DR463 

GIC 

253- 9 

DS22-18A 

BBCG 

388- 60 

DSR6100 

TRW 

278- 28 

DEP1716A 

♦ MSI 

532- 12 

DK21 

ITTB 

246- 25 

DR464 

GIC 

246- 64 

DS31 

TSAJ 

581 - 93 

DSR6101 

♦ TRW 

278- 83 

DEP1717A 

♦ MSI 

533- 36 

DK750 

TEK 

293- 80 

DR481 

GIC 

274- 2 

DS42-04A 

BBCG 

336- 1 

DSR6150 

TRW 

280-108 

DEP1718A 

♦ MSI 

533-109 

DK751 

TEK 

300- 34 

DR482 

GIC 

274- 53 

DS42-07A 

BBCG 

357 - 57 

DSR6151 

♦ TRW 

281 - 20 

DEP1719A 

♦ MSI 

535- 9 

DK752 

TEK 

311 - 10 

DR498 

GIC 

268- 79 

DS42-11A 

BBCG 

376- 75 

DSR6200 

TRW 

281 - 91 

DEP1720A 

♦ MSI 

536- 50 

DK753 

TEK 

321 - 40 

DR500 

GIC 

274- 56 

DS42-14A 

BBCG 

382- 70 

DSR6201 

♦ TRW 

282- 34 

DEP1722A 

♦ MSI 

539- 23 

DK754 

TEK 

329- 96 

DR521 

GIC 

280- 96 

DS42-16A 

BBCG 

386- 81 

DSZ3006 

TRW 

176-187 

DEP1724A 

♦ MSI 

540- 16 

DK755 

TEK 

340- 14 

DR562 

GIC 

276- 52 

DS42-18A 

BBCG 

388- 63 

DSZ3007 

TRW 

179-27 

DEP1726A 

♦ MSI 

543- 49 

DK756 

TEK 

347- 17 

DR661 

GIC 

280- 53 

DS 1 10-04 A 

BBCG 

337- 10 

DSZ3008 

TRW 

181 - 76 

DERI 

♦ DIC 

371 - 13 

DK757 

TEK 

355- 54 

DR664 

GIC 

267-106 

DS1 10-07 A 

BBCG 

357-105 

DSZ3009 

TRW 

184-208 

DER2 

♦ DIC 

390- 3 

DK758 

TEK 

360- 13 

DR667 

GIC 

284- 50 

DS1 10-11A 

BBCG 

376- 99 

DSZ3010 

TRW 

187- 59 

DER3 

♦ DIC 

394- 45 

DK7510 

TEK 

370- 57 

DR668 

GIC 

254- 10 

DS1 10-14A 

BBCG 

382-107 

DSZ3011 

TRW 

189-123 

DER4 

♦ DIC 

397- 18 

DK7512 

TEK 

378- 2 

DR669 

GIC 

256- 77 

DS1 10-16A 

BBCG 

386-101 

DSZ3012 

TRW 

191-150 

DER5 

♦ DIC 

399- 55 

DK7515 

TEK 

384- 75 

DR670 

GIC 

258- 5 

DS1 10-18A 

BBCG 

388- 67 

DSZ3013 

TRW 

194- 59 

DER6 

♦ DIC 

401- 14 

DLA5544 

♦ ALP 

599- 51 

DR671 

GIC 

258- 32 

DS203VA 

ITT 

374- 29 

DSZ3014 

TRW 

196- 15 

DER7 

♦ DIC 

402- 33 

DMF6034 

♦ ALP 

513- 41 

DR672 

GIC 

274- 3 

DS250-04L 

BBCG 

337-105 

DSZ3015 

TRW 

196-172 

DER8 

♦ DIC 

403- 69 

DMF6034A 

♦ ALP 

513- 42 

DR673 

GIC 

280- 65 

DS250-07L 

BBCG 

358- 49 

DSZ3016 

TRW 

199- 13 

DER9 

♦ DIC 

404- 68 

DMF6034B 

♦ ALP 

513- 43 

DR674 

GIC 

281-75 

DS303VA 

ITT 

374- 47 

DSZ3018 

TRW 

201- 79 

DER10 

♦ DIC 

405- 80 

DMF6035 

♦ ALP 

513- 44 

DR675 

GIC 

283- 91 

DSAO 9-1 1A 

BBCG 

376- 35 

DSZ3020 

TRW 

204- 71 

DERI 1 

♦ DIC 

406- 71 

DMF6035A 

♦ ALP 

513- 45 

DR677 

GIC 

268- 81 

DSAO.9-14A 

BBCG 

382- 13 

DSZ3022 

TRW 

206- 28 

DER12 

♦ DIC 

407- 23 

DMF6035B 

♦ ALP 

513- 46 

DR688 

GIC 

280- 95 

DSAO.9-16A 

BBCG 

386- 20 

DSZ3024 

TRW 

208- 41 

DER13 

♦ DIC 

407- 64 

DMF6037 

♦ ALP 

513- 47 

DR694 

GIC 

283-107 

DSAO.9-18A 

BBCG 

388- 19 

DSZ3027 

TRW 

210- 98 

DER14 

♦ DIC 

407- 96 

DMF6037A 

♦ ALP 

513- 48 

DR695 

GIC 

259- 46 

DSA1.2-1 1A 

BBCG 

376- 42 

DSZ3030 

TRW 

212-146 

DER15 

♦ DIC 

408- 40 

DMF6037B 

♦ ALP 

513- 49 

DR698 

GIC 

259- 45 

DSA1.2-14A 

BBCG 

382- 26 

DSZ3033 

TRW 

214- 86 

DG1 1 

TSAJ 

319- 22 

DMF6106 

♦ ALP 

513- 50 

DR699 

GIC 

258- 72 

DSA1.2-16A 

BBCG 

386- 34 

DSZ3036 

TRW 

216- 60 

DGA6036 

♦ ALP 

594- 98 

DMF6106A 

♦ ALP 

513- 51 

DR826 

GIC 

258- 80 

DSA1.2-18A 

BBCG 

388- 31 

DSZ3040 

TRW 

218-192 

DH4R2 

GELC 

311-41 

DMF6106B 

♦ ALP 

513- 52 

DR827 

GIC 

274- 4 

DSA2-11A 

BBCG 

376- 50 

DSZ3045 

TRW 

220- 79 

DH4R4 

GELC 

330- 21 

DMF6107 

♦ ALP 

515-89 

DR833 

GIC 

283- 87 

DSA2-14A 

BBCG 

382- 36 

DSZ3050 

TRW 

222- 48 

DH4R6 

GELC 

347- 48 

DMF6107A 

♦ ALP 

515-90 

DR848 

GIC 

249- 71 

DSA2-16A 

BBCG 

386- 44 

DSZ3056 

TRW 

224- 7 

DHD800 

♦ GESY 

246- 8 

DMF6107B 

♦ ALP 

515- 91 

DR852 

GIC 

268- 5 

DSA2-18A 

BBCG 

388- 39 

DSZ3060 

TRW 

225- 97 

DHD805 

♦ GESY 

246- 66 

DMF6130 

♦ ALP 

513- 53 

DR863 

GIC 

249- 68 

DSA6-11A 

BBCG 

376- 60 

DSZ3062 

TRW 

225-152 

DHD806 

♦ GESY 

247- 45 

DMF6130A 

♦ ALP 

513- 54 

DR999 

GIC 

280- 42 

DSA6-14A 

BBCG 

382- 49 

DSZ3070 

TRW 

228- 75 

DI3B28 

Dll 

406- 7 

DMF6130B 

♦ ALP 

513- 55 

DRS102 

♦ DEL 

312-105 

DSA6-16A 

BBCG 

386- 61 

DSZ3075 

TRW 

228-122 

DI5AU4 

Dll 

385-107 

DMF6131 

♦ ALP 

513- 56 

DRS104 

♦ DEL 

331 - 91 

DSA6-18A 

BBCG 

388- 50 

DSZ3080 

TRW 

229-183 

DI5AW4 

Dll 

385-108i 

DMF6131A 

♦ ALP 

513- 57 

DRS106 

♦ DEL 

349- 5 , 

DSA9-11A 

BBCG 

376- 64 

DSZ3090 

TRW 

231-115 

DI5AZ4 

Dll 

385-109! 

DMF6131B 

♦ ALP 

513- 58 

DRS108 

♦ DEL 

361 - 81 1 

DSA9-14A 

BBCG 

382- 53 

DSZ3100 

TRW 

232-189 

DI5R4 

Dll 

393- 28 

DMF6132 

♦ ALP 

515- 92 

DRS110 

♦ DEL 

371-110 

DSA9-16A 

BBCG 

386- 65 

DSZ5110 

TRW 

233-166 

DI5T4 

Dll 

385-1 10 

DMF6132A 

♦ ALP 

515- 93 

DRS112 

♦ DEL 

378- 79 

DSA9-18A 

BBCG 

388- 54 

DSZ5210 

TRW 

233-167 

DI5U4 

Dll 

386- 1 

DMF6132B 

♦ ALP 

515- 94 

DRS114 

♦ DEL 

382- 28 

DSA22-11A 

BBCG 

376- 70 

DSZ5706 

TRW 

178-101 

DI5V4 

Dll 

386- 2 

DNA5856 

♦ ALP 

599- 52 

DRS114C 

♦ DEL 

288- 88 

DSA22-14A 

BBCG 

382- 61 

DSZ5707 

TRW 

180-144 

DI5W4 

Dll 

386- 3 

DPZ30-30R 

♦ DEL 

214- 85 

DRS114D 

♦ DEL 

288- 89 

DSA22-16A 

BBCG 

386- 75 

DSZ5708 

TRW 

183- 12 

DI5Y3 

Dll 

386- 4 

DPZ30-33R 

♦ DEL 

216- 59 

DRS163 

♦ DEL 

326- 15 

DSA22-18A 

BBCG 

388- 61 

DSZ5709 

TRW 

186-128 

DI5Z4 

Dll 

386- 5 

DPZ30-36R 

♦ DEL 

217-129 

DRS164 

♦ DEL 

337- 13 

DSA42-11A 

BBCG 

376- 76 

DSZ5710 

TRW 

189- 26 

DI6BW4 

Dll 

385-104 

DPZ30-39R 

♦ DEL 

219- 40 

DRS165 

♦ DEL 

344- 53 

DSA42-14A 

BBCG 

382- 71 

DSZ5712 

TRW 

193-116 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


— ’ 1 1 II 


KlTsJsRHSJHI 

MFRS 

Pa&Line 


Mi ll 1 I I 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 




DSZ5713 

TRW 

195 -139 

HldkHHillliiii 

EDL 

3^2- 17 

E1719A 

♦ MSI 

535- 10 

EL20 

♦ UNI 

500-43 

EVR32AB 

TEC 

214- 82 

DSZ5714 

TRW 

196-131 

E1F3 

EDL 

327- 45 

E1720A 

♦ MSI 

536- 53 

EL20A 

♦ UNI 

500- 44 

EVR36AB 

TEC 

216-164 

DSZ5715 

TRW 

198-116 

E1G3 

EDL 

331 - 29 

E1722A 

♦ MSI 

539- 24 

EL25 

♦ UNI 

502- 99 

EVR39AB 

TEC 

218- 62 

DSZ5716 

TRW 

200- 82 

E1H3 

EDL 

340- 97 

E1724A 

♦ MSI 

540- 19 

EL25A 

♦ UNI 

502-100 

EVR43AB 

TEC 

219-138 

DSZ5718 

TRW 

203- 8 

E1K3 

EDL 

348- 50 

E1726A 

♦ MSI 

543- 50 

EL30 

♦ UNI 

502-103 

EVR47AB 

TEC 

221 - 78 

DSZ5720 

TRW 

205-145 

E1 M3 

EDL 

355- 95 

EA7E1 

♦ CRL 

575- 56 

EL30A 

♦ UNI 

502-104 

EVR50AB 

TEC 

222- 62 

DSZ5722 

TRW 

207-131 

E1N3 

EDL 

361 - 24 

EA7E2 

♦ CRL 

575- 57 

EL35 

♦ UNI 

503- 35 

EVR56AB 

TEC 

224-106 

DSZ5724 

TRW 

209-106 

E2 

PWC 

311-96 

EA7E3 

♦ CRL 

575- 58 

EL35A 

♦ UNI 

503- 36 

EVR60AB 

TEC 

225-119 

DSZ5727 

TRW 

212- 1 

E2A3 

EDL 

295- 86 

EA7E5 

♦ CRL 

575- 59 

EL40 

♦ UNI 

503- 40 

EVR68AB 

TEC 

227-1 14 

DSZ5730 

TRW 

214- 6 

E2B3 

EDL 

303- 25 

EA403 

SGSI 

268- 58 

EL40A 

♦ UNI 

503- 41 

EVR75 AB 

TEC 

229- 30 

DSZ5733 

TRW 

215-162 

E2C3 

EDL 

314- 34 

EB383 

SGSI 

275-109 

EL200 

♦ UNI 

500- 45 

EVR82 AB 

TEC 

230-109 

DSZ5736 

TRW 

217- 56 

E2D3 

EDL 

319- 33 

EC080 

EDI 

361 - 37 

EL200G 

♦ UNI 

500- 46 

EVR91 AB 

TEC 

232- 47 

DSZ5740 

TRW 

219- 8 

E2E3 

EDL 

323- 60 

EC 100 

EDI 

371 - 72 

EL250 

♦ UNI 

502-101 

EVR100 AB 

TEC 

233- 90 

DSZ5745 

TRW 

220-125 

E2F3 

EDL 

327- 48 

EC 120 

EDI 

378- 56 

EL250G 

♦ UNI 

502-102 

EVR1 10AB 

TEC 

235- 55 

DSZ5750 

TRW 

222- 96 

E2G3 

EDL 

333- 27 

EC401 

SGSI 

255- 6 

EL300 

♦ UNI 

502-105 

EVR 150,A,B 

TEC 

239- 94 

DSZ5756 

TRW 

225 - 4 

E2H3 

EDL 

342- 16 

EC402 

SGSI 

252- 46 

EL300G 

♦ UNI 

502-106 

EZ6A 

SOIF 

178- 5 

DSZ5760 

TRW 

225 -136 

E2K3 

EDL 

350- 46 

ED01 

ORIJ 

290- 15 

EL350 

♦ UNI 

503- 37 

EZ8A 

SOIF 

182- 98 

DSZ5770 

TRW 

228- 89 

E2M3 

EDL 

356- 69 

ED03 

ORIJ 

290- 16 

EL350G 

♦ UNI 

503- 38 

EZ10A 

SOIF 

188-110 

DSZ5775 

TRW 

229-104 

E2N3 

EDL 

362-102 



401- 32 

EL400 

♦ UNI 

503- 42 

EZ10B 

SOIF 

233- 91 

DSZ5780 

TRW 

229-201 

E3 

PWC 

321 - 93 

ED05 

ORIJ 

401 - 50 

EL400G 

♦ UNI 

503- 43 

EZ12A 

SOIF 

193- 2 

DSZ5790 

TRW 

231-131 

E3A3 

EDL 

295-109 

ED20 

ORIJ 

378- 91 

EMI 

PWC 

300-108 

EZ12B 

SOIF 

236- 79 

DSZ5806 

TRW 

178-102 

E3B3 

EDL 

303- 61 

ED3000 

ERI 

298- 42 

EM2 

PWC 

311-97 

EZ15A 

SOIF 

198- 9 

DSZ5807 

TRW 

180-145 

E3C3 

EDL 

314- 75 


SCN 


EM3 

PWC 

321 - 94 

EZ15B 

SOIF 

239- 95 

DSZ5808 

TRW 

183- 13 

E3D3 

EDL 

319- 36 

ED3000A 

ERI 

298- 43 

EM4 

PWC 

330- 79 

EZ18A 

SOIF 

202-102 

DSZ5809 

TRW 

186-129 

E3E3 

EDL 

323- 92 


SCN 


EM05 

PWC 

294- 20 

EZ18B 

SOIF 

242- 60 

DSZ5810 

TRW 

189- 27 

E3F3 

EDL 

327- 49 

ED3000B 

ERI 

298- 44 

EM5 

PWC 

340- 68 

EZ22A 

SOIF 

207- 28 

DSZ5812 

TRW 

193-117 

E3G3 

EDL 

333- 67 


SCN 


EM6 

PWC 

347-108 

EZ27A 

SOIF 

211-92 

DSZ5813 

TRW 

195-140 

E3H3 

EDL 

342- 39 

ED3001 

ERI 

307- 25 

EM7 

PWC 

355- 80 

EZ33A 

SOIF 

215- 59 

DSZ5814 

TRW 

196-132 

E3K3 

EDL 

350- 81 


SCN 


EM8 

PWC 

360- 88 

EZ39A 

SOIF 

218-63 

DSZ5815 

TRW 

198-117 

E3M3 

EDL 

356- 77 

ED3001A 

ERI 

307- 26 

EM 10 

PWC 

371 - 15 

EZ47A 

SOIF 

221 - 79 

DSZ5816 

TRW 

200- 83 

E3N3 

EDL 

363- 17 


SCN 


EM 12 

PWC 

378- 37 

EZ56A 

SOIF 

224-107 

DSZ5818 

TRW 

203- 9 

E4 

PWC 

330- 78 

ED3001B 

ERI 

307- 28 

EM401 

ITT 

300- 52 

EZ68A 

SOIF 

227-115 

DSZ5820 

TRW 

205-146 

E4A3 

EDL 

296- 21 


SCN 


EM402 

ITT 

311-35 

EZ82A 

SOIF 

230-110 

DSZ5822 

TRW 

207-132 

E4B3 

EDL 

303- 87 

ED3002 

ERI 

319- 21 

EM404 

ITT 

330- 13 

EZ100 

EDI 

369- 41 

DSZ5824 

TRW 

209-107 

E4C3 

EDL 

314-107 


SCN 


EM406 

ITT 

347- 40 

EZ150 

EDI 

384- 11 

DSZ5827 

TRW 

212- 2 

E4D3 

EDL 

319- 38 

ED3002A 

ERI 

319- 26 

EM408 

ITT 

360- 28 

EZ200 

EDI 

389- 58 

DSZ5830 

TRW 

214- 7 

E4E3 

EDL 

324- 10 


SCN 


EM410 

ITT 

370- 70 

EZ250 

EDI 

392- 25 

DSZ5833 

TRW 

215-163 

E4F3 

EDL 

327- 51 

ED3002B 

ERI 

319- 30 

EM501 

INTG 

300-81 

EZ300 

EDI 

393-106 

DSZ5836 

TRW 

217- 57 

E4G3 

EDL 

333-106 


SCN 



ITT 


EZ350 

EDI 

395- 56 

DSZ5840 

TRW 

219- 9 

E4H3 

EDL 

342- 71 

ED3003 

ERI 

327- 38 

EM502 

INTG 

311 -109 

EZ400 

EDI 

396- 84 

DSZ5845 

TRW 

220-126 

E4K3 

EDL 

351- 12 


SCN 



ITT 


FI A3 

EDL 

295-110 

DSZ5850 

TRW 

222- 97 

E4M3 

EDL 

356-106 

ED3003A 

ERI 

327- 40 

EM504 

INTG 

330- 48 

F1B3 

EDL 

303- 62 

DSZ5856 

TRW 

225- 5 

E4N3 

EDL 

363- 59 


SCN 



ITT 


F1C3 

EDL 

314- 76 

DSZ5860 

TRW 

225-137 

E05 

PWC 

294- 19 

ED3003B 

ERI 

327- 43 

EM506 

INTG 

347- 79 

F1D3 

EDL 

319- 37 

DSZ5870 

TRW 

228- 90 

E5 

PWC 

340- 67 


SCN 



ITT 


F1E3 

EDL 

323- 93 

DSZ5875 

TRW 

229-105 

E5A3 

EDL 

296- 30 

ED3004 

ERI 

338- 42 

EM508 

INTG 

360- 63 

F1F3 

EDL 

327- 50 

DSZ5880 

TRW 

230- 1 

E5B3 

EDL 

303:101 


SCN 



ITT 


F1G3 

EDL 

333- 68 

DSZ5890 

TRW 

231 -132 

E5C3 

EDL 

315- 11 

ED3004A 

ERI 

329- 65 

EM510 

INTG 

370-105 

F1H3 

EDL 

342- 40 

DVA6180 

♦ ALP 

599- 54 

E5D3 

EDL 

319- 41 


SCN 



ITT 


F1K3 

EDL 

350- 82 

DVA6181 

♦ ALP 

599- 55 

E5E3 

EDL 

324- 19 

ED3004B 

ERI 

338- 46 

EM513 

INTG 

371 - 41 

F1 M3 

EDL 

356- 78 

DVA6181A 

♦ ALP 

599- 56 

E5F3 

EDL 

327- 53 


SCN 


EP1712A 

♦ MSI 

528- 47 

F1N3 

EDL 

363- 18 

DVA6181B 

♦ ALP 

599- 57 

E5G3 

EDL 

334- 10 

ED3005 

ERI 

345- 47 

EP1714A 

♦ MSI 

531 - 32 

F2A3 

EDL 

296- 48 

DVA6182 

♦ ALP 

599- 58 

E5H3 

EDL 

342- 75 


SCN 


EP1716A 

♦ MSI 

532- 14 

F2B3 

EDL 

304- 22 

DVA6182A 

♦ ALP 

599- 59 

E5K3 

EDL 

351 - 24 

ED3005A 

ERI 

345- 48 

EP1717A 

♦ MSI 

533- 38 

F2C3 

EDL 

315- 47 

DVA6182B 

♦ ALP 

599- 60 

E5M3 

EDL 

356-109 


SCN 


EP1718A 

♦ MSI 

534- 1 

F2D3 

EDL 

319- 45 

DVA6183 

♦ ALP 

599- 61 

E5N3 

EDL 

363- 70 

ED3005B 

ERI 

345- 50 

EP1719A 

♦ MSI 

535- 11 

F2E3 

EDL 

324- 44 

DVA6183A 

♦ ALP 

599- 62 

E6 

PWC 

347-107 


SCN 


EP1720A 

♦ MSI 

536- 54 

F2F3 

EDL 

327- 57 

DVA6183B 

♦ ALP 

599- 63 

E6A3 

EDL 

296- 47 

ED3006 

ERI 

354-100 

EP1722A 

♦ MSI 

539- 25 

F2G3 

EDL 

334- 46 

DVA6184 

♦ ALP 

599- 64 

E6B3 

EDL 

304- 21 


SCN 


EP1724A 

♦ MSI 

540- 20 

F2H3 

EDL 

342- 93 

DVA6184A 

♦ ALP 

599- 65 

E6C3 

EDL 

315- 46 

ED3006B 

ERI 

354-102 

EP1726A 

♦ MSI 

543- 51 

F2K3 

EDL 

351 - 58 

DVA6185 

♦ ALP 

599- 66 

E6D3 

EDL 

319- 44 


SCN 


ERI 

TEC 

293- 48 

F2M3 

EDL 

357- 4 

DVA6185A 

♦ ALP 

599- 67 

E6E3 

EDL 

324- 43 

ED3007 

ERI 

358- 94 

ER2A 

SOIF 

283- 36 

F2N3 

EDL 

363- 94 

DVA6185B 

♦ ALP 

599- 68 

E6F3 

EDL 

327- 56 


SCN 


ER4 

SOIF 

285- 90 

F3A3 

EDL 

296- 93 

DVA6186 

♦ ALP 

599- 69 

E6G3 

EDL 

334- 45 

ED3007A 

ERI 

358- 95 

ER6 

SOIF 

287- 38 

F3B3 

EDL 

304- 76 

DVA6186A 

♦ ALP 

599- 70 

E6H3 

EDL 

342- 92 


SCN 


ERI 1 

TEC 

299- 96 

F3C3 

EDL 

315-110 

DVA6186B 

♦ ALP 

599- 71 

E6HZ 

SOIF 

347- 77 

ED3007B 

ERI 

358- 97 

ER21 

TEC 

310- 65 

F3D3 

EDL 

319- 49 

DVA6187 

♦ ALP 

599- 72 

E6HZS 

SOIF 

287- 37 


SCN 


ER31 

TEC 

320-108 

F3E3 

EDL 

324- 89 

DVA6187A 

♦ ALP 

599- 73 

E6K3 

EDL 

351 - 57 

ED3008 

ERI 

366- 97 

ER4 1 

TEC 

329- 31 

F3F3 

EDL 

327- 60 

DVA6187B 

♦ ALP 

599- 74 

E6M3 

EDL 

357- 3 


SCN 


ER5 1 

TEC 

339- 77 

F3G3 

EDL 

335- 7 

DVA6188 

♦ ALP 

599- 75 

E6N3 

EDL 

363- 93 

ED3008A 

ERI 

366- 98 

ER61 

TEC 

346- 73 

F3H3 

EDL 

343- 30 

DVA6188A 

♦ ALP 

599- 76 

E7 

PWC 

355- 79 


SCN 


ER81 

TEC 

359- 35 

F3K3 

EDL 

352- 4 

DVA6188B 

♦ ALP 

599- 77 

E7A3 

EDL 

296- 73 

ED3008B 

ERI 

366- 99 

ER181 

TEC 

294- 34 

F3M3 

EDL 

357- 34 

DVB6100A 

♦ ALP 

596- 93 

E7B3 

EDL 

304- 49 


SCN 


ER182 

TEC 

301 - 24 

F3N3 

EDL 

364- 39 

DVB6100B 

♦ ALP 

596- 94 

E7C3 

EDL 

315- 78 

ED3009 

ERI 

368-110 

ER183 

TEC 

312- 21 

F4A3 

EDL 

297- 1 

DVB6100C 

♦ ALP 

596- 95 

E7D3 

EDL 

319- 46 


SCN 


ER184 

TEC 

331- 3 

F4B3 

EDL 

304-104 

DVB6101A 

♦ ALP 

596- 96 

E7E3 

EDL 

324- 65 

ED3009A 

ERI 

369- 1 

ER185 

TEC 

348- 30 

F4C3 

EDL 

316- 28 

DVB6101B 

♦ ALP 

596- 97 

E7F3 

EDL 

327- 58 


SCN 


ER186 

TEC 

361- 7 

F4D3 

EDL 

319- 52 

DVB6101C 

♦ ALP 

596- 98 

E7G3 

EDL 

334- 85 

ED3009B 

ERI 

369- 2 

ER187 

TEC 

371 - 42 

F4E3 

EDL 

324-107 

DVB6101D 

♦ ALP 

596- 99 

E7H3 

EDL 

343- 13 


SCN 


ERD100 

ITT 

299- 82 

F4F3 

EDL 

327- 63 

DVB6101E 

♦ ALP 

596-100 

E7K3 

EDL 

351-93 

ED3010 

ERI 

376- 30 

ERD200 

ITT 

310- 47 

F4G3 

EDL 

335- 35 

DVB6102A 

♦ ALP 

596-101 

E7M3 

EDL 

357- 27 


SCN 


ERD300 

ITT 

320- 93 

F4H3 

EDL 

343- 49 

DVB6102B 

♦ ALP 

596-102 

E7N3 

EDL 

364- 23 

ED3010A 

ERI 

376- 33 

ERD400 

ITT 

329- 7 

F4K3 

EDL 

352- 32 

DVB6102C 

♦ ALP 

596-103 

E8 

PWC 

360- 87 


SCN 


ERD500 

ITT 

339- 62 

F4M3 

EDL 

357- 41 

DVB6102D 

♦ ALP 

596-104 

E8HZ 

SOIF 

360- 61 

ED3010B 

ERI 

376- 38 

ERD600 

ITT 

346- 58 

F4N3 

EDL 

364- 58 

DVB6103A 

♦ ALP 

596-105 

E10 

PWC 

371 - 14 


SCN 


ERD700 

ITT 

355- 29 

F5A3 

EDL 

297- 29 

DVB6103B 

♦ ALP 

596-106 

El 1 

SOIF 

300- 80 

ED8307 

♦ EDI 

286-101 

ERD800 

ITT 

359- 72 

F5B3 

EDL 

305- 24 

DVB6103C 

♦ ALP 

596-107 

E1 2 

PWC 

378- 36' 

ED8308 

♦ EDI 

287- 88 

ERD900 

ITT 

367- 4 

F5C3 

EDL 

316- 66 

DVB6103D 

♦ ALP 

596-108 

E21 

SOIF 

311-65 

ED8309 

♦ EDI 

288- 27 

ERDIOOO 

ITT 

370- 13 

F5D3 

EDL 

319- 56 

DVB6104A 

♦ ALP 

596-109 

E4 1 

SOIF 

330- 47 

ED8310 

♦ EDI 

286-102 

EVR4AB 

TEC 

173- 80 

F5E3 

EDL 

325- 13 

DVB6104B 

♦ ALP 

596-1 10 

E61 

SOIF 

347- 78 

ED8311 

♦ EDI 

287- 89 

EVR5 AB 

TEC 

175- 55 

F5F3 

EDL 

327- 67 

DVB6104C 

♦ ALP 

597- 1 

E81 

SOIF 

360- 62 

ED8312 

♦ EDI 

288- 28 

EVR6AB 

TEC 

178- 4 

F5G3 

EDL 

335- 69 

DVB6104D 

♦ ALP 

597- 2 

E101 

SOIF 

370-104 

EDH2-30 

ORIJ 

412- 24 

EVR7,A,B 

TEC 

180- 50 

F5H3 

EDL 

343- 63 

DZ10A 

SOIF 

188- 26 

E602 

EAS 

531-29 

EDH4-75 

ORIJ 

413- 20 

EVR8 AB 

TEC 

182- 97 

F5K3 

EDL 

352- 57 

DZ10B 

SOIF 

233- 45 

E603 

EAS 

532-105 

EDH4-100 

ORIJ 

413- 26 

EVR9AB 

TEC 

186-30 

F5M3 

EDL 

357- 46 

DZ12A 

SOIF 

192- 95 

E605 

EAS 

534- 36 

EDH4-125 

ORIJ 

413- 37 

EVRIOAB 

TEC 

188-109 

F5N3 

EDL 

364- 70 

DZ12B 

SOIF 

236- 41 

E607 

EAS 

536- 51 

EDH4-150 

ORIJ 

413- 41 

EVR11 AB 

TEC 

190-103 

F8 

SAR 

360-100 

DZ15A 

SOIF 

197-115 

E610 

EAS 

540- 17 

EDH12 

ORIJ 

406-106 

EVR12,A,B 

TEC 

193- 1 

F10 

SAR 

371-29 

DZ15B 

SOIF 

239- 55 

E656 

SGSI 

256- 57 

EDH18 

ORIJ 

291 - 34 

EVR13AB 

TEC 

195- 41 

FI 1 

SOIF 

301 - 65 

DZ18A 

SOIF 

202- 22 

E700 

EAS 

527-103 

EDH36 

ORIJ 

412- 64 

EVR14AB 

TEC 

196- 84 

F1 2 

SOIF 

302- 33 

DZ18B 

SOIF 

242- 23 

E701 

EAS 

529- 8 

EG 100 

GIC 

329- 15 

EVR15AB 

TEC 

198- 8 

F14A 

NECJ 

300-109 

DZ22A 

SOIF 

206-136 

E702 

EAS 

531 - 30 

EG100H 

GIC 

339- 67 

EVR16AB 

TEC 

199-177 

F14B 

NECJ 

311-98 

DZ27A 

SOIF 

211 - 19 

E703 

EAS 

532-106 

EG200 

EDI 

389- 97 

EVR17AB 

TEC 

201 - 34 

F14C 

NECJ 

321 - 95 

DZ33A 

SOIF 

214-176 

E705 

EAS 

534- 37 

EG250 

EDI 

392- 51 

EVR18AB 

TEC 

202-101 

F14D 

NECJ 

330- 80 

DZ39A 

SOIF 

218- 12 

E707 

EAS 

536- 52 

EG300 

EDI 

394- 37 

EVR19AB 

TEC 

203-172 

F14E 

NECJ 

340- 69 

DZ47A 

SOIF 

221 - 27 

E710 

EAS 

540- 18 

EH250 

EDI 

392- 41 

EVR20AB 

TEC 

205- 48 

F14F 

NECJ 

347-109 

DZ56A 

SOIF 

224- 62 

E715 

EAS 

544- 87 

EH300 

EDI 

394- 22 

EVR21AB 

TEC 

206- 19 

F14H 

NECJ 

360- 89 

DZ68A 

SOIF 

227- 71 

E722 

EAS 

549- 57 

EH350 

EDI 

395- 71 

EVR22AB 

TEC 

207- 27 

F15 

♦ SAR 

384- 67 

DZ82A 

SOIF 

230- 66 

E750C1IOSi 

AEGG 

395 - 60 

EH400 

EDI 

397- 7 

EVR23AB 

TEC 

208- 20 

F16H1 

GESY 

174- 78 

El 

PWC 

300-107 

E1500C1IOSi 

AEGG 

402- 32 

EHT1500B 

ITTE 

407- 48 

EVR24AB 

TEC 

209- 14 

F20 

♦ SAR 

389-105 


♦ SAR 


E1712A 

♦ MSI 

528- 46 

EHT1700B 

ITTE 

409- 20 

EVR25AB 

TEC 

210- 40 

F21 

SOIF 

312- 65 

E1 A3 

EDL 

294- 56 

E1714A 

♦ MSI 

531 - 31 

EHT1750B 

ITTE 

409- 84 

EVR26AB 

TEC 

210- 91 

F22 

SOIF 

313- 36 

E1B3 

EDL 

301 - 49 

E1716A 

♦ MSI 

532- 13 

EK450 

EDI 

398- 11 

EVR27AB 

TEC 

211-91 

F25 

♦ SAR 

392- 56 

E1C3 

EDL 

312- 49 

E1717A 

♦ MSI 

533- 37 

EK500 

EDI 

399- 45 

EVR28AB 

TEC 

212-119 

F40H 

SOIF 

397- 47 

E1D3 

EDL 

319- 31 

E1718A 

♦ MSI 

533-1 10 

EK600 

EDI 

401- 3 

EVR30.A.B 

TEC 

213- 92 

F41 

SOIF 

331- 48 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

UGMIHE 





MFRS 

Pa&Line 


Mldsid 


bi | | Bl| —M 

MFRS 

Pa&Line 

F41Z 

SOIF 

331 - 44 

FDR300 

♦ FSC 

592- 60 

FT300A10 

MITJ 

461-110 

FW300 

♦ SCN 

322-109 

G6.2T20,10,5 

INRB 

175" ¥7 

F42 

SOIF 

332- 23 

FDR600 

♦ FSC 

592- 61 

FT300A12 

MITJ 

469- 87 

FW400 

♦ SCN 

332- 46 

INRC 

INRI 


F42Z 

SOIF 

332- 24 

FDR700 

♦ FSC 

592- 62 

FT300A16 

MITJ 

478- 71 

FW500 

♦ SCN 

341 - 72 


INRJ 


F61 

SOIF 

348- 73 

FDZ10A 

SOIF 

189- 1 

FT300A20 

MITJ 

485- 4 

FW600 

♦ SCN 

349- 66 

G6.8T20,10,5 

INRB 

178- 7 

F61Z 

SOIF 

348- 74 

FDZ10B 

SOIF 

233-142 

FT300A24 

MITJ 

489- 89 

FW700 

♦ SCN 

356- 32 

INRC 

INRI 


F62 

SOIF 

349- 44 

FDZ12A 

SOIF 

193- 90 

FT300A28 

MITJ 

492- 76 

FW800 

♦ SCN 

362- 17 


INRJ 


F62Z 

SOIF 

349- 45 

FDZ12B 

SOIF 

236-129 

FT300A32 

MITJ 

494- 3 

FW1000 

♦ SCN 

372- 41 

G7 5T20,10,5 

INRB 

180- 52 

F80H 

SOIF 

404- 5 

FDZ15A 

SOIF 

198- 91 

FT300A36 

MITJ 

494- 68 

FZ901 

CRY 

172- 94 

INRC 

INRI 


F81 

SOIF 

361 - 42 

FDZ15B 

SOIF 

239-142 

FT300A40 

MITJ 

494-101 


♦ FSC 



INRJ 


F81Z 

SOIF 

361 - 43 

FDZ18A 

SOIF 

202-183 

FT300A50 

MITJ 

495- 10 

FZ902 

CRY 

176-116 

G8HZ 

SOIF 

363- 77 

F82 

SOIF 

361 -109 

FDZ18B 

SOIF 

242-103 

FT300C2 

MITJ 

429- 45 


♦ FSC 


G8.2T20,10,5 

INRB 

182-100 

F82Z 

SOIF 

361 -110 

FDZ22A 

SOIF 

207-106 

FT300C4 

MITJ 

439- 88 

FZ903 

CRY 

189-120 

INRC 

INRI 


FI 00 

♦ GICI 

280- 6 

FDZ27A 

SOIF 

211-173 

FT300C6 

MITJ 

447- 46 


♦ FSC 



INRJ 


F100H 

SOIF 

406- 35 

FDZ33A 

SOIF 

215-138 

FT300C8 

MITJ 

456- 7 

FZ952 

CRY 

176-117 

G9 1T20,10,5 

INRB 

186- 32 

F101 

SOIF 

371 - 77 

FDZ39A 

SOIF 

218-112 

FT300C10 

MITJ 

461-109 


♦ FSC 


INRC 

INRI 


F102 

SOIF 

372- 25 

FDZ47A 

SOIF 

221 -134 

FT300C12 

MITJ 

469- 86 

FZ953 

CRY 

189-121 


INRJ 


F150H 

SOIF 

408- 74 

FDZ56A 

SOIF 

224-163 

FT301AX2 

MITJ 

429- 46 


♦ FSC 


G00010A 

KMC 

571 -108 

F150HL 

SOIF 

408- 75 

FDZ68A 

SOIF 

227-169 

FT301AX4 

MITJ 

439- 89 

G0000 5A 

KMC 

567- 1 

G00010B 

KMC 

571-109 

F200 

♦ GICI 

283- 56 

FDZ82A 

SOIF 

230-159 

FT301AX6 

MITJ 

447 - 47 

G0000.5B 

KMC 

567- 2 

G00010C 

KMC 

571-110 

F200H 

SOIF 

410- 42 

FGG1001 

♦ FSC 

265- 54 

FT500A16 

MITJ 

478- 96 

G00005C 

KMC 

567- 3 

G00010D 

KMC 

572- 1 

F200HL 

SOIF 

410- 43 

FH1100 

♦ FSC 

593- 13 

FT500A20 

MITJ 

485- 27 

G00005D 

KMC 

567- 4 

G10T20,10,5 

INRB 

188-112 

F250H 

SOIF 

411-48 

FJT1000 

♦ FSC 

268- 77 

FT500A24 

MITJ 

489-109 

G00001A 

KMC 

567- 75 

INRC 

INRI 


F250HL 

SOIF 

411-49 

FJT2000 

♦ FSC 

268- 78 

FT500A28 

MITJ 

492- 86 

G00001B 

KMC 

567- 76 


INRJ 


F300H 

SOIF 

412- 45 

FPM200 

♦ FSC 

575- 60 

FT500A32 

MITJ 

494- 12 

G00001C 

KMC 

567- 77 

G1 1T20,10,5 

INRB 

190-105 

F300HL 

SOIF 

412- 46 

FPZ5V6 

SOIF 

173- 81 

FT500A36 

MITJ 

494- 75 

G00001D 

KMC 

567- 78 

INRC 

INRI 


F400 

♦ GICI 

285-108 

FPZ6V2 

SOIF 

175- 56 

FT500A40 

MITJ 

494-105 

G001A0A 

KMC 

573-102 


INRJ 


F600 

♦ GICI 

287 - 58 

FPZ6V8 

SOIF 

178- 6 

FT500A50 

MITJ 

495- 11 

G001A0B 

KMC 

573-103 

G 1 2T20,10,5 

INRB 

193- 4 

FA2320 

FSC 

599- 78 

FPZ7V5 

SOIF 

180- 51 

FT500A60 

MITJ 

495- 17 

G001A0C 

KMC 

573-104 

INRC 

INRI 


FA2330 

FSC 

599- 79 

FPZ8V2 

SOIF 

182- 99 

FT500A80 

MITJ 

495- 18 

G001A0D 

KMC 

573-105 


INRJ 


FA4320 

FSC 

599- 80 

FPZ9V1 

SOIF 

186- 31 

FT500AW12 

MITJ 

469-1 10 

G1A 

♦ GIC 

273- 4 

G13T20,10,5 

INRB 

195- 42 

FA4330 

FSC 

599- 81 

FPZ10 

SOIF 

188-111 

FT500AW16 

MITJ 

478- 93 

GIB 

♦ GIC 

279-1 10 

INRC 

INRI 


FA8001 

FSC 

183- 83 

FPZ1 1 

SOIF 

190-104 

FT500AW20 

MITJ 

485- 25 

G1 D 

♦ GIC 

283- 50 


INRJ 


FA8002 

FSC 

183- 84 

FPZ12 

SOIF 

193- 3 

FT500AW24 

MITJ 

489-108 

GIG 

♦ GIC 

285-101 

G 1 5T20,10,5 

INRB 

198- 10 

FA8003 

FSC 

183- 85 

FR500AW1 2 

MITJ 

507- 84 

FT500AW26 

MITJ 

491 - 65 

G1J 

♦ GIC 

287- 52 

INRC 

INRI 


FA8004 

FSC 

183- 86 

FR500AW16 

MITJ 

509- 2 

FT500AX8 

MITJ 

456- 24 

G1 K 

♦ GIC 

287-109 


INRJ 


FA8005 

FSC 

191 - 82 

FR500AW20 

MITJ 

509- 14 

FT500AX10 

MITJ 

462- 17 

G1 M 

♦ GIC 

288- 56 

G 16T20,10,5 

INRB 

199-178 

FA8006 

FSC 

191 - 83 

FR500AW24 

MITJ 

509- 23 

FT500AX12 

MITJ 

470- 1 

G2A 

♦ GIC 

273- 5 

INRC 

INRI 


FA8007 

FSC 

191 - 84 

FR500AX12 

MITJ 

507- 85 

FT500AX16 

MITJ 

478- 94 

G2B 

♦ GIC 

280- 1 


INRJ 


FA8008 

FSC 

191 - 85 

FR500AX16 

MITJ 

509- 3 

FT500AX20 

MITJ 

485- 26 

G2D 

♦ GIC 

283- 51 

G 1 8T20,10,5 

INRB 

202-103 

FA8009 

FSC 

196-173 

FR500AX20 

MITJ 

509- 15 

FT500AY2 

MITJ 

429- 59 

G2G 

♦ GIC 

285-102 

INRC 

INRI 


FA8010 

FSC 

196-174 

FR500AX24 

MITJ 

509- 24 

FT500AY4 

MITJ 

439-103 

G2J 

♦ GIC 

287- 53 


INRJ 


FA8011 

FSC 

196-175 

FR500AY12 

MITJ 

507- 86 

FT500AY6 

MITJ 

447-64 

G2K 

♦ GIC 

287-1 10 

G00020A 

KMC 

572- 65 

FA8012 

FSC 

196-176 

FR500AY16 

MITJ 

509- 4 

FT500AY8 

MITJ 

456- 25 

G2M 

♦ GIC 

288- 57 

G00020B 

KMC 

572- 66 

FB050 

♦ SCO 

295- 35 

FR501 

SOIF 

272- 69 

FT500AY10 

MITJ 

462- 18 

G3A3 

EDL 

297- 38 

G00020C 

KMC 

572- 67 

FBI 00 

♦ SCO 

302- 63 

FR1001 

SOIF 

279- 31 

FT500AY12 

MITJ 

470- 2 

G3A 

♦ GIC 

273- 9 

G00020D 

KMC 

572- 68 

FB200 

♦ SCO 

313- 69 

FR2001 

SOIF 

282- 96 

FT500AY14 

MITJ 

473- 30 

G3B3 

EDL 

305- 36 

G20T20,10,5 

INRB 

205- 49 

FB400 

♦ SCO 

332- 55 

FR3001 

SOIF 

284- 49 

FT500AY16 

MITJ 

478- 95 

G3B 

♦ GIC 

280- 5 

INRC 

INRI 


FB600 

♦ SCO 

349- 75 

FR4001 

SOIF 

285- 70 

FT500BX20 

MITJ 

485- 29 

G3C3 

EDL 

316- 78 


INRJ 


FB800 

♦ SCO 

362- 25 

FS 19 

ESMF 

292- 35 

FT500BX24 

MITJ 

490- 1 

G3D3 

EDL 

319- 58 

G22T20,10,5 

INRB 

207- 29 

FBI000 

♦ SCO 

372- 49 

MISI 

RADF 


FT500BX26 

MITJ 

491-66 

G3D 

♦ GIC 

283- 55 

INRC 

INRI 


FCT1021 

♦ FSC 

176-172 

FS36 

ESMF 

267- 3 

FT500BY20 

MITJ 

485- 30 

G3E3 

EDL 

325- 21 


INRJ 


FCT1022 

♦ FSC 

176-173 


MISI 


FT500BY24 

MITJ 

490- 2 

G3F3 

EDL 

327 - 69 

G24T20,10,5 

INRB 

209- 15 

FCT1025 

♦ FSC 

176-174 

FS503PA 

ITT 

357- 85 

FT500BY26 

MITJ 

491-67 

G3G3 

EDL 

335 - 81 

INRC 

INRI 


FCT1035 

♦ FSC 

176-175 

FS503RA 

ITT 

365- 53 

FT500C8 

MITJ 

456- 52 

G3G 

♦ GIC 

285-107 


INRJ 


FCT1121 

♦ FSC 

176-176 

FS503VA 

ITT 

374-103 

FT500C10 

MITJ 

462- 44 

G3H3 

EDL 

343- 68 

G25X01A 

KMC , 

567- 36 

FCT1122 

♦ FSC 

176-177 

FS703PA 

ITT 

357- 97 

FT500C12 

MITJ 

470- 34 

G3J 

♦ GIC 

287- 57 

G25X01D 

KMC 

567- 37 

FCT1125 

♦ FSC 

176-178 

FS703RA 

ITT 

365- 75 

FT500C16 

MITJ 

479- 12 

G3K3 

EDL 

352- 70 

G25X02A 

KMC 

569- 20 

FCT1135 

♦ FSC 

176-179 

FS703VA 

ITT 

375- 13 

FT500C20 

MITJ 

485- 54 

G3K 

♦ GIC 

288- 2 

G25X02D 

KMC 

569- 21 

FD13 

SOIF 

303- 14 

FT101BX2 

MITJ 

428- 52 

FT500C24 

MITJ 

490- 23 

G3M3 

EDL 

357- 50 

G25X15A 

KMC 

568- 37 

FD23 

SOIF 

314- 23 

FT101BX4 

MITJ 

438- 33 

FT500C28 

MITJ 

492- 98 

G3M 

♦ GIC 

288- 60 

G25X15D 

KMC 

568- 38 

FD43 

SOIF 

333- 16 

FT101BX6 

MITJ 

446- 31 

FT600A6 

MITJ 

447- 95 

G3N3 

EDL 

364- 79 

G27T20,10,5 

INRB 

211-93 

FD63 

SOIF 

350- 34 

FT150B2 

MITJ 

428-1 10 

FT600A8 

MITJ 

456- 60 

G3 0T20.10,5 

INRB 

166-139 

INRC 

INRI 


FD83 

SOIF 

362- 90 

FT150B4 

MITJ 

439- 23 

FT600A10 

MITJ 

462- 55 

INRC 

INRI 



INRJ 


FD 100 

♦ FSC 

270- 86 

FT150B8 

MITJ 

455- 47 

FT600A12 

MITJ 

470- 45 


INRJ 


G30T20,10,5 

INRB 

213- 93 


SGSI 


FT150B12 

MITJ 

469- 5 

FT800C4 

MITJ 

440- 27 

G3 3T20,10,5 

INRB 

167- 57 

INRC 

INRI 


FD 103 

SOIF 

372- 97 

FT150B16 

MITJ 

478- 1 

FT800C6 

MITJ 

447-101 

INRC 

INRI 



INRJ 


FD 1 1 1 

♦ FSC 

271- 5 

FT 150B20 

MITJ 

484- 57 

FT800C8 

MITJ 

456- 68 


INRJ 


G00050A 

KMC 

573- 28 

FD200 

♦ FSC 

281- 8 

FT 150B24 

MITJ 

489- 41 

FT800C10 

MITJ 

462- 63 

G3.6T20,10,5 

INRB 

168- 15 

G00050B 

KMC 

573- 29 


SGSI 


FT150B28 

MITJ 

492- 48 

FT800C12 

MITJ 

470- 56 

INRC 

INRI 


G00050C 

KMC 

573- 30 

FD200B2 

MITJ 

306- 52 

FT150B32 

MITJ 

493- 89 

FT800C16 

MITJ 

479- 38 


INRJ 


G00050D 

KMC 

573- 31 

FD200B4 

MITJ 

318- 2 

FT 150BX2 

MITJ 

428- 99 

FT800C20 

MITJ 

485- 75 

G3 9T20,10,5 

INRB 

168-165 

G50X01D 

KMC 

567- 25 

FD200B8 

MITJ 

337- 40 

FT150BX4 

MITJ 

438-109 

FT800C24 

MITJ 

490- 44 

INRC 

INRI 


G50X02D 

KMC 

569- 2 

FD200B16 

MITJ 

365-1 10 

FT150BX6 

MITJ 

446- 92 

FT1869 

♦ FSC 

414- 59 


INRJ 


G50X15D 

KMC 

568- 30 

FD222 

♦ FSC 

280- 73 

FT150BX8 

MITJ 

455- 24 

FT1870 

♦ FSC 

416-106 

G4A3 

EDL 

297 - 53 

G65HZ 

SOIF 

350- 70 

FD250A20 

MITJ 

375- 57 

FT150BX10 

MITJ 

461 - 42 

FT 1871 

♦ FSC 

422- 41 

G4B3 

EDL 

305- 60 

G85HZ 

SOIF 

363- 9 

FD250A24 

MITJ 

380- 55 

FT150BX12 

MITJ 

468- 89 

FT1872 

♦ FSC 

424- 16 

G4C3 

EDL 

316-107 

G00100A 

KMC 

573- 58 

FD250A30 

MITJ 

385- 41 

FT150BX16 

MITJ 

477- 86 

FT1873 

♦ FSC 

430- 55 

G4D3 

EDL 

319- 62 

G00100B 

KMC 

573- 59 

FD250A32 

MITJ 

387- 5 

FT 150BX20 

MITJ 

484- 37 

FT1874 

♦ FSC 

433- 9 

G4E3 

EDL 

325 - 43 

G00100C 

KMC 

573- 60 

FD250A36 

MITJ 

388- 73 

FT 150BY2 

MITJ 

428-100 

FT1881 

♦ FSC 

416-107 

G4F3 

EDL 

327- 73 

G00100D 

KMC 

573- 61 

FD250A40 

MITJ 

390- 67 

FT 150BY4 

MITJ 

438-1 10 

FT1882 

♦ FSC 

422- 42 

G4G3 

EDL 

336- 11 

G100B 

♦ GIC 

301 - 37 

FD300 

♦ FSC 

254-102 

FT 150BY6 

MITJ 

446- 93 

FT 1883 

♦ FSC 

424- 17 

G4H3 

EDL 

343- 88 


GICC 



SGSI 


FT 150BY8 

MITJ 

455- 25 

FT 1884 

♦ FSC 

430- 56 

G4HZ 

SOIF 

334- 21 

G100D 

GICC 

312- 37 

FD333 

♦ FSC 

255- 3 

FT150BY10 

MITJ 

461 - 43 

FT1885 

♦ FSC 

433- 10 

G4K3 

EDL 

352-103 

G100G 

GICC 

331 - 18 

FD400 

♦ FSC 

256- 14 

FT150BY12 

MITJ 

468- 90 

FT2009 

♦ FSC 

414- 83 

G4M3 

EDL 

357- 61 

G100J 

GICC 

348- 39 

FD444 

♦ FSC 

255- 16 

FT151BX2 

MITJ 

428-103 

FT2010 

♦ FSC 

418- 19 

G4N3 

EDL 

365 - 4 

G100K 

GICC 

361- 8 

FD500D10 

MITJ 

345- 38 

FT151BX4 

MITJ 

439- 3 

FT2011 

♦ FSC 

424- 19 

G4 3T20,10,5 

INRB 

169-164 

G100M 

GICC 

371-43 

FD500D12 

MITJ 

354- 79 

FT151BX6 

MITJ 

446- 96 

FT2012 

♦ FSC 

433- 14 

INRC 

INRI 


G106AB 

♦ MSI 

536- 57 

FD500D16 

MITJ 

366- 77 

FT250B12 

MITJ 

469- 65 

FT2013 

♦ FSC 

442- 74 


INRJ 


G1 10AB 

♦ MSI 

540- 23 

FD500D20 

MITJ 

376- 11 

FT250B16 

MITJ 

478- 51 

FT2014 

♦ FSC 

449- 26 

G4.7T20,10,5 

INRB 

170-170 

G11 5 AB 

♦ MSI 

544- 90 

FD500D24 

MITJ 

381 - 10 

FT250B20 

MITJ 

484- 96 

FV1006AB,C,D 


536- 55 

INRC 

INRI 


G122 AB 

♦ MSI 

549- 59 

FD500E30 

MITJ 

385 - 82 

FT250B24 

MITJ 

489- 74 


KSC 



INRJ 



TUB 


FD500E40 

MITJ 

390-91 

FT250B28 

MITJ 

492- 66 

FV1008AB,C,D 


540- 21 

G00005A 

KMC 

571 - 27 

G 1 29 

APD 

165- 6 

FD500E50 

MITJ 

392- 86 

FT250B32 

MITJ 

493-104 


KSC 


G00005B 

KMC 

571 - 28 


♦ Til 


FD500E60 

MITJ 

394-106 

FT250BX2 

MITJ 

429- 27 

FV1010AB,C,D 


544- 88 

G00005C 

KMC 

571-29 

G 130 

APD 

165- 18 

FD600 

♦ FSC 

275- 41 

FT250BX4 

MITJ 

439- 68 


KSC 


G00005D 

KMC 

571 - 30 

♦ Til 

TUB 


FD700 

♦ FSC 

267- 18 

FT250BX6 

MITJ 

447- 28 

FV1014 AB,C,D 


553- 49 

G5A3 

EDL 

292- 74 

G133 AB 

♦ MSI 

553- 51 

FD777 

♦ FSC 

264-106 

FT250BX8 

MITJ 

455- 96 


KSC 


G5B3 

EDL 

298- 93 

G1 47 AB 

♦ MSI 

556-100 

FD1000A12 

MITJ 

354- 83 

FT250BX10 

MITJ 

461 - 90 

FV1016,A,B,C,D 


556- 98 

G5C3 

EDL 

309- 52 

G1 54 

ITT 

253- 53 

FD1000A16 

MITJ 

366- 81 

FT250BX12 

MITJ 

469- 63 


KSC 


G5D3 

EDL 

319- 10 

G 1 55 

ITT 

253- 54 

FD1000A24 

MITJ 

381 - 24 

FT250BX16 

MITJ 

478- 50 

FV 1 106,A,B,C,D 


536- 56 

G5E3 

EDL 

320- 20 

G1 56 

ITT 

250- 91 

FD1000A32 

MITJ 

387- 69 

FT250BX20 

MITJ 

484- 95 

CRY 

KSC 


G5F3 

EDL 

327- 23 

G 1 57 

ITT 

249- 31 

FD1000A36 

MITJ 

389- 2 

FT250BY2 

MITJ 

429- 28 

FV 1108AB,C,D 


540- 22 

G5G3 

EDL 

328- 9 

G1 58 

ITT 

264-107 

FD1000A40 

MITJ 

390-103 

FT250BY4 

MITJ 

439- 69 


CRY 


G5H3 

EDL 

338- 92 

G 1 59 

ITT 

248- 63 

FD1000A50 

MITJ 

392- 90 

FT250BY6 

MITJ 

447- 29 

FV 11 10,A,B,C,D 


544- 89 

G5K3 

EDL 

345- 71 

G168 AB 

♦ MSI 

560- 22 

FD1000A56 

MITJ 

393- 52 

FT250BY8 

MITJ 

455- 97 

CRY 

KSC 


G5M3 

EDL 

354-1 10 

G 198 

ITT 

266- 97 

FD6666 

♦ FSC 

275 - 71 

FT250BY10 

MITJ 

461 - 91 

FV1112AB,C,D 


549- 58 

G5N3 

EDL 

358-103 

G199 

ITT 

265- 99 

FDH400 

♦ FSC 

256- 15 

FT250BY12 

MITJ 

469- 64 

CRY 

KSC 


G5.1T20,10,5 

INRB 

172- 13 

G00200A 

KMC 

573- 75 

FDH444 

♦ FSC 

255- 17 

FT251BX2 

MITJ 

429- 31 

FV1114AB,C,D 


553- 50 

INRC 

INRI 


G00200B 

KMC 

573- 76 

FDH600 

♦ FSC 

275- 77 

FT251BX4 

MITJ 

439- 72 

CRY 

KSC 



INRJ 


G00200C 

KMC 

573- 77 

FDH666 

♦ FSC 

269- 38 

FT251BX6 

MITJ 

447- 32 

FV1116AB,C,D 


556- 99 

G5 6T20,10,5 

INRB 

173- 82 

G00200D 

KMC 

573- 78 

FDN400 

♦ FSC 

256- 16 

FT300A2 

MITJ 

429- 47 

CRY 

KSC 


INRC 

INRI 


G200 

ITT 

265- 19 

FDN444 

•♦FSC 

255- 18 

FT300A4 

MITJ 

439- 90 

FW50 

♦ SCN 

295- 28 


INRJ 


G206AB 

♦ MSI 

536- 58 

FDN600 

♦ FSC 

275- 42 

FT300A6 

MITJ 

447- 48 

FW100 

♦ SCN 

302- 54 

G6HZ 

SOIF 

351 - 33 

G210AB 

♦ MSI 

540- 24 

FDN666 

♦ FSC 

269- 12 

FT300A8 

MITJ 

456- 8 

FW200 

♦ SCN 

313- 60 




G215.A.B 

♦ MSI 

544- 91 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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D.A.T.A 


A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

— 1 1 1 1 


hi i 1 M'[ 1M 

MFRS 

Pg&Line 

KKWJHB 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

unmm 



G222,A,B 

♦ MSI 

l-tM.I»l 

1 U f II1 IBM 

KMC 

5 §8 5 2 

I I 1 1IM M 

♦ TEC 

553-99 

rrm 1 — 

SHWG 

247- 50 


♦ TNC 

332- 25 

G233AB 

♦ MSI 

553- 52 

G20001A 

KMC 

567- 41 

GC1600 

♦ GHZ 

527- 23 

GD72E4 

SHWG 

247-51 

GR21 

♦ TNC 

341 - 56 

G247AB 

♦ MSI 

556-101 

G20001D 

KMC 

567- 42 

GC1601 

♦ GHZ 

527-104 

GD72E5 

SHWG 

247- 52 

GR22 

♦ TNC 

349- 46 

G268AB 

♦ MSI 

560- 23 

G20002A 

KMC 

569- 22 

GC1602 

♦ GHZ 

528- 48 

GD73E3 

SHWG 

249- 40 

GR23 

♦ TNC 

362- 1 

G306AB 

♦ MSI 

536- 59 

G20002D 

KMC 

569- 23 

GC1603 

♦ GHZ 

529- 9 

GD73E4 

SHWG 

249- 41 

GR24 

♦ TNC 

372- 26 

G310AB 

♦ MSI 

540- 25 

G20015A 

KMC 

568- 45 

GC1604 

♦ GHZ 

530- 48 

GD73E5 

SHWG 

249- 42 

GR612 

SOIF 

287- 12 

G315AB 

♦ MSI 

544- 92 

G20015D 

KMC 

568- 46 

GC1605 

♦ GHZ 

531 - 33 

GD74E3 

SHWG 

250- 93 

GREA4 

USS 

184-118 

G322AB 

♦ MSI 

549- 61 

G25001A 

KMC 

567- 93 

GC1606 

♦ GHZ 

531-108 

GD74E4 

SHWG 

250- 94 

GREA7 

USS 

184-119 

G333AB 

♦ MSI 

553- 53 

G25001D 

KMC 

567- 94 

GC1607 

♦ GHZ 

532-107 

GD74E5 

SHWG 

250- 95 

GREA7A 

USS 

184-120 

G347AB 

♦ MSI 

556-102 

G25002A 

KMC 

569- 51 

GC1608 

♦ GHZ 

533- 51 

GD400 

GIC 

246- 87 

GREA10B 

USS 

184-121 

G406AB 

♦ MSI 

536- 60 

G25002D 

KMC 

569- 52 

GC1609 

♦ GHZ 

534- 38 

GD401 

GIC 

246- 88 

GREA14 

USS 

184-122 

G410AB 

♦ MSI 

540- 26 

G25015A 

KMC 

568- 76 

GC1702 

♦ GHZ 

528- 49 

GD402 

GIC 

249- 63 

GREA14A 

USS 

184-123 

G415AB 

♦ MSI 

544- 93 

G25015D 

KMC 

568- 77 

GC1703 

♦ GHZ 

529- 10 

GD403 

GIC 

248- 74 

GREA19B 

USS 

184-124 

G422AB 

♦ MSI 

549- 62 

G30001A 

KMC 

567- 31 

GC1704 

♦ GHZ 

530- 49 

GD404 

GIC 

248- 68 

GREA29A 

USS 

184-125 

G433AB 

♦ MSI 

553- 54 

G30001D 

KMC 

567- 32 

GC1705 

♦ GHZ 

531 - 34 

GD405 

GIC 

248- 69 

GREA35 

USS 

184-126 

G00500A 

KMC 

573- 91 

G30002A 

KMC 

569- 13 

GC1706 

♦ GHZ 

531 -109 

GD406 

GIC 

251 - 39 

GREA38B 

USS 

184-127 

G00500B 

KMC 

573- 92 

G30002D 

KMC 

569- 14 

GC1707 

♦ GHZ 

532-108 

GD407 

GIC 

250- 47 

GREA70 

USS 

184-128 

G00500C 

KMC 

573- 93 

G030010-1R 

AEL 

540- 29 

GC1708 

♦ GHZ 

533- 52 

GD408 

GIC 

252- 53 

GREA72A 

USS 

184-129 

G00500D 

KMC 

573- 94 

G030010-2R 

AEL 

540- 30 

GC1709 

♦ GHZ 

534- 39 

GD408A 

♦ NECJ 

599- 85 

GREA95B 

USS 

184-130 

G05005A 

KMC 

566-103 

G030010-3R 

AEL 

540- 31 

GC1710 

♦ GHZ 

535- 12 

GD408B 

♦ NECJ 

599- 86 

GREA145A 

USS 

184-131 

G0500 5B 

KMC 

566-104 

G030012-1 R 

AEL 

543- 52 

GC1711 

♦ GHZ 

536- 65 

GD408C 

♦ NECJ 

599- 87 

GREA190B 

USS 

184-132 

G0500 5C 

KMC 

566-105 

G030012-2R 

AEL 

543- 53 

GC1712 

♦ GHZ 

539- 26 

GD408D 

♦ NECJ 

599- 88 

GSB100 

NECJ 

263- 56 

G0500.5D 

KMC 

566-106 

G030012-3R 

AEL 

543- 54 

GC1713 

♦ GHZ 

540- 35 

GD409 

GIC 

251 - 40 

GSM51 

GIC 

249- 6 

G504 

SOIF 

295- 88 

G030015-1 R 

AEL 

544 - 96 

GC1714 

♦ GHZ 

543- 58 

GD410 

GIC 

255 - 27 

GSM52 

GIC 

249- 20 

G506A 

SOIF 

296- 5 

G030015-2R 

AEL 

544- 97 

GC1715 

♦ GHZ 

544-102 

GD4 1 1 

GIC 

254- 1 1 

GSM53 

GIC 

252-106 

G5O60AB 

♦ MSI 

536- 61 

G030015-3R 

AEL 

544- 98 

GC1716 

♦ GHZ 

547-102 

GD411A 

♦ NECJ 

599- 89 

GSM54 

GIC 

253- 10 

G510A 

SOIF 

296- 39 

G30015A 

KMC 

568-33 

GC1717 

♦ GHZ 

549- 63 

GD41IB 

♦ NECJ 

599- 90 

GSM56 

GIC 

277-106 

G51O0AB 

4 MSI 

540- 27 

G30015D 

KMC 

568- 34 

GC1760 

♦ GHZ 

535- 13 

GD411C 

♦ NECJ 

599- 91 

GSM57 

GIC 

275- 93 

G515AB 

4 MSI 

544- 94 

G030018-1 R 

AEL 

547 - 96 

GC1761 

♦ GHZ 

536- 66 

GD41 ID 

♦ NECJ 

599- 92 

GSM482 

GIC 

254- 31 

G522AB 

4 MSI 

549- 17 

G030018-2R 

AEL 

547- 97 

GC1762 

♦ GHZ 

539- 27 

GD41IE 

NECJ 

599- 93 

GSM483 

GIC 

256- 79 

G603 

MSI 

533- 39 

G030018-3R 

AEL 

547- 98 

GC1763 

♦ GHZ 

540- 36 

GD508A 

♦ NECJ 

599- 94 

GSM914 

GIC 

277- 63 

G606AB 

4 MSI 

536- 62 

G030022-1 R 

AEL 

549- 18 

GC1764 

♦ GHZ 

543- 59 

GD508B 

♦ NECJ 

599 - 95 

GT40 

♦ ECC 

600- 8 

G610AB 

4 MSI 

540- 28 

G030022-2R 

AEL 

549- 19 

GC1765 

♦ GHZ 

544-103 

GD508C 

♦ NECJ 

599- 96 

GZ3 6 

LTTF 

168- 16 

G615AB 

4 MSI 

544- 95 

G030022-3R 

AEL 

549- 20 

GC1766 

♦ GHZ 

547-103 

GD508D 

♦ NECJ 

599- 97 

GZ3 9 

LTTF 

168-166 

G700 

ITT 

246-100 

G030027-1 R 

AEL 

552- 33 

GC1767 

♦ GHZ 

549- 64 

GD508E 

NECJ 

599- 98 

GZ4.3 

LTTF 

169-165 

G701 

ITT 

246- 98 

G030027-2R 

AEL 

552- 34 

GC1768 

♦ GHZ 

552- 39 

GD511A 

♦ NECJ 

599- 99 

GZ4 7 

LTTF 

170-171 

G702 

ITT 

246- 99 

G030027-3R 

AEL 

552- 35 

GC1769 

♦ GHZ 

553- 55 

GD51IB 

♦ NECJ 

599-100 

GZ5.1 

LTTF 

172- 14 

G703 

ITT 

265- 95 

G40001D 

KMC 

567- 28 

GC1770 

♦ GHZ 

556- 1 

GD511C 

♦ NECJ 

599-101 

GZ5.6 

LTTF 

173- 83 

G704 

ITT 

263- 87 

G40002D 

KMC 

569- 8 

GC2511 

♦ GHZ 

597 - 3 

GD51ID 

♦ NECJ 

599-102 

GZ6A 

SOIF 

178-134 

G766 

ITT 

246- 26 

G40015D 

KMC 

568- 31 

GC2512 

♦ GHZ 

597- 4 

GD51IE 

♦ NECJ 

599-103 

GZ6 2 

LTTF 

175- 58 

G788 

ITT 

248- 47 

G50001A 

KMC 

567- 79 

GC2521 

♦ GHZ 

597- 5 

GD514A 

♦ NECJ 

599-104 

GZ6 8 

LTTF 

178- 8 

G789 

ITT 

246- 28 

G50001D 

KMC 

567- 80 

GC2522 

♦ GHZ 

597- 6 

GD514B 

♦ NECJ 

599-105 

GZ7.5 

LTTF 

180- 53 

G790 

ITT 

246- 86 

G50001F 

KMC 

567- 81 

GC2531 

♦ GHZ 

597- 7 

GD514C 

♦ NECJ 

599-106 

GZ8A 

SOIF 

183- 46 

G814 

ITT 

246- 29 

G50002A 

KMC 

569- 47 

GC2532 

♦ GHZ 

597- 8 

GD514D 

♦ NECJ 

599-107 

GZ8 2 

LTTF 

182-101 

G815 

ITT 

247- 79 

G50002D 

KMC 

569- 48 

GC2541 

♦ GHZ 

597- 9 

GD514E 

♦ NECJ 

599-108 

GZ9 1 

LTTF 

186- 33 

G816 

ITT 

246- 52 

G50002E 

KMC 

569- 49 

GC2542 

♦ GHZ 

597- 10 

GD518A 

♦ NECJ 

599-109 

GZ10 

LTTF 

188-113 

G819 

ITT 

276- 84 

G50015A 

KMC 

568- 71 

GC3202 

♦ GHZ 

597- 11 

GD518B 

♦ NECJ 

599-1 10 

GZ10A 

SOIF 

189- 68 

G820 

ITT 

273- 71 

G50015D 

KMC 

568- 72 

GC3203 

♦ GHZ 

597- 12 

GD518C 

♦ NECJ 

600- 1 

GZ10B 

SOIF 

234- 33 

G82 1 

ITT 

268- 86 

G060007-1 R 

AEL 

536- 63 

GC3204 

♦ GHZ 

597- 13 

GEM 1 

♦ MULB 

514- 84 

GZ1 1 

LTTF 

190-106 

G822 

ITT 

266-108 

G060007-2R 

AEL 

536- 64 

GC3205 

♦ GHZ 

597- 14 

GEM2 

♦ MULB 

514- 85 

GZ12 

LTTF 

193- 5 

G823 

ITT 

266- 21 

G060010-1R 

AEL 

540- 32 

GC3206 

♦ GHZ 

597- 15 

GEM3 

♦ MULB 

514- 86 

GZ12A 

SOIF 

193-160 

G824 

ITT 

265- 50 

G060010-2R 

AEL 

540- 33 

GC3207 

♦ GHZ 

597- 16 

GEM4 

♦ MULB 

514- 87 

GZ12B 

SOIF 

237- 16 

G825 

ITT 

264- 82 

G060010-3R 

AEL 

540- 34 

GC3208 

♦ GHZ 

597- 17 

GEM8 

MULB 

516- 40 

GZ13 

LTTF 

195- 43 

G844 

ITT 

247- 33 

G060012-1 R 

AEL 

543- 55 

GC3209 

♦ GHZ 

597- 18 

GEM9 

MULB 

516- 41 

GZ15 

LTTF 

198- 11 

G845 

ITT 

246- 30 

G060012-2R 

AEL 

543- 56 

GC3303 

♦ GHZ 

539- 68 

GER4001 

♦ GESY 

294- 35 

GZ15A 

SOIF 

198-162 

G846 

ITT 

248- 31 

G060012-3R 

AEL 

543- 57 

GC3304 

♦ GHZ 

534- 8 

GER4002 

♦ GESY 

301 - 25 

GZ15B 

SOIF 

240- 31 

G847 

ITT 

263-104 

G060015-1 R 

AEL 

544- 99 

GC3305 

♦ GHZ 

531 - 52 

GER4003 

♦ GESY 

312- 22 

GZ18 

LTTF 

202-104 

G1004 

SOIF 

303- 33 

G060015-2R 

AEL 

544-100 

GC3307 

♦ GHZ 

527- 11 

GER4004 

♦ GESY 

331- 4 

GZ18A 

SOIF 

203- 55 

G1006 

SOIF 

303- 68 

G060015-3R 

AEL 

544-101 

GC3308 

♦ GHZ 

523-102 

GER4005 

♦ GESY 

348- 31 

GZ18B 

SOIF 

242-153 

G1010 

SOIF 

303-110 

G060018-1 R 

AEL 

547 - 99 

GC4020 

♦ GHZ 

584- 39 

GER4006 

♦ GESY 

361- 9 

GZ22 

LTTF 

207 - 30 

G1 104 

SOIF 

373- 1 

G060018-2R 

AEL 

547-100 

GC4021 

♦ GHZ 

584- 40 

GER4007 

♦ GESY 

371 - 44 

GZ22A 

SOIF 

207-177 

G1 106 

SOIF 

373- 21 

G060018-3R 

AEL 

547-101 

GC4022 

♦ GHZ 

584- 41 

GEX541 

♦ MULB 

298- 75 

GZ27 

LTTF 

211-94 

G1 110 

SOIF 

373- 62 

G060022-1R 

AEL 

549- 21 

GC4023 

♦ GHZ 

584- 42 

GEX542 

♦ MULB 

309- 35 

GZ27A 

SOIF 

212- 47 

G1 204 

SOIF 

379- 8 

G060022-2R 

AEL 

549- 22 

GC4050 

♦ GHZ 

584- 43 

GHC801 

PHIL 

600- 2 

GZ33A 

SOIF 

216- 2 

G1 206 

SOIF 

379- 24 

G060022-3R 

AEL 

549- 23 

GC4051 

♦ GHZ 

584- 44 

GHC801A 

PHIL 

600- 3 

GZ39A 

SOIF 

218-164 

G1210 

SOIF 

379- 39 

G060027-1 R 

AEL 

552- 36 

GC4052 

♦ GHZ 

584- 45 

GHC801B 

PHIL 

600- 4 

GZ47A 

SOIF 

222- 2 

G1506 

SOIF 

385- 4 

G060027-2R 

AEL 

552- 37 

GC4053 

♦ GHZ 

584- 46 

GI82AG 

GIC 

575- 15 

GZ56A 

SOIF 

225- 44 

G2004 

SOIF 

314- 42 

G060027-3R 

AEL 

552- 38 

GC4054 

♦ GHZ 

584- 47 

GJ3M 

AEIL 

311-66 

GZ68A 

SOIF 

228- 41 

G2006 

SOIF 

314- 83 

GA100 

♦ UNI 

592- 63 

GC4100 

♦ GHZ 

584- 48 

GJ4M 

AEIL 

298- 54 

GZ82A 

SOIF 

231 - 30 

G2010 

SOIF 

315- 21 

GA101 

♦ UNI 

592- 64 

GC4101 

♦ GHZ 

584- 49 

GJ5M 

AEIL 

321 - 82 

H5A3 

EDL 

297- 68 

G3006 

SOIF 

323- 99 

GA102 

♦ UNI 

592- 65 

GC4102 

♦ GHZ 

584- 50 

GJ6M 

AEIL 

307- 80 

H5B3 

EDL 

305- 85 

G3010 

SOIF 

324- 26 

GA200 

♦ UNI 

421 -109 

GC4103 

♦ GHZ 

584- 51 

GL300 

SRPJ 

597- 45 

H5C3 

EDL 

317- 25 

G4004 

SOIF 

333- 35 

GA200A 

♦ UNI 

421 -1 10 

GC5411 

♦ GHZ 

521- 73 

GL503 

SRPJ 

597- 46 

H5D3 

EDL 

319- 70 

G4006 

SOIF 

333- 76 

GA201 

♦ UNI 

423- 59 

GC5412 

♦ GHZ 

524- 8 

GLA28AB 

♦ CODI 

166-65 

H5E3 

EDL 

325- 67 

G4010 

SOIF 

334- 22 

GA201A 

♦ UNI 

423- 60 

GC5413 

♦ GHZ 

526- 4 

GLA3 1 ,A,B 

♦ CODI 

166-148 

H5F3 

EDL 

327- 81 

G05001A 

KMC 

567- 61 

GA300 

♦ UNI 

421 -107 

GC5414 

♦ GHZ 

527- 34 

GLA35AB 

♦ CODI 

167-102 

H5G3 

EDL 

336- 46 

G05001B 

KMC 

567- 62 

GA300A 

♦ UNI 

421-108 

GC5421 

♦ GHZ 

521 - 74 

GLA39AB 

♦ CODI 

168-70 

H5H3 

EDL 

343-105 

G05001C 

KMC 

567- 63 

GA301 

♦ UNI 

423- 57 

GC5422 

♦ GHZ 

524- 9 

GLA43AB 

♦ CODI 

169-65 

H5K3 

EDL 

353- 18 

G05001D 

KMC 

567- 64 

GA301A 

♦ UNI 

423- 58 

GC5423 

♦ GHZ 

526- 5 

GLA47AB 

♦ CODI 

170- 56 

H5M3 

EDL 

357- 72 

G05005A 

KMC 

571- 16 

GB 100 

UNI 

592- 66 

GC5424 

♦ GHZ 

527- 35 

GLA51AB 

♦ CODI 

171-101 

H5N3 

EDL 

365- 32 

G05005B 

KMC 

571- 17 

GB101 

UNI 

592- 67 

GC5431 

♦ GHZ 

521- 75 

GLA56AB 

♦ CODI 

172-119 

HI 1 

♦ Til 

575- 64 

G05005C 

KMC 

571 - 18 

GB 102 

UNI 

592- 68 

GC5432 

♦ GHZ 

524- 10 

GLA62 AB 

♦ CODI 

174-110 


TUB 


G05005D 

KMC 

571 - 19 

GB200 

UNI 

422- 55 

GC5441 

♦ GHZ 

521- 76 

GLA68AB 

♦ CODI 

177- 1 

H35 

♦ Til 

575- 65 

G5006 

SOIF 

342- 46 

GB200A 

UNI 

422- 56 

GCC830 

PHIL 

599- 82 

GLA75 AB 

♦ CODI 

179- 51 


TUB 


G05010A 

KMC 

571 - 86 

GB201 

UNI 

425 - 44 

GCC830A 

PHIL 

599- 83 

GLA82 AB 

♦ CODI 

181 -107 

H38 

♦ Til 

575- 66 

G05010B 

KMC 

571 - 87 

GB201A 

UNI 

425- 45 

GCC830B 

PHIL 

599- 84 

GLA91 AB 

♦ CODI 

185- 32 


TUB 


G05010C 

KMC 

571 - 88 

GB300 

♦ UNI 

422- 53 

GC0501 

SOIF 

418-20 

GLA100AB 

♦ CODI 

187-100 

H50 

SCN 

293- 81 

G05010D 

KMC 

571 - 89 

GB300A 

♦ UNI 

422- 54 

GC0505 

SOIF 

419- 32 

GLE103 

SRPJ 

597- 47 

H60 

♦ Til 

575- 67 

G5010 

SOIF 

342- 80 

GB301 

♦ UNI 

425- 34 

GC01001 

SOIF 

424- 20 

GND500 

SRPJ 

597- 48 


TUB 


G05020A 

KMC 

572- 51 

GB301A 

♦ UNI 

425- 35 

GC01005 

SOIF 

425- 64 

GP2 

ROSG 

575- 61 

H61 

♦ Til 

575- 68 

G05020B 

KMC 

572- 52 

GBD025A 

KMC 

566- 2 

GC02001 

SOIF 

433- 15 

GP10 

ROSG 

575- 62 


TUB 


G05020C 

KMC 

572- 53 

GBD025B 

KMC 

566- 3 

GC02005 

SOIF 

434- 82 

GP16 

ROSG 

575- 63 

H62 

♦ Til 

575- 69 

G05020D 

KMC 

572- 54 

GBD025C 

KMC 

566- 4 

GC03001 

SOIF 

442- 75 

GP130 

♦ GIC 

267- 25 


TUB 


G05050A 

KMC 

573- 13 

GBD025D 

KMC 

566- 5 

GC03005 

SOIF 

443- 63 

GP 1 50 

♦ GIC 

270- 10 

HI 00 

SCN 

300- 35 

G05050B 

KMC 

573- 14 

GBD050A 

KMC 

566- 10 

GC04001 

SOIF 

449- 27 

GP 1 75 

♦ GIC 

274- 69 

H 1 21 

AEL 

584- 52 

G05050C 

KMC 

573- 15 

GBD050B 

KMC 

566- 11 

GC04005 

SOIF 

450- 78 

GP199 

♦ GIC 

276-108 

H200 

SCN 

311- 11 

G05050D 

KMC 

573- 16 

GBD050C 

KMC 

566- 12 

GC05001 

SOIF 

457- 22 

GP330 

♦ GIC 

267- 49 

H300 

SCN 

321 - 41 

G6004 

SOIF 

350- 54 

GBD050D 

KMC 

566- 13 

GC05005 

SOIF 

457- 58 

GP340 

♦ GIC 

269- 13 

H400 

SCN 

329- 97 

G6006 

SOIF 

350- 89 

GBD100A 

KMC 

566- 18 

GCS10 

♦ ECC 

425- 47 

GP350 

♦ GIC 

270- 87 

H500 

SCN 

340- 15 

G6010 

SOIF 

351-34 

GBD100B 

KMC 

566- 19 

GCS20 

♦ ECC 

434- 65 

GP360 

♦ GIC 

273- 35 

H600 

SCN 

347- 18 

G8004 

SOIF 

362-108 

GBD100C 

KMC 

566- 20 

GCS30 

♦ ECC 

443- 58 

GP500 

SRPJ 

600- 5 

H800 

SCN 

360- 14 

G8006 

SOIF 

363- 25 

GBD100D 

KMC 

566- 21 

GCS40 

♦ ECC 

450- 62 

GPC215 

PHIL 

600- 6 

HI 000 

SCN 

370- 58 

G8010 

SOIF 

363- 78 

GBD250A 

KMC 

566- 53 

GDI E 

SHWG 

249- 51 

GPC215A 

PHIL 

600- 7 

HA50 

SCN 

294- 21 

G10001A 

KMC 

567- 52 

GBD250B 

KMC 

566- 54 

GD1P 

SHWG 

249- 52 

GPM1NA 

NECJ 

247-108 

HA 100 

SCN 

300-110 

G10001D 

KMC 

567- 53 

GBD250C 

KMC 

566- 55 

GDI Q 

SHWG 

249- 53 

GPM1NB 

NECJ 

247-109 

HA200 

SCN 

311-99 

G10002A 

KMC 

569- 31 

GBD250D 

KMC 

566- 56 

GD2E 

SHWG 

253- 34 

GPM2NA 

NECJ 

247- 92 

HA300 

SCN 

321- 96 

G10002D 

KMC 

569- 32 

GBS176D 

♦ TEC 

499- 88 

GD3E 

SHWG 

254- 54 

GR1 

SOIF 

281-30 

HA400 

SCN 

330- 81 

G10015A 

KMC 

568- 62 

GBS210E 

TEC 

496- 4 

GD4E 

SHWG 

249- 47 

GR2 

SOIF 

283-104 

HA500 

SCN 

340- 70 

G10015D 

KMC 

568- 63 

GBS216 

TEC 

502- 74 

GD5E 

SHWG 

249- 55 

GR4 

SOIF 

284- 76 

HA600 

SCN 

347-1 10 

G15001A 

KMC 

567- 45 

GBS266E 

TEC 

496- 3 

GD6E 

SHWG 

249- 48 

GR05 

SOIF 

272- 51 

HA800 

SCN 

360- 90 

G15001D 

KMC 

567- 46 

GBS276D 

♦ TEC 

500-102 

GD8E 

SHWG 

247- 64 

GR 1 6 

♦ TNC 

295- 12 

HA 1000 

SCN 

371 - 16 

G15002A 

KMC 

569- 26 

GBS410E 

TEC 

496- 8 

GDI IE 

SHWG 

247- 8 

GR 1 7 

♦ TNC 

302- 34 

HAB005 

EDI 

295- 69 

G15002D 

KMC 

569- 27 

GBS416 

TEC 

505- 68 

GDI 2E 

SHWG 

246-110 

GR 1 8 

♦ TNC 

313- 37 

HAB010 

EDI 

302-109 

G15015A 

KMC 

568- 51 

GBS466E 

TEC 

496- 7 

GD13E 

SHWG 

249- 39 

GR 19 

♦ TNC 

322- 95 

HAB020 

EDI 

314- 9 


D.A.T.A. 


♦ •Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

■m 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

HAB040 

EDI 

333- 1 

HEP608-RT 

♦ MOTA 

211- 95 

HG1004 

EMLS 

278-15 

HMG914A 

SCA 

277- 66 

HP5082-0432 

♦ HPA 

5§4 -102 

HAB060 

EDI 

350- 19 

HEP609-RT 

♦ MOTA 

215- 60 

HG1005 

EMLS 

278- 16 

HMG914B 

SCA 

277- 67 

HP5082-0433 

♦ HPA 

594-103 

HAB080 

EDI 

362- 80 

HEP610-RT 

♦ MOTA 

224-108 

HG1006 

EMLS 

278- 17 

HMG915 

SCA 

274- 18 

HP5082-0434 

♦ HPA 

594-104 

HAB100 

EDI 

372- 87 

HEP61 1-RT 

♦ MOTA 

226- 58 

HG1007 

EMLS 

275- 94 

HMG916 

SCA 

277- 68 

HP5082-0435 

♦ HPA 

594-105 

HAR10 

♦ CRL 

301 - 26 

HEP612-RT 

♦ MOTA 

230-11 1 

HG1008 

EMLS 

275- 95 

HMG916A 

SCA 

277- 69 

HP5082-0436 

♦ HPA 

594-106 

HAR15 

♦ CRL 

307- 87 

HEP613-RT 

♦ MOTA 

235- 56 

HG1009 

EMLS 

275- 96 

HMG916B 

SCA 

277- 70 

HP5082-0437 

♦ HPA 

594-107 

HAR20 

♦ CRL 

312- 23 

HEP620-RT 

♦ MOTA 

45-1- 14 

HG1010 

EMLS 

275- 97 

HMG917 

SCA 

268-106 

HP5082-0438 

♦ HPA 

594-108 

HB 1 

♦ CRL 

246- 21 

HEP621-RT 

♦ MOTA 

451 - 15 

HG1011 

EMLS 

275- 98 

HMG925 

SCA 

269- 63 

HP5082-0439 

♦ HPA 

594-109 

HB2 

♦ CRL 

292- 28 

HEP622-RT 

♦ MOTA 

451 - 16 

HG1012 

EMLS 

275- 99 

HMG926 

SCA 

269- 64 

HP5082-1001 

HPA 

268- 48 

HB3 

♦ CRL 

248- 82 

HEPR0080-RT 

♦ MOTA 

295- 58 

HG1090 

EMLS 

248- 2 

HMG927 

SCA 

274- 25 

HP5082-1002 

HPA 

268- 52 

HB50 

SCN 

295- 34 

HEPR008 1-RT 

♦ MOTA 

302- 94 

HG5001 

EMLS 

253- 41 

HMG929 

SCA 

266- 22 

HP5082-1003 

HPA 

266- 35 

HB 100 

SCN 

302- 61 

HEPR0082-RT 

♦ MOTA 

313-105 

HG5002 

EMLS 

251-110 

HMG930 

SCA 

274- 61 

HP5082-1004 

HPA 

266- 42 

HB200 

SCN 

313-67 

HEPR0084-RT 

♦ MOTA 

332- 96 

HG5003 

EMLS 

253- 42 

HMG948 

SCA 

269- 83 

HP5082-1006 

HPA 

269-109 

HB300 

SCN 

323- 4 

HEPR0086-RT 

♦ MOTA 

350- 3 

HG5004 

EMLS 

252- 1 

HMG993 

SCA 

265- 11 

HP5082-2301 

HPA 

267- 7 

HB400 

SCN 

332- 53 

HEPR0090-RT 

♦ MOTA 

295- 59 

HG5005 

EMLS 

253- 43 

HMG3062 

SCA 

274- 70 

HP5082-2302 

HPA 

267- 8 

HB500 

SCN 

341 - 76 

HEPR009 1-RT 

♦ MOTA 

302- 95 

HG5006 

EMLS 

252- 2 

HMG3063 

SCA 

274- 71 

HP5082-2303 

HPA 

265- 57 

HB600 

SCN 

349- 73 

HEPR0092-RT 

♦ MOTA 

313-106 

HG5007 

EMLS 

249- 15 

HMG3064 

SCA 

275- 43 

HP5082-2305 

HPA 

267- 9 

HB800 

SCN 

362- 23 

HEPR0094-RT 

♦ MOTA 

332- 97 

HG5008 

EMLS 

249- 16 

HMG3065 

SCA 

274- 72 

HP5082-2350 

HPA 

510- 25 

HB1000 

SCN 

372- 47 

HEPR0096-RT 

♦ MOTA 

350- 4 

HG5009 

EMLS 

249- 17 

HMG3066 

SCA 

274- 73 

HP5082-235 1 

HPA 

600- 13 

HC30 

SCN 

292- 57 

HEPR0097-RT 

♦ MOTA 

362- 67 

HG5020 

EMLS 

253-107 

HMG3067 

SCA 

267- 26 

HP5082-2353 

HPA 

510- 26 


SOD 


HEPR0098-RT 

♦ MOTA 

372- 78 

HG5078 

EMLS 

249-107 

HMG3068 

SCA 

267- 83 

HP5082-2354 

HPA 

600- 14 

HC50 

SCN 

295- 77 

HEPR0130-RT 

♦ MOTA 

296- 49 

HG5079 

EMLS 

247- 60 

HMG3069 

SCA 

274- 20 

HP5082-2365 

HPA 

510- 27 

HC67 

SCN 

294- 59 

HEPR013 1-RT 

♦ MOTA 

304- 24 

HG5085 

EMLS 

246- 14 

HMG3123 

SCA 

269- 17 

HP5082-2366 

HPA 

510- 28 


SOD 


HEPR0132-RT 

♦ MOTA 

315- 49 

HG5808 

EMLS 

248- 32 

HMG3124 

SCA 

269- 18 

HP5082-2374 

HPA 

600- 15 

HC67F 

SOD 

294- 57 

HEPR0134-RT 

♦ MOTA 

334- 48 

HGR5 

♦ CRL 

250- 66 

HMG3206 

SCA 

277- 71 

HP5082-2400 

HPA 

510- 29 

HC68 

SCN 

301 - 53 

HEPR0136-RT 

♦ MOTA 

351 - 61 

HGR10 

♦ CRL 

254- 40 

HMG3207 

SCA 

273- 54 

HP5082-2520 

HPA 

510- 42 


SOD 


HEPR0137-RT 

♦ MOTA 

363- 96 

HGR20 

♦ CRL 

257- 56 

HMG3257 

SCA 

277- 14 

HP5082-2521 

HPA 

510- 43 

HC68F 

SOD 

301 - 51 

HEPR0138-RT 

♦ MOTA 

373- 78 

HGR30 

♦ CRL 

258-105 

HMG3258 

SCA 

277 - 72 

HP5082-2523 

HPA 

510- 44 

HC69 

SCN 

312- 53 

HEPR0160-RT 

♦ MOTA 

296- 80 

HGR40 

♦ CRL 

259- 72 

HMG3567 

SCA 

274- 74 

HP5082-2524 

HPA 

510- 45 


SOD 


HEPR0161-RT 

♦ MOTA 

304- 55 

HGR60 

CRL 

260- 17 

HMG3593 

SCA 

269- 44 

HP5082-2550 

HPA 

510- 46 

HC69F 

SOD 

312- 51 

HEPR0162-RT 

♦ MOTA 

315- 88 

HIB005 

EDI 

295- 70 

HMG3594 

SCA 

273- 55 

HP5082-255 1 

HPA 

510- 47 

HC70F 

SOD 

331 - 32 

HEPR0164-RT 

♦ MOTA 

334- 95 

HIB010 

EDI 

302-110 

HMG3596 

SCA 

267- 55 

HP5082-2552 

HPA 

600- 16 

HC7 1 

SCN 

348- 58 

HEPR0166-RT 

♦ MOTA 

351-101 

HM6.8AB 

♦ CRL 

177- 60 

HMG3598 

SCA 

275- 44 

HP5082-2553 

HPA 

510- 48 


SOD 


HEPR0220-RT 

♦ MOTA 

297- 9 

HM7.5AB 

♦ CRL 

179-112 

HMG3600 

SCA 

270- 89 

HP5082-2554 

HPA 

510- 49 

HC71F 

SOD 

348- 56 

HEPR0222-RT 

♦ MOTA 

316-40 

HM8.2AB 

♦ CRL 

181-168 

HMG3601 

SCA 

277-101 

HP5082-2555 

HPA 

600- 17 

HC72 

SCN 

361 - 30 

HEPR0250-RT 

♦ MOTA 

297- 40 

HM9.1AB 

♦ CRL 

185- 92 

HMG3602 

SCA 

275- 72 

HP5082-2563 

HPA 

510- 50 


SOD 


HEPR025 1-RT 

♦ MOTA 

305- 39 

HM 10,A,B 

♦ CRL 

187-165 

HMG3603 

SCA 

271- 6 

HP5082-2564 

HPA 

510- 51 

HC72F 

SOD 

361 - 28 

HEPR0253-RT 

♦ MOTA 

316- 82 

HM 1 1,A,B 

♦ CRL 

189-197 

HMG3604 

SCA 

274- 75 

HP5082-2565 

HPA 

510- 52 

HC73 

SCN 

371 - 64 

HEPR0254-RT 

♦ MOTA 

325- 25 

HM 1 2,A,B 

♦ CRL 

192- 44 

HMG3605 

SCA 

268- 98 

HP5082-2566 

HPA 

510- 53 


SOD 


HEPR0255-RT 

♦ MOTA 

335- 87 

HM13,A,B 

♦ CRL 

194-124 

HMG3606 

SCA 

274- 76 

HP5082-2602 

HPA 

512- 16 

HC73F 

SOD 

371 - 62 

HEPR0256-RT 

♦ MOTA 

343- 72 

HM 1 5,A,B 

♦ CRL 

197- 72 

HMG3607 

SCA 

274- 77 

HP5082-2701 

HPA 

513- 59 

HC100 

SCN 

303- 8 

HEPR0257-RT 

♦ MOTA 

352- 73 

HM16AB 

♦ CRL 

199- 74 

HMG3608 

SCA 

268- 99 

HP5082-2702 

HPA 

513- 60 

HC200 

SCN 

314- 17 

HEPR1001-RT 

♦ MOTA 

416- 83 

HM18AB 

♦ CRL 

201 -156 

HMG3609 

SCA 

274- 78 

HP5082-2703 

HPA 

513- 61 

HC300 

SCN 

323- 47 

HEPR1002-RT 

♦ MOTA 

422- 21 

HM20AB 

♦ CRL 

204-127 

HMG3669 

SCA 

274- 48 

HP5082-2707 

HPA 

600- 18 

HC300F 

SCN 

322- 20 

HEPR1003-RT 

♦ MOTA 

423- 87 

HM22AB 

♦ CRL 

206- 97 

HMG3722 

SCA 

271-59 

HP5082-27 1 1 

HPA 

513- 62 

HC400 

SCN 

333- 10 

HEPR 1004-RT 

♦ MOTA 

430- 34 

HM24AB 

♦ CRL 

208- 94 

HMG3731 

SCA 

277 - 15 

HP5082-27 13 

HPA 

513- 63 

HC500A 

SOD 

340-100 

HEPR 1005-RT 

♦ MOTA 

432- 78 

HM27AB 

♦ CRL 

210-152 

HMG3872 

SCA 

276- 82 

HP5082-2721 

HPA 

515- 95 

HC500# 

SCN 

342- 4 

HEPR 1 220-RT 

♦ MOTA 

419- 55 

HM30AB 

♦ CRL 

212-193 

HMG3873 

SCA 

270- 90 

HP5082-2723 

HPA 

515- 96 

HC500F 

SOD 

340- 98 

HEPR 1 221-RT 

♦ MOTA 

435- 18 

HM33AB 

♦ CRL 

214-141 

HMG3954 

SCA 

270- 91 

HP5082-2740 

HPA 

593- 14 

HC600 

SCN 

350- 28 

HEPR 1222-RT 

♦ MOTA 

451 - 17 

HM36AB 

♦ CRL 

216- 89 

HMG3956 

SCA 

268-100 

HP5082-2750 

HPA 

593- 15 

HC700 

SOD 

331 - 35 

HEPR 1223-RT 

♦ MOTA 

464- 33 

HM39AB 

♦ CRL 

217-162 

HMG4009 

SCA 

268- 49 

HP5082-275 1 

HPA 

593- 16 

HC800 

SCN 

362- 86 

HEPR 1 24 1-RT 

♦ MOTA 

419- 56 

HM43AB 

♦ CRL 

219- 67 

HMG4043 

SCA 

268- 50 

HP5082-2752 

HPA 

593- 17 

HC1000 

SCN 

372- 93 

HEPR 1 242-RT 

♦ MOTA 

425-100 

HM47AB 

♦ CRL 

220-189 

HMG4086 

SCA 

274- 49 

HP5082-2755 

HPA 

593- 18 

HC1200 

SOD 

378- 48 

HEPR 1243-RT 

♦ MOTA 

435- 19 

HM51AB 

♦ CRL 

222-141 

HMG4092 

SCA 

269-105 

HP5082-2758 

HPA 

593- 19 

HC1200F 

SOD 

378- 46 

HEPR1244-RT 

♦ MOTA 

443- 91 

HM56AB 

♦ CRL 

224- 33 

HMG4147 

SCA 

267- 76 

HP5082-2759 

HPA 

593- 20 

HCV 

SOD 

292- 22 

HEPR 1245-RT 

♦ MOTA 

451 - 18 

HM62AB 

♦ CRL 

225-172 

HMG4148 

SCA 

277- 73 

HP5082-2800 

HPA 

274- 28 

HD 1810 

EMLS 

272- 27 

HEPR 1246-RT 

♦ MOTA 

458- 21 

HM68AB 

♦ CRL 

227- 42 

HMG4149 

SCA 

277- 74 



593- 21 

HD 181 1 

EMLS 

267 - 73 

HEPR 1247-RT 

♦ MOTA 

464- 34 

HM75AB 

♦ CRL 

228-142 

HMG4150 

SCA 

270- 92 

HP5082-2810 

HPA 

593- 22 

HD 181 2 

EMLS 

264- 60 

HEPR1300-RT 

♦ MOTA 

415- 50 

HM82AB 

♦ CRL 

230- 37 

HMG4151 

SCA 

274- 79 

HP5082-281 1 

HPA 

593- 23 

HD 1840 

EMLS 

267- 71 

HEPR1301-RT 

♦ MOTA 

420- 13 

HM91 AB 

♦ CRL 

231-160 

HMG4152 

SCA 

268-101 

HP5082-2817 

HPA 

510- 21 

HD 1841 

EMLS 

265- 88 

HEPR1302-RT 

♦ MOTA 

426-108 

HM 100,A,B 

♦ CRL 

233- 16 

HMG4153 

SCA 

274- 80 

HP5082-2824 

HPA 

593- 24 

HD 1842 

EMLS 

263- 58 

HEPR 1304-RT 

♦ MOTA 

436- 37 

HM 1 10AB 

♦ CRL 

234-152 

HMG4154 

SCA 

268- 51 

HP5082-2827 

HPA 

510- 30 

HD 1870 

EMLS 

265- 8 

HEPR 1306-RT 

♦ MOTA 

444- 67 

HM120AB 

♦ CRL 

236- 14 

HMG4305 

SCA 

274- 81 

HP5082-2833 

HPA 

593- 25 

HD 1871 

EMLS 

264- 58 

HEPR 1307-RT 

♦ MOTA 

452- 29 

HM 130,A,B 

♦ CRL 

237- 57 

HMG4308 

SCA 

276-109 

HP5082-2900 

HPA 

263-105 

HD 1872 

EMLS 

263- 55 

HEPR147 1-RT 

♦ MOTA 

420- 62 

HM150AB 

♦ CRL 

239- 28 

HMG4313 

SCA 

277- 75 

HP5082-3002 

HPA 

600- 19 

HD2135A 

EMLS 

274- 5 

HEPR1472-RT 

♦ MOTA 

427- 93 

HM160AB 

♦ CRL 

240- 62 

HMG4314 

SCA 

276-110 

HP5082-3003 

HPA 

600- 20 

HD4101 

EMLS 

267- 75 

HEPR1473-RT 

♦ MOTA 

437- 24 

HM180AB 

♦ CRL 

241 -159 

HMG4317 

SCA 

277- 1 

HP5082-3039 

HPA 

600- 21 

HD4102 

EMLS 

278- 11 

HEPR1475-RT 

♦ MOTA 

453- 23 

HM200AB 

♦ CRL 

243- 39 

HMG4319 

SCA 

275- 45 

HP5082-3040 

HPA 

600- 22 

HD5000 

EMLS 

263-109 

HEPR1721-RT 

♦ MOTA 

498-102 

HMG251 

SCA 

267- 93 

HMG4322 

SCA 

270- 93 

HP5082-3041 

HPA 

600- 23 

HD5001 

EMLS 

263-110 

HEPR1722-RT 

♦ MOTA 

498-107 

HMG252 

SCA 

265-105 

HMG4373 

SCA 

277- 76 

HP5082-3042 

HPA 

600- 24 

HD5004 

EMLS 

264- 1 

HEPR 1723-RT 

♦ MOTA 

499- 2 

HMG625 

SCA 

268- 14 

HMG4375 

SCA 

273- 56 

HP5082-3043 

HPA 

600- 25 

HDS9001 

EMLS 

277- 64 

HEPR 1725-RT 

♦ MOTA 

499- 14 

HMG625A 

SCA 

268- 6 

HMG9001 

SCA 

277- 2 

HP5082-3080 

HPA 

600- 26 

HDS9009 

EMLS 

270- 88 

HEPR 1750-RT 

♦ MOTA 

498-103 

HMG626 

SCA 

272-108 

HMG9002 

SCA 

277- 3 

HP5082-3101 

HPA 

600- 27 

HDS9010 

EMLS 

267- 50 

HEPR175 1-RT 

♦ MOTA 

499- 5 

HMG626A 

SCA 

272- 99 

HMG9003 

SCA 

274- 82 

HP5082-3102 

HPA 

600- 28 

HEP101-RT 

♦ MOTA 

187-164 

HEPR 1752-RT 

♦ MOTA 

499- 17 

HMG627 

SCA 

279-105 

HMG9004 

SCA 

274- 83 

HP5082-3201 

HPA 

600- 29 

HEP102-RT 

♦ MOTA 

168- 17 

HEPR 178 1-RT 

♦ MOTA 

498-104 

HMG659 

SCA 

273- 90 

HMG9005 

SCA 

274- 84 

HP5082-3202 

HPA 

600- 30 

HEP103-RT 

♦ MOTA 

175- 59 

HEPR1782-RT 

♦ MOTA 

498-108 

HMG662 

SCA 

279- 88 

HMG9006 

SCA 

270- 11 

HP5082-4104 

HPA 

597- 49 

HEP104-RT 

♦ MOTA 

186- 34 

HEPR 1783-RT 

♦ MOTA 

499- 8 

HMG662A 

SCA 

279- 89 

HMG9007 

SCA 

270- 12 

HP5082-4107 

HPA 

597- 50 

HEP105-RT 

♦ MOTA 

193- 6 

HEPR1785-RT 

♦ MOTA 

499- 20 

HMG663 

SCA 

279- 90 

HMG9008 

SCA 

270- 13 

HP5082-4120 

HPA 

597- 51 

HEP134-RT 

♦ MOTA 

298- 34 

HEPR2001-RT 

♦ MOTA 

600- 10 

HMG663A 

SCA 

279- 56 

HMG9009 

SCA 

270- 14 

HP5082-4201 

♦ HPA 

575- 70 

HEP135-RT 

♦ MOTA 

292- 67 

HEPR2021-RT 

♦ MOTA 

600- 11 

HMG789 

SCA 

268- 7 

HMG9010 

SCA 

267- 27 

HP5082-4203 

♦ HPA 

575- 71 

HEP 15 1-RT 

♦ MOTA 

296- 79 

HEPZ0206-RT 

♦ MOTA 

167-31 

HMG790 

SCA 

267-102 

HND1 

♦ CRL 

600- 12 

HP5082-4204 

♦ HPA 

575-72 

HEP153-RT 

♦ MOTA 

315- 87 

HEPZ0208-RT 

♦ MOTA 

168-133 

HMG791 

SCA 

268- 8 

HP5082-0103 

HPA 

265- 80 

HP5082-4205 

♦ HPA 

575- 73 

HEP154-RT 

♦ MOTA 

294- 36 

HEPZ0210-RT 

♦ MOTA 

170-132 

HMG792 

SCA 

268- 9 

HP5082-01 12 

HPA 

268- 31 

HP5082-4207 

♦ HPA 

575- 74 

HEP156-RT 

♦ MOTA 

312- 24 

HEPZ0211-RT 

♦ MOTA 

171-176 

HMG793 

SCA 

273-106 

HP5082-01 13 

HPA 

268- 43 

HP5082-4220 

♦ HPA 

575- 75 

HEP 157-RT 

♦ MOTA 

331 - 5 

HEPZ0212-RT 

♦ MOTA 

173- 40 

HMG794 

SCA 

273- 79 

HP5082-0114 

HPA 

268- 38 

HP5082-4310 

HPA 

597-52 

HEP158-RT 

♦ MOTA 

348- 32 

HEPZ0214-RT 

♦ MOTA 

175- 15 

HMG795 

SCA 

273-107 

HP5082-0132 

HPA 

268- 70 

HP5082-4320 

HPA 

597- 53 

HEP159-RT 

♦ MOTA 

361 - 10 

HEPZ0215-RT 

♦ MOTA 

177-112 

HMG796 

SCA 

273-108 

HP5082-0133 

HPA 

268- 74 

HP5082-4403 

HPA 

597- 54 

HEP160-RT 

♦ MOTA 

371 - 45 

HEPZ0217-RT 

♦ MOTA 

182- 27 

HMG81 1 

SCA 

266- 3 

HP5082-0134 

HPA 

268- 75 

HP5082-4405 

HPA 

597- 55 

HEP161-RT 

♦ MOTA 

295- 57 

HEPZ0219-RT 

♦ MOTA 

185-138 

HMG812 

SCA 

267-103 

HP5082-0151 

HPA 

264- 90 

HP5082-44 1 5 

HPA 

597- 56 

HEP162-RT 

♦ MOTA 

313-104 

HEPZ0220-RT 

♦ MOTA 

188- 27 

HMG813 

SCA 

265- 27 

HP5082-0153 

HPA 

266- 25 

HP5082-44 17 

HPA 

597- 57 

HEP165-RT 

♦ MOTA 

298- 41 

HEPZ0222-RT 

♦ MOTA 

192- 96 

HMG814 

SCA 

269- 71 

HP5082-0154 

HPA 

266- 30 

HP5082-4420 

HPA 

597- 58 

HEP170-RT 

♦ MOTA 

372- 57 

HEPZ0225-RT 

♦ MOTA 

197-116 

HMG818 

SCA 

276- 54 

HP5082-0180 

HPA 

274- 9 

HP33001A 

HPA 

584- 53 

HEP175-RT 

♦ MOTA 

294- 37 

HEPZ0228-RT 

♦ MOTA 

202- 23 

HMG837A 

SCA 

279- 57 

HP5082-0240 

HPA 

274- 10 

HP33002A 

HPA 

584- 54 

HEP176-RT 

♦ MOTA 

312- 25 

HEPZ0230-RT 

♦ MOTA 

204-165 

HMG840 

SCA 

272- 82 

HP5082-024 1 

HPA 

274- 11 

HP33101A 

HPA 

584- 55 

HEP 177-RT 

♦ MOTA 

331- 6 

HEPZ0231-RT 

♦ MOTA 

206-137 

HMG844 

SCA 

279- 91 

HP5082-0242 

HPA 

268- 22 

HP33102A 

HPA 

584- 56 

HEP178-RT 

♦ MOTA 

348- 33 

HEPZ0234-RT 

♦ MOTA 

211-20 

HMG891 

SCA 

273- 91 

HP5082-0243 

HPA 

268- 23 

HP33201A 

HPA 

584- 57 

HEP300-RT 

♦ MOTA 

419- 1 

HFR5 

♦ CRL 

272- 6 

HMG897 

SCA 

272-109 

HP5082-0251 

HPA 

264- 87 

HP33202A 

HPA 

584- 58 

HEP302-RT 

♦ MOTA 

434- 36 

HFR10 

♦ CRL 

278- 66 

HMG898 

SCA 

272- 83 

HP5082-0252 

HPA 

264- 88 

HPC4-01 

CRL 

575- 76 

HEP304-RT 

♦ MOTA 

419- 90 

HFR15 

♦ CRL 

281 - 19 

HMG899 

SCA 

279- 58 

HP5082-0253 

HPA 

266- 23 

HPC5-01 

CRL 

575-77 

HEP305-RT 

♦ MOTA 

419- 91 

HFR20 

♦ CRL 

282- 20 

HMG900 

SCA 

279- 59 

HP5082-0254 

HPA 

266- 26 

HPC6-01 

CRL 

575- 78 

HEP306-RT 

♦ MOTA 

435-108 

HFSD1 

♦ SAKJ 

285- 89 

HMG901 

SCA 

279- 60 

HP5082-0299 

HPA 

597- 19 

HPC7-01 

CRL 

575- 79 

HEP307-RT 

♦ MOTA 

435-109 

HFSD1A 

♦ SAKJ 

287- 36 

HMG903 

SCA 

269- 14 

HP5082-0300 

HPA 

274- 21 

HPC8-01 

CRL 

575- 80 

HEP311-RT 

♦ MOTA 

600- 9 


TOSJ 


HMG903A 

SCA 

269- 15 

HP5082-0310 

HPA 

597- 20 

HPC9-01 

CRL 

575- 81 

HEP320-RT 

♦ MOTA 

416- 82 

HFSD1B 

♦ SAKJ 

287- 97 

HMG904 

SCA 

267-51 

HP5082-0320 

HPA 

597- 21 

HPC10-01 

CRL 

575- 82 

HEP340-RT 

♦ MOTA 

499- 1 

HFSD1C 

♦ SAKJ 

288- 45 

HMG904A 

SCA 

267- 52 

HP5082-0335 

HPA 

597- 22 

H PC 10-02 

CRL 

575- 83 

HEP600-RT 

♦ MOTA 

316- 38 

HFSD1Z 

SAKJ 

283- 33 

HMG905 

SCA 

265- 73 

HP5082-0360 

HPA 

597- 23 

HR2.3 

♦ CRL 

165-147 

HEP601-RT 

♦ MOTA 

316- 39 

HG2 

♦ GIC 

389- 66 

HMG905A 

SCA 

265- 74 

HP5082-0365 

HPA 

597- 24 

HR2.8 

♦ CRL 

166- 66 

HEP602-RT 

♦ MOTA 

170-172 

HG3 

♦ GIC 

394- 6 

HMG906 

SCA 

265- 75 

HP5082-0370 

HPA 

597- 25 

HR3.8 

♦ CRL 

168-53 

HEP603-RT 

♦ MOTA 

173- 84 

HG4 

♦ GIC 

396- 98 

HMG906A 

SCA 

265- 76 

HP5082-0375 

HPA 

597- 26 

HR4 4 

♦ CRL 

170- 20 

HEP604-RT 

♦ MOTA 

190-107 

HG5 

♦ GIC 

399- 46 

HMG907 

SCA 

267- 53 

HP5082-0386 

HPA 

597- 27 

HR5.4 

♦ CRL 

172-73 

HEP605-RT 

♦ MOTA 

195- 44 

HG1001 

EMLS 

278- 12 

HMG907A 

SCA 

267- 54 

HP5082-0400 

♦ HPA 

594- 99 

HR6.5 

♦ CRL 

176-126 

HEP606-RT 

♦ MOTA 

196- 85 

HG1002 

EMLS 

278- 13 

HMG908 

SCA 

269- 16 

HP5082-0401 

♦ HPA 

594-100 

HR9.0 

♦ CRL 

184-107 

HEP607-RT 

♦ MOTA 

198- 12 

HG1003 

EMLS 

278- 14 

HMG914 

SCA 

277- 65 

HP5082-0431 

♦ HPA 

594-101 

HR 1 1 

♦ CRL 

189-145 


D.A.T.A. 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




■n 

ItfftlVTTn 

HEEaSEl 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

mamsPM 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

HR 100 



HS2062 

EMLS 

174-111 

HSP1007 

EMLS 

256- 70 

HV25-10 

♦ SCN 

405- 46 

HW39AB 

♦ CRL 

218- 64 

HR200 

♦ SCO 

314- 24 

HS2068 

EMLS 

177- 2 

HSP1010 

EMLS 

251-22 

HV25-10F 

♦ SCN 

405- 47 

HW43AB 

♦ CRL 

219-139 

HR400 

♦ SCO 

333- 17 

HS2075 

EMLS 

179- 52 

HSP1011 

EMLS 

251- 16 

HV25-12 

♦ SCN 

407- 1 

HW47AB 

♦ CRL 

221 - 80 

HR600 

♦ SCO 

350- 35 

HS2082 

EMLS 

181-108 

HSP1013 

EMLS 

254- 92 

HV25-12F 

♦ SCN 

407- 2 

HW51AB 

♦ CRL 

223- 28 

HR800 

♦ SCO 

362- 91 

HS2091 

EMLS 

185- 33 

HSP1020 

EMLS 

257- 25 

HV25-15 

♦ SCN 

408- 19 

HW56AB 

♦ CRL 

224-109 

HR878A 

UNI 

421-101 

HS2100 

EMLS 

187-101 

HT1-050 

IDC 

262- 19 

HV25-15F 

♦ SCN 

408- 20 

HW62AB 

♦ CRL 

226- 59 

HR878B 

UNI 

421-102 

HS2110 

EMLS 

189-146 

HT1-050A 

IDC 

262- 20 

HV25-20 

♦ SCN 

409-104 

HW68AB 

♦ CRL 

227-116 

HR879A 

UNI 

423- 45 

HS2120 

EMLS 

191 -187 

HT1-050B 

IDC 

262- 21 

HV25-20F 

♦ SCN 

409-105 

HW75AB 

♦ CRL 

229- 31 

HR879B 

UNI 

423- 46 

HS2135 

EMLS 

196- 2 

HT1-050C 

IDC 

262- 22 

HV25-25 

♦ SCN 

411- 11 

HW82AB 

♦ CRL 

230-112 

HR881A 

UNI 

432- 47 

HS2150 

EMLS 

197- 20 

HT1-050T 

IDC 

262- 23 

HV25-25F 

♦ SCN 

411 - 12 

HW91 AB 

♦ CRL 

232- 48 

HR881B 

UNI 

432- 48 

HS2165 

EMLS 

199- 27 

HT2-050 

IDC 

262- 48 

HV25-30 

♦ SCN 

412- 13 

HW100AB 

♦ CRL 

233- 92 

HR 1000 

♦ SCO 

372- 98 

HS2180 

EMLS 

201-105 

HT2-050A 

IDC 

262- 49 

HV25-30F 

♦ SCN 

412- 14 

HW1 10AB 

♦ CRL 

235- 57 

HR3027 

UNI 

416- 70 

HS2200 

EMLS 

204- 83 

HT2-050B 

IDC 

262- 50 

HV25-40 

♦ SCN 

412- 77 

HW1 20 AB 

♦ CRL 

236- 80 

HR3028 

UNI 

422- 11 

HS2220 

EMLS 

206- 51 

HT2-050C 

IDC 

262- 51 

HV25-40F 

♦ SCN 

412- 78 

HW130AB 

♦ CRL 

237-118 

HR3029 

UNI 

423- 72 

HS2240 

EMLS 

208- 52 

HT2-050T 

IDC 

262- 52 

HV25E2 

♦ ERI 

392- 22 

HW150AB 

♦ CRL 

239- 96 

HR3030 

UNI 

416- 71 

HS2270 

EMLS 

210-117 

HT3-050 

IDC 

262- 66 

HV25P2 

♦ ERI 

392- 23 

HW160AB 

♦ CRL 

240-120 

HR3031 

UNI 

422- 12 

HS2300 

EMLS 

212-155 

HT3-050A 

IDC 

262- 67 

HV28A 

SOD 

393- 13 

HW180AB 

♦ CRL 

242- 61 

HR3032 

UNI 

423- 73 

HS2330 

EMLS 

214-104 

HT3-050B 

IDC 

262- 68 

HV28B 

SOD 

393- 16 

HW200AB 

♦ CRL 

243-100 

HRE16 

USS 

199- 14 

HS3103 

EMLS 

258- 82 

HT3-050C 

IDC 

262- 69 

HV28C 

SOD 

393- 24 

HX20G 

♦ ERI 

289- 6 

HRE16A 

USS 

199- 15 

HS3104 

EMLS 

259- 50 

HT3-050T 

IDC 

262- 70 

HV30 

♦ SCN 

261 - 45 

HX30 

♦ FERB 

399- 82 

HRE18.5 

USS 

203- 91 

HS3105 

EMLS 

259- 95 

HT4-050 

IDC 

262- 83 

HV30E2 

♦ ERI 

393-101 

HX30G 

♦ ERI 

289- 38 

HRE18 5A 

USS 

203- 92 

HS3106 

EMLS 

260- 6 

HT4-050A 

IDC 

262- 84 

HV30E3 

♦ ERI 

393- 90 

HX3 1 

♦ FERB 

403- 3 

HRE255 

USS 

210- 81 

HS3108 

EMLS 

260- 39 

HT4-050B 

IDC 

262- 85 

HV30G 

♦ ERI 

393- 72 

HX32 

♦ FERB 

406- 13 

HRE255A 

USS 

210- 82 

HS3110 

EMLS 

260- 73 

HT4-050C 

IDC 

262- 86 

HV30P2 

♦ ERI 

393-102 

HX33 

♦ FERB 

409- 14 

HRE28 

USS 

212- 85 

HS7027 

EMLS 

166- 35 

HT4-050T 

IDC 

262- 87 

HV30P3 

♦ ERI 

393- 91 

HX40G 

♦ ERI 

289- 60 

HRE28A 

USS 

212- 86 

HS7030 

EMLS 

166-109 

HT5-050 

IDC 

263- 17 

HV32A 

SOD 

395- 6 

HX50G 

♦ ERI 

289- 87 

HRE32 

USS 

214- 79 

HS7033 

EMLS 

167- 4 

HT5-050A 

IDC 

263- 18 

HV32B 

SOD 

395 - 9 

HX60G 

♦ ERI 

290- 7 

HRE32A 

USS 

214- 80 

HS7036 

EMLS 

167-155 

HT5-050B 

IDC 

263- 19 

HV32C 

SOD 

395- 11 

HX70G 

♦ ERI 

290- 27 

HRE345 

USS 

216- 43 

HS7039 

EMLS 

168-107 

HT5-050C 

IDC 

263- 20 

HV36A 

SOD 

395- 91 

HX80E 

♦ ERI 

290- 54 

HRE345A 

USS 

216- 44 

HS7043 

EMLS 

169-107 

HT5-050T 

IDC 

263- 21 

HV36B 

SOD 

395- 97 

HX80G 

♦ ERI 

290- 55 

HRE415 

USS 

219- 32 

HS7047 

EMLS 

170-105 

HT6-100 

IDC 

263- 71 

HV36C 

SOD 

395- 99 

HX90E 

♦ ERI 

290- 69 

HRE41 5A 

USS 

219- 33 

HS7051 

EMLS 

171-152 

HT6-100A 

IDC 

263- 72 

HV40 

♦ SCN 

261 - 55 

HX90G 

♦ ERI 

290- 70 

HRE48 

USS 

222- 29 

HS7056 

EMLS 

172-193 

HT6-100B 

IDC 

263- 73 

HV40A 

SOD 

396- 71 

HXIOOE 

♦ ERI 

290- 86 

HRE48A 

USS 

222- 30 

HS7062 

EMLS 

174-184 

HT6-100C 

IDC 

263- 74 

HV40B 

SOD 

396- 95 

HX100G 

♦ ERI 

290- 87 

HRE505 

USS 

222-121 

HS7068 

EMLS 

177- 61 

HT6-100T 

IDC 

263- 75 

HV40C 

SOD 

397- 8 

HX120E 

♦ ERI 

290-107 

HRE50 5A 

USS 

222-122 

HS7075 

EMLS 

179-113 

HT7-100 

IDC 

263- 92 

HV40E3 

♦ ERI 

396- 77 

HX140E 

♦ ERI 

291- 9 

HRE53.5 

USS 

223-193 

HS7082 

EMLS 

181-169 

HT7-100A 

IDC 

263- 93 

HV40E4 

♦ ERI 

396- 75 

HX160E 

♦ ERI 

291 - 28 

HRE53 5A 

USS 

223-194 

HS7091 

EMLS 

185- 93 

HT7-100B 

IDC 

263- 94 

HV40G 

♦ ERI 

396- 53 

HX180E 

♦ ERI 

291 - 32 

HRE56.5 

USS 

225- 73 

HS7100 

EMLS 

187-166 

HT7-100C 

IDC 

263- 95 

HV40P3 

♦ ERI 

396- 78 

HX200E 

♦ ERI 

291 - 42 

HRE56 5A 

USS 

225 - 74 

HS7110 

EMLS 

189-198 

HT7-100T 

IDC 

263- 96 

HV40P4 

♦ ERI 

396- 76 

HZ27 

INRB 

212- 3 

HRE60 

USS 

225- 98 

HS7120 

EMLS 

192- 45 

HT8-100 

IDC 

264- 10 

HV50 

♦ SCN 

261 - 59 

INRC 

INRI 


HRE60A 

USS 

225- 99 

HS7135 

EMLS 

196- 3 

HT8-100A 

IDC 

264- 11 

HV50E4 

♦ ERI 

399- 27 


INRJ 


HRE625 

USS 

226-177 

HS7150 

EMLS 

197- 73 

HT8-100B 

IDC 

264- 12 

HV50E6 

♦ ERI 

399- 7 

HZ33 

INRB 

215-164 

HRE625A 

USS 

226-178 

HS7165 

EMLS 

200-147 

HT8-100C 

IDO 

264- 13 

HV50G 

♦ ERI 

399- 6 

INRC 

INRI 


HRE64 

USS 

226-182 

HS7180 

EMLS 

201 -157 

HT8-100T 

IDC 

264- 14 

HV60 

♦ SCN 

261 - 61 


INRJ 


HRE64A 

USS 

226-183 

HS7200 

EMLS 

204-128 

HT25 

CRL 

573- 83 

HV60E6 

♦ ERI 

400- 79 

HZ47 

INRB 

221 -155 

HRE665 

USS 

227 - 6 

HS7220 

EMLS 

206- 98 

HT25A 

CRL 

573- 84 

HV60G 

♦ ERI 

400- 75 

INRC 

INRI 


HRE665A 

USS 

227 - 7 

HS7240 

EMLS 

208- 95 

HT95A 

CRL 

572-106 

HV70E6 

♦ ERI 

402- 17 


INRJ 


HRE69 

USS 

228 - 67 

HS7270 

EMLS 

210-153 

HT96A 

CRL 

573- 43 

HV70G 

♦ ERI 

402- 16 

HZ56 

INRB 

225- 6 

HRE69A 

USS 

228- 68 

HS7300 

EMLS 

212-194 

HT1077 

CRL 

566- 93 

HV80E6 

♦ ERI 

403- 42 

INRC 

INRI 


HRE735 

USS 

228-1 16 

HS7330 

EMLS 

214-142 

HV5-5 

♦ SCN 

398- 92 

HV80E 

♦ ERI 

403- 47 


INRJ 


HRE735A 

USS 

228-1 17 

HS9001 

EMLS 

277- 77 

HV5-5F 

♦ SCN 

398- 93 

HV80G 

♦ ERI 

403- 38 

HZ68 

INRB 

228- 8 

HRE76 

USS 

229-167 

HS9009 

EMLS 

270- 94 

HV5-7 

♦ SCN 

401 -109 

HV90E 

♦ ERI 

404- 59 

INRC 

INRI 


HRE76A 

USS 

229-168 

HS9010 

EMLS 

267- 56 

HV5-7F 

♦ SCN 

401 -110 

HV90G 

♦ ERI 

404- 56 


INRJ 


HRE80 

USS 

229-184 

HS9096 

EMLS 

274- 50 

HV5-10 

♦ SCN 

405- 26 

HVIOOE 

♦ ERI 

405- 56 

HZ82 

INRB 

230-180 

HRE80A 

USS 

229-185 

HS9501 

EMLS 

275- 46 

HV5-10F 

♦ SCN 

405- 27 

HV100G 

♦ ERI 

405- 50 

INRC 

INRI 


HRE825 

USS 

231-52 

HS9502 

EMLS 

269- 19 

HV5-12 

♦ SCN 

406- 92 

HV120E 

♦ ERI 

407- 8 


INRJ 


HRE825A 

USS 

231 - 53 

HS9503 

EMLS 

265- 77 

HV5-12F 

♦ SCN 

406- 93 

HV140E 

♦ ERI 

407- 85 

HZ100 

INRB 

233-168 

HRE89 

USS 

231-110 

HS9504 

EMLS 

275- 47 

HV5-15 

♦ SCN 

408- 3 

HV160E 

♦ ERI 

408-100 

INRC 

INRI 


HRE89A 

USS 

231-111 

HS9505 

EMLS 

269- 20 

HV5-15F 

♦ SCN 

408- 4 

HV180E 

♦ ERI 

409- 46 


INRJ 


HRE96 

USS 

232-173 

HS9506 

EMLS 

265- 78 

HV5-20 

♦ SCN 

409- 89 

HV200E 

♦ ERI 

410- 1 

HZ 120 

INRB 

236-150 

HRE96A 

USS 

232-174 

HS9507 

EMLS 

275- 48 

HV5-20F 

♦ SCN 

409- 90 

HVC15 

♦ SCN 

261- 6 

INRC 

INRI 


HS1 

CRL 

165- 20 

HS9508 

EMLS 

269- 21 

HV5-25 

♦ SCN 

410-109 

HVC20 

♦ SCN 

261 - 26 


INRJ 


HS2 

CRL 

165- 7 

HS9509 

EMLS 

265- 79 

HV5-25F 

♦ SCN 

411- 1 



410- 37 

HZ 150 

INRB 

239-163 

HS3 

CRL 

165- 25 

HSC1 

EMLS 

369- 36 

HV5-30 

♦ SCN 

411-109 

HVC25 

♦ SCN 

261 - 36 

INRC 

INRI 


HS4 

CRL 

165- 8 

HSC2 

EMLS 

389-50 

HV5-30F 

♦ SCN 

412- 1 

HVC30 

♦ SCN 

261 - 47 


INRJ 


HS5 

CRL 

165- 9 

HSC3 

EMLS 

393-100 

HV5-40 

♦ SCN 

412- 67 



412- 39 

111A12 

♦ ISO 

264- 18 

HS6 

CRL 

165- 32 

HSC4 

EMLS 

396- 82 

HV5-40F 

♦ SCN 

412- 68 

HVC40 

♦ SCN 

261 - 57 

ii 1A13 

♦ ISO 

264- 19 

HS7 

CRL 

165- 65 

HSC5 

EMLS 

399- 32 

HV10-5 

♦ SCN 

398- 98 



412- 88 

ii 1A14 

ISO 

264- 20 

HS8 

CRL 

165- 77 

HSC6 

EMLS 

400-102 

HV10-5F 

♦ SCN 

398- 99 

HVC180 

♦ SAR 

388- 6 

ii 1A15 

ISO 

264- 21 

HS9 

CRL 

165- 84 

HSC7 

EMLS 

402- 27 

HV 10-7 

♦ SCN 

402- 3 

HVC240 

♦ SAR 

391 - 73 

ii 1A1 6 

ISO 

264- 22 

HS 10 

CRL 

165-129 

HSC8 

EMLS 

403- 64 

HV10-7F 

♦ SCN 

402- 4 

HVC300 

♦ SAR 

394- 12 

ii 1A22 

♦ ISO 

264- 23 

HS 1 1 

CRL 

165-150 

HSC9 

EMLS 

404- 66 

HV10-10 

♦ SCN 

405- 31 

HVC400 

♦ SAR 

396-107 

ul A23 

♦ ISO 

264- 24 

HS 12 

CRL 

166- 1 

HSC10 

EMLS 

405- 73 

HV 10-1 OF 

♦ SCN 

405- 32 

HVC500 

♦ SAR 

399- 57 

ii 1A24 

ISO 

264- 25 

HS 13 

CRL 

166- 74 

HSC 1 2 

EMLS 

407- 20 

HV10-12 

♦ SCN 

406- 95 

HVC600 

♦ SAR 

401 - 4 

ii 1A25 

ISO 

264- 26 

HS 14 

CRL 

166-150 

HSC015 

EMLS 

384- 6 

HV10-12F 

♦ SCN 

406- 96 

HVC650 

♦ SAR 

401 - 88 

ii 1A26 

ISO 

264- 27 

HS30 

♦ FERB 

399- 79 

HSC 1 5 

EMLS 

408- 35 

HV10-15 

♦ SCN 

408- 9 

HVC750 

♦ SAR 

402-103 

ii 1A52 

♦ ISO 

264- 28 

HS3 1 

♦ FERB 

403- 2 

HSC 18 

EMLS 

409- 53 

HV10-15F 

♦ SCN 

408- 10 

HVC840 

♦ SAR 

404- 18 

ii 1A53 

♦ ISO 

264- 29 

HS32 

♦ FERB 

406- 12 

HSC20 

EMLS 

410- 12 

HV 10-20 

♦ SCN 

409- 94 

HVC960 

♦ SAR 

405- 18 

n 1A54 

ISO 

264- 30 

HS33 

♦ FERB 

409- 12 

HSC25 

EMLS 

411-23 

HV10-20F 

♦ SCN 

409- 95 

HVC1000 

♦ SAR 

405- 76 

ii 1A55 

ISO 

264- 31 

HS40A 

♦ FERB 

399- 80 

HSK816 

♦ SEKG 

402- 72 

HV 10-25 

♦ SCN 

411 - 4 

HVC1200 

♦ SAR 

407- 17 

ul A56 

ISO 

264- 32 

HS41A 

♦ FERB 

403- 1 

HSK866A 

♦ SEKG 

406- 79 

HV10-25F 

♦ SCN 

411 - 5 

HVC1500 

♦ SAR 

408- 32 

n 1 B 12 

♦ ISO 

264- 33 

HS42A 

♦ FERB 

406- 11 

HSK869B 

♦ SEKG 

408- 88 

HV 10-30 

♦ SCN 

412- 5 

HVC1800 

♦ SAR 

409- 49 

ii 1 B13 

♦ ISO 

264- 34 

HS43A 

♦ FERB 

409- 13 

HSK872A 

♦ SEKG 

406- 85 

HV10-30F 

♦ SCN 

412- 6 

HVC2100 

♦ SAR 

410- 52 

n 1 B 1 4 

ISO 

264- 35 

HS50 

♦ FERB 

401- 5 

HSK8008 

♦ SEKG 

406- 86 

HV10-40 

♦ SCN 

412- 71 

HVC2500 

♦ SAR 

411- 17 

ii 1 B 1 5 

ISO 

264- 36 

HS52 

♦ FERB 

405- 89 

HSKE2500/1100-3 

397- 30 

HV10-40F 

♦ SCN 

412- 72 

HVC3000 

♦ SAR 

412- 17 

ii 1 B 1 6 

ISO 

264- 37 

HS53 

♦ FERB 

407- 28 


♦ SEKG 


HV10E1 

♦ ERI 

369- 63 

HW2G 

ERI 

392- 12 

ii 1 B22 

♦ ISO 

264- 38 

HS54 

♦ FERB 

408- 44 

HSKE3 500/1 550-1.2 


HV10P 1 

♦ ERI 

369- 64 


♦ SCN 


n 1 B23 

♦ ISO 

264- 39 

HS403 

♦ FERB 

408- 24 


♦ SEKG 

400- 7 

HV12A 

SOD 

377- 50 

HW3G 

ERI 

395 - 48 

ii 1 B24 

ISO 

264- 40 

HS403B 

♦ FERB 

408- 25 

HSKE3500/1 550-2 

400- 12 

HV12B 

SOD 

377- 67 


♦ SCN 


ii 1 B25 

ISO 

264- 41 

HS404 

♦ FERB 

409-110 


♦ SEKG 


HV12C 

SOD 

377- 82 

HW4G 

ERI 

398- 2 

ii 1 B26 

ISO 

264- 42 

HS1001 

EMLS 

255-103 

HSKE3 500/1 550-3 

399- 88 

HV 15 

♦ SCN 

261- 5 


♦ SCN 


ii 1B52 

♦ ISO 

264- 43 

HS1002 

EMLS 

255-104 


♦ SEKG 


HV15E1 

♦ ERI 

384- 24 

HW5G 

ERI 

400- 34 

ii 1 B53 

♦ ISO 

264- 44 

HS1003 

EMLS 

255-105 

HSKE3 500/1 550-5 

399- 98 

HV15P1 

♦ ERI 

384- 25 


♦ SCN 


ii 1 B54 

ISO 

264- 45 

HS1004 

EMLS 

250- 35 


♦ SEKG 


HV16A 

SOD 

385- 91 

HW6G 

ERI 

401 - 79 

ii 1 B55 

ISO 

264- 46 

HS1005 

EMLS 

250- 36 

HSKE5000/2 200-1 2 


HV16B 

SOD 

385- 94 


♦ SCN 


ii 1 B56 

ISO 

264- 47 

HS1006 

EMLS 

250- 37 


♦ SEKG 

1404 - 10 

HV16C 

SOD 

385-100 

HW6 8AB 

♦ CRL 

178- 9 

nlRO 

ISO 

292- 11 

HS1007 

EMLS 

255- 90 

HSKE5000/2200- 25 


HV20 

♦ SCN 

261 - 24 

HW7.5AB 

♦ CRL 

180- 54 

ii 1 R2 

ISO 

292- 13 

HS1008 

EMLS 

255- 91 


♦ SEKG 

403- 94 

HV20A 

SOD 

389- 40 

HW8.2AB 

♦ CRL 

182-102 

ii 1 R3 

ISO 

292- 14 

HS1009 

EMLS 

255- 92 

HSKE5000/2200- 5 

403-107 

HV20B 

SOD 

389- 82 

HW9 1 AB 

♦ CRL 

186- 35 

ii 1 R4 

ISO 

292- 15 

HS1010 

EMLS 

250- 20 


♦ SEKG 


HV20C 

SOD 

390- 5 

HW10,A,B 

♦ CRL 

188-114 

ii 1 R5 

ISO 

292- 17 

HS1011 

EMLS 

250- 21 

HSKE7 500/3300-1 2 


HV20E1 

♦ ERI 

389- 71 

HW1 1,A,B 

♦ CRL 

190-108 

ii 2 A1 2 

♦ ISO 

266- 44 

HS1012 

EMLS 

250- 22 


♦ SEKG 

1406- 49 

HV20E2 

♦ ERI 

389- 51 

HW12,A,B 

♦ CRL 

193- 7 

ii 2 A13 

♦ ISO 

266- 45 

HS1020 

EMLS 

257- 24 

HSKE7500/3300- 4 

406- 24 

HV20G 

♦ ERI 

389- 33 

HW13,A,B 

♦ CRL 

195- 45 

ii2A 1 4 

ISO 

266- 46 

HS1395 

EMLS 

267- 77 


♦ SEKG 


HV20P1 

♦ ERI 

389- 72 

HW15AB 

♦ CRL 

198- 13 

n 2 A1 5 

ISO 

266- 47 

HS2027 

EMLS 

166- 16 

HSKE 10000/4500-1 2 


HV20P2 

♦ ERI 

389- 52 

HW16AB 

♦ CRL 

199-179 

ii 2 A1 6 

ISO 

266- 48 

HS2030 

EMLS 

166- 85 


♦ SEKG 

408 - 77 

HV21 

♦ SCN 

261 - 22 

HW18AB 

♦ CRL 

202-105 

n2A22 

♦ ISO 

266- 49 

HS2033 

EMLS 

166-161 

HSKE10000/4500-4 


HV24A 

SOD 

391 - 62 

HW20AB 

♦ CRL 

205- 50 

ii2A23 

♦ ISO 

266- 50 

HS2036 

EMLS 

167-118 


♦ SEKG 

1408 - 64 

HV24B 

SOD 

391 - 69 

HW22AB 

♦ CRL 

207- 31 

ii2A24 

ISO 

266- 51 

HS2039 

EMLS 

168- 71 

HSKE 1 4000/6300-.4 


HV24C 

SOD 

391 - 77 

HW24AB 

♦ CRL 

209- 16 

n2A25 

ISO 

266- 52 

HS2043 

EMLS 

169- 66 


♦ SEKG 

1410 - 32 

HV25-5 

♦ SCN 

399- 3 

HW27AB 

♦ CRL 

211-96 

ii2A26 

ISO 

266- 53 

HS2047 

EMLS 

170- 57 

HSKE 1 7000/7600-.3 


HV25-5F 

♦ SCN 

399- 4 

HW30AB 

♦ CRL 

213- 94 

n2A52 

♦ ISO 

266- 54 

HS2051 

EMLS 

171-102 


♦ SEKG 

1411 - 35 

HV25-7 

♦ SCN 

402- 13 

HW33AB 

♦ CRL 

215- 61 

ii 2A5 3 

♦ ISO 

266- 55 

HS2056 

EMLS 

172-120 

HSP1001 

EMLS 

1256- 75 

HV25-7F 

♦ SCN 

402- 14 

HW36AB 

♦ CRL 

216-165 

ii2A54 

ISO 

266- 56 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 



LlEtUnE 



IgffllfiEI 

TYPE No. 



kii 1 Mil WMU 



TYPE No. MFRS 

Pq&Line 

ii2A55 

ISO 

266- 57 

ii7RO 

ISO 

298- 55 

IC518-5 AB.C 

i™ 

564- 45 

ID3-050A 

IDC 

262- 42 

IDA1Z124.A.B.C 

237- 35 

112 A5 6 

ISO 

266- 58 

i»7 R2 

ISO 

298- 56 

IC518-10.A.B.C 


564- 46 

ID3-050B 

IDC 

262- 43 

IDC 


112 B 1 2 

♦ ISO 

266- 59 

ii7R3 

ISO 

298- 57 


ISO 


ID3-050C 

IDC 

262- 44 

IDA 1Z128.A.B.C 

237- 44 

n2B 13 

♦ ISO 

266- 60 

ii7R4 

ISO 

298- 62 

IC51 8-20.A.B.C 


564- 47 

ID3-050D 

IDC. 

262- 45 

IDC 


i 12 B 14 

ISO 

266- 61 

ii7R5 

ISO 

298- 67 


ISO 


ID3-060E 

IDC 

262- 46 

IDA 1Z132 .A.B.C 

238- 53 

ii2B 15, 

ISO 

266- 62 

ii 10A1 2 

♦ ISO 

277- 16 

IC518-30.A.B.C 


547-104 

ID3-050T 

IDC 

262- 47 

IDC 


ii 2 B 16 

ISO 

266- 63 

ii 10A13 

♦ ISO 

277- 17 


ISO 


ID5-050 

IDC 

262- 76 

IDA1Z136.A.B.C 

238- 62 

ii 2 B 22 

♦ ISO 

266- 64 

ii 10A14 

ISO 

277- 18 

IC522-5.A.B.C 

ISO 

564- 58 

ID5-050A 

IDC 

262- 77 

IDC 


n2B23 

♦ ISO 

266- 65 

ii 10A1 5 

ISO 

277- 19 

IC522-10.A.B.C 


564- 59 

ID5-050B 

IDC 

262- 78 

IDA1Z140.A.B.C 

238-109 

112 B 2 4 

ISO 

266- 66 

ii 10A16 

ISO 

277- 20 


ISO 


ID5-050C 

IDC 

262- 79 

IDC 


n2B25 

ISO 

266- 67 

ii 10A22 

♦ ISO 

277- 21 

IC522-20AB,C 


564- 60 

ID5-050D 

IDC 

262- 80 

IDA1Z144.A.B.C 

239- 3 

112 B 2 6 

ISO 

266- 68 

ii 10A23 

♦ ISO 

277- 22 


ISO 


ID5-050E 

IDC 

262- 81 

IDC 


112 B 5 2 

♦ ISO 

266- 69 

ii 10A24 

ISO 

277- 23 

IC522-30.A.B.C 


549- 65 

ID5-050T 

IDC 

262- 82 

IDA1Z1 48.A.B.C 

239- 12 

ii 2 B 5 3 

♦ ISO 

266- 70 

ii 10A25 

ISO 

277- 24 


ISO 


ID 6-020 

IDC 

263- 61 

IDC 


112 B 5 4 

ISO 

266- 71 

ii 10A26 

ISO 

277- 25 

IC527-5.A.B.C 

ISO 

564- 67 

ID6-050 

IDC 

262-107 

IDA1Z150.A.B.C 

239- 97 

n 2 B 5 5 

ISO 

266- 72 

ii 10A52 

♦ ISO 

277- 26 

IC527-10.A.B.C 


564- 68 

ID6-050A 

IDC 

262-108 

IDC 

> 

112 B 5 6 

ISO 

266- 73 

ii 10A53 

♦ ISO 

277- 27 


ISO 


ID6-050B 

IDC 

262-109 

IDAZ62.A.B.C IDC 

226- 18 

112C14 

ISO 

266- 79 

n10A54 

ISO 

277- 28 

IC527-20AB,C 


564- 69 

ID6-050C 

IDC 

262-1 10 

IDAZ66.A.B.C IDC 

227- 2 

n2C 1 5 

ISO 

266- 80 

ii 10A55 

ISO 

277- 29 


ISO 


ID6-050D 

IDC 

263- 1 

IDAZ70.A.B.C IDC 

228- 76 

ii2C 16 

ISO 

266- 81 

ii 10A56 

ISO 

277- 30 

IC527-30.A.B.C 


552- 40 

ID6-050E 

IDC 

263- 2 

IDAZ74.A.B.C IDC 

228-118 

ii2C24 

ISO 

266- 82 

ii 10B1 2 

♦ ISO 

277- 31 


ISO 


ID6-050T 

IDC 

263- 3 

IDAZ78AB.C IDC 

229-176 

i i 2 C 2 5 

ISO 

266- 83 

ii 10B13 

♦ ISO 

277- 32 

IC533-5.A.B.C 

ISO 

564- 79 

ID8-050 

IDC 

263- 64 

IDAZ82.A.B.C IDC 

230- 67 

112C 2 6 

ISO 

266- 84 

ii 10B 1 4 

ISO 

277- 33 

IC533-10.A.B.C 


564- 80 

ID8-050A 

IDC 

263- 65 

IDAZ86.A.B.C IDC 

231- 69 

n2C054 

ISO 

266- 85 

ii 10B1 5 

ISO 

277- 34 


ISO 


ID8-050B 

IDC 

263- 66 

IDAZ90.A.B.C IDC 

231-116 

ii2C055 

ISO 

266- 86 

ii 10B 1 6 

ISO 

277- 35 

IC533-20.A.B.C 


564- 81 

ID8-050C 

IDC 

263- 67 

IDAZ94.A.B.C IDC 

232-166 

ii2C056 

ISO 

266- 87 

n 10B22 

♦ ISO 

277- 36 


ISO 


ID8-050D 

IDC 

263- 68 

IDAZ98.A.B.C IDC 

232-183 

ii2R0 

ISO 

292- 44 

ii 10B23 

♦ ISO 

277- 37 

IC533-30.A.B.C 


553- 56 

ID8-050T 

IDC 

263- 69 

IDAZ100.A.B.C IDC 

233- 46 

i 12 R 2 

ISO 

292- 48 

ii 10B24 

ISO 

277- 38 


ISO 


ID 10-050 

IDC 

264- 2 

IDAZ104.A.B.C IDC 

234- 58 

ii2R3 

ISO 

292- 49 

ii 10B25 

ISO 

277- 39 

IC539-5AB,C 

ISO 

564- 87 

ID10-050A 

IDC 

264, 3 

IDAZ108.A.B.C IDC 

234-137 

ii2R4 

ISO 

292- 50 

ii 10B26 

ISO 

277- 40 

IC539-10.A.B.C 


564- 88 

ID10-050B 

IDC 

264- 4 

IDAZ1 12.A.B.C IDC 

235-165 

i i 2 R 5 

ISO 

292- 51 

ii 10B52 

♦ ISO 

277- 41 


ISO 


ID 10-050C 

IDC 

264- 5 

IDAZ1 16.A.B.C IDC 

235-170 

u5 A1 2 

♦ ISO 

270- 29 

ii 10B53 

♦ ISO 

277- 42 

IC539-20.A.B.C 


564- 89 

ID10-050D 

IDC 

264- 6 

IDAZ120.A.B.C IDC 

236- 42 

ii5 A13 

♦ ISO 

270- 30 

n 10B54 

ISO 

277- 43 


ISO 


ID 10-050T 

IDC 

264- 7 

IDAZ124.A.B.C IDC 

237- 34 

n5 A1 4 

ISO 

270- 31 

ii 10B55 

ISO 

277- 44 

IC539-30.A.B.C 


556- 2 

ID 12-050 

IDC 

264- 66 

IDAZ 128 AB.C IDC 

237- 43 

ii5 A1 5 

ISO 

270- 32 

ii 10B56 

ISO 

277- 45 


ISO 


ID 1 2-050A 

IDC 

264- 67 

IDAZ132.A.B.C IDC 

238- 52 

i i 5 A16 

ISO 

270- 33 

ii 10C1 4 

ISO 

278- 3 

1C 1010-5 AB,C 


564- 23 

ID 1 2-050B 

IDC 

264- 68 

IDAZ136,A.B.C IDC 

238- 61 

i 15 A2 2 

♦ ISO 

270- 34 

ii 10C1 5 

ISO 

278- 4 


ISO 


ID12-050C 

IDC 

264- 69 

IDAZ140.A.B.C IDC 

238- 95 

ii5A23 

♦ ISO 

270- 35 

II10C1 6 

ISO 

278- 5 

IC1010-10.A.B.C 


564- 24 

ID 12-050D 

IDC 

264- 70 

IDAZ144,A.B.C IDC 

239- 2 

ii5A24 

ISO 

270- 36 

ii 10C24 

ISO 

280- 14 


ISO 


ID12-050T 

IDC 

264-71 

IDAZ 1 48,A.B.C IDC 

239- 11 

ii5A25 

ISO 

270- 37 

ii 10C25 

ISO 

278- 6 

IC1010-20.A.B.C 


564- 25 

ID15-050 

IDC 

264-100 

IDAZ225,A.B.C IDC 

184- 62 

ii5A26 

ISO 

270- 38 

ii 10C26 

ISO 

278- 7 


ISO 


ID 15-050A 

IDC 

264-101 

IDAZ226.A.B.C IDC 

189-110 

ii5A52 

♦ ISO 

270- 39 

ii 10C054 

ISO 

280- 15 

IC1010-30.A.B.C 


540- 38 

ID 15-050B 

IDC 

264-102 

IDAZ227,A.B.C IDC 

194- 8 

n5A53 

♦ ISO 

270- 40 

n10C055 

ISO 

278- 8 


ISO 


ID 1 5-050C 

IDC 

264-103 

IDAZ228 AB.C IDC 

199- 1 

n5A54 

ISO 

270- 41 

n10C056 

ISO 

278- 9 

IC1012-5.A.B.C 


564- 30 

ID 15-050D 

IDC 

264-104 

IDAZ229 AB.C IDC 

203-102 

ii5A55 

ISO 

270- 42 

nIORO 

ISO 

300- 82 


ISO 


ID15-050T 

IDC 

264-105 

IDAZ230.A.B.C IDC 

208- 30 

n5A56 

ISO 

270- 43 

n 10R2 

ISO 

302- 96 

IC1012-10.A.B.C 


564- 31 

ID 18-050 

IDC 

265- 32 

IDAZ231.A.B.C IDC 

212-133 

i i 5 B12 

♦ ISO 

270- 44 

ii 10R3 

ISO 

303- 93 


ISO 


ID 18-050A 

IDC 

265- 33 

IDAZ232.A.B.C IDC 

216- 48 

ii5B 13 

♦ ISO 

270- 45 

ii 10R4 

ISO 

304- 87 

1C 1012-20 AB.C 


564- 32 

ID 18-050B 

IDC 

265- 34 

IDAZ233.A.B.C IDC 

219- 27 

115 B 14 

ISO 

270- 46 

ii 10R5 

ISO 

305- 29 


ISO 


ID18-050C 

IDC 

265- 35 

IDAZ234 AB.C IDC 

222- 33 

n5B 15 

ISO 

270- 47 

IC53-5 ,A,B,C 

ISO 

563-100 

IC1012-30.A.B.C 


543- 61 

ID 18-050D 

IDC 

265- 36 

IDAZ235,A.B.C IDC 

225- 86 

115 B1 6 

ISO 

270- 48 

IC53-10.A.B.C 

ISO 

563-101 


ISO 


ID 18-050T 

IDC 

265- 37 

IDAZ472,A.B.C IDC 

169- 40 

ii5B22 

♦ ISO 

270- 49 

IC53-20.A.B.C 

ISO 

563-102 

IC1015-5.A.B.C 


564- 39 

ID20-050 

IDC 

265- 65 

IDAZ473 AB.C IDC 

171 - 50 

n5B23 

♦ ISO 

270- 50 

IC53-30.A.B.C 

ISO 

532-109 


ISO 


ID20-050A 

IDC 

265- 66 

IDAZ474,A.B.C IDC 

173-160 

ii5B24 

ISO 

270- 51 

IC54-5 AB.C 

ISO 

563-106 

IC1015-10.A.B.C 


564- 40 

ID20-050T 

IDC 

265- 67 

IDAZ475,A.B.C IDC 

178-192 

115 B 2 5 

ISO 

270- 52 

IC54-10.A.B.C 

ISO 

563-107 


ISO 


ID 100 

UNI 

416- 72 

IDAZ824.A.B.C IDC 

174-112 

ii5B26 

ISO 

270- 53 

IC54-20.A.B.C 

ISO 

563-108 

1C 1015-20 AB.C 


564- 41 

1D101 

UNI 

422- 13 

IDAZ3181,A.B.C 

181 - 44 

115 B 5 2 

♦ ISO 

270- 54 

IC54-30.A.B.C 

ISO 

534- 40 


ISO 


ID102 

UNI 

423- 74 

IDC 


115 B 5 3 

♦ ISO 

270- 55 

IC56-5,A,B,C 

ISO 

564- 5 

1C 1015-30.A.B.C 


544-105 

ID 103 

UNI 

430- 29 

IDAZ3397 ,A,B,C 

168-134 

115 B 5 4 

ISO 

270- 56 

IC56-10,A ( B,C 

ISO 

564- 6 


ISO 


ID104 

UNI 

432- 64 

IDC 


115 B 5 5 

ISO 

270- 57 

IC56-20.A.B.C 

ISO 

564- 7 

1C 1018-5 AB.C 


564- 48 

ID200 

♦ UNI 

418- 27 

IDAZ3398 ,A,B,C 

170-133 

n5B56 

ISO 

270- 58 

IC56-30,A,B,C 

ISO 

536- 67 


ISO 


ID201 

♦ UNI 

424- 29 

IDC 


ii5C 14 

ISO 

271 - 44 

IC58-5 ,A,B,C 

ISO 

564- 11 

IC1018-10.A.B.C 


564- 49 

ID202 

♦ UNI 

430- 60 

IDAZ3399.A.B.C 

171 - 78 

n5C15 

ISO 

271 - 45 

IC58-10,A,B,C 

ISO 

564- 12 


ISO 


ID203 

♦ UNI 

433- 30 

IDC 


ii 5 C1 6 

ISO 

271 - 46 

IC58-20.A.B.C 

ISO 

564- 13 

1C 1018-20.A.B.C 


564- 50 

ID300 

♦ UNI 

442- 82 

IDAZ3400.A.B.C 

177-113 

n5C24 

ISO 

271- 47 

IC58-30.A.B.C 

ISO 

539- 28 


ISO 


ID301 

♦ UNI 

449- 42 

IDC 


n5C25 

ISO 

271 - 48 

1C 103-5 AB.C 

ISO 

563-103 

IC1018-30AB,C 


547-105 

ID600 

♦ UNI 

416-108 

IDAZ3401 .A.B.C 

182- 28 

115 C 26 

ISO 

271 - 49 

1C 103-10.A.B.C 


563-104 


ISO 


ID601 

♦ UNI 

418- 28 

IDC 


m5C054 

ISO 

271- 50 


ISO 


1C 1022-5 AB.C 


564- 61 

ID602 

♦ UNI 

424- 30 

IDAZ3402.A.B.C 

188- 28 

n5C055 

ISO 

271-51 

IC103-20.A.B.C 


563-105 


ISO 


ID603 

♦ UNI 

430- 61 

IDC 


n5C056 

ISO 

271- 52 


ISO 


IC1022-10.A.B.C 


564- 62 

ID604 

♦ UNI 

433- 31 

IDAZ3403.A.B.C 

192- 97 

115 RO 

ISO 

294- 4 

IC103-30.A.B.C 


532-1 10 


ISO 


ID605 

♦ UNI 

442- 83 

IDC 


ii5R2 

ISO 

295- 60 


ISO 


IC1022-20.A.B.C 


564- 63 

ID606 

♦ UNI 

449- 43 

IDAZ3404 ,A,B,C 

197-117 

n5R3 

ISO 

296- 26 

IC104-5 AB,C 

ISO 

563-109 


ISO 


IDA1Z5.A.B.C 

IDC 

171 - 82 

IDC 


n5R4 

ISO 

296-102 

1C 104-10.A.B.C 


563-110 

1C 1022-30.A.B.C 


549- 66 

IDA1Z6 8AB.C 


178- 10 

IDAZ3405 AB.C 

202- 24 

n 5 R5 

ISO 

297- 34 


ISO 



ISO 



IDC 


IDC 


117 A12 

♦ ISO 

274- 90 

1C 104-20.A.B.C 


564- 1 

1C 1027-5AB.C 


564- 70 

IDA1Z8 2.A.B.C 


182-103 

IDAZ3406.A.B.C 

206-138 

n7 A13 

♦ ISO 

274- 91 


ISO 



ISO 



IDC 

! 

IDC 


117 A14 

ISO 

274- 92 

1C 104-30AB,C 


534- 41 

IC1027-10.A.B.C 


564- 71 

IDA1Z9.5 AB.C 


187- 48 

IDAZ3407 ,A,B,C 

211-21 

n7 A15 

ISO 

274- 93 


ISO 



ISO 



IDC 


IDC 


n7 A16 

ISO 

274- 94 

1C 106-5 AB,C 

ISO 

564- 2 

1C 1027-20AB.C 


564- 72 

IDA1Z10AB.C 

IDC 

188-115 

IDAZ3408,A.B.C 

214-177 

n7A22 

♦ ISO 

274- 95 

IC106-10.A.B.C 


564- 8 


ISO 


IDA1Z14.A.B.C 

IDC 

196- 86 

IDC 


n7A23 

♦ ISO 

274- 96 


ISO 


1C 1027-30AB.C 


552- 41 

IDA1Z18.A.B.C 

IDC 

202-106 

IDAZ3409.A.B.C 

218- 13 

n7A24 

ISO 

274- 97 

IC106-20.A.B.C 


564- 9 


ISO 


IDA1Z22.A.B.C 

IDC 

207- 32 

IDC 


n7A25 

, ISO 

274- 98 


ISO 


1C 1033-5AB.C 


564- 82 

IDA 1Z26 .A.B.C 

IDC 

210- 92 

IDAZ3410.A.B.C 

221 - 28 

n7A26 

ISO 

274- 99 

1C 106-30AB,C 


536- 68 


ISO 


IDA1Z30.A.B.C 

IDC 

213- 95 

IDC 


n7A52 

♦ ISO 

274-100 


ISO 


IC1033-10.A.B.C 


564- 83 

IDA1Z34.A.B.C 

IDC 

216- 39 

IR106A1 INRB 

424- 78 

m7A53 

♦ ISO 

274-101 

1C 108-5 AB,C 

ISO 

564- 14 


ISO 


IDA1Z38.A.B.C 

IDC 

217-126 

♦ INRC INRI 


ii7A54 

ISO 

274-102 

1C 108-10AB,C 


564- 15 

1C 1033-20AB.C 


564- 84 

IDA1Z42.A.B.C 

IDC 

219- 37 

INRJ 


ii7A55 

ISO 

274-103 


ISO 



ISO 


IDA1Z46.A.B.C 

IDC 

220-152 

IR106A2 INRB 

424- 79 

n7A56 

ISO 

274-104 

1C 108-20AB,C 


564- 16 

1C 1033-30AB.C 


553- 57 

IDA1Z52.A.B.C 

IDC 

223-157 

♦ INRC INRI 


ii7B 12 

♦ ISO 

274-105 


ISO 



ISO 


IDA1Z56.A.B.C 

IDC 

224-1 10 

INRJ 


ii7B 13 

♦ ISO 

274-106 

1C 108-30.A.B.C 


539- 29 

1C 1039-5 AB.C 


564- 90 

IDA1Z60.A.B.C 

IDC 

225-120 

IR106A3 INRB 

424- 80 

ii7B 14 

ISO 

274-107 


ISO 



ISO 


IDA1Z64.A.B.C 

IDC 

226-185 

♦ INRC INRI 


ii7B 15 

ISO 

274-108 

IC5 10-5.A.B.C 

ISO 

564- 20 

IC1039-10.A.B.C 


564- 91 

IDA1Z68.A.B.C 

IDC 

227-1 17 

INRJ 


117 B16 

ISO 

274-109 

IC5 10-10AB,C 


564- 21 


ISO 


IDA1Z72.A.B.C 

IDC 

228-110 

IR106A4 INRB 

424- 81 

n7B22 

♦ ISO 

274 -1 10 


ISO 


1C 1039-20.A.B.C 


564- 92 

IDA1Z76.A.B.C 

IDC 

229-170 

♦ INRC INRI 


n7B23 

♦ ISO 

275 - 1 

IC5 10-20AB,C 


564- 22 


ISO 


IDA1Z80.A.B.C 

IDC 

229-187 

INRJ 


117 B 2 4 

ISO 

275 - 2 


ISO 


1C 1039-30AB.C 


556- 3 

IDA1Z84.A.B.C 

IDC 

231 - 63 

IR106A41 INRB 

424- 82 

n7B25 

ISO 

275- 3 

IC5 10-30 AB.C 


540- 37 


ISO 


IDA1Z88.A.B.C 

IDC 

231-107 

♦ INRC INRI 


n7B26 

ISO 

275 - 4 


ISO 


ID 1-050 

IDC 

262- 2 

IDA1Z92.A.B.C 

IDC 

232-160 

♦ INRJ 


n7B52 

♦ ISO 

275- 5 

IC512-5 AB.C 

ISO 

564- 27 

ID 1-050A 

IDC 

262- 3 

IDA1Z96.A.B.C 

IDC 

232-177 

IR106B1 INRB 

433- 89 

n7B53 

♦ ISO 

275 - 6 

IC5 12-10AB,C 


564- 28 

ID 1-050B 

IDC 

262- 4 

IDA 1Z100,A.B.C 

233- 93 

♦ INRC INRI 


ii7 B 5 4 

ISO 

275 - 7 


ISO 


ID 1-050C 

IDC 

262- 5 


IDC 


INRJ 


ii7B55 

ISO 

275- 8 

IC5 1 2-2QAB.C 


564- 29 

ID 1-050D 

IDC 

262- 6 

IDA1Z104,A.B.C 

234- 59 

IR106B2 INRB 

433- 90 

n7B56 

ISO 

275- 9 


ISO 


ID 1-050E 

IDC 

262- 7 


IDC 


♦ INRC INRI 


ii 7C1 4 

ISO 

275 - 84 

IC5 12-30.A.B.C 


543- 60 

ID 1-050T 

IDC 

262- 8 

IDA1Z108,A.B.C 

234-138 

INRJ 


ii 7 C15 

ISO 

275- 85 


ISO 


ID2-050 

IDC 

262- 24 


IDC 


IR106B3 INRB 

433- 91 

117 C16 

ISO 

275 - 86 

IC5 15-5 AB,C 

ISO 

564- 36 

ID2-050A 

IDC 

262- 25 

IDA1Z112.A.B.C 

235-166 

♦ INRC INRI | 


ii7C24 

ISO 

275 - 87 

IC515-\0,A,B,C 


564- 37 

ID2-050B 

IDC 

262- 26 


IDC 


INRJ 


ii 7 C25 

ISO 

275- 88 


ISO 


ID2-050C 

IDC 

262- 27 

IDA1Z116,A.B.C 

235-171 

IR106B4 INRB 

433- 92 

n7C26 

ISO 

275- 89 

IC5 15-20AB,C 


564- 38 

ID2-050D 

IDC 

262- 28 


IDC 


♦ INRC INRI 


n7C054 

ISO 

275- 90 


ISO 


ID2-050E 

IDC 

262- 29 

IDA1Z120,A.B.C 

236- 81 

INRJ 


u7C055 

ISO 

275 - 91 

IC5 15-30.A.B.C 


544-104 

ID2-050T 

IDC 

262- 30 


IDC 


IR106B41 INRB 

433- 93 

n7C056 

ISO 

275- 92 


ISO 


ID3-050 

IDC 

262- 41 




♦ INRC INRJ 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE Nl 

MBER SEQUENCE 


MFRS 

Pgjjtline 

wamssm 

«B5@ 

liCMwaa 


Wjlditt 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

MBiiW 

INRB 

442-110 

J8 

♦ Dll 

361- 11 


■ijin 

EEEBEH 

KHP9 

EDI 

mim 

KS 2(568 A 

♦ FERB 

177 3 

♦ INRC 

INRI 



PWC 



EDL 

320- 46 

KHP10 

EDI 

406- 56 

KS2068B 

♦ FERB 

177- 4 


INRJ 


J10 

♦ Dll 

371 - 46 

K1E5 

EDL 

328- 39 

KHP15 

EDI 

408- 86 

KS2075A 

♦ FERB 

179- 53 

IR106C2 

INRB 

443- 1 


PWC 


K1F5 

EDL 

339- 8 

KHP20 

EDI 

410- 46 

KS2075B 

♦ FERB 

179- 54 

♦ INRC 

INRI 


J12 

PWC 

378- 38 

K1G5 

EDL 

345-104 

KHP25 

EDI 

411-53 

KS2082A 

♦ FERB 

181 -109 


INRJ 


J100 

GICI 

299- 57 

K1H5 

EDL 

355- 12 

KHP30 

EDI 

412- 50 

KS2082B 

♦ FERB 

181 -110 

IR106C3 

INRB 

443- 2 

J200 

GICI 

310- 18 

K1K5 

EDL 

359- 19 

KHP35 

EDI 

412- 63 

KS2091A 

♦ FERB 

185- 34 

♦ INRC 

INRI 


J400 

GICI 

328- 85 

K1M5 

EDL 

369- 68 

KHP40 

EDI 

412- 94 

KS2091B 

♦ FERB 

185- 35 


INRJ 


J600 

GICI 

346- 29 

K1N5 

EDL 

377- 66 

KHP45 

EDI 

413- 2 

KS2100A 

♦ FERB 

187-102 

IR106C4 

INRB 

443- 3 

JZ3 9 

PWC 

168-167 

K2A5 

EDL 

293- 12 

KHP50 

EDI 

413- 16 

KS2100B 

♦ FERB 

187-103 

♦ INRC 

INRI 


JZ4.3 

PWC 

169-166 

K2B5 

EDL 

299- 40 

KL5 

♦ SCO 

398-106 

KS2110A 

♦ FERB 

189-147 


INRJ 


JZ4.7 

PWC 

170-173 

K2C5 

EDL 

309-110 

KL10 

♦ SCO 

405- 38 

KS2110B 

♦ FERB 

189-148 

IR106C41 

INRB 

443- 4 

JZ5.1 

PWC 

172- 15 

K2D5 

EDL 

320- 67 

KL1 5 

♦ SCO 

408- 17 

KS2120A 

♦ FERB 

191 -188 

♦ INRC 

INRI 


JZ5.6,A,B,D 

PWC 

173- 85 

K2E5 

EDL 

328- 68 

KL20 

♦ SCO 

409-102 

KS2120B 

♦ FERB 

191 -189 


INRJ 


JZ5.6C 

PWC 

173- 86 

K2F5 

EDL 

339- 30 

KL25 

♦ SCO 

411 - 10 

KS2130A 

♦ FERB 

194- 76 

IR106D1 

INRB 

449- 90 

JZ6 2,A,B,D 

PWC 

175- 60 

K2G5 

EDL 

346- 19 

KL30 

♦ SCO 

412- 11 

KS2130B 

♦ FERB 

194- 77 

♦ INRC 

INRI 


JZ6 2C 

PWC 

175- 61 

K2H5 

EDL 

355- 17 

KL35 

♦ SCO 

412- 52 

KS2150A 

♦ FERB 

197- 21 


INRJ 


JZ6 8,A,B,D 

PWC 

178- 11 

K2K5 

EDL 

359- 32 

KL40 

♦ SCO 

412- 75 

KS2150B 

♦ FERB 

197- 22 

IR106D2 

INRB 

449- 91 

JZ6 8C 

PWC 

178- 12 

K2M5 

EDL 

369- 88 

KL45 

♦ SCO 

412- 99 

KS2160A 

♦ FERB 

199- 28 

♦ INRC 

INRI 


JZ7 5,A,B,D 

PWC 

180- 55 

K2N5 

EDL 

377 - 75 

KL50 

♦ SCO 

413- 3 

KS3060 

SOIF 

325- 65 


INRJ 


JZ7 5C 

PWC 

180- 56 

K3A5 

EDL 

293- 50 

KLR5 

♦ SCO 

398- 95 

KS4060 

SOIF 

336- 43 

IR106D3 

INRB 

449- 92 

JZ8 2,A,B,D 

PWC 

182-104 

K3A 

KEM 

510- 8 

KLR10 

♦ SCO 

405- 30 

KS5060 

SOIF 

343-103 

♦ INRC 

INRI 


JZ8 2C 

PWC 

182-105 

K3B5 

EDL 

299-101 

KLR15 

♦ SCO 

408- 7 

KS6060 

SOIF 

353- 15 


INRJ 


JZ9 1 ,A,B,D 

PWC 

186- 36 

K3C5 

EDL 

310- 70 

KLR20 

♦ SCO 

409- 93 

KS8060 

SOIF 

365- 29 

IR106D4 

INRB 

449- 93 

JZ9 1C 

PWC 

186- 37 

K3D5 

EDL 

321 - 1 

KLR25 

♦ SCO 

411- 3 

KSDIOI-1,-2 

GESY 

266- 43 

♦ INRC 

INRI 


JZ10,A,B,D 

PWC 

188-1 16 

K3E5 

EDL 

329- 38 

KR50 

♦ FERB 

198-129 

KV1 

FCAJ 

581 - 94 


INRJ 


JZ10C 

PWC 

188-117 

K3F5 

EDL 

339- 83 

KR5 1 

♦ FERB 

203- 21 

KV2 

FCAJ 

581 - 95 

IR106D41 

INRB 

449- 94 

JZ1 1 ,A,B,D 

PWC 

190-109 

K3F 

KEM 

510- 9 

KR52 

♦ FERB 

207-144 

KV3 

FCAJ 

581- 96 

♦ INRC 

INRI 


JZ1 1C 

PWC 

190-1 10 

K3G5 

EDL 

346- 76 

KR53 

♦ FERB 

212- 15 

KV4 

FCAJ 

581 - 97 


INRJ 


JZ12,A,B,D 

PWC 

193- 8 

K3H5 

EDL 

355- 38 

KR54 

♦ FERB 

215-175 

KV05 

EDI 

399-107 

IR106F1 

INRB 

418- 67 

JZ12C 

PWC 

193- 9 

K3K5 

EDL 

359- 85 

KR55 

♦ FERB 

218-137 

KV5 

FCAJ 

581 - 98 

♦ INRC 

INRI 


JZ 13,A,B,D 

PWC 

195- 46 

K3M5 

EDL 

370- 27 

KR56 

♦ FERB 

221 -160 

KV08 

EDI 

404- 8 


INRJ 


JZ13C 

PWC 

195- 47 

K3N5 

EDL 

377- 93 

KR57 

♦ FERB 

225- 17 

KV010 

EDI 

406- 38 

IR106F2 

INRB 

418- 68 

JZ 14,A,B,D 

PWC 

196- 87 

K4A5 

EDL 

293- 90 

KR58 

♦ FERB 

228- 13 

KV012 

EDI 

407- 51 

♦ INRC 

INRI 


JZ14C 

PWC 

196- 88 

K4B5 

EDL 

300- 56 

KR59 

♦ FERB 

231- 3 

KV107,A,B,C,D 

KSC 

535- 89 


INRJ 


JZ15.A,B,D 

PWC 

198- 14 

K4C5 

EDL 

311-39 

KR60 

♦ FERB 

234- 5 

KV 112,A,B,C,D 

KSC 

540- 39 

IR106F3 

INRB 

418-69 

JZ15C 

PWC 

198- 15 

K4D5 

EDL 

321 - 61 

KR602AA 

ITT 

296- 22 

KV 113,A,B,C,D 

KSC 

549- 67 

♦ INRC 

INRI 


JZ16,A,B,D 

PWC 

199-180 

K4E5 

EDL 

330- 19 

KR602BA 

ITT 

303- 88 

KV114,A,B,C,D 

KSC 

556-103 


INRJ 


JZ16C 

PWC 

199-181 

K4F5 

EDL 

340- 31 

KR602CA 

ITT 

308- 10 

KV 115,A,B,C,D 

KSC 

540- 40 

IR106F4 

INRB 

418- 70 

JZ1 7,A,B,D 

PWC 

201 - 35 

K4G5 

EDL 

347 - 46 

KR602DA 

ITT 

314-108 

KV 116,A,B,C,D 

KSC 

549- 68 

♦ INRC 

INRI 


JZ17C 

PWC 

201 - 36 

K4H5 

EDL 

355- 57 

KR602EA 

ITT 

319- 39 

KV 117,A,B,C,D 

KSC 

556-104 


INRJ 


JZ18,A,B,D 

PWC 

202-107 

K4K5 

EDL 

360- 31 

KR602FA 

ITT 

324- 11 

KV 122,A,B,C,D 

KSC 

556-105 

IR106F41 

INRB 

418- 71 

JZ18C 

PWC 

202-108 

K4M5 

EDL 

370- 74 

KR602HA 

ITT 

333-107 

KV 123,A,B,C,D 

KSC 

544-106 

♦ INRC 

INRI 


JZ19,A,B,D 

PWC 

203-173 

K4N5 

EDL 

378- 6 

KR602KA 

ITT 

342- 72 

KV 124,A,B,C,D 

KSC 

544-107 


INRJ 


JZ19C 

PWC 

203-174 

K5A5 

EDL 

294- 22 

KR602MA 

ITT 

351 - 13 

KV 125,A,B,C,D 

KSC 

544-108 

IR106Q1 

INRB 

414-66 

JZ20,A,B,D 

PWC 

205- 51 

K5B5 

EDL 

301 - 1 

KR602PA 

ITT 

356-107 

KV 126,A,B,C,D 

KSC 

544-109 

♦ INRC 

INRI 


JZ20C 

PWC 

205- 52 

K5C5 

EDL 

311-100 

KR602RA 

ITT 

363- 60 

KV 127 

KSC 

553- 58 


INRJ 


JZ22,A,B,D 

PWC 

207- 33 

K5D5 

EDL 

321- 98 

KR602VA 

ITT 

373- 47 

KV 128 

KSC 

553- 59 

IR106Q2 

INRB 

414- 67 

JZ22C 

PWC 

207- 34 

K5E5 

EDL 

330- 82 

KR866 

GIC 

405-108 

KV 129 

KSC 

553- 60 

♦ INRC 

INRI 


JZ24,A,B,D 

PWC 

209- 17 

K5F5 

EDL 

340- 72 


SOIF 


KV130 

KSC 

553- 61 


INRJ 


JZ24C 

PWC 

209- 18 

K5G5 

EDL 

348- 1 

KR867 

GIC 

377- 49 

KV132 

KSC 

540- 41 

IR106Q3 

INRB 

414-68 

JZ25,A,B,D 

PWC 

210- 41 

K5H5 

EDL 

355- 82 

KS030A 

♦ FERB 

166-110 

KV133 

KSC 

549- 69 

♦ INRC 

INRI 


JZ25C 

PWC 

210- 42 

K5K5 

EDL 

360-91 

KS033A 

♦ FERB 

167- 5 

KV134 

KSC 

556-106 


INRJ 


JZ27,A,B,D 

PWC 

211-97 

K5M5 

EDL 

371 - 17 

KS033B 

♦ FERB 

167- 6 

KV135 

KSC 

540- 42 

IR106Q4 

INRB 

414- 69 

JZ27C 

PWC 

211-98 

K5N5 

EDL 

378- 39 

KS036A 

♦ FERB 

167-156 

KV136 

KSC 

549- 70 

♦ INRC 

INRI 


JZ30,A,B,D 

PWC 

213-96 

K6A5 

EDL 

294- 67 

KS039A 

♦ FERB 

168-108 

KV137 

KSC 

556-107 


INRJ 


JZ30C 

PWC 

213- 97 

K6B5 

EDL 

301 - 61 

KS039B 

♦ FERB 

168-109 

KV138 

KSC 

535- 90 

IR106Q41 

INRB 

414- 70 

JZ33,A,B,D 

PWC 

215-62 

K6C5 

EDL 

312- 62 

KS043A 

♦ FERB 

169-108 

KV 139 

KSC 

535- 91 

♦ INRC 

INRI 


JZ33C 

PWC 

215-63 

K6D5 

EDL 

322- 27 

KS047A 

♦ FERB 

170-106 

KV140 

KSC 

535- 92 


INRJ 


JZ36,A,B,D 

PWC 

216-166 

K6E5 

EDL 

331 - 43 

KS047B 

♦ FERB 

170-107 

KV141 

KSC 

535- 93 

IR106Y1 

INRB 

417- 22 

JZ36C 

PWC 

216-167 

K6F5 

EDL 

340-107 

KS051A 

♦ FERB 

171-153 

KV150 

KSC 

535- 94 

♦ INRC 

INRI 


JZ39,A,B,D 

PWC 

218- 65 

K6G5 

EDL 

348- 67 

KS056A 

♦ FERB 

172-194 

KV151 

KSC 

540- 43 


INRJ 


JZ39C 

PWC 

218-66 

K6H5 

EDL 

355-103 

KS056B 

♦ FERB 

172-195 

KV152 

KSC 

544-110 

IR106Y2 

INRB 

417- 23 

JZ43,A,B,D 

PWC 

219-140 

K6K5 

EDL 

361 - 38 

KS062A 

♦ FERB 

174-185 

KV153 

KSC 

549- 71 

♦ INRC 

INRI 


JZ43C 

PWC 

219-141 

K6M5 

EDL 

371 - 73 

KS068A 

♦ FERB 

177- 62 

KV154 

KSC 

553- 62 


INRJ 


JZ45,A,B,D 

PWC 

220- 93 

K6N5 

EDL 

378- 57 

KS068B 

♦ FERB 

177- 63 

KV155 

KSC 

556-108 

IR106Y3 

INRB 

417- 24 

JZ45C 

PWC 

220- 94 

K7A5 

EDL 

294- 96 

KS075A 

♦ FERB 

179-114 

KV 156 

KSC 

535- 95 

♦ INRC 

INRI 


JZ47,A,B,D 

PWC 

221 - 81 

K7B5 

EDL 

301 -105 

KS77 

♦ FERB 

184- 98 

KV157 

KSC 

540- 44 


INRJ 


JZ47C 

PWC 

221 - 82 

K7C5 

EDL 

312-106 

KS77B 

♦ FERB 

184- 99 

KV158 

KSC 

545- 1 

IR106Y4 

INRB 

417- 25 

JZ50,A,B,D 

PWC 

222- 63 

K7D5 

EDL 

322- 62 

KS78 

♦ FERB 

184-100 

KV159 

KSC 

549- 72 

♦ INRC 

INRI 


JZ50C 

PWC 

222- 64 

K7E5 

EDL 

331 - 92 

KS78B 

♦ FERB 

184-101 

KV160 

KSC 

553- 63 


INRJ 


JZ5 1,A,B,D 

PWC 

223- 29 

K7F5 

EDL 

341-30 

KS082A 

♦ FERB 1 

181-170 

KV161 

KSC 

557- 1 

IR106Y41 

INRB 

417- 26 

JZ51C 

PWC 

223- 30 

K7G5 

EDL 

349- 6 

KS082B 

♦ FERB 

181-171 

KV162 

KSC 

535- 96 

♦ INRC 

INRI 


JZ52,A,B,D 

PWC 

223-158 

K7H5 

EDL 

356- 11 

KS091A 

♦ FERB 

185- 94 

KV163 

KSC 

540- 45 


INRJ 


JZ52C 

PWC 

223-159 

K7K5 

EDL 

361 - 82 

KS100A 

♦ FERB 

187-167 

KV165 

KSC 

545- 2 

ITT33 

♦ ITTB 

275- 49 

JZ56,A,B,D 

PWC 

224-1 1 1 

K7M5 

EDL 

372- 1 

KS100B 

♦ FERB 

187-168 

KV166 

KSC 

549- 73 

ITT44 

♦ ITTB 

270- 95 

JZ56C 

PWC 

224-112 

K7N5 

EDL 

378- 80 

KS110A 

♦ FERB 

189-199 

KV167 

KSC 

553- 64 

ITT600 

♦ ITTB 

268- 59 

JZ62,A,B,D 

PWC 

226- 60 

K8A5 

EDL 

295- 29 

KS120A 

♦ FERB 

192- 46 

KV168 

KSC 

560- 24 

J1 

♦ Dll 

301 - 27 

JZ62C 

PWC 

226- 61 

K8B5 

EDL 

302- 55 

KS120B 

♦ FERB 

192- 47 

KV169 

KSC 

560- 25 


PWC 


JZ68,A,B,D 

PWC 

1227-1 18 

K8C5 

EDL 

313- 61 

KS130A 

♦ FERB 

194-125 

KV170 

KSC 

560- 26 

J2 

♦ Dll 

312- 26 

JZ68C 

PWC 

227-1 19 

K8D5 

EDL 

322-1 10 

KS150A 

♦ FERB 

197- 74 

KV171 

KSC 

560- 27 


PWC 


JZ75,A,B,D 

PWC 

229- 32 

K8E5 

EDL 

332- 47 

KS150B 

♦ FERB 

197- 75 

KV172 

KSC 

560- 28 

J3 

PWC 

321 - 97 

JZ75C 

PWC 

229- 33 

K8F5 

EDL 

341 - 73 

KS160A 

♦ FERB 

199- 75 

KV 173 

KSC 

560- 29 

J4 

♦ Dll 

331- 7 

JZ82,A,B,D 

PWC 

230-1 13 

K8G5 

EDL 

349- 67 

KS180A 

♦ FERB 

201 -158 

KV200 

KSC 

560- 30 


PWC 


JZ82C 

PWC 

230-1 14 

K8H5 

EDL 

356- 33 

KS180B 

♦ FERB 

201 -159 

KV201 

KSC 

560- 31 

J4A3 

EDL 

297- 74 

JZ91 ,A,B,D 

PWC 

232- 49 

K8K5 

EDL 

362- 18 

KS560 

SOIF 

297- 66 

KV202 

KSC 

557- 2 

J4B3 

EDL 

305- 95 

JZ91C 

PWC 

232- 50 

K8M5 

EDL 

372- 42 

KS602CA 

ITT 

308- 11 

KV203 

KSC 

557- 3 

J4C3 

EDL 

317- 38 

JZ100,A,B,D 

PWC 

233- 94 

K8N5 

EDL 

378- 92 

KS602EA 

ITT 

319- 40 

KV204 

KSC 

553- 65 

J4D3 

EDL 

319- 75 

JZ100C 

PWC 

233- 95 

K20 

KEM 

600- 31 

KS602GA 

ITT 

327- 52 

KV205 

KSC 

553- 66 

J4E3 

EDL 

325- 78 

JZ 105,A,B,D 

PWC 

234-101 

K25A 

KEM 

510- 22 

KS602PA 

ITT 

356-108 

KV206 

KSC 

549- 74 

J4F3 

EDL 

327- 84 

JZ105C 

PWC 

234-102 

K25B 

KEM 

510- 23 

KS602RA 

ITT 

363- 61 

KV207 

KSC 

549- 75 

J4G3 

EDL 

336- 59 

JZ110,A,B,D 

PWC 

235- 58 

K46HZ 

SOIF 

336- 42 

KS602VA 

ITT 

373- 48 

KV208 

KSC 

545- 3 

J4H3 

EDL 

344- 7 

JZ1IOC 

PWC 

235- 59 

K66HZ 

SOIF 

353- 14 

KS1060 

SOIF 

305- 82 

KV209 

KSC 

545- 4 

J4K3 

EDL 

353- 30 

JZ 120,A,B,D 

PWC 

236- 82 

K86HZ 

SOIF 

365- 28 

KS1160 

SOIF 

374- 83 

KV210 

KSC 

540- 46 

J4M3 

EDL 

357- 80 

JZ120C 

PWC 

236- 83 

K408 

KEM 

517- 56 

KS1260 

SOIF 

379-106 

KV21 1 

KSC 

540- 47 

J4N3 

EDL 

365- 42 

JZ 130,A,B,D 

PWC 

237-1 19 

K408A 

KEM 

517- 57 

KS1460 

SOIF 

382- 81 

KV212 

KSC 

535- 97 

J05 

♦ Dll 

294- 38 

JZ130C 

PWC 

237-120 

K408B 

KEM 

517- 58 

KS2030A 

♦ FERB 

166-86 

KV213 

KSC 

535- 98 


PWC 


JZ 140,A,B,D 

PWC 

238-1 10 

K540 

SOIF 

297- 49 

KS2033A 

♦ FERB 

166-162 

KV300 

KSC 

560- 32 

J5 

PWC 

340- 71 

JZ140C 

PWC 

238-1 1 1 

K1040A 

SOIF 

305- 51 

KS2033B 

♦ FERB 

166-163 

KV301 

KSC 

560- 33 

J5A3 

EDL 

297- 75 

JZ150,A,B,D 

PWC 

239- 98 

K1140 

SOIF 

374- 60 

KS2036A 

♦ FERB 

167-119 

KV302 

KSC 

557- 4 

J5B3 

EDL 

305- 96 

JZ150C 

PWC 

239- 99 

K1 240 

SOIF 

379- 84 

KS2036B 

♦ FERB 

167-120 

KV303 

KSC 

557- 5 

J5C3 

EDL 

317- 39 

JZ 160,A,B,D 

PWC 

240-121 

K1440 

SOIF 

382- 68 

KS2039A 

♦ FERB 

168- 72 

KV304 

KSC 

553- 67 

J5D3 

EDL 

319- 76 

JZ160C 

PWC 

240-122 

K2040 

SOIF 

316- 96 

KS2039B 

♦ FERB 

168-73 

KV305 

KSC 

553- 68 

J5E3 

EDL 

325- 79 

JZ175,A,B,D 

PWC 

241-120 

K3040 

SOIF 

325- 32 

KS2043A 

♦ FERB 

169-67 

KV306 

KSC 

549- 76 

J5F3 

EDL 

327- 85 

JZ175C 

PWC 

241 -121 

K4040 

SOIF 

335-106 

KS2043B 

♦ FERB 

169-68 

KV307 

KSC 

549- 77 

J5G3 

EDL 

336- 60 

JZ180,A,B,D 

PWC 

242- 62 

K5040 

SOIF 

343- 79 

KS2047A 

♦ FERB 

170- 58 

KV308 

KSC 

545- 5 

J5H3 

EDL 

344- 8 

JZ180C 

PWC 

242- 63 

K6040 

SOIF 

352- 92 

KS2047B 

♦ FERB 

170- 59 

KV309 

KSC 

545- 6 

J5K3 

EDL 

353- 31 

JZ200,A,B,D 

PWC 

243-101 

K8040 

SOIF 

364-101 

KS2051A 

♦ FERB 

171-103 

KV310 

KSC 

540- 48 

J5M3 

EDL 

357- 81 

JZ200C 

PWC 

243-102 

KHP3 

EDI 

394- 78 

KS2051B 

♦ FERB 

171-104 

KV31 1 

KSC 

540- 49 

J5N3 

EDL 

365- 43 

JZ220,A,B,D 

PWC 

244- 39 

KHP4 

EDI 

397- 58 

KS2056A 

♦ FERB 

172-121 

KV312 

KSC 

535- 99 

J6 

♦ Dll 

348- 34 

JZ220C 

PWC 

244- 40 

KHP5 

EDI 

400- 15 

KS2056B 

♦ FERB 

172-122 

KV313 

KSC 

535-100 


PWC 


K1 

♦ SCO 

412- 4 

KHP6 

EDI 

401 - 64 

KS2060 

SOIF 

317- 22 

KV2001 

♦ KEV 

548- 54 

J7 

PWC 

355- 81 

K1A5 

EDL 

292-104 

KHP7 

EDI 

402- 69 

KS2062A 

♦ FERB 

174-113 

KV2002 

♦ KEV 

548- 55 




K1B5 

EDL 

299- 15 

KHP8 

EDI 

404- 15 

KS2062B 

♦ FERB 

174-114 

KV2003 

♦ KEV 

548- 56 
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1 

TYPE No. 

CROSS IND 

:X 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 



uasMim 

■MSS 



jjM^iasw 


imsnXTfTHH 

MFRS 

Pg&Line 

KV2101 

♦ KEV 

542- 72 

L4154AM 

PHIL 

514-102 

L4978 

PHIL 



PHIL 

585 - 16 

LDZ70/8A2 

♦ APX 

181-126 

KV2102 

♦ KEV 

542- 73 

L4154B 

PHIL 

514-103 

L4980 

PHIL 

564- 4 

L8360 

PHIL 

585- 17 

LDZ70/9A1 

♦ APX 

185- 53 

KV2103 

♦ KEV 

542- 74 

L4154BM 

PHIL 

514-104 

L4981 

PHIL 

564- 19 

L8370 

PHIL 

585 - 18 

LEDV3 

♦ VAC 

575- 99 

KV5139 

KSC 

536- 69 

L4155 

PHIL 

513- 64 

L4982 

PHIL 

564- 35 

L8380 

PHIL 

585- 19 

LFD8 

♦ EDI 

403- 28 

KV5140 

KSC 

540- 50 

L4155A 

PHIL 

514-105 

L4983 

PHIL 

564- 44 

L8503 

♦ PHIL 

527- 47 

LFD10 

♦ EDI 

405- 34 

KV5141 

KSC 

543- 62 

L4155AM 

PHIL 

514-106 

L4984 

PHIL 

564- 57 

L8504 

♦ PHIL 

530-109 

LID6.8,A 

♦ USS 

178-160 

KV5142 

KSC 

545- 7 

L4155B 

PHIL 

514-107 

L4985 

PHIL 

564- 66 

L8505 

♦ PHIL 

534- 9 

LID7.5.A 

♦ USS 

181- 7 

KV5143 

KSC 

547-106 

L4155BM 

PHIL 

514-108 

L4986 

PHIL 

564- 75 

L8512 

♦ PHIL 

524- 62 

LID8.2,A 

♦ USS 

183- 75 

KVF5 

♦ EDI 

399- 92 

L4156 

PHIL 

513- 65 

L4987 

PHIL 

564- 86 

L8513 

♦ PHIL 

523- 2 

LID9.1,A 

♦ USS 

186-179 

KVF7 5 

♦ EDI 

403- 9 

L4156A 

PHIL 

514-109 

L4988 

PHIL 

564- 95 

L8551 

♦ PHIL 

520- 20 

LID10.A 

♦ USS 

189-102 

KVF10 

♦ EDI 

406- 21 

L4 156AM 

PHIL 

514-110 

L8200 

♦ PHIL 

511-20 

L8552 

♦ PHIL 

523- 59 

LID1 1 ,A 

♦ USS 

191- 67 

KVF12 5 

♦ EDI 

407- 43 

L4156B 

PHIL 

515- 1 

L8200A 

♦ PHIL 

511-21 

L8553 

♦ PHIL 

526- 27 

LID 1 2,A 

♦ USS 

193-195 

KVF15 

♦ EDI 

408- 65 

L4156BM 

PHIL 

515- 2 

L8200B 

♦ PHIL 

511-22 

L8554 

♦ PHIL 

528-102 

LID13,A 

♦ USS 

195-199 

KVF20 

♦ EDI 

410- 34 

L4157 

PHIL 

513- 66 

L8200C 

♦ PHIL 

511-23 

L8555 

♦ PHIL 

531 - 88 

LID15.A 

♦ USS 

198-198 

KVF25 

♦ EDI 

411-40 

L4157A 

PHIL 

515- 3 

L8201 

♦ PHIL 

511-24 

L8563 

♦ PHIL 

526- 28 

LID 16,A 

♦ USS 

200-141 

KVP5 

EDI 

400- 1 

L4157AM 

PHIL 

515- 4 

L8201A 

♦ PHIL 

511-25 

L8564 

♦ PHIL 

528-103 

LID 18,A 

♦ USS 

203- 90 

KVP6 

EDI 

401 - 59 

L4157B 

PHIL 

515- 5 

L8201B 

♦ PHIL 

511-26 

L8565 

♦ PHIL 

531 - 89 

LID20.A 

♦ USS 

206- 14 

KVP7 

EDI 

402- 65 

L4157BM 

PHIL 

515- 6 

L8201C 

♦ PHIL 

511-27 

L8566 

♦ PHIL 

534- 60 

LID22,A 

♦ USS 

208- 12 

KVP8 

EDI 

404- 9 

L4164 

PHIL 

513- 67 

L8202 

♦ PHIL 

510- 5 

L8567 

♦ PHIL 

538- 77 

LID24,A 

♦ USS 

209-169 

KVP9 

EDI 

404- 98 

L4164A 

PHIL 

513- 68 

L8202A 

♦ PHIL 

510- 6 

L8700 

♦ PHIL 

585- 20 

LID27,A 

♦ USS 

212- 80 

KVP10 

EDI 

406- 39 

L4164AM 

PHIL 

513- 69 

L8202B 

♦ PHIL 

510- 7 

L8700A 

♦ PHIL 

585- 21 

LID30,A 

♦ USS 

214- 72 

KVP15 

EDI 

408- 72 

L4164B 

PHIL 

513- 70 

L8202C 

♦ PHIL 

513- 75 

L8701 

♦ PHIL 

585- 22 

LID33,A 

♦ USS 

216- 33 

KVP20 

EDI 

410- 39 

L4164BM 

PHIL 

513- 71 

L8202D 

♦ PHIL 

513- 76 

L8701A 

♦ PHIL 

585- 23 

LMZ3.3A-20 

USS 

167- 78 

KVP25 

EDI 

411-45 

L4165 

PHIL 

513- 72 

L8202E 

♦ PHIL 

513- 77 

L8702 

♦ PHIL 

585- 24 

LMZ3 6,A,-20 

USS 

168- 38 

KVP30 

EDI 

412- 42 

L4165A 

PHIL 

515- 7 

L8203 

♦ PHIL 

511-28 

L8702A 

♦ PHIL 

585- 25 

LMZ3.9A-20 

USS 

169- 1 

KVP35 

EDI 

412-60 

L4165AM 

PHIL 

515- 8 

L8203A 

♦ PHIL 

511 - 29 

L8703 

♦ PHIL 

585- 26 

LMZ4 3,A,-20 

USS 

169-192 

KVP40 

EDI 

412-90 

L4165B 

PHIL 

515- 9 

L8203B 

♦ PHIL 

511-30 

L8703A 

♦ PHIL 

585- 27 

LMZ4 7,A,-20 

USS 

171- 8 

KVP45 

EDI 

412-109 

L4165BM 

PHIL 

515- 10 

L8203C 

♦ PHIL 

511-31 

L8704 

♦ PHIL 

585- 28 

LMZ5.1A-20 

USS 

172- 43 

KVP50 

EDI 

413- 13 

L4166 

PHIL 

513- 73 

L8204 

♦ PHIL 

51 1 - 32 

L8704A 

♦ PHIL 

585- 29 

LMZ5 6A-20 

USS 

173-122 

KVR8 6 

LTTF 

184- 9 

L4166A 

PHIL 

515- 11 

L8204A 

♦ PHIL 

511-33 

L8850 

PHIL 

594-1 10 

LMZ6 2 A-20 

USS 

175- 99 

KVR8 6A 

LTTF 

184- 10 

L4166AM 

PHIL 

515- 12 

L8204B 

♦ PHIL 

511-34 

L8851 

♦ PHIL 

595- 1 

LMZ6.8A-20 

USS 

178- 70 

KVR10 

LTTF 

187- 81 

L4166B 

PHIL 

515- 13 

L8204C 

♦ PHIL 

511-35 

L8852 

♦ PHIL 

595- 2 

LMZ7 5,A,-20 

USS 

180-112 

Ll/1 H 

ITTE 

251 - 49 

L4166BM 

PHIL 

515- 14 

L8205 

♦ PHIL 

512- 17 

L8853 

♦ PHIL 

595- 3 

LMZ8.2A-20 

USS 

182-165 

L1/2H 

ITTE 

255- 28 

L4167 

PHIL 

513- 74 

L8205A 

♦ PHIL 

512- 18 

L8860 

PHIL 

595- 4 

LMZ9.1A-20 

USS 

186- 95 

L1/3H 

ITTE 

257- 66 

L4167A 

PHIL 

515- 15 

L8205B 

♦ PHIL 

512- 19 

L8861 

PHIL 

595 - 5 

LMZ 10 A-20 

USS 

188-184 

L1/4H 

ITTE 

258- 40 

L4 167 AM 

PHIL 

515- 16 

L8206 

♦ PHIL 

513- 78 

L8862 

PHIL 

595- 6 

LMZ1 1 A-20 

USS 

190-171 

L1/5H 

ITTE 

259- 11 

L4167B 

PHIL 

515- 17 

L8206A 

♦ PHIL 

513- 79 

L8870 

PHIL 

595- 7 

LMZ 12 A-20 

USS 

193- 77 

L1/6H 

ITTE 

259- 81 

L4167BM 

PHIL 

515- 18 

L8206B 

♦ PHIL 

513- 80 

L8871 

PHIL 

595- 8 

LMZ 13 A-20 

USS 

195-106 

L1/8H 

ITTE 

259-108 

L4170 

PHIL 

517-101 

L8206C 

♦ PHIL 

513- 81 

L8872 

PHIL 

595 - 9 

LMZ14A 

USS 

196-107 

L1/10H 

ITTE 

260- 26 

L4171 

PHIL 

517-102 

L8206D 

♦ PHIL 

513- 82 

L8910 

PHIL 

558- 92 

LMZ15A-20 

USS 

198- 79 

L1/15H 

ITTE 

260- 58 

L4172 

PHIL 

517-103 

L8206E 

♦ PHIL 

513- 83 

L8913 

PHIL 

562- 80 

LMZ16A-20 

USS 

200- 54 

L1/20H 

ITTE 

260- 91 

L4173 

PHIL 

517-104 

L8207 

♦ PHIL 

513- 84 

L8914 

PHIL 

563- 1 

LMZ18A-20 

USS 

202-169 

LI V 

GESY 

498- 41 

L4174 

PHIL 

517-105 

L8207A 

♦ PHIL 

513- 85 

L8915 

PHIL 

563- 39 

LMZ20A-20 

USS 

205-109 

L3/1H 

ITTE 

251 - 56 

L4175 

PHIL 

517-106 

L8207B 

♦ PHIL 

513- 86 

LA60 

INRJ 

400- 95 

LMZ22A-20 

USS 

207- 94 

L3/2H 

ITTE 

255- 34 

L4190 

♦ PHIL 

516- 74 

L8207C 

♦ PHIL 

513- 87 

LA200 

SCN 

307- 37 

LMZ24A-20 

USS 

209- 72 

L3/3H 

ITTE 

257- 72 

L4190A 

♦ PHIL 

516- 75 

L8207D 

♦ PHIL 

513- 88 

LA300 

SCN 

318- 85 

LMZ27A-20 

USS 

211-160 

L3/4H 

ITTE 

258- 46 

L4190B 

♦ PHIL 

516- 76 

L8207E 

♦ PHIL 

513- 89 

LA 4 00 

SCN 

320- 11 

LMZ30A-20 

USS 

213-155 

L3/5H 

ITTE 

259- 16 

L4190C 

♦ PHIL 

516- 77 

L8208 

♦ PHIL 

513- 90 

LA500 

SCN 

327- 41 

LMZ33A-20 

USS 

215-124 

L3/6H 

ITTE 

259- 82 

L4412 

PHIL 

575 - 84 

L8208A 

♦ PHIL 

513- 91 

LA600 

SCN 

338- 30 

LMZ36A-20 

USS 

217- 20 

L3/8H 

ITTE 

259-109 

L4413 

PHIL 

575 - 85 

L8208B 

♦ PHIL 

513- 92 

LA700 

SCN 

245- 45 

LMZ39A-20 

USS 

218-101 

L3/10H 

ITTE 

260- 27 

L4414 

PHIL 

575- 86 

L8208C 

♦ PHIL 

513- 93 

LA800 

SCN 

345- 51 

LMZ43A-20 

USS 

219-178 

L3/15H 

ITTE 

260- 59 

L4501 

PHIL 

575 - 87 

L8209 

PHIL 

515- 97 

LA900 

SCN 

355- 55 

LMZ47A-20 

USS 

221-123 

L3/20H 

ITTE 

260- 92 

L4502 

PHIL 

575- 88 

L8209A 

PHIL 

515- 98 

LA1000 

SCN 

245- 58 

LMZ51A-20 

USS 

223- 66 

L6/1H 

ITTE 

251 - 66 

L4503 

PHIL 

575- 89 

L8209AM 

PHIL 

515- 99 

LAA200 

SCN 

307- 38 

LMZ56A-20 

USS 

224-153 

L6/2H 

ITTE 

255- 40 

L4504 

PHIL 

575- 90 

L8209B 

PHIL 

515-100 

LAA300 

SCN 

318- 86 

LMZ62A-20 

USS 

226- 97 

L6/3H 

ITTE 

257- 78 

L4505 

PHIL 

575- 91 

L8209BM 

PHIL 

515-101 

LAA400 

SCN 

320- 13 

LMZ68A-20 

USS 

227-158 

L6/4H 

ITTE 

258- 52 

L4506 

PHIL 

575- 92 

L8209C 

PHIL 

515-102 

LAA500 

SCN 

327- 44 

LMZ75A-20 

USS 

229- 71 

L6/5H 

ITTE 

259- 21 

L4507 

PHIL 

575 - 93 

L8209CM 

PHIL 

515-103 

LAA600 

SCN 

338- 31 

LMZ82A-20 

USS 

230-149 

L6/6H 

ITTE 

259- 83 

L4509 

PHIL 

575 - 94 

L8209M 

PHIL 

515-104 

LAA700 

SCN 

245- 46 

LMZ91A-20 

USS 

232- 83 

L6/8H 

ITTE 

259-1 10 

L4510 

PHIL 

575- 95 

L8210 

PHIL 

515-105 

LAA800 

SCN 

345- 53 

LMZ100 A-20 

USS 

233-132 

L6/10H 

ITTE 

260- 28 

L4520 

PHIL 

575- 96 

L8210A 

PHIL 

515-106 

LAA900 

SCN 

245- 53 

LMZ1 10 A-20 

USS 

235- 91 

L6/15H 

ITTE 

260- 60 

L4530 

PHIL 

575- 97 

L8210AM 

PHIL 

515-107 

LAA1000 

SCN 

355- 83 

LMZ 120 A-20 

USS 

236-118 

L6/20H 

ITTE 

260- 93 

L4540 

PHIL 

575- 98 

L8210B 

PHIL 

515-108 

LAB200 

SCN 

307- 40 

LMZ130A-20 

USS 

237-150 

L8/1H 

ITTE 

251 - 73 

L4702 

PHIL 

584- 77 

L8210BM 

PHIL 

515-109 

LAB300 

SCN 

318- 87 

LMZ150A-20 

USS 

239-132 

L8/2H 

ITTE 

255- 46 

L4703 

PHIL 

584- 78 

L8210C 

PHIL 

516- 1 

LAB400 

SCN 

320- 15 

LMZ 160 A-20 

USS 

240-150 

L8/3H 

ITTE 

257- 84 

L4704 

PHIL 

584- 79 

L8210CM 

PHIL 

516- 2 

LAB500 

SCN 

327- 46 

LMZ 180 A-20 

USS 

242- 95 

L8/4H 

ITTE 

258- 58 

L4705 

PHIL 

584- 80 

L8210M 

PHIL 

516- 3 

LAB600 

SCN 

338- 32 

LMZ200A-20 

USS 

243-131 

L8/5H 

ITTE 

259- 26 

L4706 

PHIL 

584- 81 

L8211 

PHIL 

513- 94 

LAB700 

SCN 

245- 47 

LP1H 

AEIL 

251 - 45 

L8/6H 

ITTE 

259- 84 

L4707 

PHIL 

584- 82 

L8211A 

PHIL 

513- 95 

LAB800 

SCN 

345- 55 

LP1 S,U 

ROSG 

575-100 

L8/8H 

ITTE 

260- 1 

L4708 

PHIL 

584- 83 

L8211AM 

PHIL 

513- 96 

LAB900 

SCN 

245- 54 

LP2H 

AEIL 

254- 22 

L8/10H 

ITTE 

260- 29 

L4709 

PHIL 

584- 84 

L821IB 

PHIL 

513- 97 

LAB 1000 

SCN 

356- 34 

LP2S,U 

ROSG 

575-101 

L8/15H 

ITTE 

260- 66 

L4710 

PHIL 

584- 85 

L821 IBM 

PHIL 

513- 98 

LAC200 

SCN 

307- 41 

LP3H 

AEIL 

256- 36 

L8/20H 

ITTE 

260- 94 

L47 11 

PHIL 

584- 86 

L8211C 

PHIL 

513- 99 

LAC300 

SCN 

318- 88 

LP4H 

AEIL 

257- 39 

L8A 

GESY 

498- 57 

L4712 

PHIL 

584- 87 

L8211 CM 

PHIL 

513-100 

LAC400 

SCN 

320- 16 

LP100 

♦ GIC 

267- 28 

L8B 

GESY 

498- 71 

L4713 

PHIL 

584- 88 

L821ID 

PHIL 

513-101 

LAC500 

SCN 

327- 47 

LPA1H 

AEIL 

298- 71 

L8F 

GESY 

498- 43 

L4714 

PHIL 

584- 89 

L821 1 DM 

PHIL 

513-102 

LAC600 

SCN 

338- 33 

LPA2H 

AEIL 

307 - 24 

L8G 

GESY 

498- 64 

L4715 

PHIL 

584- 90 

L821 IE 

PHIL 

513-103 

LAC700 

SCN 

245- 48 

LPA3H 

AEIL 

307- 58 

L8U 

GESY 

498- 28 

L4716 

PHIL 

584- 91 

L821 1 EM 

PHIL 

513-104 

LAC800 

SCN 

345- 56 

LPM3 3A-20 

USS 

167- 58 

L9A 

GESY 

498- 58 

L4717 

PHIL 

584- 92 

L8211M 

PHIL 

513-105 

LAC900 

SCN 

245- 55 

LPM3.6A-20 

USS 

168- 18 

L9B 

GESY 

4,98- 72 

L4718 

PHIL 

584- 93 

L8212 

PHIL 

511- 36 

LAC1000 

SCN 

356- 57 

LPM3.9A-20 

USS 

168-168 

L9F 

GESY 

498- 44 

L4719 

PHIL 

584- 94 

L8212A 

PHIL 

511-37 

LAC2001 

TRW 

169- 69 

LPM4 3A-20 

USS 

169-167 

L9G 

GESY 

498- 65 

L4720 

PHIL 

584- 95 

L8212AM 

PHIL 

511-38 

LAC2002 

TRW 

170- 60 

LPM4 7 A-20 

USS 

170-174 

L9U 

GESY 

498- 29 

L4721 

PHIL 

584- 96 

L8212B 

PHIL 

511-39 

LAC2003 

TRW 

171-105 

LPM5 1 A-20 

USS 

172- 16 

L81 1A 

GESY 

498- 59 

L4722 

PHIL 

584- 97 

L8212BM 

PHIL 

511-40 

LAC2004 

TRW 

172-123 

LPM5.6A-20 

USS 

173- 87 

L81 IB 

GESY 

498- 73 

L4750 

PHIL 

584- 98 

L8212C 

PHIL 

511-41 

LAC2005 

TRW 

174-115 

LPM6.2A-20 

USS 

175- 62 

L81 IF 

GESY 

498- 45 

L4751 

PHIL 

584- 99 

L8212CM 

PHIL 

511-42 

LAC2006 

TRW 

177- 5 

LPM6 8A-20 

USS 

178- 13 

L8 1 1G 

GESY 

498- 66 

L4752 

PHIL 

584-100 

L8212M 

PHIL 

511-43 

LAC2007 

TRW 

179- 55 

LPM7.5 A-20 

USS 

180- 57 

L81 1U 

GESY 

498- 30 

L4753 

PHIL 

584-101 

L8213 

PHIL 

515- 19 

LAC2008 

TRW 

181-111 

LPM8.2A-20 

USS 

182-106 

L9 1 1A 

GESY 

498- 60 

L4754 

PHIL 

584-102 

L8213A 

PHIL 

515-20 

LAC2009 

TRW 

185- 36 

LPM9 1 A-20 

USS 

186- 38 

L91 IB 

GESY 

498- 74 

L4755 

PHIL 

584-103 

L8213AM 

PHIL 

515- 21 

LAC2010 

TRW 

187-104 

LPM10A-20 

USS 

188-118 

L91 IF 

GESY 

498- 46 

L4756 

PHIL 

584-104 

L8213B 

PHIL 

515- 22 

LASCS 

GESY 

498- 42 

LPM 11 A-20 

USS 

190-111 

L9 1 1G 

GESY 

498- 67 

L4757 

PHIL 

584-105 

L8213BM 

PHIL 

515-23 

LB 120 

INRJ 

407- 13 

LPM 12 A-20 

USS 

193- 10 

L9 1 1 U 

GESY 

498- 31 

L4758 

PHIL 

584-106 

L8213M 

PHIL 

515- 24 

LC180 

INRJ 

409- 47 

LPM 13 A-20 

USS 

195- 48 

L4120 

♦ PHIL 

584- 59 

L4759 

PHIL 

584-107 

L8214 

PHIL 

515- 25 

LCD 12 

♦ EDI 

406- 99 

LPM 15 A-20 

USS 

198- 16 

L4122 

♦ PHIL 

584- 60 

L4765 

PHIL 

584-108 

L8214A 

PHIL 

515- 26 

LCD 15 

♦ EDI 

408- 13 

LPM 16 A-20 

USS 

199-182 

L4130 

♦ PHIL 

584- 61 

L4766 

PHIL 

584-109 

L8214AM 

PHIL 

515- 27 

LCD20 

♦ EDI 

409- 98 

LPM 18 A-20 

USS 

202-109 

L4131 

♦ PHIL 

584- 62 

L4767 

PHIL 

584-1 10 

L8214B 

PHIL 

515- 28 

LCD25 

♦ EDI 

411- 7 

LPM20A-20 

USS 

205- 53 

L4132 

♦ PHIL 

584- 63 

L4768 

PHIL 

585- 1 

L8214BM 

PHIL 

515- 29 

LCD30 

♦ EDI 

412- 8 

LPM22A-20 

USS 

207- 35 

L4134 

♦ PHIL 

584- 64 

L4769 

PHIL 

585 - 2 

L8214M 

PHIL 

515- 30 

LCD35 

♦ EDI 

412- 51 

LPM24A-20 

USS 

209- 19 

L4135 

♦ PHIL 

584- 65 

L4770 

PHIL 

585 - 3 

L8215 

PHIL 

515- 31 i 

LCD40 

♦ EDI 

412- 74 | 

LPM27 A-20 

USS 

211-99 

L4136 

♦ PHIL 

584- 66 

L4771 

PHIL 

585 - 4 

L8215A 

PHIL 

515- 32 

LCD45 

♦ EDI 

412- 97 

LPM30A-20 

USS 

213- 98 

L4138 

♦ PHIL 

584- 67 

L4772 

PHIL 

585 - 5 

L8215AM 

PHIL 

515-33 

LDD5 

♦ APX 

273- 36 

LPM33 A-20 

USS 

215- 64 

L4139 

♦ PHIL 

584- 68 

L4773 

PHIL 

585 - 6 

L8215B 

PHIL 

515- 34 

LDD10 

♦ APX 

273- 37 

LPM36A-20 

USS 

216-168 

L4140 

♦ PHIL 

584- 69 

L4774 

PHIL 

585- 7 

L8215BM 

PHIL 

515- 35 

LDD15 

♦ APX 

273- 38 

LPM39A-20 

USS 

218- 67 

L4141 

♦ PHIL 

584- 70 

L4775 

PHIL 

585 - 8 

L8215M 

PHIL 

515- 36 

LDD50 

♦ APX 

273- 39 , 

LPM43A-20 

USS 

219-142 

L4142 

♦ PHIL 

584- 71 

L4776 

PHIL 

585 - 9 

L8216 

PHIL 

600- 32 

LDR05 

♦ RADF 

577- 91 I 

LPM47 A-20 

USS 

221- 83 

L4143 

♦ PHIL 

584- 72 

L4970 

PHIL 

564- 3 

L8216A 

PHIL 

600- 33 

LDR07 

♦ RADF 

577- 92 

LPM51 A*20 

USS 

223- 31 

L4144 

♦ PHIL 

584- 73 

L4971 

PHIL 

564- 18 

L8216B 

PHIL 

600- 34 

LDZ70/4A3 

♦ APX 

169- 82 

LPM 5 6 A-20 

USS 

224-113 

L4145 

♦ PHIL 

584- 74 

L4972 

PHIL 

564- 34 

L8350 

PHIL 

585 - 10 

LDZ70/4A7 

♦ APX 

170- 74 

LPM62A-20 

USS 

226- 62 

L4146 

♦ PHIL 

584- 75 

L4973 

PHIL 

564- 43 

L8351 

PHIL 

585- 1 1 

LDZ70/5A1 

♦ APX 

171-121 

LPM68A-20 

USS 

227-120 

L4147 

♦ PHIL 

584- 76 

L4974 

PHIL 

564- 56 

L8352 

PHIL 

585 - 12 

LDZ70/5A6 

♦ APX 

172-161 

LPM75 A-20 

USS 

229- 34 

L4153 

PHIL 

514- 99 

L4975 

PHIL 

564- 65 

L8353 

PHIL 

585- 13 

LDZ70/6A2 

♦ APX 

174-138 

LPM82A-20 

USS 

230-115 

L4154 

PHIL 

514-100 

L4976 

PHIL 

564- 74 

L8354 

PHIL 

585 - 14 

LDZ70/6A8 

♦ APX 

177- 20 

LPM91 A-20 

USS 

232- 51 

L4154A 

PHIL 

514-101 

L4977 

PHIL 

564- 85 

L8355 

PHIL 

585- 15 

LDZ70/7A5 

♦ APX 

179- 73 

LPM 100 A-20 

USS 

233- 96 
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1. TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

LPM 110,A,-20 

USS 

236 - 60 

LVA495 

♦ TRW 

187- 42 

M3Z24,A 

"♦USS 

Ml4“ 

M13Z 

SOIF 

194 -128 

MA242C 

MATJ 

298- 91 

LPM120,A,-20 

USS 

236- 84 

LVA498 

♦ TRW 

187- 56 

M3Z27,A 

♦ USS 

211 -174 

M 1 4 

SOIF 

299- 38 

MA251 

MATJ 

304- 88 

LPM 130,A,-20 

USS 

237-121 

LVA3100A 

TRW 

188- 41 

M3Z30.A 

♦ USS 

213-169 

M15HZ 

SOIF 

384- 18 

MA252 

MATJ 

316- 13 

LPM 150,A,-20 

USS 

239-100 

LVA3100B 

TRW 

188- 42 

M3Z33,A 

♦ USS 

215-139 

M15K 

SOIF 

384- 32 

MA253 

MATJ 

324- 97 

LPM160,A,-20 

USS 

240-123 

LZ4 7 

LTTF 

170- 45 

M3Z36.A 

♦ USS 

217- 34 

M15Z 

SOIF 

197- 78 

MA261 

MATJ 

305- 66 

LPM180A-20 

USS 

242- 64 

LZ5 6 

LTTF 

172-102 

M3Z39.A 

♦ USS 

218-113 

M16Z 

SOIF 

199- 78 

MA262 

MATJ 

317- 4 

LPM200A-20 

USS 

243-103 

LZ6 8 

LTTF 

176-197 

M3Z43,A 

♦ USS 

220- 6 

M18Z 

SOIF 

201 -162 

MA263 

MATJ 

325- 50 

LPZT8.2 

USS 

182-107 

LZ8 2 

LTTF 

181 - 85 

M3Z47,A 

♦ USS 

221 -135 

M20H 

SOIF 

389- 44 

MA320 

♦ MATJ 

542- 75 

LPZT10 

USS 

188-119 

LZ10 

LTTF 

187- 75 

M3Z5 1,A 

♦ USS 

223- 77 

M20HZ 

SOIF 

389- 64 

MA330 

♦ MATJ 

544- 1 1 

LPZT12 

USS 

193- 11 

Ml 

ITTE 

251 - 50 

M3Z56.A 

♦ USS 

224-164 

M20K 

SOIF 

389- 80 

MA332A 

MATJ 

547- 27 

LPZT15 

USS 

198- 17 

M1A1 

EDL 

294- 85 

M3Z62,A 

♦ USS 

226-108 

M20Z 

SOIF 

204-131 

MA332B 

MATJ 

549- 16 

LPZT18 

USS 

202-110 

M1A5 

EDL 

294- 86 

M3Z68.A 

♦ USS 

227-170 

M22 

SOIF 

309- 83 

MA332C 

MATJ 

553- 21 

LPZT22 

USS 

207- 36 

M1A9 

EDL 

294- 87 

M3Z75.A 

♦ USS 

229- 82 

M22Z 

SOIF 

206-100 

MA350 

MATJ 

248- 59 

LPZT27 

USS 

211-100 

M 1 B 1 

EDL 

301 - 87 

M3Z82,A 

♦ USS 

230-160 

M24Z 

SOIF 

208- 96 

MA351 

MATJ 

249- 91 

LPZT33 

USS 

215- 65 

M1B5 

EDL 

301 - 88 

M3Z9 1,A 

♦ USS 

232- 93 

M25HZ 

SOIF 

392- 30 

MA408A 

MIC 

517- 59 

LR33H 

AEIL 

167- 7 

M1B9 

EDL 

301 - 89 

M3Z100,A 

♦ USS 

233-143 

M27Z 

SOIF 

210-155 

MA412 

MIC 

600- 47 

LR36H 

AEIL 

167-157 

M 1C1 

EDL 

312- 84 

M3Z1 10,A 

♦ USS 

235- 99 

M30G 

SOIF 

393- 94 

MA414 

MIC 

513-106 

LR39CH 

AEIL 

168-110 

M1C5 

EDL 

312- 85 

M3Z120,A 

♦ USS 

236-130 

M30HZ 

SOIF 

394- 2 

MA418 

MIC 

517- 60 

LR43CH 

AEIL 

169-109 

M1C9 

EDL 

312- 86 

M3Z130.A 

♦ USS 

237-160 

M30K 

SOIF 

394- 20 

MA418A 

MIC 

517- 61 

LR47CH 

AEIL 

170-108 

MIDI 

EDL 

322- 46 

M3Z1 50,A 

♦ USS 

239-143 

M30Z 

SOIF 

213- 2 

MA418B 

MIC 

517-62 

LR51CH 

AEIL 

171-154 

M1D5 

EDL 

322- 47 

M3Z160,A 

♦ USS 

240-158 

M33Z 

SOIF 

214-144 

MA419 

MIC 

512- 13 

LR56CH 

AEIL 

172-196 

M1D9 

EDL 

322- 48 

M3Z180.A 

♦ USS 

242-104 

M40K 

SOIF 

397- 4 

MA419A 

MIC 

512- 14 

LR62CH 

AEIL 

174-186 

M 1 E1 

EDL 

331 - 71 

M3Z200.A 

♦ USS 

243-142 

M42 

SOIF 

328- 36 

MA421A 

MIC 

511-44 

LR68CH 

AEIL 

177- 64 

M1E5 

EDL 

331 - 72 

M4A1 

EDL 

295- 61 

M50K 

SOIF 

399- 65 

MA421B 

MIC 

511-45 

LR75CH 

AEIL 

179-115 

M1E9 

EDL 

331- 73 

M4A5 

EDL 

295- 62 

M60H 

SOIF 

400- 84 

MA423A 

MIC 

513-107 

LR82CH 

AEIL 

181-172 

M 1F1 

EDL 

341 - 15 

M4A9 

EDL 

295- 63 

M60K 

SOIF 

401 - 22 

MA425 

MIC 

517-107 

LR91CH 

AEIL 

185- 95 

M1F5 

EDL 

341- 16 

M4B 1 

EDL 

302- 97 

M62 

SOIF 

345-101 

MA428 

MIC 

600- 48 

LR100CH 

AEIL 

187-169 

M1F9 

EDL 

341- 17 

M4B5 

EDL 

302- 98 

M67 

SOD 

293- 82 

MA432 

MATJ 

263-106 

LR110CH 

AEIL 

189-200 

M1G1 

EDL 

348- 95 

M4B9 

EDL 

302- 99 

M67A 

SOD 

292- 86 

MA433 

MATJ 

575- 16 

LR120CH 

AEIL 

192- 48 

M1G5 

EDL 

348- 96 

M4C1 

EDL 

313-107 

M67B 

SOD 

292-1 10 

MA435 

MIC 

600- 49 

LR130CH 

AEIL 

194-126 

M1G9 

EDL 

348- 97 

M4C5 

EDL 

313-108 

M67C 

SOD 

293- 31 

MA439 

MIC 

592- 48 

LR150CH 

AEIL 

197- 76 

M 1 H 1 

EDL 

356- 5 

M4C9 

EDL 

313-109 

M68 

SOD 

300- 36 

MA441 

MIC 

518- 51 

LR160CH 

AEIL 

199- 76 

M1H5 

EDL 

356- 6 

M4D1 

EDL 

323- 33 

M68A 

SOD 

298-105 

MA443 

MIC 

516- 4 

LR180CH 

AEIL 

201 -160 

M1H9 

EDL 

356- 7 

M4D5 

EDL 

323- 34 

M68B 

SOD 

299- 24 

MA443A 

MIC 

516- 5 

LR200CH 

AEIL 

204-129 

M1K1 

EDL 

361 - 62 

M4D9 

EDL 

323- 35 

M68C 

SOD 

299- 68 

MA443B 

MIC 

516- 6 

LR703 

♦ SES 

356- 65 

M1K5 

EDL 

361 - 63 

M4E1 

EDL 

332- 98 

M69 

SOD 

311 - 12 

MA444 

MIC 

516- 7 

LR903 

♦ SES 

367- 41 

M 1 K9 

EDL 

361 - 64 

M4E5 

EDL 

332- 99 

M69A 

SOD 

309- 69 

MA444A 

MIC 

516- 8 

LS221 

tub 

575-102 

M1M 1 

EDL 

371 - 89 

M4E9 

EDL 

332-100 

M69B 

SOD 

309- 95 

MA444B 

MIC 

516- 9 

LS222 

tub 

575-103 

M1M5 

EDL 

371-90 

M4F1 

EDL 

341-103 

M69C 

SOD 

310- 31 

MA444C 

MIC 

516- 10 

LS400 

♦ TII 

575-104 

M1M9 

EDL 

371 - 91 

M4F5 

EDL 

341 -104 

M70 

SOD 

329- 98 

MA444D 

MIC 

516- 11 


tub 


M2A1 

EDL 

295- 13 

M4F9 

EDL 

341-105 

M70A 

SOD 

328- 23 

MA445 

MIC 

516- 12 

LS600 

♦ TII 

575-105 

M2A5 

EDL 

295- 14 

M4G 1 

EDL 

350- 5 

M70B 

SOD 

328- 51 

MA445A 

MIC 

516- 13 


tub 


M2A9 

EDL 

295- 15 

M4G5 

EDL 

350- 6 

M70C 

SOD 

328- 98 

MA445B 

MIC 

516- 14 

LSX900 

♦ TII 

575-106 

M2B 1 

EDL 

302- 35 

M4G9 

EDL 

350- 7 

M71 

SOD 

347- 19 

MA449B 

MIC 

511-46 

LVA43A 

TRW 

169-139 

M2B5 

EDL 

302- 36 

M4H 1 

EDL 

356- 58 

M7 1A 

SOD 

345- 87 

MA449C 

MIC 

511-47 

LVA43B 

TRW 

169-140 

M2B9 

EDL 

302- 37 

M4H5 

EDL 

356- 59 

M71B 

SOD 

346- 1 

MA449D 

MIC 

511-48 

LVA47A 

TRW 

170-142 

M2C1 

EDL 

313- 38 

M4H9 

EDL 

356- 60 

M71C 

SOD 

346- 43 

MA449E 

MIC 

511-49 

LVA47B 

TRW 

170-143 

M2C5 

EDL 

313- 39 

M4HZ 

SOIF 

328- 65 

M72 

SOD 

360- 15 

MA449F 

MIC 

511-50 

LVA51A 

TRW 

171-185 

M2C9 

EDL 

313- 40 

M4K 1 

EDL 

362- 68 

M72A 

SOD 

359- 5 

MA450A 

MIC 

531 - 21 

LVA51B 

TRW 

171-186 

M2D1 

EDL 

322- 96 

M4K5 

EDL 

362- 69 

M72B 

SOD 

359- 21 

MA450B 

MIC 

529- 48 

LVA56A 

TRW 

173- 52 

M2D5 

EDL 

322- 97 

M4K9 

EDL 

362- 70 

M72C 

SOD 

359- 53 

MA450C 

MIC 

528- 22 

LVA56B 

TRW 

173- 53 

M2D9 

EDL 

322- 98 

M4L3052 

♦ MOTA 

496- 19 

M72D 

SOD 

359- 67 

MA450D 

MIC 

527- 26 

LVA62A 

TRW 

175- 28 

M2E1 

EDL 

332- 26 

M4L3053 

♦ MOTA 

496- 22 

M73 

SOD 

370- 59 

MA450E,F,G,H 

MIC 

525- 87 

LVA62B 

TRW 

175- 29 

M2E5 

EDL 

332- 27 

M4L3054 

♦ MOTA 

496- 23 

M73A 

SOD 

369- 48 

MA451A 

MIC 

513-108 

LVA68A 

TRW 

177-124 

M2E9 

EDL 

332- 28 

M4M 1 

EDL 

372- 79 

M73B 

SOD 

369- 76 

MA451B 

MIC 

513-109 

LVA68B 

TRW 

177-125 

M2F1 

EDL 

341 - 57 

M4M5 

EDL 

372- 80 

M73C 

SOD 

369-107 

MA451C 

MIC 

513-110 

LVA75A 

TRW 

179-172 

M2F5 

EDL 

341 - 58 

M4M9 

EDL 

372- 81 

M80K 

SOIF 

403- 83 

MA451D 

MIC 

514- 1 

LVA75B 

TRW 

179-173 

M2F9 

EDL 

341 - 59 

M4Z3.3A-20 

USS 

167- 8 

M82 

SOIF 

359- 18 

MA451E 

MIC 

514- 2 

LVA82A 

TRW 

182- 39 

M2G1 

EDL 

349- 47 

M4Z3.6,A,-20 

USS 

167-158 

Ml 02 

SOIF 

369- 65 

MA451F 

MIC 

514- 3 

LVA82B 

TRW 

182- 40 

M2G5 

EDL 

349- 48 

M4Z3 9,A,-20 

USS 

168-111 

M120K 

SOIF 

407- 36 

MA452 

MIC 

517-63 

LVA91A 

TRW 

185-151 

M2G9 

EDL 

349- 49 

M4Z4.3,A,-20 

USS 

169-110 

M150K 

SOIF 

408- 54 

MA452A 

MIC 

517- 64 

LVA91B 

TRW 

185-152 

M2H 1 

EDL 

356- 28 

M4Z4.7,A,-20 

USS 

170-109 

M200K 

SOIF 

410- 24 

MA458B 

MIC 

514- 4 

LVA100A 

TRW 

188- 39 

M2H5 

EDL 

356- 29 

M4Z5 1,A,-20 

USS 

171-155 

M300K 

SOIF 

412-33 

MA458C 

MIC 

514- 5 

LVA100B 

TRW 

188- 40 

M2H9 

EDL 

356- 30 

M4Z5.6,A,-20 

USS 

172-199 

M405 

SOIF 

396- 63 

MA458D 

MIC 

514- 6 

LVA150 

♦ TRW 

171 - 74 

M2K1 

EDL 

362- 2 

M4Z6.2,A,-20 

USS 

174-189 

M500 

SOD 

340- 16 

MA458E 

MIC 

514- 7 

LVA153 

♦ TRW 

172- 67 

M2K5 

EDL 

362- 3 

M4Z6.8,A,-20 

USS 

177- 67 

M500A 

SOD 

338-104 

MA458F 

MIC 

514- 8 

LVA156 

♦ TRW 

172-197 

M2K9 

EDL 

362- 4 

M4Z7.5,A,-20 

USS 

179-116 

M500B 

SOD 

339- 15 

MA459B 

MIC 

511-51 

LVA159 

♦ TRW 

173-182 

M2M1 

EDL 

372- 27 

M4Z8 2,A,-20 

USS 

181-173 

M500C 

SOD 

339- 50 

MA459C 

MIC 

511-52 

LVA162 

♦ TRW 

174-187 

M2M5 

EDL 

372- 28 

M4Z9 1 ,A,-20 

USS 

185- 96 

M505 

SOIF 

399- 17 

MA459D 

MIC 

511-53 

LVA165 

♦ TRW 

176-137 

M2M9 

EDL 

372- 29 

M4Z10,A,-20 

USS 

187-170 

M605 

SOIF 

400- 85 

MA459F 

MIC 

511-54 

LVA168 

♦ TRW 

177- 65 

M3 

ITTE 

251 - 57 

M4Z1 1 ,A,-20 

USS 

189-201 

Ml 200 

SOD 

378- 3 

MA460A 

MIC 

531- 22 

LVA171 

♦ TRW 

179- 9 

M3A1 

EDL 

295- 37 

M4Z12,A,-20 

USS 

192- 49 

M8320 

TOSJ 

398- 89 

MA460B 

MIC 

529- 49 

LVA174 

♦ TRW 

179- 22 

M3A5 

EDL 

295- 38 

M4Z13,A,-20 

USS 

194-127 

M8810A25 

TOSJ 

600- 35 

MA460C 

MIC 

528- 23 

LVA177 

♦ TRW 

181 - 41 

M3A9 

EDL 

295- 39 

M4Z15,A,-20 

USS 

197- 77 

M8810A50 

TOSJ 

600- 36 

MA460D 

MIC 

527- 27 

LVA180 

♦ TRW 

181 - 58 

M3B1 

EDL 

302- 69 

M4Z16,A,-20 

USS 

199- 77 

M8810A100 

TOSJ 

600- 37 

MA460E,F,G,H 

MIC 

525- 88 

LVA183 

♦ TRW 

183- 80 

M3B5 

EDL 

302- 70 

M4Z18,A,-20 

USS 

201 -161 

M8810B100 

TOSJ 

600- 38 

MA461 

MIC 

517- 65 

LVA186 

♦ TRW 

184- 13 

M3B9 

EDL 

302- 71 

M4Z20A-20 

USS 

204-130 

M8811A25 

TOSJ 

600- 39 

MA461A 

MIC 

517- 66 

LVA189 

♦ TRW 

184-86 

M3C1 

EDL 

313- 75 

M4Z22A-20 

USS 

206- 99 

M8811A50 

TOSJ 

600- 40 

MA461B 

MIC 

517- 67 

LVA192 

♦ TRW 

186-182 

M3C5 

EDL 

313- 76 

M4Z24A-20 

USS 

208- 42 

M8811A100 

TOSJ 

600- 41 

MA490 

MIC 

516- 15 

LVA195 

♦ TRW 

187- 41 

M3C9 

EDL 

313- 77 

M4Z27A-20 

USS 

210-154 

M8811B100 

TOSJ 

600- 42 

MA490A 

MIC 

516- 16 

LVA198 

♦ TRW 

187- 55 

M3D1 

EDL 

323- 9 

M4Z30A-20 

USS 

213- 1 

M8813A25 

TOSJ 

600- 43 

MA490B 

MIC 

516- 17 

LVA343A 

TRW 

169-141 

M3D5 

EDL 

323- 10 

M4Z33A-20 

USS 

214-143 

M8813A50 

TOSJ 

600- 44 

MA491 

MIC 

516- 18 

LVA343B 

TRW 

169-142 

M3D9 

EDL 

323- 11 

M4Z36A-20 

USS 

216-90 

M9213-100 

TOSJ 

500- 37 

MA491A 

MIC 

515- 37 

LVA347A 

TRW 

170-144 

M3E1 

EDL 

332- 60 

M4Z39A-20 

USS 

217-163 

M9213-200 

TOSJ 

496- 6 

MA491B 

MIC 

515- 38 

LVA347B 

TRW 

170-145 

M3E5 

EDL 

332- 61 

M4Z43A-20 

USS 

219- 68 

M9213-450 

TOSJ 

496- 10 

MA492C 

MIC 

514- 9 

LVA351A 

TRW 

171-187 

M3E9 

EDL 

332- 62 

M4Z47 A-20 

USS 

220-190 

M9216 

♦ DETM 

304- 57 

MA492D 

MIC 

514- 10 

LVA351B 

TRW 

171-188 

M3F1 

EDL 

341 - 79 

M4Z51A-20 

USS 

222-142 

M9220 

♦ DETM 

304- 92 

MA492E 

MIC 

514- 11 

LVA356A 

TRW 

173- 54 

M3F5 

EDL 

341-80 

M4Z56A-20 

USS 

224- 34 

M9257A 

♦ DETM 

311-101 

MA494B 

MIC 

516-39 

LVA356B 

TRW 

173- 55 

M3F9 

EDL 

341 - 81 

M4Z62A-20 

USS 

225-173 

M9257B 

♦ DETM 

330- 83 

MAI 701 

♦ GESY 

253- 61 

LVA362A 

TRW 

175-30 

M3G1 

EDL 

349- 79 

M4Z68 A-20 

USS 

227- 43 

M9257C 

♦ DETM 

348- 2 

MAI 702 

♦ GESY 

252- 23 

LVA362B 

TRW 

175- 31 

M3G5 

EDL 

349- 80 

M4Z75 A-20 

USS 

228-143 

M9257D 

♦ DETM 

360- 92 

MAI 703 

♦ GESY 

248-103 

LVA368A 

TRW 

177-126 

M3G9 

EDL 

349- 81 

M4Z82 A-20 

USS 

230- 38 

MA5 

EDI 

295- 52 

MAI 704 

♦ GESY 

247- 47 

LVA368B 

TRW 

177-127 

M3H 1 

EDL 

356- 37 

M4Z9 1 A-20 

USS 

231-161 

MA10 

EDI 

302- 84 

MA401IB 

MIC 

585- 30 

LVA375A 

TRW 

179-174 

M3H5 

EDL 

356- 38 

M4Z100 A-20 

USS 

233- 17 

MA20 

EDI 

313- 93 

MA401 1C 

MIC 

585- 31 

LVA375B 

TRW 

179-175 

M3H9 

EDL 

356- 39 

M4Z1 10 A-20 

USS 

234-153 

MA26 

MATJ 

600- 45 

MA401 ID 

MIC 

585- 32 

LVA382A 

TRW 

182- 41 

M3K1 

EDL 

362- 29 

M4Z120A-20 

USS 

236- 15 

MA30 

EDI 

323- 23 

MA4019B 

MIC 

535-101 

LVA382B 

TRW 

182- 42 

M3K5 

EDL 

362- 30 

M4Z130A-20 

USS 

237- 58 

MA40 

EDI 

332- 86 

MA4019C 

MIC 

540- 51 

LVA391A 

TRW 

185-153 

M3K9 

EDL 

362- 31 

M4Z150 A-20 

USS 

239- 29 

MA50 

EDI 

341 - 98 

MA4019D 

MIC 

545- 8 

LVA391B 

TRW 

185-154 

M3M1 

EDL 

372- 53 

M4Z1 60 A-20 

USS 

240- 63 

MA53 

♦ MATJ 

247- 30 

MA4019E 

MIC 

549- 78 

LVA450 

♦ TRW 

171 - 75 

M3M5 

EDL 

372- 54 

M4Z180 A-20 

USS 

241-160 

MA60 

EDI 

349-101 

MA4019F 

MIC 

553- 69 

LVA453 

♦ TRW 

172- 68 

M3M9 

EDL 

372- 55 

M4Z200A-20 

USS 

243- 40 


♦ MATJ 

600- 46 

MA4019G 

MIC 

557- 6 

LVA456 

♦ TRW 

172-198 

M3Z6 8,A 

♦ USS 

178-80 

M5 6Z 

SOIF 

172-200 

MA80 

EDI 

362- 55 

MA4034 

MIC 

527- 80 

LVA459 

♦ TRW 

173-183 

M3Z7 5,A 

♦ USS 

180-123 

M6HZ 

SOIF 

346- 16 

MA100 

EDI 

372- 68 

MA4035 

MIC 

527- 6 

LVA462 

♦ TRW 

174-188 

M3Z8 2,A 

♦ USS 

182-176 

M6.2Z 

SOIF 

174-190 

MA101 

MATJ 

298- 39 

MA4036 

MIC 

524- 71 

LVA465 

♦ TRW 

176-138 

M3Z9 1,A 

♦ USS 

186-106 

M6.8Z 

SOIF 

177- 68 

MA102 

MATJ 

307- 36 

MA4037 

MIC 

524- 1 1 

LVA468 

♦ TRW 

177- 66 

M3Z10,A 

♦ USS 

189- 2 

M7.5Z 

SOIF 

179-117 

MA 103 

MATJ 

314- 84 

MA4038 

MIC 

524- 12 

LVA471 

♦ TRW 

179- 10 

M3Z11,A 

♦ USS 

190-184 

M8HZ 

SOIF 

359- 31 

MA203 

MATJ 

327- 22 

MA4039 

MIC 

523- 37 

LVA474 

♦ TRW 

179- 23 

M3Z12.A 

♦ USS 

193- 91 

M8.2Z 

SOIF 

181 -174 

MA215 

MATJ 

328- 78 

MA4060A 

MIC 

559- 78 

LVA477 

♦ TRW 

181 - 42 

M3Z13,A 

♦ USS 

195-117 

M9Z 

SOIF 

185- 97 

MA218 

MATJ 

360- 64 

MA4060AA 

MIC 

562- 55 

LVA480 

♦ TRW 

1181 - 59 

M3Z15,A 

♦ USS 

198- 92 

M10HZ 

SOIF 

369- 47 

MA231 

MATJ 

304- 1 

MA4060B 

MIC 

552-106 

LVA483 

♦ TRW 

183- 81 

M3Z16,A 

♦ USS 

200- 64 

M10Z 

SOIF 

187-171 

MA232 

MATJ 

315- 22 

MA4060C 

MIC 

544- 46 

LVA486 

♦ TRW 

184- 14 

M3Z18,A 

♦ USS 

202-184 

M11Z 

SOIF 

190- 1 

MA233 

MATJ 

324- 27 

MA4060D 

MIC 

538- 64 

LVA489 

♦ TRW 

184- 87 

M3Z20,A 

♦ USS 

205-122 

M12A 

SOIF 

299- 13 

MA240 

MATJ 

315- 23 

MA4061A 

MIC 

559- 79 

LVA492 

♦ TRW 

186-183 

M3Z22.A 

♦ USS 

207-107 

M12Z 

SOIF 

192- 50 

MA242 

MATJ 

298- 90 

MA4061AA 

MIC 

562- 56 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 




b mm 

hi i 1 in M 

MFRS 

Pa&Line 


mu 



MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

MA4061B 

MIC 

552-107 

MA4375C 

MIC 

276 

72 

MA4761AA 

MIC 

552" 

59 

MA45036 

♦ MIC 

543- 63 

MAC4-3 

♦ MOTA 

500- 26 

MA4061C 

MIC 

544- 47 

MA4375E 

MIC 

276 

73 

MA4761B 

MIC 

553 

2 

MA45037 

♦ MIC 

545- 10 

MAC4-4 

♦ MOTA 

502- 57 

MA4061D 

MIC 

538- 65 

MA4380 

MIC 

523 

6 

MA4761C 

MIC 

544 

50 

MA45038 

♦ MIC 

547-108 

MAC4-5 

♦ MOTA 

503- 22 

MA4062A 

MIC 

559- 80 

MA4381 

MIC 

525 

91 

MA4761D 

MIC 

538 

69 

MA45039 

♦ MIC 

549- 81 

MAC4-6 

♦ MOTA 

505- 47 

MA4062B 

MIC 

552-108 

MA4382 

MIC 

528 

94 

MA4762 

MIC 

551 

55 

MA45040 

♦ MIC 

552- 43 

MAC4-7 

♦ MOTA 

507- 4 

MA4062C 

MIC 

544- 48 

MA4383 

MIC 

530 

38 

MA4763 

MIC 

551 

56 

MA45041 

♦ MIC 

553- 72 

MAC4-8 

♦ MOTA 

507-109 

MA4062D 

MIC 

538- 66 

MA4384 

MIC 

531 

101 

MA4764 

MIC 

529 

50 

MA45042 

♦ MIC 

556- 5 

MAC5-1 

♦ MOTA 

499- 34 

MA4063 

MIC 

551- 81 

MA4385 

MIC 

533 

84 

MA4765 

MIC 

527 

49 

MA45043 

♦ MIC 

557 - 9 

MAC5-2 

♦ MOTA 

499- 74 

MA4064 

MIC 

551 - 82 

MA4386 

MIC 

535 

46 

MA4850 

MIC 

593 

26 

MA45044 

♦ MIC 

559- 30 

MAC5-3 

♦ MOTA 

500- 27 

MA4065 

MIC 

534- 10 

MA4387 

MIC 

539 

54 

MA4851 

MIC 

593 

27 

MA45045 

♦ MIC 

560- 34 

MAC5-4 

♦ MOTA 

502- 58 

MA4071B 

MIC 

264- 8 

MA4388 

MIC 

544 

7 

MA4852 

MIC 

593 

28 

MA45046 

♦ MIC 

561 - 34 

MAC5-5 

♦ MOTA 

503- 23 

MA4072B 

MIC 

266- 18 

MA4400 

MIC 

514 

20 

MA4853 

MIC 

593 

29 

MA45047 

♦ MIC 

562- 1 

MAC5-6 

♦ MOTA 

505- 4fc 

MA4083 

MIC 

528- 89 

MA4400A 

MIC 

514 

21 

MA4854 

MIC 

593 

30 

MA47000 

♦ MIC 

585- 34 

MAC5-7 

♦ MOTA 

507- 5 

MA4084 

MIC 

528- 90 

MA4534 

MIC 

528 

27 

MA4855 

MIC 

593 

31 

MA47001 

♦ MIC 

585- 35 

MAC5-8 

♦ MOTA 

507-110 

MA4085 

MIC 

525- 89 

MA4535 

MIC 

527 

7 

MA4856 

MIC 

593 

32 

MA47002 

♦ MIC 

585- 36 

MAC6-1 

♦ MOTA 

499- 35 

MA4086 

MIC 

523- 3 

MA4536 

MIC 

525 

102 

MA4857 

MIC 

593 

33 

MA47003 

♦ MIC 

585- 37 

MAC6-2 

♦ MOTA 

499- 75 

MA4098AA 

MIC 

562- 57 

MA4537 

MIC 

524 

80 

MA4861C 

♦ MIC 

516 

21 

MA47004 

♦ MIC 

585- 38 

MAC6-3 

♦ MOTA 

500- 28 

MA4099D 

MIC 

538- 67 

MA4538 

MIC 

524 

81 

MA4861D 

♦ MIC 

516 

22 

MA47005 

♦ MIC 

585- 39 

MAC6-4 

♦ MOTA 

502- 59 

MA4101 

MIC 

514- 12 

MA4539 

MIC 

523 

38 

MA4861E 

♦ MIC 

516 

23 

MA47006 

♦ MIC 

585- 40 

MAC6-5 

♦ MOTA 

503- 24 

MA4121 

MIC 

262- 71 

MA4540 

MIC 

528 

28 

MA4861F 

♦ MIC 

516 

24 

MA47007 

♦ MIC 

585- 41 

MAC6-6 

♦ MOTA 

505- 49 

MA4123 

MIC 

517- 18 

MA4541 

MIC 

527 

8 

MA4861G 

♦ MIC 

516 

25 

MA47008 

♦ MIC 

585- 42 

MAC6-7 

♦ MOTA 

507- 6 

MA4123A 

MIC 

517- 19 

MA4542 

MIC 

525 

103 

MA4861H 

♦ MIC 

516 

26 

MA47009 

♦ MIC 

585- 43 

MAC6-8 

♦ MOTA 

508- 1 

MA4123B 

MIC 

517-20 

MA4544 

MIC 

585 

33 

MA4878 

MIC 

593 

34 

MA47010 

♦ MIC 

585- 44 

MAC35-2 

♦ MOTA 

499- 79 

MA4124 

MIC 

516- 19 

MA4546 

MIC 

527 

9 

MA4882 

MIC 

593 

35 

MA4701 1 

♦ MIC 

585 - 45 

MAC35-3 

♦ MOTA 

500- 33 

MA4124A 

MIC 

516-20 

MA4547 

MIC 

528 

29 

MA4883 

MIC 

593 

36 

MA47012 

♦ MIC 

585- 46 

MAC35-4 

♦ MOTA 

502- 80 

MA4125 

MIC 

514- 13 

MA4551 

MIC 

528 

30 

MA4953B 

♦ MIC 

539 

71 

MA47013 

♦ MIC 

585- 47 

MAC35-5 

♦ MOTA 

503- 31 

MA4125A 

MIC 

514- 14 

MA4552 

MIC 

530 

77 

MA4953C 

♦ MIC 

539 

72 

MA47014 

♦ MIC 

585- 48 

MAC35-6 

♦ MOTA 

505- 74 

MA4126 

MIC 

511-55 

MA4553 

MIC 

530 

78 

MA4954B 

♦ MIC 

534 

110 

MA47015 

♦ MIC 

585- 49 

MAC35-7 

♦ MOTA 

507- 17 

MA4126A 

MIC 

511-56 

MA4554 

MIC 

530 

79 

MA4954C 

♦ MIC 

535 

1 

MA47016 

♦ MIC 

585- 50 

MAC36-1 

♦ MOTA 

499- 36 

MA4127 

MIC 

511-57 

MA4555 

MIC 

530 

80 

MA4955C 

♦ MIC 

532 

44 

MA47017 

♦ MIC 

585- 51 

MAC36-2 

♦ MOTA 

499- 80 

MA4127A 

MIC 

511-58 

MA4556 

MIC 

531 

93 

MA4955E 

♦ MIC 

532 

45 

MA47018 

♦ MIC 

585- 52 

MAC36-3 

♦ MOTA 

500- 34 

MA4128 

MIC 

517- 68 

MA4557 

MIC 

533 

60 

MA4956C 

♦ MIC 

530 

53 

MA47019 

♦ MIC 

585- 53 

MAC36-4 

♦ MOTA 

502- 81 

MA4129 

MIC 

517- 69 

MA4562 

MIC 

532 

92 

MA4956E 

♦ MIC 

530 

54 

MA47020 

♦ MIC 

585 - 54 

MAC36-5 

♦ MOTA 

503- 32 

MA4130 

MIC 

514- 15 

MA4604A1 

MIC 

568 

36 

MA4956F 

♦ MIC 

530 

55 

MA47021 

♦ MIC 

585- 55 

MAC36-6 

♦ MOTA 

505- 75 

MA4130A 

MIC 

514- 16 

MA4604A 

MIC 

568 

57 

MA4957E 

♦ MIC 

527 

66 

MA47022 

♦ MIC 

585- 56 

MAC36-7 

♦ MOTA 

507- 18 

MA4131 

MIC 

511-59 

MA4604B 

MIC 

568 

66 

MA4957F 

♦ MIC 

527 

67 

MA47023 

♦ MIC 

585 - 57 

MAC37-1 

♦ MOTA 

499- 37 

MA4131A 

MIC 

511-60 

MA4604C 

MIC 

568 

73 

MA4958E 

♦ MIC 

524 

63 

MA47024 

♦ MIC 

585- 58 

MAC37-2 

♦ MOTA 

499- 81 

MA4133 

MIC 

514- 17 

MA4605A 

MIC 

569 

28 

MA4958F 

♦ MIC 

524 

64 

MA47025 

♦ MIC 

585- 59 

MAC37-3 

♦ MOTA 

500- 35 

MA4135 

MIC 

518- 37 

MA4605B 

MIC 

569 

37 

MA4961 A,B 

MIC 

548 

102 

MA47026 

♦ MIC 

585- 60 

MAC37-4 

♦ MOTA 

502- 82 

MA4136 

MIC 

511-61 

MA4605C 

MIC 

569 

50 

MA4962B,C 

MIC 

544 

8 

MA47027 

♦ MIC 

585- 61 

MAC37-5 

♦ MOTA 

503- 33 

MA4136A 

MIC 

511-62 

MA4606A1 

MIC 

570 

78 

MA4963B,C 

MIC 

538 

54 

MA47028 

♦ MIC 

585- 62 

MAC37-6 

♦ MOTA 

505- 76 

MA4137 

MIC 

511-63 

MA4606A2 

MIC 

570 

77 

MA4964B,C 

MIC 

534 

93 

MA47029 

♦ MIC 

585- 63 

MAC37-7 

♦ MOTA 

507- 19 

MA4140 

MIC 

575- 17 

MA4606A 

MIC 

570 

79 

MA4965C,D,E MIC 

533 

85 

MA47030 

♦ MIC 

585- 64 

MAC38-1 

♦ MOTA 

499- 38 

MA4142 

MIC 

517- 21 

MA4606B 

MIC 

570 

80 

MA4966C,E,F 

MIC 

531 

102 

MA47031 

♦ MIC 

585- 65 

MAC38-2 

♦ MOTA 

499- 82 

MA4142A 

MIC 

517- 22 

MA4606C 

MIC 

570 

81 

MA4967E,F 

MIC 

525 

92 

MA47032 

♦ MIC 

585- 66 

MAC38-3 

♦ MOTA 

500- 36 

MA4146 

MIC 

600 - 50 

MA4607A1 

MIC 

571 

67 

MA4968E,F 

MIC 

523 

7 

MA47033 

♦ MIC 

585- 67 

MAC38-4 

♦ MOTA 

502- 83 

MA4147 

MIC 

518- 31 

MA4607A2 

MIC 

571 

66 

MA4969E,F 

MIC 

523 

60 

MA47034 

♦ MIC 

585- 68 

MAC38-5 

♦ MOTA 

503- 34 

MA4148 

MIC 

600- 51 

MA4607A 

MIC 

571 

75 

MA4980 

♦ MIC 

595 

10 

MA47035 

♦ MIC 

585- 69 

MAC38-6 

♦ MOTA 

505- 77 

MA4171 

MIC 

511-64 

MA4607B 

MIC 

571 

81 

MA4984 

♦ MIC 

595 

11 

MA47036 

♦ MIC 

585- 70 

MAC38-7 

♦ MOTA 

507 - 20 

MA4172 

MIC 

511-65 

MA4607C 

MIC 

571 

100 

MA4985 

♦ MIC 

595 

12 

MA47037 

♦ MIC 

585- 71 

MACZA6.8D,10,5 

177- 69 

MA4173 

MIC 

514- 18 

MA4608A 

MIC 

572 

97 

MA4986 

♦ MIC 

595 

13 

MA47038 

♦ MIC 

585- 72 


DIC 


MA4174 

MIC 

514- 19 

MA4608B 

MIC 

572 

99 

MA4987 

♦ MIC 

595 

14 

MA47039 

♦ MIC 

585- 73 

MACZA7.5D,10,5 

179-118 

MA4230 

MIC 

269- 22 

MA4608C 

MIC 

572 

101 

MA4988 

♦ MIC 

595 

15 

MA47040 

♦ MIC 

585- 74 


DIC 


MA4245 

MIC 

270- 15 

MA4609A 

MIC 

573 

37 

MA4989 

♦ MIC 

595 

16 

MA47041 

♦ MIC 

585- 75 

MACZA8.2D,10,5 

181 -175 

MA4251 

MIC 

532- 91 

MA4609B 

MIC 

573 

38 

MA4992 

♦ MIC 

595 

17 

MA47042 

♦ MIC 

585- 76 


DIC 


MA4253 

MIC 

530- 72 

MA4609C 

MIC 

573 

39 

MA4998 

♦ MIC 

595 

18 

MA47043 

♦ MIC 

585- 77 

MACZA9.1 D,10,5 

185- 98 

MA4254 

MIC 

530- 73 

MA4610 

MIC 

581 

45 

MA40001 

♦ MIC 

510 

54 

MA47044 

♦ MIC 

585- 78 


DIC 


MA4255 

MIC 

527- 16 

MA4610A 

MIC 

581 

46 

MA40002 

♦ MIC 

510 

55 

MA47045 

♦ MIC 

585- 79 

MACZA10D,10,5 DIC 

187-172 

MA4256 

MIC 

530- 52 

MA4613 

MIC 

517 

23 

MA40003 

♦ MIC 

510 

56 

MA47046 

♦ MIC 

585- 80 

MACZA11 D,10,5 DIC 

190- 2 

MA4257 

MIC 

532- 93 

MA4614 

MIC 

517 

108 

MA40006 

♦ MIC 

512 

23 

MA47047 

♦ MIC 

585- 81 

MACZA12D,10,5 DIC 

192- 51 

MA4259 

MIC 

532- 19 

MA4615 

MIC 

518 

29 

MA40007 

♦ MIC 

512 

24 

MA47051 

MIC 

585- 82 

MACZA13D,10,5 DIC 

194-129 

MA4260 

MIC 

534- 11 

MA4616 

MIC 

517 

24 

MA40008 

♦ MIC 

512 

25 

MA47052 

MIC 

585- 83 

MACZA14D,10,5 DIC 

196- 40 

MA4261 

MIC 

535- 36 

MA4617 

MIC 

517 

109 

MA40009 

♦ MIC 

512 

26 

MA47054 

MIC 

585- 84 

MACZA15D,10,5 DIC 

197- 79 

MA4263 

MIC 

600- 52 

MA4618 

MIC 

518 

30 

MA40012 

♦ MIC 

516 

27 

MA47075 

♦ MIC 

585- 85 

MACZA16D,10,5 DIC 

199- 79 

MA4264 

MIC 

600- 53 

MA4619 

MIC 

581 

47 

MA40013 

♦ MIC 

516 

28 

MA47076 

♦ MIC 

585- 86 

MACZA17D,10,5 DIC 

200-184 

MA4265 

MIC 

600- 54 

MA4619A 

MIC 

581 

48 

MA40014 

♦ MIC 

516 

29 

MA47077 

♦ MIC 

585- 87 

MACZA18D,10,5 DIC 

201 -163 

MA4266 

MIC 

600- 55 

MA4623 

MIC 

512 

20 

MA40015 

♦ MIC 

516 

30 

MA47078 

♦ MIC 

585- 88 

MACZA19D,10,5 DIC 

203-128 

MA4267 

MIC 

600- 56 

MA4623A 

MIC 

512 

21 

MA40024 

♦ MIC 

517 

13 

MA47079 

♦ MIC 

585- 89 

MACZA20D, 10,5 DIC 

204-132 

MA4268 

MIC 

600- 57 

MA4624 

MIC 

581 

49 

MA40025 

♦ MIC 

517 

14 

MA47080 

♦ MIC 

585- 90 

MACZA22D,10,5 DIC 

206-101 

MA4273B 

MIC 

536- 21 

MA4624A 

MIC 

581 

50 

MA40026 

♦ MIC 

518 

21 

MA47081 

♦ MIC 

585- 91 

MACZA24D,10,5 DIC 

208- 97 

MA4273C 

MIC 

540- 52 

MA4625 

MIC 

581 

51 

MA40027 

♦ MIC 

518 

22 

MA47082 

MIC 

585- 92 

MACZA25D,10,5 DIC 

210- 3 

MA4273D 

MIC 

545- 9 

MA4625A 

MIC 

581 

52 

MA40028 

♦ MIC 

518 

38 

MA47083 

♦ MIC 

600- 70 

MACZA27D,10,5 DIC 

210-156 

MA4273E 

MIC 

549- 79 

MA4631A,1,2 

MIC 

527 

28 

MA40029 

♦ MIC 

518 

39 

MA47084 

♦ MIC 

585- 93 

MACZA28D,10,5 DIC 

212-102 

MA4273F 

MIC 

553- 70 

MA4633A,1,2 

MIC 

527 

29 

MA40051D 

♦ MIC 

511 

66 

MA47085 

MIC 

585- 94 

MACZA30D, 10,5 DIC 

213- 3 

MA4273G 

MIC 

557- 7 

MA4644A-E 

MIC 

520 

40 

MA40051E 

♦ MIC 

511 

67 

MA47086 

MIC 

585- 95 

MACZA33D,10,5 DIC 

214-145 

MA4280 

MIC 

523- 4 

MA4645B-E 

MIC 

523 

103 

MA40051F 

♦ MIC 

511 

68 

MA49010 

♦ MIC 

595- 19 

MACZA36D,10,5 DIC 

216- 91 

MA4281 

MIC 

525- 90 

MA4646C-E 

MIC 

527 

48 

MA40051G 

♦ MIC 

511 

69 

MA49012 

MIC 

595- 20 

MACZA39D,10,5 DIC 

217-164 

MA4282 

MIC 

528- 91 

MA4651A 

MIC 

571 

9 

MA40071D 

♦ MIC 

514 

22 

MA49020 

♦ MIC 

595- 21 

MACZA43D,10,5 DIC 

219- 69 

MA4283 

MIC 

530- 37 

MA4651B 

MIC 

571 

11 

MA40071E 

♦ MIC 

514 

23 

MA49021 

MIC 

595- 22 

MACZA47D, 10,5 DIC 

220-191 

MA4284 

MIC 

531-100 

MA4651C 

MIC 

571 

31 

MA40071F 

♦ MIC 

514 

24 

MA49030 

♦ MIC 

595- 23 

MACZA51 D,10,5 DIC 

222-143 

MA4285 

MIC 

533- 83 

MA4652A 

MIC 

571 

77 

MA40071G 

♦ MIC 

514 

25 

MA49040 

♦ MIC 

595- 24 

MACZA56D,10,5 DIC 

224- 35 

MA4286 

MIC 

535- 45 

MA4652B 

MIC 

571 

90 

MA40071H 

♦ MIC 

514 

26 

MA49041 

♦ MIC 

595- 25 

MACZA60D,10,5 DIC 

225-104 

MA4287 

MIC 

539- 53 

MA4652C 

MIC 

572 

2 

MA41500 

♦ MIC 

511 

70 

MA49104 

♦ MIC 

595- 26 

MACZA62D,10,5 DIC 

225-174 

MA4288 

MIC 

544- 6 

MA4653A 

MIC 

572 

41 

MA41501 

♦ MIC 

511 

71 

MA49105 

MIC 

595- 27 

MACZA68D,10,5 DIC 

227- 44 

MA4289 

MIC 

547- 35 

MA4653B 

MIC 

572 

44 

MA41502 

♦ MIC 

511 

72 

MA49106 

♦ MIC 

595- 28 

MACZA75D,10,5 DIC 

228-144 

MA4290 

MIC 

551 - 54 

MA4653C 

MIC 

572 

69 

MA41503 

♦ MIC 

511 

73 

MA49107 

♦ MIC 

595- 29 

MACZA82D,10,5 DIC 

230- 39 

MA4291 

MIC 

552- 95 

MA4654A1 

MIC 

572 

108 

MA41504 

♦ MIC 

511 

74 

MA491 12 

♦ MIC 

595- 30 

MACZA87D,10,5 DIC 

231- 80 

MA4292 

MIC 

553- 24 

MA4654A 

MIC 

573 

3 

MA41505 

♦ MIC 

514 

27 

MA491 14 

♦ MIC 

595- 31 

MACZA91 D,10,5 DIC 

231 -162 

MA4296 

MIC 

530- 74 

MA4654B 

MIC 

573 

6 

MA41506 

♦ MIC 

514 

28 

MAC 1-1 

♦ MOTA 

499- 31 

MACZA100D,10,5 

233- 18 

MA4297 

MIC 

530- 75 

MA4654C 

MIC 

573 

21 

MA41507 

♦ MIC 

514 

29 

MAC 1-2 

♦ MOTA 

499- 70 


DIC 


MA4298 

MIC 

530- 76 

MA4655 

MIC 

572 

39 

MA41508 

♦ MIC 

514 

30 

MAC 1-3 

♦ MOTA 

500- 23 

MACZA105D,10,5 

234- 71 

MA4303 

MIC 

270- 96 

MA4684 

MIC 

531 

55 

MA41509 

♦ MIC 

514 

31 

MAC 1-4 

♦ MOTA 

502- 54 


DIC 


MA4304 

MIC 

270- 97 

MA4685 

MIC 

535 

27 

MA41510 

♦ MIC 

517 

25 

MAC 1-5 

♦ MOTA 

503- 19 

MACZA110D,10,5 

234-154 

MA4305 

MIC 

270- 98 

MA4686 

MIC 

523 

88 

MA4151 1 

♦ MIC 

517 

26 

MAC1-6 

♦ MOTA 

505- 44 


DIC 


MA4306 

MIC 

270- 99 

MA4687 

MIC 

521 

77 

MA41512 

♦ MIC 

517 

27 

MAC 1-7 

♦ MOTA 

507- 1 

M ACZA120D, 10,5 

236- 16 

MA4307 

MIC 

275- 50 

MA4688 

MIC 

519 

65 

MA41513 

♦ MIC 

518 

1 

MAC 1-8 

♦ MOTA 

507-106 


DIC 


MA4308 

MIC 

275- 51 

MA4690 

MIC 

600 

58 

MA41514 

♦ MIC 

518 

2 

MAC2-1 

♦ MOTA 

499- 32 

M ACZA 130D, 10,5 

237- 59 

MA4337F 

MIC 

534- 30 

MA4691 

MIC 

600 

59 

MA41515 

♦ MIC 

518 

3 

MAC2-2 

♦ MOTA 

499- 71 


DIC 


MA4341AA, 1,2 MIC 

523- 5 

MA4692 

MIC 

600 

60 

MA41516 

♦ MIC 

262 

53 

MAC2-3 

♦ MOTA 

500- 24 

M ACZA 140D, 10,5 

238- 71 

MA4341B,1,2 

MIC 

528- 92 

MA4748 

MIC 

600 

61 

MA43000 

♦ MIC 

534 

15 

MAC2-4 

♦ MOTA 

502- 55 


DIC 


MA4341C,1,2 

MIC 

531 - 72 

MA4749 

MIC 

600 

62 

MA43001 

♦ MIC 

536 

20 

MAC2-5 

♦ MOTA 

503- 20 

MACZA150D,10,5 

239- 30 

MA4341D1 

MIC 

534- 12 

MA4750 

MIC 

600 

63 

MA43003 

♦ MIC 

533 

28 

MAC2-6 

♦ MOTA 

505- 45 


DIC 


MA4341D2 

MIC 

534- 13 

MA4751 

MIC 

600 

64 

MA43004 

♦ MIC 

527 

33 

MAC2-7 

♦ MOTA 

507- 2 

MACZA160D,10,5 

240- 64 

MA4341D 

MIC 

534- 14 

MA4752 

MIC 

600 

65 

MA43005 

♦ MIC 

528 

105 

MAC2-8 

♦ MOTA 

507-107 


DIC 


MA4341E1 

MIC 

539- 69 

MA4753 

MIC 

600 

66 

MA43007 

♦ MIC 

528 

106 

MAC3-1 

♦ MOTA 

508- 65 

MACZA175D,10,5 

241 - 91 

MA4341E 

MIC 

539- 70 

MA4754 

MIC 

600 

67 

MA45016 

♦ MIC 

547 

107 

MAC3-2 

♦ MOTA 

499- 72 


DIC 


MA4341F1 

MIC 

548- 27 

MA4755 

MIC 

600 

68 

MA45017 

♦ MIC 

549 

80 

MAC 3-3 

♦ MOTA 

500- 25 

M ACZA 180D, 10,5 

241 -161 

MA4352G1 

MIC 

555- 89 

MA4756 

MIC 

600 

69 

MA45018 

♦ MIC 

552 

42 

MAC 3-4 

♦ MOTA 

502- 56 


DIC 


MA4358F 

MIC 

534- 31 

MA4760A 

MIC 

559 

81 

MA45019 

♦ MIC 

553 

71 

MAC3-5 

♦ MOTA 

503- 21 

MACZA200D,10,5 

243- 41 

MA4361 

MIC 

528- 93 

MA4760AA 

MIC 

562 

58 

MA45020 

♦ MIC 

556 

4 

MAC3-6 

♦ MOTA 

505- 46 


DIC 


MA4362 

MIC 

524- 79 

MA4760B 

MIC 

553 

1 

MA45021 

♦ MIC 

557 

8 

MAC3-7 

♦ MOTA 

507- 3 

MACZB6.8D,10,5 

177- 70 

MA4372C 

MIC 

264- 9 

MA4760C 

MIC 

544 

49 

MA45033 

♦ MIC 

536 

70 

MAC3-8 

♦ MOTA 

507-108 


DIC 


MA4373C 

MIC 

266- 19 

MA4760D 

MIC 

538 

68 

MA45034 

♦ MIC 

539 

.30 

MAC4-1 

♦ MOTA 

499- 33 

MACZB7.5D,10,5 

179-119 

MA4374C 

MIC 

269-104 

MA4761A 

MIC 

559 

82 

MA45035 

♦ MIC 

540 

_53_ 

MAC4-2 

♦ MOTA 

499- 73 


DIC 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




Hi 1 Bi'l — 'll 1 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

li i’i j M J A! dilS 


MACZB8.2D,10,5 

181 -176 

MACZD7.5D,10,5 

179-121 

MACZEl80D,10,5 

'2T5 2" 

MB240 

MSZ 

# TF 

MBCZB 17D.10.5 DIC 

206-190 

DIC 


DIC 



DIC 


MB241 

MSC 

348- 98 

MBCZB 1 SD,10,5 DIC 

201-169 

MACZB9.1D,10,5 

185- 99 

MACZD8.2D,10,5 

181-178 

MACZE200D,10,5 

243- 45 

MB242 

MSC 

361 - 65 

MBCZB 19D,10,5 DIC 

203-134 

DIC 


DIC 



DIC 


MB243 

MSC 

371 - 92 

MBCZB20D,10,5 DIC 

204-138 

MACZB 10D,10,5 DIC 

187-173 

MACZD9.1 D, 10,5 

185-101 

MACZF1.8D,10,5 

165- 95 

MB244 

MSC 

300- 83 

MBCZB22D,10,5 DIC 

206-107 

MACZB11 D,10,5 DIC 

190- 3 

DIC 



DIC 


MB245 

MSC 

311-67 

MBCZB24D,10,5 DIC 

208-103 

MACZB 12D, 10,5 DIC 

192- 52 

MACZD 10D,10,5 DIC 

187-175 

MACZF2.0D,10,5 

165-117 

MB246 

MSC 

321 - 83 

MBCZB25D.10.5 DIC 

210- 9 

MACZB 13D,10,5 DIC 

196- 41 

MACZD11 D,10,5 DIC 

190- 5 


DIC 


MB247 

MSC 

330- 49 

MBCZB27D,10,5 DIC 

210-162 

MACZB 14D,10,5 DIC 

196- 42 

MACZD 12D,10,5 DIC 

192- 54 

MACZF2.2D,10,5 

165-137 

MB248 

MSC 

340- 54 

MBCZB30D.10.5 DIC 

213- 9 

MACZB 15 D, 10,5 DIC 

197- 80 

MACZD13D,10,5 DIC 

194-131 


DIC 


MB249 

MSC 

347- 80 

MBCZB33D,10,5 DIC 

214-151 

MACZB16D.10.5 DIC 

199- 80 

MACZD 14D,10,5 DIC 

196- 44 

MACZF2 4D,10,5 

165-166 

MB250 

MSC 

360- 65 

MBCZB36D,10,5 DIC 

216- 97 

MACZB 17D.10.5 DIC 

200-185 

MACZD 15D, 10,5 DIC 

197- 82 


DIC 


MB251 

MSC 

370-106 

MBCZB39D,10,5 DIC 

217-170 

MACZB 18D, 10,5 DIC 

201 -164 

MACZD 16D,10,5 DIC 

199- 82 

MACZF2 7D,10,5 

166- 36 

MB252 

MSC 

318- 95 

MBCZB43D,10,5 DIC 

219- 75 

MACZB 19D,10,5 DIC 

203-129 

MACZD 17D,10,5 DIC 

200-187 


DIC 


MB253 

MSC 

321- 17 

MBCZB47D,10,5 DIC 

221- 5 

MACZB20D.10.5 DIC 

204-133 

MACZD 1 8D,10,5 DIC 

201 -166 

MACZF3.0D,10,5 

166-111 

MB254 

MSC 

329- 66 

MBCZB51 D,10,5 DIC 

222-149 

MACZB22D.10.5 DIC 

206-102 

MACZD 19D,10,5 DIC 

203-131 


DIC 


MB255 

MSC 

339-103 

MBCZB56D.10.5 DIC 

224- 41 

MACZB24D,10,5 DIC 

208- 98 

MACZD20D,10,5 DIC 

204-135 

MACZF3 3D,10,5 

167- 9 

MB256 

MSC 

346- 98 

MBCZB62D,10,5 DIC 

225-180 

MACZB25D.10.5 DIC 

210- 4 

MACZD22D,10,5 DIC 

206-104 


DIC 


MB257 

MSC 

299- 58 

MBCZB68D,10,5 DIC 

227- 50 

MACZB27D.10.5 DIC 

210-157 

MACZD24D,10,5 DIC 

208-100 

MACZF3 6D,10,5 

167-159 

MB258 

MSC 

300- 10 

MBCZB75D,10,5 DIC 

228-150 

MACZB30D,10,5 DIC 

213- 4 

MACZD25D,10,5 DIC 

210- 6 


DIC 


MB259 

MSC 

310- 19 

MBCZB82D,10,5 DIC 

230- 45 

MACZB33D,10,5 DIC 

214-146 

MACZD27D,10,5 DIC 

210-159 

MACZF3 9D,10,5 

168-112 

MB260 

MSC 

310- 93 

MBCZB91 D,10,5 DIC 

231-168 

MACZB36D,10,5 DIC 

216- 92 

MACZD28D,10,5 DIC 

212-103 


DIC 


MB261 

MSC 

320- 77 

MBCZB 100D,10,5 

233- 24 

MACZB39D,10,5 DIC 

217-165 

MACZD30D,10,5 DIC 

213- 6 

MACZF4.3D,10,5 

169-111 

MB262 

MSC 

321 - 18 

DIC 


MACZB43D.10.5 DIC 

219- 70 

MACZD33D,10,5 DIC 

214-148 


DIC 


MB263 

MSC 

328- 86 

MBCZB 105D,10,5 

234- 77 

MACZB47D,10,5 DIC 

220-192 

MACZD36D,10,5 DIC 

216- 94 

MACZF4.7D, 10,5 

170-110 

MB264 

MSC 

329- 67 

DIC 


MACZB51 D,10,5 DIC 

222-144 

MACZD39D,10,5 DIC 

217-167 


DIC 


MB265 

MSC 

339- 41 

MBCZB1 IOD.10,5 

235- 2 

MACZB56D,10,5 DIC 

224- 36 

MACZD43D,10,5 DIC 

219- 72 

MACZF5 1 D,10,5 

171-156 

MB266 

MSC 

339-104 

DIC 


MACZB62D,10,5 DIC 

225-175 

MACZD47D,10,5 DIC 

221- 2 


DIC 


MB267 

MSC 

346- 30 

MBCZB 120D,10,5 

236- 22 

MACZB68D,10,5 DIC 

227- 45 

MACZD5 1 D, 10,5 DIC 

222-146 

MACZF5.6D, 10,5 

172-201 

MB268 

MSC 

346- 99 

DIC 


MACZB75D,10,5 DIC 

228-145 

MACZD56D,10,5 DIC 

224- 38 


DIC 


MB269 

MSC 

293- 63 

MBCZB130D,10,5 

237- 65 

MACZB82D,10,5 DIC 

230- 40 

MACZD60D,10,5 DIC 

225-105 

MACZF6 2D,10,5 

174-191 

MB270 

MSC 

300- 11 

DIC 


MACZB91 D,10,5 DIC 

231 -163 

MACZD62D,10,5 DIC 

225-177 


DIC 


MB271 

MSC 

310- 94 

MBCZB 1 40D,10,5 

238- 77 

MACZB 100D, 10,5 

233- 19 

MACZD68D,10,5 DIC 

227- 47 

MACZF6.8D, 10,5 

177- 74 

MB272 

MSC 

321 - 19 

DIC 


DIC 


MACZD75D,10,5 DIC 

228-147 


DIC 


MB273 

MSC 

329- 68 

MBCZB150D,10,5 

239- 36 

MACZB 105D,10,5 

234- 72 

MACZD82D,10,5 DIC 

230- 42 

MACZF7 5D,10,5 

179-123 

MB274 

MSC 

339-105 

DIC 


DIC 


MACZD87D,10,5 DIC 

231 - 81 


DIC 


MB275 

MSC 

346-100 

MBCZB 160D,10,5 

240- 70 

MACZB 1 10D,10,5 

234-155 

MACZD91D,10,5 DIC 

231-165 

MACZF8 2D, 10,5 

181-180 

MB276 

MSC 

359-108 

DIC 


DIC 


MACZD 100 D, 10,5 

233- 21 


DIC 


MB277 

MSC 

370- 46 

MBCZB 175D.10.5 

241 - 97 

MACZB 120D,10,5 

236- 17 

DIC 


MACZF9.1 D, 10,5 

185-103 

MBCZA6 8D, 10,5 

177- 76 

DIC 


DIC 


MACZD 105 D, 10,5 

234- 74 


DIC 



DIC 


MBCZB 180D,10,5 

242- 4 

MACZB 130D, 10,5 

237- 60 

DIC 


MACZF10D,10,5 DIC 

187-177 

MBCZA7 5D,10,5 

179-125 

DIC 


DIC 


MACZD 110D,10,5 

234-157 

MACZF12D, 10,5 DIC 

192- 56 

* 

DIC 


MBCZB200D,10,5 

243- 47 

MACZB 140D, 10,5 

238- 72 

DIC 


MACZG2 4D, 10,5 

165-167 

MBCZA8 2D,10,5 

181-182 

DIC 


DIC 


MACZD 1 20 D, 10,5 

236- 19 


DIC 



DIC 


MBCZC6 8D,10,5 

177- 78 

MACZB 150D,10,5 

239- 31 

DIC 


MACZG2 7D,10,5 

166- 37 

MBCZA9 1 D,10,5 

185-105 

DIC 


DIC 


MACZD130D,10,5 

237 - 62 


DIC 



DIC 


MBCZC7 5D,10,5 

179-127 

MACZB 160D, 10,5 

240- 65 

DIC 


MACZG3 0D,10,5 

166-112 

MBCZA10D,10,5 DIC 

187-179 

DIC 


DIC 


MACZD 1 40D, 10,5 

238- 74 


DIC 


MBCZA1 1 D,10,5 DIC 

190- 7 

MBCZC8 2D,10,5 

181-184 

MACZB175D,10,5 

241 - 92 

! DIC 


MACZG3 3D,10,5 

167- 10 

MBCZA1 2D,10,5 DIC 

192- 58 

DIC 


DIC 


MACZD 150D,10,5 

239- 33 


DIC 


MBCZA13D,10,5 DIC 

194-133 

MBCZC9.1 D,10,5 

185-107 

MACZB 180D,10,5 

241 -162 

DIC 


MACZG3.6D,10,5 

167-160 

MBCZA1 4D,10,5 DIC 

196- 45 

DIC 


DIC 


MACZD160D,10,5 

240- 67 


DIC 


MBCZA15D,10,5 DIC 

197- 84 

MBCZCIOD.10,5 DIC 

187-181 

MACZB200D, 10,5 

243- 42 

DIC 


MACZG3.9D,10,5 

168-113 

MBCZA1 6D,10,5 DIC 

199- 84 

MBCZC1 ID,10,5 DIC 

190- 9 

DIC 


MACZD 175D, 10,5 

241 - 94 


DIC 


MBCZA1 7D,10,5 DIC 

200-189 

MBCZC12D,10,5 DIC 

192- 60 

MACZC6.8D,10,5 

177- 71 

DIC 


MACZG4.3D, 10,5 

169-112 

MBCZA1 8D,10,5 DIC 

201 -168 

MBCZC13D,10,5 DIC 

194-135 

DIC 


MACZD 180D,10,5 

242- 1 


DIC 


MBCZA19D,10,5 DIC 

203-133 

MBCZC 14D.10.5 DIC 

196- 47 

MACZC7.5D, 10,5 

179-120 

! DIC 


MACZG4 7D,10,5 

170-111 

MBCZA20D,10,5 DIC 

204-137 

MBCZC 15D,10,5 DIC 

197- 86 

DIC 


MACZD200D,10,5 

243- 44 


DIC 


MBCZA22D,10,5 DIC 

206-106 

MBCZC16D,10,5 DIC 

199- 86 

MACZC8.2D,10,5 

181 -177 

DIC 


MACZG5 1 D,10,5 

171-157 

MBCZA24D,10,5 DIC 

208-102 

MBCZC17D,10,5 DIC 

200-191 

DIC 


MACZE6 8D.10.5 

177- 73 


DIC 


MBCZA25D,10,5 DIC 

210- 8 

MBCZC 18D,10,5 DIC 

201 -170 

MACZC9.1 D,10,5 

185-100 

DIC 


MACZG5.6D,10,5 

172-202 

MBCZA27D,10,5 DIC 

210-161 

MBCZC 19D,10,5 DIC 

203-135 

DIC 


MACZE7 5D.10.5 

179-122 


DIC 


MBCZA28D,10,5 DIC 

212-104 

MBCZC20D,10,5 DIC 

204-139 

MACZC10D,10,5 DIC 

187-174 

DIC 


MACZG6 2D, 10,5 

174-192 

MBCZA30D,10,5 DIC 

213- 8 

MBCZC22D,10,5 DIC 

206-108 

MACZC1 1 D,10,5 DIC 

190- 4 

MACZE8 2D, 10,5 

181-179 


DIC 


MBCZA33D,10,5 DIC 

214-150 

MBCZC24D,10,5 DIC 

208-104 

MACZC12D,10,5 DIC 

192- 53 

DIC 


MACZG6 8D,10,5 

177- 75 

MBCZA36D.10,5 DIC 

216- 96 

MBCZC25D,10,5 DIC 

210- 10 

MACZC 13D,10,5 DIC 

194-130 

MACZE9.1D,10,5 

185-102 


DIC 


MBCZA39D,10,5 DIC 

217-169 

MBCZC27D,10,5 DIC 

210-163 

MACZC14D,10,5 DIC 

196- 43 

DIC 


MACZG7.5D,10,5 

179-124 

MBCZA43D,10,5 DIC 

219- 74 

MBCZC30D,10,5 DIC 

213- 10 

MACZC 15D,10,5 DIC 

197- 81 

MACZE10D,10,5 DIC 

187-176 


DIC 


MBCZA47D,10,5 DIC 

221- 4 

MBCZC33D,10,5 DIC 

214-152 

MACZC 16D, 10,5 DIC 

199- 81 

MACZE11 D,10,5 DIC 

190- 6 

MACZG8 2D, 10,5 

181 -181 

MBCZA5 1 D,10,5 DIC 

222-148 

MBCZC36D,10,5 DIC 

216- 98 

MACZC 17D,10,5 DIC 

200-186 

MACZE12D,10,5 DIC 

192- 55 


DIC 


MBCZA56D.10,5 DIC 

224- 40 

MBCZC39D,10,5 DIC 

217-171 

MACZC 18D,10,5 DIC 

201 -165 

MACZE13D,10,5 DIC 

194-132 

MACZG9 ID,10,5 

185-104 

MBCZA60D.10,5 DIC 

225-106 

MBCZC43D,10,5 DIC 

219- 76 

MACZC19D,10,5 DIC 

203-130 

MACZE 14D,10,5 DIC 

196- 16 


DIC 


MBCZA62D,10,5 DIC 

225-179 

MBCZC47D,10,5 DIC 

221- 6 

MACZC20D,10,5 DIC 

204-134 

MACZE 15D,10,5 DIC 

197- 83 

MACZG 10D,10,5 DIC 

187-178 

MBCZA68D.10,5 DIC 

227- 49 

MBCZC5 1 D,10,5 DIC 

222-150 

MACZC22D,10,5 DIC 

206-103 

MACZE16D,10,5 DIC 

199- 83 

MACZG 1 2D,10,5 DIC 

192- 57 

MBCZA75D,10,5 DIC 

228-149 

MBCZC56D,10,5 DIC 

224- 42 

MACZC24D,10,5 DIC 

208- 99 

MACZE 17D,10,5 DIC 

200-188 

MB200 

MSC 

273- 20 

MBCZA82D.10,5 DIC 

230- 44 

MBCZC62D,10,5 DIC 

225-181 

MACZC25D,10,5 DIC 

210- 5 

MACZE 18D,10,5 DIC 

201 -167 

MB201 

MSC 

276- 67 

MBCZA87D,10,5 DIC 

231 - 82 

MBCZC68D,10,5 DIC 

227- 51 

MACZC27D,10,5 DIC 

210-158 

MACZE19D,10,5 DIC 

203-132 

MB202 

MSC 

280- 20 

MBCZA9 1 D,10,5 DIC 

231 -167 

MBCZC75D,10,5 DIC 

228-151 

MACZC30D,10,5 DIC 

213- 5 

MACZE20D,10,5 DIC 

204-136 

MB203 

MSC 

280- 93 

MBCZA100D,10,5 

233- 23 

MBCZC82D,10,5 DIC 

230- 46 

MACZC33D,10,5 DIC 

214-147 

MACZE22D,10,5 DIC 

206-105 

MB204 

MSC 

281 - 54 


DIC 


MBCZC91D,10,5 DIC 

231-169 

MACZC36D,10,5 DIC 

216- 93 

MACZE24D,10,5 DIC 

208-101 

MB205 

MSC 

281 - 78 

MBCZA105D,10,5 

234- 76 

MBCZC100D,10,5 

233- 25 

MACZC39D,10,5 DIC 

217-166 

MACZE25D,10,5 DIC 

210- 7 

MB206 

MSC 

283- 69 


DIC 


DIC 


MACZC43D,10,5 DIC 

219- 71 

MACZE27D,10,5 DIC 

210-160 

MB207 

MSC 

273- 21 

MBCZA 1 10D,10,5 

235- 1 

MBCZC105D,10,5 

234- 78 

MACZC47D,10,5 DIC 

221- 1 

MACZE30D,10,5 DIC 

213- 7 

MB208 

MSC 

276- 68 


DIC 


DIC 


MACZC51 D,10,5 DIC 

222-145 

MACZE33D,10,5 DIC 

214-149 

MB209 

MSC 

280- 21 

MBCZA1 20D,10,5 

236- 21 

MBCZC1 10D,10,5 

235- 3 

MACZC56D,10,5 DIC 

224- 37 

MACZE36D,10,5 DIC 

216- 95 

MB210 

MSC 

280- 94 


DIC 


DIC 


MACZC62D,10,5 DIC 

225-176 

MACZE39D,10,5 DIC 

217-168 

MB2 1 1 

MSC 

281 - 55 

MBCZA130D,10,5 

237- 64 

MBCZC120D,10,5 

236- 23 

MACZC68D,10,5 DIC 

227- 46 

MACZE43D,10,5 DIC 

219- 73 

MB212 

MSC 

281 - 79 


DIC 


DIC 


MACZC75D,10,5 DIC 

228-146 

MACZE47D,10,5 DIC 

221- 3 

MB213 

MSC 

283- 70 

MBCZA1 40D,10,5 

238- 76 

MBCZC130D,10,5 

237- 66 

MACZC82D,10,5 DIC 

230- 41 

MACZE5 1 D,10,5 DIC 

222-147 

MB214 

MSC 

273- 22 


DIC 


DIC 


MACZC91 D,10,5 DIC 

231 -164 

MACZE56D,10,5 DIC 

224- 39 

MB215 

MSC 

280- 22 

MBCZA1 50D,10,5 

239- 35 

MBCZC 140D,10,5 

238- 78 

MACZC 100D, 10,5 

233- 20 

MACZE62D,10,5 DIC 

225-178 

MB216 

MSC 

283- 71 


DIC 


DIC 


DIC 


MACZE68D,10,5 DIC 

227- 48 

MB217 

MSC 

284- 69 

MBCZA1 60D,10,5 

240- 69 

MBCZC150D,10,5 

239- 37 

MACZC105D,10,5 

234- 73 

MACZE75D,10,5 DIC 

228-148 

MB218 

MSC 

286- 14 


DIC 


DIC 


DIC 


MACZE82D,10,5 DIC 

230- 43 

MB219 

MSC 

286- 63 

MBCZA1 75D.10.5 

241 - 96 

MBCZC160D,10,5 

240- 71 

MACZC 1 10D,10,5 

234-156 

MACZE91 D,10,5 DIC 

231-166 

MB220 

MSC 

287- 72 


DIC 


DIC 


DIC 


MACZE 100D, 10,5 

233- 22 

MB221 

MSC 

273- 23 

MBCZA1 80D,10,5 

242- 3 

MBCZC175D,10,5 

241 - 98 

MACZC 120D, 10,5 

236- 18 

DIC 


MB222 

MSC 

280- 23 


DIC 


DIC 


DIC 


MACZE105D,10,5 

234- 75 

MB223 

MSC 

283- 72 

MBCZA200D,10,5 

243- 46 

MBCZC180D,10,5 

242- 5 

MACZC 130D,10,5 

237- 61 

DIC 


MB224 

MSC 

284- 70 


DIC 


DIC 


DIC 


MACZE 110D,10,5 

234-158 

MB225 

MSC 

286- 15 

MBCZB6.8D,10,5 

177- 77 

MBCZC200D,10,5 

243- 48 

MACZC 140D, 10,5 

238- 73 

DIC 


MB226 

MSC 

286- 64 


DIC 


DIC 


DIC 


MACZE 120D, 10,5 

236- 20 

MB227 

MSC 

287- 73 

MBCZB7 5D,10,5 

179-126 

MBCZD6 8D.10.5 

177- 79 

MACZC 150D, 10,5 

239- 32 

DIC 


MB228 

MSC 

302- 38 


DIC 


DIC 


DIC 


MACZE130D,10,5 

237- 63 

MB229 

MSC 

313- 41 

MBCZB8.2D,10,5 

181 -183 

MBCZD7 5D,10,5 

179-128 

MACZC 160D, 10,5 

240- 66 

DIC 


MB230 

MSC 

322- 99 


DIC 


DIC 


DIC 


MACZE140D,10,5 

238- 75 

MB231 

MSC 

332- 29 

MBCZB9 ID,10,5 

185-106 

MBCZD8 2D,10,5 

181-185 

MACZC175D,10,5 

241 - 93 

DIC 


MB232 

MSC 

341 - 60 


DIC 


DIC 


DIC 


MACZE150D,10,5 

239- 34 

MB233 

MSC 

349- 50 

MBCZB 10D,10,5 DIC 

187-180 

MBCZD9 ID.10,5 

185-108 

MACZC 180D, 10,5 

241 -163 

DIC 


MB234 

MSC 

362- 5 

MBCZB 1 1 D,10,5 DIC 

190- 8 

DIC 


DIC 


MACZE 160D, 10,5 

240- 68 

MB235 

MSC 

372- 30 

MBCZB 1 2D,10,5 DIC 

192- 59 

MBCZD10D,10,5 DIC 

187-182 

MACZC200D, 10,5 

243- 43 

DIC 


MB236 

MSC 

301 - 90 

MBCZB 13D,10,5 DIC 

194-134 

MBCZD1 ID,10,5 DIC 

190- 10 

DIC 


MACZE175D,10,5 

241 - 95 

MB237 

MSC 

312- 87 

MBCZB 1 4D,10,5 DIC 

196- 46 

MBCZD12D,10,5 DIC 

192- 61 

MACZD6.8D,10,5 

177- 72 

DIC 


MB238 

MSC 

322- 49 

MBCZB 1 5D,10,5 DIC 

197- 85 

MBCZD13D,10,5 DIC 

194-136 

DIC 




MB239 

MSC 

331 - 74 

MBCZB 1 6D, 10,5 DIC 

199- 85 

MBCZD14D.10.5 DIC 

196- 48 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

MBCZD15D,10,5 DIC 

197-87 

MBCZF2 7D,10,5 

166- 38 

MC22A. 

♦ EAS 

549-82 

MC11OA0- 

■" MSC. 

2W TV 

MC452 

MSC 

249- 27 

MBCZD16D,10,5 DIC 

199- 87 


DIC 


MC220 

SOIF 

279- 2 

MCI10AS 

MSC 

260- 82 

MC482A 

MSC 

249- 21 

MBCZD17D,10,5 DIC 

201 - 1 

MBCZF3 0D,10,5 

166-113 

MC023 

MSC 

256- 44 

MCI 10S 

MSC 

260- 83 

MC482B 

MSC 

249- 22 

MBCZD18D,10,5 DIC 

201 -171 


DIC 


MC023A 

MSC 

256- 45 

MC11 1,A,B 

CRY 

557- 11 

MC483 

MSC 

252-107 

MBCZD 19D,10,5 DIC 

203-136 

MBCZF3 3D,10,5 

167- 11 

MC025 

MSC 

319- 13 


KSC 


MC483A 

MSC 

252-102 

MBCZD20D,10,5 DIC 

204-140 


DIC 


MC030 

MSC 

258- 97 

MCI 12,A,B 

CRY 

536- 73 

MC483B 

MSC 

252-103 

MBCZD22D,10,5 DIC 

206-109 

MBCZF3 6D,10,5 

167-161 

MC030A 

MSC 

258- 98 


KSC 


MC484 

MSC 

256- 6 

MBCZD24D,10,5 DIC 

208-105 


DIC 


MC30A 

SOD 

292- 56 

MCI 13,A,B 

CRY 

540- 57 

MC484A 

MSC 

255-109 

MBCZD25D,10,5 DIC 

210- 11 

MBCZF3 9D,10,5 

168-114 

MC031 

MSC 

393- 81 


KSC 


MC484B 

MSC 

255-110 

MBCZD27D,10,5 DIC 

210-164 


DIC 


MC031A 

MSC 

393- 82 

MCI 14,A,B 

CRY 

545 - 14 

MC485 

MSC 

257- 20 

MBCZD28D,10,5 DIC 

212-105 

MBCZF4 3D,10,5 

169-113 

MC032 

MSC 

393- 83 


KSC 


MC485A 

MSC 

257- 13 

MBCZD30D,10,5 DIC 

213- 11 


DIC 


MC032A 

MSC 

393- 84 

MCI 15,A,B 

CRY 

549- 85 

MC485B 

MSC 

257- 14 

MBCZD33D,10,5 DIC 

214-153 

MBCZF4 7D,10,5 

170-112 

MC040 

MSC 

259- 61 


KSC 


MC486 

MSC 

258- 23 

MBCZD36D,10,5 DIC 

216- 99 


DIC 


MC040A 

MSC 

259- 62 

MCI 16,A,B 

CRY 

553- 75 

MC486A 

MSC 

258- 18 

MBCZD39D,10,5 DIC 

217-172 

MBCZF5 ID,10,5 

171-158 

MC041 

MSC 

396- 64 


KSC 


MC486B 

MSC 

258- 19 

MBCZD43D,10,5 DIC 

219- 77 


DIC 


MC041A 

MSC 

396- 65 

MCI 17,A,B 

CRY 

557- 12 

MC487 

MSC 

259- 10 

MBCZD47D,10,5 DIC 

221 - 7 

MBCZF5 6D, 10,5 

172-203 

MC042 

MSC 

396- 66 


KSC 


MC487A 

MSC 

259- 8 

MBCZD5 1 D,10,5 DIC 

222-151 


DIC 


MC042A 

MSC 

396- 67 

MC 120 

MSC 

260- 87 

MC487B 

MSC 

259- 9 

MBCZD56D,10,5 DIC 

224- 43 

MBCZF6 2D,10,5 

174-193 

MC42 

SOIF 

282- 70 

MC120A 

MSC 

260- 88 

MC488 

MSC 

259- 87 

MBCZD60D,10,5 DIC 

225-107 


DIC 


MC43 

SOIF 

284- 43 

MC120AS 

MSC 

260- 89 

MC488A 

MSC 

259- 85 

MBCZD62D,10,5 DIC 

225-182 

MBCZF6 8D, 10,5 

177- 81 

MC44 

SOIF 

285- 42 

MC120S 

MSC 

260- 90 

MC488B 

MSC 

259- 86 

MBCZD68D, 10,5 DIC 

227- 52 


DIC 


MC45 

SOIF 

286- 37 

MC130 

MSC 

260- 96 

MC500A 

MSC 

585- 96 

MBCZD75D, 10,5 DIC 

228-152 

MBCZF7 5D,10,5 

179-130 

MC46 

SOIF 

279- 3 

MC130A 

MSC 

260- 97 

MC500B 

MSC 

585- 97 

MBCZD82D,10,5 DIC 

230- 47 


DIC 


MC47 

SOIF 

282-71 

MC130AS 

MSC 

260- 98 

MC501A 

MSC 

585- 98 

MBCZD87D, 10,5 DIC 

231- 83 

MBCZF8.2D,10,5 

181 -187 

MC48 

SOIF 

284- 44 

MC130S 

MSC 

260- 99 

MC501B 

MSC 

585- 99 

MBCZD9 1 D, 10,5 DIC 

231 -170 


DIC 


MC49 

SOIF 

285- 43 

MC 140 

MSC 

260-101 

MC502A 

MSC 

585-100 

MBCZD 100D, 10,5 

233 - 26 

MBCZF9 ID,10,5 

185-110 

MC050 

MSC 

259-103 

MC140A 

MSC 

260-102 

MC502B 

MSC 

585-101 

DIC 



DIC 


MC050A 

MSC 

259-104 

MC140AS 

MSC 

260-103 

MC503A 

MSC 

585-102 

MBCZD105D,10,5 

234- 79 

MBCZF10D,10,5 DIC 

187-184 

MC5O0 

MSC 

274- 87 

MC140S 

MSC 

260-104 

MC503B 

MSC 

585-103 

DIC 


MBCZF12D,10,5 DIC 

192- 63 

MC50% 

SOIF 

286- 38 

MC 150 

MSC 

260-109 

MC504A 

MSC 

585-104 

MBCZD 1 10DJ0.5 

235- 4 

MBCZG2 4D, 10,5 

165-169 

MC051 

MSC 

399- 18 

MC150A 

MSC 

260-110 

MC504B 

MSC 

585-105 

DIC 



DIC 


MC051A 

MSC 

399- 19 

MC150AS 

MSC 

261 - 1 

MC505A 

MSC 

585-106 

MBCZD1 20D,10,5 

236- 24 

MBCZG2 7D,10,5 

166-39 

MC5 10 

MSC 

280- 17 

MC150S 

MSC 

261- 2 

MC505B 

MSC 

585-107 

DIC 



DIC 


MC5 1 % 

SOIF 

258- 70 

MC 151 

MSC 

369- 24 

MC506A 

MSC 

585-108 

MBCZD130D,10,5 

237- 67 

MBCZG3 0D,10,5 

166-114 

MC052 

MSC 

399- 20 

MC 152 

MSC 

369- 21 

MC506B 

MSC 

585-109 

DIC 



DIC 


MC052A 

MSC 

399-21 

MCI 53 

MSC 

369- 19 

MC507A 

MSC 

585-1 10 

MBCZD 140D, 10,5 

238- 79 

MBCZG3 3D,10,5 

167- 12 

MC52 

MSC 

275- 52 

MC 154 

MSC 

389- 34 

MC507B 

MSC 

586- 1 

DIC 



DIC 


MC53 

MSC 

267- 57 

MC 155 

MSC 

389- 29 

MC508A 

MSC 

586- 2 

MBCZD150D,10,5 

239- 38 

MBCZG3 6D, 10,5 

167-162 

MC54 

MSC 

282- 10 

MCI 56 

MSC 

389- 24 

MC508B 

MSC 

586- 3 

DIC 



DIC 


MC55 

MSC 

273- 30 

MC 157 

MSC 

393- 73 

MC509A 

MSC 

586- 4 

MBCZD160D,10,5 

240- 72 

MBCZG3 9D, 10,5 

168-115 

MC56 

MSC 

268- 66 

MC 158 

MSC 

393- 68 

MC509B 

MSC 

586- 5 

DIC 



DIC 


MC57 

MSC 

271-28 

MC 1 59 

MSC 

393- 61 

MC510A 

MSC 

586- 6 

MBCZD 1 75D,10,5 

241-99 

MBCZG4 3D,10,5 

169-114 

MC58 

MSC 

270-100 

MCI 60 

MSC 

396- 54 

MC510B 

MSC 

586- 7 

DIC 



DIC 


MC59 

MSC 

273- 40 

MC161 

MSC 

396- 50 

MC511A 

MSC 

586- 8 

MBCZD180D,10,5 

242- 6 

MBCZG4 7D,10,5 

170-113 

MC060 

MSC 

260- 10 

MC 162 

MSC 

396- 43 

MC51IB 

MSC 

586- 9 

DIC 



DIC 


MC060A 

MSC 

260- 11 

MC 1 70 

MSC 

256- 18 

MC512A 

MSC 

586- 10 

MBCZD200D,10,5 

243- 49 

MBCZG5 ID,10,5 

171-159 

MC60 

MSC 

252-101 

MC200A 

MSC 

399- 8 

MC512B 

MSC 

586- 11 

DIC 



DIC 


MC061 

MSC 

400- 86 

MC2OO0 

♦ EAS 

527 -106 

MC513A 

MSC 

586- 12 

MBCZE6 8D,10,5 

177- 80 

MBCZG5 6D,10,5 

173- 1 

MC061A 

MSC 

400- 87 

MC201A 

MSC 

398-107 

MC513B 

MSC 

586- 13 

DIC 



DIC 


MC61 

MSC 

255-106 

MC2O10 

♦ EAS 

529- 12 

MC514A 

MSC 

586- 14 

MBCZE7 5D,10,5 

179-129 

MBCZG6 2D,10,5 

174-194 

MC062 

MSC 

400- 88 

MC202A 

MSC 

400- 80 

MC514B 

MSC 

586- 15 

DIC 



DIC 


MC062A 

MSC 

400- 89 

MC2O20 

♦ EAS 

531 - 36 

MC515A 

MSC 

586- 16 

MBCZE8 2D,10,5 

181-186 

MBCZG6 8D,10,5 

177- 82 

MC62 

MSC 

257- 10 

MC203A 

MSC 

400- 70 

MC515B 

MSC 

586- 17 

DIC 



DIC 


MC63 

MSC 

256- 17 

MC2O30 

♦ EAS 

533- 2 

MC516A 

MSC 

586- 18 

MBCZE9 1 D,10,5 

185-109 

MBCZG7 5D,10,5 

179-131 

MC64 

MSC 

258- 38 

MC204 

MSC 

402- 18 

MC516B 

MSC 

586- 19 

DIC 



DIC 


MC65 

MSC 

259- 37 

MC205A 

MSC 

402- 10 

MC517A 

MSC 

586- 20 

MBCZE 10D,10,5 DIC 

187-183 

MBCZG8 2D,10,5 

181-188 

MC66 

MSC 

259- 91 

MC2O50 

♦ EAS 

534- 77 

MC517B 

MSC 

586- 21 

MBCZE1 1 D,10,5 DIC 

190- 11 


DIC 


MC67 

MSC 

260- 12 

MC206 

MSC 

403- 43 

MC518A 

MSC 

586- 22 

MBCZE12D,10,5 DIC 

192- 62 

MBCZG9 1 D,10,5 

185-111 

MC68 

MSC 

260- 35 

MC207 

MSC 

403- 32 

MC518B 

MSC 

586- 23 

MBCZE13D,10,5 DIC 

194-137 


DIC 


MC69 

MSC 

172- 91 

MC208 

MSC 

404-51 

MC519A 

MSC 

586- 24 

MBCZE 14D,10,5 DIC 

196- 49 

MBCZG10D,10,5 DIC 

187-185 

MC070 

MSC 

260- 32 

MC209 

MSC 

404- 52 

MC519B 

MSC 

586- 25 

MBCZE15D,10,5 DIC 

197- 88 

MBCZG1 2D,10,5 DIC 

192- 64 

MC070A 

MSC 

260- 33 

MC210 

MSC 

405- 52 

MC643 

♦ MSC 

283- 2 

MBCZE16D,10,5 DIC 

199- 88 

MBD101 

♦ MOTA 

575- 18 

MC70 

MSC 

176-113 

MC211 

MSC 

405 - 39 

MC643A 

♦ MSC 

283- 3 

MBCZE 17D,10,5 DIC 

201- 2 

MBD501 

♦ MOTA 

593- 37 

MC7 1 

MSC 

179- 28 

MC212 

MSC 

406- 67 

MC658 

♦ MSC 

280- 54 

MBCZE18D,10,5 DIC 

201 -172 

MBD701 

♦ MOTA 

593- 38 

MC72 

MSC 

184-209 

MC213 

MSC 

406- 64 

MC658A 

♦ MSC 

280- 55 

MBCZE19D,10,5 DIC 

203-137 

MBD5300 

♦ MOTA 

292- 31 

MC73 

MSC 

191-151 

MC214 

MSC 

407 - 5 

MC659 

♦ MSC 

273- 92 

MBCZE20D,10,5 DIC 

204-141 

MBD5400 

♦ MOTA 

292- 32 

MC080 

MSC 

260- 40 

MC215 

MSC 

406-100 

MC659A 

♦ MSC 

273- 93 

MBCZE22D,10,5 DIC 

206-1 10 

MBD5500 

♦ MOTA 

292- 34 

MC080A 

MSC 

260- 41 

MC216 

MSC 

407- 60 

MC660 

♦ MSC 

280- 56 

MBCZE24D,10,5 DIC 

208-106 

MBS4991 

♦ MOTA 

498- 86 

MC081 

MSC 

403- 48 

MC217 

MSC 

407- 57 

MC660A 

♦ MSC 

280- 57 

MBCZE25D,10,5 DIC 

210- 12 

MBS4992 

♦ MOTA 

498- 87 

MC081A 

MSC 

403- 49 

MC218 

MSC 

407- 82 

MC661 

♦ MSC 

283- 88 

MBCZE27D,10,5 DIC 

210-165 

MCO 

♦ EAS 

527-105 

MC082 

MSC 

403- 50 

MC219 

MSC 

407- 76 

MC661A 

♦ MSC 

283- 89 

MBCZE30D,10,5 DIC 

213- 12 

MC001 

♦ MSC 

274- 85 

MC082A 

MSC 

403- 51 

MC220 

MSC 

408- 22 

MC662 

♦ MSC 

279- 92 

MBCZE33D,10,5 DIC 

214-154 

MC001A 

♦ MSC 

274- 86 

MC091 

MSC 

405- 57 

MC221 

MSC 

408- 15 

MC662A 

♦ MSC 

279- 93 

MBCZE36D,10,5 DIC 

216-100 

MCI 

♦ EAS 

529- 11 

MC091A 

MSC 

405- 58 

MC222 

MSC 

408- 97 

MC663 

♦ MSC 

279- 94 

MBCZE39D,10,5 DIC 

217-173 

MC002 

♦ MSC 

282- 9 

MC092 

MSC 

407- 9 

MC223 

MSC 

408- 91 

MC663A 

♦ MSC 

279- 61 

MBCZE43D,10,5 DIC 

219- 78 

MC2A 

♦ EAS 

531 - 35 

MC092A 

MSC 

407- 10 

MC224 

MSC 

409- 26 

MC678 

MSC 

258- 1 

MBCZE47D,10,5 DIC 

221- 8 

MC20 

ORIJ 

272- 24 

MC093 

MSC 

407- 86 

MC225 

MSC 

409- 24 

MC778 

♦ MSC 

280- 82 

MBCZE5 1 D,10,5 DIC 

222-152 

MC3 

♦ EAS 

533- 1 

MC093A 

MSC 

407- 87 

MC226 

MSC 

409- 44 

MC779 

♦ MSC 

283- 4 

MBCZE56D,10,5 DIC 

224 - 44 

MC4B 1 ,C 1 

MSC 

245- 15 

MC094 

MSC 

408-101 

MC227 

MSC 

409- 41 

MC794 

♦ MSC 

273- 80 

MBCZE62D,10,5 DIC 

226- 1 

MC4B2,C2 

MSC 

245- 16 

MC094A 

MSC 

408-102 

MC228 

MSC 

409- 70 

MC795 

♦ MSC 

273-109 

MBCZE68D,10,5 DIC 

227- 53 

MC005 

MSC 

285-109 

MC095 

MSC 

405- 59 

MC229 

MSC 

409- 68 

MC796 

♦ MSC 

273-110 

MBCZE75D,10,5 DIC 

228-153 

MC5 

♦ EAS 

534- 76 

MC095A 

MSC 

405- 60 

MC230 

MSC 

409-107 

MC797 

♦ MSC 

280- 62 

MBCZE82D,10,5 DIC 

230- 48 

MC5B1.C1 

MSC 

245- 35 

MC096 

MSC 

407- 11 

MC231 

MSC 

409-100 

MC798 

♦ MSC 

280- 47 

MBCZE91 D,10,5 DIC 

231 -171 

MC5B2,C2 

MSC 

245- 36 

MC096A 

MSC 

407- 12 

MC300 

♦ EAS 

527-107 

MC799 

♦ MSC 

280- 63 

MBCZE 100D; 10,5 

233- 27 

MC6A1 ,B 1 ,C 1 

MSC 

245- 41 

MC097 

MSC 

407- 88 

MC301 

♦ EAS 

529- 13 

MC800 

♦ MSC 

280- 64 

DIC 


MC6A2,B2,C2 

MSC 

245- 42 

MC097A 

MSC 

407- 89 

MC302 

♦ EAS 

531 - 37 

MC801 

♦ MSC 

281 - 41 

MBCZE 105D,10,5 

234 - 80 

MC7 A 

♦ EAS 

537- 76 

MC098 

MSC 

408-103 

MC303 

♦ EAS 

533- 3 

MC802 

♦ MSC 

281- 42 

DIC 


MC7 A1 ,B 1 ,C 1 

MSC 

245- 43 

MC098A 

MSC 

408-104 

MC305 

♦ EAS 

534- 78 

MC803 

♦ MSC 

283- 27 

MBCZE 1 10D,10,5 

235- 5 

MC7A2,B2,C2 

MSC 

245- 44 

MCI 000 

MSC 

260- 74 

MC400 

♦ EAS 

527-108 

MC804 

♦ MSC 

283- 28 

1 DIC 


MC8A1 ,B 1 

MSC 

245- 49 

MC 100,A,B 

CRY 

536- 71 

MC401 

♦ EAS 

529- 14 

MC806 

♦ MSC 

280- 26 

MBCZE 1 20D,10,5 

236- 25 

MC8A2,B2 

MSC 

245- 50 


KSC 


MC402 

♦ EAS 

531 - 38 

MC807 

♦ MSC 

283- 5 

DIC 


MC9A1,B 1 

MSC 

245- 51 

MC1OOA0 

MSC 

260- 75 

MC403 

♦ EAS 

533- 4 

MC808 

♦ MSC 

280- 27 

MBCZE 130D,10,5 

237- 68 

MC9A2,B2 

MSC 

245- 52 

MC101,A,B 

CRY 

540- 55 

MC405 

♦ EAS 

534- 79 

MC809 

♦ MSC 

283- 78 

DIC 


MC10A 

♦ EAS 

540- 54 


KSC 


MC407 

♦ EAS 

537 - 77 

MC837 

♦ MSC 

279- 95 

MBCZE140D,10,5 

238- 80 

MC10A1.B1 

MSC 

245- 56 

MC 102,A,B 

CRY 

545- 12 

MC410 

♦ EAS 

540- 58 

MC837A 

♦ MSC 

279 62 

DIC 


MC10A2,B2 

MSC 

245- 57 


KSC 


MC415 

♦ EAS 

545- 15 

MC838 

♦ MSC 

281-43 

MBCZE 150D,10,5 

239- 39 

MCI 1A1.B1 

MSC 

245- 59 

MCI 030 

MSC 

270-101 

MC422 

♦ EAS 

549- 86 

MC839 

♦ MSC 

283- 29 

DIC 


MCI 1 A2,B2 

MSC 

245- 60 

MCI 03,A,B 

CRY 

549- 83 

MC433 

♦ MSC 

275- 53 

MC840 

♦ MSC 

272- 84 

MBCZE160D,10,5 

240- 73 

MC12A1.B1 

MSC 

245- 61 


KSC 


MC456 

MSC 

248- 16 

MC841 

♦ MSC 

281- 33 

DIC 


MCI 2A2,B2 

MSC 

245- 62 

MC 104,A,B 

CRY 

553- 73 

MC456A 

MSC 

248- 33 

MC842 

♦ MSC 

283- 6 

MBCZE175D,10,5 

241 -100 

MCI 3A1 ,B 1 

MSC 

245- 63 


KSC 


MC457 

MSC 

251 - 99 

MC843 

♦ MSC 

283-105 

DIC 


MCI 3A2,B2 

MSC 

245- 64 

MC105AB 

CRY 

557- 10 

MC457A 

MSC 

252- 11 

MC844 

♦ MSC 

279- 96 

MBCZE 180D,10,5 

242 - 7 

MC 1 4A1 ,B 1 

MSC 

245- 65 


KSC 


MC458 

MSC 

255- 72 

MC845 

♦ MSC 

283- 30 

DIC 


MCI 4A2,B2 

MSC 

245- 66 

MC 106,A,B 

CRY 

536- 72 

MC458A 

MSC 

255-107 

MC890 

MSC 

252- 86 

MBCZE200D,10,5 

243- 50 

MC15A 

♦ EAS 

545- 11 


KSC 


MC459 

MSC 

256-100 

MC891 

♦ MSC 

273- 94 

DIC 


MC 1 5 A1 ,B 1 

MSC 

245- 67 

MC 107,A,B 

CRY 

540- 56 

MC459A 

MSC 

257- 11 

MC892 

♦ MSC 

280- 58 

MBCZF1 8D,10,5 

165- 96 

MC 15 A2,B2 

MSC 

245- 68 


KSC 


MC461 

MSC 

248- 6 

MC893 

♦ MSC 

283- 90 

DIC 


MCI 9 

SOIF 

255- 82 

MC108,A,B 

CRY 

545- 13 

MC461A 

MSC 

248- 34 

MC903 

♦ MSC 

270-102 

MBCZF2 0D,10,5 

165-118 

MC020 

MSC 

257- 48 


KSC 


MC462 

MSC 

251 - 88 

MC903A 

♦ MSC 

270-103 

DIC 


MC020A 

MSC 

257- 49 

MC 109,A,B 

CRY 

549- 84 

MC462A 

MSC 

252- 12 

MC904 

♦ MSC 

269- 23 

MBCZF2 2D,10,5 

165-138 

MC021 

MSC 

250- 59 


KSC 


MC463 

MSC 

256- 95 

MC904A 

♦ MSC 

269- 24 

DIC 


MC021A 

MSC 

250- 60 

MCI 100 

MSC 

260- 80 

MC463A 

MSC 

257- 12 

MC905 

♦ MSC 

267- 58 

MBCZF2 4D,10,5 

165-168 

MC022 

MSC 

254- 32 

MCI 10,A,B 

CRY 

553- 74 

MC464 

MSC 

255- 64 

MC905A 

♦ MSC 

267- 59 

DIC 


MC022A 

MSC 

254- 33 


KSC 


MC464A 

MSC 

255-108 

MC906 

♦ MSC 

267- 60 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 


wmum 

■n 

L&llfiS 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

MC906A 

♦ MSC 

267 - 61 

MC6 108,A 

MSC 

175- 34 

MC6422C ♦ MSC 

184- 45 

MCCZB 14D,10,5 DIC 

196 - 51 

MCCZD 1 2D,10,5 DIC 

192- 68 

MC907 

♦ MSC 

269- 25 

MC6109,A 

MSC 

176-144 

MC6423A ♦ MSC 

184- 32 

MCCZB 1 5D,10,5 DIC 

197- 90 

MCCZD 13D,10,5 DIC 

194-141 

MC907A 

♦ MSC 

269- 26 

MC6 1 10,A 

MSC 

177-140 

MC6423B ♦ MSC 

184- 33 

MCCZB 16D,10,5 DIC 

199- 90 

MCCZD 14D,10,5 DIC 

196- 53 

MC908 

♦ MSC 

270-104 

MC6 1 1 1 ,A 

MSC 

180- 7 

MC6423C ♦MSC 

184- 46 

MCCZB 17D,10,5 DIC 

201 - 4 

MCCZD 15D,10,5 DIC 

197- 92 

MC908A 

♦ MSC 

270-105 

MC61 12,A 

MSC 

182- 54 

MC6424A ♦MSC 

175-146 

MCCZB 18D,10,5 DIC 

201 -174 

MCCZD 16D,10,5 DIC 

199- 92 

MC914 

♦ MSC 

277- 78 

MC61 13,A 

MSC 

185-165 

MC6424B ♦ MSC 

175-147 

MCCZB19D,10,5 DIC 

203-139 

MCCZD 1 7D,10,5 DIC 

201- 6 

MC914A 

♦ MSC 

277- 79 

MC61 14,A 

MSC 

188- 58 

MC6424C ♦ MSC 

175-158 

MCCZB20D,10,5 DIC 

204-143 

MCCZD18D,10,5 DIC 

201 -176 

MC916 

♦ MSC 

277- 80 

MC61 1 5,A 

MSC 

190- 58 

MC6425A ♦ MSC 

175-148 

MCCZB22D,10,5 DIC 

206-1 12 

MCCZD 19D,10,5 DIC 

203-141 

MC916A 

♦ MSC 

277- 81 

MC61 1 6,A 

MSC 

192-126 

MC6425B ♦ MSC 

175-149 

MCCZB24D,10,5 DIC 

208-108 

MCCZD20D,10,5 DIC 

204-145 

MC103 1 

MSC 

393- 74 

MC61 1 7,A 

MSC 

194-185 

MC6425C ♦ MSC 

175-159 

MCCZB25D,10,5 DIC 

210- 14 

MCCZD22D,10,5 DIC 

206-114 

MC103 1A 

MSC 

393- 75 

MC6 1 1 8,A 

MSC 

197-144 

MC6426A ♦ MSC 

181 - 25 

MCCZB27D,10,5 DIC 

210-167 

MCCZD24D, 10,5 DIC 

208-110 

MC 1032 

MSC 

393- 76 

MC61 19,A 

MSC 

199-136 

MC6426B ♦MSC 

181 - 26 

MCCZB30D,10,5 DIC 

213- 14 

MCCZD25D,10,5 DIC 

210- 16 

MC1032A 

MSC 

393- 77 

MC6120,A 

MSC 

202- 51 

MC6426C ♦ MSC 

181 - 37 

MCCZB33D,10,5 DIC 

214-156 

MCCZD27D,10,5 DIC 

211 - 1 

MC 1041 

MSC 

396- 55 

MC6121.A 

MSC 

205- 5 

MC6427A ♦ MSC 

181- 27 

MCCZB36D,10,5 DIC 

216-102 

MCCZD28D,10,5 DIC 

212-107 

MC 1041A 

MSC 

396- 56 

MC61 22,A 

MSC 

206-164 

MC6427B ♦ MSC 

181 - 28 

MCCZB39D,10,5 DIC 

217-175 

MCCZD30D, 10,5 DIC 

213- 16 

MC 1042 

MSC 

396- 57 

MC61 23,A 

MSC 

208-154 

MC6427C ♦ MSC 

181 - 38 

MCCZB43D,10,5 DIC 

219-80 

MCCZD33D,10,5 DIC 

214-158 

MC1042A 

MSC 

396- 58 

MC61 24,A 

MSC 

211-46 

MC6428A ♦ MSC 

184- 34 

MCCZB47D,10,5 DIC 

221- 10 

MCCZD36D,10,5 DIC 

216-104 

MC 105 1 

MSC 

399- 9 

MC61 25,A 

MSC 

213- 54 

MC6428B ♦ MSC 

184- 35 

MCCZB5 1 D,10,5 DIC 

222-154 

MCCZD39D,10,5 DIC 

217-177 

MC 105 1A 

MSC 

399- 10 

MC61 26,A 

MSC 

215- 18 

MC6428C ♦MSC 

184- 47 

MCCZB56D,10,5 DIC 

224- 46 

MCCZD43D,10,5 DIC 

219- 82 

MC 1052 

MSC 

399- 11 

MC61 27,A 

MSC 

216-131 

MC6429A ♦ MSC 

184- 36 

MCCZB62D,10,5 DIC 

226- 3 

MCCZD47D,10,5 DIC 

221- 12 

MC1052A 

MSC 

399- 12 

MC6128,A 

MSC 

218- 28 

MC6429B ♦ MSC 

184- 37 

MCCZB68D,10,5 DIC 

227- 55 

MCCZD5 1 D, 10,5 DIC 

222-156 

MC1061 

MSC 

400- 77 

MC6129,A 

MSC 

219-109 

MC6429C ♦ MSC 

184- 48 

MCCZB75D,10,5 DIC 

228-155 

MCCZD56D,10,5 DIC 

224- 48 

MC 1061A 

MSC 

400- 78 

MC6130,A 

MSC 

221 - 43 

MC7000 MSC 

277- 4 

MCCZB82D,10,5 DIC 

230- 50 

MCCZD60D,10,5 DIC 

225-109 

MC 1062 

MSC 

400- 72 

MC6308,A 

MSC 

175- 84 

MC7001-1 ♦ MSC 

271 - 74 

MCCZB91 D,10,5 DIC 

231-173 

MCCZD62D, 10,5 DIC 

226- 5 

MC1062A 

MSC 

400- 73 

MC6309,A 

MSC 

176-148 

MC7001-2 ♦ MSC 

271 - 75 

MCCZB 100D,10,5 

233- 29 

MCCZD68D,10,5 DIC 

227- 57 

MC 1081 

MSC 

403- 40 

MC63 10,A 

MSC 

178- 55 

MC7002-1 ♦ MSC 

271-60 

DIC 


MCCZD75D,10,5 DIC 

228-157 

MC 1081A 

MSC 

403- 41 

MC63 1 1 ,A 

MSC 

180-97 

MC7002-2 ♦ MSC 

271 - 61 

MCCZB 105D, 10,5 

234- 82 

MCCZD82D, 10,5 DIC 

230- 52 

MC 1082 

MSC 

403- 35 

MC63 1 2,A 

MSC 

182-150 

MC7003-1 ♦ MSC 

271-62 

DIC 


MCCZD87D,10,5 DIC 

231 - 85 

MC1082A 

MSC 

403- 36 

mc6313,a 

MSC 

186- 79 

MC7003-2 ♦ MSC 

271-63 

MCCZB 1 10D,10,5 

235- 7 

MCCZD9 1 D,10,5 DIC 

231-175 

MC 1091 

MSC 

405- 42 

MC63 1 4,A 

MSC 

188-167 

MC7004-1 ♦MSC 

271 - 76 

DIC 


MCCZD 100 D, 10,5 

233- 31 

MC 1091A 

MSC 

405- 43 

MC63 1 5,A 

MSC 

190-150 

MC7004-2 ♦ MSC 

271 - 77 

MCCZB 120D, 10,5 

236- 27 

DIC 


MC1092 

MSC 

406-108 

MC63 1 6,A 

MSC 

193- 60 

MC7005-1 ♦MSC 

271 - 64 

DIC 


MCCZD105D,10,5 

234- 84 

MC1092A 

MSC 

406-101 

MC63 1 7,A 

MSC 

195- 89 

MC7005-2 ♦ MSC 

271 - 65 

MCCZB 130D, 10,5 

237- 70 

DIC 


MC1093 

MSC 

407- 77 

MC63 18,A 

MSC 

198- 62 

MC7006-1 ♦MSC 

271-66 

DIC 


MCCZD 1 10D,10,5 

235- 9 

MC1093A 

MSC 

407- 78 

MC63 19,A 

MSC 

200- 38 

MC7006-2 ♦ MSC 

271-67 

MCCZB 140D, 10,5 

238- 82 

DIC 


MC 1094 

MSC 

408- 92 

MC6320.A 

MSC 

202-153 

MC7007-1 ♦MSC 

271 - 68 

DIC 


MCCZD 1 20D,10,5 

236- 29 

MC1094A 

MSC 

408- 93 

MC6321 ,A 

MSC 

205- 93 

MC7007-2 ♦ MSC 

271-69 

MCCZB150D,10,5 

239- 41 

DIC 


MC 1095 

MSC 

405- 44 

MC6322,A 

MSC 

207- 78 

MC7008-1 ♦MSC 

271-37 

DIC 


MCCZD 130D,10,5 

237- 72 

MC1095A 

MSC 

405- 45 

MC6323,A 

MSC 

209- 56 

MC7008-2 ♦ MSC 

271-38 

MCCZB 160D,10,5 

240- 75 

DIC 


MC 1096 

MSC 

406-102 

MC6324,A 

MSC 

211 -144 

MC7009-1 ♦MSC 

271-39 

DIC 


MCCZD140D,10,5 

238- 84 

MC1096A 

MSC 

406-103 

MC6325,A 

MSC 

213-139 

MC7009-2 ♦ MSC 

271-40 

MCCZB 175D,10,5 

241-102 

DIC 


MC1097 

MSC 

407- 79 

MC6326,A 

MSC 

215-108 

MCCZA6 8D,10,5 

177- 83 

DIC 


MCCZD150D,10,5 

239- 43 

MC1097A 

MSC 

407- 80 

MC6327,A 

MSC 

217- 15 

DIC 


MCCZB 180D,10,5 

242- 9 

DIC 


MC1098 

MSC 

408- 94 

MC6328,A 

MSC 

218- 96 

MCCZA7.5D,10,5 

179-132 

DIC 


MCCZD 160D,10,5 

240- 77 

MC1098A 

MSC 

408- 95 

MC6329,A 

MSC 

219-173 

DIC 


MCCZB200D,10,5 

243- 52 

DIC 


MCI174P1 

MSC 

284- 79 

MC6330,A 

MSC 

221 -118 

MCCZA8 2D, 10,5 

181 -189 

DIC 


MCCZD 1 75D,10,5 

241-104 

MCI174P2 

MSC 

284- 80 

MC6400A 

♦ MSC 

175-130 

DIC 


MCCZC6.8D,10,5 

177- 85 

DIC 


MCI 174Q 

MSC 

284- 81 

MC6400B 

♦ MSC 

175-131 

MCCZA9.1 D,10,5 

185-112 

DIC 


MCCZD180D,10,5 

242- 11 

MCI175P1 

MSC 

284- 82 

MC6400C 

♦ MSC 

175-150 

DIC 


MCCZC7 5D,10,5 

179-134 

DIC 


MCI175P2 

MSC 

284- 83 

MC6401A 

♦ MSC 

175-132 

MCCZA10D,10,5 DIC 

187-186 

DIC 


MCCZD200D,10,5 

243- 54 

MCI 175Q 

MSC 

284- 84 

MC6401B 

♦ MSC 

175-133 

MCCZA1 1 D,10,5 DIC 

190- 12 

MCCZC8 2D,10,5 

181-191 

DIC 


MCI176P1 

MSC 

284- 85 

MC6401C 

♦ MSC 

175-151 

MCCZA12D,10,5 DIC 

192- 65 

DIC 


MCCZE6 8D,10,5 

177- 87 

MCI176P2 

MSC 

284- 86 

MC6402A 

♦ MSC 

175-134 

MCCZA13D,10,5 DIC 

194-138 

MCCZC9.1 D,10,5 

185-114 

DIC 


MCI176Q 

MSC 

284- 87 

MC6402B 

♦ MSC 

175-135 

MCCZA14D,10,5 DIC 

196- 50 

DIC 


MCCZE7 5D,10,5 

179-136 

MCI177P1 

MSC 

284- 88 

MC6402C 

♦ MSC 

175-152 

MCCZA15D,10,5 DIC 

197- 89 

MCCZC10D,10,5 DIC 

187-188 

DIC 


MCI177P2 

MSC 

284- 89 

MC6403A 

♦ MSC 

175-136 

MCCZA16D,10,5 DIC 

199- 89 

MCCZC1 1 D,10,5 DIC 

190- 14 

MCCZE8 2D,10,5 

182- 2 

MCI177Q 

MSC 

284- 90 

MC6403B 

♦ MSC 

175-137 

MCCZA17D,10,5 DIC 

201- 3 

MCCZC12D,10,5 DIC 

192- 67 

DIC 


MCI178P1 

MSC 

284- 91 

MC6403C 

♦ MSC 

175-153 

MCCZA18D,10,5 DIC 

201 -173 

MCCZC13D,10,5 DIC 

194-140 

MCCZE9 1 D,10,5 

185-116 

MCI178P2 

MSC 

284- 92 

MC6404A 

♦ MSC 

175-138 

MCCZA19D,10,5 DIC 

203-138 

MCCZC14D,10,5 DIC 

196- 52 

DIC 


MCI178Q 

MSC 

284- 93 

MC6404B 

♦ MSC 

175-139 

MCCZA20D,10,5 DIC 

204-142 

MCCZC15D,10,5 DIC 

197- 91 

MCCZE10D,10,5 DIC 

187-190 

MCI179P1 

MSC 

284- 94 

MC6404C 

♦ MSC 

175-154 

MCCZA22D,10,5 DIC 

206-111 

MCCZC16D,10,5 DIC 

199- 91 

MCCZE1 1 D,10,5 DIC 

190- 16 

MCI179P2 

MSC 

284- 95 

MC6405A 

♦ MSC 

175-140 

MCCZA24D,10,5 DIC 

208-107 

MCCZC17D,10,5 DIC 

201 - 5 

MCCZE12D,10,5 DIC 

192- 69 

MCI 179Q 

MSC 

284- 96 

MC6405B 

♦ MSC 

175-141 

MCCZA25D,10,5 DIC 

210- 13 

MCCZC18D,10,5 DIC 

201 -175 

MCCZE13D,10,5 DIC 

194-142 

MC 1354 

MSC 

586- 26 

MC6405C 

♦ MSC 

175-155 

MCCZA27D,10,5 DIC 

210-166 

MCCZC19D,10,5 DIC 

203-140 

MCCZE14D,10,5 DIC 

196- 54 

MC 1444 

MSC 

586- 27 

MC6406A 

♦ MSC 

175-142 

MCCZA28D,10,5 DIC 

212-106 

MCCZC20D,10,5 DIC 

204-144 

MCCZE 1 5D,10,5 DIC 

197- 93 

MC 1462 

MSC 

586- 28 

MC6406B 

♦ MSC 

175-143 

MCCZA30D,10,5 DIC 

213- 13 

MCCZC22D,10,5 DIC 

206-113 

MCCZE16D,10,5 DIC 

199- 93 

MC 1465 

MSC 

586- 29 

MC6406C 

♦ MSC 

175-156 

MCCZA33D,10,5 DIC 

214-155 

MCCZC24D,10.5 DIC 

208-109 

MCCZE17D,10,5 DIC 

201- 7 

MC 1511 

MSC 

280-102 

MC6407A 

♦ MSC 

175-144 

MCCZA36D,10,5 DIC 

216-101 

MCCZC25D,10,5 DIC 

210- 15 

MCCZE 1 8D,10,5 DIC 

201 -177 

MC 1512 

MSC 

280-101 

MC6407B 

♦ MSC 

175-145 

MCCZA39D,10,5 DIC 

217-174 

MCCZC27D,10,5 DIC 

210-168 

MCCZE19D,10,5 DIC 

203-142 

MC1513 

MSC 

281- 9 

MC6407C 

♦ MSC 

175-157 

MCCZA43D,10,5 DIC 

219- 79 

MCCZC30D,10,5 DIC 

213- 15 

MCCZE20D,10,5 DIC 

204-146 

MC1514 

MSC 

281 - 87 

MC6408A 

♦ MSC 

181- 9 

MCCZA47D,10,5 DIC 

221- 9 

MCCZC33D,10,5 DIC 

214-157 

MCCZE22D,10,5 DIC 

206-115 

MC1515 

MSC 

281 - 88 

MC6408B 

♦ MSC 

181 - 10 

MCCZA5 1 D,10,5 DIC 

222-153 

MCCZC36D,10,5 DIC 

216-103 

MCCZE24D,10,5 DIC 

208-111 

MC 1520 

MSC 

254- 37 

MC6408C 

♦ MSC 

181 - 29 

MCCZA56D,10,5 DIC 

224- 45 

MCCZC39D,10,5 DIC 

217-176 

MCCZE25D,10,5 DIC 

210- 17 

MC 1 521 

MSC 

256- 47 

MC6409A 

♦ MSC 

181 - 11 

MCCZA60D,10,5 DIC 

225-108 

MCCZC43D,10,5 DIC 

219- 81 

MCCZE27D,10,5 DIC 

211- 2 

MC1522 

MSC 

257 - 53 

MC6409B 

♦ MSC 

181 - 12 

MCCZA62D,10,5 DIC 

226- 2 

MCCZC47D,10,5 DIC 

221 - 11 

MCCZE30D,10,5 DIC 

213- 17 

MC 1523 

MSC 

258-102 

MC6409C 

♦ MSC 

181 - 30 

MCCZA68D,10,5 DIC 

227- 54 

MCCZC5 1 D,10,5 DIC 

222-155 

MCCZE33D,10,5 DIC 

214-159 

MC 1524 

MSC 

259- 69 

MC6410A 

♦ MSC 

181 - 13 

MCCZA75D,10,5 DIC 

228-154 

MCCZC56D,10,5 DIC 

224- 47 

MCCZE36D, 10,5 DIC 

216-105 

MC 1525 

MSC 

259-107 

MC6410B 

♦ MSC 

181 - 14 

MCCZA82D,10,5 DIC 

230- 49 

MCCZC62D,10,5 DIC 

226- 4 

MCCZE39D,10,5 DIC 

217-178 

MC 1526 

MSC 

260- 16 

MC6410C 

♦ MSC 

181- 31 

MCCZA87D,10,5 DIC 

231-84 

MCCZC68D,10,5 DIC 

227- 56 

MCCZE43D, 10,5 DIC 

219- 83 

MC1527 

MSC 

260- 34 

MC6411A 

♦ MSC 

181 - 15 

MCCZA91 D,10,5 DIC 

231-172 

MCCZC75D,10,5 DIC 

228-156 

MCCZE47D,10,5 DIC 

221 - 13 

MC 1528 

MSC 

260- 45 

MC641IB 

♦ MSC 

181- 16 

MCCZA100D, 10,5 

233- 28 

MCCZC82D,10,5 DIC 

230- 51 

MCCZE5 ID,10,5 DIC 

222-157 

MC 1529 

MSC 

260- 56 

MC6411C 

♦ MSC 

181 - 32 

DIC 


MCCZC91 D,10,5 DIC 

231-174 

MCCZE56D,10,5 DIC 

224- 49 

MC 1545 

♦ MSC 

273- 69 

MC6412A 

♦ MSC 

181 - 17 

MCCZA105D,10,5 

234- 81 

MCCZC 100D,10,5 

233- 30 

MCCZE62D,10,5 DIC 

226- 6 

MC1546 

♦ MSC 

280- 72 

MC6412B 

♦ MSC 

181- 18 

DIC 


DIC 


MCCZE68D,10,5 DIC 

227- 58 

MC 1547 

♦ MSC 

282- 11 

MC6412C 

♦ MSC 

181 - 33 

MCCZA 110D,10,5 

235- 6 

MCCZC105D,10,5 

234- 83 

MCCZE75D,10,5 DIC 

228-158 

MC1548 

♦ MSC 

284- 14 

MC6413A 

♦ MSC 

181- 19 

DIC 


DIC 


MCCZE82D, 10,5 DIC 

230- 53 

MC1549 

♦ MSC 

284-105 

MC6413B 

♦ MSC 

181 - 20 

MCCZA 120D, 10,5 

236- 26 

MCCZC110D,10,5 

235- 8 

MCCZE91D, 10,5 DIC 

231-176 

MC1550 

♦ MSC 

286- 20 

MC6413C 

♦ MSC 

181 - 34 

DIC 


DIC 


MCCZE 100D, 10,5 

233- 32 

MC5321 

MITJ 

267- 62 

MC6414A 

♦ MSC 

181 - 21 

MCCZA 130D, 10,5 

237- 69 

MCCZC 120D,10,5 

236- 28 

DIC 


MC6007.A 

MSC 

172-134 

MC6414B 

♦ MSC 

181 - 22 

DIC 


DIC 


MCCZE 105D,10,5 

234- 85 

MC6008.A 

MSC 

174-131 

MC6414C 

♦ MSC 

181- 35 

MCCZA 140D, 10,5 

238- 81 

MCCZC 130D, 10,5 

237- 71 

DIC 


MC6009.A 

MSC 

176-130 

MC6415A 

♦ MSC 

181 - 23 

DIC 


DIC 


MCCZE 1 10D,10,5 

235- 10 

MC6010.A 

MSC 

177- 14 

MC6415B 

♦ MSC 

181-24 

MCCZA 150D, 10,5 

239- 40 

MCCZC140D,10,5 

238- 83 

DIC 


MC601 1,A 

MSC 

179- 66 

MC6415C 

♦ MSC 

181 - 36 

DIC 


DIC 


MCCZE 120D, 10,5 

236- 30 

MC6012,A 

MSC 

181-120 

MC6416A 

♦ MSC 

184- 18 

MCCZA 160D, 10,5 

240- 74 

MCCZC 150D,10,5 

239- 42 

DIC 


MC6013,A 

MSC 

185- 46 

MC6416B 

♦ MSC 

184- 19 

DIC 


DIC 


MCCZE 130D, 10,5 

237- 73 

MC6014,A 

MSC 

187-114 

MC6416C 

♦ MSC 

184- 39 

MCCZA 175 D, 10,5 

241-101 

MCCZC 160D,10,5 

240- 76 

DIC 


MC6015,A 

MSC 

189-154 

MC6417A 

♦ MSC 

184- 20 

DIC 


DIC 


MCCZE 1 40D, 10,5 

238- 85 

MC6016,A 

MSC 

191-199 

MC6417B 

♦ MSC 

184- 21 

MCCZA 180D, 10,5 

242- 8 

MCCZC175D,10,5 

241-103 

DIC 


MC601 7,A 

MSC 

194- 83 

MC6417C 

♦ MSC 

184- 40 

DIC 


DIC 


MCCZE 1 50D,10,5 

239- 44 

MC6018.A 

MSC 

197- 29 

MC6418A 

♦ MSC 

184- 22 

MCCZA200D,10,5 

243- 51 

MCCZC 180D,10,5 

242- 10 

DIC 


MC6019,A 

MSC 

199- 35 

MC6418B 

♦ MSC 

184- 23 

DIC 


DIC 


MCCZE 160D,10,5 

240- 78 

MC6020,A 

MSC 

201 -113 

MC6418C 

♦ MSC 

184- 41 

MCCZB6.8D,10,5 

177- 84 

MCCZC200D,10,5 

243- 53 

DIC 


MC6021.A 

MSC 

204- 88 

MC6419A 

♦ MSC 

184- 24 

DIC 


DIC 


MCCZE175D,10,5 

241-105 

MC6022,A 

MSC 

206- 55 

MC6419B 

♦ MSC 

184- 25 

MCCZB7 5D,10,5 

179-133 

MCCZD6.8D,10,5 

177- 86 

DIC 


MC6023,A 

MSC 

208- 55 

MC6419C 

♦ MSC 

184- 42 

DIC 


DIC 


MCCZE 180D,10,5 

242- 12 

MC6024.A 

MSC 

210-120 

MC6420A 

♦ MSC 

184- 26 

MCCZB8 2D,10,5 

181 -190 

MCCZD7.5D,10,5 

179-135 

DIC 


MC6025.A 

MSC 

212-157 

MC6420B 

♦ MSC 

184- 27 

DIC 


DIC 


MCCZE200D,10,5 

243- 55 

MC6026,A 

MSC 

214-107 

MC6420C 

♦ MSC 

184-43 

MCCZB9.1D,10,5 

185-113 

MCCZD8.2D,10,5 

182- 1 

DIC 


MC6027,A 

MSC 

216- 70 

MC6421A 

♦ MSC 

184- 28 

DIC 


DIC 


MCCZF1 8D,10,5 

165- 97 

MC6028.A 

MSC 

217-144 

MC6421B 

♦ MSC 

184- 29 

MCCZB 10D,10,5 DIC 

187-187 

MCCZD9.1D,10,5 

185-115 

DIC 


MC6029,A 

MSC 

219- 49 

MC6421C 

♦ MSC 

184- 44 

MCCZB11 D,10,5 DIC 

190- 13 

DIC 


MCCZF2 0D,10,5 

165-119 

MC6030,A 

MSC 

220-170 

MC6422A 

♦ MSC 

184- 30 

MCCZB 12D,10,5 DIC 

192- 66 

MCCZD10D,10,5 DIC 

187-189 

DIC 


MC6107.A 

MSC 

1173- 60 

MC6422B 

♦ MSC 

184- 31 

MCCZB 13D.10.5 DIC 

194-139 

MCCZD11D.10.5 DIC 

190- 15 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 

IN TYPE NUMBER SEQUENCE 
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TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

MCCZF2.2D,10,5 

165-139 

MCPD532A 

♦ MSC 

259- 96 

MCR3818-8 

♦ MOTA 

765-34 

MD447A ♦MDC 

5$f -78 

MDCZB36D,10,5 DIC 

216-107 

_ 

DIC 


MCPD532B 

♦ MSC 

259- 97 

MCR3835-1 

♦ MOTA 

415- 69 

MD447B ♦MDC 

586- 79 

MDCZB39D,10,5 DIC 

217-180 

MCCZF2 4D,10,5 

165-170 

MCPD532C 

♦ MSC 

259- 98 

MCR3835-2 

♦ MOTA 

420- 56 

MD447C ♦MDC 

586- 80 

MDCZB43D,10,5 DIC 

219- 85 

_ 

DIC 


MCPD533A 

♦ MSC 

172-124 

MCR3835-3 

♦ MOTA 

427- 83 

MD448A ♦MDC 

586- 81 

MDCZB47D,10,5 DIC 

221 - 15 

MCCZF2.7D,10,5 

166- 40 

MCPD533B 

♦ MSC 

173- 41 

MCR3835-4 

♦ MOTA 

437- 14 

MD448B ♦MDC 

586- 82 

MDCZB51 D,10,5 DIC 

222-159 

_ 

DIC 


MCPD533C 

♦ MSC 

173- 42 

MCR3835-5 

♦ MOTA 

445- 25 

MD448C ♦MDC 

586- 83 

MDCZB56D,10,5 DIC 

224- 51 

MCCZF3 0D,10,5 

166-115 

MCPD534A 

♦ MSC 

176-127 

MCR3835-6 

♦ MOTA 

453- 13 

MD449A ♦MDC 

586- 84 

MDCZB62D,10,5 DIC 

226- 8 


DIC 


MCPD534B 

♦ MSC 

176-140 

MCR3835-7 

♦ MOTA 

459- 78 

MD449B ♦MDC 

586- 85 

MDCZB68D,10,5 DIC 

227- 60 

MCCZF3 3D,10,5 

167- 13 

MCPD534C 

♦ MSC 

176-141 

MCR3835-8 

♦ MOTA 

466- 20 

MD449C ♦MDC 

586- 86 

MDCZB75D,10,5 DIC 

228-160 


DIC 


MCPD535A 

♦ MSC 

179- 56 

MCR3918-1 

♦ MOTA 

415- 48 

MD450A ♦MDC 

586- 87 

MDCZB82D,10,5 DIC 

230- 55 

MCCZF3 6D,10,5 

167-163 

MCPD535B 

♦ MSC 

179-160 

MCR3918-2 

♦ MOTA 

420- 11 

MD450B ♦MDC 

586- 88 

MDCZB91 D,10,5 DIC 

232- 2 


DIC 


MCPD535C 

♦ MSC 

179-161 

MCR39 18-3 

♦ MOTA 

426-104 

MD450C ♦MDC 

586- 89 

M DCZB10OD, 10,5 

233- 34 

MCCZF3 9D,10,5 

166-116 

MCPD536A 

♦ MSC 

185- 37 

MCR3918-4 

♦ MOTA 

436- 32 

MD451A ♦MDC 

586- 90 

DIC 



DIC 


MCPD536B 

♦ MSC 

185-139 

MCR3918-5 

♦ MOTA 

444- 63 

MD451B ♦MDC 

586- 91 

MDCZB 105D,10,5 

234- 87 

MCCZF4 3D,10,5 

169-115 

MCPD536C 

♦ MSC 

185-140 

MCR39 18-6 

♦ MOTA 

452- 24 

MD451C ‘ ♦MDC 

586- 92 

DIC 



DIC 


MCPD537A 

♦ MSC 

191-190 

MCR3918-7 

♦ MOTA 

458-105 

MD452A ♦MDC 

586- 93 

MDCZB 110D,10,5 

235- 12 

MCCZF4 7D,10,5 

170-114 

MCPD537B 

♦ MSC 

192- 98 

MCR39 18-8 

♦ MOTA 

465- 35 

MD452B ♦MDC 

586- 94 

DIC 



DIC 


MCPD537C 

♦ MSC 

192- 99 

MCR3935-1 

♦ MOTA 

415- 70 

MD452C ♦MDC 

586- 95 

MDCZB 120D,10,5 

236- 32 

MCCZF5 1 D,10,5 

171-160 

MCR101 

♦ MOTA 

414-39 

MCR3935-2 

♦ MOTA 

420- 57 

MD632 ♦MDC 

595- 36 

DIC 



DIC 


MCR102 

♦ MOTA 

416- 76 

MCR3935-3 

♦ MOTA 

427- 84 

MDA922-1 ♦MOTA 

292- 46 

MDCZB130D,10,5 

237- 75 

MCCZF5 6D,10,5 

173- 2 

MCR103 

♦ MOTA 

422- 17 

MCR3935-4 

♦ MOTA 

437- 15 

MDA922-2 ♦MOTA 

295- 7 

DIC 



DIC 


MCR104 

♦ MOTA 

423- 81 

MCR3935-5 

♦ MOTA 

445- 26 

MDA922-3 ♦ MOTA 

302- 27 

MDCZB140D,10,5 

238- 87 

MCCZF6 2D,10,5 

174-195 

MCR106-1 

♦ MOTA 

417- 19 

MCR3935-6 

♦ MOTA 

453- 14 

MDA922-4 ♦ MOTA 

313- 28 

DIC 



DIC 


MCR106-2 

♦ MOTA 

422- 47 

MCR3935-7 

♦ MOTA 

459- 79 

MDA922-5 ♦MOTA 

322- 89 

MDCZB 150D,10,5 

239- 46 

MCCZF6 8D,10,5 

177- 88 

MCR106-3 

♦ MOTA 

424- 75 

MCR3935-8 

♦ MOTA 

466- 21 

MDA922-6 ♦MOTA 

332- 15 

DIC 



DIC 


MCR106-4 

♦ MOTA 

433- 86 

MCS31 

SOIF 

248- 3 

MDA922-7 ♦MOTA 

349- 35 

M DCZB 160D, 10,5 

240- 80 

MCCZF7 5D,10,5 

179-137 

MCR115 

♦ MOTA 

430- 35 

MCS35 

SOIF 

248- 19 

MDA922-8 ♦ MOTA 

361 -101 

DIC 



DIC 


MCR120 

♦ MOTA 

432- 79 

MCS101 

SOIF 

253- 91 

MDA922-9 ♦MOTA 

372- 18 

MDCZB 175D,10,5 

241 -107 

MCCZF8 2D,10,5 

182- 3 

MCR406-1 

♦ MOTA 

417- 33 

MCS105 

SOIF 

253-103 

MDCZA6 8D,10,5 

177- 90 

DIC 



DIC 


MCR406-2 

♦ MOTA 

422- 49 

MCV 

SOD 

292- 21 

DIC 


MDCZB 180D, 10,5 

242- 14 

MCCZF9 1 D,10,5 

185-117 

MCR406-3 

♦ MOTA 

424- 91 

MD1 

SOIF 

165- 11 

MDCZA7 5D,10,5 

179-139 

DIC 



DIC 


MCR406-4 

♦ MOTA 

433-102 

MD1D914 

♦ DIC 

277 - 85 

DIC 


M DCZB 200D, 10,5 

243- 57 

MCCZF10D,10,5 DIC 

188- 1 

MCR407-1 

♦ MOTA 

417- 32- 

MD1D914A 

♦ DIC 

277- 86 

MDCZA8 2D, 10,5 

182- 5 

DIC 


MCCZF12D,10,5 DIC 

192- 70 

MCR407-2 

♦ MOTA 

422- 48 

MD1D914B 

♦ DIC 

277 - 87 

DIC 


MDCZC6 8D,10,5 

177- 92 

MCCZG2 4D,10,5 

165-171 

MCR407-3 

♦ MOTA 

424- 90 

MD2 

SOIF 

165- 50 

MDCZA9.1 D,10,5 

185-119 

DIC 



DIC 


MCR407-4 

♦ MOTA 

433-101 

MD2D914 

♦ DIC 

277 - 88 

DIC 


MDCZC7 5D,10,5 

179-141 

MCCZG2.7D,10,5 

166- 41 

MCR649-1 

♦ MOTA 

415- 55 

MD2D914A 

♦ DIC 

277 - 89 

MDCZA10D,10,5 DIC 

188- 3 

DIC 



DIC 


MCR649-2 

♦ MOTA 

420- 22 

MD2D914B 

♦ DIC 

277- 90 

MDCZA1 1 D,10,5 DIC 

190- 17 

MDCZC8 2D, 10,5 

182- 7 

MCCZG3 0D,10,5 

166-117 

MCR649-3 

♦ MOTA 

427- 14 

MD3 

SOIF 

165- 86 

MDCZA1 2D,10,5 DIC 

192- 72 

DIC 



DIC 


MCR649-4 

♦ MOTA 

436- 54 

MD04 

GIC 

249- 7 

MDCZA13D,10,5 DIC 

194-143 

MDCZC9 1 D,10,5 

185-121 

MCCZG3 3p,10,5 

167- 14 

MCR649-5 

♦ MOTA 

444- 81 

MD4 

SOIF 

165-145 

MDCZA1 4D,10,5 DIC 

196- 55 

DIC 



DIC 


MCR649-6 

♦ MOTA 

452- 48 

MD06 

GIC 

273- 95 

MDCZA1 5D,10,5 DIC 

197- 94 

MDCZC10D,10,5 DIC 

188- 5 

MCCZG3 6D,10,5 

167-164 

MCR649-7 

♦ MOTA 

459- 16 

MD08 

GIC 

276- 51 

MDCZA1 6D, 10,5 DIC 

199- 94 

MDCZC11 D,10,5 DIC 

190- 19 


DIC 


MCR729-5 

♦ MOTA 

442- 94 

MD10A 

GIC 

279- 63 

MDCZA17D,10,5 DIC 

201- 8 

MDCZC12D,10,5 DIC 

192- 74 

MCCZG3 9D,10,5 

168-116 

MCR729-6 

♦ MOTA 

449 - 57 

MD34 

MITJ 

252- 37 

MDCZA1 8D,10,5 DIC 

202- 1 

MDCZC13D,10,5 DIC 

194-145 


DIC 


MCR729-7 

♦ MOTA 

457- 38 

MD60 

MITJ 

249- 3 

MDCZA19D,10,5 DIC 

203-143 

MDCZC 14D,10,5 DIC 

196- 57 

MCCZG4 3D,10,5 

169-116 

MCR729-8 

♦ MOTA 

463- 8 

MD60A 

MITJ 

249- 5 

MDCZA20D,10,5 DIC 

204-147 

MDCZC15D,10,5 DIC 

197- 96 


DIC 


MCR729-9 

♦ MOTA 

470- 81 

MD90 

♦ TUB 

600- 76 

MDCZA22D,10,5 DIC 

206-116 

MDCZC16D,10,5 DIC 

199- 96 

MCCZG4 7D,10,5 

170-115 

MCR729-10 

♦ MOTA 

474 - 7 

MD 100 A 

♦ TUB 

600- 77 

MDCZA24D,10,5 DIC 

208-112 

MDCZC 17D,10,5 DIC 

201- 10 


DIC 


MCR846-1 

MOTA 

414- 97 

MD101 

♦ TUB 

600- 78 

MDCZA25D,10,5 DIC 

210- 18 

MDCZC18D,10,5 DIC 

202- 3 

MCCZG5 1 D,10,5 

171-161 

MCR846-2 

MOTA 

418- 44 

MD 102 

♦ TUB 

600- 79 

MDCZA27D,10,5 DIC 

211- 3 

MDCZC 19D,10,5 DIC 

203-145 


DIC 


MCR846-3 

MOTA 

424- 51 

MD 134 

MITJ 

249- 23 

MDCZA28D,10,5 DIC 

212-108 

MDCZC20D,10,5 DIC 

204-149 

MCCZG5 6D,10,5 

173- 3 

MCR846-4 

MOTA 

433- 51 

MD 135 

MITJ 

251 - 30 

MDCZA30D,10,5 DIC 

213- 18 

MDCZC22D,10,5 DIC 

206-118 


DIC 


MCR914-1 

MOTA 

414- 88 

MD 136 

MITJ 

255- 11 

MDCZA33D,10,5 DIC 

214-160 

MDCZC24D,10,5 DIC 

208-114 

MCCZG6 2D,10,5 

174-196 

MCR914-2 

MOTA 

418- 26 

MD 137 

MITJ 

258- 20 

MDCZA36D,10,5 DIC 

216-106 

MDCZC25D,10,5 DIC 

210- 20 


DIC 


MCR914-3 

MOTA 

424- 27 

MD 138 

MITJ 

259- 39 

MDCZA39D,10,5 DIC 

217-179 

MDCZC27D,10,5 DIC 

211- 5 

MCCZG6 8D,10,5 

177- 89 

MCR914-4 

MOTA 

433- 28 

MD0189 

TUB 

514- 32 

MDCZA43D,10,5 DIC 

219- 84 

MDCZC30D,10,5 DIC 

213- 20 


DIC 


MCR914-5 

MOTA 

442- 80 

MD0190 

TUB 

514- 33 

MDCZA47D,10,5 DIC 

221 - 14 

MDCZC33D,10,5 DIC 

214-162 

MCCZG7 5D,10,5 

179-138 

MCR914-6 

MOTA 

449- 40 

MD0191 

TUB 

514- 34 

MDCZA5 1 D,10,5 DIC 

222-158 

MDCZC36D,10,5 DIC 

216-108 


DIC 


MCR1336-5 

MOTA 

•421 - 36 

MD0219 

tub 

516- 31 

MDCZA56D,10,5 DIC 

224- 50 

MDCZC39D,10,5 DIC 

218- 1 

MCCZG8 2D,10,5 

182- 4 

MCR1336-6 

MOTA 

421 - 37 

MD0220 

tub 

516- 32 

MDCZA60D,10,5 DIC 

225-110 

MDCZC43D,10,5 DIC 

219- 86 


DIC 


MCR1336-7 

MOTA 

421 - 38 

MD0221 

tub 

516- 33 

MDCZA62D,10,5 DIC 

226- 7 

MDCZC47D,10,5 DIC 

221 - 16 

MCCZG9 1 D,10,5 

185-118 

MCR 1336-8 

MOTA 

421 - 39 

MD0232 

♦ tub 

595- 32 

MDCZA68D,10,5 DIC 

227- 59 

MDCZC5 1 D,10,5 DIC 

222-160 


DIC 


MCR1336-9 

MOTA 

421 - 40 

MD0233 

♦ tub 

595- 33 

MDCZA75D,10,5 DIC 

228-159 

MDCZC56D,10,5 DIC 

224- 52 

MCCZG10D,10,5 DIC 

188- 2 

MCR1336-10 

MOTA 

421 - 41 

MD0234 

♦ tub 

595- 34 

MDCZA82D,10,5 DIC 

230- 54 

MDCZC62D,10,5 DIC 

226- 9 

MCCZG12D,10,5 DIC 

192- 71 

MCR 17 18-5 

♦ MOTA 

444-101 

MD0235 

♦ tub 

595- 35 

MDCZA87D,10,5 DIC 

231 - 86 

MDCZC68D,10,5 DIC 

227- 61 

MCL1300 

♦ MOTA 

600- 71 

MCR 17 18-6 

♦ MOTA 

452- 82 

MD431A 

♦ MDC 

586- 30 

MDCZA91 D,10,5 DIC 

232- 1 

MDCZC75D,10,5 DIC 

228-161 

MCL1301 

♦ MOTA 

600- 72 

MCR 17 18-7 

♦ MOTA 

459- 43 

MD431B 

♦ MDC 

586- 31 

MDCZA100D,10,5 

233- 33 

MDCZC82D,10,5 DIC 

230- 56 

MCL1302 

♦ MOTA 

600- 73 

MCR17 18-8 

♦ MOTA 

465 - 94 

MD431C 

♦ MDC 

586- 32 

DIC 


MDCZC91 D,10,5 DIC 

232- 3 

MCL1303 

♦ MOTA 

600- 74 

MCR1906-1 

♦ MOTA 

414- 94 

MD432A 

♦ MDC 

586- 33 

MDCZA105D,10,5 

234- 86 

MDCZC 100D, 10,5 

233- 35 

MCL1304 

♦ MOTA 

600- 75 

MCR1906-2 

♦ MOTA 

418- 34 

MD432B 

♦ MDC 

586- 34 

DIC 


DIC 


MCP1 

♦ CITF 

302- 56 

MCR1906-3 

♦ MOTA 

424- 38 

MD432C 

♦ MDC 

586- 35 

MDCZA1 10D,10,5 

235- 11 

MDCZC105D,10,5 

234- 88 

MCP2 

♦ CITF 

313- 62 

MCR1906-4 

♦ MOTA 

433- 39 

MD433A 

♦ MDC 

586- 36 

DIC 


DIC 


MCP4 

♦ CITF 

332- 48 

MCR1907-1 

♦ MOTA 

415- 65 

MD433B 

♦ MDC 

586- 37 

MDCZA120D,10,5 

236- 31 

MDCZC110D,10,5 

235- 13 

MCP05 

♦ CITF 

295- 30 

MCR1907-2 

♦ MOTA 

420- 47 

MD433C 

♦ MDC 

586- 38 

DIC 


DIC 


MCP6 

♦ CITF 

349- 68 

MCR1907-3 

♦ MOTA 

427- 67 

MD434A 

♦ MDC 

586- 39 

MDCZA130D,10,5 

237- 74 

MDCZC 120D, 10,5 

236- 33 

MCP8 

♦ CITF 

362- 19 

MCR 1907-4 

♦ MOTA 

436-108 

MD434B 

♦ MDC 

586- 40 

DIC 


DIC 


MCP10 

♦ CITF 

372- 43 

MCR1907-5 

♦ MOTA 

445- 10 

MD434C 

♦ MDC 

586- 41 

MDCZA140D,10,5 

238- 86 

MDCZC130D,10,5 

237- 76 

MCPD520A 

♦ MSC 

275- 10 

MCR1907-6 

♦ MOTA 

452-105 

MD435A 

♦ MDC 

586- 42 

DIC 


DIC 


MCPD520B 

♦ MSC 

275- 11 

MCR2315-1 

♦ MOTA 

415- 24 

MD435B 

♦ MDC 

586- 43 

MDCZA150D,10,5 

239- 45 

MDCZC 140D,10,5 

238- 88 

MCPD520C 

♦ MSC 

275- 12 

MCR23 15-2 

♦ MOTA 

419- 52 

MD435C 

♦ MDC 

586- 44 

DIC 


DIC 


MCPD521A 

♦ MSC 

273- 31 

MCR2315-3 

♦ MOTA 

425- 90 

MD436A 

♦ MDC 

586- 45 

MDCZA160D,10,5 

240- 79 

MDCZC150D,10,5 

239- 47 

MCPD521B 

♦ MSC 

273- 32 

MCR2315-4 

♦ MOTA 

435- 8 

MD436B 

♦ MDC 

586- 46 

DIC 


DIC 


MCPD521C 

♦ MSC 

273- 33 

MCR2315-5 

♦ MOTA 

443- 81 

MD436C 

♦ MDC 

586- 47 

MDCZA1 7 5 D, 10,5 

241 -106 

MDCZC160D,10,5 

240- 81 

MCPD522A 

♦ MSC 

267- 68 

MCR23 15-6 

♦ MOTA 

451 - 4 

MD437A 

♦ MDC 

586- 48 

DIC 


DIC 


MCPD522B 

♦ MSC 

267- 69 

MCR2604-1 

MOTA 

415- 26 

MD437B 

♦ MDC 

586- 49 

MDCZA180D,10,5 

242- 13 

MDCZC175D,10,5 

241 -108 

MCPD522C 

♦ MSC 

267- 70 

MCR2604-2 

MOTA 

419- 57 

MD437C 

♦ MDC 

586- 50 

DIC 


DIC 


MCPD523A 

♦ MSC 

277- 82 

MCR2604-3 

MOTA 

425-101 

MD438A 

♦ MDC 

586- 51 

MDCZA200D,10,5 

243- 56 

MDCZC180D,10,5 

242- 15 

MCPD523B 

♦ MSC 

277- 83 

MCR2604-4 

MOTA 

435- 20 

MD438B 

♦ MDC 

586- 52 

DIC 


DIC 


MCPD523C 

♦ MSC 

277- 84 

MCR2604-5 

MOTA 

443- 92 

MD438C 

♦ MDC 

586- 53 

MDCZB6 8D,10,5 

177- 91 

MDCZC200D,10,5 

243- 58 

MCPD524A 

♦ MSC 

268- 67 

MCR2604-6 

MOTA 

451 - 19 

MD439A 

♦ MDC 

586- 54 

DIC 


DIC 


MCPD524B 

♦ MSC 

268- 68 

MCR2604-7 

MOTA 

457 - 70 

MD439B 

♦ MDC 

586- 55 

MDCZB7.5D,10,5 

179-140 

MDCZD6.8D,10,5 

177- 93 

MCPD524C 

♦ MSC 

268- 69 

MCR2604-8 

MOTA 

463- 55 

MD439C 

♦ MDC 

586- 56 

DIC 


DIC 


MCPD525A 

♦ MSC 

271-41 

MCR2605-1 

MOTA 

415-27 

MD440A 

♦ MDC 

586- 57 

MDCZB8.2D,10,5 

182- 6 

MDCZD7.5D,10,5 

179-142 

MCPD525B 

♦ MSC 

271-42 

MCR2605-2 

MOTA 

419- 58 

MD440B 

♦ MDC 

586- 58 

DIC 


DIC 


MCPD525C 

♦ MSC 

271-43 

MCR2605-3 

MOTA 

425-102 

MD440C 

♦ MDC 

586- 59 

MDCZB9 1 D,10,5 

185-120 

MDCZD8 2D,10,5 

182- 8 

MCPD526A 

♦ MSC 

271 - 7 

MCR2605-4 

MOTA 

435 - 21 

MD441A 

♦ MDC 

586- 60 

DIC 


DIC 


MCPD526B 

♦ MSC 

271- 8 

MCR2605-5 

MOTA 

443- 93 

MD441B 

♦ MDC 

586- 61 

MDCZB 10D,10,5 DIC 

188- 4 

MDCZD9.1 D,10,5 

185-122 

MCPD526C 

♦ MSC 

271 - 9 

MCR2605-6 

MOTA 

451 - 20 

MD441C 

♦ MDC 

586- 62 

MDCZB11 D,10,5 DIC 

190- 18 

DIC 


MCPD527A 

♦ MSC 

248- 12 

MCR2605-7 

MOTA 

457 - 71 

MD442A 

♦ MDC 

586- 63 

MDCZB 1 2D,10,5 DIC 

192- 73 

MDCZD10D,10,5 DIC 

188- 6 

MCPD527B 

♦ MSC 

248- 13 

MCR2605-8 

MOTA 

463- 56 

MD442B 

♦ MDC 

586- 64 

MDCZB13D,10,5 DIC 

194-144 

MDCZD1 1 D,10,5 DIC 

190- 20 

MCPD527C 

♦ MSC 

248- 14 

MCR2614L1 

♦ MOTA 

415- 25 

MD442C 

♦ MDC 

586- 65 

MDCZB 14D,10,5 DIC 

196- 56 

MDCZD12D,10,5 DIC 

192- 75 

MCPD528A 

♦ MSC 

255- 77 

MCR2614L2 

♦ MOTA 

419- 53 

MD443A 

♦ MDC 

586- 66 

MDCZB 15D,10,5 DIC 

197- 95 

MDCZD13D,10,5 DIC 

194-146 

MCPD528B 

♦ MSC 

255- 78 

MCR2614L3 

♦ MOTA 

425 - 91 

MD443B 

♦ MDC 

586- 67 

MDCZB 16D,10,5 DIC 

199- 95 

MDCZD14D,10,5 DIC 

196- 58 

MCPD528C 

♦ MSC 

255- 79 

MCR2614L4 

♦ MOTA 

435 - 9 

MD443C 

♦ MDC 

586- 68 

MDCZB 17D,10,5 DIC 

201- 9 

MDCZD1 5D,10,5 DIC 

197- 97 

MCPD529A 

♦ MSC 

256- 19 

MCR2614L5 

♦ MOTA 

443- 82 

MD444A 

♦ MDC 

586- 69 

MDCZB 18D,10,5 DIC 

202- 2 

MDCZD16D,10,5 DIC 

199- 97 

MCPD529B 

♦ MSC 

256- 20 

MCR2614L6 

♦ MOTA 

451 - 5 

MD444B 

♦ MDC 

586- 70 

MDCZB 19D,10,5 DIC 

203-144 

MDCZD17D,10,5 DIC 

201 - 11 

MCPD529C 

♦ MSC 

256- 21 

MCR3818-1 

♦ MOTA 

415- 47 

MD444C 

♦ MDC 

586- 71 

MDCZB20D,10,5 DIC 

204-148 

MDCZD18D,10,5 DIC 

202- 4 

MCPD530A 

♦ MSC 

254- 12 

MCR3818-2 

♦ MOTA 

420- 10 

MD445A 

♦ MDC 

586- 72 

MDCZB22D,10,5 DIC 

206-117 

MDCZD19D,10,5 DIC 

203-146 

MCPD530B 

♦ MSC 

254- 13 

MCR3818-3 

♦ MOTA 

426-103 

MD445B 

♦ MDC 

586- 73 

MDCZB24D,10,5 DIC 

208-113 

MDCZD20D,10,5 DIC 

204-150 

MCPD530C 

♦ MSC 

254- 14 

MCR3818-4 

♦ MOTA 

436- 31 

MD445C 

♦ MDC 

586- 74 

MDCZB25D,10,5 DIC 

210- 19 

MDCZD22D,10,5 DIC 

206-119 

MCPD531A 

♦ MSC 

258- 83 

MCR3818-5 

♦ MOTA 

444- 62 

MD446A 

♦ MDC 

586- 75 

MDCZB27D,10,5 DIC 

211- 4 

MDCZD24D,10,5 DIC 

208-115 

MCPD531B 

♦ MSC 

258- 84 

MCR3818-6 

♦ MOTA 

452- 23 

MD446B 

♦ MDC 

586- 76 

MDCZB30D,10,5 DIC 

213- 19 

MDCZD25D,10,5 DIC 

210- 21 

MCPD531C 

♦ MSC 

258- 85 

MCR3818-7 

♦ MOTA 

458-104 

MD446C 

♦ MDC 

586- 77 

MDCZB33D.10.5 DIC 

214-161 

MDCZD27D.10.5 DIC 

211- 6 


D.A.T.A. 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 



Pa&Line 



i mi tin 





MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


2T2-109 

MDCZF4.3D,10,5 


ME1Z4573A 

DIC 

176- 79 

MMCIiOi- 

MSC 

81 

MQ42T1' 

♦ ECC 

500-55 

MDCZD30D,10,5 DIC 

213- 21 


DIC 


ME1Z4574 

DIC 

176- 80 

MMC1102 

MSC 

275- 82 

MQ44G1 

♦ ECC 

503- 50 

MDCZD33D,10,5 DIC 

214-163 

MDCZF4.7D,10,5 

170-116 

ME1Z4574A 

DIC 

176- 81 

MMC1103 

MSC 

275- 83 

MQ44S1 

♦ ECC 

503- 51 

MDCZD36D,10,5 DIC 

216-109 


DIC 


ME1Z4575 

DIC 

176- 82 

MMC1104 

MSC 

275-102 

MQ44T1 

♦ ECC 

503- 52 

MDCZD39D,10,5 DIC 

218- 2 

MDCZF5 1 D,10,5 

171-162 

ME1Z4575A 

DIC 

176- 83 

MMC1105 

MSC 

275-104 

MQ52G1 

♦ ECC 

500- 56 

MDCZD43D.10.5 DIC 

219- 87 


DIC 


ME 1Z4576 

DIC 

176- 84 

MMC1106 

MSC 

275-105 

MQ52S1 

♦ ECC 

500- 57 

MDCZD47D,10,5 DIC 

221 - 17 

MDCZF5 6D,10,5 

173- 4 

ME1Z4576A 

DIC 

176- 85 

MMC1107 

MSC 

275-103 

MQ52T1 

♦ ECC 

500- 58 

MDCZD51 D,10,5 DIC 

222-161 


DIC 


ME 1Z4577 

DIC 

176- 86 

MMC1108 

MSC 

275-106 

MQ54G1 

♦ ECC 

503- 53 

MDCZD56D,10,5 DIC 

224- 53 

MDCZF6.2D,10,5 

174-197 

ME1Z4577A 

DIC 

176- 87 

MMC1 109 

MSC 

275-107 

MQ54S1 

♦ ECC 

503- 54 

MDCZD60D.10.5 DIC 

225-1 1 1 


DIC 


ME 1Z4578 

DIC 

176- 88 

MMC1201 

MSC 

280- 74 

MQ54T1 

♦ ECC 

503- 55 

MDCZD62D,10,5 DIC 

226- 10 

MDCZF6.8D,10,5 

177- 95 

ME 1Z4578A 

DIC 

176- 89 

MMC1202 

MSC 

280- 75 

MQ62G1 

♦ ECC 

500- 59 

MDCZD68D,10,5 DIC 

227- 62 


DIC 


ME 1Z4579 

DIC 

176- 90 

MMC1203 

MSC 

280- 76 

MQ62S1 

♦ ECC 

500 - 60 

MDCZD75D,10,5 DIC 

228-162 

MDCZF7 5D,10,5 

179-144 

ME 1Z4579A 

DIC 

176- 91 

MMC1204 

MSC 

280- 77 

MQ62T1 

♦ ECC 

500- 61 

MDCZD82D,10,5 DIC 

230- 57 


DIC 


ME 1Z4580 

DIC 

176- 92 

MMC1205 

MSC 

276- 1 

MQ64G1 

♦ ECC 

503- 56 

MDCZD87D,10,5 DIC 

231- 87 

MDCZF8.2D,10,5 

182- 10 

ME 1Z4580A 

DIC 

176- 93 

MMC1206 

MSC 

276- 2 

MQ64S1 

♦ ECC 

503- 57 

MDCZD91 D,10,5 DIC 

232- 4 


DIC 


ME1Z4581 

DIC 

176- 94 

MMC1207 

MSC 

276- 3 

MQ64T1 

♦ ECC 

503- 58 

MDCZD 100D, 10,5 

233- 36 

MDCZF9.1 D, 10,5 

185-124 

ME 1Z4581A 

DIC 

176- 95 

MMC1208 

MSC 

276- 4 

MR 1A 

AEIL 

176-168 

DIC 



DIC 


ME 1Z4582 

DIC 

176- 96 

MMD70 

♦ MOTA 

271-80 

MR2A 

AEIL 

176-169 

MDCZD105D,10,5 

234- 89 

MDCZF10D,10,5 DIC 

188- 8 

ME 1Z4582A 

DIC 

176- 97 

MMD6050 

♦ MOTA 

274- 29 

MR05 

SOIF 

272-110 

DIC 


MDCZF1 2D, 10,5 DIC 

192- 77 

ME 1Z4583 

DIC 

176- 98 

MMD6100 

♦ MOTA 

274- 30 

MRS 

EDI 

295- 93 

MDCZD110D,10,5 

235- 14 

MDCZG2 4D, 10,5 

165-173 

ME 1Z4583A 

DIC 

176- 99 

MMD6150 

♦ MOTA 

274- 31 

MR 10 

EDI 

303- 40 

DIC 



DIC 


ME 1Z4584 

DIC 

176-100 

MMD7000 

♦ MOTA 

274- 32 

MR 1 1 

SOIF 

279-106 

MDCZD120D,10,5 

236- 34 

MDCZG2 7D,10,5 

166- 43 

ME 1Z4584A 

DIC 

176-101 

MMD7001 

♦ MOTA 

269- 95 

MR20 

EDI 

314- 50 

DIC 



DIC 


ME30 

SOIF 

394- 10 

MMZ3.3,A,-20 

USS 

167- 42 

MR21 

SOIF 

283-106 

MDCZD130D,10,5 

237- 77 

MDCZG3.0D,10,5 

166-1 19 

ME60 

SOIF 

401- 11 

MMZ3.6,A,-20 

USS 

167-189 

MR30 

EDI 

323- 76 

DIC 



DIC 


ME 10OD 

SOIF 

261 - 68 

MMZ3.9,A,-20 

USS 

168-147 

MR31 

SOIF 

284- 77 

MDCZD140D, 10,5 

238- 89 

MDCZG3 3D, 10,5 

167- 16 

ME 1 20 

SOIF 

407- 30 

MMZ4 3,A,-20 

USS 

169-145 

MR33C-H 

AEIL 

166-164 

DIC 



DIC 


ME200 

SOIF 

410- 20 

MMZ4.7,A,-20 

USS 

170-151 

MR36C-H 

AEIL 

167-121 

MDCZD 1 BOD, 10,5 

239- 48 

MDCZG3 6D, 10,5 

167-166 

MGA100 

♦ MCPE 

600- 80 

MMZ5.1 ,A,-20 

USS 

171-191 

MR36E-H 

AEIL 

167-106 

DIC 



DIC 


MGA300 

♦ MCPE 

600-81 

MMZ5.6,A,-20 

USS 

173- 61 

MR39C-H 

AEIL 

168- 75 

MDCZD 160D, 10,5 

240- 82 

MDCZG3.9D,10,5 

168-118 

MGA500 

♦ MCPE 

600- 82 

MMZ6.2,A,-20 

USS 

175- 35 

MR40# 

EDI 

333-42 

DIC 



DIC 


MGA600 

♦ MCPE 

600- 83 

MMZ6.8,A,-20 

USS 

177-141 

MR4 1 

SOIF 

286- 19 

MDCZD 175D, 10,5 

241-109 

MDCZG4.3D, 10,5 

169-118 

MGA700 

♦ MCPE 

600- 84 

MMZ7.5,A,-20 

USS 

180- 8 

MR43C-H 

AEIL 

169- 71 

DIC 



DIC 


MGD25 

♦ MCPE 

298- 94 

MMZ8.2,A,-20 

USS 

182- 55 

MR43E-H 

AEIL 

169- 51 

MDCZD180D,10,5 

242- 16 

MDCZG4.7D, 10,5 

170-117 

MGD47 

♦ MCPE 

266-104 

MMZ9.1 ,A,-20 

USS 

185-166 

MR47C-H 

AEIL 

170- 62 

DIC 



DIC 


MGD50 

♦ MCPE 

247- 80 

MMZ10,A,-20 

USS 

188- 59 

MR50 

EDI 

342- 28 

MDCZD200D, 10,5 

243- 59 

MDCZG5 ID. 10,5 

171 -163 

MGD72 

♦ MCPE 

267- 63 

MMZ1 1,A,-20 

USS 

190- 59 

MR51C-H 

AEIL 

171-107 

DIC 



DIC 


MGD73 

♦ MCPE 

275- 54 

MMZ 12, A,-20 

USS 

192-127 

MR51E-H 

AEIL 

171 - 85 

MDCZE6 8D,10,5 

177- 94 

MDCZG5 6D, 10,5 

173- 5 

MGD91 

♦ MCPE 

254- 70 

MMZ 13,A,-20 

USS 

194-186 

MR52Z 

SOIF 

286- 39 

DIC 



DIC 


MGLA28,A,B 

♦ CODI 

166- 67 

MMZ 15,A,-20 

USS 

197-145 

MR54Z 

SOIF 

286- 40 

MDCZE7.5D,10,5 

179-143 

MDCZG6 2D,10,5 

174-198 

MGLA3 1 ,A,B 

♦ CODI 

166-149 

MMZ 16,A,-20 

USS 

199-137 

MR56C-H 

AEIL 

172-126 

DIC 



DIC 


MGLA35,A,B 

♦ CODI 

167-103 

MMZ18,A,-20 

USS 

202- 52 

MR60# 

EDI 

350- 83 

MDCZE8.2D,10,5 

182- 9 

MDCZG6 8D.10.5 

177- 96 

MGLA39,A,B 

♦ CODI 

168- 74 

MMZ20,A,-20 

USS 

205- 6 

MR62C-H 

AEIL 

174-117 

DIC 



DIC 


MGLA43,A,B 

♦ CODI 

169- 70 

MMZ22,A,-20 

USS 

206-165 

MR62E-H 

AEIL 

174- 29 

MDCZE9 1 D,10,5 

185-123 

MDCZG7 5D, 10,5 

179-145 

MGLA47,A,B 

♦ CODI 

170- 61 

MMZ24,A,-20 

USS 

208-155 

MR62Z 

SOIF 

286-103 

DIC 



DIC 


MGLA5 1 ,A,B 

♦ CODI 

171-106 

MMZ27,A,-20 

USS 

211-47 

MR64Z 

SOIF 

286-104 

MDCZE 10D,10,5 DIC 

188- 7 

MDCZG8 2D,10,5 

182- 11 

MGLA56,A,B 

♦ CODI 

172-125 

MMZ30,A,-20 

USS 

213- 55 

MR68C-H 

AEIL 

177- 7 

MDCZE11 D,10,5 DIC 

190- 21 


DIC 


MGLA62,A,B 

♦ CODI 

174-116 

MMZ33,A,-20 

USS 

215- 19 

MR75C-H 

AEIL 

179- 58 

MDCZE 12D,10,5 DIC 

192- 76 

MDCZG9 ID,10,5 

185-125 

MGLA68,A,B 

♦ CODI 

177- 6 

MMZ36,A,-20 

USS 

216-132 

MR75E-H 

.AEIL 

179- 29 

MDCZE13D.10.5 DIC 

194-147 


DIC 


MGLA75,A,B 

♦ CODI 

179- 57 

MMZ39,A,-20 

USS 

218- 29 

MR80# 

EDI 

363- 3 

MDCZE 14D,10,5 DIC 

196- 59 

MDCZG10D,10,5 DIC 

188- 9 

MGLA82,A,B 

♦ CODI 

181-112 

MMZ43,A,-20 

USS 

219-110 

MR82C-H 

AEIL 

181 -113 

MDCZE 15D,10,5 DIC 

197- 98 

MDCZG12D,10,5 DIC 

192- 78 

MGLA9 1 ,A,B 

♦ CODI 

185- 38 

MMZ47,A,-20 

USS 

221 - 44 

MR91C-H 

AEIL 

185- 39 

MDCZE 16D,10,5 DIC 

199- 98 

ME1Z821 

DIC 

174-199 

MGLA100,A,B 

♦ CODI 

187-105 

MMZ5 1 ,A,-20 

USS 

223- 1 

MR91E-H 

AEIL 

184-210 

MDCZE 1 7D,10,5 DIC 

201- 12 

ME1Z821A 

DIC 

174-200 

MH67 

SOD 

294- 58 

MMZ56,A,-20 

USS 

224- 74 

MR 100# 

EDI 

373- 7 

MDCZE 18D,10,5 DIC 

202- 5 

ME1Z823 

DIC 

174-201 

MH68 

SOD 

301- 52 

MMZ62,A,-20 

USS 

226- 29 

MR100C-H 

AEIL 

187-106 

MDCZE 19D,10,5 DIC 

203-147 

ME1Z823A 

DIC 

174-202 

MH69 

SOD 

312- 52 

MMZ68,A,-20 

USS 

227- 82 

MR1 10C-H 

AEIL 

189-149 

MDCZE20D,10,5 DIC 

204-151 

ME1Z825 

DIC 

174-203 

MH70 

SOD 

331 - 33 

MMZ75,A,-20 

USS 

229- 1 

MR120C-H 

AEIL 

191 -191 

MDCZE22D,10,5 DIC 

206-120 

ME1Z825A 

DIC 

174-204 

MH7 1 

SOD 

348- 57 

MMZ82,A,-20 

USS 

230- 79 

MR 130C-H 

AEIL 

194- 78 

MDCZE24D.10.5 DIC 

208-116 

ME1Z827 

DIC 

174-205 

MH72 

SOD 

361 - 29 

MMZ9 1,A,-20 

USS 

232- 22 

MR150C-H 

AEIL 

197- 23 

MDCZE25D,10,5 DIC 

210- 22 

ME 1Z827A 

DIC 

174-206 

MH73 

SOD 

371 - 63 

MMZ 100,A,-20 USS 

233- 57 

MR160C-H 

AEIL 

199- 29 

MDCZE27D,10,5 DIC 

211- 7 

ME1Z829 

DIC 

175- 1 

MH400 

MSC 

369- 20 

MMZ110A-20 USS 

235- 30 

MR180C-H 

AEIL 

201 -106 

MDCZE30D,10,5 DIC 

213- 22 

ME1Z935 

DIC 

184-133 

MH401 

MSC 

383- 97 

MMZ 120A-20 USS 

236- 53 

MR200 

♦ SCO 

312- 38 

MDCZE33D,10,5 DIC 

214-164 

ME 1Z935A 

DIC 

184-134 

MH402 

MSC 

389- 25 

MMZ 130A-20 USS 

237- 93 

MR200C-H 

AEIL 

204- 84 

MDCZE36D,10,5 DIC 

216-110 

ME1Z935B 

DIC 

184-135 

MH403 

MSC 

392- 11 

MMZ 150A-20 USS 

239- 66 

MR400 

♦ SCO 

331 - 19 

MDCZE39D,10,5 DIC 

218- 3 

ME1Z936 

DIC 

184-136 

MH404 

MSC 

393- 60 

MMZ 160A-20 USS 

240- 98 

MR600 

♦ SCO 

348- 40 

MDCZE43D,10,5 DIC 

219- 88 

ME 1Z936A 

DIC 

184-137 

MH405 

MSC 

393- 62 

MMZ 1 80A-20 USS 

242- 34 

MR751 

♦ MOTA 

304-107 

MDCZE47D,10,5 DIC 

221- 18 

ME 1Z936B 

DIC 

184-138 

MH406 

MSC 

395- 46 

MMZ200A-20 USS 

243- 76 

MR752 

♦ MOTA 

316- 32 

MDCZE51 D,10,5 DIC 

222-162 

ME1Z937 

DIC 

184-139 

MH407 

MSC 

395- 47 

MP2 

GESY 

267- 29 

MR754 

♦ MOTA 

335- 39 

MDCZE56D,10,5 DIC 

224- 54 

ME1Z937A 

DIC 

184-140 

MH408 

MSC 

396- 42 

MPD200 

♦ GESY 

248- 43 

MR756 

♦ MOTA 

352- 35 

MDCZE62D,10,5 DIC 

226- 1 1 

ME1Z937B 

DIC 

184-141 

MH409 

MSC 

396- 44 

MPD300 

♦ GESY 

251 - 35 

MR800 

♦ SCO 

361 - 15 

MDCZE68D,10,5 DIC 

227- 63 

ME1Z938 

DIC 

184-142 

MH410 

MSC 

398- 91 

MPD400 

♦ GESY 

253- 45 

MR830 

♦ MOTA 

272- 52 

MDCZE75D,10,5 DIC 

228-163 

ME 1Z938A 

DIC 

184-143 

MH41 1 

MSC 

398- 96 

MPN3201 

♦ MOTA 

255- 74 

MR831 

♦ MOTA 

279- 4 

MDCZE82D,10,5 DIC 

230- 58 

ME1Z938B 

DIC 

184-144 

MH412 

MSC 

400- 65 

MPN3202 

♦ MOTA 

256-103 

MR832 

♦ MOTA 

282- 72 

MDCZE91 D,10,5 DIC 

232- 5 

ME1Z939 

DIC 

184-145 

MH500 

SOD 

340- 99 

MPN3208 

♦ MOTA 

288- 8 

MR834 

♦ MOTA 

285- 44 

MDCZE 100D,10,5 

233- 37 

ME1Z939A 

DIC 

184-146 

MH 1 200 

SOD 

378- 47 

MPN3209 

♦ MOTA 

288- 17 

MR836 

♦ MOTA 

286-105 

DIC 


ME1Z939B 

DIC 

184-147 

MHD61 1 

GESY 

275- 55 

MPR10 

♦ GESY 

288- 58 

MR990A 

♦ MOTA 

369-78 

MDCZE 105D,10,5 

234- 90 

ME1Z940 

DIC 

184-148 

MHD612 

GESY 

275- 56 



370- 15 

MR991A 

♦ MOTA 

384- 38 

DIC 


ME 1Z940A 

DIC 

184-149 

MHD613 

GESY 

277- 91 

MPR12 

♦ GESY 

288- 78 

MR992A 

♦ MOTA 

389- 90 

MDCZE 1 10D,10,5 

235- 15 

ME 1Z940B 

DIC 

184-150 

MHD614 

GESY 

275- 57 



377- 86 

MR993A 

♦ MOTA 

392- 47 

DIC 


ME1Z941 

DIC 

191 - 94 

MHD615 

GESY 

275- 58 

MPR15 

♦ GESY 

288- 98 

MR994A 

♦ MOTA 

394- 30 

MDCZE 120D,10,5 

236- 35 

ME1Z941A 

DIC 

191 - 95 

MHD616 

GESY 

270-106 



384- 63 

MR995A 

♦ MOTA 

397- 14 

DIC 


ME1Z941B 

DIC 

191 - 96 

MHD617 

GESY 

275- 78 

MPT20 

MOTA 

600- 86 

MR996A 

♦ MOTA 

399- 70 

MDCZE 130D,10,5 

237- 78 

ME1Z942 

DIC 

191 - 97 

MHD618 

GESY 

270- 16 

MPZ5-16A 

♦ MOTA 

600- 87 

MR 1000 

♦ SCO 

371-50 

DIC 


ME 1Z942A 

DIC 

191 - 98 

MHD619 

GESY 

265- 97 

MPZ5-16B 

♦ MOTA 

600- 88 

MR 1033A,B 

♦ MOTA 

323- 48 

MDCZE 140D,10,5 

238- 90 

ME 1Z942B 

DIC 

191 - 99 

MHV1.5 

ITT 

384- 19 

MPZ5-32A 

♦ MOTA 

600- 89 

MR 1035A,B 

♦ MOTA 

342- 5 

DIC 


ME1Z943 

DIC 

191-100 

MHV2 

ITT 

389- 65 

MPZ5-32B 

♦ MOTA 

600- 90 

MR1120 

♦ MOTA 

296- 74 

MDCZE 150D,10,5 

239- 49 

ME 1Z943A 

DIC 

191 -101 

MHV2.5 

ITT 

392- 31 

MPZ5-32C 

♦ MOTA 

600-91 

MR1121 

♦ MOTA 

304- 50 

DIC 


ME1Z943B 

DIC 

191-102 

MHV3 

ITT 

394- 3 

MPZ5-180A 

♦ MOTA 

600- 92 

MR1122 

♦ MOTA 

315- 79 

MDCZE 160D,10,5 

240- 83 

ME1Z944 

DIC 

191-103 

MHV3.5 

ITT 

395 - 59 

MPZ5-180B 

♦ MOTA 

600 - 93 

MR1 123 

♦ MOTA 

324- 66 

DIC 


ME 1Z944A 

DIC 

191-104 

MHV4 

ITT 

396- 83 

MPZ5-180C 

♦ MOTA 

600- 94 

MR1124 

♦ MOTA 

334- 86 

MDCZE 175D,10,5 

241-110 

ME1Z944B 

DIC 

191-105 

MHV5 

ITT 

399- 33 

MQ1/1 

ITTE 

251 - 51 

MR1125 

♦ MOTA 

343- 14 

DIC 


ME1Z945 

DIC 

191-106 

MHV6 

ITT 

400-103 

MQ1/2 

ITTE 

255- 29 

MR1126 

♦ MOTA 

351- 94 

MDCZE 180D,10,5 

242- 17 

ME 1Z945A 

DIC 

191-107 

MHV7 

ITT 

402- 28 

MQ1/3 

ITTE 

257- 67 

MR1128 

♦ MOTA 

364- 24 

DIC 


ME 1Z945B 

DIC 

191-108 

MHV8 

ITT 

403- 59 

MQ1/4 

ITTE 

258- 41 

MR1 130 

♦ MOTA 

373-108 

MDCZE200D,10,5 

243- 60 

ME1Z946 

DIC 

191-109 

MHV9 

ITT 

404- 63 

MQ1/5 

ITTE 

259- 12 

MR 1200 

♦ MOTA 

297- 62 

DIC 


ME 1Z946A 

DIC 

191-110 

MHV10 

ITT 

405- 67 

MQ2 

GESY 

267- 30 

MR1201 

♦ MOTA 

305- 73 

MDCZF1 8D,10,5 

165- 98 

ME 1Z946B 

DIC 

191 -111 

Ml 101 

MITJ 

600- 85 

MQ3/1 

ITTE 

251 - 58 

MR 1202 

♦ MOTA 

308- 63 

DIC 


ME1Z4565 

DIC 

176- 62 

MLED50 

♦ MOTA 

597- 59 

MQ3/2 

ITTE 

255- 35 

MR 1203 

♦ MOTA 

317- 12 

MDCZF2 0D,10,5 j 

165-120 

ME 1Z4565A 

DIC 

176- 63 

MLED60 

♦ MOTA 

597- 60 

MQ3/3 

ITTE 

257- 73 

MR 1204 

♦ MOTA 

319- 66 

DIC 


ME 1Z4566 

DIC 

176- 64 

MLED90 

♦ MOTA 

597- 61 

MQ3/4 

ITTE 

258- 47 

MR1205 

♦ MOTA 

325- 57 

MDCZF2 2D, 10,5 

165-140 

ME1Z4566A 

DIC 

176- 65 

MLED600 

♦ MOTA 

597- 62 

MQ3/5 

ITTE 

259- 17 

MR1206 

♦ MOTA 

327- 77 

DIC 


ME 1Z4567 

DIC 

176- 66 

MLED610 

♦ MOTA 

597- 63 

MQ6/1 

ITTE 

251-67 

MR1207 

♦ MOTA 

336- 32 

MDCZF2 4D,10,5 

165-172 

ME 1Z4567A 

DIC 

176- 67 

MLED630 

♦ MOTA 

597- 64 

MQ6/2 

ITTE 

255- 41 

MR1208 

♦ MOTA 

343- 95 

DIC , 


ME1Z4568 

DIC 

176- 68 

MLED900 

♦ MOTA 

597- 65 

MQ6/3 

ITTE 

257- 79 

MR 1209 

♦ MOTA 

353- 4 

MDCZF2 7D,10,5 

166- 42 

ME 1Z4568A 

DIC 

176- 69 

MLED910 

♦ MOTA 

597- 66 

MQ6/4 

ITTE 

258- 53 

MR 121OSB 

♦ MOTA 

297- 80 

DIC 


ME 1Z4569 

DIC 

176- 70 

MLED930 

♦ MOTA 

597 - 67 

MQ6/5 

ITTE 

259- 22 

MR1210SL 

♦ MOTA 

297- 81 

MDCZF3 0D,10,5 

166-118 

ME 1Z4569A 

DIC 

176- 71 

MM 1 

SOIF 

271- 89 

MQ8/1 

ITTE 

251-74 

MR1211SB 

♦ MOTA 

306- 6 

DIC 


ME1Z4570 

DIC 

176- 72 

MMC1001 

MSC 

275- 59 

MQ8/2 

ITTE 

255- 47 

MR1211SL 

♦ MOTA 

306- 7 

MDCZF3.3D,10,5 

167- 15 

ME 1Z4570A 

DIC 

176- 73 

MMC1002 

MSC 

275- 60 

MQ8/3 

ITTE 

257- 85 

MR1212SB 

♦ MOTA 

308- 78 

DIC 


ME1Z4571 

DIC 

176- 74 

MMC1003 

MSC 

275- 61 

MQ8/4 

ITTE 

258- 59 

MR1212SL 

♦ MOTA 

308- 79 

MDCZF3 6D,10,5 

167-165 

ME1Z4571A 

DIC 

176- 75 

MMC1004 

MSC 

275- 62 

MQ8/5 

ITTE 

259- 27 

MR1213SB 

♦ MOTA 

317- 61 

DIC 


ME1Z4572 

DIC 

176- 76 

MMC1005 

MSC 

275- 63 


SLCB 


MR1213SL 

♦ MOTA 

317- 62 

MDCZF3 9D,10,5 

168-117 

ME 1Z4572A 

DIC 

176- 77 

MMC1006 

MSC 

275 - 64 

MQ42G1 

♦ ECC 

500- 53 

MR1214SB 

♦ MOTA 

319- 78 

DIC 


ME 1Z4573 

DIC 

176- 78 

MMC1007 

MSC 

275- 65 

MQ42S1 

♦ ECC 

500- 54 

MR1214SL 

♦ MOTA 

319- 79 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 


OBHMgEM 

MFRS 

Pq&Line 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 


MFRS 

Pa&Line 

MR1215SB 

♦ MOTA 

325- 99 

MR 1 246FB 

♦ MOTA 

327:il0 

MS4A 

♦ FERB 

576- 7 

MS855B 

MSE 

595 - 85 

MS1526A 

MSE 

568- 41 

MR1215SL 

♦ MOTA 

325-100 

MR1246FL 

♦ MOTA 

328- 1 

MS4B 

♦ FERB 

576- 8 

MS855X 

♦ RAYN 

595- 86 

MS 1530 

MSE 

571 - 36 

MR1216SB 

♦ MOTA 

327- 87 

MR1246SB 

♦ MOTA 

328- 2 

MS4H 

AEIL 

257 - 26 

MS856A 

MSE 

595- 87 

MS1530A 

MSE 

571 - 37 

MR1216SL 

♦ MOTA 

327- 88 

MR1246SL 

♦ MOTA 

328- 3 

MS5 

EDI 

296- 25 

MS856B 

MSE 

595- 88 

MSI 531 

MSE 

572- 7 

MR1217SB 

♦ MOTA 

336- 87 

MR1247FB 

♦ MOTA 

338- 5 

MS5A 

♦ FERB 

576- 9 

MS856X 

♦ RAYN 

595- 89 

MS 1531A 

MSE 

572- 8 

MR1217SL 

♦ MOTA 

336- 88 

MR1247FL 

♦ MOTA 

338- 6 

MS5B 

♦ FERB 

576- 10 

MS857A 

MSE 

595- 90 

MS 1532 

MSE 

572- 74 

MR1218SB 

♦ MOTA 

344- 24 

MR1247SB 

♦ MOTA 

338- 7 

MS5H 

AEIL 

258- 86 

MS857B 

MSE 

595- 91 

MS1532A 

MSE 

572- 75 

MR1218SL 

♦ MOTA 

344- 25 

MR1247SL 

♦ MOTA 

338- 8 

MS6A 

♦ FERB 

576- 1 1 

MS858A 

MSE 

595- 92 

MS 1533 

MSE 

573- 32 

MR1219SB 

♦ MOTA 

353- 49 

MR1248FB 

♦ MOTA 

345- 25 

MS6B 

♦ FERB 

576- 12 

MS858B 

MSE 

595- 93 

MS1533A 

MSE 

573- 33 

MR1219SL 

♦ MOTA 

353- 50 

MR 1248FL 

♦ MOTA 

345- 26 

MS7A 

♦ FERB 

576- 13 

MS859A 

MSE 

595- 94 

MS 1 534 

MSE 

573- 62 

MR 1220FB 

♦ MOTA 

297-104 

MR 1248SB 

♦ MOTA 

345- 27 

MS7B 

♦ FERB 

576- 14 

MS859B 

MSE 

595- 95 

MS1534A 

MSE 

573- 63 

MR 1220FL 

♦ MOTA 

297-105 

MR 1248SL 

♦ MOTA 

345- 28 

MS9A 

♦ FERB 

576- 15 

MS871A 

MSE 

595- 96 

MS1535 

MSE 

573- 79 

MR 1220SB 

♦ MOTA 

297-106 

MR1249FB 

♦ MOTA 

354- 61 

MS9AE 

♦ FERB 

576- 16 

MS871B 

MSE 

595- 97 

MS1535A 

MSE 

573- 85 

MR 1220SL 

♦ MOTA 

297-107 

MR 1 249FL 

♦ MOTA 

354- 62 

MS9B 

♦ FERB 

576- 17 

MS872A 

MSE 

595- 98 

MS1536A 

MSE 

573- 95 

MR 1221FB 

♦ MOTA 

306- 45 

MR 1249SB 

♦ MOTA 

354- 63 

MS9BE 

♦ FERB 

576- 18 

MS872B 

MSE 

595- 99 

MS 1540 

MSE 

571- 6 

MR 1221 FL 

♦ MOTA 

306- 46 

MR1249SL 

♦ MOTA 

354- 64 

MS10A 

FERB 

576- 19 

MS873A 

MSE 

595-100 

MS 154 1 

MSE 

571-69 

MR 1221 SB 

♦ MOTA 

306- 47 

MR 1 260 

♦ MOTA 

298- 29 

MS 100 

EDI 

303- 92 

MS873B 

MSE 

595-101 

MS 1542 

MSE 

572- 40 

MR 1221SL 

♦ MOTA 

306- 48 

MR 1261 

♦ MOTA 

307- 12 

MSI 1A 

♦ FERB 

576- 20 

MS874A 

MSE 

595-102 

MS 1550 

MSE 

571 - 38 

MR 1222FB 

♦ MOTA 

308-102 

MR 1262 

♦ MOTA 

309- 28 

MSI1AE 

♦ FERB 

576- 21 

MS874B 

MSE 

595-103 

MS1550A 

MSE 

571 - 39 

MR 1222FL 

♦ MOTA 

308-103 

MR 1 263 

♦ MOTA 

318- 78 

MSI IB 

♦ FERB 

576- 22 

MS891A 

MSE 

595-104 

MS 1551 

MSE 

572- 9 

MR 1222SB 

♦ MOTA 

308-104 

MR 1 264 

♦ MOTA 

320- 4 

MSI1BE 

♦ FERB 

576- 23 

MS891B 

MSE 

595-105 

MS1551A 

MSE 

572- 10 

MR 1222SL 

♦ MOTA 

308-105 

MR 1 265 

♦ MOTA 

326-107 

MSI 1H 

AEIL 

251 - 46 

MS892A 

MSE 

595-106 

MS1552 

MSE 

572- 76 

MR 1223FB 

♦ MOTA 

317-105 

MR 1266 

♦ MOTA 

328- 4 

MS 12 

♦ FERB 

576- 24 

MS892B 

MSE 

595-107 

MS1552A 

MSE 

572- 77 

MR 1223FL 

♦ MOTA 

317-106 

MR 1 267 

♦ MOTA 

338- 21 

MS12H 

AEIL 

254- 23 

MS893A 

MSE 

595-108 

MS 1553 

MSE 

573- 34 

MR 1223SB 

♦ MOTA 

317-107 

MR 1268 

♦ MOTA 

345- 40 

MS13H 

AEIL 

256- 37 

MS893B 

MSE 

595-109 

MS1553A 

MSE 

573- 35 

MR 1223SL 

♦ MOTA 

317-108 

MR 1 269 

♦ MOTA 

354- 81 

MS14H 

AEIL 

257- 40 

MS1005A 

MSE 

568- 64 

MS 1554 

MSE 

573- 64 

MR 1224FB 

♦ MOTA 

319- 91 

MR 1 290 

♦ MOTA 

298- 31 

MS20A 

FERB 

579-109 

MS1007A 

MSE 

568- 58 

MS1554A 

MSE 

573- 65 

MR 1224FL 

♦ MOTA 

319- 92 

MR 129 1 

♦ MOTA 

307- 16 

MS2O0 

EDI 

315- 2 

MS 1010 

MSE 

581 - 53 

MS 1555 

MSE 

573- 80 

MR 1224SB 

♦ MOTA 

319- 93 

MR 1292 

♦ MOTA 

309- 29 

MS22 

FERB 

579-1 10 

MS 1011 

♦ MSE 

581 - 54 

MS1555A 

MSE 

573- 81 

MR 1224SL 

♦ MOTA 

319- 94 

MR 1293 

♦ MOTA 

318- 82 

MS30 

EDI 

324- 14 

MS1012 

♦ MSE 

581 - 55 

MS1560A 

MSE 

567- 67 

MR 1225FB 

♦ MOTA 

326- 32 

MR 1 294 

♦ MOTA 

320- 5 

MS35H 

AEIL 

258- 99 

MS1020A 

MSE 

568- 53 

MS 1561A 

MSE 

567- 65 

MR 1225FL 

♦ MOTA 

326- 33 

MR 1 295 

♦ MOTA 

327- 2 

MS36H 

AEIL 

259- 63 

MS1021A 

MSE 

568- 47 

MS1562A 

MSE 

567- 51 

MR 1225SB 

♦ MOTA 

326- 34 

MR 1296 

♦ MOTA 

328- 5 

MS37H 

AEIL 

259-105 

MS1022A 

MSE 

568- 43 

MS1563A 

MSE 

567- 49 

MR 1225SL 

♦ MOTA 

326- 35 

MR 1297 

♦ MOTA 

338- 27 

MS38H 

AEIL 

260- 13 

MS1023A 

MSE 

568- 39 

MS1564A 

MSE 

567- 44 

MR 1226FB 

♦ MOTA 

327- 96 

MR 1337-1 

♦ MOTA 

293- 88 

MS4O0 

EDI 

334- 1 

MSI 040 

MSE 

517- 4 

MS1570A 

MSE 

569- 39 

MR 1226FL 

♦ MOTA 

327- 97 

MR 1337-2 

♦ MOTA 

300- 46 

MS50A 

AEIL 

247- 49 

MS 104 1 

MSE 

517- 5 

MS 157 1A 

MSE 

569- 30 

MR 1226SB 

♦ MOTA 

327- 98 

MR 1337-3 

♦ MOTA 

311-29 

MS5O0 

EDI 

342- 73 

MS 1042 

MSE 

517- 6 

MS1572A 

MSE 

569- 25 

MR 1226SL 

♦ MOTA 

327- 99 

MR1337-4 

♦ MOTA 

321 - 51 

MS51 

AEIL 

270-107 

MSI 043 

MSE 

517- 7 

MS1573A 

MSE 

569- 19 

MR 1227FB 

♦ MOTA 

337- 33 

MR 1337-5 

♦ MOTA 

330- 5 

MS59B 

♦ FERB 

576- 25 

MSI 049 

MSE 

567- 86 

MS1574A 

MSE 

569- 12 

MR 1227FL 

♦ MOTA 

337- 34 

MR 1366 

♦ MOTA 

286-106 

MS59BE 

♦ FERB 

576- 26 

MS 1052 

MSE 

571 - 32 

MS1575A 

MSE 

569- 5 

MR 1227SB 

♦ MOTA 

337- 35 

MR 1376 

♦ MOTA 

286-107 

MS59PCD 

♦ FERB 

576- 27 

MS 1054 

MSE 

572- 3 

MS 1581A 

MSE 

568- 70 

MR 1227SL 

♦ MOTA 

337- 36 

MR 1386 

♦ MOTA 

286-108 

MS59PCDE 

♦ FERB 

576- 28 

MS1059 

MSE 

572- 70 

MS1582A 

MSE 

568- 68 

MR 1228FB 

♦ MOTA 

344- 69 

MR1396 

♦ MOTA 

286-109 

MS60 

EDI 

351 - 18 

MS 108 1 

MSE 

567- 87 

MS1583A 

MSE 

568- 61 

MR 1228FL 

♦ MOTA 

344- 70 

MR1810SB 

♦ MOTA 

297- 82 

MS8O0 

EDI 

363- 64 

MS 108 1A 

MSE 

567- 88 

MS1584A 

MSE 

568- 56 

MR1228SB 

♦ MOTA 

344- 71 

MR1810SL 

♦ MOTA 

297 - 83 

MSI 00 

EDI 

373- 50 

MS1083 

MSE 

571 - 33 

MS1585A 

MSE 

568- 50 

MR1228SL 

♦ MOTA 

344- 72 

MR 18 1 1 SB 

♦ MOTA 

306- 8 

MSI 14 

SOD 

593- 39 

MS1083A 

MSE 

571 - 34 

MS1586A 

MSE 

568- 42 

MR 1229FB 

♦ MOTA 

353- 99 

MR 18 1 1 SL 

♦ MOTA 

306- 9 

MSI 24 

SOD 

593- 40 

MS1085 

MSE 

572- 4 

MS1650X 

MSC 

514- 35 

MR 1229FL 

♦ MOTA 

353-100 

MR1812SB 

♦ MOTA 

308- 80 

MS 134 

SOD 

593- 41 

MS1085A 

MSE 

572- 5 

MS 165 1X 

MSC 

514-36 

MR 1229SB 

♦ MOTA 

353-101 

MR1812SL 

♦ MOTA 

308- 81 

MS214 

SOD 

593- 42 

MSI 087 

MSE 

572- 71 

MS 1700 

MSE 

569- 42 

MR 1229SL 

♦ MOTA 

353-102 

MR1813SB 

♦ MOTA 

317- 63 

MS2240 

SOD 

593- 43 

MS1087A 

MSE 

572- 72 

MS 1701 

MSE 

571 - 46 

MR 1230FB 

♦ MOTA 

298- 15 

MR1813SL 

♦ MOTA 

317- 64 

MS224A 

MSE 

568- 74 

MSI 10OA 

MSE 

570- 62 

MS 1702 

MSE 

571-40 

MR 1230FL 

♦ MOTA 

298- 16 

MR1814SB 

♦ MOTA 

319-80 

MS225A 

MSE 

570- 67 

MSI 101A 

MSE 

570- 59 

MS 1703 

MSE 

572- 16 

MR 1230SB 

♦ MOTA 

298- 17 

MR1814SL 

♦ MOTA 

319- 81 

MS225A 

MSE 

570- 61 

MSI102A 

MSE 

570- 54 

MS1704 

MSE 

572- 11 

MR 1230SL 

♦ MOTA 

298- 18 

MR1815SB 

♦ MOTA 

325-101 

MS233A 

MSE 

567 - 85 

MSI 103A 

MSE 

570- 52 

MS 1705 

MSE 

572- 78 

MR 1231 FB 

♦ MOTA 

306- 90 

MR1815SL 

♦ MOTA 

325-102 

MS234 

SOD 

570- 41 

MSI 1 40A 

MSE 

570- 24 

MS2006 

♦ MSE 

523- 20 

MR 1231 FL 

♦ MOTA 

306-91 

MR1816SB 

♦ MOTA 

327- 89 

MS262,3,4 

♦ MSE 

526- 6 

MSI 1 4 1A 

MSE 

570- 19 

MS2022 

MSE 

263- 22 

MR 1231 SB 

♦ MOTA 

306- 92 

MR1816SL 

♦ MOTA 

327- 90 

MS265 

♦ MSE 

524- 13 

MSI142A 

MSE 

570- 11 

MS2023 

MSE 

263- 23 

MR 1 231 SL 

♦ MOTA 

306- 93 

MR1817SB 

♦ MOTA 

336- 89 

MS266 

♦ MSE 

523- 89 

MSI143A 

MSE 

570- 9 

MS2024 

MSE 

263- 97 

MR 1232FB 

♦ MOTA 

309- 15 

MR1817SL 

♦ MOTA 

336- 90 

MS301 

SOD 

267- 31 

MSI144A 

MSE 

569-108 

MS2025 

MSE 

263- 98 

MR 1232FL 

♦ MOTA 

309- 16 

MR1818SB 

♦ MOTA 

344- 26 

MS302 

SOD 

267 - 32 

MSI145A 

MSE 

569-106 

MS2542 

MSE 

263- 24 

MR 1232SB 

♦ MOTA 

309- 17 

MR1818SL 

♦ MOTA 

344- 27 

MS303 

SOD 

265- 69 

MSI146A 

MSE 

569-104 

MS2543 

MSE 

263- 25 

MR 1232SL 

♦ MOTA 

309- 18 

MR1819SB 

♦ MOTA 

353- 51 

MS314 

SOD 

593- 44 

MS1152 

MSE 

571 - 20 

MS2544 

MSE 

263- 99 

MR 1233FB 

♦ MOTA 

318- 42 

MR1819SL 

♦ MOTA 

353- 52 

MS324 

SOD 

593- 45 

MSI 154 

MSE 

571 - 91 

MS2545 

MSE 

263-100 

MR 1233FL 

♦ MOTA 

318-43 

MR2064 

♦ MOTA 

294- 39 

MS334 

SOD 

593- 46 

MSI 159 

MSE 

572- 55 

MS2562 

MSE 

263- 26 

MR 1233SB 

♦ MOTA 

318- 44 

MR2065 

♦ MOTA 

301 - 28 

MS514 

SOD 

593- 47 

MSI 163 

MSE 

571 - 21 

MS2562A 

MSE 

263- 5 

MR 1233SL 

♦ MOTA 

318- 45 

MR2066 

♦ MOTA 

312- 27 

MS524 

SOD 

593- 48 

MSI163A 

MSE 

571 - 22 

MS2563 

MSE 

263- 27 

MR 1234FB 

♦ MOTA 

319-105 

MR2067 

♦ MOTA 

331 - 8 

MS801X 

♦ RAYN 

595- 37 

MS1165 

MSE 

571 - 92 

MS2563A 

MSE 

263- 6 

MR 1234FL 

♦ MOTA 

319-106 

MR2068 

♦ MOTA 

348- 35 

MS802A 

MSE 

595- 38 

MSI165A 

MSE 

571 - 93 

MS2564 

MSE 

263-101 

MR 1234SB 

♦ MOTA 

319-107 

MR2069 

♦ MOTA 

295- 78 

MS802B 

MSE 

595 - 39 

MSI 167 

MSE 

572- 56 

MS2564A 

MSE 

263- 90 

MR 1234SL 

♦ MOTA 

319-108 

MR2070 

♦ MOTA 

303- 9 

MS802X 

♦ RAYN 

595- 40 

MSI167A 

MSE 

572- 57 

MS2565 

MSE 

263-102 

MR 1235FB 

♦ MOTA 

326- 73 

MR2071 

♦ MOTA 

314- 18 

MS803X 

♦ RAYN 

595- 41 

MS1201A 

MSE 

568- 65 

MS2565A 

MSE 

263- 91 

MR 1235FL 

♦ MOTA 

326- 74 

MR2072 

♦ MOTA 

323- 49 

MS804X 

♦ RAYN 

595- 42 

MS1202A 

MSE 

568- 59 

MS3130,1,2,3,4.5 

519- 41 

MR 1235SB 

♦ MOTA 

326- 75 

MR2073 

♦ MOTA 

333- 11 

MS805A 

MSE 

595- 43 

MS1204A 

MSE 

568- 54 


MSE 


MR 1235SL 

♦ MOTA 

326- 76 

MR2074 

♦ MOTA 

342- 6 

MS805B 

MSE 

595- 44 

MS1205A 

MSE 

568- 48 

MS3136 

MSE 

519- 4 

MR 1236FB 

♦ MOTA 

327-106 

MR2075 

♦ MOTA 

350- 29 

MS805X 

♦ RAYN 

595 - 45 

MS1206A 

MSE 

568- 44 

MS3140,1,2,3 

MSE 

534- 16 

MR 1236FL 

♦ MOTA 

327-107 

MR2080HA 

♦ MOTA 

298- 30 

MS806A 

MSE 

595- 46 

MS1207A 

MSE 

568- 40 

MS3145,6,7 

MSE 

538-100 

MR 1236SB 

♦ MOTA 

327-108 

MR2081HA 

♦ MOTA 

307- 13 

MS806B 

MSE 

595 - 47 

MS1208A 

MSE 

568- 35 

MS3150,1-5 

MSE 

530-110 

MR 1236SL 

♦ MOTA 

327-109 

MR2082HA 

♦ MOTA 

318- 79 

MS806X 

♦ RAYN 

595- 48 

MS1209A 

MSE 

568- 32 

MS3160,1-5 

MSE 

525-104 

MR 1237FB 

♦ MOTA 

337- 86 

MR2083HA 

♦ MOTA 

326-109 

MS807X 

♦ RAYN 

595 - 49 

MS1220A 

MSE 

570- 63 

MS3166 

MSE 

519- 5 

MR 1237FL 

♦ MOTA 

337- 87 

MR2084HA 

♦ MOTA 

338- 24 

MS 8 O 8 X 

♦ RAYN 

595- 50 

MSI221A 

MSE 

570- 60 

MS3170,1-5 

MSE 

531 - 1 

MR 1237SB 

♦ MOTA 

337- 88 

MR2100HA 

♦ MOTA 

345- 44 

MS809A 

MSE 

595- 51 

MS1222A 

MSE 

570- 55 

MS3180,1,2,3 

MSE 

534- 17 

MR 1237SL 

♦ MOTA 

337- 89 

MR2101HA 

♦ MOTA 

307- 17 

MS809B 

MSE 

595- 52 

MS1223A 

MSE 

570- 53 

MS3190,1,2 

MSE 

538-101 

MR 1238FB 

♦ MOTA 

344-1 10 

MR2102HA 

♦ MOTA 

318- 83 

MS809X 

♦ RAYN 

595 - 53 

MS1224A 

MSE 

570- 49 

MS3200,1-5 

MSE 

525-105 

MR 1238FL 

♦ MOTA 

345 - 1 

MR2103HA 

♦ MOTA 

327- 3 

MS810A 

MSE 

595- 54 

MS1225A 

MSE 

570- 46 

MS3210,1-4 

MSE 

531- 2 

MR 1238SB 

♦ MOTA 

345- 2 

MR2104HA 

♦ MOTA 

338- 28 

MS810B 

MSE 

595- 55 

MS 1241A 

MSE 

570- 20 

MS3220,1,2,3 

MSE 

534- 18 

MR 1238SL 

♦ MOTA 

345- 3 

MR2261 

♦ MOTA 

292- 16 

MS811A 

MSE 

595- 56 

MS1242A 

MSE 

570- 12 

MS3230,1 

MSE 

538-102 

MR 1 239FB 

♦ MOTA 

354- 35 

MR2262 

♦ MOTA 

292- 33 

MS81IB 

MSE 

595 - 57 

MS1243A 

MSE 

570- 10 

MS3250,1-5 

MSE 

525-106 

MR 1239FL 

♦ MOTA 

354- 36 

MR2263 

♦ MOTA 

292- 63 

MS812A 

MSE 

595- 58 

MS1244A 

MSE 

569-109 

MS3256 

MSE 

519- 6 

MR 1239SB 

♦ MOTA 

354- 37 

MR2264 

♦ MOTA 

292- 73 

MS812B 

MSE 

595- 59 

MS1245A 

MSE 

569-107 

MS3260,1-5 

MSE 

531 - 3 

MR 1239SL 

♦ MOTA 

354- 38 

MR2265 

♦ MOTA 

297- 16 

MS813A 

MSE 

595- 60 

MS1246A 

MSE 

569-105 

MS3266 

MSE 

600- 95 

MR 1240FB 

♦ MOTA 

298- 21 

MR2266 

♦ MOTA 

361- 12 

MS813B 

MSE 

595- 61 

•MS1247A 

MSE 

569- 97 

MS3270,1-4 

MSE 

534- 19 

MR 1240FL 

♦ MOTA 

298- 22 

MR2271 

♦ MOTA 

284- 45 

MS831A 

MSE 

595- 62 

MS1248A 

MSE 

569- 90 

MS3280,1,2 

MSE 

538-103 

MR 1240SB 

♦ MOTA 

298- 23 

MR2272 

♦ MOTA 

331- 9 

MS831B 

MSE 

595 - 63 

MS 1300 

MSE 

569- 41 

MS4101,2,3 

♦ MSE 

526- 7 

MR 1240SL 

♦ MOTA 

298- 24 

MR2273 

♦ MOTA 

312- 28 

MS832A 

MSE 

595 - 64 

MS 1301 

MSE 

571 - 45 

MS4104 

♦ MSE 

524- 14 

MR 1241 FB 

♦ MOTA 

307- 1 

MR2369 

♦ MOTA 

295- 79 

MS832B 

MSE 

595- 65 

MS 1302 

MSE 

571 - 35 

MS4105 

♦ MSE 

523- 90 

MR 124 1 FL 

♦ MOTA 

307- 2 

MR2370 

♦ MOTA 

303- 10 

MS833A 

MSE 

595- 66 

MS 1303 

MSE 

572- 15 

MS4106 

♦ MSE 

523- 21 

MR 1241 SB 

♦ MOTA 

307- 3 

MR2371 

♦ MOTA 

314- 19 

MS833B 

MSE 

595- 67 

MSI304 

MSE 

572- 6 

MS4107 

♦ MSE 

521 - 78 

MR 1241 SL 

♦ MOTA 

307- 4 

MR2372 

♦ MOTA 

323- 50 

MS834A 

MSE 

595- 68 

MS 1305 

MSE 

572- 73 

MS4108,9,10 

♦ MSE 

520- 53 

MR 1242FB 

♦ MOTA 

309- 21 

MR2373 

♦ MOTA 

333- 12 

MS834B 

MSE 

595- 69 

MS1504A 

MSE 

567- 66 

MS41 1 1,12 

♦ MSE 

520- 9 

MR 1 242FL 

♦ MOTA 

309- 22 

MR2374 

♦ MOTA 

342- 7 

MS835A 

MSE 

595- 70 

MS1505A 

MSE 

567- 47 

MS4150,1-5 

MSE 

525-107 

MR1242SB 

♦ MOTA 

309- 23 

MR2375 

♦ MOTA 

350- 30 

MS835B 

MSE 

595- 71 

MS1506A 

MSE 

569- 29 

MS4156 

MSE 

519- 7 

MR 1242SL 

♦ MOTA 

309- 24 

MRD500 

♦ MOTA 

575-107 

MS836A 

MSE 

595- 72 

MS1507A 

MSE 

567- 50 

MS4160,1-5 

MSE 

531 - 4 

MR 1243FB 

♦ MOTA 

318- 65 

MRD510 

♦ MOTA 

575-108 

MS836B 

MSE 

595- 73 

MS1508A 

MSE 

567- 48 

MS4166 

MSE 

519- 8 

MR 1243FL 

♦ MOTA 

318-66 

MS 1A 

♦ FERB 

575 -109 

MS837A 

MSE 

595- 74 

MS1509A 

MSE 

569- 38 

MS4170,1-4 

MSE 

534- 20 

MR1243SB 

♦ MOTA 

318- 67 

MS1AE 

♦ FERB 

575-1 10 

MS837B 

MSE 

595- 75 

MS1510A 

MSE 

569- 24 

MS4180,1,2 

MSE 

538-104 

MR 1243SL 

♦ MOTA 

318- 68 

MS1B 

♦ FERB 

576- 1 

MS838A 

MSE 

595- 76 

MS 1 5 1 1A 

MSE 

569- 18 

MS4200,1-5 

MSE 

525-108 

MR 1244FB 

♦ MOTA 

319-109 

MS 1 BE 

♦ FERB 

576- 2 

MS838B 

MSE 

595- 77 

MS1512A 

MSE 

567- 43 

MS4206 

MSE 

519- 9 

MR 1244FL 

♦ MOTA 

319-110 

MS 1H 

AEIL 

251 - 41 

MS851X 

♦ RAYN 

595- 78 

MS1513A 

MSE 

569-11 

MS4210,1-5 

MSE 

531- 5 

MR1244SB 

♦ MOTA 

320- 1 

MS2A 

♦ FERB 

576- 3 

MS852A 

MSE 

595- 79 

MS1520A 

MSE 

568- 75 

MS4220,1-3 

MSE 

534- 21 

MR 1244SL 

♦ MOTA 

320- 2 

MS2AE 

♦ FERB 

576- 4 

MS852B 

MSE 

595- 80 

MS 1 521A 

MSE 

568- 69 

MS4230,1,2 

MSE 

538-105 

MR 1245FB 

♦ MOTA 

326- 94 

MS2B 

♦ FERB 

576- 5 

MS852X 

♦ RAYN 

595- 81 

MS1522A 

MSE 

568- 67 

MS4250,1-5 

MSE 

525-109 

MR 1245FL 

♦ MOTA 

326- 95 

MS2BE 

♦ FERB 

576- 6 

MS853X 

♦ RAYN 

595- 82 

MS1523A 

MSE 

568- 60 

MS4256 

MSE 

519- 10 

MR1245SB 

♦ MOTA 

326- 96 

MS2H 

AEIL 

254- 15 

MS854X 

♦ RAYN 

595- 83 

MS1524A 

MSE 

568- 55 

MS4260,1-5 

MSE 

531- 6 

MR 1245SL 

♦ MOTA 

326- 97 

MS3H 

AEIL 

256- 22 

MS855A 

MSE 

595- 84 

MS1525A 

MSE 

568- 49 

MS4270.1,2.3 

MSE 

534- 22 


D.A.T.A. 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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by this manufacturer 
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1. TYPI 

No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



hMsWCMM 

Kiiifcj 

Pq&Line 

tSEMSm 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

MS4280,1,2 

MSE 

538-106 

MSC928 

MSC 

587- 28 

MSC 1 222 

MSC 

588- 32 

MT463A 

MSC 

257- 16 

MV68,A 

TRW 

560 - 35 

MS4300,1-5 

MSE 

525-1 10 

MSC929 

MSC 

587- 29 

MSC 1223 

MSC 

588- 33 

MT464 

MSC 

255- 65 

MV82,A 

TRW 

561 - 35 

MS4310.1 1-14 

MSE 

531- 7 

MSC930 

MSC 

587- 30 

MSC1224 

MSC 

588- 34 

MT464A 

MSC 

256- 2 

MV100,A 

TRW 

562- 2 

MS4320,1,2 

MSE 

534- 23 

MSC931 

MSC 

587- 31 

MSC1225 

MSC 

588- 35 

MT482 

MSC 

249- 28 

MV830 

CRY 

545- 18 

MS4330J 

MSE 

538-107 

MSC932 

MSC 

587- 32 

MSC1226 

MSC 

588- 36 

MT482A 

MSC 

249- 24 

KSC 

♦ MOTA 


MS4403 

♦ MSE 

526- 8 

MSC933 

MSC 

587 - 33 

MSC1227 

MSC 

588- 37 

MT482B 

MSC 

249- 25 

MV831 

CRY 

547-109 

MS4404 

♦ MSE 

524- 15 

MSC934 

MSC 

587- 34 

MSC1228 

MSC 

588- 38 

MT483 

MSC 

252-108 

KSC 

♦ MOTA 


MS4405 

♦ MSE 

523- 91 

MSC935 

MSC 

587- 35 

MSC1229 

MSC 

588- 39 

MT483A 

MSC 

252-104 

MV832 

CRY 

549- 87 

MS4406 

♦ MSE 

523- 22 

MSC936 

MSC 

587- 36 

MSC 1230 

MSC 

588- 40 

MT483B 

MSC 

252-105 

KSC 

♦ MOTA 


MS4407 

MSE 

521 - 79 

MSC937 

MSC 

587- 37 

MSC 1 23 1 

MSC 

588- 41 

MT484 

MSC 

256- 7 

MV833 

CRY 

552- 46 

MS4408,9,10 

MSE 

520- 54 

MSC938 

MSC 

587- 38 

MSC 1 232 

MSC 

588- 42 

MT484A 

MSC 

256- 3 

KSC 

♦ MOTA 


MS441 1,12 

MSE 

520- 10 

MSC939 

MSC 

587 - 39 

MSC 1 233 

MSC 

588- 43 

MT484B 

MSC 

256- 4 

MV834 

CRY 

553- 78 

MS5000-8 

♦ MSE 

600- 96 

MSC940 

MSC 

587- 40 

MSC 1234 

MSC 

588- 44 

MT485 

MSC 

257- 21 

KSC 

♦ MOTA 


MS5000-8A 

♦ MSE 

600- 97 

MSC941 

MSC 

587- 41 

MSC 1235 

MSC 

588 - 45 

MT485A 

MSC 

257- 17 

MV835 

CRY 

556- 8 

MS5000-12 

♦ MSE 

600- 98 

MSC942 

MSC 

587 - 42 

MSC 1236 

MSC 

588- 46 

MT485B 

MSC 

257- 18 

KSC 

♦ MOTA 


MS5000-16 

♦ MSE 

600- 99 

MSC943 

MSC 

587 - 43 

MSC 1237 

MSC 

588- 47 

MT486 

MSC 

258- 24 

MV836 

CRY 

557- 15 

MS5000-16A 

♦ MSE 

600-100 

MSC944 

MSC 

587 - 44 

MSC 1 238 

MSC 

588- 48 

MT486A 

MSC 

258- 21 

KSC 

♦ MOTA 


MS5100-4A 

♦ MSE 

600-101 

MSC945 

MSC 

587- 45 

MSC 1 239 

MSC 

588- 49 

MT486B 

MSC 

258- 22 

MV837 

CRY 

559- 33 

MS5132-4A 

♦ MSE 

268- 32 

MSC946 

MSC 

587- 46 

MSC1240 

MSC 

588- 50 

MT700 

♦ MSC 

271 - 10 

KSC 

♦ MOTA 


MS5132-8 

♦ MSE 

268- 33 

MSC947 

MSC 

587 - 47 

MSC 124 1 

MSC 

588- 51 

MT701 

♦ MSC 

277 - 93 

MV838 

CRY 

560- 36 

MS5132-16A 

♦ MSE 

268- 34 

MSC948 

MSC 

587 - 48 

MSC 1 242 

MSC 

588- 52 

MT702 

♦ MSC 

271 - 11 

KSC 

♦ MOTA 


MS5133-4A 

♦ MSE 

268- 44 

MSC949 

MSC 

587 - 49 

MSC1243 

MSC 

588- 53 

MT703 

♦ MSC 

271 - 12 

MV839 

CRY 

561 - 36 

MS5 133-8 

♦ MSE 

268- 45 

MSC1010 

MSC 

587 - 50 

MSC1244 

MSC 

588- 54 

MT704 

♦ MSC 

269- 27 

KSC 

♦ MOTA 


MS5133-16A 

♦ MSE 

268- 46 

MSC1011 

MSC 

587 - 51 

MSC 1 245 

MSC 

588- 55 

MT705 

♦ MSC 

273- 41 

MV840 

CRY 

562- 3 

MS5134-4A 

♦ MSE 

268- 39 

MSC1012 

MSC 

587 - 52 

MSC 1246 

MSC 

588- 56 

MT706 

♦ MSC 

269- 28 

KSC 

♦ MOTA 


MS5134-8 

♦ MSE 

268- 40 

MSC1013 

MSC 

587 - 53 

MSC 1247 

MSC 

588- 57 

MT707 

♦ MSC 

271 - 29 

MV 1401 

♦ MOTA 

563- 42 

MS5134-16A 

♦ MSE 

268- 41 

MSC1014 

MSC 

587 - 54 

MSC 1 248 

MSC 

588- 58 

MT708 

♦ MSC 

269- 45 

MV 1 403 

♦ MOTA 

562- 84 

MS5200-4A 

♦ MSE 

600-102 

MSC1015 

MSC 

587 - 55 

MSC 1 249 

MSC 

588- 59 

MT709 

♦ MSC 

271 - 81 

MV 1404 

♦ MOTA 

562- 60 

MS5200-8 

♦ MSE 

600-103 

MSC1016 

MSC 

587 - 56 

MSD6100 

MOTA 

277- 92 

MT710 

♦ MSC 

269- 54 

MV 1405 

♦ MOTA 

562- 99 

MS5200-8A 

♦ MSE 

600-104 

MSC1017 

MSC 

587 - 57 

MSD6101 

MOTA 

271-70 

MT7 1 1 

♦ MSC 

271 -106 

MV 1620 

♦ MOTA 

536- 74 

MS5240-4A 

♦ MSE 

274- 12 

MSC1018 

MSC 

587 - 58 

MSD6150 

♦ MOTA 

274- 45 

MT712 

♦ MSC 

276- 60 

MV 1 622 

♦ MOTA 

539- 31 

MS5240-8 

♦ MSE 

274- 13 

MSC1019 

MSC 

587 - 59 

MSJ1 12 

SOD 

593- 49 

MT713 

♦ MSC 

276- 62 

MV 1624 

♦ MOTA 

540- 61 

MS5240-16A 

♦ MSE 

274- 14 

MSC1020 

MSC 

587- 60 

MSJ1 14 

SOD 

593- 50 

MT714 

♦ MSC 

276- 65 

MV 1626 

♦ MOTA 

543- 66 

MS5241-4A 

♦ MSE 

274- 15 

MSC1021 

MSC 

587- 61 

MSP3 

♦ MCPE 

577 - 93 

MT715 

♦ MSC 

276- 69 

MV 1628 

♦ MOTA 

545- 19 

MS5241-8 

♦ MSE 

274- 16 

MSC1022 

MSC 

587- 62 

MSP6 

♦ MCPE 

577 - 94 

MT716 

♦ MSC 

276- 66 

MV 1630 

♦ MOTA 

547-1 10 

MS5241-16A 

♦ MSE 

274- 17 

MSC1023 

MSC 

587- 63 

MSP30 

AEIL 

576- 29 

MT717 

♦ MSC 

276- 70 

MV 1632 

♦ MOTA 

548- 59 

MS5242-4A 

♦ MSE 

268- 27 

MSC1024 

MSC 

587 - 64 

MSP31 

AEIL 

576- 30 

MT890 

MSC 

252- 87 

MV 1634 

♦ MOTA 

549- 88 

MS5242-8 

♦ MSE 

268- 28 

MSC1025 

MSC 

587- 65 

MSP32 

AEIL 

576- 31 

MTZ607,A 

MSC 

173- 43 

MV 1636 

♦ MOTA 

552- 47 

MS5242-16A 

♦ MSE 

268- 29 

MSC1026 

MSC 

587 - 66 

MSP33 

AEIL 

576- 32 

MTZ608.A 

MSC 

175- 16 

MV 1638 

♦ MOTA 

553- 79 

MS5243-4A 

♦ MSE 

268- 24 

MSC1027 

MSC 

587- 67 

MSP34 

AEIL 

576- 33 

MTZ609,A 

MSC 

176-142 

MV 1640 

♦ MOTA 

556- 9 

MS5243-8 

♦ MSE 

268- 25 

MSC1028 

MSC 

587- 68 

MSP35 

AEIL 

576- 34 

MTZ610,A 

MSC 

177-114 

MV 1642 

♦ MOTA 

557- 16 

MS5243-16A 

♦ MSE 

268- 26 

MSC1029 

MSC 

587- 69 

MSR5 

♦ MCPE 

273- 11 

MTZ61 1 ,A 

MSC 

179-162 

MV 1644 

♦ MOTA 

559- 34 

MS5251-4A 

♦ MSE 

264- 91 

MSC1030 

MSC 

587 - 70 

MSR10 

♦ MCPE 

280- 12 

MTZ61 2,A 

MSC 

182-29 

MV 1646 

♦ MOTA 

560- 37 

MS5251-8 

♦ MSE 

264- 92 

MSC1031 

MSC 

587 - 71 

MSR20 

♦ MCPE 

283- 66 

MTZ613.A 

MSC 

185-141 

MV 1 648 

♦ MOTA 

561 - 37 

MS5251-16A 

♦ MSE 

264- 93 

MSC1032 

MSC 

587 - 72 

MSR40 

♦ MCPE 

286- 11 

MTZ61 4,A 

MSC 

188- 29 

MV 1 650 

♦ MOTA 

562- 4 

MS5252-4A 

♦ MSE 

264- 94 

MSC1033 

MSC 

587 - 73 

MSR60 

♦ MCPE 

287- 70 

MTZ61 5,A 

MSC 

190- 35 

MV 1652 

♦ MOTA 

562- 62 

MS5252-8 

♦ MSE 

264- 95 

MSC1034 

MSC 

587 - 74 

MSR80 

♦ MCPE 

288- 10 

MTZ61 6,A 

MSC 

192-100 


♦ MSI 


MS5252-16A 

♦ MSE 

264- 96 

MSC1035 

MSC 

587 - 75 

MSR100 

♦ MCPE 

288- 66 

MTZ617.A 

MSC 

194-161 

MV 1654 

♦ MOTA 

562- 69 

MS5253-4A 

♦ MSE 

266- 27 

MSC1036 

MSC 

587- 76 

MT5 

EDI 

296- 78 

MTZ61 8,A 

MSC 

197-118 


♦ MSI 


MS5253-8 

♦ MSE 

266- 28 

MSC1037 

MSC 

587- 77 

MT10 

EDI 

304- 54 

MTZ619,A 

MSC 

199-112 

MV 1656 

♦ MOTA 

562- 88 

MS5253-16A 

♦ MSE 

266- 29 

MSC1038 

MSC 

587- 78 

MT1 4 

SOIF 

299- 45 

MTZ620,A 

MSC 

202- 25 


♦ MSI 


MS5254-4A 

♦ MSE 

266- 31 

MSC 1039 

MSC 

587 - 79 

MT020 

MSC 

318- 94 

MTZ621.A 

MSC 

204-166 

MV 1658 

♦ MOTA 

562- 92 

MS5254-8 

♦ MSE 

266- 32 

MSC1040 

MSC 

587- 80 

MT020A 

MSC 

310- 20 

MTZ622,A 

MSC 

206-139 


♦ MSI 


MS5254-16A 

♦ MSE 

266- 33 

MSC1041 

MSC 

587 - 81 

MT20 

EDI 

315- 86 

MTZ623.A 

MSC 

208-129 

MV 1660 

♦ MOTA 

562- 95 

MS6030-1 

MSE 

586- 96 

MSC1042 

MSC 

587- 82 

MT021 

MSC 

293- 23 

MTZ624,A 

MSC 

211-22 


♦ MSI 


MS6030-8 

MSE 

586- 97 

MSC 1043 

MSC 

587 - 83 

MT021A 

MSC 

293- 24 

MTZ625.A 

MSC 

213- 32 

MV 1662 

♦ MOTA 

562-100 

MS6031-1 

MSE 

586- 98 

MSC1044 

MSC 

587 - 84 

MT022 

MSC 

299- 59 

MTZ626,A 

MSC 

214-178 


♦ MSI 


MS6031-8 

MSE 

586- 99 

MSC1045 

MSC 

587 - 85 

MT022A 

MSC 

299- 60 

MTZ627.A 

MSC 

216-117 

MV 1664 

♦ MOTA 

563- 7 

MS6032-1 

MSE 

586-100 

MSC1046 

MSC 

587- 86 

MT023 

MSC 

307- 68 

MTZ628.A 

MSC 

218- 14 


♦ MSI 


MS6032-8 

MSE 

586-101 

MSC1047 

MSC 

587- 87 

MT023A 

MSC 

307- 69 

MTZ629.A 

MSC 

219- 95 

MV 1666 

♦ MOTA 

563- 14 

MS6033-1 

MSE 

586-102 

MSC1048 

MSC 

587- 88 

MT24 

SOIF 

310- 5 

MTZ630.A 

MSC 

221 - 29 


♦ MSI 


MS6033-8 

MSE 

586-103 

MSC 1049 

MSC 

587 - 89 

MT030 

MSC 

320- 78 

MU2 

SOIF 

288-105 

MV 1716,A 

MSI 

532- 15 

MS6034-1 

MSE 

586-104 

MSC 1 1 10 

MSC 

587- 90 

MT030A 

MSC 

320- 79 

MU3 

SOIF 

289- 28 

MV 1717,A 

MSI 

533- 40 

MS6034-8 

MSE 

586-105 

MSC1111 

MSC 

587- 91 

MT30 

EDI 

324- 71 

MU4 

SOIF 

289- 52 

MV 1718,A 

MSI 

534- 2 

MS6035-1 

MSE 

586-106 

MSC 1 1 12 

MSC 

587- 92 

MT040 

MSC 

328- 87 

MU5 

SOIF 

289- 77 

MV 1719,A 

MSI 

535- 14 

MS6035-8 

MSE 

586-107 

MSC 1 1 13 

MSC 

587- 93 

MT040A 

MSC 

328- 88 

MU6 

SOIF 

289-110 

MV 1720 

MSI 

560- 38 

MS6040-1 

MSE 

586-108 

MSC 1 1 14 

MSC 

587- 94 

MT40 

EDI 

334- 94 

MU 10 

SOIF 

290- 80 

MV1720A 

MSI 

536- 75 

MS6040-8 

MSE 

586-109 

MSC 1 1 15 

MSC 

587- 95 

MT44 

SOIF 

328- 72 

MU20 

SOIF 

291 - 37 

MV 1722 

MSI 

539- 32 

MS6041-1 

MSE 

586-1 10 

MSC1116 

MSC 

587- 96 

MT050 

MSC 

339- 42 

MUS4987 

♦ MOTA 

416- 14 

MV1722A 

MSI 

539- 33 

MS6041-8 

MSE 

587- 1 

MSC1 1 17 

MSC 

587- 97 

MT050A 

MSC 

339- 43 

MUS4988 

♦ MOTA 

416- 15 

MV 1724 

MSI 

540- 62 

MS6042-1 

MSE 

587- 2 

MSC 1 118 

MSC 

587 - 98 

MT50 

EDI 

343- 19 

MV7,A 

TRW 

537- 78 

MV1724A 

MSI 

540- 63 

MS6042-8 

MSE 

587- 3 

MSC 1 1 19 

MSC 

587 - 99 

MT060 

MSC 

346- 31 

MV7E,A 

TRW 

537- 79 

MV 1726 

MSI 

543- 67 

MS6043-1 

MSE 

587- 4 

MSC1120 

MSC 

587-100 

MT060A 

MSC 

346- 32 

MV 10,A 

TRW 

540- 59 

MV1726A 

MSI 

543- 68 

MS6043-8 

MSE 

587- 5 

MSC1121 

MSC 

587 -101 

MT60 

EDI 

351-100 

MV10E 

TRW 

540- 60 

MV 1728 

MSI 

545- 20 

MS6044-1 

MSE 

587- 6 

MSC1122 

MSC 

587 -102 

MT64 

SOIF 

346- 22 

MV 12,A 

TRW 

543- 64 

MV1728A 

MSI 

545- 21 

MS6044-8 

MSE 

587- 7 

MSC1123 

MSC 

587-103 

MT070 

MSC 

355 - 21 

MV12A 

SOD 

377- 51 

MV 1730 

MSI 

548- 1 

MS6045-1 

MSE 

587 - 8 

MSC1124 

MSC 

587-104 

MT070A 

MSC 

355- 22 

MV12B 

SOD 

377- 68 

MV1730A 

MSI 

548- 2 

MS6045-8 

MSE 

587 - 9 

MSC1125 

MSC 

587-105 

MT080 

MSC 

359- 45 

MV12C 

SOD 

377- 83 

MV 1732 

MSI 

548- 60 

MS7101 

♦ MITJ 

268- 35 

MSC1126 

MSC 

587-106 

MT080A 

MSC 

359- 46 

MV 1 2E,A 

TRW 

543- 65 

MV 1734 

MSI 

549- 89 

MS7 11 1 

MITJ 

268- 36 

MSC 1 127 

MSC 

587-107 

MT80 

EDI 

364- 30 

MV 15,A 

TRW 

545- 16 

MV1734A 

MSI 

549- 90 

MS8101 

♦ MSE 

600-105 

MSC 1 128 

MSC 

587-108 

MT84 

SOIF 

359- 34 

MV15E 

TRW 

545- 17 

MV 1736 

MSI 

552- 48 

MS8102 

♦ MSE 

600-106 

MSC 1 129 

MSC 

587-109 

MT090 

MSC 

366-108 

MV16A 

SOD 

385- 92 

MV1736A 

MSI 

552- 49 

MS8104 

♦ MSE 

600-107 

MSC1130 

MSC 

587-1 10 

MT090A 

MSC 

366-109 

MV16B 

SOD 

385- 95 

MV 1738 

MSI 

553- 80 

MS8108 

♦ MSE 

600-108 

MSC1131 

MSC 

588- 1 

MT100A 

EDI 

374- 3 

MV16C 

SOD 

385-101 

MV1738A 

MSI 

553- 81 

MS8112 

♦ MSE 

600-109 

MSC1132 

MSC 

588- 2 

MT1OO0 

MSC 

369- 98 

MV2O,A0 

TRW 

548- 57 

MV 1 740 

MSI 

556- 10 

MS8201 

♦ MSE 

600-110 

MSC 1 133 

MSC 

588- 3 

MT100A 

MSC 

369- 99 

MV20AA 

SOD 

389- 41 

MV1740A 

MSI 

556- 11 

MS8202 

♦ MSE 

601 - 1 

MSC 1 134 

MSC 

588- 4 

MT170 

MSC 

256- 23 

MV20B 

SOD 

389- 83 

MV 1 742 

MSI 

557- 17 

MS8204 

♦ MSE 

601- 2 

MSC1135 

MSC 

588- 5 

MT200 

MSC 

273- 24 

MV20C 

SOD 

390- 6 

MV1742A 

MSI 

557- 18 

MS8208 

♦ MSE 

601- 3 

MSC1136 

MSC 

588- 6 

MT201 

MSC 

280- 24 

MV20E,EA 

TRW 

548- 58 

MV 1744 

MSI 

559- 35 

MS8212 

♦ MSE 

601 - 4 

MSC 1 137 

MSC 

588- 7 

MT202 

MSC 

283- 73 

MV24A 

SOD 

391-63 

MV1744A 

MSI 

559- 36 

MSC32A.B 

MSC 

268- 18 

MSC1138 

MSC 

588- 8 

MT203 

MSC 

284- 71 

MV24B 

SOD 

391 - 70 

MV 1746 

MSI 

560- 39 

MSC33A.B 

MSC 

268- 19 

MSC1139 

MSC 

588- 9 

MT204 

MSC 

286- 16 

MV24C 

SOD 

391 - 78 

MV1746A 

MSI 

560- 40 

MSC34A.B 

MSC 

268- 20 

MSC1140 

MSC 

588- 10 

MT205 

MSC 

286- 65 

MV27,A 

TRW 

552- 44 

MV 1748 

MSI 

561 - 38 

MSC35A.B 

MSC 

267- 84 

MSC1141 

MSC 

588- 11 

MT206 

MSC 

287- 74 

MV27E 

TRW 

552- 45 

MV1748A 

MSI 

561 - 39 

MSC36A,B 

MSC 

267- 85 

MSC1142 

MSC 

588- 12 

MT207 

MSC 

273- 25 

MV28A 

SOD 

393- 14 

MV 1750 

MSI 

562- 5 

MSC37A.B 

MSC 

267- 86 

MSC 1 143 

MSC 

588- 13 

MT208 

MSC 

280- 25 

MV28B 

SOD 

393- 17 

MV1750A 

MSI 

562- 6 

MSC910 

MSC 

587- 10 

MSC1144 

MSC 

588- 14 

MT209 

MSC 

283- 74 

MV28C 

SOD 

393- 25 

MV1805C 

♦ MOTA 

551 - 83 

MSC91 1 

MSC 

587- 11 

MSC 1 145 

MSC 

588- 15 

MT210 

MSC 

284- 72 

MV32A 

SOD 

395- 7 

MV1809C1 

♦ MOTA 

544- 18 

MSC912 

MSC 

587- 12 

MSC1146 

MSC 

588- 16 

MT2 1 1 

MSC 

286- 17 

MV32B 

SOD 

395- 10 

MV1809C 

♦ MOTA 

544- 38 

MSC913 

MSC 

587- 13 

MSC1147 

MSC 

588- 17 

MT212 

MSC 

286- 66 

MV32C 

SOD 

395- 12 

MV1816A1 

♦ MOTA 

533- 20 

MSC914 

MSC 

587- 14 

MSC1148 

MSC 

588- 18 

MT213 

MSC 

287- 75 

MV33,A 

TRW 

553- 76 

MV1816A 

♦ MOTA 

533- 43 

MSC915 

MSC 

587- 15 

MSC1149 

MSC 

588- 19 

MT456 

MSC 

248- 17 

MV33E 

TRW 

553- 77 

MV1816B1 

♦ MOTA 

533- 19 

MSC916 

MSC 

587- 16 

MSC1210 

MSC 

588- 20 

MT456A 

MSC 

248- 35 

MV36A 

SOD 

395- 92 

MV1816B 

♦ MOTA 

533- 42 

MSC917 

MSC 

1587- 17 

MSC1211 

MSC 

588- 21 

MT457 

MSC 

251-100 

MV36B 

SOD 

395- 98 

MV1817A1 

♦ MOTA 

528- 95 

MSC918 

MSC 

587- 18 

MSC1212 

MSC 

588- 22 

MT457A 

MSC 

252- 13 

MV36C 

SOD 

395-100 

MV1817A 

♦ MOTA 

528-104 

MSC919 

MSC 

587- 19 

MSC1213 

MSC 

588- 23 

MT458 

MSC 

255- 73 

MV39,A 

TRW 

556- 6 

MV1817B1 

♦ MOTA 

528- 24 

MSC920 

MSC 

587- 20 

MSC1214 

MSC 

588- 24 

MT458A 

MSC 

256- ,1 

MV39E 

TRW 

556- 7 

MV1817B 

♦ MOTA 

528- 96 

MSC921 

MSC 

587- 21 

MSC1215 

MSC 

588- 25 

MT459 

MSC 

256-101 

MV40A 

SOD 

396- 72 

MV1858A 

♦ MOTA 

527-109 

MSC922 

MSC 

587- 22 

MSC1216 

MSC 

588- 26 

MT459A 

MSC 

257- 15 

MV40B 

SOD 

396- 96 

MV1858B 

CRY 

527-1 10 

MSC923 

MSC 

587- 23 

MSC1217 

MSC 

588- 27 

MT461 

MSC 

248- 7 

MV40C 

SOD 

397- 9 


♦ MOTA 


MSC924 

MSC 

587- 24 

MSC1218 

MSC 

588- 28 

MT461A 

MSC 

248- 36 

MV47,A 

TRW 

557- 13 

MV1858D 

CRY 

528- 1 

MSC925 

MSC 

587 - 25 

MSC1219 

MSC 

588- 29 

MT462 

MSC 

251-89 

MV47E 

TRW 

557- 14 


♦ MOTA 


MSC926 

MSC 

587- 26 

MSC 1220 

MSC 

588- 30 

MT462A 

MSC 

252- 14 

MV56,A 

TRW 

559- 31 

MV1860A 

♦ MOTA 

531 - 39 

MSC927 

MSC 

587- 27 

MSC 1221 

MSC 

588- 31 

MT463 

MSC 

256- 96 

MV56E 

TRW 

559- 32 
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1. TYPE No. CROSS IND 


EX 


TYPE No. 

MFRS 

liXstemnn 

ki 11 ■ 1 M 

m 

b rmm 


MINI 

ETCHEF! 

TYPE No. 

<■'1 1 1 1 

itfuinn 

TYPE No. 


Pa&Line 

MV 1860B 

CRY 

531-40 

MZ5 6T20,10,5 

INRB 

173- 62 

MZ92-56 

♦ MOTA 

224- 63 

MZ500-24 

♦ MOTA 


121 

MZ933 

MSC 

215-142 


♦ MOTA 


INRC 

INRI 


MZ92-60 

♦ MOTA 

225-1 16 

MZ500-25 

♦ MOTA 

208 

117 

MZ936 

MSC 

217- 37 

MV1860D 

CRY 

531 - 41 


INRJ 


MZ92-62 

♦ MOTA 

226- 19 

MZ500-26 

♦ MOTA 

211 

8 

MZ939 

MSC 

218-116 


♦ MOTA 


MZ6A 

SOIF 

177- 8 

MZ92-68 

♦ MOTA 

227- 72 

MZ500-27 

♦ MOTA 

213 

23 

MZ940 

MSC 

219- 3 

MV1862A 

♦ MOTA 

533- 5 

MZ6.2T20,10,5 

INRB 

175- 36 

MZ92-75 

♦ MOTA 

228-170 

MZ500-28 

♦ MOTA 

214 

165 

MZ943 

MSC 

220- 9 

MV1862B 

CRY 

533- 6 

INRC 

INRI 


MZ92-82 

♦ MOTA 

230- 68 

MZ500-29 

♦ MOTA 

216 

111 

MZ945 

MSC 

220-116 


♦ MOTA 



INRJ 


MZ92-87 

♦ MOTA 

231 - 92 

MZ500-30 

♦ MOTA 

218 

4 

MZ947 

MSC 

221 -138 

MV1862D 

CRY 

533- 7 

MZ6.8T20,10,5 

INRB 

177-142 

MZ92-91 

♦ MOTA 

232- 12 

MZ500-31 

♦ MOTA 

219 

89 

MZ950 

MSC 

222- 87 


♦ MOTA 


INRC 

INRI 


MZ92-100 

♦ MOTA 

233- 47 

MZ500-32 

♦ MOTA 

221 

19 

MZ951 

MSC 

223- 80 

MV1863A 

♦ MOTA 

534- 42 


INRJ 


MZ92-1 10 

♦ MOTA 

235- 20 

MZ500-33 

♦ MOTA 

222 

163 

MZ956 

MSC 

224-167 

MV1863B 

CRY 

534- 43 

MZ7 5T20,10,5 

INRB 

180- 9 

MZ92-120 

♦ MOTA 

236- 43 

MZ500-34 

♦ MOTA 

224 

55 

MZ960 

MSC 

225-127 


♦ MOTA 


INRC 

INRI 


MZ92-130 

♦ MOTA 

237- 83 

MZ500-35 

♦ MOTA 

226 

12 

MZ962 

MSC 

226-111 

MV1863D 

CRY 

534- 44 


INRJ 


MZ92-1 40 

♦ MOTA 

238- 96 

MZ500-36 

♦ MOTA 

227 

64 

MZ968 

MSC 

227-173 


♦ MOTA 


MZ8A 

SOIF 

181-114 

MZ92-150 

♦ MOTA 

239- 56 

MZ500-37 

♦ MOTA 

228 

164 

MZ970 

MSC 

228- 84 

MV1864A 

♦ MOTA 

536- 76 

MZ8 2T20,10,5 

INRB 

182- 56 

MZ92-160 

♦ MOTA 

240- 88 

MZ500-38 

♦ MOTA 

230 

59 

MZ975 

MSC 

229- 85 

MV1864B 

CRY 

536- 77 

INRC 

INRI 


MZ92-1 70 

♦ MOTA 

241 - 56 

MZ500-39 

♦ MOTA 

232 

6 

MZ980 

MSC 

229-196 


♦ MOTA 



INRJ 


MZ92-1 80 

♦ MOTA 

242- 24 

MZ500-40 

♦ MOTA 

233 

38 

MZ982 

MSC 

230-163 

MV1864D 

CRY 

536- 78 

MZ9 1T20,10,5 

INRB 

185-167 

MZ92-190 

♦ MOTA 

242-179 

MZ605 

♦ MOTA 

174 

30 

MZ990 

MSC 

231-126 


♦ MOTA 


INRC 

INRI 


MZ92-200 

♦ MOTA 

243- 66 

MZ610 

♦ MOTA 

174 

31 

MZ991 

MSC 

232- 96 

MV 1865A 

♦ MOTA 

539- 34 


INRJ 


MZ1 10 

MSC 

233-144 

MZ620 

♦ MOTA 

174 

32 

MZ 1000-1 

♦ MOTA 

167- 67 

MV 1865B 

CRY 

539- 35 

MZ10A 

SOIF 

187-107 

MZ111 

MSC 

235-100 

MZ640 

♦ MOTA 

174 

33 

MZ 1000-2 

♦ MOTA 

168-27 


♦ MOTA 


MZ10B 

SOIF 

233- 6 

MZ1 12 

MSC 

236-131 

MZ706 

MSC 

178 

81 

MZ 1000-3 

♦ MOTA 

168-185 

MV1865D 

CRY 

539- 36 

MZ10T20,10,5 

INRB 

188- 60 

MZ1 13 

MSC 

237-161 

MZ707 

MSC 

180 

124 

MZ 1000-4 

♦ MOTA 

169-181 


♦ MOTA 


INRC 

INRI 


MZ1 14 

MSC 

238-135 

MZ708 

MSC 

182 

177 

MZ 1000-5 

♦ MOTA 

170-192 

MV1866A 

♦ MOTA 

540- 64 


INRJ 


MZ 1 15 

MSC 

239-144 

MZ709 

MSC 

186 

107 

MZ 1000-6 

♦ MOTA 

172- 32 

MV1866B 

CRY 

540- 65 

MZ1 1T20,10,5 

INRB 

190- 60 

MZ1 16 

MSC 

240-159 

MZ710 

MSC 

189 

3 

MZ 1000-7 

♦ MOTA 

173-108 


♦ MOTA 


INRC 

INRI 


MZ1 17 

MSC 

241 - 65 

MZ7 1 1 

MSC 

190 

185 

MZ 1000-8 

♦ MOTA 

175- 85 

MV1866D 

CRY 

540- 66 


INRJ 


MZ1 18 

MSC 

242-105 

MZ712 

MSC 

193 

92 

MZ 1000-9 

♦ MOTA 

178- 56 


♦ MOTA 


MZ12A 

SOIF 

191-192 

MZ 1 19 

MSC 

243- 6 

MZ713 

MSC 

195 

118 

MZ 1000-10 

♦ MOTA 

180- 98 

MV1868A 

♦ MOTA 

543- 69 

MZ12B 

SOIF 

236- 6 

MZ 1 20 

MSC 

243-143 

MZ714 

MSC 

196 

116 

MZ 1000-11 

♦ MOTA 

182-151 

MV1868B 

CRY 

543- 70 

MZ12T20,10,5 

INRB 

192-128 

MZ 1 22 

MSC 

244- 54 

MZ715 

MSC 

198 

93 

MZ 1000-12 

♦ MOTA 

186- 80 


♦ MOTA 


INRC 

INRI 


MZ 1 24 

MSC 

244- 74 

MZ716 

MSC 

200 

65 

MZ 1000-13 

♦ MOTA 

188-168 

MV1868D 

CRY 

543- 71 


INRJ 


MZ 126 

MSC 

244- 89 

MZ718 

MSC 

202 

185 

MZ 1000-14 

♦ MOTA 

190-151 


♦ MOTA 


MZ13T20,10,5 

INRB 

194-‘187 

MZ 127 

MSC 

244-107 

MZ720 

MSC 

205 

123 

MZ 1000-15 

♦ MOTA 

193- 61 

MV1870A 

♦ MOTA 

545- 22 

INRC 

INRI 


MZ 128 

MSC 

244-1 13 

MZ722 

MSC 

207 

108 

MZ 1000-16 

♦ MOTA 

195- 90 

MV1870B 

CRY 

545- 23 


INRJ 


MZ 130 

MSC 

244-127 

MZ724 

MSC 

209 

85 

MZ 1000-17 

♦ MOTA 

198- 63 


♦ MOTA 


MZ15A 

SOIF 

197- 24 

MZ 132 

MSC 

244-142 

MZ727 

MSC 

211 

175 

MZ 1000-18 

♦ MOTA 

200- 39 

MV1870D 

CRY 

545- 24 

MZ15B 

SOIF 

239- 19 

MZ 133 

MSC 

244-160 

MZ730 

MSC 

213 

170 

MZ 1000-19 

♦ MOTA 

202-154 


♦ MOTA 


MZ1 5T20,10,5 

INRB 

197-146 

MZ 134 

MSC 

244-166 

MZ733 

MSC 

215 

140 

MZ 1000-20 

♦ MOTA 

205- 94 

MV 1872 

♦ MOTA 

549- 91 

INRC 

INRI 


MZ 136 

MSC 

244-180 

MZ736 

MSC 

217 

35 

MZ 1000-21 

♦ MOTA 

207- 79 

MV 1876 

♦ MOTA 

553- 82 


INRJ 


MZ 138 

MSC 

244-195 

MZ739 

MSC 

218 

114 

MZ 1000-22 

♦ MOTA 

209- 57 

MV2101 

♦ MOTA 

536- 79 

MZ16T20,10,5 

INRB 

199-138 

MZ 139 

MSC 

245- 7 

MZ740 

MSC 

219 

1 

MZ 1000-23 

♦ MOTA 

211-145 

MV2102 

♦ MOTA 

539- 37 

INRC 

INRI 


MZ 140 

MSC 

245- 18 

MZ743 

MSC 

220 

7 

MZ 1000-24 

♦ MOTA 

213-140 

MV2103 

♦ MOTA 

540- 67 


INRJ 


MZ210 

MSC 

233-145 

MZ745 

MSC 

220 

114 

MZ 1000-25 

♦ MOTA 

215-109 

MV2104 

♦ MOTA 

543- 72 

MZ18A 

SOIF 

201 -107 

MZ21 1 

MSC 

235-101 

MZ747 

MSC 

221 

136 

MZ 1000-26 

♦ MOTA 

217- 16 

MV2105 

♦ MOTA 

545- 25 

MZ18B 

SOIF 

241 -151 

MZ212 

MSC 

236-132 

MZ750 

MSC 

222 

85 

MZ 1000-27 

♦ MOTA 

218- 97 

MV2106 

♦ MOTA 

548- 3 

MZ1 8T20,10,5 

INRB 

202- 53 

MZ213 

MSC 

237-162 

MZ751 

MSC 

223 

78 

MZ 1000-28 

♦ MOTA 

219-174 

MV2107 

♦ MOTA 

549- 92 

INRC 

INRI 


MZ214 

MSC 

238-136 

MZ756 

MSC 

224 

165 

MZ 1000-29 

♦ MOTA 

221 -119 

MV2108 

♦ MOTA 

552- 50 


INRJ 


MZ215 

MSC 

239-145 

MZ760 

MSC 

225 

125 

MZ 1000-30 

♦ MOTA 

223- 60 

MV2109 

♦ MOTA 

553- 83 

MZ20T20,10,5 

INRB 

205- 7 

MZ216 

MSC 

240-160 

MZ762 

MSC 

226 

109 

MZ 1000-31 

♦ MOTA 

224-147 

MV21 10 

♦ MOTA 

556- 12 

INRC 

INRI 


MZ217 

MSC 

241 - 66 

MZ768 

MSC 

227 

171 

MZ 1000-32 

♦ MOTA 

226- 91 

MV21 11 

♦ MOTA 

557- 19 


INRJ 


MZ218 

MSC 

242-106 

MZ770 

MSC 

228 

82 

MZ 1000-33 

♦ MOTA 

227-152 

MV21 12 

♦ MOTA 

559- 37 

MZ22A 

SOIF 

206- 52 

MZ219 

MSC 

243- 7 

MZ775 

MSC 

229 

83 

MZ 1000-34 

♦ MOTA 

229- 65 

MV2113 

♦ MOTA 

560- 41 

MZ22T20,10,5 

INRB 

206-166 

MZ220 

MSC 

243-144 

MZ780 

MSC 

229 

194 

MZ 1000-35 

♦ MOTA 

231-71 

MV2114 

♦ MOTA 

561 - 40 

INRC 

INRI 


MZ222 

MSC 

244- 55 

MZ782 

MSC 

230 

161 

MZ 1000-36 

♦ MOTA 

232- 77 

MV2115 

♦ MOTA 

562- 7 


INRJ 


MZ224 

MSC 

244- 75 

MZ790 

MSC 

231 

124 

MZ 1000-37 

♦ MOTA 

233-126 

MV2201 

♦ MOTA 

536- 22 

MZ24T20,10,5 

INRB 

208-156 

MZ226 

MSC 

244- 90 

MZ791 

MSC 

232 

94 

MZ1002 

MITJ 

165-113 

MV2203 

♦ MOTA 

540- 68 

INRC 

INRI 


MZ227 

MSC 

244-108 

MZ805 

♦ MOTA 

183 

87 

MZ1003 

MITJ 

166- 87 

MV2205 

♦ MOTA 

545- 26 


INRJ 


MZ228 

MSC 

244-1 14 

MZ806 

MSC 

178 

82 

MZ1004 

MITJ 

169- 31 

MV2209 

♦ MOTA 

553- 84 

MZ27A 

SOIF 

210-118 

MZ230 

MSC 

244-128 

MZ807 

MSC 

180 

125 

MZ1005 

MITJ 

171 - 67 

MV2301 

♦ MOTA 

562- 63 

MZ27T20,10,5 

INRB 

211-48 

MZ232 

MSC 

244-143 

MZ808 

MSC 

182 

178 

MZ1006 

MITJ 

173-194 

MV2302 

♦ MOTA 

562- 70 

INRC 

INRI 


MZ233 

MSC 

244-161 

MZ809 

MSC 

186 

108 

MZ1007 

MITJ 

178-172 

MV2303 

♦ MOTA 

562- 89 


INRJ 


MZ234 

MSC 

244-167 

MZ810A 

♦ MOTA 

183 

88 

MZ1008 

MITJ 

181 - 53 

MV2304 

♦ MOTA 

562- 93 

MZ30T20,10,5 

INRB 

213- 56 

MZ236 

MSC 

244-181 

MZ81O0 

MSC 

189 

4 

MZ1009 

MITJ 

184-108 

MV2305 

♦ MOTA 

562- 96 

INRC 

INRI 


MZ238 

MSC 

244-196 

MZ8 1 1 

MSC 

190 

186 

MZ1010 

MITJ 

187-108 

MV2306 

♦ MOTA 

562-101 


INRJ 


MZ239 

MSC 

245- 8 

MZ812 

MSC 

193 

93 

MZ1012 

MITJ 

191-193 

MV2307 

♦ MOTA 

563- 8 

MZ33A 

SOIF 

214-105 

MZ240 

MSC 

245- 19 

MZ813 

MSC 

195 

119 

MZ1014 

MITJ 

196- 24 

MV2308 

♦ MOTA 

563- 15 

MZ39A 

SOIF 

217-143 

MZ310 

MSC 

233-146 

MZ814 

MSC 

196 

117 

MZ1016 

MITJ 

199- 30 

MV3047 

MITJ 

557- 20 

MZ47A 

SOIF 

220-169 

MZ3 1 1 

MSC 

235-102 

MZ815 

MSC 

198 

94 

MZ1018 

MITJ 

201 -108 

MV3100 

MITJ 

562- 8 

MZ56A 

SOIF 

224- 19 

MZ312 

MSC 

236-133 

MZ816 

MSC 

200 

66 

MZ1020 

MITJ 

204- 85 

MV61 13 

MITJ 

549- 93 

MZ68A 

SOIF 

227- 27 

MZ313 

MSC 

237-163 

MZ818 

MSC 

202 

186 

MZ1022 

MITJ 

206- 53 

MV6114 

MITJ 

557- 21 

MZ82A 

SOIF 

230- 27 

MZ314 

MSC 

238-137 

MZ820A 

♦ MOTA 

183 

89 

MZ2360 

♦ MOTA 

165- 24 

MV8152 

MITJ 

520- 11 

MZ92-2 4 

♦ MOTA 

165-179 

MZ315 

MSC 

239-146 

MZ82O0 

MSC 

205 

124 

MZ2361 

♦ MOTA 

165- 57 

MV8152A 

MITJ 

520- 12 

MZ92-2 5 

♦ MOTA 

165-192 

MZ316 

MSC 

240-161 

MZ822 

MSC 

207 

109 

MZ4614 

♦ MOTA 

165- 92 

MV8153D 

MITJ 

521 - 80 

MZ92-2 7 

♦ MOTA 

166- 53 

MZ317 

MSC 

241 - 67 

MZ824 

MSC 

209 

86 

MZ4615 

♦ MOTA 

165-114 

MV8203C 

MITJ 

521 - 81 

MZ92-2 8 

♦ MOTA 

166- 73 

MZ318 

MSC 

242-107 

MZ827 

MSC 

211 

176 

MZ4616 

♦ MOTA 

165-134 

MV8203D 

MITJ 

521 - 82 

MZ92-3 0 

♦ MOTA 

166-131 

MZ319 

MSC 

243- 8 

MZ830 

MSC 

213 

171 

MZ4617 

♦ MOTA 

165-155 

MV8207C 

MITJ 

526- 9 

MZ92-3 3 

♦ MOTA 

167- 32 

MZ320 

MSC 

243-145 

MZ833 

MSC 

215 

141 

MZ4618 

♦ MOTA 

166- 17 

MV8253A 

MITJ 

521 - 83 

MZ92-3 6 

♦ MOTA 

167-179 

MZ322 

MSC 

244- 56 

MZ836 

MSC 

217 

36 

MZ4619 

♦ MOTA 

166- 88 

MV8253C 

MITJ 

521 - 84 

MZ92-3 9 

♦ MOTA 

168-135 

MZ324 

MSC 

244- 76 

MZ839 

MSC 

218 

115 

MZ4620 

♦ MOTA 

166-165 

MV8253D 

MITJ 

521 - 85 

MZ92-4 3 

♦ MOTA 

169-131 

MZ326 

MSC 

244- 91 

MZ840A 

♦ MOTA 

183 

90 

MZ4621 

♦ MOTA 

167-122 

MV8303A 

MITJ 

521 - 86 

MZ92-4 7 

♦ MOTA 

170-134 

MZ327 

MSC 

244-109 

MZ84O0 

MSC 

219 

2 

MZ4622 

♦ MOTA 

168- 76 

MV8303C 

MITJ 

521 - 87 

MZ92-5 1 

♦ MOTA 

171-177 

MZ328 

MSC 

244-1 15 

MZ843 

MSC 

220 

8 

MZ4623 

♦ MOTA 

169- 72 

MV8303D 

MITJ 

521 - 88 

MZ92-5 6 

♦ MOTA 

173- 44 

MZ330 

MSC 

244-129 

MZ845 

MSC 

220 

115 

MZ4624 

♦ MOTA 

170- 63 

MV9051 

MITJ 

534- 80 

MZ92-6 0 

♦ MOTA 

174- 5 

MZ332 

MSC 

244-144 

MZ847 

MSC 

221 

137 

MZ4625 

♦ MOTA 

171-108 

MV9052 

MITJ 

534- 81 

MZ92-6.2 

♦ MOTA 

175- 17 

MZ333 

MSC 

244-162 

MZ850 

MSC 

222 

86 

MZ4626 

♦ MOTA 

172-128 

MV9151 

MITJ 

544- 60 

MZ92-6 8 

♦ MOTA 

177-115 

MZ334 

MSC 

244-168 

MZ851 

MSC 

223 

79 

MZ4627 

♦ MOTA 

174-118 

MV9152 

MITJ 

545- 27 

MZ92-7 5 

♦ MOTA 

179-163 

MZ336 

MSC 

244-182 

MZ856 

MSC 

224 

166 

MZ5110 

MSC 

233-169 

MV9251 

MITJ 

551 - 72 

MZ92-8 2 

♦ MOTA 

182- 30 

MZ338 

MSC 

244-197 

MZ860 

MSC 

225 

126 

MZ5 1 11 

MSC 

235-118 

MV9252 

MITJ 

551 - 74 

MZ92-8 7 

♦ MOTA 

184- 53 

MZ339 

MSC 

245- 9 

MZ862 

MSC 

226 

110 

MZ5112 

MSC 

236-151 

MV9351 

MITJ 

555- 70 

MZ92-9 1 

♦ MOTA 

185-142 

MZ340 

MSC 

245- 20 

MZ868 

MSC 

227 

172 

MZ51 13 

MSC 

238- 9 

MV9352 

MITJ 

555- 74 

MZ92-10 

♦ MOTA 

188- 30 

MZ500-1 

♦ MOTA 

165-174 

MZ870 

MSC 

228 

83 

MZ5114 

MSC 

238-149 

MVB61 16 

MITJ 

549- 94 

MZ92-1 1 

♦ MOTA 

190- 36 

MZ500-2 

♦ MOTA 

166- 44 

MZ875 

MSC 

229 

84 

MZ5115 

MSC 

239-164 

MVB61 17 

MITJ 

557 - 22 

MZ92-12 

♦ MOTA 

192-101 

MZ500-3 

♦ MOTA 

166-120 

MZ880 

MSC 

229 

195 

MZ5116 

MSC 

241- 7 

MVB61 18 

MITJ 

558-109 

MZ92-13 

♦ MOTA 

194-162 

MZ500-4 

♦ MOTA 

167- 17 

MZ882 

MSC 

230 

162 

MZ5117 

MSC 

241 - 75 

MVE6003 

MITJ 

532- 46 

MZ92-14 

♦ MOTA 

196- 65 

MZ500-5 

♦ MOTA 

167-167 

MZ890 

MSC 

231 

125 

MZ5118 

MSC 

242-124 

MVE6005 

MITJ 

534- 94 

MZ92-15 

♦ MOTA 

197-119 

MZ500-6 

♦ MOTA 

168-119 

MZ891 

MSC 

232 

95 

MZ5119 

MSC 

243- 16 

MVE61 15 

MITJ 

540- 69 

MZ92-16 

♦ MOTA 

199-113 

MZ500-7 

♦ MOTA 

169-119 

MZ906 

MSC 

178 

83 

MZ5120 

MSC 

243-161 

MVE6117 

MITJ 

557- 23 

MZ92-17 

♦ MOTA 

201- 18 

MZ500-8 

♦ MOTA 

170-118 

MZ907 

MSC 

180 

126 

MZ5122 

MSC 

244- 62 

MVE61 18 

MITJ 

558-1 10 

MZ92-18 

♦ MOTA 

202- 26 

MZ500-9 

♦ MOTA 

171-164 

MZ908 

MSC 

182 

179 

MZ5124 

MSC 

244- 82 

MZ3 9T20,10,5 INRB 

168-148 

MZ92-19 

♦ MOTA 

203-155 

MZ500-10 

♦ MOTA 

173- 6 

MZ909 

MSC 

186 

109 

MZ5126 

MSC 

244- 96 

INRC 

INRI 


MZ92-20 

♦ MOTA 

204-167 

MZ500-1 1 

♦ MOTA 

175- 2 

MZ910 

MSC 

189 

5 

MZ5128 

MSC 

244-120 


INRJ 


MZ92-22 

♦ MOTA 

206-140 

MZ500-1 2 

♦ MOTA 

177- 97 

MZ91 1 

MSC 

190 

187 

MZ5130 

MSC 

244-135 

MZ4 3T20,10,5 INRB 

169-146 

MZ92-24 

♦ MOTA 

208-130 

MZ500-13 

♦ MOTA 

179-146 

MZ912 

MSC 

193 

94 

MZ5132 

MSC 

244-149 

INRC 

INRI 


MZ92-25 

♦ MOTA 

210- 27 

MZ500-1 4 

♦ MOTA 

182- 12 

MZ913 

MSC 

195 

120 

MZ5134 

MSC 

244-173 


INRJ 


MZ92-27 

♦ MOTA 

211-23 

MZ500-1 5 

♦ MOTA 

185-126 

MZ914 

MSC 

196 

118 

MZ5136 

MSC 

244-188 

MZ4.7T20,10,5 INRB 

170-152 

MZ92-28 

♦ MOTA 

212-114 

MZ500-1 6 

♦ MOTA 

188- 10 

MZ915 

MSC 

198 

95 

MZ5138 

MSC 

244-202 

INRC 

INRI 


MZ92-30 

♦ MOTA 

213- 33 

MZ500-1 7 

♦ MOTA 

190- 22 

MZ916 

MSC 

200 

67 

MZ5140 

* MSC 

245- 25 


INRJ 


MZ92-33 

♦ MOTA 

214-179 

MZ500-18 

♦ MOTA 

192- 79 

MZ918 

MSC 

202 

187 

MZ5210 

MSC 

233-170 

MZ5A 

SOIF 

172-127 

MZ92-36 

♦ MOTA 

216-118 

MZ500-19 

♦ MOTA 

194-148 

MZ920 

MSC 

205 

125 

MZ5211 

MSC 

235-119 

MZ5 1T20,10,5 INRB 

171-192 

MZ92-39 

♦ MOTA 

218- 15 

MZ500-20 

♦ MOTA 

197- 99 

MZ922 

MSC 

207 

110 

MZ5212 

MSC 

236-152 

INRC 

INRI 


MZ92-43 

♦ MOTA 

219- 96 

MZ500-2 1 

♦ MOTA 

199- 99 

MZ924 

MSC 

209 

87 

MZ5213 

MSC 

238- 10 


INRJ 


MZ92-47 

♦ MOTA 

221- 30 

MZ500-22 

♦ MOTA 

202- 6 

MZ927 

MSC j 

211 

177 

MZ5214 

MSC 

238-150 




MZ92-51 

♦ MOTA 

222-169 

MZ500-23 

♦ MOTA 

204-152 

MZ930 

MSC 1 

213 

172 

MZ5215 

MSC 

239-165 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





■sms 


TYPE No. 

■5H5E 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


■ESI3ISH 


iii i riTT 


mzxm 

MZ5216 

MSC 

241- 8 

MZ5975 

MSC 

229-108 

MZC150B10 

■lfltiTO 


NL556A 

♦ NAT 

429- 96 

mosoips 

♦ NAT 

494- 

47 

MZ5217 

MSC 

241 - 76 

MZ5980 

MSC 

230- 4 

MZC160A10 

♦ MOTA 

240- 84 

NL556B 

♦ NAT 

440- 38 

NLC501S 

♦ NAT 

473- 

48 

MZ5218 

MSC 

242-125 

MZ5990 

MSC 

231-135 

MZC160B10 

♦ MOTA 

240- 85 

NL556C 

♦ NAT 

448- 56 

NLC501T 

♦ NAT 

481 - 

81 

MZ5219 

MSC 

243- 17 

MZC1.8B10 

♦ MOTA 

165-99 

MZC170A10 

♦ MOTA 

241 - 52 

NL556D 

♦ NAT 

456-106 

NLE45B 

NAT 

437- 

49 

MZ5220 

MSC 

243-162 

MZC2.0B 10 

♦ MOTA 

165-121 

MZC170B10 

♦ MOTA 

241-53 

NL556E 

♦ NAT 

466- 87 

NLE45C 

NAT 

445- 

60 

MZ5222 

MSC 

244- 63 

MZC2.2B 10 

♦ MOTA 

165-141 

MZC180A10 

♦ MOTA 

242- 18 

NL556F 

♦ NAT 

422- 62 

NLE45D 

NAT 

453- 

55 

MZ5224 

MSC 

244- 83 

MZC2.4A 10 

♦ MOTA 

165-175 

MZC180B10 

♦ MOTA 

242- 19 

NL556G 

♦ NAT 

431-100 

NLE45E 

NAT 

459 

109 

MZ5226 

MSC 

244- 97 

MZC2.4B 10 

♦ MOTA 

165-176 

MZC190A10 

♦ MOTA 

242-175 

NL556H 

♦ NAT 

445- 81 

NLE45M 

NAT 

466 

64 

MZ5228 

MSC 

244-121 

MZC2.5A 10 

♦ MOTA 

165-189 

MZC190B10 

♦ MOTA 

242-176 

NL556M 

♦ NAT 

473- 69 

NLE45N 

NAT 

476 

5 

MZ5230 

MSC 

244-136 

MZC2.7A10 

♦ MOTA 

166- 45 

MZC200A10 

♦ MOTA 

243- 61 

NL556N 

♦ NAT 

481-105 

NLE45S 

NAT 

471 

77 

MZ5232 

MSC 

244-150 

MZC2.7B 10 

♦ MOTA 

166- 46 

MZC200B10 

♦ MOTA 

243- 62 

NL556P 

♦ NAT 

488- 27 

NLE45T 

NAT 

480 

16 

MZ5234 

MSC 

244 -174 

MZC28A10 

♦ MOTA 

166-70 

N120CG6 

CRL 

580- 1 

NL556PA 

♦ NAT 

490- 79 

NLE46B 

NAT 

437 

50 

MZ5236 

MSC 

244-189 

MZC30A10 

♦ MOTA 

166-121 

N120CG7 

CRL 

580- 2 

NL556PB 

♦ NAT 

492- 1 

NLE46C 

NAT 

437 

51 

MZ5238 

MSC 

244-203 

MZC3.0B 10 

♦ MOTA 

166-122 

N120CG8 

♦ CRL 

580- 3 

NL556PC 

♦ NAT 

493- 7 

NLE46D 

NAT 

453 

56 

MZ5240 

MSC 

245- 26 

MZC3.3A10 

♦ MOTA 

167- 18 

N120CG9 

♦ CRL 

580- 4 

NL556S 

♦ NAT 

479- 50 

NLE46E 

NAT 

459 

110 

MZ5310 

MSC 

233-171 

MZC33B10 

♦ MOTA 

167- 19 

N120CG10 

♦ CRL 

580- 5 

NL556T 

♦ NAT 

483- 7 

NLE46M 

NAT 

466 

65 

MZ531 1 

MSC 

235-120 

MZC3.6A10 

♦ MOTA 

167-168 

N120CG11 

♦ CRL 

580- 6 

NL570A 

NAT 

427- 87 

NLE46N 

NAT 

476 

6 

MZ5312 

MSC 

236-153 

MZC3.6B 10 

♦ MOTA 

167-169 

N120CG12 

CRL 

580- 7 

NL570B 

NAT 

437- 18 

NLE46S 

NAT 

471 

78 

MZ5313 

MSC 

238- 11 

MZC3.9A10 

♦ MOTA 

168-120 

N210CG6 

CRL 

580- 8 

NL570C 

NAT 

445- 29 

NLE46T 

NAT 

480 

17 

MZ5314 

MSC 

238-151 

MZC3.9B 10 

♦ MOTA 

168-121 

N210CG7 

CRL 

580- 9 

NL570D 

NAT 

453- 17 

NLE150B 

♦ NAT 

438 

72 

MZ5315 

MSC 

239-166 

MZC43A10 

♦ MOTA 

169-120 

N210CG8 

♦ CRL 

580- 10 

NL570E 

NAT 

459- 81 

NLE150C 

♦ NAT 

446 

67 

MZ5316 

MSC 

241- 9 

MZC4.3B 10 

♦ MOTA 

169-121 

N210CG9 

♦ CRL 

580- 11 

NL570M 

NAT 

466- 25 

NLE150D 

♦ NAT 

454 

95 

MZ5317 

MSC 

241 - 77 

MZC47A10 

♦ MOTA 

170-119 

N210CG10 

♦ CRL 

580- 12 

NL576B 

NAT 

437- 69 

NLE150E 

♦ NAT 

461 

17 

MZ5318 

MSC 

242-126 

MZC47B10 

♦ MOTA 

170-120 

N210CG1 1 

♦ CRL 

580- 13 

NL576C 

NAT 

445- 74 

NLE150M 

♦ NAT 

468 

41 

MZ5319 

MSC 

243- 18 

MZC5.1A10 

♦ MOTA 

171-165 

N210CG12 

CRL 

580- 14 

NL576D 

NAT 

453- 75 

NLE150N 

♦ NAT 

477 

43 

MZ5320 

MSC 

243-163 

MZC5.1B10 

♦ MOTA 

171-166 

N220CG8 

♦ CRL 

580- 15 

NL576E 

NAT 

460- 9 

NLE150P 

♦ NAT 

484 

6 

MZ5322 

MSC 

244- 64 

MZC5 6A10 

♦ MOTA 

173- 7 

N220CG9 

♦ CRL 

580- 16 

NL576M 

NAT 

466- 80 

NLE150S 

♦ NAT 

472 

61 

MZ5324 

MSC 

244- 84 

MZC5.6B 10 

♦ MOTA 

173- 8 

N220CG10 

♦ CRL 

580- 17 

NL576N 

NAT 

476- 19 

NLE150T 

♦ NAT 

480 

100 

MZ5326 

MSC 

244- 98 

MZC6.0A 10 

♦ MOTA 

174- 1 

N220CG11 

♦ CRL 

580- 18 

NL576P 

NAT 

483- 2 

NLE151E 

NAT 

461 

1 

MZ5328 

MSC 

244-122 

MZC6.2A10 

♦ MOTA 

175- 3 

N220CG12 

CRL 

580- 19 

NL576PA 

NAT 

486- 21 

NLE151M 

NAT 

468 

20 

MZ5330 

MSC 

244-137 

MZC62B10 

♦ MOTA 

175- 4 

N230CG8 

CRL 

580- 20 

NL576PB 

NAT 

488- 24 

NLE151N 

NAT 

477 

29 

MZ5332 

MSC 

244-151 

MZC6.8A10 

♦ MOTA 

177- 98 

N230CG9 

CRL 

580- 21 

NL577B 

NAT 

437- 70 

NLE151P 

NAT 

483 

100 

MZ5334 

MSC 

244-175 

MZC6.8B 10 

♦ MOTA 

177- 99 

N230CG10 

CRL 

580- 22 

NL577C 

NAT 

445- 75 

NLE151S 

NAT 

472 

55 

MZ5336 

MSC 

244-190 

MZC75A10 

♦ MOTA 

179-147 

N230CG1 1 

CRL 

580- 23 

NL577D 

NAT 

453- 76 

NLE151T 

NAT 

480 

94 

MZ5338 

MSC 

245- 1 

MZC7.5B 10 

♦ MOTA 

179-148 

N230CG12 

CRL 

580- 24 

NL577E 

NAT 

460- 10 

NLE152B 

♦ NAT 

438 

73 

MZ5340 

MSC 

245- 27 

MZC8.2A10 

♦ MOTA 

182- 13 

N240CG8 

♦ CRL 

580- 25 

NL577M 

NAT 

466- 81 

NLE152C 

♦ NAT 

446 

68 

MZ5706 

MSC 

178-103 

MZC8.2B 10 

♦ MOTA 

182- 14 

N240CG9 

♦ CRL 

580- 26 

NL577N 

NAT 

476- 20 

NLE152D 

♦ NAT 

454 

96 

MZ5707 

MSC 

180-146 

MZC87 A10 

♦ MOTA 

184- 49 

N240CG10 

♦ CRL 

580- 27 

NL577P 

NAT 

483- 3 

NLE152E 

NAT 

461 

18 

MZ5708 

MSC 

183- 14 

MZC8.7B 10 

♦ MOTA 

184- 50 

N240CG11 

♦ CRL 

580- 28 

NL577PA 

NAT 

486- 22 

NLE152M 

NAT 

468 

42 

MZ5709 

MSC 

186-130 

MZC9 1A10 

♦ MOTA 

185-127 

N260CG8 

♦ CRL 

580- 29 

NL577PB 

NAT 

488- 25 

NLE152N 

♦ NAT 

477 

44 

MZ5710 

MSC 

189- 28 

MZC9 1 B10 

♦ MOTA 

185-128 

N260CG9 

♦ CRL 

580- 30 

NL577S 

NAT 

471 - 84 

NLE152P 

♦ NAT 

484 

7 

MZ5712 

MSC 

193-118 

MZC10A10 

♦ MOTA 

188- 11 

N260CG10 

♦ CRL 

580- 31 

NL577T 

NAT 

480- 21 

NLE152S 

♦ NAT 

472 

62 

MZ5713 

MSC 

195-141 

MZC10B10 

♦ MOTA 

188- 12 

N260CG11 

♦ CRL 

580- 32 

NLC38A 

♦ NAT 

427- 92 

NLE152T 

♦ NAT 

480 

101 

MZ5714 

MSC 

196-133 

MZC11A10 

♦ MOTA 

190- 23 

NCF020C 

TNC 

415- 17 

NLC38B 

♦ NAT 

437- 23 

NLE153E 

♦ NAT 

461 

2 

MZ5715 

MSC 

198-118 

MZC1 1 B 10 

♦ MOTA 

190- 24 

NCF020D 

♦ TNC 

414- 75 

NLC38C 

♦ NAT 

445- 34 

NLE153M 

♦ NAT 

468 

21 

MZ5716 

MSC 

200- 84 

MZC12A10 

♦ MOTA 

192- 80 

NCF050C 

TNC 

419- 14 

NLC38D 

♦ NAT 

453- 22 

NLE153N 

NAT 

477 

30 

MZ5718 

MSC 

203- 10 

MZC12B10 

♦ MOTA 

192- 81 

NCF050D 

♦ TNC 

419- 60 

NLC38E 

♦ NAT 

459- 88 

NLE153P 

NAT 

483 

101 

MZ5720 

MSC 

205-147 

MZC13A10 

♦ MOTA 

194-149 

NCFIOOC 

TNC 

425- 36 

NLC38F 

♦ NAT 

420- 61 

NLE153S 

NAT 

472 

58 

MZ5722 

MSC 

207-133 

MZC13B10 

♦ MOTA 

194-150 

NCF100D 

♦ TNC 

425-1 10 

NLC38G 

♦ NAT 

431- 12 

NLE153T 

NAT 

480 

95 

MZ5724 

MSC 

209-108 

MZC14A10 

♦ MOTA 

196- 60 

NCF150C 

TNC 

430- 84 

NLC38H 

♦ NAT 

441 - 32 

NLE155A 

NAT 

428 

73 

MZ5727 

MSC 

212- 4 

MZC14B10 

♦ MOTA 

196- 61 

NCF150D 

♦ TNC 

430- 91 

NLC38U 

♦ NAT 

415- 74 

NLE155B 

NAT 

438 

54 

MZ5730 

MSC 

214- 8 

MZC15A10 

♦ MOTA 

197-100 

NCF200C 

TNC 

434- 54 

NLC60E 

♦ NAT 

460- 41 

NLE155C 

NAT 

446 

57 

MZ5733 

MSC 

215-165 

MZC15B10 

♦ MOTA 

197-101 

NCF200D 

♦ TNC 

435- 31 

NLC62A 

♦ NAT 

428- 85 

NLE155D 

NAT 

454 

77 

MZ5736 

MSC 

217- 58 

MZC16A10 

♦ MOTA 

199-100 

NCF250C 

TNC 

440-104 

NLC62B 

♦ NAT 

438- 78 

NLE155E 

NAT 

461 

5 

MZ5740 

MSC 

219- 10 

MZC16B10 

♦ MOTA 

199-101 

NCF250D 

♦ TNC 

441- 1 

NLC62C 

♦ NAT 

446- 73 

NLE157A 

NAT 

428 

74 

MZ5745 

MSC 

220-127 

MZC17A10 

♦ MOTA 

201- 13 

NCF300C 

TNC 

443- 50 

NLC62D 

♦ NAT 

454-101 

NLE157B 

NAT 

438 

55 

MZ5750 

MSC 

222- 98 

MZC17B10 

♦ MOTA 

201- 14 

NCF300D 

♦ TNC 

443- 99 

NLC62E 

♦ NAT 

461 - 25 

NLE157C 

NAT 

446 

58 

MZ5756 

MSC 

225- 7 

MZC18A10 

♦ MOTA 

202- 7 

NCF400C 

TNC 

450- 50 

NLC62F 

♦ NAT 

420- 87 

NLE157D 

NAT 

454 

78 

MZ5760 

MSC 

225-138 

MZC18B10 

♦ MOTA 

202- 8 

NCF400D 

♦ TNC 

451-30 

NLC62G 

♦ NAT 

431-69 

NLE157E 

NAT 

461 

6 

MZ5770 

MSC 

228- 91 

MZC19A10 

♦ MOTA 

203-148 

NCF500C 

TNC 

457- 87 

NLC62H 

♦ NAT 

441 - 90 

NLF45B 

NAT 

440 

39 

MZ5775 

MSC 

229-106 

MZC19B10 

♦ MOTA 

203-149 

NCF500D 

♦ TNC 

458- 25 

NLC62U 

♦ NAT 

415- 83 

NLF45C 

NAT 

448 

57 

MZ5780 

MSC 

230- 2 

MZC20A10 

♦ MOTA 

204-153 

NCF600C 

TNC 

463- 83 

NLC150E 

♦ NAT 

461 - 21 

NLF45D 

NAT 

456 

107 

MZ5790 

MSC 

231-133 

MZC20B10 

♦ MOTA 

204-154 

NCF600D 

♦ TNC 

464- 43 

NLC150M 

♦ NAT 

468- 49 

NLF45E 

NAT 

466 

88 

MZ5806 

MSC 

178-104 

MZC22A10 

♦ MOTA 

206-122 

NCM050C 

TNC 

418- 48 

NLC150N 

♦ NAT 

477- 49 

NLF45M 

NAT 

473 

70 

MZ5807 

MSC 

180-147 

MZC22B10 

♦ MOTA 

206-123 

NCM100C 

TNC 

424- 57 

NLC150P 

♦ NAT 

484- 14 

NLF45N 

NAT 

481 

106 

MZ5808 

MSC 

183- 15 

MZC24A10 

♦ MOTA 

208-118 

NCM100E 

♦ TNC 

426- 1 

NLC150PA 

♦ NAT 

486- 83 

NLF45S 

NAT 

479 

51 

MZ5809 

MSC 

186-131 

MZC24B10 

♦ MOTA 

208-119 

NCM200C 

TNC 

433- 63 

NLC150PB 

♦ NAT 

489- 8 

NLF45T 

NAT 

483 

8 

MZ5810 

MSC 

189- 29 

MZC25A10 

♦ MOTA 

210- 23 

NCM200E 

♦ TNC 

435- 32 

NLC150PC 

♦ NAT 

491 - 18 

NLF46B 

NAT 

440 

40 

MZ5812 

MSC 

193-119 

MZC25B10 

♦ MOTA 

210- 24 

NCM300C 

TNC 

442-100 

NLC150S 

♦ NAT 

472- 67 

NLF46C 

NAT 

448 

58 

MZ5813 

MSC 

195-142 

MZC27A10 

♦ MOTA 

211 - 9 

NCM300E 

♦ TNC 

443-100 

NLC.150T 

♦ NAT 

480-106 

NLF46D 

NAT 

456 

108 

MZ5814 

MSC 

196-134 

MZC27B10 

♦ MOTA 

211- 10 

NCM400C 

TNC 

449- 69 

NLC152E 

♦ NAT 

461-22 

NLF46E 

NAT 

466 

89 

MZ5815 

MSC 

198-119 

MZC28A10 

♦ MOTA 

212-110 

NCM400E 

♦ TNC 

451- 31 

NLC152M 

♦ NAT 

468- 50 

NLF46M 

NAT 

473 

71 

MZ5816 

MSC 

200- 85 

MZC28B10 

♦ MOTA 

212-111 

NCM500C 

TNC 

457- 41 

NLC152N 

♦ NAT 

477- 50 

NLF46N 

NAT 

481 

107 

MZ5818 

MSC 

203- 11 

MZC30A10 

♦ MOTA 

213- 24 

NCM500E 

♦ TNC 

458- 26 

NLC152P 

♦ NAT 

484- 15 

NLF46S 

NAT 

479 

52 

MZ5820 

MSC 

205-148 

MZC30B10 

♦ MOTA 

213- 25 

NCM600C 

TNC 

463- 17 

NLC152PA 

♦ NAT 

486- 84 

NLF46T 

NAT 

483 

9 

MZ5822 

MSC 

207-134 

MZC33A10 

♦ MOTA 

214-166 

NCM600E 

♦ TNC 

464- 44 

NLC152PB 

♦ NAT 

489- 9 

NLF150B 

NAT 

440 

48 

MZ5824 

MSC 

209-109 

MZC33B10 

♦ MOTA 

214-167 

NCM700C 

TNC 

470- 83 

NLC152PC 

♦ NAT 

491 - 19 

NLF150C 

NAT 

448 

66 

MZ5827 

MSC 

212- 5 

MZC36A10 

♦ MOTA 

216-112 

NCR020B 

TNC 

414-100 

NLC152S 

♦ NAT 

472- 68 

NLF150D 

NAT 

457 

6 

MZ5830 

MSC 

214- 9 

MZC36B10 

♦ MOTA 

216-113 

NCR050B 

TNC 

418- 52 

NLC152T 

♦ NAT 

480-107 

NLF150E 

NAT 

468 

43 

MZ5833 

MSC 

215-166 

MZC39A10 

♦ MOTA 

218- 5 

NCR100B 

TNC 

424- 61 

NLC295A 

NAT 

429- 68 

NLF150M 

NAT 

473 

79 

MZ5836 

MSC 

217- 59 

MZC39B10 

♦ MOTA 

218- 6 

NCR 150B 

TNC 

430- 71 

NLC295B 

NAT 

440- 8 

NLF150N 

NAT 

482 

5 

MZ5840 

MSC 

219- 11 

MZC43A10 

♦ MOTA 

219- 90 

NCR200B 

TNC 

433- 67 

NLC295C 

NAT 

447- 79 

NLF150P 

NAT 

489 

4 

MZ5845 

MSC 

220-128 

MZC43B10 

♦ MOTA 

219- 91 

NCR250B 

TNC 

440- 95 

NLC295D 

NAT 

456- 42 

NLF150S 

NAT 

479 

57 

MZ5850 

MSC 

222- 99 

MZC47A10 

♦ MOTA 

221 - 20 

NCR300B 

TNC 

442-104 

NLC295E 

NAT 

462- 33 

NLF150T 

NAT 

484 

8 

MZ5856 

MSC 

225- 8 

MZC47B10 

♦ MOTA 

221 - 21 

NCR400B 

TNC 

449- 73 

NLC295M 

NAT 

470- 22 

NLF151E 

NAT 

461 

3 

MZ5860 

MSC 

225-139 

MZC51A10 

♦ MOTA 

222-164 

NCR500B 

TNC 

457- 45 

NLC297A 

NAT 

429- 69 

NLF151M 

NAT 

468 

22 

MZ5870 

MSC 

228- 92 

MZC51B10 

♦ MOTA 

222-165 

NCR600B 

TNC 

463- 22 

NLC297B 

NAT 

440- 9 

NLF151N 

NAT 

477 

31 

MZ5875 

MSC 

229-107 

MZC56A10 

♦ MOTA 

224- 56 

ND10 

♦ SCO 

260- 63 

NLC297C 

NAT 

447- 80 

NLF151P 

NAT 

483 

102 

MZ5880 

MSC 

230- 3 

MZC56B10 

♦ MOTA 

224- 57 

ND10A 

♦ SCO 

260- 64 

NLC297D 

NAT 

456- 43 

NLF151PA 

NAT 

486 

80 

MZ5890 

MSC 

231-134 

MZC60A10 

♦ MOTA 

225-1 12 

ND20 

♦ SCO 

261- 16 

NLC297E 

NAT 

462- 34 

NLF151S 

NAT 

472 

56 

MZ5906 

MSC 

178-105 

MZC60B10 

♦ MOTA 

225-1 13 

ND20A 

♦ SCO 

261- 17 

NLC297M 

NAT 

470- 23 

NLF151T 

NAT 

480 

96 

MZ5907 

MSC 

180-148 

MZC62A10 

♦ MOTA 

226- -13 

ND30 

♦ SCO 

261- 40 

NLC350E 

♦ NAT 

461 - 23 

NLF152B 

NAT 

440 

49 

MZ5908 

MSC 

183- 16 

MZC62B10 

♦ MOTA 

226- 14 

ND30A 

♦ SCO 

261 - 41 

NLC350M 

♦ NAT 

468- 51 

NLF152C 

NAT 

448 

67 

MZ5909 

MSC 

186-132 

MZC68A10 

♦ MOTA 

227- 65 

ND40 

♦ SCO 

261 - 52 

NLC350N 

♦ NAT 

477- 51 

NLF152D 

NAT 

457 

7 

MZ5910 

MSC 

189-30 

MZC68B10 

♦ MOTA 

227- 66 

ND40A 

♦ SCO 

261 - 53 

NLC350P 

♦ NAT 

484- 16 

NLF152E 

NAT 

468 

44 

MZ5912 

MSC 

193-120 

MZC75A10 

♦ MOTA 

228-165 

NL511-3 

♦ NAT 

481 - 99 

NLC350PA 

♦ NAT 

486- 85 

NLF152M 

NAT 

473 

80 

MZ5913 

MSC 

195-143 

MZC75B10 

♦ MOTA 

228-166 

NL511-4 

♦ NAT 

487- 79 

NLC350PB 

♦ NAT 

489- 10 

NLF152N 

NAT 

482 

6 

MZ5914 

MSC 

196-135 

MZC82A10 

♦ MOTA 

230- 60 

NL511-6 

♦ NAT 

491 - 93 

NLC350PC 

♦ NAT 

491-20 

NLF152P 

NAT 

489 

5 

MZ5915 

MSC 

198-120 

MZC82B10 

♦ MOTA 

230- 61 

NL555A 

♦ NAT 

429- 95 

NLC350S 

♦ NAT 

472- 69 

NLF152S 

NAT 

479 

58 

MZ5916 

MSC 

200- 86 

MZC87A10 

♦ MOTA 

231 - 88 

NL555B 

♦ NAT 

440- 37 

NLC350T 

♦ NAT 

480-108 

NLF152T 

NAT 

484 

9 

MZ5918 

MSC 

203- 12 

MZC87B10 

♦ MOTA 

231 - 89 

NL555C 

♦ NAT 

448- 55 

NLC501A 

♦ NAT 

429- 78 

NLF153E 

NAT 

461 

4 

MZ5920 

MSC 

205-149 

MZC91A10 

♦ MOTA 

232- 7 

NL555D 

♦ NAT 

456-105 

NLC501B 

♦ NAT 

440- 19 

NLF153M 

NAT 

468 

23 

MZ5922 

MSC 

207-135 

MZC91B10 

♦ MOTA 

232- 8 

NL555E 

♦ NAT 

466- 86 

NLC501C 

♦ NAT 

447- 90 

NLF153N 

NAT 

477 

32 

MZ5924 

MSC 

209-1 10 

MZC100A10 

♦ MOTA 

233- 39 

NL555F 

♦ NAT 

422- 61 

NLC501D 

♦ NAT 

456- 55 

NLF153P 

NAT 

483 

103 

MZ5927 

MSC 

212- 6 

MZC100B10 

♦ MOTA 

233- 40 

NL555G 

♦ NAT 

431 - 99 

NLC501E 

♦ NAT 

462- 47 

NLF153S 

NAT 

472 

57 

MZ5930 

MSC 

214- 10 

MZC110A10 

♦ MOTA 

235- 16 

NL555H 

♦ NAT 

445- 80 

NLC501M 

♦ NAT 

470- 37 

NLF153T 

NAT 

480 

97 

MZ5933 

MSC 

215-167 

MZC110B10 

♦ MOTA 

235- 17 

NL555M 

♦ NAT 

473- 68 

NLC501N 

♦ NAT 

479- 16 

NLF154A 

NAT 

428 

75 

MZ5936 

MSC 

217-60 

MZC120A10 

♦ MOTA 

236- 36 

NL555N 

♦ NAT 

481-104 

NLC501P 

♦ NAT 

485- 58 

NLF154B 

NAT 

438 

56 

MZ5940 

MSC 

219- 12 

MZC120B10 

♦ MOTA 

236- 37 

NL555P 

♦ NAT 

488- 26 

NLC501PA 

♦ NAT 

487- 43 

NLF154C 

NAT 

446- 

59 

MZ5945 

MSC 

220-129 

MZC130A10 

♦ MOTA 

237- 79 

NL555PA 

♦ NAT 

490- 78 

NLC501PB 

♦ NAT 

490- 27 

NLF154D 

NAT 

454- 

79 

MZ5950 

MSC 

222-100 

MZC130B10 

♦ MOTA 

237- 80 

NL555PB 

♦ NAT 

491-107 

NLC501PC 

♦ NAT 

491 - 79 

NLF154E 

NAT 

461 - 

7 

MZ5956 

MSC 

225- 9 

MZC140A10 

♦ MOTA 

238-91 

NL555PC 

♦ NAT 

493- 6 

NLC501PD 

♦ NAT 

492-101 

NLF155A 

NAT 

428- 

76 

MZ5960 

MSC 

225-140 

MZC140B10 

♦ MOTA 

238- 92 

NL555S 

♦ NAT 

479- 49 

NLC501PE 

♦ NAT 

493- 39 

NLF155B 

NAT 

438- 

57 

MZ5970 

MSC 

228- 93 

MZC150A10 

♦ MOTA 

239- 50 

NL555T 

♦ NAT 

483- 6 

NLC501PM 

♦ NAT 

494- 22 

NLF155C 

NAT 

446- 

60 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 




tli 1 Mil 11 






ij m a 

MFRS 

Pq&Line 

NLF155D 

NAT 

454- 80 

NPC0100 

♦ NPC 

300- 84 

NTD22 

EDI 

410- 71 

OAZ209 



P3G5 

EDL 

320- 47 

NLF155E 

NAT 

461- 8 

NPC103-47 

♦ NPC 

553- 19 

NTD24 

EDI 

410- 99 

(cont) 

PHIC 


P3H5 

EDL 

328- 40 

NLF156A 

NAT 

428- 77 

NPC 104-1 

♦ NPC 

545- 28 

NTD26 

EDI 

411-62 

PHIN 

VALG 


P3K5 

EDL 

339- 9 

NLF156B 

NAT 

438- 58 

NPC185 

♦ NPC 

271 - 71 

NTD28 

EDI 

411-88 

0AZ210 

♦ MULB 

174-133 

P3M5 

EDL 

345-105 

NLF156C 

NAT 

446- 61 

NPC0200 

♦ NPC 

311-68 

NTD30 

EDI 

412- 31 

PHIC 

PHIN 


P4A5 

EDL 

292- 39 

NLF156D 

NAT 

454- 81 

NPC0400 

♦ NPC 

330- 50 

OA5 

MULB 

253- 88 


VALG 


P4B5 

EDL 

293- 5 

NLF156E 

NAT 

461- 9 

NPC0600 

♦ NPC 

347- 81 

PHIC 

PHIN 


OAZ211 

♦ MULB 

179- 68 

P4C5 

EDL 

298- 50 

NLF157A 

NAT 

428- 78 

NPC704 

♦ NPC 

540- 70 


VALG 


PHIC 

PHIN 


P4D5 

EDL 

299- 31 

NLF157B 

NAT 

438- 59 

NPC0800 

♦ NPC 

360- 66 

OA6 

MULB 

251- 7 


VALG 


P4E5 

EDL 

307- 61 

NLF157C 

NAT 

446- 62 

NPC1000 

♦ NPC 

370-107 

OA7 

MULB 

246- 76 

OAZ212 

♦ MULB 

185- 48 

P4F5 

EDL 

309-102 

NLF157D 

NAT 

454- 82 

NPC1500 

♦ NPC 

384- 86 

PHIC 

PHIN 


PHIC 

PHIN 


P4G5 

EDL 

320- 58 

NLP 1 5 /fc 

NAT 

461 - 10 

NPQ199 

♦ NPC 

545- 29 


VALG 



VALG 


P4H5 

EDL 

328- 55 

NLF158E 

NAT 

461 - 11 

NPQ300 

♦ NPC 

538- 76 

OA9 

PHIC 

247- 72 

OAZ213 

♦ MULB 

191-200 

P4HZ 

SOIF 

334- 23 

NLF158M 

NAT 

468- 28 

NPQ6261 

♦ NPC 

544- 15 

PHIN 

VALG 


PHIC 

PHIN 


P4K5 

EDL 

339- 21 

NLF158N 

NAT 

477- 33 

NPQ8317 

♦ NPC 

539- 63 

OA10 

MULB 

268- 16 


VALG 


P4M5 

EDL 

346- 6 

NLF158P 

NAT 

483-104 

NS 1000 

SOD 

293-102 


PHIC 


OAZ222 

♦ MULB 

173-141 

P5A5 

EDL 

292- 41 

NLF158S 

NAT 

472- 59 

NS 1001 

SOD 

300- 68 

OA31 

PHIC 

298- 88 

OAZ223 

♦ MULB 

175-119 

P5B5 

EDL 

293- 13 

NLF158T 

NAT 

480- 98 

NS 1002 

SOD 

311-53 

PHIN 

♦ VALG 


OAZ224 

♦ MULB 

178-135 

P5C5 

EDL 

298- 51 

NLF159E 

NAT 

461 - 12 

NS 1003 

SOD 

321 - 74 

OA47 

♦ MULB 

266-105 

OAZ225 

♦ MULB 

180-178 

P5D5 

EDL 

299- 41 

NLF159M 

NAT 

468- 29 

NS 1004 

SOD 

330- 34 

♦ PHIC 

PHIN 


OAZ226 

♦ MULB 

183- 47 

P5E5 

EDL 

307- 66 

NLF159N 

NAT 

477- 34 

NS 1005 

SOD 

340- 44 

RADF 

♦ VALG 


0AZ227 

♦ MULB 

186-158 

P5F5 

EDL 

310- 1 

NLF159P 

NAT 

483-105 

NS 1006 

SOD 

347- 63 

0A70 

BELI 

592- 49 

OAZ228 

♦ MULB 

189- 69 

P5G5 

EDL 

320- 68 

NLF159S 

NAT 

472- 60 

NS 1007 

SOD 

355- 67 

MATJ 

MULB 


OAZ229 

♦ MULB 

191 - 43 

P5H5 

EDL 

328- 69 

NLF159T 

NAT 

480- 99 

NS 1008 

SOD 

360- 43 

♦ PHIC 

PHIN 


OAZ230 

♦ MULB 

193-161 

P5K5 

EDL 

339- 31 

NLF180A 

♦ NAT 

429- 17 

NS2000 

SOD 

295- 8 


VALG 


OAZ231 

♦ MULB 

195-178 

P5M5 

EDL 

346- 20 

NLF180B 

NAT 

439- 62 

NS2001 

SOD 

302- 29 

OA7 1 

MULB 

250- 96 

OAZ232 

♦ MULB 

198-163 

P6/1H 

ITTE 

251-68 

NLF180C 

NAT 

447- 22 

NS2002 

SOD 

313- 30 


PHIC 


OAZ233 

♦ MULB 

200-119 

P6/2H 

ITTE 

255- 42 

NLF180D 

NAT 

455 - 90 

NS2003 

SOD 

322- 92 

OA72 

BELI 

249- 57 

OAZ234 

♦ MULB 

203- 56 

P6/3H 

ITTE 

257- 80 

NLF180E 

NAT 

461 - 84 

NS2004 

SOD 

332- 17 

MATJ 

♦ PHIC 


OAZ235 

♦ MULB 

205-187 

P6/4H 

ITTE 

258- 54 

NLF180M 

NAT 

469- 56 

NS2005 

SOD 

341 - 53 


VALG 


OAZ236 

♦ MULB 

207-178 

P6/5H 

ITTE 

259- 23 

NLF180N 

NAT 

478- 42 

NS2006 

SOD 

349- 38 

OA73 

BELI 

247- 10 

OAZ237 

♦ MULB 

209-147 

P6A5 

EDL 

292- 42 

NLF180P 

NAT 

484- 88 

NS2007 

SOD 

356- 26 

MULB 

♦ PHIC 


OAZ240 

♦ MULB 

170- 67 

P6B5 

EDL 

293- 32 

NLF180PA 

NAT 

487- 4 

NS2008 

SOD 

361 -103 


VALG 


OAZ241 

♦ MULB 

171-112 

P6C5 

EDL 

298- 52 

NLF180PB 

NAT 

489- 68 

NS3000 

SOD 

295- 54 

OA79 

BELI 

249- 9 

OAZ242 

♦ MULB 

172-132 

P6D5 

EDL 

299- 69 

NLF180PC 

NAT 

491 - 47 

NS3001 

SOD 

302- 86 

MATJ 

♦ MULB 


OAZ243 

♦ MULB 

174-128 

P6E5 

EDL 

307- 71 

NLF180S 

NAT 

473- 2 

NS3002 

SOD 

313- 95 

♦ PHIC 

PHIN 


OAZ244 

♦ MULB 

177- 12 

P6F5 

EDL 

310- 32 

NLF180T 

NAT 

481 - 39 

NS3003 

SOD 

323- 25 

RADF 

VALG 


OAZ245 

♦ MULB 

179- 63 

P6G5 

EDL 

320- 86 

NLF185A 

♦ NAT 

429- 18 

NS3004 

SOD 

332- 88 

OA81 

BELI 

254- 65 

OAZ246 

♦ MULB 

181-118 

P6H5 

EDL 

328- 99 

NLF185B 

♦ NAT 

439- 54 

NS3005 

SOD 

341-100 

MATJ 

MULB 


OAZ247 

♦ MULB 

185- 43 

P6HZ 

SOIF 

351- 35 

NLF185C 

♦ NAT 

447- 14 

NS3006 

SOD 

349-103 

♦ PHIC 

PHIN 


OAZ268 

MULB 

169- 59 

P6K5 

EDL 

339- 51 

NLF185D 

♦ NAT 

455 - 81 

NS3007 

SOD 

356- 55 

♦ RADF 

♦ VALG 


OAZ269 

MULB 

171 - 94 

P6M5 

EDL 

346- 44 

NLF185E 

♦ NAT 

461 - 76 

NS3008 

SOD 

362- 57 

OA85 

BELI 

254- 66 

0AZ270 

MULB 

174- 79 

P6RP8 

GELC 

359- 89 

NLF185M 

♦ NAT 

469- 43 

NS6000 

SOD 

296- 1 

MATJ 

MULB 


OAZ271 

MULB 

179- 38 

P6RP10 

GELC 

370- 30 

NLF290A 

NAT 

429- 70 

NS6001 

SOD 

303- 64 

♦ PHIC 

PHIN 


OAZ272 

MULB 

184-218 

P6RP12 

GELC 

377- 95 

NLF290B 

NAT 

440- 10 

NS6002 

SOD 

314- 78 

♦ RADF 

♦ VALG 


OAZ273 

MULB 

191-167 

P7A5 

EDL 

292- 43 

NLF290C 

NAT 

447 - 81 

NS6003 

SOD 

323- 96 

OA86 

BELI 

276- 80 

OAZ290 

MULB 

175-120 

P7B5 

EDL 

293- 51 

NLF290D 

NAT 

456- 44 

NS6004 

SOD 

333- 70 


VALG 


OAZ291 

MULB 

180-179 

P7C5 

EDL 

298- 53 

NLF290E 

NAT 

462- 35 

NS6005 

SOD 

342- 43 

OA90 

APX 

247- 16 

OAZ292 

MULB 

186-159 

P7D5 

EDL 

299-102 

NLF290M 

NAT 

470- 24 

NS6006 

SOD 

350- 85 

MATJ 

MINA 


ORPIO 

PHIC 

577- 95 

P7E5 

EDL 

307- 73 

NLF290N 

NAT 

479- 4 

NS6007 

SOD 

356- 80 

♦ MULB 

♦ PHIC 



♦ RADF 


P7F5 

EDL 

310- 71 

NLF290P 

NAT 

485- 46 

NS6008 

SOD 

363- 21 

PHIN 

RADF 


ORP1 1 

MULB 

577- 96 

P7G5 

EDL 

321- 2 

NLF291A 

♦ NAT 

429- 75 

NT0 6C0 

♦ EBRG 

165- 30 


♦ VALG 


ORP13 

MULB 

577 - 97 

P7H5 

EDL 

329- 39 

NLF291B 

♦ NAT 

440- 15 

NT06C12 

♦ EBRG 

192-110 

OA91 

APX 

254- 67 

PHIC 

♦ RADF 


P7K5 

EDL 

339- 84 

NLF291C 

♦ NAT 

447- 86 

NT06C13 

♦ EBRG 

194-171 

BELI 

MATJ 


0RP30 

PHIC 

577- 98 

P7M5 

EDL 

346- 77 

NLF291D 

♦ NAT 

456- 49 

NT0 6C15 

♦ EBRG 

197-128 

MINA 

♦ MULB 


0RP50 

PHIC 

577 - 99 

P8/1H 

ITTE 

251 - 75 

NLF291E 

♦ NAT 

462- 42 

NT06C16 

♦ EBRG 

199-122 

♦ PHIC 

PHIN 


ORP52 

PHIC 

577-100 

P8/2H 

ITTE 

255- 48 

NLF291M 

♦ NAT 

470- 31 

NT06C18 

♦ EBRG 

202- 35 

RADF 

♦ VALG 


ORP60 

MULB 

577 -101 

P8/3H 

ITTE 

257- 86 

NLF291N 

♦ NAT 

479- 9 

NTO6C20 

♦ EBRG 

204-175 

OA92 

APX 

265- 23 


PHIC 


P8/4H 

ITTE 

258- 60 

NLF291P 

♦ NAT 

485- 51 

NTO6C22 

♦ EBRG 

206-148 

♦ PHIC 

PHIN 


ORP61 

MULB 

577-102 

P8/5H 

ITTE 

259- 28 

NLF291PA 

NAT 

487 - 36 

NTO 6C24 

♦ EBRG 

208-140 


RADF 



PHIC 


P8HZ 

SOIF 

363- 79 

NLF291PB 

NAT 

490- 17 

NT0 6C27 

♦ EBRG 

211-31 

OA95 

APX 

254- 68 

ORP62 

PHIC 

577-103 

P32H 

SOIF 

395- 18 

NLF291S 

♦ NAT 

473- 44 

NT0 6C30 

♦ EBRG 

213- 41 

BELI 

MATJ 


ORP63 

PHIC 

577-104 

P40H 

SOIF 

397- 55 

NLF291T 

♦ NAT 

481 - 77 

NTO 6C33 

♦ EBRG 

215- 5 

MINA 

♦ MULB 


ORP90 

PHIC 

577-105 

P48H 

SOIF 

398- 73 

NLF295A 

NAT 

429- 71 

NT0 6C36 

♦ EBRG 

216-122 

♦ PHIC 

PHIN 


ORP93 

MULB 

577-106 

P56H 

SOIF 

400- 62 

NLF295B 

NAT 

440- 11 

NT0 6C39 

♦ EBRG 

218- 19 

RADF 

♦ VALG 



PHIC 


P64H 

SOIF 

401 - 78 

NLF295C 

NAT 

447- 82 

NTO 6C43 

♦ EBRG 

219-100 

OA129 

TIID 

252- 47 

ORP94 

PHIC 

577-107 

P70H 

SOIF 

402- 68 

NLF295D 

NAT 

456- 45 

NTO 6C47 

♦ EBRG 

221 - 34 


TIIF 


OS13 

TOSJ 

576- 36 

P80H 

SOIF 

404- 14 

NLF295E 

NAT 

462- 36 

NT0 6C51 

♦ EBRG 

222-172 

0A130 

TIID 

255- 26 

0Y1011 

AEGG 

378- 4 

P100 

GICI 

301 - 38 

NLF295M 

NAT 

470- 25 

NT0 6C56 

♦ EBRG 

224- 65 


TIIF 


OY1021 

AEGG 

347 - 43 

P100AA 

GIC 

294- 97 

NLF297A 

NAT 

429- 72 

NT3C10 

♦ EBRG 

189- 6 

OA132 

TIID 

258-108 

P1/1 H 

ITTE 

251 - 52 

P100A# 

GICI 

300- 37 

NLF297B 

NAT 

440- 12 

NT3C11 

♦ EBRG 

190-188 


TIIF 


P1/2H 

ITTE 

255- 30 

P100B 

♦ GIC 

301 -106 

NLF297C 

NAT 

447 - 83 

NT3C12 

♦ EBRG 

193- 95 

OA200 

MINA 

250- 11 

P1/3H 

ITTE 

257- 68 

P100D 

♦ GIC 

312-107 

NLF297D 

NAT 

456- 46 

NT3C13 

♦ EBRG 

195-121 

♦ MULB 

PHIC 


P1/4H 

ITTE 

258- 42 

P100G 

♦ GIC 

331- 93 

NLF297E 

NAT 

462- 37 

NT3C15 

♦ EBRG 

198- 96 

PHIN 

RADF 


P1/5H 

ITTE 

259- 13 

P100H 

SOIF 

406- 58 

NLF297M 

NAT 

470- 26 

NT3C16 

♦ EBRG 

200- 68 

Til D 

TIIF 


P1A5 

EDL 

292- 36 

P100J 

♦ GIC 

349- 7 

NLF380A 

NAT 

429- 55 

NT3C18 

♦ EBRG 

202-188 


♦ VALG 


P1B5 

EDL 

292- 78 

P150A 

GIC 

294- 98 

NLF380B 

NAT 

439- 99 

NT3C20 

♦ EBRG 

205-126 

0A202 

MINA 

255- 83 

P1C5 

EDL 

298- 46 

P150B 

GIC 

301 -107 

NLF380C 

NAT 

447 - 60 

NT3C22 

♦ EBRG 

207-11 1 

♦ MULB 

PHIC 


P1D5 

EDL 

298- 96 

P150D 

GIC 

312-108 

NLF380D 

NAT 

456- 19 

NT3C24 

♦ EBRG 

209- 88 

PHIN 

RADF 


P1E5 

EDL 

307- 46 

P150G 

GIC 

331 - 94 

NLF380E 

NAT 

462- 10 

NT3C27 

♦ EBRG 

211-178 

TIID 

TIIF 


P1F5 

EDL 

309- 56 

P150J 

GIC 

349- 8 

NLF380M 

NAT 

469-100 

NT3C30 

♦ EBRG 

213-173 


♦ VALG 


P1G5 

EDL 

320- 22 

P200A 

GICI 

311 - 13 

NLF380N 

NAT 

478- 85 

NT3C33 

♦ EBRG 

215-143 

OA210 

♦ MULB 

332- 70 

P1H5 

EDL 

328- 13 

P200H 

SOIF 

410- 47 

NLF380P 

NAT 

485- 17 

NT3C36 

♦ EBRG 

217- 38 

OA21 1 

♦ MULB 

362- 39 

P1K5 

EDL 

338- 96 

P400A 

GICI 

329- 99 

NLF385A 

NAT 

429- 56 

NT3C39 

♦ EBRG 

218-117 

OAP12 

♦ MULB 

576- 35 

P1M5 

EDL 

345- 74 

P400H 

SOIF 

412- 95 

NLF385B 

NAT 

439-100 

NT3C43 

♦ EBRG 

220- 10 

PHIC 

RADF 


P1RF100 

GELC 

405- 53 

P504 

SOIF 

295- 89 

NLF385C 

NAT 

447 - 61 

NT3C47 

♦ EBRG 

221 -139 

OAZ200 

♦ MULB 

170-69 

P1RP15 

GELC 

383-108 

P506 

SOIF 

296- 6 

NLF385D 

NAT 

456- 20 

NT3C51 

♦ EBRG 

223- 81 

♦ PHIC 

PHIN 


P1RP24 

GELC 

391 - 65 

P510 

SOIF 

296- 40 

NLF385E 

NAT 

462- 11 

NT3C56 

♦ EBRG 

224-168 


VALG 


P1RP36 

GELC 

395- 95 

P600A 

GICI 

347- 20 

NLF385M 

NAT 

469-101 

NT3C62 

♦ EBRG 

226-112 

OAZ201 

♦ MULB 

171-115 

P1RP48 

GELC 

398- 58 

P800A 

GICI 

360- 16 

NLH150B 

♦ NAT 

438- 74 

NT3C68 

♦ EBRG 

227-174 

♦ PHIC 

PHIN 


P1RP60 

GELC 

400- 97 

P1000A 

GICI 

370- 60 

NLH150C 

♦ NAT 

446- 69 

NT3C75 

♦ EBRG 

229- 86 


VALG 


P1RP72 

GELC 

402- 75 

PI 004 

SOIF 

303- 34 

NLH150D 

♦ NAT 

454- 97 

NT3C82 

♦ EBRG 

230-164 

OAZ202 

♦ MULB 

172-135 

P1RP80 

GELC 

403- 55 

PI 006 

SOIF 

303- 69 

NLH150E 

♦ NAT 

461 - 19 

NT3C91 

♦ EBRG 

232- 97 

♦ PHIC 

PHIN 


P1RP100 

GELC 

405- 63 

P1010 

SOIF 

304- 2 

NLH150M 

♦ NAT 

468- 45 

NT3C100 

♦ EBRG 

233-147 


VALG 


P2A5 

EDL 

292- 37 

P1104 

SOIF 

373- 2 

NLH150N 

♦ NAT 

477- 45 

NT 1 6 1 

SOIF 

261- 9 

0AZ203 

♦ MULB 

174-132 

P2B5 

EDL 

292- 82 

PI 106 

SOIF 

373- 22 

NLH150P 

♦ NAT 

484- 10 

NT 162 

SOIF 

261- 12 

♦ PHIC 

PHIN 


P2C5 

EDL 

298- 48 

P1110 

SOIF 

373- 63 

NLH150S 

♦ NAT 

472- 63 

NT163 

SOIF 

261 - 27 


VALG 


P2D5 

EDL 

298-100 

PI 204 

SOIF 

379- 9 

NLH150T 

♦ NAT 

480-102 

NT 1 64 

SOIF 

261 - 29 

0AZ204 

♦ MULB 

177- 15 

P2E5 

EDL 

307- 50 

PI 206 

SOIF 

379- 25 

NLH152B 

♦ NAT 

438- 75 

NT 1 65 

SOIF 

261 - 32 

♦ PHIC 

PHIN 


P2F5 

EDL 

309- 62 

P1210 

SOIF 

379- 40 

NLH152C 

♦ NAT 

446- 70 

NT251 

SOIF 

261 - 10 


VALG 


P2G5 

EDL 

320- 29 

P1506 

SOIF 

261- 8 

NLH152D 

♦ NAT 

454- 98 

NT252 

SOIF 

261 - 13 

0AZ205 

♦ MULB 

179- 67 

P2H5 

EDL 

328- 19 



385- 3 

NLH152E 

♦ NAT 

461 - 20 

NT253 

SOIF 

261 - 28 

♦ PHIC 

PHIN 


P2K5 

EDL 

338-101 

P2004 

SOIF 

314- 43 

NLH152M 

♦ NAT 

468- 46 

NT254 

SOIF 

261 - 30 


VALG 


P2M5 

EDL 

345 - 82 

P2006 

SOIF 

314 - 85 

NLH152N 

♦ NAT 

477 - 46 

NT255 

SOIF 

261 - 33 

0AZ206 

♦ MULB 

181 -121 

P3/1H 

ITTE 

251 - 59 

P2010 

SOIF 

315- 24 

NLH152P 

♦ NAT 

484- 11 

NTD04 

EDI 

397- 5 

♦ PHIC 

PHIN 


P3/2H 

ITTE 

255 - 36 

P3006 

SOIF 

323-100 

NLH152S 

♦ NAT 

472- 64 

NTD05 

EDI 

399- 66 


VALG 


P3/3H 

ITTE 

257- 74 

P3010 

SOIF 

324- 28 

NLH152T 

♦ NAT 

480-103 

NTD06 

EDI 

401 - 23 

0AZ207 

♦ MULB 

185- 47 

P3/4H 

ITTE 

258- 48 

P4004 

SOIF 

333- 36 

NPC0010 

♦ NPC 

292- 12 

NTD08 

EDI 

403- 84 

♦ PHIC 

PHIN 


P3/5H 

ITTE 

259- 18 

P4006 

SOIF 

333- 77 

NPC45-2 

♦ NPC 

544- 14 

NTD10 

EDI 

405-103 


VALG 


P3A5 

EDL 

292- 38 

P4010 

SOIF 

334- 24 

NPC0050 

NPC 

294- 5 

NTD12 

EDI 

407- 31 

0AZ208 

♦ MULB 

169- 77 

P3B5 

EDL 

292-105 

P5006 

SOIF 

342- 47 

NPC86 

♦ NPC 

281 - 15 

NTD14 

EDI 

407- 99 

PHIC 

PHIN 


P3C5 

EDL 

298- 49 

P5010 

SOIF 

342- 81 

NPC88 

♦ NPC 

282- 16 

NTD16 

EDI 

409- 6 


VALG 


P3D5 

EDL 

299- 16 

P006001 D,E-H 

AEL 

520- 78 

NPC88A 

♦ NPC 

282- 17 

NTD18 

EDI 

409- 58 

OAZ209 

♦ MULB 

171-116 

P3E5 

EDL 

307 - 55 

P006004D,E-H 

AEL 

526- 29 

NPC89 

♦ NPC 

281 - 71 

NTD20 

EDI 

410- 21 

cont.next col. 



P3F5 

EDL 

309- 86 

P6004 

SOIF 

350- 55 


D.A.T.A. 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPE IMo. CROSS INDEX 





TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 


HBSISS 

IJMUfiTa 

nrfliM 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

\mm 


EMU 


PBU10 

♦ EDI 

3b5- 5 

PC324 

CRY 


PC0612A 

♦ Pll 

545- 72 

PC141IB 

♦ Pll 

541 - 15 

P006010D,E,F,G 

529- 51 

PBU20 

♦ EDI 

316- 42 

PC325 

CRY 

540- 98 

PC0612B 

♦ Pll 

545 - 73 

PC141 1C 

♦ Pll 

541- 16 


AEL 


PBU40 

♦ EDI 

335- 46 

PC326 

CRY 

540- 99 

PC0612C 

♦ Pll 

545- 74 

PC1412A 

♦ Pll 

545- 84 

P6010 

SOIF 

351 - 36 

PBU60 

♦ EDI 

352- 40 

PC327 

CRY 

540-100 

PC0613A 

♦ Pll 

550- 25 

PC1412B 

♦ Pll 

545- 85 

P8004 

SOIF 

362-109 

PBU80 

♦ EDI 

364- 63 

PC328 

CRY 

540-101 

PC0613B 

♦ Pll 

550- 26 

PC1412C 

♦ Pll 

545- 86 

P8006 

SOIF 

363- 26 

PBU100 

♦ EDI 

374- 33 

PC329 

CRY 

540-102 

PC0613C 

♦ Pll 

550- 27 

PC1413A 

♦ Pll 

550- 35 

P8010 

SOIF 

363- 80 

PC 107,A,B 

CRY 

536- 82 

PC330 

CRY 

540-103 

PC613 

CRY 

553- 99 

PC1413B 

♦ Pll 

550- 36 

P01 5001 D,E-H 

Pll 

520- 79 

KSC 

TRW 


PC331 

CRY 

540-104 

PC0614A 

♦ Pll 

553-100 

PC1413C 

♦ Pll 

550- 37 

P015004D,E-H 

Pll 

526- 30 

PCI 1 2,A,B 

CRY 

540- 71 

PC332 

CRY 

540-105 

PC0614B 

♦ Pll 

553-101 

PC1414A 

♦ Pll 

554- 22 

P015010D,E,F,G 

529- 52 

KSC 

TRW 


PC333 

CRY 

540-106 

PC0614C 

♦ Pll 

553-102 

PC1414B 

♦ Pll 

554- 23 


AEL 


PCI 13,A,B 

CRY 

549- 95 

PC334 

CRY 

540-107 

PC614 

CRY 

553-103 

PC1414C 

♦ Pll 

554- 24 

P01 5020C,D,E 

AEL 

532- 47 

KSC 

TRW 


PC335 

CRY 

540-108 

PC0615A 

♦ Pll 

557 - 32 

PC1415A 

♦ Pll 

534- 48 

P024004D,E-H 

Pll 

526- 31 

PCI 14AB 

CRY 

557 - 24 

PC401 

CRY 

545- 34 

PC0615B 

♦ Pll 

557 - 33 

PC1415B 

♦ Pll 

534- 49 

P024010C,D,E,F 

529- 53 

KSC 

TRW 


PC402 

CRY 

545- 35 

PC0615C 

♦ Pll 

557 - 34 

PC1415C 

♦ Pll 

534- 50 


Pll 


PCI 1 5,A,B 

CRY 

540- 72 

PC403 

CRY 

545- 36 

PC615 

CRY 

553-104 

PC1420A 

♦ Pll 

537-100 

P024020C,D,E 

AEL 

532 - 48 

KSC 

TRW 


PC404 

CRY 

545- 37 

PC616 

CRY 

553-105 

PC1420B 

♦ Pll 

537-101 

P030004C,D,E,F 

563- 51 

PCI 1 6,A,B 

CRY 

549- 96 

PC405 

CRY 

545- 38 


TRW 


PC1420C 

♦ Pll 

537-102 


Pll 


KSC 

TRW 


PC407 

CRY 

545- 39 

PC617 

CRY 

553-106 

PC 1421A 

♦ Pll 

541- 17 

P030010C,D,E,F 

529- 54 

PCI 17AB 

CRY 

557- 25 

PC408 

CRY 

545- 40 

PC618 

CRY 

553-107 

PC 1421B 

♦ Pll 

541- 18 


AEL 


KSC 

TRW 


PC409 

CRY 

545- 41 

PC619 

CRY 

553-108 

PC1422A 

♦ Pll 

545- 87 

P030020B,C,D,E 

532 - 49 

PC 122,A,B 

CRY 

557- 26 

PC410 

CRY 

545- 42 

PC0620A 

♦ Pll 

537 - 87 

PC1422B 

♦ Pll 

545- 88 

1 

Pll 


KSC 

TRW 


PC411 

CRY 

545- 43 

PC0620B 

♦ Pll 

537 - 88 

PC1423A 

♦ Pll 

550- 38 

P045004C,D,E,F 

526- 32 

PC123AB 

CRY 

545- 30 

PC412 

CRY 

545- 44 

PC0620C 

♦ Pll 

537 - 89 

PC1423B 

♦ Pll 

550- 39 


Pll 


KSC 

TRW 


PC413 

CRY 

545- 45 

PC620 

CRY 

553-109 

PC1424A 

♦ Pll 

554- 25 

P045010B,C-F 

AEL 

529- 55 

PC124AB 

CRY 

545- 31 

PC414 

CRY 

545- 46 

PC0621A 

♦ Pll 

541 - 6 

PC1424B 

♦ Pll 

554- 26 

P045020B,C,D 

AEL 

532 - 50 

KSC 

TRW 


PC415 

CRY 

545- 47 

PC0621B 

♦ Pll 

541 - 7 

PC 1425A 

♦ Pll 

534- 51 

P060003-1 R 

AEL 

533 - 8 

PC125AB 

CRY 

545- 32 

PC416 

CRY 

545- 48 

PC621 

CRY 

553 -1 10 

PC1425B 

♦ Pll 

534- 52 

P060003-2R 

AEL 

533- 9 

KSC 

TRW 


PC417 

CRY 

545- 49 

PC0622A 

♦ Pll 

545- 75 

PC1430A 

Pll 

537-103 

P060003-3R 

AEL 

533- 10 

PC 1 26,A,B 

CRY 

545- 33 

PC418 

CRY 

545- 50 

PC0622B 

♦ Pll 

545- 76 

PC1430B 

Pll 

537-104 

P060005-1 R 

AEL 

534- 82 

KSC 

TRW 


PC419 

CRY 

545- 51 

PC622 

CRY 

554 - 1 

PC 143 1A 

♦ Pll 

541 - 19 

P060005-2R 

AEL 

534- 83 

PC127,A,B 

CRY 

553- 85 

PC420 

CRY 

545- 52 

PC0623A 

♦ Pll 

550- 28 

PC1432A 

♦ Pll 

545- 89 

P060005-3R 

AEL 

534 - 84 

KSC 

TRW 


PC421 

CRY 

545- 53 

PC0623B 

♦ Pll 

550- 29 

PC1433A 

♦ Pll 

550- 40 

P060007-1 R 

AEL 

536- 80 

PC128AB 

CRY 

553- 86 

PC422 

CRY 

545- 54 

PC623 

CRY 

554 - 2 

PC1434A 

♦ Pll 

554- 27 

P060007-2R 

AEL 

536- 81 

KSC 

TRW 


PC423 

CRY 

545- 55 

PC0624A 

♦ Pll 

554 - 3 

PC 1 435A 

♦ Pll 

534- 53 

P060010A,B-E 

AEL 

529- 56 

PC 1 29,A,B 

CRY 

553- 87 

PC424 

CRY 

545- 56 

PC0624B 

♦ Pll 

554 - 4 

PC1440A 

♦ Pll 

537-105 

P060020A,B,C,D 

532- 51 

KSC 

TRW 


PC425 

CRY 

545- 57 

PC624 

CRY 

554 - 5 

PC 1441A 

♦ Pll 

541-20 


Pll 


PC 130,A,B 

CRY 

553- 88 

PC426 

CRY 

545- 58 

PC0625A 

♦ Pll 

557 - 35 

PC1442A 

♦ Pll 

545- 90 

P090010A,B,C,D 

529- 57 

KSC 

TRW 


PC427 

CRY 

545- 59 

PC0625B 

♦ Pll 

557- 36 

PC1443A 

♦ Pll 

550- 41 


Pll 


PC132,A,B 

CRY 

540- 73 

PC428 

CRY 

545- 60 

PC625 

CRY 

554 - 6 

PC1444A 

♦ Pll 

554- 28 

P090020A,B,C 

AEL 

532- 52 

KSC 

TRW 


PC429 

CRY 

545- 61 

PC626 

CRY 

554 - 7 

PC1445A 

♦ Pll 

534- 54 

PA05 

♦ EDI 

296- 29 

PC133AB 

CRY 

549- 97 

PC430 

CRY 

545- 62 

PC627 

CRY 

554- 8 

PC2600A 

♦ Pll 

537-106 

PA 10 

♦ EDI 

303- 99 

KSC 

TRW 


PC431 

CRY 

545- 63 

PC628 

CRY 

554 - 9 

PC2600B 

♦ Pll 

537-107 

PA20 

♦ EDI 

315- 9 

PC 134 ,A,B 

CRY 

557- 27 

PC432 

CRY 

545- 64 

PC629 

CRY 

554- 10 

PC2600C 

♦ Pll 

537-108 

PA40 

♦ EDI 

334- 8 

KSC 

TRW 


PC433 

CRY 

545- 65 

PC0630A 

♦ Pll 

537- 90 

PC2600D 

♦ Pll 

537-109 

PA60 

♦ EDI 

351 - 23 

PC135AB 

CRY 

540- 74 

PC434 

CRY 

545- 66 

PC0630B 

♦ Pll 

537 - 91 

PC2601A 

♦ Pll 

541 - 21 

PA80 

♦ EDI 

363- 69 

KSC 

TRW 


PC435 

CRY 

545- 67 

PC630 

CRY 

554- 11 

PC2601B 

♦ Pll 

541 - 22 

PA0100HJ-LN 

Pll 

519- 42 

PC 1 36,A,B 

CRY 

549- 98 

PC500 

SRPJ 

601- 5 

PC0631A 

♦ Pll 

541- 8 

PC2601C 

♦ Pll 

541-23 

PAO 100P,Q,S-V 


519- 43 

KSC 

TRW 


PC502 

CRY 

549- 99 

PC631 

CRY 

554- 12 

PC2601D 

♦ Pll 

541 - 24 


♦ Pll 


PC 1 37,A,B 

CRY 

557- 28 

PC503 

CRY 

549-100 

PC0632A 

♦ Pll 

545- 77 

PC2602A 

♦ Pll 

545- 91 

PA0100W 

♦ Pll 

519- 44 

KSC 

TRW 


PC504 

CRY 

549-101 

PC0632B 

♦ Pll 

545 - 78 

PC2602B 

♦ Pll 

545- 92 

PA 100 

♦ EDI 

373- 56 

PC138AB 

CRY 

536- 83 

PC505 

CRY 

549-102 

PC632 

CRY 

554- 13 

PC2602C 

♦ Pll 

545- 93 

PA0101HJ-LN 


520- 21 

KSC 

TRW 


PC507 

CRY 

549-103 

PC0633A 

♦ Pll 

550- 30 

PC2602D 

♦ Pll 

545- 94 


♦ Pll 


PC139AB 

CRY 

536- 84 

PC508 

CRY 

549-104 

PC633 

CRY 

554- 14 

PC2603A 

♦ Pll 

550- 42 

PA0101P,Q,S-U 


520- 22 

KSC 

TRW 


PC509 

CRY 

549-105 

PC0634A 

♦ Pll 

554- 15 

PC2603B 

♦ Pll 

550- 43 


♦ Pll 


PC140AB 

CRY 

536- 85 

PC510 

CRY 

549-106 

PC634 

CRY 

554- 16 

PC2603C 

♦ Pll 

550- 44 

PAO 102H,J,K,L 


523 - 8 

KSC 

TRW 


PC5 1 1 

CRY 

549-107 

PC0635A 

♦ Pll 

557 - 37 

PC2604A 

♦ Pll 

554- 29 


♦ Pll 


PC 1 4 1 ,A,B 

CRY 

536- 86 

PC512 

CRY 

549-108 

PC635 

CRY 

554- 17 

PC2604B 

♦ Pll 

554- 30 

PAO 102N,P,Q,S 


523- 9 

KSC 

TRW 


PC513 

CRY 

549-109 

PC0640A 

♦ Pll 

537- 92 

PC2604C 

♦ Pll 

554- 31 


♦ Pll 


PC201 

CRY 

535- 35 

PC514 

CRY 

549-1 10 

PC0641A 

♦ Pll 

541- 9 

PC2605A 

♦ Pll 

557- 65 

PAO 103H,J,K,L 


523- 71 

PC202 

CRY 

536- 87 

PC515 

CRY 

550- 1 

PC0642A 

♦ Pll 

545- 79 

PC2605B 

♦ Pll 

557- 66 


♦ Pll 


PC203 

CRY 

536- 88 

PC516 

CRY 

550- 2 

PC0643A 

♦ Pll 

550- 31 

PC2605C 

♦ Pll 

557- 67 

PA0103N,P 

♦ Pll 

523- 73 

PC204 

CRY 

536- 89 

PC517 

CRY 

550- 3 

PC0644A 

♦ Pll 

554- 18 

PC2610A 

♦ Pll 

537-1 10 

PAO 104H,J,K,L 


525- 96 

PC205 

CRY 

536- 90 

PC518 

CRY 

550- 4 

PC0645A 

♦ Pll 

557 - 38 

PC2610B 

♦ Pll 

538- 1 


♦ Pll 


PC207 

CRY 

536- 91 

PC519 

CRY 

550- 5 

PC704 

CRY 

557- 39 

PC2610C 

♦ Pll 

538- 2 

PA0105H,J,K 

♦ Pll 

527 - 50 

PC208 

CRY 

536- 92 

PC520 

CRY 

550- 6 

PC705 

CRY 

557 - 40 

PC2610D 

♦ Pll 

538- 3 

PA0106HJ 

♦ Pll 

528- 25 

PC209 

CRY 

536- 93 

PC521 

CRY 

550- 7 

PC709 

CRY 

557- 41 

PC2611A 

♦ Pll 

541 - 25 

PA0200A 

♦ Pll 

533- 99 

PC210 

CRY 

536- 94 

PC522 

CRY 

1550- 8 

PC710 

CRY 

557- 42 

PC261IB 

♦ Pll 

541 - 26 

PA0200B 

♦ Pll 

532- 10 

PC2 1 1 

CRY 

536- 95 

PC523 

CRY 

550- 9 

PC7 1 1 

CRY 

557- 43 

PC2611C 

♦ Pll 

541 - 27 

PA0200C 

♦ Pll 

531 - 23 

PC212 

CRY 

536- 96 

PC524 

CRY 

550- 10 

PC714 

CRY 

557 - 44 

PC261ID 

♦ Pll 

541 - 28 

PA0200D 

♦ Pll 

528- 21 

PC213 

CRY 

536- 97 

PC525 

CRY 

550- 11 

PC715 

CRY 

557- 45 

PC2612A 

♦ Pll 

545- 95 

PA0200E / F-H,J 


528- 31 

PC214 

CRY 

536- 98 

PC526 

CRY 

550- 12 

PC716 

CRY 

557- 46 

PC2612B 

♦ Pll 

545- 96 


♦ Pll 


PC215 

CRY 

536- 99 

PC527 

CRY 

550- 13 

PC717 

CRY 

557- 47 

PC2612C 

♦ Pll 

545- 97 

PA200 

GICI 

311-102 

PC216 

CRY 

536-100 

PC528 

CRY 

550- 14 

PC719 

CRY 

557- 48 

PC2612D 

♦ Pll 

545- 98 

PA400 

GICI 

330- 84 

PC217 

CRY 

536-101 

PC529 

CRY 

550- 15 

PC720 

CRY 

557- 49 

PC2613A 

♦ Pll 

550- 45 

PA600 

GICI 

348- 3 

PC218 

CRY 

536-102 

PC530 

CRY 

550- 16 

PC721 

CRY 

557- 50 

PC2613B 

♦ Pll 

550- 46 

PA0700HJ-UN 

Pll 

519- 45 

PC219 

CRY 

536-103 

PC531 

CRY 

550- 17 

PC722 

CRY 

557- 51 

PC2613C 

♦ Pll 

550- 47 

PA0700P,Q,S-U 

Pll 

519- 46 

PC220 

CRY 

536-104 

PC532 

CRY 

550- 18 

PC723 

CRY 

557- 52 

PC2614A 

♦ Pll 

554- 32 

PA0700V,W 

Pll 

519- 47 

PC221 

CRY 

536-105 

PC533 

CRY 

550- 19 

PC724 

CRY 

557- 53 

PC2614B 

♦ Pll 

554- 33 

PA0701 H,J-L,N 

Pll 

520- 23 

PC222 

CRY 

536-106 

PC534 

CRY 

550- 20 

PC725 

CRY 

557- 54 

PC2614C 

♦ Pll 

554- 34 

PA0701P.Q,S-U 

Pll 

520- 24 

PC223 

CRY 

536-107 

PC535 

CRY 

550- 21 

PC726 

CRY 

557 - 55 

PC2615A 

♦ Pll 

557- 68 

PA0702H,J,K,L 

Pll 

523- 10 

PC224 

CRY 

536-108 

PC0600A 

♦ Pll 

537- 80 

PC727 

CRY 

557 - 56 

PC2615B 

♦ Pll 

557- 69 

PA0702N,P,Q,S 

Pll 

523- 11 

PC225 

CRY 

536-109 

PC0600B 

♦ Pll 

537- 81 

PC728 

CRY 

557- 57 

PC2615C 

♦ Pll 

557- 70 

PA0703H,J,K,L 

Pll 

523- 72 

PC226 

CRY 

536-1 10 

PC0600C 

♦ Pll 

537- 82 

PC729 

CRY 

557- 58 

PC2620A 

♦ Pll 

538- 4 

PA0703N,P 

Pll 

523- 74 

PC227 

CRY 

537- 1 

PC0600D 

♦ Pll 

537- 83 

PC730 

CRY 

557 - 59 

PC2620B 

♦ Pll 

538- 5 

PA0704H,J,K,L 

Pll 

525- 97 

PC228 

CRY 

537- 2 

PC0601A 

♦ Pll 

540-109 

PC731 

CRY 

557- 60 

PC2620C 

♦ Pll 

538- 6 

PA0705H,J,K 

Pll 

527 - 51 

PC229 

CRY 

537- 3 

PC0601B 

♦ Pll 

540-110 

PC732 

CRY 

557- 61 

PC2620D 

♦ Pll 

538- 7 

PA0706HJ 

Pll 

528- 26 

PC230 

CRY 

537- 4 

PC0601C 

♦ Pll 

541- 1 

PC733 

CRY 

557 - 62 

PC2621A 

♦ Pll 

541 - 29 

PB05 

♦ EDI 

297- 10 

PC231 

CRY 

537- 5 

PC0601D 

♦ Pll 

541 - 2 

PC734 

CRY 

557- 63 

PC2621B 

♦ Pll 

541 - 30 

PB10 

♦ EDI 

305- 4 

PC232 

CRY 

537- 6 

PC0602A 

♦ Pll 

545- 68 

PC735 

CRY 

557 - 64 

PC2621C 

♦ Pll 

541 - 31 

PB20 

♦ EDI 

316- 41 

PC233 

CRY 

537- 7 

PC0602B 

♦ Pll 

545- 69 

PC1400A 

♦ Pll 

537- 93 

PC2621D 

♦ Pll 

541 - 32 

PB40 

♦ EDI 

335- 45 

PC234 

CRY 

537- 8 

PC0602C 

♦ Pll 

545- 70 

PC1400B 

♦ Pll 

537 - 94 

PC2622A 

♦ Pll 

545- 99 

PB60 

♦ EDI 

352- 39 

PC235 

CRY 

537- 9 

PC0602D 

♦ Pll 

545- 71 

PC1400C 

♦ Pll 

537 - 95 

PC2622B 

♦ Pll 

545-100 

PB80 

♦ EDI 

364- 62 

PC301 

CRY 

540- 75 

PC0603A 

♦ Pll 

550- 22 

PC1400D 

♦ Pll 

537- 96 

PC2622C 

♦ Pll 

545-101 

PB 100 

♦ EDI 

374- 32 

PC302 

CRY 

540- 76 

PC0603B 

♦ Pll 

550- 23 

PC 1401A 

♦ Pll 

541- 10 

PC2623A 

♦ Pll 

550- 48 

PBC05 

EDI 

297- 35 

PC303 

CRY 

540- 77 

PC0603C 

♦ Pll 

550- 24 

PC 1401B 

♦ Pll 

541 - 11 

PC2623B 

♦ Pll 

550- 49 

PBC10 

EDI 

305- 31 

PC304 

CRY 

540- 78 

PC603 

CRY 

553- 89 

PC1401C 

♦ Pll 

541 - 12 

PC2623C 

♦ Pll 

550- 50 

PBC20 

EDI 

316- 72 

PC305 

CRY 

540- 79 

PC0604A 

♦ Pll 

553- 90 

PC1401D 

♦ Pll 

541- 13 

PC2624A 

♦ Pll 

554- 35 

PBC40 

EDI 

335- 75 

PC307 

CRY 

540- 80 

PC0604B 

♦ Pll 

553- 91 

PC1402A 

♦ Pll 

545 - 80 

PC2624B 

♦ Pll 

554- 36 

PBC60 

EDI 

352- 64 

PC308 

CRY 

540- 81 

PC0604C 

♦ Pll 

553- 92 

PC1402B 

♦ Pll 

545 - 81 

PC2624C 

♦ Pll 

554- 37 

PBC80 

EDI 

364- 74 

PC309 

CRY 

540- 82 

PC604 

CRY 

553- 93 

PC1402C 

♦ Pll 

545- 82 

PC2625A 

♦ Pll 

557- 71 

PBC100 

EDI 

374- 42 

PC310 

CRY 

540- 83 

PC0605A 

♦ Pll 

557- 29 

PC1402D 

♦ Pll 

545- 83 

PC2625B 

♦ Pll 

557- 72 

PBR05 

EDI 

272- 53 

PC3 1 1 

CRY 

540- 84 

PC0605B 

♦ Pll 

557- 30 

PC1403A 

♦ Pll 

550- 32 

PC2625C 

♦ Pll 

557- 73 

PBR10 

EDI 

279- 5 

PC312 

CRY 

540- 85 

PC0605C 

♦ Pll 

557- 31 

PC1403B 

♦ Pll 

550- 33 

PC2630A 

♦ Pll 

538- 8 

PBR20 

EDI 

282- 73 

PC313 

CRY 

540- 86 

PC605 

CRY 

553- 94 

PC1403C 

♦ Pll 

550- 34 

PC2630B 

♦ Pll 

538- 9 

PBR40 

EDI 

285- 45 

PC314 

CRY 

540- 87 

PC608 

CRY 

553- 95 

PC1404A 

♦ Pll 

554- 19 

PC2630C 

♦ Pll 

538- 10 

PBR60 

EDI 

286-1 10 

PC315 

CRY 

540- 88 

PC609 

CRY 

553- 96 

PC1404B 

♦ Pll 

554- 20 

PC2630D 

♦ Pll 

538- 11 

PBT05 

♦ EDI 

297- 30 

PC316 

CRY 

540- 89 

PC0610A 

♦ Pll 

537- 84 

PC1404C 

♦ Pll 

554- 21 

PC2631A 

♦ Pll 

541 - 33 

PBT10 

♦ EDI 

305- 25 

PC317 

CRY 

540- 90 

PC0610B 

♦ Pll 

537- 85 

PC1405A 

♦ Pll 

534- 45 

PC2631B 

♦ Pll 

541 - 34 

PBT20 

♦ EDI 

316-67 

PC318 

CRY 

540- 91 

PC0610C 

♦ Pll 

537- 86 

PC1405B 

♦ Pll 

534- 46 

PC2631C 

♦ Pll 

541 - 35 

PBT40 

♦ EDI 

335- 70 

PC319 

CRY 

540- 92 

PC610 

CRY 

553- 97 

PC1405C 

♦ Pll 

534- 47 

PC2632A 

♦ Pll 

545-102 

PBT60 

♦ EDI 

352- 60 

PC320 

CRY 

540- 93 

PC0611A 

♦ Pll 

541- 3 

PC1410A 

♦ Pll 

537- 97 

PC2632B 

♦ Pll 

545-103 

PBT80 

♦ EDI 

364- 71 

PC321 

CRY 

540- 94 

PC061IB 

♦ Pll 

541- 4 

PC1410B 

♦ Pll 

537- 98 

PC2632C 

♦ Pll 

545-104 

PBT100 

♦ EDI 

374- 40 

PC322 

CRY 

540- 95 

PC0611C 

♦ Pll 

541- 5 

PC 14 IOC 

♦ Pll 

537- 99 

PC2633A 

♦ Pll 

550- 51 

PBU05 

♦ EDI 

297- 11 

PC323 

CRY 

540- 96 

PC611 

CRY 

553- 98 

PC 1411A 

♦ Pll 

541 - 14 

PC2633B 

♦ Pll 1 

550- 52 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

wumirm 

MFRS 


TYPE No. 


11BMIET3 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

PC2633C 

♦ Pll 

550- 53 

PD912 

TRW 

260- 4 

PF200A 

♦ UNI 

601- 11 

PH 1210G,H,J-L 


520- 86 

PH 1 25 1-1,2,3,4 

526 - 50 

PC2634A 

♦ PM 

554- 38 

PD913 

TRW 

260- 30 

PG 107 ,A,B 

TRW 

537- 10 


♦ Pll 


♦ Pll 


PC2634B 

♦ Pll 

554- 39 

PD914 

TRW 

260- 37 

PG0110D 

♦ Pll 

519- 48 

PH1210N,P,Q 

♦ Pll 

520- 87 

PH 125 1 A,B-F ♦ Pll 

526- 51 

PC2635A 

♦ Pll 

557 - 74 

PD915 

TRW 

260- 55 

PG0110F 

♦ Pll 

519- 49 

PH 121 1-1,2,3,4 


526- 37 

PH 1 25 1G,H ♦ Pll 

526- 52 

PC2635B 

♦ Pll 

557 - 75 

PD916 

TRW 

260- 72 

PG0110H 

♦ Pll 

519- 50 


♦ Pll 


PH 1252-1,2,3,4 

529- 75 

PC2640A 

♦ Pll 

538- 12 

PD917 

TRW 

260- 86 

PG0110J 

♦ Pll 

519- 51 

PH 1211 A,B-F 

♦ Pll 

526- 38 

♦ Pll 


PC2640B 

♦ Pll 

538- 13 

PD918 

TRW 

260-100 

PG0110K 

♦ Pll 

519- 52 

PH 1211G,H,J-L 


526- 39 

PH 1 252A,B-F ♦ Pll 

529- >6 

PC2640C 

♦ Pll 

538- 14 

PD919 

TRW 

261- 3 

PG0110L 

♦ Pll 

519- 53 


♦ Pll 


PH1252G ♦ Pll 

529- 77 

PC2641A 

♦ Pll 

541 - 36 

PD2704 

TRW 

278- 63 

PG0110N 

♦ Pll 

519- 54 

PH 1211 N,P 

♦ Pll 

526- 40 

PH 1253-1,2,3,4 

532- 58 

PC2641B 

♦ Pll 

541 - 37 

PD2708 

TRW 

284-106 

PG0110P 

♦ Pll 

519- 55 

PH 1212-1,2,3,4 


529- 62 

♦ Pll 


PC2641C 

♦ Pll 

541 - 38 

PD2710 

TRW 

280- 36 

PG0110Q 

♦ Pll 

519- 56 


♦ Pll 


PH 1 253A,B-E ♦ Pll 

563- 74 

PC2642A 

♦ Pll 

545-105 

PD2726A 

♦ TRW 

271-109 

PG0110S 

♦ Pll 

519- 57 

PH 1212A,B-F 

♦ Pll 

529- 63 

PH 1 254-1,2,3,4 

535- 57 

PC2642B 

♦ Pll 

545-106 

PD2726B 

♦ TRW 

278- 59 

PG0110T 

♦ Pll 

519- 68 

PH 1212G,H,J-L 


529- 64 

♦ Pll 


PC2642C 

♦ Pll 

545-107 

PD2726C 

♦ TRW 

281- 13 

PG110,A,B 

TRW 

541 - 39 


♦ Pll 


PH 1 254A,B,C ♦ Pll 

535- 58 

PC2643A 

♦ Pll 

550- 54 

PD2726D 

♦ TRW 

282- 13 

PG0111D 

♦ Pll 

520- 32 

PH1212N 

♦ Pll 

529- 65 

PH 1255-1,2,3,4 

542- 95 

PC2643B 

♦ Pll 

550- 55 

PD2726E 

♦ TRW 

283- 96 

PG011 IF 

♦ Pll 

520- 33 

PH 1213-1,2,3,4 


532- 54 

♦ Pll 


PC2644A 

♦ Pll 

554 - 40 

PD2726F 

♦ TRW 

284- 15 

PG0111H 

♦ Pll 

520- 34 


♦ Pll 


PH1255A ♦ Pll 

542- 96 

PC2644B 

♦ Pll 

554 - 41 

PD2726G 

♦ TRW 

284- 75 

PG0111J 

♦ Pll 

520- 35 

PH 1213A,B-F 

♦ Pll 

563- 68 

PH 1 256-1,2, 3^ Pll 

547- 44 

PC2645A 

♦ Pll 

557 - 76 

PD6000,A 

TRW 

166- 18 

PG0111K 

♦ Pll 

520- 36 

PH 1213G,H 

♦ Pll 

563- 69 

PH 1 257-1,2 ♦ Pll 

551 - 92 

PC2645B 

♦ Pll 

557 - 77 

PD6001 ,A 

TRW 

166- 89 

PG0111L 

♦ Pll 

520- 37 

PH 1214-1,2,3,4 


535 - 49 

PH 1260-1,2,3,4 

520-101 

PCP1 

♦ CITF 

301- 2 

PD6002,A 

TRW 

166-166 

PG0111N 

♦ Pll 

520- 38 


♦ Pll 


♦ Pll 


PCP2 

♦ CITF 

311 -103 

PD6003,A 

TRW 

167-123 

PG01IIP 

♦ Pll 

520- 39 

PH 1214A,B-F 

♦ Pll 

535- 50 

PH 1 260A,B-F ♦ Pll 

520-102 

PCP4 

♦ CITF 

330- 85 

PD6004,A 

TRW 

168- 77 

•PG01 12D 

♦ Pll 

523- 12 

PH 1 21 5-1,2,3,4 


542- 87 

PH 1260G,H ♦ Pll 

520-103 

PCP05 

♦ CITF 

294- 23 

PD6005,A 

TRW 

169- 73 

PG0112F 

♦ Pll 

523- 13 


♦ Pll 


PH1261-1,2,3,4 

526- 53 

PCP6 

♦ CITF 

348- 4 

PD6006,A 

TRW 

170- 64 

PG0112H 

♦ Pll 

523- 14 

PH 121 5A,B,C 

♦ Pll 

542- 88 

♦ Pll 


PCP8 

♦ CITF 

360- 93 

PD6007,A 

TRW 

171-109 

PG0112J 

♦ Pll 

523- 15 

PH 1 216-1,2,3,4 


547 - 38 

PH 1 261 A,B-F ♦ Pll 

526- 54 

PCP10 

♦ CITF 

371- 18 

PD6008,A 

TRW 

172-129 

PG0112K 

♦ Pll 

523- 16 


♦ Pll 


PH 1 261G ♦ Pll 

526- 55 

PCV50A 

♦ CDLF 

577-108 

PD6009,A 

TRW 

174-119 

PG0112X 

Pll 

595-1 10 

PH 1216A,B 

♦ Pll 

547 - 39 

PH 1262-1,2,3,4 

529- 78 

PCV56 

CDLF 

577-109 

PD6010.A 

TRW 

177- 9 

PG0113X 

Pll 

596- 1 

PH1217-1,2,3,4 


551 - 86 

♦ Pll 


PCV58 

♦ CDLF 

577 -1 10 

PD601 1 ,A 

TRW 

179- 59 

PG0114X 

Pll 

596- 2 


♦ Pll 


PH 1 262A,B-E ♦ Pll 

529- 79 

PCV60 

CDLF 

578 - 1 

PD601 2,A 

TRW 

181-115 

PG0115X 

Pll 

596- 3 

PH 1217A,B 

♦ Pll 

551 - 87 

PH 1263-1,2,3,4 

532- 59 

PCV67 

CDLF 

578- 2 

PD601 3,A 

TRW 

185-40 

PG 1 15 ,A,B 

TRW 

545-108 

PH 1220-1,2,3,4 


520- 88 

♦ Pll 


PCV68 

CDLF 

578 - 3 

PD6014.A 

TRW 

187-109 

PG0122X 

Pll 

596- 4 


♦ Pll 


PH 1 263A,B-D ♦ Pll 

563- 75 

PCV69 

CDLF 

578 - 4 

PD601 5,A 

TRW 

189-150 

PG 122,A,B 

TRW 

550- 56 

PH 1220A,B-F 

♦ Pll 

520- 89 

PH 1 264-1,2,3,4 

535- 59 

PCV70 

CDLF 

578- 5 

PD601 6,A 

TRW 

191-194 

PG0123X 

Pll 

596- 5 

PH 1220G,H,J-L 


520- 90 

♦ Pll 


PCV71 

CDLF 

578- 6 

PD6017,A 

TRW 

194- 79 

PG0124X 

Pll 

596- 6 


♦ Pll 


PH 1 264A,B,C ♦ Pll 

535- 60 

PCV76 

♦ CDLF 

578- 7 

PD601 8,A 

TRW 

197- 25 

PG0125X 

Pll 

596- 7 

PH 1220N,P 

♦ Pll 

520- 91 

PH1265-1,2,3,4 

542- 97 

PCV85 

CDLF 

578 - 8 

PD6019,A 

TRW 

199- 31 

PG0132X 

Pll 

596- 8 

PH1221-1,2,3,4 


526- 41 

♦ Pll 


PCV88 

CDLF 

578- 9 

PD6020,A 

TRW 

201 -109 

PG0133X 

Pll 

596- 9 


♦ Pll 


PHI266-1,2, 3^ Pll 

547- 45 

PCV97 

CDLF 

578- 10 

PD6041 

TRW 

166- 19 

PG133AB 

TRW 

554- 42 

PH 1 221 A,B-F 

♦ Pll 

526- 42 

PH 1 267-1,2 ♦ Pll 

551 - 93 

PCV104 

CDLF 

578- 11 

PD6042 

TRW 

166- 90 

PG0134X 

Pll 

596- 10 

PH 1221 G,H,J-L 


526- 43 

PH 1 270-1,2,3,4 

520-104 

PD 1 

TRW 

273- 1 

PD6043 

TRW 

166-167 

PG0135X 

Pll 

596- 11 


♦ Pll 


♦ Pll 


PD05 

♦ EDI 

295- 31 

PD6044 

TRW 

167-124 

PG139,A,B 

TRW 

556- 13 

PH 1222-1,2,3,4 


529 - 66 

PH 1 270A,B-F ♦ Pll 

520-105 

PD 10 

♦ EDI 

302- 57 

PD6045 

TRW 

168- 78 

PG0142X 

Pll 

596- 12 


♦ Pll 


PH1270G ♦ Pll 

520-106 

PD20 

♦ EDI 

313-63 

PD6046 

TRW 

169- 74 

PG0143X 

Pll 

596- 13 

PH 1222A,B-F 

♦ Pll 

529- 67 

PH 127 1-1,2,3,4 

526- 56 

PD021 

TRW 

272- 85 

PD6047 

TRW 

170- 65 

PG0144X 

Pll 

596- 14 

PH 1222G,H,J 

♦ Pll 

529- 68 

♦ Pll 


PD031 

TRW 

279- 64 

PD6048 

TRW 

171-110 

PG0145X 

Pll 

596- 15 

PH 1223-1,2,3,4 


532 - 55 

PH 1 27 1 A,B-E ♦ Pll 

526- 57 

PD034 

TRW 

279- 65 

PD6049 

TRW 

172-130 

PG 1 47 ,A,B 

TRW 

557- 78 


♦ Pll 


PH 1 272-1,2,3,4 

529- 80 

PD40 

♦ EDI 

332- 49 

PD6050 

TRW 

174-120 

PG0152X 

Pll 

596- 16 

PH 1223A,B-F 

♦ Pll 

563- 70 

♦ Pll 


PD041 

TRW 

283- 7 

PD6051 

TRW 

177- 10 

PG0153X 

Pll 

596- 17 

PH 1223G,H 

♦ Pll 

563- 71 

PH 1 272A,B-D ♦ Pll 

529- 81 

PD042 

TRW 

283- 8 

PD6052 

TRW 

179-60 

PG0154X 

Pll 

596- 18 

PH 1224-1,2,3,4 


535- 51 

PH 1 273-1,2,3,4 

532- 60 

PD60 

♦ EDI 

349- 69 

PD6053 

TRW 

181 -116 

PG0155X 

Pll 

596- 19 


♦ Pll 


♦ Pll 


PD80 

♦ EDI 

362- 20 

PD6054 

TRW 

185- 41 

PG207,A,B 

TRW 

537- 11 

PH 1224A,B-F 

♦ Pll 

535- 52 

PH 1 273A,B,C ♦ Pll 

563- 76 

PD 100 

♦ EDI 

372- 44 

PD6055 

TRW 

187-110 

PG210,A,B 

TRW 

541 - 40 

PH 1225-1,2,3,4 


542- 89 

PH 1 274-1,2,3,4 

535- 61 

PD 101 

TRW 

249-101 

PD6056 

TRW 

189-151 

PG215 ,A,B 

TRW 

545-109 


♦ Pll 


♦ Pll 


PD 102 

TRW 

250- 7 

PD6057 

TRW 

191-195 

PG222,A,B 

TRW 

550- 57 

PH 1225A,B,C 

♦ Pll 

542- 90 

PH1274A ♦ Pll 

535- 62 

PD 103 

TRW 

250- 38 

PD6058 

TRW 

194- 80 

PG233AB 

TRW 

554- 43 

PH 1226-1,2,3,4 


547- 40 

PH 1 275-1,2,3,4 

542- 98 

PD 104 

TRW 

253- 86 

PD6059 

TRW 

197- 26 

PG239AB 

TRW 

556- 14 


♦ Pll 


♦ Pll 


PD 105 

TRW 

253- 96 

PD6060 

TRW 

199- 32 

PG247,A,B 

TRW 

557- 79 

PH1226A 

♦ Pll 

547- 41 

PH 1 276-1,2, 3^ Pll 

547- 46 

PD 106 

TRW 

253-104 

PD6061 

TRW 

201-110 

PG307AB 

TRW 

537- 12 

PH 1227-1,2,3,4 


551 - 88 

PH 1277-1,2 ♦ Pll 

551 - 94 

PD 107 

TRW 

254 - 3 

PD6201 

TRW 

169- 75 

PG310AB 

TRW 

541 - 41 


♦ Pll 


PH 1280-1,2,3,4 

520-107 

PD 108 

TRW 

256-108 

PD6202 

TRW 

170- 66 

PG315AB 

TRW 

545-1 10 

PH1227A 

♦ Pll 

551 - 89 

♦ Pll 


PD 109 

TRW 

283- 9 

PD6203 

TRW 

171-111 

PG322AB 

TRW 

550- 58 

PH 1230-1,2,3,4 


520- 92 

PH 1 280A,B-E ♦ Pll 

520-108 

PD1 10 

TRW 

258- 69 

PD6204 

TRW 

172-131 

PG333AB 

TRW 

554- 44 


♦ Pll 


PH 1 281-1,2,3,4 

526- 58 

PD 1 1 1 

TRW 

259- 44 

PD6205 

TRW 

174-121 

PG339AB 

TRW 

556- 15 

PH 1230A,B-F 

♦ Pll 

520- 93 

♦ Pll 


PD1 12 

TRW 

259- 93 

PD6206 

TRW 

177- 11 

PG347AB 

TRW 

557- 80 

PH 1230G,H,J-L 


520- 94 

PH 1281 A,B,C ♦ Pll 

526- 59 

PD 1 13 

TRW 

260- 2 

PD6207 

TRW 

179- 61 

PH204 

PHIC 

331 - 30 


♦ Pll 


PH 1282-1,2,3,4 

529- 82 

PD 1 14 

TRW 

260- 25 

PD6208 

TRW 

181 -117 

PH0305 

Pll 

560-108 

PH1231-1,2,3,4 


526- 44 

Pll 


PD 1 15 

TRW 

260- 36 

PD6209 

TRW 

185- 42 

PH0306 

Pll 

558- 94 


♦ Pll 


PH 1282A,B ♦ Pll 

529- 83 

PD 1 16 

TRW 

260- 69 

PD6210 

TRW 

187-111 

PH0307 

Pll 

553- 3 

PH1231A,B-F 

♦ Pll 

526- 45 

PH 1283-1,2,3,4 

532- 61 

PD 1 17 

TRW 

260- 85 

PD9047 

TRW 

273- 43 

PH0308 

Pll 

561- 1 

PH 1231 G,H,J 

♦ Pll 

526- 46 

♦ Pll 


PD 1 18 

TRW 

260- 95 

PD9049 

TRW 

276- 42 

PH0309 

Pll 

558- 95 

PH 1232-1,2,3,4 


529- 69 

PH1283A ♦ Pll 

563- 77 

PD1 19 

TRW 

260-107 

PD9050 

TRW 

276- 44 

PH0310 

Pll 

553- 4 


♦ Pll 


PH 1284-1,2, 3^ Pll 

535- 63 

PD 1 22 

TRW 

246- 53 

PD9050A 

♦ TRW 

272- 1 

PH0311 

Pll 

561- 2 

PH 1232A,B-F 

♦ Pll 

529- 70 

PH 1 285-1,2 ♦ Pll 

542- 99 

PD 1 23 

TRW 

246- 56 

PD9050B 

♦ TRW 

278- 60 

PH0312 

Pll 

558- 96 

PH 1232G,H 

♦ Pll 

529- 71 

PH 1286-1 ♦ Pll 

547- 47 

PD 1 24 

TRW 

272- 86 

PD9050C 

♦ TRW 

281- 14 

PH0313 

Pll 

553- 5 

PH 1233-1,2,3,4 


532- 56 

PH 1 287-1 ♦ Pll 

551 - 95 

PD 1 25 

TRW 

251 - 17 

PD9050D 

♦ TRW 

282- 14 

PH 1200-1,2,3,4 


520- 80 


♦ Pll 


PH 1290-1,2,3,4 

520-109 

PD 1 26 

TRW 

279- 97 

PD9050E 

♦ TRW 

283- 97 


♦ Pll 


PH 1233A,B-E 

♦ Pll 

563- 72 

♦ Pll 


PD 1 27 

TRW 

276- 11 

PD9757 

TRW 

281 - 60 

PH 1200A,B-F 

♦ Pll 

520- 81 

PH 1234-1,2,3,4 


535- 53 

PH 1 290A,B ♦ Pll 

520-110 

PD 1 28 

TRW 

279- 66 

PD9767 

TRW 

278- 61 

PH 1200G,H,J-L 


520- 82 


♦ Pll 


PHI 29 1-1,2,3,4 

526- 60 

PD 1 29 

TRW 

254 -1 10 

PE401 

ITT 

300- 53 


♦ Pll 


PH 1234A,B,C 

♦ Pll 

535- 54 

♦ Pll 


PD 130 

TRW 

256- 64 

PE402 

ITT 

311-36 

PH 1200N,P,Q 

♦ Pll 

520- 83 

PH 1235-1,2,3,4 


542- 91 

PH 129 1A ♦ Pll 

526- 61 

PD 131 

TRW 

247 - 71 

PE403 

ITT 

321 - 57 

PH 1201-1,2,3,4 


526- 33 


♦ Pll 


PH1292-1,2,3,4 

529- 84 

PD 132 

TRW 

249- 8 

PE404 

ITT 

330- 14 


♦ Pll 


PH1235A 

♦ Pll 

542- 92 

♦ Pll 


PD 133 

TRW 

253- 13 

PE405 

ITT 

340- 29 

PH 1201 A,B-F 

♦ Pll 

526- 34 

PH 1236-1,2, 3^ Pll 

547- 42 

PH 1 293-1,2, 3^ Pll 

532- 62 

PD 134 

TRW 

256- 61 

PE406 

ITT 

347- 41 

PH 1201 G,H,J-L 


526- 35 

PH 1237-1,2 

♦ Pll 

551 - 90 

PH 1294-1,2 ♦Pll 

535- 64 

PD 135 

TRW 

258- 10 

PE408 

ITT 

360- 29 


♦ Pll 


PH 1240-1,2,3,4 


520- 95 

PH 1295-1 ♦ Pll 

542-100 

PD 137 

TRW 

266-106 

PE410 

ITT 

370- 71 

PH1201N,P 

♦ Pll 

526- 36 


♦ Pll 


PH 1296-1 ♦ Pll 

547- 48 

PD401 

TRW 

271-30 

PE502 

ITT 

311 - 76 

PH 1202-1,2,3,4 


529- 58 

PH 1240A,B-F 

♦ Pll 

520- 96 

PH 1297-1 ♦ Pll 

551 - 96 

PD402 

TRW 

271 - 31 

PE504 

ITT 

330- 59 


♦ Pll 


PH 1240G,H,J,K 


520- 97 

PHG1 ESMF 

576- 37 

PD0801 

♦ Pll 

518- 4 

PE506 

ITT 

347- 87 

PH 1202A,B-F 

♦ Pll 

529- 59 


♦ Pll 


M IS 1 ♦ NPC | 


PD0801A 

♦ Pll 

518- 5 

PE508 

ITT 

360- 74 

PH 1202G,H,J-L 


529- 60 

PH 1241-1,2,3,4 


526- 47 

PHG2 ESMF 

576- 38 

PD0801AL 

♦ Pll 

518- 6 

PE510 

ITT 

370- 72 


♦ Pll 



♦ Pll 


MISI ♦NPC 


PD0801L 

♦ Pll 

518- 7 

PF05 

♦ EDI 

294- 24 

PH1202N 

♦ Pll 

529- 61 

PH1241A,B-F 

♦ Pll 

526- 48 

PIC100 ♦UNI 

501 -104 

PD0802 

♦ Pll 

518- 8 

PF10 

♦ EDI 

301- 3 

PH 1203-1,2,3,4 


532- 53 

PH 1241 G,H,J 

♦ Pll 

526- 49 

PIC 101 ♦UNI 

501 -105 

PD0802L 

♦ Pll 

518- 9 

PF20 

♦ EDI 

311-104 


♦ Pll 


PH 1242-1,2,3,4 


529- 72 

PIC 1 10 ♦UNI 

500-41 

PD0803 

♦ Pll 

518- 10 

PF30 

UNI 

498- 37 

PH 1203A,B-F 

♦ Pll 

563- 66 


♦ Pll 


PK0601 ♦ Pll 

511-75 

PD0803L 

♦ Pll 

518- 11 

PF30A 

UNI 

498- 38 

PH 1203G,H 

♦ Pll 

563- 67 

PH 1242A,B-F 

♦ Pll 

529- 73 

PK0601L ♦ Pll 

511-76 

PD0804 

♦ Pll 

517- 28 

PF40 

♦ EDI 

330- 86 

PH 1204-1,2,3,4 


535- 47 

PH 1242G,H 

♦ Pll 

529- 74 

PK0602 ♦PM 

511-77 

PD0804L 

♦ Pll 

517- 29 

PF60 

♦ EDI 

348- 5 


♦ Pll 


PH 1243-1,2,3,4 


532- 57 

PK0602L ♦ Pll 

511-78 

PD0805 

♦ Pll 

517-30 


♦ SES 

499- 44 

PH 1204A,B-F 

♦ Pll 

535- 48 


♦ Pll 


PK0603 ♦ Pll 

511-79 

PD0805L 

♦ Pll 

517- 31 

PF60A 

UNI 

601- 6 

PH 1205-1,2,3,4 


542- 85 

PH 1243A,B-E 

♦ Pll 

563- 73 

PK0603L ♦ Pll 

511-80 

PD0806 

♦ Pll 

517- 32 

PF60A 

♦ UNI 

601- 7 


♦ Pll 


PH 1 244-1,2,3,4 


535 - 55 

PK0604 ♦ Pll 

511-81 

PD0806L 

♦ Pll 

517- 33 

PF61 

♦ SES 

499- 89 

PH 1205A,B,C 

♦ Pll 

542- 86 


♦ Pll 


PK0604L ♦ Pll 

511-82 

PD0807 

♦ Pll 

518- 12 

PF62 

♦ SES 

500-103 

PH 1206-1,2,3,4 


547- 36 

PH 1244A,B,C 

♦ Pll 

535- 56 

PK0605 ♦ Pll 

511-83 

PD0807L 

♦ Pll 

518- 13 

PF63 

♦ SES 

502-108 


♦ Pll 


PH 1245-1,2,3,4 


542- 93 

PK0605L ♦ Pll 

511-84 

PD0808 

♦ Pll 

518- 14 

PF64 

♦ SES 

503-100 

PH 1206A,B 

♦ Pll 

547- 37 


♦ Pll 


PK0606 ♦ Pll 

514- 37 

PD0808L 

♦ Pll 

518- 15 

PF65 

♦ SES 

505-109 

PH1207-1,2,3,4 


551 - 84 

PH1245A 

♦ Pll 

542- 94 

PK0606L ♦ Pll | 

514- 38 

PD0810 

♦ Pll 

592- 50 

PF66 

♦ SES 

507- 32 


♦ Pll 


PH 1246-1,2, 3^ Pll 

547- 43 

PK0607 ♦ Pll 

514- 39 

PD0810A 

♦ Pll 

592- 51 

PF67 

♦ SES 

508- 28 

PH 1207A,B 

♦ Pll 

551 - 85 

PH 1247-1,2 

♦ Pll 

551 - 91 

PK0607L ♦ Pll 

514- 40 

PD0810AL 

♦ Pll 

592- 52 

PF68 

♦ SES 

508- 75 

PH1210-1,2,3,4 


520- 84 

PH 1250-1,2,3,4 


520- 98 

PK0608 ♦ Pll 

514- 41 

PD0810L 

♦ Pll 

592- 53 

PF100 

♦ UNI 

601- 8 


♦ Pll 



♦ Pll 


PK0608L ♦ Pll 

514-42 

PD910 

TRW 

259- 47 

PF100A 

♦ UNI 

601 - 9 

PH1210A.B-F 

♦ Pll 

520- 85 

PH 1250A,B-F 

♦ Pll 

520- 99 

PK0609 ♦ Pll 

514-43 

PD91 1 

TRW 

259- 94 

PF200 

♦ UNI 

601 - 10 




PH 1250G.H ,J 

♦ Pll 

520-100 

PK0609L ♦ Pll 

514- 44 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


hfldJ JflB— Tildikf 

faCT>HI7fcl 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 


■fliaskl 



MFRS 

Pa&Line 

PK0610 4 Pll 

514- 45 

PlOi 22-1,2,3,4 

529-93 

PL01 70A.B-F 4 Pll 

521-26 

urn n fW M 

PTI 

530- 16 

PR0102 

♦ Pll 

264- 97 

PK0610L ♦ Pll 

514- 46 

♦ Pll 


PL0170G 4 Pll 

521 - 27 

PL0542G.H 

Pll 

530- 17 

PR0103 

Pll 

264- 98 

PK0620 4 Pll 

575- 19 

PL01 22A,B-F ♦ Pll 

529- 94 

PL01 7 1-1,2,3,4 

526- 85 

PL0543-1,2,3,4 


532- 77 

PR0104 

♦ Pll 

266- 15 

PK0620L ♦ Pll 

575- 20 

PL01 22G,H,J ♦ Pll 

529- 95 

♦ Pll 



Pll 


PR0105 

♦ Pll 

266- 16 

PK0801 4 Pll 

511-85 

PL0123-1,2,3,4 

532- 65 

PL0171A.B-E 4 Pll 

526- 86 

PL0543A,B-E 

Pll 

519- 15 

PR0106 

Pll 

266- 17 

PK0801L ♦ Pll 

511-86 

♦ Pll 


PL01 72-1,2,3,4 

529-107 

PL0550-1,2,3,4 


521 - 44 

PR0107 

♦ Pll 

267- 10 

PK0802 ♦ Pll 

511-87 

PL0123A.B-F ♦ Pll 

563- 82 

♦ Pll 



Pll 


PR0108 

♦ Pll 

267- 13 

PK0802L ♦ Pll 

511-88 

PL0123G.H ♦ Pll 

563- 83 

PL0172A.B-D 4 Pll 

529-108 

PL0550A.B-F 

Pll 

521 - 45 

PR0109 

Pll 

267- 14 

PK0803 ♦ Pll 

511-89 

PL0124-1,2,3,4 

535- 69 

PL0173-1,2,3,4 

532- 71 

PL0550G,H,J 

Pll 

521 - 46 

PR0110 

Pll 

267- 15 

PK0803L ♦ Pll 

511 - 90 

♦ Pll 


♦ Pll 


PL055 1-1,2,3,4 


526-106 

PR0111 

♦ Pll 

269- 91 

PK0804 ♦ Pll 

511-91 

PL01 24A.B-F ♦ Pll 

535- 70 

PL01 73A,B,C 4 Pll 

563- 87 


Pll 


PR0112 

♦ Pll 

269- 92 

PK0804L ♦ Pll 

511-92 

PL01 25-1,2,3,4 

542-105 

PL0174-1,2,3,4 

535 - 79 

PL055 1 A,B-F 

Pll 

526-107 

PR0113 

♦ Pll 

273- 27 

PK0805 ♦ Pll 

511-93 

♦ Pll 


♦ Pll 


PL055 1 G,H 

Pll 

526-108 

PR0114 

♦ Pll 

273- 28 

PK0805L ♦ Pll 

511-94 

PL0125A,B,C ♦ Pll 

542-106 

PL0174A 4 Pll 

535 - 80 

PL0552-1,2,3,4 


530- 18 

PR0115 

♦ Pll 

276- 14 

PK0806 ♦ Pll 

514.- 47 

PL0126-1,2,3,4 

547- 53 

PL0175-1,2,3,4 

543- 4 


Pll 


PR0116 

Pll 

276- 15 

PK0806L ♦ Pll 

514- 48 

♦ Pll 


♦ Pll 


PL0552A.B-F 

Pll 

530- 19 

PR0117 

Pll 

276- 16 

PK0807 ♦ Pll 

514- 49 

PL0126A ♦ Pll 

547- 54 

PL0176-1,2, 34 Pll 

547- 59 

PL0552G 

Pll 

530- 20 

PR0118 

Pll 

276-101 

PK0807L ♦Pll 

514- 50 

PL01 27-1,2,3,4 

551 -101 

PL01 77-1,2 4 Pll 

551 -107 

PL0553-1,2,3,4 


532- 78 

PR0119 

Pll 

276-102 

PK0808 ♦ Pll 

514- 51 

♦ Pll 


PL0180-1,2,3,4 

521 - 28 


Pll 


PR0120 

Pll 

276-103 

PK0808L ♦ Pll 

514- 52 

PL0127A ♦ Pll 

551 -102 

♦ Pll 


PL0553A.B-E 

Pll 

563- 96 

PR0121 

Pll 

276-104 

PK0809 ♦ Pll 

514- 53 

PL0130-1,2,3,4 

521 - 13 

PL01 80A.B-E 4 Pll 

521 - 29 

PL0560-1,2,3,4 


521 - 47 

PR200 

♦ UNI 

601 - 16 

PK0809L ♦ Pll 

514- 54 

♦ Pll 


PL0181-1,2,3,4 

526- 87 


Pll 


PR200A 

♦ UNI 

601 - 17 

PK0810 ♦ Pll 

514- 55 

PL0130A.B-F ♦ Pll 

521 - 14 

♦ Pll 


PL0560A,B-F 

Pll 

521 - 48 

PRV94 

♦ CDLF 

578- 12 

PK0810L ♦ Pll 

514- 56 

PL0130G,H,J-L 

521 - 15 

PL018 1 A,B,C 4 Pll 

526- 88 

PL0560G.H 

Pll 

521 - 49 

PRVIOO 

♦ CDLF 

578- 13 

PK0820 ♦ Pll 

575- 21 

♦ Pll 


PL0182-1,2,3,4 

529-109 

PL0561-1,2,3,4 


526-109 

PS005 

TRW 

292-101 

PK0820L ♦ Pll 

575- 22 

PL013 1-1,2,3,4 

526- 73 

♦ Pll 



Pll 


PSOIO 

TRW 

299- 14 

PK5101 ♦ Pll 

511-95 

♦ Pll 


PL0182A.B 4PII 

529-1 10 

PL0561 A,B-F 

Pll 

526-1 10 

PS015 

TRW 

307- 54 

PK5102 ♦ Pll 

511-96 

PL0131A.B-F ♦ Pll 

526- 74 

PL0183-1,2,3,4 

532- 72 

PL0561G 

Pll 

527 - 1 

PS020 

TRW 

309- 84 

PK5103 ♦ Pll 

511-97 

PL013 1G,H,J ♦ Pll 

526- 75 

♦ Pll 


PL0562-1,2,3,4 


530- 21 

PS025 

TRW 

319- 14 

PK5104 ♦ Pll 

511-98 

PL0132-1,2,3,4 

529- 96 

PL0183A 4 Pll 

563- 88 


Pll 


PS030 

TRW 

320- 44 

PK5105 ♦ Pll 

511-99 

♦ Pll 


PL0184-1,2, 34 Pll 

535- 81 

PL0562A.B-E 

Pll 

530- 22 

PS035 

TRW 

327- 27 

PK5106 ♦ Pll 

514- 57 

PL0132A,B-F ♦ Pll 

529- 97 

PL0185-1,2 4 Pll 

543- 5 

PL0563-1,2,3,4 


532- 79 

PS040 

TRW 

328- 37 

PK5107 ♦ Pll 

514- 58 

PL0132G,H ♦ Pll 

529- 98 

PL0186-1 4 Pll 

547 - 60 


Pll 


PS050 

TRW 

339- 7 

PK5108 ♦ Pll 

514- 59 

PL0133-1,2,3,4 

532- 66 

PL0187-1 4 Pll 

551 -108 

PL0563A.B-D 

Pll 

563- 97 

PS060 

TRW 

345-102 

PK5109 4 Pll 

514- 60 

♦ Pll 


PL0500-1,2,3,4 

521 - 30 

PL0570-1,2,3,4 


521 - 50 

PS 105 

TRW 

293- 28 

PK5110 4 Pll 

514- 61 

PL0133A,B-E ♦ Pll 

563- 84 

Pll 



Pll 


PS 1 10 

TRW 

299- 64 

PL0100-1,2,3,4 

521- 1 

PL0134-1,2,3,4 

535- 71 

PL0500A.B-F Pll 

521 - 31 

PL0570A,B-F 

Pll 

521 - 51 

PS1 15 

TRW 

307- 70 

♦ Pll 


♦ Pll 


PL0500G,H,J-L Pll 

521 - 32 

PL0570G 

Pll 

521 - 52 

PS0120 

♦ Pll 

588- 60 

PL0100A,B-F 4 Pll 

521 - 2 

PL0134A,B,C ♦ Pll 

535- 72 

PL0500N,P,Q Pll 

521 - 33 

PL057 1-1,2,3,4 


527- 2 

PS0120A 

♦ Pll 

588- 61 

PL0100G,H,J-L 

521 - 3 

PL0135-1,2,3,4 

542-107 

PL0501-1,2,3,4 

526- 89 


Pll 


PS0120B 

♦ Pll 

588- 62 

♦ Pll 


♦ Pll 


Pll 


PL057 1 A,B-E 

Pll 

527 - 3 

PS0120C 

♦ Pll 

588- 63 

PL0100N,P,Q 4 Pll 

521 - 4 

PL0135A ♦ Pll 

542-108 

PL0501 A,B-F Pll 

526- 90 

PL0572-1,2,3,4 


530- 23 

PS0120D 

♦ Pll 

588- 64 

PLOIOI-1,2,3,4 

526- 62 

PL0136-1,2, 34 Pll 

547- 55 

PL0501 G,H,J-L Pll 

526- 91 


Pll 


PS 120 

TRW 

310- 24 

♦ Pll 


PL0137-1,2 ♦ Pll 

551-103 

PL0501 N,P Pll 

526- 92 

PL0572A,B-D 

Pll 

530- 24 

PS 1 25 

TRW 

319- 20 

PL0101 A,B-F 4 Pll 

526- 63 

PL0140-1,2,3,4 

521 - 16 

PL0502-1,2,3,4 

530- 1 

PL0573-1,2,3,4 


532- 80 

PS0130 

♦ Pll 

588- 65 

PL0101 G,H,J-L 

526- 64 

♦ Pll 


Pll 



Pll 


PS0130A 

♦ Pll 

588- 66 

♦ Pll 


PL0140A,B-F ♦ Pll 

521 - 17 

PL0502A.B-F Pll 

530- 2 

PL0573A,B,C 

Pll 

563- 98 

PS0130B 

♦ Pll 

588- 67 

PL0101 N,P 4 Pll 

526- 65 

PL0140G,H.J,K 

521 - 18 

PL0502G,H,J-L Pll 

530- 3 

PL0580-1,2,3,4 


521 - 53 

PS0130C 

♦ Pll 

588- 68 

PL0102-1,2,3,4 

529- 85 

♦ Pll 


PL0502N Pll 

530- 4 


Pll 


PS0130D 

♦ Pll 

588- 69 

♦ Pll 


PL0141-1,2,3,4 

526- 76 

PL0503-1,2,3,4 

532- 73 

PL0580A,B-E 

Pll 

521 - 54 

PS 130 

TRW 

320- 82 

PL0102A.B-F 4 Pll 

529- 86 

♦ Pll 


Pll 


PL058 1-1,2,3,4 


527 - 4 

PS 135 

TRW 

327- 37 

PL0102G,H,J-L 

529- 87 

PL0141 A,B-F ♦ Pll 

526- 77 

PL0503A.B-F Pll 

563- 89 


Pll 


PS0140 

♦ Pll 

588- 70 

♦ Pll 


PL0141G,H,J ♦ Pll 

526- 78 

PL0503G.H Pll 

563- 90 

PL058 1 A,B,C 

Pll 

519-30 

PS0140A 

♦ Pll 

588- 71 

PL0102N 4 Pll 

529- 88 

PL0142-1,2,3,4 

529- 99 

PL05 10-1,2,3,4 

521 - 34 

PL0582-1,2,3,4 


530- 25 

PS0140B 

♦ Pll 

588- 72 

PL0103-1,2,3,4 

532- 63 

♦ Pll 


Pll 



Pll 


PS0140C 

♦ Pll 

588- 73 

♦ Pll 


PL0142A.B-F ♦ Pll 

529-100 

PL05 10A,B-F Pll 

521 - 35 

PL0582A,B 

Pll 

530- 26 

PS0140D 

♦ Pll 

588- 74 

PL0103A,B-F 4 Pll 

563- 78 

PL0142G.H 4PII 

529-101 

PL05 10G,H,J-L Pll 

521 - 36 

PL0583-1,2,3,4 


532- 81 

PS 1 40 

TRW 

328- 93 

PL0103G,H 4 Pll 

563- 79 

PL0143-1,2,3,4 

532- 67 

PL05 10N,P,Q Pll 

521 - 37 


Pll 


PS0150 

♦ Pll 

588- 75 

PL0104-1,2,3,4 

535- 65 

♦ Pll 


PL051 1-1,2,3,4 

526- 93 

PL0583A 

Pll 

563- 99 

PS0150A 

♦ Pll 

588- 76 

♦ Pll 


PL0143A.B-E 4 Pll 

563- 85 

Pll 


PL0590-1,2,3,4 


521 - 55 

PS0150B 

♦ Pll 

588- 77 

PL0104A,B-F 4 Pll 

535- 66 

PL0144-1,2,3,4 

535- 73 

PL0511A.B-F Pll 

526- 94 


Pll 


PS0150C 

♦ Pll 

588- 78 

PL0105-1,2,3,4 

542-101 

♦ Pll 


PL051 1G,H,J-L Pll 

526- 95 

PL0590A,B 

Pll 

521 - 56 

PS0150D 

♦ Pll 

588- 79 

♦ Pll 


PL0144A,B,C 4PII 

535- 74 

PL0511N.P Pll 

526- 96 

PL059 1-1,2,3,4 


527 - 5 

PS 150 

TRW 

339- 46 

PL0105A,B,C 4 Pll 

542-102 

PL0145-1,2,3,4 

542-109 

PL05 12-1,2,3,4 

530- 5 


Pll 


PS 160 

TRW 

346- 36 

PL0106-1,2,3,4 

547 - 49 

♦ Pll 


Pll 


PL0591A 

Pll 

519- 31 

PS0190 

♦ Pll 

588- 80 

♦ Pll 


PL0145A 4 Pll 

542-1 10 

PL05 1 2A,B-F Pll 

530- 6 

PL0592-1,2,3,4 


530- 27 

PS0190A 

♦ Pll 

588- 81 

PL0106A,B 4 Pll 

547- 50 

PL0146-1,2, 34 Pll 

547- 56 

PL0512G,H,J-L Pll 

530- 7 


Pll 


PS405 

TRW 

293- 10 

PL0107-1,2,3,4 

551 - 97 

PL0147-1,2 4 Pll 

551 -104 

PL0512N Pll 

530- 8 

PL0593-1.2.3 

Pll 

532- 82 

PS410 

TRW 

299- 39 

♦ Pll 


PL0150-1,2,3,4 

521- 19 

PL05 13-1,2,3,4 

532- 74 

PL4001 

♦ GICI 

273- 12 

PS415 

TRW 

307- 65 

PL0107A,B 4 Pll 

551 - 98 

♦ Pll 


Pll 


PL4002 

♦ GICI 

280- 13 

PS420 

TRW 

309-109 

PL01 10-1,2,3,4 

521- 5 

PL0150A.B-F 4 Pll 

521 - 20 

PL05 13A,B-F Pll 

563- 91 

PL4003 

♦ GICI 

283- 67 

PS425 

TRW 

319- 19 

♦ Pll 


PL0150G,H,J 4 Pll 

521 - 21 

PL0513G.H Pll 

563- 92 

PL4004 

♦ GICI 

286- 12 

PS430 

TRW 

320- 66 

PL01 10A,B-F 4 Pll 

521- 6 

PL0151-1,2,3,4 

526- 79 

PL0520-1,2,3,4 

519- 11 

PL4005 

♦ GICI 

287- 71 

PS435 

TRW 

327- 33 

PL01 10G,H,J-L 

521- 7 

♦ Pll 


Pll 


PL4006 

♦ GICI 

288- 11 

PS440 

TRW 

328- 66 

♦ Pll 


PL0151A.B-F ♦ Pll 

526- 80 

PL0520A,B-F Pll 

519- 12 

PL4007 

♦ GICI 

288- 67 

PS450 

TRW 

339- 29 

PL01 10N,P,Q 4 Pll 

521- 8 

PL015 1G,H 4 Pll 

526- 81 

PL0520G,H,J-L Pll 

519- 13 

PM 1 

TRW 

273- 2 

PS460 

TRW 

346- 17 

PL01 1 1-1,2,3,4 

526- 66 

PL0152-1,2,3,4 

529-102 

PL0520N.P Pll 

519- 14 

PM021 

TRW 

272- 87 

PS0503AX 

♦ Pll 

588- 82 

♦ Pll 


♦ Pll 


PL0521-1,2,3,4 

526- 97 

PM031 

TRW 

279- 67 

PS0503AY 

♦ Pll 

588- 83 

PL01 1 1 A,B-F 4 Pll 

526- 67 

PL0152A.B-F 4 Pll 

529-103 

Pll 


PM034 

TRW 

279- 68 

PS0503AZ 

♦ Pll 

588- 84 

PL01 1 1 G,H,J-L Pll 

526- 68 

PL0152G 4 Pll 

529-104 

PL0521 A,B-F Pll 

526- 98 

PM041 

TRW 

283- 10 

PS0503BX 

♦ Pll 

588- 85 

PL0111N.P 4 Pll 

526- 69 

PL0153-1,2,3,4 

532- 68 

PL0521 G,H,J-L Pll 

526- 99 

PM042 

TRW 

283- 11 

PS0503BY 

♦ Pll 

588- 86 

PL01 12-1,2,3,4 

529- 89 

♦ Pll 


PL0522-1,2,3,4 

530- 9 

PM0801 

♦ Pll 

511-100 

PS0503BZ 

♦ Pll 

588- 87 

♦ Pll 


PL0153A,B-E 4 Pll 

532- 69 

Pll 


PM0801L 

♦ Pll 

511-101 

PS0503CX 

♦ Pll 

588- 88 

PL01 12A,B-F 4 Pll 

529- 90 

PL0154-1,2,3,4 

535 - 75 

PL0522A.B-F Pll 

530- 10 

PM0802 

♦ Pll 

511-102 

PS0503CY 

♦ Pll 

588- 89 

PL01 12G,H,J-L 

529- 91 

♦ Pll 


PL0522G,H,J Pll 

530- 11 

PM0802L 

♦ Pll 

511-103 

PS0503CZ 

♦ Pll 

588- 90 

♦ Pll 


PL01 54A,B,C 4 Pll 

535- 76 

PL0523-1,2,3,4 

532- 75 

PM0803 

♦ Pll 

511 -104 

PS0503DX 

♦ Pll 

588- 91 

PL0112N 4 Pll 

529- 92 

PL0155-1,2,3,4 

543- 1 

Pll 


PM0803L 

♦ Pll 

511-105 

PS0503DY 

♦ Pll 

588- 92 

PL01 13-1,2,3,4 

532- 64 

♦ Pll 


PL0523A,B-F Pll 

563- 93 

PM0804 

♦ Pll 

511-106 

PS0503DZ 

♦ Pll 

588- 93 

♦ Pll 


PL0155A 4 Pll 

543- 2 

PL0523G.H Pll 

563- 94 

PM0804L 

♦ Pll 

511-107 

PS0503EX 

♦ Pll 

588- 94 

PL0113A.B-F 4 Pll 

563- 80 

PL0156-1,2, 34 Pll 

547 - 57 

PL0530-1,2,3,4 

521 - 38 

PM0805 

♦ Pll 

511-108 

PS0503EY 

♦ Pll 

588- 95 

PL01 13G,H 4 Pll 

563- 81 

PL0157-1.2 4 PII 

551 -105 

Pll 


PM0805L 

♦ Pll 

511-109 

PS0503EZ 

♦ Pll 

588- 96 

PL01 14-1,2,3,4 

535- 67 

PL0160-1,2,3,4 

521 - 22 

PL0530A.B-F Pll 

521- 39 

PM0806 

♦ Pll 

514-62 

PS0503X 

♦ Pll 

588- 97 

♦ Pll 


♦ Pll 


PL“0530G,H,J-L Pll 

521 - 40 

PM0806L 

♦ Pll 

514-63 

PS0503Y 

♦ Pll 

588- 98 

PL01 1 4A,B-F 4 Pll 

535- 68 

PL0160A.B-F 4 Pll 

521 - 23 

PL0531-1,2,3,4 

526-100 

PM0807 

♦ Pll 

514- 64 

PS0503Z 

♦ Pll 

588- 99 

PL01 15-1,2,3.4 

542-103 

PL0160G.H 4 Pll 

521 - 24 

Pll 


PM0807L 

♦ Pll 

514- 65 

PS0505AX 

♦ Pll 

588-100 

♦ Pll 


PL0161-1,2,3,4 

526- 82 

PL0531 A,B-F Pll 

526-101 

PM0808 

♦ Pll 

514- 66 

PS0505AY 

♦ Pll 

588-101 

PL01 15A,B,C 4 Pll 

542-104 

♦ Pll 


PL0531 G,H,J Pll 

526-102 

PM0808L 

♦ Pll 

514- 67 

PS0505AZ 

♦ Pll 

588-102 

PL01 16-1,2,3,4 

547- 51 

PL0161A.B-F 4 Pll 

526- 83 

PL0532-1,2,3,4 

530- 12 

PM0809 

♦ Pll 

514- 68 

PS0505BX 

♦ Pll 

588-103 

♦ Pll 


PL0161G ♦ Pll 

526- 84 

Pll 


PM0809L 

♦ Pll 

514-69 

PS0505BY 

♦ Pll 

588-104 

PL0116A.B 4 Pll 

547- 52 

PL0162-1.2,3,4 

529-105 

PL0532A.B-F Pll 

530- 13 

PM0810 

♦ Pll 

514- 70 

PS0505BZ 

♦ Pll 

588-105 

PL01 17-1,2,3,4 

551-99 

♦ Pll 


PL0532G.H Pll 

530- 14 

PM0810L 

♦ Pll 

514- 71 

PS0505CX 

♦ Pll 

588-106 

♦ Pll 


PL0162A.B-E 4 Pll 

529-106 

PL0533-1,2,3,4 

532- 76 

PQ1 150,A,B 

TRW 

562- 81 

PS0505CY 

♦ Pll 

588-107 

PL0117A.B 4 Pll 

551-100 

PL0163-1,2,3,4 

532- 70 

Pll 


PQ1300,A,B 

TRW 

563- 1 1 

PS0505CZ 

♦ Pll 

588-108 

PL0120-1,2,3,4 

521- 9 

♦ Pll 


PL0533A.B-E Pll 

563- 95 

PQ1500AB 

TRW 

563- 40 

PS0505DX 

♦ Pll 

588-109 

♦ Pll 


PL0163A.B-D 4 Pll 

563- 86 

PL0540-1,2,3,4 

521 - 41 

PQ2150,A,B 

TRW 

562- 82 

PS0505DY 

♦ Pll 

588-1 10 

PL0120A,B-F 4 Pll 

521 - 10 

PL0164-1,2,3,4 

535- 77 

Pll 


PQ2300,A,B 

TRW 

563- 12 

PS0505DZ 

♦ Pll 

589- 1 

PL01 20G,H,J-L 

521 - 11 

♦ Pll 


PL0540A.B-F Pll 

521 - 42 

PQ2500,A,B 

TRW 

563- 41 

PS0505EX 

♦ Pll 

589- 2 

♦ Pll 


PL0164A,B,C 4 Pll 

535- 78 

PL0540G,H,J,K Pll 

521 - 43 

PR30 

UNI 

498- 39 

PS0505EY 

♦ Pll 

589- 3 

PL0120N.P 4 Pll 

521 - 12 

PL0165-1,2,3,4 

543- 3 

PL0541-1,2,3,4 

526-103 

PR30A 

UNI 

498- 40 

PS0505EZ 

♦ Pll 

589- 4 

PL0121-1,2,3,4 

526- 70 

♦ Pll 


Pll 


PR60 

♦ UNI 

601 - 12 

PS0505X 

♦ Pll 

589-* 5 

♦ Pll 


PL0166-1.2, 34 Pll 

547 - 58 

PL054 1 A,B-F Pll 

526-104 

PR60A 

♦ UNI 

601 - 13 

PS0505Y 

♦ Pll 

589- 6 

PL01 21 A,B-F 4 Pll 

526- 71 

PL0167-1.2 4 Pll 

551-106 

PL0541 G,H,J Pll 

526-105 

PR 100 

♦ UNI 

601 - 14 

PS0505Z 

♦ Pll 

589- 7 

PL0121 G,H,J-L 

526- 72 

PL0170-1,2,3,4 

521 - 25 

PL0542-1,2,3,4 

530- 15 

PR100A 

♦ UNI 

601 - 15 

PS0510AX 

♦ Pll 

589- 8 

♦ Pll 


♦ Pll 


Pll 


PR0101 

♦ Pll 

264- 89 

PS0510AY 

♦ Pll 

589- 9 
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1. TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

IPa&Line 

filTBTMM 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 


MFRS 

Pa&Line 

PS0510AZ 

♦ Pll 

589 - 10 

PS0610BX 

Pll 

e 

PS0805Z 

Pll 

5§0- 92 

PS 121 5 

TRW 

184-175 

PS5303 

TRW 

259-106 

PS0510BX 

♦ Pll 

589- 11 

PS0610BY 

Pll 

590- 7 

PS0810AX 

Pll 

590- 93 

PS1215A 

TRW 

184-176 

PS5304 

TRW 

260- 14 

PS0510BY 

♦ Pll 

589- 12 

PS0610BZ 

Pll 

590- 8 

PS0810AY 

Pll 

590- 94 

PS1215B 

TRW 

184-177 

PS5570 

TRW 

601 - 18 

PS0510BZ 

♦ Pll 

589- 13 

PS0610CX 

Pll 

590- 9 

PS0810AZ 

Pll 

590- 95 

PS1215C 

TRW 

184-178 

PS5830 

TRW 

601 - 19 

PS0510CX 

♦ Pll 

589- 14 

PS0610CY 

Pll 

590- 10 

PS0810BX 

Pll 

590- 96 

PS 1325 

TRW 

175- 18 

PS5831 

TRW 

601 - 20 

PS0510CY 

♦ Pll 

589- 15 

PS0610CZ 

Pll 

590- 1 1 

PS0810BY 

Pll 

590- 97 

PS 1441 

TRW 

384- 57 

PS5832B 

TRW 

601 - 21 

PS0510CZ 

♦ Pll 

589- 16 

PS0610DX 

Pll 

590- 12 

PS0810BZ 

Pll 

590- 98 

PS 1442 

TRW 

389-1 10 

PS6319,A 

TRW 

212-136 

PS0510DX 

♦ Pll 

589- 17 

PS0610DY 

Pll 

590- 13 

PS0810CX 

Pll 

590- 99 

PS 1443 

TRW 

394- 43 

PS6320,A 

TRW 

216- 50 

PS0510DY 

♦ Pll 

589- 18 

PS0610DZ 

Pll 

590- 14 

PS0810CY 

Pll 

590-100 

PS 1444 

TRW 

397- 26 

PS6321,A 

TRW 

219- 28 

PS0510DZ 

♦ Pll 

589- 19 

PS0610X 

Pll 

590- 15 

PS0810CZ 

Pll 

590-101 

PS 1445 

TRW 

399- 74 

PS6322 

TRW 

222- 41 

PS0510EX 

♦ Pll 

589- 20 

PS0610Y 

Pll 

590- 16 

PS0810DX 

Pll 

590-102 

PS 1446 

TRW 

401 - 28 

PS6323 

TRW 

225- 87 

PS0510EY 

♦ Pll 

589- 21 

PS0610Z 

Pll 

590- 17 

PS0810DY 

Pll 

590-103 

PS 1447 

TRW 

402- 45 

PS6324 

TRW 

228-105 

PS0510EZ 

♦ Pll 

589- 22 

PS610 

TRW 

252- 55 

PS0810DZ 

Pll 

590-104 

PS 1448 

TRW 

403- 90 

PS6325 

TRW 

230- 69 

PS0510X 

♦ Pll 

589- 23 

PS61 1 

TRW 

252- 56 

PS0810X 

Pll 

590-105 

PS 1449 

TRW 

404- 78 

PS6326 

TRW 

234- 91 

PS0510Y 

♦ Pll 

589- 24 

PS615 

TRW 

256- 24 

PS0810Y 

Pll 

590-106 

PS 1450 

TRW 

405-104 

PS6327 

TRW 

237- 39 

PS0510Z 

♦ Pll 

589- 25 

PS616 

TRW 

256- 25 

PS0810Z 

Pll 

590-107 

PS 1451 

TRW 

406- 75 

PS6465 

TRW 

166- 9 

PS0515AX 

♦ Pll 

589- 26 

PS617 

TRW 

256- 26 

PS0820AX 

Pll 

590-108 

PS 1452 

TRW 

407- 32 

PS6466 

TRW 

167- 92 

PS0515AY 

♦ Pll 

589- 27 

PS0620AX 

Pll 

590- 18 

PS0820AY 

Pll 

590-109 

PS 1453 

TRW 

407- 67 

PS6467 

TRW 

170- 27 

PS0515AZ 

♦ Pll 

589- 28 

PS0620AY 

Pll 

590- 19 

PS0820AZ 

Pll 

590-1 10 

PS 1454 

TRW 

407-100 

PS6468 

TRW 

171-42 

PS0515BX 

♦ Pll 

589- 29 

PS0620AZ 

Pll 

590- 20 

PS0820BX 

Pll 

591 - 1 

PS 1455 

TRW 

408- 49 

PS6469 

TRW 

173-171 

PS0515BY 

♦ Pll 

589- 30 

PS0620BX 

Pll 

590- 21 

PS0820BY 

Pll 

591- 2 

PS 1456 

TRW 

409- 7 

PS6470 

TRW 

179- 11 

PS0515BZ 

♦ Pll 

589- 31 

PS0620BY 

Pll 

590- 22 

PS0820BZ 

Pll 

591- 3 

PS 1457 

TRW 

409- 31 

PS7267 

TRW 

269- 65 

PS0515CX 

♦ Pll 

589- 32 

PS0620BZ 

Pll 

590- 23 

PS0820CX 

Pll 

591- 4 

PS 1458 

TRW 

409- 59 

PS7268 

TRW 

269- 66 

PS0515CY 

♦ Pll 

589- 33 

PS0620CX 

Pll 

590- 24 

PS0820CY 

Pll 

591 - 5 

PS 1459 

TRW 

409- 76 

PS7269 

TRW 

272- 29 

PS0515CZ 

♦ Pll 

589- 34 

PS0620CY 

Pll 

590- 25 

PS0820CZ 

Pll 

591- 6 

PS 1460 

TRW 

410- 22 

PS7270 

TRW 

280- 41 

PS0515DX 

♦ Pll 

589- 35 

PS0620CZ 

Pll 

590- 26 

PS0820DX 

Pll 

591- 7 

PS 1501 

TRW 

183-138 

PS8900 

TRW 

166-132 

PS0515DY 

♦ Pll 

589- 36 

PS0620DX 

Pll 

590- 27 

PS0820DY 

Pll 

591- 8 

PS 1501A 

TRW 

183-139 

PS8901 

TRW 

167- 33 

PS0515DZ 

♦ Pll 

589- 37 

PS0620DY 

Pll 

590- 28 

PS0820DZ 

Pll 

591 - 9 

PS 1502 

TRW 

200-158 

PS8902 

TRW 

167-180 

PS0515EX 

♦ Pll 

589- 38 

PS0620DZ 

Pll 

590- 29 

PS0820X 

Pll 

591 - 10 

PS1502A 

TRW 

200-159 

PS8903 

TRW 

168-136 

PS0515EY 

♦ Pll 

589- 39 

PS0620X 

Pll 

590- 30 

PS0820Y 

Pll 

591- 11 

PS 1503 

TRW 

210- 79 

PS8904 

TRW 

169-132 

PS0515EZ 

♦ Pll 

589- 40 

PS0620Y 

Pll 

590- 31 

PS0820Z 

Pll 

591 - 12 

PS1503A 

TRW 

210- 80 

PS8905 

TRW 

170-135 

PS0515X 

♦ Pll 

589- 41 

PS0620Z 

Pll 

590- 32 

PS0830AX 

Pll 

591 - 13 

PS 1504 

TRW 

216- 34 

PS8906 

TRW 

171-178 

PS0515Y 

♦ Pll 

589- 42 

PS621 

TRW 

257- 27 

PS0830AY 

Pll 

591 - 14 

PS1504A 

TRW 

216- 35 

PS8907 

TRW 

173- 45 

PS0515Z 

♦ Pll 

589- 43 

PS622 

TRW 

257- 28 

PS0830AZ 

Pll 

591 - 15 

PS 1505 

TRW 

219- 34 

PS8908 

TRW 

175- 19 

PS0520AX 

♦ Pll 

589- 44 

PS623 

TRW 

257- 29 

PS0830BX 

Pll 

591 - 16 

PS1505A 

TRW 

219- 35 

PS8909 

TRW 

177-116 

PS0520AY 

♦ Pll 

589- 45 

PS627 

TRW 

258 - 6 

PS0830BY 

Pll 

591 - 17 

PS 1506 

TRW 

222-1 19 

PS8910 

TRW 

179-164 

PS0520AZ 

♦ Pll 

589- 46 

PS628 

TRW 

258 - 7 

PS0830BZ 

Pll 

591 - 18 

PS1506A 

TRW 

222-120 

PS8911 

TRW 

182- 31 

PS0520BX 

♦ Pll 

589- 47 

PS629 

TRW 

258 - 8 

PS0830CX 

Pll 

591 - 19 

PS 1507 

TRW 

225- 91 

PS8912 

TRW 

185-143 

PS0520BY 

♦ Pll 

589- 48 

PS0630AX 

Pll 

590- 33 

PS0830CY 

Pll 

591-20 

PS1507A 

TRW 

225- 92 

PS8913 

TRW 

188- 31 

PS0520BZ 

♦ Pll 

589- 49 

PS0630AY 

Pll 

590- 34 

PS0830CZ 

Pll 

591 - 21 

PS 1508 

TRW 

227- 14 

PS8914 

TRW 

190- 37 

PS0520CX 

♦ Pll 

589- 50 

PS0630AZ 

Pll 

590- 35 

PS0830DX 

Pll 

591 - 22 

PS1508A 

TRW 

227- 15 

PS8915 

TRW 

192-102 

PS0520CY 

♦ Pll 

589- 51 

PS0630BX 

Pll 

590- 36 

PS0830DY 

Pll 

591 - 23 

PS 1509 

TRW 

229-165 

PS8916 

TRW 

194-163 

PS0520CZ 

♦ Pll 

589- 52 

PS0630BY 

Pll 

590- 37 

PS0830DZ 

Pll 

591 - 24 

PS1509A 

TRW 

229-166 

PS8917 

TRW 

197-120 

PS0520DX 

♦ Pll 

589- 53 

PS0630BZ 

Pll 

590- 38 

PS0830X 

Pll 

591 - 25 

PS 1510 

TRW 

231-60 

PS8918 

TRW 

199-114 

PS0520DY 

♦ Pll 

589- 54 

PS0630CX 

Pll 

590- 39 

PS0830Y 

Pll 

591 - 26 

PS1510A 

TRW 

231 - 61 

PS8919 

TRW 

202- 27 

PS0520DZ 

♦ Pll 

589- 55 

PS0630CY 

Pll 

590- 40 

PS0830Z 

Pll 

591 - 27 

PS 15 1 1 

TRW 

187-60 

PS10016B 

TRW 

178- 14 

PS0520EX 

♦ Pll 

589- 56 

PS0630CZ 

Pll 

590- 41 

PS0840AX 

Pll 

591 - 28 

PS 15 12 

TRW 

187- 61 

PS10017B 

TRW 

180- 58 

PS0520EY 

♦ Pll 

589- 57 

PS0630DX 

Pll 

590- 42 

PS0840AY 

Pll 

591 - 29 

PS 15 1 3 

TRW 

187- 62 

PS10018B 

TRW 

182-108 

PS0520EZ 

♦ Pll 

589- 58 

PS0630DY 

Pll 

590- 43 

PS0840AZ 

Pll 

591 - 30 

PS 15 1 4 

TRW 

187- 63 

PS10019B 

TRW 

186- 39 

PS0520X 

♦ Pll 

589- 59 

PS0630DZ 

Pll 

590- 44 

PS0840BX 

Pll 

591 - 31 

PS 15 1 5 

TRW 

187- 64 

PS10020B 

TRW 

188-120 

PS0520Y 

♦ Pll 

589- 60 

PS0630X 

Pll 

590- 45 

PS0840BY 

Pll 

591 - 32 

PS 15 1 6 

TRW 

187- 65 

PS1002 IB 

TRW 

190-112 

PS0520Z 

♦ Pll 

589- 61 

PS0630Y 

Pll 

590- 46 

PS0840BZ 

Pll 

591 - 33 

PS 15 17 

TRW 

187- 66 

PS10022B 

TRW 

193- 12 

PS0525AX 

♦ Pll 

589- 62 

PS0630Z 

Pll 

590- 47 

PS0840CX 

Pll 

591 - 34 

PS 1850 

TRW 

389- 95 

PS10023B 

TRW 

195- 49 

PS0525AY 

♦ Pll 

589- 63 

PS632 

TRW 

258-109 

PS0840CY 

Pll 

591 - 35 

PS 185 1 

TRW 

397- 20 

PS10024B 

TRW 

198- 18 

PS0525AZ 

♦ Pll 

589- 64 

PS633 

TRW 

258-1 10 

PS0840CZ 

Pll 

591 - 36 

PS 1852 

TRW 

399- 81 

PS10025B 

TRW 

199-183 

PS0525BX 

♦ Pll 

589- 65 

PS636 

TRW 

259- 51 

PS0840DX 

Pll 

591 - 37 

PS 1853 

TRW 

401 - 38 

PS10026B 

TRW 

202-11 1 

PS0525BY 

Pll 

589- 66 

PS637 

TRW 

259- 52 

PS0840DY 

Pll 

591 - 38 

PS2207 

TRW 

252- 15 

PS 10060 

TRW 

178- 15 

PS0525BZ 

♦ Pll 

589- 67 

PS0640AX 

Pll 

590- 48 

PS0840DZ 

Pll 

591 - 39 

PS2208 

TRW 

252- 16 

PS 10061 

TRW 

180- 59 

PS0525CX 

♦ Pll 

589- 68 

PS0640AY 

Pll 

590- 49 

PS0840X 

Pll 

591-40 

PS2209 

TRW 

252- 17 

PS10062 

TRW 

182-109 

PS0525CY 

♦ Pll 

589- 69 

PS0640AZ 

Pll 

590- 50 

PS0840Y 

Pll 

591 - 41 

PS2345 

TRW 

322- 50 

PS 10063 

TRW 

186-40 

PS0525CZ 

♦ Pll 

589- 70 

PS0640BX 

Pll 

590- 51 

PS0840Z 

Pll 

591 - 42 

PS2346 

TRW 

348- 99 

PS 10064 

TRW 

188-121 

PS0525DX 

♦ Pll 

589- 71 

PS0640BY 

Pll 

590- 52 

PS0850AX 

Pll 

591 - 43 

PS2347 

TRW 

371 - 93 

PS 10065 

TRW 

190-113 

PS0525DY 

♦ Pll 

589- 72 

PS0640BZ 

Pll 

590- 53 

PS0850AY 

Pll 

591 - 44 

PS2348 

TRW 

384- 92 

PS 10066 

TRW 

193- 13 

PS0525DZ 

♦ Pll 

589- 73 

PS0640CX 

Pll 

590- 54 

PS0850AZ 

Pll 

591 - 45 

PS2349 

TRW 

390- 33 

PS 10067 

TRW 

195- 50 

PS0525EX 

♦ Pll 

589- 74 

PS0640CY 

Pll 

590- 55 

PS0850BX 

Pll 

591 - 46 

PS2350 

TRW 

392- 69 

PS 10068 

TRW 

198- 19 

PS0525EY 

♦ Pll 

589- 75 

PS0640CZ 

Pll 

590- 56 

PS0850BY 

Pll 

591 - 47 

PS2351 

TRW 

394- 65 

PS 10069 

TRW 

199-184 

PS0525EZ 

♦ Pll 

589- 76 

PS0640DX 

Pll 

590- 57 

PS0850BZ 

Pll 

591 - 48 

PS2352 

TRW 

395- 83 

PS 10070 

TRW 

202-112 

PS0525X 

♦ Pll 

589- 77 

PS0640DY 

Pll 

590- 58 

PS0850CX 

Pll 

591-49 

PS2353 

TRW 

397- 38 

PSL11A 

AEIL 

302- 67 

PS0525Y 

♦ Pll 

589- 78 

PS0640DZ 

Pll 

590- 59 

PS0850CY 

Pll 

591 - 50 

PS2354 

TRW 

398- 34 

PSL12A 

AEIL 

313- 73 

PS0525Z 

♦ Pll 

589- 79 

PS0640X 

Pll 

590- 60 

PS0850CZ 

Pll 

591 - 51 

PS2355 

TRW 

399- 94 

PSV100D 

♦ TRW 

601 - 22 

PS0530AX 

♦ Pll 

589- 80 

PS0640Y 

Pll 

590- 61 

PS0850DX 

Pll 

591 - 52 

PS2356 

TRW 

401 - 45 

PSV100J 

♦ TRW 

601 - 23 

PS0530AY 

♦ Pll 

589- 81 

PS0640Z 

Pll 

590- 62 

PS0850DY 

Pll 

591 - 53 

PS2357 

TRW 

402- 53 

PSV100L 

♦ TRW 

601 - 24 

PS0530AZ 

♦ Pll 

589- 82 

PS645 

TRW 

581 -103 

PS0850DZ 

Pll 

591 - 54 

PS2358 

TRW 

403- 97 

PT520 

GICC 

310- 95 

PS0530BX 

♦ Pll 

589- 83 

PS645G 

TRW 

581-104 

PS0850X 

Pll 

591 - 55 

PS2359 

TRW 

404- 84 

PT525 

GICC 

319- 24 

PS0530BY 

♦ Pll 

589- 84 

PS0650AX 

Pll 

590- 63 

PS0850Y 

Pll 

591 - 56 

PS2360 

TRW 

406- 10 

PT530 

GICC 

321 - 20 

PS0530BZ 

♦ Pll 

589- 85 

PS0650AY 

Pll 

590- 64 

PS0850Z 

Pll 

591 - 57 

PS241 1 

TRW 

292-102 

PT540 

GICC 

329- 69 

PS0530CX 

♦ Pll 

589- 86 

PS0650AZ 

Pll 

590- 65 

PS 1132 

TRW 

408- 26 

PS2412 

TRW 

298-104 

PT550 

GICC 

339-106 

PS0530CY 

♦ Pll 

589- 87 

PS0650BX 

Pll 

590- 66 

PS 1140 

TRW 

369- 66 

PS2413 

TRW 

309 - 60 

PT560 

GICC 

346-101 

PS0530CZ 

♦ Pll 

589- 88 

PS0650BY 

Pll 

590- 67 

PS1141 

TRW 

384- 26 

PS2414 

TRW 

328- 17 

PT3510 

Pll 

573- 69 

PS0530DX 

♦ Pll 

589- 89 

PS0650BZ 

Pll 

590- 68 

PS1142 

TRW 

389- 73 

PS2415 

TRW 

345- 78 

PT3511 

Pll 

572- 34 

PS0530DY 

♦ Pll 

589- 90 

PS0650CX 

Pll 

590- 69 

PS1143 

TRW 

394- 4 

PS2416 

TRW 

358-108 

PT3512 

Pll 

572- 35 

PS0530DZ 

♦ Pll 

589- 91 

PS0650CY 

Pll 

590- 70 

PS1144 

TRW 

396- 94 

PS2417 

TRW 

369- 37 

PT3513 

Pll 

573- 40 

PS0530EX 

♦ Pll 

589- 92 

PS0650CZ 

Pll 

590- 71 

PS1145 

TRW 

399- 34 

PS2418 

TRW 

384- 7 

PT3514 

Pll 

573- 41 

PS0530EY 

♦ Pll 

589- 93 

PS0650DX 

Pll 

590- 72 

PS1146 

TRW 

400-104 

PS2419 

TRW 

389- 53 

PT3515 

Pll 

573- 42 

PS0530EZ 

♦ Pll 

589- 94 

PS0650DY 

Pll 

590- 73 

PS1147' 

TRW 

403- 57 

PS2422 

TRW 

389- 38 

PT3516 

Pll 

572-102 

PS0530X 

♦ Pll 

589- 95 

PS0650DZ 

Pll 

590- 74 

PS1148 

TRW 

405- 65 

PS2423 

TRW 

393- 85 

PT3517 

Pll 

572-103 

PS0530Y 

♦ Pll 

589- 96 

PS0650X 

Pll 

590- 75 

PS 11 7 1 ,A 

TRW 

165- 66 

PS2424 

TRW 

396- 68 

PT3518 

Pll 

572-104 

PS0530Z 

♦ Pll 

589- 97 

PS0650Y 

Pll 

590- 76 

PS11 72,A 

TRW 

165- 78 

PS2425 

TRW 

399- 22 

PT3519 

Pll 

572- 96 

PS592 

TRW 

581-99 

PS0650Z 

Pll 

590- 77 

PS1173,A 

TRW 

165- 85 

PS2426 

TRW 

400- 90 

PT3520 

Pll 

572- 98 

PS592G 

TRW 

581-100 

PS700 

TRW 

268- 15 

PS 11 74,A 

TRW 

165-128 

PS2427 

TRW 

402- 22 

PT3521 

Pll 

572-100 

PS594 

TRW 

581-101 

PS701 

TRW 

272- 88 

PS1175,A 

TRW 

165-148 

PS2428 

TRW 

403- 52 

PT3522 

Pll 

572- 36 

PS595 

TRW 

581-102 

PS702 

TRW 

276- 56 

PS 11 76,A 

TRW 

165-193 

PS2429 

TRW 

404- 60 

PT3523 

Pll 

572- 37 

PS603 

TRW 

248- 90 

PS703 

TRW 

276- 57 

PS1177,A 

TRW 

166- 75 

PS2430 

TRW 

405- 61 

PT3524 

Pll 

572- 38 

PS604 

TRW 

248- 91 

PS704 

TRW 

280- 29 

PS 1200 

TRW 

183- 91 

PS3200 

TRW 

405- 74 

PT3525 

Pll 

571 - 68 

PS0605AX 

Pll 

589- 98 

PS705 

TRW 

280- 30 

PS1200A 

TRW 

183- 92 

PS3210 

TRW 

389- 31 

PT3526 

Pll 

571 - 78 

PS0605AY 

Pll 

589- 99 

PS720 

TRW 

268- 10 

PS1200B 

TRW 

183- 93 

PS3532.A 

TRW 

165- 53 

PT3527 

Pll 

571 - 97 

PS0605AZ 

Pll 

589-100 

PS721 

TRW 

273- 96 

PS 1201 

TRW 

183- 94 

PS3533,A 

TRW 

165-104 

PT3528 

Pll 

571 - 47 

PS0605BX 

Pll 

589-101 

PS722 

TRW 

279- 69 

PS 1201A 

TRW 

183- 95 

PS3534,A 

TRW 

165-187 

PT3529 

Pll 

571 - 10 

PS0605BY 

Pll 

589-102 

PS723 

TRW 

283- 12 

PS 1201B 

TRW 

183- 96 

PS3535 

TRW 

176-102 

PT3530 

Pll 

571 - 41 

PS0605BZ 

Pll 

589-103 

PS724 

TRW 

281 - 34 

PS 1202 

TRW 

183- 97 

PS3535A 

TRW 

176-103 

PT3531 

Pll 

570- 37 

PS0605CX 

Pll 

589-104 

PS0805AX 

Pll 

590- 78 

PS1202A 

TRW 

183- 98 

PS3536 

TRW 

176-104 

PT3532 

Pll 

570- 40 

PS0605CY 

Pll 

589-105 

PS0805AY 

Pll 

590- 79 

PS1202B 

TRW 

183- 99 

PS3536A 

TRW 

176-105 

PV001 ,A,B 

♦ TRW 

557- 81 

PS0605CZ 

Pll 

589-106 

PS0805AZ 

Pll 

590- 80 

PS 1203 

TRW 

183-100 

PS3537 

TRW 

176-106 

PV002,A,B 

♦ TRW 

554- 45 

PS0605DX 

Pll 

589-107 

PS0805BX 

Pll 

590- 81 

PS1203A 

TRW 

183-101 

PS3537A 

TRW 

176-107 

PV003,A,B 

♦ TRW 

550- 59 

PS0605DY 

Pll 

589-108 

PS0805BY 

Pll 

590- 82 

PS1203B 

TRW 

183-102 

PS3538 

TRW 

176-108 

PV004,A,B 

♦ TRW 

557- 82 

PS0605DZ 

Pll 

589-109 

PS0805BZ 

Pll 

590- 83 

PS 1204 

TRW 

183-103 

PS3538A 

TRW 

176-109 

PV005,A,B 

♦ TRW 

554- 46 

PS0605X 

Pll 

589-1 10 

PS0805CX 

Pll 

590- 84 

PS1204A 

TRW 

183-104 

PS3539 

TRW 

176-110 

PV006,A,B 

♦ TRW 

550- 60 

PS0605Y 

Pll 

590- 1 

PS0805CY 

Pll 

590- 85 

PS1204B 

TRW 

183-105 

PS3539A 

TRW 

176-111 

PV007,A,B 

♦ TRW 

557- 83 

PS0605Z 

Pll 

590- 2 

PS0805CZ 

Pll 

590- 86 

PS 1205 

TRW 

183-106 

PS4559 

TRW 

251 - 31 

PV008,A,B 

♦ TRW 

554- 47 

PS605 

TRW 

248- 92 

PS0805DX 

Pll 

590- 87 

PS1205A 

TRW 

183-107 

PS4560 

TRW 

257-105 

PV009,A,B 

♦ TRW 

550- 61 

PS609 

TRW 

252- 54 

PS0805DY 

Pll 

590- 88 

PS1205B 

TRW 

183-108 

PS4725 

TRW 

251 - 11 

PV1430 

♦ Pll 

538- 15 

PS0610AX 

Pll 

590- 3 

PS0805DZ 

Pll 

590- 89 

PS 1207 

TRW 

183-109 

PS5300 

TRW 

257-106 

PV1431 

♦ Pll 

541 - 42 

PS0610AY 

Pll 

590- 4 

PS0805X 

Pll 

590- 90 

PS1207A 

TRW 

183-110 

PS5301 

TRW 

258-100 

PV1432 

♦ Pll 

546- 1 

PS0610AZ 

Pll 

590- 5 

PS0805Y 

Pll 

590- 91 

PS1207B 

TRW 

183-111 

PS5302 

TRW 

259- 64 

PV1433 

♦ Pll 

550- 62 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 


isfihurEi 


MFRS 

Pq&Line 

PV1434 

♦ Pll 

554- 48 

Q5-100A 

IDC 

262- 89 

Q18-200D 

IDC 

2&5 - 44 

Q4001MT1 

ecc - 

503- 65 

Q6040PFC 

ECC 

507- 82 

PV1435 

♦ PM 

557- 84 

Q5-100B 

IDC 

262- 90 

Q18-200T 

IDC 

265- 45 

Q4001MT2 

ECC 

503- 66 

Q6040PFD 

ECC 

507- 83 

PV1858D 

♦ TRW 

528- 2 

Q5-100C 

IDC 

262- 91 

Q18-300 

IDC 

265- 46 

Q4001P 

ECC 

503- 67 

Q7004 

ECC 

508- 22 

PV1860D 

♦ TRW 

531 - 42 

Q5-100D 

IDC 

262- 92 

Q18-300A 

IDC 

265- 47 

Q4001PS 

ECC 

503- 68 

Q7004A 

ECC 

508- 23 

PV1862D 

♦ TRW 

533- 11 

Q5-100E 

IDC 

262- 93 

Q18-300B 

IDC 

265- 48 

Q4001PST 

ECC 

503- 69 

Q7004B 

ECC 

508- 24 

PV1863D 

♦ TRW 

534- 55 

Q5-100T 

IDC 

262- 94 

Q20-200 

IDC 

265- 81 

Q4001PT 

ECC 

503- 70 

Q7004T 

ECC 

508- 25 

PV1864D 

♦ TRW 

537- 13 

Q5-200 

IDC 

262- 96 

Q20-200A 

IDC 

265- 82 

Q4003P 

ECC 

503- 82 

Q7004TA 

ECC 

508- 26 

PV1865D 

♦ TRW 

539- 38 

Q5-200A 

IDC 

262- 97 

Q20-200T 

IDC 

265- 83 

Q4003PT 

ECC 

503- 83 

Q7004TB 

ECC 

508- 27 

PV1866D 

♦ TRW 

541 - 43 

Q5-200B 

IDC 

262- 98 

Q20-300 

IDC 

265- 84 

Q4004 

ECC 

503- 85 

Q7006 

ECC 

498- 92 

PV1868D 

♦ TRW 

543- 73 

Q5-200C 

IDC 

262- 99 

Q20-300A 

IDC 

265- 85 

Q4004A 

ECC 

503- 86 

Q7006A 

ECC 

508- 32 

PV1870D 

♦ TRW 

546- 2 

Q5-200D 

IDC 

262-100 

Q20-300B 

IDC 

265- 86 

Q4004B 

ECC 

503- 87 

Q7006B 

ECC 

508- 33 

PVM4010,A,B 

♦ TRW 

528- 3 

Q5-200E 

IDC 

262-101 

Q20-500 

IDC 

265- 89 

Q4004T 

ECC 

503- 88 

Q7006T 

ECC 

498- 93 

PVM4022,A,B 

♦ TRW 

531 - 43 

Q5-200T 

IDC 

262-102 

Q20-750 

IDC 

265- 92 

Q4004TA 

ECC 

503- 89 

Q7006TA 

ECC 

508- 34 

PVM4033,A,B 

♦ TRW 

533- 12 

Q5-250 

IDC 

262- 95 

Q20-950 

IDC 

265- 94 

Q4004TB 

ECC 

503- 90 

Q7006TB 

ECC 

508- 35 

PVM4039,A,B 

♦ TRW 

533- 53 

Q5-300 

IDC 

262-103 

Q30-200 

IDC 

268- 60 

Q4006 

ECC 

504- 11 

Q7008 

ECC 

508- 38 

PVM4047AB 

♦ TRW 

534- 56 

Q5-300A 

IDC 

262-104 

Q30-200A 

IDC 

268- 61 

Q4006A 

ECC 

504- 12 

Q7008A 

ECC 

508- 39 

PVM4056,A,B 

♦ TRW 

535- 15 

Q5-300B 

IDC 

262-105 

Q30-300 

IDC 

268- 62 

Q4006B 

ECC 

504- 13 

Q7008B 

ECC 

508- 40 

PVM4068,A,B 

♦ TRW 

537- 14 

Q5-500 

IDC 

263- 33 

Q30-300A 

IDC 

268- 63 

Q4006T 

ECC 

504- 14 

Q7008T 

ECC 

508- 41 

PVM4082,A,B 

♦ TRW 

539- 39 

Q6-100 

IDC 

263- 7 

Q30-300B 

IDC 

268- 64 

Q4006TA 

ECC 

504- 15 

Q7008TA 

ECC 

508- 42 

PVM4 100,A,B 

♦ TRW 

541 - 44 

Q6-100A 

IDC 

263- 8 

Q30-500 

IDC 

268- 53 

Q4006TB 

ECC 

504- 16 

Q7008TB 

ECC 

508- 43 

PVM4120,A,B 

♦ TRW 

543- 74 

Q6-100B 

IDC 

263- 9 

Q30-500A 

IDC 

268- 54 

Q4008 

ECC 

498- 98 

Q7010 

ECC 

508- 48 

PVM4150,A,B 

♦ TRW 

546- 3 

Q6-100C 

IDC 

263- 10 

Q30-750 

IDC 

267- 79 

Q4008A 

ECC 

504- 38 

Q7010A 

ECC 

508- 49 

PVM4 180,A,B 

♦ TRW 

548- 4 

Q6-100D 

IDC 

263- 11 

Q30-950 

IDC 

267 - 80 

Q4008B 

ECC 

504- 39 

Q7010B 

ECC 

508- 50 

PVM4220,A,B 

♦ TRW 

550- 63 

Q6-100E 

IDC 

263- 12 

Q40-200 

IDC 

269- 96 

Q4008T 

ECC 

498- 99 

Q7010T 

ECC 

508- 51 

PVM6010AB 

♦ TRW 

528- 4 

Q6-100F 

IDC 

263- 13 

Q40-200A 

IDC 

269- 97 

Q4008TA 

ECC 

504- 40 

Q7010TA 

ECC 

508- 52 

PVM6022,A,B 

♦ TRW 

531 - 44 

Q6-100G 

IDC 

263- 14 

Q40-300 

IDC 

269- 98 

Q4008TB 

ECC 

504- 41 

Q7010TB 

ECC 

508- 53 

PVM6033AB 

♦ TRW 

533- 13 

Q6-100H 

IDC 

263- 15 

Q40-300A 

IDC 

269- 99 

Q4010 

ECC 

504- 46 

Q7015 

ECC 

508- 54 

PVM6039,A,B 

♦ TRW 

533- 54 

Q6-100I 

IDC 

263- 28 

Q40-300B 

IDC 

269-100 

Q4010A 

ECC 

504- 47 

Q7015A 

ECC 

508- 55 

PVM6047,A,B 

♦ TRW 

534- 57 

Q6-100J 

IDC 

263- 29 

Q40-500 

IDC 

269- 93 

Q4010B 

ECC 

504- 48 

Q7015B 

ECC 

508- 56 

PVM6056,A,B 

♦ TRW 

535- 16 

Q6-100K 

IDC 

263- 30 

Q40-500A 

IDC 

269- 94 

Q4010T 

ECC 

504- 49 

Q7015T 

ECC 

508- 57 

PVM6068AB 

♦ TRW 

537- 15 

Q6-100L 

IDC 

263- 31 

Q40-750 

IDC 

269- 47 

Q4010TA 

ECC 

504- 50 

Q7015TA 

ECC 

508- 58 

PVM6082,A,B 

♦ TRW 

539- 40 

Q6-100T 

IDC 

263- 16 

Q40-950 

IDC 

269- 49 

Q4010TB 

ECC 

504- 51 

Q7015TB 

ECC 

508- 59 

PVM6100,A,B 

♦ TRW 

541 - 45 

Q6-200 

IDC 

263- 34 

Q50-200 

IDC 

271 - 13 

Q4015 

ECC 

504- 74 

Q7025 

♦ ECC 

508- 62 

PVM6120,A,B 

♦ TRW 

543- 75 

Q6-200A 

IDC 

263- 35 

Q50-200A 

IDC 

271 - 14 

Q4015A 

ECC 

504- 75 

Q7025C 

♦ ECC 

508- 63 

PVM6150,A,B 

♦ TRW 

546- 4 

Q6-200B 

IDC 

263- 36 

Q50-300 

IDC 

271 - 15 

Q4015B 

ECC 

504- 76 

Q7025D 

♦ ECC 

508- 64 

PVM6180,A,B 

♦ TRW 

548- 5 

Q6-200C 

IDC 

263- 37 

Q50-300A 

IDC 

271 - 16 

Q4015T 

ECC 

504- 77 

Q8004 

ECC 

508- 69 

PVM6220,A,B 

♦ TRW 

550- 64 

Q6-200D 

IDC 

263- 38 

Q50-300B 

IDC 

271 - 17 

Q4015TA 

ECC 

504- 78 

Q8004A 

ECC 

508- 70 

PZ6A 

SOIF 

178-136 

Q6-200E 

IDC 

263- 39 

Q50-500 

IDC 

271 - 18 

Q4015TB 

ECC 

504- 79 

Q8004B 

ECC 

508- 71 

PZ8A 

SOIF 

183- 48 

Q6-200F 

IDC 

263- 40 

Q50-500A 

IDC 

271 - 19 

Q4025 

♦ ECC 

504- 82 

Q8004T 

ECC 

508- 72 

PZ10A 

SOIF 

189-70 

Q6-200G 

IDC 

263- 41 

Q50-750 

IDC 

271 - 78 

Q4025C 

♦ ECC 

504- 83 

Q8004TA 

ECC 

508- 73 

PZ10B 

SOIF 

234- 34 

Q6-200H 

IDC 

263- 42 

Q50-950 

IDC 

271 - 82 

Q4025D 

♦ ECC 

504- 84 

Q8004TB 

ECC 

508- 74 

PZ12A 

SOIF 

193-162 

Q6-200I 

IDC 

263- 43 

Q550 

NPC 

559- 9 

Q4040PF 

ECC 

504- 94 

Q8006 

ECC 

498- 94 

PZ12B 

SOIF 

237- 17 

Q6-200J 

IDC 

263- 44 

Q60-500 

IDC 

273- 44 

Q4040PFC 

ECC 

504- 95 

Q8006A 

ECC 

508- 79 

PZ15A 

SOIF 

198-164 

Q6-200K 

IDC 

263- 45 

Q60-500A 

IDC 

273- 45 

Q4040PFD 

ECC 

504- 96 

Q8006B 

ECC 

508- 80 

PZ15B 

SOIF 

240- 32 

Q6-200L 

IDC 

263- 46 

Q60-750 

IDC 

273- 59 

Q5004 

ECC 

505-103 

Q8006T 

ECC 

498- 95 

PZ18A 

SOIF 

203- 57 

Q6-200T 

IDC 

263- 47 

Q60-950 

IDC 

273- 62 

Q5004A 

ECC 

505-104 

Q8006TA 

ECC 

508- 81 

PZ18B 

SOIF 

242-154 

Q6-250 

IDC 

263- 57 

Q70-500 

IDC 

274- 35 

Q5004B 

ECC 

505-105 

Q8006TB 

ECC 

508- 82 

PZ22A 

SOIF 

207-179 

Q6-300 

IDC 

263- 48 

Q70-500A 

IDC 

274- 36 

Q5004T 

ECC 

505-106 

Q8008 

ECC 

508- 85 

PZ27A 

SOIF 

212- 48 

Q6-300A 

IDC 

263- 49 

Q80-500 

IDC 

276- 30 

Q5004TA 

ECC 

505-107 

Q8008A 

ECC 

508- 86 

PZ33A 

SOIF 

216- 3 

Q6-300B 

IDC 

263- 50 

Q80-500A 

IDC 

276- 31 

Q5004TB 

ECC 

505-108 

Q8008B 

ECC 

508- 87 

PZ39A 

SOIF 

218-165 

Q6-400 

IDC 

263- 51 

Q80-750 

IDC 

276- 35 

Q5006 

ECC 

498- 88 

Q8008T 

ECC 

508- 88 

PZ47A 

SOIF 

222- 3 

Q6-400A 

IDC 

263- 52 

Q80-950 

IDC 

276- 37 

Q5006A 

ECC 

506- 18 

Q8008TA 

ECC 

508- 89 

PZ56A 

SOIF 

225- 45 

Q6-400B 

IDC 

263- 53 

Q90-500 

IDC 

276- 76 

Q5006B 

ECC 

506- 19 

Q8008TB 

ECC 

508- 90 

PZ68A 

SOIF 

228- 42 

Q6-500 

IDC 

263- 59 

Q100-500 

IDC 

277-102 

Q5006T 

ECC 

498- 89 

Q8010 

ECC 

508- 95 

PZ82A 

SOIF 

231 - 31 

Q6/1 

ITTE 

251-69 

Q100-500A 

IDC 

277-103 

Q5006TA 

ECC 

506- 20 

Q8010A 

ECC 

508- 96 

PZ140B 

♦ TUNL 

316- 74 

Q6/2 

ITTE 

255- 43 

Q100-750 

IDC 

278- 23 

Q5006TB 

ECC 

506- 21 

Q8010B 

ECC 

508- 97 

PZ140D 

♦ TUNL 

335- 77 

Q6/3 

ITTE 

257- 81 

Q100-950 

IDC 

278- 24 

Q5008 

ECC 

506- 39 

Q8010T 

ECC 

508- 98 

PZ140F 

♦ TUNL 

352- 66 

Q6/4 

ITTE 

258- 55 

Q1 10-500 

IDC 

280- 19 

Q5008A 

ECC 

506- 40 

Q8010TA 

ECC 

508- 99 

PZ140H 

♦ TUNL 

364- 75 

Q6/5 

ITTE 

259- 24 

Q2001M1 

ECC 

500- 62 

Q5008B 

ECC 

506- 41 

Q8010TB 

ECC 

508-100 

PZ140K 

♦ TUNL 

374- 43 

Q7-050 

IDC 

263- 4 

Q2001M2 

ECC 

500- 63 

Q5008T 

ECC 

506- 42 

Q8015 

ECC 

508-101 

PZT8 2 

USS 

183-49 

Q7-100 

IDC 

263- 32 

Q2001MS1 

ECC 

500- 64 

Q5008TA 

ECC 

506- 43 

Q8015A 

ECC 

508-102 

PZT10 

USS 

189-71 

Q7-250 

IDC 

263- 54 

Q2001MS2 

ECC 

500- 65 

Q5008TB 

ECC 

506- 44 

Q8015B 

ECC 

508-103 

PZT12 

USS 

193-163 

Q8-200 

IDC 

263- 76 

Q2001MST1 

ECC 

500- 66 

Q5010 

ECC 

506- 50 

Q8015T 

ECC 

508-104 

PZT15 

USS 

198-165 

Q8-200A 

IDC 

263- 77 

Q2001MST2 

ECC 

500- 67 

Q5010A 

ECC 

506- 51 

Q8015TA 

ECC 

508-105 

PZT18 

USS 

203- 58 

Q8-200B 

IDC 

263- 78 

Q2001MT1 

ECC 

500- 68 

Q5010B 

ECC 

506- 52 

Q8015TB 

ECC 

508-106 

PZT22 

USS 

207-180 

Q8-200C 

IDC 

263- 79 

Q2001MT2 

ECC 

500- 69 

Q5010T 

ECC 

506- 53 

Q8025 

♦ ECC 

508-109 

PZT27 

USS 

212- 49 

Q8-200D 

IDC 

263- 80 

Q2001P 

ECC 

500- 70 

Q5010TA 

ECC 

506- 54 

Q8025C 

♦ ECC 

508-110 

PZT33 

USS 

216- 4 

Q8-200T 

IDC 

263- 81 

Q2001PS 

ECC 

500- 71 

Q5010TB 

ECC 

506- 55 

Q8025D 

♦ ECC 

509- 1 

Q1-100 

IDC 

262- 9 

Q8-300 

IDC 

263- 82 

Q2001PST 

ECC 

500- 72 

Q5015 

ECC 

506- 73 

R1/1 H 

ITTE 

251-54 

Q1-100A 

IDC 

262- 10 

Q8-300A 

IDC 

263- 83 

Q2001PT 

ECC 

500- 73 

Q5015A 

ECC 

506- 74 

R1/2H 

ITTE 

255- 32 

Q1-100B 

IDC 

262- 11 

Q8-300B 

IDC 

263- 84 

Q2003P 

ECC 

500- 85 

Q5015B 

ECC 

506- 75 

R1/3H 

ITTE 

257- 70 

Q1-100C 

IDC 

262- 12 

Q8/1 

ITTE 

251 - 76 

Q2003PT 

ECC 

500- 86 

Q5015T 

ECC 

506- 76 

R1/4H 

ITTE 

258- 44 

Q1-100D 

IDC 

262- 13 

Q8/2 

ITTE 

255- 49 

Q2004 

ECC 

500- 88 

Q5015TA 

ECC 

506- 77 

R1LB 

VAC 

580- 33 

Q1-100E 

IDC 

262- 14 

Q8/3 

ITTE 

257- 87 

Q2004A 

ECC 

500- 89 

Q5015TB 

ECC 

506- 78 

R3/1H 

ITTE 

251 - 61 

Q1-100T 

IDC 

262- 15 

Q8/4 

ITTE 

258- 61 

Q2004B 

ECC 

500- 90 

Q5025 

♦ ECC 

506- 81 

R3/2H 

ITTE 

255- 38 

Q1-200 

IDC 

262- 16 

Q8/5 

ITTE 

259- 29 

Q2004T 

ECC 

500- 91 

Q5025C 

♦ ECC 

506- 82 

R3/3H 

ITTE 

257- 76 

Q1-200A 

IDC 

262- 17 

Q10 

NPC 

539- 98 

Q2004TA 

ECC 

500- 92 

Q5025D 

♦ ECC 

506 83 

R3/4H 

ITTE 

258- 50 

Q1-200B 

IDC 

262- 18 

Q10-100 

IDC 

264- 15 

Q2004TB 

ECC 

500- 93 

Q5040PF 

ECC 

506- 91 

R4HZ 

SOIF 

335- 88 

Q1/1 

ITTE 

251 - 53 

Q10-100T 

IDC 

264- 16 

Q2006 

ECC 

501- 14 

Q5040PFC 

ECC 

506- 92 

R5LB 

VAC 

580- 34 

Q1/2 

ITTE 

255- 31 

Q10-200 

IDC 

264- 48 

Q2006A 

ECC 

501 - 15 

Q5040PFD 

ECC 

506- 93 

R6 

GICI 

346- 81 

Q1/3 

ITTE 

257- 69 

Q10-200A 

IDC 

264- 49 

Q2006B 

ECC 

501 - 16 

Q6004 

ECC 

507- 26 

R6/1H 

ITTE 

251-70 

Q1/4 

ITTE 

258- 43 

Q10-200B 

IDC 

264- 50 

Q2006T 

ECC 

501 - 17 

Q6004A 

ECC 

507- 27 

R6/2H 

ITTE 

255- 44 

Q1/5 

ITTE 

259- 14 

Q10-200C 

IDC 

264- 51 

Q2006TA 

ECC 

501 - 18 

Q6004B 

ECC 

507- 28 

R6/3H 

ITTE 

257- 82 

Q2-100 

IDC 

262- 31 

Q10-200D 

IDC 

264- 52 

Q2006TB 

ECC 

501- 19 

Q6004T 

ECC 

507- 29 

R6/4H 

ITTE 

258- 56 

Q2-100A 

IDC 

262- 32 

Q10-200T 

IDC 

264- 53 

Q2008 

ECC 

498- 96 

Q6004TA 

ECC 

507- 30 

R6HZ 

SOIF 

352- 74 

Q2-100B 

IDC 

262- 33 

Q10-250 

IDC 

264- 59 

Q2008A 

ECC 

501 - 41 

Q6004TB 

ECC 

507- 31 

R8/1H 

ITTE 

251 - 77 

Q2-100C 

IDC 

262- 34 

Q10-300 

IDC 

264- 54 

Q2008B 

ECC 

501 - 42 

Q6006 

ECC 

498- 90 

R8/2H 

ITTE 

255- 50 

Q2-100D 

IDC 

262- 35 

Q10-300A 

IDC 

264- 55 

Q2008T 

ECC 

498- 97 

Q6006A 

ECC 

507- 39 

R8/3H 

ITTE 

257- 88 

Q2-100E 

IDC 

262- 36 

Q10-300B 

IDC 

264- 56 

Q2008TA 

ECC 

501 - 43 

Q6006B 

ECC 

507- 40 

R8/4H 

ITTE 

258- 62 

Q2-100T 

IDC 

262- 37 

Q10-500 

IDC 

264- 57 

Q2008TB 

ECC 

501 - 44 

Q6006T 

ECC 

498- 91 

R8HZ 

SOIF 

364- 84 

Q2-200 

IDC 

262- 38 

Q10-750 

IDC 

264- 61 

Q2010 

ECC 

501 - 49 

Q6006TA 

ECC 

507- 41 

R10EB 

VAC 

580- 35 

Q2-200A 

IDC 

262- 39 

Q10-950 

IDC 

264- 63 

Q2010A 

ECC 

501 - 50 

Q6006TB 

ECC 

507- 42 

R10LB 

VAC 

580- 36 

Q2-200B 

IDC 

262- 40 

Q12-200 

IDC 

264-72 

Q2010B 

ECC 

501 - 51 

Q6008 

ECC 

507- 47 

R10MB 

VAC 

580- 37 

Q3-90T 

IDC 

262- 64 

Q12-200A 

IDC 

264- 73 

Q2010T 

ECC 

501 - 52 

Q6008A 

ECC 

507- 48 

R43HZ 

SOIF 

335- 94 

Q3-100T 

IDC 

262- 65 

Q12-200B 

IDC 

264-74 

Q2010TA 

ECC 

501 - 53 

Q6008B 

ECC 

507- 49 

R63HZ 

SOIF 

352- 78 

Q3-200 

IDC 

262- 54 

Q12-200C 

IDC 

264- 75 

Q2010TB 

ECC 

501 - 54 

Q6008T 

ECC 

507- 50 

R75EB 

VAC 

580- 38 

Q3-200A 

IDC 

262- 55 

Q12-200D 

IDC 

264- 76 

Q2015 

ECC 

501 - 77 

Q6008TA 

ECC 

507- 51 

R75LB 

VAC 

580- 39 

Q3-200B 

IDC 

262- 56 

Q12-200T 

IDC 

264- 77 

Q2015A 

ECC 

501 - 78 

Q6008TB 

ECC 

507- 52 

R83HZ 

SOIF 

364- 87 

Q3-200C 

IDC 

262- 57 

Q12-300 

IDC 

264- 78 

Q2015B 

ECC 

501 - 79 

Q6010 

ECC 

507- 56 

R100GB 

VAC 

580- 40 

Q3-200D 

IDC 

262- 58 

Q12-300A 

IDC 

264- 79 

Q2015T 

ECC 

501 - 80 

Q6010A 

ECC 

507- 57 

R100KB 

VAC 

580- 41 

Q3-200E 

IDC 

262- 59 

Q12-300B 

IDC 

264- 80 

Q2015TA 

ECC 

501 - 81 

Q6010B 

ECC 

507- 58 

R100LB 

VAC 

580- 42 

Q3-200T 

IDC 

262- 60 

Q15-200 

IDC 

264-109 

Q2015TB 

ECC 

501 - 82 

Q6010T 

ECC 

507- 59 

R100MB 

VAC 

580- 43 

Q3-300 

IDC 

262- 61 

Q15-200A 

IDC 

264-1 10 

Q2025 

♦ ECC 

501- 85 

Q6Q10TA 

ECC 

507- 60 

R200 

♦ SCO 

312- 39 

Q3-300A 

IDC 

262- 62 

Q15-200B 

IDC 

265- 1 

Q2025C 

♦ ECC 

501 - 86 

Q6010TB 

ECC 

507- 61 

R400 

♦ SCO 

331 - 20 

Q3-300B 

IDC 

262- 63 

Q15-200C 

IDC 

265- 2 

Q2025D 

♦ ECC 

501 - 87 

Q6015 

ECC 

507- 66 

R600 

♦ SCO 

348- 41 

Q3-500 

IDC 

262- 74 

Q15-200D 

IDC 

265- 3 

Q2040PF 

ECC 

501 - 97 

Q6015A 

ECC 

507- 67 

R800 

♦ SCO 

361 - 16 

Q3/1 

ITTE 

251-60 

Q15-200T 

IDC 

265- 4 

Q2040PFC 

ECC 

501 - 98 

Q6015B 

ECC 

507- 68 

R1000 

♦ SCO 

371 - 51 

Q3/2 

ITTE 

255- 37 

Q15-300 

IDC 

265- 5 

Q2040PFD 

ECC 

501 - 99 

Q6015T 

ECC 

507- 69 

RA132AA 

ITT 

294- 71 

Q3/3 

ITTE 

257- 75 

Q15-300A 

IDC 

265- 6 

Q4001M1 

ECC 

503- 59 

Q6015TA 

ECC 

507- 70 

RA132BA 

ITT 

301 - 67 

Q3/4 

ITTE 

258- 49 

Q15-300B 

IDC 

265- 7 

Q4001M2 

ECC 

503- 60 

Q6015TB 

ECC 

507- 71 

RA132DA 

ITT 

312- 66 

Q3/5 

ITTE 

259- 19 

Q18-200 

IDC 

265- 40 

Q4001MS1 

ECC 

503- 61 

Q6025 

♦ ECC 

507- 74 

RA132FA 

ITT 

322- 30 

Q4-100 

IDC 

262- 73 

Q18-200A 

IDC 

265- 41 

Q4001MS2 

ECC 

503- 62 

Q6025C 

♦ ECC 

507- 75 

RA132HA 

ITT 

331 - 49 

Q4-500 

IDC 

262- 75 

Q18-200B 

IDC 

265- 42 

Q4001MST1 

ECC 

503- 63 

Q6025D 

♦ ECC 

507- 76 

RA132KA 

ITT 

341- 1 

Q5-100 

IDC 

262- 88 

Q18-200C 

IDC 

265- 43 

Q4001MST2 

ECC 

503- 64 

Q6040PF 

ECC 

507- 81 

RA132MA 

ITT 

348- 75 
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1 

. TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

e mmnm 

Mi'il 1 1 1 






MFRS 

Pa&Line 

RA132PA 

ITT 

355-105 

RK300B 

♦ EDI 

289- 34 

RTB0325 

TEC 

440- 61 

RTD0330 

bum 

442- 60 

RTH0220 

TEC 

432-6 

RA132RA 

ITT 

361 - 44 

RK400A 

EDI 

289- 53 

RTB0330 

TEC 

442- 21 

RTD0335 

TEC 

448- 2 

RTH0225 

TEC 

440- 55 

RA132VA 

ITT 

371 - 78 

RK400B 

EDI 

289- 58 

RTB0401 

TEC 

414- 16 

RTD0340 

TEC 

449- 7 

RTH0230 

TEC 

442- 11 

RAB005 

EDI 

272- 33 

RK500A 

♦ EDI 

289- 78 

RTB0403 

TEC 

416- 32 

RTD0401 

TEC 

414- 46 

RTH0301 

TEC 

414- 6 

RAB010 

EDI 

278- 91 

RK500B 

♦ EDI 

289- 83 

RTB0406 

TEC 

421- 76 

RTD0403 

TEC 

416- 89 

RTH0303 

TEC 

416- 20 

RAB020 

EDI 

282- 49 

RK600A 

♦ EDI 

290- 1 

RTB0410 

TEC 

423- 16 

RTD0406 

TEC 

422- 26 

RTH0306 

TEC 

421- 60 

RAB040 

EDI 

285- 22 

RK600B 

♦ EDI 

290- 3 

RTB0415 

TEC 

430- 12 

RTD0410 

TEC 

423-103 

RTH0310 

TEC 

423- 2 

RAB060 

EDI 

286- 88 

RL005 

EDI 

272- 35 

RTB0420 

TEC 

432- 20 

RTD0415 

TEC 

430- 39 

RTH0315 

TEC 

430- 4 

RAS310AF 

ITTB 

378- 58 

RL010 

EDI 

278- 93 

RTB0425 

TEC 

440- 62 

RTD0420 

TEC 

432- 96 

RTH0320 

TEC 

432- 7 

RAS508AF,BF 

ITTB 

373- 14 

RL020 

EDI 

282- 51 

RTB0430 

TEC 

442- 22 

RTD0425 

TEC 

440- 77 

RTH0325 

TEC 

440- 56 

RAS508CF,DF 

ITTB 

373-71 

RL31 

SHWG 

249- 43 

RTB0501 

TEC 

414- 17 

RTD0430 

TEC 

442- 61 

RTH0330 

TEC 

442- 12 

RCD12 

♦ EDI 

290-108 

RL32 

SHWG 

249- 44 

RTB0503 

TEC 

416- 33 

RTD0435 

TEC 

448- 3 

RTH0401 

TEC 

414- 7 

RCD15 

♦ EDI 

291 - 16 

RL32G 

SHWG 

248-1 10 

RTB0506 

TEC 

421 - 77 

RTD0440 

TEC 

449- 8 

RTH0403 

TEC 

416- 21 

RCD20 

♦ EDI 

291-43 

RL34 

SHWG 

251-90 

RTB0510 

TEC 

423- 17 

RTD0501 

TEC 

414- 47 

RTH0406 

TEC 

421 - 61 

RCD25 

♦ EDI 

291 - 55 

RL34G 

SHWG 

251- 6 

RTB0515 

TEC 

430- 13 

RTD0503 

TEC 

416-90 

RTH0410 

TEC 

423- 3 

RCD30 

♦ EDI 

291-68 

RL040 

EDI 

285- 24 

RTB0520 

TEC 

432- 21 

RTD0506 

TEC 

422- 27 

RTH0415 

TEC 

430- 5 

RCD40 

♦ EDI 

291-83 

RL41 

SHWG 

247- 54 

RTB0525 

TEC 

440- 63 

RTD0510 

TEC 

423-104 

RTH0420 

TEC 

432- 8 

RCD50 

♦ EDI 

291-95 

RL41G 

SHWG 

247- 1 

RTB0530 

TEC 

442- 23 

RTD0515 

TEC 

430- 40 

RTH0425 

TEC 

440- 57 

RD4A 

NECJ 

169- 27 

RL42 

SHWG 

246- 9 

RTB0601 

TEC 

414- 18 

RTD0520 

TEC 

432- 97 

RTH0430 

TEC 

442- 13 

RD5A 

NECJ 

171 - 39 

RL43 

SHWG 

253- 30 

RTB0603 

TEC 

416- 34 

RTD0525 

TEC 

440- 78 

RTH0501 

TEC 

414- 8 

RD5B 

NECJ 

171 - 43 

RL43G 

SHWG 

252- 60 

RTB0606 

TEC 

421 - 78 

RTD0530 

TEC 

442- 62 

RTH0503 

TEC 

416- 22 

RD5C 

NECJ 

171- 44 

RL44 

SHWG 

254- 57 

RTB0610 

TEC 

423- 18 

RTD0535 

TEC 

448- 4 

RTH0506 

TEC 

421 - 62 

RD5D 

NECJ 

171 - 45 

RL44G 

SHWG 

253- 77 

RTB0615 

TEC 

430- 14 

RTD0540 

TEC 

449- 9 

RTH0510 

TEC 

423- 4 

RD6A 

NECJ 

173-161 

RL52 

SHWG 

247- 97 

RTB0620 

TEC 

432- 22 

RTD0601 

TEC 

414- 48 

RTH0515 

TEC 

430- 6 

RD6B 

NECJ 

173-173 

RL060 

EDI 

286- 90 

RTC05 

♦ EDI 

272- 91 

RTD0603 

TEC 

416- 91 

RTH0520 

TEC 

432- 9 

RD6C 

NECJ 

173-174 

RL080 

EDI 

287- 84 

RTC10 

♦ EDI 

279- 72 

RTD0606 

TEC 

422- 28 

RTH0525 

TEC 

440- 58 

RD6D 

NECJ 

173-177 

RL100 

EDI 

288- 23 

RTC20 

♦ EDI 

283- 15 

RTD0610 

TEC 

423-105 

RTH0530 

TEC 

442- 14 

RD7A 

APD 

178-193 

RL232 

SHWG 

601 -.25 

RTC40 

♦ EDI 

285- 74 

RTD0615 

TEC 

430-41 

RTH0601 

TEC 

414- 9 


NECJ 


RL232B 

SHWG 

601 - 26 

RTC60 

♦ EDI 

287- 35 

RTD0620 

TEC 

432- 98 

RTH0603 

TEC 

416- 23 

RD7B 

NECJ 

179- 13 

RL232G 

SHWG 

249- 1 

RTC80 

♦ EDI 

287- 96 

RTF0101 

TEC 

414- 49 

RTH0606 

TEC 

421 - 63 

RD7C 

NECJ 

179- 14 

RL246 

SHWG 

249- 45 

RTC0101 

TEC 

414- 19 

RTF0103 

TEC 

416- 92 

RTH0610 

TEC 

423- 5 

RD7D 

NECJ 

179- 15 

RL247 

SHWG 

252- 61 

RTC0103 

TEC 

416- 35 

RTF0106 

TEC 

422- 29 

RTH0615 

TEC 

430- 7 

RD7H 

NECJ 

178-165 

RL247G 

SHWG 

252- 62 

RTC0106 

TEC 

421 - 79 

RTF0110 

TEC 

423-106 

RTH0620 

TEC 

432- 10 

RD8H 

NECJ 

183- 76 

RL252 

SHWG 

247- 98 

RTC0110 

TEC 

423- 19 

RTF0115 

TEC 

430- 42 

RTJ0201 

♦ TEC 

414- 37 

RD9A 

APD 

184- 63 

RN515 

SOIF 

296- 86 

RTC0115 

TEC 

430- 15 

RTF0120 

TEC 

432- 99 

RTJ0203 

♦ TEC 

416- 73 


NECJ 


RN820 

SOIF 

364- 83 

RTC0120 

TEC 

432- 23 

RTF0125 

TEC 

440- 79 

RTJ0206 

♦ TEC 

422- 14 

RD9B 

NECJ 

184- 65 

RN835 

SOIF 

364- 96 

RTC0125 

TEC 

440- 64 

RTF0130 

TEC 

442- 63 

RTJ0210 

♦ TEC 

423- 75 

RD9C 

NECJ 

184- 66 

RN1015 

SOIF 

304- 66 

RTC0130 

TEC 

442- 24 

RTF0135 

TEC 

448- 5 

RTJ0215 

♦ TEC 

430- 30 

RD9D 

NECJ 

184- 67 

RN1115 

SOIF 

374- 7 

RTC0201 

TEC 

414- 20 

RTF0140 

TEC 

449- 10 

RTJ0220 

♦ TEC 

432- 65 

RD10H 

NECJ 

187- 52 

RN1120 

SOIF 

305- 40 

RTC0203 

TEC 

416- 36 

RTF0201 

TEC 

414- 50 

RTJ0225 

♦ TEC 

440- 70 

Rdi 1A 

APD 

189-111 

RN1135 

SOIF 

374- 56 

RTC0206 

TEC 

421 - 80 

RTF0203 

TEC 

416- 93 

RTJ0230 

♦ TEC 

442- 42 


NECJ 


RN 1220 

SOIF 

379- 69 

RTC0210 

TEC 

423- 20 

RTF0206 

TEC 

422- 30 

RTJ0501 

♦ TEC 

414- 38 

RD1 IB 

NECJ 

189-115 

RN1520 

SOIF 

385- 16 

RTC0215 

TEC 

430- 16 

RTF0210 

TEC 

423-107 

RTJ0503 

♦ TEC 

416- 74 

RDI 1C 

NECJ 

189-116 

RN2015 

SOIF 

315- 98 

RTC0220 

TEC 

432- 24 

RTF0215 

TEC 

430- 43 

RTJ0506 

♦ TEC 

422- 15 

RDI ID 

NECJ 

189-119 

RN3015 

SOIF 

324- 79 

RTC0225 

TEC 

440- 65 

RTF0220 

TEC 

432-100 

RTJ0510 

♦ TEC 

423- 76 

RD13A 

APD 

194- 9 

RN4015 

SOIF 

334-105 

RTC0230 

TEC 

442- 25 

RTF0225 

TEC 

440- 80 

RTJ0515 

♦ TEC 

430- 31 


NECJ 


RN5015 

SOIF 

343- 22 

RTC0301 

TEC 

414- 21 

RTF0230 

TEC 

442- 64 

RTJ0520 

♦ TEC 

432- 66 

RD13B 

NECJ 

194- 54 

RN6015 

SOIF 

351-108 

RTC0303 

TEC 

416- 37 

RTF0235 

TEC 

448- 6 

RTJ0525 

♦ TEC 

440- 71 

RD13C 

NECJ 

194- 55 

RN8015 

SOIF 

364- 34 

RTC0306 

TEC 

421 - 81 

RTF0240 

TEC 

449- 11 

RTJ0530 

♦ TEC 

442- 43 

RD13D 

NECJ 

194- 57 

RPX50 

♦ TUB 

272-100 

RTC0310 

TEC 

423- 21 

RTF0301 

TEC 

414- 51 

RTN0102 

TEC 

414-101 

RD16A 

APD 

199- 2 

RPX100 

♦ tub 

279- 98 

RTC0315 

TEC 

430- 17 

RTF0303 

TEC 

416- 94 

RTN0105 

TEC 

418- 53 


NECJ 


RPX200 

♦ tub 

283- 31 

RTC0320 

TEC 

432- 25 

RTF0306 

TEC 

422- 31 

RTN0110 

TEC 

424- 62 

RD16B 

NECJ 

199- 8 

RPX400 

♦ tub 

285- 83 

RTC0325 

TEC 

440- 66 

RTF0310 

TEC 

423-108 

RTN0120 

TEC 

433- 68 

RD16C 

NECJ 

199- 9 

RPX600 

♦ tub 

287- 34 

RTC0330 

TEC 

442- 26 

RTF0315 

TEC 

430- 44 

RTN0130 

TEC 

442-105 

RD16D 

NECJ 

199- 11 

RPX800 

♦ tub 

287- 93 

RTC0401 

TEC 

414- 22 

RTF0320 

TEC 

432-101 

RTN0140 

TEC 

449- 74 

RD19A 

APD 

203-103 

RPY13 

PHIC 

580- 44 

RTC0403 

TEC 

416- 38 

RTF0325 

TEC 

440- 81 

RTN0150 

TEC 

457- 46 


NECJ 


RPY14 

PHIC 

578- 14 

RTC0406 

TEC 

421 - 82 

RTF0330 

TEC 

442- 65 

RTN0160 

TEC 

463- 23 

RD19B 

NECJ 

203-175 

RPY15 

MULB 

578- 15 

RTC0410 

TEC 

423- 22 

RTF0335 

TEC 

448- 7 

RTN0202 

TEC 

415- 6 

RD19C 

NECJ 

204- 11 


PHIC 


RTC0415 

TEC 

430- 18 

RTF0340 

TEC 

449- 12 

RTN0205 

TEC 

418-100 

RD19D 

NECJ 

204- 29 

RPY17 

PHIC 

578- 16 

RTC0420 

TEC 

432- 26 

RTF0401 

TEC 

414- 52 

RTN0210 

TEC 

425- 8 

RD24A 

APD 

208- 31 

RPY18 

PHIC 

578- 17 

RTC0425 

TEC 

440- 67 

RTF0403 

TEC 

416- 95 

RTN0220 

TEC 

434- 23 


NECJ 


RPY19 

PHIC 

578- 18 

RTC0430 

TEC 

442- 27 

RTF0406 

TEC 

422- 32 

RTN0230 

TEC 

443- 32 

RD24B 

NECJ 

208- 36 

RPY20 

PHIC 

578- 19 

RTC0501 

TEC 

414- 23 

RTF0410 

TEC 

423-109 

RTN0240 

TEC 

450- 20 

RD24C 

NECJ 

208- 37 

RPY23 

PHIC 

578- 20 

RTC0503 

TEC 

416- 39 

RTF0415 

TEC 

430- 45 

RTN0250 

TEC 

457- 74 

RD24D 

NECJ 

208- 39 

RPY33 

♦ RADF 

578- 21 

RTC0506 

TEC 

421 - 83 

RTF0420 

TEC 

432-102 

RTN0260 

TEC 

463- 59 

RD29A 

APD 

212-134 

RPY41 

♦ RADF 

578- 22 

RTC0510 

TEC 

423- 23 

RTF0425 

TEC 

440- 82 

RTN0302 

TEC 

415- 7 


NECJ 


RPY43 

♦ RADF 

578- 23 

RTC0515 

TEC 

430- 19 

RTF0430 

TEC 

442- 66 

RTN0305 

TEC 

418-101 

RD29B 

NECJ 

212-137 

RS05 

♦ EDI 

272- 89 

RTC0520 

TEC 

432- 27 

RTF0435 

TEC 

448- 8 

RTN0310 

TEC 

425- 9 

RD29C 

NECJ 

212-138 

RS6 

♦ CRL 

173-188 

RTC0525 

TEC 

440- 68 

RTF0440 

TEC 

449- 13 

RTN0320 

TEC 

434- 24 

RD29D 

NECJ 

212-139 

RS 10 

♦ EDI 

279- 70 

RTC0530 

TEC 

442- 28 

RTF0501 

TEC 

414- 53 

RTN0330 

TEC 

443- 33 

RD35A 

NECJ 

216- 61 

RS20 

♦ EDI 

283- 13 

RTC0601 

TEC 

414- 24 

RTF0503 

TEC 

416- 96 

RTN0340 

TEC 

450- 21 

RD35B 

NECJ 

216- 53 

RS30 

♦ EDI 

284- 51 

RTC0603 

TEC 

416- 40 

RTF0506 

TEC 

422- 33 

RTN0350 

TEC 

457- 75 

RD35C 

NECJ 

216- 55 

RS40 

♦ EDI 

285- 72 

RTC0606 

TEC 

421 - 84 

RTF0510 

TEC 

423-1 10 

RTN0360 

TEC 

463- 60 

RD35D 

NECJ 

216- 57 

RS50 

EDI 

286- 50 

RTC0610 

TEC 

423- 24 

RTF0515 

TEC 

430- 46 

RTN0402 

TEC 

415- 8 

RD515 

SOIF 

250- 74 

RS60 

♦ EDI 

287- 13 

RTC0615 

TEC 

430- 20 

RTF0520 

TEC 

432-103 

RTN0405 

TEC 

418-102 

RD1015 

SOIF 

254- 47 

RS80 

♦ EDI 

287- 94 

RTC0620 

TEC 

432- 28 

RTF0525 

TEC 

440- 83 

RTN0410 

TEC 

425- 10 

RD2015 

SOIF 

257 - 65 

RSI 00 

♦ EDI 

288- 42 

RTD08 

♦ EDI 

290- 49 

RTF0530 

TEC 

442- 67 

RTN0420 

TEC 

434- 25 

RD3015 

SOIF 

258-107 

RT05 

EDI 

272- 90 

RTD10 

♦ EDI 

290- 81 

RTF0535 

TEC 

448- 9 

RTN0430 

TEC 

443- 34 

RD4015 

SOIF 

259- 80 

RT6 

♦ CRL 

173-189 

RTD12 

♦ EDI 

290-104 

RTF0540 

TEC 

449- 14 

RTN0440 

TEC 

450- 22 

RF100 

FSC 

248- 37 

RT10 

EDI 

279- 71 

RTD14 

♦ EDI 

291- 8 

RTF0601 

TEC 

414- 54 

RTN0450 

TEC 

457- 76 

RF101 

FSC 

248- 38 

RT20 

EDI 

283- 14 

RTD16 

♦ EDI 

291 - 27 

RTF0603 

TEC 

416- 97 

RTN0460 

TEC 

463- 61 

RF160A 

♦ EDI 

288-100 

RT30 

EDI 

284- 52 

RTD18 

♦ EDI 

291-30 

RTF0606 

TEC 

422- 34 

RTN0502 

TEC 

415- 9 

RF160B 

♦ EDI 

288-101 

RT 40 

EDI 

285- 73 

RTD20 

♦ EDI 

291-38 

RTF0610 

TEC 

424- 1 

RTN0505 

TEC 

418-103 

RF200A 

♦ EDI 

288-106 

RT60 

EDI 

287- 14 

RTD25 

♦ EDI 

291 - 53 

RTF0615 

TEC 

430- 47 

RTN0510 

TEC 

425- 11 

RF200B 

♦ EDI 

289- 4 

RT80 

EDI 

287- 95 

RTD30 

♦ EDI 

291 - 65 

RTF0620 

TEC 

432-104 

RTN0520 

TEC 

434- 26 

RF300 

FSC 

255- 23 

RT 100 

EDI 

288- 43 

RTD40 

♦ EDI 

291-80 

RTGC0101 

TEC 

497- 14 

RTN0530 

TEC 

443- 35 

RF400 

FSC 

247- 85 

RTA0101 

TEC 

414- 12 

RTD50 

♦ EDI 

291 - 93 

RTGC0103 

TEC 

497 - 28 

RTN0540 

TEC 

450- 23 

RF401 

FSC 

247 - 86 

RTA0103 

TEC 

416-28 

RTD0101 

TEC 

414-43 

RTGC0106 

TEC 

497 - 43 

RTN0550 

TEC 

457- 77 

RFD8 

♦ EDI 

290- 56 

RTA0106 

TEC 

421 - 72 

RTD0103 

TEC 

416- 86 

RTGC0110 

TEC 

497 - 59 

RTN0560 

TEC 

463- 62 

RFD10 

♦ EDI 

290- 88 

RTA0110 

TEC 

423- 12 

RTD0106 

TEC 

422- 23 

RTGC0115 

TEC 

497- 70 

RTN0602 

TEC 

415- 10 

RHP3 

EDI 

289- 39 

RTA0115 

TEC 

430- 8 

RTD0110 

TEC 

423-100 

RTGC0120 

TEC 

497- 86 

RTN0605 

TEC 

418-104 

RHP4 

EDI 

289- 61 

RTA0120 

TEC 

432- 16 

RTD0115 

TEC 

430- 36 

RTGC0125 

TEC 

497- 94 

RTN0610 

TEC 

425- 12 

RHP5 

EDI 

289- 88 

RTB0101 

TEC 

414- 13 

RTD0120 

TEC 

432- 93 

RTGC0130 

TEC 

497-100 

RTN0620 

TEC 

434- 27 

RHP6 

EDI 

290- 8 

RTB0103 

TEC 

416- 29 

RTD0125 

TEC 

440- 74 

RTGD0101 

TEC 

497- 17 

RTN0630 

TEC 

443- 36 

RHP7 

EDI 

290- 28 

RTB0106 

TEC 

421 - 73 

RTD0130 

TEC 

442- 58 

RTGD0103 

TEC 

497- 30 

RTN0640 

TEC 

450- 24 

RHP8 

EDI 

290- 57 

RTB0110 

TEC 

423- 13 

RTD0135 

TEC 

447-1 10 

RTGD0106 

TEC 

497- 46 

RTN0650 

TEC 

457- 78 

RHP9 

EDI 

290- 71 

RTB0115 

TEC 

430- 9 

RTD0140 

TEC 

449- 5 

RTGD0110 

TEC 

497- 62 

RTN0660 

TEC 

463- 63 

RHP10 

EDI 

290- 89 

RTB0120 

TEC 

432- 17 

RTD0201 

TEC 

414- 44 

RTGD0115 

TEC 

497- 72 

RTPC0101 

TEC 

498- 25 

RHP15 

EDI 

291 - 17 

RTB0125 

TEC 

440- 59 

RTD0203 

TEC 

416- 87 

RTGD0120 

TEC 

497- 88 

RTPC0103 

TEC 

498- 34 

RHP20 

EDI 

291 - 44 

RTB0130 

TEC 

442- 19 

RTD0206 

TEC 

422- 24 

RTGD0125 

TEC 

497- 96 

RTPC0106 

TEC 

498- 49 

RHP25 

EDI 

291 - 56 

RTB0201 

TEC 

414- 14 

RTD0210 

TEC 

423-101 

RTGD0130 

TEC 

497-101 

RTPC0110 

TEC 

498- 54 

RHP30 

EDI 

291-69 

RTB0203 

TEC 

416-30 

RTD0215 

TEC 

430- 37 

RTH0101 

TEC 

414- 4 

RTPC0115 

TEC 

498- 61 

RHP35 

EDI 

291 - 76 

RTB0206 

TEC 

421 - 74 

RTD0220 

TEC 

432- 94 

RTH0103 

TEC 

416- 18 

RTPC0120 

TEC 

498- 68 

RHP40 

EDI 

291 - 84 

RTB0210 

TEC 

423- 14 

RTD0225 

TEC 

440- 75 

RTH0106 

TEC 

421 - 58 

RTPC0201 

TEC 

498- 26 

RHP45 

EDI 

291 - 91 

RTB0215 

TEC 

430- 10 

RTD0230 

TEC 

442- 59 

RTH0110 

TEC 

422-1 10 

RTPC0203 

TEC 

498- 35 

RHP50 

EDI 

291 - 96 

RTB0220 

TEC 

432- 18 

RTD0235 

TEC 

448- 1 

RTH0115 

TEC 

430- 2 

RTPC0206 

TEC 

498- 50 

RIB005 

♦ EDI 

272- 34 

RTB0225 

TEC 

440- 60 

RTD0240 

TEC 

449- 6 

RTH0120 

TEC 

432- 5 

RTPC0210 

TEC 

498- 55 

RIB010 

♦ EDI 

278- 92 

RTB0230 

TEC 

442- 20 

RTD0301 

TEC 

414- 45 

RTH0125 

TEC 

440- 54 

RTPC0215 

TEC 

498- 62 

RIB020 

♦ EDI 

282- 50 

RTB0301 

TEC 

414- 15 

RTD0303 

TEC 

416- 88 

RTH0130 

TEC 

442- 10 

RTPC0220 

TEC 

498- 69 

RIB040 

♦ EDI 

285- 23 

RTB0303 

TEC 

416- 31 

RTD0306 

TEC 

422- 25 

RTH0201 

TEC 

414- 5 

RTR0102 

TEC 

414- 98 

RIB060 

♦ EDI 

286- 89 

RTB0306 

TEC 

421 - 75 

RTD0310 

TEC 

423-102 

RTH0203 

TEC 

416- 19 

RTR0105 

TEC 

418- 50 

RIB080 

♦ EDI 

287 - 83 

RTB0310 

TEC 

423- 15 

RTD0315 

TEC 

430- 38 

RTH0206 

TEC 

421 - 59 

RTR0110 

TEC 

424- 59 

RIB 100 

♦ EDI 

288- 22 

RTB0315 

TEC 

430- 11 

RTD0320 

TEC 

432- 95 

RTH0210 

TEC 

423- 1 

RTR0120 

TEC 

433- 65 

RK300A 

♦ EDI 

289- 29 

RTB0320 

TEC 

432- 19 

RTD0325 

TEC 

440-76 

RTH0215 

TEC 

430- 3 

RTR0130 

TEC 

442-102 


D.A.T.A. 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
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1 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

nrajHMi 


Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 



MFRS 

Pa&Line 

RTR0140 

TEC 

449- 71 

RTT0560 

TEC 

465 - 2S 

RZlfcA 

LTTF 

201-80 

Si N4245 

♦ SET 

283- 37 

IcW A K MftHiiiie 

♦ WES& 

301 -101 

RTR0150 

TEC 

457- 43 

RTTO602 

TEC 

415- 42 

RZ 18# 

♦ EDI 

291 - 33 

S1N4247 

♦ SET 

287 - 39 

S2M2 

♦ WESB 

309 - 33 

RTR0160 

TEC 

463- 20 

RTT0605 

TEC 

420- 3 

RZ18A 

SOIF 

201 - 89 

S1N4249 

♦ SET 

288- 46 

S2M3 

♦ WESB 

314- 35 

RTR0202 

TEC 

414-107 

RTT0610 

TEC 

426- 96 

RZ18B 

SOIF 

242-157 

S1N4942 

♦ SET 

282- 35 

S2PN125 

♦ WESB 

317- 80 

RTR0205 

TEC 

418-87 

RTT0620 

TEC 

436- 24 

RZ20 

♦ EDI 

291 - 46 

S1N4946 

♦ SET 

286- 93 

S2V1D 

INRB 

593-100 

RTR0210 

TEC 

424-103 

RTT0630 

TEC 

444- 55 

RZ22 

LTTF 

206- 29 

S1N4948 

♦ SET 

288- 24 

INRC 

INRI 


RTR0220 

TEC 

434- 7 

RTT0640 

TEC 

452- 16 

RZ22A 

SOIF 

206- 38 

S1N5199 

♦ SET 

283- 38 


INRJ 


RTR0230 

TEC 

443- 22 

RTT0650 

TEC 

458- 99 

RZ25 

♦ EDI 

291 - 58 

S1N5201 

♦ SET 

287- 40 

S2V1P 

INRB 

593-101 

RTR0240 

TEC 

450- 6 

RTT0660 

TEC 

465- 29 

RZ27 

LTTF 

210- 99 

S1N5417 

♦ SET 

282- 36 

INRC 

INRI 


RTR0250 

TEC 

457- 59 

RTU0102 

TEC 

415- 31 

RZ27A 

SOIF 

210-108 

S1N5419 

♦ SET 

286- 41 


INRJ 


RTR0260 

TEC 

463- 44 

RTU105 

TEC 

419- 68 

RZ30 

♦ EDI 

291-71 

S1PN125 

♦ WESB 

306- 21 

S2V2D 

INRB 

593-102 

RTR0302 

TEC 

414-108 

RTU110 

TEC 

426- 11 

RZ33A 

SOIF 

214- 94 

SIS 

ORIJ 

311 - 14 

INRC 

INRI 


RTR0305 

TEC 

418- 88 

RTU120 

TEC 

435- 43 

RZ39A 

SOIF 

217-136 

S1SS 

ORIJ 

300- 38 


INRJ 


RTR0310 

TEC 

424-104 

RTU130 

TEC 

443-1 10 

RZ40 

♦ EDI 

291 - 86 

S1V1D 

INRB 

593- 93 

S2V2P 

INRB 

593-103 

RTR0320 

TEC 

434- 8 

RTU140 

TEC 

451 - 41 

RZ47A 

SOIF 

220-161 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


RTR0330 

TEC 

443- 23 

RTU150 

TEC 

458- 33 

RZ50 

♦ EDI 

291 - 98 


INRJ 



INRJ 


RTR0340 

TEC 

450- 7 

RTU160 

TEC 

464- 52 

RZ56A 

SOIF 

224- 12 

S1V1P 

INRB 

593- 94 

S2W1P 

INRB 

593-104 

RTR0350 

TEC 

457- 60 

RTU0202 

TEC 

415- 43 

RZ68A 

SOIF 

227- 20 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


RTR0360 

TEC 

463- 45 

RTU0205 

TEC 

420- 4 

RZ82A 

SOIF 

230- 20 


INRJ 



INRJ 


RTR0402 

TEC 

414-109 

RTU0210 

TEC 

426- 97 

RZZ3 3 

LTTF 

166-152 

S1W1P 

INRB 

593- 95 

S2W2P 

INRB 

593-105 

RTR0405 

TEC 

418- 89 

RTU0220 

TEC 

436- 25 

RZZ3 6 

LTTF 

167-108 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


RTR0410 

TEC 

424-105 

RTU0230 

TEC 

444- 56 

RZZ3 9 

LTTF 

168- 55 


INRJ 



INRJ 


RTR0420 

TEC 

434- 9 

RTU0240 

TEC 

452- 17 

RZZ4 3 

LTTF 

169- 53 

S1X1P 

INRB 

593- 96 

S2X1P 

INRB 

593-106 

RTR0430 

TEC 

443- 24 

RTU0250 

TEC 

458-100 

RZZ4.7 

LTTF 

170- 37 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


RTR0440 

TEC 

450- 8 

RTU0260 

TEC 

465 - 30 

RZZ5 1 

LTTF 

171 - 87 


INRJ 



INRJ 


RTR0450 

TEC 

457- 61 

RTU0302 

TEC 

415- 44 

RZZ5 6 

LTTF 

172- 93 

S1Y1D 

INRB 

593- 97 

S2X2P 

INRB 

593-107 

RTR0460 

TEC 

463- 46 

RTU0305 

TEC 

420- 5 

RZZ6 2 

LTTF 

174- 65 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


RTR0502 

TEC 

415- 11 

RTU0310 

TEC 

426- 98 

RZZ6 8 

LTTF 

176-189 


INRJ 



INRJ 


RTR0505 

TEC 

418-105 

RTU0320 

TEC 

436- 26 

RZZ7 5 

LTTF 

179- 31 

S1Y1P 

INRB 

593- 98 

S2Y1D 

INRB 

593-108 

RTR0510 

TEC 

425- 13 

RTU0330 

TEC 

444 - 57 

RZZ8 2 

LTTF 

181 - 78 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


RTR0520 

TEC 

434- 28 

RTU0340 

TEC 

452- 18 

RZZ9 1 

LTTF 

184-212 


INRJ 



INRJ 


RTR0530 

TEC 

443- 37 

RTU0350 

TEC 

458-101 

RZZ10 

LTTF 

187- 68 

S1Z1P 

INRB 

593- 99 

S2Y1P 

INRB 

593-109 

RTR0540 

TEC 

450- 25 

RTU0360 

TEC 

465- 31 

RZZ1 1 

LTTF 

189-125 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


RTR0550 

TEC 

457- 79 

RTU0402 

TEC 

415- 32 

RZZ12 

LTTF 

191-153 


INRJ 



INRJ 


RTR0560 

TEC 

463- 64 

RTU0405 

TEC 

419- 69 

RZZ13 

LTTF 

194- 61 

S02 

SES 

247- 32 

S2Y2P 

INRB 

593-1 10 

RTS0102 

TEC 

414-102 

RTU0410 

TEC 

426- 12 

RZZ15 

LTTF 

196-178 

S2A10 

SHEJ 

301 -100 

INRC 

INRI 


RTS0105 

TEC 

418- 54 

RTU0420 

TEC 

435 - 44 

RZZ18 

LTTF 

201 - 81 

S2A20 

SHEJ 

312-100 


INRJ 


RTS0110 

TEC 

424- 63 

RTU0430 

TEC 

444- 1 

RZZ22 

LTTF 

206- 30 

S2A30 

SHEJ 

322- 57 

S2Z1P 

INRB 

594- 1 

RTS0120 

TEC 

433- 69 

RTU0440 

TEC 

451 - 42 

RZZ27 

LTTF 

210-100 

S2A40 

SHEJ 

331 - 85 

INRC 

INRI 


RTS0130 

TEC 

442-106 

RTU0450 

TEC 

458- 34 

S1A 

ORIJ 

329-100 

S2A50 

SHEJ 

341 - 23 


INRJ 


RTS0140 

TEC 

449- 75 

RTU0460 

TEC 

464 - 53 

S1AN6 

♦ WESB 

303- 72 

S2A60 

SHEJ 

348-109 

S2Z2P 

INRB 

594- 2 

RTS0150 

TEC 

457- 47 

RTU0502 

TEC 

415- 45 

S1 AN 12 

♦ WESB 

304- 16 

S2A80 

SHEJ 

361 - 75 

INRC 

INRI 


RTS0160 

TEC 

463- 24 

RTU0505 

TEC 

420- 6 

S1 AN 15 

♦ WESB 

304- 69 

S2A100 

SHEJ 

371 -104 


INRJ 


RTS0202 

TEC 

415- 12 

RTU0510 

TEC 

426- 99 

S1AN20 

♦ WESB 

304-101 

S2AN6 

♦ WESB 

314- 92 

S3A1 

SCN 

303- 1 

RTS0205 

TEC 

418-106 

RTU0520 

TEC 

436- 27 

S1AN31 

♦ WESB 

305- 34 

S2AN12 

♦ WESB 

315- 41 

S3A2 

SCN 

314- 10 

RTS0210 

TEC 

425- 14 

RTU0530 

TEC 

444- 58 

S1AN40 

♦ WESB 

305- 56 

S2AN15 

♦ WESB 

315-101 

S3A3 

SCN 

323- 44 

RTS0220 

TEC 

434- 29 

RTU0540 

TEC 

452- 19 

S1AN55 

♦ WESB 

305- 74 

S2AN20 

♦ WESB 

316-25 

S3A4 

SCN 

333- 2 

RTS0230 

TEC 

443- 38 

RTU0550 

TEC 

458-102 

S1AN70 

♦ MAHA 

298- 84 

S2AN31 

♦ WESB 

316- 76 

S3A05 

SCN 

295- 71 

RTS0240 

TEC 

450- 26 

RTU0560 

TEC 

465- 32 

S1AN71 

♦ WESB 

305- 87 

S2AN40 

♦ WESB 

316-101 

S3A5 

SCN 

342- 2 

RTS0250 

TEC 

457- 80 

RTU0602 

TEC 

415- 46 

S1AN 125 

HIN 

298- 86 

S2AN55 

♦ WESB 

317- 14 

S3A6 

SCN 

350- 20 

RTS0260 

TEC 

463- 65 

RTU0605 

TEC 

420- 7 

♦ MAHA 

♦ WESB 


S2AN70 

♦ MAHA 

309- 44 

S3A8 

SCN 

362- 81 

RTS0302 

TEC 

415- 13 

RTU0610 

TEC 

426-100 

SIB 

ORIJ 

347- 21 

S2AN71 

♦ WESB 

317- 30 

S3A10 

SCN 

372- 88 

RTS0305 

TEC 

418-107 

RTU0620 

TEC 

436- 28 

S1BN15 

WESB 

304- 70 

S2AN125 

HIN 

309- 46 

S3AN6 

♦ WESB 

323-106 

RTS0310 

TEC 

425- 15 

RTU0630 

TEC 

444- 59 

S1BN20 

WESB 

304-102 

♦ MAHA 

♦ WESB 


S3AN12 

♦ WESB 

324- 36 

RTS0320 

TEC 

434- 30 

RTU0640 

TEC 

452- 20 

S1BN31 

WESB 

305- 35 

S2BN15 

WESB 

315-102 

S3AN15 

♦ WESB 

324- 82 

RTS0330 

TEC 

443- 39 

RTU0650 

TEC 

458-103 

S1BN40 

WESB 

305- 57 

S2BN20 

WESB 

316- 26 

S3AN20 

♦ WESB 

324-103 

RTS0340 

TEC 

450- 27 

RTU0660 

TEC 

465 - 33 

S1BN55 

WESB 

305- 75 

S2BN31 

WESB 

316- 77 

S3AN31 

♦ WESB 

325- 19 

RTS0350 

TEC 

457- 81 

RV6 2 

LTTF 

174- 70 

S1BN71 

WESB 

305- 88 

S2BN40 

WESB 

316-102 

S3AN40 

♦ WESB 

325- 37 

RTS0360 

TEC 

463- 66 

RV15 

SOI F 

408- 36 

S1BN200 

WESB 

306- 43 

S2BN55 

WESB 

317- 15 

S3AN55 

♦ WESB 

325- 59 

RTS0402 

TEC 

415- 14 

RVP5 

EDI 

289- 89 

S1BR2 

HIN 

303- 12 

S2BN71 

WESB 

317- 31 

S3AN70 

♦ MAHA 

319- 5 

RTS0405 

TEC 

418-108 

RVP6 

EDI 

290- 9 

S1BR8 

HIN 

304- 83 

S2BN200 

WESB 

317-103 

S3AN71 

♦ WESB 

325-71 

RTS0410 

TEC 

425- 16 

RVP7 

EDI 

290- 29 

S1BR25 

HIN 

298- 76 

S2BR2 

HIN 

314- 21 

S3AN125 

HIN 

319- 8 

RTS0420 

TEC 

434- 31 

RVP8 

EDI 

290- 58 


♦ MAHA 


S2BR8 

HIN 

316- 8 

♦ MAHA 

♦ WESB 


RTS0430 

TEC 

443- 40 

RVP9 

EDI 

290- 72 

S1BR30 

♦ MAHA 

298- 80 

S2BR25 

HIN 

309- 36 

S3BN15 

WESB 

324- 83 

RTS0440 

TEC 

450- 28 

RVP10 

EDI 

290- 90 

S1BR70 

♦ MAHA 

298- 85 


♦ MAHA 


S3BN20 

WESB 

324-104 

RTS0450 

TEC 

457- 82 

RVP15 

EDI 

291 - 18 

S1BR125 

♦ WESB 

306- 22 

S2BR30 

♦ MAHA 

309- 40 

S3BN31 

WESB 

325- 20 

RTS0460 

TEC 

463- 67 

RVP20 

EDI 

291 - 45 

S1BR501 

♦ WESB 

307- 14 

S2BR70 

♦ MAHA 

309- 45 

S3BN40 

WESB 

325- 38 

RTS0502 

TEC 

415- 15 

RVP25 

EDI 

291 - 57 

SIC 

ORIJ 

360- 17 

S2BR125 

♦ WESB 

317- 81 

S3BN55 

WESB 

325- 60 

RTS0505 

TEC 

418-109 

RVP30 

EDI 

291 - 70 

S1CN1 

♦ WESB 

298- 73 

S2BR501 

♦ WESB 

318- 80 

S3BN71 

WESB 

325- 72 

RTS0510 

TEC 

425- 17 

RVP35 

EDI 

291 - 77 

S1CR25 

♦ MAHA 

298- 77 

S2CN1 

♦ WESB 

309- 34 

S3BN200 

WESB 

326- 30 

RTS0520 

TEC 

434- 32 

RVP40 

EDI 

291 - 85 

S1CR30 

♦ MAHA 

298- 81 

S2CR25 

♦ MAHA 

309- 37 

S3BR2 

HIN 

323- 53 

RTS0530 

TEC 

443- 41 

RVP45 

EDI 

291 - 92 

SID 

ORIJ 

370- 61 

S2CR30 

♦ MAHA 

309- 41 

S3BR8 

HIN 

324- 93 

RTS0540 

TEC 

450- 29 

RVP50 

EDI 

291-97 

S1DR25 

♦ MAHA 

298- 78 

S2DR25 

♦ MAHA 

309- 38 

S3BR25 

HIN 

318-106 

RTS0550 

TEC 

457- 83 

RW15 

SOIF 

408- 37 

S1DR30 

♦ MAHA 

298- 82 

S2DR30 

♦ MAHA 

309- 42 


♦ MAHA 


RTS0560 

TEC 

463- 68 

RX5LB 

VAC 

580- 45 

S1EN270 

HIN 

306- 79 

S2E20 

SHEJ 

310- 27 

S3BR30 

♦ MAHA 

318-110 

RTT0102 

TEC 

415- 29 

RX10LB 

VAC 

580- 46 


♦ WESB 


S2E60 

SHEJ 

346- 39 

S3BR70 

♦ MAHA 

319- 6 

RTTO105 

TEC 

419- 66 

RX15 

SOIF 

408- 50 

S1EN290 

HIN 

306- 94 

S2E100 

SHEJ 

369-103 

S3BR125 

♦ WESB 

326- 7 

RTT0110 

TEC 

426- 9 

RX15LB 

VAC 

580- 47 


♦ WESB 


S2EN270 

HIN 

318-30 

S3BR501 

♦ WESB 

326-110 

RTTO120 

TEC 

435- 41 

RX80EB 

VAC 

580- 48 

S1EN300 

HIN 

306-102 


♦ WESB 


S3BR502 

WESB 

326-108 

RTTO130 

TEC 

443-108 

RX80HB 

VAC 

580- 49 

S1EN301 

HIN 

306- 85 

S2EN290 

HIN 

318- 47 

S3CN1 

♦ WESB 

318-103 

RTTO140 

TEC 

451 - 39 

RX80LB 

VAC 

580- 50 

S1EN310 

♦ WESB 

306- 98 


♦ WESB 


S3CR25 

♦ MAHA 

318-107 

RTTO150 

TEC 

458- 31 

RX80TB 

VAC 

580- 51 

S1EN350 

HIN 

306-105 

S2EN300 

HIN 

318- 55 

S3CR30 

♦ MAHA 

319- 1 

RTTO160 

TEC 

464- 50 

RY10U 

SOIF 

290- 21 


♦ WESB 


S2EN301 

HIN 

318- 35 

S3DR25 

♦ MAHA 

318-108 

RTT0202 

TEC 

415- 39 

RY1 5 

SOIF 

408-51 

S1ER25 

♦ MAHA 

298- 79 

S2EN310 

♦ WESB 

318- 51 

S3DR30 

♦ MAHA 

319- 2 

RTT0205 

TEC 

419-110 

RZ3 3 

LTTF 

166-151 

S1ER30 

♦ MAHA 

298- 83 

S2EN350 

HIN 

318- 57 

S3EN270 

HIN 

326- 64 

RTT0210 

TEC 

426- 93 

RZ3 6 

LTTF 

167-107 

S1FN270 

♦ WESB 

306- 80 


♦ WESB 



♦ WESB 


RTT0220 

TEC 

436- 21 

RZ3 9 

LTTF 

168- 54 

S1FN290 

♦ WESB 

306- 95 

S2ER25 

♦ MAHA 

309- 39 

S3EN290 

HIN 

326- 77 

RTT0230 

TEC 

444- 52 

RZ4 3 

LTTF 

169- 52 

S1FN301 

HIN 

306- 86 

S2ER30 

♦ MAHA 

309- 43 


♦ WESB 


RTT0240 

TEC 

452- 13 

RZ4 7 

LTTF 

170- 36 

S1FN310 

♦ WESB 

306- 99 

S2FN270 

♦ WESB 

318- 31 

S3EN300 

HIN 

326- 85 

RTT0250 

TEC 

458- 96 

RZ5 1 

LTTF 

171 - 86 

S1FN350 

♦ WESB 

306-106 

S2FN290 

♦ WESB 

318- 48 

S3EN301 

HIN 

326- 68 

RTT0260 

TEC 

465- 26 

RZ5 6 

LTTF 

172- 92 

S1GN55 

WESB 

305- 76 

S2FN301 

HIN 

318- 36 

S3EN310 

♦ WESB 

326- 81 

RTT0302 

TEC 

415-40 

RZ6A 

SOIF 

178-143 

S1GN71 

WESB 

305- 89 

S2FN310 

♦ WESB 

318- 52 

S3EN350 

HIN 

326- 87 

RTT0305 

TEC 

420- 1 

RZ6 2 

LTTF 

174- 64 

S1GN270 

♦ WESB 

306- 81 

S2FN350 

♦ WESB 

318- 58 


♦ WESB 


RTT0310 

TEC 

426- 94 

RZ6 8 

LTTF 

176-188 

S1GN290 

♦ WESB 

306- 96 

S2GN55 

WESB 

317- 16 

S3ER25 

♦ MAHA 

318-109 

RTT0320 

TEC 

436- 22 

RZ7 5 

LTTF 

179- 30 

S1GN301 

HIN 

306- 87 

S2GN71 

WESB 

317- 32 

S3ER30 

♦ MAHA 

319- 3 

RTT0330 

TEC 

444- 53 

RZ08 

♦ EDI 

290- 59 

S1GN310 

♦ WESB 

306-100 

S2GN270 

♦ WESB 

318- 32 

S3FN270 

♦ WESB 

326- 65 

RTT0340 

TEC 

452- 14 

RZ8A 

SOIF 

183- 58 

S1GN350 

♦ WESB 

306-104 

S2GN290 

♦ WESB 

318- 49 

S3FN290 

♦ WESB 

326- 78 

RTT0350 

TEC 

458- 97 

RZ8 2 

LTTF 

181 - 77 

S1GR311 

♦ WESB 

307- 8 

S2GN301 

HIN 

318- 37 

S3FN301 

HIN 

326- 69 

RTT0360 

TEC 

465- 27 

RZ9 1 

LTTF 

184-211 

S1HN270 

HIN 

306- 82 

S2GN310 

♦ WESB 

318- 53 

S3FN310 

♦ WESB 

326- 82 

RTT0402 

TEC 

415- 30 

RZ10A 

LTTF 

187- 67 


♦ WESB 


S2GN350 

♦ WESB 

318- 59 

S3FN350 

♦ WESB 

326- 88 

RTT0405 

TEC 

419- 67 

RZ10# 

♦ EDI 

290- 91 

S1HN290 

HIN 

306- 97 

S2GR311 

♦ WESB 

318- 72 

S3GN55 

WESB 

325- 61 

RTT0410 

TEC 

426- 10 

RZ10A 

SOIF 

187- 82 


♦ WESB 


S2HN270 

HIN 

318-33 

S3GN71 

WESB 

325- 73 

RTT0420 

TEC 

435- 42 

RZ10B 

SOIF 

232-192 

S1HN300 

HIN 

306-103 


♦ WESB 


S3GN270 

♦ WESB 

326- 66 

RTT0430 

TEC 

443-109 

RZ1 1 

LTTF 

189-124 

S1HN301 

HIN 

306- 88 

S2HN290 

HIN 

318- 50 

S3GN290 

♦ WESB 

326- 79 

RTT0440 

TEC 

451-40 

RZ12A 

LTTF 

191-152 

S1HN310 

♦ WESB 

306-101 


♦ WESB 


S3GN301 

HIN 

326- 70 

RTT0450 

TEC 

458- 32 

RZ12# 

♦ EDI 

290-109 

S1HN350 

HIN 

306-107 

S2HN300 

HIN 

318- 56 

S3GN310 

♦ WESB 

326- 83 

RTT0460 

TEC 

464- 51 

RZ12A 

SOIF 

191 -165 


♦ WESB 


S2HN301 

HIN 

318-38 

S3GN350 

♦ WESB 

326- 89 

RTT0502 

TEC 

415- 41 

RZ12B 

SOIF 

235-176 

S1HR311 

♦ WESB 

307- 9 

S2HN310 

♦ WESB 

318- 54 

S3GR311 

♦ WESB 

326-101 

RTT0505 

TEC 

420- 2 

RZ13 

LTTF 

194- 60 

SIKN 125 

♦ WESB 

306- 23 

S2HN350 

HIN 

318-60 

S3HN270 

HIN 

326- 67 

RTT0510 

TEC 

426- 95 

RZ14 

♦ EDI 

291- 10 

SI LB 

VAC 

580- 52 


♦ WESB 



♦ WESB 


RTT0520 

TEC 

436- 23 

RZ15 

LTTF 

196-177 

S1LN125 

♦ WESB 

306- 26 

S2HR311 

♦ WESB 

318- 73 

S3HN290 

HIN 

326- 80 

RTT0530 

TEC 

444- 54 

RZ15A 

SOIF 

197- 5 

S1 M 1 

♦ WESB 

294- 93 

S2KN125 

♦ WESB 

317- 82 


♦ WESB 


RTT0540 

TEC 

452- 15 

RZ15B 

SOIF 

240- 35 

S1 M2 

♦ WESB 

298- 72 

S2LB 

VAC 

580- 53 

S3HN300 

HIN 

326- 86 

RTT0550 

TEC 

458- 98 

RZ16 

♦ EDI 

291-29 

S1 M3 

♦ WESB 

303- 26 

S2LN125 

♦ WESB 

317.^.85, 

S3HN301 

HIN 

326- 71 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IIMD 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




wmm 



■fliasra 

lanaifflf 


HQH 


TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

S3HN310 

♦ WESB 

326- 84 

S4M 1 

♦ WESB 

322- 58 

S5HN270 

HIN 

344-104 

S6HN301 

HIN 

354- 31 

S7W2P 

INRB 

594 - 45 

S3HN350 

HIN 

326- 90 

S4M2 

♦ WESB 

327 - 6 


♦ WESB 


S6HN310 

♦ WESB 

354- 49 

INRC 

INRI 



♦ WESB 


S4M3 

♦ WESB 

333- 28 

S5HN290 

HIN 

345- 7 

S6HN350 

HIN 

354- 55 


INRJ 


S3HR311 

♦ WESB 

326-102 

S4PN125 

♦ WESB 

336-1 10 


♦ WESB 



♦ WESB 


S7X2P 

INRB 

594- 46 

S3KN125 

♦ WESB 

326- 8 

S4V2P 

INRB 

594- 14 

S5HN300 

HIN 

345- 15 

S6HR311 

♦ WESB 

354- 70 

INRC 

INRI 


S3LB 

VAC 

580- 54 

INRC 

INRI 


S5HN301 

HIN 

344-108 

S6KN125 

♦ WESB 

353- 75 


INRJ 


S3LN125 

♦ WESB 

326- 10 


INRJ 


S5HN310 

♦ WESB 

345- 13 

S6LN125 

♦ WESB 

353- 79 

S7Y2P 

INRB 

594- 47 

S3M1 

♦ WESB 

312-101 

S4V4P 

INRB 

594- 15 

S5HN350 

HIN 

345- 19 

S6M 1 

♦ WESB 

341-25 

INRC 

INRI 


S3M2 

♦ WESB 

318-101 

INRC 

INRI 



♦ WESB 


S6M2 

♦ WESB 

339- 78 


INRJ 


S3M3 

♦ WESB 

323- 61 


INRJ 


S5HR311 

♦ WESB 

345- 33 

S6M3 

♦ WESB 

350- 47 

S7Z2P 

INRB 

594- 48 

S3PN125 

♦ WESB 

326- 6 

S4W2P 

INRB 

594- 16 

S5KN125 

♦ WESB 

344- 47 

S6PN125 

♦ WESB 

353- 73 

INRC 

INRI 


S3V1D 

INRB 

594- 3 

INRC 

INRI 


S5LB 

VAC 

580- 56 

S6V2P 

INRB 

594- 34 


INRJ 


INRC 

INRI 



INRJ 


S5LN125 

♦ WESB 

344- 49 

INRC 

INRI 


S8-01 

ORIJ 

303- 2 


INRJ 


S4W4P 

INRB 

594- 17 

S5M 1 

♦ WESB 

331 - 87 


INRJ 


S8-01F 

ORIJ 

303- 98 

S3V2P 

INRB 

594- 4 

INRC 

INRI 


S5M2 

♦ WESB 

329- 32 

S6V6P 

INRB 

594- 35 

S8-02 

ORIJ 

314- 11 

INRC 

INRI 



INRJ 


S5M3 

♦ WESB 

342- 17 

INRC 

INRI 


S8-02F 

ORIJ 

315- 8 


INRJ 


S4X2P 

INRB 

594- 18 

S5PN125 

♦ WESB 

344- 45 


INRJ 


S8-03 

ORIJ 

323- 45 

S3V3P 

INRB 

594- 5 

INRC 

INRI 


S5V2P 

INRB 

594- 24 

S6W2P 

INRB 

594- 36 

S8-03F 

ORIJ 

324- 17 

INRC 

INRI 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


S8-04 

ORIJ 

333- 3 


INRJ 


S4X4P 

INRB 

594- 19 


INRJ 



INRJ 


S8-04F 

ORIJ 

334- 7 

S3W2P 

INRB 

594- 6 

INRC 

INRI 


S5V5P 

INRB 

594- 25 

S6W6P 

INRB 

594- 37 

S8-06 

ORIJ 

350- 21 

INRC 

INRI 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


S8-06F 

ORIJ 

351 - 22 


INRJ 


S4Y2P 

INRB 

594- 20 


INRJ 



INRJ 


S8-08 

ORIJ 

362- 82 

S3W3P 

INRB 

594- 7 

INRC 

INRI 


S5W2P 

INRB 

594- 26 

S6X2P 

INRB 

594- 38 

S8-08F 

ORIJ 

363- 68 

INRC 

INRI 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


S8-10 

ORIJ 

372- 89 


INRJ 


S4Y4P 

INRB 

594- 21 


INRJ 



INRJ 


S8-10F 

ORIJ 

373- 55 

S3X2P 

INRB 

594- 8 

INRC 

INRI 


S5W5P 

INRB 

594- 27 

S6X6P 

INRB 

594- 39 

S8AN6 

♦ WESB 

363- 35 

INRC 

INRI 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


S8AN12 

♦ WESB 

363- 90 


INRJ 


S4Z2P 

INRB 

594- 22 


INRJ 



INRJ 


S8AN15 

♦ WESB 

364- 35 

S3X3P 

INRB 

594- 9 

INRC 

INRI 


S5X2P 

INRB 

594- 28 

S6Y2P 

INRB 

594- 40 

S8AN20 

♦ WESB 

364- 54 

INRC 

INRI 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


S8AN31 

♦ WESB 

364- 77 


INRJ 


S4Z4P 

INRB 

594- 23 


INRJ 



INRJ 


S8AN40 

♦ WESB 

364-105 

S3Y2P 

INRB 

594- 10 

INRC 

INRI 


S5X5P 

INRB 

594- 29 

S6Y6P 

INRB 

594- 41 

S8AN55 

♦ WESB 

365- 22 

INRC 

INRI 



INRJ 


INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


S8AN70 

♦ MAHA 

354- 95 


INRJ 


S05-01 

ORIJ 

299- 70 


INRJ 



INRJ 


S8AN71 

♦ WESB 

365- 37 

S3Y3P 

INRB 

594- 11 

S05-02 

ORIJ 

310- 33 

S5Y2P 

INRB 

594- 30 

S6Z2P 

INRB 

594- 42 

S8AN125 

HIN 

354- 97 

INRC 

INRI 


S05-04 

ORIJ 

328-100 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


♦ MAHA 

♦ WESB 



INRJ 


S05-06 

ORIJ 

346- 45 


INRJ 



INRJ 


S8B10 

SHEJ 

304- 90 

S3Z2P 

INRB 

594- 12 

S05-08 

ORIJ 

359 - 54 

S5Y5P 

INRB 

594- 31 

S6Z6P 

INRB 

594- 43 

S8B20 

SHEJ 

316- 16 

INRC 

INRI 


S05-10 

ORIJ 

369-108 

INRC 

INRI 


INRC 

INRI 


S8B30 

SHEJ 

324- 98 


INRJ 


S5A1 

SCN 

303- 46 


INRJ 



INRJ 


S8B40 

SHEJ 

335- 19 

S3Z3P 

INRB 

594- 13 

S5A2 

SCN 

314-60 

S5Z2P 

INRB 

594- 32 

S7 

SAKJ 

330- 98 

S8B50 

SHEJ 

343- 39 

INRC 

INRI 


S5A3 

SCN 

323- 83 

INRC 

INRI 


S7AN6 

WESB 

356- 83 

S8B60 

SHEJ 

352- 19 


INRJ 


S5A4 

SCN 

333- 52 


INRJ 


S7AN12 

WESB 

357- 1 

S8B80 

SHEJ 

364- 50 

S04 

SES 

269- 39 

S5A05 

SCN 

295-100 

S5Z5P 

INRB 

594- 33 

S7AN15 

♦ WESB 

357- 30 

S8B100 

SHEJ 

374- 21 

S4AN6 

♦ WESB 

333- 85 

S5A5 

SCN 

342- 34 

INRC 

INRI 


S7AN20 

♦ WESB 

357- 38 

S8BN15 

WESB 

364- 36 

S4AN12 

♦ WESB 

334- 40 

S5A6 

SCN 

350- 73 


INRJ 


S7AN31 

♦ WESB 

357- 48 

S8BN20 

WESB 

364- 55 

S4AN15 

♦ WESB 

334-108 

S5A8 

SCN 

363- 13 

S6-103K 

AEIL 

303- 73 

S7AN40 

♦ WESB 

357- 58 

S8BN31 

WESB 

364- 78 

S4AN20 

♦ WESB 

335- 28 

S5A10 

SCN 

373- 10 

S6-203K 

AEIL 

314- 93 

S7AN55 

♦ WESB 

357- 68 

S8BN40 

WESB 

364-106 

S4AN31 

♦ WESB 

335- 79 

S5AN6 

♦ WESB 

342- 51 

S6-403K 

AEIL 

333- 86 

S7AN70 

♦ MAHA 

345- 66 

S8BN55 

WESB 

365- 23 

S4AN40 

♦ WESB 

336- 2 

S5AN12 

♦ WESB 

342- 88 

S6-603K 

AEIL 

350-101 

S7AN71 

♦ WESB 

357- 75 

S8BN71 

WESB 

365- 38 

S4AN55 

♦ WESB 

336- 34 

S5AN15 

♦ WESB 

343- 25 

S6-803K 

AEIL 

363- 34 

S7AN125 

HIN 

345- 68 

S8BN200 

WESB 

365-105 

S4AN70 

♦ MAHA 

327- 18 

S5AN20 

♦ WESB 

343- 44 

S6-1003K 

AEIL 

373- 28 

♦ MAHA 

♦ WESB 


S8BR2 

HIN 

362- 88 

S4AN71 

♦ WESB 

336- 52 

S5AN31 

♦ WESB 

343- 66 

S6-1203K 

AEIL 

379- 28 

S7BN15 

WESB 

357- 31 

S8BR8 

HIN 

364- 43 

S4AN125 

HIN 

327- 21 

S5AN40 

♦ WESB 

343- 82 

S6AN6 

♦ WESB 

350-102 

S7BN20 

WESB 

357- 39 

S8BR25 

HIN 

354- 87 

♦ MAHA 

♦ WESB 


S5AN55 

♦ WESB 

343- 97 

S6AN12 

♦ WESB 

351 - 53 

S7BN31 

WESB 

357- 49 


♦ MAHA 


S4BN15 

WESB 

334-109 

S5AN70 

♦ MAHA 

336- 66 

S6AN15 

♦ WESB 

351-109 

S7BN40 

WESB 

357- 59 

S8BR30 

♦ MAHA 

354- 91 

S4BN20 

WESB 

335- 29 

S5AN71 

♦ WESB 

343-1 10 

S6AN20 

♦ WESB 

352- 27 

S7BN55 

WESB 

357- 69 

S8BR70 

♦ MAHA 

354- 96 

S4BN31 

WESB 

335- 80 

S5AN125 

HIN 

337 - 20 

S6AN31 

♦ WESB 

352- 68 

S7BN71 

WESB 

357- 76 

S8BR125 

♦ WESB 

365- 83 

S4BN40 

WESB 

336- 3 

♦ MAHA 

♦ WESB 


S6AN40 

♦ WESB 

352- 97 

S7BN200 

WESB 

358- 7 

S8BR502 

♦ WESB 

366- 79 

S4BN55 

WESB 

336- 35 

S5B10 

SHEJ 

303- 97 

S6AN55 

♦ WESB 

353- 6 

S7BR2 

HIN 

356- 67 

S8BR503 

WESB 

376- 17 

S4BN71 

WESB 

336- 53 

S5B20 

SHEJ 

315- 7 

S6AN70 

♦ MAHA 

338- 83 

S7BR8 

HIN 

357- 36 

S8CN1 

♦ WESB 

354-103 

S4BN200 

WESB 

337- 31 

S5B30 

SHEJ 

324- 16 

S6AN71 

♦ WESB 

353- 23 

S7BR25 

HIN 

345- 58 

S8CR25 

♦ MAHA 

354- 88 

S4BR2 

HIN 

333- 14 

S5B40 

SHEJ 

334- 6 

S6AN125 

HIN 

338- 86 


♦ MAHA 


S8CR30 

♦ MAHA 

354- 92 

S4BR8 

HIN 

335- 13 

S5B50 

SHEJ 

342- 74 

♦ MAHA 

♦ WESB 


S7BR30 

♦ MAHA 

345- 62 

S8DR25 

♦ MAHA 

354- 89 

S4BR25 

HIN 

327- 10 

S5B60 

SHEJ 

351 - 21 

S6BN15 

WESB 

351-110 

S7BR70 

♦ MAHA 

345- 67 

S8DR30 

♦ MAHA 

354- 93 


♦ MAHA 


S5B80 

SHEJ 

363- 67 

S6BN20 

WESB 

352- 28 

S7BR125 

♦ WESB 

357-101 

S8EN270 

HIN 

366- 25 

S4BR30 

♦ MAHA 

327- 14 

S5B100 

SHEJ 

373- 54 

S6BN31 

WESB 

352- 69 

S7BR502 

♦ WESB 

358- 69 


♦ WESB 


S4BR70 

♦ MAHA 

327- 19 

S5BN15 

WESB 

343- 26 

S6BN40 

WESB 

352- 98 

S7CR25 

♦ MAHA 

345- 59 

S8EN290 

HIN 

366- 39 

S4BR125 

♦ WESB 

337- 1 

S5BN20 

WESB 

343- 45 

S6BN55 

WESB 

353- 7 

S7CR30 

♦ MAHA 

345- 63 


♦ WESB 


S4BR501 

♦ WESB 

338- 25 

S5BN31 

WESB 

343- 67 

S6BN71 

WESB 

353- 24 

S7DR25 

♦ MAHA 

345- 60 

S8EN300 

HIN 

366- 50 

S4BR502 

WESB 

338- 23 

S5BN40 

WESB 

343- 83 

S6BN200 

WESB 

353- 97 

S7DR30 

♦ MAHA 

345- 64 

S8EN301 

HIN 

366- 30 

S4CN1 

♦ WESB 

327- 7 

S5BN55 

WESB 

343- 98 

S6BR2 

HIN 

350- 32 

S7EN270 

HIN 

358- 27 

S8EN310 

♦ WESB 

366- 46 

S4CR25 

♦ MAHA 

327- 11 

S5BN71 

WESB 

344- 1 

S6BR8 

HIN 

352- 10 


♦ WESB 


S8EN350 

HIN 

366- 53 

S4CR30 

♦ MAHA 

327- 15 

S5BN200 

WESB 

344- 67 

S6BR25 

HIN 

338- 74 

S7EN290 

HIN 

358- 36 


♦ WESB 


S4DR25 

♦ MAHA 

327- 12 

S5BR2 

HIN 

342- 10 


♦ MAHA 



♦ WESB 


S8ER25 

♦ MAHA 

354- 90 

S4DR30 

♦ MAHA 

327- 16 

S5BR8 

HIN 

343- 34 

S6BR30 

♦ MAHA 

338- 78 

S7EN300 

HIN 

358- 47 

S8ER30 

♦ MAHA 

354- 94 

S4EN270 

HIN 

337- 73 

S5BR25 

HIN 

336- 4 

S6BR70 

♦ MAHA 

338- 84 

S7EN301 

HIN 

358- 31 

S8FN270 

♦ WESB 

366- 26 


♦ WESB 



♦ MAHA 


S6BR125 

♦ WESB 

353- 74 

S7EN310 

♦ WESB 

358- 43 

S8FN290 

♦ WESB 

366- 40 

S4EN290 

HIN 

337- 91 

S5BR30 

♦ MAHA 

336- 12 

S6BR502 

♦ WESB 

354- 82 

S7EN350 

HIN 

358- 50 

S8FN301 

HIN 

366- 31 


♦ WESB 


S5BR70 

♦ MAHA 

336- 67 

S6CN1 

♦ WESB 

341 - 24 


♦ WESB 


S8FN310 

♦ WESB 

366- 47 

S4EN300 

HIN 

337-103 

S5BR125 

♦ WESB 

344- 46 

S6CR25 

♦ MAHA 

338- 75 

S7ER25 

♦ MAHA 

345- 61 

S8FN350 

♦ WESB 

366- 54 

S4EN301 

HIN 

337- 78 

S5BR501 

♦ WESB 

345- 42 

S6CR30 

♦ MAHA 

338- 79 

S7ER30 

♦ MAHA 

345- 65 

S8GN55 

WESB 

365- 24 

S4EN310 

♦ WESB 

337- 99 

S5BR502 

WESB 

345- 41 

S6DR25 

♦ MAHA 

338- 76 

S7FN270 

♦ WESB 

358- 28 

S8GN71 

WESB 

365- 39 

S4EN350 

HIN 

337-106 

S5CN1 

♦ WESB 

331 - 86 

S6DR30 

♦ MAHA 

338- 80 

S7FN290 

♦ WESB 

358- 37 

S8GN270 

♦ WESB 

366- 27 


♦ WESB 


S5CR25 

♦ MAHA 

336- 5 

S6EN270 

HIN 

354- 23 

S7FN301 

HIN 

358- 32 

S8GN290 

♦ WESB 

366- 41 

S4ER25 

♦ MAHA 

327- 13 

S5CR30 

♦ MAHA 

336- 13 


♦ WESB 


S7FN310 

♦ WESB 

358- 44 

S8GN301 

HIN 

366- 32 

S4ER30 

♦ MAHA 

327- 17 

S5DR25 

♦ MAHA 

336- 6 

S6EN290 

HIN 

354- 40 

S7FN350 

♦ WESB 

358- 51 

S8GN310 

♦ WESB 

366- 48 

S4FN270 

♦ WESB 

337- 74 

S5DR30 

♦ MAHA 

336- 14 


♦ WESB 


S7GN55 

WESB 

357- 70 

S8GN350 

♦ WESB 

366- 55 

S4FN290 

♦ WESB 

337- 92 

S5EN270 

HIN 

344-101 

S6EN300 

HIN 

354- 50 

S7GN71 

WESB 

357- 77 

S8GR311 

♦ WESB 

366- 67 

S4FN301 

HIN 

337- 79 


♦ WESB 


S6EN301 

HIN 

354- 28 

S7GN270 

♦ WESB 

358- 29 

S8HN270 

HIN 

366- 28 

S4FN310 

♦ WESB 

337-100 

S5EN290 

HIN 

345- 4 

S6EN310 

♦ WESB 

354- 46 

S7GN290 

♦ WESB 

358- 38 


♦ WESB 


S4FN350 

♦ WESB 

337-107 


♦ WESB 


S6EN350 

HIN 

354- 52 

S7GN301 

HIN 

358- 33 

S8HN290 

HIN 

366- 42 

S4GN55 

WESB 

336- 36 

S5EN300 

HIN 

345- 14 


♦ WESB 


S7GN310 

♦ WESB 

358- 45 


♦ WESB 


S4GN71 

WESB 

336- 54 

S5EN301 

HIN 

344-105 

S6ER25 

♦ MAHA 

338- 77 

S7GN350 

♦ WESB 

358- 52 

S8HN300 

HIN 

366- 51 

S4GN270 

♦ WESB 

337- 75 

S5EN310 

♦ WESB 

345- 10 

S6ER30 

♦ MAHA 

338- 81 

S7GR311 

♦ WESB 

358- 62 

S8HN301 

HIN 

366- 33 

S4GN290 

♦ WESB 

337- 93 

S5EN350 

HIN 

345- 16 

S6FN270 

♦ WESB 

354- 24 

S7HN270 

HIN 

358- 30 

S8HN310 

♦ WESB 

366- 49 

S4GN301 

HIN 

337- 80 


♦ WESB 


S6FN290 

♦ WESB 

354- 41 


♦ WESB 


S8HN350 

HIN 

366- 56 

S4GN310 

♦ WESB 

337-101 

S5ER25 

♦ MAHA 

336- 7 

S6FN301 

HIN 

354- 29 

S7HN290 

HIN 

358- 39 


♦ WESB 


S4GN350 

♦ WESB 

337-108 

S5ER30 

♦ MAHA 

336- 15 

S6FN310 

♦ WESB 

354- 47 


♦ WESB 


S8HR311 

♦ WESB 

366- 68 

S4GR311 

♦ WESB 

338- 14 

S5FN270 

♦ WESB 

344-102 

S6FN350 

♦ WESB 

354- 53 

S7HN300 

HIN 

358- 48 

S8KN125 

♦ WESB 

365- 84 

S4HN270 

HIN 

337- 76 

S5FN290 

♦ WESB 

345- 5 

S6GN55 

WESB 

353- 8 

S7HN301 

HIN 

358- 34 

S8LB 

VAC 

580- 58 


♦ WESB 


S5FN301 

HIN 

344-106 

S6GN71 

WESB- 

353- 25 

S7HN310 

♦ WESB 

358- 46 

S8LN125 

♦ WESB 

365- 88 

S4HN290 

HIN 

337- 94 

S5FN310 

♦ WESB 

345- 11 

S6GN270 

♦ WESB 

354- 25 

S7HN350 

HIN 

358- 53 

S8M1 

♦ WESB 

348-110 


♦ WESB 


S5FN350 

♦ WESB 

345- 17 

S6GN290 

♦ WESB 

354- 42 


♦ WESB 


S8M2 

♦ WESB 

354-101 

S4HN300 

HIN 

337-104 

S5GN55 

WESB 

343- 99 

S6GN301 

HIN 

354- 30 

S7HR311 

♦ WESB 

358- 63 

S8M3 

♦ WESB 

356- 70 

S4HN301 

HIN 

337-81 

S5GN71 

WESB 

344- 2 

S6GN310 

♦ WESB 

354- 48 

S7KN125 

♦ WESB 

357-102 

S8PN125 

♦ WESB 

365- 82 

S4HN310 

♦ WESB 

337-102 

S5GN270 

♦ WESB 

344-103 

S6GN350 

♦ WESB 

354- 54 

S7LB 

VAC 

580- 57 

S9AN6 

WESB 

367- 58 

S4HN350 

HIN 

337-109 

S5GN290 

♦ WESB 

345- 6 

S6GR311 

♦ WESB 

354- 69 

S7LN125 

♦ WESB 

357-103 

S9AN12 

WESB 

367- 81 


♦ WESB 


S5GN301 

HIN 

344-107 

S6HN270 

HIN 

354- 26 

S7PN125 

♦ WESB 

357-100 

S9AN15 

♦ WESB 

367-100 

S4HR311 

♦ WESB 

338- 15 

S5GN310 

♦ WESB 

345- 12 


♦ WESB 


S7V2P 

INRB 

594- 44 

S9AN20 

♦ WESB 

367-105 

S4KN125 

♦ WESB 

337- 2 

S5GN350 

♦ WESB 

345- 18 

S6HN290 

HIN 

354- 43 

! INRC 

INRI 


S9AN31 

♦ WESB 

367-109 

S4LB 

VAC 

580- 55 

S5GR311 

♦ WESB 

345- 32 


♦ WESB 



INRJ 


S9AN40 

♦ WESB 

368- 4 

S4LN125 

♦ WESB 

337- 6 




S6HN300 

HIN 

354- 51 




S9AN55 

♦ WESB 

368- 9 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

hUsWGM 





mwm 

S9AN70 

♦ MAHA 

358- 88 

S9K2203K4 

AEIL 

3&1 - 11 

S10N1100E5 

AEIL 

376- 91 

min — 

SHEJ 

352 - 91 

S13N600E 

AEIL 


S9AN71 

♦ WESB 

368- 14 

S9K2203K45 

AEIL 

391- 10 

S10N1200E3 

AEIL 

380- 17 

S12C80 

SHEJ 

364-100 

S13N700E 

AEIL 

358- 4 

S9AN125 

HIN 

358- 91 

S9K2203K5 

AEIL 

391- 9 

SION 1200E4 

AEIL 

380- 18 

S12C100 

SHEJ 

374- 59 

S13N800E 

AEIL 

365-101 

♦ MAHA 

♦ WESB 


S9K2303K4 

AEIL 

391 - 44 

SION 1200E5 

AEIL 

380- 19 

S12CN1 

♦ WESB 

371-105 

S13N900E 

AEIL 

368- 44 

S9BN15 

WESB 

367-101 

S9K2303K45 

AEIL 

391 - 43 

S10N1300E3 

AEIL 

381 - 59 

S12CR25 

♦ MAHA 

369- 6 

S13N1000E 

AEIL 

375- 37 

S9BN20 

WESB 

367-106 

S9K2303K5 

AEIL 

391 - 42 

S10N1300E4 

AEIL 

381 - 60 

S12CR30 

♦ MAHA 

369- 10 

S13N1100E 

AEIL 

376-102 

S9BN31 

WESB 

367-1 10 

S9K2403A4 

AEIL 

383- 72 

S10N1300E5 

AEIL 

381 - 61 

S12DR25 

♦ MAHA 

369- 7 

S13N1200E 

AEIL 

380- 40 

S9BN40 

WESB 

368- 5 

S9K2403K45 

AEIL 

391 - 59 

SION 1400E3 

AEIL 

382- 92 

S12DR30 

♦ MAHA 

368-108 

S13N1300E 

AEIL 

381-69 

S9BN55 

WESB 

368- 10 

S9K2403K5 

AEIL 

391 - 58 

SION 1400E4 

AEIL 

382- 93 

S12EN270 

HIN 

380- 64 

S13N1400E 

AEIL 

383- 6 

S9BN71 

WESB 

368- 15 

S9K2503K45 

AEIL 

392- 7 

S ION 1400E5 

AEIL 

382- 94 


♦ WESB 


S13N1500E 

AEIL 

385- 36 

S9BN200 

WESB 

368- 47 

S9K2503K5 

AEIL 

392- 6 

S10N1500E3 

AEIL 

385- 26 

S12EN290 

HIN 

380- 80 

S13N1600E 

AEIL 

386-107 

S9BR2 

HIN 

367- 43 

S9K2603K5 

AEIL 

392- 87 

S10N1500E4 

AEIL 

385- 27 


♦ WESB 


S13PN125 

♦ WESB 

381 - 64 

S9BR8 

HIN 

367-104 

S9K2703K5 

AEIL 

393- 2 

S10N1500E5 

AEIL 

385- 28 

S12EN300 

HIN 

380- 91 

S14A 

SCN 

292- 69 

S9BR25 

HIN 

358- 79 

S9K2803K5 

AEIL 

393- 10 

SION 1600E3 

AEIL 

386- 93 

S12EN301 

HIN 

380- 69 

SI 40 

♦ SET 

330- 90 


♦ MAHA 


S9K2903K5 

AEIL 

393- 48 

SION 1600E4 

AEIL 

386- 94 

S12EN310 

♦ WESB 

380- 87 

S14AN15 

WESB 

382- 57 

S9BR30 

♦ MAHA 

358- 83 

S9K3003K5 

AEIL 

393- 57 

S10N1600E5 

AEIL 

386- 95 

S12EN350 

HIN 

380- 94 

S14AN20 

WESB 

387- 82 

S9BR70 

♦ MAHA 

358- 89 

S9KN125 

♦ WESB 

368- 35 

S10PN125 

♦ WESB 

375- 20 


♦ WESB 


S14AN31 

WESB 

387- 84 

S9BR125 

♦ WESB 

368- 34 

S9LN125 

♦ WESB 

368- 36 

SI IAN 15 

♦ WESB 

376- 65 

S12ER25 

♦ MAHA 

369- 8 

S14AN40 

WESB 

387- 85 

S9BR502 

♦ WESB 

368-104 

S9PN125 

♦ WESB 

368- 33 

SI1AN20 

♦ WESB 

376- 67 

S12ER30 

♦ MAHA 

368-109 

S14AN125 

♦ WESB 

382-102 

S9BR503 

WESB 

377 - 40 

S010G 

SCN 

288- 20 

SI1AN31 

♦ WESB 

376- 71 

S12FN270 

♦ WESB 

380- 65 

S14BN15 

WESB 

387- 79 

S9CR25 

♦ MAHA 

358 - 80 

SI 00 

SCN 

299- 77 

SI1AN40 

♦ WESB 

376- 77 

S12FN290 

♦ WESB 

380- 81 

S14BN20 

WESB 

387 - 83 

S9CR30 

♦ MAHA 

358 - 84 

S10A 

SCN 

299- 61 

SI 1AN55 

♦ WESB 

376- 80 

S12FN301 

HIN 

380- 70 

S14BN31 

WESB 

382- 62 

S9DR25 

♦ MAHA 

358- 81 

S10AN6 

♦ WESB 

373- 29 

SI1AN71 

♦ WESB 

376- 83 

S12FN310 

♦ WESB 

380- 88 

S14BN40 

WESB 

382- 72 

S9DR30 

♦ MAHA 

358 - 85 

S10AN12 

♦ WESB 

373- 72 

SI IAN 125 

♦ WESB 

376- 96 

S12FN350 

♦ WESB 

380- 95 

S14BN55 

WESB 

382- 77 

S9EN270 

HIN 

368- 62 

S10AN15 

♦ WESB 

374- 8 

SI1BN15 

WESB 

376- 66 

S12GN55 

WESB 

379-103 

S14BN71 

WESB 

382- 83 


♦ WESB 


S10AN20 

♦ WESB 

374- 26 

SI1BN20 

WESB 

376- 68 

S12GN71 

WESB 

380- 1 

S14BN200 

WESB 

383- 9 

S9EN290 

HIN 

368- 71 

S10AN31 

♦ WESB 

374- 45 

SI1BN31 

WESB 

376- 72 

S12GN270 

♦ WESB 

380- 66 

S14BR2 

HIN 

382- 40 


♦ WESB 


S10AN40 

♦ WESB 

374- 64 

SI 1BN40 

WESB 

376- 78 

S12GN290 

♦ WESB 

380- 82 

S14BR125 

♦ WESB 

382-101 

S9EN300 

HIN 

368 - 81 

S10AN55 

♦ WESB 

374- 78 

SI1BN55 

WESB 

376- 81 

S12GN301 

HIN 

380- 71 

S14BR503 

♦ WESB 

387-105 

S9EN301 

HIN 

368- 66 

S10AN70 

♦ MAHA 

365- 47 

SI 1BN71 

WESB 

376- 84 

S12GN310 

♦ WESB 

380- 89 

S14EN270 

HIN 

383- 21 

S9EN310 

♦ WESB 

368- 77 

S10AN71 

♦ WESB 

374- 90 

SI 1BN200 

WESB 

376-104 

S12GN350 

♦ WESB 

380- 96 


♦ WESB 


S9EN350 

HIN 

368- 83 

S10AN125 

HIN 

365- 97 

SI1BR2 

HIN 

376- 53 

S12GR311 

♦ WESB 

381-103 

S14EN290 

HIN 

383- 39 


♦ WESB 


♦ MAHA 

♦ WESB 


SI1BR125 

♦ WESB 

376- 95 

S12HN270 

HIN 

380- 67 


♦ WESB 


S9ER25 

♦ MAHA 

358- 82 

S10BN15 

WESB 

374- 9 

SI 1BR502 

♦ WESB 

377- 44 


♦ WESB 


S14EN300 

HIN 

383- 53 

S9ER30 

♦ MAHA 

358- 86 

S10BN20 

WESB 

374- 27 

SI1BR503 

WESB 

381-109 

S12HN290 

HIN 

380- 83 

S14EN301 

HIN 

383- 25 

S9FN270 

♦ WESB 

368- 63 

S10BN31 

WESB 

374- 46 

SI 1EN270 

HIN 

376-1 10 


♦ WESB 


S14EN310 

♦ WESB 

383- 46 

S9FN290 

♦ WESB 

368- 72 

S10BN40 

WESB 

374- 65 


♦ WESB 


S12HN300 

HIN 

380- 92 

S14EN350 

HIN 

383- 58 

S9FN301 

HIN 

368- 67 

S10BN55 

WESB 

374- 79 

SI 1EN290 

HIN 

377- 9 

S12HN301 

HIN 

380- 72 


♦ WESB 


S9FN310 

♦ WESB 

368- 78 

S10BN71 

WESB 

374- 91 


♦ WESB 


S12HN310 

♦ WESB 

380- 90 

S14FN270 

♦ WESB 

383- 22 

S9FN350 

♦ WESB 

368- 84 

S10BN200 

WESB 

375- 40 

SI 1EN300 

HIN 

377- 20 

S12HN350 

HIN 

380- 97 

S14FN290 

♦ WESB 

383- 40 

S9GN55 

WESB 

368- 11 

S10BR2 

HIN 

372- 95 

SI1EN301 

HIN 

377- 5 


♦ WESB 


S14FN301 

HIN 

383- 26 

S9GN71 

WESB 

368- 16 

S10BR8 

HIN 

374- 15 

SI 1EN310 

♦ WESB 

377- 16 

S12HR311 

♦ WESB 

380-109 

S14FN310 

♦ WESB 

383- 47 

S9GN270 

♦ WESB 

368- 64 

S10BR25 

HIN 

364-107 

SI 1EN350 

HIN 

377- 23 

S12KN125 

♦ WESB 

380- 29 

S14FN350 

♦ WESB 

383- 59 

S9GN290 

♦ WESB 

368- 73 


♦ MAHA 



♦ WESB 


S12LN125 

♦ WESB 

380- 30 

S14GN55 

WESB 

382- 78 

S9GN301 

HIN 

368- 68 

S10BR30 

♦ MAHA 

365- 5 

SI 1FN270 

♦ WESB 

377- 1 

S12M1 

♦ WESB 

371-106 

S14GN71 

WESB 

382- 84 

S9GN310 

♦ WESB 

368- 79 

S10BR70 

♦ MAHA 

365- 48 

SI 1FN290 

♦ WESB 

377- 10 

S12M2 

♦ WESB 

370- 24 

S14GN270 

♦ WESB 

383- 23 

S9GN350 

♦ WESB 

368- 85 

S10BR125 

♦ WESB 

375- 21 

SI 1FN301 

HIN 

377- 6 

S12M3 

♦ WESB 

367- 45 

S14GN290 

♦ WESB 

383- 41 

S9GR311 

♦ WESB 

368- 93 

S10BR502 

♦ WESB 

376- 21 

SI 1FN310 

♦ WESB 

377- 17 

S12P500E 

AEIL 

344- 33 

S14GN301 

HIN 

383- 27 

S9HN270 

HIN 

368- 65 

S10BR503 

WESB 

381- 17 

SI 1FN350 

♦ WESB 

377- 24 

S12P600E 

AEIL 

353- 59 

S14GN310 

♦ WESB 

383- 48 


♦ WESB 


S10CN1 

♦ WESB 

361 - 76 

SI1GN55 

WESB 

376- 82 

S12P700E 

AEIL 

357- 92 

S14GN350 

♦ WESB 

383- 60 

S9HN290 

HIN 

368- 74 

S10CR25 

♦ MAHA 

364-108 

SI1GN71 

WESB 

376- 85 

S12P800E 

AEIL 

365- 68 

S14GR312 

♦ WESB 

383- 50 


♦ WESB 


S10CR30 

♦ MAHA 

365- 6 

SI1GN270 

♦ WESB 

377- 2 

S12P900E 

AEIL 

368- 26 

S14GR313 

♦ WESB 

383- 56 

S9HN300 

HIN 

368- 82 

S10DR25 

♦ MAHA 

364-109 

SI1GN290 

♦ WESB 

377- 11 

S12P1000E 

AEIL 

375 - 7 

S14HN270 

HIN 

383- 24 

S9HN301 

HIN 

368- 69 

S10DR30 

♦ MAHA 

365- 7 

SI1GN301 

HIN 

377- 7 

S12P1100E 

AEIL 

376- 88 


♦ WESB 


S9HN310 

♦ WESB 

368- 80 

S10EN270 

HIN 

375- 66 

SI1GN310 

♦ WESB 

377- 18 

S12P1200E 

AEIL 

380- 16 

S14HN290 

HIN 

383- 42 

S9HN350 

HIN 

368- 86 


♦ WESB 


SI1GN350 

♦ WESB 

377 - 25 

S12P1300E 

AEIL 

381 - 58 


♦ WESB 



♦ WESB 


S10EN290 

HIN 

375- 81 

SI1GR311 

♦ WESB 

380-108 

S12P1400E 

AEIL 

382- 91 

S14HN300 

HIN 

383- 54 

S9HR311 

♦ WESB 

368- 94 


♦ WESB 


SI1HN270 

HIN 

375- 70 

S12P1500E 

AEIL 

385- 25 

S14HN301 

HIN 

383- 28 

S9K1003K3 

AEIL 

368-103 

S10EN300 

HIN 

375- 91 


♦ WESB 


S12P1600E 

AEIL 

386- 92 

S14HN310 

♦ WESB 

383- 49 

S9K1003K35 

AEIL 

368-102 

S10EN301 

HIN 

375- 72 

SI1HN290 

HIN 

377- 12 

S12PN125 

♦ WESB 

380- 26 

S14HN350 

HIN 

383- 61 

S9K1003K4 

AEIL 

368-101 

S10EN310 

♦ WESB 

375- 87 


♦ WESB 


S13 

SCN 

328- 12 


♦ WESB 


S9K1003K45 

AEIL 

368-100 

S10EN350 

HIN 

375- 94 

SI1HN300 

HIN 

377- 21 

S13AN15 

WESB 

381 - 51 

S14HR312 

♦ WESB 

383- 51 

S9K1003K5 

AEIL 

368- 99 


♦ WESB 


SI1HN301 

HIN 

377- 8 

S13AN20 

WESB 

386- 72 

S14HR313 

♦ WESB 

383- 57 

S9K1103K3 

AEIL 

376- 20 

S10ER25 

♦ MAHA 

364-1 10 

SI1HN310 

♦ WESB 

377- 19 

S13AN31 

WESB 

386- 77 

S14KN125 

♦ WESB 

382-103 

S9K1103K35 

AEIL 

376- 19 

S10ER30 

♦ MAHA 

365- 8 

SI1HN350 

HIN 

377- 26 

S13AN40 

WESB 

386- 83 

S14LB 

VAC 

580- 62 

S9K1103K4 

AEIL 

376- 16 

S10FN270 

♦ WESB 

375- 67 


♦ WESB 


S13AN125 

♦ WESB 

381 - 66 

S14LN125 

♦ WESB 

382-104 

S9K1103K45 

AEIL 

376- 15 

S10FN290 

♦ WESB 

375- 82 

SI1HR311 

♦ WESB 

377- 31 

S13BN15 

WESB 

386- 70 

S14PN125 

♦ WESB 

382-100 

S9K1103K5 

AEIL 

376- 13 

S10FN301 

HIN 

375- 73 

SI1KN125 

♦ WESB 

376- 97 

S13BN20 

WESB 

386- 73 

S1 5 

SAKJ 

340- 32 

S9K1203K3 

AEIL 

377- 43 

S10FN310 

♦ WESB 

375- 88 

SI 1LB 

VAC 

580- 60 

S13BN31 

WESB 

381 - 52 

S150 

SCN 

339- 44 

S9K1203K35 

AEIL 

377- 42 

S10FN350 

♦ WESB 

375- 95 

SI 1LN125 

♦ WESB 

376- 98 

S13BN40 

WESB 

381 - 53 

S15AN6 

♦ WESB 

385- 5 

S9K1203K4 

AEIL 

377- 39 

S10GN55 

WESB 

374- 80 

SI 1P500E 

AEIL 

344- 41 

S13BN55 

WESB 

381 - 54 

S15AN12 

♦ WESB 

385- 10 

S9K1203K45 

AEIL 

377- 38 

S10GN71 

WESB 

374- 92 

SI 1P600E 

AEIL 

353- 67 

S13BN71 

WESB 

381 - 56 

S15AN15 

WESB 

385- 14 

S9K1203K5 

AEIL 

377- 36 

S10GN270 

♦ WESB 

375- 68 

SI1P700E 

AEIL 

357- 98 

S13BN200 

WESB 

381 - 71 

S15AN20 

WESB 

388- 58 

S9K1303K3 

AEIL 

381 - 20 

S10GN290 

♦ WESB 

375- 83 

SI 1P800E 

AEIL 

365- 76 

S13BR2 

HIN 

381 - 42 

S15AN31 

WESB 

388- 62 

S9K1303K35 

AEIL 

381- 19 

S10GN301 

HIN 

375- 74 

SI 1P900E 

AEIL 

368- 31 

S13BR125 

♦ WESB 

381 - 65 

S15AN40 

WESB 

388- 65 

S9K1303K4 

AEIL 

381- 16 

S10GN310 

♦ WESB 

375- 89 

SI 1P1000E 

AEIL 

375- 14 

S13BR503 

♦ WESB 

387 - 61 

S15AN125 

HIN 

380- 37 

S9K1303K45 

AEIL 

381 - 15 

S10GN350 

♦ WESB 

375- 96 

SI1P1100E 

AEIL 

376- 92 

S13EN270 

HIN 

381 - 73 

♦ MAHA ♦WESB 


S9K1303K5 

AEIL 

381- 13 

S10GR311 

♦ WESB 

375-1 10 

SI1P1200E 

AEIL 

380- 22 


♦ WESB 


S15AR504 

WESB 

385- 80 

S9K1403K3 

AEIL 

382- 1 

S10HN270 

HIN 

375- 69 

SI1P1300E 

AEIL 

381 - 62 

S13EN290 

HIN 

381 - 83 

S15BN15 

WESB 

388- 57 

S9K1403K35 

AEIL 

381-110 


♦ WESB 


SI 1P1400E 

AEIL 

382- 96 


♦ WESB 


S15BN20 

WESB 

388- 59 

S9K1403K4 

AEIL 

381-108 

S10HN290 

HIN 

375- 84 

SI 1P1500E 

AEIL 

385- 29 

S13EN300 

HIN 

381 - 95 

S15BN31 

WESB 

385- 17 

S9K1403K45 

AEIL 

381-107 


♦ WESB 


SI 1P1600E 

AEIL 

386- 98 

S13EN301 

HIN 

381 - 75 

S15BN40 

WESB 

385- 18 

S9K1403K5 

AEIL 

381-106 

S10HN300 

HIN 

375- 92 

SI1PN125 

♦ WESB 

376- 94 

S13EN310 

♦ WESB 

381 - 89 

S15BN55 

WESB 

385- 19 

S9K1503K3 

AEIL 

383- 91 

S10HN301 

HIN 

375- 75 

S12A 

SCN 

377- 65 

S13EN350 

HIN 

381 - 99 

S15BN71 

WESB 

385- 21 

S9K1503K35 

AEIL' 

383- 90 

S10HN310 

♦ WESB 

375- 90 

SI 20 

♦ SET 

311-110 


♦ WESB 


S15BN200 

WESB 

385- 38 

S9K1503K4 

AEIL 

383- 86 

S10HN350 

HIN 

375- 97 

S12AN6 

♦ WESB 

379- 29 

S13FN270 

♦ WESB 

377 - 3 

S15BR2 

HIN 

384-101 

S9K1503K45 

AEIL 

383- 85 


♦ WESB 


S12AN12 

♦ WESB 

379- 47 

S13FN290 

♦ WESB 

381 - 84 

S15BR8 

HIN 

385- 15 

S9K1503K5 

AEIL 

383- 84 

S10HR311 

♦ WESB 

376- 1 

S12AN15 

♦ WESB 

379- 59 

S13FN301 

HIN 

381 - 76 

S15BR25 

HIN 

379- 89 

S9K1603K3 

AEIL 

385- 88 

S10KN125 

♦ WESB 

375- 25 

S12AN20 

♦ WESB 

379- 66 

S13FN310 

♦ WESB 

381 - 90 


♦ MAHA 


S9K1603K35 

AEIL 

385- 87 

S10LB 

VAC 

580- 59 

S12AN31 

♦ WESB 

379- 75 

S13FN350 

♦ WESB 

381-100 

S15BR30 

♦ MAHA 

379- 93 

S9K1603K4 

AEIL 

385- 85 

S10LN125 

♦ WESB 

375- 26 

S12AN40 

♦ WESB 

379- 87 

S13GN55 

WESB 

381 - 55 

S15BR125 

♦ WESB 

385- 33 

S9K1603K45 

AEIL 

385- 84 

S10M1 

♦ WESB 

361 - 77 

S12AN55 

♦ WESB 

379-101 

S13GN71 

WESB 

381 - 57 

S15BR503 

♦ WESB 

388-105 

S9K1603K5 

AEIL 

385- 83 

S10M2 

♦ WESB 

359- 83 

S12AN70 

♦ MAHA 

369- 12 

S13GN270 

♦ WESB 

377 - 4 

S15CN1 

♦ WESB 

378- 74 

S9K1703K3 

AEIL 

387 - 66 

S10M3 

♦ WESB 

362-103 

S12AN71 

♦ WESB 

379-109 

S13GN290 

♦ WESB 

381 - 85 

S15CR25 

♦ MAHA 

379- 90 

S9K1703K35 

AEIL 

387 - 65 

S10N500E3 

AEIL 

344- 35 

S12AN125 

HIN 

369- 15 

S13GN301 

HIN 

381 - 77 

S15CR30 

♦ MAHA 

379- 94 

S9K1703K4 

AEIL 

387- 60 

S10N500E4 

AEIL 

344- 36 

♦ MAHA 

k ♦WESB 


S13GN310 

♦ WESB 

381 - 91 

S15DR25 

♦ MAHA 

379- 91 

S9K1703K45 

AEIL 

387- 59 

S10N500E5 

AEIL 

344- 37 

S12BN15 

WESB 

379- 60 

S13GN350 

♦ WESB 

381 -101 

S15DR30 

♦ MAHA 

379- 95 

S9K1703K5 

AEIL 

387- 58 

S10N600E3 

AEIL 

353- 60 

S12BN20 

WESB 

379- 67 

S13GR312 

♦ WESB 

381 - 93 

S15EN270 

HIN 

385- 43 

S9K1803K3 

AEIL 

387-107 

S10N600E4 

AEIL 

353- 61 

S12BN31 

WESB 

379- 76 

S13GR313 

♦ WESB 

381 - 97 


♦ WESB 


S9K1803K35 

AEIL 

387-106 

S10N600E5 

AEIL 

353- 62 

S12BN40 

WESB 

379- 88 

S13HN270 

HIN 

381 - 74 

S15EN290 

HIN 

385- 55 

S9K1803K4 

AEIL 

387-104 

S10N700E3 

AEIL 

357- 93 

S12BN55 

WESB 

379-102 


♦ WESB 



♦ WESB 


S9K1803K45 

AEIL 

387-103 

S10N700E4 

AEIL 

357- 94 

S12BN71 

WESB 

379-1 10 

S13HN290 

HIN 

381 - 86 

S15EN300 

HIN 

385- 67 

S9K1803K5 

AEIL 

387-102 

S10N700E5 

AEIL 

357- 95 

S12BN200 

WESB 

380- 43 


♦ WESB 


S15EN301 

HIN 

385- 47 

S9K1903K35 

AEIL 

388-109 

S10N800E3 

AEIL 

365- 69 

S12BR2 

HIN 

379- 1 

S13HN300 

HIN 

381 - 96 

S15EN310 

♦ WESB 

385- 61 

S9K1903K4 

AEIL 

388-104 

S10N800E4 

AEIL 

365- 70 

S12BR8 

HIN 

379- 62 

S13HN301 

HIN 

381 - 78 

S15EN350 

HIN 

385- 72 

S9K1903K45 

AEIL 

388-103 

S10N800E5 

AEIL 

365- 71 

S12BR25 

HIN 

369- 5 

S13HN310 

♦ WESB 

381 - 92 


♦ WESB 


S9K1903K5 

AEIL 

388-102 

S10N900E3 

AEIL 

368- 27 


♦ MAHA 


S13HN350 

HIN 

381-102 

S15ER25 

♦ MAHA 

379- 92 

S9K2003K35 

AEIL 

389- 19 

S10N900E4 

AEIL 

368- 28 

S12BR30 

♦ MAHA 

369- 9 


♦ WESB 


S15ER30 

♦ MAHA 

379- 96 

S9K2003K4 

AEIL 

389- 17 

S10N900E5 

AEIL 

368- 29 

S12BR70 

♦ MAHA 

369- 13 

S13HR312 

♦ WESB 

381 - 94 

S15FN270 

♦ WESB 

385- 44 

S9K2003K45 

AEIL 

389- 16 

S10N 1000E3 

AEIL 

375- 8 

S12BR125 

♦ WESB 

380- 27 

S13HR313 

♦ WESB 

381 - 98 

S15FN290 

♦ WESB 

385- 56 

S9K2003K5 

AEIL 

389- 15 

SION1000E4 

AEIL 

375- 9 

S12BR502 

♦ WESB 

381 - 21 

S13KN125 

♦ WESB 

381 - 67 

S15FN301 

HIN 

385- 48 

S9K2103K4 

AEIL 

390- 97 

SION 1000E5 

AEIL 

375- 10 

S12BR503 

WESB 

385- 86 

S13LB 

VAC 

580- 61 

S15FN310 

♦ WESB 

385- 62 

S9K2103K45 

AEIL 

390- 96 

S10N 1100E3 

AEIL 

376- 89 

S12C20 

SHEJ 

316- 95 

S13LN125 

♦ WESB 

381 - 68 

S15FN350 

♦ WESB 

385- 73 

S9K2103K5 

AEIL 

390- 95 

S10N 1100E4 

AE/L 

376- 90 

S12C40 

SHEJ 

335-105 

S13N500E 

AEIL 

344- 63 

S15GN71 

♦ WESB 

385- 22 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




MFRS 

ugtmnEi 




TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

S15GN270 

♦ WESB 

385- 45 

S20-06F 

ORIJ 


Ifrl 

S30N1000JA3 

AEIL 

3&8- 75 

S200-08F 

ORIJ 

m- 67“ 

S500-6 

ORIJ 

353 - 5 

S15GN290 

♦ WESB 

385- 57 

S20-08 

ORIJ 

363 

14 

S30N1000JA4 

AEIL 

368- 76 

S200-1 OF 

ORIJ 

375- 6 

S500-7 

ORIJ 

357- 67 

S15GN301 

HIN 

385- 49 

S20-08F 

ORIJ 

364 

51 

S30N1100JA3 

AEIL 

375- 85 

S201 

SCN 

298- 99 

S500-8 

ORIJ 

365- 21 

S15GN310 

♦ WESB 

385- 63 

S20-10 

ORIJ 

373 

11 

S30N1100JA4 

AEIL 

375- 86 

S202 

SCN 

309- 61 

S500-10 

ORIJ 

374- 77 

S15GN350 

♦ WESB 

385- 74 

S20-10F 

ORIJ 

374 

22 

S30N1200JA3 

AEIL 

377- 14 

S203 

SCN 

320- 28 

S0501J 

♦ ECC 

418- 12 

S15GR312 

♦ WESB 

385- 65 

S20AR504 

♦ WESB 

390 

89 

S30N1200JA4 

AEIL 

377- 15 

S204 

SCN 

328- 18 

S0501K 

♦ ECC 

417-104 

S15GR313 

♦ WESB 

385- 70 

S20AR505 

WESB 

390 

88 

S30N1300JA3 

AEIL 

380- 84 

S205 

SCN 

338-100 

S0501M 

♦ ECC 

418- 13 

S15HN270 

HIN 

385- 46 

S20EN301 

HIN 

387 

16 

S30N1300JA4 

AEIL 

380- 85 

S206A 

♦ SEN 

500-104 

S501 

ITT 

273- 63 


♦ WESB 


S20FN301 

HIN 

387 

17 

S30N1400JA3 

AEIL 

381 - 87 

S2O60 

SCN 

345- 79 

S502 

ITT 

269- 50 

S15HN290 

HIN 

385- 58 

S20GN301 

HIN 

387 

18 

S30N 1400JA4 

AEIL 

381 - 88 

S206S 

♦ SEN 

500-105 

S0503L 

♦ ECC 

418- 41 


♦ WESB 


S20GR312 

♦ WESB 

390 

72 

S30N1500JA3 

AEIL 

383- 44 

S208 

SCN 

358-109 

S0503M 

♦ ECC 

418- 42 

S15HN300 

HIN 

385- 68 

S20GR313 

♦ WESB 

390 

76 

S30N 1500JA4 

AEIL 

383- 45 

S210A 

♦ SEN 

501 - 24 

S504 

ITT 

276- 40 

S15HN301 

HIN 

385- 50 

S20HN301 

HIN 

387 

19 

S30N1600JA3 

AEIL 

385- 59 

S21O0 

SCN 

369- 38 

S505 

ITT 

273- 64 

S15HN310 

♦ WESB 

385- 64 

S20HR312 

♦ WESB 

390 

73 

S30N1600JA4 

AEIL 

385- 60 

S210S 

♦ SEN 

501 - 25 

S0506B 

♦ ECC 

418- 60 

S15HN350 

HIN 

385- 75 

S20HR313 

♦ WESB 

390 

77 

S30N 1 700JA4 

AEIL 

387- 28 

S215 

♦ SEN 

501 - 58 

S0506G 

♦ ECC 

418- 61 


♦ WESB 


S20N400H 

AEIL 

327 

20 

S30N 1800JA4 

AEIL 

387- 88 

S215S 

♦ SEN 

501 - 59 

S0506H 

♦ ECC 

418-62 

S15HR312 

♦ WESB 

385- 66 

S20N500JA 

AEIL 

337 

72 

S30N1900JA4 

AEIL 

388- 79 

S217 

SCN 

309- 94 

S0506L 

♦ ECC 

418- 63 

S15HR313 

♦ WESB 

385- 71 

S20N600JA 

AEIL 

338 

88 

S30N2000JA4 

AEIL 

389- 7 

S218 

SCN 

345- 80 

S506 

ITT 

269- 51 

S15KN125 

♦ WESB 

385- 34 

S20N700JA 

AEIL 

345 

69 

S3 1 

SCN 

320- 80 

S219 

SCN 

328- 50 

S507 

ITT 

276- 41 

S15LN125 

♦ WESB 

385- 35 

S20N800JA 

AEIL 

354 

98 

S3 1AR506 

WESB 

395- 5 

S220 

SCN 

293- 39 

S0508B 

♦ ECC 

419- 6 

S15M1 

♦ WESB 

378- 75 

S20N900JA 

AEIL 

358 

93 

S32A 

SCN 

292- 47 

S221 

SCN 

299- 86 

S0508G 

♦ ECC 

419- 7 

S15M3 

WESB 

372-107 

S20N1000JA 

AEIL 

366 

24 

S32AR506 

WESB 

395- 27 

S222 

SCN 

310- 53 

S0508H 

♦ ECC 

419- 8 

S15PN125 

♦ WESB 

385- 32 

S20N1 100JA 

AEIL 

366 

100 

S33A 

SCN 

292- 70 

S223 

SCN 

320- 99 

S0508L 

♦ ECC 

419- 9 

S16A 

SCN 

328- 89 

S20N1200JA 

AEIL 

369 

17 

S33AR506 

WESB 

395- 30 

S224 

SRPJ 

580- 70 

S508 

ITT 

273- 65 

SI 60 

♦ SET 

348- 9 

S20N1300JA 

AEIL 

375 

65 

S34A 

SCN 

292- 53 

S224A 

SCN 

329- 19 

S509 

ITT 

269- 52 

S16A 

SCN 

328- 90 

S20N1400JA 

AEIL 

376 

109 

S34AR506 

WESB 

395- 44 

S225 

♦ SEN 

501 - 88 

S0510B 

♦ ECC 

419- 26 

S16AR504 

WESB 

387- 54 

S20N1500JA 

AEIL 

380 

62 

S350 

SCN 

313- 42 

S225S 

♦ SEN 

501- 89 

S0510E4 

INRB 

580- 71 

S16B10 

SHEJ 

305-102 

S20N1600JA 

AEIL 

380 

63 

S35AR506 

WESB 

395- 90 

S229 

SCN 

312- 61 

INRC 

INRI 


S16B20 

SHEJ 

317- 46 

S20P500JA 

AEIL 

344 

64 

S36A 

SCN 

345-1 10 

S230 

SCN 

338- 95 


INRJ 


S16B30 

SHEJ 

325- 84 

S20P600JA 

AEIL 

353 

-95 

S36AR506 

WESB 

396- 20 

S231 

SCN 

322- 51 

S0510E5 

INRB 

580- 72 

S16B40 

SHEJ 

336- 69 

S20P700JA 

AEIL 

358 

5 

S37 

SCN 

295- 16 

S232 

SCN 

338- 36 

INRC 

INRI 


S16B50 

SHEJ 

344- 12 

S20P800JA 

AEIL 

365 

102 

S37AR507 

WESB 

396- 22 

S233 

SCN 

369- 86 


INRJ 


S16B60 

SHEJ 

353- 37 

S20P900JA 

AEIL 

368 

45 

S38 

SCN 

295- 40 

S234 

SCN 

359- 20 

S0510E6 

INRB 

580- 73 

S16B80 

SHEJ 

365- 50 

S20P1000JA 

AEIL 

375 

38 

S38AR507 

WESB 

396- 38 

S235 

SCN 

328- 91 

INRC 

INRI 


S16B100 

SHEJ 

374-100 

S20P1100JA 

AEIL 

376 

103 

S39 

SCN 

298- 45 

S236 

SCN 

312- 88 


INRJ 


S16B 

SCN 

329- 33 

S20P1200JA 

AEIL 

380 

41 

S39AR507 

WESB 

396- 40 

S238 

SCN 

328- 10 

S0510E7 

INRB 

580- 74 

S16BR503 

♦ WESB 

389- 18 

S20P1300JA 

AEIL 

381 

70 

S040G 

SCN 

289- 54 

S239 

SCN 

345- 73 

INRC 

INRI 


S16EN270 

♦ WESB 

387- 8 

S20P1400JA 

AEIL 

383 

7 

S4O0 

SCN 

293- 26 

S240 

SCN 

298- 47 


INRJ 


S16EN290 

♦ WESB 

387- 24 

S20P1500JA 

AEIL 

385 

37 

S40A 

SCN 

293- 27 

S241 

SCN 

292- 29 

S0510E8 

INRB 

580- 75 

S16EN301 

HIN 

387- 12 

S20P1600JA 

AEIL 

386 

108 

S40AR507 

WESB 

397- 73 

S243 

SCN 

329- 34 

INRC 

INRI 


S16EN310 

♦ WESB 

387- 30 

S21A 

SCN 

292 

55 

S41AR507 

WESB 

397- 75 

S250 

SCN 

293- 40 


INRJ 


S16EN350 

HIN 

387- 39 

S21AR504 

♦ WESB 

391 

8 

S42AR507 

WESB 

397- 93 

S25 1 

SCN 

299- 87 

S0510E9 

INRB 

580- 76 


♦ WESB 


S21AR505 

WESB 

391 

7 

S43 

SCN 

292- 20 

S252 

SCN 

310- 54 

INRC 

INRI 


S16FN270 

♦ WESB 

387- 9 

S21GR312 

♦ WESB 

390 

110 

S43AR507 

WESB 

397- 95 

S253 

SCN 

320-100 


INRJ 


S16FN290 

♦ WESB 

387- 25 

S21GR313 

♦ WESB 

391 

2 

S44 

SCN 

298- 87 

S254 

SCN 

329- 20 

S0510E10 

INRB 

580- 77 

S16FN301 

HIN 

387- 13 

S21HR312 

♦ WESB 

391 

1 

S46 

SCN 

307- 59 

S255 

SCN 

339- 68 

INRC 

INRI 


S16FN310 

♦ WESB 

387- 31 

S21HR313 

♦ WESB 

391 

3 

S47 

SCN 

292- 66 

S256 

SCN 

346- 62 


INRJ 


S16FN350 

HIN 

387- 40 

S21N100H 

AEIL 

306 

74 

S48 

SCN 

293- 1 1 

S257 

SCN 

355- 31 

S0510E11 

INRB 

580- 78 


♦ WESB 


S21N200H 

AEIL 

318 

25 

S49 

SCN 

292- 75 

S258 

SCN 

359- 74 

INRC 

INRI 


S16GN270 

♦ WESB 

387- 10 

S21N300H 

AEIL 

326 

59 

S050G 

SCN 

289- 79 

S260 

SCN 

370- 16 


INRJ 


S16GN290 

♦ WESB 

387- 26 

S21N400H 

AEIL 

337 

67 

S50A 

SCN 

354-104 

S262 

APX 

247- 6 

S0510G 

♦ ECC 

419- 27 

S16GN301 

HIN 

387- 14 

S21N500H 

AEIL 

344 

96 

S50LB 

VAC 

580- 64 

S298 

ITT 

276- 45 

S0510H 

♦ ECC 

419- 28 

S16GN310 

♦ WESB 

387- 32 

S21N600H 

AEIL 

354 

18 

S5 1A 

SCN 

303- 11 

S300 

SCN 

323- 46 

S0510L 

♦ ECC 

419- 29 

S16GN350 

♦ WESB 

387- 41 

S21N700H 

AEIL 

358 

23 

S52A 

SCN 

314-20 

S0301J 

♦ ECC 

416- 98 

S0516B 

♦ ECC 

419- 77 

S16GR312 

♦ WESB 

387- 34 

S21N800H 

AEIL 

366 

20 

S53A 

SCN 

323- 52 

S0301K 

♦ ECC 

416-63 

S0516G 

♦ ECC 

419- 78 

S16GR313 

♦ WESB 

387- 37 

S22A 

SCN 

293 

25 

S54A 

SCN 

333- 13 

S0301M 

♦ ECC 

416- 99 

S0516H 

♦ ECC 

419- 79 

S16HN270 

♦ WESB 

387- 11 

S22A 

SCN 

292 

109 

S550 

SCN 

342- 9 

S0303L 

♦ ECC 

417- 4 

S0516L 

♦ ECC 

419- 80 

S16HN290 

♦ WESB 

387- 27 

S22AR504 

♦ WESB 

391 

40 

S55LB 

VAC 

580- 65 

S0303M 

♦ ECC 

417- 5 

S0520E4 

INRB 

580- 79 

S16HN301 

HIN 

387- 15 

S22AR505 

WESB 

391 

39 

S56 

SCN 

350- 31 

S0306B 

♦ ECC 

417- 14 

INRC 

INRI 


S16HN310 

♦ WESB 

387- 33 

S22GR312 

♦ WESB 

391 

32 

S56LB 

VAC 

580- 66 

S0306G 

♦ ECC 

417- 15 


INRJ 


S16HN350 

♦ WESB 

387- 42 

S22GR313 

♦ WESB 

391 

34 

S57 

SCN 

356- 66 

S0306H 

♦ ECC 

417- 16 

S0520E5 

INRB 

580- 80 

S16HR312 

♦ WESB 

387- 35 

S22HR312 

♦ WESB 

391 

33 

S58 

SCN 

362- 87 

S0306L 

♦ ECC 

417- 17 

INRC 

INRI 


S16HR313 

♦ WESB 

387- 38 

S22HR313 

♦ WESB 

391 

35 

S59 

SCN 

367- 42 

S0308B 

♦ ECC 

417- 39 


INRJ 


S17 

SCN 

310- 21 

S23A 

SCN 

346 

33 

S060G 

SCN 

290- 2 

S0308G 

♦ ECC 

417- 40 

S0520E6 

INRB 

580- 81 

S17A 

SCN 

310- 22 

S23A 

SCN 

346 

34 

S6O0 

SCN 

372- 94 

S0308H 

♦ ECC 

417- 41 

INRC 

INRI 


S17AR504 

WESB 

387-101 

S23AR505 

♦ WESB 

391 

57 

S61 

SCN 

370- 68 

S0308L 

♦ ECC 

417- 42 


INRJ 


S17BR503 

♦ WESB 

390- 98 

S23GR312 

♦ WESB 

391 

50 

S62 

SCN 

369-101 

S0310B 

♦ ECC 

417- 47 

S0520E7 

INRB 

580- 82 

S17EN301 

HIN 

381 - 79 

S23HR312 

♦ WESB 

391 

51 

S63 

SCN 

359- 48 

S0310G 

♦ ECC 

417- 48 

INRC 

INRI 


S17EN350 

HIN 

387- 94 

S24A 

SCN 

369 

100 

S070G 

SCN 

290- 22 

S0310H 

♦ ECC 

417-49 


INRJ 


S17FN301 

HIN 

381 - 80 

S24AR505 

♦ WESB 

392 

4 

S72 

SCN 

292- 45 

S0310L 

♦ ECC 

417- 50 

S0520E8 

INRB 

580- 83 

S17FN350 

HIN 

387- 95 

S24GR314 

♦ WESB 

391 

106 

S73 

SCN 

292- 54 

S0316B 

♦ ECC 

417- 56 

INRC 

INRI 


S17GN301 

HIN 

381 - 81 

S24HR314 

♦ WESB 

391 

107 

S76 

SCN 

293- 64 

S0316G 

♦ ECC 

417- 57 


INRJ 


S17GR312 

♦ WESB 

387- 89 

S25A05 

SEN 

297 

12 

S77 

SCN 

293- 49 

S0316H 

♦ ECC 

417- 58 

S0520E9 

INRB 

580- 84 

S17GR313 

♦ WESB 

387- 92 

S25A10 

SEN 

305 

6 

S78 

SCN 

292- 71 

S0316L 

♦ ECC 

417- 59 

INRC 

INRI 


S17HN301 

HIN 

381 - 82 

S25A20 

SEN 

316 

43 

S79 

SCN 

292- 40 

S0325 

♦ ECC 

417- 65 


INRJ 


S17HR312 

♦ WESB 

387- 90 

S25A30 

SEN 

325 

4 

S080G 

SCN 

290- 50 

S0325C 

♦ ECC 

417- 66 

S0520E10 

INRB 

580- 85 

S17HR313 

♦ WESB 

387- 93 

S25A40 

SEN 

335 

47 

S81 

SCN 

300- 47 

S0325D 

♦ ECC 

417- 67 

INRC 

INRI 


S17LB 

VAC 

580- 63 

S25A50 

SEN 

343 

53 

S82 

SCN 

311-30 

S0325G 

♦ ECC 

417- 68 


INRJ 


S18 

SCN 

339- 57 

S25A60 

SEN 

352 

41 

S83 

SCN 

321 - 53 

S0325H 

♦ ECC 

417- 69 

S0520E11 

INRB 

580- 86 

S18A 

SCN 

339- 45 

S25A80 

SEN 

364 

64 

S84 

SCN 

330- 6 

S0335 

♦ ECC 

417- 75 

INRC 

INRI 


S18AR504 

WESB 

388- 98 

S25A100 

SEN 

374 

34 

S85 

SCN 

340- 24 

S0335C 

♦ ECC 

417- 76 


INRJ 


S18B 

SCN 

339- 79 

S25AR505 

♦ WESB 

392 

84 

S86 

SCN 

347- 36 

S0335D 

♦ ECC 

417- 77 

S0525 

♦ ECC 1 

419- 97 

S18BR503 

♦ WESB 

391 - 12 

S25GR314 

♦ WESB 

392 

78 

S9 1A 

SCN 

298-109 

S0335G 

♦ ECC 

417- 78 

S0525C 

♦ ECC 

419- 98 

S18EN301 

HIN 

383- 29 

S25HR314 

♦ WESB 

392 

79 

S910 

GICC 

299- 17 

S0335H 

♦ ECC 

417- 79 

S0525D 

♦ ECC 

419- 99 

S18EN350 

HIN 

388- 86 

S26 

SCN 

321 

52 

S9 1A 

SCN 

300- 12 

S398 

ITT 

273- 74 

S0525G 

♦ ECC 

419-100 

S18FN301 

HIN 

383- 30 

S26AR505 

♦ WESB 

392 

110 

S91B 

SCN 

302- 18 

S400A 

ITT 

276- 38 

S0525H 

♦ ECC 

419-101 

S18FN350 

HIN 

388- 87 

S26GR314 

♦ WESB 

392 

106 

S91H 

GICC 

299- 26 

S4OO0 

SCN 

333- 4 

S0535 

♦ ECC 

420- 29 

S18GN301 

HIN 

383- 31 

S26HR314 

♦ WESB 

392 

107 

S92A 

GICC 

309- 87 

S401 

ITT 

271-83 

S0535C 

♦ ECC 

459- 36 

S18GR312 

♦ WESB 

388- 81 

S27 

SCN 

377 

69 

S920 

SCN 

309- 68 

S402 

ITT 

276- 43 

S0535D 

♦ ECC 

459- 37 

S18GR313 

♦ WESB 

388- 84 

S27AR506 

WESB 

393 

9 

S92A 

SCN 

310- 96 

S403 

ITT 

271 - 91 

S0535G 

♦ ECC 

420- 30 

S18HN301 

HIN 

383- 32 

S27GR314 

♦ WESB 

393 

7 

S92H 

GICC 

309- 97 

S406 

♦ SEN 

503-101 

S0535H 

♦ ECC 

420- 31 

S18HR312 

♦ WESB 

388- 82 

S27HR314 

♦ WESB 

393 

8 

S93A 

SCN 

320- 31 

S406S 

♦ SEN 

503-102 

S575A 

♦ SCN 

408- 83 

S18HR313 

♦ WESB 

388- 85 

S28 

SCN 

359 

27 

S930 

GICC 

320- 48 

S410A 

♦ SEN 

504- 21 

S600 

SCN 

350- 22 

S19 

SCN 

328- 49 

S28AR506 

WESB 

393 

46 

S93A 

SCN 

321 - 21 

S41O0 

SCN 

303- 22 

S673 

♦ SCN 

408- 84 

S19A 

SCN 

339- 14 

S28GR314 

♦ WESB 

393 

42 

S93H 

GICC 

320- 55 

S410S 

♦ SEN 

504- 22 

S800 

SCN 

362- 83 

S19AR504 

♦ WESB 

389- 14 

S28HR314 

♦ WESB 

393 

43 

S94 

GICC 

328- 42 

S41 1 

SES 

314- 31 

S872A 

♦ SCN 

406- 43 

S19AR505 

WESB 

389- 13 

S29AR506 

WESB 

393 

56 

S95 

SCN 

339- 69 

S413 

SES 

333- 24 

SI 000 

SCN 

372- 90 

S19EN301 

HIN 

385- 51 

S29GR314 

♦ WESB 

393 

54 

SI 000 

SCN 

329- 16 

S415A 

♦ SEN 

504- 55 

S1001J 

♦ ECC 

424- 2 

S19FN301 

HIN 

385- 52 

S29HR314 

♦ WESB 

393 

55 

S100EB 

VAC 

580- 67 

S4150 

SCN 

350- 42 

S1001K 

♦ ECC 

423- 65 

S19GN301 

HIN 

385- 53 

S030G 

SCN 

289 

30 

S100LB 

VAC 

580- 68 

S415S 

♦ SEN 

504- 56 

S1001M 

♦ ECC 

424- 3 

S19GR312 

♦ WESB 

389- 8 

S3O0 

SCN 

346 

35 

S101 

SCN 

310- 52 

S417 

SES 

362- 98 

S1003L 

♦ ECC 

424- 45 

S19GR313 

♦ WESB 

389- 10 

S30AR506 

WESB 

394 

104 

S102 

SCN 

328- 73 

S420 

SES 

304- 7 

S1003M 

♦ ECC 

424- 46 

S19HN301 

HIN 

385- 54 

S30GR314 

♦ WESB 

394 

95 

S103 

SCN 

328- 41 

S421 

SES 

315- 32 

S1006B 

♦ ECC 

424- 70 

S19HR312 

♦ WESB 

389- 9 

S30HR314 

♦ WESB 

394 

96 

S104 

SCN 

328- 70 

S423 

SES 

334- 31 

S1006G 

♦ ECC 

424-71 

S19HR313 

♦ WESB 

389- 11 

S30N500JA3 

AEIL 

337 

96 

S105 

SCN 

329- 17 

S425A 

♦ SEN 

504- 85 

S1006H 

♦ ECC 

424- 72 

S020G 

SCN 

288-107 

S30N500JA4 

AEIL 

337 

97 

S106 

SCN 

328- 59 

S4250 

SCN 

351 - 45 

S1006L 

♦ ECC 

424- 73 

S2O0 

SCN 

359- 47 

S30N600JA3 

AEIL 

345 

8 

S107 

SCN 

339- 11 

S425S 

♦ SEN 

504- 86 

S1008B 

♦ ECC 

425- 26 

S 20-01 

ORIJ 

303- 47 

S30N600JA4 

AEIL 

345 

9 

S108 

SCN 

329- 18 

S427 

SES 

363- 86 

S1008G 

♦ ECC 

425- 27 

S 20-0 IF 

ORIJ 

304- 93 

S30N700JA3 

AEIL 

354 

44 

S150LB 

VAC 

580- 69 

S500A 

ITT 

276- 39 

S1008H 

♦ ECC 

425- 28 

S 20-02 

ORIJ 

314- 61 

S30N700JA4 

AEIL 

354 

45 

S200A 

SCN 

292- 81 

S5OO0 

SCN 

342- 3 

S1008L 

♦ ECC 

425- 29 

S20-02F 

ORIJ 

316- 17 

S30N800JA3 

AEIL 

358- 

41 

S200-02F 

ORIJ 

317- 70 

S500-2 

ORIJ 

317- 13 

S1010 

SYN 

300- 85 

S20-04 

ORIJ 

333- 53 

S30N800JA4 

AEIL 

358- 

42 

S200-03F 

ORIJ 

325-108 

S500-3 

ORIJ 

325- 58 

S1010B 

♦ ECC 

425- 56 

S 20-04 F 

ORIJ 

335- 20 

S30N900JA3 

AEIL 

366- 

43 

S200-04F 

ORIJ 

336- 97 

S500-4 

ORIJ 

336- 33 

S1010G 

♦ ECC 

425- 57 

S 20-06 

ORIJ 

350- 74 

S30N900JA4 

AEIL 

366- 

44 

S200-06F 

ORIJ 

353- 58 

S500-5 

ORIJ 

343- 96 

S1010H 

♦ ECC 

425- 58 
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1. 

TYPE No. 

CROSS INDI 

X 

LU 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

liPKMfiEl 

TYPE No. 

MFRS 

lifiPWfiEI 


MFRS 

Pg&Line 


♦ Etc 

425 - 59 

§3405 

Syn 

2§7 - 59 

S5276AB 

““ PWC 

239- 57 

SA5M1 

♦ WE§B 

341 - 19 


♦G£SY~ 

503- 75 

S1016B 

♦ ECC 

426- 30 

S3410 

SYN 

305- 70 

S5277AB 

PWC 

240- 89 

SA6AN12 

WESB 

351 - 48 


PIR 


S1016G 

♦ ECC 

426- 31 

S3415 

SYN 

308- 60 

S5278AB 

PWC 

241 - 57 

SA6M1 

♦ WESB 

348-100 

SC36F 

♦ GESY 

499- 42 

S1016H 

♦ ECC 

426- 32 

S3425 

SYN 

319- 64 

S5279AB 

PWC 

242- 25 

SA8AN12 

WESB 

363- 88 

SC4O0 

SET 

396- 87 

S1016L 

♦ ECC 

426- 33 

S3430 

SYN 

325- 54 

S5280AB 

PWC 

242-180 

SA8M1 

♦ WESB 

361 - 66 

SC40A 

GESY 

499- 90 

SI 020 

SYN 

311-69 

S3435 

SYN 

327- 75 

S5281 AB 

PWC 

243- 67 

SA10AN12 

WESB 

373- 69 


PIR 


S1020E4 

INRB 

580- 87 

S3445 

SYN 

338- 57 

S5305 

SYN 

298- 7 

SA10M1 

♦ WESB 

371- 94 

SC40B2 

♦ GESY 

500-106 

INRC 

INRI 


S3450 

SYN 

343- 92 

S5310 

SYN 

306- 68 

SA12AN12 

WESB 

379- 45 

SC40B12 

♦ GESY 

500-107 


INRJ 


S3470 

SYN 

357- 64 

S5315 

SYN 

309- 6 

SA12M1 

♦ WESB 

378- 72 

SC40B13 

♦ GESY 

500-108 

S1020E5 

INRB 

580- 88 

S4001J 

♦ ECC 

449- 15 

S5325 

SYN 

319- 99 

SA821 

♦ SLCB 

174- 34 

SC40B14 

♦ GESY 

500-109 

INRC 

INRI 


S4001K 

♦ ECC 

448- 96 

S5330 

SYN 

326- 53 

SA821A 

♦ SLCB 

174- 35 

SC40B22 

♦ GESY 

500-110 


INRJ 


S4001M 

♦ ECC 

449- 16 

S5335 

SYN 

327-103 

SA823 

♦ SLCB 

174- 36 

SC40B23 

♦ GESY 

501- 1 

S1020E6 

INRB 

580- 89 

S4003L 

♦ ECC 

449- 53 

S5343 

SAR 

402- 50 

SA823A 

♦ SLCB 

174- 37 

SC40B24 

♦ GESY 

501- 2 

INRC 

INRI 


S4003M 

♦ ECC 

449- 54 

S5344 

SAR 

406- 41 

SA825 

♦ SLCB 

174- 38 

SC40B 

♦ GESY 

501- 3 


INRJ 


S4006B 

♦ ECC 

449- 84 

S5345 

SYN 

338- 65 

SA825A 

♦ SLCB 

174- 39 


PIR 


S1020E7 

INRB 

580- 90 

S4006G 

♦ ECC 

449- 85 

S5347 

SAR 

385-106 

SA827 

♦ SLCB 

174- 40 

SC40D2 

♦ GESY 

503-103 

INRC 

INRI 


S4006H 

♦ ECC 

449- 86 

S5350 

SYN 

344- 90 

SA827A 

♦ SLCB 

174- 41 

SC40D12 

♦ GESY 

503-104 


INRJ 


S4006L 

♦ ECC 

449- 87 

S5367 

SAR 

409- 79 

SA829 

♦ SLCB 

174- 42 

SC40D13 

♦ GESY 

503-105 

S1020E8 

INRB 

580- 91 

S4008B 

♦ ECC 

450- 38 

S5370 

SYN 

358- 17 

SA829A 

♦ SLCB 

174- 43 

SC40D14 

♦ GESY 

503-106 

INRC 

INRI 


S4008G 

♦ ECC 

450 : 39 

S5373 

SAR 

406- 42 

SAR5-08BPL 

INRB 

576- 39 

SC40D22 

♦ GESY 

503-107 


INRJ 


S4008H 

♦ ECC 

450- 40 

S5449 

SAR 

408- 80 

INRC 

iisiRi 


SC40D23 

♦ GESY 

503-108 

S1020E9 

INRB 

580- 92 

S4008L 

♦ ECC 

450- 41 

S5978A,9A 

SAR 

296- 97 


INRJ 


SC40D24 

♦ GESY 

503-109 

INRC 

INRI 


S4010B 

♦ ECC 

450- 71 

S5978B.9B 

SAR 

304- 82 

SAR5-10BPL 

INRB 

576- 40 

SC40D 

♦ GESY 

503-110 


INRJ 


S4010G 

♦ ECC 

450- 72 

S5978D,9D 

SAR 

316- 5 

INRC 

INRI 



PIR 


S1020E10 

INRB 

580- 93 

S4010H 

♦ ECC 

450- 73 

S5978E.9E 

SAR 

324- 92 


INRJ 


SC40E2 

♦ GESY 

505-110 

INRC 

INRI 


S4010L 

♦ ECC 

450- 74 

S5978F.9F 

SAR 

335- 12 

SAR6-08BPL 

INRB 

576- 41 

SC40E12 

♦ GESY 

506- 1 


INRJ 


S4016B 

♦ ECC 

451 - 59 

S5978G,9G 

SAR 

343- 33 

INRC 

INRI 


SC40E13 

♦ GESY 

506- 2 

S1020E11 

INRB 

580- 94 

S4016G 

♦ ECC 

451 - 60 

S5978H.9H 

SAR 

352- 9 


INRJ 


SC40E14 

♦ GESY 

506- 3 

INRC 

INRI 


S4016H 

♦ ECC 

451 - 61 

S6001J 

♦ ECC 

462- 96 

SAR6-10BPL 

INRB 

576- 42 

SC40E22 

♦ GESY 

506- 4 


INRJ 


S4016L 

♦ ECC 

451 - 62 

S6001K 

♦ ECC 

462- 87 

INRC 

INRI 


SC40E23 

♦ GESY 

506- 5 

S1025 

♦ ECC 

426- 79 

S4025 

♦ ECC 

451-108 

S6001M 

♦ ECC 

462- 97 


INRJ 


SC40E24 

♦ GESY 

506- 6 

S1025C 

♦ ECC 

426- 80 

S4025C 

♦ ECC 

451-109 

S6003L 

♦ ECC 

463- 4 

SAR8-08BPL 

INRB 

576- 43 

SC40E 

♦ GESY 

506- 7 

S1025D 

♦ ECC 

426- 81 

S4025D 

♦ ECC 

451-110 

S6003M 

♦ ECC 

463- 5 

INRC 

INRI 



PIR 


S1025G 

♦ ECC 

426- 82 

S4025G 

♦ ECC 

452- 1 

S6006B 

♦ ECC 

463- 33 


INRJ 


SC40F 

GESY 

499- 45 

S1025H 

♦ ECC 

426- 83 

S4025H 

♦ ECC 

452- 2 

S6006G 

♦ ECC 

463- 34 

SAR8-10BPL 

INRB 

576- 44 


PIR 


SI 030 

SYN 

321 - 84 

S4035 

♦ ECC 

452- 72 

S6006H 

♦ ECC 

463- 35 

INRC 

INRI 


SC41A 

GESY 

499- 91 

S1035 

♦ ECC 

427- 36 

S4035C 

♦ ECC 

452- 73 

S6006L 

♦ ECC 

463- 36 


INRJ 



PIR 


S1035C 

♦ ECC 

427- 37 

S4035D 

♦ ECC 

452- 74 

S6008B 

♦ ECC 

463- 74 

SAR9-08BPL 

INRB 

576- 45 

SC41B12 

♦ GESY 

501- 4 

S1035D 

♦ ECC 

427- 38 

S4035G 

♦ ECC 

452- 75 

S6008G 

♦ ECC 

463- 75 

INRC 

INRI 


SC41B13 

♦ GESY 

501- 5 

S1035G 

♦ ECC 

427- 39 

S4035H 

♦ ECC 

452- 76 

S6008H 

♦ ECC 

463- 76 


INRJ 


SC41B14 

♦ GESY 

501- 6 

S1035H 

♦ ECC 

427- 40 

S4205 

SYN 

297- 86 

S6008L 

♦ ECC 

463- 77 

SAR9-10BPL 

INRB 

576- 46 

SC41B 

♦ GESY 

501- 7 

S1040 

SYN 

330- 51 

S4210 

SYN 

306- 13 

S6010B 

♦ ECC 

463-104 

INRC 

INRI 



PIR 


S1050 

SYN 

340- 55 

S4215 

SYN 

308- 85 

S6010G 

♦ ECC 

463-105 


INRJ 


SC41D12 

♦ GESY 

504- 1 

SI 060 

SYN 

347- 82 

S4220 

SYN 

317-69 

S6010H 

♦ ECC 

463-106 

SAR 10-08BPL 

INRB 

576- 47 

SC41D13 

♦ GESY 

504- 2 

S1070 

SYN 

355- 75 

S4225 

SYN 

319- 83 

S6010L 

♦ ECC 

463-107 

INRC 

INRI 


SC41D14 

♦ GESY 

504- 3 

S1080 

SYN 

360- 67 

S4230 

SYN 

325-107 

S6016B 

♦ ECC 

464- 72 


INRJ 


SC41D 

♦ GESY 

504- 4 

S1090 

SYN 

367- 9 

S4235 

SYN 

327- 91 

S6016G 

♦ ECC 

464- 73 

SB2 

SAKJ 

341 - 36 


PIR 


S1210 

SYN 

302 - 20 

S4245 

SYN 

338- 62 

S6016H 

♦ ECC 

464- 74 

SB2B 

SAKJ 

360-108 

SC41E12 

♦ GESY 

506- 8 

SI 220 

SYN 

313- 21 

S4250 

SYN 

344- 32 

S6016L 

♦ ECC 

464- 75 

SB2C 

SAKJ 

371 - 34 

SC41E13 

♦ GESY 

506- 9 

S1230 

SYN 

322- 82 

S4270 

SYN 

357- 91 

S6025 

♦ ECC 

465- 13 

SB 101K 

AEIL 

305- 78 

SC41E14 

♦ GESY 

506- 10 

S1240 

SYN 

332- 8 

S5105 

SYN 

297- 91 

S6025C 

♦ ECC 

465- 14 

SB201K 

AEIL 

317- 18 

SC41E 

♦ GESY 

506- 11 

S1250 

SYN 

341-45 

S51 10 

SYN 

306- 31 

S6025D 

♦ ECC 

465- 15 

SB401K 

AEIL 

336- 38 


PIR 


SI 260 

SYN 

349- 28 

S51 15 

SYN 

308- 92 

S6025G 

♦ ECC 

465- 16 

SB601K 

AEIL 

353- 10 

SC41F 

GESY 

499- 46 

S1270 

SYN 

356- 22 

S5120 

SYN 

317-90 

S6025H 

♦ ECC 

465- 17 

SB801K 

AEIL 

365- 26 


PIR 


SI 280 

SYN 

361 - 97 

S5125 

SYN 

319- 87 

S6035 

♦ ECC 

465 - 84 

SB821 

♦ SLCB 

174- 44 

SC45A 

GESY 

499- 96 

S1290 

SYN 

367- 23 

S513O0 

SYN 

326- 16 

S6035C 

♦ ECC 

465 - 85 

SB821A 

♦ SLCB 

174- 45 


PIR 


S2001J 

♦ ECC 

432-105 

S5135 

SYN 

327- 93 

S6035D 

♦ ECC 

465 - 86 

SB823 

♦ SLCB 

174- 46 

SC45B2 

♦ GESY 

501 - 26 

S2001K 

♦ ECC 

432- 62 

S5140 

SYN 

337- 14 

S6035G 

♦ ECC 

465- 87 

SB823A 

♦ SLCB 

174- 47 

SC45B12 

♦ GESY 

501 - 27 

S2001M 

♦ ECC 

432-106 

S5145 

SYN 

338- 63 

S6035H 

♦ ECC 

465- 88 

SB825 

♦ SLCB 

174- 48 

SC45B13 

♦ GESY 

501 - 28 

S2003L 

♦ ECC 

433- 46 

S5150 

SYN 

344- 54 

S8001J 

♦ ECC 

473- 97 

SB825A 

♦ SLCB 

174- 49 

SC45B14 

♦ GESY 

501 - 29 

S2003M 

♦ ECC 

433- 47 

S5160 

SYN 

353- 84 

S8001M 

♦ ECC 

473- 98 

SB827 

♦ SLCB 

174- 50 

SC45B22 

♦ GESY 

501 - 30 

S2006B 

♦ ECC 

433- 81 

S5162 

SAR 

393- 29 

S8003L 

♦ ECC 

474 - 3 

SB827A 

♦ SLCB 

174- 51 

SC45B23 

♦ GESY 

501 - 31 

S2006G 

♦ ECC 

433- 82 

S5170 

SYN 

357-108 

S8003M 

♦ ECC 

474- 4 

SB829 

♦ SLCB 

174- 52 

SC45B24 

♦ GESY 

501 - 32 

S2006H 

♦ ECC 

433- 83 

S5180 

SYN 

365- 92 

S8006B 

♦ ECC 

474- 19 

SB829A 

♦ SLCB 

174- 53 

SC45B 

♦ GESY 

501 - 33 

S2006L 

♦ ECC 

433- 84 

S5226AB 

PWC 

167- 34 

S8006G 

♦ ECC 

474- 20 

SB 100 IK 

AEIL 

374- 81 


PIR 


S2008B 

♦ ECC 

434- 42 

S5227AB 

PWC 

167-181 

S8006H 

♦ ECC 

474- 21 

SB 1201K 

AEIL 

379-104 

SC45D2 

♦ GESY 

504 - 23 

S2008G 

♦ ECC 

434- 43 

S5228AB 

PWC 

168-137 

S8006L 

♦ ECC 

474- 22 

SB 1401K 

AEIL 

382- 79 

SC45D12 

♦ GESY 

504- 24 

S2008H 

♦ ECC 

434- 44 

S5229AB 

PWC 

169-133 

S8008 

♦ SCN 

406- 44 

SBC 102 

SRPJ 

576- 48 

SC45D13 

♦ GESY 

504- 25 

S2008L 

♦ ECC 

434- 45 

S5230AB 

PWC 

170-136 

S8008B 

♦ ECC 

474- 42 

SBC111 

SRPJ 

576- 49 

SC45D14 

♦ GESY 

504- 26 

S2010B 

♦ ECC 

434- 74 

S5231AB 

PWC 

171-179 

S8008G 

♦ ECC 

474- 43 

SBC255 

SRPJ 

576- 50 

SC45D22 

♦ GESY 

504- 27 

S2010G 

♦ ECC 

434- 75 

S5232AB 

PWC 

173- 46 

S8008H 

♦ ECC 

474- 44 

SBC510 

SRPJ 

576- 51 

SC45D23 

♦ GESY 

504- 28 

S2010H 

♦ ECC 

434- 76 

S5233AB 

PWC 

174- 6 

S8008L 

♦ ECC 

474- 45 

SBC530 

SRPJ 

576- 52 

SC45D24 

♦ GESY 

504- 29 

S2010L 

♦ ECC 

434- 77 

S5234 AB 

PWC 

175- 20 

S8010B 

♦ ECC 

474- 46 

SBC540 

SRPJ 

576- 53 

SC45D 

♦ GESY 

504- 30 

S2016B 

♦ ECC 

435- 62 

S5235AB 

PWC 

177-117 

S8010G 

♦ ECC 

474- 47 

SBC541 

SRPJ 

576- 54 


PIR 


S2016G 

♦ ECC 

435- 63 

S5236AB 

PWC 

179-165 

S8010H 

♦ ECC 

474- 48 

SBC2020 

SRPJ 

576- 55 

SC45E2 

♦ GESY 

506- 24 

S2016H 

♦ ECC 

435- 64 

S5237AB 

PWC 

182- 32 

S8010L 

♦ ECC 

474- 49 

SBT101K 

AEIL 

305- 79 

SC45E12 

♦ GESY 

506- 25 

S2016L 

♦ ECC 

435- 65 

S5238AB 

PWC 

184- 54 

S8016B 

♦ ECC 

474- 85 

SBT201K 

AEIL 

317- 19 

SC45E13 

♦ GESY 

506- 26 

S2025 

♦ ECC 

436- 5 

S5239 AB 

PWC 

185-144 

S8016G 

♦ ECC 

474- 86 

SBT401K 

AEIL 

336- 39 

SC45E14 

♦ GESY 

506- 27 

S2025C 

♦ ECC 

436- 6 

S5240AB 

PWC 

188- 32 

S8016H 

♦ ECC 

474- 87 

SBT601K 

AEIL 

353- 11 

SC45E22 

♦ GESY 

506- 28 

S2025D 

♦ ECC 

436- 7 

S5241 AB 

PWC 

190- 38 

S8016L 

♦ ECC 

474- 88 

SBT801K 

AEIL 

365- 27 

SC45E23 

♦ GESY 

506- 29 

S2025G 

♦ ECC 

436- 8 

S5242AB 

PWC 

192-103 

S8025 

♦ ECC 

474-109 

SBT1001K 

AEIL 

374- 82 

SC45E24 

♦ GESY 

506- 30 

S2025H 

♦ ECC 

436- 9 

S5243 AB 

PWC 

194-164 

S8025C 

♦ ECC 

474-1 10 

SBT1201K 

AEIL 

379-105 

SC45E 

♦ GESY 

506- 31 

S2035 

♦ ECC 

436- 78 

S5244 AB 

PWC 

196- 66 

S8025D 

♦ ECC 

475 - 1 

SBT1401K 

AEIL 

382- 80 


PIR 


S2035C 

♦ ECC 

436- 79 

S5245 AB 

PWC 

197-121 

S8025G 

♦ ECC 

475- 2 

SCI A 

TEC 

541 - 46 

SC45F 

GESY 

499- 50 

S2035D 

♦ ECC 

436- 80 

S5246AB 

PWC 

199-115 

S8025H 

♦ ECC 

475 - 3 

SCI# 

SET 

301 - 5 


PIR 


S2035G 

♦ ECC 

436- 81 

S5247AB 

PWC 

201 - 19 

S8035 

♦ ECC 

475- 46 

SC2A 

TEC 

552- 1 

SC46A 

GESY 

499- 97 

S2035H 

♦ ECC 

436- 82 

S5248AB 

PWC 

202- 28 

S8035C 

♦ ECC 

475- 47 

SC2# 

SET 

312- 1 


PIR 


S2105 

SYN 

297- 4 

S5249AB 

PWC 

203-156 

S8035D 

♦ ECC 

475- 48 

SC3 

TEC 

555- 75 

SC46B12 

♦ GESY 

501- 34 

S21 10 

SYN 

304-109 

S5250AB 

PWC 

204-168 

S8035G 

♦ ECC 

475- 49 

SC4 

SET 

330-91 

SC46B13 

♦ GESY 

501- 35 

S21 15 

SYN 

308- 35 

S525 1 AB 

PWC 

206-141 

S8035H 

♦ ECC 

475- 50 

SC05 

SET 

294- 26 

SC46B14 

♦ GESY 

501- 36 

S2125 

SYN 

319- 54 

S5252AB 

PWC 

208-131 

S8201 

TOSJ 

596- 22 

SC05E 

SET 

293- 85 

SC46B 

♦ GESY 

501 - 37 

S2130 

SYN 

324-1 10 

S5253AB 

PWC 

210- 28 

S10100 

SYN 

370-108 

SC5 

TEC 

558-108 


PIR 


S2135 

SYN 

327- 65 

S5254AB 

PWC 

211-24 

S10110 

SYN 

376- 37 

SC6 

SET 

348- 10 

SC46D12 

♦ GESY 

504- 31 

S2145 

SYN 

338- 50 

S5255AB 

PWC 

212-115 

S10T20 

SYN 

378- 27 

SC7 

TEC 

561- 7 

SC46D13 

♦ GESY 

504- 32 

S2150 

SYN 

343- 52 

S5256AB 

PWC 

213- 34 

SI 2 100 

SYN 

372- 14 

SC8 

SET 

360-101 

SC46D14 

♦ GESY 

504- 33 

S2170 

SYN 

357- 43 

S5257AB 

PWC 

214-180 

S12110 

SYN 

376- 44 

SC10 

SET 

371 - 30 

SC46D 

♦ GESY 

504- 34 

S2900E5M 

INRB 

580- 95 

S5258AB 

PWC 

216-1 19 

S12120 

SYN 

378- 84 

SCI 1 

TEC 

562- 54 


PIR 


INRC 

INRI 


S5259AB 

PWC 

218- 16 

SI 2130 

SYN 

381 - 37 

SC 15 

SET 

384- 36 

SC46E12 

♦ GESY 

506- 32 


INRJ 


S5260AB 

PWC 

219- 97 

SI 2140 

SYN 

382- 29 

SC15A 

TEC 

562- 71 

SC46E13 

♦ GESY 

506- 33 

S2900E7M 

INRB 

580- 96 

S5261 AB 

PWC 

221 - 31 

S12150 

SYN 

384- 96 

SC20 

SET 

389- 85 

SC46E14 

♦ GESY 

506- 34 

INRC 

INRI 


S5262AB 

PWC 

222-170 

SA1AN12 

WESB 

304- 14 

SC25 

SET 

392- 43 

SC46E 

♦ GESY 

506- 35 


INRJ 


S5263AB 

PWC 

224- 64 

SA1M1 

♦ WESB 

301 - 91 

SC30 

SET 

394- 25 


PIR 


S2900E9 5M 

INRB 

580- 97 

S5264AB 

PWC 

225-117 

SA2 

SAKJ 

331-102 

SC35A 

♦ GESY 

499- 84 

SC46F 

GESY 

499- 51 

INRC 

INRI 1 


S5265AB 

PWC 

226- 20 

SA2A 

SAKJ 

349- 16 


PIR 



PIR 



INRJ 


S5266AB 

PWC 

227- 73 

SA2AN12 

WESB 

315- 39 

SC35B 

♦ GESY 

500- 77 

SC 500 

SET 

399- 38 

S3006C 

TOSJ 

514- 72 

S5267AB 

PWC 

228-171 

SA2B 

SAKJ 

361 - 89 


PIR 


SC50A 

GESY 

499-100 

S3006D 

TOSJ 

514- 73 

S5268AB 

PWC 

230- 70 

SA2C 

SAKJ 

372- 5 

SC35D 

♦ GESY 

503- 74 


PIR 


S3006E 

TOSJ 

514- 74 

S5269AB 

PWC 

231-93 

SA2M1 

♦ WESB 

312- 89 


PIR 


SC50B2 

♦ GESY 

501- 60 

S3014 

TOSJ 

520- 25 

S5270AB 

PWC 

232- 13 

SA2Z 

SAKJ 

313- 6 

SC35F 

♦ GESY 

499- 41 

SC50B12 

♦ GESY 

501 - 61 

S3015A 

TOSJ 

597- 28 

S5271AB 

PWC 

233- 48 

SA3AN12 

WESB 

324- 33 


PIR 


SC50B13 

♦ GESY 

501- 62 

S3015B 

TOSJ 

597- 29 

S5272AB 

PWC 

235- 21 

SA3M1 

♦ WESB 

322- 52 

SC36A 

♦ GESY 

499- 85 

SC50B14 

♦ GESY 

501- 63 

S3019 

TOSJ 

596- 20 

S5273AB 

PWC 

236- 44 

SA4AN12 

WESB 

334- 38 


PIR 


SC50B22 

♦ GESY 

501 - 64 

S3020 

TOSJ 

596- 21 

S5274AB 

PWC 

237- 84 

SA4M1 

♦ WESB 

331 - 75 

SC36B 

♦ GESY 

500- 78 

SC50B23 

♦ GESY 

501 - 65 

S3028 

TOSJ 

531- 8 

S5275 AB 

PWC 

238- 97 

SA5AN12 

WESB 

342- 84 


PIR 


SC50B24 

♦ GESY 

501 - 66 
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1. TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



maMsEm 

M 1 1 1 

UEKMIE 






sjHins 

hi 1 1 ■ <f —1 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

■AldsH 


SC50B 

♦ GESY 

501 - 67 

SCBR25 

SET 


SCPAS05 


297-101 

SCR545A 

SCN 

456- 78 

SCRL70 

SCN 

4>0- 78 


PIR 


SCBR25A 

SET 

392- 59 

SCPAS6 

♦ SET 

353- 94 

SCR550A 

SCN 

457-109 

SCRL80 

SCN 

473-108 

SC50D2 

♦ GESY 

504- 57 

SCBR30 

SET 

394- 69 

SCPD2 

♦ SET 

342- 95 

SCR555 

SCN 

462- 70 

SCSDF1L 

♦ SET 

279- 6 

SC50D12 

♦ GESY 

504- 58 

SCBR30A 

SET 

394- 52 

SCPD4 

. ♦SET 

373- 74 

SCR555A 

SCN 

462- 72 

SCSDF1W 

♦ SET 

279- 7 

SC50D13 

♦ GESY 

504- 59 

SCBR40 

SET 

397- 35 

SCPD6 

♦ SET 

385- 11 

SCR560A 

SCN 

464- 5 

SCSDF2L 

♦ SET 

282- 74 

SC50D14 

♦ GESY 

504- 60 

SCBR40A 

SET 

397- 6 

SCPD8 

♦ SET 

390- 61 

SCR570 

SCN 

470- 95 

SCSDF2W 

♦ SET 

282- 75 

SC50D22 

♦ GESY 

504- 61 

SCBR50 

SET 

399- 91 

SCPD10 

♦ SET 

392- 74 

SCR570A 

SCN 

470- 98 

SCSDF4L 

♦ SET 

285- 46 

SC50D23 

♦ GESY 

504- 62 

SCBR50A 

SET 

399- 67 

SCPD12 

♦ SET 

394- 89 

SCR580 

SCN 

474- 52 

SCSDF4W 

♦ SET 

285- 47 

SC50D24 

♦ GESY 

504- 63 

SCBR75 

SET 

403- 8 

SCPD16 

♦ SET 

397- 67 

SCR580A 

SCN 

474- 55 

SCSDF05L 

♦ SET 

272-54 

SC50D 

♦ GESY 

504- 64 

SCBR75A 

SET 

402-108 

SCPD20 

♦ SET 

400- 27 

SCR835 

SCN 

448- 20 

SCSDF05W 

♦ SET 

272- 55 


PIR 


SCBR100 

SET 

406- 18 

SCPD24 

♦ SET 

401 - 69 

SCR845 

SCN 

456- 70 

SCSDF6L 

♦ SET 

287- 21 

SC50E2 

♦ GESY 

506- 56 

SCBR100A 

SET 

405-105 

SCPD30 

♦ SET 

403- 23 

SCR855 

SCN 

462- 75 

SCSDF6W 

♦ SET 

287- 22 

SC50E12 

♦ GESY 

506- 57 

SCDA1 

♦ SET 

304- 59 

SCPD40 

♦ SET 

406- 60 

SCR860 

SCN 

465- 19 

SCSDM1L 

♦ SET 

277- 5 

SC50E13 

♦ GESY 

506- 58 

SCDA2 

♦ SET 

315- 91 

SCPD50 

♦ SET 

407- 54 

SCR865 

SCN 

470- 63 

SCSDM1W 

♦ SET 

277- 6 

SC50E14 

♦ GESY 

506- 59 

SCDA3 

♦ SET 

324- 73 

SCPH2 

♦ SET 

373- 19 

SCR870 

SCN 

471- 11 

SCSDM2L 

♦ SET 

281 - 80 

SC50E22 

♦ GESY 

506- 60 

SCDA4 

♦ SET 

334- 98 

SCPH4 

♦ SET 

390- 56 

SCR875 

SCN 

473- 84 

SCSDM2W 

♦ SET 

281 - 81 

SC50E23 

♦ GESY 

506- 61 

SCDA05 

♦ SET 

296- 82 

SCPH6 

♦ SET 

394- 86 

SCR880 

SCN 

475- 5 

SCSDM4L 

♦ SET 

284- 97 

SC50E24 

♦ GESY 

506- 62 

SCDA6 

♦ SET 

351 -103 

SCPH8 

♦ SET 

397- 65 

SCR 1635 

SCN 

448- 27 

SCSDM4W 

♦ SET 

284- 98 

SC50E 

♦ GESY 

506- 63 

SCDAS1 

♦ SET 

306- 39 

SCPH10 

♦ SET 

400- 25 

SCR1635A 

SCN 

448- 28 

SCSDM05L 

♦ SET 

270- 17 


PIR 


SCDAS2 

♦ SET 

317- 98 

SCPH12 

♦ SET 

401 - 67 

SCR 1645 

SCN 

456- 84 

SCSDM05W 

♦ SET 

270- 18 

SC50F 

GESY 

499- 54 

SCDAS3 

♦ SET 

326- 24 

SCPH14 

♦ SET 

402-71 

SCR1645A 

SCN 

456- 85 

SCSDM6L 

♦ SET 

286- 68 


PIR 


SCDAS4 

♦ SET 

337- 25 

SCPH16 

♦ SET 

404- 17 

SCR 1655 

SCN 

462- 76 

SCSDM6W 

♦ SET 

286- 69 

SC51A 

GESY 

499-101 

SCDAS05 

♦ SET 

297- 99 

SCPH18 

♦ SET 

404-102 

SCR1655A 

SCN 

462- 77 

SCSF1 

♦ SET 

279- 8 


PIR 


SCDAS6 

♦ SET 

353- 92 

SCPH20 

♦ SET 

406- 59 

SCR1660A 

SCN 

466- 14 

SCSF2 

♦ SET 

282- 76 

SC51B12 

♦ GESY 

501- 68 

SCE1 

SET 

301- 7 

SCPH22 

♦ SET 

406- 88 

SCR1670A 

SCN 

471 - 52 

SCSF4 

♦ SET 

285- 48 

SC51B13 

♦ GESY 

501 - 69 

SCE2 

SET 

312- 3 

SCPH24 

♦ SET 

407 - 53 

SCR1680A 

SCN 

475- 79 

SCSF05 

♦ SET 

272- 56 

SC51B14 

♦ GESY 

501 - 70 

SCE4 

SET 

330- 93 

SCPH26 

♦ SET 

407- 75 

SCRF10A 

SCN 

418- 17 

SCSF6 

♦ SET 

287- 23 

SC51B 

♦ GESY 

501 - 71 

SCE6 

SET 

348- 12 

SCPH28 

♦ SET 

407-109 

SCRF11A 

SCN 

424- 10 

SCSM1 

♦ SET 

277- 7 


PIR 


SCE8 

SET 

360-103 

SCPH30 

♦ SET 

408- 90 

SCRF12A 

SCN 

433- 3 

SCSM2 

♦ SET 

281 - 82 

SC51D12 

♦ GESY 

504- 65 

SCE 10 

SET 

371 - 32 

SCPH32 

♦ SET 

409- 23 

SCRF13A 

SCN 

442-72 

SCSM4 

♦ SET 

284- 99 

SC51D13 

♦ GESY 

504- 66 

SCE 15 

SET 

384- 37 

SCPH34 

♦ SET 

409- 40 

SCRF14A 

SCN 

449- 21 

SCSM05 

♦ SET 

270- 19 

SC51D14 

♦ GESY 

504- 67 

SCE20 

SET 

389- 86 

SCPH36 

♦ SET 

409- 67 

SCRF15A 

SCN 

457- 29 

SCSM6 

♦ SET 

286- 70 

SC51D 

♦ GESY 

504- 68 

SCE25 

SET 

392- 44 

SCPH38 

♦ SET 

409- 87 

SCRF16A 

SCN 

462- 99 

SCSNF1L 

♦ SET 

279- 9 


PIR 


SCE25A 

SET 

392- 32 

SCPH40 

♦ SET 

410- 48 

SCRF17A 

SCN 

470- 75 

SCSNF1W 

♦ SET 

279- 10 

SC51E12 

♦ GESY 

506- 64 

SCE30 

SET 

394- 26 

SCPH42 

♦ SET 

410- 63 

SCRF18A 

SCN 

473-100 

SCSNF2L 

♦ SET 

282- 77 

SC51E13 

♦ GESY 

506- 65 

SCE30A 

SET 

394- 7 

SCPH44 

♦ SET 

410- 79 

SCRF30A 

SCN 

418- 78 

SCSNF2W 

♦ SET 

282- 78 

SC51E14 

♦ GESY 

506- 66 

SCE40 

SET 

396- 88 

SCPH46 

♦ SET 

410- 92 

SCRF31A 

SCN 

424- 89 

SCSNF4L 

♦ SET 

285- 49 

SC51E 

♦ GESY 

506- 67 

SCE40A 

SET 

396- 99 

SCPH48 

♦ SET 

410-107 

SCRF32A 

SCN 

433-100 

SCSNF4W 

♦ SET 

285- 50 


PIR 


SCE50 

SET 

399- 39 

SCPH50 

♦ SET 

411-55 

SCRF33A 

SCN 

443- 1 1 

SCSNF05L 

♦ SET 

272- 57 

SC5 1 F 

GESY 

499- 55 

SCE50A 

SET 

399- 47 

SCPN2 

♦ SET 

342- 96 

SCRF34A 

SCN 

449-101 

SCSNF05W 

♦ SET 

272- 58 


PIR 


SCE75 

SET 

402- 98 

SCPN4 

♦ SET 

373- 75 

SCRF35A 

SCN 

457-51 

SCSNF6L 

♦ SET 

287- 24 

SC60B 

♦ GESY 

501 - 90 

SCE100 

SET 

405- 78 

SCPN6 

♦ SET 

385- 12 

SCRF36A 

SCN 

463- 39 

SCSNF6W 

♦ SET 

287- 25 

SC60D 

♦ GESY 

504- 87 

SCF2500 

SET 

289- 15 

SCPN8 

♦ SET 

390- 62 

SCRF37A 

SCN 

470- 86 

SCSNM1L 

♦ SET 

277- 8 

SC60E 

♦ GESY 

506- 84 

SCF5000 

SET 

289- 75 

SCPN10 

♦ SET 

392- 75 

SCRF38A 

SCN 

474- 25 

SCSNM1W 

♦ SET 

277- 9 

SC61B 

♦ GESY 

501 - 91 

SCF7500 

SET 

290-41 

SCPN12 

♦ SET 

394- 90 

SCRF50A 

SCN 

419- 35 

SCSNM2L 

♦ SET 

281-83 

SC61D 

♦ GESY 

504- 88 

SCF10000 

SET 

290- 78 

SCPN16 

♦ SET 

397- 68 

SCRF51A 

SCN 

425- 67 

SCSNM2W 

♦ SET 

281 - 84 

SC61E 

♦ GESY 

506- 85 

SCF12500 

SET 

290-102 

SCPN20 

♦ SET 

400- 28 

SCRF52A 

SCN 

434- 88 

SCSNM4L 

♦ SET 

284-100 

SC75 

SET 

402- 97 

SCFS2500 

♦ SET 

289- 16 

SCPN24 

♦ SET 

401 - 70 

SCRF53A 

SCN 

443- 66 

SCSNM4W 

♦ SET 

284-101 

SC 1000 

SET 

405- 77 

SCFS5000 

♦ SET 

289- 76 

SCPN30 

♦ SET 

403- 24 

SCRF54A 

SCN 

450- 84 

SCSNM05L 

♦ SET 

270- 20 

SCI 15 

TSAJ 

304- 58 

SCFS7500 

♦ SET 

290- 42 

SCPN40 

♦ SET 

406- 61 

SCRF55A 

SCN 

457-106 

SCSNM05W 

♦ SET 

270- 21 

SCI 41B 

♦ GESY 

502- 27 

SCFS10000 

♦ SET 

290- 79 

SCPN50 

♦ SET 

407- 55 

SCRF56A 

SCN 

464- 1 

SCSNM6L 

♦ SET 

286- 71 

SC141D 

♦ GESY 

505- 20 

SCFS12500 

♦ SET 

290-103 

SCPP2 

♦ SET 

342- 97 

SCRF57A 

SCN 

470- 96 

SCSNM6W 

♦ SET 

286- 72 

SC146B 

♦ GESY 

502- 60 

SCFS15000 

♦ SET 

291- 12 

SCPP4 

♦ SET 

373- 76 

SCRF58A 

SCN 

474- 53 

SCSPF1L 

♦ SET 

279- 11 

SC146D 

♦ GESY 

505- 50 

SCH5000 

SET 

399- 93 

SCPP6 

♦ SET 

385- 13 

SCRF160A 

SCN 

420- 51 

SCSPF1W 

♦ SET 

279- 12 

SC215 

TSAJ 

315-90 

SCH7500 

SET 

403- 10 

SCPP8 

♦ SET 

390- 63 

SCRF161A 

SCN 

427- 78 

SCSPF2L 

♦ SET 

282- 79 

SC315 

TSAJ 

324- 72 

SCH10000 

SET 

406- 22 

SCPP10 

♦ SET 

392- 76 

SCRF162A 

SCN 

437- 9 

SCSPF2W 

♦ SET 

282- 80 

SC415 

TSAJ 

334- 97 

SCH 12500 

SET 

407- 44 

SCPP12 

♦ SET 

394- 91 

SCRF163A 

SCN 

445- 20 

SCSPF4L 

♦ SET 

285- 51 

SC0515 

TSAJ 

296- 81 

SCH15000 

SET 

408- 66 

SCPP16 

♦ SET 

397- 69 

SCRF164A 

SCN 

453- 8 

SCSPF4W 

♦ SET 

285- 52 

| SC515 

TSAJ 

343- 20 

SCH20000 

SET 

410- 35 

SCPP20 

♦ SET 

400- 29 

SCRF165A 

SCN 

459- 73 

SCSPF05L 

♦ SET 

272- 59 

SC575 

SET 

403- 13 

SCH25000 

SET 

411-41 

SCPP24 

♦ SET 

401 - 71 

SCRF166A 

SCN 

466- 15 

SCSPF05W 

♦ SET 

272- 60 

SC821 

♦ SLCB 

174- 54 

SCHF5000 

SET 

289-105 

SCPP30 

♦ SET 

403- 25 

SCRF167A 

SCN 

471 - 53 

SCSPF6L 

♦ SET 

287- 26 

SC821A 

♦ SLCB 

174- 55 

SCHF7500 

SET 

290- 48 

SCPP40 

♦ SET 

406- 62 

SCRF168A 

SCN 

475- 80 

SCSPF6W 

♦ SET 

287- 27 

SC823 

♦ SLCB 

174- 56 

SCHF10000 

SET 

290-100 

SCPP50 

♦ SET 

407- 56 

SCRF503 

SCN 

417- 51 

SCSPM1L 

♦ SET 

277- 10 

SC823A 

♦ SLCB 

174- 57 

SCHF12500 

SET 

291- 6 

SCR 10A 

SCN 

418- 16 

SCRF505 

SCN 

419- 36 

SCSPM1W 

♦ SET 

277- 11 

SC825 

♦ SLCB 

174- 58 

SCHF15000 

SET 

291-26 

SCR 1 1A 

SCN 

424- 9 

SCRF510 

SCN 

425- 68 

SCSPM2L 

♦ SET 

281 - 85 

SC825A 

♦ SLCB 

174- 59 

SCHF20000 

SET 

291 - 52 

SCR12A 

SCN 

433- 2 

SCRF515 

SCN 

430- 86 

SCSPM2W 

♦ SET 

281 - 86 

SC827 

♦ SLCB 

174- 60 

SCHF25000 

SET 

291-63 

SCR13A 

SCN 

442- 71 

SCRF520 

SCN 

434- 89 

SCSPM4L 

♦ SET 

284-102 

SC827A 

♦ SLCB 

174- 61 

SCHJ15K 

SET 

408- 27 

SCR14A 

SCN 

449- 20 

SCRF525 

SCN 

440-106 

SCSPM4W 

♦ SET 

284-103 

SC829 

♦ SLCB 

174- 62 

SCHJ225K 

SET 

410- 66 

SCR15A 

SCN 

457 - 28 

SCRF530 

SCN 

443- 67 

SCSPM05L 

♦ SET 

270- 22 

SC829A 

♦ SLCB 

174-63 

SCHJ30K 

SET 

412- 18 

SCR16A 

SCN 

462- 98 

SCRF535 

SCN 

448- 16 

SCSPM05W 

♦ SET 

270- 23 

SC 1050 

SET 

399-106 

SCHJ375K 

SET 

412- 65 

SCR17A 

SCN 

470- 74 

SCRF540 

SCN 

450- 85 

SCSPM6L 

♦ SET 

286- 73 

SC5100 

SET 

406- 19 

SCHJ45K 

SET 

412-100 

SCR18A 

SCN 

473- 99 

SCRF545 

SCN 

456- 77 

SCSPM6W 

♦ SET 

286- 74 

SC5125 

SET 

407- 41 

SCHS2500 

♦ SET 

392- 70 

SCR30A 

SCN 

418- 77 

SCRF550 

SCN 

457-107 

SCT1 

SET 

278- 95 

SC5150 

SET 

408- 57 

SCHS5000 

♦ SET 

400- 10 

SCR31A 

SCN 

424- 88 

SCRF555 

SCN 

462- 71 

SCT2 

SET 

282- 53 

SC5200 

SET 

410- 26 

SCHS7500 

♦ SET 

403- 20 

SCR32A 

SCN 

433- 99 

SCRF560 

SCN 

464- 2 

SCT3 

SET 

284- 32 

SC5250 

SET 

411-30 

SCHS10000 

♦ SET 

406- 54 

SCR33A 

SCN 

443- 10 

SCRF570 

SCN 

470- 97 

SCT4 

SET 

285- 26 

SC10100 

SET 

406- 37 

SCHS12500 

♦ SET 

378- 93 

SCR34A 

SCN 

449-100 

SCRF580 

SCN 

474- 54 

SCT5 

SET 

286- 32 

SC10150 

SET 

408- 76 

SCHS15000 

♦ SET 

408- 85 

SCR35A 

SCN 

457 - 49 

SCRF1603 

SCN 

417- 81 

SCXR50K 

♦ SET 

413- 6 

SCA1 

SET 

301- 6 

SCM10 

♦ SET 

369- 23 

SCR36A 

SCN 

463- 37 

SCRF1605 

SCN 

420- 52 

SCXR75K 

♦ SET i 

413- 18 

SCA2 

SET 

312- 2 

SCM15 

♦ SET 

383-102 

SCR37A 

SCN 

470- 84 

SCRF1610 

SCN 

427- 79 

SCXRIOOK 

♦ SET 

413- 24 

SCA3 

SET 

321 -100 

SCM20 

♦ SET 

389- 32 

SCR38A 

SCN 

474- 23 

SCRF1615 

SCN 

431- 5 

SCXR125K 

♦ SET 

413- 36 

SCA4 

SET 

330- 92 

SCM25 

♦ SET 

392- 15 

SCR50A 

SCN 

419- 34 

SCRF1620 

SCN 

437- 10 

SCXR150K 

♦ SET 

413- 40 

SCA05 

SET 

294- 27 

SCM30 

♦ SET 

393- 65 

SCR51A 

SCN 

425 - 66 

SCRF1625 

SCN 

441-25 

SCXR175K 

♦ SET 

413- 43 

SCA5 

SET 

340- 74 

SCM40 

♦ SET 

396- 47 

SCR52A 

SCN 

434- 87 

SCRF1630 

SCN 

445- 21 

SCXR200K 

♦ SET 

413- 44 

SCA6 

SET 

348- 11 

SCM50 

♦ SET 

398-102 

SCR53A 

SCN 

443- 65 

SCRF1635 

SCN 

448- 29 

SD1A 

SAKJ 

328-105 

SCA8 

SET 

360-102 

SCM60 

♦ SET 

400- 67 

SCR54A 

SCN 

450- 83 

SCRF1640 

SCN 

453- 9 

SD10 

Dll 

300- 86 

SCA10 

SET 

371 - 31 

SCM70 

♦ SET 

402- 6 

SCR55A 

SCN 

457 -105 

SCRF1645 

SCN 

456- 86 

SD1A 

SAKJ 

346- 48 

SCBR1 

♦ HSC 

301 - 97 

SCMS10K 

♦ SET 

405- 29 

SCR56A 

SCN 

463-1 10 

SCRF1650 

SCN 

459- 74 

SD 1 B 

SAKJ 

359- 59 


SET 


SCMS15K 

♦ SET 

408- 6 

SCR57A 

SCN 

470- 94 

SCRF1655 

SCN 

462- 78 

SD1C 

SAKJ 

370- 4 

SCBR1F 

SET 

278- 94 

SCMS20K 

♦ SET 

409- 92 

SCR58A 

SCN 

474- 51 

SCRF1660 

SCN 

466- 16 

SD1W 

SOD 

601 - 27 

SCBR1M 

SET 

279-107 

SCMS30K 

♦ SET 

412- 3 

SCR 150 

SCN 

457- 32 

SCRF1665 

SCN 

470- 64 

SD 1Y 

SAKJ 

305- 67 

SCBR2 

♦ HSC 

312- 96 

SCMS40K 

♦ SET 

412- 70 

SCR 160 

SCN 

462-109 

SCRF1670 

SCN 

471 - 54 

SD1Z 

SAKJ 

310- 37 


SET 


SCNA1 

♦ SET 

304- 60 

SCR160A 

SCN 

420- 50 

SCRF1680 

SCN 

475- 81 

SD2A 

Dll 

311-70 

SCBR2F 

SET 

282- 52 

SCNA2 

♦ SET 

315- 92 

SCR161A 

SCN 

427- 77 

SCRFL03 

SCN 

417- 1 

SD20 

SOD 

601 - 28 

SCBR2M 

SET 

283- 39 

SCNA3 

♦ SET 

324- 74 

SCR162A 

SCN 

437 - 8 

SCRFL05 

SCN 

418-38 

SD2A1020E4 

INRB 

580- 98 

SCBR4 

♦ HSC 

331 - 81 

SCNA4 

♦ SET 

334- 99 

SCR163A 

SCN 

445- 19 

SCRFL10 

SCN 

424- 42 

INRC 

INRI 



SET 


SCNA05 

♦ SET 

296- 83 

SCR164A 

SCN 

453- 7 

SCRFL15 

SCN 

430- 69 


INRJ 


SCBR4F 

SET 

285- 25 

SCNA6 

♦ SET 

351 -104 

SCR165A 

SCN 

459- 72 

SCRFL20 

SCN 

433- 43 

SD2A1020E6 

INRB 

580- 99 

SCBR4M 

SET 

285- 91 

SCNAS1 

♦ SET 

306- 40 

SCR166A 

SCN 

466- 13 

SCRFL25 

SCN 

440- 94 

INRC 

INRI 


SCBR05F 

HSC 

272- 36 

SCNAS2 

♦ SET 

317- 99 

SCR167A 

SCN 

471 - 51 

SCRFL30 

SCN 

442- 90 


INRJ 



SET 


SCNAS3 

♦ SET 

326- 25 

SCR168A 

SCN 

475- 78 

SCRFL35 

SCN 

448- 1 1 

SD2L 

SOD 

601- 29 

SCBR05M 

HSC 

273- 3 

SCNAS4 

♦ SET 

337- 26 

SCR303 

SCN 

417- 31 

SCRFL40 

SCN 

449- 49 

SD2LE 

SOD 

601 - 30 


SET 


SCNAS05 

♦ SET 

297-100 

SCR315 

SCN 

430- 73 

SCRFL45 

SCN 

456- 73 

SD2LEE 

SOD 

601 - 31 

SCBR6 

♦ HSC 

348-105 

SCNAS6 

♦ SET 

353- 93 

SCR325 

SCN 

440- 97 

SCRFL50 

SCN 

457- 33 

SD2WE 

SOD 

601 - 32 


SET 


SCPA1 

♦ SET 

304- 61 

SCR335 

SCN 

448- 13 

SCRFL55 

SCN 

462- 66 

SD4 

Dll 

330- 52 

SCBR6F 

SET 

286- 91 

SCPA2 

♦ SET 

315- 93 

SCR345 

SCN 

456- 75 

SCRFL60 

SCN 

462-110 

SD05 

Dll 

294- 6 

SCBR8 

♦ HSC 

361 - 71 

SCPA3 

♦ SET 

324- 75 

SCR350 

SCN 

457- 50 

SCRFL70 

SCN 

470- 77 

SD5 

SHWG 

292- 8 


SET 


SCPA4 

♦ SET 

334-100 

SCR355 

SCN 

462- 68 

SCRFL80 

SCN 

473-107 

SD6 

Dll 

347- 83 

SCBR8M 

SET 

287- 98 

SCPA05 

♦ SET 

296- 84 

SCR360 

SCN 

463- 38 

SCRL35 

SCN 

448- 12 

SD7 

SHWG 

292- 9 

SCBR10 

♦ HSC 1 

371 -100 

SCPA6 

♦ SET 

351-105 

SCR370 

SCN 

470- 85 

SCRL40 

SCN 

449- 50 

SD8 

Dll 

360- 68 

SCBR10M 

SET 

288- 47 

SCPAS1 

♦ SET 

306-41 

SCR380 

SCN 

474- 24 

SCRL45 

SCN 

456- 74 

SD1 1-1 

SDI 

530- 81 

SCBR15A 

SET 

384- 58 

SCPAS2 

♦ SET 

317-100 

SCR535 

SCN 

448- 15 

SCRL50 

SCN 

457- 34 

SD1 1-2 

SDI 

530- 82 

SCBR20 

SET 

390- 28 

SCPAS3 

♦ SET 

326- 26 

SCR535A 

SCN 

448- 17 

SCRL55 

SCN 

462- 67 

SD11-3 

SDI 

524- 16 

SCBR20A 

SET 

390- 2 

SCPAS4 

♦ SET 

337- 27 

SCR545 

SCN 

456- 76 

SCRL60 

SCN 

463- 1 

SD11-4 

SDI 

524- 17 


D.A. T.A. 
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1. TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No 

MFRS 

railing 

TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 


ijgffltnra 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pa&Line 

SD1 1-5,6,7 

5d1 

521- 89 

SD12C6 

SDI 


SD22E100 

SDI 

538- 90 

SD42AL90 

SDI 

520- 67 

SD 120 

SHWG 

3b7- 23 

SD11A6 

SDI 

527- 17 

SD12C12 

SDI 

533- 64 

SD22E120 

SDI 

539- 80 

SD42AL100 

SDI 

520- 68 

SD200 

SHWG 

309- 53 

SD11A12 

SDI 

527- 81 

SD12C18 

SDI 

534 - 63 

SD22F6 

SDI 

551 - 62 

SD42AL120 

SDI 

521 -102 

SD500 

INRB 

329-102 

SD11A18 

SDI 

528- 32 

SD12C24 

SDI 

532- 3 

SD22F12 

SDI 

553 - 8 

SD42B6 

SDI 

530- 34 

INRC 

INRI 


SD11A24 

SDI 

526- 10 

SD12C48 

SDI 

533- 30 

SD22F18 

SDI 

555 - 84 

SD42B12 

SDI 

530-103 


INRJ 


SD11A48 

SDI 

527- 36 

SD12C60 

SDI 

533- 45 

SD22F24 

SDI 

549 - 9 

SD42B18 

SDI 

531 - 84 

SD503K 

AEIL 

344- 42 

SD11A60 

SDI 

527- 68 

SD12C90 

SDI 

530- 89 

SD22F48 

SDI 

552- 6 

SD42B24 

SDI 

529- 2 

SD603K 

AEIL 

353- 68 

SD11A90 

SDI 

524- 18 

SD12C100 

SDI 

530- 90 

SD22F60 

SDI 

552- 99 

SD42B48 

SDI 

530- 46 

SD703K 

AEIL 

357- 99 

SD11A100 

SDI 

524- 19 

SD12C120 

SDI 

531 - 79 

SD22G6 * 

SDI 

558 - 99 

SD42B60 

SDI 

530- 60 

SD803K 

AEIL 

365- 77 

SD11A120 

SDI 

524- 82 

SD12CL12 

SDI 

524- 25 

SD22G12 

SDI 

559- 87 

SD42B90 

SDI 

527- 94 

SD903K 

AEIL 

368- 32 

SD11AL6 

SDI 

520- 13 

SD12CL18 

SDI 

524- 85 

SD22G18 

SDI 

561- 11 

SD42B100 

SDI 

527- 95 

SD910 

INRB 

370- 28 

SD11AL12 

SDI 

519- 59 

SD12D6 

SDI 

535- 29 

SD22G24 

SDI 

556- 68 

SD42B120 

SDI 

528- 41 

INRC 

INRI 


SD11AL18 

SDI 

519- 66 

SD1 2D 12 

SDI 

538- 71 

SD22G48 

SDI 

559- 3 

SD42BL6 

SDI 

523- 43 


INRJ 


SD11AL24 

SDI 

520- 1 

SD12D 18 

SDI 

539- 56 

SD30 

SHWG 

292- 52 

SD42BL1 2 

SDI 

520- 69 

SD910A 

INRB 

370- 62 

SD11AL48 

SDI 

520- 41 

SD12D24 

SDI 

535- 3 

SD32-1 

SDI 

530- 96 

SD42BL1 8 

SDI 

521 -103 

INRC 

INRI 


SD11AL60 

SDI 

520- 47 

SD12D48 

SDI 

538- 59 

SD32-2 

SDI 

530-97 

SD42BL24 

SDI 

523- 27 


INRJ 


SD11AL90 

SDI 

520- 55 

SD12D60 

SDI 

538- 79 

SD32-3 

SDI 

524- 31 

SD42BL48 

SDI 

523- 96 

SD910S 

♦ INRI 

371-59 

SD11AL100 

SDI 

520- 56 

SD12D90 

SDI 

533- 65 

SD32-4 

SDI 

524- 32 

SD42BL60 

SDI 

524- 1 

SD1003K 

AEIL 

375- 15 

SD11AL120 

SDI 

521 - 90 

SD12D100 

SDI 

533- 66 

SD32-5,6,7 

SDI 

521 - 98 

SD42C6 

SDI 

532- 98 

SDI103K 

AEIL 

376- 93 

SD11B6 

SDI 

530- 30 

SD1 2D 120 

SDI 

534- 64 

SD32A6 

SDI 

527- 20 

SD42C12 

SDI 

533- 73 

SD1203K 

AEIL 

380- 23 

SD11B12 

SDI 

530- 83 

SD12E6 

SDI 

543- 9 

SD32A12 

SDI 

527- 90 

SD42C18 

SDI 

534- 69 

SD1303K 

AEIL 

381 - 63 

SD11B18 

SDI 

531 - 76 

SD12E12 

SDI 

544- 52 

SD32A18 

SDI 

528- 38 

SD42C24 

SDI 

532- 6 

SD1403K 

AEIL 

382- 97 

SD11B24 

SDI 

528-108 

SD12E18 

SDI 

547- 62 

SD32A24 

SDI 

526- 13 

SD42C48 

SDI 

533- 33 

SD1503K 

AEIL 

385- 30 

SD11B48 

SDI 

530- 42 

SD12E24 

SDI 

539- 87 

SD32A48 

SDI 

527- 39 

SD42C60 

SDI 

533- 48 

SD1603K 

AEIL 

386- 99 

SD11B60 

SDI 

530- 56 

SD12E48 

SDI 

544- 23 

SD32A60 

SDI 

527- 71 

SD42C90 

SDI 

530-104 

SDA1020E4 

INRB 

580-100 

SD11B90 

SDI 

527- 82 

SD12E60 

SDI 

544- 24 

SD32A90 

SDI 

524- 33 

SD42C100 

SDI 

530-105 

INRC 

INRI 


SD11B100 

SDI 

527- 83 

SD12E90 

SDI 

538- 87 

SD32A100 

SDI 

524- 34 

SD42C120 

SDI 

531 - 85 


INRJ 


SD11B120 

SDI 

528- 33 

SD12E100 

SDI 

538- 88 

SD32A120 

SDI 

524- 88 

SD42CL1 2 

SDI 

524- 40 

SDA1020E6 

INRB 

580-101 

SD11BL6 

SDI 

523- 39 

SD12E120 

SDI 

539- 79 

SD32AL6 

SDI 

520- 16 

SD42CL18 

SDI 

524- 91 

INRC 

INRI 


SD11BL12 

SDI 

520- 57 

SD12E 

NECJ 

249- 86 

SD32AL12 

SDI 

519-62 

SD42D6 

SDI 

535- 32 


INRJ 


SD11BL18 

SDI 

521 - 91 

SD12F6 

SDI 

551 - 61 

SD32AL18 

SDI 

519- 69 

SD42D12 

SDI 

538- 74 

SDGPA6 

SDI 

527- 22 

SD11BL24 

SDI 

523- 23 

SD12F12 

SDI 

553- 7 

SD32AL24 

SDI 

520- 4 

SD42D18 

SDI 

539- 59 

SDGPA12 

SDI 

527- 96 

SD11BL48 

SDI 

523- 92 

SD12F18 

SDI 

555 - 83 

SD32AL48 

SDI 

520- 44 

SD42D24 

SDI 

535- 6 

SDGPA18 

SDI 

528- 42 

SD11BL60 

SDI 

523-107 

SD12F24 

SDI 

549 - 8 

SD32AL60 

SDI 

520- 50 

SD42D48 

SDI 

538- 62 

SDGPA24 

SDI 

526- 15 

SD11C6 

SDI 

532- 94 

SD12F48 

SDI 

552- 5 

SD32AL90 

SDI 

520- 64 

SD42D60 

SDI 

538- 82 

SDGPA48 

SDI 

527- 41 

SD11C12 

SDI 

533- 61 

SD12F60 

SDI 

552- 98 

SD32AL100 

SDI 

520- 65 

SD42D90 

SDI 

533- 74 

SDGPA60 

SDI 

527- 73 

SD11C18 

SDI 

534- 61 

SD12G6 

SDI 

558 - 98 

SD32AL120 

SDI 

521 - 99 

SD42D100 

SDI 

533- 75 

SDGPA90 

SDI 

524- 41 

SD11C24 

SDI 

532- 2 

SD12G12 

SDI 

559- 86 

SD32B6 

SDI 

530- 33 

SD42D120 

SDI 

534- 70 

SDGPA100 

SDI 

524- 42 

SD11C48 

SDI 

533- 29 

SD12G18 

SDI 

561 - 10 

SD32B12 

SDI 

530- 98 

SD42E6 

SDI 

543- 12 

SDGPA120 

SDI 

524- 92 

SD11C60 

SDI 

533- 44 

SD12G24 

SDI 

556- 67 

SD32B18 

SDI 

531 - 82 

SD42E12 

SDI 

544- 55 

SDGPAL6 

SDI 

520- 18 

SD11C90 

SDI 

530- 84 

SD12G48 

SDI 

559- 2 

SD32B24 

SDI 

529- 1 

SD42E18 

SDI 

547- 65 

SDGPAL12 

SDI 

519- 64 

SD11C100 

SDI 

530- 85 

SD12M 

NECJ 

249-103 

SD32B48 

SDI 

530- 45 

SD42E24 

SDI 

539- 90 

SDGPAL18 

SDI 

519- 71 

SD11C120 

SDI 

531 - 77 

SDI 3 

NECJ 

250- 39 

SD32B60 

SDI 

530- 59 

SD42E48 

SDI 

544- 29 

SDGPAL24 

SDI 

520- 6 

SD11CL12 

SDI 

524- 20 

SD 1 4 

NECJ 

250- 40 

SD32B90 

SDI 

527 - 91 

SD42E60 

SDI 

544- 30 

SDGPAL48 

SDI 

520- 46 

SD11CL18 

SDI 

524- 83 

SD15A 

SHWG 

292- 19 

SD32B100 

SDI 

527- 92 

SD42E90 

SDI 

538- 93 

SDGPAL60 

SDI 

520- 52 

SD11D6 

SDI 

535- 28 

SD 1 50 

NECJ 

249- 26 

SD32B120 

SDI 

528 - 39 

SD42E100 

SDI 

538- 94 

SDGPAL90 

SDI 

520- 70 

SD11D12 

SDI 

538- 70 

SD 1 6 

NECJ 

248- 39 

SD32BL6 

SDI 

523- 42 

SD42E120 

SDI 

539- 82 

SDGPALIOO 

SDI 

520- 71 

SD11D18 

SDI 

539- 55 

SD 1 7 

NECJ 

252- 57 

SD32BL12 

SDI 

520- 66 

SD42F6 

SDI 

551 - 64 

SDGPAL120 

SDI 

521 -104 

SD11D24 

SDI 

535- 2 

SD 1 8 

NECJ 

254- 16 

SD32BL18 

SDI 

521 -100 

SD42F12 

SDI 

553- 10 

SDGPB6 

SDI 

530- 35 

SD11D48 

SDI 

538- 58 

SD22-1 

SDI 

530- 91 

SD32BL24 

SDI 

523- 26 

SD42F18 

SDI 

555 - 86 

SDGPB12 

SDI 

530-106 

SD11D60 

SDI 

538- 78 

SD22-2 

SDI 

530- 92 

SD32BL48 

SDI 

523- 95 

SD42F24 

SDI 

549- 11 

SDGPB18 

SDI 

531 - 86 

SD11D90 

SDI 

533- 62 

SD22-3 

SDI 

524- 26 

SD32BL60 

SDI 

523-1 10 

SD42F48 

SDI 

552- 8 

SDGPB24 

SDI 

529- 3 

SD11D100 

SDI 

533- 63 

SD22-4 

SDI 

524- 27 

SD32C6 

SDI 

532- 97 

SD42F60 

SDI 

552-101 

SDGPB48 

SDI 

530- 47 

SD11D120 

SDI 

534- 62 

SD22-5,6,7 

SDI 

521 - 95 

SD32C12 

SDI 

533- 70 

SD42G6 

SDI 

558-101 

SDGPB60 

SDI 

530- 61 

SD11E6 

SDI 

543- 8 

SD22A6 

SDI 

527- 19 

SD32C18 

SDI 

534- 67 

SD42G12 

SDI 

559- 89 

SDGPB90 

SDI 

527- 97 

SD 1 1E12 

SDI 

544- 51 

SD22A12 

SDI 

527- 87 

SD32C24 

SDI 

532- 5 

SD42G18 

SDI 

561 - 13 

SDGPB100 

SDI 

527- 98 

SD 1 1E18 

SDI 

547- 61 

SD22A18 

SDI 

528- 36 

SD32C48 

SDI 

533- 32 

SD42G24 

SDI 

556- 70 

SDGPB120 

SDI 

528- 43 

SD11E24 

SDI 

539- 86 

SD22A24 

SDI 

526- 12 

SD32C60 

SDI 

533- 47 

SD42G48 

SDI 

559- 5 

SDGPBL6 

SDI 

523- 44 

SD11E48 

SDI 

544- 21 

SD22A48 

SDI 

527- 38 

SD32C90 

SDI 

530- 99 

SD46 

NECJ 

250-101 

SDGPBL12 

SDI 

520- 72 

SD11E60 

SDI 1 

544- 22 

SD22A60 

SDI 

527- 70 

SD32C100 

SDI 

530-100 

SD50 

SHWG 

292- 76 

SDGPBL18 

SDI 

521 -105 

SD11E90 

SDI 

538- 85 

SD22A90 

SDI 

524- 28 

SD32C120 

SDI 

531 - 83 

SD54 

NECJ 

252- 40 

SDGPBL24 

SDI 

523- 28 

SD11E100 

SDI 

538- 86 

SD22A100 

SDI 

524- 29 

SD32CL12 

SDI 

524- 35 

SD56 

NECJ 

250- 5 

SDGPBL48 

SDI 

523- 97 

SD11E120 

SDI 

539- 78 

SD22A120 

SDI 

524- 86 

SD32CL18 

SDI 

524- 89 

SD60 

NECJ 

601 - 33 

SDGPBL60 

SDI 

524- 2 

SD11F6 

SDI 

551-60 

SD22AL6 

SDI 

520- 15 

SD32D6 

SDI 

535- 31 

SD60P 

SAKJ 

581-105 

SDGPC6 

SDI 

532- 99 

SD11F12 

SDI 

553- 6 

SD22AL1 2 

SDI 

519- 61 

SD32D12 

SDI 

538- 73 

SD61P 

SAKJ 

581 -106 

SDGPC12 

SDI 

533- 76 

SD 1 1F18 

SDI 

555- 82 

SD22AL18 

SDI 

519- 68 

SD32D18 

SDI 

539- 58 

SD80A 

SHWG 

298- 68 

SDGPC18 

SDI 

534- 71 

SD11F24 

SDI 

549- 7 

SD22AL24 

SDI 

520- 3 

SD32D24 

SDI 

535- 5 

SD82A 

♦ NECJ 

575- 23 

SDGPC24 

SDI 

532- 7 

SD11F48 

SDI 

552- 4 

SD22AL48 

SDI 

520- 43 

SD32D48 

SDI 

538- 61 

SD91 

INRB 

299-103 

SDGPC48 

SDI 

533- 34 

SD11F60 

SDI 

552- 97 

SD22AL60 

SDI 

520- 49 

SD32D60 

SDI 

538- 81 

INRC 

INRI 


SDGPC60 

SDI 

533- 49 

SD1 IF 

NECJ 

252- 38 

SD22AL90 

SDI 

520- 61 

SD32D90 

SDI 

533- 71 


INRJ 


SDGPC90 

SDI 

530-107 

SD11G6 

SDI 

558- 97 

SD22AL100 

SDI 

520- 62 

SD32D100 

SDI 

533- 72 

SD91A 

INRB 

300- 39 

SDGPCIOO 

SDI 

530-108 

SD11G12 

SDI 

559- 85 

SD22AL120 

SDI 

521 - 96 

SD32D120 

SDI 

534- 68 

INRC 

INRI 


SDGPC120 

SDI 

531 - 87 

SD11G18 

SDI 

561 - 9 

SD22B6 

SDI 

530- 32 

SD32E6 

SDI 

543- 11 


INRJ 


SDGPCL12 

SDI 

524- 43 

SD11G24 

SDI 

556- 66 

SD22B12 

SDI 

530- 93 

SD32E12 

SDI 

544- 54 

SD91S 

♦ INRI 

301 - 50 

SDGPCL18 

SDI 

524- 93 

SD11G48 

SDI 

559- 1 

SD22B18 

SDI 

531 - 80 

SD32E18 

SDI 

547 - 64 

SD92 

INRB 

310- 72 

SDGPD6 

SDI 

535- 33 

SD 12-1 

SDI 

530- 86 

SD22B24 

SDI 

528-1 10 

SD32E24 

SDI 

539- 89 

INRC 

INRI 


SDGPD12 

SDI 

538- 75 

SD 12-2 

SDI 

530- 87 

SD22B48 

SDI 

530- 44 

SD32E48 

SDI 

544- 27 


INRJ 


SDGPD18 

SDI 

539- 60 

SD 12-3 

SDI 

524- 21 

SD22B60 

SDI 

530- 58 

SD32E60 

SDI 

544 - 28 

SD92A 

INRB 

311 - 15 

SDGPD24 

SDI 

535- 7 

SD 12-4 

SDI 

524- 22 

SD22B90 

SDI 

527- 88 

SD32E90 

SDI 

538- 91 

INRC 

INRI 


SDGPD48 

SDI 

538- 63 

SD 12-5,6,7 

SDI 

521 - 92 

SD22B100 

SDI 

527- 89 

SD32E100 

SDI 

538- 92 


INRJ 


SDGPD60 

SDI 

538- 83 

SD12A6 

SDI 

527- 18 

SD22B120 

SDI 

528- 37 

SD32E120 

SDI 

539- 81 

SD92S 

♦ INRI 

312- 50 

SDGPD90 

SDI 

533- 77 

SD12A12 

SDI 

527- 84 

SD22BL6 

SDI 

523- 41 

SD32F6 

SDI 

551 - 63 

SD93 

INRB 

321- 3 

SDGPD100 

SDI 

533- 78 

SD12A18 

SDI 

528- 34 

SD22BL12 

SDI 

520- 63 

SD32F12 

SDI 

553- 9 

INRC 

INRI 


SDGPD120 

SDI 

534- 72 

SD12A24 

SDI 

526- 11 

SD22BL18 

SDI 

521 - 97 

SD32F18 

SDI 

555 - 85 


INRJ 


SDGPE6 

SDI 

543- 13 

SD12A48 

SDI 

527- 37 

SD22BL24 

SDI 

523- 25 

SD32F24 

SDI 

549- 10 

SD93A 

INRB 

321 - 42 

SDGPE12 

SDI 

544- 56 

SD12A60 

SDI 

527- 69 

SD22BL48 

SDI 

523- 94 

SD32F48 

SDI 

552- 7 

INRC 

INRI 


SDGPE18 

SDI 

547- 66 

SD12A90 

SDI 

524- 23 

SD22BL60 

SDI 

523-109 

SD32F60 

SDI 

552-100 


INRJ 


SDGPE24 

SDI 

539- 91 

SD12A100 

SDI 

524- 24 

SD22C6 

SDI 

532- 96 

SD32G6 

SDI 

558-100 

SD94 

INRB 

329- 40 

SDGPE48 

SDI 

544- 31 

SD12A120 

SDI 

524- 84 

SD22C12 

SDI 

533- 67 

SD32G12 

SDI 

559- 88 

INRC 

INRI 


SDGPE60 

SDI 

544- 32 

SD12AL6 

SDI 

520- 14 

SD22C18 

SDI 

534- 65 

SD32G18 

SDI 

561- 12 


INRJ 


SDGPE90 

SDI 

538- 95 

SD12AL12 

SDI 

519- 60 

SD22C24 

SDI 

532- 4 

SD32G24 

SDI 

556- 69 

SD94A 

INRB 

329-101 

SDGPE100 

SDI 

538- 96 

SD12AL18 

SDI 

519- 67 

SD22C48 

SDI 

533- 31 

SD32G48 

SDI 

559- 4 

INRC 

INRI 


SDGPE120 

SDI 

539- 83 

SD12AL24 

SDI 

520- 2 

SD22C60 

SDI 

533- 46 

SD34 

NECJ 

252- 39 


INRJ 


SDGPF6 

SDI 

551 - 65 

SD12AL48 

SDI 

520- 42 

SD22C90 

SDI 

530- 94 

SD38 

NECJ 

254- 90 

SD94S 

♦ INRI 

331 - 31 

SDGPF12 

SDI 

553- 11 

SD12AL60 

SDI 

520- 48 

SD22C100 

SDI 

530- 95 

SD42-1 

SDI 

530-101 

SD95 

INRB 

339- 85 

SDGPF18 

SDI 

555- 87 

SD12AL90 

SDI 

520- 58 

SD22C120 

SDI 

531-81 

SD42-2 

SDI 

530-102 

INRC 

INRI 


SDGPF24 

SDI 

549- 12 

SD12AL100 

SDI 

520- 59 

SD22CL12 

SDI 

524- 30 

SD42-3 

SDI 

524- 36 


INRJ 


SDGPF48 

SDI 

552- 9 

SD12AL120 

SDI 

521 - 93 

SD22CL18 

SDI 

524- 87 

SD42-4 

SDI 

524- 37 

SD95A 

INRB 

340- 17 

SDGPF60 

SDI 

552-102 

SD12B6 

SDI 

530- 31 

SD22D6 

SDI 

535- 30 

SD42-5,6,7 

SDI 

521 -101 

INRC 

INRI 


SDGPG6 

SDI 

558-102 

SD12B12 

SDI 

530- 88 

SD22D12 

SDI 

538- 72 

SD42A6 

SDI 

527- 21 


INRJ 


SDGPG12 

SDI 

559- 90 

SD12B18 

SDI 

531 - 78 

SD22D18 

SDI 

539- 57 

SD42A12 

SDI 

527 - 93 

SD96 

INRB 

346- 78 

SDGPG18 

SDI 

561- 14 

SD12B24 

SDI 

528-109 

SD22D24 

SDI 

535- 4 

SD42A18 

SDI 

528- 40 

INRC 

INRI 


SDGPG24 

SDI 

556- 71 

SD12B48 

SDI 

530- 43 

SD22D48 

SDI 

538- 60 

SD42A24 

SDI 

526- 14 


INRJ 


SE1 5A 

ORIJ 

331 - 95 

SD12B60 

SDI 

530- 57 

SD22D60 

SDI 

538- 80 

SD42A48 

SDI 

527- 40 

SD96A 

INRB 

347- 22 

SE1 5B 

ORIJ 

349- 9 

SD12B90 

SDI 

527- 85 

SD22D90 

SDI 

533- 68 

SD42A60 

SDI 

527- 72 

INRC 

INRI 


SE1 5C 

ORIJ 

361 - 83 

SD12B100 

SDI 

527- 86 

SD22D100 

SDI 

533- 69 

SD42A90 

SDI 

524- 38 


INRJ 


SE 1 5D 

ORIJ 

372- 2 

SD12B120 

SDI 

528- 35 

SD22D120 

SDI 

534- 66 

SD42A100 

SDI 

524- 39 

SD96S 

♦ INRI 

348- 53 

SE1.5S 

ORIJ 

312-109 

SD12B 

NECJ 

249- 81 

SD22E6 

SDI 

543- 10 

SD42A120 

SDI 

524- 90 

SD98 

INRB 

359- 86 

SE1.5SS 

ORIJ 

301 -108 

SD12BL6 

SDI 

523- 40 

SD22E12 

SDI 

544- 53 

SD42AL6 

SDI 

520- 17 

INRC 

INRI 


SE05A 

ORIJ 

328-101 

SD12BL12 

SDI 

520- 60 

SD22E18 

SDI 

547- 63 

SD42AL12 

SDI 

519- 63 


INRJ 


SE05B 

ORIJ 

346- 46 

SD12BL18 

SDI 

521 - 94 

SD22E24 

SDI 

539- 88 

SD42AL18 

SDI 

519- 70 

SD98A 

INRB 

360- 18 

SE05C 

ORIJ 

359- 55 

SD12BL24 

SDI 

523- 24 

SD22E48 

SDI 

544- 25 

SD42AL24 

SDI 

520- 5 

INRC 

INRI 


SE05D 

ORIJ 

369-109 

SD12BL48 

SDI 

523- 93 

SD22E60 

SDI 

544- 26 

SD42AL48 

SDI 

520- 45 


INRJ 


SE05S 

ORIJ 

310- 34 

SD12BL60 

SDI 

523-108 

SD22E90 

SDI 

538- 89 

SD42AL60 

SDI 

520- 51 

SD98S 

♦ INRI 

361 - 25 

SE05SS 

ORIJ 

299- 71 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





liEKUEEl 

iA'flilzfltftSMH 

MFRS 

Pa&Line 

BEH I 1 — 

raw 

[SPffllliU 


MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

SE1730 

TEC 

369- 69 

SF8HR315 

WESB 

288-4 

SFD2-443A,B 

♦ ESMF 

534- 99 

SFD2316 

ESMF 

5§1 - 61 

SH150G11 

TOSJ 

455- 85 

SE1731 

TEC 

384- 27 

SF9GR315 

WESB 

288- 15 


MISI 



MISI 


SH150H11 

TOSJ 

461 - 79 

SE 1732 

TEC 

389- 75 

SF9HR315 

WESB 

288- 16 

SFD2-443C 

♦ ESMF 

534-100 

SFD2317 

ESMF 

591 - 62 

SH150J11 

TOSJ 

469- 49 

SE1733 

TEC 

394- 5 

SF 10 

SET 

288- 44 


MISI 



MISI 


SH250R11 

TOSJ 

491 - 63 

SE1734 

TEC 

399- 35 

SF10A11 

TOSJ 

419-106 

SFD2-47 1 

♦ ESMF 

265- 60 

SFD2401FLGLHL 

519- 32 

SH300D11 

TOSJ 

440- 6 

SE2382 

TEC 

396- 97 

SF10B11 

TOSJ 

426- 89 


MISI 


ESMF 

MISI 


SH300F11 

TOSJ 

447- 77 

SE2383 

TEC 

400-106 

SF10C11 

TOSJ 

430- 99 

SFD2-472 

♦ ESMF 

267- 19 

SFD2402ELFLGL 

519- 33 

SH300G11 

TOSJ 

456- 40 

SE2384 

TEC 

403- 60 

SF10D11 

TOSJ 

436- 15 


MISI 


ESMF 

MISI 


SH300H11 

TOSJ 

462- 31 

SE2385 

TEC 

405- 68 

SF10E11 

TOSJ 

441- 8 

SFD2-473 

♦ ESMF, 

268- 91 

SFD2403EUFL.GL 

519- 34 

SH300J1 1 

TOSJ 

470- 20 

SE9202 

♦ FSC 

443- 94 

SF10F11 

TOSJ 

444- 48 


MISI 


ESMF 

MISI 


SH300L11 

TOSJ 

478-108 

SE9222 

♦ FSC 

433-105 

SF10G11 

TOSJ 

452- 8 

SFD43 

♦ ESMF 

267- 64 

SFD2404EL,FL,GL 

519- 35 

SH400L21 

TOSJ 

479- 31 

SEN2A1 

♦ SEN 

302- 39 

SF10GR315 

WESB 

288- 61 


MISI 


ESMF 

MISI 


SH400N21 

TOSJ 

485- 68 

SEN2A2 

♦ SEN 

313- 43 

SF10H1 1 

TOSJ 

458 92 

SFD83 

ESMF 

267- 65 

SFD4471 

ESMF 

266- 13 

SH400R21 

TOSJ 

491 - 83 

SEN2A4 

♦ SEN 

332- 30 

SF10HR315 

WESB 

288- 62 


MISI 



MISI 


SH400U23 

TOSJ 

494- 26 

SEN2A6 

♦ SEN 

349- 51 

SF10J11 

TOSJ 

465 - 21 

SFD86 

♦ ESMF 

281 - 16 

SFD4472 

ESMF 

269- 86 

SI250P12K38 

♦ ASEA 

381- 12 

SEN2A8 

♦ SEN 

362- 6 

SF10L11 

TOSJ 

475 - 7 


MISI 



MISI 


Si250P14K38 

♦ ASEA 

383- 83 

SEN2A10 

♦ SEN 

372- 31 

SFION 1 1 

TOSJ 

482- 39 

SFD88 

ESMF 

283- 75 

SFD4473 

ESMF 

274- 8 

Si250P16K38 

♦ ASEA 

387- 57 

SEN 105 

♦ SEN 

294- 28 

SF10Z11 

TOSJ 

415- 36 


MISI 



MISI 


Si250P18K38 

♦ ASEA 

388-101 

SEN1 10 

♦ SEN 

301- 8 

SF11GR315 

WESB 

288- 69 

SFD88A 

ESMF 

283- 76 

SFD7422F 

ESMF 

519- 36 

Si250P20K38 

♦ ASEA 

390- 94 

SEN 120 

♦ SEN 

312- 4 

SF11HR315 

WESB 

288- 70 


MISI 



MISI 


Si300P 16K44 

♦ ASEA 

387- 63 

SEN 130 

♦ SEN 

321 -101 

SF12GR315 

WESB 

288- 79 

SFD89 

ESMF 

283- 77 

SFD7432E 

ESMF 

519- 37 

Si300P 18K44 

♦ ASEA 

388-107 

SEN 140 

♦ SEN 

330- 94 

SF12HR315 

WESB 

288- 80 


MISI 



MISI 


Si300P20K44 

♦ ASEA 

390-100 

SEN 150 

♦ SEN 

340- 75 

SF16A11 

TOSJ 

420- 38 

SFD104 

ESMF 

601 - 34 

SFD7433C 

ESMF 

519- 38 

SI300P22K44 

♦ ASEA 

391 - 47 

SEN 160 

♦ SEN 

348- 13 

SF16B11 

TOSJ 

427- 51 


MISI 



MISI 


Si300P24K44 

♦ ASEA 

392- 8 

SEN 180 

♦ SEN 

360-104 

SF16C1 1 

TOSJ 

431- 3 

SFD105 

ESMF 

267- 87 

SFD7443B 

ESMF 

519- 39 

SI300P26K44 

♦ ASEA 

393- 4 

SEN205 

♦ SEN 

295- 17 

SF16D1 1 

TOSJ 

436- 91 


MISI 



MISI 


SI300P28K44 

♦ ASEA 

393- 49 

SEN210 

♦ SEN 

302- 40 

SF16E11 

TOSJ 

441 - 23 

SFD106 

ESMF 

601 - 35 

SFM10 

♦ SET 

288- 18 

Si300P30K44 

♦ ASEA 

394-108 

SEN220 

♦ SEN 

313- 44 

SF16F11 

TOSJ 

444-106 


MISI 


SFM15 

♦ SET 

288- 90 

SiB300P10K3 5^ ASEA 

376- 12 

SEN230 

♦ SEN 

322-100 

SF16G11 

TOSJ 

452- 87 

SFD107 

ESMF 

246- 67 

SFM20 

♦ SET 

288-103 

SiB300P12K3 5^ ASEA 

381 - 11 

SEN240 

♦ SEN 

332- 31 

SF16H1 1 

TOSJ 

459- 48 


MISI 


SFM25 

♦ SET 

289- 17 

SiB300P14K3 5^ ASEA 

383- 82 

SEN250 

♦ SEN 

341 - 61 

SF16J11 

TOSJ 

465- 99 

SFD108 

♦ ESMF 

253- 87 

SFM30 

♦ SET 

289- 26 

SiB300P16K3 5^ ASEA 

387- 56 

SEN260 

♦ SEN 

349- 52 

SF16L11 

TOSJ 

475- 60 


MISI 


SFM40 

♦ SET 

289- 50 

SiB300P18K3 5^ ASEA 

388-100 

SEN280 

♦ SEN 

362- 7 

SF16N1 1 

TOSJ 

482- 62 

SFD108A 

ESMF 

254- 69 

SFM50 

♦ SET 

289- 73 

SiB300P20K3 5^ ASEA 

390- 93 

SEN305 

♦ SEN 

295- 83 

SF16R11 

TOSJ 

490- 67 


MISI 


SFM60 

♦ SET 

290- 4 

SiDOIE 

AEGG 

324- 12 

SEN310 

♦ SEN 

303- 17 

SF16Z11 

TOSJ 

415- 59 

SFD121 

ESMF 

265- 22 

SFM70 

♦ SET 

290- 23 

Si DO IK 

AEGG 

367- 75 

SEN320 

♦ SEN 

314-26 

SF30R11 

TOSJ 

490- 77 


MISI 


SFMS10K 

♦ SET 

290- 77 

SiDOIL 

AEGG 

351 - 14 

SEN330 

♦ SEN 

323- 55 

SF50D11 

TOSJ 

438- 1 

SFD122 

ESMF 

267- 94 

SFMS15K 

♦ SET 

291 - 11 

SiDOIN 

AEGG 

379- 31 

SEN340 

♦ SEN 

333- 19 

SF50G11 

TOSJ 

454- 15 


MISI 


SFMS20K 

♦ SET 

291-36 

SiD02E 

AEGG 

324- 21 

SEN350 

♦ SEN 

342- 12 

SF50J11 

♦ TOSJ 

467 - 37 

SFD129B 

ESMF 

269- 77 

SFMS30K 

♦ SET 

291-64 

SiD02K 

AEGG 

367- 76 

SEN360 

♦ SEN 

350- 37 

SF50R1 1 

TOSJ 

490- 88 


MISI 


SFMS40K 

♦ SET 

291-78 

SiD02L 

AEGG 

351 - 27 

SEN380 

♦ SEN 

362- 93 

SF80G1 1 

TOSJ 

455 - 4 

SFD143 

♦ ESMF 

274- 33 

SG5F 

SAKJ 

313- 80 

SiD02N 

AEGG 

379- 32 

SEN1100 

♦ SEN 

371- 33 

SF80J11 

TOSJ 

468- 68 


MISI 


SG105 

TSAJ 

299- 48 

SiD03E 

AEGG 

324- 48 

SEN2100 

♦ SEN 

372- 32 

SF80L11 

TOSJ 

477 - 68 

SFD164 

♦ ESMF 

571 - 58 

SG205 

TSAJ 

310- 10 

SiD03K 

AEGG 

367- 83 

SEN3100 

♦ SEN 

372-100 

SF80N1 1 

TOSJ 

484- 26 


MISI 


SG21 1 

TEC 

274- 51 

SID03L 

AEGG 

351 - 66 

SF0R2B41 

TOSJ 

423- 35 

SF80R11 

TOSJ 

491 - 25 

SFD180 

♦ ESMF 

250- 13 

SG212 

TEC 

280- 90 

SiD03N 

AEGG 

379- 51 

SFOR2D41 

TOSJ 

432- 39 

SF80U1 1 

TOSJ 

493- 74 


MISI 


SG213 

TEC 

281 - 73 

SiD300P16K4 4^ ASEA 

387- 55 

SF1 

SAKJ 

581-107 

SF150G1 1 

TOSJ 

455- 84 

SFD181 

♦ ESMF 

255- 84 

SG215 

TEC 

269- 84 

SiD300P 18K4 4^ ASEA 

388- 99 

SF1A11 

TOSJ 

418- 33 

SF150J11 

TOSJ 

469- 48 


MISI 


SG216 

TEC 

276- 58 

SiD300P20K4 4^ ASEA 

390- 92 

SF1A11A 

TOSJ 

418- 25 

SF150L11 

TOSJ 

478- 39 

SFD182 

ESMF 

277- 94 

SG217 

TEC 

281 - 49 

SiD300P22K4 4^ ASEA 

391 - 41 

SF1AN6 

♦ WESB 

279- 13 

SF150N1 1 

TOSJ 

484- 84 


MISI 


SG218 

TEC 

283- 40 

SiD300P24K4 4^ ASEA 

392- 5 

SF1 AN 12 

♦ WESB 

279- 14 

SF150R11 

TOSJ 

491 - 44 

SFD183 

♦ ESMF 

274- 34 

SG221 

TEC 

274- 57 

SiD300P26K4 4^ ASEA 

393- 1 

SF1B11 

TOSJ 

424- 35 

SF150U1 1 

TOSJ 

493-101 


MISI 


SG222 

TEC 

280- 91 

SiD300P28K4 4^ ASEA 

393- 47 

SF1B11A 

TOSJ 

424- 26 

SF300G1 1 

TOSJ 

456- 39 

SFD184 

ESMF 

250- 14 

SG223 

TEC 

281 - 74 

SID300P30K4 4^ ASEA 

394-107 

SF1C11 

TOSJ 

430- 66 

SF300J11 

TOSJ 

470- 19 


MISI 


SG225 

TEC 

269- 85 

SiD300P60K6 2^ ASEA 

401 - 76 

SF1C11A 

TOSJ 

430- 59 

SF300L11 

TOSJ 

479- 2 

SFD185 

ESMF 

271 - 72 

SG226 

TEC 

276- 59 

SiD500P40K6 2^ ASEA 

397- 74 

SF1CN1 

♦ WESB 

279- 15 

SF300N11 

TOSJ 

485- 44 


MISI 


SG227 

TEC 

281 - 50 

SiD500P42K6 2^ ASEA 

397- 94 

SF1D11 

TOSJ 

433- 36 

SF300R11 

TOSJ 

491 - 74 

SFD322 

♦ ESMF 

533- 87 

SG228 

TEC 

283- 41 

SiD500P44K6 2^ ASEA 

398- 1 

SF1D11A 

TOSJ 

433- 27 

SF300U11 

TOSJ 

494- 20 


MISI 


SG305 

TSAJ 

320- 72 

SiD500P46K6 2^ ASEA 

398- 55 

SF1E11 

TOSJ 

440- 92 

SF500EX22 

TOSJ 

495- 14 

SFD324 

♦ ESMF 

531 - 14 

SG505 

TSAJ 

339- 35 

SiD500P48K6 2^ ASEA 

398- 88 

SF1E11A 

TOSJ 

440- 88 

SF500U22 

TOSJ 

494- 27 


MISI 


SG805 

TSAJ 

359- 36 

SiD500P50K6 2^ ASEA 

400- 30 

SF1F11 

TOSJ 

442- 87 

SF500Y22 

TOSJ 

494-109 

SFD326 

♦ ESMF 

528- 17 

SG5000 

TEC 

277- 95 

SiD500P52K6 2^ ASEA 

400- 31 

SF1F11A 

TOSJ 

442- 79 

SF800L21 

TOSJ 

479- 39 


MISI 


SG5100 

TEC 

270-108 

SiD500P54K6 2^ ASEA 

400- 33 

SF1G11 

TOSJ 

449- 46 

SF800N21 

TOSJ 

485- 76 

SFD328 

♦ ESMF 

527- 31 

SG5200 

TEC 

275- 66 

SiD500P56K6 2^ ASEA 

400- 63 

SF1G11A 

TOSJ 

449- 39 

SF800R21 

TOSJ 

491 - 85 


MISI 


SG5250 

TEC 

271 - 1 

SiD500P58K6 2^ ASEA 

400- 64 

SF1GR315 

WESB 

280- 7 

SFD2-322 

♦ ESMF 

533- 86 

SFD401G,H,K 

♦ ESMF 

520- 30 

SG5260 

TEC 

275- 67 

SiDA0.5K 

AEGG 

349- 74 

SF1HR315 

WESB 

280- 8 


MISI 



♦ MISI 


SG5270 

TEC 

277- 96 

SiDA0.5N 

AEGG 

362- 24 

SF1R3B41 

TOSJ 

424- 49 

SFD2-324 

♦ ESMF 

531- 9 

SFD402E,G,H 

♦ ESMF 

520- 31 

SG5300 

TEC 

277- 97 

SiDA0.5P 

AEGG 

372- 48 

SF1R3D41 

TOSJ 

433- 50 


MISI 



♦ MISI 


SG5400 

TEC 

280-103 

SiDA02K 

AEGG 

351 - 26 

SF1Z11 

TOSJ 

414- 93 

SFD2-326 

♦ ESMF 

528- 10 

SFD411 E,G,H 

♦ ESMF 

524- 68 

SG5800 

TEC 

267- 20 

SiDA02N 

AEGG 

363- 71 

SF1Z11A 

TOSJ 

414- 87 


MISI 



♦ MISI 


SG9150 

♦ TEC 

267- 78 

SiDA02P 

AEGG 

373- 57 

SF2AN6 

♦ WESB 

282- 81 

SFD2-328 

♦ ESMF 

527-30 

SFD4 1 2E,G,H 

♦ ESMF 

524- 69 

SG9600 

♦ TEC 

271-32 

SiG300P10K3 5^ ASEA 

376- 18 

SF2AN12 

♦ WESB 

282- 82 


MISI 



♦ MISI 


SGD040A 

♦ EGG 

576- 56 

SiG300P12K3 5^ ASEA 

381 - 18 

SF2CN1 

♦ WESB 

282- 83 

SFD2-400E,F ( G,H 

520- 26 

SFD413A,B,C,D 

ESMF 

524- 70 

SGD040B 

♦ EGG 

576- 57 

SiG300P14K3 5^ ASEA 

383- 89 

SF2GR315 

WESB 

283- 57 

ESMF 

MISI 



MISI 


SGD100A 

♦ EGG 

576- 58 

SiG300P16K3 5^ ASEA 

387- 64 

SF2HR315 

WESB 

283- 58 

SFD2-401 E,F,G,H 

520- 27 

SFD421D,F,G 

♦ ESMF 

528- 18 

SGD444 

EGG 

576- 59 

SiG300P 18K3 5^ ASEA 

388-108 

SF3 

SET 

284- 33 

♦ ESMF 

MISI 



♦ MISI 


SGD444-2 

EGG 

576- 60 

SI1 

SCN 

301 - 92 

SF3AN6 

♦ WESB 

284- 46 

SFD2-401 K 

♦ ESMF 

520- 28 

SFD422D,E,G 

♦ ESMF 

528- 19 

SGD444-4 

EGG 

576- 61 


♦ SET 


SF3AN12 

♦ WESB 

284- 47 


MISI 



♦ MISI 


SGR100 

TEC 

301- 39 

SI1A 

SCN 

302- 58 

SF3CN1 

♦ WESB 

284- 48 

SFD2-402E,F,G,H 

520- 29 

SFD423C,E,F 

♦ ESMF 

528- 20 

SHI 

SAKJ 

328- 25 

SI2 

SCN 

312- 90 

SF3GR315 

WESB 

284- 66 

♦ ESMF 

MISI 



♦ MISI 


SH 1A 

SAKJ 

345- 90 


♦ SET 


SF3HR315 

WESB 

284- 67 

SFD2-410E,F,G,H 

524- 65 

SFD432B,C,D 

♦ ESMF 

531 - 15 

SH1B 

SAKJ 

359- 8 

SI 2 A 

SCN 

313- 64 

SF4 

SET 

285- 27 

ESMF 

MISI 



♦ MISI 


SH 1C 

SAKJ 

369- 51 

SI3 

SCN 

322- 53 

SF4AN6 

♦ WESB 

285- 53 

SFD2-41 1 E,F,G,H 

524- 66 

SFD433B,C,D 

♦ ESMF 

531 - 16 

SH 1 D 

SAKJ 

377- 57 

SI3A 

SCN 

323- 1 

SF4AN12 

♦ WESB 

285- 54 

♦ ESMF 

MISI 



♦ MISI 


SH 1 E 

SAKJ 

382- 5 

SI4 

SCN 

331 - 76 

SF4CN1 

♦ WESB 

285- 55 

SFD2-412E,F,G,H 

524- 67 

SFD442A.B 

♦ ESMF 

534-101 

SH4D1 

GELC 

301- 9 


♦ SET 


SF4GR315 

WESB 

285-110 

♦ ESMF 

MISI 



MISI 


SH4D2 

GELC 

312- 5 

SKA 

SCN 

332- 50 

SF4HR315 

WESB 

286- 1 

SFD2-420C,D,E,F 

528- 11 

SFD442C 

♦ ESMF 

534-102 

SH4D3 

GELC 

321 -102 

SI05 

SCN 

294- 88 

SF5 

SET 

286- 33 

ESMF 

MISI 



MISI 


SH4D4 

GELC 

330- 95 


♦ SET 


SF5A11 

TOSJ 

419- 51 

SFD2-421 C,D,E,F 

528- 12 

SFD443A.B 

♦ ESMF 

534-103 

SH4D05 

GELC 

294- 29 

SI05A 

SCN 

295- 32 

SF5AN6 

♦ WESB 

286- 42 

♦ ESMF 

MISI 



MISI 


SH4D5 

GELC 

340- 76 

SI5 

SCN 

341- 20 

SF5AN12 

WESB 

286- 43 

SFD2-421G 

♦ ESMF 

528- 13 

SFD443C 

♦ ESMF 

534-104 

SH4D6 

GELC 

348- 14 

SI5A 

SCN 

341 - 74 

SF5AR12 

WESB 

286- 44 


MISI 



MISI 


SH4D8 

GELC 

360-105 

SI6 

SCN 

348-101 

SF5B11 

TOSJ 

425- 89 

SFD2-422C,D,E,F 

528- 14 

SFD451A 

ESMF 

547 - 20 

SH5A 

NECJ 

512- 7 


♦ SET 


SF5C11 

TOSJ 

430- 90 

♦ ESMF 

MISI 



MISI 


SH5J11 

TOSJ 

464- 32 

SI6A 

SCN 

349- 70 

SF5CN1 

♦ WESB 

286- 45 

SFD2-422G 

♦ ESMF 

528- 15 

SFD452A 

ESMF 

547- 21 

SH6K 

SAKJ 

400- 76 

SI8 

SCN 

361 - 67 

SF5D11 

TOSJ 

435- 7 


MISI 



MISI 


SH8K 

SAKJ 

403- 39 

SI8A 

SCN 

362- 21 

SF5E11 

TOSJ 

440-110 

SFD2-423C,D,E,F 

528- 16 

SFD453A 

ESMF 

547 - 22 

SH 10K 

SAKJ 

405- 51 

S110 

SCN 

371 - 95 

SF5F11 

TOSJ 

443- 80 

♦ ESMF 

MISI 



MISI 


SH12K 

SAKJ 

407- 4 

SI10A 

SCN 

372- 45 

SF5G11 

TOSJ 

451 - 3 

SFD2-430A,B,C,D 

531- 10 

SFD454A 

ESMF 

547- 23 

SH16J11 

TOSJ 

465-105 

SI50E 

SCN 

294- 46 

SF5GR315 

WESB 

286- 61 

ESMF 

MISI 



MISI 


SH50D11 

TOSJ 

438- 2 

SI100E 

SCN 

301 - 40 

SF5H1 1 

TOSJ 

458- 13 

SFD2-431 A,B,C,D 

531 - 11 

SFD461 

ESMF 

555- 78 

SH50F11 

TOSJ 

446- 4 

SI200E 

SCN 

312- 40 

SF5HR315 

WESB 

286- 62 

ESMF 

MISI 



MISI 


SH50G11 

TOSJ 

454- 16 

SI300E 

SCN 

322- 9 

SF5J1 1 

TOSJ 

464- 23 

SFD2-432A,B,C,D 

531 - 12 

SFD462 

ESMF 1 

555- 79 

SH50H11 

TOSJ 

460- 48 

SI400E 

SCN 

331 - 21 

SF5Z11 

TOSJ 

415-23 

♦ ESMF 

MISI 



MISI 


SH50J11 

TOSJ 

467- 38 

SI500E 

SCN 

340- 89 

SF6 

SET 

286- 92 

SFD2-433A,B,C,D 

531 - 13 

SFD463 

ESMF 

555 - 80 

SH50L11 

TOSJ 

476- 69 

SI600E 

SCN 

348- 42 

SF6AN6 

♦ WESB 

287- 1 

♦ ESMF 

MISI 



MISI 

1 

SH80D11 

TOSJ 

438- 90 

SI800E 

SCN 

361 - 17 

SF6AN12 

WESB 

287- 2 

SFD2-440A,B 

ESMF 

534- 95 

SFD464 

ESMF 

555- 81 

SH80F11 

TOSJ 

446- 81 

SIIOOOE 

SCN 

371 - 52 

SF6AR12 

WESB 

287- 3 


MISI 



MISI 


SH80G11 

TOSJ 

455- 5 

SIM2 

♦ MULB 

514-88 

SF6GR315 

WESB 

287- 59 

SFD2-441 A,B 

ESMF 

534- 96 

SFD2310 

ESMF 

591 - 58 

SH80H11 

TOSJ 

461 - 33 

SIM3 

MULB 

514- 89 

SF6HR315 

WESB 

287- 60 


MISI 



MISI 


SH80J11 

TOSJ 

468- 69 

SIM5 

♦ MULB 

514-90 

SF7GR315 

WESB 

287- 61 

SFD2-442A,B 

♦ ESMF 

534- 97 

SFD2314 

ESMF 

591 - 59 

SH80L11 

TOSJ 

477- 67 

SIM6 

MULB 

514- 91 

SF7HR315 

WESB 

287- 62 


MISI 



MISI 


SH80U12A 

TOSJ 

493- 75 

SIM8 

MULB 

516- 42 

SF8 

SET 

288- 13 

SFD2-442C 

♦ ESMF 

534- 98 

SFD2315 

ESMF 

591-60 

SH150D11 

TOSJ 

439- 57 

SIM9 

MULB 

516- 43 

SF8GR315 

WESB 

288- 3 


MISI 



MISI 


SH150F1 1 

TOSJ 

447- 17 

SJ053E.K 

AEIL 

295-105 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPI 

E No. CROSS INDI 

EX IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

ii’T11 1 Tim 




SJ053F AEIL 

SJ054E.K AEIL 

SJ054F AEIL 

SJ 103E,K AEIL 

SJ103F AEIL 

SJ103H AEIL 

SJ104E.K AEIL 

SJ104F AEIL 

SJ203E.K AEIL 

SJ203F AEIL 

SJ203H AEIL 

SJ204E,K AEIL 

SJ204F AEIL 

SJ303E.K AEIL 

SJ303F AEIL 

SJ304E.K AEIL 

SJ304F AEIL 

SJ403E.K AEIL 

SJ403F AEIL 

SJ403H AEIL 

SJ404E.K AEIL 

SJ404F AEIL 

SJ603E.K AEIL 

SJ603F AEIL 

SJ603H AEIL 

SJ604E,K AEIL 

SJ604F AEIL 

SJ803E.K AEIL 

SJ803F AEIL 

SJ803H AEIL 

SJ 1003E.K AEIL 

SJ1003F ' AEIL 

SJ1003H AEIL 

SJ1203E.K AEIL 

SJ1203F AEIL 

SJ1203H AEIL 

SJ1403H AEIL 

SK103K AEIL 

SK203K AEIL 

SK403K AEIL 

SK603K AEIL 

SK803K AEIL 

SK1003K AEIL 

SK1203K AEIL 

SK1403K AEIL 

SKA1/10 ♦ SEKG 

SKA 1/12 ♦ SEKG 

SKA2 5/10 ♦ SEKG 

SKA2 5/12 ♦ SEKG 

SKA5/10 ♦ SEKG 

SKA5/12 ♦SEKG 

SKE1/02 ♦SEKG 

SKE1/06 ♦ SEKG 

SKE1/10 ♦SEKG 

SKE1/12 ♦SEKG 

SKEA1/10 SEKG 

SKEA1/12 SEKG 

SKN2 5/04 ♦ SEKG 

SKN2.5/08 ♦ SEKG 

SKN2.5/12 ♦ SEKG 

SKN2 5/16 ♦SEKG 

SKN5/04 ♦SEKG 

SKN5/08 ♦SEKG 

SKN5/12 ♦SEKG 

SKN5/16 ♦SEKG 

SKN12/04 ♦SEKG 

SKN12/08 ♦SEKG 

SKN12/12 ♦SEKG 

SKN12/16 ♦SEKG 

SKN20/04 ♦ SEKG 

SKN20/08 ♦SEKG 

SKN20/12 ♦SEKG 

SKN20/16 ♦SEKG 

SKN45/04 ♦SEKG 

SKN45/08 ♦SEKG 

SKN45/12 ♦SEKG 

SKN45/16 ♦SEKG 

SKN 100/04 ♦SEKG 

SKN 100/08 ♦SEKG 

SKN 100/12 ♦SEKG 

SKN 100/16 ♦SEKG 

SKN 130/04 ♦SEKG 

SKN130/08 ♦SEKG 

SKN 130/12 ♦SEKG 

SKN 130/16 ♦SEKG 

SKN 170/04 ♦SEKG 

SKN 170/08 ♦SEKG 

SKN 170/12 ♦SEKG 

SKN170/16 ♦SEKG 

SKN240/04 ♦SEKG 

SKN240/08 ♦SEKG 

SKN240/12 ♦SEKG 

SKN240/16 ♦SEKG 

SKN320/04 ♦SEKG 

SKN320/08 ♦SEKG 

SKN320/12 ♦SEKG 

SKN320/16 ♦SEKG 

SKT45-02AT ♦SEKG 

SKT45-02BS ♦SEKG 

SKT45-02BT ♦SEKG 

SKT45-02CS ♦SEKG 

SKT45-02CT ♦ SEKG 

SKT45-02DS ♦SEKG 

SKT45-02DT ♦SEKG 

SKT45-02ET ♦ SEKG 

SKT45-04AT ♦ SEKG 

SKT45-04BS ♦SEKG 

SKT45-04BT ♦ SEKG 

SKT45-04CS ♦SEKG 

SKT45-04CT ♦ SEKG 

SKT45-04DS ♦SEKG 

SKT45-04DT ♦SEKG 

SKT45-04ET ♦SEKG 

SKT45-06AT ♦ SEKG 

295 42 
296- 41 
295- 92 

303- 54 

302- 74 
307- 33 

304- 3 

303- 35 

314- 68 

313- 81 
319- 29 

315- 25 

314- 44 
325- 53 

323- 13 

324- 29 
323- 69 
336- 25 

332- 67 
340- 61 

334- 25 

333- 37 
350- 77 

349- 83 
358-101 
351 - 37 

350- 56 
365- 14 
362- 36 

371- 2 

373- 13 

372- 58 

378- 31 

379- 20 

378- 101 
382- 20 
386- 27 

304- 81 

316- 4 

335- 11 
352- 8 
364- 42 

374- 14 

379- 61 
382- 58 

372- 33 
381 - 39 

373- 3 
381- 45 
373- 79 
381 - 50 

331- 50 
361 - 45 
378- 63 
384- 93 
292- 1 
292- 2 

332- 65 

362- 35 

378- 100 
386- 46 

333- 50 

363- 11 

379- 19 
386- 59 

334- 93 

364- 29 
379- 57 
386- 69 

335- 32 

364- 57 
379- 68 
386- 76 

336- 21 

365- 11 

379- 98 
386- 85 
336- 81 
365- 56 

380- 8 
386- 90 

336- 102 
365- 73 
380- 21 
386- 97 

337- 19 

365- 96 
380- 36 

386- 104 
337- 45 

366- 3 
380- 48 

387- 1 
337- 98 
366- 45 
380- 86 
387- 29 
437- 41 
437- 42 
437- 43 
437- 44 
437- 45 
437- 46 
437- 47 
437- 48 
453- 46 
453- 47 
453- 48 
453- 49 
453- 50 
453- 51 
453- 52 
453 - 53 
466- 55 

S>KT45-06BS ♦ SEKG 

SKT45-06BT ♦SEKG 

SKT45-06CS ♦SEKG 

SKT45-06CT ♦ SEKG 

SKT45-06DS ♦ SEKG 

SKT45-06DT ♦SEKG 

SKT45-06ET ♦ SEKG 

SKT45-08AT ♦ SEKG 

SKT45-08BS ♦SEKG 

SKT45-08BT ♦SEKG 

SKT45-08CS ♦SEKG 

SKT45-08CT ♦SEKG 

SKT45-08DS ♦SEKG 

SKT45-08DT ♦SEKG 

SKT45-08ET ♦SEKG 

SKT45-10A ♦SEKG 

SKT45-10B ♦SEKG 

SKT45-10BX ♦SEKG 

SKT45-1OC ♦SEKG 

SKT45-10CX ♦SEKG 

SKT45-10D ♦SEKG 

SKT45-10DX ♦SEKG 

SKT45-10E ♦SEKG 

SKT45-12A ♦SEKG 

SKT45-12B ♦SEKG 

SKT45-12BX ♦SEKG 

SKT45-12C ♦SEKG 

SKT45-12CX ♦SEKG 

SKT45-12D ♦SEKG 

SKT45-1 2DX ♦SEKG 

SKT45-12E ♦SEKG 

SKT45-14A ♦SEKG 

SKT45-14B ♦SEKG 

SKT45-14BX ♦SEKG 

SKT45-14C ♦SEKG 

SKT45-14CX ♦SEKG 

SKT45-14D ♦SEKG 

SKT45-1 4DX ♦SEKG 

SKT45-14E ♦SEKG 

SKT45-16A ♦SEKG 

SKT45-16B ♦SEKG 

SKT45-16C ♦SEKG 

SKT45-16D ♦SEKG 

SKT45-16E ♦SEKG 

SKT46-02A ♦SEKG 

SKT46-02B ♦SEKG 

SKT46-02C ♦SEKG 

SKT46-02D ♦SEKG 

SKT46-02E ♦SEKG 

SKT46-04A ♦SEKG 

SKT46-04B ♦SEKG 

SKT46-04C ♦ SEKG 

SKT46-04D ♦SEKG 

SKT46-04E ♦SEKG 

SKT46-06A ♦SEKG 

SKT46-06B ♦SEKG 

SKT46-06C ♦SEKG 

SKT46-06D ♦SEKG 

SKT46-06E ♦SEKG 

SKT46-08A ♦ SEKG 

SKT46-08B ♦SEKG 

SKT46-08C ♦SEKG 

SKT46-08D ♦SEKG 

SKT46-08E ♦SEKG 

SKT70-02AU ♦SEKG 

SKT70-02BT ♦SEKG 

SKT70-02BU ♦SEKG 

SKT70-02CT ♦SEKG 

SKT70-02CU ♦SEKG 

SKT70-02DT ♦SEKG 

SKT70-02DU ♦SEKG 

SKT70-02EU ♦SEKG 

SKT70-04AU ♦SEKG 

SKT70-04BT ♦SEKG 

SKT70-04BU ♦SEKG 

SKT70-04CT ♦SEKG 

SKT70-04CU ♦SEKG 

SKT70-04DT ♦SEKG 

SKT70-04DU ♦SEKG 

SKT70-04EU ♦SEKG 

SKT70-06AU ♦SEKG 

SKT70-06BT ♦SEKG 

SKT70-06BU ♦SEKG 

SKT70-06CT ♦SEKG 

SKT70-06CU ♦SEKG 

SKT70-06DT ♦SEKG 

SKT70-06DU ♦SEKG 

SKT70-06EU ♦SEKG 

SKT70-08AU ♦SEKG 

SKT70-08BT ♦SEKG 

SKT70-08BU ♦SEKG 

SKT70-08CT ♦ SEKG 

SKT70-08CU ♦SEKG 

SKT70-08DT ♦SEKG 

SKT70-08DU ♦SEKG 

SKT70-08EU ♦SEKG 

SKT70-10A ♦SEKG 

SKT70-10B ♦SEKG 

SKT70-10BX ♦SEKG 

SKT70-1 OC ♦SEKG 

SKT70-10CX ♦SEKG 

SKT70-10D ♦SEKG 

SKT70-10DX ♦SEKG 

SKT70-10E ♦SEKG 

SKT70-12A ♦SEKG 

SKT70-12B ♦SEKG 

SKT70-12BX ♦SEKG 

SKT70-12C ♦SEKG 

SKT70-12CX ♦SEKG 

SKT70-12D ♦SEKG 

SKT70-12DX ♦SEKG 

SKT70-12E ♦SEKG 

SKT70-14A ♦SEKG 

SKT70-14B ♦SEKG 

466 - 56 
466- 57 
466- 58 
466- 59 
466- 60 
466- 61 
466- 62 
475-106 
475-107 
475-108 
475-109 

475- 1 10 

476- 1 
476- 2 
476- 3 
482- 99 
482-100 
482-101 
482-102 
482-103 
482-104 
482-105 

482- 106 
488- 13 
488- 14 
488- 15 
488- 16 
488- 17 
488- 18 
488- 19 
488- 20 
491-98 
491-99 
491 -100 
491 -101 
491 -102 
491 -103 
491 -104 

491- 105 
493- 47 
493- 48 
493- 49 
493- 50 
493-51 
437- 52 
437- 53 
437- 54 
437- 55 
437- 56 
453- 57 
453- 58 
453- 59 
453- 60 
453- 61 
466- 66 
466- 67 
466- 68 
466- 69 

466- 70 
476- 7 
476- 8 
476- 9 
476- 10 
476- 11 
437- 93 
437- 94 
437- 95 
437- 96 
437- 97 
437- 98 
437- 99 
437-100 
453-106 
453-107 
453-108 
453-109 

453- 1 10 

454- 1 
454- 2 
454- 3 

467- 18 
467- 19 
467- 20 
467- 21 
467- 22 1 
467- 23 
467- 24 
467- 25 
476- 49 
476- 50 
476- 51 
476- 52 
476- 53 
476- 54 
476- 55 
476- 56 

483- 31 
483- 32 
483- 33 
483- 34 
483- 35 
483- 36 
483- 37 
483- 38 
488- 44 
488- 45 
488- 46 
488- 47 
488- 48 
488- 49 
488- 50 
488- 51 

492- 5 
492- 6 

SKT70-14BX ♦SEKG 
SKT70-14C ♦SEKG 

SKT70-14CX ♦SEKG 
SKT70-14D ♦SEKG 

SKT70-14DX ♦SEKG 
SKT70-14E ♦SEKG 

SKT70-16A ♦SEKG 

SKT70-16B ♦SEKG 

SKT70-16C ♦SEKG 

SKT70-16D ♦SEKG 

SKT70-16E ♦SEKG 

SKT71-02A ♦SEKG 

SKT71-02B ♦SEKG 

SKT71-02C ♦SEKG 

SKT71-02D ♦SEKG 

SKT71-02E ♦SEKG 

SKT71-04A ♦SEKG 

SKT71-04B ♦SEKG 

SKT71-04C ♦SEKG 

SKT71-04D ♦SEKG 

SKT71-04E ♦SEKG 

SKT71-06A ♦SEKG 

SKT71-06B ♦SEKG 

SKT71-06C ♦SEKG 

SKT71-06D ♦SEKG 

SKT71-06E ♦SEKG 

SKT71-08A ♦SEKG 

SKT71-08B ♦SEKG 

SKT71-08C ♦SEKG 

SKT71-08D ♦SEKG 

SKT71-08E ♦SEKG 

SKT90-02AU ♦ SEKG 
SKT90-02BU ♦SEKG 
SKT90-02CU ♦SEKG 
SKT90-02DU ♦SEKG 
SKT90-02EU ♦ SEKG 
SKT90-04AU ♦ SEKG 
SKT90-04BU ♦SEKG 
SKT90-04CU ♦SEKG 
SKT90-04DU ♦SEKG 
SKT90-04EU ♦SEKG 
SKT90-06AU ♦SEKG 
SKT90-06BU ♦SEKG 
SKT90-06CU ♦SEKG 
SKT90-06DU ♦SEKG 
SKT90-06EU ♦SEKG 
SKT90-08AU ♦ SEKG 
SKT90-08BU ♦SEKG 
SKT90-08CU ♦SEKG 
SKT90-08DU ♦SEKG 
SKT90-08EU ♦SEKG 
SKT90-10A ♦SEKG 

SKT90-1 OB ♦SEKG 

SKT90-10C ♦SEKG 

SKT90-1OD ♦SEKG 

SKT90-12A ♦SEKG 

SKT90-12B ♦SEKG 

SKT90-12C ♦SEKG 

SKT90-12D ♦SEKG 

SKT90-14A ♦SEKG 

SKT90-14B ♦SEKG 

SKT90-14C ♦SEKG 

SKT90-14D ♦SEKG 

SKT90-16A ♦SEKG 

SKT90-16B ♦SEKG 

SKT90-16C ♦SEKG 

SKT90-16D ♦SEKG 

SKT91-02A ♦SEKG 

SKT91-02B ♦SEKG 

SKT91-02C ♦SEKG 

SKT91-02D ♦SEKG 

SKT91-02E ♦SEKG 

SKT91-04A ♦SEKG 

SKT91-04B ♦SEKG 

SKT91-04C ♦SEKG 

SKT91-04D ♦SEKG 

SKT91-04E ♦SEKG 

SKT91-06A ♦SEKG 

SKT91-06B ♦SEKG 

SKT91-06C ♦SEKG 

SKT91-06D ♦SEKG 

SKT91-06E ♦SEKG 

SKT91-08A ♦SEKG 

SKT91-08B ♦SEKG 

SKT91-08C ♦SEKG 

SKT91-08D ♦SEKG 

SKT91-08E ♦SEKG 

SKT1 10-02AV ♦SEKG 
SKT1 10-02BT ♦SEKG 
SKT1 10-02BV ♦SEKG 
SKT1 10-02CT ♦SEKG 
SKTJ 10-02CV ♦SEKG 
SKT1 10-02DT ♦SEKG 
SKT1 10-02DV ♦SEKG 
SKT1 10-02EV ♦SEKG 
SKT1 10-04AV ♦SEKG 
SKT1 10-04BT ♦SEKG 
SKT110-04BV ♦SEKG 
SKT1 10-04CT ♦SEKG 
SKT1 10-04CV ♦SEKG 
SKT110-04DT ♦SEKG 
SKT110-04DV ♦SEKG 
SKT1 10-04EV ♦SEKG 
SKT110-06AV ♦SEKG 
SKT1 10-06BT ♦SEKG 
SKT1 10-06BV ♦SEKG 
SKT1 10-06CT ♦SEKG 
SKT110-06CV ♦SEKG 
SKT110-06DT ♦SEKG 
SKT110-06DV ♦SEKG 
SKT110-06EV ♦SEKG 
SKT1 10-08AV ♦SEKG 
SKT 1 10-08BT ♦SEKG 
SKT1 10-08BV ♦SEKG 

492- 7 
492- 8 
492- 9 
492- 10 
492- 11 

492- 12 

493- 56 
493- 57 
493- 58 
493- 59 
493- 60 
437-103 
437-104 
437-105 
437-106 

437- 107 
454- 6 
454- 7 
454- 8 
454- 9 
454- 10 
467- 28 
467- 29 
467- 30 
467- 31 
467- 32 
476- 59 
476- 60 
476- 61 
476- 62 
476- 63 

438- 19 
438- 20 
438- 21 
438- 22 
438- 23 
454- 41 
454- 42 
454- 43 
454- 44 
454- 45 
467- 70 
467- 71 
467- 72 
467- 73 
467- 74 
476- 96 
476- 97 
476- 98 
476- 99 
476-100 
483- 66 
483- 67 
483- 68 
483- 69 
488- 76 
488- 77 
488- 78 
488- 79 
492- 17 
492- 18 
492- 19 

492- 20 

493- 63 
493- 64 
493- 65 
493- 66 
438- 24 
438- 25 
438- 26 
438- 27 
438- 28 
454- 46 
454- 47 
454- 48 
454- 49 
454-50 
467- 75 
467- 76 
467- 77 
467- 78 

467- 79 
476-101 
476-102 
476-103 
476-104 

476- 105 
438- 62 
438- 63 
438- 64 
438- 65 
438- 66 
438- 67 
438- 68 
438- 69 
454- 85 
454- 86 
454- 87 
454- 88 
454- 89 
454- 90 
454- 91 
454- 92 

468- 32 
468- 33 
468- 34 
468- 35 
468- 36 
468- 37 
468- 38 
468- 39 

477- 35 
477- 36 
477- 37 

SKT1 10-08CT ♦SEKG 
SKT110-08CV ♦SEKG 
SKT 1 10-08DT ♦SEKG 
SKT110-08DV ♦SEKG 
SKT1 10-08EV ♦SEKG 
SKT1 10-10A ♦SEKG 
SKT110-10B ♦SEKG 
SKT1 10-10BY ♦SEKG 
SKT110-10C ♦SEKG 
SKT1 10-10CY ♦SEKG 
SKT110-10D ♦SEKG 
SKT1 10-10DY ♦SEKG 
SKT1 10-10E ♦SEKG 
SKT1 10-12A ♦SEKG 
SKT1 10-12B ♦SEKG 
SKT1 10-12BY ♦SEKG 
SKT1 10-12C ♦SEKG 
SKT110-12CY ♦SEKG 
SKT110-12D ♦SEKG 
SKT1 10-12DY ♦SEKG 
SKT110-12E ♦SEKG 
SKT110-14A ♦SEKG 
SKT110-14B ♦SEKG 
SKT110-14BY ♦SEKG 
SKT110-14C ♦SEKG 
SKT110-14CY ♦SEKG 
SKT110-14D ♦SEKG 
SKT110-14DY ♦SEKG 
SKT110-14E ♦SEKG 
SKT110-16A ♦SEKG 
SKT110-16B ♦SEKG 
SKT110-16C ♦SEKG 
SKT 110-16D ♦SEKG 
SKT110-16E ♦SEKG 
SKT 11 1-02A ♦SEKG 
SKT 111-02B ♦SEKG 
SKT 1 11-02C ♦SEKG 
SKT 111-02D ♦SEKG 
SKT 11 1-02E ♦SEKG 

SKT 11 1-04A ♦SEKG 

SKT 1 11-04B ♦SEKG 

SKT 1 11-04C ♦SEKG 

SKT 1 11-04D ♦SEKG 

SKT 1 1 1-04E ♦SEKG 

SKT 1 1 1-06A ♦SEKG 

SKT 1 11-06B ♦SEKG 

SKT 1 11-06C ♦SEKG 

SKT 1 1 1-06D ♦SEKG 

SKT 1 11-06E ♦SEKG 

SKT 1 1 1-08A ♦SEKG 

SKT 1 11-08B ♦SEKG 

SKT111-08C ♦SEKG 
SKT111-08D ♦SEKG 
SKT 1 1 1-08E ♦SEKG 
SKT140-02AV ♦SEKG 
SKT 140-02BV ♦SEKG 
SKT 140-02CV ♦SEKG 
SKT 140-02DV ♦SEKG 
SKT 140-02EV ♦SEKG 
SKT 140-04AV ♦SEKG 
SKT 140-04BV ♦SEKG 
SKT 140-04CV ♦SEKG 
SKT 140-04DV ♦SEKG 
SKT 140-04EV ♦SEKG 
SKT 140-06AV ♦SEKG 
SKT 140-06BV ♦SEKG 
SKT 1 40-06CV ♦SEKG 
SKT 140-06DV ♦SEKG 
SKT 140-06EV ♦SEKG 
SKT 140-08AV ♦SEKG 
SKT 140-08BV ♦SEKG 
SKT140-08CV ♦SEKG 
SKT140-08DV ♦SEKG 
SKT140-08EV ♦SEKG 
SKT 140-1OA ♦SEKG 
SKT140-10B ♦SEKG 
SKT 140-IOC ♦SEKG 
SKT140-10D ♦SEKG 
SKT140-12A ♦SEKG 
SKT140-12B ♦SEKG 
SKT 140-12C ♦ SEKG 
SKT140-12D ♦SEKG 
SKT140-14A ♦SEKG 
SKT140-14B ♦SEKG 
SKT140-14C ♦SEKG 
SKT 140-14D ♦SEKG 
SKT140-16A ♦SEKG 
SKT140-16B ♦SEKG 
SKT140-16C ♦SEKG 
SKT140-16D ♦SEKG 
SKT141-02A ♦SEKG 
SKT141-02B ♦SEKG 
SKT141-02C ♦SEKG 
SKT141-02D ♦SEKG 
SKT 14 1-02E ♦SEKG 
SKT141-04A ♦SEKG 
SKT 141-04B ♦ SEKG 

SKT141-04C ♦SEKG 
SKT141-04D ♦SEKG 
SKT141-04E ♦SEKG 
SKT141-06A ♦SEKG 
SKT141-06B ♦SEKG 
SKT141-06C ♦SEKG 
SKT141-06D ♦SEKG 
SKT141-06E ♦SEKG 
SKT141-08A ♦SEKG 
SKT141-08B ♦SEKG 
SKT141-08C ♦SEKG 
SKT141-08D ♦SEKG 
SKT141-08E ♦SEKG 
SKT 170-02AY ♦SEKG 
SKT170-02BV ♦SEKG 
SKT170-02BY ♦SEKG 
SKT 170-02CV ♦SEKG 

477- 38 
477- 39 
477- 40 
477- 41 
477- 42 
483-106 
483-107 
483-108 
483-109 

483- 1 10 

484- 1 
484- 2 
484- 3 
488-104 
488-105 
488-106 
488-107 
488-108 
488-109 

488- 1 10 

489- 1 
492- 22 
492- 23 
492- 24 
492- 25 
492- 26 
492- 27 
492- 28 

492- 29 

493- 69 
493- 70 
493- 71 
493- 72 
493- 73 
438- 79 
438- 80 
438- 81 
438- 82 
438- 83 
454-102 
454-103 
454-104 
454-105 

454- 106 
468- 54 
468- 55 
468- 56 
468- 57 
468- 58 
477- 54 
477- 55 
477- 56 
477 - 57 
477- 58 
438- 93 
438- 94 
438- 95 
438- 96 
438- 97 
455 - 8 
455 - 9 

455- 10 
455- 1 1 
455- 12 
468- 72 
468- 73 
468- 74 
468- 75 
468- 76 
477-71 
477 - 72 
477- 73 
477 - 74 
477 - 75 
484- 29 
484- 30 
484- 31 
484- 32 
489- 17 
489- 18 
489- 19 
489- 20 
492- 33 
492- 34 
492- 35 

492- 36 

493- 76 
493- 77 
493- 78 
493- 79 
438- 98 
438- 99 
438-100 
438-101 

438- 102 
455- 13 
455- 14 
455- 15 
455- 16 
455- 17 
468- 77 
468- 78 
468- 79 
468- 80 
468- 81 
477- 76 
477- 77 
477- 78 
477 - 79 
477- 80 

439- 7 
439- 8 
439- 9 
439- 10 

SKT 170-02CY ♦SEKG 
SKT170-02DV ♦SEKG 
SKT170-02DY ♦SEKG 
SKT 170-02EY ♦SEKG 
SKT 170-04AY ♦SEKG 
SKT 1 70-04BV ♦SEKG 
SKT 1 70-04BY ♦SEKG 
SKT170-04CV ♦SEKG 
SKT 170-04CY ♦SEKG 
SKT 170-04DV ♦SEKG 
SKT 170-04DY ♦SEKG 
SKT170-04EY ♦SEKG 
SKT170-06AY ♦SEKG 
SKT170-06BV ♦SEKG 
SKT 170-06BY ♦SEKG 
SKT 170-06CV ♦SEKG 
SKT 170-06CY ♦SEKG 
SKT 170-06DV ♦SEKG 
SKT 170-06DY ♦SEKG 
SKT 170-06EY ♦SEKG 
SKT 170-08AY ♦SEKG 
SKT170-08BV ♦SEKG 
SKT 170-08BY ♦SEKG 
SKT 170-08CV ♦SEKG 
SKT 170-08CY ♦SEKG 
SKT 1 70-08DV ♦SEKG 
SKT 170-08DY ♦SEKG 
SKT 1 70-08EY ♦SEKG 
SKT 1 70-1 OA ♦SEKG 
SKT 1 70-10B ♦SEKG 
SKT170-10BZ ♦SEKG 
SKT170-10C ♦SEKG 
SKT170-10CZ ♦SEKG 
SKT170-10D ♦SEKG 
SKT170-10DZ ♦SEKG 
SKT170-10E ♦SEKG 
SKT 1 70-1 2A ♦SEKG 
SKT 1 70-1 2B ♦SEKG 
SKT170-12BZ ♦SEKG 
SKT 1 70-12C ♦SEKG 
SKT 1 70-12CZ ♦SEKG 
SKT 1 70-12D ♦SEKG 
SKT 1 70-12DZ ♦SEKG 
SKT 170-12E ♦SEKG 
SKT170-14A ♦SEKG 
SKT 170-14B ♦SEKG 
SKT170-14BZ ♦SEKG 
SKT 1 70-1 4C ♦SEKG 
SKT 1 70-1 4CZ ♦SEKG 
SKT 170-14D ♦SEKG 
SKT 170-14DZ ♦SEKG 
SKT 170-14E ♦SEKG 
SKT 1 70-1 6A ♦SEKG 

SKT 1 70-1 6B ♦SEKG 

SKT 1 70-16C ♦SEKG 

SKT 1 70-16D ♦SEKG 

SKT 1 70-16E ♦SEKG 

SKT 1 7 1-02A ♦SEKG 

SKT 1 7 1-02B ♦SEKG 

SKT 1 7 1-02C ♦SEKG 

SKT 17 1-02D ♦SEKG 

SKT 171-02E ♦SEKG 
SKT171-04A ♦SEKG 
SKT171-04B ♦SEKG 
SKT 171-04C ♦SEKG 
SKT 1 7 1-04D ♦SEKG 
SKT171-04E ♦SEKG 

SKT 17 1-06A ♦SEKG 
SKT171-06B ♦SEKG 
SKT171-06C ♦SEKG 
SKT 17 1-06D ♦SEKG 
SKT 17 1-06E ♦SEKG 
SKT 17 1-08A ♦SEKG 
SKT 1 7 1-08B ♦SEKG 
SKT171-08C ♦SEKG 
SKT171-08D ♦SEKG 
SKT 1 7 1-08E ♦SEKG 
SKT220-02AY ♦ SEKG 
SKT220-02BY ♦SEKG 
SKT220-02CY ♦SEKG 
SKT220-02DY ♦SEKG 
SKT220-02EY ♦SEKG 
SKT220-04AY ♦ SEKG 
SKT220-04BY ♦SEKG 
SKT220-04CY ♦SEKG 
SKT220-04DY ♦ SEKG 
SKT220-04EY ♦SEKG 
SKT220-06AY ♦ SEKG 
SKT220-06BY ♦SEKG 
SKT220-06CY ♦ SEKG 
SKT220-06DY ♦SEKG 
SKT220-06EY ♦ SEKG 

SKT220-08AY ♦SEKG 
SKT220-08BY ♦SEKG 
SKT220-08CY ♦SEKG 
SKT220-08DY ♦SEKG 
SKT220-08EY ♦SEKG 
SKT220-10A ♦SEKG 
SKT220-10B ♦SEKG 
SKT220-10C ♦SEKG 
SKT220-10D ♦SEKG 
SKT220-12A ♦SEKG 
SKT220-12B ♦SEKG 
SKT220-12C ♦SEKG 
SKT220-12D ♦SEKG 
SKT220-14A ♦SEKG 
SKT220-14B ♦SEKG 
SKT220-14C ♦SEKG 
SKT220-14D ♦SEKG 
SKT220-16A ♦SEKG 
SKT220-16B ♦SEKG 
SKT220-16C ♦SEKG 
SKT220-16D ♦SEKG 
SKT221-02A ♦SEKG 

439- 11 
439- 12 
439- 13 
439- 14 
455- 31 
455- 32 
455- 33 
455- 34 
455- 35 
455- 36 
455- 37 
455- 38 
468- 99 
468-100 
468-101 
468-102 
468-103 
468-104 
468-105 
468-106 
477- 95 
477- 96 
477- 97 
477- 98 
477- 99 
477-100 
477-101 
477-102 
484- 46 
484- 47 
484- 48 
484- 49 
484- 50 
484- 51 
484- 52 
484- 53 
489- 30 
489- 31 
489- 32 
489- 33 
489- 34 
489- 35 
489- 36 
489- 37 
492- 38 
492- 39 
492- 40 
492- 41 
492- 42 
492- 43 
492- 44 

492- 45 

493- 82 
493- 83 
493- 84 
493- 85 
493- 86 
439- 15 
439- 16 
439- 17 
439- 18 
439- 19 
455- 39 
455- 40 
455- 41 
455- 42 
455- 43 
468-107 
468-108 
468-109 

468- 1 10 

469- 1 
477-103 
477-104 
477-105 
477-106 

477- 107 
439- 41 
439- 42 
439- 43 
439- 44 
439- 45 
455- 68 
455- 69 
455- 70 
455- 71 
455- 72 
469- 30 
469- 31 
469- 32 
469- 33 
469- 34 

478- 22 
478- 23 
478- 24 
478- 25 
478- 26 
484- 75 
484- 76 
484- 77 
484- 78 
489- 56 
489- 57 
489- 58 
489- 59 
492 - 57 
492- 58 
492- 59 

492- 60 

493- 95 
493- 96 
493- 97 
493- 98 
439- 46 


D.A.T.A. 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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A-Registered with JEDEC 
by this manufacturer 
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1. TYPE No. CROSS INDEX _ _ IN TYPE NUMBER SEQUENCE 


i>iiii — m inn ism 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

SKT221-02B 

♦ SEKG 

439- 47 

SLA22C 

SEN 

302- 

43 

SLDHV9 

SOD 

454-82 

SM710 

SCN 

300 - 67 

SPR8-1OBPL 

INRB 

576- 80 

SKT221-02C 

♦ SEKG 

439- 48 

SLA23A 

SEN 

313- 

45 

SLDHV10 

SOD 

406- 3 

SM720 

SCN 

311-51 

INRC 

INRI 


SKT221-02D 

♦ SEKG 

439- 49 

SLA23B 

SEN 

313- 

46 

SLDHV15 

SOD 

408- 55 

SM730 

SCN 

321 - 73 


INRJ 


SKT221-02E 

♦ SEKG 

439- 50 

SLA23C 

SEN 

313- 

47 

SLDHV20 

SOD 

410- 25 

SM740 

SCN 

330- 31 

SPR9-01 

INRB 

576- 81 

SKT221-04A 

♦ SEKG 

455 - 73 

SLA24A 

SEN 

322- 

101 

SLDHV25 

SOD 

411-32 

SM750 

SCN 

340- 42 

INRC 

INRI 


SKT221-04B 

♦ SEKG 

455 - 74 

SLA24B 

SEN 

322- 

102 

SLDHV30 

SOD 

412- 34 

SM760 

SCN 

347 - 60 


INRJ 


SKT221-04C 

♦ SEKG 

455 - 75 

SLA24C 

SEN 

322- 

103 

SLDHV35 

SOD 

412- 58 

SM770 

SCN 

355- 65 

SPR9-08BPL 

INRB 

576- 82 

SKT221-04D 

♦ SEKG 

455- 76 

SLA25A 

SEN 

332- 

32 

SLDHV40 

SOD 

412- 85 

SM780 

SCN 

360- 41 

INRC 

INRI 


SKT221-04E 

♦ SEKG 

455 - 77 

SLA25B 

SEN 

332- 

33 

SLDHV45 

SOD 

412-105 

SM800 

SCN 

370- 85 


INRJ 


SKT221-06A 

♦ SEKG 

469- 35 

SLA25C 

SEN 

332- 

34 

SLDHV50 

SOD 

413- 9 

SMF7-2 

SAKJ 

581-108 

SPR9-10BPL 

INRB 

576- 83 

SKT221-06B 

♦ SEKG 

469- 36 

SLA26A 

SEN 

341 - 

62 

SLDHV75 

SOD 

413- 19 

SMF13-2 

SAKJ 

581 -109 

INRC 

INRI 


SKT221-06C 

♦ SEKG 

469- 37 

SLA26B 

SEN 

341 - 

63 

SLDHVIOO 

SOD 

413- 25 

SMH08 

ORIJ 

403- 70 


INRJ 


SKT221-06D 

♦ SEKG 

469- 38 

SLA26C 

SEN 

341 - 

64 

SLDHV120 

SOD 

413- 31 

SMH10 

ORIJ 

405- 87 

SPR10-08BPL 

INRB 

576- 84 

SKT221-06E 

♦ SEKG 

469- 39 

SLA27A 

SEN 

349- 

53 

SLEA1 

SEN 

305- 65 

SMH16 

ORIJ 

409- 3 

INRC 

INRI 


SKT221-08A 

♦ SEKG 

478- 27 

SLA27B 

SEN 

349- 

54 

SLEA2 

SEN 

317- 3 

SMHD08 

ORIJ 

403- 71 


INRJ 


SKT221-08B 

♦ SEKG 

478- 28 

SLA27C 

SEN 

349- 

55 

SLEA3 

SEN 

325- 49 

SMHD10 

ORIJ 

405- 88 

SQ1 213A,B,C 

♦ MSI 

530- 50 

SKT221-08C 

♦ SEKG 

478- 29 

SLA28A 

SEN 

362- 

8 

SLEA4 

SEN 

336- 23 

SMHD16 

ORIJ 

409- 4 

SQ1 214A,B,C 

♦ MSI 

531 - 45 

SKT221-08D 

♦ SEKG 

478- 30 

SLA28B 

SEN 

362- 

9 

SLEA05 

♦ SEN 

297- 57 

SMHR1 10 

ORIJ 

413- 30 

SQ1 215A,B,C 

♦ MSI 

531 -110 

SKT221-08E 

♦ SEKG 

478- 31 

SLA28C 

SEN 

362- 

10 

SLEA6 

SEN 

352-108 

SMHR135 

ORIJ 

413-38 

SQ1216A,B,C 

♦ MSI 

533- 14 

SKV1/2B3000/2700-1 2 


SLA29A 

SEN 

372- 

34 

SLEA8 

SEN 

365- 13 

SMHR165 

ORIJ 

413- 42 

SQ1 217A,B,C 

♦ MSI 

533- 55 


SEKG 

398- 43 

SLA29B 

SEN 

372- 

35 

SLEA10 

♦ SEN 

374- 69 

SN 10 

PPC 

260- 65 

SQ1 218A,B,C 

♦ MSI 

534- 58 

SL3 

SCN 

323- 94 

SLA29C 

SEN 

372- 

36 

SLED1 1 

SONY 

597- 68 

SN20 

PPC 

261- 18 

SQ1 219A,B,C 

♦ MSI 

535- 17 

SL5 

SCN 

342- 41 

SLA30A 

SEN 

378- 

86 

SLF8 

♦ SCO 

290- 51 

SN30 

PPC 

261 - 42 

SQ1 220A,B,C 

♦ MSI 

537- 16 

SL80 

♦ SCO 

403- 29 

SLA30B 

SEN 

378- 

87 

SLF10 

♦ SCO 

290- 82 

SN40 

PPC 

261 - 54 

SQ1 222A,B,C 

♦ MSI 

539- 41 

SL8# 

SCN 

363- 19 

SLA30C 

SEN 

378- 

88 

SLF15 

♦ SCO 

291- 13 

SODSLD1 

SOD 

386- 49 

SQ1 224A,B,C 

♦ MSI 

541 - 47 

SL1O0 

♦ SCO 

405- 35 

SLA31A 

SEN 

382- 

32 

SLF20 

♦ SCO 

291 - 39 

SODSLD2 

SOD 

390- 47 

SQ1 226A,B,C 

♦ MSI 

543- 76 

SL10# 

SCN 

373- 17 

SLA31B 

SEN 

382- 

33 

SLF25 

♦ SCO 

291 - 54 

SODSLD3 

SOD 

394- 79 

SQ1 228A,B,C 

♦ MSI 

546- 5 

SL15 

♦ SCO 

408- 14 

SLA31C 

SEN 

382- 

34 

SLF30 

♦ SCO 

291 - 66 

SODSLD4 

SOD 

397- 59 

SQ1 230A,B,C 

♦ MSI 

548- 6 

SL20 

♦ SCO 

409- 99 

SLA32A 

SEN 

386- 

40 

SLF40 

♦ SCO 

291 - 81 

SODSLD5 

SOD 

400- 16 

SQ1 232A,B,C 

♦ MSI 

548- 61 

SL25 

♦ SCO 

411 - 8 

SLA32B 

SEN 

386- 

41 

SM2B41 

TOSJ 

424- 48 

SODSLD6 

SOD 

401 - 65 

SQ 1 234A ( B,C 

♦ MSI 

550- 65 

SL30 

♦ SCO 

412- 9 

SLA32C 

SEN 

386- 

42 

SM2D41 

TOSJ 

433- 49 

SODSLD7 

SOD 

402- 70 

SQ1 236A,B,C 

♦ MSI 

552- 51 

SL45 

♦ SCO 

412- 98 

SLA33A 

SEN 

388- 

35 

SM4 

SCN 

294- 48 

SODSLD8 

SOD 

404- 16 

SQ1238A,B,C 

♦ MSI 

554- 49 

SL50 

SCN 

296- 50 

SLA33B 

SEN 

388- 

36 

SM5 

SCN 

293- 83 

SODSLD9 

SOD 

404-101 

SQ1263A,B,C 

♦ MSI 

530- 51 

SHOO 

SCN 

304- 25 

SLA33C 

SEN 

388- 

37 

SM5A1020E4 

INRB 

580-102 

SODSLDIO 

SOD 

406- 57 

SQ1 264A,B,C 

♦ MSI 

531 - 46 

SL103A.K 

AEIL 

305- 69 

SLA34A 

SEN 

390- 

40 

INRC 

INRI 


SODSLD1 1 

SOD 

406- 87 

SQ1 265A,B,C 

♦ MSI 

532- 1 

SL103F 

AEIL 

302- 72 

SLA34B 

SEN 

390- 

41 


INRJ 


SODSLD12 

SOD 

407- 52 

SQ1 266A,B,C 

♦ MSI 

533- 15 

SL103M 

AEIL 

301 - 98 

SLA34C 

SEN 

390- 

42 

SM5A1020E6 

INRB 

580-103 

SODSLD15 

SOD 

408- 87 

SQ1 267A,B,C 

♦ MSI 

533- 56 

SL200 

SCN 

315- 50 

SLA50LCD 

♦ SEN 

294- 

47 

INRC 

INRI 


SODSLD20 

SOD 

410- 45 

SQ1 268A,B,C 

♦ MSI 

534- 59 

SL203A.K 

AEIL 

317- 7 

SLAIOOLCD 

♦ SEN 

301 - 

41 


INRJ 


SODSLD25 

SOD 

411-54 

SQ1 269A,B,C 

♦ MSI 

535- 18 

SL203F 

AEIL 

313- 78 

SLA200 

♦ SEN 

314- 

86 

SM8 

♦ SCO 

403- 54 

SODSLD30 

SOD 

412- 49 

SQ1 270A,B,C 

♦ MSI 

537- 17 

SL203M 

AEIL 

312- 97 

SLA200LCD 

♦ SEN 

312- 

41 

SM 10 

SCN 

300- 40 

SODSLD35 

SOD 

412- 62 

SQ1 272A,B,C 

♦ MSI 

539- 42 

SL300 

SCN 

324- 46 

SLA300 

♦ SEN 

323- 

101 

SMI 00 

♦ SCO 

405- 62 

SODSLD40 

SOD 

412- 93 

SQ1 274A,B,C 

♦ MSI 

541 - 48 

SL400 

SCN 

334- 50 

SLA400 

♦ SEN 

333- 

78 

SM 10# 

SCN 

300- 41 

SODSLD45 

SOD 

413- 1 

SQ1 276A,B,C 

♦ MSI 

543- 77 

SL403A.K 

AEIL 

336- 26 

SLA400LCD 

♦ SEN 

331 - 

22 

SMI 1 

SCN 

301 - 42 

SODSLD50 

SOD 

413- 15 

SQ1 278A,B,C 

♦ MSI 

546- 6 

SL403F 

AEIL 

332- 64 

SLA500 

♦ SEN 

342- 

48 

SM 15 

♦ SCO 

408- 28 

SODSLD75 

SOD 

413- 22 

SQ1 280A,B,C 

♦ MSI 

548- 7 

SL403M 

AEIL 

331 - 82 

SLA600 

♦ SEN 

350- 

91 

SM20 

SCN 

311 - 16 

SODSLDIOO 

SOD 

413-29 

SQ1 282A,B,C 

♦ MSI 

548- 62 

SL500 

SCN 

342- 98 

SLA600LCD 

♦ SEN 

348- 

43 

SM2O0 

♦ SCO 

410- 2 

SODSLD120 

SOD 

413- 34 

SQ1 284A,B,C 

♦ MSI 

550- 66 

SL600 

SCN 

351 - 63 

SLA700 

♦ SEN 

356- 

82 

SM20# 

SCN 

311 - 17 

SP5 

♦ SCO 

398-108 

SQ1 286A,B,C 

♦ MSI 

552- 52 

SL603A.K 

AEIL 

352-109 

SLA800 

♦ SEN 

363- 

27 

SM25 

♦ SCO 

411 - 18 

SP5F 

♦ SCO 

289- 84 

SQ 1 288A,B,C 

♦ MSI 

554- 50 

SL603F 

AEIL 

349- 82 

SLA800LCD 

♦ SEN 

361- 

18 

SM30 

SCN 

321 - 43 

SP6 

♦ SCO 

400- 71 

SQ17 16,B,C 

♦ MSI 

532- 16 

SL603M 

AEIL 

348-106 

SLA900 

♦ SEN 

367- 

56 

SM3O0 

♦ SCO 

412- 19 

SP6F 

♦ SCO 

290- 5 

SQ1 7 1 7,B,C 

♦ MSI 

533- 41 

SL800 

SCN 

364 - 25 

SLA 1000 

♦ SEN 

373- 

23 

SM30# 

SCN 

321 - 44 

SP7 

♦ SCO 

402- 11 

SQ 1 7 1 8,B,C 

♦ MSI 

534- 3 

SL800X 

SCN 

363- 62 

SLA1000LCD 

♦ SEN 

371 - 

53 

SM30G11 

TOSJ 

505- 98 

SP7F 

♦ SCO 

290- 24 

SQ1 7 19,B,C 

♦ MSI 

535- 19 

SL803A.K 

AEIL 

365- 15 

SLA1400A 

SEN 

382- 

17 

SM31 

SCN 

322- 10 

SP8 

♦ SCO 

403- 33 

SQ 1 720,B,C 

♦ MSI 

537- 18 

SL803F 

AEIL 

362- 33 

SLA1400B 

SEN 

382- 

18 

SM40 

SCN 

329-103 

SP8F 

♦ SCO 

290- 52 

SQ1 722,B,C 

♦ MSI 

539- 43 

SL803M 

AEIL 

361 - 72 

SLA1400C 

SEN 

382- 

19 

SM45 

♦ SCO 

412-101 

SP9 

♦ SCO 

404- 53 

SQ 1 724,B,C 

♦ MSI 

541 - 49 

SL1000 

SCN 

373-109 

SLA1600A 

SEN 

386- 

24 

SM50 

SCN 

340- 18 

SP9F 

♦ SCO 

290- 67 

SQ1 726,B,C 

♦ MSI 

543- 78 

SLIOOOX 

SCN 

373- 49 

SLA1600B 

SEN 

386- 

25 

SM5 1 

SCN 

340- 90 

SP10 

♦ SCO 

405 - 40 

SQ1 728,B,C 

♦ MSI 

546- 7 

SL1003A,K 

AEIL 

374- 72 

SLA1600C 

SEN 

386- 

26 

SM60 

SCN 

347- 23 

SP10F 

♦ SCO 

290- 83 

SQ1 730,B,C 

♦ MSI 

548- 8 

SL1003F 

AEIL 

372- 56 

SLA1800A 

SEN 

388- 

23 

SM70 

SCN 

355- 56 

SP1 1 

♦ SCO 

406- 66 

SQ 1 732,B,C 

♦ MSI 

548- 63 

SL1003M 

AEIL 

371-101 

SLA1800B 

SEN 

388- 

24 

SM7 1 

SCN 

355- 90 

SP1 IF 

♦ SCO 

290-101 

SQ 1734,B,C 

♦ MSI 

550- 67 

SL 1203A,K 

AEIL 

379- 99 

SLA1800C 

SEN 

388- 

25 

SM72 

TEC 

165- 10 

SP12 

♦ SCO 

406-105 

SQ1 736,B,C 

♦ MSI 

552- 53 

SL1203F 

AEIL 

378- 99 

SLA2000A 

SEN 

390- 

25 

SM73 

SCN 

355- 18 

SP12F 

♦ SCO 

290-105 

SQ1 738,B,C 

♦ MSI 

554- 51 

SL1203M 

AEIL 

378- 73 

SLA2000B 

SEN 

390- 

26 

SM80 

SCN 

360- 19 

SP13 

♦ SCO 

407 - 59 

SQ1740,B,C 

♦ MSI 

556- 16 

SLAOI 

SEN 

369- 67 

SLA2000C 

SEN 

390- 

27 

SM80B1 1 

♦ TOSJ 

500- 38 

SP60 

ROSG 

580-104 

SQ1742,B,C 

♦ MSI 

557 - 85 

SLA02 

SEN 

389- 74 

SLA5197 

SEN 

295- 

75 

SM80D11 

♦ TOSJ 

502- 95 

SPIOOA 

GIC 

274 - 88 

SQ 1 744,B,C 

♦ MSI 

559- 38 

SLA02HC 

SEN 

390- 16 

SLA5197HF 

SEN 

272- 

70 

SM80G11 

♦ TOSJ 

505- 99 

SP101 

GIC 

267 - 33 

SQ 1 746,B,C 

♦ MSI 

560- 42 

SLA02HF 

SEN 

389- 87 

SLA5198 

SEN 

303- 

6 

SM81 

SCN 

361 - 19 

SP 102 

GIC 

268-102 

SQ 1 7 48,B,C 

♦ MSI 

561 - 41 

SLA03 

SEN 

394- 11 

SLA5198HF 

SEN 

279- 

32 

SM83 

SCN 

359- 37 

SP103 

GIC 

270- 24 

SQ 1 750,B,C 

♦ MSI 

562- 9 

SLA03HC 

SEN 

394- 60 

SLA5199 

SEN 

314- 

15 

SM 100 

SCN 

370- 63 

SP104 

GIC 

274 - 89 

SQ5441A 

♦ MSI 

537- 19 

SLA03HF 

SEN 

394- 27 

SLA5199HF 

SEN 

282- 

97 

SM 101 

SCN 

371 - 54 

SP105 

GIC 

277- 12 

SQ5441B 

♦ MSI 

537- 20 

SLA04 

SEN 

396-105 

SLA5200 

SEN 

333- 

8 

SM 103 

SCN 

369- 93 

SPD102 

SRPJ 

576- 62 

SQ5441C 

♦ MSI 

537- 21 

SLA04HC 

SEN 

397- 41 

SLA5200HF 

SEN 

285- 

71 

SM 105 

SCN 

293-100 

SPD111 

SRPJ 

576- 63 

SQ5442A 

♦ MSI 

539- 44 

SLA04HF . 

SEN 

397- 11 

SLA5201 

SEN 

350- 

26 

SMI 10 

SCN 

300- 66 

SPD500 

SRPJ 

576- 64 

SQ5442B 

♦ MSI ; 

539- 45 

SLA05 

SEN 

399- 54 

SLA5201HF 

SEN 

287- 

9 

SMI 20 

SCN 

311-50 

SPD511 

SRPJ 

576- 65 

SQ5442C 

♦ MSI | 

539- 46 

SLA05JHC 

SEN 

399-100 

SLA5202 

SEN 

362- 

84 

SM 130 

SCN 

321 - 72 

SPD530 

SRPJ 

576- 66 

SQ5443A 

♦ MSI 

541 - 50 

SLA05HF 

SEN 

399- 68 

SLA5202HF 

SEN 

287- 

85 

SM 140 

SCN 

330- 30 

SPD540 

♦ SRPJ 

576- 67 

SQ5443B 

♦ MSI 

541 - 51 

SLA06 

SEN 

401 - 12 

SLA5203 

SEN 

372- 

91 

SM 150 

SCN 

340- 41 

SPD541 

♦ SRPJ 

576- 68 

SQ5443C 

♦ MSI 

541 - 52 

SLA08 

SEN 

403- 76 

SLA5203HF 

SEN 

288- 

25 

SM150A 

ORIJ 

328- 24 

SPD551 

♦ SRPJ 

576- 69 

SQ5444A 

♦ MSI 

543- 79 

SLA010 

SEN 

405 - 98 

SLA5204 

SEN 

378- 

109 

SM150B 

ORIJ 

345- 88 

SPD570 

SRPJ 

576- 70 

SQ5444B 

♦ MSI 

543- 80 

SLA11AB 

SEN 

294- 7 

SLA5204HF 

SEN 

288- 

71 

SM150C 

ORIJ 

359- 6 

SPD580 

SRPJ 

576- 71 

SQ5444C 

♦ MSI 

543- 81 

SLA11C 

SEN 

294- 8 

SLA5205 

SEN 

382- 

39 

SM150D 

ORIJ 

369- 49 

SPF60 

♦ SES 

499- 47 

SQ5445A 

♦ MSI 

546- 8 

SLAOI2 

SEN 

407 - 21 

SLA5205HF 

SEN 

288- 

86 

SM150S 

ORIJ 

309- 70 

SPF61 

♦ SES 

499- 92 

SQ5445B 

♦ MSI 

546- 9 

SLA12 

SEN 

407 - 22 

SLD1 

SOD 

386- 

31 

SM150SS 

ORIJ 

298-106 

SPF62 

♦ SES 

501- 8 

SQ5445C 

♦ MSI 

546- 10 

SLA12AB 

SEN 

300- 87 

SLD2 

SOD 

390- 

34 

SM 153A.AM 

NECJ 

514- 75 

SPF63 

♦ SES 

502-109 

SQ5446A 

♦ MSI 

548- 9 

SLA12C 

SEN 

300- 88 

SLD3 

SOD 

394- 

70 

SM 153B.BM 

NECJ 

514- 76 

SPF64 

♦ SES 

504- 5 

SQ5446B 

♦ MSI 

548- 10 

SLA13AB 

SEN 

31 1 - 71 

SLD4 

SOD 

397- 

48 

SM153C.CM 

NECJ 

514- 77 

SPF65 

♦ SES 

506- 12 

SQ5446C 

♦ MSI 

548- 11 

SLA13C 

SEN 

311-72 

SLD5 

SOD 

399- 

108 

SMI 60 

SCN 

347- 59 

SPF66 

♦ SES 

507- 33 

SQ5447A 

♦ MSI 

548- 64 

SLAOI4 

SEN 

407- 94 

SLD6 

SOD 

401 - 

58 

SMI 70 

SCN 

355- 64 

SPF67 

♦ SES 

508- 29 

SQ5447B 

♦ MSI 

548- 65 

SLA14 

SEN 

407- 95 

SLD7 

SOD 

402- 

64 

SM 180 

SCN 

360- 40 

SPF68 

♦ SES 

508- 76 

SQ5447C 

♦ MSI 

548- 66 

SLA14AB 

SEN 

321 - 85 

SLD8 

SOD 

404- 

6 

SM200 

SCN 

370- 84 

SPR5-01 

INRB 

576- 72 

SQ5448A 

♦ MSI 

550- 68 

SLA14C 

SEN 

321 - 86 

SLD9 

SOD 

404- 

97 

SM205 

SCN 

293- 52 

INRC 

INRI 


SQ5448B 

♦ MSI 

550- 69 

SLA15AB 

SEN 

330- 53 

SLD 10 

SOD 

406- 

36 

SM210 

SCN 

299-104 


INRJ 


SQ5448C 

♦ MSI 

550- 70 

SLA15C 

SEN 

330- 54 

SLD 1 1 

SOD 

406- 

83 

SM212 

SCN 

378- 14 

SPR5-08BPL 

INRB 

576- 73 

SQ5449A 

♦ MSI 

552- 54 

SLAOI6 

SEN 

408-107 

SLD 12 

SOD 

407- 

49 

SM220 

SCN 

310- 73 

INRC 

INRI 


SQ5449B 

♦ MSI 

552- 55 

SLA16 

SEN 

408-108 

SLD 1 5 

SOD 

408- 

71 

SM230 

SCN 

321 - 4 


INRJ 


SQ5449C 

♦ MSI 

552- 56 

SLA16AB 

SEN 

340- 56 

SLD20 

SOD 

410- 

38 

SM240 

SCN 

329- 41 

SPR5-10BPL 

INRB 

576- 74 

SQ5450A 

♦ MSI 

554- 52 

SLA16C 

SEN 

340- 57 

SLD25 

SOD 

411 - 

44 

SM250 

SCN 

339- 86 

INRC 

INRI 


SQ5450B 

♦ MSI 

554- 53 

SLA17AB 

SEN 

347- 84 

SLD30 

SOD 

412- 

41 

SM260 

SCN 

346- 79 


INRJ 


SQ5450C 

♦ MSI 

554- 54 

SLA17C 

SEN 

347 - 85 

SLD35 

SOD 

412- 

59 

SM270 

SCN 

355- 39 

SPR6-01 

INRB 

576- 75 

SQ5451A 

♦ MSI 

556- 17 

SLAOI8 

SEN 

409- 54 

SLD40 

SOD 

412- 

89 

SM280 

SCN 

359- 87 

INRC 

INRI 


SQ5451B 

♦ MSI 

556- 18 

SLA18 

SEN 

409- 55 

SLD45 

SOD 

412- 

108 

SM300 

SCN 

370- 29 


INRJ 


SQ5451C 

♦ MSI 

556- 19 

SLA18AB 

SEN 

360- 69 

SLD50 

SOD 

413- 

12 

SM305 

SCN 

377- 94 

SPR6-08BPL 

INRB 

576- 76 

SQ5452A 

♦ MSI 

557- 86 

SLA18C 

SEN 

360- 70 

SLD75 

SOD 

408- 

63 

SM505 

SCN 

294- 49 

INRC 

INRI 


SQ5452B 

♦ MSI 

557- 87 

SLA19AB 

SEN 

370-109 

SLD100 

SOD 

413- 

27 

SM510 

SCN 

301 - 43 


INRJ 


SQ5452C 

♦ MSI 

557- 88 

SLA19C 

SEN 

370-1 10 

SLD120 

SOD 

413- 

32 

SM512 

SCN 

312- 42 

SPR6-10BPL 

INRB 

576- 77 

SQ5453A 

♦ MSI 

559- 39 

SLA020 

SEN 

410- 13 

SLDHV1 

SOD 

385- 

99 

SM513 

SCN 

322- 11 

INRC 

INRI 


SQ5453B 

♦ MSI 

559- 40 

SLA20AB 

SEN 

378- 28 

SLDHV2 

SOD 

390- 

1 

SM514 

SCN 

331-23 


INRJ 


SQ5453C 

♦ MSI 

559- 41 

SLA20C 

SEN 

378- 29 

SLDHV3 

SOD 

394- 

44 

SM515 

SCN 

340- 91 

SPR8-01 

INRB 

576- 78 

SQ5454A 

♦ MSI 

560- 43 

SLA21A 

SEN 

295- 18 

SLDHV4 

SOD 

397- 

27 

SM516 

SCN 

348- 44 

INRC 

INRI 


SQ5454B 

♦ MSI 

560- 44 

SLA21B 

SEN 

295- 19 

SLDHV5 

SOD 

399- 

75 

SM517 

SCN 

355- 91 


INRJ 


SQ5454C 

♦ MSI 

560- 45 

SLA21C 

SEN 

295- 20 

SLDHV6 

SOD 

401 - 

29 

SM518 

SCN 

361-20 

SPR8-08BPL 

INRB 

576- 79 

SQ5455A 

♦ MSI 

561 - 42 

SLA22A 

SEN 

302- 41 

SLDHV7 

SOD 

402- 

46 

SM520 

SCN 

371 - 55 

INRC 

INRI 


SQ5455B 

♦ MSI 

561 - 43 

SLA22B 

SEN 

302- 42 

SLDHV8 

SOD 

403- 

91 

SM705 

SCN 

293-101 


INRJ 


SQ5455C 

♦ MSI 

561 - 44 
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TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




■G5B3S] 


FiTaTmSSB 



fi 4 ran im 


fSPHSEE 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

EEEflEm 

SQ5456A 

♦ MSI 

562- 10 

SR10L1S 

MITJ 

296- 55 

SS400-4 

♦ SOL 

578- 27 

SSiK0460 

SHWG 

375- 42 

ST820 

♦ SAR 

318- 9 

SQ5456B 

♦ MSI 

562- 11 

SR10L2S 

MITJ 

304-31 

SS400-5 

♦ SOL 

578- 28 

SSiK0480 

SHWG 

383- 11 

ST830 

♦ SAR 

326- 44 

SQ5456C 

♦ MSI 

562- 12 

SR10L4S 

MITJ 

315- 58 

SS400-6 

♦ SOL 

578- 29 

SSiK2120 

SHWG 

326- 14 

ST840 

♦ SAR 

337- 49 

SQ5461A 

♦ MSI 

537- 22 

SR10L6S 

MITJ 

324- 52 

SS400-7 

♦ SOL 

578- 30 

SSiK2140 

SHWG 

354-107 

ST850 

♦ SAR 

344- 81 

SQ5461B 

♦ MSI 

537- 23 

SR10L8S 

MITJ 

334- 59 

SS500 

♦ SOL 

578- 31 

SSiK2160 

SHWG 

375- 28 

ST860 

♦ SAR 

354- 1 

SQ5461C 

♦ MSI 

537- 24 

SR10L10S 

MITJ 

342-104 

SS2020G 

SRPJ 

581 - 9 

SSiK2160A 

SHWG 

375- 29 

ST910 

SAR 

306- 60 

SQ5462A 

♦ MSI 

539- 47 

SR10N2S 

MITJ 

304- 67 

SSD708 

GESY 

248-102 

SSiK2180 

SHWG 

382-109 

ST920 

SAR 

318- 10 

SQ5462B 

♦ MSI 

539- 48 

SR10N4S 

MITJ 

315-100 

SSD974 

GESY 

246- 10 

SSiK2180A 

SHWG 

382-1 10 

ST930 

SAR 

326- 45 

SQ5462C 

♦ MSI 

539- 49 

SR10N6S 

MITJ 

324- 81 

SSiBOl 10 

SHWG 

307- 93 

SSiL2060 

SHWG 

376-105 

ST940 

SAR 

337- 50 

SQ5463A 

♦ MSI 

541 - 53 

SR10N8S 

MITJ 

334-107 

SSiB0120 

SHWG 

322- 29 

SSiL2080 

SHWG 

383- 15 

ST950 

SAR 

344- 82 

SQ5463B 

♦ MSI 

541 - 54 

SR10N10S 

MITJ 

343- 24 

SSiB01 40 

SHWG 

348- 72 

SSiL2080A 

SHWG 

383- 16 

ST960 

SAR 

354- 2 

SQ5463C 

♦ MSI 

541 - 55 

SR20F1S 

MITJ 

297- 18 

SSiB01 60 

SHWG 

367- 17 

SSiL9820 

SHWG 

337- 95 

ST1010 

♦ SAR 

306- 29 

SQ5464A 

♦ MSI 

543- 82 

SR20F2S 

MITJ 

305- 13 

SS 1 BOI 8 O 

SHWG 

371 - 75 

SSiL9840 

SHWG 

358- 40 

ST1020 

♦ SAR 

317-88 

SQ5464B 

♦ MSI 

543- 83 

SR20F4S 

MITJ 

316- 55 

SSiB0510 

SHWG 

307- 79 

SSiL9860 

SHWG 

377- 13 

ST1030 

♦ SAR 

326- 13 

SQ5464C 

♦ MSI 

543- 84 

SR20F6S 

MITJ 

325- 6 

SSiB0520 

SHWG 

321 - 71 

SSiL9880 

SHWG 

383- 43 

ST1040 

♦ SAR 

337- 9 

SQ5465A 

♦ MSI 

546- 11 

SR20F8S 

MITJ 

335- 58 

SSiB0540 

SHWG 

347- 58 

SSiL9920 

SHWG 

337- 57 

ST1050 

♦ SAR 

344- 52 

SQ5465B 

♦ MSI 

546- 12 

SR20F10S 

MITJ 

343- 57 

SSIB0580 

SHWG 

370- 83 

SSiL9940 

SHWG 

358- 15 

ST 1060 

♦ SAR 

353- 82 

SQ5465C 

♦ MSI 

546- 13 

SR25A1S 

MITJ 

297- 19 

SSIB0610 

SHWG 

307- 91 

SSiL9960 

SHWG 

376-106 

STB 1 

APD 

165- 21 

SQ5466A 

♦ MSI 

548- 12 

SR25A2S 

MITJ 

305- 14 

SSiB0620 

SHWG 

322- 18 

SSiL9980 

SHWG 

292- 7 


SET 


SQ5466B 

♦ MSI 

548- 13 

SR25A4S 

MITJ 

316- 56 

SSiB0640 

SHWG 

348- 54 

SSiL20100 

SHWG 

387- 86 

STB2 

APD 

165- 55 

SQ5466C 

♦ MSI 

548- 14 

SR25A6S 

MITJ 

325- 7 

SS 1 BO 68 O 

SHWG 

371-60 

SSiL20100A 

SHWG 

383- 17 


SET 


SQ5467A 

♦ MSI 

548- 67 

SR25A8S 

MITJ 

335- 59 

SSiB9860A 

SHWG 

376- 40 

SSiL20120 

SHWG 

391-29 

STB4 

APD 

166- 2 

SQ5467B 

♦ MSI 

548- 68 

SR25A10S 

MITJ 

343- 58 

SSiB9880A 

SHWG 

382- 24 

SSiL98 100 

SHWG 

388- 78 


SET 


SQ5467C 

♦ MSI 

548- 69 

SR30B6 

MITJ 

325- 26 

SSiB9890A 

SHWG 

386- 32 

SSiL99 100 

SHWG 

388- 71 

STB7 

APD 

170- 34 

SQ5468A 

♦ MSI 

550- 71 

SR30B10 

MITJ 

343- 74 

SS 1 CO 8 IO 

SHWG 

307- 95 

SSiN2060 

SHWG 

375- 99 


SET 


SQ5468B 

♦ MSI 

550- 72 

SR30B12 

MITJ 

352- 79 

SSIC0820 

SHWG 

322- 80 

SSiN2080 

SHWG 

383- 63 

STB 12 

APD 

181 - 45 

SQ5468C 

♦ MSI 

550- 73 

SR30B16 

MITJ 

364- 88 

SSiC0840 

SHWG 

349- 26 

SSiN2080A 

SHWG 

383- 64 


SET 


SQ5469A 

♦ MSI 

552- 57 

SR30B20 

MITJ 

374- 50 

SS 1 CO 86 O 

SHWG 

367- 22 

SSiN9920 

SHWG 

338- 10 

STB567 

APD 

246- 58 

SQ5469B 

♦ MSI 

552- 58 

SR30B24 

MITJ 

379- 73 

SS 1 CO 88 O 

SHWG 

372- 11 

SSiN9940 

SHWG 

358- 59 


♦ GESY 


SQ5469C 

♦ MSI 

552- 59 

SR70C10 

MITJ 

343-109 

SSiCI 120 

SHWG 

322- 91 

SSiN9960 

SHWG 

377- 29 

STB568 

APD 

246- 59 

SQ5470A 

♦ MSI 

554- 55 

SR70C12 

MITJ 

353- 22 

SSiCI 140 

SHWG 

349- 37 

SSiN9980 

SHWG 

383- 67 


♦ GESY 


SQ5470B 

♦ MSI 

554- 56 

SR70C16 

MITJ 

365- 36 

SSiCI 160 

SHWG 

367- 25 

SSiN20100 

SHWG 

387- 96 

STB569 

APD 

246- 60 

SQ5470C 

♦ MSI 

554- 57 

SR70C20 

MITJ 

374- 89 

SSiCI 180 

SHWG 

372- 20 

SSiN20100A 

SHWG 

387- 97 


♦ GESY 


SQ5471A 

♦ MSI 

556- 20 

SR70C24 

MITJ 

379-108 

SSiC1220 

SHWG 

323- 36 

SSiN201 20 

SHWG 

390- 81 

STD28 

SCN 

601 - 36 

SQ5471B 

♦ MSI 

556- 21 

SR70C30 

MITJ 

385- 20 

SSiC1240 

SHWG 

350- 11 

SSiN98 100 

SHWG 

388- 89 

STD30 

SCN 

601 - 37 

SQ5471C 

♦ MSI 

556- 22 

SR70C36 

MITJ 

388- 66 

SSiC1260 

SHWG 

367- 40 

SSiN98 1 10 

SHWG 

390- 82 

STD33 

SCN 

601 - 38 

SQ5472A 

♦ MSI 

557- 89 

SR70C40 

MITJ 

390- 64 

SSiC1280 

SHWG 

372- 84 

SSiN98 120 

SHWG 

391 - 36 

STD36 

SCN 

601 - 39 

SQ5472B 

♦ MSI 

557- 90 

SR100K2S 

MITJ 

306- 1 

SSiC1310 

SHWG 

307-109 

SSiN98 135 

SHWG 

392- 1 

STD39 

SCN 

601 - 40 

SQ5472C 

♦ MSI 

557- 91 

SR100K4S 

MITJ 

317- 55 

SSiC1320 

SHWG 

323- 74 

SSiN98 1 45 

SHWG 

392-109 

STD43 

SCN 

601 - 41 

SQ5473A 

♦ MSI 

559- 42 

SR100K6S 

MITJ 

325- 93 

SSiC1340 

SHWG 

350- 62 

SSiN98 1 55 

SHWG 

393- 45 

STD47 

SCN 

601 - 42 

SQ5473B 

♦ MSI 

559- 43 

SR100K8S 

MITJ 

336- 80 

SSiC1360 

SHWG 

367- 50 

SS 1 POI 6 O 

SHWG 

376- 25 

STD51 

SCN 

601 - 43 

SQ5473C 

♦ MSI 

559- 44 

SR200P12 

MITJ 

353-105 

SSiC 1380 

SHWG 

373- 5 

SS 1 POI 8 O 

SHWG 

383- 96 

STD56 

SCN 

601 - 44 

SQ5474A 

♦ MSI 

560- 46 

SR200P16 

MITJ 

365-108 

SSiC 1560A 

SHWG 

367- 18 

SSiPOl 100 

SHWG 

387 -1 10 

STD62 

SCN 

601 - 45 

SQ5474B 

♦ MSI 

560- 47 

SR200P20 

MITJ 

375- 44 

SSiC 1 580A 

SHWG 

378- 59 

SSM410 

♦ SOL 

581 - 10 

STD 68 

SCN 

601 - 46 

SQ5474C 

♦ MSI 

560- 48 

SR200P24 

MITJ 

380- 46 

SS 1 CI 66 OA 

SHWG 

367- 21 

SSM510 

♦ SOL 

581 - 11 

STD75 

SCN 

601 - 47 

SQ5475A 

♦ MSI 

561 - 45 

SR200P30 

MITJ 

385 - 39 

SS 1 CI 68 OA 

SHWG 

378- 76 

SSM920 

♦ SOL 

581 - 12 

STD82 

SCN 

601 - 48 

SQ5475B 

♦ MSI 

561 - 46 

SR200P36 

MITJ 

388- 70 

SSiC 1710 

SHWG 

307- 92 

SSM1020 

♦ SOL 

581 - 13 

STD91 

SCN 

601 - 49 

SQ5475C 

♦ MSI 

561 - 47 

SR200P40 

MITJ 

390- 66 

SSiC1720 

SHWG 

322- 19 

SSR4-001 

SOL 

576- 96 

STD100 

SCN 

601 - 50 

SQ5476A 

♦ MSI 

562- 13 

SR400A40 

MITJ 

390- 78 

SSiCI 740 

SHWG 

348- 55 

SSR5-001 

SOL 

576- 97 

STD 110 

SCN 

601 - 51 

SQ5476B 

♦ MSI 

562- 14 

SR400A50 

MITJ 

392- 80 

SSiC 1 780 

SHWG 

371 - 61 

SSR6-001 

SOL 

576- 98 

STD120 

SCN 

601- 52 

SQ5476C 

♦ MSI 

562- 15 

SR400A60 

MITJ 

394-100 

SSiC 1960A 

SHWG 

367- 28 

SSR7-001 

SOL 

576- 99 

STD629 

GESY 

567- 6 

SRI 

SAKJ 

581-110 

SR400A70 

MITJ 

395 - 89 

SSiC 1980A 

SHWG 

378- 97 

SSR8-001 

SOL 

576-100 

STV3 

SAKJ 

582- 4 

SR 1C1 

MITJ 

293- 91 

SR400A80 

MITJ 

397- 72 

SSiC2060A 

SHWG 

367- 49 

SSR9-001 

SOL 

576-101 

SU012 

TSAJ 

296- 77 

SR1C2 

MITJ 

300- 57 

SR400C10 

MITJ 

345 - 21 

SSiC2080A 

SHWG 

379- 12 

SSR10-001 

SOL 

576-102 

SU101 A,K 

AEIL 

306- 25 

SR1C4 

MITJ 

311-40 

SR400C12 

MITJ 

354 - 57 

SSiC9960A 

SHWG 

376- 45 

SSR 10-002 

SOL 

576-103 

SU1 12 

TSAJ 

304- 53 

SR1C6 

MITJ 

321 - 62 

SR400C16 

MITJ 

366- 58 

SSiC9980A 

SHWG 

382- 30 

SSRC9-001 

SOL 

576-104 

SU201 A,K 

AEIL 

317- 84 

SR1C8 

MITJ 

330- 20 

SR400C20 

MITJ 

375-100 

SSiC9990A 

SHWG 

386- 37 

ST1 

SOIF 

317- 89 

SU212 

TSAJ 

315- 82 

SR1C12 

MITJ 

347- 47 

SR400C24 

MITJ 

380- 99 

SSiC15100A 

SHWG 

384- 90 

ST2A 

SOIF 

337- 12 

SU312 

TSAJ 

324- 70 

SR1C16 

MITJ 

360- 32 

SR400C30 

MITJ 

385- 76 

SS 1 CI 6 IOOA 

SHWG 

384- 95 

ST20 

GESY 

498- 79 

SU401A.K 

AEIL 

337- 4 

SR1C20 

MITJ 

370- 75 

SR400C40 

MITJ 

390- 79 

SSiC19100A 

SHWG 

384- 98 

ST3 

SOIF 

365- 90 

SU412 

TSAJ 

334- 89 

SR1C24 

MITJ 

378- 7 

SR400C50 

MITJ 

392- 81 

SSiC20100A 

SHWG 

384-105 

ST4 

SOIF 

375- 30 

SU512 

TSAJ 

343- 18 

SR1FM2 

MITJ 1 

300- 54 

SR400C60 

MITJ 

394-101 

SSiD0440 

SHWG 

351 - 46 

ST5 

SOIF 

380- 33 

SU601 A,K 

AEIL 

353- 77 

SR1FM4 

MITJ 1 

311-37 

SR5700 

ITT 

165-49 

SSiD0460 

SHWG 

367- 78 

ST 6 

SOIF 

383- 2 

SU801A.K 

AEIL 

365- 86 

SR1FM6 

MITJ 

321 - 59 

SR5701 

ITT 

165- 46 

SSiD0460A 

SHWG 

367- 79 

ST 8 

INRB 

377- 52 

SU 1001 A,K 

AEIL 

375- 23 

SR1FM8 

MITJ 

330- 16 

SR5702 

ITT 

165- 44 

SSiD0480 

SHWG 

379- 43 

INRC 

INRI 


SUT101K 

AEIL 

305- 46 

SR1FM10 

MITJ 

340- 30 

SR5703 

ITT 

165- 88 

SSiD0480A 

SHWG 

379- 44 


INRJ 


SUT201K 

AEIL 

316- 88 

SR1FM12 

MITJ 

347- 42 

SR5704 

ITT 

165- 83 

SSiD04100 

SHWG 

385- 8 

ST9 

INRB 

406- 48 

SUT401K 

AEIL 

335-100 

SR1FM16 

MITJ 

359- 49 

SR5705 

ITT 

165- 79 

SSiD04100A 

SHWG 

385 - 9 

INRC 

INRI 


SUT601K 

AEIL 

352- 86 

SR1FM20 

MITJ 

369-104 

SRC200 

SRPJ 

576- 85 

SSiD9960A 

SHWG 

376- 57 


INRJ 


SUT801K 

AEIL 

364- 97 

SR1HM4 

MITJ 

283- 42 

SRC201 

SRPJ 

576- 86 

SSiD9980A 

SHWG 

382- 44 

ST 10 

INRB 

406- 40 

SUT1001K 

AEIL 

374- 57 

SR1HM8 

MITJ 

285- 92 

SRC291 

♦ SRPJ 

576- 87 

SSiD9990A 

SHWG 

386- 55 

INRC 

INRI 


SUT1201K 

AEIL 

379- 83 

SR1HM12 

MITJ 

287- 41 

SRC360 

SRPJ 

576- 88 

SSiEI 102 

SHWG 

292- 64 

ST 11 

INRB 

402-100 

SUT1401K 

AEIL 

382- 67 

SR1HM16 

MITJ 

287- 99 

SRC391 

♦ SRPJ 

576- 89 

SSiEI 105 

SHWG 

298- 65 

INRC 

INRI 


SV10 

SCH 

165- 13 

SR2 

SAKJ 

582- 1 

SRC420 

SRPJ 

576- 90 

SSiEI 1 10 

SHWG 

308- 44 


INRJ 


SV1LR 

SCH 

165- 4 

SR2B1 

MITJ 

295- 36 

SRC720 

SRPJ 

576- 91 

SSiEI 120 

SHWG 

325- 14 

ST12A 

INRB 

412- 81 

SV02 

SAKJ 

582- 5 

SR2B2 

MITJ 

302- 65 

SRE4-05 

USS 

187- 6 

SSiEI 130 

SHWG 

338- 53 

INRC 

INRI 


SV05 

SAKJ 

582- 6 

SR2B4 

MITJ 

313- 71 

SRE7-05 

USS 

187- 7 

SSiEI 140 

SHWG 

352- 58 


INRJ 


SV07 

SAKJ 

582- 7 

SR2B6 

MITJ 

323- 7 

SRE9A05 

USS 

187- 8 

SSiE 1 202 

SHWG 

292- 65 

ST 120 

SAR 

311-52 

SV14B 

NECJ 

601 - 53 

SR2B8 

MITJ 

332- 57 

SRE12B05 

USS 

187- 9 

SSiEI 205 

SHWG 

298- 66 

ST 13 

INRB 

377- 55 

SV14C 

NECJ 

601 - 54 

SR2B12 

MITJ 

349- 77 

SRE17A05 

USS 

187- 10 

SSiE1210 

SHWG 

308- 45 

INRC 

INRI 


SV24A 

NECJ 

601 - 55 

SR2B16 

MITJ 

362- 27 

SRE23B05 

USS 

187- 11 

SSiE 1220 

SHWG 

325- 15 


INRJ 


SV24B 

NECJ 

601 - 56 

SR2B20 

MITJ 

372- 51 

SRE33-05 

USS 

187- 12 

SSiE1230 

SHWG 

338- 54 

ST14A 

INRB 

386- 9 

SV55A 

NECJ 

525- 93 

SR2B24 

MITJ 

378- 96 

SRE86A05 

USS 

187- 13 

SSiE1240 

SHWG 

352- 59 

INRC 

INRI 


SV55B 

NECJ 

528- 97 

SR3 

SAKJ 

582- 2 

SRE115B05 

USS 

187- 14 

SSiE1305 

SHWG 

298- 63 


INRJ 


SV55C 

NECJ 

531 - 53 

SR3AM1 

MITJ 

295- 23 

SREA4-05 

USS 

187- 15 

SSiE1310 

SHWG 

308- 38 

ST 140 

SAR 

330- 32 

SV55D 

NECJ 

534- 24 

SR3AM2 

MITJ 

302- 48 

SREA7-05 

USS 

187- 16 

SSiE 1320 

SHWG 

325- 8 

ST 1 6 

SAR 

347- 62 

SV56A 

NECJ 

527- 32 

SR3AM4 

MITJ 

313- 52 

SREA9A05 

USS 

187- 17 

SSiE1330 

SHWG 

338-51 

ST 18 

SAR 

360- 42 

SV56B 

NECJ 

530- 28 

SR3AM6 

MITJ 

322-104 

SREA12B05 

USS 

187- 18 

SSiE 1340 

SHWG 

352- 51 

ST22 

APD 

165- 19 

SV56C 

NECJ 

532- 83 

SR3AM8 

MITJ 

332- 38 

SREA17A05 

USS 

187- 19 

SSiE1405 

SHWG 

298- 64 


♦ EAS 


SV56D 

NECJ 

535- 82 

SR3AM10 

MITJ 

341-66 

SREA23B05 

USS 

187- 20 

SSiE 1410 

SHWG 

308- 39 

ST23 

APD 

165- 12 

SV 66 B 

♦ NECJ 

530- 29 

SR3AM12 

MITJ 

349- 58 

SREA33-05 

USS 

187- 21 

SSiE1420 

SHWG 

325- 9 


♦ EAS 


SV 66 C 

♦ NECJ 

532- 84 

SR4 

SAKJ 

582- 3 

SREA86A05 

USS 

187- 22 

SSiE1430 

SHWG 

338- 52 

ST24 

♦ EAS 

246- 1 

SV 66 D 

NECJ 

535- 83 

SR10A8 

MITJ 

334- 58 

SREA115B05 

USS 

187- 23 

SSiE1440 

SHWG 

352- 52 

ST37 

APD 

165- 39 

SV67C 

♦ NECJ 

532- 85 

SR10A10 

MITJ 

342-102 

SS10 

SOL 

580-105 

SSiE2040 

SHWG 

354-105 


♦ EAS 


SV67D 

♦ NECJ 

535- 84 

SR10A12 

MITJ 

351-70 

SSI 1 

SOL 

580-106 

SSiE2060 

SHWG 

374- 23 

ST38 

APD 

165- 82 

SV77D 

NECJ 

541 - 56 

SR10A16 

MITJ 

363-103 

SSI 2 

SOL 

580-107 

SSiE2080A 

SHWG 

382- 59 


♦ EAS 


SV77E 

NECJ 

546- 14 

SR10A20 

MITJ 

373- 85 

SS20 

SOL 

580-108 

SSiE2702 

SHWG 

292- 61 

ST39 

APD 

165-188 

SV77F 

NECJ 

550- 74 

SR10A24 

MITJ 

379- 52 

SS21 

SOL 

580-109 

SSiE2705 

SHWG 

298- 58 


♦ EAS 


SV77G 

NECJ 

554- 58 

SR10D10 

MITJ 

342-103 

SS22 

SOL 

580-110 

SSiE27 10 

SHWG 

308- 17 

ST4 1 

APD 

166-168 

SV77H 

NECJ 

557- 92 

SR10D12 

MITJ 

351 - 71 

SS23 

SOL 

581 - 1 

SSiE2715 

SHWG 

318- 98 


♦ EAS 


SV87A 

NECJ 

538- 97 

SR10D16 

MITJ 

363-104 

SS30 

SOL 

581 - 2 

SSiE2802 

SHWG 

292- 62 

ST280 

♦ SAR 

363- 98 

SV87B 

NECJ 

544- 57 

SR10D20 

MITJ 

373- 86 

SS3 1 

SOL 

581- 3 

SSiE2805 

SHWG 

298- 59 

ST610 

♦ SAR 

305-105 

SV87C 

NECJ 

553- 12 

SR10D24 

MITJ 

379- 53 

SSI 00 

SOL 

581- 4 

SSiE28 10 

SHWG 

308- 18 

ST620 

♦ SAR 

317-49 

SV87D 

NECJ 

559- 83 

SR10F1S 

MITJ 

296- 87 

SS200A 

♦ SOL 

581- 5 

SSiE28 1 5 

SHWG 

318- 99 

ST630 

♦ SAR 

325- 86 

SV 88 A 

NECJ 

538- 98 

SR10F2S 

MITJ 

302- 16 

SS200B 

♦ SOL 

581 - 6 

SSiE20100 

SHWG 

387- 80 

ST640 

♦ SAR 

336- 72 

SV 88 B 

NECJ 

544- 58 

SR10F4S 

MITJ 

315- 99 

SS200C 

♦ SOL 

581 - 7 

SSiE20100A 

SHWG 

387- 81 

ST650 

♦ SAR 

344- 13 

SV 88 C 

NECJ 

553- 13 

SR10F6S 

MITJ 

324- 80 

SS200D 

♦ SOL 

581- 8 

SSiF2020 

SHWG 

325- 51 

ST660 

♦ SAR 

353- 39 

SV 88 D 

NECJ 

559- 84 

SR10F8S 

MITJ 

334-106 

SS300-1 

SOL 

576- 92 

SSiF2040 

SHWG 

354-106 

ST710 

♦ SAR 

306- 28 

SV89D 

NECJ 

535- 85 

SR10F10S 

MITJ 

343- 23 

SS300-2 

SOL 

576- 93 

SSiF2060 

SHWG 

374- 70 

ST720 

♦ SAR 

317- 87 

SV89E 

NECJ 

542- 63 

SR10J1S 

MITJ 

296- 90 

SS300-3 

SOL 

576- 94 

SSiF2060A 

SHWG 

374- 71 

ST730 

♦ SAR 

326- 12 

SV100A1 

VEC 

582- 8 

SR10J2S 

MITJ 

304- 73 

SS300-4 

SOL 

576- 95 

SSiF2080 

SHWG 

382- 74 

ST740 

♦ SAR 

337- 8 

SV100A3 

VEC 

582- 9 

SR10J4S 

MITJ 

315-107 

SS400-1 

♦ SOL 

578- 24 

SSiF2080A 

SHWG 

382- 75 

ST750 

♦ SAR 

344- 51 

SV100A 

VEC 

582- 10 

SR10J6S 

MITJ 

324- 86 

SS400-2 

♦ SOL 

578- 25 

SSiK0420 

SHWG 

326- 36 

ST760 

♦ SAR 

353- 81 

SV100D 

VEC 

582- 11 

SR10J8S 

MITJ 

335- 2 

SS400-3 

♦ SOL 

578- 26 

SSiK0440 

SHWG 

354-108 

ST810 

♦ SAR 

306- 59 

SV110 

♦ SIX 

533- 92 


♦ •Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. 

TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



Siam 

■n 

UfiKHTiTa 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 



liPMwna 


MFRS 

Pa&Line 

H1 1 ■'! 1 

■M 


SV1 1 1 

♦ SIX 

533- 93 

SVR12B 

TEC 

1§4- 2 

SZ56A 

MULB 

173-109 

T8F600H 

AEGG 

464- 42 

T22A 

SOIF 

337- 29 

SV112 

♦ SIX 

533- 94 

SVR12C 

TEC 

194- 3 

SZ56B 

MULB 

225- 55 

T8F700C 

AEGG 

470-105 

1220 

TEC 

246- 80 

SV1 13 

♦ SIX 

533- 95 

SVR19A 

TEC 

203-150 

SZ62A 

MULB 

175- 86 

T8F700H 

AEGG 

470-106 

T22G 

♦ TEC 

246- 92 

SV1 14 

♦ SIX 

533- 96 

SVR19B 

TEC 

203-151 

SZ68A 

MULB 

178- 57 

T8G 

♦ TEC 

252- 18 

T22N400C 

AEGG 

452-107 

SV121 

TEC 

170- 22 

SW1A 

ORIJ 

329-104 

SZ68B 

MULB 

228- 49 

T8N100C 

AEGG 

425-108 

T22N400E 

AEGG 

452-108 

SV 122 

TEC 

171- 68 

SW1B 

ORIJ 

347- 24 

SZ75A 

MULB 

180- 99 

T8N100H 

AEGG 

425-109 

T22N500C 

AEGG 

459- 62 

SV 123 

TEC 

172- 76 

SW1C 

ORIJ 

360- 20 

SZ82A 

MULB 

182-152 

T8N200C 

AEGG 

435 - 14 

T22N500E 

AEGG 

459- 63 

SV 124 

TEC 

173-195 

SW1D 

ORIJ 

370- 64 

SZ91A 

MULB 

186- 81 

T8N200H 

AEGG 

435- 15 

T22N600C 

AEGG 

466- 3 

SV 125 

TEC 

176-128 

SW1S 

ORIJ 

311 - 18 

SZ200-4 

ORIJ 

169-28 

T8N300C 

AEGG 

443- 87 

T22N600E 

AEGG 

466- 4 

SV 126 

TEC 

178-173 

SWISS 

ORIJ 

300- 42 

SZ200-5 

ORIJ 

171 - 63 

T8N300H 

AEGG 

443- 88 

T22N700C 

AEGG 

471- 46 

SV 127 

TEC 

179- 62 

SW05A 

ORIJ 

328-102 

SZ200-6 

ORIJ 

173-190 

T8N400C 

AEGG 

451- 10 

T22N700E 

AEGG 

471 - 47 

SV 128 

TEC 

181 - 54 

SW05B 

ORIJ 

346- 47 

SZ200-7 

ORIJ 

178-167 

T8N400H 

AEGG 

451- 11 

T22N800C 

AEGG 

475- 72 

SV 129 

TEC 

183-199 

SW05C 

ORIJ 

359- 56 

SZ200-9 

ORIJ 

184-103 

T8N500C 

AEGG 

458- 17 

T22N800E 

AEGG 

475- 73 

SV131 

TEC 

184-109 

SW05D 

ORIJ 

369-1 10 

SZ200-1 1 

ORIJ 

189-130 

T8N500H 

AEGG 

458- 18 

T22N900C 

AEGG 

479- 94 

SV 132 

TEC 

187-40 

SW05S 

ORIJ 

310- 35 

SZ200-13 

ORIJ 

194- 65 

T8N600C 

AEGG 

464- 28 

T22N900E 

AEGG 

479- 95 

SV133 

TEC 

187-112 

SW05SS 

ORIJ 

299- 72 

SZ200-16 

ORIJ 

199- 16 

T8N600H 

AEGG 

464- 29 

T22N1000C 

AEGG 

482- 70 

SV 134 

TEC 

189-152 

SW10 

TEC 

416- 4 

SZL6 

SHWG 

174- 12 

T8N700C 

AEGG 

470-107 

T22N1000E 

AEGG 

482- 71 

SV 135 

TEC 

191 -196 

SW11 

TEC 

416- 5 

SZL7 

SHWG 

178-182 

T8N700H 

AEGG 

470-108 

T22N1100C 

AEGG 

485-105 

SV 136 

TEC 

194- 81 

SWH2-16 

ORIJ 

409- 17 

SZL8 

SHWG 

181-66 

T9 i 

TEC 

251 - 32 

T22N1100E 

AEGG 

485-106 

SV 137 

TEC 

196- 25 

SWH08 

ORIJ 

403-103 

SZL9 

SHWG 

184-188 

T9G 

♦ TEC 

252- 19 

T22N1200C 

AEGG 

487- 99 

SV 138 

TEC 

197- 27 

SWH10 

ORIJ 

406- 20 

SZL10 

SHWG 

188-148 

T010 

PIR 

419- 70 

T22N1200E 

AEGG 

487-100 

SV 139 

TEC 

199- 33 

SWHD3-1 6 

ORIJ 

409- 18 

SZL1 1 

SHWG 

190-134 

T010S 

PIR 

419- 71 

T22N1300C 

AEGG 

490- 70 

SV141 

TEC 

200-170 

SWHD3-20 

ORIJ 

410- 33 

SZL12 

SHWG 

193- 41 

T10KV 

SOD 

406- 4 

T22N1300E 

AEGG 

490- 71 

SV 142 

TEC 

201-111 

SX10LB 

VAC 

581 - 14 

TO 8N0 6A00 

INTG 

422- 22 

T10N100C 

AEGG 

426- 58 

T23 

SOIF 

365-104 

SV 143 

TEC 

203-114 

SX641 

MULB 

274- 7 

TO 8N1A00 

INTG 

423 - 88 

T10N100H 

AEGG 

426- 59 

T23G 

♦ TEC 

250- 10 

SV 144 

TEC 

204- 86 

SX642 

MULB 

280- 66 

T0.8N2A00 

INTG 

432- 80 

T10N200C 

AEGG 

435- 71 

T24A 

SOIF 

375- 39 

SV 168 

TEC 

206- 54 

SX643 

MULB 

281 - 77 

TO 8N3A00 

INTG 

442- 51 

T10N200H 

AEGG 

435- 72 

T24G 

♦ TEC 

248- 9 

SV 169 

TEC 

208- 53 

SX644 

MULB 

284- 63 

TO 8N4A00 

INTG 

448-104 

T10N300C 

AEGG 

444- 14 

T025 

PIR 

420- 33 

SV171 

TEC 

210- 85 

SX645 

MULB 

285-103 

TO 8N5A00 

INTG 

457 - 21 

T10N300H 

AEGG 

444- 15 

T025S 

PIR 

420- 34 

SV213C 

♦ NECJ 

523- 98 

SX751 

♦ MULB 

303-100 

T1/1 

ITTE 

251 - 55 

T10N400C 

AEGG 

451 - 68 

T250 

SOIF 

380- 42 

SV214C 

♦ NECJ 

527- 42 

SX752 

♦ MULB 

315- 10 

T1/2 

ITTE 

255 - 33 

T10N400H 

AEGG 

451-69 

T26 

SOIF 

383- 8 

SV220 

♦ SIX 

538- 57 

SX753 

♦ MULB 

324- 18 

T1/3 

ITTE 

257- 71 

T10N500C 

AEGG 

458- 55 

T26G 

♦ TEC 

247- 23 

SV230 

♦ SIX 

534-105 

SX754 

♦ MULB 

334- 9 

T1/4 

ITTE 

258- 45 

T10N500H 

AEGG 

458- 56 

T27G 

♦ TEC 

246- 81 

SV240 

♦ SIX 

532-100 

SX780 

MULB 

266- 92 

T1/5 

ITTE 

259- 15 

T10N600C 

AEGG 

464- 81 

T30F100C 

AEGG 

427-105 

SV264B 

NECJ 

531 - 17 

SX781 

MULB 

273- 66 

TIG 

TEC 

249- 69 

T10N600H 

AEGG 

464- 82 

T30F100E 

AEGG 

427-106 

SV287D 

NECJ 

538- 55 

SX782 

MULB 

280- 33 

T1N100 

AEGG 

424- 5 

T10N700C 

AEGG 

471 - 5 

T30F200C 

AEGG 

437- 36 

SV534C,D 

NECJ 

527- 43 

SZ2 4 

HSC 

165-185 

T1N200 

AEGG 

432-108 

T10N700H 

AEGG 

471- 6 

T30F200E 

AEGG 

437- 37 

SV543C,D 

NECJ 

523- 99 

SCH 

SES 


T1N300 

AEGG 

442- 69 

T1 1 

TEC 

248- 40 

T30F300C 

AEGG 

445- 55 

SV544C.D 

NECJ 

527- 44 

SZ2 7 

HSC 

166- 60 

T1N400 

AEGG 

449- 18 

T1 2 

TEC 

251- 18 

T30F300E 

AEGG 

445- 56 

SV566D 

NECJ 

534- 25 

SCH 

SES 


T1N500 

AEGG 

457- 26 

T12G 

♦ TEC 

251-102 

T30F400C 

AEGG 

453- 41 

SV1004 

TEC 

170-29 

SZ3.0 

HSC 

166-140 

T2G 

♦ TEC 

251 -106 

T13 

TEC 

247- 21 

T30F400E 

AEGG 

453- 42 

SV1005 

TEC 

171 - 80 

SCH 

SES 


T3/1 

ITTE 

251-62 

T13G 

♦ TEC 

247- 41 

T30F500C 

AEGG 

459-104 

SV1006 

TEC 

172- 79 

SZ3 3 

HSC 

167- 59 

T3/2 

ITTE 

255- 39 

T1 4 

TEC 

247- 22 

T30F500E 

AEGG 

459-105 

SV1007 

TEC 

174- 8 

SCH 

SES 


T3/3 

ITTE 

257- 77 

T14F100C 

AEGG 

427- 3 

T30F600C 

AEGG 

466- 50 

SV1008 

TEC 

176-145 

SZ3 6 

HSC 

168- 19 

T3/4 

ITTE 

258- 51 

T14F100E 

AEGG 

427- 4 

T30F600E 

AEGG 

466- 51 

SV1009 

TEC 

178-178 

SCH 

SES 


T3/5 

ITTE 

259- 20 

T14F200C 

AEGG 

436- 42 

T30F700C 

AEGG 

471 - 72 

SV1010 

TEC 

180- 10 

SZ3.9 

HSC 

168-169 

T3G 

♦ TEC 

251-101 

T14F200E 

AEGG 

436- 43 

T30F700E 

AEGG 

471 - 73 

SV1011 

TEC 

181 - 64 

SCH 

SES 


T3N0 6C00 

INTG 

422- 50 

T14F300C 

AEGG 

444- 72 

T30F800C 

AEGG 

475-101 

SV1012 

TEC 

183-206 

SZ4 3 

HSC 

169-168 

T3N1C00 

INTG 

424- 92 

T14F300E 

AEGG 

444- 73 

T30F800E 

AEGG 

475-102 

SV1013 

TEC 

184-184 

SCH 

SES 


T3N2C00 

INTG 

433-103 

T14F400C 

AEGG 

452- 34 

T30F900C 

AEGG 

480- 11 

SV1014 

TEC 

187- 45 

SZ4 7 

HSC 

170-175 

T3N3C00 

INTG 

443- 12 

T14F400E 

AEGG 

452- 35 

T30F900E 

AEGG 

480- 12 

SV1015 

TEC 

188- 61 

SCH 

SES 


T3N4COO 

INTG 

449-102 

T14F500C 

AEGG 

459- 3 

T31 

SOIF 

318- 40 

SV1016 

TEC 

190- 61 

SZ5 

SHWG 

171-69 

T3N5COO 

INTG 

457- 52 

T14F500E 

AEGG 

459- 4 

T32 

SOIF 

337- 83 

SV1017 

TEC 

192-129 

SZ5 1 

HSC 

172- 17 

T4G 

TEC 

254- 61 

T14F600C 

AEGG 

465- 44 

T33 

SOIF 

366- 35 

SV1018 

TEC 

194-188 

SCH 

SES 


T5F50 

EBRG 

419- 39 

T14F600E 

AEGG 

465- 45 

T34 

SOIF 

375- 77 

SV1019 

TEC 

196- 73 

SZ5 6 

HSC 

173- 88 

T5F100 

EBRG 

425- 71 

T14F700C 

AEGG 

471 - 21 

T35 A 

SOIF 

380- 74 

SV1020 

TEC 

197-147 

SCH 

SES 


T5F200 

EBRG 

434- 92 

T14F700E 

AEGG 

471- 22 

T36 

SOIF 

383- 34 

SV1021 

TEC 

199-139 

SZ6 

SHWG 

173-196 

T5F400 

EBRG 

450- 88 

T14F800C 

AEGG 

475- 21 

T50F100 

AEGG 

428- 18 

SV1022 

TEC 

201 - 26 

SZ6 2 

HSC 

175- 63 

T5G 

♦ TEC 

254- 74 

T14F800E 

AEGG 

475- 22 

T50F200 

AEGG 

437- 79 

SV1023 

TEC 

202- 54 

SCH 

SES 


T006 

PIR 

419- 15 

T14F900C 

AEGG 

479- 80 

T50F300 

AEGG 

445- 89 

SV1024 

TEC 

203-164 

SZ6.8 

HSC 

178- 16 

T006-5 

PIR 

419- 16 

T14F900E 

AEGG 

479- 81 

T50F400 

AEGG 

453- 85 

SV1025 

TEC 

205- 8 

SCH 

SES 


T006-66 

PIR 

419- 17 

T14G 

♦ TEC 

247- 42 

T50F500 

AEGG 

460- 22 

SV1033 

TEC 

206-167 

SZ7 

SHWG 

178-174 

T006S 

PIR 

419- 18 

T01 5 

PIR 

419- 88 

T50F600 

AEGG 

466-101 

SV1034 

TEC 

208-157 

SZ7.5 

HSC 

180- 60 

T6/1 

ITTE 

251 - 71 

T015S 

PIR 

419- 89 

T50F700 

AEGG 

471 - 96 

SV1035 

TEC 

210- 87 

SCH 

SES 


T6/2 

ITTE 

255 - 45 

T1 5 A 

TEC 

280- 28 

T50F800 

AEGG 

476- 31 

SV3140 

TEC 

165- 47 

SZ8 

SHWG 

181 - 55 

T6/3 

ITTE 

257- 83 

T15G 

♦ TEC 

280- 83 

T50F900 

AEGG 

480- 33 

SV3141 

TEC 

165-70 

SZ8 2 

HSC 

182-110 

T6/4 

ITTE 

258- 57 

T15N400C 

AEGG 

452- 39 

T50N400 

AEGG 

453- 86 

SV3142 

TEC 

165-103 

SCH 

SES 


T6/5 

ITTE 

259- 25 

T15N400E 

AEGG 

452- 40 

T50N500 

AEGG 

460- 23 

SV3143 

TEC 

165-144 

SZ9 

SHWG 

184-116 

T6F100C 

AEGG 

425- 94 

T15N500C 

AEGG 

459- 8 

T50N600 

AEGG 

466-102 

SV3144 

TEC 

166- 10 

SZ9.1 

HSC 

186- 41 

T6F100H 

AEGG 

425- 95 

T15N500E 

AEGG 

459- 9 

T50N700 

AEGG 

471 - 97 

SV3145 

TEC 

166- 77 

SCH 

SES 


T6F200C 

AEGG 

434- 57 

T15N600C 

AEGG 

465- 47 

T50N800 

AEGG 

476- 32 

SV3170 

TEC 

178-163 

SZ10 

SHWG 

187-113 

T6F200H 

AEGG 

435- 12 

T15N600E 

AEGG 

465- 48 

T50N900 

AEGG 

480- 34 

SV3171 

TEC 

178-164 

SZ10C 

MULB 

188-169 

T6F300C 

AEGG 

443- 51 

T15N700C 

AEGG 

471-23 

T50N1000 

AEGG 

483- 17 

SV3173 

TEC 

183-112 

SZ100 

HSC 

188-122 

T6F300H 

AEGG 

443- 85 

T15N700E 

AEGG 

471-24 

T50N1100 

AEGG 

486- 27 

SV3174 

TEC 

183-113 


SES 


T6F400C 

AEGG 

450- 53 

T15N800C 

AEGG 

475- 23 

T50N1200 

AEGG 

488- 33 

SV3175 

TEC 

183-114 

SZ1 1 

SHWG 

189-153 

T6F400H 

AEGG 

451- 8 

T15N800E 

AEGG 

475- 24 

T50N1300 

AEGG 

490- 83 

SV3176 

TEC 

183-115 

SZ11C 

MULB 

190-152 

T6F500C 

AEGG 

457- 92 

T15N900C 

AEGG 

479- 82 

T70N400 

♦ AEGG 

454- 40 

SV3206 

TEC 

200-155 

SZ1 1 0 

HSC 

190-114 

T6F500H 

AEGG 

458- 15 

T15N900E 

AEGG 

479- 83 

T70N600 

♦ AEGG 

467- 68 

SV3207 

TEC 

200-156 

SCH 

SES 


T6F600C 

AEGG 

463- 88 

T15N1000C 

AEGG 

482- 47 

T70N800 

♦ AEGG 

476- 94 

SV9785 

TEC 

183-158 

SZ12 

SHWG 

191 -197 

T6F600H 

AEGG 

464- 26 

T15N1000E 

AEGG | 

482- 48 

T70N1000 

♦ AEGG 

483- 64 

SV9786 

TEC 

183-159 

SZ12C 

MULB 

193- 62 

T6F700C 

AEGG 

470-101 

T15N1100C 

AEGG 

485- 95 

T70N1200 

♦ AEGG 

488- 74 

SVC625 

TEC 

175- 21 

SZ12 0 

HSC 

193- 14 

T6F700H 

AEGG 

470-102 

T15N1100E 

AEGG 

485- 96 

T70N1400 

♦ AEGG 

492- 15 

SVC650 

TEC 

175- 22 

SCH 

SES 


T6N100C 

AEGG 

425- 96 

T15N1200C 

AEGG 

487- 83 

T70N1600 

♦ AEGG 

493- 62 

SVC925 

TEC 

184-179 

SZ13 

SHWG 

194- 82 

T6N100H 

AEGG 

425- 97 

T15N1200E 

AEGG 

487- 84 

T95F100 

AEGG 

428- 87 

SVC950 

TEC 

184-180 

SZ13C 

MULB 

195- 91 

T6N200C 

AEGG 

434- 58 

T15N1300C 

AEGG 

490- 62 

T95F200 

AEGG 

438- 85 

SVC 1125 

TEC 

191-131 

SZ13.0 

HSC 

195- 51 

T6N200H 

AEGG 

434- 59 

T15N1300E 

AEGG 

490- 63 

T95F300 

AEGG 

446- 75 

SVC1150 

TEC 

191 -132 

SCH 

SES 


T6N300C 

AEGG 

443- 52 

T16 

TEC 

274- 52 

T95F400 

AEGG 

454-108 

SVD203 

TRW 

281-89 

SZ14 

SHWG 

196- 26 

T6N300H 

AEGG 

443- 53 

T17 

TEC 

254- 62 

T95F500 

AEGG 

461 - 28 

SVD206 

TRW 

281 - 92 

SZ15 

SHWG 

197- 28 

T6N400C 

AEGG 

450- 54 

T18 

TEC 

250- 8 

T95F600 

AEGG 

468- 62 

SVD215 

TRW 

281-93 

SZ15B 

MULB 

198-177 

T6N400H 

AEGG 

450- 55 

T18F100C 

AEGG 

427- 42 

T95F700 

AEGG 

472- 75 

SVD230 

TRW 

281-102 

SZ15C 

MULB 

198- 64 

T6N500C 

AEGG 

460- 20 

T18F100E 

AEGG 

427- 43 

T95F800 

AEGG 

477- 62 

SVM61 

TEC 

174-122 

SZ 15 0 

HSC 

198- 20 

T6N500H 

AEGG 

457 - 93 

T18F200C 

AEGG 

436- 84 

T95F900 

AEGG 

481- 4 

SVM81 

TEC 

183-140 

SCH 

SES 


T6N600C 

AEGG 

463- 89 

T18F200E 

AEGG 

436- 85 

T106 

PIR 

425- 37 

SVM91 

TEC 

184-110 

SZ 16 

SHWG 

199- 34 

T6N600H 

AEGG 

463- 90 

T18F300C 

AEGG 

444- 99 

T106-5 

PIR 

425- 38 

SVM1 1 1 

TEC 

191 - 90 

SZ16C 

MULB 

200- 40 

T6N700C 

AEGG 

470-103 

T18F300E 

AEGG 

444-100 

T106-66 

PIR 

425- 39 

SVM605 

TEC 

174-123 

SZ 16 0 

HSC 

199-185 

T6N700H 

AEGG 

470-104 

T18F400C 

AEGG 

452- 80 

T106S 

PIR 

425- 40 

SVM805 

TEC 

183-141 

SCH 

SES 


T7 

TEC 

251 - 42 

T18F400E 

AEGG 

452- 81 

T1 10 

PIR 

426- 21 

SVM905 

TEC 

184-111 

SZ17 

SHWG 

200-171 

T7KV 

SOD 

402- 47 

T18F500C 

AEGG 

459- 41 

T1 10S 

PIR 

426- 22 

SVM 1 105 

TEC 

191 - 91 

SZ18 

SHWG 

201 -112 

T8/1 

ITTE 

251 - 78 

T18F500E 

AEGG 

459- 42 

T1 15 

PIR 

426- 66 

SVM6010 

TEC 

174-124 

SZ18B 

MULB 

203- 69 

T8/2 

ITTE 

255- 51 

T18F600C 

AEGG 

465- 92 

T1 15S 

PIR 

426- 67 

SVM601 1 

TEC 

174-125 

SZ18C 

MULB 

202-155 

T8/3 

ITTE 

257- 89 

T18F600E 

AEGG 

465- 93 

T125 

PIR 

427- 44 

SVM6020 

TEC 

174-126 

SZ19 

SHWG 

203-115 

T8/4 

ITTE 

258- 63 

T18F700C 

AEGG 

471-33 

T125S 

PIR 

427- 45 

SVM6021 

TEC 

174-127 

SZ20 

SHWG 

204- 87 

T8/5 

ITTE 

259- 30 

T18F700E 

AEGG 

471-34 

T130N400 

♦ AEGG 

453- 54 

SVM8010 

TEC 

183-142 

SZ20C 

MULB 

205- 95 

T8F100C 

AEGG 

425-106 

T18F800C 

AEGG 

475- 55 

T130N600 

♦ AEGG 

466- 63 

SVM801 1 

TEC 

183-143 

SZ22B 

MULB 

207-191 

T8F100H 

AEGG 

425-107 

T18F800E 

AEGG 

475- 56 

T130N800 

♦ AEGG 

476- 4 

SVM8020 

TEC 

183-144 

SZ22C 

MULB 

207- 80 

T8F200C 

AEGG 

435- 13 

T18F900C 

AEGG 

479- 88 

T130N1000 

♦ AEGG 

482-107 

SVM8021 

TEC 

183-145 

SZ24C 

MULB 

209- 58 

T8F200H 

AEGG 

435- 30 

T18F900E 

AEGG 

479- 89 

T130N1200 

♦ AEGG 

488- 21 

SVM9010 

TEC 

184-112 

SZ27B 

MULB 

212- 59 

T8F300C 

AEGG 

443- 86 

T19 

TEC 

253- 14 

T130N1400 

♦ AEGG 

491 -106 

SVM901 1 

TEC 

184-113 

SZ27C 

MULB 

211-146 

T8F300H 

AEGG 

443- 98 

T19G 

♦ TEC 

253- 15 

T161N400 

♦ AEGG 

455- 52 

SVM9020 

TEC 

184-114 

SZ30C 

MULB 

213-141 

T8F400C 

AEGG 

451- 9 

1200 

TEC 

250- 9 

T161N600 

♦ AEGG 

469- 10 

SVM9021 

TEC 

184-115 

SZ33B 

MULB 

216- 14 

T8F400H 

AEGG 

451 - 29 

T20G 

♦ TEC 

250- 88 

T161N800 

♦ AEGG 

478- 6 

SVM 1 1020 

TEC 

191 - 92 

SZ33C 

MULB 

215-110 

T8F500C 

AEGG 

458- 16 

T21A 

SOIF 

317-101 

T161N1000 

♦ AEGG 

484- 61 

SVM11021 

TEC 

191 - 93 

SZ39B 

MULB 

218-172 

T8F500H 

AEGG 

458- 24 

T210 

TEC 

247- 65 

T161N1200 

♦ AEGG 

489- 44 

SVR12A 

TEC 

194- 1 

SZ47B 

MULB 

222 - 10 

T8F600C 

AEGG 

464- 27 

T21G 

♦ TEC 

247- 66 

T161N1400 

♦ AEGG 

492- 49 


D.A. T.A. 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 




■Mara 



—Mara 


TYPE No. 

MFRS 


TYPE No. 

1—Ml 1 1 

liTMIRE] 


MFRS 

Pa&Line 

T171F400 

wa&w 


TAG6-200 

♦ TAGS 

434 

104 

TC106D2 

♦ SES 


TD422 


mmm 

TFR326 

TEC.. 

252-85 

T171F600 

♦ AEGG 

469- 22 

TAG6-400 

♦ TAGS 

450 

100 


♦ TEC 


TD423 

GESY 

570- 32 

TFR340 

TEC 

285- 57 

T171F800 

♦ AEGG 

478- 16 

TAG6-500 

♦ TAGS 

458 

5 

TC106D3 

♦ SES 

449- 97 

TD424 

GESY 

570- 31 

TFR605 

TEC 

272- 63 

T171F1000 

♦ AEGG 

484- 71 

TAG6-600 

♦ TAGS 

464 

11 


♦ TEC 


TD425 

GESY 

570- 30 

TFR610 

TEC 

279- 18 

T175N2200 

♦ AEGG 

495- 3 

TAG7-100 

♦ TAGS 

425 

82 

TC106D4 

♦ SES 

449- 98 

TD426 

GESY 

570- 29 

TFR620 

TEC 

282- 86 

T175N2400 

♦ AEGG 

495- 7 

TAG7-200 

♦ TAGS 

434 

105 


♦ TEC 


TD427 

GESY 

570- 28 

TFR640 

TEC 

285- 58 

T175N2600 

♦ AEGG 

495- 16 

TAG7-400 

♦ TAGS 

450 

101 

TC106F1 

♦ TEC 

418- 72 

TD428 

GESY 

570- 27 

TFR1205 

TEC 

272- 64 

T206 

♦ PIR 

502- 28 

TAG7-500 

♦ TAGS 

458 

6 

TC106F2 

♦ SES 

418- 73 

TD429 

GESY 

570- 26 

TFR1210 

TEC 

279- 19 

T206-5 

PIR 

434- 55 

TAG7-600 

♦ TAGS 

464 

12 


♦ TEC 


TD431 

GESY 

570- 76 

TFR1220 

TEC 

282- 87 

T206-66 

PIR 

434- 56 

TAG7-800 

♦ TAGS 

474 

56 

TC106F3 

♦ SES 

418- 74 

TD432 

GESY 

570- 75 

TFR1240 

TEC 

285- 59 

T206S 

♦ PIR 

502- 29 

TAG7S100 

♦ TAGS 

425 

83 


♦ TEC 


TD433 

GESY 

570- 74 

TG30 

♦ SES 

499- 43 

T210 

♦ PIR 

435- 53 

TAG7S200 

♦ TAGS 

434 

106 

TC106F4 

♦ SES 

418- 75 

TD434 

GESY 

570- 73 

TG31 

♦ SES 

499- 86 

T210S 

♦ PIR 

435- 54 

TAG7S400 

♦ TAGS 

450 

102 


♦ TEC 


TD435 

GESY 

570- 72 

TG32 

♦ SES 

500- 79 

T215 

♦ PIR 

435-100 

TAG7S500 

♦ TAGS 

458 

7 

TC106Q1 

♦ TEC 

414- 71 

TD436 

GESY 

570- 71 

TG33 

♦ SES 

502-107 

T215S 

♦ PIR 

435-101 

TAG7S600 

♦ TAGS 

464 

13 

TC106Q2 

♦ SES 

414- 72 

TD437 

GESY 

570- 70 

TG34 

♦ SES 

503- 76 

T221N400 

♦ AEGG 

455-106 

TAG7S800 

♦ TAGS 

474 

57 


♦ TEC 


TD438 

GESY 

570- 69 

TG35 

♦ SES 

505-101 

T221N600 

♦ AEGG 

469- 74 

TAG 10-100 

TAGS 

426 

23 

TC106Q3 

♦ SES 

414- 73 

TD439 

GESY 

570- 68 

TG36 

♦ SES 

507- 24 

T221N800 

♦ AEGG 

478- 60 

TAG 10-200 

TAGS 

435 

55 


♦ TEC 


TD501 

SOIF 

418- 3 

TH40A 

SAKJ 

308-31 

T221N1000 

♦ AEGG 

484-103 

TAG 10-400 

TAGS 

451 

52 

TC106Q4 

♦ SES 

414- 74 

TD501J 

SOIF 

417-105 

TH1003 

SAKJ 

325- 88 

T221N1200 

♦ AEGG 

489- 79 

TAG 10-500 

TAGS 

458 

47 


♦ TEC 


TD501S 

SOIF 

418- 4 

TH1004 

SAKJ 

336- 75 

T221N1400 

♦ AEGG 

492- 70 

TAG 10-600 

TAGS 

464 

66 

TC106Y1 

♦ TEC 

417- 27 

TD554 

GESY 

572- 17 

TH1005 

SAKJ 

344- 15 

T225 

♦ PIR 

502- 84 

TAG 10-800 

TAGS 

474 

79 

TC106Y2 

♦ SES 

417- 28 

TD710 

♦ GESY 

567- 8 

TI2 

TUB 

269- 46 

T225S 

♦ PIR 

502- 85 

TAG 10S 100 

TAGS 

426 

24 


♦ TEC 


TD712 

♦ GESY 

567- 96 

TI6 

TUB 

265-102 

T235N1600 

♦ AEGG 

493-109 

TAG10S200 

TAGS 

435 

56 

TC106Y3 

♦ SES 

417- 29 

TD713 

♦ GESY 

567- 89 

TI42 

TUB 

496- 49 

T235N1800 

♦ AEGG 

494- 65 

TAG10S400 

TAGS 

451 

53 


♦ TEC 


TD714 

♦ GESY 

569- 73 

TI42A 

TIID 

601 - 57 

T235N2000 

♦ AEGG 

494- 99 

TAG10S500 

TAGS 

458 

48 

TC106Y4 

♦ SES 

417-30 

TD715 

♦ GESY 

569- 71 


TIIF 


T236N2000 

♦ AEGG 

494-100 

TAG 10S600 

TAGS 

464 

67 


♦ TEC 


TD716 

♦ GESY 

566- 1 

TI43 

TUB 

496- 50 

T236N2200 

♦ AEGG 

495- 4 

TAG10S800 

TAGS 

474 

80 

TCI10A5B 

SOD 

235- 61 

TD717 

♦ GESY 

570-106 

TI43A 

TIID 

601 - 58 

T236N2400 

♦ AEGG 

495- 8 

TAG 15-100 

TAGS 

426 

68 

TC120A5B 

SOD 

236- 85 

TD718 

♦ GESY 

572- 28 


TIIF 


T250F400 

AEGG 

455-103 

TAG 15-200 

TAGS 

435 

102 

TC130A5C 

SOD 

237 -122 

TD719 

♦ GESY 

572- 26 

TIB 1 

♦ Til 

247- 31 

T250F500 

AEGG 

461 - 96 

TAG 15-400 

TAGS 

451 

97 

TC150A5C 

SOD 

239-101 

TD1001 

SOIF 

423- 91 

TI52 

♦ Til 

248- 49 

T250F600 

AEGG 

469- 71 

TAG 15-500 

TAGS 

458 

83 

TC175A5C 

SOD 

241-122 

TD1001J 

SOIF 

423- 77 

TI53 

♦ Til 

249- 32 

T250F700 

AEGG 

473- 10 

TAG 15-600 

TAGS 

465 

2 

TC200A5C 

SOD 

243-104 

TD1001S 

SOIF 

423- 92 

TI54 

TIID 

250- 48 

T250F800 

AEGG 

478- 57 

TAG 15-800 

TAGS 

474 

98 

TCR102 

TEC 

427- 27 

TD2001 

SOIF 

432- 84 


TIIF 


T250F900 

AEGG 

481 - 46 

TAG 15S100 

TAGS 

426 

69 

TCR152 

TEC 

430-1 10 

TD2001J 

SOIF 

432- 67 

TI55 

TIID 

253- 4 

T250F1000 

AEGG 

484-102 

TAG 15S200 

TAGS 

435 

103 

TCR202 

TEC 

436- 67 

TD2001S 

SOIF 

432- 85 


TIIF 


T302N400 

♦ AEGG 

456- 17 

TAG 15S400 

TAGS 

451 

98 

TCR252 

TEC 

441 - 21 

TD3001 

SOIF 

442- 52 

TI56 

TIID 

254-101 

T302N600 

♦ AEGG 

469- 98 

TAG 15S500 

TAGS 

458 

84 

TCR302 

TEC 

444- 92 

TD3001J 

SOIF 

442- 44 


TIIF 


T302N800 

♦ AEGG 

478- 83 

TAG 15S600 

TAGS 

465 

3 

TCR352 

TEC 

448- 26 

TD3001S 

SOIF 

442- 53 

TI57 

TIID 

257- 50 

T302N1000 

♦ AEGG 

485- 15 

TAG 15S800 

TAGS 

474 

99 

TCR402 

TEC 

452- 61 

TD4001 

SOIF 

448-106 


TIIF 


T302N1200 

♦ AEGG 

489- 99 

TAG20-100 

TAGS 

427 

12 

TCR550 

TEC 

420- 94 

TD4001J 

SOIF 

448- 97 

TI58 

♦ Til 

258- 39 

T302N1400 

♦ AEGG 

492- 84 

TAG20-200 

TAGS 

436 

52 

TCR1050 

TEC 

428- 35 

TD4001S 

SOIF 

448-107 

TI59 

♦ Til 

259- 2 

T406 

♦ PIR 

505- 21 

TAG20-400 

TAGS 

452 

46 

TCR1550 

TEC 

431 - 44 

TD5001 

SOIF 

457- 24 

TI60 

♦ Til 

259- 65 

T406-5 

PIR 

450- 51 

TAG20-500 

TAGS 

459 

14 

TCR2050 

TEC 

438- 4 

TD5001J 

SOIF 

457- 20 

TI145A0 

♦ Til 

418-24 

T406-66 

PIR 

450- 52 

TAG20-600 

TAGS 

465 

54 

TCR2550 

TEC 

441 - 65 

TD6001 

SOIF 

462- 93 

TUB 

TIID 


T406S 

♦ PIR 

505- 22 

TAG20-800 

TAGS 

475 

28 

TCR3050 

TEC 

446- 11 

TD6001J 

SOIF 

462- 88 


TIIF 


T410 

♦ PIR 

505- 51 

TAG20S100 

TAGS 

427 

13 

TCR3550 

TEC 

448- 41 

TD7001 

SOIF 

470- 73 

TI145A1 

♦ Til 

424- 25 

T410S 

♦ PIR 

505- 52 

TAG20S200 

TAGS 

436 

53 

TCR4050 

TEC 

454- 23 

TD7001J 

SOIF 

470- 71 

TUB 

TIID 


T415 

♦ PIR 

505- 64 

TAG20S400 

TAGS 

452 

47 

TD5 

SOIF 

457 - 23 

TD8001 

SOIF 

473- 94 


TIIF 


T415S 

♦ PIR 

505- 65 

TAG20S500 

TAGS 

459 

15 

TD6 

SOIF 

462- 92 

TD8001J 

SOIF 

473- 90 

TI145A2 

♦ Til 

433- 26 

T425 

♦ PIR 

505- 78 

TAG20S600 

TAGS 

465 

55 

TD7 

SOIF 

470- 72 

TDAL110 

SOIF 

501 -107 

TUB 

TIID 


T425S 

♦ PIR 

505- 79 

TAG20S800 

TAGS 

475 

29 

TD8 

SOIF 

473- 93 

TDAL220 

SOIF 

504-104 


TIIF 


T506 

PIR 

457- 88 

TAG302-100 

TAGS 

499 

105 

TD9 

GESY 

567 - 7 

TDH 1 

SOIF 

423- 78 

TI145A3 

♦ Til 

442- 78 

T506-5 

PIR 

457- 89 

TAG302-200 

TAGS 

501 

101 

TD1 3 

SAKJ 

381 - 35 

TDH2 

SOIF 

432- 68 

TUB 

TIID 


T506-66 

PIR 

457- 90 

TAG302-400 

TAGS 

504 

99 

TD1 5 

SAKJ 

384- 87 

TDH3 

SOIF 

442- 45 


TIIF 


T506S 

PIR 

457- 91 

TAG302-500 

TAGS 

506 

96 



567 - 99 

TDH4 

SOIF 

448- 98 

TI145A4 

♦ Til 

449- 38 

T510 

PIR 

458- 45 

TAG302-600 

TAGS 

507 

87 

TD251 

GESY 

569- 66 

TDR1 

SOIF 

423- 93 

TUB 

TIID 


T510S 

PIR 

458- 46 

TAG306-200 

TAGS 

501 

102 

TD251A 

GESY 

569- 63 

TDR2 

SOIF 

432- 86 


TIIF 


T515 

PIR 

458- 79 

TAG306-400 

TAGS 

504 

100 

TD252 

GESY 

570- 99 

TDR3 

SOIF 

442- 54 

TI550 

♦ Til 

281 - 66 

T515S 

PIR 

458- 80 

TAG306-600 

TAGS 

507 

88 

TD252A 

GESY 

570- 96 

TDR4 

SOIF 

448-108 

TI551 

♦ Til 

283- 82 

T606 

PIR 

463- 84 

TAG307-200 

TAGS 

501 

103 

TD253 

GESY 

571-101 

TDR05 

SOIF 

418- 5 

TI3010 

TUB 

419- 37 

T606-5 

PIR 

463- 85 

TAG307-400 

TAGS 

504 

101 

TD253A 

GESY 

571 - 94 

TDRA1 

SOIF 

423- 79 

TI3011 

TUB 

425- 69 

T606-66 

PIR 

463- 86 

TAG307-600 

TAGS 

507 

89 

TD253B 

GESY 

571 - 72 

TDRA2 

SOIF 

432- 69 

TI3012 

TUB 

434- 90 

T606S 

PIR 

463- 87 

TAG307-800 

TAGS 

509 

5 

TD254 

GESY 

572- 89 

TDRA3 

SOIF 

442- 46 

TI3013 

TUB 

443- 68 

T610 

PIR 

464- 64 

TAG310-200 

TAGS 

502 

98 

TD254A 

GESY 

572- 86 

TDRA4 

SOIF 

448- 99 

TI3014 

tub 

450- 86 

T610S 

PIR 

464- 65 

TAG310-400 

TAGS 

504 

102 

TD255 

GESY 

573- 17 

TDRA05 

SOIF 

417-106 

TI3037 

tub 

420- 39 

T615 

PIR 

464-109 

TAG310-600 

TAGS 

507 

90 

TD255A 

GESY 

572-109 

TF1 

TIID 

250- 61 

TI3038 

TUB 

427- 56 

T615S 

PIR 

464-1 10 

TAG310-800 

TAGS 

509 

6 

TD256 

GESY 

573- 49 


♦ TIIF 


TI3039 

tub 

436- 96 

T800 

SCN 

360- 21 

TC10A5A 

SOD 

188 

123 

TD256A 

GESY 

573- 45 

TF2 

TIID 

254- 34 

TI3040 

tub 

444-109 

T1000 

SCN 

370- 65 

TC10A50A 

SOD 

188 

124 

TD261 

GESY 

569- 67 


♦ TIIF 


TI3041 

tub 

452- 92 

TA50 

SCN 

294- 25 

TC12 4A5A 

SOD 

193 

198 

TD261A 

GESY 

569- 64 

TF3 

TIID 

256- 46 

TI3042 

tub 

459- 53 

TA100 

SCN 

301 - 4 

TCI4 6A5A 

SOD 

196 

167 

TD262 

GESY 

570-100 


♦ TIIF 


TIC35 

♦ Til 

414- 34 

TA200 

SCN 

311-105 

TC16 8A5A 

SOD 

200 

160 

TD262A 

GESY 

570- 97 

TF5 

TIID 

271 - 33 


tub 


TA300 

SCN 

321 - 99 

TCI8 5A5A 

SOD 

203 

93 

TD263 

GESY 

571-102 


TIIF 


TIC36 

♦ Til 

416- 62 

TA400 

SCN 

330- 87 

TC21A5A 

SOD 

206 

20 

TD263A 

GESY 

571 - 95 

TF6 

TIID 

278- 18 


tub 


TA500 

SCN 

340- 73 

TC23A5A 

SOD 

208 

21 

TD263B 

GESY 

571 - 73 


TIIF 


TIC44 

♦ Til 

417-89 

TA600 

SCN 

348- 6 

TC27A5A 

SOD 

211 

101 

TD264 

GESY 

572- 90 

TF7 

TIID 

271 - 73 

TUB 

TIID 


TA800 

SCN 

360- 94 

TC30A5A 

SOD 

213 

99 

TD264A 

GESY 

572- 87 


TIIF 



TIIF 


TA1000 

SCN 

371 - 19 

TC33A5A 

SOD 

215 

66 

TD265 

GESY 

573- 18 

TF 17 

TIID 

250- 24 

TIC45 

♦ Til 

421 - 91 

TA3002R 

SOIF 

318- 39 

TC37A5A 

SOD 

217 

118 

TD265A 

GESY 

572-1 10 


♦ TIIF 


TUB 

TIID 


TA3004R 

SOIF 

337- 82 

TC43A5A 

SOD 

219 

143 

TD266 

GESY 

573- 50 

TF 18 

TIID 

250- 44 


TIIF 


TA3006R 

SOIF 

354- 32 

TC47A5A 

SOD 

221 

84 

TD266A 

GESY 

573- 46 


♦ TIIF 


TIC46 

♦ Til 

423- 34 

TA3008R 

SOIF 

366- 34 

TC51A5B 

SOD 

223 

32 

TD271 

GESY 

569- 68 

TF 19 

TIID 

250- 23 

TUB 

TIID 


TA3010R 

SOIF 

375- 76 

TC56A5B 

SOD 

224 

114 

TD271A 

GESY 

569- 65 


♦ TIIF 



TIIF 


TA3012R 

SOIF 

380- 73 

TC62A5B 

SOD 

226 

63 

TD272 

GESY 

570-101 

TF20 

TIID 

250- 52 

TIC47 

♦ Til 

432- 38 

TA3014R 

SOIF 

383- 33 

TC68A5B 

SOD 

227 

121 

TD272A 

GESY 

570- 98 


TIIF 


TUB 

TIID 


TA3016R 

SOIF 

387- 20 

TC75A5B 

SOD 

229 

35 

TD273 

GESY 

571-103 

TF2 1 

TIID 

254- 21 


TIIF 


TA3018R 

SOIF 

388- 75 

TC82A5B 

SOD 

230 

116 

TD273A 

GESY 

571 - 96 


TIIF 


TIC54 

♦ Til 

601 - 59 

TA3020R 

SOIF 

390- 68 

TC87A5B 

SOD 

231 

95 

TD273B 

GESY 

571 - 74 

TF22 

TIID 

256- 35 

TIC55 

♦ Til 

601- 60 

TA3022R 

SOIF 

391-30 

TC91A5B 

SOD 

232 

52 

TD274 

GESY 

572- 91 


TIIF 


TIC56 

♦ Til 

601 - 61 

TA3024R 

SOIF 

391-108 

TC100A5B 

SOD 

233 

97 

TD274A 

GESY 

572- 88 

TF23 

TIID 

257- 38 

TIC57 

♦ Til 

601 - 62 

TA3026R 

SOIF 

392-108 

TC105A5B 

SOD 

234 

103 

T-0275 

GESY 

573- 19 


TIIF 


TIC106A 

Til 

425- 18 

TA3028R 

SOIF 

393- 44 

TC106A1 

♦ TEC 

424 

83 

TD275A 

GESY 

573- 1 

TF24 

TIID 

258- 90 


TUB 


TA3030R 

SOIF 

394- 97 

TC106A2 

♦ SES 

424 

84 

TD276 

GESY 

573- 51 


TIIF 


TIC106B 

Til 

434- 33 

TAG 1-50 

♦ TAGS 

418- 7 


♦ TEC 



TD276A 

GESY 

573- 47 

TF36 

TIID 

278- 19 


TUB 


TAG 1-100 

♦ TAGS 

423- 95 

TC106A3 

♦ SES 

424 

- 85 

TD401 

GESY 

568-107 


TIIF 


TIC106C 

Til 

443- 42 

TAG 1-200 

♦ TAGS 

432- 88 


♦ TEC 



TD402 

GESY 

568-106 

TF44 

TIID 

269- 40 


TUB 


TAG 1-300 

♦ TAGS 

442- 55 

TC106A4 

♦ SES 

424 

- 86 

TD403 

GESY 

568-105 


TIIF 


TIC106D 

Til 

450- 30 

TAG 1-400 

♦ TAGS 

448-1 10 


♦ TEC 



TD404 

GESY 

568-104 

TF5 1 

TIID 

271-84 


tub 


TAG 1-500 

♦ TAGS 

457- 25 

TC106B1 

♦ TEC 

433 

- 94 

TD405 

GESY 

568-103 


TIIF 


TIC106F 

Til 

418-110 

TAG2-50 

♦ TAGS 

418- 8 

TC106B2 

♦ SES 

433 

- 95 

TD406 

GESY 

568-102 

TF75 

TIID 

271 -107 


tub 


TAG2-100 

♦ TAGS 

423- 96 


♦ TEC 



TD407 

GESY 

568-101 


TIIF 


TIC106Y 

Til 

417- 34 

TAG2-200 

♦ TAGS 

432- 89 

TC106B3 

♦ SES 

433 

- 96 

TD408 

GESY 

568-100 

TF 1 56 

TIID 

260- 57 


tub 


TAG2-300 

♦ TAGS 

442- 56 


♦ TEC 



TD409 

GESY 

568- 99 


♦ TIIF 


TIC 1 16A 

Til 

425- 92 

TAG2-400 

♦ TAGS 

449- 1 

TC106B4 

♦ SES 

433 

- 97 

TD4 1 1 

GESY 

569- 83 

TF 1 57 

TIID 

260- 47 


tub 


TAG3-100 

TAGS 

424-108 


♦ TEC 



TD412 

GESY 

569- 82 


♦ TIIF 


TIC 1 16B 

Til 

435- 10 

TAG3-200 

TAGS 

434- 12 

TC106C1 

♦ TEC 

443 

- 5 

TD413 

GESY 

569- 81 

TF200 

TIID 

281 - 10 


tub 


TAG3-400 

TAGS 

450- 11 

TC106C2 

♦ SES 

443 

- 6 

TD414 

GESY 

569- 80 


TIIF 


TIC 1 16C 

Til 

443- 83 

TAG3-500 

TAGS 

457- 64 


♦ TEC 



TD415 

GESY 

569- 79 

TFR105 

TEC 

272- 61 


tub 


TAG3-600 

TAGS 

463- 49 

TC106C3 

♦ SES 

443 

- 7 

TD416 

GESY 

569- 78 

TFR110 

TEC 

279- 16 

TIC 116D 

Til 

451- 6 

TAG06-30 

♦ TAGS 

416- 75 


♦ TEC 



TD417 

GESY 

569- 77 

TFR120 

TEC 

282- 84 


tub 


TAG06-60 

♦ TAGS 

422- 16 

TC106C4 

♦ SES 

443 

- 8 

TD418 

GESY 

569- 76 

TFR140 

TEC 

285- 56 

TIC 1 16E 

Til 

458- 14 

TAG06-90 

♦ TAGS 

422- 95 


♦ TEC 



TD419 

GESY 

569- 75 

TFR305 

TEC 

272- 62 


tub 


TAG6-100 

♦ TAGS 

425- 81 

TC106D1 

♦ TEC 

449 

- 95 

TD421 

GESY 

570- 34 

TFR310 

TEC 

279- 17 
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1. 

TYPI 

No. 

CROSS INDI 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 


MFRS 

Pq&Line 

TIC 1 16F 

Til 

419- 54 

TIC262B 



TIXL19 

Til 

59?- S3 

TK1140 

SOIF 

492 - 2 

TP3004 

SOIF 

443- 57 


TUB 


(cont) 

TUB 



TUB 


TK1150 

SOIF 

493- 8 

TP3006 

SOIF 

443- 97 

TIC116M 

Til 

464- 24 

TIID 

TIIF 


TIXL20 

Til 

597- 84 

TK1160 

SOIF 

493- 52 

TP4004 

SOIF 

450- 59 


tub 


TIC262D 

Til 

504- 90 


TUB 


TKF5 

TEC 

293- 41 

TP4006 

SOIF 

451 - 24 

TIC126A 

Til 

426- 45 

TUB 

TIID 


TIXL21 

Til 

597- 85 

TKF10 

TEC 

299- 88 

TP5004 

SOIF 

457- 97 


tub 



TIIF 



TUB 


TKF20 

TEC 

310- 55 

TP5006 

SOIF 

458- 23 

TIC126B 

Til 

435- 81 

TIC262E 

Til 

506- 87 

TIXL22 

Til 

597- 86 

TKF40 

TEC 

329- 21 

TP6004 

SOIF 

463- 94 


tub 


TUB 

TIID 



TUB 


TKF60 

TEC 

346- 63 

TP6006 

SOIF 

464- 37 

TIC126C 

Til 

444- 24 


TIIF 


TIXL26 

♦ Til 

597- 87 

TKF80 

TEC 

359- 75 

TP8004 

SOIF 

474- 36 


tub 


TIC262M 

Til 

507- 78 


♦ TUB 


TKF100 

TEC 

370- 17 

TP8006 

SOIF 

474- 68 

TIC126D 

Til 

451 - 76 

TUB 

TIID 


TIXL27 

♦ Til 

597- 88 

TM 1 

TEC 

295- 53 

TR 1 

SOIF 

426- 85 


tub 



TIIF 



♦ TUB 


TM2 

TEC 

294- 69 

TR2 

SOIF 

436- 11 

TIC126E 

Til 

458- 65 

TIC270B 

Til 

501 - 95 

TIXL28 

♦ Til 

597- 89 

TM3 

TEC 

292-103 

TR3 

SOIF 

444- 44 


TUB 


TUB 

TIID 



♦ TUB 


TM5 

TEC 

294- 70 

TR4 

SOIF 

452- 4 

TIC126F 

Til 

419- 82 


TIIF 


TIXL29 

♦ Til 

597- 90 

TM9 

TEC 

297 - 2 

TR05 

SOIF 

419-102 


TUB 


TIC270D 

Til 

504- 92 


♦ TUB 


TM 1 1 

TEC 

302- 85 

TR5 

SOIF 

458- 91 

TIC126M 

Til 

464- 93 

TUB 

TIID 


TIXL30 

♦ Til 

597- 91 

TM 12 

TEC 

301 - 63 

TR6 

SOIF 

465- 20 


TUB 



TIIF 



♦ TUB 


TM 13 

TEC 

299- 97 

TR7 

SOIF 

471 - 12 

TIC220B 

TIID 

502- 30 

TIC270E 

Til 

506- 89 

TIXL51 

♦ Til 

576-105 

TM 19 

TEC 

304-105 

TR8 

SOIF 

475- 6 


TIIF 


TUB 

TIID 


TIXL52 

♦ Til 

576-106 

TM2 1 

TEC 

313- 94 

TR9 

SOIF 

479- 75 

TIC220D 

TIID 

505- 23 


TIIF 


TIXL53 

♦ Til 

576-107 

TM22 

TEC 

312-63 

TRIO 

SOIF 

482- 38 


TIIF 


TIC270M 

Til 

507- 79 

TIXL55 

♦ Til 

576-108 

TM23 

TEC 

310- 66 

TR 11 

SOIF 

485- 90 

TIC220E 

TIID 

506-105 

TUB 

TIID 


TIXL56 

♦ Til 

576-109 

TM29 

TEC 

316- 29 

TR 1 2 

SOIF 

487- 75 


TIIF 



TIIF 


TIXL57 

♦ Til 

576-1 10 

TM31 

TEC 

323- 24 

TR50A 

TEC 

296-105 

TIC221B 

TIID 

502- 31 

TIC272B 

Til 

501 - 96 

TIXL68 

♦ Til 

577- 1 

TM32 

TEC 

322- 28 

TR53 

TEC 

297- 69 


TIIF 


TUB 

TIID 



♦ TUB 


TM33 

TEC 

320- 45 

TR100A 

TEC 

304- 95 

TIC221D 

TIID 

505- 24 


TIIF 


TIXL69 

♦ Til 

577 - 2 

TM39 

TEC 

324-108 

TR 103 

TEC 

305- 86 


TIIF 


TIC272D 

Til 

504- 93 


♦ TUB 


TM4 1 

TEC 

332- 87 

TR150A 

TEC 

308- 32 

TIC221E 

TIID 

506-106 

TUB 

TIID 


TIXL109 

♦ Til 

575- 1 

TM42 

TEC 

331 - 45 

TR 1 52 

TEC 

308- 52 


TIIF 



TIIF 



♦ TUB 


TM43 

TEC 

328- 38 

TR 153 

TEC 

308- 68 

TIC222B 

TIID 

502- 32 

TIC272E 

Til 

506- 90 

TIXV01 

♦ Til 

523- 35 

TM49 

TEC 

335- 36 

TR200 

TEC 

316- 20 


TIIF 


TUB 

TIID 



TUB 


TM5 1 

TEC 

341 - 99 

TR203 

TEC 

317- 26 

TIC222D 

TIID 

505- 25 


TIIF 


TIXV02 

♦ Til 

524- 72 

TM52 

TEC 

340-108 

TR252 

TEC 

319- 61 


TIIF 


TIC272M 

Til 

507- 80 

TIXV03 

♦ Til 

524- 3 

TM53 

TEC 

339- 80 

TR253 

TEC 

319- 71 

TIC222E 

TIID 

506-107 

TUB 

TIID 


TIXV04 

♦ Til 

524- 4 

TM55 

TEC 

340-1 10 

TR302 

TEC 

325- 30 


TIIF 



TIIF 


TIXV05 

TUB 

524- 44 

TM56 

TEC 

340- 43 

TR303 

TEC 

325- 68 

TIC226B 

Til 

502- 35 

TID17 

♦ Til 

273- 67 

TK1 

SOIF 

428- 8 

TM59 

TEC 

343- 50 

TR322 

TEC 

297- 55 


TUB 


TID18 

♦ Til 

269- 55 

TK1FA 

SOIF 

427- 89 

TM61 

TEC 

349-102 

TR323 

TEC 

305- 62 

TIC226D 

Til 

504- 97 

TID19 

♦ Til 

273- 68 

TK1FB 

SOIF 

427- 90 

TM62 

TEC 

348- 69 

TR324 

TEC 

316-110 


TUB 


TID20 

♦ Til 

269- 56 

TK2 

SOIF 

437- 64 

TM63 

TEC 

345-103 

TR325 

TEC 

325- 46 

TIC230B 

TIID 

502- 61 

TID31 

♦ Til 

275 - 79 

TK2FA 

SOIF 

437- 20 

TM65 

TEC 

348- 71 

TR326 

TEC 

336- 19 


TIIF 


TID32 

♦ Til 

278- 20 

TK2FB 

SOIF 

437- 21 

TM66 

TEC 

347- 61 

TR352 

TEC 

327- 72 

TIC230D 

TIID 

505- 53 

TID33 

♦ Til 

275-100 

TK3 

SOIF 

445- 68 

TM69 

TEC 

352- 33 

TR353 

TEC 

327- 82 


TIIF 


TID34 

♦ Til 

278- 21 

TK3FA 

SOIF 

445- 31 

TM84 

TEC 

362- 56 

TR402 

TEC 

335-101 

TIC230E 

TIID 

507- 7 

TID35 

♦ Til 

275-101 

TK3FB 

SOIF 

445- 32 

TM85 

TEC 

361 - 41 

TR403 

TEC 

336- 47 


TIIF 


TID36 

♦ Til 

278- 22 

TK4 

SOIF 

453- 70 

TM86 

TEC 

359- 88 

TR501 

TEC 

342- 94 

TIC231B 

TIID 

502- 62 

TID37 

♦ Til 

275- 80 

TK4FA 

SOIF 

453- 19 

TM 104 

TEC 

372- 69 

TR502 

TEC 

343- 78 


TIIF 


TID38 

♦ Til 

275- 73 

TK4FB 

SOIF 

453- 20 

TM 105 

TEC 

371 - 76 

TR503 

TEC 

343-106 

TIC231D 

TIID 

505- 54 


TUB 


TK05 

SOIF 

420- 75 

TM 124 

TEC 

378-102 

TR515S 

SOIF 

419-103 


TIIF 


TID39 

♦ Til 

275-108 

TK5A 

SOIF 

460- 4 

TM 125 

TEC 

378- 60 

TR601 

TEC 

351 - 59 

TIC231E 

TIID 

507 - 8 


TUB 


TK50 

TEC 

293- 84 

TM 126 

TEC 

377- 96 

TR602 

TEC 

352- 87 


TIIF 


TID40 

♦ Til 

283- 92 

TK5FA 

SOIF 

459- 85 

TM 1 55 

TEC 

384- 91 

TR603 

TEC 

353- 19 

TIC232B 

TIID 

502- 63 

TID41 

♦ Til 

281 -103 

TK5FB 

SOIF 

459- 86 

TM 156 

TEC 

384- 68 

TR1010 

SOIF 

482- 21 


TIIF 


TID42 

♦ Til 

281- 1 

TK6 

SOIF 

466- 76 

TM504 

SOIF 

418- 47 

TR1015S 

SOIF 

426- 86 

TIC232D 

TIID 

505 - 55 

TID43 

♦ Til 

281- 2 

TK6FA 

SOIF 

466- 30 

TM507 

SOIF 

418-80 

TR1110 

SOIF 

485- 84 


TIIF 


TID44 

♦ Til 

278- 39 

TK6FB 

SOIF 

466- 31 

TM507S 

SOIF 

418- 81 

TR1120 

TEC 

296- 75 

TIC232E 

TIID 

507- 9 

TID45 

♦ Til 

283- 95 

TK7 

SOIF 

471- 82 

TM510 

SOIF 

419- 11 

TR1121 

TEC 

304- 51 


TIIF 



TUB 


TK7FA 

SOIF 

471 - 59 

TM 1004 

SOIF 

424- 55 

TR1122 

TEC 

315-80 

TIC240B 

TIID 

502- 72 

TIL23 

♦ Til 

597- 69 

TK7FB 

SOIF 

471-60 

TM 1007 

SOIF 

424- 94 

TR1123 

TEC 

324- 67 


TIIF 



TUB 


TK8 

SOIF 

476- 17 

TM1007S 

SOIF 

424- 95 

TR1124 

TEC 

334- 87 

TIC240D 

TIID 

505 - 66 

TIL24 

♦ Til 

597- 70 

TK8FA 

SOIF 

475- 86 

TM 1010 

SOIF 

425- 31 

TR1125 

TEC 

343- 15 


TIIF 



TUB 


TK8FB 

SOIF 

475- 87 

TM2004 

SOIF 

433- 55 

TR1126 

TEC 

351 - 95 

TIC240E 

TIID 

507- 12 

TIL 102 

Til 

601 - 63 

TK9 

SOIF 

479- 98 

TM2007 

SOIF 

433-106 

TR1128 

TEC 

364- 26 


TIIF 



TUB 


TK9FA 

SOIF 

479-104 

TM2007S 

SOIF 

433-107 

TR1130 

TEC 

373-1 10 

TIC241B 

TIID 

502- 73 

TIL103 

Til 

601 - 64 

TK9FB 

SOIF 

479-105 

TM2010 

SOIF 

434- 51 

TR1210 

SOIF 

487- 69 


TIIF 



TUB 


TK 10 

SOIF 

300- 43 

TM3004 

SOIF 

442- 98 

TR2015S 

SOIF 

436- 12 

TIC241D 

TIID 

505 - 67 

TIL 107 

♦ Til 

597- 71 


TEC 

482- 76 

TM3007 

SOIF 

443- 14 

TR3015S 

SOIF 

444- 45 


TIIF 



TUB 


TK10FA 

SOIF 

482- 82 

TM3007S 

SOIF 

443- 15 

TR4015S 

SOIF 

452- 5 

TIC241E 

TIID 

507- 21 

TIL108 

♦ Til 

597- 72 

TK10FB 

SOIF 

482- 83 

TM3010 

SOIF 

443- 47 

TR6010 

SOIF 

464- 45 


TIIF 



TUB 


TK 11 

SOIF 

486- 3 

TM4004 

SOIF 

449- 61 

TR7010 

SOIF 

471- 1 

TIC242B 

TIID 

496- 5 

TIL201 

♦ Til 

597- 73 

TK 12 

SOIF 

487-104 

TM4007 

SOIF 

449-104 

TR8010 

SOIF 

474- 73 


TIIF 



TUB 


TK 13 

SOIF 

487-105 

TM4007S 

SOIF 

449-105 

TR9010 

SOIF 

479- 68 

TIC242D 

TIID 

496 - 9 

TIL202 

♦ Til 

597- 74 

TK 14 

SOIF 

491 - 96 

TM4010 

SOIF 

450- 47 

TRA1 

SOIF 

425- 32 


TIIF 



TUB 


TK 15 

SOIF 

493- 4 

TM5004 

SOIF 

457- 39 

TRA1D 

SOIF 

425- 33 

TIC242E 

TIID 

496- 11 

TIL203 

Til 

578- 32 

TK 16 

SOIF 

493- 45 

TM5007 

SOIF 

457 - 54 

TRA2 

SOIF 

434- 52 


TIIF 



TUB 


TK20 

TEC 

311 - 19 

TM5010 

SOIF 

457 - 86 

TRA2D 

SOIF 

434- 53 

TIC250B 

Til 

501 - 75 

TIL204 

Til 

578- 33 

TK30 

TEC 

321 - 45 

TM6004 

SOIF 

463- 9 

TRA3 

SOIF 

443- 48 

TUB 

TIID 



TUB 


TK40 

TEC 

329-105 

TM6007 

SOIF 

463- 40 

TRA3D 

SOIF 

443- 49 


TIIF 


TIL205 

Til 

578- 34 

TK50 

TEC 

340- 19 

TM6010 

SOIF 

463- 82 

TRA4 

SOIF 

450- 48 

TIC250D 

Til 

504- 72 


TUB 


TK60 

TEC 

347- 25 

TM7004 

SOIF 

470- 82 

TRA4D 

SOIF 

450- 49 

TUB 

TIID 


TIL206 

Til 

578- 35 

TK105 

SOIF 

421- 2 

TM7007 

SOIF 

470- 87 

TRA05 

SOIF 

419- 12 


TIIF 



TUB 


TK1 10 

SOIF 

428- 65 

TM7010 

SOIF 

470- 91 

TRA05D 

SOIF 

419- 13 

TIC250E 

Til 

506- 71 

TIL207 

Til 

578- 36 

TK110FA 

SOIF 

428- 29 

TM8004 

SOIF 

474 - 8 

TRA11 

SOIF 

426- 3 

TUB 

TIID 



TUB 


TK110FB 

SOIF 

428- 30 

TM8007 

SOIF 

474- 26 

TRA1ID 

SOIF 

426- 4 


TIIF 


TIL208 

Til 

578- 37 

TK 120 

SOIF 

438- 46 

TM8010 

SOIF 

474 - 35 

TRA12 

SOIF 

435- 34 

TIC250M 

Til 

507- 64 


TUB 


TK120FA 

SOIF 

437-101 

TMAL1 10 

SOIF 

502- 13 

TRA12D 

SOIF 

435- 35 

TUB 

TIID 


TIV306 

♦ Til 

538- 16 

TK120FB 

SOIF 

437-102 

TMAL220 

SOIF 

505- 8 

TRA13 

SOIF 

443-102 


TIIF 



TUB 


TK 130 

SOIF 

446- 49 

TMD24 

TEC 

272- 92 

TRA13D 

SOIF 

443-103 

TIC252B 

Til 

501 - 76 

TIV307 

♦ Til 

539- 64 

TK130FA 

SOIF 

445-107 

TMD25 

TEC 

279- 73 

TRA14 

SOIF 

451 - 33 

TUB 

TIID 



TUB 


TK130FB 

SOIF 

445-108 

TMD27 

TEC 

283- 16 

TRA14D 

SOIF 

451 - 34 


TIIF 


TIV308 

♦ Til 

542- 76 

TK 140 

SOIF 

454- 69 

TMD41 

TEC 

250- 41 

TRA21 

SOIF 

426- 87 

TIC252D 

Til 

504- 73 


TUB 


TK140FA 

SOIF 

454- 4 

TMD42 

TEC 

254- 4 

TRA21D 

SOIF 

426- 88 

TUB 

TIID 


TIX90 

TUB 

420- 18 

TK140FB 

SOIF 

454- 5 

TMD45 

TEC 

257- 19 

TRA22 

SOIF 

436- 13 


TIIF 


TIX91 

TUB 

427- 6 

TK150 

SOIF 

460- 95 

TMD50 

TEC 

271- 2 

TRA22D 

SOIF 

436- 14 

TIC252E 

Til 

506- 72 

TIX92 

TUB 

436- 45 

TK150FA 

SOIF 

460- 39 

TMD914 

TEC 

275- 68 

TRA23 

SOIF 

444- 46 

TUB 

TIID 


TIX93 

TUB 

444- 75 

TK150FB 

SOIF 

460- 40 

TMD916 

TEC 

275- 69 

TRA23D 

SOIF 

444- 47 


TIIF 


TIX94 

TUB 

452- 37 

TK160 

SOIF 

467-108 

TN 10 

PPC 

260- 67 

TRA24 

SOIF 

452- 6 

TIC252M 

Til 

507- 65 

TIX95 

TUB 

459- 6 

TK160FA 

SOIF 

467- 26 

TNI 2 

PPC 

260- 84 

TRA24D 

SOIF 

452- 7 

TUB 

TIID 


TIXL06 

♦ Til 

597- 75 

TK160FB 

SOIF 

467- 27 

TNI 5 

PPC 

260-105 

TRA71 

SOIF 

424- 96 


TIIF 


TIXL12 

♦ Til 

597- 76 

TK 170 

SOIF 

471-100 

TNF10 

PPC 

288- 29 

TRA71D 

SOIF 

424- 97 

TIC260B 

Til 

501 - 92 


TUB 


TK170FA 

SOIF 

472- 1 

TNF12 

PPC 

288- 72 

TRA72 

SOIF 

433-108 

TUB 

TIID 


TIXL13 

♦ Til 

597- 77 

TK170FB 

SOIF 

472- 2 

TNF15 

PPC 

288- 92 

TRA72D 

SOIF 

433-109 


TIIF 



TUB 


TK 180 

SOIF 

476- 36 

TP55 

SHWG 

577- 3 

TRA73 

SOIF 

443- 16 

TIC260D 

Til 

504- 89 

TIXL14 

♦ Til 

597- 78 

TK180FA 

SOIF 

476- 57 

TP56 

SHWG 

577- 4 

TRA73D 

SOIF 

443- 17 

TUB 

TIID 



TUB 


TK180FB 

SOIF 

476- 58 

TP57 

SHWG 

577 - 5 

TRA74 

SOIF 

449-106 


TIIF 


TIXL15 

♦ Til 

597- 79 

TK 190 

SOIF 

480- 39 

TP60 

SHWG 

578- 38 

TRA74D 

SOIF 

449-107 

TIC260E 

Til 

506- 86 


TUB 


TK190FA 

SOIF 

480- 46 

TP61 

SHWG 

578- 39 

TRA105 

SOIF 

419- 61 

TUB 

TIID 


TIXL16 

♦ Til 

597- 80 

TK190FB 

SOIF 

480- 47 

TP 100 

♦ NPC 

577 - 6 

TRA105D 

SOIF 

419- 62 


TIIF 



TUB 


TK1100 

SOIF 

486- 31 

TP504 

SOIF 

419- 20 

TRA205 

SOIF 

419-104 

TIC260M 

Til 

507- 77 

TIXL17 

♦ Til 

597- 81 

TK1100FA 

SOIF 

483- 39 

TP506 

SOIF 

419- 59 

TRA205D 

SOIF 

419-105 

TUB 

TIID 



TUB 


TK1100FB 

SOIF 

483- 40 

TP1004 

SOIF 

425- 46 

TRA705 

SOIF 

418- 82 


TIIF 


TIXL18 

♦ Til 

597- 82 

TK1110 

SOIF 

486- 32 

TP1006 

SOIF 

425-105 

TRA705D 

SOIF 

418- 83 

TIC262B 

Til 

501 - 93 


TUB 


TK1120 

SOIF 

488- 36 

TP2004 

SOIF 

434- 63 

TRAL110 

SOIF 

502- 64 

cont next col 






TK1130 

SOIF 

490- 85 

TP2006 

SOIF 

435- 25 

TRAL11OD 

SOIF 

502- 65 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No. 

MFRS 

B7E39EE] 


MB 

U&UES 


■STEM 

liEKTIfiET 


MFRS 

[Mwn 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TRAL220 

SOIF 

505-56 

TT270FA 

SOIF 

472- 82 

TW6N500C 

AEGG 

457- 94 

TZ1 1C 

PWC 

190-116 

TZC17C 

♦ SCN 

201 - 62 

TRAL220D 

SOIF 

505- 57 

TT270FB 

SOIF 

472- 83 

TW6N500H 

AEGG 

457- 95 

TZ 1 2 ,A,B,D 

PWC 

193- 15 

TZC17E 

♦ SCN 

201 - 63 

TRC6-050A 

AEIL 

499- 48 

TT280 

SOIF 

478- 43 

TW6N600C 

AEGG 

463- 91 

TZ12C 

PWC 

193- 16 

TZC 18 AB,D 

♦ SCN 

203- 13 

TRC6-050B 

AEIL 

499- 49 

TT280FA 

SOIF 

477 - 87 

TW6N600H 

AEGG 

463- 92 

TZ13,A,B,D 

PWC 

195- 52 

TZC18C 

♦ SCN 

203- 14 

TRC6-100A 

AEIL 

499- 93 

TT280FB 

SOIF 

477 - 88 

TW8N100C 

AEGG 

425- 98 

TZ13C 

PWC 

195- 53 

TZC18E 

♦ SCN 

203- 15 

TRC6-100B 

AEIL 

499- 94 

TT290 

SOIF 

481 - 11 

TW8N100H 

AEGG 

425- 99 

TZ 1 4 ,A,B,D 

PWC 

196- 89 

TZC 19 AB,D 

♦ SCN 

204- 20 

TRC6-200A 

AEIL 

501- 9 

TT290FA 

SOIF 

481 - 14 

TW8N200C 

AEGG 

435- 16 

TZ14C 

PWC 

196- 90 

TZC19C 

♦ SCN 

204- 21 

TRC6-200B 

AEIL 

501 - 10 

TT290FB 

SOIF 

481 - 15 

TW8N200H 

AEGG 

435- 17 

TZ1 5 ,A,B,D 

PWC 

198- 21 

TZC19E 

♦ SCN 

204- 22 

TRC6-400A 

AEIL 

504- 6 

TT310 

SOIF 

429- 11 

TW8N300C 

AEGG 

443- 89 

TZ15C 

PWC 

198- 22 

TZC20AB.D 

♦ SCN 

205-150 

TRC6-400B 

AEIL 

504- 7 

TT320 

SOIF 

439- 36 

TW8N300H 

AEGG 

443- 90 

TZ 1 6 ,A,B,D 

PWC 

200- 1 

TZC20C 

♦ SCN 

205-151 

TRC6-500A 

AEIL 

506- 13 

TT330 

SOIF 

447- 6 

TW8N400C 

AEGG 

451 - 12 

TZ16C 

PWC 

200- 2 

TZC20E 

♦ SCN 

205-152 

TRC6-500B 

AEIL 

506- 14 

TT340 

SOIF 

455- 62 

TW8N400H 

AEGG 

451- 13 

TZ 17 ,A,B,D 

PWC 

201 - 37 

TZC22AB.D 

♦ SCN 

207-136 

TRC6-600A 

AEIL 

507- 34 

TT350 

SOIF 

461 - 67 

TW8N500C 

AEGG 

458- 19 

TZ17C 

PWC 

201 - 38 

TZC22C 

♦ SCN 

207-137 

TRC6-600B 

AEIL 

507- 35 

TT360 

SOIF 

469- 23 

TW8N500H 

AEGG 

458- 20 

TZ 18,A,B,D 

PWC 

202-113 

TZC22E 

♦ SCN 

207-138 

TRC10-050A 

AEIL 

499- 52 

TT370 

SOIF 

472-100 

TW8N600C 

AEGG 

464- 30 

TZ18C 

PWC 

202-114 

TZC24 AB,D 

♦ SCN 

209-111 

TRC10-050B 

AEIL 

499- 53 

TT380 

SOIF 

478- 17 

TW8N600H 

AEGG 

464- 31 

TZ 19,A ( B,D 

PWC 

203-176 

TZC24C 

♦ SCN 

209-112 

TRC10-100A 

AEIL 

499- 98 

TT390 

SOIF 

481 - 30 

TW10N100C 

AEGG 

426- 39 

TZ19C 

PWC 

203-177 

TZC24E 

♦ SCN 

209-113 

TRC10-100B 

AEIL 

499- 99 

TT2100 

SOIF 

484- 34 

TW10N100H 

AEGG 

426- 40 

TZ20,A,B,D 

PWC 

205- 54 

TZC25 AB,D 

♦ SCN 

210- 66 

TRC10-200A 

AEIL 

501 - 38 

TT2100FA 

SOIF 

484- 38 

TW10N200C 

AEGG 

435- 73 

TZ20C 

PWC 

205- 55 

TZC25C 

♦ SCN 

210- 67 

TRC 10-200B 

AEIL 

501 - 39 

TT2100FB 

SOIF 

484- 39 

TW10N200H 

AEGG 

435- 74 

TZ22,A,B,D 

PWC 

207- 37 

TZC25E 

♦ SCN 

210- 68 

TRC10-400A 

AEIL 

504- 35 

TT2110 

SOIF 

486- 94 

TW10N300C 

AEGG 

444- 16 

TZ22C 

PWC 

207- 38 

TZC27 AB,D 

♦ SCN 

212- 7 

TRC10-400B 

AEIL 

504- 36 

TT2120 

SOIF 

489- 23 

TW10N300H 

AEGG 

444- 17 

TZ24 ,A,B,D 

PWC 

209- 20 

TZC27C 

♦ SCN 

212- 8 

TRC10-500A 

AEIL 

506- 36 

TT2130 

SOIF 

491 - 27 

TW10N400C 

AEGG 

451 - 70 

TZ24C 

PWC 

209- 21 

TZC27E 

♦ SCN 

212- 9 

TRC10-500B 

AEIL 

506- 37 

TT2140 

SOIF 

492- 37 

TW10N400H 

AEGG 

451 - 71 

TZ25,A,B,D 

PWC 

210- 43 

TZC30AB.D 

♦ SCN 

214- 11 

TRC 10-600A 

AEIL 

507- 45 

TT2150 

SOIF 

493- 16 

TW10N500C 

AEGG 

458- 57 

TZ25C 

PWC 

210- 44 

TZC30C 

♦ SCN 

214- 12 

TRC10-600B 

AEIL 

507- 46 

TT2160 

SOIF 

493- 80 

TW10N500H 

AEGG 

458- 58 

TZ27,A,B,D 

PWC 

211-102 

TZC30E 

♦ SCN 

214- 13 

TRC 15-050A 

AEIL 

499- 56 

TT3100 

SOIF 

484 - 72 

TW10N600C 

AEGG 

464- 83 

TZ27C 

PWC 

211-103 

TZC33AB.D 

♦ SCN 

215-168 

TRC 15-050B 

AEIL 

499- 57 

TT3110 

SOIF 

486-107 

TW10N600H 

AEGG 

464- 84 

TZ30,A,B,D 

PWC 

213-100 

TZC33C 

♦ SCN 

215-169 

TRC 15-100A 

AEIL 

499-102 

TT3120 

SOIF 

489- 53 

TXC01A10 

SHWG 

499- 95 

TZ30C 

PWC 

213-101 

TZC33E 

♦ SCN 

215-170 

TRC 15-100B 

AEIL 

499-103 

TT3130 

SOIF 

491 - 37 

TXC01A20 

SHWG 

501- 11 

TZ33,A.B,D 

PWC 

215- 67 

TZC36AB.D 

♦ SCN 

217- 61 

TRC 15-200A 

AEIL 

501 - 72 

TT3140 

SOIF 

492- 55 

TXC01A40 

SHWG 

504- 8 

TZ33C 

PWC 

215- 68 

TZC36C 

♦ SCN 

217- 62 

TRC 1 5-200B 

AEIL 

501 - 73 

TT3150 

SOIF 

493 - 20 

TXC01A50 

SHWG 

506- 15 

TZ36,A,B,D 

PWC 

216-169 

TZC36E 

♦ SCN 

217- 63 

TRC 15-400A 

AEIL 

504- 69 

TT3160 

SOIF 

493- 93 

TXC01A60 

SHWG 

507- 36 

TZ36C 

PWC 

216-170 

TZC39AB.D 

♦ SCN 

218-133 

TRC 15-400B 

AEIL 

504-70 

TU1B 

SHWG 

581 - 56 

TXC02A10 

SHWG 

499- 87 

TZ39 ,A,B,D 

PWC 

218- 68 

TZC39C 

♦ SCN 

218-134 

TRC 1 5-500A 

AEIL 

506- 68 

TU10/1 

SHWG 

567- 90 

TXC02A20 

SHWG 

500- 80 

TZ39C 

PWC 

218- 69 

TZC39E 

♦ SCN 

218-135 

TRC 15-500B 

AEIL 

506- 69 

TUI 0/2 

SHWG 

567- 91 

TXC02A40 

SHWG 

503- 77 

TZ43 ,A,B,D 

PWC 

219-144 

TZC43AB.D 

♦ SCN 

220- 25 

TRC 15-600A 

AEIL 

507- 62 

TUI 1/1 

SHWG 

569- 57 

TXC02A50 

SHWG 

505-102 

TZ43C 

PWC 

219-145 

TZC43C 

♦ SCN 

220- 26 

TRC 15-600B 

AEIL 

507- 63 

TUI 1/2 

SHWG 

569- 58 

TXC02A60 

SHWG 

507- 25 

TZ45 ,A,B,D 

PWC 

220- 95 

TZC43E 

♦ SCN 

220- 27 

TS 1 

Dll 

300- 13 

TUI 2/1 

SHWG 

571 - 52 

TXD98A20 

SHWG 

501 - 74 

TZ45C 

PWC 

220- 96 

TZC45 AB,D 

♦ SCN 

220-130 

TS2 

Dll 

310- 97 

TUI 2/2 

SHWG 

571 - 53 

TXD98A40 

SHWG 

504- 71 

TZ47,A,B,D 

PWC 

221 - 85 

TZC45C 

♦ SCN 

220-131 

TS4 

Dll 

329- 70 

TU 13/1 

SHWG 

572- 21 

TXD98A50 

SHWG 

506- 70 

TZ47C 

PWC 

221 - 86 

TZC45E 

♦ SCN 

220-132 

TS05 

Dll 

293- 65 

TUI 3/2 

SHWG 

572- 22 

TXD99A20 

SHWG 

501 - 40 

TZ50,A,B,D 

PWC 

222- 65 

TZC47 AB,D 

♦ SCN 

221 -156 

TS6 

Dll 

346-102 

TU14/1 

SHWG 

572- 83 

TXD99A40 

SHWG 

504- 37 

TZ50C 

PWC 

222- 66 

TZC47C 

♦ SCN 

221 -157 

TS8 

Dll 

359-109 

TUI 4/2 

SHWG 

572- 84 

TXD99A50 

SHWG 

506- 38 

TZ51,A,B,D 

PWC 

223- 33 

TZC47E 

♦ SCN 

221 -158 

TS035 

SOIF 

420- 32 

TU101 

SHWG 

567- 97 

TXE99A20 

SHWG 

501 - 94 

TZ51C 

PWC 

223- 34 

TZC50AB.D 

♦ SCN 

222-101 

TS 135 

SOIF 

427- 41 

TU 102 

SHWG 

569- 60 

TXE99A40 

SHWG 

504- 91 

TZ52 ,A,B,D 

PWC 

223-160 

TZC50C 

♦ SCN 

222-102 

TS235 

SOIF 

436- 83 

TU 105 

SHWG 

571 - 54 

TXE99A50 

SHWG 

506- 88 

TZ52C 

PWC 

223-161 

TZC50E 

♦ SCN 

222-103 

TS335 

SOIF 

444- 96 

TUI 10 

SHWG 

572- 23 

TY120SP8K2 

♦ ASEA 

478- 9 

TZ56,A,B,D 

PWC 

224-1 15 

TZC51 AB,D 

♦ SCN 

223- 96 

TS435 

SOIF 

452- 77 

TVA12W1100K SAKJ 

582- 12 

TY120SP10K2 

♦ ASEA 

484- 64 

TZ56C 

PWC 

224-1 16 

TZC51C 

♦ SCN 

223- 97 

TS535 

SOIF 

459- 38 

TVA12W1120K SAKJ 

582- 13 

TY120SP12K2 

♦ ASEA 

489- 47 

TZ62,A,B,D 

PWC 

226- 64 

TZC51E 

♦ SCN 

223- 98 

TS635 

SOIF 

465- 89 

TVA12W1140K SAKJ 

582- 14 

TY120SP14K2 

♦ ASEA 

492- 51 

TZ62C 

PWC 

226- 65 

TZC52AB.D 

♦ SCN 

223-179 

TS735 

SOIF 

471 - 30 

TVA12W1160K SAKJ 

582- 15 

TY120SP16K2 

♦ ASEA 

493- 92 

TZ68,A,B,D 

PWC 

227-122 

TZC52C 

♦ SCN 

223-180 

TS835 

SOIF 

475- 51 

TVH3W250M 

SAKJ 

582- 16 

TY120SP18K2 

♦ ASEA 

494- 57 

TZ68C 

PWC 

227-123 

TZC52E 

♦ SCN 

223-181 

TS935 

SOIF 

479- 84 

TVH3W265M 

SAKJ 

582- 17 

TY180NP2K2 

♦ ASEA 

439- 76 

TZ75 ,A,B,D 

PWC 

229- 36 

TZC56AB.D 

♦ SCN 

225- 10 

TS1035 

SOIF 

482- 57 

TVH3W280M 

SAKJ 

582- 18 

TY180NP3K2 

♦ ASEA 

447- 35 

TZ75C 

PWC 

229- 37 

TZC56C 

♦ SCN 

225- 11 

TS1135 

SOIF 

485- 97 

TVH3W2100M SAKJ 

582- 19 

TY180NP4K2 

♦ ASEA 

455-104 

TZ82,A,B,D 

PWC 

230-1 17 

TZC56E 

♦ SCN 

225- 12 

TS1235 

SOIF 

487- 89 

TVH3W2120M SAKJ 

582- 20 

TY180NP5K2 

♦ ASEA 

461 - 97 

TZ82C 

PWC 

230-118 

TZC62AB.D 

♦ SCN 

226-128 

TT1 

SOIF 

428- 94 

TVH3W2150L 

SAKJ 

582- 21 

TY180NP6K2 

♦ ASEA 

469- 72 

TZ91.A.B.D 

PWC 

232- 53 

TZC62C 

♦ SCN 

226-129 

TT1FA 

SOIF 

428- 48 

TVH3W2180L 

SAKJ 

582- 22 

TY180NP7K2 

♦ ASEA 

473- 11 

TZ91C 

PWC 

232- 54 

TZC62E 

♦ SCN 

226-130 

TT1FB 

SOIF 

428- 49 

TVH3W2220L 

SAKJ 

582- 23 

TY180NP8K2 

♦ ASEA 

478- 58 

TZ 100 ,A,B,D 

PWC 

233- 98 

TZC68AB.D 

♦ SCN 

228- 9 

TT2 

SOIF 

438-104 

TVH3W2270L 

SAKJ 

582- 24 

TY180QP2K2 

♦ ASEA 

439- 77 

TZ100C 

PWC 

233- 99 

TZC68C 

♦ SCN 

228- 10 

TT2FA 

SOIF 

438- 29 

TVHD3/2D2100LSAKJ 

582- 25 

TY180QP3K2 

♦ ASEA 

447- 36 

TZ 105 ,A,B,D 

PWC 

234-104 

TZC68E 

♦ SCN 

228- 11 

TT2FB 

SOIF 

438- 30 

TVHD3/2D2120LSAKJ 

582- 26 

TY180QP4K2 

♦ ASEA 

455-105 

TZ105C 

PWC 

234-105 

TZC75 AB,D 

♦ SCN 

229-109 

TT3 

SOIF 

446- 87 

TVHD3/2D2140LSAKJ 

582- 27 

TY180QP5K2 

♦ ASEA 

461 - 98 

TZ 1 10,A,B,D 

PWC 

235- 62 

TZC75C 

♦ SCN 

229-110 

TT3FA 

SOIF 

446- 28 

TVHS1R3110M SAKJ 

582- 28 

TY180QP6K2 

♦ ASEA 

469- 73 

TZ110C 

PWC 

235- 63 

TZC75E 

♦ SCN 

229-111 

TT3FB 

SOIF 

446- 29 

TVHS1R3150M SAKJ 

582- 29 

TY180QP7K2 

♦ ASEA 

473- 12 

TZ120,A,B,D 

PWC 

236- 86 

TZC82AB.D 

♦ SCN 

230-181 

TT4 

SOIF 

455- 19 

TVHS1R3200L SAKJ 

582- 30 

TY180QP8K2 

♦ ASEA 

478- 59 

TZ120C 

PWC 

236- 87 

TZC82C 

♦ SCN 

230-182 

TT4FA 

SOIF 

454- 51 

TVHS1R3260L SAKJ 

582- 31 

TY290SP8K2 

♦ ASEA 

478- 77 

TZ 130,A,B,D 

PWC 

237-123 

TZC82E 

♦ SCN 

231- 1 

TT4FB 

SOIF 

454- 52 

TVHS1R3330L SAKJ 

582- 32 

TY290SP10K2 

♦ ASEA 

485- 9 

TZ130C 

PWC 

237-124 

TZC91 AB,D 

♦ SCN 

232-112 

TT05 

SOIF 

421 - 17 

TVHS1R3400K SAKJ 

582- 33 

TY290SP12K2 

♦ ASEA 

489- 93 | 

TZ 140,A,B,D 

PWC 

238-112 

TZC91C 

♦ SCN 

232-113 

TT5 

SOIF 

461 - 37 

TVHS1R3480K SAKJ 

582- 34 

TY290SP14K2 

♦ ASEA 

492- 79 

TZ140C 

PWC 

238-1 13 

TZC91E 

♦ SCN 

232-114 

TT5FA 

SOIF 

460- 73 

TVHS1R3580K SAKJ 

582- 35 

TY290SP16K2 

♦ ASEA 

494- 5 

TZ 1 50,A,B,D 

PWC 

239-102 

TZC100AB, 

D^ SCN 

233-172 

TT5FB 

SOIF 1 

460- 74 

TVHS1R3700K SAKJ 

582- 36 

TY290SP18K2 

♦ ASEA 

494 - 69 

TZ150C 

PWC 

239-103 

TZC100C 

♦ SCN 

233-173 

TT6 

SOIF 

468- 85 

TVHS1R3840K SAKJ 

582- 37 

TY490SP8K2 

♦ ASEA 

478-102 

TZ160,A,B,D 

PWC 

240-124 

TZC100E 

♦ SCN 

233-174 

TT6FA 

SOIF 

467- 81 

TVHS1R31100K SAKJ 

582- 38 

TY490SP10K2 

♦ ASEA 

485- 35 

TZ160C 

PWC 

240-125 

TZC 105 AB, 

D^ SCN 

234-125 

TT6FB 

SOIF 

467- 82 

TVHS1R31300K SAKJ 

582- 39 

TY490SP12K2 

♦ ASEA 

490- 7 

TZ 175,A,B,D 

PWC 

241 -123 

TZC105C 

♦ SCN 

234-126 

TT7 

SOIF 

472- 30 

TVK1D24M 

SAKJ 

582- 40 

TY490SP14K2 

♦ ASEA 

492- 90 

TZ175C 

PWC 

241 -124 

TZC105E 

♦ SCN 

234-127 

TT7FA 

SOIF 

472- 27 

TVK1D25M 

SAKJ 

582- 41 

TY490SP16K2 

♦ ASEA 

494- 17 

TZ 180,A,B,D 

PWC 

242- 65 

TZC 110,A,B, 

D^ SCN 

235-121 

TT7FB 

SOIF 

472- 28 

TVK1D26M 

SAKJ 

582- 42 

TY490SP18K2 

♦ ASEA 

494- 79 

TZ180C 

PWC 

242- 66 

TZC11OC 

♦ SCN 

235-122 

TT8 

SOIF 

477- 83 

TVK1D28M 

SAKJ 

582- 43 

TY500SP8K2 

♦ ASEA 

479- 23 

TZ200,A,B,D 

PWC 

243-105 

TZC110E 

♦ SCN 

235-123 

TT8FA 

SOIF 

476-107 

TVK1D210M 

SAKJ 

582- 44 

TY500SP10K2 

♦ ASEA 

485- 65 

TZ200C 

PWC 

243-106 

TZC120AB, 

D^ SCN 

236-154 

TT8FB 

SOIF 

476-108 

TVK1D212M 

SAKJ 

582- 45 

TY500SP12K2 

♦ ASEA 

490- 34 

TZ220,A,B,D 

PWC 

244- 41 

TZC120C 

♦ SCN 

236-155 

TT9 

SOIF 

480- 69 

TVL3/4D210M SAKJ 

582- 46 

TY500SP14K2 

♦ ASEA 

492-105 

TZ220C 

PWC 

244- 42 

TZC120E 

♦ SCN 

236-156 

TT9FA 

SOIF 

480- 67 

TVL3/4D2 1 2M SAKJ 

582- 47 

TY500SP16K2 

♦ ASEA 

494- 24 

TZC6 8,A,B, 

D^SCN 

178-106 

TZC130AB, 

SCN 

238- 12 

TT9FB 

SOIF 

480- 68 

TVL3/4D21 5L 

SAKJ 

582- 48 

TY500SP18K2 

♦ ASEA 

494- 82 

TZC6 8C 

♦ SCN 

178-107 

TZC130C 

♦ SCN 

238- 13 

TT10 

SOIF 

483- 72 

TVL3/4D220L 

SAKJ 

582- 49 

TYA290SP8K2 

♦ ASEA 

478- 78 

TZC6 8E 

♦ SCN 

178-108 

TZC130E 

♦ SCN 

238- 14 

TT10FA 

SOIF 

483- 70 

TVL3/4D227L 

SAKJ 

582- 50 

TYA290SP10K24 ASEA 

485- 10 

TZC7.5AB, 

D^ SCN 

180-149 

TZC140AB, 

D^ SCN 

238-152 

TT10FB 

SOIF 

483- 71 

TVL3/4D235L 

SAKJ 

582- 51 

TYA290SP12K24 ASEA 

489- 94 

TZC7 5C 

♦ SCN 

180-150 

TZC140C 

♦ SCN 

238-153 

TT 1 1 

SOIF 

486- 61 

TVL3/4D3 100M SAKJ 

582- 52 

TYA290SP14K24 ASEA 

492- 80 

TZC7.5E 

♦ SCN 

180-151 

TZC140E 

♦ SCN 

238-154 

TT 12 

SOIF 

488- 80 

TVL3/4D350M SAKJ 

582- 53 

TYA290SP16K24 ASEA 

494- 6 

TZC8 2AB, 

D^ SCN 

183- 17 

TZC150AB, 

D^ SCN 

239-167 

TT13 

SOIF 

490-100 

TVL3/4D365M SAKJ 

582- 54 

TYA290SP18K24 ASEA 

494- 70 

TZC8 2C 

♦ SCN 

183- 18 

TZC150C 

♦ SCN 

239-168 

TT 14 

SOIF 

492- 21 

TVL3/4D380M SAKJ 

582- 55 

TYA490SP8K2 

♦ ASEA 

478-103 

TZC8.2E 

♦ SCN 

183- 191 

TZC150E 

♦ SCN 

239-169 

TT1 5 

SOIF 

493- 12 

TVM1D246L 

SAKJ 

582- 56 

TYA490SP10K24ASEA 

485- 36 

TZC9.1 AB, 

D^ SCN 

186-133) 

TZC160AB, 

D^ SCN 

241 - 10 

TT 16 

SOIF 

[493- 67 

TVM1D256L 

SAKJ 

582- 57 

TYA490SP12K2i ASEA 

490- 8 

TZC9 1C 

♦ SCN 

186-134 

TZC160C 

♦ SCN 

241 - 11 

TT205 

SOIF 

421 - 33 

TVM1D267L 

SAKJ 

582- 58 

TYA490SP14K2^ASEA 

492- 91 

TZC9 IE 

♦ SCN 

186-135 

TZC160E 

♦ SCN 

241 - 12 

TT210 

SOIF 

429- 24 

TVM1D279L 

SAKJ 

582- 59 

TYA490SP16K2*ASEA 

494- 18 

TZC 10AB,D 

♦ SCN 

189-31 

TZC 180AB, 

D^ SCN 

242-127 

TT210FA 

SOIF 

428-101 

TVM1D292L 

SAKJ 

582- 60 

TYA490SP18K2I ASEA 

494- 80 

TZC10C 

♦ SCN 

189- 32 

TZC180C 

♦ SCN 

242-128 

TT210FB 

SOIF 

428-102 

TVM1D2108L 

SAKJ 

582- 61 

TYC300SP8K2 

♦ ASEA 

479- 22 

TZC10E 

♦ SCN 

189- 33 

TZC180E 

♦ SCN 

242-129 

TT220 

SOIF 

439- 63 

TVS1/2D210M SAKJ 

582- 62 

TYC300SP10K24 ASEA 

485 - 64 

TZC1 1 AB,D 

♦ SCN 

191- 16 

TZC200AB, 

SCN 

243-164 

TT220FA 

SOIF 

439- 1 

TVS 1/2D213M SAKJ 

582- 63 

TYC300SP12K2*ASEA 

490- 33 

TZC1 1C 

♦ SCN 

191 - 17 

TZC200C 

♦ SCN 

243-165 

TT220FB 

SOIF 

439- 2 

TVS 1/2D21 8M SAKJ 

582- 64 

TYC300SP14K24 ASEA 

492-104 

TZC1IE 

♦ SCN 

191- 18 

TZC200E 

♦ SCN 

243-166 

TT230 

SOIF 

447- 23 

TVS 1/2D222M SAKJ 

582- 65 

TYC300SP16K24 ASEA 

494- 23 

TZC 12AB,D 

♦ SCN 

193-121 

T75F50 

EBRG 

418- 6 

TT230FA 

SOIF 

446- 94 

TVS1/2D227M SAKJ 

582- 66 

TYC300SP18K24 ASEA 

494- 81 

TZC12C 

♦ SCN 

193-122 

T 75FI00 

EBRG 

423- 94 

TT230FB 

SOIF 

446- 95 

TVS 1/2D233M SAKJ 

582- 67 

TZ6 8 ,A,B,D 

PWC 

178- 17 

TZC12E 

♦ SCN 

193-123 

T.75F200 

EBRG 

432- 87 

TT240 

SOIF 

455- 91 

TVS 1/2D25M 

SAKJ 

582- 68 

TZ6.8C 

PWC 

178- 18 

TZC 13 AB,D 

♦ SCN 

195-144 

T.75F400 

EBRG 

448-109 

TT240FA 

SOIF 

455- 26 

TVS 1/2D27M 

SAKJ 

582- 69 

TZ7 5 ,A,B,D 

PWC 

180- 61 

TZC13C 

♦ SCN 

195-145 

U1001 

♦ CRL 

581 - 57 

TT240FB 

SOIF 

455- 27 

TW6N100C 

AEGG 

425- 41 

TZ7 5C 

PWC 

180- 62 

TZC13E 

♦ SCN 

195-146 

U 1002 

♦ CRL 

581- 58 

TT250 

SOIF 

461- 85 

TW6N100H 

AEGG 

425- 42 

TZ8.2,A,B,D 

PWC 

182-111 

TZC 14 AB,D 

♦ SCN 

196-136 

U 1003 

♦ CRL 

581 - 59 

TT250FA 

SOIF 

461 - 44 

TW6N200C 

AEGG 

434- 60 

TZ8.2C 

PWC 

182-112 

TZC14C 

♦ SCN 

196-137 

U 1004 

♦ CRL 

581 - 60 

TT250FB 

SOIF 

461 - 45 

TW6N200H 

AEGG 

434- 61 

TZ9.1 ,A,B,D 

PWC 

186- 42 

TZC14E 

♦ SCN 

196-138 

U 1005 

♦ CRL 

581 - 61 

TT260 

SOIF 

469- 57 

TW6N300C 

AEGG 

443- 54 

TZ9 1C 

PWC 

186- 43 

TZC 15 AB,D 

♦ SCN 

198-121 

U1006 

♦ CRL 

581 - 62 

TT260FA 

SOIF 

468- 91 

TW6N300H 

AEGG 

443- 55 

TZ10AB.D 

PWC 

188-125 

TZC15C 

♦ SCN 

198-122 

U 1007 

♦ CRL 

581- 63 

TT260FB 

SOIF 

468- 92 

TW6N400C 

AEGG 

450- 56 

TZ10C 

PWC 

188-126 

TZC15E 

♦ SCN 

198-123 

U 1008 

♦ CRL 

581 - 64 

TT270 

SOIF 

473- 3 

TW6N400H 

AEGG 

450- 57 

TZ1 1.A.B.D 

PWC 

190-115 

TZC 1 7.A.B.D 

♦ SCN 

201 - 61 

U 1009 

♦ CRL 

581 - 65 
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1. 

TYPE No. 

CROSS HMD 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 


LiEratfiH 

TYPE No. 



TYPE No 




MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

liEMlREf 

UlOlO 

♦ CRL 

581 - 66 

UR123HA 


334- 88 

UT3005 

UNI 


UZ120 

UNI 


UZ914 

UNI 

196-121 

UCR10 

♦ UNI 

426- 43 

UR123KA 

ITT 

343- 16 

UT3010 

UNI 

302-100 

UZ 122 

UNI 

244- 57 

UZ915 

UNI 

198- 99 

UCR10L 

♦ UNI 

424- 56 

UR123MA 

ITT 

351 - 96 

UT3020 

UNI 

313-110 

UZ124 

UNI 

244- 77 

UZ916 

UNI 

200- 71 

UCR20 

♦ UNI 

435- 79 

UR123PA 

ITT 

357- 28 

UT3040 

UNI 

332-101 

UZ 126 

UNI 

244- 92 

UZ918 

UNI 

202-191 

UCR20L 

♦ UNI 

433- 56 

UR123RA 

ITT 

364- 27 

UT3060 

UNI 

350- 8 

UZ128 

UNI 

244-116 

UZ920 

UNI 

205-129 

UCR30 

♦ UNI 

444- 22 

UR123VA 

ITT 

374- 1 

UT3080 

UNI 

362- 71 

UZ 130 

UNI 

244-130 

UZ922 

UNI 

207-114 

UCR30L 

♦ UNI 

442- 99 

UR125 

UNI 

319- 28 

UT4005 

UNI 

295- 90 

UZ 132 

UNI 

244-145 

UZ924 

UNI 

209- 91 

UCR40 

♦ UNI 

451 - 74 



592- 73 

UT4020 

UNI 

314- 45 

UZ 134 

UNI 

244-169 

UZ927 

UNI 

211-181 

UCR40L 

♦ UNI 

449- 62 

UR205 

UNI 

295- 21 

UT4060 

UNI 

350- 57 

UZ 136 

UNI 

244-183 

UZ930 

UNI 

213-176 

UCR50 

♦ UNI 

458- 63 



592- 74 

UT4080 

UNI 

362-110 

UZ 138 

UNI 

244-198 

UZ933 

UNI 

215-146 

UCR50L 

♦ UNI 

457- 40 

UR210 

UNI 

302- 44 

UT5105 

UNI 

296- 24 

UZ 140 

UNI 

245- 21 

UZ936 

UNI 

217- 41 

UCR60 

♦ UNI 

464- 91 



592- 75 

UT5110 

UNI 

303- 91 

UZ210 

UNI 

233-1*49 

UZ940 

UNI 

219- 6 

UCR60L 

♦ UNI 

463- 10 

UR215 

UNI 

307-103 

UT5120 

UNI 

315- 1 

iUZ21 1 

UNI 

235-104 

UZ945 

UNI 

226-119 

UDC5 

♦ UNI 

289- 99 



592- 76 

UT5140 

UNI 

333-1 10 

UZ21 2 

UNI 

236-135 

UZ950 

UNI 

222- 90 

UDC7.5 

♦ UNI 

290- 44 

UR220 

UNI 

313- 48 

UT5160 

UNI 

351- 17 

UZ213 

UNI 

237-165 

UZ956 

UNI 

224-171 

UDC10 

♦ UNI 

290- 97 



592- 77 

UT6105 

UNI 

296- 32 

UZ214 

UNI 

238-139 

UZ960 

UNI 

225-130 

UDC15 

♦ UNI 

291 - 24 

UR225 

UNI 

319- 32 

UT6110 

UNI 

303-103 

UZ215 

UNI 

239-148 

UZ970 

UNI 

228- 87 

UDD2.5 

♦ UNI 

289- 21 



592- 78 

UT6120 

UNI 

315- 13 

UZ216 

UNI 

240-163 

UZ975 

UNI 

229- 89 

UDD5 

♦ UNI 

289-100 

UR710 

♦ UNI 

592- 79 

UT6140 

UNI 

334- 1.2 

UZ217 

UNI 

241 - 69 

UZ980 

UNI 

229-199 

UDD7.5 

♦ UNI 

290- 45 

UR720 

♦ UNI 

592- 80 

UT6160 

UNI 

351 - 25 

UZ218 

UNI 

242-109 

UZ990 

UNI 

231 -129 

UDE2.5 

♦ UNI 

392- 73 

US 12 

UNI 

378- 30 

UT8105 

UNI 

296- 54 

UZ219 

UNI 

243- 10 

UZ4110 

♦ UNI 

234- 6 

UDfcb 

♦ UNI 

400- 22 

US 15 

UNI 

384- 79 

UT8110 

UNI 

304- 30 

UZ220 

UNI 

243-147 

UZ4111 

♦ UNI 

235-128 

UDF2 5 

♦ UNI 

289- 22 

US 18 

UNI 

388- 13 

UT8120 

UNI 

315- 57 

UZ222 

UNI 

244- 58 

UZ4112 

♦ UNI 

236-161 

UDFb 

♦ UNI 

289-101 

US20 

UNI 

390- 12 

UT8140 

UNI 

334- 56 

UZ224 

UNI 

244- 78 

UZ4113 

♦ UNI 

238- 19 

UFSD1 

♦ SAKJ 

285- 75 

US25 

UNI 

392- 62 

UTR01 

UNI 

272- 71 

UZ226 

UNI 

244- 93 

UZ4115 

♦ UNI 

240- 4 

UFSD1A 

♦ SAKJ 

287- 15 

US30 

UNI 

394- 51 

UTR02 

UNI 

272- 72 

UZ228 

UNI 

244-117 

UZ4116 

♦ UNI 

241 - 17 

UFSD1B 

♦ SAKJ 

287- 90 

US35 

UNI 

395- 78 

UTR10 

UNI 

279- 33 

UZ230 

UNI 

244-131 

UZ4118 

♦ UNI 

242-134 

UFSD1C 

♦ SAKJ 

288- 30 

US40 

UNI 

397- 21 

UTR12 

UNI 

279- 34 

UZ232 

UNI 

244-146 

UZ4120 

♦ UNI 

243-171 

UGB5 

♦ UNI 

400- 20 

US45 

UNI 

398- 27 

UTR20 

UNI 

282- 98 

UZ234 

UNI 

244-170 

UZ4210 

♦ UNI 

234- 7 

UGB7 5 

♦ UNI 

403- 22 

US50 

UNI 

399- 76 

UTR21 

UNI 

282- 99 

UZ236 

UNI 

244-184 

UZ4211 

♦ UNI 

235-129 

UGB10 

♦ UNI 

406- 55 

US60 

UNI 

401 - 13 

UTR22 

UNI 

282-100 

UZ238 

UNI 

244-199 

UZ4212 

♦ UNI 

236-162 

UGD5 

♦ UNI 

289-102 

US70 

UNI 

402- 37 

UTR30 

UNI 

284- 53 

UZ240 

UNI 

245- 22 

UZ4213 

♦ UNI 

238- 20 

UGD7 5 

♦ UNI 

290- 46 

US80 

UNI 

403- 68 

UTR31 

UNI 

284- 54 

UZ310 

UNI 

233-150 

UZ4215 

♦ UNI 

240- 5 

UGD10 

♦ UNI 

290- 98 

US 100 

UNI 

405- 85 

UTR32 

UNI 

284- 55 

UZ31 1 

UNI 

235-105 

UZ4216 

♦ UNI 

241- 18 

UGF2 5 

♦ UNI 

289- 23 

US 120 

UNI 

407- 25 

UTR40 

UNI 

285 - 80 

UZ312 

UNI 

236-136 

UZ4218 

♦ UNI 

242-135 

UGF5 

♦ UNI 

289-103 

US123EA 

ITT 

319- 48 

UTR41 

UNI 

285- 81 

UZ313 

UNI 

237-166 

UZ4220 

♦ UNI 

243-172 

UGF7 5 

♦ UNI 

290- 47 

US123GA 

ITT 

327 - 59 

UTR50 

UNI 

286- 54 

UZ314 

UNI 

238-140 

UZ4706 

♦ UNI 

178-113 

UM2010A 

♦ UNI 

591 - 63 

US123PA 

ITT 

357 - 29 

UTR51 

UNI 

286- 55 

UZ315 

UNI 

239-149 

UZ4707 

♦ UNI 

180-156 

UM2010B 

♦ UNI 

591 - 64 

US123RA 

ITT 

364- 28 

UTR52 

UNI 

286- 56 

UZ316 

UNI 

240-164 

UZ4708 

♦ UNI 

183- 24 

UM2010C 

♦ UNI 

591-65 

US123VA 

ITT 

374- 2 

UTR60 

UNI 

287- 28 

UZ317 

UNI 

241 - 70 

UZ4709 

♦ UNI 

186-140 

UM2012A 

♦ UNI 

591-66 

US 150 

UNI 

408- 38 

UTR61 

UNI 

287 - 29 

UZ318 

UNI 

242-1 10 

UZ4710 

♦ UNI 

189- 39 

UM2012B 

♦ UNI 

591 - 67 

US 180 

UNI 

409- 50 

UTR511 

UNI 

281 - 21 

UZ319 

UNI 

243- 1 1 

UZ4712 

♦ UNI 

193-129 

UM2012C 

♦ UNI 

591 - 68 

US200 

UNI 

410- 8 

UTR512 

UNI 

272- 2 

UZ320 

UNI 

243-148 

UZ4713 

♦ UNI 

195-152 

UM2014A 

♦ UNI 

591 - 69 

USA55191/1 

none 

271- 3 

UTR2305 

UNI 

272- 73 

UZ322 

UNI 

244- 59 

UZ4715 

♦ UNI 

198-130 

UM2014B 

♦ UNI 

591 - 70 

USA55191/2 

none 

255- 12 

UTR2310 

UNI 

279- 35 

UZ324 

UNI 

244- 79 

UZ4716 

♦ UNI 

200- 91 

UM2014C 

♦ UNI 

591 - 71 

USA55 191/3-1 

none 

174- 71 

UTR2320 

UNI 

282-101 

UZ326 

UNI 

244- 94 

UZ4718 

♦ UNI 

203- 22 

UM2016A 

♦ UNI 

591 - 72 

USA55 19 1/3-2 

none 

191-159 

UTR2340 

UNI 

285- 76 

UZ328 

UNI 

244-1 18 

UZ4720 

♦ UNI 

205-158 

UM2016B 

♦ UNI 

591 - 73 

USA55191/4 

none 

559- 45 

UTR2350 

UNI 

286- 53 

UZ330 

UNI 

244-132 

UZ4722 

♦ UNI 

207-145 

UM2016C 

♦ UNI 

591 - 74 

USAF120ES471Pnone 

284- 68 

UTR3340 

UNI 

285- 77 

UZ332 

UNI 

244-147 

UZ4724 

♦ UNI 

209-119 

UM2018A 

♦ UNI 

591 - 75 

USAF120ES476Pnone 

284- 65 

UTR4405 

UNI 

272- 93 

UZ334 

UNI 

244-171 

UZ4727 

♦ UNI 

212- 16 

UM2018B 

♦ UNI 

591 - 76 

USR12 

UNI 

288- 74 

UTR4410 

UNI 

279- 74 

UZ336 

UNI 

244-185 

UZ4730 

♦ UNI 

214- 19 

UM2018C 

♦ UNI 

591 - 77 

USR15 

UNI 

288- 96 

UTR4420 

UNI 

283- 20 

UZ338 

UNI 

244-200 

UZ4733 

♦ UNI 

215-176 

UM2020A 

♦ UNI 

591 - 78 

USR20 

UNI 

289- 12 

UTR4440 

UNI 

285- 84 

UZ340 

UNI 

245- 23 

UZ4736 

♦ UNI 

217- 68 

UM2020B 

♦ UNI 

591 - 79 

USR25 

UNI 

289- 24 

UTR5405 

UNI 

272- 94 

UZ706 

UNI 

178- 84 

UZ4739 

♦ UNI 

218-138 

UM2020C 

♦ UNI 

591-80 

USR30 

UNI 

289- 48 

UTR5410 

UNI 

279- 75 

UZ707 

UNI 

180-127 

UZ4743 

♦ UNI 

220- 29 

UM4902A 

♦ UNI 

591 - 81 

USR35 

UNI 

289- 68 

UTR5420 

UNI 

283- 21 

UZ708 

UNI 

182-180 

UZ4747 

♦ UNI 

221 -161 

UM4902B 

♦ UNI 

591 - 82 

USR40 

UNI 

289- 69 

UTR5440 

UNI 

285- 85 

UZ709 

UNI 

186-110 

UZ4751 

♦ UNI 

223-100 

UM4902C 

♦ UNI 

591 - 83 

USR45 

UNI 

289- 71 

UTR6405 

UNI 

272- 95 

UZ710 

UNI 

189- 7 

UZ4756 

♦ UNI 

225- 18 

UM4904A 

♦ UNI 

591 - 84 

USR50 

UNI 

289-104 

UTR6410 

UNI 

279- 76 

UZ712 

UNI 

193- 96 

UZ4762 

♦ UNI 

226-132 

UM4904B 

♦ UNI 

591 - 85 

USR60 

UNI 

290- 17 

UTR6420 

UNI 

283- 22 

UZ713 

UNI 

195-122 

UZ4768 

♦ UNI 

228- 14 

UM4904C 

♦ UNI 

591 - 86 

USR70 

UNI 

290- 39 

UTR6440 

UNI 

285- 86 

UZ714 

UNI 

196-119 

UZ4775 

♦ UNI 

229-116 

UM4906A 

♦ UNI 

591 - 87 

USR80 

UNI 

290- 65 

UTX105 

UNI 

272- 4 

UZ715 

UNI 

198- 97 

UZ4782 

♦ UNI 

231- 4 

UM4906B 

♦ UNI 

591 - 88 

USR100 

UNI 

290- 99 

UTX110 

UNI 

278- 64 

UZ716 

UNI 

200- 69 

UZ4791 

♦ UNI 

232-116 

UM4906C 

♦ UNI 

591 - 89 

USR120 

UNI 

291- 5 

UTX115 

UNI 

281 - 17 

UZ718 

UNI 

202-189 

UZ4806 

♦ UNI 

178-114 

UM4908A 

♦ UNI 

591 - 90 

USR150 

UNI 

291 - 25 

UTX120 

UNI 

282- 18 

UZ720 

UNI 

205-127 

UZ4807 

♦ UNI 

180-157 

UM4908B 

♦ UNI 

591 - 91 

USR180 

UNI 

291-35 

UTX125 

UNI 

283- 98 

UZ722 

UNI 

207-112 

UZ4808 

♦ UNI 

183- 25 

UM4908C 

♦ UNI 

591 - 92 

UT11 1 

UNI 

293- 66 

UTX205 

UNI 

272- 5 

UZ724 

UNI 

209- 89 

UZ4809 

♦ UNI 

186-141 

UM4910A 

♦ UNI 

591 - 93 

UT112 

UNI 

300- 14 

UTX210 

UNI 

278- 65 

UZ727 

UNI 

211-179 

UZ4810 

♦ UNI 

189- 40 

UM4910B 

♦ UNI 

591 - 94 

UT113 

UNI 

310-100 

UTX215 

UNI 

281 - 18 

UZ730 

UNI 

213-174 

UZ4812 

♦ UNI 

193-130 

UM4910C 

♦ UNI 

591 - 95 

UT114 

UNI 

321 - 22 

UTX220 

UNI 

282- 19 

UZ733 

UNI 

215-144 

UZ4813 

♦ UNI 

195-153 

UM6002A 

♦ UNI 

591 - 96 

UT1 15 

UNI 

329- 73 

UTX225 

UNI 

283- 99 

UZ736 

UNI 

217- 39 

UZ4815 

♦ UNI 

198-131 

UM6002B 

♦ UNI 

591 - 97 

UT117 

UNI 

339-107 

UTX3105 

UNI 

272- 25 

UZ740 

UNI 

219- 4 

UZ4816 

♦ UNI 

200- 92 

UM6002C 

♦ UNI 

591 - 98 

UT1 18 

UNI 

346-105 

UTX3110 

UNI 

278- 84 

UZ745 

UNI 

220-117 

UZ4818 

♦ UNI 

203 - 23 

UM6004A 

♦ UNI 

591 - 99 

UT1 19 

UNI 

359-1 10 

UTX3115 

UNI 

281 - 22 

UZ750 

UNI 

222- 88 

UZ4820 

♦ UNI 

205-159 

UM6004B 

♦ UNI 

591-100 

UT 120 

UNI 

370- 47 

UTX3120 

UNI 

282- 37 

UZ756 

UNI 

224-169 

UZ4822 

♦ UNI 

207-146 

UM6004C 

♦ UNI 

591 -101 

UT21 1 

UNI 

318- 96 

UTX4105 

UNI 

272- 26 

UZ760 

UNI 

225-128 

UZ4824 

♦ UNI 

209-120 

UM6006A 

♦ UNI 

591-102 

UT212 

UNI 

321 - 23 

UT.X4 1 10 

UNI 

278- 85 

UZ770 

UNI 

228- 85 

UZ4827 

♦ UNI 

212- 17 

UM6006B 

♦ UNI 

591-103 

UT213 

UNI 

329- 74 

UTX4115 

UNI 

281 - 23 

UZ775 

UNI 

229- 87 

UZ4830 

♦ UNI 

214- 20 

UM6006C 

♦ UNI 

591-104 

UT214 

UNI 

339-108 

UTX4120 

UNI 

282- 38 

UZ780 

UNI 

229-197 

UZ4833 

♦ UNI 

215-177 

UM7002A 

♦ UNI 

591-105 

UT215 

UNI 

346-106 

UZ3.3 

♦ INRI 

167- 40 

UZ790 

UNI 

231 -127 

UZ4836 

♦ UNI 

217- 69 

UM7002B 

♦ UNI 

591-106 

UT221 

UNI 

299- 62 

UZ3.6 

♦ INRI 

167-187 

UZ806 

UNI 

178- 85 

UZ4839 

♦ UNI 

218-139 

UM7002C 

♦ UNI 

591-107 

UT234 

UNI 

311 - 74 

UZ3.9 

♦ INRI 

168-143 

UZ807 

UNI 

180-128 

UZ4843 

♦ UNI 

220- 30 

UM7004A 

♦ UNI 

591-108 

UT235 

UNI 

330- 55 

UZ4 3 

♦ INRI 

169-143 

UZ808 

UNI 

182-181 

UZ4847 

♦ UNI 

221 -162 

UM7004B 

♦ UNI 

591 -109 

UT236 

UNI 

300- 90 

UZ4 7 

♦ INRI 

170-146 

UZ809 

UNI 

186-111 

UZ4851 

♦ UNI 

223-101 

UM7004C 

♦ UNI 

591-110 

UT237 

UNI 

340- 58 

UZ5 1 

♦ INRI 

171-189 

UZ810 

UNI 

189- 8 

UZ4856 

♦ UNI 

225- 19 

UM7006A 

♦ UNI 

592- 1 

UT238 

UNI 

347 - 86 

UZ5 6 

♦ INRI 

173- 56 

UZ812 

UNI 

193- 97 

UZ4862 

♦ UNI 

226-133 

UM7006B 

♦ UNI 

592- 2 

UT242 

UNI 

312- 64 

UZ6 2 

♦ INRI 

175- 32 

UZ813 

UNI 

195-123 

UZ4868 

♦ UNI 

228- 15 

UM7006C 

♦ UNI 

592- 3 

UT244 

UNI 

331 - 46 

UZ6 8 

♦ INRI 

177-128 

UZ814 

UNI 

196-120 

UZ4875 

♦ UNI 

229-117 

UM7008A 

♦ UNI 

592- 4 

UT245 

UNI 

340-109 

UZ7 5 

♦ INRI 

179-176 

UZ815 

UNI 

198- 98 

UZ4882 

♦ UNI 

231- 5 

UM7008B 

♦ UNI 

592- 5 

UT247 

UNI 

348- 70 

UZ8 2 

♦ INRI 

182- 43 

UZ816 

UNI 

200 - 70 

UZ4891 

♦ UNI 

232-117 

UM7008C 

♦ UNI 

592- 6 

UT249 

UNI 

301 - 64 

UZ9 1 

♦ INRI 

185-155 

UZ818 

UNI 

202-190 

UZ5110 

UNI 

234- 1 

UM7010A 

♦ UNI 

592- 7 

UT251 

UNI 

301 - 93 

UZ10 

♦ INRI 

188- 43 

UZ820 

UNI 

205-128 

UZ5111 

UNI 

235-124 

UM7010B 

♦ UNI 

592- 8 

UT252 

UNI 

312- 91 

UZ1 1 

♦ INRI 

190- 45 

UZ822 

UNI 

207-113 

UZ5112 

UNI 

236-157 

UM7010C 

♦ UNI 

592- 9 

UT254 

UNI 

331 - 77 

UZ12 

♦ INRI 

192-111 

UZ824 

UNI 

209 - 90 

UZ5113 

UNI 

238- 15 

UPI2069 

UPI 

310- 98 

UT255 

UNI 

341 - 21 

UZ13 

♦ INRI 

194-172 

UZ827 

UNI 

211-180 

UZ5114 

UNI 

238-155 

UPI2069A 

UPI 

310- 99 

UT257 

UNI 

348-102 

UZ 15 

♦ INRI 

197-129 

UZ830 

UNI 

213-175 

UZ5115 

UNI 

239-170 

UPI2070 

UPI 

329- 71 

UT258 

UNI 

361 - 68 

UZ 16 

♦ INRI 

199-123 

UZ833 

UNI 

215-145 

UZ5116 

UNI 

241 - 13 

UPI2070A 

UPI 

329- 72 

UT261 

UNI 

302- 45 

UZ 18 

♦ INRI 

202- 36 

UZ836 

UNI 

217- 40 

UZ5117 

UNI 

241 - 78 

UPI2071 

UPI 

346-103 

UT262 

UNI 

313- 49 

UZ20 

♦ INRI 

204-176 

UZ840 

UNI 

219- 5 

UZ5118 

UNI 

242-130 

UPI207 1A 

UPI 

346-104 

UT264 

UNI 

332- 35 

UZ22 

♦ INRI 

206-149 

UZ845 

UNI 

220-118 

UZ5119 

UNI 

243- 19 

UR105 

UNI 

294- 9 

UT265 

UNI 

341 - 65 

UZ24 

♦ INRI 

208-141 

UZ850 

UNI 

222- 89 

UZ512Q 

UNI 

243-167 



592- 69 

UT267 

UNI 

349- 56 

UZ27 

♦ INRI 

211-32 

UZ856 

UNI 

224-170 

UZ5122 

UNI 

244- 65 

UR110 

UNI 

300- 89 

UT268 

UNI 

362- 11 

UZ30 

♦ INRI 

213- 42 

UZ860 

UNI 

225-129 

UZ5124 

UNI 

244- 85 



592- 70 

UT347 

UNI 

371- 1 

UZ33 

♦ INRI 

215- 6 

UZ870 

UNI 

228- 86 

UZ5126 

UNI 

244- 99 

UR115 

UNI 

307-81 

UT361 

UNI 

360- 71 

UZ1 10 

UNI 

233-148 

UZ875 

UNI 

229- 88 1 

UZ5128 

UNI 1 

244-123 



592- 71 

UT362 

UNI 

361 - 40 

UZ1 1 1 

UNI 

235-103 

UZ880 

UNI 

229-198 

UZ5130 

UNI 

244-138 

UR120 

UNI 

311 - 73 

UT363 

UNI 

371 - 71 

UZ1 12 

UNI 

236-134 

UZ890 

UNI 

231 -128 

UZ5132 

UNI 

244-152 



592 - 72 

UT364 

UNI 

371 - 96 

UZ1 13 

UNI 

237-164 

UZ906 

UNI 

178- 86 

UZ5134 

UNI 

244-176 

UR123AA 

ITT 

296- 76 

UT2005 

UNI 

295- 22 

UZ1 14 

UNI 

238-138 

UZ907 

UNI 

180-129 

UZ5136 

UNI 

244-191 

UR123BA 

ITT 

304- 52 

UT2010 

UNI 

302- 46 

UZ1 15 

UNI 

239-147 

UZ908 

UNI 

182-182 

UZ5138 

UNI 

245- 2 

UR123CA 

ITT 

308- 22 

UT2020 

UNI 

313- 50 

UZ1 16 

UNI 

240-162 

UZ909 

UNI 

186-112 

UZ5140 

UNI 

245- 28 

UR123DA 

ITT 

315 - 81 

UT2040 

UNI 

332- 36 

UZ1 17 

UNI 

241 - 68 

UZ910 

UNI 

189- 9 

UZ5210 

UNI 

234- 2 

UR123EA 

ITT 

319- 47 

UT2060 

UNI 

349- 57 

UZ1 18 

UNI 

242-108 

UZ912 

UNI 

193-98 

UZ5211 

UNI 

235-125 

UR123FA 

ITT 

324- 68 

UT2080 

UNI 

362- 12 

UZ119 

UNI 

243- 9 

UZ913 

UNI 

195-124 

UZ5212 

UNI 

236-158 


D.A.T.A. 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
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1. TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 

IN TYPE NUMBER SEQUENCE 





■ZQiS 

mwm 

IMHWP1I 


hEMilira 


MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRSIPq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 1 


UNI 


UZ5956 

UNI 

225 - 15 

UZ8708 

♦ UNI 

182-113 

V39EATEAA,EBA,EC,Eb 


V927E0,EA0,EB0 

552T 


UZ5214 

UNI 

238-156 

UZ5960 

UNI 

225 -143 

UZ8709 

♦ UNI 

186- 44 

♦ CRY KSC 

556- 25 


TRW 



UZ5215 

UNI 

240- 1 

UZ5970 

UNI 

228- 96 

UZ8710 

♦ UNI 

188-127 

V39E0.EA0.EB0 TRW 

556- 26 

V933A,AA,BA,CA,DA 



UZ5216 

UNI 

241 - 14 

UZ5975 

UNI 

229-114 

UZ8712 

♦ UNI 

193- 17 

V39EG ♦CRY 

556- 27 

♦ CRY 

KSC 

554- 

65 

UZ5217 

UNI 

241 - 79 

UZ5980 

UNI 

230- 7 

UZ8713 

♦ UNI 

195- 54 

V39G ♦CRY 

556- 28 

V9330,A0,B0 

TRW 

554- 

66 

UZ5218 

UNI 

242-131 

UZ5990 

UNI 

231 -138 

UZ8714 

♦ UNI 

196- 91 

V470.A0.B0 TRW 

557- 93 

V933%,A%,B%,C%,D% 



UZ5219 

UNI 

243- 20 

UZ7110 

UNI 

234- 35 

UZ8715 

♦ UNI 

198- 23 

V47%,A%,B% ( C,D 

557 - 94 


♦ MSI 

554- 

67 

UZ5220 

UNI 

243-168 

UZ7210 

UNI 

234- 36 

UZ8716 

♦ UNI 

200- 3 

♦ CRY KSC 


V933EA,EAA,EBA,EC,ED 



UZ5222 

UNI 

244- 66 

UZ7310 

UNI 

234- 37 

UZ8718 

♦ UNI 

202-115 

♦ MSI 


♦ CRY 

KSC 

554 

68 

UZ5224 

UNI 

244- 86 

UZ7706 

UNI 

178-137 

UZ8720 

♦ UNI 

205- 56 

V47EA,EAA,EBA,EC,ED 


V933E0.EA0.EB0 

554 

69 

UZ5226 

UNI 

244-100 

UZ7707 

UNI 

180-180 

UZ8722 

♦ UNI 

207- 39 

♦ CRY KSC 

557-95 


TRW 



UZ5228 

UNI 

244-124 

UZ7708 

UNI 

183- 50 

UZ8724 

♦ UNI 

209- 22 

V47E0.EA0.EB0 TRW 

557- 96 

V939A,AA,BA,CA,DA 



UZ5230 

UNI 

244-139 

UZ7709 

UNI 

186-160 

UZ8727 

♦ UNI 

211 -104 

V47EG ♦CRY 

557- 97 

♦ CRY 

KSC 

556 

29 

UZ5232 

UNI 

244-153 

UZ7710 

UNI 

189- 72 

UZ8730 

♦ UNI 

213-102 

V47G ♦CRY 

557- 98 

V9390.A0.B0 

TRW 

556 

30 

UZ5234 

UNI 

244-177 

UZ7712 

UNI 

193-164 

UZ8733 

♦ UNI 

215-69 

V50 SCN 

296-100 

V939%,A%,B%,C%,D% 



UZ5236 

UNI 

244-192 

UZ7713 

UNI 

195-179 

UZ8736 

♦ UNI 

216-171 

V560.A0.B0 TRW 

559- 46 


♦ MSI 

556 

31 

UZ5238 

UNI 

245- 3 

UZ7714 

UNI 

196-149 

UZ8740 

♦ UNI 

218-196 

V56%,A%,B%,C,D 

559- 47 

V939EA,EAA,EBA,EC,ED 



UZ5240 

UNI 

245- 29 

UZ7715 

UNI 

198-166 

UZ8745 

♦ UNI 

220- 97 

♦ CRY KSC 


♦ CRY 

KSC 

556 

32 

UZ5310 

UNI 

234- 3 

UZ7716 

UNI 

200-120 

UZ8750 

♦ UNI 

222- 67 

♦ MSI 


V939E0.EAIZl.EB0 

556 

33 

UZ5311 

UNI 

235-126 

UZ7718 

UNI 

203- 59 

UZ8756 

♦ UNI 

224-1 17 

V56EA,EAA,EBA,EC,ED 



TRW 



UZ5312 

UNI 

236-159 

UZ7720 

UNI 

205-188 

UZ8760 

♦ UNI 

225-121 

♦ CRY KSC 

559- 48 

V947A.AA.BA.CA.DA 



UZ5313 

UNI 

238- 17 

UZ7722 

UNI 

207-181 

UZ8770 

♦ UNI 

228- 78 

V56E0.EA0.EB0 TRW 

559- 49 

♦ CRY 

KSC 

557 

99 

UZ5314 

UNI 

238-157 

UZ7724 

UNI 

209-148 

UZ8775 

♦ UNI 

229- 38 

V56EG ♦CRY 

559- 50 

V9470.A0.B0 

TRW 

557 

100 

UZ5315 

UNI 

240- 2 

UZ7727 

UNI 

212- 50 

UZ8780 

♦ UNI 

229-188 

V56G ♦CRY 

559- 51 

V947%,A%,B%,C%,D% 



UZ5316 

UNI 

241- 15 

UZ7730 

UNI 

214- 46 

UZ8790 

♦ UNI 

231-118 

V64 SCH 

601 - 65 


♦ MSI 

557 

101 

UZ5317 

UNI 

241- 80 

UZ7733 

UNI 

216- 5 

UZ8806 

♦ UNI 

178- 20 

V68A,AA,BA,C,D 

560- 49 

V947EA,EAA,EBA,EC,ED 



UZ5318 

UNI 

242-132 

UZ7736 

UNI 

217- 92 

UZ8807 

♦ UNI 

180-64 

♦ CRY KSC 


♦ CRY 

KSC 

557 

102 

UZ5319 

UNI 

243- 21 

UZ7740 

UNI 

219- 18 

UZ8808 

♦ UNI 

182-114 

V680.A.B TRW 

560- 50 

V947E0.EA0.EB0 

557 

103 

UZ5320 

UNI 

243-169 

UZ7745 

UNI 

220-141 

UZ8809 

♦ UNI 

186- 45 

V68EA,EAA,EBA,EC,ED 



TRW 



UZ5322 

UNI 

244- 67 

UZ7750 

UNI 

222-1 1 1 

UZ8810 

♦ UNI 

188-128 

♦ CRY KSC 

560- 51 

V956A.AA.BA.CA.DA 



UZ5324 

UNI 

244- 87 

UZ7756 

UNI 

225 - 46 

UZ8812 

♦ UNI 

193- 18 

V68E0.EA0.EB0 TRW 

560- 52 

♦ CRY 

KSC 

559 

52 

UZ5326 

UNI 

244-101 

UZ7760 

UNI 

225 -145 

UZ8813 

♦ UNI 

195- 55 

V68G ♦CRY 

560- 53 

V9560.A0.B0 

TRW 

559 

53 

UZ5328 

UNI 

244-125 

UZ7770 

UNI 

228- 98 

UZ8814 

♦ UNI 

196- 92 

V72 SCH 

601 - 66 

V956%,A%,B%.C%,D% 



UZ5330 

UNI 

244-140 

UZ7775 

UNI 

229-140 

UZ8815 

♦ UNI 

198- 24 

V82A,AA,BA,C,D 

561 - 48 


♦ MSI 

559 

54 

UZ5332 

UNI 

244-154 

UZ7780 

UNI 

230- 9 

UZ8816 

♦ UNI 

200- 4 

♦ CRY KSC 


V956EA.EAA,EBA,EC,ED 



UZ5334 

UNI 

244-178 

UZ7790 

UNI 

231 -140 

UZ8818 

♦ UNI 

202-1 16 

V820.A.B TRW 

561 - 49 

♦ CRY 

KSC 

559 

55 

UZ5336 

UNI 

244-193 

UZ7806 

UNI 

178-138 

UZ8820 

♦ UNI 

205- 57 

V82EA,EAA,EBA,EC,ED 


V956E0.EA0.EB0 

559 

56 

UZ5338 

UNI 

245- 4 

UZ7807 

UNI 

180-181 

UZ8822 

♦ UNI 

207- 40 

♦CRY KSC 

561 - 50 


TRW 



UZ5340 

UNI 

245- 30 

UZ7808 

UNI 

183- 51 

UZ8824 

♦ UNI 

209- 23 

V82E0.EA0.EB0 TRW 

561 - 51 

V968A,AA,BA,CA,DA 



UZ5706 

UNI 

178-109 

UZ7809 

UNI 

186-161 

UZ8827 

♦ UNI 

211-105 

V82G ♦ CRY 

561 - 52 

♦ CRY 

KSC 

560 

54 

UZ5707 

UNI 

180-152 

UZ7810 

UNI 

189- 73 

UZ8830 

♦ UNI 

213-103 

V1OOA.AA.BA.C.D 

562- 16 

V9680.A0.B0 

TRW 

560 

55 

UZ5708 

UNI 

183-20 

UZ7812 

UNI 

193-165 

UZ8833 

♦ UNI 

215-70 

♦ CRY KSC 


V968EA.EAA.EBA.EC.ED 



UZ5709 

UNI 

186-136 

UZ7813 

UNI 

195-180 

UZ8836 

♦ UNI 

216-172 

V1OO0AB TRW 

562- 17 

♦ CRY 

KSC 

560 

56 

UZ5710 

UNI 

189- 34 

UZ7814 

UNI 

196-150 

UZ8840 

♦ UNI 

218-197 

VI00# SCN 

304- 85 

V968E0.EA0.EB0 

560 

57 

UZ5712 

UNI 

193-124 

UZ7815 

UNI 

198-167 

UZ8845 

♦ UNI 

220- 98 

V1OOEA.EAA.EBA.EC.ED 



TRW 



UZ5713 

UNI 

195-147 

UZ7816 

UNI 

200-121 

UZ8850 

♦ UNI 

222- 68 

♦ CRY KSC 

562- 18 

V982A.AA.BA.CA.DA 



UZ5714 

UNI 

196-139 

UZ7818 

UNI 

203- 60 

UZ8856 

♦ UNI 

224-118 

V1OOE0.EA0.EB0 

562- 19 

♦ CRY 

KSC 

561 

53 

UZ5715 

UNI 

198-124 

UZ7820 

UNI 

205-189 

UZ8860 

♦ UNI 

225-122 

TRW 


V9820.A0.B0 

TRW 

560 

58 

UZ5716 

UNI 

200- 87 

UZ7822 

UNI 

207-182 

UZ8870 

♦ UNI 

228- 79 

V100G ♦CRY 

562- 20 

V982EA.EAA.EBA.EC.ED 



UZ5718 

UNI 

203- 16 

UZ7824 

UNI 

209-149 

UZ8875 

♦ UNI 

229- 39 

V200 SCN 

316- 10 

♦ CRY 

KSC 

561 

54 

UZ5720 

UNI 

205-153 

UZ7827 

UNI 

212- 51 

UZ8880 

♦ UNI 

229-189 

V300 SCN 

324- 95 

V982E0.EA0.EB0 

561 

55 

UZ5722 

UNI 

207-139 

UZ7830 

UNI 

214- 47 

UZ8890 

♦ UNI 

231-119 

V400 SCN 

335- 15 


TRW 



UZ5724 

UNI 

209-1 14 

UZ7833 

UNI 

216- 6 

VI 

♦ SCO 

399- 78 

V500 SCN 

343- 36 

V2051E 

NECJ 

439 

37 

UZ5727 

UNI 

212- 10 

UZ7836 

UNI 

217- 93 

V70.A0.B0 

TRW 

538- 17 

V600 SCN 

352- 12 

V2051H 

NECJ 

455 

63 

UZ5730 

UNI 

214- 14 

UZ7840 

UNI 

219- 19 

V7%,A%,B%,C,D 

538- 18 

V900A,AA,BA ( C,D 

562- 21 

V2051K 

NECJ 

469 

24 

UZ5733 

UNI 

215-171 

UZ7845 

UNI 

220-142 

♦ CRY 

KSC 


♦ CRY KSC 


V2059EJ 

NECJ 

392 

91 

UZ5736 

UNI 

217- 64 

UZ7850 

UNI 

222-1 12 

MSE 

♦ MSI 


V9OO0.A0.B0 TRW 

562- 22 

V2059GZ 

NECJ 

395 

1 

UZ5740 

UNI 

219- 13 

UZ7856 

UNI 

225- 47 

V7EA,EAA,EBA,EC,ED 


V900EA,EAA,EBA,EC,ED 


V2059N 

NECJ 

366 

80 

UZ5745 

UNI 

220-133 

UZ7860 

UNI 

225-146 

♦ CRY 

KSC 

538- 19 

♦ CRY KSC 

562- 23 

V2059R 

NECJ 

381 

25 

UZ5750 

UNI 

222-104 

UZ7870 

UNI 

228- 99 

V7E0.EA0.EB0 

TRW 

538- 20 

V9OOE0.EA0.EB0 

562- 24 

V2059X 

NECJ 

387 

70 

UZ5756 

UNI 

225- 13 

UZ7875 

UNI 

229-141 

V1 O0.A0TB0 

TRW 

541 - 57 

TRW 


V2059Z 

NECJ 

390 

104 

UZ5760 

UNI 

225-141 

UZ7880 

UNI 

230- 10 

V10%,A%,B%,C,D 

541 - 58 

V907A,AA,BA,CA,DA 


V2060EJ 

NECJ 

495 

13 

UZ5770 

UNI 

228- 94 

UZ7890 

UNI 

231 -141 

♦ CRY 

KSC 


♦ CRY KSC 

1538- 21 

V2060M 

NECJ 

479 

30 

UZ5775 

UNI 

229-1 12 

UZ7906 

UNI 

178-139 


♦ MSI 


V9O70.A0.B0 TRW 

j 538 - 22 

V2060P 

NECJ 

490 

37 

UZ5780 

UNI 

230- 5 

UZ7907 

UNI 

180-182 

V10# 

NPC 

541 - 59 

V907%,A%,B%,C%,D% 


V2060X 

NECJ 

494 

25 

UZ5790 

UNI 

231-136 

UZ7908 

UNI 

183- 52 

V1OEA.EAA.EBA.EC.ED 


♦ MSI 

|538- 23 

VA10 

♦ VARO 

369 

28 

UZ5806 

UNI 

178-110 

UZ7909 

UNI 

186-162 

♦ CRY 

KSC 

541 - 60 

V907EA,EAA,EBA,EC,ED 


VA10X 

♦ VARO 

288 

31 

UZ5807 

UNI 

180-153 

UZ7910 

UNI 

189- 74 

V1OE0.EA0.EB 

t TRW 

541 - 61 

♦ CRY KSC 

538- 24 

VA15 

♦ VARO 

383 

105 

UZ5808 

UNI 

183- 21 

UZ7912 

UNI 

193-166 

V12EU0.B0 

TRW 

543- 85 

V9O7E0.EA0.EB0 

538- 25 

VA15X 

♦ VARO 

288 

93 

UZ5809 

UNI 

186-137 

UZ7913 

UNI 

195-181 

V12%,A%,B%,C / D 

543- 86 

TRW 


VA20 

♦ VARO 

389 

39 

UZ5810 

UNI 

189- 35 

UZ7914 

UNI 

196-151 

♦ CRY 

KSC 


V910A,AA,BA,CA,DA 


VA20X 

♦ VARO 

289 

7 

UZ5812 

UNI 

193-125 

UZ7915 

UNI 

198-168 


♦ MSI 


♦ CRY KSC 

1541 - 62 

VA25 

♦ VARO 

392 

18 

UZ5813 

UNI 

195-148 

UZ7916 

UNI 

200-122 

V1 2EA,EAA,EBA,EC,ED 


V91O0.A0.B0 TRW 

1541 - 63 

VA25X 

♦ VARO 

289 

18 

UZ5814 

UNI 

196-140 

UZ7918 

UNI 

203-61 

♦ CRY 

KSC 

543- 87 

V910%,A%,B%,C%,D% 


VA30 

♦ VARO 

393 

71 

UZ5815 

UNI 

198-125 

UZ7920 

UNI 

205-190 

V12E0.EA0.EB0 TRW 

543- 88 

♦ MSI 

|541 - 64 

VA30X 

♦ VARO 

289 

40 

UZ5816 

UNI 

200- 88 

UZ7922 

UNI 

207-183 

V13 

NPC 

544- 16 

V9 10EA,EAA,EBA,EC,ED 


VA35 

♦ VARO 

395 

51 

UZ5818 

UNI 

203- 17 

UZ7924 

UNI 

209-150 

V150.A0.B0 

TRW 

546- 15 

♦ CRY KSC 

541 - 65 

VA107 

♦ CRY 

535 

102 

UZ5820 

UNI 

205-154 

UZ7927 

UNI 

212- 52 

V1 5%,A%,B%,C,D 

546- 16 

V91OE0.EA0.EB0 

541 - 66 


KSC 



UZ5822 

UNI 

207-140 

UZ7930 

UNI 

214- 48 

♦ CRY 

KSC 


TRW 


VA1 12 

♦ CRY 

541 

67 

UZ5824 

UNI 

209-115 

UZ7933 

UNI 

216- 7 


♦ MSI 


V9 1 2A,AA,BA,CA,DA 



KSC 



JDZ5827 

UNI 

212- 11 

UZ7936 

UNI 

217- 94 

V1 5 E A, E A A, E BA, EC, ED 


♦ CRY KSC 1 

S543- 89 

VA1 13 

♦ CRY 

550 

75 

DZ5830 

UNI 

214- 15 

UZ7940 

UNI 

219- 20 

♦ CRY 

KSC 

546- 17 

V9 120.A0.B0 TRW j 

543- 90 | 


KSC 



UZ5833 

UNI 

215-172 

UZ7945 

UNI 

220-143 

V15E0.EA0.EB0 TRW 

546- 18 

V9 1 2%,A%,B%,C%,D% 


VA1 14 

♦ CRY 

557 

104 

UZ5836 

UNI 

217- 65 

UZ7950 

UNI 

222-113 

V2O0.A0.B0 

TRW 

548- 70 

♦ MSI | 

543 - 91 


KSC 



UZ5840 

UNI 

219- 14 

UZ7956 

UNI 

225- 48 

V20%,A%.B%,C,D 

548- 71 

V9 1 2EA,EAA,EBA,EC,ED 


VA115 

♦ CRY 

541 - 

68 

UZ5845 

UNI 

220-134 

UZ7960 

UNI 

225 -147 

♦ CRY 

KSC 


♦ CRY KSC 1 

543- 92 


KSC 



UZ5850 

UNI 

222-105 

UZ7970 

UNI 

228-100 


♦ MSI 


V912E0.EA0.EB0 

543- 93 

VA1 16 

♦ CRY 

550- 

76 

UZ5856 

UNI 

225- 14 

UZ7975 

UNI 

229-142 

V20EA,EAA,EBA,EC,ED 


TRW 



KSC 



UZ5860 

UNI 

225-142 

UZ7980 

UNI 

230- 11 

♦ CRY 

KSC 

548- 72 

V9 1 5A,AA,BA,CA,DA 


VA1 17 

♦ CRY 

557- 

105 

UZ5870 

UNI 

228- 95 

UZ7990 

UNI 

231-142 

V2OE0.EA0.EB0 TRW 

548- 73 

♦ CRY KSC 1 

546- 19 


KSC 



UZ5875 

UNI 

229-1 13 

UZ8110 

♦ UNI 

233-100 

V20EG 

♦ CRY 

548- 74 

V9 1 50.A0.B0 TRW 

546- 20 

VA122 

♦ CRY 

557- 

106 

UZ5880 

UNI 

230- 6 

UZ8111 

♦ UNI 

235- 64 

V20G 

♦ CRY 

548- 75 

V9 1 5%,A%,B%,C%,D% 



KSC 



UZ5890 

UNI 

231-137 

UZ8112 

♦ UNI 

236- 88 

V270.A0.B0 

TRW 

552- 60 

♦ MSI | 

546- 21 

VA123 

♦ CRY 

546- 

24 

UZ5906 

UNI 

178-111 

UZ8113 

♦ UNI 

237-125 

V27%,A%,B%,C / D 

552- 61 

V9 1 5EA,EAA,EBA,EC,ED 



KSC 



UZ5907 

UNI 

180-154 

UZ8114 

♦ UNI 

238-114 

♦ CRY 

KSC 


♦ CRY KSC | 

546- 22 

VA124 

♦ CRY 

546- 

25 

UZ5908 

UNI 

183- 22 

UZ8115 

♦ UNI 

239-104 


♦ MSI 


V915E0.EA0.EB0 

546- 23 


KSC 



UZ5909 

UNI 

186-138 

UZ8116 

♦ UNI 

240-126 

V27EA,EAA,EBA,EC,ED 


TRW 


VA125 

♦ CRY 

546- 

26 

UZ5910 

UNI 

189- 36 

UZ8117 

♦ UNI 

241 - 61 

♦ CRY 

KSC 

552- 62 

V920A,AA,BA,CA,DA 



KSC 



UZ5912 

UNI 

193-126 

UZ8118 

♦ UNI 

242- 67 

V27E0.EA0.EB0 TRW 

552- 96 

♦CRY KSC | 

548- 76 

VA126 

♦ CRY 

546- 

27 

UZ5913 

UNI 

195-149 

UZ8119 

♦ UNI 

243- 2 

V27EG 

♦ CRY 

552- 63 

V92O0.A0.B0 TRW 

548- 77 


KSC 



UZ5914 

UNI 

196-141 

UZ8120 

♦ UNI 

243-107 

V27G 

♦ CRY 

552- 64 

V920%,A%,B%,C%,D% 


VA127 

♦ CRY 

554- 

70 

UZ5915 

UNI 

198-126 

UZ8210 

♦ UNI 

233-101 

V330.A0.B0 

TRW 

554- 59 

♦ MSI | 

548- 78 


KSC 



UZ5916 

UNI 

200- 89 

UZ8211 

♦ UNI 

235- 65 

V33%,A%,B%,C,D 

554- 60 

V920EA,EAA,EBA,EC,ED 


VA128 

♦ CRY 

554- 

71 

UZ5918 

UNI 

203- 18 

UZ8212 

♦ UNI 

236- 89 

♦ CRY 

KSC 


♦CRY KSC 1 

548- 79 


KSC 



UZ5920 

UNI 

205-155 

UZ8213 

♦ UNI 

237-126 


♦ MSI 


V92OE0.EA0.EB0 

548- 80 

VA129 

♦ CRY 

554- 

72 

UZ5922 

UNI 

207-141 

UZ8214 

♦ UNI 

238-1 15 

V33EA,EAA,EBA,EC,ED 


TRW I 



KSC 



UZ5924 

UNI 

209-1 16 

UZ8215 

♦ UNI 

239-105 

♦ CRY 

KSC 

554- 61 

V927A,AA,BA,CA,DA 


VA130 

♦ CRY 

554- 

73 

UZ5927 

UNI 

212- 12 

UZ8216 

♦ UNI 

240-127 

V33E[ZJ,EA[ZJ,EBEZJ TRW 

554- 62 

♦ CRY KSC 1 

552- 65 


KSC 



UZ5930 

UNI 

214- 16 

UZ8217 

♦ UNI 

241-62 

V33EG 

♦ CRY 

554- 63 

V9270.A0.B0 TRW 

552- 66 

VA132 

♦ CRY 

541 - 

69 

UZ5933 

UNI 

215-173 

UZ8218 

♦ UNI 

242- 68 

V33G 

♦ CRY 

554- 64 

V927%,A%,B%,C%,D% 



KSC 



UZ5936 

UNI 

217- 66 

UZ8219 

♦ UNI 

243- 3 

V390.A0.B0 

TRW 

556- 23 

♦ MSI 1 

552- 67 

VA133 

♦ CRY 

550- 

77 

UZ5940 

UNI 

219- 15 

UZ8220 

♦ UNI 

243-108 

V39%,A%,B%,C,D 

556- 24 

V927EA,EAA,EBA,EC,ED 



KSC 



UZ5945 

UNI 

220-135 

UZ8706 

♦ UNI 

178- 19 

♦ CRY 

KSC 



552- 68 

VA134 

♦ CRY 

557- 

107 

UZ5950 

UNI 

222-106 

UZ8707 

♦ UNI 

180- 63 


♦ MSI 


♦ CRY KSC | 



KSC 




♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 


TYPE No 

MFRS 

Pq&line 




TYPE No. 



TYPE No. 

— I 1 1 1 



WM Mill 


VA135 

♦ CRY 

541 - 70 

VA313 

♦ CRY 

536- 3 

VA031BN22 

♦ VARM 

596- 52 

VAT 14N 16,N 18,N20 

547- 67 

VC68,A,B 

♦ EAS 

560- 69 


KSC 



KSC 


VA032CN 19 

♦ VARM 

596- 53 


♦ VARM 


VC70 

♦ VARO 

402- 66 

VA136 

♦ CRY 

550- 78 

VA521 

♦ CRY 

563- 2 

VA032CN20 

♦ VARM 

596- o4 

VAT1 5N 1 6,N 18,N20 

549- 24 

VC70X 

♦ VARO 

290- 30 


KSC 


VA522 

♦ CRY 

563- 3 

VA032CN21 

♦ VARM 

596- 55 


♦ VARM 


VC80 

♦ VARO 

404- 7 

VA137 

♦ CRY 

557-108 

VA523 

♦ CRY 

563- 4 

VA032CN22 

♦ VARM 

596- 56 

VAT 16N 16,N 18,N20 

551 - 69 

VC80X 

♦ VARO 

290- 60 


KSC 


VA524 

♦ CRY 

563- 5 

VA032DN19 

♦ VARM 

596- 57 


♦ VARM 


VC82,A,B 

♦ EAS 

561 - 56 

VA138 

♦ CRY 

535-103 

VA621 

♦ CRY 

563- 45 

VA032DN20 

♦ VARM 

596- 58 

VAT17N 1 6,N 18,N20 

553- 14 

VC99,A,B 

♦ EAS 

562- 25 


KSC 


VA622 

♦ CRY 

563- 46 

VA032DN21 

♦ VARM 

596- 59 


♦ VARM 


VC 1 12,A,B 

♦ EAS 

562 - 64 

VA139 

♦ CRY 

535-104 

VA623 

♦ CRY 

563- 47 

VA032DN22 

♦ VARM 

596- 60 

VAT 1 8N 1 6,N 18,N20 

555- 66 

VC 1 1 5,A,B 

♦ EAS 

562- 72 


KSC 


VA624 

♦ CRY 

563- 48 

VA032EN19 

♦ VARM 

596- 61 


♦ VARM 


VC118,A,B 

♦ EAS 

562- 90 

VA140 

♦ CRY 

535-105 

VA723 

♦ CRY 

563- 54 

VA032EN20 

♦ VARM 

596- 62 

VAT 19N 16,N 18,N20 

556- 62 

VC 122,A,B 

♦ EAS 

562- 97 


KSC 


VA724 

♦ CRY 

563- 55 

VA032EN21 

♦ VARM 

596- 63 


♦ VARM 


VC127,A,B 

♦ EAS 

563- 9 

VA141 

♦ CRY 

535-106 

VA823 

♦ CRY 

563- 64 

VA032EN22 

♦ VARM 

596- 64 

VAT5 1 N 16,N 18,N20 

535- 87 

VC 133,A,B 

♦ EAS 

563- 16 


KSC 


VA824 

♦ CRY 

563- 65 

VA033FN19 

♦ VARM 

596- 65 


♦ VARM 


VC207,A,B 

♦ EAS 

538- 27 

VA150 

♦ CRY 

535-107 

VA5139 

♦ CRY 

537- 25 

VA033FN21 

♦ VARM 

596- 66 

VAT52N 1 6,N 18,N20 

539- 93 

VC210,A,B 

♦ EAS 

541 - 81 


KSC 


VA5139A 

♦ CRY 

537- 26 

VA033GN19 

♦ VARM 

596- 67 


♦ VARM 


VC212,A,B 

♦ EAS 

543- 97 

VA151 

♦ CRY 

541 - 71 

VA5140 

♦ CRY 

541 - 78 

VA033GN21 

♦ VARM 

596- 68 

VAT53N 1 6,N 18,N20 

544- 34 

VC215,A,B 

♦ EAS 

546- 38 


KSC 


VA5140A 

♦ CRY 

541 - 79 

VA033HN19 

♦ VARM 

596- 69 


♦ VARM 


VC220,A,B 

♦ EAS 

548- 82 

VA 152 

♦ CRY 

546- 28 

VA5141 

♦ CRY 

543- 94 

VA033HN21 

♦ VARM 

596- 70 

VAT54N 1 6,N 18,N20 

547- 68 

VC227,A,B 

♦ EAS 

552- 71 


KSC 


VA5141A 

♦ CRY 

543- 95 

VA034JN19 

♦ VARM 

596- 71 


♦ VARM 


VC233,A,B 

♦ EAS 

554- 82 

VA 1 53 

♦ CRY 

550- 79 

VA5142 

♦ CRY 

546- 35 

VA034KN 19 

♦ VARM 

596- 72 

VAT55N16,N 18,N20 

549- 25 

VC239,A,B 

♦ EAS 

556- 35 


KSC 


VA5142A 

♦ CRY 

546- 36 

VAP81AN10 

VARM 

519- 72 


♦ VARM 


VC247,A,B 

♦ EAS 

558- 8 

VA 154 

♦ CRY 

554- 74 

VA5143 

♦ CRY 

548- 15 

VAP81AN19 

VARM 

519- 73 

VAT56N 16,N 18,N20 

551 - 70 

VC256,A,B 

♦ EAS 

559- 58 


KSC 


VA5143A 

♦ CRY 

548- 16 

VAP81AN20 

VARM 

519- 74 


♦ VARM 


VC268,A,B 

♦ EAS 

560- 70 

VA1 55 

♦ CRY 

558- 1 

VAB800N26,N27,N28 


VAP81BN10 

VARM 

519- 75 

VAT57 N 16,N 1 8,N 20 

553- 15 

VC282,A,B 

♦ EAS 

561 - 57 


KSC 



♦ VARMI551 -109 

VAP81BN19 

VARM 

519- 76 


♦ VARM 


VC299,A,B 

♦ EAS 

562- 26 

VA 1 56 

♦ CRY 

535-108 

VAB801 N26,N27,N28 


VAP81BN20 

VARM 

519- 77 

VAT58N 16,N 18,N20 

555- 67 

VC306AB 

♦ EAS 

538- 28 


KSC 



♦ VARMI539- 73 

VAP81CN10 

VARM 

519- 78 


♦ VARM 



KSC 


VA 157 

♦ CRY 

541 - 72 

VAB802N26,N27,N28 


VAP81CN19 

VARM 

519- 79 

VAT59N 16,N 1 8,N20 

556- 63 

VC307,A,B 

♦ EAS 

538- 29 


KSC 



♦ VARMI534- 26 

VAP81CN20 

VARM 

519-80 


♦ VARM 



KSC 


VA 1 58 

♦ CRY 

546- 29 

VAB803N20,N26,N28 


VAP81DN10 

VARM 

519- 81 

VAT61N16 

♦ VARM 

53'1 - 94 

VC309AB 

♦ EAS 

541 - 82 


KSC 



♦ VARMI532- 86 

VAP81DN19 

VARM 

519- 82 

VAT61N18 

♦ VARM 

531 - 95 


KSC 


VA159 

♦ CRY 

550- 80 

VAB804N20,N26,N28 


VAP81DN20 

VARM 

519- 83 

VAT61N20 

♦ VARM 

531 - 96 

VC310AB 

♦ EAS 

541 - 83 


KSC 



♦ VARM 

531 - 18 

VAP81EN10 

VARM 

519- 84 

VAT62N16 

♦ VARM 

533- 25 


KSC 


VA 160 

♦ CRY 

554- 75 

VAB805N20 

♦ VARM 

519- 40 

VAP81EN19 

VARM 

519- 85 

VAT62N18 

♦ VARM 

533- 26 

VC314AB 

♦ EAS 

546- 39 


KSC 


VAB806N20 

♦ VARM 

523- 61 

VAP81EN20 

VARM 

519- 86 

VAT62N20 

♦ VARM 

533- 27 


KSC 


VA161 

♦ CRY 

558- 2 

VAB807N 10,N20 

520- 7 

VAP81FN10 

VARM 

519- 87 

VAT63N16 

♦ VARM 

533-105 

VC315AB 

♦ EAS 

546- 40 


KSC 



♦ VARM 


VAP81FN19 

VARM 

519- 88 

VAT63N18 

♦ VARM 

533-106 


KSC 


VA 162 

♦ CRY 

535-109 

VAB810AN25,26 VARM 

551 - 57 

VAP81FN20 

VARM 

519- 89 

VAT63N20 

♦ VARM 

533-107 

VC321 AB 

♦ EAS 

550- 86 


KSC 


VAB810AN27,28 VARM 

551 - 58 

VAP81GN10 

VARM 

519-90 

VAT71 N16,N 18,N20 

535- 88 


KSC 


VA163 

♦ CRY 

541 - 73 

VAB810N26,N27,N28 


VAP81GN19 

VARM 

519- 91 


♦ VARM 


VC322AB 

♦ EAS 

550- 87 


KSC 



♦ VARM 

551 -1 10 

VAP81GN20 

VARM 

519- 92 

VAT72N 16,N 18,N20 

539- 94 


KSC 


VA165 

♦ CRY 

546- 30 

VAB81 1AN25,26,28 

539 - 74 

VAP81HN10 

VARM 

519-93 


♦ VARM 


VC332AB 

♦ EAS 

554- 83 


KSC 



♦ VARM 


VAP81HN19 

VARM 

519- 94 

VAT73N 16,N 18,N20 

544- 35 


KSC 


VA166 

♦ CRY 

550- 81 

VAB81 1N26,N27,N28 


VAP81HN20 

VARM 

519- 95 


♦ VARM 


VC333AB 

♦ EAS 

554- 84 


KSC 



♦ VARM 

539- 75 

VAP81IN10 

VARM 

519- 96 

VAT74N 16,N 1 8,N20 

547- 69 


KSC 


VA167 

♦ CRY 

554- 76 

VAB812 AN 2 5,2 6,2 8 

534 - 27 

VAP81IN19 

VARM 

519- 97 


♦ VARM 


VC346AB 

♦ EAS 

558- 9 

VA 1 68 

♦ CRY 

560- 59 


♦ VARM 


VAP81IN20 

VARM 

519- 98 

VAT75N 16,N 18,N20 

549- 26 


KSC 



KSC 


VAB8 1 2N26,N27,N28 


VAP82AN10 

VARM 

521 - 57 


♦ VARM 


VC347AB 

♦ EAS 

558- 10 

VA169 

♦ CRY 

560- 60 


♦ VARM 

534 - 28 

VAP82AN19 

VARM 

521 - 58 

VAT76N 16, N 1 8,N20 

551 - 71 


KSC 



KSC 


VAB813AN20,AN25 

532- 87 

VAP82AN20 

VARM 

521 - 59 


♦ VARM 


VC367 AB 

♦ EAS 

560- 71 

VA 170 

♦ CRY 

560- 61 


♦ VARM 


VAP82BN10 

VARM 

521 - 60 

VAT77N 16,N 18,N20 

553- 16 


KSC 



KSC 


VAB813AN20,25 VARM 

532- 88 

VAP82BN19 

VARM 

521 - 61 


♦ VARM 


VC399AB 

♦ EAS 

562- 27 

VA171 

♦ CRY 

560- 62 

VAB813AN26,AN28 

532- 89 

VAP82BN20 

VARM 

521 - 62 

VAT78N 1 6,N 1 8,N20 

555- 68 


KSC 



KSC 



♦ VARM 


VAP82CN10 

VARM 

521 - 63 


♦ VARM 


VC406AB 

♦ EAS 

538- 30 

VA 172 

♦ CRY 

560- 63 

VAB813AN26,28 VARM 

532- 90 

VAP82CN19 

VARM 

521 - 64 

VAT79N16,N18,N20 

556- 64 


KSC 



KSC 


VAB8 1 4AN20,AN26 

531- 19 

VAP82CN20 

VARM 

521 - 65 


♦ VARM 


VC407AB 

♦ EAS 

538- 31 

VA 1 73 

♦ CRY 

560- 64 


VARM 


VAP82DN10 

VARM 

521 - 66 

VAT91N16 

♦ VARM 

531 - 97 


KSC 



KSC 


VAB81 4N20,N26,N28 


VAP82DN19 

VARM 

521 - 67 

VAT91N18 

♦ VARM 

531 - 98 

VC408AB 

♦ EAS 

538- 32 

VA200 

♦ CRY 

560- 65 


♦ VARM 531 - 20 

VAP82DN20 

VARM 

521 - 68 

VAT91N20 

♦ VARM 

531-99 


KSC 



KSC 


VAB820N26,N27,N28 


VAP82EN10 

VARM 

521 - 69 

VAT92N16 

♦ VARM 

533- 22 

VC409AB 

♦ EAS 

541 - 84 

VA201 

♦ CRY 

560- 66 


♦ VARM 

547 - 24 

VAP82EN19 

VARM 

521 - 70 

VAT92N18 

♦ VARM 

533- 23 


KSC 



KSC 


VAB824AN20 

♦ VARM 

528- 98 

VAP82EN20 

VARM 

521 - 71 

VAT92N20 

♦ VARM 

533- 24 

VC410AB 

♦ EAS 

541 - 85 

VA202 

♦ CRY 

558- 3 

VAB825N20 

♦ VARM 

528- 99 

VAP83AN10 

VARM 

523- 62 

VAT93N16 

♦ VARM 

533-100 


KSC 



KSC 


VAB825N26 

♦ VARM 

528-100 

VAP83AN19 

VARM 

523- 63 

VAT93N18 

♦ VARM 

533-101 

VC41 1 AB 

♦ EAS 

541 - 86 

VA203 

♦ CRY 

558- 4 

VA011AN 19 

VARM 

601 - 67 

VAP83AN20 

VARM 

523- 64 

VAT93N20 

♦ VARM 

533-102 


KSC 



KSC 


VAOI1AN20 

VARM 

601 - 68 

VAP83BN10 

VARM 

523- 65 

VB 10 

♦ VARO 

369- 40 

VC414AB 

♦ EAS 

546- 41 

VA204 

♦ CRY 

554- 77 

VA011 BN 19 

VARM 

601 - 69 

VAP83BN19 

VARM 

523- 66 

VB10X 

♦ VARO 

288- 32 


KSC 



KSC 


VAOI1BN20 

VARM 

601 - 70 

VAP83BN20 

VARM 

523- 67 

VB 1 1 

MITJ 

582- 70 

VC415AB 

♦ EAS 

546- 42 

VA205 

♦ CRY 

554- 78 

VA012CN19 

VARM 

601 - 71 

VAP83CN10 

VARM 

523- 68 

VB 1 4 

MITJ 

582- 71 


KSC 



KSC 


VA012CN20 

VARM 

601 - 72 

VAP83CN19 

VARM 

523- 69 

VB 1 5 

♦ VARO 

384- 9 

VC416AB 

♦ EAS 

546- 43 

VA206 

♦ CRY 

550- 82 

VA012DN19 

VARM 

601 - 73 

VAP83CN20 

VARM 

523- 70 

VB15X 

♦ VARO 

288- 94 


KSC 



KSC 


VA012DN20 

VARM 

601 - 74 

VAP101N10 

VARM 

523- 45 

VB20 

♦ VARO 

389- 57 

VC421AB 

♦ EAS 

550- 88 

VA207 

♦ CRY 

550- 83 

VA012EN19 

VARM 

601 - 75 

VAP101N19 

VARM 

523- 46 

VB20X 

♦ VARO 

289- 8 


KSC 



KSC 


VA012EN20 

VARM 

601 - 76 

VAP101N20 

VARM 

523- 47 

VB25 

♦ VARO 

392- 24 

VC422AB 

♦ EAS 

550- 89 

VA208 

♦ CRY 

546- 31 

VA013F1N19 

VARM 

601 - 77 

VAP102N10 

VARM 

523- 48 

VB25X 

♦ VARO 

289- 19 


KSC 



KSC 


VA013F2N19 

VARM 

601 - 78 

VAP102N19 

VARM 

523- 49 

VB30 

♦ VARO 

393- 87 

VC423AB 

♦ EAS 

550- 90 

VA209 

♦ CRY 

546- 32 

VA013G1N19 

VARM 

601 - 79 

VAP102N20 

VARM 

523- 50 

VB30X 

♦ VARO 

289- 41 


KSC 



KSC 


VA013G2N19 

VARM 

601 - 80 

VAP103N10 

VARM 

523- 51 

VB40 

♦ VARO 

396- 70 

VC432AB 

♦ EAS 

554- 85 

VA210 

♦ CRY 

541 - 74 

VA013H1N19 

VARM 

601 - 81 

VAP103N19 

VARM 

523- 52 

VB40X 

♦ VARO 

289- 62 


KSC 



KSC 


VA013H2N19 

VARM 

601 - 82 

VAP103N20 

VARM 

523- 53 

VB50 

♦ VARO 

399- 24 

VC433AB 

♦ EAS 

554- 86 

VA211 

♦ CRY 

541 - 75 

VA014J1N19 

VARM 

601 - 83 

VAP104N10 

VARM 

523- 54 

VB50A 

♦ SCN 

294-107 


KSC 



KSC 


VA014J2N19 

VARM 

601 - 84 

VAP104N19 

VARM 

523- 55 

VB50X 

♦ VARO 

289- 90 

VC434AB 

♦ EAS 

554- 87 

VA212 

♦ CRY 

535-1 10 

VA014K1N19 

VARM 

601 - 85 

VAP104N20 

VARM 

523- 56 

VB60 

♦ VARO 

400- 92 


KSC 



KSC 


VA014K2N19 

VARM 

601-86 

VAS 1 1 N 10,N 1 6,N 1 8,N20 

VB 100 

♦ SCN 

302- 9 

VC446AB 

♦ EAS 

558- 11 

VA213 

♦ CRY 

536- 1 

VA021AN19 

♦ VARM 

596- 23 


VARMI5 19 - 16 

VB200 

♦ SCN 

313- 11 


KSC 



KSC 


VA021AN21 

♦ VARM 

596- 24 

VAS 1 2N 10,N 1 6,N 1 8,N20 

VB300 

♦ SCN 

322- 72 

VC447AB 

♦ EAS 

558- 12 

VA300 

♦ CRY 

560- 67 

VA021BN19 

♦ VARM 

596- 25 


VARM 519- 17 

VB400 

♦ SCN 

331-108 


KSC 



KSC 


VA021BN21 

♦ VARM 

596- 26 

VAS21 N 10,N 1 6,N 1 8,N20 

VB500 

♦ SCN 

341 - 41 

VC448AB 

♦ EAS 

558- 13 

VA301 

♦ CRY 

560- 68 

VA022CN19 

♦ VARM 

596- 27 


VARM 519- 18 

VB600 

♦ SCN 

349- 21 


KSC 



KSC 


VA022CN21 

♦ VARM 

596- 28 

VAS22N 10,N 1 6,N 1 8,N20 

VB700 

♦ SCN 

356- 19 

VC467AB 

♦ EAS 

560- 72 

VA302 

♦ CRY 

558- 5 

VA022DN19 

♦ VARM 

596- 29 


VARM 1519- 19 

VB800 

♦ SCN 

361 - 93 


KSC 



KSC 


VA022DN21 

♦ VARM 

596- 30 

VAS3 1 N 10,N 1 6,N 1 8,N20 

VB1000 

♦ SCN 

372- 9 

VC533,B,C,D 

♦ EAS 

563- 17 

VA303 

♦ CRY 

558- 6 

VA022EN 19 

♦ VARM 

596- 31 


VARM 519- 20 

VB1200 

♦ SCN 

378- 83 

VC539,B,C,D 

♦ EAS 

563- 26 


KSC 


VA022EN21 

♦ VARM 

596- 32 

VAS32N 1 0,N 1 6,N 1 8,N20 

VC7,A,B 

♦ EAS 

538- 26 

VC547,B,C,D 

♦ EAS 

563- 28 

VA304 

♦ CRY 

554- 79 

VA023F1N19 

♦ VARM 

596- 33 


VARM 1519- 21 

VC10AB 

♦ EAS 

541 - 80 

VC556,B,C,D 

♦ EAS 

563- 43 


KSC 


VA023F1N21 

♦ VARM 

596- 34 

VAS 4 1 N 10,N 1 6,N 1 8,N20 

VC 1 2,A,B 

♦ EAS 

543- 96 

VC568,B,C,D 

♦ EAS 

563- 49 

VA305 

♦ CRY 

554- 80 

VA023F2N19 

♦ VARM 

596- 35 


VARM1519- 22 

VC15,A,B 

EAS 

546- 37 

VC582,B,C,D 

♦ EAS 

563- 52 


KSC 


VA023F2N21 

♦ VARM 

596- 36 

VAS42N 10,N 1 6, N 1 8,N 20 

VC20AAB 

♦ EAS 

548- 81 

VC599,B,C,D 

♦ EAS 

563- 56 

VA306 

♦ CRY 

550- 84 

VA023G1N19 

♦ VARM 

596- 37 


VARM 1519- 23 

VC2O0 

♦ VARO 

390- 43 

VC605AB 

♦ EAS 

534- 85 


KSC 


VA023G1N21 

♦ VARM 

596- 38 

VAS43N 10,N 1 6,N 1 8,N20 

VC20X 

♦ VARO 

289- 9 


KSC 


VA307 

♦ CRY 

550- 85 

VA023G2N19 

♦ VARM 

596- 39 


VARM 1519- 24 

VC27AB 

♦ EAS 

552- 70 

VC606AB 

♦ EAS 

534- 86 


KSC 


VA023G2N21 

♦ VARM 

596- 40 

VAS52N10,N16,N18,N20 

VC30 

♦ VARO 

394- 75 


KSC 


VA308 

♦ CRY 

546- 33 

VA023H1N19 

♦ VARM 

596- 41 


VARM 1 519- 25 

VC30X 

♦ VARO 

289- 42 

VC607AB 

♦ EAS 

538- 33 


KSC 


VA023H1N21 

♦ VARM 

596- 42 

VAS53N 10,N 1 6, N 1 8,N 20 

VC33AB 

♦ EAS 

554- 81 


KSC 


VA309 

♦ CRY 

546- 34 

VA023H2N19 

♦ VARM 

596- 43 


VARM 1519- 26 

VC39 AB 

♦ EAS 

556- 34 

VC608AB 

♦ EAS 

538- 34 


KSC 


VA023H2N21 

♦ VARM 

596- 44 

VAS63N10,N16,N18,N20 

VC40 

♦ VARO 

397- 54 


KSC 


VA310 

♦ CRY 

541 - 76 

VA031AN19 

♦ VARM 

596- 45 


VARM 

519- 27 

VC40X 

♦ VARO 

289- 63 

VC610AB 

♦ EAS 

541 - 87 


KSC 


VA031AN20 

♦ VARM 

596- 46 

VAT 1 1 N 16,N 1 8,N20 

535 - 86 

VC47 AB 

♦ EAS 

558- 7 


KSC 


VA31 1 

♦ CRY 

541 - 77 

VA031AN21 

♦ VARM 

596- 47 


♦ VARM 


VC50 

♦ VARO 

400- 6 

VC61 1 AB 

♦ EAS 

541 - 88 


KSC 


VA031AN22 

♦ VARM 

596- 48 

VAT 1 2N 1 6,N 1 8,N20 

539- 92 

VC50X 

♦ VARO 

289- 91 


KSC 


VA312 

♦ CRY 

536- 2 

VA031BN19 

♦ VARM 

596- 49 


♦ VARM 


VC56 AB 

♦ EAS 

559- 57 

VC612AB 

♦ EAS 

543- 98 


KSC 


VA031BN20 

♦ VARM 

596- 50 

VAT 13N 16,N 18,N20 

544- 33 

VC60 

♦ VARO 

401 - 62 


KSC 





VA031BN21 

♦ VARM 

596- 51 


♦ VARM 


VC60X 

♦ VARO 

290- 10 
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1. TYPE No. CROSS INDEX 



■n 


m 


liEiamni 



Pq&Line 

III 1 ■ 1 — 

■AldsIH 

IsffMIITRl 

TYPE No. MFRS 

Pg&LineJ 

VC613AB 

♦ EAS 


VF 10-1 2X 

SCN 

291- 1 

VH5AB 

■■HklililH 

5$4- 87 

VH307 

mmm 

mam 

VM233AB,C,D 

5TT- 

T3 


KSC 



♦ VARO 


VH5E 

SOD 

534- 88 

VH308 

SOD 

563- 30 

♦ CRY 



VC615 AB 

♦ EAS 

546- 44 

VF 10-1 5 

SCN 

408- 11 

VH7 

SOD 

538- 37 

VH309 

SOD 

563- 31 

VM234 AB,C,D 

537 

64 


KSC 



♦ VARO 


VH7E 

SOD 

538- 38 

VH310,A,B,C,D 

SOD 

563- 57 

♦ CRY 



VC616AB 

♦ EAS 

546- 45 

VF10-15X 

SCN 

291 - 20 

VH 10 

SOD 

541 - 94 

VH311 AB,C,D 

SOD 

563- 58 

VM235 AB,C,D 

537 

65 

VC618AB 

♦ EAS 

548- 17 


♦ VARO 


VH10E 

SOD 

541 - 95 

VH447 

♦ VARO 

333- 81 

♦ CRY 




KSC 


VF 10-20 

SCN 

409- 96 

VH 12 

SOD 

543-102 

VH448 

♦ VARO 

333- 82 

VM300AB,C,D 

542 

1 

VC619AB 

♦ EAS 

548- 18 


♦ VARO 


VH12E 

SOD 

543-103 

VH647 

♦ VARO 

350- 95 

♦ CRY 




KSC 


VF10-20X 

SCN 

291 - 48 

VH 15 

SOD 

546- 51 

VH648 

♦ VARO 

350- 96 

VM301AB,C,D 

542 

2 

VC622AB 

♦ EAS 

550- 91 


♦ VARO 


VH15E 

SOD 

546- 52 

VH900 

SOD 

562- 33 

♦ CRY 




KSC 


VF 10-25 

SCN 

411 - 6 

VH20 

SOD 

548- 85 

VH907 

SOD 

538- 39 

VM302AB,C,D 

542 

3 

VC623AB 

♦ EAS 

550- 92 


♦ VARO 


VH20E 

SOD 

548- 86 

VH907E 

SOD 

538- 40 

♦ CRY 




KSC 


VF10-25X 

SCN 

291 - 60 

VH27 

SOD 

552- 76 

VH910 

SOD 

541-107 

VM303 AB,C,D 

542 

4 

VC627AB 

♦ EAS 

552- 72 


♦ VARO 


VH27E 

SOD 

552- 77 

VH910E 

SOD 

541-108 

♦ CRY 




KSC 


VF 10-30 

SCN 

412- 7 

VH33 

SOD 

554- 95 

VH912 

SOD 

543-104 

VM304 AB,C,D 

542 

5 

VC628AB 

♦ EAS 

552- 73 


♦ VARO 


VH33E 

SOD 

554- 96 

VH912E 

SOD 

543-105 

♦ CRY 




KSC 


VF10-30X 

SCN 

291 - 73 

VH39 

SOD 

556- 43 

VH915 

SOD 

546- 64 

VM305 AB,C,D 

542 

6 

VC633AB 

♦ EAS 

554- 88 


♦ VARO 


VH39E 

SOD 

556- 44 

VH915E 

SOD 

546- 65 

♦ CRY 



VC634AB 

♦ EAS 

554- 89 

VF 10-40 

SCN 

412-73 

VH47 

SOD 

558- 21 

VH920 

SOD 

548- 87 

VM306AB,C,D 

542 

7 


KSC 



♦ VARO 


VH47E 

SOD 

558- 22 

VH920E 

SOD 

548- 88 

♦ CRY 



VC639AB 

♦ EAS 

556- 36 

VF10-40X 

SCN 

291 - 88 

VH56 

SOD 

559- 61 

VH927 

SOD 

552- 78 

VM307 AB,C,D 

542 

8 


KSC 



♦ VARO 


VH56E 

SOD 

559- 62 

VH927E 

SOD 

552- 79 

♦ CRY 



VC641AB 

♦ EAS 

556- 37 

VF25-5 

SCN 

399- 5 

VH68 

SOD 

560- 75 

VH933 

SOD 

554-108 

VM308AB,C,D 

542 

9 


KSC 



♦ VARO 


VH82 

SOD 

561 - 60 

VH933E 

SOD 

555 - 1 

♦ CRY 



VC647 AB 

♦ EAS 

558- 14 

VF25-5X 

SCN 

289- 94 

VH 100 

SOD 

562- 30 

VH939 

SOD 

556- 45 

VM309AB,C,D 

542 

10 


KSC 



♦ VARO 


VH 107 

SOD 

536- 4 

VH939E 

SOD 

556- 46 

♦ CRY 



VC648 AB 

♦ EAS 

558- 15 

VF25-7 

SCN 

402- 15 

VH1 12 

SOD 

541 - 96 

VH947 

SOD 

558- 34 

VM310AB,C,D 

542 

11 


KSC 



♦ VARO 


VH1 13 

SOD 

550- 96 

VH947E 

SOD 

558- 35 

♦ CRY 



VC821AB 

♦ EAS 

538- 35 

VF25-7X 

SCN 

290- 33 

VH1 14 

SOD 

558- 23 

VH956 

SOD 

559- 63 

VM3 1 1 AB,C,D 

542 

12 

VC822AB 

♦ EAS 

541 - 89 


♦ VARO 


VH1 15 

SOD 

541 - 97 

VH956E 

SOD 

559- 64 

♦ CRY 



VC823 AB 

♦ EAS 

543-100 

VF25-10 

SCN 

405- 48 

VH1 16 

SOD 

550- 97 

VH968 

SOD 

560- 76 

VM3 1 2AB,C,D 

542 

13 

VC824 AB 

♦ EAS 

546- 46 


♦ VARO 


VH117 

SOD 

558- 24 

VH982 

SOD 

561 - 61 

♦ CRY 



VC825AB 

♦ EAS 

548 - 83 

VF25-10X 

SCN 

290- 94 

VH 122 

SOD 

558- 25 

VH7060 

SOD 

559- 65 

VM3 13 AB,C,D 

542 

14 

VC826AB 

♦ EAS 

552- 74 


♦ VARO 


VH 123 

SOD 

546- 53 

VH7082 

SOD 

548- 89 

♦ CRY 



VC827 AB 

♦ EAS 

554- 90 

VF25-12 

SCN 

407- 3 

VH 124 

SOD 

546- 54 

VH7083 

SOD 

552- 80 

VM3 1 4 AB,C,D 

542 

15 

VC828AB 

♦ EAS 

556- 38 


♦ VARO 


VH 125 

SOD 

546- 55 

VH7084 

SOD 

555 - 2 

♦ CRY 



VC829AB 

♦ EAS 

558- 16 

VF25-12X 

SCN 

291 - 2 

VH 126 

SOD 

546- 56 

VH7085 

SOD 

556- 47 

VM3 15 AB,C,D 

542 

16 

VC831AB 

♦ EAS 

559 - 59 


♦ VARO 


VH 127 

SOD 

554- 97 

VH7086 

SOD 

558- 36 

♦ CRY 



VC832AB 

♦ EAS 

560- 73 

VF25-15 

SCN 

408- 21 

VH 128 

SOD 

554- 98 

VH7087 

SOD 

559- 66 

VM3 1 6 AB,C,D 

542 

17 

VC833AB 

♦ EAS 

561 - 58 


♦ VARO 


VH 129 

SOD 

554- 99 

VH7088 

SOD 

560- 77 

♦ CRY 



VC834AB 

♦ EAS 

562- 28 

VF25-15X 

SCN 

291 - 21 

VH 130 

SOD 

554-100 

VH7089 

SOD 

561 - 62 

VM3 1 7 AB,C,D 

542 

18 

VC841 AB 

♦ EAS 

538- 36 


♦ VARO 


VH 132 

SOD 

541 - 98 

VH7090 

SOD 

562- 34 

♦ CRY 



VC842AB 

♦ EAS 

541 - 90 

VF25-20 

SCN 

409-106 

VH 133 

SOD 

550- 98 

VH7095 

SOD 

552- 81 

VM3 18 AB,C,D 

542 

19 

VC843AB 

♦ EAS 

543-101 


♦ VARO 


VH 134 

SOD 

558- 26 

VH7096 

SOD 

555 - 3 

♦ CRY 



VC844AB 

♦ EAS 

546- 47 

VF25-20X 

SCN 

291 - 49 

VH 135 

SOD 

541 - 99 

VH7097 

SOD 

556- 48 

VM3 19 AB.C.D 

542 

20 

VC845AB 

♦ EAS 

548 - 84 


♦ VARO 


VH 136 

SOD 

550- 99 

VH7098 

SOD 

558- 37 

♦ CRY 



VC846AB 

♦ EAS 

552- 75 

VF25-25 

SCN 

411 - 13 

VH 137 

SOD 

558- 27 

VH7127 

SOD 

548- 90 

VM320AB,C,D 

542 

21 

VC847AB 

♦ EAS 

554- 91 


♦ VARO 


VH 138 

SOD 

536- 5 

VM200AB,C,D 


537 - 30 

♦ CRY 



VC848 AB 

♦ EAS 

556- 39 

VF25-25X 

SCN 

291 - 61 

VH 139 

SOD 

536- 6 


♦ CRY 


VM321 AB,C,D 

542 

22 

VC849 AB 

♦ EAS 

558- 17 


♦ VARO 


VH 140 

SOD 

536- 7 

VM201 ,A,B,C,D 


537 - 31 

♦ CRY 



VC85 1 AB 

♦ EAS 

559- 60 

VF25-30 

SCN 

412- 15 

VH141 

SOD 

536- 8 


♦ CRY 


VM322AB,C,D 

542 

23 

VC852AB 

♦ EAS 

560- 74 


♦ VARO 


VH 148 

♦ VARO 

303- 70 

VM202AB,C,D 


537- 32 

♦ CRY 



VC853AB 

♦ EAS 

561 - 59 

VF25-30X 

SCN 

291 - 74 

VH 160 

SOD 

536- 9 


♦ CRY 


VM323 AB,C,D 

542 

24 

VC854AB 

♦ EAS 

562- 29 


♦ VARO 


VH 161 

SOD 

541-100 

VM203 AB,C,D 


537 - 33 

♦ CRY 



VE18 

♦ VARO 

300- 94 

VF25-40 

SCN 

412- 79 

VH 162 

SOD 

546- 57 


♦ CRY 


VM324 AB,C,D 

542 

25 

VE18X 

♦ VARO 

300- 91 


♦ VARO 


VH 163 

SOD 

550-100 

VM204AB,C,D 


537 - 34 

♦ CRY 



VE27 

♦ VARO 

311-80 

VF25-40X 

SCN 

291 - 89 

VH 164 

SOD 

554-101 


♦ CRY 


VM325AB,C,D 

542 

26 

VE28 

♦ VARO 

311-81 


♦ VARO 


VH 165 

SOD 

559- 91 

VM205 AB,C,D 


537 - 35 

♦ CRY 



VE28X 

♦ VARO 

311-75 

VG5 

♦ VARO 

398-103 

VH 166 

SOD 

559- 92 


♦ CRY 


VM326AB,C,D 

542 

27 

VE47 

♦ VARO 

330- 62 

VG5X 

♦ VARO 

289- 95 

VH 167 

SOD 

536- 10 

VM206AB,C,D 


537 - 36 

♦ CRY 



VE48 

♦ VARO 

330- 63 

VG7 

♦ VARO 

402- 7 

VH 168 

SOD 

541-101 


♦ CRY 


VM327 AB,C,D 

542 

28 

VE48X 

♦ VARO 

330- 56 

VG7X 

♦ VARO 

290- 34 

VH 169 

SOD 

546- 58 

VM207,A,B,C,D 


537- 37 

♦ CRY 



VE67 

♦ VARO 

347- 90 

VG 10 

♦ VARO 

405- 24 

VH 170 

SOD 

550-101 


♦ CRY 


VM328 AB,C,D 

542 

29 

VE68 

♦ VARO 

347- 91 

VG10X 

♦ VARO 

290- 95 

VH 171 

SOD 

554-102 

VM208AB,C,D 


537- 38 

♦ CRY 



VF5-5 

SCN 

398- 94 

VG 1 2 

♦ VARO 

406- 98 

VH 172 

SOD 

558- 28 


♦ CRY 


VM329 AB,C,D 

542 

30 


♦ VARO 


VG12X 

♦ VARO 

291- 3 

VH 173 

SOD 

559- 93 

VM209AB,C,D 


537- 39 

♦ CRY 



VF5-5X 

SCN 

289- 92 

VG 15 

♦ VARO 

408- 12 

VH 174 

SOD 

559- 94 


♦ CRY 


VM330AB,C,D 

542 

31 


♦ VARO 


VG15X 

♦ VARO 

291 - 22 

VH 175 

SOD 

536- 11 

VM210,A,B,C,D 


537- 40 

♦ CRY 



VF5-7 

SCN 

402- 1 

VG20 

♦ VARO 

409- 97 

VH 176 

SOD 

541-102 


♦ CRY 


VM33 1 AB,C,D 

542 

32 


♦ VARO 


VG20X 

♦ VARO 

291 - 50 

VH 177 

SOD 

546- 59 

VM21 1,A,B,C,D 


537- 41 

♦ CRY 



VF5-7X 

SCN 

290-31 

VG 107 AB,C, 

D 

537- 27 

VH 178 

SOD 

550-102 


♦ CRY 


VM332 AB,C,D 

542 

33 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH 179 

SOD 

554-103 

VM212AB,C,D 


537- 42 

♦ CRY 



VF5-10 

SCN 

405- 28 

VG 1 10,A,B,C,D 

541 - 91 

VH 180 

SOD 

558- 29 


♦ CRY 


VM333 AB,C,D 

542 

34 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH181 

SOD 

559- 95 

VM213,A,B,C,D 


537- 43 

♦ CRY 



VF5-10X 

SCN 

290- 92 

VG 1 15AB,C,D 

546- 48 

VH 182 

SOD 

559- 96 


♦ CRY 


VM334 AB,C,D 

542 

35 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH 183 

SOD 

536- 12 

VM214,A,B,C,D 


537- 44 

♦ CRY 



VF5-12 

SCN 

406- 94 

VG 1 22,A,B,C«D 

550- 93 

VH 184 

SOD 1 

541-103 


♦ CRY 


VM335 AB,C,D 

542 

36 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH 185 

SOD 

546- 60 

VM215AB,C.D 


537- 45 

♦ CRY 



VF5-12X 

SCN 

290-1 10 

VG 133,A,B,C,D 

554- 92 

VH 186 

SOD 

550-103 


♦ CRY 


VM401 AB,C,D 

546 

66 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH 187 

SOD 

554-104 

VM216AB,C,D 


537- 46 

♦ CRY 



VF5-15 

SCN 

408- 5 

VG 139,A,B,C,D 

556- 40 

VH 188 

SOD 

558- 30 


♦ CRY 


VM402AB,C,D 

546 

67 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH 189 

SOD 

559- 97 

VM217 AB,C,D 


537- 47 

♦ CRY 



VF5-15X 

SCN 

291- 19 

VG 1 47,A,B,C,D 

558- 18 

VH 190 

SOD 

559- 98 


♦ CRY 


VM403AB,C,D 

546 

68 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH 19 1 

SOD 

536- 13 

VM218 AB,C,D 


537- 48 

♦ CRY 



VF5-20 

SCN 

409- 91 

VG207,A,B,C,D 

537- 28 

VH200 

SOD 

536- 14 


♦ CRY 


VM404 AB,C,D 

546 

69 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH201 

SOD 

536- 15 

VM219AB,C,D 


537- 49 

♦ CRY 



VF5-20X 

SCN 

291 - 47 

VG2 10AB,C,D 

541 - 92 

VH202 

SOD 

541-104 


♦ CRY 


VM405 AB,C,D 

546 

70 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH203 

SOD 

541-105 

VM220AB,C,D 


537- 50 

♦ CRY 



VF5-25 

SCN 

411 - 2 

VG21 5 AB,C,D 

546- 49 

VH204 

SOD 

546- 61 


♦ CRY 


VM406AB,C,D 

546 

71 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH205 

SOD 

546- 62 

VM221 AB.C.D 


537- 51 

♦ CRY 



VF5-25X 

SCN 

291 - 59 

VG222 AB,C,D 

550- 94 

VH206 

SOD 

550-104 


♦ CRY 


VM407 AB,C,D 

546 

72 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH207 

SOD 

550-105 

VM222AB,C,D 


537- 52 

♦ CRY 



VF5-30 

SCN 

412- 2 

VG233 AB,C,D 

554- 93 

VH208 

SOD 

554-105 


♦ CRY 


VM408AB,C,D 

546 

73 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH209 

SOD 

554-106 

VM223AB,C,D 


537- 53 

♦ CRY 



VF5-30X 

SCN 

291 - 72 

VG239,A,B,C,D 

556- 41 

VH210 

SOD 

558- 31 


♦ CRY 


VM409AB,C,D 

546 

74 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH21 1 

SOD 

558- 32 

VM224AB,C,D 


537- 54 

♦ CRY 



VF5-40 

SCN 

412- 69 

VG247AB,C,D 

558- 19 

VH212 

SOD 

559- 99 


♦ CRY 


VM4 10AB,C,D 

546 

75 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH213 

SOD 

559-100 

VM225 AB,C,D 


537- 55 

♦ CRY 



VF5-40X 

SCN 

291 - 87 

VG307 AB,C,D 

537- 29 

VH225 

SOD 

536- 16 


♦ CRY 


VM41 1 AB,C,D 

546 

76 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH226 

SOD 

541-106 

VM226AB,C,D 


537- 56 

♦ CRY 



VF10-5 

SCN 

398-100 

VG3 1OAB,C,D 

541 - 93 

VH227 

SOD 

546- 63 


♦ CRY 


VM4 12 AB,C,D 

546 

77 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH228 

SOD 

550-106 

VM227 AB,C,D 


537- 57 

♦ CRY 



VF10-5X 

SCN 

289- 93 

VG31 5 AB,C,D 

546- 50 

VH229 

SOD 

554-107 


♦ CRY 


VM4 13 AB,C,D 

546 

78 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH230 

SOD 

558- 33 

VM228 AB,C,D 


537- 58 

♦ CRY 



VF10-7 

SCN 

402- 5 

VG322 AB,C.D 

550- 95 

VH231 

SOD 

559-101 


♦ CRY 


VM4 14 AB,C,D 

546 

79 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH247 

♦ VARO 

314- 88 

VM229AB,C,D 


537- 59 

♦ CRY 



VF10-7X 

SCN 

290- 32 

VG333 AB,C,D 

554- 94 

VH248 

♦ VARO 

314- 89 


♦ CRY 


VM415 AB,C,D 

546 

80 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH300 

SOD 

562- 31 

VM230AB,C,D 


537- 60 

♦ CRY 



VF10-10 

SCN 

405- 33 

VG339 AB,C,D 

556- 42 

VH301 

SOD 

562- 32 


♦ CRY 


VM4 16AB,C,D 

546 

81 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH302 

SOD 

562- 73 

VM231 AB,C,D 


537- 61 

♦ CRY 



VF10-1 OX 

SCN 

290- 93 

VG347 AB,C,D 

558- 20 

VH303 

SOD 

562- 74 


♦ CRY 


VM417AB,C,D 

546 

82 


♦ VARO 



♦ CRY 


VH304 

SOD 

562-102 

VM232AB,C,D 


537- 62 

♦ CRY 



VF10-12 

SCN 

406- 97 

VH3AB 

SOD 

532- 17 

VH305 

SOD 

562-103 


♦ CRY 


VM4 1 8 AB,C,D 

546 

83 


♦ VARO 


VH3E 

SOD 

532- 18 

VH306 

SOD 

563- 21 




♦ CRY 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

VM419,A,B,C,D 

546- 84 

VM611 AB,C,D 

“555 - 10 

VM824 AB,C,D 

560- 83 

VR51 AB 

♦ SAR 

EWcMcpj 

VT34L 

VAC 

578- 46 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR56AB 

♦ SAR 

224-119 

VT50L 

VAC 

578- 47 

VM420,A,B,C,D 

546- 85 

VM612AB,C,D 

555- 11 

VM825 AB,C,D 

560- 84 

VR60 

NECJ 

582- 72 

VT51L 

VAC 

578- 48 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 



SAKJ 


VT54L 

VAC 

578- 49 

VM421,A,B,C,D 

546- 86 

VM613AB,C,D 

555- 12 

VM826AB,C,D 

560- 85 

VR6 1 

NECJ 

582- 73 

VT70L 

♦ VAC 

578- 50 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 



SAKJ 


VT74L 

♦ VAC 

578- 51 

VM422,A,B,C,D 

546- 87 

VM614AB,C,D 

555- 13 

VM827 AB,C,D 

560- 86 

VR62AB 

♦ SAR 

226- 66 

VT82L 

VAC 

578- 52 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR67AB 

SAR 

227- 9 

VT93L 

♦ VAC 

578- 53 

VM423,A,B,C,D 

546- 88 

VM615 AB,C,D 

555- 14 

VM828 AB,C,D 

560- 87 

VR68 AB 

♦ SAR 

227-124 

VT101 

♦ VAC 

578- 54 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR75 AB 

♦ SAR 

229- 40 

VT101H 

♦ VAC 

578- 55 

VM424,A,B,C,D 

546- 89 

VM616 AB,C,D 

555- 15 

VM829 AB,C,D 

560- 88 

VR80AB 

SAR 

229-190 

VT102 

♦ VAC 

578- 56 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR82AB 

♦ SAR 

230-119 

VT102L 

♦ VAC 

578- 57 

VM425,A,B,C,D 

546- 90 

VM617 AB,C,D 

555- 16 

VM830,A,B/C,D 

560- 89 

VR90AB 

SAR 

231 -120 

VT103 

♦ VAC 

578- 58 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR91 AB 

♦ SAR 

232- 55 

VT103L 

♦ VAC 

578- 59 

VM426,A,B,C,D 

546- 91 

VM618AB,C,D 

555- 17 

VM83 1 AB,C,D 

560- 90 

VR100AB 

♦ SAR 

233-102 

VT104 

♦ VAC 

578- 60 

♦ CRY 


> ♦ CRY 


; ♦ CRY 


VR100X 

♦ VARO 

304- 8 

VT1 1 1 

♦ VAC 

578- 61 

VM427,A,B,C,D 

546- 92 

VM619 AB,C,D 

555- 18 

VM832AB,C,D 

560- 91 

VR 105 AB 

SAR 

234-106 

VT111H 

♦ VAC 

578- 62 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR1 10AB 

♦ SAR 

235- 66 

VT1 12 

♦ VAC 

578- 63 

VM428,A,B,C,D 

546- 93 

VM620AB,C,D 

555- 19 

VM833 AB,C,D 

560- 92 

VR120AB 

♦ SAR 

236- 90 

VT112L 

♦ VAC 

578- 64 

♦ CRY 


♦ CRY 


! ♦CRY 


VR130AB 

♦ SAR 

237-127 

VT1 13 

♦ VAC 

578- 65 

VM429,A,B,C,D 

546- 94 

VM621 AB,C,D 

555 - 20 

VM834 AB,C,D 

560- 93 

VR 1 50 AB 

♦ SAR 

239-106 

VT113L 

♦ VAC 

578- 66 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR 1 60 AB 

♦ SAR 

240-128 

VT121 

♦ VAC 

578- 67 

VM430,A,B,C,D 

546- 95 

VM622AB,C,D 

555 - 21 

VM835 AB.C/D 

560- 94 

VR 1 80 AB 

♦ SAR 

242- 69 

VT121H 

♦ VAC 

578- 68 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR200AB 

♦ SAR 

243-109 

VT122 

♦ VAC 

578- 69 

VM431 AB,C,D 

546- 96 

VM623AB,C,D 

555 - 22 

VM923 AB,C,D 

561 - 63 

VR200X 

♦ VARO 

315- 33 

VT122L 

♦ VAC 

578- 70 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR400X 

♦ VARO 

334- 32 

VT123 

♦ VAC 

578- 71 

VM432,A,B,C,D 

546- 97 

VM624AB.C.D 

555- 23 

VM926 AB,C,D 

561 - 64 

VR425E 

AEIL 

169- 50 

VT123L 

♦ VAC 

578- 72 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR425F 

AEIL 

169- 49 

VT124 

♦ VAC 

578- 73 

VM433,A,B,C,D 

546- 98 

VM625AB,C,D 

555 - 24 

VM927 AB,C,D 

561 - 65 

VR475E 

AEIL 

171-34 

VT132 

♦ VAC 

578- 74 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR475F 

AEIL 

171 - 33 

VT 133 

♦ VAC 

578- 75 

VM434 AB,C,D 

546- 99 

VM626AB.C.D 

555- 25 

VM928 AB,C,D 

561 - 66 

VR525E 

AEIL 

172- 65 

VT133L 

♦ VAC 

578- 76 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR525F 

AEIL 

172- 64 

VT141 

♦ VAC 

578- 77 

VM435,A,B,C,D 

546-100 

VM627 AB,C,D 

555- 26 

VM929,A,B,C,D 

561 - 67 

VR575E 

AEIL 

173-154 

VT141H 

♦ VAC 

578- 78 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR575F 

AEIL 

173-153 

VT 142 

♦ VAC 

578- 79 

VM502,A,B,C,D 

550-107 

VM628,A,B,C,D 

555 - 27 

VM932AB,C,D 

561 - 68 

VR625E 

AEIL 

175-129 

VT142L 

♦ VAC 

578- 80 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VR625F 

AEIL 

175-128 

VT143 

♦ VAC 

578- 81 

VM503,A,B,C,D 

550-108 

VM629AB / C,D 

555- 28 

VM933,A,B,C,D 

561 - 69 

VRA100X 

♦ VARO 

304- 9 

VT143L 

♦ VAC 

578- 82 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VRA200X 

♦ VARO 

315- 34 

VT200 

♦ VARO 

316- 48 

VM504 ABX,D 

550-109 

VM630,A,B,C,D 

555- 29 

VM934,A,B,C,D 

561 - 70 

VRA400X 

♦ VARO 

334- 33 

VT201 

♦ VAC 

578- 83 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VRB100X 

♦ VARO 

304- 10 

VT202 

♦ VAC 

578- 84 

VM505,A,B,C,D 

550-1 10 

VM631 AB,C,D 

555- 30 

VM935,A,B,C,D 

561 - 71 

VRB200X 

♦ VARO 

315- 35 

VT202H 

♦ VAC 

578- 85 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VRB400X 

♦ VARO 

334- 34 

VT203 

♦ VAC 

578- 86 

VM506,A,B,C,D 

551 - 1 

VM632,A,B,C,D 

555 - 31 

VM973AB,C,D 

562- 35 

VRC100X 

♦ VARO 

304- 11 

VT203H 

♦ VAC 

578- 87 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VRC200X 

♦ VARO 

315-36 

VT204 

♦ VAC 

578- 88 

VM507AB,C,D 

551- 2 

VM633AB,C,D 

555 - 32 

VM978,A,B,C,D 

562- 36 

VRC400X 

♦ VARO 

334- 35 

VT204L 

♦ VAC 

578- 89 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VRD100X 

♦ VARO 

304- 12 

VT205 

♦ VAC 

578- 90 

VM508,A.B,C,D 

551- 3 

VM634AB,C,D 

555 - 33 

VM979,A,B,C,D 

562- 37 

VRD200X 

♦ VARO 

315- 37 

VT21 1 

♦ VAC 

578- 91 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VRD400X 

♦ VARO 

334- 36 

VT211H 

♦ VAC 

578- 92 

VM509 AB,C,D 

551- 4 

VM635 AB,C,D 

555 - 34 

VM983 AB,C,D 

562- 38 

VRE100X 

♦ VARO 

303- 55 

VT212 

♦ VAC 

578- 93 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VRE200X 

♦ VARO 

314-69 

VT212L 

♦ VAC 

578- 94 

VM5 10,A,B,C,D 

551- 5 

VM704,A,B,C,D 

558- 38 

VM984,A,B,C,D 

562- 39 

VRE400X 

♦ VARO 

333- 60 

VT213 

♦ VAC 

578- 95 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VRF100X 

♦ VARO 

303- 56 

VT213H 

♦ VAC 

578- 96 

VM5 1 1 AB,C,D 

551- 6 

VM705,A,B,C,D 

558- 39 

VM985,A,B,C,D 

562- 40 

VRF200X 

♦ VARO 

314- 70 

VT213L 

♦ VAC 

578- 97 

♦ CRY 


♦ CRY 


♦ CRY 


VRF400X 

♦ VARO 

333- 61 

VT214 

♦ VAC 

578- 98 

VM512,A,B,C,D 

551- 7 

VM709,A,B,C,D 

558- 40 

VR5 6AB ♦SAR 

173- 89 

VRG100X 

♦ VARO 

303- 57 

VT214L 

♦ VAC 

578- 99 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR6,A,B SAR 

174- 11 

VRG200X 

♦ VARO 

314- 71 

VT221 

♦ VAC 

578-100 

VM513,A,B,C,D 

551- 8 

VM7 10,A,B,C,D 

558- 41 

VR6 2AB ♦ SAR 

175- 64 

VRG400X 

♦ VARO 

333- 62 

VT222 

♦ VAC 

578-101 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR6 8AB ♦ SAR 

178- 21 

VS 1 48 

♦ VARO 

302- 49 

VT222H 

♦ VAC 

578-102 

VM514AB.C.D 

551- 9 

VM7 11 ,A,B,C,D 

558- 42 

VR7AB SAR 

178-181 

VS148X 

♦ VARO 

302- 47 

VT223 

♦ VAC 

578-103 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR7E AEIL 

178-186 

VS247 

♦ VARO 

313- 53 

VT223H 

♦ VAC 

578-104 

VM5 15,A,B,C,D 

551 - 10 

VM7 14,A,B,C,D 

558- 43 

VR7F AEIL 

178-184 

VS248 

♦ VARO 

313- 54 

VT224 

♦ VAC 

578-105 

! ♦ CRY 


♦ CRY 


VR7 5AB ♦SAR 

180- 65 

VS248X 

♦ VARO 

313- 51 

VT224L 

♦ VAC 

578-106 

VM516,A,B,C,D 

551- 11 

VM7 15,A,B,C,D 

558- 44 

VR8E AEIL 

181 - 70 

VS447 

♦ VARO 

332- 39 

VT225 

♦ VAC 

578-107 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR8F AEIL 

181-69 

VS448 

♦ VARO 

332- 40 

VT231 

♦ VAC 

578-108 

VM51 7 AB,C,D 

551- 12 

VM7 16,A,B,C,D 

558- 45 

VR8.2AB ♦SAR 

182-115 

VS448X 

♦ VARO 

332- 37 

VT232 

♦ VAC 

578-109 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR8 5 AB SAR 

183-211 

VS500 

SCN 

343- 31 

VT233 

♦ VAC 

578-1 10 

VM5 18,A,B,C,D 

551 - 13 

VM717AB,C,D 

558- 46 

VR9E AEIL 

184-194 

VS600 

SCN 

352- 5 

VT233L 

♦ VAC 

579- 1 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR9F AEIL 

184-191 

VS647 

♦ VARO 

349- 59 

VT234 

♦ VAC 

579- 2 

VM5 19 AB,C,D 

551 - 14 

VM718,A,B,C.D 

558- 47 

VR9 1AB ♦SAR 

186- 46 

VS648 

♦ VARO 

349- 60 

VT235 

♦ VAC 

579- 3 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR10AB ♦SAR 

188-129 

VSD201N10 

VARM 

592- 10 

VT241 

♦ VAC 

579- 4 

VM520,A,B,C,D 

551 - 15 

VM719,A,B,C,D 

558 - 48 

VR10E AEIL 

189- 38 

VSD201N19 

VARM 

592- 11 

VT241H 

♦ VAC 

579- 5 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR10F AEIL 

188-186 

VSD201N20 

VARM 

592- 12 

VT242 

♦ VAC 

579- 6 

VM521 ,A,B,C,D 

551 - 16 

VM720AB,C,D 

558 - 49 

VR11AB ♦SAR 

190-117 

VSD203N19 

VARM 

592- 13 

VT242H 

♦ VAC 

579- 7 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR11E AEIL 

191 - 20 

VSD203N20 

VARM 

592- 14 

VT242L 

♦ VAC 

579- 8 

VM522,A,B,C,D 

551 - 17 

VM721,A,B,C,D 

558- 50 

VR11F AEIL 

190-173 

VSD211N10 

VARM 

592- 15 

VT301 

VAC 

579- 9 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR12AB ♦SAR 

193- 19 

VSD211N19 

VARM 

592- 16 

VT301H 

VAC 

579- 10 

VM523AB,C,D 

551 - 18 

VM722,A,B.C,D 

558- 51 

VR12E AEIL 

193-128 

VSD211N20 

VARM 

592- 17 

VT302 

VAC 

579- 11 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR12F AEIL 

193- 79 

VSD501N10 

VARM 

592- 18 

VT302-2 

VAC 

579- 12 

VM524,A,B,C,D 

551- 19 

VM723,A,B,C,D 

558- 52 

VR13AB ♦SAR 

195- 56 

VSD501N19 

VARM 

592- 19 

VT302L 

VAC 

579- 13 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR13E AEIL 

195-151 

VSD501N20 

VARM 

592- 20 

VT303 

VAC 

579- 14 

VM525,A,B,C,D 

551-20 

VM724AB,C,D 

558- 53 

VR13F AEIL 

195-108 

VSD502N10 

VARM 

592- 21 

VT303L2 

VAC 

579- 15 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR14 AB SAR 

196- 93 

VSD502N19 

VARM 

592- 22 

VT303L 

VAC 

579- 16 

VM526AB,C,D 

551 - 21 

VM725,A,B,C,D 

558- 54 

VR15 AB ♦SAR 

198- 25 

VSD502N20 

VARM 

592- 23 

VT304 

VAC 

579- 17 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR15E AEIL 

198-128 

VSD503N19 

VARM 

592- 24 

VT305 

VAC 

579- 18 

VM527,A,B,C,D 

551 - 22 

VM726,A,B,C,D 

558 - 55 

VR15F AEIL 

198- 81 

VSD503N20 

VARM 

592- 25 

VT311 

VAC 

579- 19 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR 16 AB ♦SAR 

200- 5 

VSD521N10 

VARM 

592- 26 

VT311L 

VAC 

579- 20 

VM528,A,B,C,D 

551 - 23 

VM727AB,C,D 

558- 56 

VR16E AEIL 

200- 90 

VSD521N19 

VARM 

592- 27 

VT312 

VAC 

579- 21 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR16F AEIL 

200- 55 

VSD521N20 

VARM 

592- 28 

VT312-2 

VAC 

579- 22 

VM529,A,B,C,D 

551 - 24 

VM728AB,C,D 

558- 57 

VR 18 AB ♦SAR 

202-117 

VSD522N10 

VARM 

592- 29 

VT312H 

VAC 

579- 23 

i ♦ CRY 


♦ CRY 


VR18E AEIL 

203- 20 

VSD522N19 

VARM 

592- 30 

VT312L 

VAC 

579- 24 

VM530AB,C,D 

551 - 25 

VM729AB,C,D 

558- 58 

VR18F AEIL 

202-171 

VSD522N20 

VARM 

592- 31 

VT313L2 

VAC 

579- 25 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR20AB ♦SAR 

205- 58 

VSD523N19 

VARM 

592- 32 

VT313L 

VAC 

579- 26 

VM531 AB,C,D 

551 - 26 

VM730,A,B,C,D 

558- 59 

VR20E AEIL 

205-157 

VSD523N20 

VARM 

592- 33 

VT314 

VAC 

579- 27 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR20F AEIL 

205-1 1 1 

VSD701N19 

VARM 

592- 34 

VT321 

VAC 

579- 28 

VM532,A,B,C,D 

551 - 27 

VM731,A,B,C,D 

558- 60 

VR22AB ♦ SAR 

207- 41 

VSD701N20 

VARM 

592- 35 

VT321H 

VAC 

579- 29 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR22E AEIL 

207-143 

VSD702N19 

VARM 

592- 36 

VT322 

VAC 

579- 30 

VM533AB,C,D 

551 - 28 

1 VM732AB,C,D 

558- 61 

VR22F AEIL 

207- 96 

VSD702N20 

VARM 

592- 37 

VT322L 

VAC 

579- 31 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR24AB ♦SAR 

209- 24 

VSD721N19 

VARM 

592- 38 

VT325 

VAC 

579- 32 

VM534,A,B,C,D 

551 - 29 

VM733AB,C,D 

558- 62 

VR24E AEIL 

209-118 

VSD721N20 

VARM 

592- 39 

VT333 

VAC 

579- 33 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR24F AEIL 

209- 74 

VSD722N19 

VARM 

592- 40 

VT333L 

VAC 

579- 34 

VM535,A,B,C,D 

551 - 30 

VM734,A,B,C,D 

558- 63 

VR27 AB ♦SAR 

211-106 

VSD722N20 

VARM 

592- 41 

VT334-2I 

♦ VAC 

579- 35 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR27E AEIL 

212- 14 

VT1 5040 

♦ VAC 

597- 95 

VT334-2IA 

♦ VAC 

579- 36 

VM603,A,B,C,D 

555- 4 

VM735AB,C,D 

558- 64 

VR27F AEIL 

211-162 

VT005-8 

♦ VAC 

597- 96 

VT334-2IB 

♦ VAC 

579- 37 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR28AB SAR 

212-120 

VT10L 

♦ VAC 

578- 40 

VT341 

VAC 

579- 38 

VM604AB,C,D 

555- 5 

VM816AB,C,D 

560- 78 

VR30AB ♦SAR 

213-104 

VT14L 

♦ VAC 

578- 41 

VT341-2 

VAC 

579- 39 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR30E AEIL 

214- 18 

VT21K 

♦ VAC 

597- 97 

VT341H 

VAC 

579- 40 

VM605AB,C,D 

555- 6 

VM817AB,C,D 

560- 79 

VR30F AEIL 

213-157 

VT21M 

♦ VAC 

597- 98 

VT342 

VAC 

579- 41 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR33AB ♦SAR 

215- 71 

VT23L 

♦ VAC 

578- 42 

VT342L 

VAC 

579- 42 

VM608,A,B,C,D 

555- 7 

VM821 AB,C,D 

560- 80 

VR35E AEIL 

167-105 

VT030-18A 

♦ VAC 

597- 99 

VT343 

VAC 

579- 43 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR35F AEIL 

167-104 

VT30L 

VAC 

578- 43 

VT343L 

VAC 

1579- 44 

VM609AB,C,D 

555- 8 

VM822,A,B,C,D 

560- 81 

VR36AB ♦SAR 

216-173 

VT31K 

♦ VAC 

597-100 

VT400 

♦ VARO 

335- 51 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR39AB ♦ SAR 

218- 70 

VT31M 

♦ VAC 

597-101 

VT501 

VAC 

579- 45 

VM610AB,C,D 

555- 9 

VM823AB,C,D 

560- 82 

VR43AB ♦ SAR 

219-146 

VT32L 

VAC 

578- 44 

VT501H 

VAC 

579- 46 

♦ CRY 


♦ CRY 


VR47 AB ♦SAR 

221 - 87 

VT34L2 

VAC 

578- 45 

VT502 

VAC 

579- 47 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPE No. 

CROSS IND 

EX 

IN TYPE NU 

MBER SEQUENCE 


MFRS 

Pg&U ne 

TYPE No. MFRS 

Pg&Lme 

TYPE No. MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 


VAC 

579- 48 

VVC21 5 AB,C,D 

556- 49 

VVC729 AB,C,D 

542-44 

VVC766,A,B,C,D 


WCF54fAB,C,D 

53T^gT 

VT503 

VAC 

579- 49 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT503L 

VAC 

579- 50 

VVC21 6 AB,C,D 

556- 50 

VVC730,A,B,C,D 

542- 45 

VVC788,A,B,C,D 

531 - 50 

VVC855AB,C,D 

547- 5 

VT5 1 1 

VAC 

579- 51 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT511H 

VAC 

579- 52 

VVC21 7,A,B,C,D 

558- 65 

VVC73 1,A,B,C,D 

543-108 

VVC789 AB,C,D 

538- 45 

VVC856AB,C,D 

547- 6 

VT511L 

VAC 

579- 53 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT512L 

VAC 

579- 54 

VVC218AB,C,D 

558- 66 

VVC732 AB,C,D 

544 - 1 

VVC790,A,B,C,D 

538- 46 

VVC857 AB,C,D 

547- 7 

VT521 

VAC 

579- 55 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT521H 

VAC 

579- 56 

VVC219AB,C,D 

559- 67 

VVC733 AB,C,D 

546-108 

VVC79 1 AB,C,D 

538- 47 

VVC858AB,C,D 

547- 8 

VT522 

VAC 

579- 57 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT522L 

VAC 

579- 58 

VVC220AB,C,D 

559- 68 

VVC734,A,B,C,D 

547 - 1 

VVC792 AB,C,D 

538- 48 

VVC859AB,C,D 

547- 9 

VT523L 

VAC 

579- 59 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT533 

VAC 

579- 60 

VVC221 AB,C,D 

560- 95 

VVC735,A,B,C,D 

547 - 2 

VVC793 AB,C,D 

538- 49 

VVC861 AB,C,D 

548- 22 

VT533L 

VAC 

579- 61 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT541 

VAC 

579- 62 

VVC222 AB,C,D 

561 - 72 

VVC736AB,C,D 

548- 19 

VVC794,A,B,C,D 

539- 65 

VVC862AB,C,D 

551- 41 

VT541H 

VAC 

579- 63 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT542 

VAC 

579- 64 

VVC223 AB,C,D 

562- 41 

VVC737,A,B,C / D 

548 - 20 

VVC795 AB,C,D 

542- 46 

VVC863AB,C,D 

551 - 42 

VT542L 

VAC 

579- 65 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT600 

♦ VARO 

352- 45 

VVC401 AB,C,D 

542- 39 

VVC738 AB,C,D 

548- 21 

VVC796 AB,C,D 

542- 47 

VVC864AB,C,D 

551 - 43 

VT701 

♦ VAC 

579- 66 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT701E 

♦ VAC 

579- 67 

VVC402,A,B,C,D 

551 - 31 

VVC739 AB,C,D 

548- 95 

VVC797 AB,C,D 

542- 48 

VVC865AB.C.D 

551 - 44 

VT702E 

♦ VAC 

579- 68 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT712E 

♦ VAC 

579- 69 

VVC403 AB,C,D 

542- 40 

VVC740,A,B,C,D 

548- 96 

VVC798 AB,C,D 

542- 49 

VVC866AB,C.D 

551 - 45 

VT721 

♦ VAC 

579- 70 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT721H 

♦ VAC 

579- 71 

VVC404 AB,C,D 

551 - 32 

VVC74 1 AB,C,D 

551 - 36 

VVC799,A,B,C,D 

542- 50 

VVC868AB,C,D 

552- 90 

VT721HE 

♦ VAC 

579- 72 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT732 

♦ VAC 

579- 73 

VVC405,A ( B,C,D 

546-103 

VVC742 AB,C,D 

551 - 37 

VVC8 10AB,C,D 

544- 2 

VVC869AB,C,D 

555- 50 

VT732E 

♦ VAC 

579- 74 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT741 

♦ VAC 

579- 75 

VVC406 AB,C,D 

546-104 

VVC7 43 AB,C,D 

551 - 38 

VVC8 1 1 AB,C,D 

544- 3 

VVC870AB,C,D 

555- 51 

VT741E 

♦ VAC 

579- 76 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT801 

VAC 

579- 77 

VVC407,A,B,C,D 

546-105 

VVC7 44 AB,C,D 

552- 85 

VVC8 1 2 AB,C,D 

544- 36 

VVC87 1 AB,C,D 

555- 52 

VT804 

VAC 

579- 78 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT833 

VAC 

579- 79 

VVC408 AB,C,D 

546-106 

VVC745 AB,C,D 

552- 86 

VVC813,A,B,C.D 

547 - 3 

VVC872AB,C,D 

555- 53 

VT835 

VAC 

579- 80 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT841L 

VAC 

579- 81 

VVC409 AB,C,D 

555- 37 

VVC746 AB,C,D 

552- 87 

VVC8 1 4,A,B,C,D 

547- 4 

VVC873AB,C,D 

555- 54 

VT901 

♦ VAC 

579- 82 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT902 

♦ VAC 

579- 83 

VVC4 10,A,B,C,D 

555- 38 

VVC747 AB,C,D 

555- 43 

VVC8 1 5 AB,C,D 

549- 15 

VVC874AB,C,D 

556- 57 

VT903H 

♦ VAC 

579- 84 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT904 

♦ VAC 

579- 85 

VVC41 1 AB,C,D 

555- 39 

VVC748 AB,C,D 

555- 44 

vvc816ab,c,d 

551 - 39 

VVC875 AB,C,D 

558- 78 

VT904L 

♦ VAC 

579- 86 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT912 

♦ VAC 

579- 87 

VVC4 1 2,A,B,C,D 

542- 41 

VVC749,A,B,C,D 

555 - 45 

VVC8 1 7,A,B,C,D 

551 - 40 

VVC876AB,C,D 

558- 79 

VT912L 

♦ VAC 

579- 88 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT913H 

♦ VAC 

579- 89 

VVC4 13 AB,C,D 

551 - 33 

VVC750AB,C,D 

556- 52 

VVC8 1 8 AB,C,D 

552- 2 

VVC877 AB,C,D 

558- 80 

VT914 

♦ VAC 

579- 90 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT914L 

♦ VAC 

579- 91 

VVC4 14 AB,C,D 

558 - 67 

VVC751 AB,C.D 

556- 53 

VVC8 19,A,B,C,D 

552- 3 

VVC878AB,C,D 

558- 81 

VT931 

♦ VAC 

579- 92 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT932 

♦ VAC 

579- 93 

VVC4 15,A,B,C,D 

551 - 34 

VVC752AB,C,D 

556- 54 

VVC820,A,B,C,D 

552- 88 

VVC879AB,C,D 

560-104 

VT941 

♦ VAC 

579- 94 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT6005 

♦ VAC 

597-102 

VVC4 16 AB,C,D 

558- 68 

VVC753 AB,C,D 

558- 73 

VVC82 1 AB,C,D 

552- 89 

VVC880AB,C,D 

562- 47 

VT10030 

♦ VAC 

597-103 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT10150 

♦ VAC 

597-104 

VVC4 17 AB,C,D 

536- 17 

VVC754 AB,C,D 

558- 74 

VVC822AB,C,D 

555- 46 

VVC881AB,C,D 

562- 48 

VT120020N 

♦ VAC 

597-105 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VT120100N 

♦ VAC 

597-106 

VVC418 AB,C,D 

536- 18 

VVC755 AB,C,D 

558- 75 

VVC823 AB,C,D 

555- 47 

VVC882AB,C,D 

563- 19 

VTA200 

♦ VARO 

316- 49 

. ♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTA400 

♦ VARO 

335- 52 

VVC419 AB,C,D 

536- 19 

VVC756,A,B,C,D 

559- 69 

VVC824 AB,C,D 

555- 48 

VVC883AB.C.D 

563- 27 

VTA600 

♦ VARO 

352- 46 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTB200 

♦ VARO 

316 50 

VVC700,A,B,C,D 

537- 66 

VVC757 AB,C,D 

559- 70 

VVC825 / A,B ( C,D 

555- 49 

VVC884 AB,C,D 

563- 29 

VTB400 

♦ VARO 

335- 53 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTB600 

♦ VARO 

352- 47 

VVC701AB,C,D 

537- 67 

VVC758 AB,C,D 

559- 71 

VVC826 AB,C,D 

556- 55 

VVC885AB.C.D 

563- 44 

VTC200 

♦ VARO 

316- 51 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTC400 

♦ VARO 

335- 54 

VVC702 AB,C,D 

537- 68 

VVC759AB,C,D 

560- 97 

VVC827 AB,C,D 

556- 56 

VVC886,A,B,C,D 

563- 50 

VTC600 

♦ VARO 

352- 48 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTD200 

♦ VARO 

316- 52 

VVC703 AB,C,D 

537- 69 

VVC7 60,A,B,C,D 

560- 98 

VVC828 AB,C,D 

556- 73 

VVC887AB.C.D 

563- 53 

VTD400 

♦ VARO 

335- 55 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTD600 

♦ VARO 

352- 49 

VVC704,A,B,C,D 

538- 43 

VVC761 ,A,B,C,D 

560- 99 

VVC829 AB,C,D 

558- 76 

VVC888AB,C,D 

563- 59 

VTE200 

♦ VARO 

315- 83 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTE400 

♦ VARO 

334- 90 

VVC705 AB,C,D 

542- 42 

VVC762AB,C,D 

560-100 

VVC830AB,C,D 

558- 77 

VVC889AB,C,D 

559-102 

VTE600 

♦ VARO 

351 - 97 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTF200 

♦ VARO 

315- 84 

VVC706AB,C,D 

542- 43 

VVC763AB,C,D 

561 - 75 

VVC831 AB,C,D 

559- 72 

VVC890AB,C,D 

559-103 

VTF400 

♦ VARO 

334- 91 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTF600 

♦ VARO 

351 - 98 

VVC707,A,B,C,D 

546-107 

VVC764 AB,C,D 

561 - 76 

VVC832AB,C,D 

559- 73 

VVC891AB,C,D 

559-104 

VTG200 

♦ VARO 

315- 85 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTG400 

♦ VARO 

334- 92 

VVC708 AB,C,D 

548- 93 

VVC765 AB,C,D 

561 - 77 

VVC833 AB,C,D 

560-101 

VVC892AB,C,D 

559-105 

VTG600 

♦ VARO 

351-99 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTL1A1 

♦ VAC 

597-107 

VVC709,A,B,C,D 

548- 94 

VVC766 AB,C,D 

562- 43 

VVC834 AB,C,D 

560-102 

VVC893AB,C,D 

559-106 

VTL1A2 

♦ VAC 

597-108 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTL1A3 

♦ VAC 

597-109 

VVC7 10,A,B,C,D 

551 - 35 

VVC767 AB,C,D 

562- 44 

VVC835AB,C,D 

560-103 

VVC894AB,C.D 

559-107 

VTL1A4 

♦ VAC 

597-1 10 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTL1B5 

♦ VAC 

598- 1 

VVC71 1,A,B,C,D 

552- 84 

VVC768 AB,C,D 

562- 45 

VVC836 AB,C,D 

561 - 78 

VVC895,A,B,C,D 

559-108 

VTL1B6 

♦ VAC 

598- 2 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTL2C1 

♦ VAC 

598- 3 

VVC7 1 2,A,B,C,D 

555- 40 

VVC769 AB,C,D 

528- 5 

VVC837 AB.C.D 

561 - 79 

VVC896AB,C,D 

560- 1 

VTL2C2 

♦ VAC 

598- 4 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTL2C3 

♦ VAC 

598- 5 

VVC7 13 AB,C,D 

555- 41 

VVC770,A,B,C,D 

528- 6 

VVC838AB,C,D 

561 - 84 

VVC897AB,C,D 

560- 2 

VTL2C4 

♦ VAC 

598- 6 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


VTL7A1 

♦ VAC 

598- 7 

VVC7 1 4 AB,C,D 

556- 51 

VVC77 1 AB,C,D 

528- 7 

VVC839 AB,C,D 

562- 46 

VVC898AB,C,D 

560- 3 

VVC201 AB,C,D 

538- 41 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC7 15 AB,C,D 

558- 69 

VVC772,A,B,C,D 

528 - 8 

VVC840AB,C,D 

562- 65 

VVC899AB,C,D 

562- 49 

VVC202 AB,C,D 

538- 42 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC7 16,A,B,C,D 

558- 70 

VVC773 AB,C,D 

529- 15 

VVC841 AB,C,D 

562- 75 

VVC900AB,C,D 

562- 50 

VVC203AB,C,D 

542- 37 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC7 17,A,B,C,D 

560- 96 

VVC774 AB,C,D 

529- 16 

VVC842AB,C,D 

562- 91 

VVC901AB,C,D 

562- 76 

VVC204 AB,C,D 

542- 38 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC7 1 8AB,C,D 

561 - 73 

VVC775 AB,C,D 

529- 17 

VVC843AB,C,D 

562- 98 

VVC902AB,C,D 

562- 77 

VVC205 AB,C,D 

543-106 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC7 1 9,A,B,C,D 

561 - 74 

VVC776,A,B,C,D 

529- 18 

VVC844AB,C,D 

563- 10 

VVC903AB,C,D 

562-104 

VVC206AB,C,D 

543-107 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC720,A,B,C / D 

562- 42 

VVC777 AB,C,D 

531 - 47 

VVC845 AB,C,D 

563- 18 

VVC904AB,C,D 

562-105 

VVC207 AB,C,D 

546-101 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC721 AB,C,D 

537- 70 

VVC778AB,C,D 

531 - 48 

VVC846AB,C,D 

538- 50 

VVC905AB,C,D 

563- 23 

VVC208 AB,C,D 

546-102 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC722,A,B,C,D 

538- 44 

VVC779 AB,C,D 

531 - 49 

VVC847AB,C,D 

538- 51 

VVC906AB,C,D 

563- 24 

VVC209 AB,C,D 

548- 91 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC723 AB,C,D 

555- 42 

VVC780,A,B,C,D 

533- 16 

VVC848 AB,C,D 

538- 52 

VVC907AB,C,D 

563- 32 

VVC210,A,B/C,D 

548- 92 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC724 AB,C,D 

558- 71 

VVC781 AB,C,D 

533- 17 

VVC849AB,C,D 

538- 53 

VVC908AB,C,D 

563- 33 

VVC21 1,A,B,C,D 

552- 82 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC725 AB,C,D 

558- 72 

VVC782,A,B,C,D 

533- 18 

VVC850AB,C,D 

542- 51 

VVC909AB,C,D 

563- 60 

VVC212AB,C,D 

552- 83 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC726AB,C,D 

537- 71 

VVC783AB,C,D 

534- 89 

VVC85 1 AB,C,D 

542- 52 

VVC910AB,C,D 

542- 55 

VVC213AB,C,D 

555- 35 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC727 AB,C,D 

539- 50 

VVC784,A,B,C / D 

534- 90 

VVC852AB,C,D 

542- 53 

VVC91 1AB,C,D 

542- 56 

VVC214 AB,C,D 

555- 36 

♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ CODI 


VVC728 AB,C,D 

539- 51 

VVC785 AB,C,D 

534- 91 

VVC853AB,C,D 

542- 54 

VVC91 2,A,B,C,D 

542- 57 




♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 


♦ CODI 



♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

VVC913,A,B,C,D 

542- 58 

VVC 1013 AB,C,D 

558- 90 

VYF400X 

♦ VARO 

285- 65 

WZ925 

■.WSI 

205 - 9 

XMP2 

ESMF 

512- 4 

♦ CODI 


♦ CODI 


VYG100X 

♦ VARO 

279- 26 

WZ926 

WSI 

206- 26 


MISI 


VVC914,A,B.C,D 

542- 59 

VVC 101 4AB,C,D 

559- 75 

VYG200X 

♦ VARO 

282- 94 

WZ927 

WSI 

208-158 

XMP3 

ESMF 

512- 5 

♦ CODI 


♦ CODI 


VYG400X 

♦ VARO 

285- 66 

WZ928 

WSI 

210- 88 


MISI 


VVC915,A,B,C,D 

542- 60 

VVC 1015AB,C,D 

560-106 

WA100 

WSI 

269- 76 

WZ3000 

WSI 

176- 3 

XS10 

SCN 

300- 15 

♦ CODI 


♦ CODI 


WA200 

WSI 

279- 77 

WZ3000A 

WSI 

176- 4 

XS1 2 

SCN 

377- 72 

VVC916,A,B,C,D 

547- 10 

VVC 101 6,A,B,C,D 

561 - 81 

WA300 

WSI 

281 - 35 

WZ3000B 

WSI 

176- 5 

XS16 

SCN 

329- 75 

♦ CODI 


♦ CODI 


WA400 

WSI 

283- 17 

WZ3001 

WSI 

176- 6 

XS16A 

SCN 

329- 76 

VVC917,A,B,C,D 

547- 11 

VVC 101 7AB,C,D 

562- 52 

WA500 

WSI 

283- 83 

WZ3001A 

WSI 

176- 7 

XS 17 

SCN 

310-101 

♦ CODI 


♦ CODI 


WA600 

WSI 

283-108 

WZ3001 B 

WSI 

176- 8 

XS17A 

SCN 

310-102 

VVC918,A,B,C,D 

547 - 12 

VVC1018AB,C,D 

563- 20 

WD001 

WSI 

249- 33 

WZ3002 

WSI 

176- 9 

XS 18 

SCN 

339-109 

♦ CODI 


♦ CODI 


WD002 

WSI 

249- 34 

WZ3002A 

WSI 

176- 10 

XS22 

SCN 

293- 67 

VVC919,A,B,C,D 

547- 13 

VVC1019AB,C,D 

563- 34 

WD003 

WSI 

249- 35 

WZ3002B 

WSI 

176- 11 

XS23 

SCN 

346-107 

♦ CODI 


♦ CODI 


WD004 

WSI 

253- 5 

WZ3003 

WSI 

176- 12 

XS23A 

SCN 

346-108 

VVC920,A,B,C,D 

547- 14 

VVC 1020AB,C,D 

563- 61 

WD005 

WSI 

253- 6 

WZ3003A 

WSI 

176- 13 

XS31 

SCN 

321 - 24 

♦ CODI 


♦ CODI 


WD006 

WSI 

253- 7 

WZ3003B 

WSI 

176- 14 

XS40A 

SCN 

294- 10 

VVC921 ,A,B,C,D 

547- 15 

VVC 1021 ,A,B,C,D 

564-107 

WD007 

WSI 

256- 27 

WZ3004 

WSI 

176- 15 

XTP10 

ESMF 

514- 81 

♦ CODI 


CODI 


WD008 

WSI 

256- 28 

WZ3004A 

WSI 

176- 16 


MISI 


VVC922,A,B,C,D 

548- 97 

VVC 1022AB,C,D 

564-108 

WD009 

WSI 

256- 29 

WZ3004B 

WSI 

176- 17 

XTP1 1 

ESMF 

514- 82 

♦ CODI 


CODI 


WD010 

WSI 

257- 30 

WZ3005 

WSI 

176- 18 


MISI 


VVC923,A,B,C,D 

548- 98 

VVC 1023 AB,C,D 

564-109 

WD01 1 

WSI 

257- 31 

WZ3005A 

WSI 

176- 19 

XTP12 

ESMF 

514- 83 

♦ CODI 


CODI 


WD012 

WSI 

257- 32 

WZ3005B 

WSI 

176- 20 


MISI 


VVC924,A,B,C,D 

551 - 46 

VVC 1024 AB,C,D 

564-1 10 

WD013 

WSI 

258- 26 

X1 H 121 

♦ ESMF 

524- 45 

XX8 

PPC 

403- 26 

♦ CODI 


CODI 


WD014 

WSI 

258- 27 


MISI 


XX10 

PPC 

405- 25 

VVC925,A,B,C,D 

551 - 47 

VVC 1025 AB,C,D 

565- 1 

WD015 

WSI 

258- 28 

X6A71 

ESMF 

596- 73 

XX12 

PPC 

406- 91 

♦ CODI 


CODI 


WF5AM 

WSI 

496- 17 


MISI 


XXI 5 

PPC 

408- 2 

VVC926,A,B,C,D 

551 - 48 

VVC 1026 AB,C,D 

565- 2 

WF5M 

WSI 

496- 18 

X6A72 

ESMF 

596- 74 

XX20 

PPC 

409- 88 

♦ CODI 


CODI 


WF10AM 

WSI 

496- 20 


MISI 


XX25 

PPC 

410-108 

VVC927,A,B,C,D 

551 - 49 

VVC 1027 AB,C,D 

565- 3 

WF10M 

WSI 

496- 21 

X6A73 

ESMF 

596- 75 

XX30 

PPC 

411 -108 

♦ CODI 


CODI 


WF15AM 

WSI 

496- 24 


MISI 


XX40 

PPC 

412- 66 

VVC928,A,B,C,D 

551 - 50 

VVC 1028 AB,C,D 

565- 4 

WF15M 

WSI 

496- 25 

X6A74 

ESMF 

596- 76 

XXF8 

PPC 

290- 64 

♦ CODI 


CODI 


WF20 

WSI 

496- 28 


MISI 


XXF10 

PPC 

290- 96 

VVC929,A,B,C,D 

551- 51 

VVC 1029 AB,C,D 

565- 5 

WF20A 

WSI 

496- 29 

X6A100 

♦ NPC 

596- 77 

XXF12 

PPC 

291- 4 

| ♦CODI 


CODI 


WF20AM 

WSI 

496- 30 

X6A101 

♦ NPC 

596- 78 

XXF15 

PPC 

291-23 

VVC930,A,B,C,D 

552- 91 

VVC 1030AB,C,D 

565- 6 

WF20B 

WSI 

496- 26 

X6A102 

♦ NPC 

596- 79 

XXF20 

PPC 

291-51 

♦ CODI 


CODI 


WF20M 

WSI 

496- 31 

X6A103 

♦ NPC 

596- 80 

XXF25 

PPC 

291-62 

VVC931 ,A,B,C,D 

552- 92 

VVC 103 1 AB,C,D 

565- 7 

WF30 

WSI 

496- 45 

X6A104 

♦ NPC 

596- 81 

XXF30 

PPC 

291 - 75 

♦ CODI 


CODI 


WF30A 

WSI 

496- 46 

X6A105 

♦ NPC 

596- 82 

XXF40 

PPC 

291 - 90 

VVC932,A,B,C,D 

555 - 55 

VVC 1032AB,C,D 

565- 8 

WF30AM 

WSI 

496- 47 

X6A106 

♦ NPC 

596- 83 

Y23 

tub 

377- 84 

♦ CODI 


CODI 


WF30B 

WSI 

496- 42 

X6A107 

♦ NPC 

596- 84 

YSD211P4K38 

♦ ASEA 

338- 9 

VVC933,A,B,C,D 

555- 56 

VVC 104 1 AB,C,D 

564- 52 

WF30M 

WSI 

496- 48 

X6F951 

♦ ESMF 

280- 32 

YSD211P6K38 

♦ ASEA 

354- 65 

♦ CODI 


CODI 


WF34E 

WSI 

496- 57 


MISI 


YSD211P8K38 

♦ ASEA 

366- 63 

VVC934,A,B,C,D 

555- 57 

VVC 1042 AB,C,D 

564- 53 

WF40 

WSI 

496- 63 

X6G551 

♦ ESMF 

268- 90 

YSD211P10K38^ ASEA 

375-105 

♦ CODI 


CODI 


WF40A 

WSI 

496- 64 


MISI 


YSD211P12K38^ ASEA 

380-104 

VVC935,A,B,C,D 

555- 58 

VVC1043AB,C,D 

564- 54 

WF40AM 

WSI 

496- 65 

X6G751 

♦ ESMF 

273- 26 

YSD211P14K38^ ASEA 

383- 66 

♦ CODI 


CODI 


WF40B 

WSI 

496- 62 


MISI 


YSD212P4K38 

♦ ASEA 

337- 84 

VVC936AB,C,D 

555- 59 

VVC 1044AB,C,D 

564- 76 

WF40M 

WSI 

496- 66 

X6G851 

♦ ESMF 

276- 17 

YSD212P6K38 

♦ ASEA 

354- 33 

♦ CODI 


CODI 


WF50 

WSI 

496- 77 


MISI 


YSD212P8K38 

♦ ASEA 

366- 36 

VVC937,A,B,C,D 

555 - 60 

VVC 1045AB,C,D 

564- 77 

WF50A 

WSI 

496- 78 

X6P1 

ESMF 

511 -110 

YSD212P10K38^ ASEA 

375- 78 

♦ CODI 


CODI 


WF50AM 

WSI 

496- 79 


MISI 


YSD212P12K38^ ASEA 

380- 75 

VVC938,A,B,C,D 

555 - 61 

VVC1046,A,B,C,D 

564- 78 

WF50B 

WSI 

496- 76 

X6P3 

ESMF 

512- 1 

YSD212P14K38^ ASEA 

383- 35 

♦ CODI 


CODI 


WF50M 

WSI 

496- 80 


MISI 


YSD901P16K29^ ASEA 

387- 73 

VVC939,A,B,C,D 

555 - 62 

VVC1047,A,B,C,D 

564- 96 

WF 100 

WSI 

496- 94 

X6P10 

ESMF 

514- 78 

YSD901P18K29^ ASEA 

389- 5’ 

♦ CODI 


CODI 


WF100A 

WSI 

496- 95 


MISI 


YSD901P20K29^ ASEA 

390-107 

VVC940AB,C,D 

555- 63 

VVC 1048 AB,C,D 

564- 97 

WF 100AM 

WSI 

496- 96 

X6P1 1 

ESMF 

514- 79 

YSD902P22K38^ ASEA 

391 - 49 

♦ CODI 


CODI 


WF100B 

WSI 

496- 92 


MISI 


YSD902P24K38^ ASEA 

392- 10 

VVC941 AB,C,D 

556- 58 

VVC 1049 AB,C,D 

564- 98 

WF100M 

WSI 

496- 97 

X6P12 

ESMF 

514-80 

YSD902P26K38^ ASEA 

393- 6 

♦ CODI 


CODI 


WF200 

WSI 

496-109 


MISI 


YSD902P28K38^ASEA 

393- 53 

VVC942,A,B,C,D 

556- 59 

VVC1050,A,B,C,D 

564-100 

WF200A 

WSI 

496-110 

XI0-3 

PPC 

393- 63 

YSD903P30K50^ ASEA 

395- 2 

♦ CODI 


CODI 


WF200AM 

WSI 

497- 1 

XI0-4 

PPC 

396- 45 

YSD903P32K50^ ASEA 

395- 28 

VVC943 AB,C,D 

558- 82 

VVC 1051 AB,C,D 

564-101 

WF200B 

WSI 

496-108 

XI0-5 

PPC 

398- 97 

YSD903P34K50^ ASEA 

395- 45 

♦ CODI 


CODI 


WF200M 

WSI 

497- 2 

XI0-6 

PPC 

400- 66 

YSD903P36K50^ ASEA 

396- 21 

VVC944,A,B,C,D 

558- 83 

VVC 1052,A,B,C,D 

564-102 

WG140 

ITT 

280- 69 

XI0-7 

PPC 

402- 2 

YST301QP2K3 

♦ ASEA 

440- 17 

♦ CODI 


CODI 


WG141 

ITT 

277- 46 

XI0-8 

PPC 

403- 27 

YST301QP4K3 

♦ ASEA 

456- 51 

VVC945,A,B,C,D 

558- 84 

VVC 1620AB,C,D 

564- 10 

WG142 

ITT 

271 - 34 

XI0-9 

PPC 

404- 48 

YST301QP6K3 

♦ ASEA 

470- 33 

♦ CODI 


CODI 


WR100 

WSI 

299- 63 

X25-3 

PPC 

393- 70 

YST301QP8K3 

♦ ASEA 

479- 11 

VVC946AB,C ( D 

558 - 85 

VVC 1622AB,C,D 

564- 17 

WR200 

WSI 

310- 23 

X25-4 

PPC 

396- 52 

YST301QP10K3^ ASEA 

485- 53 

♦ CODI 


CODI 


WR300 

WSI 

320- 81 

X25-5 

PPC 

399- 1 

YST302QP2K3 

♦ ASEA 

439-109 

VVC947,A,B,C,D 

558- 86 

VVC1624AB,C,D 

564- 26 

WR400 

WSI 

328- 92 

X25-6 

PPC 

400- 74 

YST302QP4K3 

♦ ASEA 

456- 32 

♦ CODI 


CODI 


WS100 

WSI 

269- 29 

X25-7 

PPC 

402- 12 

YST302QP6K3 

♦ ASEA 

470- 11 

VVC948,A,B,C,D 

558- 87 

VVC 1626AB,C,D 

564- 33 

WS200 

WSI 

269- 30 

X25-8 

PPC 

403- 37 

YST302QP8K3 

♦ ASEA 

478-104 

♦ CODI 


CODI 


WS300 

WSI 

269- 41 

X25-9 

PPC 

404- 55 

YST302QP10K3^ ASEA 

485- 37 

VVC949 AB,C,D 

558 - 88 

VVC 1628 AB,C,D 

564- 42 

WZ522 

WSI 

171 - 76 

X50-3 

PPC 

393- 86 

YST302QP12K3^ ASEA 

490- 9 

♦ CODI 


CODI 


WZ523 

WSI 

172- 77 

X50-4 

PPC 

396- 69 

YST302QP14K3^ASEA 

492- 92 

VVC950,A,B,C,D 

558 - 89 

VVC 1630,A,B,C,D 

564- 51 

WZ524 

WSI 

174- 2 

X50-5 

PPC 

399- 23 

YST801SP8K2 

♦ ASEA 

479- 41 

♦ CODI 


CODI 


WZ525 

WSI 

176-139 

X50-6 

PPC 

400- 91 

YST801SP10K2^ASEA 

485- 78 

VVC95 1 ,A,B,C,D 

559- 74 

VVC 1632AB,C,D 

564- 55 

WZ526 

WSI 

178-176 

X50-7 

PPC 

402- 23 

YST801SP12K2^ ASEA 

490- 46 

♦ CODI 


CODI 


WZ527 

WSI 

179-149 

X50-8 

PPC 

403- 53 

YST801SP14K2^ ASEA 

492-108 

VVC952,A,B,C,D 

560-105 

VVC 1634 AB,C,D 

564- 64 

WZ528 

WSI 

181-60 

X50-9 

PPC 

404- 61 

YST801SP16K2^ASEA 

494- 31 

♦ CODI 


CODI 


WZ529 

WSI 

183-204 

X61P2 

ESMF 

512- 2 

YST801SP18K2^ ASEA 

494- 84 

VVC953,A,B,C,D 

561 - 80 

VVC 1 636,A,B,C,D 

564- 73 

WZ531 

WSI 

184-151 


MISI 


Z0A2.4 

♦ SLCB 

165-181 

♦ CODI 


CODI 


WZ532 

WSI 

187- 43 

XD500,1,2 

♦ Til 

527- 52 

Z0A2 7 

♦ SLCB 

166- 55 

VVC954,A,B,C,D 

562- 51 

VVC 1 640AB,C,D 

564- 93 

WZ533 

WSI 

188- 13 


TUB 


Z0A3.0 

♦ SLCB 

166-134 

♦ CODI 


CODI 


WZ534 

WSI 

190- 25 

XF10-3 

PPC 

289- 43 

Z0A3.3 

♦ SLCB 

167- 36 

VVC955,A,B,C,D 

547- 16 

VVC 1 642,A,BrC,D 

564- 99 

WZ535 

WSI 

192- 82 

XF10-4 

PPC 

289- 64 

Z0A3.6 

♦ SLCB 

167-183 

♦ CODI 


CODI 


WZ536 

WSI 

194-151 

XF10-5 

PPC 

289- 96 

Z0A3 9 

♦ SLCB 

168-139 

VVC957,A,B,C,D 

547- 17 

VVC 1 644 AB,C,D 

564-103 

WZ537 

WSI 

196- 62 

XF10-6 

PPC 

290- 11 

Z0A4 3 

♦ SLCB 

169-135 

♦ CODI 


CODI 


WZ538 

WSI 

197-102 

XF 10-7 

PPC 

290- 35 

Z0A4 7 

♦ SLCB 

170-139 

VVC958 AB,C,D 

548- 99 

VVC1646AB,C,D 

564-104 

WZ539 

WSI 

199-102 

XF10-8 

PPC 

290- 61 

Z0A5 1 

♦ SLCB 

171 -181 

♦ CODI 


CODI 


WZ541 

WSI 

201 - 15 

XF10-9 

PPC 

290- 73 

Z0A5 6 

♦ SLCB 

173- 48 

VVC1001 AB,C,D 

531 - 51 

VVC1648,A,B,C,D 

564-105 

WZ542 

WSI 

202- 9 

XF25-3 

PPC 

289- 44 

Z0A6.2 

♦ SLCB 

175- 25 

♦ CODI 


CODI 


WZ543 

WSI 

203-152 

XF25-4 

PPC 

289- 65 

Z0A6 8 

♦ SLCB 

177-119 

VVC 1002,A,B,C,D 

533- 82 

VVC 1650,A,B,C,D 

564-106 

WZ544 

WSI 

204-155 

XF25-5 

PPC 

289- 97 

ZOA7.5 

♦ SLCB 

179-167 

♦ CODI 


CODI 


WZ904 

WSI 

170-30 

XF25-6 

PPC 

290- 12 

Z0A8 2 

♦ SLCB 

182- 35 

VVC 1003,A,B,C,D 

537- 72 

VY100X ♦VARO 

305- 11 

WZ905 

WSI 

171 - 81 

XF25-7 

PPC 

290- 36 

Z0A9.1 

♦ SLCB 

185-146 

♦ CODI 


VY200X ♦VARO 

316- 53 

WZ906 

WSI 

172- 80 

XF25-8 

PPC 

290- 62 

Z0A10 

♦ SLCB 

188- 34 

VVC 1004,A,B,C,D 

542- 61 

VY400X ♦ VARO 

335- 56 

WZ907 

WSI 

174- 9 

XF25-9 

PPC 

290- 74 

Z0A1 1 

♦ SLCB 

190- 41 

♦ CODI 


VYA100X ♦VARO 

279- 20 

WZ908 

WSI 

176-146 

XF50-3 

PPC 

289- 45 

Z0A12 

♦ SLCB 

192-105 

VVC 1005 AB,C,D 

544 - 4 

VYA200X ♦VARO 

282- 88 

WZ909 

WSI 

178-179 

XF50-4 

PPC 

289- 66 

Z0A13 

♦ SLCB 

194-166 

♦ CODI 


VYA400X ♦VARO 

285- 60 

WZ910 

WSI 

180- 11 

XF50-5 

PPC 

289-107 

Z0A15 

♦ SLCB 

197-124 

VVC 1006,A,B,C,D 

547- 18 

VYB100X ♦VARO 

279- 21 

WZ9 1 1 

WSI 

181 - 65 

XF50-6 

PPC 

290- 13 

Z0A16 

♦ SLCB 

199-117 

♦ CODI 


VYB200X ♦VARO 

282- 89 

WZ912 

WSI 

183-207 

XF50-7 

PPC 

290- 37 

Z0A18 

♦ SLCB 

202- 30 

VVC 1007 AB,C,D 

548 - 23 

VYB400X ♦VARO 

285- 61 

WZ913 

WSI 

184-185 

XF50-8 

PPC 

290- 63 

Z0A20 

♦ SLCB 

204-171 

♦ CODI 


VYC100X ♦VARO 

279- 22 

WZ914 

WSI 

187- 46 

XF50-9 

PPC 

290- 75 

Z0A22 

♦ SLCB 

206-143 

VVC 1008,A,B,C,D 

548-100 

VYC200X ♦VARO 

282- 90 

WZ915 

WSI 

188- 62 

XM541 

♦ ESMF 

267 - 1 1 

Z0A24 

♦ SLCB 

208-135 

♦ CODI 


VYC400X ♦VARO 

285- 62 

WZ916 

WSI 

191 - 86 


MISI 


Z0A27 

♦ SLCB 

211-27 

VVC 1009,A,B,C,D 

551 - 52 

VYD100X ♦VARO 

279- 23 

WZ917 

WSI 

192-130 

XM542 

♦ ESMF 

269-106 

Z0A30 

♦ SLCB 

213- 36 

♦ CODI 


VYD200X ♦VARO 

282- 91 

WZ918 

WSI 

194-189 


MISI 


Z0A33 

♦ SLCB 

214-182 

VVC1010,A,B,C,D 

552- 93 

VYD400X ♦VARO 

285- 63 

WZ919 

WSI 

196- 74 

XM543 

♦ ESMF 

267- 12 

Z0B2.4 

♦ SLCB 

165-182 

♦ CODI 


VYE100X ♦VARO 

279- 24 

WZ920 

WSI 

197-148 


MISI 


Z0B2.7 

♦ SLCB 

166- 56 

VVC 101 1AB,C,D 

555- 64 

VYE200X ♦ VARO 

282- 92 

WZ921 

WSI 

199-140 

XM544 

♦ ESMF 

269-107 

Z0B3 0 

♦ SLCB 

166-135 

♦ CODI 


VYE400X ♦ VARO 

285- 64 

WZ922 

WSI 

201 - 27 


MISI 


Z0B3 3 

♦ SLCB 

167- 37 

VVC 1012AB,C,D 

556- 60 

VYF100X ♦VARO 

279- 25 

WZ923 

WSI 

202- 55 

XMP1 

ESMF 

512- 3 

Z0B3 6 

♦ SLCB 

167-184 

♦ CODI 


VYF200X ♦ VARO 

282- 93 

WZ924 

WSI 

203-165 


MISI 


Z0B3 9 

♦ SLCB 

168-140 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1 

TYPE No. 

CROSS IND 

X 

LU 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 



lEMIREl 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

Z0B4 3 

♦ SLCB 

1 &9 -136 

Z1B3 9 

♦ SLCB 

168- 80 

Z2A82F 

ITTB 

182-116 

Z3B6.2 

♦ SLCB 

175- 92 

Z4A4 7 

♦ SLCB 

170-177 

Z0B4 7 

♦ SLCB 

170-140 

Z1B4 3 

♦ SLCB 

169- 79 

Z2A91F 

ITTB 

186- 47 

Z3B6.8 

♦ SLCB 

178- 63 

Z4A5.1 

♦ SLCB 

172- 19 

Z0B5 1 

♦ SLCB 

171-182 

Z1B4 7 

♦ SLCB 

170- 72 

Z2A100F 

ITTB 

188-130 

Z3B7 5 

♦ SLCB 

180-105 

Z4A5.6 

♦ SLCB 

173- 91 

Z0B5 6 

♦ SLCB 

173- 49 

Z1B5.1 

♦ SLCB 

171 -118 

Z2A11OF 

ITTB 

190-118 

Z3B8.2 

♦ SLCB 

182-158 

Z4A6.2 

♦ SLCB 

175- 66 

Z0B6 2 

♦ SLCB 

175- 26 

Z1B5 6 

♦ SLCB 

172-158 

Z2A120F 

ITTB 

193- 20 

Z3B9.1 

♦ SLCB 

186- 87 

Z4A6.8 

♦ SLCB 

178- 23 

Z0B6 8 

♦ SLCB 

177-120 

Z1B6.2 

♦ SLCB 

174-136 

Z2A130F 

ITTB 

195- 57 

Z3B10 

♦ SLCB 

188-175 

Z4A7.5 

♦ SLCB 

180-67 

Z0B7 5 

♦ SLCB 

179-168 

Z1B6 8 

♦ SLCB 

177- 17 

Z2A150F 

ITTB 

198- 26 

Z3B 1 1 

♦ SLCB 

190-158 

Z4A8 2 

♦ SLCB 

182-117 

Z0B8 2 

♦ SLCB 

182- 36 

Z1B7 5 

♦ SLCB 

179- 70 

Z2B3 3 

♦ SLCB 

167- 76 

Z3B12 

♦ SLCB 

193- 68 

Z4A9.1 

♦ SLCB 

186- 48 

Z0B9 1 

♦ SLCB 

185-147 

Z1B8 2 

♦ SLCB 

181 -124 

Z2B3 6 

♦ SLCB 

168- 29 

Z3B13 

♦ SLCB 

195- 97 

Z4A10 

♦ SLCB 

188-131 

Z0B10 

♦ SLCB 

188- 35 

Z1B9 1 

♦ SLCB 

185- 50 

Z2B3 9 

♦ SLCB 

168-187 

Z3B15 

♦ SLCB 

198- 70 

Z4A1 1 

♦ SLCB 

190-119 

ZOB1 1 

♦ SLCB 

190- 42 

Z1B10 

♦ SLCB 

187-116 

Z2B4 3 

♦ SLCB 

169-183 

Z3B16 

♦ SLCB 

200- 46 

Z4A12 

♦ SLCB 

193- 21 

Z0B12 

♦ SLCB 

192-106 

Z1B1 1 

♦ SLCB 

189-157 

Z2B4 7 

♦ SLCB 

170-194 

Z3B18 

♦ SLCB 

202-161 

Z4A13 

♦ SLCB 

195-58 

ZOB 13 

♦ SLCB 

194-167 

Z1B12 

♦ SLCB 

191-202 

Z2B5 1 

♦ SLCB 

172- 34 

Z3B20 

♦ SLCB 

205-101 

Z4A15 

♦ SLCB 

198- 27 

ZOB 15 

♦ SLCB 

197-125 

Z1B13 

♦ SLCB 

194- 85 

Z2B5 6 

♦ SLCB 

173-111 

Z3B22 

♦ SLCB 

207- 86 

Z4A16 

♦ SLCB 

200- 6 

ZOB 16 

♦ SLCB 

199-118 

Z1B15 

♦ SLCB 

197- 32 

Z2B6.2 

♦ SLCB 

175- 88 

Z3B24 

♦ SLCB 

209- 64 

Z4A18 

♦ SLCB 

202-118 

ZOB 18 

♦ SLCB 

202- 31 

Z1B16 

♦ SLCB 

199- 37 

Z2B6 8 

♦ SLCB 

178- 59 

Z3B27 

♦ SLCB 

211-152 

Z4A20 

♦ SLCB 

205- 59 

Z0B20 

♦ SLCB 

204-172 

Z1B18 

♦ SLCB 

201 -115 

Z2B7 5 

♦ SLCB 

180-101 

Z3B30 

♦ SLCB 

213-147 

Z4A22 

♦ SLCB 

207- 42 

Z0B22 

♦ SLCB 

206-144 

Z1B20 

♦ SLCB 

204-91 

Z2B8 2 

♦ SLCB 

182-154 

Z3B33 

♦ SLCB 

215-116 

Z4A24 

♦ SLCB 

209- 25 

Z0B24 

♦ SLCB 

208-136 

Z1B22 

♦ SLCB 

206- 57 

Z2B9 1 

♦ SLCB 

186- 83 

Z3B33CF 

ITTB 

167- 73 

Z4A27 

♦ SLCB 

211-107 

Z0B27 

♦ SLCB 

211-28 

Z1B24 

♦ SLCB 

208- 57 

Z2B10 

♦ SLCB 

188-171 

Z3B36CF 

ITTB 

168- 34 

Z4A30 

♦ SLCB 

213-105 

Z0B30 

♦ SLCB 

213- 37 

Z1B27 

♦ SLCB 

210-122 

Z2B 1 1 

♦ SLCB 

190-154 

Z3B39CF 

ITTB 

168-192 

Z4A33 

♦ SLCB 

215- 72 

Z0B33 

♦ SLCB 

215- 1 

Z1B30 

♦ SLCB 

212-159 

Z2B12 

♦ SLCB 

193- 64 

Z3B43CF 

ITTB 

169-188 

Z4B3.0 

♦ SLCB 

166-142 

Z0C2 4 

♦ SLCB 

165-183 

Z1B33 

♦ SLCB 

214-109 

Z2B13 

♦ SLCB 

195- 93 

Z3B47CF 

ITTB 

171 - 4 

Z4B3.3 

♦ SLCB 

167-62 

Z0C2 7 

♦ SLCB 

166- 57 

Z1C2 4 

♦ SLCB 

165-158 

Z2B15 

♦ SLCB 

198- 66 

Z3B51CF 

ITTB 

172- 39 

Z4B3.6 

♦ SLCB 

168-22 

Z0C3 0 

♦ SLCB 

166-136 

Z1C2 7 

♦ SLCB 

166- 22 

Z2B16 

♦ SLCB 

200- 42 

Z3B56CF 

ITTB 

173-116 

Z4B3.9 

♦ SLCB 

168-173 

Z0C3 3 

♦ SLCB 

167- 38 

Z1C3.0 

♦ SLCB 

166- 93 

Z2B18 

♦ SLCB 

202-157 

Z3B62CF 

ITTB 

175- 93 

Z4B4.3 

♦ SLCB 

169-171 

Z0C3 6 

♦ SLCB 

167-185 

Z1C3 3 

♦ SLCB 

166-171 

Z2B20 

♦ SLCB 

205- 97 

Z3B68CF 

ITTB 

178- 64 

Z4B4 7 

♦ SLCB 

170-178 

Z0C3 9 

♦ SLCB 

168-141 

Z1C3 6 

♦ SLCB 

167-127 

Z2B22 

♦ SLCB 

207- 82 

Z3B75CF 

ITTB 

180-106 

Z4B5 1 

♦ SLCB 

172- 20 

Z0C4 3 

♦ SLCB 

169-137 

Z1C3 9 

♦ SLCB 

168- 81 

Z2B24 

♦ SLCB 

209- 60 

Z3B82CF 

ITTB 

182-159 

Z4B5.6 

♦ SLCB 

173- 92 

Z0C4 7 

♦ SLCB 

170-141 

Z1C4 3 

♦ SLCB 

169- 80 

Z2B27 

♦ SLCB 

211 -148 

Z3B91CF 

ITTB 

186- 88 

Z4B6 2 

♦ SLCB 

175- 67 

Z0C5 1 

♦ SLCB 

171-183 

Z1C4 7 

♦ SLCB 

170- 73 

Z2B30 

♦ SLCB 

213-143 

Z3B100CF 

ITTB 

188-176 

Z4B6 8 

♦ SLCB 

178- 24 

Z0C5 6 

♦ SLCB 

173- 50 

Z1C5 1 

♦ SLCB 

171 -119 

Z2B33 

♦ SLCB 

215-112 

Z3B11OCF 

ITTB 

190-159 

Z4B7 5 

♦ SLCB 

180- 68 

Z0C6 2 

♦ SLCB 

175- 27 

Z1C5 6 

♦ SLCB 

172-159 

Z2C3 3 

♦ SLCB 

167-69 

Z3B120CF 

ITTB 

193- 69 

Z4B8.2 

♦ SLCB 

182-118 

Z0C6 8 

♦ SLCB 

177-121 

Z1C6 2 

♦ SLCB 

174-137 

Z2C3 6 

♦ SLCB 

168- 30 

Z3B130CF 

ITTB 

195- 98 

Z4B9 1 

♦ SLCB 

186- 49 

Z0C7 5 

♦ SLCB 

179-169 

Z1C6 8 

♦ SLCB 

177- 18 

Z2C3 9 

♦ SLCB 

168-188 

Z3B150CF 

ITTB 

198- 71 

Z4B10 

♦ SLCB 

188-132 

Z0C8 2 

♦ SLCB 

182- 37 

Z1C7 5 

♦ SLCB 

179- 71 

Z2C4 3 

♦ SLCB 

169-184 

Z3B160CF 

ITTB 

200- 47 

Z4B11 

♦ SLCB 

190-120 

Z0C9 1 

♦ SLCB 

185-148 

Z1C8 2 

♦ SLCB 

181 -125 

Z2C4 7 

♦ SLCB 

170-195 

Z3B180CF 

ITTB 

202-162 

Z4B12 

♦ SLCB 

193- 22 

Z0C10 

♦ SLCB 

188- 36 

Z1C9 1 

♦ SLCB 

185- 51 

Z2C5 1 

♦ SLCB 

172- 35 

Z3B200CF 

ITTB 

205-102 

Z4B13 

♦ SLCB 

195- 59 

Z0C1 1 

♦ SLCB 

190- 43 

Z1C10 

♦ SLCB 

187-117 

Z2C5 6 

♦ SLCB 

173-112 

Z3B220CF 

ITTB 

207- 87 

Z4B15 

♦ SLCB 

198- 28 

Z0C12 

♦ SLCB 

192-107 

Z1C1 1 

♦ SLCB 

189-158 

Z2C6 2 

♦ SLCB 

175- 89 

Z3B240CF 

ITTB 

209- 65 

Z4B16 

♦ SLCB 

200- 7 

Z0C13 

♦ SLCB 

194-168 

Z1C12 

♦ SLCB 

191-203 

Z2C6 8 

♦ SLCB 

178- 60 

Z3B270CF 

ITTB 

211-153 

Z4B18 

♦ SLCB 

202-119 

Z0C15 

♦ SLCB 

197-126 

Z1C13 

♦ SLCB 

194- 86 

Z2C7 5 

♦ SLCB 

180-102 

Z3B300CF 

ITTB 

213-148 

Z4B20 

♦ SLCB 

205- 60 

Z0C16 

♦ SLCB 

199-119 

Z1C15 

♦ SLCB 

197- 33 

Z2C8 2 

♦ SLCB 

182-155 

Z3B330CF 

ITTB 

215-117 

Z4B22 

♦ SLCB 

207- 43 

Z0C18 

♦ SLCB 

202- 32 

Z1C16 

♦ SLCB 

199- 38 

Z2C9 1 

♦ SLCB 

186- 84 

Z3B360CF 

ITTB 

217- 17 

Z4B24 

♦ SLCB 

209- 26 

Z0C20 

♦ SLCB 

204-173 

Z1C18 

♦ SLCB 

201 -116 

Z2C10 

♦ SLCB 

188-172 

Z3B390CF 

ITTB 

218- 98 

Z4B27 

♦ SLCB 

211 -108 

Z0C22 

♦ SLCB 

206-145 

Z1C20 

♦ SLCB 

204- 92 

Z2C 1 1 

♦ SLCB 

190-155 

Z3B430CF 

ITTB 

219-175 

Z4B30 

♦ SLCB 

213-106 

Z0C24 

♦ SLCB 

208-137 

Z1C22 

♦ SLCB 

206- 58 

Z2C12 

♦ SLCB 

193- 65 

Z3B470CF 

ITTB 

221 -120 

Z4B33 

♦ SLCB 

215- 73 

Z0C27 

♦ SLCB 

211-29 

Z1C24 

♦ SLCB 

208- 58 

Z2C13 

♦ SLCB 

195- 94 

Z3B510CF 

ITTB 

223- 61 

Z4C3 0 

♦ SLCB 

166-143 

Z0C30 

♦ SLCB 

213- 38 

Z1C27 

♦ SLCB 

210-123 

Z2C15 

♦ SLCB 

198- 67 

Z3B560CF 

ITTB 

224-148 

Z4C3.3 

♦ SLCB 

167- 63 

Z0C33 

♦ SLCB 

215- 2 

Z1C30 

♦ SLCB 

212-160 

Z2C16 

♦ SLCB 

200- 43 

Z3B620CF 

ITTB 

226- 92 

Z4C3.6 

♦ SLCB 

168- 23 

Z0D2 4 

♦ SLCB 

165-184 

Z1C33 

♦ SLCB 

214-1 10 

Z2C18 

♦ SLCB 

202-158 

Z3B680CF 

ITTB 

227-153 

Z4C3 9 

♦ SLCB 

168-174 

Z0D2 7 

♦ SLCB 

166- 58 

Z1D2 4 

♦ SLCB 

165-159 

Z2C20 

♦ SLCB 

205- 98 

Z3B750CF 

ITTB 

229- 66 

Z4C4 3 

♦ SLCB 

169-172 

Z0D3 0 

♦ SLCB 

166-137 

Z1D2 7 

♦ SLCB 

166- 23 

Z2C22 

♦ SLCB 

207- 83 

Z3B820CF 

ITTB 

230-144 

Z4C4 7 

♦ SLCB 

170-179 

Z0D3.3 

♦ SLCB 

167- 39 

Z1D3 0 

♦ SLCB 

166- 94 

Z2C24 

♦ SLCB 

209- 61 

Z3B910CF 

ITTB 

232- 78 

Z4C5 1 

♦ SLCB 

172- 21 

Z0D3 6 

♦ SLCB 

167-186 

Z1D3 3 

♦ SLCB 

166-172 

Z2C27 

♦ SLCB 

211-149 

Z3B1000CF 

ITTB 

233-127 

Z4C5 6 

♦ SLCB 

173- 93 

Z0D3 9 

♦ SLCB 

168-142 

Z1D3 6 

♦ SLCB 

167-128 

Z2C30 

♦ SLCB 

213-144 

Z3C3 3 

♦ SLCB 

167- 74 

Z4C6 2 

♦ SLCB 

175- 68 

Z0D4 3 

♦ SLCB 

169-138 

Z1D3.9 

♦ SLCB 

168- 82 

Z2C33 

♦ SLCB 

215-113 

Z3C3.6 

♦ SLCB 

168- 35 

Z4C6.8 

♦ SLCB 

178- 25 

Z0D4 7 

SLCB 

170-137 

Z1D4 3 

♦ SLCB 

169- 81 

Z2D3 3 

♦ SLCB 

167- 70 

Z3C3.9 

♦ SLCB 

168-193 

Z4C7 5 

♦ SLCB 

180-69 

Z0D5 1 

♦ SLCB 

171-184 

Z1D4 7 

SLCB 

170- 70 

Z2D3 6 

♦ SLCB 

168- 31 

Z3C4.3 

♦ SLCB 

169-189 

Z4C8 2 

♦ SLCB 

182-119 

Z0D5 6 

♦ SLCB 

173-51 

Z1D5 1 

♦ SLCB 

171-120 

Z2D3.9 

♦ SLCB 

168-189 

Z3C4.7 

♦ SLCB 

171- 5 

Z4C9.1 

♦ SLCB 

186- 50 

Z0D6 2 

SLCB 

175- 23 

Z1D5 6 

♦ SLCB 

172-160 

Z2D4.3 

♦ SLCB 

169-185 

Z3C5.1 

♦ SLCB 

172- 40 

Z4C10 

♦ SLCB 

188-133 

Z0D6 8 

♦ SLCB 

177-122 

Z1D6 2 

SLCB 

174-134 

Z2D4.7 

SLCB 

171- 1 

Z3C5 6 

♦ SLCB 

173-117 

Z4C11 

♦ SLCB 

190-121 

Z0D7 5 

♦ SLCB 

179-170 

Z1D6 8 

♦ SLCB 

177- 19 

Z2D5 1 

♦ SLCB 

172- 36 

Z3C6 2 

♦ SLCB 

175- 94 

Z4C12 

♦ SLCB 

193- 23 

Z0D8 2 

SLCB 

182- 33 

Z1D7 5 

♦ SLCB 

179- 72 

Z2D5 6 

♦ SLCB 

173-113 

Z3C6 8 

♦ SLCB 

178- 65 

Z4C13 

♦ SLCB 

195- 60 

Z0D9 1 

♦ SLCB 

185-149 

Z1D8 2 

SLCB 

181-122 

Z2D6 2 

SLCB 

175- 90 

Z3C7 5 

♦ SLCB 

180-107 

Z4C15 

♦ SLCB 

198- 29 

Z0D10 

♦ SLCB 

188- 37 

Z1D9 1 

♦ SLCB 

185- 52 

Z2D6 8 

♦ SLCB 

178- 61 

Z3C8.2 

♦ SLCB 

182-160 

Z4C16 

♦ SLCB 

200- 8 

Z0D1 1 

SLCB 

190- 39 

Z1D10 

♦ SLCB 

187-118 

Z2D7 5 

♦ SLCB 

180-103 

Z3C9 1 

♦ SLCB 

186- 89 

Z4C18 

♦ SLCB 

202-120 

Z0D12 

♦ SLCB 

192-108 

Z1 D1 1 

SLCB 

189-155 

Z2D8 2 

SLCB 

182-156 

Z3C10 

♦ SLCB 

188-177 

Z4C20 

♦ SLCB 

205- 61 

Z0D13 

♦ SLCB 

194-169 

Z1D12 

♦ SLCB 

191-204 

Z2D9.1 

♦ SLCB 

186- 85 

Z3C1 1 

♦ SLCB 

190-160 

Z4C22 

♦ SLCB 

207 - 44 

Z0D15 

SLCB 

197-122 

Z1D13 

♦ SLCB 

194- 87 

Z2D10 

♦ SLCB 

188-173 

Z3C12 

♦ SLCB 

193- 70 

Z4C24 

♦ SLCB 

209 - 27 

Z0D16 

♦ SLCB 

199-120 

Z1D15 

SLCB 

197- 30 

Z2D1 1 

SLCB 

190-156 

Z3C13 

♦ SLCB 

195- 99 

Z4C27 

♦ SLCB 

211 -109 

Z0D18 

♦ SLCB 

202- 33 

Z1D16 

♦ SLCB 

199- 39 

Z2D12 

♦ SLCB 

193- 66 

Z3C15 

♦ SLCB 

198- 72 

Z4C30 

♦ SLCB 

213-107 

Z0D20 

SLCB 

204-169 

Z1D18 

♦ SLCB 

201 -117 

Z2D13 

♦ SLCB 

195- 95 

Z3C16 

♦ SLCB 

200- 48 

Z4C33 

♦ SLCB 

215- 74 

Z0D22 

♦ SLCB 

206-146 

Z1D20 

SLCB 

204- 89 

Z2D15 

SLCB 

198- 68 

Z3C18 

♦ SLCB 

202-163 

Z4D3 0 

♦ SLCB 

166-144 

Z0D24 

♦ SLCB 

208-138 

Z1D22 

♦ SLCB 

206- 59 

Z2D16 

♦ SLCB 

200- 44 

Z3C20 

♦ SLCB 

205-103 

Z4D3 3 

♦ SLCB 

167- 64 

Z0D27 

SLCB 

211-25 

Z1D24 

♦ SLCB 

208- 59 

Z2D18 

♦ SLCB 

202-159 

Z3C22 

♦ SLCB 

207- 88 

Z4D3 6 

♦ SLCB 

168- 24 

Z0D30 

♦ SLCB 

213-39 

Z1D27 

♦ SLCB 

210-124 

Z2D20 

SLCB 

205- 99 

Z3C24 

♦ SLCB 

209- 66 

Z4D3.9 

♦ SLCB 

168-175 

Z0D33 

♦ SLCB 

215- 3 

Z1D30 

♦ SLCB 

212-161 

Z2D22 

♦ SLCB 

207 - 84 

Z3C27 

♦ SLCB 

211-154 

Z4D4 3 

♦ SLCB 

169-173 

ZO 5 

LTTF 

165- 5 

Z1D33 

♦ SLCB 

214-111 

Z2D24 

♦ SLCB 

209- 62 

Z3C30 

♦ SLCB 

213-149 

Z4D4.7 

♦ SLCB 

170-180 

ZO 6 

LTTF 

165-22 

Z2A3 3 

♦ SLCB 

167- 68 

Z2D27 

SLCB 

211 -150 

Z3C33 

♦ SLCB 

215-118 

Z4D5 1 

♦ SLCB 

172- 22 

ZO 7 

LTTF 

165- 33 

Z2A3 6 

♦ SLCB 

168- 28 

Z2D30 

♦ SLCB 

213-145 

Z3D3.3 

♦ SLCB 

167- 75 

Z4D5 6 

♦ SLCB 

173- 94 

Z1A2 4 

♦ SLCB 

165-156 

Z2A3 9 

♦ SLCB 

168-186 

Z2D33 

♦ SLCB 

215-114 

Z3D3 6 

♦ SLCB 

168- 36 

Z4D6.2 

♦ SLCB 

175- 69 

Z1A2 7 

♦ SLCB 

166-20 

Z2A4 3 

♦ SLCB 

169-182 

Z3A3 3 

♦ SLCB 

167- 71 

Z3D3 9 

♦ SLCB 

168-194 

Z4D6 8 

♦ SLCB 

178- 26 

Z1A30 

♦ SLCB 

166-91 

Z2A4 7 

♦ SLCB 

170-193 

Z3A3 6 

♦ SLCB 

168- 32 

Z3D4 3 

♦ SLCB 

169-190 

Z4D7 5 

♦ SLCB 

180- 70 

Z1A3 3 

♦ SLCB 

166-169 

Z2A5 1 

♦ SLCB 

172- 33 

Z3A3 9 

♦ SLCB 

168-190 

Z3D4 7 

SLCB 

171- 6 

Z4D8.2 

♦ SLCB 

182-120 

Z1A3 6 

♦ SLCB 

167-125 

Z2A5 6 

♦ SLCB 

173-110 

Z3A4 3 

♦ SLCB 

169-186 

Z3D5 1 

♦ SLCB 

172- 41 

Z4D9 1 

♦ SLCB 

186- 51 

Z1A3 9 

♦ SLCB 

168- 79 

Z2A6 2 

♦ SLCB 

175- 87 

Z3A4.7 

♦ SLCB 

171- 2 

Z3D5 6 

♦ SLCB 

173-118 

Z4D10 

♦ SLCB 

188-134 

Z1A4 3 

♦ SLCB 

169- 78 

Z2A6 8 

♦ SLCB 

178- 58 

Z3A5.1 

♦ SLCB 

172- 37 

Z3D6 2 

SLCB 

175- 95 

Z4D11 

♦ SLCB 

190-122 

Z1A4 7 

♦ SLCB 

170- 71 

Z2A7 5 

♦ SLCB 

180-100 

Z3A5.6 

♦ SLCB 

173-114 

Z3D6 8 

♦ SLCB 

178- 66 

Z4D12 

♦ SLCB 

193- 24 

Z1A5 1 

♦ SLCB 

171-117 

Z2A8 2 

♦ SLCB 

182-153 

Z3A6 2 

♦ SLCB 

175- 91 

Z3D7 5 

♦ SLCB 

180-108 

Z4D13 

♦ SLCB 

195- 61 

Z1A5 6 

♦ SLCB 

172-157 

Z2A9 1 

♦ SLCB 

186- 82 

Z3A6 8 

♦ SLCB 

178- 62 

Z3D8 2 

SLCB 

182-161 

Z4D15 

♦ SLCB 

198- 30 

Z1A6 2 

♦ SLCB 

174-135 

Z2A10 

♦ SLCB 

188-170 

Z3A7 5 

♦ SLCB 

180-104 

Z3D9 1 

♦ SLCB 

186- 90 

Z4D16 

♦ SLCB 

200- 9 

Z1A6 8 

♦ SLCB 

177- 16 

Z2A1 1 

♦ SLCB 

190-153 

Z3A8 2 

♦ SLCB 

182-157 

Z3D10 

♦ SLCB 

188-178 

Z4D18 

♦ SLCB 

202-121 

Z1A7 5 

♦ SLCB 

179- 69 

Z2A12 

♦ SLCB 

193- 63 

Z3A9 1 

♦ SLCB 

186- 86 

Z3D1 1 

SLCB 

190-161 

Z4D20 

♦ SLCB 

205- 62 

Z1A8 2 

♦ SLCB 

181-123 

Z2A13 

♦ SLCB 

195- 92 

Z3A10 

♦ SLCB 

188-174 

Z3D12 

♦ SLCB 

193- 71 

Z4D22 

♦ SLCB 

207- 45 

Z1A9 1 

♦ SLCB 

185- 49 

Z2A15 

♦ SLCB 

198- 65 

Z3A11 

♦ SLCB 

190-157 

Z3D13 

♦ SLCB 

195-100 

Z4D24 

♦ SLCB 

209- 28 

Z1A10 

♦ SLCB 

187-115 

Z2A16 

♦ SLCB 

200- 41 

Z3A12 

♦ SLCB 

193- 67 

Z3D15 

SLCB 

198- 73 

Z4D27 

♦ SLCB 

211-110 

Z1A11 

♦ SLCB 

189-156 

Z2A18 

♦ SLCB 

202-156 

Z3A13 

♦ SLCB 

195- 96 

Z3D16 

♦ SLCB 

200- 49 

Z4D30 

♦ SLCB 

213-108 

Z1A12 

♦ SLCB 

191-201 

Z2A20 

♦ SLCB 

205- 96 

Z3A15 

♦ SLCB 

198- 69 

Z3D18 

♦ SLCB 

202-164 

Z4D33 

♦ SLCB 

215- 75 

Z1A13 

♦ SLCB 

194- 84 

Z2A22 

♦ SLCB 

207- 81 

Z3A16 

♦ SLCB 

200- 45 

Z3D20 

SLCB 

205-104 

Z4X5.1 B,A 

GESY 

172- 23 

Z1A15 

♦ SLCB 

197- 31 

Z2A24 

♦ SLCB 

209- 59 

Z3A18 

♦ SLCB 

202-160 

Z3D22 

♦ SLCB 

207 - 89 

Z4X14B,A 

GESY 

196- 94 

Z1A16 

♦ SLCB 

199- 36 

Z2A27 

♦ SLCB 

211 -147 

Z3A20 

♦ SLCB 

205-100 

Z3D24 

♦ SLCB 

209- 67 

Z4XL6.2,B 

GESY 

175- 70 

Z1A18 

♦ SLCB 

201 -114 

Z2A30 

♦ SLCB 

213-142 

Z3A22 

♦ SLCB 

207- 85 

Z3D27 

SLCB 

211-155 

Z4XL7.5.B 

GESY 

180- 71 

Z1A20 

♦ SLCB 

204- 90 

Z2A33 

♦ SLCB 

215-111 

Z3A24 

♦ SLCB 

209- 63 

Z3D30 

♦ SLCB 

213-150 

Z4XL9 1,B 

GESY 

186- 52 

Z1A22 

♦ SLCB 

206- 56 

Z2A33F 

ITTB 

167- 60 

Z3A27 

♦ SLCB 

211 -151 

Z3D33 

♦ SLCB 

215-119 

Z4XL12,B 

GESY 

193- 25 

Z1A24 

♦ SLCB 

208- 56 

Z2A36F 

ITTB 

168- 20 

Z3A30 

♦ SLCB 

213-146 

Z3.3 

LTTF 

166-154 

Z4XL14,B 

GESY 

196- 95 

Z1A27 

♦ SLCB 

210-121 

Z2A39F 

ITTB 

168-170 

Z3A33 

♦ SLCB 

215-115 

Z3.6 

LTTF 

167-111 

Z4XL16,B 

GESY 

200- 10 

Z1A30 

♦ SLCB 

212-158 

Z2A43F 

ITTB 

169-169 

Z3B3.3 

♦ SLCB 

167- 72 

Z3.9A 

PWC 

168-171 

Z4XL18,B 

GESY 

202-122 

Z1A33 

♦ SLCB 

214-108 

Z2A47F 

ITTB 

170-176 

Z3B3 6 

♦ SLCB 

168- 33 

Z3 90 

LTTF 

168- 62 

Z4XL20,B 

GESY 

205- 63 

Z1B2 4 

♦ SLCB 

165-157 

Z2A51F 

ITTB 

172- 18 

Z3B3.9 

♦ SLCB 

168-191 

Z4A3 0 

♦ SLCB 

166-141 

Z4XL22,B 

GESY 

207- 46 

Z1B2 7 

♦ SLCB 

166- 21 

Z2A56F 

ITTB 

173- 90 

Z3B4.3 

♦ SLCB 

169-187 

Z4A3 3 

♦ SLCB 

167- 61 

Z4.3A 

PWC 

169-174 

Z1B3 0 

♦ SLCB 

166- 92 

Z2A62F 

ITTB 

175- 65 

Z3B4 7 

♦ SLCB 

171 - 3 

Z4A3.6 

♦ SLCB 

168- 21 

Z4.30 

LTTF 

169- 57 

Z1B3 3 

♦ SLCB 

166-170 

Z2A68F 

ITTB 

178- 22 

Z3B5.1 

♦ SLCB 

172- 38 

Z4A3 9 

♦ SLCB 

168-172 

Z4 7 A 

PWC 

170-181 

Z1B3 6 

♦ SLCB 

167-126 

Z2A75F 

ITTB 

180- 66 

Z3B5.6 

♦ SLCB 

173-115 

Z4A4.3 

♦ SLCB 

169-170 

Z4 70 

LTTF 

170- 46 
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1. 

TYPI 

E No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 


ROUS 

mamai 

MFRS 


TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

Z5A3.0 

♦ SLCB 

166-123 

Z5D620CF 

ITTB 

226-156 

ZTSOC 

PWC 

240-130 

ZAC75AB 

SCN 

“229 - 90 

ZC018 

LUCB 

262- 37 

Z5A3 3 

♦ SLCB 

167- 20 

Z5D680CF 

ITTB 

228- 43 

Z175AB/D 

PWC 

241-125 

ZAC82AB 

SCN 

230-165 

ZC 18 

♦ SCN 

203- 19 

Z5A3 6 

♦ SLCB 

167-170 

Z5D750CF 

ITTB 

229-143 

Z175C 

PWC 

241 -126 

ZAC91 AB 

SCN 

232- 98 

ZC 19 

♦ SCN 

204 - 23 

Z5A3 9 

♦ SLCB 

168-122 

Z5D820CF 

ITTB 

231- 32 

Z180AB.D 

PWC 

242- 70 

ZAC 100 AB 

SCN 

233-151 

ZC020 

LUCB 

204-177 

Z5A4 3 

♦ SLCB 

169-122 

Z5D910CF 

ITTB 

232-140 

Z180C 

PWC 

242- 71 

ZAC110AB 

SCN 

235-106 

ZC20 

♦ SCN 

205-156 

Z5A4 7 

♦ SLCB 

170-121 

Z5D1000CF 

ITTB 

234- 38 

Z200AB,D 

PWC 

243-110 

ZAC 120 AB 

SCN 

236-137 

ZC022 

LUCB 

206-150 

Z5A5 1 

♦ SLCB 

171-167 

Z5 1A 

PWC 

172- 24 

Z200C 

PWC 

243-111 

ZAC130AB 

SCN 

237-167 

ZC22 

♦ SCN 

207-142 

Z5A5 6 

♦ SLCB 

173- 9 

Z5 10 

LTTF 

171-92 

Z220AB/D 

PWC 

244- 43 

ZAC150AB 

SCN 

239-150 

ZC024 

LUCB 

208-142 

Z5A6 2 

♦ SLCB 

175- 5 

Z5 60 

LTTF 

172-103 

Z220C 

PWC 

244- 44 

ZAC160AB 

SCN 

240-165 

ZC24 

♦ SCN 

209-117 

Z5A6 8 

♦ SLCB 

177-100 

Z5.6,A,B,D 

PWC 

173- 95 

Z1 140 

♦ SLCB 

172-136 

ZAC180AB 

SCN 

242-1 1 1 

ZC25 

♦ SCN 

210- 69 

Z5A7 5 

♦ SLCB 

179-150 

Z5.6C 

PWC 

173- 96 

Z1 145 

♦ SLCB 

172-137 

ZAC200AB 

SCN 

243-149 

ZC027 

LUCB 

211-33 

Z5A8 2 

♦ SLCB 

182- 15 

Z6.20 

LTTF 

174- 72 

Z1 150 

♦ SLCB 

172-138 

ZAR110 

FERB 

371 - 97 

ZC27 

♦ SCN 

212- 13 

Z5A9 1 

♦ SLCB 

185-129 

Z6 2 AB,D 

PWC 

175- 71 

Z1 1 55 

♦ SLCB 

172-139’ 

ZAR210 

FERB 

373- 51 

ZC29 

♦ FERB 

523- 57 

Z5A10 

♦ SLCB 

188- 14 

Z6 2C 

PWC 

175- 72 

Z1 160 

♦ SLCB 

172-140 

ZAR610 

♦ FERB 

371 - 98 

ZC030 

LUCB 

213- 43 

Z5A1 1 

♦ SLCB 

190- 26 

Z6.80 

LTTF 

176-198 

Z1 165 

♦ SLCB 

172-141 

ZAR710 

♦ FERB 

371 - 99 

ZC30A 

♦ FERB 

521 - 72 

Z5A12 

♦ SLCB 

192- 83 

Z6 8 AB,D 

PWC 

178- 27 

Z1 170 

♦ SLCB 

172-142 

ZB6.8# 

♦ SCN 

178-30 

ZC30# 

♦ SCN 

214- 17 

Z5A13 

♦ SLCB 

194-152 

Z6 8C 

PWC 

178- 28 

Z1240 

♦ SLCB 

172-143 

ZB7.5# 

♦ SCN 

180- 75 

ZC3 1 

♦ FERB 

530- 36 

Z5A15 

♦ SLCB 

197-103 

Z7 50 

LTTF 

179- 36 

Z1245 

♦ SLCB 

172-144 

ZB8 2# 

♦ SCN 

182-124 

ZC32 

♦ FERB 

532-101 

Z5A16 

♦ SLCB 

199-103 

Z7 5AB,D 

PWC 

180- 72 

Z1250 

♦ SLCB 

172-145 

ZB9 1# 

♦ SCN 

186- 56 

ZC033 

LUCB 

215- 7 

Z5A18 

♦ SLCB 

202- 10 

Z7 5C 

PWC 

180- 73 

Z1255 

♦ SLCB 

172-146 

ZB 10# 

♦ SCN 

188-138 

ZC33 

♦ SCN 

215-174 

Z5A20 

♦ SLCB 

204-156 

Z8 20 

LTTF 

181 - 86 

Z1260 

♦ SLCB 

172-147 

ZB1 1# 

♦ SCN 

190-126 

ZC36 

♦ SCN 

217- 67 

Z5A22 

♦ SLCB 

206-124 

Z8 2,A,B,D 

PWC 

182-121 

Z1265 

♦ SLCB 

172-148 

ZB 12# 

♦ SCN 

193- 29 

ZC39 

♦ SCN 

218-136 

Z5A24 

♦ SLCB 

208-120 

Z8 2C 

PWC 

182-122 

Z1270 

♦ SLCB 

172-149 

ZB 13# 

♦ SCN 

195- 65 

ZC43 

♦ SCN 

220- 28 

Z5B3 0 

♦ SLCB 

166-124 

Z9 10 

LTTF 

184-216 

Z1540 

♦ SLCB 

172-150 

ZB 1 5# 

♦ SCN 

198- 34 

ZC45 

♦ SCN 

220-136 

Z5B3 3 

♦ SLCB 

167- 21 

Z9 1 AB,D 

PWC 

186- 53 

Z1545 

♦ SLCB 

172-151 

ZB 16# 

♦ SCN 

200- 14 

ZC47 

♦ SCN 

221 -159 

Z5B3 6 

♦ SLCB 

167-171 

Z9.1C 

PWC 

186- 54 

Z1550 

♦ SLCB 

172-152 

ZB 1 8# 

♦ SCN 

202-126 

ZC50 

♦ SCN 

222-107 

Z5B3 9 

♦ SLCB 

168-123 

Z100 

LTTF 

187- 76 

Z1555 

♦ SLCB 

172-153 

ZB20# 

♦ SCN 

205- 67 

ZC5 1 

♦ SCN 

223- 99 

Z5B4 3 

♦ SLCB 

169-123 

Z10AB,D 

PWC 

188-135 

Z1560 

♦ SLCB 

172-154 

ZB22# 

♦ SCN 

207- 50 

ZC52 

♦ SCN 

223-182 

Z5B4 7 

♦ SLCB 

170-122 

Z10C 

PWC 

188-136 

Z1565 

♦ SLCB 

172-155 

ZB24 

♦ SCN 

209- 32 

ZC56 

♦ SCN 

225- 16 

Z5B5 1 

♦ SLCB 

171-168 

Z1 10 

LTTF 

189-128 

Z1 570 

♦ SLCB 

172-156 

ZB27 

♦ SCN 

211 -114 

ZC62 

♦ SCN 

226-131 

Z5B5.6 

♦ SLCB 

173- 10 

Z1 1 AB,D 

PWC 

190-123 

Z3433 

CRL 

165-106 

ZB30 

♦ SCN 

213-112 

ZC68 

♦ SCN 

228- 12 

Z5B6 2 

♦ SLCB 

175- 6 

Z1 1C 

PWC 

190-124 

Z3434 

CRL 

169- 32 

ZB33 

♦ SCN 

215- 79 

ZC75 

♦ SCN 

229-115 

Z5B6 8 

♦ SLCB 

177-101 

Z1 20 

LTTF 

191 -160 

Z5140 

♦ SLCB 

173- 13 

ZB36 

♦ SCN 

216-177 

ZC82 

♦ SCN 

231- 2 

Z5B7 5 

♦ SLCB 

179-151 

Z1 2 AB,D 

PWC 

193- 26 

Z5145 

♦ SLCB 

173- 14 

ZB39 

♦ SCN 

218- 74 

ZC91 

♦ SCN 

232-115 

Z5B8 2 

♦ SLCB 

182- 16 

Z12C 

PWC 

193- 27 

Z5150 

♦ SLCB 

173- 15 

ZB43 

♦ SCN 

219-150 

ZC100 

♦ SCN 

234- 4 

Z5B9 1 

♦ SLCB 

185-130 

Z1 30 

LTTF 

194- 63 

Z5155 

♦ SLCB 

173- 16 

ZB47 

♦ SCN 

221 - 91 

ZC 105 

♦ SCN 

234-128 

Z5B10 

♦ SLCB 

188- 15 

Z1 3,A,B,D 

PWC 

195- 62 

Z5160 

♦ SLCB 

173- 17 

ZB5 1 

♦ SCN 

223- 39 

ZC1 10 

♦ SCN 

235-127 

Z5B11 

♦ SLCB 

190- 27 

Z13C 

PWC 

195- 63 

Z5165 

♦ SLCB 

173- 18 

ZB56 

♦ SCN 

224-123 

ZC0112 

♦ FERB 

268- 71 

Z5B12 

♦ SLCB 

192- 84 

Z1 4 AB,D 

PWC 

196- 96 

Z5170 

♦ SLCB 

173- 19 

ZB62 

♦ SCN 

226- 70 

ZC 1 20 

♦ SCN 

236-160 

Z5B13 

♦ SLCB 

194-153 

Z14C 

PWC 

196- 97 

Z5240 

♦ SLCB 

173-20 

ZB68 

♦ SCN 

227-128 

ZC 130 

♦ SCN 

238- 18 

Z5B15 

♦ SLCB 

197-104 

Z1 50 

LTTF 

196-183 

Z5245 

♦ SLCB 

173- 21 

ZB75 

♦ SCN 

229- 44 

ZC0132 

♦ FERB 

268- 72 

Z5B16 

♦ SLCB 

199-104 

Z1 5 AB,D 

PWC 

198- 31 

Z5250 

♦ SLCB 

173- 22 

ZB82 

♦ SCN 

230-123 

ZC 1 40 

♦ SCN 

238-158 

Z5B18 

♦ SLCB 

202- 11 

Z15C 

PWC 

198- 32 

Z5255 

♦ SLCB 

173- 23 

ZB91 

♦ SCN 

232- 59 

ZC 150 

♦ SCN 

240- 3 

Z5B20 

♦ SLCB 

204-157 

Z1 6,A,B,D 

PWC 

200- 11 

Z5260 

♦ SLCB 

173- 24 

ZB 100 

♦ SCN 

233-106 

ZC 1 60 

♦ SCN 

241- 16 

Z5B22 

♦ SLCB 

206-125 

Z16C 

PWC 

200- 12 

Z5265 

♦ SLCB 

173- 25 

ZB1 10 

♦ SCN 

235 - 70 

ZC 180 

♦ SCN 

242-133 

Z5B24 

♦ SLCB 

208-121 

Z1 7 AB,D 

PWC 

201- 39 

Z5270 

♦ SLCB 

173- 26 

ZB 120 

♦ SCN 

236- 94 

ZC0181 

♦ FERB 

274- 22 

Z5C3 0 

♦ SLCB 

166-125 

Z17C 

PWC 

201 - 40 

Z5540 

♦ SLCB 

173- 27 

ZB 130 

♦ SCN 

237-131 

ZC200A 

♦ FERB 

523- 19 

Z5C3 3 

♦ SLCB 

167- 22 

Z1 80 

LTTF 

201 - 86 

Z5545 

♦ SLCB 

173- 28 

ZB 150 

♦ SCN 

239-110 

ZC200# 

♦ SCN 

243-170 

Z5C3 6 

♦ SLCB 

167-172 

Z1 8,A,B,D 

PWC 

202-123 

Z5550 

♦ SLCB 

173- 29 

ZB 160 

♦ SCN 

240-132 

ZC201 

♦ FERB 

523- 29 

Z5C3 9 

♦ SLCB 

168-124 

Z18C 

PWC 

202-124 

Z5555 

♦ SLCB 

173- 30 

ZB 180 

♦ SCN 

242- 73 

ZC202 

♦ FERB 

523- 30 

Z5C4 3 

♦ SLCB 

169-124 

Z19,A,B,D 

PWC 

203-178 

Z5560 

♦ SLCB 

173- 31 

ZB 200 

♦ SCN 

243-1 13 

ZC240 

SOIF 

208-132 

Z5C4 7 

♦ SLCB 

170-123 

Z19C 

PWC 

203-179 

Z5565 

♦ SLCB 

173- 32 

ZBC6 8 

♦ SCN 

178- 71 

ZC0241 

♦ FERB 

274- 23 

Z5C5 1 

♦ SLCB 

171-169 

Z20 AB,D 

PWC 

205- 64 

Z5570 

♦ SLCB 

173- 33 

ZBC7.5 

♦ SCN 

180-113 

ZC241 

SOIF 

208-133 

Z5C5 6 

♦ SLCB 

173- 1 1 

Z20C 

PWC 

205- 65 

ZA6 8AB 

SCN 

178- 29 

ZBC8 2 

♦ SCN 

182-166 

ZC0300 

♦ FERB 

597- 30 

Z5C6 2 

♦ SLCB 

175- 7 

Z220 

LTTF 

206- 35 

ZA7 5 AB 

SCN 

180- 74 

ZBC9 1 

♦ SCN 

186- 96 

ZC0310 

♦ FERB 

597- 31 

Z5C6 8 

♦ SLCB 

177-102 

Z22,A,B,D 

PWC 

207- 47 

ZA8 2AB 

SCN 

182-123 

ZBC10 

♦ SCN 

188-185 

ZC600 

♦ FERB 

268- 73 

Z5C7 5 

♦ SLCB 

179-152 

Z22C 

PWC 

207- 48 

ZA9 1 AB 

SCN 

186- 55 

ZBC1 1 

♦ SCN 

190-172 

ZC601 

♦ FERB 

276 - 5 

Z5C8.2 

♦ SLCB 

182- 17 

Z24 AB,D 

PWC 

209- 29 

ZA10AB 

SCN 

188-137 

ZBC12 

♦ SCN 

193- 78 

ZC620 

♦ FERB 

597- 32 

Z5C9 1 

♦ SLCB 

185-131 

Z24C 

PWC 

209- 30 

ZA1 1 AB 

SCN 

190-125 

ZBC 13 

♦ SCN 

195-107 

ZC700 

♦ FERB 

537- 73 

Z5C10 

♦ SLCB 

188- 16 

Z25,A,B,D 

PWC 

210- 45 

ZA12AB 

SCN 

193- 28 

ZBC 14 

♦ SCN 

196-108 

ZC701 

♦ FERB 

539- 52 

Z5C 1 1 

♦ SLCB 

190- 28 

Z25C 

PWC 

210- 46 

ZA13AB 

SCN 

195- 64 

ZBC 1 5 

♦ SCN 

198- 80 

ZC702 

♦ FERB 

542- 62 

Z5C12 

♦ SLCB 

192- 85 

Z270 

LTTF 

210-105 

ZA1 5 AB 

SCN 

198- 33 

ZBC 17 

♦ SCN 

201 - 48 

ZC703 

♦ FERB 

544- 5 

Z5C13 

♦ SLCB 

194-154 

Z27 AB,D 

PWC 

211-111 

ZA1 6 AB 

SCN 

200- 13 

ZBC 18 

♦ SCN 

202-170 

ZC704 

♦ FERB 

547- 19 

Z5C15 

♦ SLCB 

197-105 

Z27C 

PWC 

211-112 

ZA18AB 

SCN 

202-125 

ZBC 19 

♦ SCN 

204- 6 

ZC705 

♦ FERB 

548- 24 

Z5C16 

♦ SLCB 

199-105 

Z30,A,B,D 

PWC 

213-109 

ZA20AB 

SCN 

205- 66 

ZBC20 

♦ SCN 

205-1 10 

ZC706 

♦ FERB 

551 - 53 

Z5C18 

♦ SLCB 

202- 12 

Z30C 

PWC 

213-110 

ZA22AB 

SCN 

207- 49 

ZBC22 

♦ SCN 

207- 95 

ZC707 

♦ FERB 

552- 94 

Z5C20 

♦ SLCB 

204-158 

Z330 

LTTF 

214- 91 

ZA24AB 

SCN 

209- 31 

ZBC24 

♦ SCN 

209- 73 

ZC708A 

LUCB 

183- 72 

Z5C22 

♦ SLCB 

206-126 

Z33,'A,B,D 

PWC 

215- 76 

ZA27 AB 

SCN 

211-113 

ZBC25 

♦ SCN 

210- 55 

ZC7O80 

♦ FERB 

555- 65 

Z5C24 

♦ SLCB 

208-122 

Z33C 

PWC 

215- 77 

ZA30AB 

SCN 

213-111 

ZBC27 

♦ SCN 

211-161 

ZC709A 

LUCB 

186-178 

Z5D3 0 

♦ SLCB 

166-126 

Z350 

LTTF 

216- 51 

ZA33AB 

SCN 

215- 78 

ZBC30 

♦ SCN 

213-156 

ZC7O90 

♦ FERB 

556- 61 

Z5D3 3 

♦ SLCB 

167- 23 

Z36 AB,D 

PWC 

216-174 

ZA36AB 

SCN 

216-176 

ZBC33 

♦ SCN 

215-125 

ZC710A 

LUCB 

189- 99 

Z5D3 6 

♦ SLCB 

167-173 

Z36C 

PWC 

216-175 

ZA39 AB 

SCN 

218- 73 

ZBC36 

♦ SCN 

217- 21 

ZC71O0 

♦ FERB 

558- 91 

Z5D3.9 

♦ SLCB 

168-125 

Z390 

LTTF 

217-133 

ZA43AB 

SCN 

219-149 

ZBC39 

♦ SCN 

218-102 

ZC7 1 1A 

LUCB 

191 - 66 

Z5D4 3 

♦ SLCB 

169-125 

Z39,A,B ( D 

PWC 

218- 71 

ZA47AB 

SCN 

221-90 

ZBC43 

♦ SCN 

219-179 

ZC7 1 10 

♦ FERB 

559- 76 

Z5D4 7 

♦ SLCB 

170-124 

Z39C 

PWC 

218- 72 

ZA51 AB 

SCN 

223- 38 

ZBC45 

♦ SCN 

220-107 

ZC712A 

LUCB' 

193-192 

Z5D5 1 

♦ SLCB 

171-170 

Z43AB,D 

PWC 

219-147 

ZA56AB 

SCN 

224-122 

ZBC47 

♦ SCN 

221 -124 

ZC7120 

♦ FERB 

560-107 

Z5D5 6 

ITTB 

173- 12 

Z43C 

PWC 

219-148 

ZA62AB 

SCN 

226- 69 

ZBC50 

♦ SCN 

222- 77 

ZC713A 

LUCB 

195-198 


♦ SLCB 


Z45 AB,D 

PWC 

220- 99 

ZA68AB 

SCN 

227-127 

ZBC51 

♦ SCN 

223- 67 

ZC7130 

♦ FERB 

561- 82 

Z5D6 2 

♦ SLCB 

175- 8 

Z45C 

PWC 

220-100 

ZA75AB 

SCN 

229- 43 

ZBC52 

♦ SCN 

223-170 

ZC714 

♦ FERB 

562- 53 

Z5D6.8 

♦ SLCB 

177-103 

Z47AB,D 

PWC 

221 - 88 

ZA82AB 

SCN 

230-122 

ZBC56 

♦ SCN 

224-154 

ZC715 

♦ LUCB 

198-195 

Z5D7 5 

♦ SLCB 

179-153 

Z47C 

PWC 

221 - 89 

ZA91 AB 

SCN 

232- 58 

ZBC62 

♦ SCN 

226- 98 

ZC716 

♦ LUCB 

(200-138 

Z5D8 2 

♦ SLCB 

182- 18 

Z50AB/D 

PWC 

222- 69 

ZA100AB 

SCN 

233-105 

ZBC68 

♦ SCN 

227 -159 

ZC718 

♦ LUCB 

203- 87 

Z5D9 1 

♦ SLCB 

185-132 

Z50C 

PWC 

222- 70 

ZA1 10AB 

SCN 

235- 69 

ZBC75 

♦ SCN 

229- 72 

ZC720 

♦ LUCB 

206- 11 

Z5D10 

♦ SLCB 

188- 17 

Z51 AB,D 

PWC 

223- 36 

ZA120AB 

SCN 

236- 93 

ZBC82 

♦ SCN 

230-150 

ZC722 

♦ LUCB 

(208- 9 

Z5D11 

♦ SLCB 

190- 29 

Z51C 

PWC 

223- 37 

ZA130AB 

SCN 

237-130 

ZBC91 

♦ SCN 

232- 84 

ZC724 

♦ LUCB 

209-166 

Z5D12 

♦ SLCB 

192- 86 

Z52AB,D 

PWC 

223-162 

ZA150AB 

SCN 

239-109 

ZBC100 

♦ SCN 

233-133 

ZC727 

♦ LUCB 

212- 77 

Z5D13 

♦ SLCB 

194-155 

Z52C 

PWC 

223-163 

ZA160AB 

SCN 

240-131 

ZBC105 

♦ SCN 

234-118 

ZC730 

♦ LUCB 

214- 69 

Z5D15 

♦ SLCB 

197-106 

Z56AB.D 

PWC 

224-120 

ZA180AB 

SCN 

242- 72 

ZBC110 

♦ SCN 

235- 92 

ZC733 

♦ LUCB 

216- 32 

Z5D16 

♦ SLCB 

199-106 

Z56C 

PWC 

224-121 

ZA200AB 

SCN 

243-112 

ZBC120 

♦ SCN 

236-1 19 

ZC736 

♦ LUCB 

217-115 

Z5D18 

♦ SLCB 

202- 13 

Z62AB,D 

PWC 

226- 67 

ZAC6 8 AB 

SCN 

178- 87 

ZBC130 

♦ SCN 

237 -15T 

ZC739 

♦ LUCB 

218-190 

Z5D20 

♦ SLCB 

204-159 

Z62C 

PWC 

226- 68 

ZAC7 5AB 

SCN 

180-130 

ZBC140 

♦ SCN 

238-127 

ZC743 

♦ LUCB 

220- 73 

Z5D22 

♦ SLCB 

206-127 

Z68 AB,D 

PWC 

227-125 

ZAC8 2AB 

SCN 

182-183 

ZBC150 

♦ SCN 

239-133 

ZC747 

♦ LUCB 

222- 28 

Z5D24 

♦ SLCB 

208-123 

Z68C 

PWC 

227-126 

ZAC9.1 AB 

SCN 

186-113 

ZBC160 

♦ SCN 

240-151 

ZC751 

♦ LUCB 

223-143 

Z5D82CF 

ITTB 

183- 53 

Z75 AB,D 

PWC 

229- 41 

ZAC10AB 

SCN 

189- 10 

ZBC180 

♦ SCN 

242- 96 

ZC756 

♦ LUCB 

225- 72 

Z5D91CF 

ITTB 

186-163 

Z75C 

PWC 

229- 42 

ZAC 11 AB 

SCN 

191- 1 

ZBC200 

♦ SCN | 

243-132 

ZC762 

♦ LUCB 

226-176 

Z5D100CF 

ITTB 

189- 75 

Z82 AB,D 

PWC 

230-120 

ZAC12AB 

SCN 

193- 99 

ZC6 8 

♦ SCN 

178-112 

ZC768 

♦ LUCB 

228- 65 

Z5D110CF 

ITTB 

191 - 44 

Z82C 

PWC 

230-121 

ZAC13AB 

SCN 

195-125 

ZC7.5 

♦ SCN 

180-155 

ZC775 

♦ LUCB 

229-164 

Z5D120CF 

ITTB 

193-167 

Z91 AB,D 

PWC 

232- 56 

ZAC15AB 

SCN 

198-100 

ZC008 

LUCB 

181 - 61 

ZC782 

♦ LUCB 

231 - 51 

Z5D130CF 

ITTB 

195-182 

Z91C 

PWC 

232- 57 

ZAC16AB 

SCN 

200- 72 

ZC8 2 

♦ SCN 

183-23 

ZC791 

♦ LUCB 

232-158 

Z5D150CF 

ITTB 

198-169 

Z100AB,D 

PWC 

233-103 

ZAC 18AB 

SCN 

202-192 

ZC009 

LUCB 

184-181 

ZC799 

♦ LUCB 

234- 57 

Z5D160CF 

ITTB 

200-123 

Z100C 

PWC 

233-104 

ZAC20AB 

SCN 

205-130 

ZC9 1 

♦ SCN 

186-139 

ZC2008 

LUCB 

181 - 67 

Z5D180CF 

ITTB 

203- 62 

Z105 AB,D 

PWC 

234-107 

ZAC22AB 

SCN 

207-115 

ZC010 

LUCB 

188- 44 

ZC2009 

LUCB 

184-189 

Z5D200CF 

ITTB 

205-191 

Z105C 

PWC 

234-108 

ZAC24AB 

SCN 

209- 92 

ZC10 

♦ SCN 

189- 37 

ZC2010 

LUCB 

188-180 

Z5D220CF 

ITTB 

207-184 

Z110AB,D 

PWC 

235- 67 

ZAC27AB 

SCN 

211-182 

ZC01 1 

LUCB 

190- 46 

ZC2011 

LUCB 

190-163 

Z5D240CF 

ITTB 

209-151 

Z110C 

PWC 

235- 68 

2AC30AB 

SCN 

213-177 

ZC11 

♦ SCN 

191 - 19 

ZC2012 

LUCB 

193- 73 

Z5D270CF 

ITTB 

212- 53 

Z120AB,D 

PWC 

236- 91 

ZAC33AB 

SCN 

215-147 

ZC012 

LUCB 

192-112 

ZC2013 

LUCB 

195-102 

Z5D300CF 

ITTB 

214- 49 

Z120C 

PWC 

236- 92 

ZAC36AB 

SCN 

217- 42 

ZC 12 

♦ SCN 

193-127 

ZC2015 

LUCB 

198- 75 

Z5D330CF 

ITTB 

216- 8 

Z130AB,D 

PWC 

237-128 

ZAC39AB 

SCN 

218-118 

ZC013 

LUCB 

194-173 

ZC2016 

LUCB 

200- 50 

Z5D360CF 

ITTB 

217- 95 

Z130C 

PWC 

237-129 

ZAC43AB 

SCN 

220- 11 

ZC 13 

♦ SCN 

195-150 

ZC2018 

LUCB 

202-165 

Z5D390CF 

ITTB 

218-166 

Z140AB,D 

PWC 

238-116 

ZAC47AB 

SCN 

221 -140 

ZC 14 

♦ SCN 

196-142 

ZC2020 

LUCB 

205-105 

Z5D430CF 

ITTB 

220- 53 

Z140C 

PWC 

238-117 

ZAC51AB 

SCN 

223- 82 

ZC015 

LUCB 

197-130 

ZC2022 

LUCB 

207 - 90 

Z5D470CF 

ITTB 

222- 4 

Z150AB,D 

PWC 

239-107 

ZAC56AB 

SCN 

224-172 

ZC 15 

♦ SCN 

198-127 

ZC2024 

LUCB 

209- 68 

Z5D510CF 

ITTB 

223-123 

Z150C 

PWC 

239-108 

ZAC62AB 

SCN 

226-113 

ZC016 

LUCB 

199-124 

ZC2027 

LUCB 

211-156 

Z5D560CF 

ITTB 

225 - 49 

Z160.A.B.D 

PWC 

240-129 

ZAC68AB 

SCN 

227-175 

ZC 17 

♦ SCN 

201 - 64 

ZC2030 

LUCB 

213-151 


D.A. T.A. 


♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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1. 

TYPE No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 






TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pa&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pg&Line 

1111 n— 

LUCB 

atfii m 

ZD011 

LUCB 

190-47 

ZD2020 

LUCB 

205-166 

ZF39A 

SOIF 

218-76 

ZM6.80 

INTG 

178-46 

ZC3001 

♦ FERB 

601 - 87 

ZD 110,A,B 

Dll 

190-127 

ZD2022 

LUCB 

207- 91 

ZF47A 

SOIF 

221- 93 


ITT 


ZC3002 

♦ FERB 

601 - 88 

ZD 11 # 

INTG 

190-135 

ZD2024 

LUCB 

209- 69 

ZF56A 

SOIF 

224-125 

ZM6.8AB,D 

PWC 

178- 35 

ZC3201 

♦ FERB 

601 - 89 


ITT 


ZD2027 

LUCB 

211-157 

ZF68A 

SOIF 

227-130 

ZM6.8C 

PWC 

178- 36 

ZC3202 

♦ FERB 

601 - 90 

ZD012 

LUCB 

192-113 

ZD2030 

LUCB 

213-152 

ZF82A 

SOIF 

230-125 

ZM7.5 AB,D 

PWC 

180-78 

ZC5008 

♦ LUCB 

183- 54 

ZD120AB 

Dll 

193- 30 

ZD2033 

LUCB 

215-121 

ZG1 

INTG 

165- 34 

ZM7.5C 

PWC 

180-79 

ZC5009 

♦ LUCB 

186-164 

ZD 12# 

INTG 

193- 42 

ZD5008 

♦ LUCB 

183- 55 


ITT 


ZM8 20 

INTG 

182-134 

ZC5010 

♦ LUCB 

189- 76 


ITT 


ZD5009 

♦ LUCB 

186-165 

ZG2 7 

INTG 

166- 48 


ITT 


ZC5011 

♦ LUCB 

191 - 45 

ZD013 

LUCB 

194-174 

ZD5010 

♦ LUCB 

189- 77 

ITT 

ITTB 


ZM8.2 AB,D 

PWC 

182-129 

ZC5012 

♦ LUCB 

193-168 

ZD130AB 

Dll 

195- 66 

ZD5011 

♦ LUCB 

191 - 46 

ZG3.3 

INTG 

167- 25 

ZM8.2C 

PWC 

182-130 

ZC5013 

♦ LUCB 

195-183 

ZD 13# 

INTG 

195- 74 

ZD5012 

♦ LUCB 

193-169 

ITT 

ITTB 


ZM9.1 AB,D 

PWC 

186- 59 

ZC5015 

♦ LUCB 

198-170 


ITT 


ZD5013 

♦ LUCB 

195-184 

ZG3 9 

INTG 

168-127 

ZM9 1C 

PWC 

186-60 

ZC5016 

♦ LUCB 

200-124 

ZD015 

LUCB 

197-131 

ZD5015 

♦ LUCB 

198-171 

ITT 

ITTB 


ZM 1 00 

INTG 

188-150 

ZC5018 

♦ LUCB 

203- 63 

ZD150AB 

Dll 

198- 35 

ZD5016 

♦ LUCB 

200-125 

ZG4 7 

INTG 

170-126 


ITT 


ZC5020 

♦ LUCB 

205-192 

ZD 1 5# 

INTG 

198- 45 

ZD5018 

♦ LUCB 

203- 64 

ITT 

ITTB 


ZM10AB.D 

PWC 

188-143 

ZC5022 

♦ LUCB 

207-185 


ITT 


ZD5020 

♦ LUCB 

205-193 

ZG5 6 

INTG 

173- 35 

ZM10C 

PWC 

188-144 

ZC5024 

♦ LUCB 

209-152 

ZD016 

LUCB 

199-125 

ZD5022 

♦ LUCB 

207-186 

ITT 

ITTB 


ZM 1 1 AB,D 

PWC 

190-129 

ZC5027 

♦ LUCB 

212- 54 

ZD160AB 

Dll 

200- 15 

ZD5024 

♦ LUCB 

209-153 

ZG6 8 

INTG 

177-105 

ZM1 1C 

PWC 

190-130 

ZC5030 

♦ LUCB 

214- 50 

ZD 16# 

INTG 

200- 23 

ZD5027 

♦ LUCB 

212- 55 

ITT 

ITTB 


ZM12A 

PWC 

193- 34 

ZC5033 

♦ LUCB 

216- 9 


ITT 


ZD5030 

♦ LUCB 

214- 51 

ZG8 2 

INTG 

182- 20 

ZM 1 20 

INTG 

193- 43 

ZC5036 

♦ LUCB 

217- 96 

ZD018 

LUCB 

202- 38 

ZD5033 

♦ LUCB 

216- 10 

ITT 

ITTB 



ITT 


ZC5039 

♦ LUCB 

218-167 

ZD180AB 

Dll 

202 -127 

ZD5036 

♦ LUCB 

217- 97 

ZG 10 

INTG 

188- 19 

ZM12AB.D 

PWC 

193- 35 

ZC5043 

♦ LUCB 

220- 54 

ZD 18# 

INTG 

202-137 

ZD5039 

♦ LUCB 

218-168 

ITT 

ITTB 


ZM12C 

PWC 

193- 36 

ZC5047 

♦ LUCB 

222- 5 


ITT 


ZD5043 

♦ LUCB 

220- 55 

ZG 1 2 

INTG 

192- 88 

ZM13AB.D 

PWC 

195- 68 

ZC5051 

♦ LUCB 

223-124 

ZD020 

LUCB 

204-178 

ZD5047 

♦ LUCB 

222- 6 

ITT 

ITTB 


ZM13C 

PWC 

195- 69 

ZC5056 

♦ LUCB 

225- 50 

ZD2O0AB 

Dll 

205- 68 

ZD5051 

♦ LUCB 

223-125 

ZG 1 5 

INTG 

197-108 

ZM14AB.D 

PWC 

196- 98 

ZC5062 

♦ LUCB 

226-157 

ZD20# 

INTG 

205- 76 

ZD5056 

♦ LUCB 

225 - 51 

ITT 

ITTB 


ZM14C 

PWC 

196- 99 

ZC5068 

♦ LUCB 

228- 44 


ITT 


ZD5062 

♦ LUCB 

226-158 

ZG 18 

INTG 

202- 15 

ZM 1 50 

INTG 

198- 46 

ZC5075 

♦ LUCB 

229-144 

ZD022 

LUCB 

206-151 

ZD5068 

♦ LUCB 

228- 45 

ITT 

ITTB 



ITT 


ZC5082 

♦ LUCB 

231-33 

ZD220AB 

Dll 

207- 51 

ZD5075 

♦ LUCB 

229-145 

ZG22 

INTG 

206-129 

ZM 1 5AB,D 

PWC 

198- 39 

ZC5091 

♦ LUCB 

232-141 

ZD22# 

INTG 

207- 61 

ZD5082 

♦ LUCB 

231 - 34 

ITT 

ITTB 


ZM15C 

PWC 

198- 40 

ZC5099 

♦ LUCB 

234- 39 


ITT 


ZD5091 

♦ LUCB 

232-142 

ZG27 

INTG 

211 - 12 

ZM 16 AB,D 

PWC 

200- 17 

ZCC6 8 

♦ SCN 

178- 88 

ZD024 

LUCB 

208-143 

ZD5099 

♦ LUCB 

234- 40 

ITT 

ITTB 


ZM16C 

PWC 

200- 18 

ZCC7 5 

♦ SCN 

180-131 

ZD240AB 

Dll 

209- 33 

ZE 1 5 

INTG 

165-69 

ZG33 

INTG 

214-169 

ZM17AB.D 

PWC 

201 - 41 

ZCC8 2 

♦ SCN 

182-184 

ZD24# 

INTG 

209- 41 

ZE2 

INTG 

165-105 

ITT 

ITTB 


ZM17C 

PWC 

201 - 42 

ZCC9 1 

♦ SCN 

186-114 


ITT 


ZEC3 9 

INRB 

168-177 

ZH6.8AB 

SCN 

178- 34 

ZM 1 80 

INTG 

202-138 

ZCC10 

♦ SCN 

189- 11 

ZD027 

LUCB 

211-34 

ZEC4.7 

INRB 

170-183 

ZH7 5AB 

SCN 

180- 77 


ITT 


zee 11 

♦ SCN 

191- 2 

ZD270AB 

Dll 

211 -115 

ZEC5.6 

INRB 

173- 98 

ZH8 2AB 

SCN 

182-128 

ZM18AB.D 

PWC 

202-131 

zee 12 

♦ SCN 

193-100 

ZD27# 

INTG 

211 -125 

ZEC6 8 

INRB 

178- 32 

ZH9.1 AB 

SCN 

186- 58 

ZM18C 

PWC 

202-132 

zee 13 

♦ SCN 

195-126 


ITT 


ZEC8 2 

INRB 

182-126 

ZH10AB 

SCN 

188-142 

ZM19AB.D 

PWC 

203-180 

zee 14 

♦ SCN 

196-122 

ZD030 

LUCB 

213- 44 

ZEC10 

INRB 

188-140 

ZH1 1 AB 

SCN 

190-128 

ZM19C 

PWC 

203-181 

zee 15 

♦ SCN 

198-101 

ZD3O0AB 

Dll 

213-1 13 

ZEC12 

INRB 

193- 31 

ZH 1 2 AB 

SCN 

193- 33 

ZM20AB,D 

PWC 

205- 70 

zee 17 

♦ SCN 

201-53 

ZD30# 

INTG 

213-122 

ZEC15 

INRB 

198- 36 

ZH13AB 

SCN 

195- 67 

ZM20C 

PWC 

205- 71 

zee is 

♦ SCN 

202-193 


ITT 


ZEC18 

INRB 

202-128 

ZH 15 AB 

SCN 

198- 38 

ZM220 

INTG 

207- 62 

zee 19 

♦ SCN 

204- 12 

ZD033 

LUCB 

215- 8 

ZEC22 

INRB 

207 - 52 

ZH16AB 

SCN 

200- 16 


ITT 


ZCC20 

♦ SCN 

205-131 

ZD330AB 

Dll 

215-80 

ZEC27 

INRB 

211 -116 

ZH18AB 

SCN 

202-130 

ZM22AB.D 

PWC 

207- 55 

ZCC22 

♦ SCN 

207-116 

ZD33# 

INTG 

215- 89 

ZEC30 

INRB 

213-114 

ZH20AB 

SCN 

205- 69 

ZM22C 

PWC 

207- 56 

ZCC24 

♦ SCN 

209- 93 


ITT 


ZF2 7 

INTG 

166- 47 

ZH22AB 

SCN 

207- 54 

ZM24AB.D 

PWC 

209- 35 

ZCC25 

♦ SCN 

210- 58 

ZD360AB 

Dll 

216-178 

ITT 

ITTB 


ZH24AB 

SCN 

209- 34 

ZM24C 

PWC 

209- 36 

ZCC27 

♦ SCN 

211-183 

ZD36# 

INTG 

217- 2 

ZF3.0 

INTG 

166-127 

ZH27AB 

SCN 

211-118 

ZM25AB.D 

PWC 

210- 47 

ZCC30 

♦ SCN 

213-178 


ITT 


ITT 

ITTB 


ZH30AB 

SCN 

213-115 

ZM25C 

PWC 

210- 48 

ZCC33 

♦ SCN 

215-148 

ZD390AB 

DM 

218- 75 

ZF3 3 

INTG 

167- 24 

ZH33AB 

SCN 

215- 82 

ZM270 

INTG 

211-126 

ZCC36 

♦ SCN 

217-43 

ZD39# 

INTG 

218- 82 

ITT 

ITTB 


ZH36AB 

SCN 

216-179 


ITT 


ZCC39 

♦ SCN 

218-119 


ITT 


ZF3 6 

INTG 

167-174 

ZH39AB 

SCN 

218- 77 

ZM27AB.D 

PWC 

211 -119 

ZCC43 

♦ SCN 

220- 12 

ZD430AB 

Dll 

219-151 

ITT 

ITTB 


ZH43AB 

SCN 

219-152 

ZM27C 

PWC 

211-120 

ZCC45 

♦ SCN 

220-120 

ZD43# 

INTG 

219-158 

ZF3 9 

INTG 

168-126 

ZH47 AB 

SCN 

221 - 94 

ZM30AB,D 

PWC 

213-116 

ZCC47 

♦ SCN 

221 -141 


ITT 


ITT 

ITTB 


ZH51 AB 

SCN 

223- 41 

ZM30C 

PWC 

213-117 

ZCC50 

♦ SCN 

222- 91 

ZD470AB 

Dll 

221 - 92 

ZF4 3 

INTG 

169-126 

ZH56AB 

SCN 

224-126 

ZM330 

INTG 

215- 90 

ZCC51 

♦ SCN 

223- 83 

ZD47# 

INTG 

221 -100 

ITT 

ITTB 


ZH62AB 

SCN 

226- 72 


ITT 


ZCC52 

♦ SCN 

223-175 


ITT 


ZF4 7 

INTG 

170-125 

ZH68AB 

SCN 

227-131 

ZM33AB.D 

PWC 

215-83 

ZCC56 

♦ SCN 

224-173 

ZD510AB 

Dll 

223- 40 

ITT 

ITTB 


ZH75AB 

SCN 

229- 46 

ZM33C 

PWC 

215- 84 

ZCC62 

♦ SCN 

226-114 

ZD51# 

INTG 

223- 47 

ZF5 1 

INTG 

171-171 

ZH82AB 

SCN 

230-126 

ZM36AB,D 

PWC 

216-180 

ZCC68 

♦ SCN 

227-176 


ITT 


ITT 

ITTB 


ZH91 AB 

SCN 

232- 61 

ZM36C 

PWC 

216-181 

ZCC75 

♦ SCN 

229- 91 

ZD560AB 

Dll 

224-124 

ZF5 6 ' 

INTG 

173- 34 

ZH100AB 

SCN 

233-109 

ZM390 

INTG 

218- 83 

ZCC82 

♦ SCN 

230-166 

ZD56# 

INTG 

224-132 

ITT 

ITTB 


ZH 110AB 

SCN 

235- 72 


ITT 


ZCC91 

♦ SCN 

232- 99 


ITT 


ZF6A 

SOIF 

178- 33 

ZH 120 AB 

SCN 

236- 97 

ZM39AB.D 

PWC 

218- 78 

ZCC100 

♦ SCN 

233-152 

ZD620AB 

Dll 

226- 71 

ZF6.2 

INTG 

175- 9 

ZH 130 AB 

SCN 

237-133 

ZM39C 

PWC 

225- 94 

ZCC105 

♦ SCN 

234-121 

ZD62# 

INTG 

226- 78 

ITT 

ITTB 


ZH 150 AB 

SCN 

239-113 

ZM43AB.D 

PWC 

219-153 

ZCC110 

♦ SCN 

235-107 


ITT 


ZF6.8 

INTG 

177-104 

ZH 160,A,B 

SCN 

240-134 

ZM43C 

PWC 

219-154 

ZCC120 

♦ SCN 

236-138 

ZD680AB 

Dll 

227-129 

ITT 

ITTB 


ZH180AB 

SCN 

242- 76 

ZM45AB.D 

PWC 

220-101 

ZCC130 

♦ SCN 

237-168 

ZD68# 

INTG 

227-137 

ZF7 5 

INTG 

179-154 

ZH200AB 

SCN 

243-115 

ZM45C 

PWC 

220-102 

ZCC140 

♦ SCN 

238-141 


ITT 


ITT 

ITTB 


ZHS101 

♦ FERB 

389- 54 

ZM470 

INTG 

221 -101 

ZCC150 

♦ SCN 

239-151 

ZD750AB 

Dll 

229- 45 

ZF8A 

SOIF 

182-127 

ZHS102 

♦ FERB 

389- 55 


ITT 


ZCC160 

♦ SCN 

240-166 

ZD75# 

INTG 

229- 52 

ZF8 2 

INTG 

182- 19 

ZHS103 

♦ FERB 

389- 56 

ZM47AB,D 

PWC 

221 - 95 

ZCC180 

♦ SCN 

242-1 12 


ITT 


ITT 

ITTB 


ZHS104 

♦ FERB 

393-103 

ZM47C 

PWC 

221 - 96 

ZCC200 

♦ SCN 

243-150 

ZD820AB 

Dll 

230-124 

ZF9 1 

INTG 

185-133 

ZHS105 

♦ FERB 

393-104 

ZM50AB.D 

PWC 

222- 71 

ZD3 3A,B 

Dll 

167- 65 

ZD82# 

INTG 

230-131 

ITT 

ITTB 


ZHS106 

♦ FERB 

393-105 

ZM50C 

PWC 

222-72 

ZD3 6A,B 

Dll 

168- 25 


ITT 


ZF10 

INTG 

188- 18 

ZL1 

INTG 

165- 35 

ZM5 1 AB,D 

PWC 

223- 42 

ZD3 9 

INTG 

168-181 

ZD910AB 

Dll 

232- 60 

ITT 

ITTB 


ZL3 9 

INTG 

169- 19 

ZM51C 

PWC 

223- 43 


ITT 


ZD91# 

INTG 

232- 66 

ZF10A 

SOIF 

188-141 

ZL4 7 

INTG 

171-27 

ZM52AB.D 

PWC 

223-164 

ZD3 9A,B 

Dll 

168-176 


ITT 


ZF10B 

SOIF 

233-108 

ZL5 6 

INTG 

173-145 

ZM52C 

PWC 

223-165 

ZD4 3 

INTG 

169-179 

ZD1OO0AB 

Dll 

233-107 

ZF1 1 

INTG 

190- 30 

ZL6 8 

INTG 

178-145 

ZM560 

INTG 

224-133 


ITT 


ZD100# 

INTG 

233-113 

ITT 

ITTB 


ZL8.2 

INTG 

183- 61 


ITT 


ZD4 3A,B 

Dll 

169-175 


ITT 


ZF 1 2 

INTG 

192- 87 

ZL10 

INTG 

189-82 

ZM56AB.D 

PWC 

224-127 

ZD4 7 

INTG 

170-187 

ZD1 1O0AB 

Dll 

235- 71 

ITT 

ITTB 


ZL12 

INTG 

193-175 

ZM56C 

PWC 

224-128 


ITT 


ZD1 10# 

INTG 

235- 76 

ZF12A 

SOIF 

193- 32 

ZL1 5 

INTG 

198-178 

ZM62AB.D 

PWC 

226- 73 

ZD4 7A,B 

Dll 

170-182 


ITT 


ZF12B 

SOIF 

236- 96 

ZL1 8 

INTG 

203- 70 

ZM62C 

PWC 

226- 74 

ZD5 1 

INTG 

172- 29 

ZD12O0AB 

Dll 

236- 95 

ZF 13 

INTG 

194-156 

ZL22 

INTG 

207-192 

ZM680 

INTG 

227-138 


ITT 


ZD 120# 

INTG 

236-101 

ITT 

ITTB 


ZL27 

INTG 

212- 60 


ITT 


ZD5 1 A,B 

Dll 

172- 25 


ITT 


ZF 1 5 

INTG 

197-107 

ZL33 

INTG 

216- 15 

ZM68AB.D 

PWC 

227-132 

ZD5 6 

INTG 

173-103 

ZD13O0AB 

Dll 

237-132 

ITT 

ITTB 


ZL39 

INTG 

218-173 

ZM68C 

PWC 

227-133 


ITT 


ZD 130# 

INTG 

237-137 

ZF15A 

SOIF 

198- 37 

ZL47 

INTG 

222- 11 

ZM75 AB,D 

PWC 

229- 47 

ZD5 6A,B 

Dll 

173- 97 


ITT 


ZF15B 

SOIF 

239-1 12 

ZL56 

INTG 

225- 56 

ZM75C 

PWC 

229- 48 

ZD6 2 

INTG 

175- 78 

ZD15O0AB 

Dll 

239-1 11 

ZF 16 

INTG 

199-107 

ZL68 

INTG 

228- 50 

ZM820 

INTG 

230-132 


ITT 


ZD 150# 

INTG 

239-117 

ITT 

ITTB 


ZL82 

INTG 

231 - 37 


ITT 


ZD6.2A.B 

Dll 

175- 73 


ITT 


ZF 18 

INTG 

202- 14 

ZL100 

INTG 

234- 43 

ZM82AB.D 

PWC 

230-127 

ZD6 80AB 

Dll 

178- 31 

ZD16O0AB 

Dll 

240-133 

ITT 

ITTB 


ZL120 

INTG 

237- 20 

ZM82C 

PWC 

230-128 

ZD6 8# 

INTG 

178- 39 

ZD 160# 

INTG 

240-137 

ZF18A 

SOIF 

202-129 

ZL150 

INTG 

240- 36 

ZM91AB.D 

PWC 

232- 62 


ITT 



ITT 


ZF18B 

SOIF 

242- 75 

ZL 1 80 

INTG 

242-158 

ZM91C 

PWC 

232- 63 

ZD7 50AB 

Dll 

180- 76 

ZD18O0AB 

Dll 

242- 74 

ZF20 

INTG 

204-160 

ZM3.9A 

PWC 

168-178 

ZM 1000 

INTG 

233-114 

ZD7 5# 

INTG 

180- 82 

ZD 1 80# 

INTG 

242- 79 

ITT 

ITTB 


ZM3 90 

INTG 

168-182 


ITT 



ITT 



ITT 


ZF22 

INTG 

206-128 


ITT 


ZM100AB,D 

PWC 

233-110 

ZD008 

LUCB 

181 - 62 

ZD2OO0AB 

Dll 

243-1 14 

ITT 

ITTB 


ZM4 3 

PWC 

169-176 

ZM100C 

PWC 

233-111 

ZD8 20AB 

Dll 

182-125 

ZD200# 

INTG 

243-1 18 

ZF22A 

SOIF 

207- 53 

ZM4.7A 

PWC 

170-1841 

ZM 105 AB,D 

PWC 

234-109 

ZD8 2# 

INTG 

182-133 


ITT 


ZF24 

INTG 

208-124 

ZM4 70 

INTG 

170-188 

ZM105C 

PWC 

234-1 10 


ITT 


ZD2008 

LUCB 

181 - 68 

ITT 

ITTB 



ITT 


ZM 1 10AB.D 

PWC 

235- 73 

ZD009 

LUCB 

184-182 

ZD2009 

LUCB 

184-190 

ZF27 

INTG 

211- 11 

ZM5.1 

PWC 

172- 26 

ZM1IOC 

PWC 

235- 74 

ZD9 10AB 

Dll 

186- 57 

ZD2010 

LUCB 

188-181 

ITT 

ITTB 


ZM5 60 

INTG 

173-104 

ZM1200 

INTG 

236-102 

ZD9 1# 

INTG 

186- 64 

ZD2011 

LUCB 

190-164 

ZF27A 

SOIF 

211 -117 


ITT 



ITT 



ITT 


ZD2012 

LUCB 

193- 74 

ZF30 

INTG 

213- 26 

ZM5.6AB.D 

PWC 

173- 99 

ZM120AB,D 

PWC 

236- 98 

ZD010 

LUCB 

188- 45 

ZD2013 

LUCB 

195-103 

ITT 

ITTB 


ZM5 6C 

PWC 

173-100 

ZM120C 

PWC 

236- 99 

ZD1O0AB 

Dll 

188-139 

ZD2015 

LUCB 

198- 76 

ZF33 

INTG 

214-168 

ZM6 2AB ( D 

PWC 

175- 74 

ZM130AB.D 

PWC 

237-134 

ZD 10# 

INTG 

188-149 

ZD2016 

LUCB 

200-51 

ITT 

ITTB 


ZM6 2C 

PWC 

175- 75 

ZM130C 

PWC 

237-135 


ITT 


ZD2018 

LUCB 

202-166 

ZF33A 

SOIF 

215- 81 




ZM 140.A.B.D 

PWC 1 

238-118 
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1. TYPI 

No. 

CROSS IND 

EX 


IN TYPE NUMBER SEQUENCE 

TYPE No 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. 



TYPE No. 

MFRS 

Pq&Line 

TYPE No. MFRS 

Pq&Line 

ZM140C 

PWC 

238-1 19 

ZS5 1 

♦ FERB 

254- 99 

ZW3 6 

INTG 

167-188 

ZZ4 7A 





ZM1500 

INTG 

239-1 18 

ZS52 

♦ FERB 

257- 33 

ZW3 9 

INTG 

168-144 

(cont.) 

INRC 





ITT 


ZS53 

♦ FERB 

258- 87 

ZW4.3 

INTG 

169-144 

INRI 

INRJ 




ZM150,A,B,D 

PWC 

239-114 

ZS90 

♦ FERB 

250- 53 

ZW4.7 

INTG 

170-147 

ZZ4 70 

LTTF 

170- 47 



ZM150C 

PWC 

239-1 15 

ZS9 1 

♦ FERB 

254- 24 

ZW5.1 

INTG 

171-190 

ZZ5 1 

LTTF 

171 - 93 



ZM 160,A,B,D 

PWC 

240-135 

ZS92 

♦ FERB 

257- 41 

ZW5.6 

INTG 

173- 57 

ZZ5.6A 

INRB 

173- 58 



ZM160C 

PWC 

240-136 

ZS94 

♦ FERB 

259- 53 

ZW6.2 

INTG 

175- 33 

INRC 

INRI 




ZM 1 75,A,B,D 

PWC 

241 -127 

ZS100 

♦ FERB 

250- 62 

ZW6 8 

INTG 

177-129 


INRJ 




ZM175C 

PWC 

241-128 

ZS101 

♦ FERB 

254- 35 

ZW7 5 

INTG 

179-177 

ZZ5.60 

LTTF 

172-104 



ZM 1 800 

INTG 

242- 80 

ZS 102 

♦ FERB 

257- 51 

ZW8 2 

INTG 

182- 44 

ZZ6.2 

LTTF 

174- 73 




ITT 


ZS 103 

♦ FERB 

258-101 

ZW9 1 

INTG 

185-156 

ZZ6.8A 

INRB 

177-130 



ZM 180,A,B,D 

PWC 

242- 77 

ZS 104 

♦ FERB 

259- 66 

ZW10 

INTG 

188- 46 

INRC 

INRI 




ZM180C 

PWC 

242- 78 

ZS 106 

♦ FERB 

260- 15 

ZW1 1 

INTG 

190- 48 


INRJ 




ZM200,A,B,D 

PWC 

243-1 16 

ZS 108 

♦ FERB 

260- 46 

ZW12 

INTG 

192-114 

ZZ6.80 

LTTF 

176-199 



ZM200C 

PWC 

243-1 17 

ZS 1 20 

♦ FERB 

250- 54 

ZW 13 

INTG 

194-175 

ZZ7.5 

LTTF 

179- 37 



ZM220,A,B,D 

PWC 

244- 45 

ZS121 

♦ FERB 

254- 25 

ZW 15 

INTG 

197-132 

ZZ8 2 

LTTF 

181 - 87 



ZM220C 

PWC 

244- 46 

ZS 1 22 

♦ FERB 

257- 42 

ZW 16 

INTG 

199-126 

ZZ9.1 

LTTF 

184-217 



ZP2 7 

INTG 

166- 49 

ZS 1 23 

♦ FERB 

258- 92 

ZW 18 

INTG 

202- 39 

ZZ10A 

INRB 

188- 47 



ZP3 

INTG 

166-128 

ZS 1 24 

♦ FERB 

259- 54 

ZW20 

INTG 

204-179 

INRC 

INRI 




ZP3 3 

INTG 

167- 26 

ZS 130 

♦ FERB 

272- 37 

ZW22 

INTG 

206-152 


INRJ 




ZP3 6 

INTG 

167-175 

ZS131 

♦ FERB 

271-108 

ZW24 

INTG 

208-144 

ZZW0 

LTTF 

187- 77 



ZP3 9 

INTG 

168-128 

ZS 132 

♦ FERB 

279- 27 

ZW27 

INTG 

211-35 

ZZ1 1 

LTTF 

189-129 



ZP4 3 

INTG 

169-127 

ZS 133 

♦ FERB 

274- 44 

ZW30 

INTG 

213- 45 

ZZ12A 

INRB 

192-115 



ZP4 7 

INTG 

170-127 

ZS 134 

♦ FERB 

280-105 

ZW33 

INTG 

215- 9 

INRC 

INRI 




ZP5 1 

INTG 

171-172 

ZS 1 40 

♦ FERB 

264-108 

ZX3.9 

INTG 

169- 20 


INRJ 




ZP5 6 

INTG 

173- 36 

ZS141 

♦ FERB 

270- 25 

ZX4 3 

INTG 

170- 14 

ZZ1 20 

LTTF 

191 -161 



ZP6 2 

INTG 

175- 10 

ZS 1 42 

♦ FERB 

267- 34 

ZX4 7 

INTG 

171 - 28 

ZZ13 

LTTF 

194- 64 



ZP6 8# 

INTG 

177-106 

ZS 1 50 

♦ FERB 

272- 74 

ZX5 1 

INTG 

172- 58 

ZZ15A 

INRB 

197-133 



ZP7 5# 

INTG 

179-155 

ZS151 

♦ FERB 

279- 36 

ZX5.6 

INTG 

173-146 

INRC 

INRI 




ZP8 2# 

INTG 

182- 21 

ZS 1 52 

♦ FERB 

272- 75 

ZX6 2 

INTG 

175-123 


INRJ 




ZP9 1# 

INTG 

185-134 

ZS 1 53 

♦ FERB 

279- 37 

ZX6 8 

INTG 

178-146 

ZZ 1 50 

LTTF 

197- 1 



ZP10# 

INTG 

188- 20 

ZS 1 54 

♦ FERB 

272- 76 

ZX7 5 

INTG 

180-186 

ZZ18A 

INRB 

202- 40 



ZP11# 

INTG 

190-31 

ZS 1 55 

♦ FERB 

279- 38 

ZX8 2 

INTG 

183- 62 

INRC 

INRI 




ZP12# 

INTG 

192- 89 

ZS 1 70 

♦ FERB 

293- 68 

ZX9 1 

INTG 

186-169 


INRJ 




ZP13# 

INTG 

194-157 

ZS171 

♦ FERB 

300- 16 

ZX10 

INTG 

189- 83 

ZZ 1 80 

LTTF 

201 - 87 



ZP15# 

INTG 

197-109 

ZS 1 72 

♦ FERB 

310-103 

ZX1 1 

INTG 

191 - 52 

ZZ22A 

INRB 

206-153 



ZP16# 

INTG 

199-108 

ZS 1 74 

♦ FERB 

329- 77 

ZX12 

INTG 

193-176 

INRC 

INRI 




ZP18# 

INTG 

202- 16 

ZS 176 

♦ FERB 

346-1 10 

ZX 13 

INTG 

195-188 


INRJ 




ZP20# 

INTG 

204-161 

ZS 1 78 

♦ FERB 

360- 1 

ZX 15 

INTG 

198-179 

ZZ220 

LTTF 

206- 36 



ZP22# 

INTG 

206-130 

ZS270 

♦ FERB 

294- 91 

ZX 16 

INTG 

200-128 

ZZ27A 

INRB 

211-36 



ZP24# 

INTG 

208-125 

ZS271 

♦ FERB 

301 - 96 

ZX 18 

INTG 

203- 71 

INRC 

INRI 




ZP27# 

INTG 

211- 13 

ZS272 

♦ FERB 

312- 94 

ZX20 

INTG 

205-198 


INRJ 




ZP30# 

INTG 

213- 27 

ZS274 

♦ FERB 

331 - 80 

ZX22 

INTG 

207-193 

ZZ270 

LTTF 

210-106 



ZP33# 

INTG 

214-170 

ZS276 

♦ FERB 

348-103 

ZX24 

INTG 

209-156 

ZZ33 

LTTF 

214- 92 



ZR10 

♦ FERB 

294- 89 

ZS278 

♦ FERB 

361 - 69 

ZX27 

INTG 

212- 61 

ZZ39 

LTTF 

217-134 



ZR10T 

♦ FERB 

294- 90 

ZSA7 

♦ SLCB 

176-115 

ZX30 

INTG 

214- 55 






ZR 1 1 

♦ FERB 

301 - 94 

ZSA11 

♦ SLCB 

191 - 69 

ZX33 

INTG 

216- 16 






ZR 1 IT 

♦ FERB 

301 - 95 

ZSF1 0 

♦ SLCB 

165-43 

ZX36 

INTG 

217-101 






ZR 12 

♦ FERB 

312- 92 

ZSF1 1 

♦ SLCB 

165- 45 

ZX39 

INTG 

218-174 






ZR12T 

♦ FERB 

312- 93 

ZSF 1 2 

♦ SLCB 

165- 51 

ZX43 

INTG 

220- 59 






ZR 13 

♦ FERB 

322- 54 

ZSF 1 3 

♦ SLCB 

165- 56 

ZX47 

INTG 

222- 12 






ZR13T 

♦ FERB 

322- 55 

ZSF 1 5 

♦ SLCB 

165- 73 

ZX5 1 

INTG 

223-129 






ZR 14 

♦ FERB 

331 - 78 

ZSF 1 6 

♦ SLCB 

165- 81 

ZX56 

INTG 

225- 57 






ZR14T 

♦ FERB 

331 - 79 

ZSF 1 8 

♦ SLCB 

165-101 

ZX62 

INTG 

226-162 






ZR 15 

♦ FERB 

340- 59 

ZSF2 0 

♦ SLCB 

165-122 

ZX68 

INTG 

228- 51 






ZR15T 

♦ FERB 

340- 60 

ZSF2 2 

♦ SLCB 

165-143 

ZX75 

INTG 

229-149 






ZR20 

♦ FERB 

296- 27 

ZSF2 4 

♦ SLCB 

165-180 

ZX82 

INTG 

231 - 38 






ZR21 

♦ FERB 

303- 94 

ZSF2 7 

♦ SLCB 

166- 54 

ZX91 

INTG 

232-145 






ZR22 

♦ FERB 

315- 3 

ZSF3 0 

♦ SLCB 

166-133 

ZX100 

INTG 

234- 44 






ZR23 

♦ FERB 

324- 15 

ZSF3 3 

♦ SLCB 

167- 35 

ZX1 10 

INTG 

235-154 






ZR24 

♦ FERB 

334- 2 

ZSF3 6 

♦ SLCB 

167-182 

ZX 120 

INTG 

237- 21 






ZR30C 

♦ FERB 

297- 31 

ZSF3 9 

♦ SLCB 

168-138 

ZX 130 

INTG 

238- 43 






ZR31C 

♦ FERB 

305- 26 

ZSF4 3 

♦ SLCB 

169-134 

ZX150 

INTG 

240- 37 






ZR32C 

♦ FERB 

316- 68 

ZSF4 7 

♦ SLCB 

170-138 

ZX 160 

INTG 

241-35 






ZR33C 

♦ FERB 

325- 16 

ZSF5 1 

♦ SLCB 

171-180 

ZX 180 

INTG 

242- 82 






ZR34C 

♦ FERB 

335- 71 

ZSF5 6 

♦ SLCB 

173- 47 

ZX200 

INTG 

242-159 






ZR35C 

♦ FERB 

343- 64 

ZSF6 2 

♦ SLCB 

175- 24 

ZY3 9 

INTG 

168-184 






ZR60 

♦ FERB 

293- 69 

ZSF6 8 

♦ SLCB 

177-118 

ZY4 3 

INTG 

169-180 






ZR61 

♦ FERB 

300- 17 

ZSF7 5 

♦ SLCB 

179-166 

ZY4 7 

INTG 

170-190 






ZR62 

♦ FERB 

310-104 

ZSF8 2 

♦ SLCB 

182- 34 

ZY5 1 

INTG 

172- 30 






ZR63 

♦ FERB 

321 - 25 

ZSF9 1 

♦ SLCB 

185-145 

ZY5 6 

INTG 

173-106 






ZR64 

♦ FERB 

329- 78 

ZSF10 

♦ SLCB 

188- 33 

ZY6 2 

INTG 

175- 79 






ZR66 

♦ FERB 

346-109 

ZSF11 

♦ SLCB 

190-40 

ZY6 8 

INTG 

178- 42 






ZR68 

♦ FERB 

348- 66 

ZSF12 

♦ SLCB 

192-104 

ZY7 5 

INTG 

180-83 






ZR200 

♦ FERB 

296- 28 

ZSF 13 

♦ SLCB 

194-165 

ZY8 2 

INTG 

182-136 






ZR201 

♦ FERB 

303- 95 

ZSF15 

♦ SLCB 

197-123 

ZY9 1 

INTG 

186- 65 






ZR202 

♦ FERB 

315- 4 

ZSF16 

♦ SLCB 

199-116 

ZY10 

INTG 

188-152 






ZR204 

♦ FERB 

334- 3 

ZSF18 

♦ SLCB 

202- 29 

ZY1 1 

INTG 

190-136 






ZS70 

♦ SLCB 

176-114 

ZSF20 

♦ SLCB 

204-170 

ZY12 

INTG 

193- 45 






ZS9 

♦ SLCB 

183-116 

ZSF22 

♦ SLCB 

206-142 

ZY 13 

INTG 

195- 75 






ZS10 

LTTF 

187- 83 

ZSF24 

♦ SLCB 

208-134 

ZY 15 

INTG 

198- 48 






ZS10A 

♦ FERB 

251-33 

ZSF27 

♦ SLCB 

211-26 

ZY 16 

INTG 

200- 24 






ZS10B 

♦ FERB 

251 - 34 

ZSF30 

♦ SLCB 

213- 35 

ZY 18 

INTG 

202-140 






ZS1 1 

♦ SLCB 

191 - 68 

ZSF33 

♦ SLCB 

214-181 

ZY20 

INTG 

205- 77 






ZS1 2 

LTTF 

191 -166 

ZSF36 

♦ SLCB 

216-120 

ZY22 

INTG 

207- 64 







♦ SLCB 


ZSF39 

♦ SLCB 

218- 17 

ZY24 

INTG 

209- 42 






ZS 14 

♦ SLCB 

196- 13 

ZSF43 

♦ SLCB 

219- 98 

ZY27 

INTG 

211-128 






ZS 15 

LTTF 

197- 6 

ZSF47 

♦ SLCB 

221 - 32 

ZY30 

INTG 

213-123 






ZS 1 7 

♦ SLCB 

200-157 

ZSF51 

♦ SLCB 

222-171 

ZY33 

INTG 

215- 92 






ZS20A 

♦ FERB 

254- 97 

ZTK33 

♦ ITT 

214- 87 

ZY36 

INTG 

217- 3 






ZS20B 

♦ FERB 

254- 98 

ZU3 9 

INTG 

168-183 

ZY39 

INTG 

218- 85 






ZS21 

♦ FERB 

257 - 22 

ZU4 7 

INTG 

170-189 

ZY43 

INTG 

219-159 






ZS22 

♦ FERB 

258- 81 

ZU5 6 

INTG 

173-105 

ZY47 

INTG 

221 -103 






ZS23 

♦ SLCB 

208- 15 

ZU6 8 

INTG 

178- 41 

ZY5 1 

INTG 

223- 48 






ZS24 

♦ FERB 

259- 48 

ZU8 2 

INTG 

182-135 

ZY56 

INTG 

224-135 






ZS30A 

♦ FERB 

250- 64 

ZU10 

INTG 

188-151 

ZY62 

INTG 

226- 79 






ZS30B 

♦ FERB 

250- 65 

ZU 12 

INTG 

193- 44 

ZY68 

INTG 

227-140 






ZS31A 

♦ FERB 

254- 38 

ZU 15 

INTG 

198- 47 

ZY75 

INTG 

229- 53 






ZS31B 

♦ FERB 

254- 39 

ZU 18 

INTG 

202-139 

ZY82 

INTG 

230-134 






ZS32A 

♦ FERB 

257- 54 

ZU22 

INTG 

207- 63 

ZY91 

INTG 

232- 67 






ZS32B 

♦ FERB 

257- 55 

ZU27 

INTG 

211-127 

ZY 100 

INTG 

233-1 16 






ZS33 

LTTF 

214- 95 

ZU33 

INTG 

215- 91 

ZY 1 10 

INTG 

235- 77 






ZS33A 

♦ FERB 

258-103 

ZU39 

INTG 

218- 84 

ZY 120 

INTG 

236-104 






ZS33B 

♦ FERB 

258-104 

ZU47 

INTG 

221 -102 

ZY 130 

INTG 

237-138 






ZS34A 

♦ FERB 

259- 70 

ZU56 

INTG 

224-134 

ZY 1 50 

INTG 

239-120 






ZS34B 

♦ FERB 

259- 71 

ZU68 

INTG 

227-139 

ZY 160 

INTG 

240-138 






ZS40 

♦ FERB 

266- 90 

ZU82 

INTG 

230-133 

ZY 180 

INTG 

242- 83 






ZS40F 

♦ FERB 

266- 91 

ZU100 

INTG 

233-1 15 

ZY200 

INTG 

243-1 19 






ZS4 1 

♦ FERB 

271 - 94 

ZU 120 

INTG 

236-103 

ZZ3 3 

LTTF 

166-155 






ZS41F 

♦ FERB 

271 - 95 

ZU 150 

INTG 

239-119 

ZZ3 6 

LTTF 

167-112 






ZS42 

♦ FERB 

278- 41 

ZU 180 

INTG 

242- 81 

ZZ3 9 

LTTF 

168-63 






ZS42F 

♦ FERB 

278- 42 

ZW2 7 

INTG 

166- 59 

ZZ4 3 

LTTF 

169- 58 






ZS47 

LTTF 

220-162 

ZW3 

INTG 

166-138 

ZZ4 7A 

INRB 

170-148 






[ZS50 

♦ FERB 

251 - 43 

ZW3 3 

INTG 

167- 41 

cont.next col. 









♦ -Copy of mfr's data sheet 
may be ordered from D.A.T.A. 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



U 

TOLERANCE 

IJJ 

21 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX 

DWG. 



31 

TOLERANCE 

LU 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No 


LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM 

DISS 

CUR. 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


+_ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) _ 


ra 


1# 

AA129 

*$ 

10 

20 

13 

5 Om 



75A 

C73 


105# 

ZE2 


7 

2 0 

157 

5 0 m 

30 

24 

1M 

M375 

2 

1N3287$* 

20 

26 


1 Om 

60 

63 

90A 

A1 


106 

Z3433 


10 

20 

15 

10m 

65 

1 0 

150S 

A1 jk 

3 

JAN 1N3287W 

20 

26 


1 Om 

60 


90A 

D07 


107 

1N3898 

5 

2 0 

.25 

20m 

10 

23 

150 

D07 

4 

SV1LR 


15A 

410m 

750m 

lOu 

4 Ok 

730m 

150A 

Alfq 


108 

1N4615 

5 

2 0 

25 

250u 

1.2k 


200 

D014 

5# 

ZO 5 


10 

55 

15 

5 Om 

15 


150A 

C1 8d 


109 

1N4679 

5 

2.0 

.25 

05m 



200A 

D014 

6 

G 129 


10 

56 


1 Om 



150S 

A1 


110 

1N5668A 

10 

20 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 

7 

HS2 


10 

56 

25 

1 Om 

60 

20 

175S 

D07 


111# 

1S992 


30 

20 

.25 

10m 

80 

7 0 

1 50J 

Alee 

8 

HS4 


10 

56 

10 

1 Om 

1 5 

20 

175S 

D07 


112 

C5002 


10 

2 0 

25 

10m 

70 

1 0 

75 

D07 

9 

HS5 


10 

56 

10 

1 Om 

1 5 

20 

175S 

D07 


113# 

MZ1002 

30 

20 

.25 

10m 

45 

7 0 

175J 

D07 

10 

SM72* 



.57 


2 

1 5 

35 

125A 

D04 


114 

MZ4615 

1.0 

2 0 

250m 

250u 

1 2k 


200J 

D07 

11# 

MD1 


9 6 

575m 

300m 

1 Om 

90 


150A 

D07 


115 

JAN1N4615 

5 

2 0 

400m 

250u 

1 2k 

7 5 

175A 

Alsx 

12 

ST23* 


10 

60 


1 Om 

45 

33 

150 

D07 


116 

CZF2 0DJ0.5 









13 

SV100 


3 30 

60 

.75 

1 Om 

40 

38 

150A 

Alfq 





XXX 

2 0 

4OOm0 

250u 

1 2k 

6.3 

175J 

M452 

14 

1 N9 12,A 

XX 

62 

50 

1 Om 

60 

32 

150A 

D07 


117 

MACZF2 OD, 10,5 








15 

1N913.A 

XX 

.62 

60 

1 Om 

60 

32 

150A 

D07 





XXX 

2 0 

4OOm0 

250u 

1 2k 

6 3 

175J 

M453 

16 

4M 64FR 10/ 

N816 









118 

MBCZF2 0D,10,5 











9 4 

640m 


1 Om 

50 0 



D07 





XXX 

20 

4OOm0 

250u 

1 2k 

6 3 

175J 

M454 

17 

JAN 1N816* 

10 

640m 


1 Om 

50 


150A 

Aldd 


119 

MCCZF2 0D,10,5 








18 

G130 


10 

64 


1 Om 



150S 

A1 





XXX 

20 

4OOm0 

250u 

1 2k 

6 3 

175J 

M455 

19 

ST22* 


10 

.64 


1 Om 

60 

31 

150 

D07 


120 

MDCZF2 0D,10,5 








20 

HS1 


10 

64 

25 

1 Om 

60 

20 

175S 

D07 





XXX 

2.0 

4OOm0 

250u 

1 2k 

63 

150A 

M410 

21 

STB 1 * 


10 

.65 


10m 



175A 

Albs 


121 

MZC2 0B10 

St 

20 

400m§ 

250u 

1 2k 


1 75J 

M468 j 

22# 

Z0.6 


10 

65 

15 

5 Om 

20 


150A 

C18d 


122# 

ZSF2.0 


1 

2.0 

500m 

7 5m 

10 

1 0 

1 50S 

M487 

23 

1N4362* 

10 

65 

40 

1 Om 

40 


200A 

D07 


123 

4M2 04FR2 

39 

2 04 


10m 

30 0 



D07 

24 

MZ2360* 

5 

67 

4 § 

10m 



175J 

D07 


124 

4M2 04FR5 

49 

2 04 


10m 

30 0 



D07 

25 

HS3 


10 

68 

10 

1 Om 

60 

.20 

175S 

D07 


125y# 

BZ102-2V1 

10 

2 1 

250m 

5 Om 

30 

23 

1 50J 

D07 

26# 

1S990 


15 

70 

25 

10m 

10 

22 

150J 

Alee 


126# 

5503* 


5 

2 1 

40 

5 Om 

30 

23 

1 25A 

Alee 

27y# 

BZ102-0V7 

7 

700m 

250m 

5 Om 

10 

23 

150J 

D07 


127 

BZX75C2V1* 

5 

2 1 

400m§ 

10m 

15 

50 

1 75J 

D07 

28# 

BZY83D1 

10 

70 

25 

5 Om 

8 0 0 

35 A 

150J 

Clg 


128 

PS 1 174,A 

XX 

2 1 

1 0 

10m 

30 

23 

150A 

Algd 

29# 

5501 * 



70 

40 

5 Om 

8 0 

25 

125A 

Alee 


129 

HS 10 


5 

2 1 

1 4 

20m 

7 5 

25 

175S 

Alik 

30# 

NT0 6C0 

5 

700m 

600m 

5 Om 

80 


125J 

M498 


130 

1 N3477,A 

XX 

2 2 

25 

5.0m 

60 


175 

A60p 

31# 

7701 * 


5 

70 

1 1 

100m 

1 0 

28 

125A 

Albu 


131 

1N4616 

5 

2.2 

25 

25m 

1 3k 


200 

D014 

32 

HS6 


5 

74 

50 

20m 

30 

25 

175S 

D07 


132 

1N4680 

5 

2.2 

.25 

.05m 



200A 

D014 

33 

ZO 7 


10 

75 

15 

5 Om 

25 


150A 

C18d 


133 

1N5669A 

10 

2 2 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 

34# 

ZG1 


7 

770m 

400m 

5 0 

8 0 

24 

150J 

D07 


134 

MZ4616 

1 0 

2.2 

250m 

250u 

1 3k 


200J 

D07 

35# 

ZL1 


10 

770m 

25 Cl 

100 

20 

33 

150J 

M41 


135 

JAN1N4616 

5 

2 2 

400m 

250u 

1 3k 

7 5 

175A 

Alsx 

36 

1N3896 

5 

775 

25 

50m 

2 5 

20 

150 

D07 


136 

CZF2 2D, 10,5 









37# 

BZX55C0V8 

6 

780m 


5 Om 

8 0 



A let 





XXX 

2 2 

40 0 

250u 

1 3k 

5 8 

175J 

M452 

38# 

BZY84D1 

10 

80 


100m 

20 

40 


M72 


137 

MACZF2 2D.10.5 








39 

ST37* 



83 

25 

100m 

15 0 


150 

D07 





XXX 

2 2 

“4CT0 

250u 

1 3k 

5 8 

1 75J 

M453 

40 

1N2938 

15 

90 

2 0 

100m • 

1 5 


125J 

D04 


138 

MBCZF2 2D,10,5 








41# 

BZY85D1 

10 

1 0 

25 § 

5 Om 

80 

35 A 

150J 

A1 7 1 f 





XXX 

2 2 

4OOm0 

250u 

1 3k 

5.8 

1 75J 

M454 

42 

C5001 


10 

1 0 

25 

10m 

35 

1 0 

75 

D07 


139 

MCCZF2 2D,10,5 








43# 

ZSF1 0 


1 

1 0 

500m 

7 5m 

10 

1 0 

150S 

M487 





XXX 

2 2 

40 0 

250u 

1 3k 

5 8 

175J 

M455 

44 

SR5702* 

10 

1.1 


1 Om 




D07 


140 

MDCZF2.2D.10.5 








45# 

ZSF 1 1 


1 

1 1 

500m 

7 5m 

10 

1 0 

150S 

M487 





XXX 

2 2 

74CT0 

250u 

1 3k 

5 8 

1 50A 

M410 

46 

SR5701 * 

10 

1 15 


1 Om 




D07 


141 

MZC22B10 

St 

2 2 

400m§ 

250u 

1.3k 


1 75J 

M468 

47 

SV3140 

5 

1 15 


10m 

20 

28 

85A 

Alha 


142 

1N33940 

10 

2 2 

50 

50m 

10 

10 

200A 

P5 

48 

1N3774 

2 

1 15 

34 

10m 

20 


100S 

Alha 


143# 

ZSF2 2 


1 

2 2 

500m 

7.5m 

10 

1.0 

150S 

M487 

49 

SR5700* 

10 

1 2 


1 Om 




D07 


144 

SV3143 

5 

2 25 


10m 

30 

51 

125A 

Alha 

50# 

MD2 


8 3 

1 2 

300m 

1 Om 

180 


150A 

D07 


145# 

MD4 


66 

2 25 

300m 

1.0m 

360 


150A 

D07 

51# 

ZSF 1 2 


1 

1 2 

500m 

7 5m 

10 

1 0 

150S 

M487 


146 

1N3198 

2 

2.25 

40 

10m 

30 


125S 

Alha 

52 

CSR5702* 

10 

1 25 


10m 




D07 


147 

HR2.3 


5 

23 

25 

5 Om 

60 


175A 

D07 

53 

PS3532.A* 

XX 

1.25 

25 

7 5m 

20 

32 

150 

D07 


148 

PS 1175,A 

XX 

2.3 

1.0 

10m 

42 

21 

150A 

Alqd 

54 

CSR5701* 

10 

1 3 


10m 




D07 


149 

1N371 


15 

2 35 


20m 



150A 

Aler 

55 

STB2* 


10 

1 3 


10m 



175A 

Albs 


150 

HS1 1 


5 

2.35 

1.4 

20m 

90 

20 

175S 

A1 jk 

56# 

ZSF 1.3 


1 

1 3 

500m 

7 5m 

10 

1 0 

1 50S 

M487 


151 

1/4M2 4AZ. 1 

3,5 








57 

MZ2361 * 

5 

1.35 

4 § 

10m 



1 75J 

D07 





*§0 

2 4 

25 

10m 

60 

7 5 

175J 

A ley 

58 

4M1.36FR2 

2 2 

1 36 


10m 

20 0 



D07 


152 

1N4360 

5 

2 4 

.25 

10m 

60 


175J 

D07 

59 

4M136FR5 

5.2 

1 36 


10m 

20 0 



D07 


153 

1N4617 

5 

2 4 

.25 

25m 

1 4k 


200 

D014 

60 

CSR5700* 

10 

1 4 


10m 




D07 


154 

1N4681 

5 

2.4 

.25 

05m 



200A 

D014 

61# 

1S991 


7 0 

1 4 

25 

10m 

20 

22 

150J 

Alee 


155 

MZ4617 

1 0 

2.4 

250m 

250u 

1 4k 


200J 

D07 

62 ▼# 

BZ102-1V4 

7 

1 4 

250m 

5 Om 

20 

23 

150J 

D07 


156# 

Z1A2 A 


1 

2 4 

320m 

5 Om 

80 

9 0 A 

150A 

C29 

63# 

5502* 


5 

1 4 

40 

5 Om 

20 

24 

125A 

Alee 


157# 

Z1B2 4 


5 

2 4 

320m 

5.0m 

80 

9.0 A 

150A 

C29 

64 

BZX75C1V4* 

5 

1 4 

400m§ 

10m 

10 

33 

175J 

D07 


158# 

Z1C2 A 


10 

2 4 

320m 

5.0m 

80 

9 0 A 

150A 

C29 

65 

HS7 


5 

1.4 

1 0 

20m 

5 0 

25 

175S 

Alqm 


159# 

Z1D2 A 


15 

2 4 

320m 

5 Om 

80 

9 0 A 

150A 

C29 

66 

PS1 171,A 

XX 

1 4 

1 0 

10m 

20 

23 

150A 

Algd 


1 60y# 

1A52 


5 

2 4 

400m 

20m 

30 

8 5 

200J 

A159 

67# 

7702* 


5 

1.4 

1 1 

100m 

2 0 

21 

125A 

Albu 


161 

1 N4370,A 

XX 

2 4 

40 

20m 

30 


175 

D07 

68# 

BZ1 13 


7 

1 45 


5 Om 

20 


150 

M375a 


162 

JAN 1N4370A 

5 

2.4 

400m 

20m 

30 

8 5 

175A 

Aldd 

69# 

ZE1 5 


7 

1 45 

70m 

5 0 

20 

24 

100 

M375 


163 

JAN1N4617 

5 

2 4 

400m 

250u 

1 4k 

7 5 

175A 

Alsx 

70 

SV3141 

5 

1 5 


10m 

20 

23 

125A 

Alha 


164 

CZF2 4D,10,5 









71 

1N3897 

5 

1 5 

25 

30m 

5 0 

22 

150 

D07 





XXX 

2 4 

40 0 

250u 

1 4k 

3 7 

175J 

M452 

72 

1N33920 

10 

1.5 

50 

50m 

10 

10 

200A 

P5 


165 

CZG2 4D,10,5 









73# 

ZSF 1 5 


1 

1 5 

500m 

7 5m 

10 

1 0 

150S 

M487 





XXX 

2 4 

.40 0 

20m 

30 

8 5 

175J 

M452 

74 

125AGD 


1 5 

2.5 

2.5 


20 

100 

A3a 


166 

MACZF2.4D,10,5 








75 

5AGD 



1 5 

15 

10 


20 

100 

M338 





XXX 

2 4 

40 0 

250u 

1.4k 

3 7 

175J 

M453 

76 

15AGD 



1 5 

37 

25 


20 

100 

M338 


167 

MACZG2 4D,10,5 








77 

HS8 


5 

1.55 

1 0 

20m 

60 

20 

175S 

Alqm 





XXX 

2 4 

40 0 

20m 

30 

8 5 

175J 

M453 

78 

PS 1 172,A 

XX 

1.55 

1.0 

10m 

28 

21 

1 50A 

Algd 


168 

MBCZF2 4D,10,5 








79 

SR5705* 

5 

1.6 


1 Om 




D07 





XXX 

2 4 

4OOm0 

250u 

1 4k 

3 7 

175J 

M454 

80 

1N5666A 

10 

1 6 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 


169 

MBCZG2 4D, 10,5 








81# 

ZSF1 6 


1 

1 6 

500m 

7.5m 

10 

1 0 

150S 

M487 





XXX 

2 4 

40 0 

20m 

30 

8 5 

175J 

M454 

82 

ST38* 



1.65 

25 

100m 

30 0 


150 

D07 


170 

MCCZF2 4D, 10,5 








83 

SR5704* 

5 

1 7 


1.0m 




D07 





XXX 

2 4 

40 0 

250u 

1 4k 

3.7 

175J 

M455 

84 

HS9 


5 

1.7 

40 

20m 

10 

~l9 

175S 

A1 jk 


171 

MCCZG2 4D,10,5 








85 

PS 1 1 73,A 

XX 

1 7 

1.0 

10m 

36 

19 

150A 

Algd 





XXX 

2 4 

40 0 

20m 

30 

8 5 

175J 

M455 

86# 

MD3 


5 7 

1 75 

300m 

1 Om 

270 


150A 

D07 


172 

MDCZF2 4D. 10,5 








87 

CSR5705* 

10 

1.8 


10m 




D07 





XXX 

2 4 

74CT0 

250u 

1 4k 

3 7 

150A 

M410 

88 

SR5703* 

5 

1.8 


1 Om 




D07 


173 

MDCZG2 4D, 10,5 








89 

1N4614 

5 

1 8 

25 

25m 

1 2k 


200 

D014 





XXX 

2 4 

.40 0 

20m 

30 

8 5 

150A 

M410 

90 

1N4678 

5 

1.8 

25 

05m 



200A 

D014 


174 

MZ500-1 

10 

2 4 

.4 § 

20m 

35 0 

8.5 

175J 

D07 

91 

1N5667A 

10 

1 8 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 


175 

MZC24A10 

T 

2 4 

400m§ 

21m 

53 

8 5 A 

175J 

M468 

92 

MZ4614 

1 0 

1 8 

250m 

250u 

1 2k 


200J 

D07 


176 

MZC24B10 

St 

2 4 

400m§ 

250u 

1 4k 


175J 

M468 

93 

JAN1N4614 

5 

1 8 

400m 

250u 

1 2k 

7.5 

175A 

Alsx 


177 

1N5221 

20t 

2 4 

.50 

20m 



200A 

D07 

94 

CZF1 8D,10,5 










178 

1N5221A.B 

§0 

2 4 

.50 

20m 

30 

8.5 

200A 

D07 




Ixxx 

1 8 

.40 0 

250u 

1 2k 

6.3 

175J 

M452 


179 

MZ92-2 4 

t 

2 4 

500m§ 

20m 


103 

150J 

Cl 03 

95 

MACZF1 8D,10,5 









180# 

ZSF2.4 


1 

2 4 

500m 

7 5m 

10 

1 0 

150S 

M487 




XXX 

1.8 

40 0 

250u 

1 2k 

6 3 

175J 

M453 


181# 

ZOA2.4 


1 

2.4 

520m 

5 Om 

50 

9.0 A 

150J 

Alef 

96 

MBCZF1.8D, 10,5 









182# 

Z0B2 4 


5 

2 4 

520m 

5.0m 

50 

9.0 A 

150J 

Alef 




XXX 

1 8 

4OOm0 

250u 

1 2k 

6.3 

175J 

M454 


183# 

Z0C2 4 


10 

2.4 

520m 

5.0m 

50 

9.0 A 

150J 

Alef 

97 

MCCZF1.8D, 10,5 









184# 

Z0D2.4 


15 

2.4 

520m 

5.0m 

50 

9 0 A 

150J 

Alef 




XXX 

1 8 

40 0 

250u 

1 2k 

6.3 

175J 

M455 


185 

SZ2 4 


xxxx 

2.4 

1.0 

20m 

14 0 

5.4 

150A 

A3q_ 

98 

MDCZF1.8D, 10,5 









186 

1N5670A 

10 

2.5 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 




XXX 

1.8 

40 0 

250u 

1 2k 

6.3 

150A 

M410 


187 

PS3534,A* 

XX 

2.5 

.25 

7.5m 

40 

64 

150 

D07 

99 

MZC18B10 

§T 

1.8 

400m§ 

250u 

1.2k 


175J 

M468 


188 

ST39* 



2.5 

.25 

100m 

45 0 


150 

D07 

100 

1N33930 

10 

1 8 

50 

50m 

10 

10 

200A 

P5 


189 

MZC25A10 

t 

2.5 

400m§ 

20m 

53 

8 5 A 

175J 

M468 

101# 

ZSF1.8 


1 

1 8 

500m 

7 5m 

10 

1.0 

150S 

M487 


190 

1N5222 

20t 

2.5 

.50 

20m 



200A 

D07 

102 

1N370 


20 

1.85 


20m 



150A 

Aler 


191 

1 N5222A.B 

§0 

2 5 

.50 

20m 

30 

8 5 

200A 

D07 

103 

SV3142 

5 

1 9 


10m 

30 

49 

85A 

Alha 


192 

MZ92-2.5 

t 

2.5 

500m§ 

20m 


103 

150J 

C103 

104 

PS3533.A* 

XX 

1.9 

25 

7 5m 

30 

48 

150 

D07 


193 

PS1176.A 

XX 

2.5 

1.0 

10m 

54 

19 

150A 

Algd_ 


165 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. SI 

LICI 

DN R 

EFEREI\ 

ICE DIOD 

ES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (31 TYPE No. 




3J 

TOLERANCE 

1 | 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


3 1 

TOLERANCEI 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 1 10 

|5|2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1 

HS12 


5 

2 55 

60 

20m 

15 

19 

175S 

Algt 

99# 

1S2030A 

5 

3.0 

40 

5.0m 

200 

7.0 

150A 

A1 

2 

STB4* 


10 

2 6 


10m 



1 75A 

Alfg 

100# 

1S7030A 

5 

30 

40 

5.0m 

200 

7 0 

175A 

A1 

3 

1N465 


10 

2 6 

250m 

5 Om 

60 A 


200A 

Cl i 

ion# 

2A280 


10 

3.0 

400m 

10m 

80 

7.0 

200J 

A159 

4 

1N465A 

5 

2 6 

250m 

5 Om 

60 A 


200A 

Cl 

102# 

5507 


5 

30 

.40 

5.0m 

80 

7 5 

125A 

Alee 

5 

1N465B 

1 

2 6 

250m 

5.0m 

60 A 


20QA 

Cl 

103v 

BZX55C3V0 

5 

30 

400m 

5 Om 

75 


150A 

D035 

6 

1N702 


20 

2 6 

25 

5 Om 

60 


200A 

A lew 

104V# 

BZY85B3 

2 

3.0 

400m 

5.0m 

80 

7.0 

150J 

D07 

7 

1N702A 

5 

2.6 

25 

5 Om 

60 


200A 

A lew 

105 

C6101 


10 

3.0 

40 

5.0m 

70 0 


175 

M 185 

8# 

1S752 


XXX 

2.6 

25 

10m 

60 

9 5 

150 

C Id 

106 

C6101A | 

5 

3.0 

40 

5 Om 

70 0 


175 

M 185 

9 

PS6465 

13 

2.6 

50 

10m 

60 


200J 

Alad 

107 

CZF3 00(10,5 








1 

10 

SV3144 

5 

2 65 


10m 

40 

66 

85A 

Alha 




XXX 

30 

~AO~0 

250u 

1 6k 

6 0 

1 75J 

M452 

1 1 

1/4M2 7AZ,1C 

),5 








108 

CZG3 0D,10,5 












*§0 

2 7 

25 

10m 

60 

7 0 

175J 

Alev 



j 

XXX 

3.0 

.40 El 

20m 

29 

7 5 

175J 

M452 

12 

1N4618 

5 

2 7 

25 

25m 

1 5k 


200 

D014 

109# 

HS7030 

5 

3.0 

.40 

5.0m 



175A 

D07 

13 

1N4682 

5 

2 7 

.25 

05m 



200A 

D014 

no# 

KS030A 

5 

3.0 

400m 

5 Om 

150 

10 A 

150A 

D07 

14# 

1 101 


100 

2.7 

25 

10m 

65 

7.0 

150J 

C18f 

11 1 

MACZF3.0D,10,5 








15# 

BZY85C2V7 

5 

2 7 

250m 

5 Om 

80 

7 0 

150J 

D07 




XXX 

3.0 

.40 0 

250u 

1 6k 

6 0 

175J 

M453 

16# 

HS2027 

5 

2 7 

25 

5 Om 



175A 

D07 j 

112 

MACZG3 0D,10,5 








17 

MZ4618 

0 

2 7 

250m 

250u 

1 5k 


200J 

D07 



_ ! 

XXX 

3 0 

40 El 

20m 

29 

7.5 

1 75J 

M453 

18 

PD6000,A 

XX 

2.7 

25 

10m 

60 


150 

A109 

113 

MBCZF3 OD, 10,5 








19 

PD6041 

5 

2 7 

.25 

10m 

45 


150 

A2c 




XXX 

3.0 

4OOm0 

250u 

1 6k 

60 

175J 

M454 

20# 

Z1A2 7 


1 

2.7 

320m 

5 Om 

80 

9 0 A 

150A 

C29 

114 

MBCZG3 0D.10.5 








21# 

Z1B2 7 


5 

2 7 

320m 

5 Om 

80 

90 A 

150A 

C29 




XXX 

30 

"401 

20m 

29 

7 5 

175J 

M454 

22# 

Z1C2 7 


10 

2 7 

320m 

5 Om 

80 

9 0 A 

150A 

C29 

115 

MCCZF3 0D,10,5 








23# 

Z1D2 7 


15 

2 7 

320m 

5 Om 

80 

9.0 A 

150A 

C29 



Ixxx 

3.0 

.40 El 

250u 

1 6k 

60 

175J 

M455 

24v# 

1A53 


5 

2 7 

400m 

20m 

30 

8 0 ' 

200J 

A159 

116 

MCCZF3.9D,10,5 








25 

1N437 1 ,A 

XX 

2 7 

40 

20m 

30 


175 

D07 




XXX 

3.0 

4OOm0 

250u 

1 6k 

5 0 

175J 

M455 

26 

JAN1N4371A 

5 

2 7 

400m 

20m 

30 

8 0 

175A 

Aldd 

117 

MCCZG3 0D.10.5 








27 

JAN1N4618 

5 

2 7 

400m 

250u 

1 5k 

7 5 

175A 

Alsx 



Ixxx 

3 0 

40 0 

20m 

29 

7 5 

175J 

M455 

28# 

5506 


5 

2 7 

40 

5 Om 

80 

8 5 

125A 

Alee 

118 

MDCZF3.0D,10,5 








29v 

BZX55C2V7 

5 

2.7 

400m 

5 Om 

75 


150A 

D035 



Ixxx 

3.0 

40 El 

250u 

1 6k 

6.0 

1 50A 

M410 

30v# 

BZY85B2V7 

2 

2 7 

400m 

5 Om 

80 

7 5 

150J 

D07 

119 

MDCZG3 0D,10,5 








31 

C6100 


10 

2 7 

40 

5 Om 

85 0 

1 0 

175 

M 185 




XXX 

3.0 

40 0 

20m 

29 

7 5 

1 50A 

M410 

32 

C6100A 

5 

2 7 

40 

5 Om 

85 0 

1 0 

175 

M 185 

120 

MZ500-3 

10 

3.0 

.4 § 

20m 

30 0 

7 5 

175J 

D07 

33 

CZF2 7D,10,5 









121 

MZC3.0A10 

r 

3.0 

400m§ 

17m 

50 

7 5 A 

175J 

M468 



Ixxx 

2 7 

40 0 

250u 

1 5k 

5 0 

175J 

M452 

122 

MZC3.0B 10 

§t 

3.0 

400m§ 

250u 

1.6k 


1 75J 

M468 

34 

CZG2 7D.10.5 









123# 

Z5A3.0 


1 

3.0 

400m§ 

5.0m 

80 

7 0 A 

200J 

Alhs 




XXX 

2 7 

~4OT0 

20m 

30 

8 0 

175J 

M452 

124# 

Z5B3.0 


5 

3 0 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 A 

200J 

Alhs 

35# 

HS7027 

5 

2 7 

40 

5 Om 



175A 

D07 

125# 

Z5C3.0 


10 

3.0 

400m§ 

5 Om 

80 

7 0 A 

200J 

Alhs 

36 

MACZF2 7D.10.5 








126# 

Z5D3.0 


15 

3.0 

400m§ 

5.0m 

80 

7.0 A 

200J 

Alhs 




XXX 

2 7 

~4O~0 

250u 

1 5k 

5.0 

175J 

M453 

127# 

ZF3 0 


5 

3.0 

400m 

5.0m 

80 

6.5 

1 50J 

D07 

37 

MACZG2 7D,10,5 








128# 

ZP3 


5 

3.0 

400m 

5.0m 

80 

60 

1 50J 

D07 



Ixxx 

2 7 

40 23 

20m 

30 

80 

175J 

M453 

129 

1N5225 

20T 

3 0 

50 

20m 



200A 

D07 

38 

MBCZF2 7D,10,5 








130 

1 N5225A,B 

§0 

30 

50 

20m 

29 

7 5 

200A 

D07 



Ixxx 

2 7 

4OOm0 

250u 

1 5k 

5 0 

175J 

M454 

131 

MZ92-3 0 

t 

3 0 

500m§ 

20m 


9 0 

150J 

C103 

39 

MBCZG2 7D.10.5 








132 

PS8900 

5 

3.0 

.50 

20m 

24 

7 5 

150 

A60d 



Ixxx 

2 7 

40 0 

20m 

30 

8 0 

175J 

M454 

133# 

ZSF3.0 


1 

3 0 

500m 

7.5m 

10 

1 0 

1 50S 

M487 

40 

MCCZF2 7D,10,5 








134# 

Z0A3.0 


1 

3.0 

520m 

5 Om 

50 

90 A 

150J 

Alef 




XXX 

2 7 

40 El 

250u 

1.5k 

5 0 

175J 

M455 

135# 

Z0B3.0 


5 

3 0 

520m 

5.0m 

50 

9.0 A 

1 50J 

Alef 

41 

MCCZG2 7D,10,5 








136# 

Z0C3 0 


10 

3.0 

520m 

5 Om 

50 

90 A 

1 50J 

Alef 



Ixxx 

2 7 

40 0 

20m 

30 

8 0 

175J 

M455 

137# 

Z0D3 0 


15 

3.0 

520m 

5 Om 

50 

9.0 A 

150J 

Alef 

42 

MDCZF2 7D.10.5 








138# 

ZW3 


5 

3.0 

600m 

5 Om 

80 

6 5 

1 50J 

Albg 



Ixxx 

2 7 

40 0 

250u 

1 5k 

5 0 

150A 

M410 

139 

G3 0T20,10,5 









43 

MDCZG2 7D,10,5 











XXX 

3.0 

1 0 

82m 

12 

7 0 

175A 

D015 




XXX 

2.7 

.40 El 

20m 

30 

8 0 

150A 

M410 

140 

SZ3.0 


xxxx 

3.0 

1 0 

20m 

17 0 

5.5 

150A 

A3a 

44 

MZ500-2 

10 

2 7 

4 § 

20m 

30 0 

80 

175J 

D07 

141# 

Z4A3.0 


1 

3.0 

1.0 

100m 

4 0 

9 0 A 

150J 

Alef 

45 

MZC27A10 

t 

2 7 

400m§ 

19m 

52 

8 0 A 

175J 

M468 

142# 

Z4B3.0 


5 

3.0 

1 0 

100m 

4.0 

9 0 A 

150J 

Alef 

46 

MZC27B10 

§T 

2.7 

400m§ 

250u 

1 5k 


175J 

M468 

143# 

Z4C3 0 


10 

3.0 

1 0 

100m 

4.0 

9.0 A 

150J 

Alef 

47# 

ZF2 7 


5 

2 7 

400m 

5 Om 

80 

7 0 

150J 

D07 

144# 

Z4D3.0 


15 

3 0 

1 0 

100m 

4 0 

9.0 A 

150J 

Alef 

48# 

ZG2 7 


10 

2.7 

400m 

5 Om 

100 

7 0 

150J 

D07 

145# 

7707 


5 

3 0 

1 1 

100m 

7.0 

7.5 

125A 

Albu 

49# 

ZP2 7 


5 

2 7 

400m 

5.0m 

80 

6 5 

150J 

D07 

146# 

9980 


5 

3.0 

5 0 

.10 

7 0 

7.0 

150J 

A9h 

50 

1N33950 

10 

2.7 

50 

50m 

20 

10 

200A 

P5 

147 

1N5672A 

10 

3.1 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 

51 

1N5223 

20t 

2 7 

.50 

20m 



200A 

D07 

148 

GLA31,A,B 

XXX 

3 1 

25 

20m 

30 

6 7 

175 

D07 

52 

1 N5223A.B 

§0 

2.7 

50 

20m 

30 

8 0 

200A 

D07 

149 

MGLA31.A.B 

XXX 

3 1 

25 

20m 

30 

6 7 

150 

A2 

53 

MZ92-2.7 

r 

2 7 

500m§ 

20m 


101 

150J 

Cl 03 

150 

HS14 


5 

3.1 

1 8 

20m 

12 

20 

175S 

A1 jk 

54# 

ZSF2 7 


i 

2 7 

500m 

7 5m 

10 

1 0 

150S 

M487 

151# 

RZ3.3 


5 

3.3 

08 

5.0m 

90 A 


150A 

C18e 

55# 

Z0A2 7 


i 

2.7 

520m 

5 Om 

50 

9 0 A 

150J 

Alef 

152# 

RZZ3 3 


5 

3.3 

.08 

5 Om 

100 A 


150A 

C18e 

56# 

Z0B2 7 


5 

2 7 

520m 

5 Om 

50 

90 A 

150J 

Alef 

153# 

AZ3.3 


5 

3.3 

15 

5 Om 

100 


170A 

D07 j 

57# 

Z0C2 7 


10 

2 7 

520m 

5 Om 

50 

9.0 A 

150J 

Alef 

154# 

Z3.3 


5 

3.3 

15 

5.0m 

90 A 


150A 

C18d 

58# 

Z0D2 7 


15 

2 7 

520m 

5 Om 

50 

9 0 A 

150J 

Alef 

155# 

ZZ3.3 


5 

3.3 

.15 

5 Om 

100 A 


150A 

C18d 1 

59# 

ZW2 7 


5 

2 7 

600m 

5.0m 

80 

7.0 

150J 

Albg 

156 

1/4M3.3AZ,1( 

),5 








60 

SZ2 7 


xxxx 

2 7 

1.0 

20m 

16 0 

5 5 

150A 

A3g 




XXX 

3.3 

.25 

10m 

55 

6 5 

175J 

A Icy 

1 61# 

7706 


5 

2 7 

1 1 

100m 

7 0 

8.5 

125A 

Albu 

157 

1N4620 

5 

3.3 

250m 

250u 

1 6k 


200A 

D014 

62# 

1301 


100 

2.7 

5.0 

100m 

7.0 

7.0 

150J 

A9h 

158 

1N4684 

5 

3.3 

25 

.05m 



200A 

D014 

63 

1N5671A 

10 

2.8 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 

159# 

1102 


100 

3.3 

.25 

10m 

65 

7.0 

150J 

C18f 

64v# 

BZ102-2V8 

7 

2 8 

250m 

5 Om 

40 

23 

150J 

D07 

160# 

BZY85C3V3 

5 

3 3 

.25 

5.0m 

80 

6.0 

150J 

D07 

65 

GLA28AB 

XXX 

2 8 

25 

20m 

50 

7 2 

175 

D07 

161# 

HS2033 

5 

3.3 

.25 

5 Om 



175A 

D07 

66 

HR2 8 


5 

2 8 

25 

5 Om 

60 


175A 

D07 

162# 

KS2033A 

5 

3 3 

250m 

5.0m 

120 

80 A 

150A 

D07 

67 

MGLA28AB 

XXX 

2.8 

.25 

20m 

50 

7 2 

150 

A2 

163#. 

KS2033B 

10 

3.3 

250m 

5.0m 

150 

80 A 

150A 

D07 

684# 

2A430 


10 

2 8 

400m 

10m 

80 

7 0 

200J 

A159 

164# 

MR33C-H 

5 

3.3 

.25 

5.0m 

100 


250 

D07 

69 

BZX75C2V8* 

5 

2.8 

400m§ 

10m 

20 

66 

175J 

D07 

165 

MZ4620 

0 

3.3 

250m 

250u 

1.6k 


200J 

D07 

70 

MZC2.8A10 

t 

28 

400m§ 

18m 

51 

80 A 

175J 

M468 

166 

PD6002.A 

XX 

3.3 

.25 

10m 

55 


150 

A109 

71 

1N5224 

20t 

2 8 

50 

20m 



200A 

D07 

167 

PD6043 

5 

3 3 

.25 

10m 

45 


150 

A2c 

72 

1 N5224A.B 

§0 

2 8 

50 

20m 

30 

8.0 

200A 

D07 

168 

ST41 * 



3 3 

.25 

100m 

6 0 


150 

D07 

73 

MZ92-2 8 

r 

2 8 

500m§ 

20m 


100 

150J 

Cl 03 

169# 

Z1A3.3 

1 

3.3 

320m 

5.0m 

80 

9.0 A 

150A 

C29 

74 

HS 13 


5 

2 8 

1 8 

20m 

10 

25 

175S 

A1 jk 

170# 

Z1B3.3 

5 

33 

320m 

5.0m 

80 

90 A 

150A 

C29 

75 

PS 1 177,A 

XX 

2 85 

1 0 

10m 

40 

23 

150A 

Algd 

171# 

Z1C33 

10 

3.3 

320m 

5 Om 

80 

90 A 

150A 

C29 

76 

1N372 


15 

2 9 


1 5m 



150A 

Aler 

172# 

Z1D33 

15 

33 

320m 

5.0m 

80 

9.0 A 

150A 

C29 

77 

SV3145 

5 

30 


10m 

40 

.68 

125A 

Alha 

173v# 

1A55 


5 

33 

400m 

20m 

28 

7 0 

200J 

A159 

78 

1/4M3 0AZ,1 

i,5 








174 

1N746 


10 

33 

400m 

20m 

28 

6 2 

175A 

A1 




*§0 

30 

25 

10m 

55 

6.8 

175J 

Alev 

175 

1N746A 

5 

3 3 

400m 

20m 

28 

6 2 

175A 

A1 

79 

1N4619 

5 

3 0 

.25 

25m 

1 6k 


200 

D014 

176 

JAN 1N746A 

5 

3 3 

400m 

20m 

24 

7 0 

175A 

Aldd 

80 

1N4683 

5 

3 0 

25 

05m 



200A 

D014 

177 

1N3506 

5 

33 

40 

20m 

24 

6 2 

200A 

D07 

81# 

1S993 


20 

3.0 

.25 

10m 

70 

60 

150J 

Alee 

178 

JAN 1N4620 

5 

3.3 

400m 

250u 

1 6k 

7 5 

175A 

Alsx 

82# 

9970 


5 

3.0 

.25 

10m 

65 

7.0 

150J 

C18f 

179 

1N5518 

20 

3 3 

400m§ 

20m 



175A 

D07 

83# 

BZY85C3 

5 

3 0 

.25 

5 Om 

80 

50 

150J 

D07 

180 

1N5518A 

10 

33 

400m§ 

20m 



175A 

D07 

84 

C5003 


10 

3 0 

.25 

10m 

70 

1 0 

75 

D07 

181 

1N5518B 

5 

33 

400m§ 

20m 

26 


175A 

D07 

85# 

HS2030 

5 

3 0 

25 

5 Om 



175A 

D07 

182v 

JAN1N5518B 

5 

33 

400m 

20m 

26 

7.0 

200A 

D014 

86# 

KS2030A 

5 

3.0 

250m 

5 Om 

200 

8.0 A 

150A 

D07 

183 

1N5518C 

2 

33 

400m§ 

20m 

26 


175A 

D07 

87# 

MZ1003 

20 

3 0 

250m 

10m 

55 

6 5 

175J 

D07 

184 

1N5518D 

1 

3 3 

400m§ 

20m 

26 


175A 

D07 

88 

MZ4619 

10 

3 0 

250m 

250u 

1 6k 


200J 

D07 

185# 

1S2033 

10 

33 

.40 

5 Om 

150 

7.0 , 

150A 

A1 

89 

PD6001 ,A 

XX 

3 0 

.25 

10m 

60 


150 

A109 

186# 

1S2033A 

5 

3 3 

40 

5 Om 

120 

7 0 

150A 

A1 

90 

PD6042 

5 

3 0 

25 

10m 

45 


150 

A2c 

187# 

1S7033 

10 

33 

.40 

5 Om 

150 

7 0 

150A 

A1 

91# 

Z1A3 0 

1 

3 0 

320m 

5 Om 

80 

9 0 A 

150A 

C29 

188# 

1S7033A 

5 

3.3 

40 

5 Om 

100 

7.0 

175A 

A1 

92# 

Z1B30 

5 

3 0 

320m 

5 Om 

80 

9 0 A 

150A 

C29 

189# 

1S7033B 

15 

3.3 

.40 

5 Om 

200 

7.0 

150A 

A1 

93# 

Z1C3.0 

10 

3.0 

320m 

5 Om 

80 

9.0 A 

150A 

C29 

190#^ 

2A440 

10 

33 

400m 

10m 

80 

7 0 

200J 

A159 

94# 

Z1D3.0 

15 

3 0 

320m 

5 Om 

80 

90 A 

150A 

C29 

191# 

5508 


5 

3.3 

.40 

5 Om 

80 

6.5 

125A 

Alee 

95v^ 

1A54 


5 

3 0 

400m 

20m 

29 

7 5 

200J 

A159 

192v 

BZX55C3V3 

5 

3.3 

400m 

5 Om 

75 

6.3 

150A 

D035 

96 

1 N4372.A 

XX 

3.0 

40 

20m 

29 


175 

D07 

193 v3 

BZY85B3V3 

2 

3.3 

400m 

5 Om 

80 

6 5 

150J 

D07 

97 

JAN 1N4372A 

5 

3.0 

400m 

20m 

29 

7 5 

175A 

Aldd 

194# 

BZY88C3V3 

5 

33 

40 

5.0m 

85 0 


150J 

D07 

98 

JAN1N4619 

5 

. 30 

400m 

250u 

1 6k 

7.5 

175A 

Alsx 

195 

IC6102 


10 

3 3 

40 

5.0m 

60 0 


175 

M 185 


166 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



£-1 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3 J 

TOLERANCE 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 1 1C 

J5 2 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 1 10 

1 5 1 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No 

No. 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 











i%]_ 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) ^ 


rc) 






(%) 

(V) 

(W). 

(A) 

(ft) 



rci 


1 

C6102A 

5 

3.3 

40 

5 Om 

60 0 


175 

M185 


93 

1N373 


10 

3.5 


10m 




150A 

Aler 

2 

CZF3 3D,10,5 










94 

1N4710 

10 

3 5 

200m 

5.0m 

65 A 



200A 

Cl 




XXX 

3.3 

400mlZ] 

250u 

1 6k 

60 

175J 

M452 


95 

1N471A0 

5 

3.5 

200m 

5.0m 

65 A 



200A 

Cl 

3 

CZG3 3D,10,5 










96 

1N471B0 

5 

3 5 

200m 

5.0m 

65 A 



200A 

Cl 




XXX 

3 3 

40 0 

20m 

28 

6 6 

175J 

M452 


97 

1N466 


10 

3.5 

250m 

5 Om 

55 A 



200A 

Cl 

4# 

HS7033 

5 

3 3 

40 

5 Om 



175A 

D07 


98 

1N466A 

5 

3.5 

250m 

5.0m 

55 A 



200A 

Cl 

5# 

KS033A 

5 

3.3 

400m 

5 Om 

100 

10 A 

150A 

D07 


99 

1N466B 

1 

3 5 

250m 

5 Om 

55 A 



200A 

Cl 

6# 

KS033B 

10 

3.3 

400m 

5 Om 

150 

2.0 A 

150A 

D07 


100 

1N703 


20 

3 5 

.25 

5 Om 

55 



200A 

A lew 

7# 

LR33H 


5 

3 3 

40 

5 Om 

100 

6.6 

150S 

D07 


101 

1N703A 

5 

3 5 

250m 

5 Om 

55 



200A 

A lew 

8 

M4Z3 3,A,-20 










102 

GLA35,A,B 

XXX 

3 5 

25 

20m 

20 

5 7 


175 

D07 




XX* 

3 3 

40 

38m 

27 


1 50A 

Alkk 


103 

MGLA35AB 

XXX 

3 5 

25 

20m 

20 

5 7 


150 

A2 

9 

MACZF3 3D.10.5 









104# 

VR35F 


5 

3 5 

2 2 

20m 

22 



200S 

D03 




XXX 

3 3 

4OOm0 

250u 

1 6k 

60 

1 75J 

M453 


105# 

VR35E 


5 

3 5 

5 8 

20m 

22 



200S 

D04 

10 

MACZG3 3D, 10,5 









106# 

MR36E-H 

15 

3.6 



100 




D07 




XXX 

3 3 

40 0 

20m 

28 

6 6 

175J 

M453 


107# 

RZ3.6 


5 

3 6 

08 

5 Om 

80 A 



150A 

C18e 

1 1 

MBCZF3 3D,10,5 









108# 

RZZ3 6 


5 

3 6 

08 

5 Om 

90 A 



1 50A 

C18e 




XXX 

3 3 

4OOm0 

250u 

1 6k 

60 

175J 

M454 


109# 

AZ3 6 


5 

3 6 

15 

5 Om 

100 



1 70A 

D07 

12 

MBCZG3 3D.1 

0.5 









110# 

BZ3.6 


5 

3.6 

.15 

5 Om 

1 10 



1 70A 

D07 




XXX 

3 3 

40 0 

20m 

28 

66 

175J 

M454 


111# 

Z3.6 


5 

3 6 

15 

5 Om 

80 A 



150A 

C18d 

13 

MCCZF3 3D,10,5 









112# 

ZZ3 6 


5 

3.6 

15 

5.0m 

90 A 



150A 

C18d 




XXX 

3 3 

4OOm0 

250u 

1 6k 

6.0 

175J 

M455 


113 

1/4M3.6AZ.K 

),5 









14 

MCCZG3 3D, 10,5 












XXX 

3 6 

25 

10m 

50 

6.0 


175J 

A Icy 




XXX 

3.3 

40 0 

20m 

28 

66 

175J 

M455 


114 

1N4621 

5 

3 6 

25 

25m 

1 7k 



200 

D014 

15 

MDCZF3 3D,10,5 









115 

1N4685 

5 

3 6 

25 

05m 




200A 

D014 




XXX 

3 3 

4OOm0 

250u 

1.6k 

6 0 

1 50A 

M410 


116# 

9971 


5 

3 6 

25 

10m 

65 

5 0 


150J 

C18f 

16 

MDCZG3 3D, 10,5 









117# 

BZY85C3V6 

5 

3 6 

25 

5.0m 

85 



1 50J 

D07 




XXX 

3 3 

40 0 

20m 

28 

6 6 

150A 

M410 


118# 

HS2036 

5 

3.6 

25 

5 Om 




1 75A 

D07 

17 

MZ500-4 

10 

3 3 

4 § 

20m 

30 0 

7 0 

175J 

D07 


119# 

KS2036A 

5 

3 6 

250m 

5 Om 

1 10 

80 

A 

1 50A 

D07 

18 

MZC3.3A10 

t 

3.3 

400m§ 

15m 

47 

7 0 A 

175J 

M468 


120# 

KS2036B 

10 

3.6 

250m 

5.0m 

120 

8 0 

A 

1 50A 

D07 

19 

MZC3.3B 10 

§t 

3.3 

400m§ 

250u 

1 6k 


175J 

M468 


121# 

MR36C-H 

5 

3.6 

.25 

5 Om 

95 



250 

D07 

20# 

Z5A3.3 


1 

3 3 

400m§ 

5.0m 

80 

7 0 A 

200J 

Alhs 


122 

MZ4621 

0 

3.6 

250m 

250u 

1.7k 



200J 

D07 

21# 

Z5B3.3 


5 

3 3 

400m§ 

5.0m 

80 

7 0 A 

200J 

Alhs 


123 

PD6003,A 

XX 

3 6 

25 

10m 

55 



150 

A109 

22# 

Z5C3.3 


10 

3.3 

400m§ 

5.0m 

80 

7 0 A 

200J 

Alhs 


124 

PD6044 

5 

3 6 

25 

10m 

44 



150 

A2c 

23# 

Z5D3.3 


15 

3 3 

400m§ 

5 Om 

80 

7 0 A 

200J 

Alhs 


125# 

Z1A3 6 


1 

3 6 

320m 

5.0m 

80 

9 0 

A 

150A 

C29 

24# 

ZF3.3 


5 

3 3 

400m 

5 Om 

80 

60 

150J 

D07 


126# 

Z1B3.6 


5 

3 6 

320m 

5 Om 

80 

9 0 

A 

150A 

C29 

25# 

ZG3 3 


10 

3.3 

400m 

5 Om 

100 

6 5 

150J 

D07 


127# 

Z1C3.6 


10 

3.6 

320m 

5 Om 

80 

9 0 

A 

150A 

C29 

26# 

ZP3 3 


5 

3 3 

400m 

5 Om 

80 

5 5 

150J 

D07 


128# 

Z1D3 6 


15 

3 6 

320m 

5 Om 

80 

9 0 

A 

1 50A 

C29 

27 

1/2Z3 3T5 

5 

3 3 

50 

20m 

26 


175 

A94f 


129V:# 

1A56 


5 

3 6 

400m 

20m 

24 

6 5 


200J 

A159 

28 

1N33960 

10 

3 3 

50 

30m 

20 

10 

200A 

P5 


130 

1N747 


10 

3 6 

400m 

20m 

24 

5 5 


175A 

A1 

29 

1N5226 

20t 

3 3 

50 

20m 



200A 

D07 


131 

1N747A 

5 

3 6 

400m 

20m 

24 

5 5 


175A 

A1 

30 

1 N5226A,B 

§0 

3 3 

50 

20m 

24 

7 0 

200A 

D07 


132 

JAN 1N747A 

5 

3 6 

400m 

20m 

22 

6.5 


1 75A 

Aldd 

31v 

HEPZ0206-RT 










133 

1N3507 

5 

3.6 

40 

20m 

22 

5 5 


200A 

D07 




10 

3 3 

500m 

20 

50 



C103 


134 

JAN1N4621 

5 

3 6 

400m 

250u 

1 7k 

6.5 


1 75A 

A Isx 

32 

MZ92-3.3 

t 

3 3 

500m§ 

20m 


6.8 

150J 

Cl 03 


135 

1N5519 

20 

3.6 

400m§ 

20m 




175A 

D07 

33 

PS8901 

5 

3 3 

50 

20m 

24 

7 3 

150 

A60d 


136 

1N5519A 

10 

3 6 

400m§ 

20m 




175A 

D07 

34 

S5226,A,B 

XXX 

3 3 

500m 

20m 

28 


175 

D041 


137 

1N5519B 

5 

3.6 

400m§ 

20m 

24 



175A 

D07 

35# 

ZSF3 3 


1 

3.3 

500m 

7 5m 

10 

1 0 

150S 

M487 


138v 

JAN1N5519B 

5 

3 6 

400m 

20m 

24 

6 5 


200A 

D014 

36# 

Z0A3 3 


1 

3 3 

520m 

5 Om 

50 

9 0 A 

150J 

A let 


139 

1N5519C 

2 

3.6 

400m§ 

20m 

24 



175A 

D07 

37# 

Z0B3 3 


5 

3.3 

520m 

5 Om 

50 

9 0 A 

150J 

Alef 


140 

1N5519D 

1 

3 6 

400m§ 

20m 

24 



175A 

D07 

38# 

Z0C3.3 


10 

3 3 

520m 

5 Om 

50 

9 0 A 

1 50J 

Alef 


141# 

1S2036 

10 

3 6 

40 

5 Om 

120 

60 


150A 

A1 

39# 

Z0D3.3 


15 

3 3 

520m 

5 Om 

50 

9 0 A 

150J 

Alef 


142# 

1S2036A 

5 

3 6 

40 

5 Om 

1 10 

6 0 


150A 

A1 

40# 

UZ3 3 


10 

3 3 

60 

180m 

10 

60 

135A 

D03 


143# 

1S7036,B 

xl 5 

3 6 

40 

5 Om 

120 

6.0 


1 50A 

A1 

41# 

ZW3.3 


5 

3 3 

600m 

5 Om 

80 

6.0 

150J 

Albg 


144# 

1S7036A 

5 

3 6 

40 

5 Om 

95 

6 0 


175A 

A1 

42 

MMZ3 3,A,-20 










1454# 

2A250 


10 

3 6 

400m 

10m 

80 

7 0 


200J 

A159 




XX* 

3 3 

75 

38m 

27 


150A 

Alkk 


146# 

5509 


5 

3 6 

.40 

5 Om 

80 

5 5 


125A 

Alee 

43 

1 D3.3A,B 

XX 

3 3 

1 0 

76m 

10 


150A 

Alcn 


147v 

BZX55C3V6 

5 

3 6 

400m 

5 Om 

70 

6.4 


150A 

D035 

44 

1N3821 

10 

3 3 

1 0 

76m 

10 

7 5 

175A 

Albx 


148 

BZX75C3V6* 

5 

3 6 

400m§ 

10m 

25 

82 

175J 

D07 

45 

1N3821A 

5 

3 3 

1 0 

76m 

10 

7 5 

175A 

A3 la 


149v# 

BZY85B3V6 

2 

3.6 

400m 

5 Om 

80 

60 


150J 

D07 

46 

JAN1N3821A 

5 

3 3 

1.0 

76m 

10 

7 5 

175A 

A31c 


150# 

BZY88C3V6 

5 

3.6 

40 

5 Om 

76 0 



150J 

D07 

47 

1N4649 

5 

3 3 

1 0 

76m 

400 

7 5 

200A 

D015 


151 

C6103 


10 

3.6 

40 

5 Om 

50 0 



175 

M 185 

48 

1 N4728,A 

XX 

3 3 

1 0 

76m 

10 


200A 

Alay 


152 

C6103A 

5 

3.6 

.40 

5 Om 

50 0 



175 

M 185 

49 

1Z3 3,A,B 

XXX 

3 3 

1.0 

76m 

10 


150 

A lay 


153 

CZF3 6D,10,5 










50# 

1Z3 3T10-5 

XX 

3.3 

1 § 

50m 

13 

60 

165A 

D03 





XXX 

3 6 

.40 0 

250u 

1 7k 

5 6 


175J 

M452 

51# 

1ZC3 3T10,5 










154 

CZG3 6D,10,5 













XX 

3 3 

1.0 

50m 

13 

60 

165A 

A3 Ip 





XXX 

3 6 

40 0 

20m 

24 

5 8 


175J 

M452 

52# 

1 1Z6F.AF 

12.6 

3 3 

1.0 

10m 

60 


150J 

D013 


155# 

HS7036 

5 

3 6 

40 

5 Om 




175A 

D07 

53t 

BZX85C3V3 

5 

3 3 

1 0 

80m 

20 

6 3 

150A 

D015 


156# 

KS036A 

5 

3 6 

400m 

5 Om 

95 

9 0 

A 

1 50A 

D07 

54 

CD3 1-00001 

5 

3.3 

1 0 

76m 

10 

7 0 

200A 

Alee 


157# 

LR36H 


5 

3 6 

40 

5 Om 

95 

5 9 


150S 

D07 

55 

CD31-12008 

5 

3 3 

1 0 

76m 

15 





158 

M4Z3 6,A,-20 










56 

CZ3 3 


t 

3 3 

1 0 

70m 

20 


175 

D015 





1 XX* 

3 6 

40 

35m 

27 



150A 

Alkk 

57 

G3 3T20,10,5 










159 

MACZF3.6D,10,5 












XXX 

3 3 

1.0 

76m 

10 

60 

1 75A 

D015 





XXX 

3 6 

40 0 

250u 

1 7k 

5.6 


175J 

M453 

58 

LPM3.3,A,-20 










160 

MACZG3 6D,10,5 












XX* 

3 3 

1.0 

76m 

10 


150A 

Alkk 





XXX 

3 6 

40 0 

20m 

24 

5 8 


175J 

M453 

59 

SZ3 3 


xxxx 

3 3 

1.0 

20m 

17 0 

5 4 

150A 

A3q 


161 

MBCZF3 6D,10,5 









60# 

Z2A33F 

2O§0 

3 3 

1.0 

20m 

37 

60 

100J 

A141 





XXX 

3 6 

4OOm0 

250u 

1 7k 

5.6 


175J 

M454 

61# 

Z4A3 3 


1 

3 3 

1 0 

100m 

4 0 

9 0 A 

150J 

Alef 


162 

MBCZG3 6D,10,5 









62# 

Z4B3.3 


5 

3 3 

1 0 

100m 

4.0 

9 0 A 

150J 

Alef 





XXX 

3 6 

40 0 

20m 

24 

5.8 


175J 

M454 

63# 

Z4C3 3 


10 

3 3 

1.0 

100m 

40 

90 A 

1 50J 

Alef 


163 

MCCZF3 6D, 10,5 









64# 

Z4D3 3 


15 

3 3 

1.0 

100m 

4 0 

90 A 

1 50J 

Alef 





XXX 

3 6 

40 0 

250u 

1 7k 

5 6 


175J 

M455 

65 

ZD3 3A & 

XX 

3.3 

1.0 

76m 

10 


1 75A 

A 1cm 


164 

MCCZG3 6D,10,5 









66# 

7708 


5 

3 3 

1 1 

100m 

7 0 

6 5 

125A 

Albu 





XXX 

3 6 

T4CT0 

20m 

24 

5.8 


175J 

M455 

67 

MZ1000-1 

10 

3 3 

1 5 § 

76m 

15 0 

70 

1 75J 

Alay 


165 

MDCZF3 6D,1 

0,5 









68# 

Z2A3 3 


1 

3 3 

1.5 

100m 

4 0 

8 0 A 

150J 

A244 





XXX 

3 6 

40 0 

250u 

1 7k 

5 6 


150A 

M410 

69# 

Z2C3.3 


10 

3 3 

1 5 

100m 

4 0 

80 A 

150J 

A244 


166 

MDCZG3 6D,10,5 









70# 

Z2D3.3 


15 

3 3 

1 5 

100m 

4 0 

80 A 

150J 

A244 





XXX 

3 6 

40 0 

20m 

24 

5 8 


150A 

M410 

71# 

Z3A3.3 


1 

3 3 

1 5 

100m 

4 0 

8 0 A 

150J 

S4f 


167 

MZ500-5 

10 

3 6 

4 § 

20m 

25 0 

6 5 


175J 

D07 

72# 

Z3B3.3 


5 

33 

1 5 

100m 

4.0 

8 0 A 

-150J 

S4f 


168 

MZC36A10 

t 

3 6 

400m§ 

14m 

43 

6 5 

A 

175J 

M468 

73# 

Z3B33CF 

2O§0 

3 3 

1 5 

20m 

30 

7.0 

175J 

D01 


169 

MZC36B10 

§t 

3 6 

400m§ 

250u 

1 7k 



175J 

M468 

74# 

Z3C3 3 


10 

3.3 

1 5 

100m 

4.0 

8.0 A 

1 50J 

S4f 


170# 

Z5A3 6 


1 

3 6 

400m§ 

5 Om 

80 

7.0 A 

200J 

Alhs 

75# 

Z3D3.3 


15 

3 3 

1 5 

100m 

4 0 

8.0 A 

150J 

S4f 


171# 

Z5B3.6 


5 

3 6 

400m§ 

5 Om 

80 

7.0 

A 

200J 

Alhs 

76# 

Z2B3.3 


5 

3 3 

1 6 

100m 

4 0 

80 A 

150J 

A244 


172# 

Z5C3 6 


10 

3.6 

400m§ 

5 Om 

80 

7 0 

A 

200J 

Alhs 

77# 

51Z6.A 


12.6 

3 3 

1 8 

100m 

25 

50 

150J 

D04 


173# 

Z5D3 6 


15 

3 6 

400m§ 

5 Om 

80 

7 0 

A 

200J 

Alhs 

78 

LMZ3 3,A,-20 










174# 

ZF3.6 


5 

3 6 

400m 

5.0m 

80 

5 5 


150J 

D07 




XX* 

3.3 

20 

151m 

60 


150A 

Alkk 


175# 

ZP3.6 


5 

3 6 

400m 

5 Om 

80 

5 5 


150J 

D07 

79 

1 N5008.A 

XX 

3 3 

2 5 

189m 

6.0 

6 6 

150 

Alqn 


176 

1/2Z3.6T5 

5 

3 6 

50 

20m 

22 



175 

A94f 

80# 

3Z3 3T10,5 

XX 

3 3 

3.0 

1 0 

45 

5 0 

165C 

D04 


177 

1N5227 

20t 

3 6 

50 

20m 




200A 

D07 

81 ♦ 

1N5333 

20 

3 3 

5 0 

380m 



200A 

Alee 


178 

1 N5227A,B 

§0 

3.6 

.50 

20m 

22 

6 5 


200A 

D07 

82t 

1N5333A 

10 

3 3 

5 0 

380m 

30 


200A 

Alee 


179 

MZ92-3 6 

t 

3 6 

500m§ 

20m 


5.1 


150J 

Cl 03 

83t 

1N5333B 

5 

3 3 

5 0 

380m 

3.0 


200A 

Alee 


180 

PS8902 

5 

3 6 

50 

20m 

22 

6.5 


150 

A60p 

84v 

5ZS3 3,A,B 

XXX 

33 

5 0 § 

380m 

30 


200A 

Alts 


181 

S5227,A,B 

XXX 

3 6 

500m 

20m 

24 



175 

D041 

85# 

1302 


100 

3 3 

5 0 

100m 

7 0 

7 0 

150J 

A9h 


182# 

ZSF3.6 


1 

3 6 

500m 

7 5m 

10 

1 0 


150S 

M487 

86# 

10Z3 3T10,5 










183# 

Z0A3 6 

1 

3 6 

520m 

5 Om 

45 

9 0 

A 

150J 

Alef 




XX 

3 3 

10 

3 0 

.22 

5.0 

165C 

D04 


184# 

Z0B3 6 

5 

3 6 

520m 

5 Om 

45 

90 

A 

150J 

Alef 

87# 

71Z6.A 


12.6 

3.3 

25 

400m 

20 

5.0 

150J 

S179 


185# 

Z0C3 6 

10 

3 6 

520m 

5 Om 

45 

90 A 

150J 

Alef 

88 

1N5673A 

10 

3 4 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 


186# 

Z0D3 6 

15 

3 6 

520m 

5 Om 

45 

9.0 A 

150J 

Alef 

89# 

1S753 


XXX 

3 45 

25 

10m 

55 

7 5 

150 

Cld 


187# 

UZ3 6 


10 

3 6 

60 

165m 

8 0 

5 0 


135A 

D03 

90v# 

BZ102-3V4 

7 

3 45 

250m 

5 Om 

50 

23 

150J 

D07 


188# 

ZW3 6 


5 

3 6 

600m 

5 Om 

80 

5 5 


150J 

Albg 

91 

1N45350 

5 

3 45 

50 

5 Om 

65 A 


75R 

D07 


189 

MMZ3 6,A,-20 










92 

PS6466 

13 

3 45 

50 

10m 

55 


200J 

AJod_ 





XX* 

3.6 

75 

35m 

27 



150A 

Alkk 


167 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


167 














2. S 

LICI 

ON R 

EFE 

RENCE [ 

)IOD 

ES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 




3 

TOLERANCE 

_u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3J 

TOLERANCE 

JU 

21 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No 


LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


+ 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


f°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 


1 

1 D3.6A,B 

XX 

3 6 

1 0 

69m 

10 


1 50A 

Alcn 


104 

C6104A 

5 

39 

40 

50m 

45 0 


175 

M 185 

2 

1N3822 

10 

3.6 

1 0 

69m 

10 

6 5 

175A 

A3 la 


105 

CZF3 9D,10,5 









3 

1N3822A 

5 

3 6 

1 0 

69m 

10 

6 5 

1 75A 

A3 la 





XXX 

3 9 

4OOm0 

250u 

1.6k 

5 0 

175J 

M452 

4 

JAN 1N3822A 

5 

3 6 

1 0 

69m 

10 

7 0 

175A 

A31c 


106 

CZG3.9D,10,5 









5 

1N4650 

5 

3 6 

1 0 

69m 

400 

7.0 

200A 

D015 





XXX 

3.9 

.40 0 

20m 

23 

4 6 

175J 

M452 

6 

1 N4729.A 

XX 

3 6 

1 0 

69m 

10 


200A 

Alav 


107# 

HS7039 

5 

3 9 

.40 

5.0m 



175A 

D07 

7 

1Z3 6,A,B 

XXX 

3 6 

1 0 

69m 

10 


150 

Alay 


108# 

KS039A 

5 

3.9 

400m 

5 Om 

90 

8.0 A 

1 50A 

D07 

8# 

1Z3 6T10,5 

XX 

3 6 

1 § 

50m 

13 

5 0 

165A 

D03 


109# 

KS039B 

10 

3.9 

400m 

5 Om 

95 

00 A 

150A 

D07 

__9#.. 

1ZC3 6T10.5 










1 10 

LR39CH 

5 

3 9 

40 

5 Om 

90 

5.0 

150S 

D07 




XX 

3 6 

1 0 

50m 

13 

5 0 

165A 

A3 Ip 


1 1 1 

M4Z3 9,A,-20 









10# 

12Z6F,AF 

12,6 

3 6 

1 0 

10m 

60 


1 50J 

D013 





XX* 

3.9 

40 

33m 

27 


150A 

Alkk 

1 It 

BZX85C3V6 

5 

3 6 

1 0 

60m 

15 

6 4 

150A 

D015 


1 12 

MACZF3 9D,10,5 








12 

CD31-00002 

5 

3 6 

1 0 

69m 

10 

6 8 

200A 

Alee 





XXX 

3.9 

4OOm0 

250u 

1.6k 

5.0 

175J 

M453 

13 

CD31-12009 

5 

3 6 

1 0 

69m 

15 





113 

MACZG3 9D, 10,5 








14 

CZ3 6 


t 

3 6 

1 0 

70m 

20 


175 

D015 





XXX 

3 9 

40 0 

20m 

23 

4 6 

175J 

M453 

15 

G3 6T20,10,5 










114 

MBCZF3 9D,10,5 











XXX 

3.6 

1 0 

69m 

10 

60 

175A 

DO 15 





XXX 

39 

4OOm0 

250u 

1 6k 

5 0 

175J 

M454 

16# 

GZ3 6 


5 

3 6 

1 0 

25m 

35 A 


1 50A 

SI 15 


115 

MBCZG3 9D,10,5 








1 7t 

HEP 102-RT 

10 

3 6 

1 0 

69 

1 1 



D041 





XXX 

3 9 

“TO~0 

20m 

23 

4.6 

175J 

M454 

18 

LPM3 6,A,-20 










1 16 

MCCZG3 9D,10,5 











XX* 

3 6 

1 0 

69m 

10 


1 50A 

A1 kk 





XXX 

39 

40 0 

20m 

23 

4 6 

175 J 

M455 

19 

SZ3 6 


xxxx 

3 6 

1 0 

20m 

17 0 

5 0 

1 50A 

A3g i 


117 

MDCZF3 9D, 10,5 








20# 

Z2A36F 

2O§0 

3 6 

1 0 

20m 

35 

5 5 

100J 

A14 1 





XXX 

3 9 

4OOm0 

250u 

1 6k 

5.0 

150A 

M410 

21 # _ 

Z4A3 6 


1 

3 6 

1 0 

100m 

4 0 

9 0 A 

1 50J 

A1 ef 


118 

MDCZG3 9D,10,5 








22# 

Z4B3 6 


5 

3 6 

1 0 

100m 

4 0 

9 0 A 

1 50J 

A1 ef 





XXX 

3 9 

Ao~0 

20m 

23 

4 6 

150A 

M410 

23# 

Z4C3 6 


10 

3 6 

1 0 

100m 

4 0 

9 0 A 

150J 

A1 ef 


119 

MZ500-6 

10 

39 

.4 § 

20m 

25 0 

6.0 

175J 

D07 

.24# 

Z4D3.6 


15 

3 6 

1.0 

100m 

4 0 

90 A 

150J 

A1 ef 


120 

MZC39A10 

t 

3.9 

400m§ 

13m 

35 

6.0 A 

175J 

M468 

25 

ZD3 6A,B 

XX 

3 6 

1 0 

69m 

10 


1 75A 

Alcm 


121 

MZC3 9B10 

§t 

3 9 

400m§ 

250u 

1.6k 


175J 

M468 

26# 

7709 


5 

3 6 

1 1 

100m 

7 0 

5 5 

1 25A 

A1 bu 


122# 

Z5A3 9 


1 

3 9 

400m§ 

5.0m 

80 

5.0 A 

200J 

Alhs 

27 

MZ1000-2 

10 

3 6 

1 5 § 

69m 

15 0 

6 5 

1 75J 

Alav 


123# 

Z5B3.9 


5 

3.9 

400m§ 

5 Om 

80 

5.0 A 

200J 

Alhs 

28# 

Z2A3 6 


1 

3 6 

1 5 

100m 

4 0 

8 0 A 

1 50J 

A244 


124# 

Z5C3.9 


10 

3 9 

400m§ 

5.0m 

80 

5.0 A 

200J 

Alhs 

29# 

Z2B3 6 


5 

3 6 

1 5 

100m 

4 0 

8 0 A 

1 50J 

A244 


125# 

Z5D3.9 


15 

3 9 

400m§ 

5 Om 

80 

5.0 A 

200J 

Alhs 

30# 

Z2C3 6 


10 

3 6 

1 5 

100m 

4 0 

8.0 A 

150J 

A244 


126# 

ZF3.9 


5 

3.9 

400m 

5 Om 

80 

5.0 

150J 

D07 

31# 

Z2D3.6 


15 

3 6 

1.5 

100m 

4 0 

8 0 A 

1 50J 

A244 


127# 

ZG3.9 


10 

3 9 

400m 

5 Om 

100 

5 0 

150J 

D07 

32# 

Z3A3 6 


1 

3 6 

1 5 

100m 

4 0 

8 0 A 

1 50J 

S4f 


128# 

ZP3.9 


5 

3.9 

400m 

5 Om 

80 

5 0 

150J 

D07 

33# 

Z3B3 6 


5 

3 6 

1 5 

100m 

4 0 

8 0 A 

1 50J 

S4f 


129 

1/2Z3 9T5 

5 

3.9 

50 

20m 

21 


175 

A94f 

34# 

Z3B36CF 

2O§0 

3 6 

1 5 

20m 

25 

6 0 

175J 

D01 


130 

1N33970 

10 

3.9 

50 

30m 

20 

9.0 

200A 

P5 

35# 

Z3C3 6 


10 

3 6 

1 5 

100m 

4 0 

8 0 A 

150J 

S4f 


131 

1N5228 

20T 

3 9 

50 

20m 



200A 

D07 

36# 

Z3D3 6 


15 

3 6 

1 5 

100m 

4 0 

8 0 A 

150J 

S4f 


132 

1 N5228A.B 

§0 

39 

50 

20m 

20 

60 

200A 

D07 

37# 

52Z6,A 


1 2,6 

3 6 

1 8 

100m 

25 

5 0 

150J 

D04 


1 33t 

HEPZ0208-RT 









38 

LMZ3 6,A,-2Q 













10 

3 9 

500m 

20 

40 



Cl 03 




XX* 

3 6 

20 

139m 

5 5 


150A 

Alkk 


134 

IDAZ3397,A,B 

,C0 








39 

1 N5009,A 

XX 

3 6 

2 5 

173m 

5 5 

5 8 

150 

Algn 





xxxx 

3 9 

500m 

30m 

20 

9.0 

200A 

Alhc 

40 

3TZ3 6,A,B,D 










135 

MZ92-3.9 

t 

3 9 

500m§ 

20m 


3.4 

150J 

C103 




xxxx 

3 6 

3.0 

250m 

2 5 


175 

A1 ec 


136 

PS8903 

5 

3 9 

.50 

20m 

20 

5 5 

150 

A60d 

41 

3TZ3 6C 

0 

3 6 

3 0 

250m 

2 5 


175 

Alec 


137 

S5228AB 

XXX 

3 9 

500m 

20m 

23 


175 

D041 

42# 

3Z3 6T10,5 

XX 

3 6 

3 0 

900m 

45 

4 5 

165C 

D04 


138# 

ZSF3.9 


1 

3 9 

500m 

7 Om 

10 

1.0 

150S 

M487 

43 4 

1N5334 

20 

3.6 

5 0 

350m 



200A 

Alee 


139# 

Z0A3 9 


1 

3 9 

520m 

5 Om 

40 

6.0 A 

150J 

Alef 

44t 

1N5334A 

10 

3 6 

5 0 

350m 

2 5 


200A 

Alee 


140# 

Z0B3 9 


5 

3 9 

520m 

5.0m 

40 

60 A 

150J 

Alef 

45t 

1N5334B 

5 

3 6 

5 0 

350m 

2.5 


200A 

Alee 


141# 

Z0C3 9 


10 

3.9 

520m 

5.0m 

40 

6.0 A 

150J 

Alef 

46t 

5ZS3 6.A.B 

XXX 

3 6 

5 0 § 

350m 

2 5 


200A 

Alts 


142# 

Z0D3 9 


15 

3.9 

520m 

5 Om 

40 

60 A 

150J 

Alef 

47# 

9981 


5 

3 6 

5 0 

10 

7 0 

5 0 

150J 

A9h 


143# 

UZ3 9 


10 

3.9 

60 

150m 

60 

4 0 

135A 

D03 

48# 

10Z3 6T10,5 










144# 

ZW3 9 


5 

3 9 

600m 

5 Om 

80 

5 0 

150J 

Albg 




XX 

3 6 

10 

2 7 

22 

4 5 

165C 

D04 


145 

IN 1507 

10 

39 

75 

35m 

15 

4 0 

200S 

D012 

49# 

72Z6,A 


12,6 

3 6 

25 

400m 

1 9 

5 0 

150J 

S 1 79 


146 

1N1507A 

5 

3 9 

75 

35m 

15 

4.0 

200S 

D012 

50 

650C0 


5 

3 7 

15 

5 Om 

75 

4 1 

150A 

C3 


147 

MMZ3.9A-20 









51 

1N5674A 

10 

3 7 

250m§ 

20m 

25 


125A 

C29n 





XX* 

39 

75 

33m 

27 


150A 

Alkk 

52 

650C1 


5 

3 8 

15 

5 Om 

~75 

4 0 

150A 

C3 


148 

MZ3.9T20,10 

5 








53 

HR3 8 


5 

38 

25 

5 Om 

55 


175A 

D07 





XXX 

3.9 

75 

35m 

30 

40 

165 A 

A152 

54# 

RZ3 9 


5 

39 

08 

5 Om 

80 A 


150A 

C1 8e 


149 

1D3 9A.B 

XX 

3.9 

1 0 

64m 

9 0 


150A 

Alcn 

55# 

RZZ3 9 


5 

39 

08 

5 Om 

90 A 


150A 

C18e 


150 

1N1518 

10 

39 

1 0 

50m 

10 

40 

200S 

D03 

56 

1N 1981 

10 

39 

150m 

5 Om 

1 1 

6 0 

150 

Cl 


151 

1N1518A 

5 

39 

1 0 

50m 

10 

40 

200S 

D03 

57 

1N 198 1A 

5 

3 9 

1 50m 

5 Om 

1 1 

60 

150 

Cl 


152 

1N3823 

10 

3 9 

1 0 

64m 

90 

5.5 

175A 

A3 la 

58 

1N1981B 

1 

3 9 

150m 

5 Om 

1 1 

6 0 

150 

Cl 


153 

1N3823A 

5 

3 9 

1 0 

64m 

9 0 

5 5 

175A 

A3 la 

59 

650C2 


5 

3 9 

15 

5 Om 

75 

3 9 

150A 

C3 


154 

JAN 1N3823A 

5 

3 9 

1 0 

64m 

90 

6.0 

175A 

A31c 

60# 

AZ3 9 


5 

3 9 

15 

5 Om 

100 


170A 

D07 


155 

1N4651 

5 

3.9 

1 0 

64m 

400 

60 

200A 

D015 

61# 

BZ3 9 


5 

3 9 

15 

5 Om 

100 


170A 

D07 


156 

1 N4730,A 

XX 

3 9 

1 0 

64m 

9 0 


200A 

Alay 

62# 

Z3 90 


5 

3 9 

150m 

5 Om 

80 A 


150A 

C1 8d 


157 

1Z3.9AB 

XXX 

3 9 

1 0 

64m 

9 0 


150 

Alay 

63# 

ZZ3 9 


5 

3 9 

15 

5 Om 

90 A 


150A 

C18d 


158 

1Z3 9T20,10, 

3 








64 

IN 1927 ,A,B 

XX 1 

3 9 

20 

5 Om 

1 1 

60 

150A 

A82e 





XXX 

3 9 

1 0 

50m 

20 

4.0 

165A 

A89c 

65 

1/4M3 9AZ, 1( 

),5 









159# 

1ZC3.9T10,5 












XXX 

3 9 

25 

10m 

50 

5 0 

1 75J 

Alev 





XX 

3 9 

1 0 

50m 

12 

4 0 

165A 

A3 Id 

66 

1N4622 

5 

3 9 

250m 

250u 

1 6k 


200A 

D01 4 


160# 

13Z6F,AF 

12,6 

3.9 

1.0 

10m 

60 


150J 

D013 

67 

1N4686 

5 

3 9 

.25 

05m 



200A 

D01 4 


1 6 1 T 

BZX85C3V9 

5 

39 

1 0 

60m 

15 

5 6 

150A 

D015 

68# 

1 103 


100 

3 9 

25 

10m 

60 

5 0 

150J 

C 18f 


162 

CD31-00003 

5 

3.9 

1 0 

64m 

9 0 

5 0 

200A 

Alee 

69# 

BZY85C3V9 

5 

3 9 

250m 

5 Om 

85 


1 50J 

D07 


163 

CD31-12010 

5 

3 9 

1 0 

64m 

12 




70 

GLA39,A,B 

XXX 

3 9 

25 

20m 

15 

4 9 

175 

D07 


164 

CZ3.9 


t 

3 9 

1 0 

60m 

15 


175 

D015 

71# 

HS2039 

5 

3 9 

25 

5 Om 



175A 

D07 


165 

G3 9T20,10,5 









72# 

KS2039A 

5 

3 9 

250m 

5 Om 

100 

7 0 A 

150A 

D07 





XXX 

3 9 

1 0 

64m 

90 

5 0 

175A 

D015 

73# 

KS2039B 

10 

3 9 

250m 

5 Om 

1 10 

8 0 A 

1 50A 

D07 


166# 

GZ3 9 


5 

3.9 

1.0 

25m 

35 A 


150A 

SI 15 

74 

MGLA39.A.B 

XXX 

3 9 

25 

20m 

15 

4 9 

150 

A2 


167 

JZ3 9 


t 

3 9 

1 0 

64m 

90 

5 5 

175 

D015 

75# 

MR39C-H 

5 

3 9 

25 

5 Om 

90 


250 

D07 


168 

LPM3 9,A,-20 









76 

MZ4622 

0 

3 9 

250m 

250u 

1 6k 


200J 

D07 





XX* 

3.9 

1 0 

64m 

9.0 


150A 

Alkk 

77 

PD6004.A 

XX 

3.9 

25 

10m 

50 


150 

A109 


169 

SZ3.9 


xxxx 

3.9 

1.0 

20m 

17 0 

4 5 

150A 

A3a 

78 

PD6045 

5 

3 9 

25 

10m 

42 


150 

A2c 


170# 

Z2A39F 

2O§0 

3 9 

1 0 

20m 

33 

5.0 

100J 

A14 1 

79# 

Z1 A3 9 


1 

3 9 

320m 

5 Om 

80 

6 0 A 

150A 

C29 


171 

Z3.9A 


t 

3.9 

1 0 

64m 

9.0 

5 5 

175 

D027 

80# 

Z1B3.9 


5 

3 9 

320m 

5 Om 

80 

6 0 A 

150A 

C29 


172# 

Z4A3.9 

1 

3 9 

1 0 

100m 

4 0 

6.0 A 

150J 

Alef 

81# 

Z1C3 9 


10 

3 9 

320m 

5 Om 

80 

6 0 A 

1 50A 

C29 


173# 

Z4B3 9 


5 

39 

1 0 

100m 

4.0 

60 A 

150J 

Alef 

82# 

Z1D3 9 


15 

3.9 

320m 

5 Om 

80 

6 0 A 

1 50A 

C29 


174# 

Z4C3 9 


10 

3.9 

1 0 

100m 

40 

60 A 

150J 

Alef 

83t# 

1A57 


5 

3 9 

400m 

20m 

23 

6 0 

200J 

A159 


175# 

Z4D3 9 

15 

3 9 

1 0 

100m 

4 0 

6 0 A 

150J 

Alef 

84 

1N748 


10 

3 9 

400m 

20m 

23 

4 9 

1 75A 

A1 


176 

ZD3 9A,B 

XX 

3 9 

1 0 

64m 

9 0 


175A 

Alcm 

85 

1N748A 

5 

3.9 

400m 

20m 

23 

4 9 

1 75A 

A1 


177# 

ZEC3 9 


20 

3 9 

1 0 

50m 

12 

40 

165A 

D03 

86 

JAN 1N748A 

5 

3 9 

400m 

20m 

20 

60 

1 75A 

Aldd 


178 

ZM3 9A 

t 

3.9 

1 0 

64 

90 

5 5 

175 

D041 

87 

1N3508 

5 

3.9 

40 

20m 

20 

4 9 

200A 

D07 


179# 

7710 


5 

3 9 

1 1 

100m 

7 0 

5.0 

125 A 

Albu 

88 

JAN 1N4622 

5 

3 9 

400m 

250u 

1 6k 

6 0 

175A 

Alsx 


180# 

BZY92C3V9 

5 

3 9 

1 1 

100m 

7 0 

2.0 

150 

D013 

89 

1N5520 

20 

3 9 

400m§ 

20m 



1 75A 

D07 


181# 

ZD3.9 


5 

3 9 

1 3 

100 

7 0 

20 

150J 

D013 

90 

1N5520A 

10 

3 9 

400m§ 

20m 



1 75A 

D07 


182 

ZM3 90 

10 

3.9 

1 3 

100 

7 0 

20 

150J 

D013 

91 

1N5520B 

5 

3 9 

400m§ 

20m 

22 


175A 

D07 


183# 

ZU3 9 


10 

3.9 

1 3 

100 

70 

20 

150J 

Albg 

92t 

JAN 1N5520B 

5 

3 9 

400m 

20m 

22 

60 

200A 

D01 4 


184# 

ZY3 9 


5 

3.9 

1 3 

100 

7 0 

20 

150J 

Alba 

93 

1N5520C 

2 

3 9 

400m§ 

20m 

22 


1 75A 

D07 


185 

MZ 1000-3 

10 

3 9 

1 5 § 

64m 

14 0 

60 

175J 

Alay 

94 

1N5520D 

1 

3 9 

400m§ 

20m 

22 


175A 

D07 


186# 

Z2A3 9 

1 

3.9 

1 5 

100m 

4 0 

8.0 A 

150J 

A244 

95# 

1S2039 

10 

3 9 

40 

5.0m 

110 

5.0 

1 50A 

A1 


187# 

Z2B3 9 

5 

3.9 

1 5 

100m 

4.0 

8.0 A 

150J 

A244 

96# 

1S2039A 

5 

3 9 

40 

5 Om 

100 

5 0 

1 50A 

A1 


188# 

Z2C3.9 

10 

3.9 

1 5 

100m 

4 0 

8.0 A 

150J 

A244 

97# 

1 S7039,B 

xl 5 

3.9 

40 

5 Om 

1 10 

5 0 

1 50A 

A1 


189# 

Z2D3.9 

15 

3.9 

1 5 

100m 

40 

8.0 A 

150J 

A244 

98# 

1S7039A 

5 

3 9 

40 

5 Om 

100 

5 0 

1 50A 

A1 


190# 

Z3A3 9 

1 

3.9 

1 5 

100m 

4 0 

8.0 A 

150J 

S4f 

99# 

5510 


5 

3 9 

40 

5 Om 

80 

5 0 

1 25A 

Alee 


191# 

Z3B3.9 

5 

3.9 

1 5 

100m 

4.0 

80 A 

150J 

S4f 

100t 

BZX55C3V9 

5 

3.9 

400m 

5 Om 

70 

5 6 

150A 

D035 


192# 

Z3B39CF 

2O§0 

39 

1 5 

20m 

22 

4.0 

175J 

D01 

1 0 1 T# 

BZY85B3V9 

2 

3 9 

400m 

5 Om 

80 

5 5 

1 50J 

D07 


193# 

Z3C3.9 

10 

3.9 

1 5 

100m 

4.0 

80 A 

150J 

S4f 

102 

BZY88C3V9 

5 

3.9 

40 

5 Om 

78 0 


1 50J 

D07 


194# 

Z3D3 9 

15 

3.9 

1 5 

100m 

4 0 

80 A 

150J 

S4f 

103 

C6104 


10 

3 9 

.40 

5 Om 

45 0 


175 

M 1 85 


1-95#, 

53Z6.A 

12.6 

3 9 

1 8 

100m 

25 

5 0 

150J 

D04 


168 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



31 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 1C 

5 2 

NOM. 

DISS 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 






{%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 


1 

LMZ3 9A-20 










T03 

C6105 


10 

4 3 

40 

5.0m 

40 0 


175 

MT§5 




XX* 

3 9 

2 0 

128m 

5 0 


1 50A 

Alkk 


104 

C6105A 

5 

4.3 

40 

5 Om 

40 0 


175 

M 1 85 

2 

1N5010.A 

XX 

3 9 

2 5 

160m 

5 0 

4 6 

150 

Alqn 


105 

CZF4 3D,10.5 









3 

3TZ3.9,A,B,D 













XXX 

4.3 

.40 0 

250u 

1 6k 

4 1 

1 75J 

M452 




xxxx 

3 9 

3 0 

250m 

2 5 


175 

Alec 


106 

CZG4 3D,10,5 









4 

3TZ3 9C 

0 

3 9 

30 

250m 

2 5 


175 

Alec 





XXX 

4 3 

.40 0 

20m 

22 

3.3 

175J 

M452 

5 

1N1588,A 

XX 

3 9 

3 5 

150m 

4 5 

4 0 

200S 

D04 


107# 

HS7043 

5 

4 3 

40 

5 Om 



175A 

D07 

6 

3Z3 9T20,10,( 










108# 

KS043A 

5 

4 3 

400m 

5 Om 

85 

7 0 A 

150A 

D07 




XXX 

3 9 

3 5 

150m 

9 0 

4 0 

165A 

D04 


109# 

LR43CH 

5 

4 3 

40 

5 Om 

85 

4.0 

150S 

D07 

7 ♦ 

1N5335 

20 

3 9 

5 0 

320m 



200A 

Alee 


1 10 

M4Z4.3,A,-20 









8t 

1N5335A 

10 

3 9 

5 0 

320m 

2 0 


200A 

Alee 





XX* 

4 3 

40 

40m 

27 


150A 

Alkk 

9y 

1N5335B 

5 

3 9 

5 0 

320m 

2.0 


200A 

Alee 


1 1 1 

MACZF4 3D,10,5 








IOy 

5ZS3 9,A,B 

XXX 

3 9 

5 0 § 

320m 

20 


200A 

Alts 





XXX 

4 3 

40 0 

250u 

1 6k 

4 1 

175J 

M453 

11# 

1303 


100 

3 9 

5.0 

100m 

7 0 

5 0 

150J 

A9h 


1 12 

MACZG4 3D,10,5 








12 

1 N 1599.A 

XX 

3 9 

10 

500m 

1 5 

4 0 

200S 

D04 





XXX 

4 3 

.40 0 

20m 

22 

3 3 

175J 

M453 

13 

1 N3993.A 

XX 

3 9 

10 

640m 

20 


175S 

D04 


1 13 

MBCZF4.3D,10,5 








14 

JAN 1N3993A 

,RA 












XXX 

4 3 

4OOm0 

250u 

1 6k 

4 1 

175J 

M454 




5 

3 9 

10 § 

64 

2 0 

6 0 

1 50A 

D04 


114 

MBCZG4 3D,10,5 








15 

10Z3 9T20,10 

,5 












XXX 

43 

~AO~0 

20m 

22 

3 3 

175J 

M454 




XXX 

3 9 

10 

500m 

3 0 

4 0 

165 

D04 


115 

MCCZF4.3D, 10,5 








16 

75TE3 9,A 

XX 

3 9 

12 

2 6 

6 Om 

40 

125C 

T036 





XXX 

4 3 

40 0 

250u 

1 6k 

4 1 

175J 

M455 

17# 

1203 


100 

3.9 

15 

500m 

2 0 

5 0 

1 50J 

S87 


116 

MCCZG4 3D,10,5 








18# 

73Z6,A 


12,6 

3 9 

25 

400m 

1 8 

5 0 

1 50J 

S1 79 





XXX 

4 3 

40 0 

20m 

22 

3 3 

175J 

M455 

19# 

ZL3 9 


10 

3 9 

25 0 

100 

7 0 

20 

1 50J 

M41 


117 

MDCZF4 3D.10.5 








20# 

ZX3 9 


5 

3 9 

25 0 

100 

7 0 

2 0 

1 50J 

M41 





XXX 

4 3 

40 0 

250u 

1 6k 

4 1 

150A 

M410 

21 

1N4549AB 

XXX 

3 9 

50 

3 2 

16 

4 6 

1 75J 

D05 


118 

MDCZG4.3D,10,5 








22 

JAN 1 N4549B 

,RB 












XXX 

4 3 

.40 0 

20m 

22 

3.3 

150A 

M410 




5 

3 9 

50 

3 2 

16 

4 6 

150 

D05 


119 

MZ500-7 

10 

4 3 

40 § 

20m 

25 0 

5 0 

175J 

D07 

23 

1N4557AB 

XXX 

3 9 

50 

3.2 

16 

4 6 

1 75J 

C5a 


120 

MZC43A10 

t 

4 3 

400m§ 

12m 

29 

5.5 A 

175J 

M468 

24 

80TF3 9.A 

XX 

3 9 

80 

2 6 

6 Om 

4 0 

1 25C 

Ml 17c 


121 

MZC43B10 

§t 

4 3 

400m§ 

250u 

1 6k 


175J 

M468 

25 

1N1954AB 

XX 1 

3.95 

40 

5 Om 

1 1 

60 

150 

D07 


122# 

Z5A4 3 


1 

4 3 

400m§ 

5.0m 

75 

5 0 A 

200J 

Alhs 

26 

650C3 


5 

4 0 

15 

5.0m 

74 

3 9 

1 50A 

C3 


123# 

Z5B4 3 


5 

4 3 

400m§ 

5 Om 

75 

5 0 A 

200J 

Alhs 

27# 

RD4A 


10 

4.0 

200m 

10m 

60 

5 5 

1 50S 

Alkk 


124# 

Z5C4.3 


10 

4 3 

400m§ 

5 Om 

75 

5.0 A 

200J 

Alhs 

28# 

SZ200-4 

15 

4.0 

20 

10m 

80 


10OA 

A138 


125# 

Z5D4 3 


15 

4 3 

400m§ 

5 Om 

75 

5 0 A 

200J 

Alhs 

29# 

1S994 


15 

4 0 

25 

10m 

60 

4 0 

1 50J 

Alee 


126# 

ZF4 3 


5 

4 3 

400m 

5 Om 

75 

4 0 

150J 

D07 

30 

C5004 


10 

4 0 

25 

10m 

70 

1 0 

75 

D07 


127# 

ZP4 3 


5 

4 3 

400m 

5 Om 

75 

3 5 

150J 

D07 

31# 

MZ1004 

15 

4 0 

250m 

10m 

55 

5 0 

1 75J 

D07 


128 

1/2Z4 3T5 

5 

4 3 

50 

20m 

20 


175 

A94f 

32 

Z3434 


10 

4 0 

25 

10m 

130 

1 0 

1 50A 

Algt 


129 

1N5229 

20t 

4 3 

50 

20m 



200A 

D07 

33 

1N374 


10 

4 1 


5 Om 

20 


1 50A 

Aler 


130 

1 N5229A.B 

XX 

4 3 

50 

20m 

18 

5.5 

200A 

D07 

34 

1N375 


5 

4 1 


5 Om 

17 


1 50A 

Aler 


131 

MZ92-4 3 

t 

4 3 

500m§ 

20m 


1 0 

150J 

C103 

35 

650 


10 

4 1 

15 

5 Om 

73 

4 2 

1 50A 

C3 


132 

PS8904 

5 

4 3 

50 

20m 

18 

4 0 

150 

A60p 

36 

650C4 


5 

4 1 

15 

5 Om 

73 

3 8 

1 50A 

C3 


133 

S5229.A.B 

XXX 

4 3 

500m 

20m 

22 


175 

D041 

37 

1N4720 

10 

4 1 

200m 

5 Om 

60 A 


200A 

Cl 


134# 

ZSF4 3 


1 

4 3 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

150S 

M487 

38 

1N472A0 

5 

4 1 

200m 

5 Om 

60 A 


200A 

Cl 


135# 

Z0A4 3 


1 

4 3 

520m 

5 Om 

35 

60 A 

150J 

A let 

39 

1N472B0 

1 

4 1 

200m 

5 Om 

60 A 


200A 

Cl 


136# 

Z0B4 3 


5 

4 3 

520m 

5.0m 

35 

60 A 

150J 

Alef 

40 

IDAZ472,A,B,< 

t0 









137# 

Z0C4 3 


10 

4 3 

520m 

5 Om 

35 

60 A 

150J 

Alef 




xxxx 

4 1 

200m 

5.0m 

60 A 


200A 

Alhc 


138# 

Z0D4 3 


15 

4 3 

520m 

5 Om 

35 

60 A 

150J 

Alef 

41 

1N467 


10 

4 1 

250m 

5 Om 

45 A 


200A 

Cl 


139 

LVA43A 

5 

4 3 

600m 

20m 

12 



D014 

42 

1N467A 

5 

4 1 

250m 

5.0m 

45 A 


200A 

Cl 


140 

LVA43B 

2 

4 3 

600m 

20m 

12 



D014 

43 

1N467B 

1 

4 1 

250m 

5 Om 

45 A 


200A 

Cl 


141 

LVA343A 

5 

4 3 

600m 

20m 

12 



D014 

44 

1N704 


20 

4 1 

25 

5 Om 

45 


200A 

A1 cw 


142 

LVA343B 

2 

4 3 

600m 

20m 

12 



D014 

45 

1N5675A 

10 

4 1 

250m§ 

20m 

25 


1 25A 

C29n 


143# 

UZ4.3 


10 

4 3 

60 

140m 

5 0 

20 

135A 

D03 

46 

650C5 


5 

4 2 

15 

5 Om 

71 

3 6 

1 50A 

C3 


144# 

ZW4 3 


5 

4 3 

600m 

5 Om 

75 

4 0 

150J 

Albg 

474# 

2A470 


10 

4 2 

400m 

10m 

80 

7 0 

200J 

A1 59 


145 

MMZ4 3,A,-20 









48# 

1S754 


XXX 

4 25 

25 

10m 

45 

5 5 

150 

C Id 





XX* 

4 3 

75 

30m 

27 


150A 

Alkk 

49# 

VR425F 

5 

4 25 

2 2 

20m 

19 


200S 

D03 


146 

MZ4 3T20.10 

5 








50# 

VR425E 

5 

4 25 

5 8 

20m 

19 


200S 

D04 





XXX 

4 3 

.75 

35m 

25 

4 0 

165A 

A152 

5,1 # 

MR43E-H 

15 

4 3 



90 



D07 


147 

1D4 3A,B 

XX 

4 3 

1 0 

58m 

90 


150A 

Alcn 

52# 

RZ4 3 


5 

4 3 

08 

5 Om 

80 A 


1 50A 

C1 8e 


148 

1N3824 

10 

4 3 

1 0 

58m 

90 

4.0 

1 75A 

A3 la 

53# 

RZZ4 3 


5 

4 3 

08 

5 Om 

90 A 


1 50A 

C 1 8e 


149 

1N3824A 

5 

4.3 

1 0 

58m 

90 

4.0 

175A 

A3 la 

54 

650C6 


5 

4 3 

15 

5 Om 

70 

3 4 

150A 

C3 


150 

JAN 1N3824A 

5 

4 3 

1 0 

58m 

90 

5 0 

175A 

A31c 

55# 

AZ4 3 


5 

4 3 

15 

5 Om 

100 


1 70A 

D07 


151 

1N4177 

20 

4 3 

1 0 

6 Om 

70 

9 0 

175 

D029 

56# 

BZ4 3 


5 

4 3 

15 

5 Om 

90 


1 70A 

D07 


152 

1N4177A 

10 

4 3 

1 0 

6 Om 

70 

9 0 

175 

D029 

57# 

Z4 30 


5 

4 3 

150m 

5 Om 

80 A 


1 50A 

C 1 8d 


153 

1N4177B 

5 

4 3 

1 0 

6 Om 

70 

9 0 

175 

D029 

58# 

ZZ4 3 


5 

4 3 

15 

5 Om 

90 A 


1 50A 

C1 8d 


154 

1N4652 

5 

4 3 

1 0 

58m 

400 

5 0 

200A 

D015 

59# 

OAZ268 

20 

4 3 

23 

1 Om 

375 


1 50J 

A3 


155 

1N4731.A 

XX 

4 3 

1 0 

58m 

9 0 


200A 

A lav 

60 

1/4M4 3AZ,10,5 









156 

1Z4 3,A,B 

XXX 

4 3 

1 0 

58m 

90 


150 

A1 ay 




XXX 

4 3 

25 

10m 

45 

4 0 

1 75J 

A Icy 


157 

1Z4 3T20.10, 

3 








61 

1N4623 

5 

4 3 

25 

25m 

1 6k 


200 

D014 





XXX 

4 3 

1 0 

50m 

20 

4 0 

1 65A 

A89c 

62 

1N4687 

5 

4 3 

25 

05m 



200A 

D01 4 


T58#~ 

1ZC4 3T10.5 









63# 

9972 


5 

4 3 

25 

10m 

55 

2 0 

1 50J 

C18f 





XX 

4 3 

1 0 

50m 

12 

2.0 

165A 

A3 Ip 

64# 

BZY85C4V3 

5 

4 3 

25 

5 Om 

80 


1 50J 

D07 


159# 

1 4Z6F.AF 

12.6 

4 3 

1 0 

10m 

60 


1 50J 

D013 

65 

GLA43AB 

XXX 

4 3 

25 

20m 

12 

3 6 

175 

D07 


1 60y 

BZX85C4V3 

5 

4 3 

1 0 

50m 

12 

4 4 

1 50A 

D015 

66# 

HS2043 

5 

4 3 

25 

5 Om 



175A 

D07 


161 

CD31-00004 

5 

4 3 

1 0 

58m 

90 

3.0 

200A 

Alee 

67# 

KS2043A 

5 

4 3 

250 m 

5 Om 

90 

60 A 

1 50A 

D07 


162 

CD31-1201 1 

5 

4.3 

1.0 

58m 

12 




68# 

KS2043B 

10 

4 3 

250m 

5 Om 

100 

7 0 A 

1 50A 

D07 


163 

CZ4 3 


t 

4 3 

1 0 

60m 

15 


175 

D015 

69 

LAC2001 

10 

4 3 

250m 

20m 

12 



M520a 


164 

G4 3T20.10,5 









70 

MGLA43AB 

XXX 

4 3 

25 

20m 

12 

3 6 

150 

A2 





XXX 

4 3 

1 0 

58m 

90 

4.0 

175A 

D015 

71# 

MR43C-H 

5 

4 3 

25 

5 Om 

85 


250 

D07 


165# 

GZ4.3 


5 

4 3 

1 0 

25m 

35 A 


1 50A 

S115 

72 

MZ4623 

0 

4 3 

250m 

250u 

1 6k 


200J 

D07 


166 

JZ4.3 


t 

4 3 

1 0 

58m 

90 

4.0 

175 

D015 

73 

PD6005.A 

XX 

4 3 

.25 

10m 

50 


150 

A109 


167 

LPM4 3.A.-20 









74 

PD6046 

5 

4 3 

.25 

10m 

38 


150 

A2c 





XX* 

4 3 

TO 

58m 

9 0 


1 50A 

Alkk 

75 

PD6201 

10 

4 3 

250m 

2 0m 

12 



A109 


168 

SZ4 3 


xxxx 

4 3 

1 0 

20m 

17 0 

3 7 

150A 

A3g 

76# 

BZY64 


15 

4 3 

28 

1 Om 

375 


1 50J 

A3 


169# 

Z2A43F 

XXX 

4 3 

1 0 

20m 

31 

4 0 

100J 

A141 

77 

0AZ208 

15 

4 3 

30 

1 Om 

37O0~ 

4 6 

1 50J 

Clc 


170# 

Z4A4 3 


1 

4 3 

1 0 

100m 

4 0 

60 A 

150J 

Alef 

78# 

Z1A4 3 


1 

4.3 

320m 

5 Om 

75 

60 A 

150A 

C29 


171# 

Z4B4 3 


5 

4 3 

1 0 

100m 

40 

60 A 

1 50J 

Alef 

79# 

Z1B4 3 


5 

4 3 

320m 

5 Om 

75 

60 A 

1 50A 

C29 


172# 

Z4C4 3 


10 

4 3 

1 0 

100m 

4 0 

60 A 

1 50J 

Alef 

80# 

Z1C4.3 


10 

4 3 

320m 

5 Om 

75 

60 A 

1 50A 

C29 


173# 

Z4D4.3 


15 

4 3 

1 0 

100m 

40 

6.0 A 

150J 

Alef 

81# 

Z1D4.3 


15 

4 3 

320m 

5.0m 

75 

60 A 

1 50A 

C29 


174 

Z4 3A 


t 

4 3 

1 0 

58m 

9 0 

4.0 

175 

D027 

82 

LDZ70/4A3 

5 

4.3 

360m 

20m 

22 


1 50J 

M401 


175 

ZD4.3A.B 

XX 

4 3 

1 0 

58m 

9 0 


175A 

A 1cm 

83 ▼# 

1A58 


5 

4.3 

400m 

20m 

22 

5 5 

200J 

A1 59 


176 

ZM4 3 


t 

4 3 

1 0 

58 

9 0 

4 0 

175 

D041 

84 

1N749 


10 

4 3 

400m 

20m 

27 

3 6 

175A 

A1 


177# 

7711 


5 

4.3 

1 1 

100m 

7.0 

3 5 

125A 

Alef 

85 

1N749A 

5 

4.3 

400m 

20m 

27 

3 6 

175A 

A1 


178# 

BZY92C4V3 

5 

4 3 

1 1 

100m 

7.0 

2 5 

150J 

D013 

86 

JAN 1N749A 

5 

4 3 

400m 

20m 

18 

5 5 

175A 

Aldd 


179# 

ZD4.3 


5 

4.3 

1 3 

100 

7 0 

20 

150J 

D013 

87 

1N3509 

5 

4.3 

40 

20m 

18 

3 6 

200A 

D07 


180# 

ZY4 3 


5 

4 3 

1 3 

100 

7 0 

2 0 

1 50J 

Albg 

88 

JAN 1N4623 

5 

4.3 

400m 

250u 

1 6k 

5 0 

1 75A 

Alsx 


181 

MZ 1000-4 

10 

4 3 

1 5 § 

58m 

14 0 

5 0 

175J 

A lav 

89 

1N5521 

20 

4.3 

400m§ 

20m 



1 75A 

D07 


182# 

Z2A4 3 


1 

4 3 

1 5 

100m 

4.0 

80 A 

150J 

A244 

90 

1N5521A 

10 

4.3 

400m§ 

20m 



1 75A 

D07 


183# 

Z2B4.3 


5 

4.3 

1 5 

100m 

4 0 

80 A 

150J 

A244 

91 

1N5521B 

5 

4.3 

400m§ 

20m 

18 


1 75A 

D07 


184# 

Z2C4.3 


10 

4.3 

1 5 

100m 

4.0 

8.0 A 

150J 

A244 

92t 

JAN1N5521B 

5 

4.3 

400m 

20m 

18 

5 5 

200A 

D014 


185# 

Z2D4 3 


15 

4.3 

1 5 

100m 

4.0 

8 0 A 

150J 

A244 

93 

1N5521C 

2 

4 3 

400m§ 

20m 

18 


1 75A 

D07 


186# 

Z3A4.3 


1 

4.3 

1 5 

100m 

4.0 

8 0 A 

150J 

S4f 

94 

1N5521D 

1 

4.3 

400m§ 

20m 

18 


1 75A 

D07 


187# 

Z3B4.3 


5 

4 3 

1 5 

100m 

4 0 

8.0 A 

150J 

S4f 

95# 

1S2043 

to 

4 3 

40 

5 Om 

100 

To 

1 50A 

A1 


188# 

Z3B43CF 

XXX 

4 3 

1 5 

20m 

19 

2.0 

175J 

D01 

96# 

1S2043A 

5 

4 3 

.40 

5.0m 

90 

4.0 

1 50A 

A1 


189# 

Z3C4.3 


10 

4.3 

1 5 

100m 

4 0 

8.0 A 

150J 

S4f 

97# 

1 S7043.B 

x15 

4.3 

40 

5.0m 

100 

4.0 

150A 

A1 


190# 

Z3D4.3 


15 

4.3 

1.5 

100m 

4 0 

8.0 A 

150J 

S4f 

98# 

1S7043A 

5 

4 3 

40 

5 Om 

90 

4 0 

150A 

A1 


191# 

54Z6,A 


12,6 

4.3 

1 8 

100m 

25 

5.0 

150J 

D04 

99# 

5511 


5 

4 3 

40 

5 Om 

75 

3 5 

125A 

Alee 


192 

LMZ4 3,A,-20 









IOOy 

BZX55C4V3 

5 

4 3 

400m 

5 Om 

65 

4 4 

1 50A 

D035 





I XX* 

4.3 

20 

116m 

5 0 


150A 

Alkk 

101 ▼# 

BZY85B4V3 

2 

4 3 

400m 

5.0m 

75 

4 5 

1 50J 

D07 


193 

1N501 1 ,A 

XX 

4.3 

2 5 

145m 

4 0 

3 3 

150 

Algn 

1Q2# 

BZY88C4V3 

5 

4.3 

40 

5 Om 

70 0 


1 50J 

D07 
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2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3J 

TOLERANCE 

u 

21 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 1 1C 

5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

NO. 

No 

No 


+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No 


+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 











(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


f°C) 






(%) 

(V) 

m 

(A) 

id) 



(°C) 


1 

3TZ4 3,A,B,D 










104 

CZG4 7D,10,5 













xxxx 

4 3 

3 0 

250m 

2 5 


175 

Alec 





XXX 

4.7 

40 0 

20m 

19 

1.5 


175J 

M452 

2 

3TZ4.3C 

0 

4 3 

3.0 

250m 

2 5 


175 

Alec 


105# 

HS7047 

5 

4.7 

.40 

5.0m 




175A 

D07 

3 

3Z4 3120,10,: 










106# 

KS047A 

5 

4 7 

.40 

5.0m 

80 

8 0 

A 

150A 

D07 




XXX 

4 3 

3 5 

150m 

7 5 

4 0 

165A 

D04 


107# 

KS047B 

10 

4.7 

400m 

5 Om 

85 

3 0 

A 

150A 

D07 

4# 

1N5336 

20 

4 3 

5 0 

290m 



200A 

Alee 


108 

LR47CH 

5 

4 7 

40 

5.0m 

80 

2 7 


150S 

D07 

5y 

1N5336A 

10 

4 3 

5 0 

290m 

2.0 


200A 

Alee 


109 

M4Z4 7 

,A,-20 










6t 

1N5336B 

5 

4 3 

5 0 

290m 

2 0 


200A 

Alee 



i 


XX* 

4.7 

40 

27m 

27 



1 50A 

Alkk 

7y 

5ZS4.3AB 

XXX 

4.3 

5 0 § 

290m 

2 0 


200A 

Alts 


1 10 

MACZF4 7D,10,5 









8# 

9982 


5 

4 3 

5 0 

10 

7 0 

20 

150J 

A9h 





XXX 

4.7 

4OOm0 

250u 

1.5k 

3 5 


175J 

M453 

9 

1 N3994,A 

XX 

4 3 

10 

580m 

1 5 


1 75S 

D04 


1 1 1 

MACZG4 7D,10,5 









10 

JAN 1 N3994A,RA 












XXX 

4.7 

.40 0 

20m 

19 

1.5 


175J 

M453 




5 

4 3 

10 § 

58 

1 5 

5 0 

150A 

D04 


112 

MBCZF4.7D, 10,5 









1 1 

10Z4.3T20,10,5 












XXX 

4 7 

4OOm0 

250u 

1 5k 

3.5 


175J 

M454 




XXX 

4 3 

10 

500m 

2.2 

4 0 

165 

D04 


113 

MBCZG4 7D, 10,5 









12# 

9992 


5 

4 3 

15 

50 

2 0 

20 

150J 

S87 





XXX 

4.7 

~4O~0 

20m 

19 

1 5 


1 75J 

M454 

13# 

74Z6,A 


12,6 

4 3 

25 

400m 

1 5 

5 0 

150J 

S179 


114 

MCCZF4.7D,10,5 









14# 

ZX4 3 


5 

4 3 

25 0 

100 

7 0 

2.0 

150J 

M41 





XXX 

4.7 

4OOm0 

250u 

1.5k 

35 


175J 

M455 

15 

1 N4550,A,B 

XXX 

4 3 

50 

2 9 

16 

3 3 

175J 

D05 


115 

MCCZG4.7D,10,5 









16 

JAN 1 N4550B,RB 












XXX 

4 7 

40 0 

20m 

19 

1 5 


175J 

M45-5 




5 

4 3 

50 

2 9 

16 

3 3 

150 

D05 


116 

MDCZF4.7D, 10,5 









17 

1N4558AB 

XXX 

4 3 

50 

2 9 

16 

3 3 

175J 

C5a 





XXX 

4 7 

4OOm0 

250u 

1 5 

3 5 


1 50A 

M410 

18 

650C7 


5 

4 4 

15 

5 Om 

68 

3 2 

1 50A 

C3 


117 

MDCZG4 7D, 10,5 









19 

1N704A 

5 

4 4 

25 

5 Om 

45 


200A 

A lew 





XXX 

4.7 

.40 0 

20m 

19 

1.5 


1 50A 

M410 

20 

HR4 4 


5 

4 4 

25 

5 Om 

45 


175A 

D07 


118 

MZ500-8 

10 

4 7 

.40 § 

20m 

20 0 

4 3 


175J 

D07 

2 1 ♦ # 

2A180 


10 

4 4 

400m 

10m 

80 

7 0 

200J 

A159 


119 

MZC4.7A10 

t 

4 7 

400m§ 

11m 

24 

3 0 

A 

1 75J 

M468 

22 

SV121 


5 

4.48 

25 

10m 

55 0 

2 0 

150 

D07 


120 

MZC4.7B 10 

§t 

4 7 

400m§ 

250u 

1.5k 



1 75J 

M468 

23 

1N2041A 

5 

4 5 


1 0 

1 0 


150A 

S19a 


121# 

Z5A4.7 


1 

4 7 

400m§ 

5.0m 

70 

5.0 A 

200J 

Alhs 

24 

65 ICO 


5 

4 5 

15 

5 Om 

67 

3 0 

150A 

C3 


122# 

Z5B4 7 


5 

4 7 

400m§ 

5 Om 

70 

5.0 A 

200J 

Alhs 

25 

1N761- 

1 

5 

4 5 

25 

10m 

40 

0.0 

150 

D07 


123# 

Z5C4 7 


10 

4 7 

400m§ 

5.0m 

70 

5 0 A 

200J 

Alhs 

26 

1N5676A 

10 

4 5 

250m§ 

20m 

25 


1 25A 

C29n 


124# 

Z5D4.7 


15 

4 7 

400m§ 

5.0m 

70 

5 0 

A 

200J 

Alhs 

27 

PS6467 

13 

4 5 

50 

10m 

45 


200J 

Algd 


125# 

ZF4 7 


5 
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2. S 


LICQIM REFERENCE DIODES 
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1 
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60 
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5 
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3.0 

5 0 A 
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A244 
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5 

5 6 
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50 
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C29d 

35# 

Z2C5 1 
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100m 

3 0 

5 0 A 
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A244 

138# 
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5 

5 6 

300m 

5.0m 

45 
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150S 

C29d 

36# 

Z2D5 1 


15 

5 1 

1 5 

100m 

3 0 

5.0 A 

1 50J 

A244 

139# 

Z1 155 


5 

5 6 

300m 

5 5m 

40 

100m 

150S 

C29d 

37# 

Z3A5 1 


1 

5 1 

1.5 

100m 

3 0 

5 0 A 

150J 

S4f 

140# 
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5 

5 6 

300m 

6 Om 

37 
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150S 

C29d 

38# 

Z3B5 1 


5 

5 1 

1 5 

100m 

30 

5 0 A 

1 50J 

S4f 

141# 

Z1 165 


5 

5 6 

300m 

6 5m 

33 
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1 50S 

C29d 

39# 

Z3B51CF 
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5 1 
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20m 

18 
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175J 

D01 

142# 
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5 

5 6 

300m 

7.0m 

30 
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150S 

C29d 
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Z3C5 1 


10 
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100m 

3.0 

5 0 A 

150J 

S4f 

143# 

Z1240 
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4.0m 

60 

200m 

150S 

C29d 
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15 
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100m 

3 0 
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1 50J 

S4f 
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5 

5 6 

300m 

4.5m 

50 

200m 

150S 

C29d 

42# 
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100m 

20 
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1 50J 

D04 

145# 
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5 

5.6 
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200m 

150S 

C29d 

43 
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XX* 
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20 
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4.0 
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Alkk 
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37 
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44 
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33 
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C29d 

45 
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149# 

Z1 270 
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60 
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46 
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0' 
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30 

200m 
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5 

5 6 
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4.5m 

50 
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150S 

C29d 

47 
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5 
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5.0m 

45 
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4.0 
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D04 
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5 

5 6 
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40 
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150S 

C29d 
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20 
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5.0 
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200A 
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5 

56 
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6.0m 

37 
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150S 

C29d 

49y, 
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10 
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5.0 
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200A 
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5 
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33 
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150S 

C29d 

50y 

1N5338B 

5 

5 1 

50 

240m 
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200A 

Alee 

156# 
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5 

5 6 

300m 

7.0m 

30 
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C29d 
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xxx 
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240m 

1 5 


200A 
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157# 

Z1A5.6 


1 

5 6 
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40 
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150A 

C29 
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9983 


5 

5 1 
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10 
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20 

1 50J 
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Z1B5 6 


5 
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320m 

5 Om 

40 
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15QA 
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53 

1 N3996.A 

xx 
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10 
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1 75S 

D04 
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Z1C5 6 


10 
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5.0m 

40 
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150A 

C29 

54 
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Z1D5.6 


15 
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5 Om 

40 
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150A 
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5 

5 1 
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49 
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3.0 

150A 

D04 
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5 

5 6 

360m 
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55 
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200J 
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A1 
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76Z6.A 
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IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 
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TEMP. 

MAX. 

DWG. 



AJ 
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NOM. 
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No 
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No. 
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Izt 

IMP. 
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20 
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10 
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175J 
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99 
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2 
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4 
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6 
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7.5m 

15 

100 m 

150J 

M489 

1 Q8# 

BZY83C6V2 


5 

6 2 

25 

5 Om 

40 

6 A 

1 50J 

Cla 


206 

ME 1Z827A 

5 

6.2 

400m 

7.5m 

10 

100 m 

150J 

M489 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 


174 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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u [TOLERANCE 
TYPE 12011015 12 ~ 
No. | ± 


2. SILICON REFERENCE DIODES 

'UMAX. TEST MAX. [TEMP. MAX. DWG. I3J 

DISS. CUR. DYN. COEFF TEMP No. LINE TYF 
@ 25°C Izt IMP. Tc No. N< 


1 

ME1Z829 

5 

6 2 

400m 

7 5m 

15 

50m 

150J 

2 

MZ500-1 1 

10 

6 2 

4 § 

20m 

10 0 

4.5 

1 75J 

3 

MZC6.2A 10 

t 

6.2 

400m§ 

8 1m 

31 

4 5 A 

175J 

4 

MZC6.2B 10 

§t 

6 2 

400m§ 

250u 

1 2k 


1 75J 

5# 

Z5A6 2 

1 

6 2 

400m§ 

5 Om 

25 

7 0 A 

200J 

6# 

Z5B6 2 

5 

6 2 

400m§ 

5 Om 

25 

7 0 A 

200J 

7# 

Z5C6 2 

10 

6 2 

400m§ 

5 Om 

25 

7 0 A 

200J 

8# 

Z5D6.2 

15 

6 2 

400m§ 

5 Om 

25 

7 0 A 

200J 

9# 

ZF6 2 

5 

6.2 

400m 

5 Om 

10 

2 0 

150J 

10# 

ZP6 2 

5 

6 2 

400m 

5.0m 

10 

3 0 

1 50J 

1 1 

1/2Z6 2T5 

5 

6.2 

50 

20m 

60 


175 

12 

1N3411 

10 

6 2 

50 

1 Om 

400 

1 9 

200A 

13 

1N5234 

20T 

6 2 

50 

20m 



200A 

14 

1 N5234A,B 

§0 

6.2 

50 

20m 

3 0 

4 5 

200A 

15v 

HEPZ02 1 4-RT 










10 

6 2 

500m 

20 

14 



16 

MTZ608,A 

XX 

6 2 

50 

10m 

10 


175A 

17 

MZ92-6 2 

t 

6 2 

500m§ 

20m 


43 

1 50J 

18 

PS 1325 

5 

62 

.5 § 

1 Om 

500 

50 

1 75S 

19 

PS8908 

5 

6 2 

.50 

20m 

3 0 

3.5 

150 

20 

S5234.A.B 

xxx 

6 2 

500m 

20m 

7.0 

4.5 

175 

21 

SVC625 

5 

6.2 

.50 

7 5m 

15 

10 

175 

22 

SVC650 

5 

6 2 

50 

7 5m 

15 

10 

175 

23# 

Z0D6.2 

15 

6.2 

50 

70m 

20 

0.0 

150J 

24# 

ZSF6 2 

1 

6 2 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

1 50S 

25# 

Z0A6.2 

1 

6.2 

520m 

5 Om 

8 0 

7 0 A 

150J 

26# 

Z0B6 2 

5 

6 2 

520m 

5 Om 

8 0 

7 0 A 

1 50J 

27# 

Z0C6 2 

10 

6 2 

520m 

ITOm 

8 0 

70 A 

1 50J 


LVA62A 5 

LVA62B 2 

‘ LVA362A 5 

LVA362B 2 

UZ6 2 _ 

ZW6 2 5 

MC6108,A 
MMZ6 2.A.-20 

I 

MZ6.2T20,10,5 

" 1D6 2A,B 
1N1485I 
1N1766.A 
1N3828 1 

1N3828A 5 

JAN 1N3828A 
' 1N4499 
1N4656 
1 N4735.A 
' 1Z6.2,A,B x 

1Z6.2T20,10,5 

_lx 

1ZC6 2T10,5 

18Z6F.AF 1 

" BZX29C6V2 
BZX85C6V2 5 

CD31-00008 
CD31-12015 
CZ6 2 t 

EVR5.A,B x 

" FPZ6V2 
G6 2T20,10,5 

_ [x 

" GZ62 | 

HEP103-RT 1 

JZ6.2.A.B.D 

JZ6 2C |{Z 

LPM6.2.A.-20 

SZ6 2 x 

VR6 2.A.B x 

Z2A62F 2 

Z4A6.2 1 

Z4B6 2 5 

Z4C6 2 1 

Z4D6.2 1 

Z4XL6.2.B x 

" Z6 2,A,B,D x 

Z6 2C p 

ZD6 2A.B 
ZM6.2,A,B,D 

ZM62C G 

" 7715 
BZY92C6V2 

ZD6 2 _E 

‘ ZY6.2 E 

1N4460 
JAN 1N4460 1 

" BZY74 
BZY96C6V2 
MC6308.A 
" MZ1000-8 
SZ62A 

Z2A6 2 1 

Z2B6 2 E 



89# 

90# 

Z2C6 2 

Z2D6 2 

10 

d0§$ 

91# 

92# 

93# 

Z3A6 2 
Z3B6.2 
Z3B62CF 

i 

5 

2O§0 

94# 

95# 

96# 

Z3C6 2 

Z3D6 2 
58Z6.A 

10 

00§$ 

12,6 

97 

98# 

99 

2VR6 2,A,B 
BZZ15 

LMZ6 2.A.-20 

xxx 

10 

100 

1N5015.A 

XX* 

XX 


5 Om 

10 

25m 

10 

20m 

12 

26m 

10 

4 1 m 

20 

20m 

5.0 0 

100m 

1.5 

4 1 m 

20 

4 1 m 

2.0 

41m 

2 0 


4 0 135A 

2 0 150J 

175 


5 

6.2 

1 0 

4 1 m 

600 

4 5 

XX 

6 2 

1 0 

4 1 m 

2 0 


xxx 

6 2 

1.0 

41m 

2 0 


> 

xxx 

6.2 

1 0 

35m 

10 

3 0 

„ 

6 2 

1 0 

35m 

9 0 

4 0 

12.6 

6 2 

1 0 

10m 

20 

6.0 

5 

6 2 

1 0 

50m 

2 0 

3 5 

5 

6 2 

1 0 

35m 

4 0 

3 8 

5 

6 2 

1.0 

4 1 m 

2 0 

2 5 

5 

6 2 

1 0 

41m 

3 0 


t 

6 2 

1 0 

60m 

8 0 

3 5 

xxx 

6 2 

1 0 

40m 

10 


5 

6 2 

1 0 

40m 

400 

3 5 

|xxx 

6 2 

1.0 

41m 

3.0 

4 0 

5 

6 2 

1 0 

25m 

25 A 


110 

6 2 

1 0 

41 

3.0 


1 xxxx 

6 2 

1 0 

4 1 m 

2 0 

3 5 

10 

6 2 

1 0 

4 1 m 

2 0 

3 5 

XX* 

6 2 

1.0 

4 1 m 

20 


xxxx 

6 2 

1 0 

20m 

20 0 

1 8 

xxx 

6 2 

1 0 

4 1 m 

2.0 


2O§0 

6 2 

1 0 

20m 

19 

3 0 


165A A152 
150A Alcn 
200A A154 
175S D013 
175A A3 la 
175A A3 1 a 
175A A31c 
275A D07 
200A D015 
200A A lav 
‘150 Alay 


165A A3 1p 
150J D013 
175J A led 
150A D015 
200A Alee 

175 D015 
175A D027 
A31 h 

175A DPI 5 
150A S115 
D04 1 

175 DO15 
175 D015 

' 150A Alkk 
150A A3g 
125A Alb 
' 100J A141 
150J Alef 
150J Alef 
150J Alef 
150J Alef 
165A D013 
175 D027 

175 D027 

1-75A Alcm 

175 D041 

175 D041 

' 125A Albu 
150J DO 13 
150J DO 13 
150J Albg 
175A A196 
175A A1v 
' 150J D04 
1 75J D01 

_ Ala 

' 175J Alay 
1 60A A26 
150J A244 
150J A244 
150J A244 
150J A6b 
150J S4f 
150J S4f 
1 75J DPI 
‘ 150J S4f 
150J S4f 
150J D04 
A3e 
1 50J D04 

" 150A Alkk 
150 Alan 


3_ | ITOLERANCEI ‘ 
TYPE 201101512 ~ 


LINE TYPE [20|10I5 \2 
No. No. | ± 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. _ 

'UMAX. TEST MAX. TEMP. MAX. DWG. 

DISS. CUR. DYN. COEFF TEMP No. 

@ 25°C Izt IMP. Tc 


3T6.2AB 
3Z6 2T20.10. 

1N5341 
1N5341A 
' 1N5341B 
5ZS6 2.A.B 

9984 _ 

" 1N14831 
1 N 1 804,A 
1N1804B 
“ 1 N 1 804C,CA5 

1N3986 
" 1 N3998,A 


, OAZ22 3 

0AZ290 
9994 
78Z6.A 
ZX6 2 


xxxx 

6 2 

3 0 

150m 

2 5 


175 

0 

6 2 

30 

150m 

2 5 


175 

xxx 

6 2 

3.0 

.25 

1 0 



XX* 

6 2 

3 5 

100m 

1.5 



xxx 

6 2 

3 5 

1 10m 

3 0 

3 0 

165 

20 

6 2 

5 0 

200m 



200A 

10 

6.2 

5.0 

200m 

1 0 


200A 

5 

6 2 

5 0 

200m 

1.0 


20QA 

xxx 

6 2 

5 0 § 

200m 

1 0 


200A 

5 

6 2 

5 0 

10 

30 

30 

150J 

5 

6 2 

10 

200m 

20 0 

30 

1 75C 

XX 

6 2 

10 

1 

1 0 


175A 

20 

6 2 

10 

1 

1 0 



XX 

6 2 

10 § 

1 0 

1 0 


175J 

5 

6 2 

10 

805m 

1 5 


150S 

XX 

6 2 

10 

405m 

1 1 


1 75S 

,RA 







5 

6 2 

10 § 

.41 

1.1 

4 5 

150A 

,5 







xxx 

6.2 

10 

350m 

.75 

3 0 

165 

5 

62 

10 

20m 

60 


150J 

15 

6.2 

10 

20m 

2T"0 

3 4 

150 

5 

6 2 

15 

50 

50 

30 

150J 

12.6 

6 2 

25 

400m 

1 2 

6.0 

150J 

5 

6.2 

25 0 

100 

20 

3 0 

150J 

xxx 

6 2 

50 

2 0 

14 

4 9 

175J 

.RB 







5 

6 2 

50 

2 

14 

4.9 

150 

xxx 

6.2 

50 

2.0 

.14 

4 9 

175J 

5 

6 2 

12k 

100m 

2 0k 

150 


5 

6 25 

2 2 

20m 

4 0 


200S 

5 

6.25 

5.8 

20m 

4.0 


200S 

xxx 

6 28 

25 

7 5m 

15 

1 0 

75R 

xxx 

6 28 

25 

7 5m 

15 

1 0 

75R 

xxx 

6.28 

25 

7 5m 

15 

1 0 

100R 

xxx 

6 28 

25 

7 5m 

15 

1.0 

100R 

xxx 

6.28 

25 

7 5m 

15 

.50 

75R 

xxx 

6.28 

25 

7 5m 

15 

.50 

75R 

xxx 

6.28 

25 

7.5m 

15 

50 

100R 

xxx 

6 28 

25 

7 5m 

15 

.50 

100R 

xxx 

6 28 

25 

7.5m 

15 

20 

75R 

xxx 

6 28 

.25 

7 5m 

15 

20 

75R 

xxx 

6.28 

25 

7.5m 

15 

20 

100R 

xxx 

6 28 

25 

7.5m 

15 

20 

100R 

xxx 

6 28 

25 

7 5m 

15 

10 

75R 

xxx 

6 28 

25 

7 5m 

15 

.10 

75R 

xxx 

6 28 

.25 

7 5m 

15 

10 

100R 

xxx 

6 28 

.25 

7.5m 

15 

10 

100R 

xxx 

6.28 

25 

7 5m 

15 

.05 

75R 

xxx 

6.28 

25 

7.5m 

15 

.10 

75R 

xxx 

6.28 

.25 

7.5m 

15 

05 

100R 

xxx 

6 28 

.25 

7.5m 

15 

.10 

100R 

xxx 

6 28 

40 

7.5m 

15 

1.0 

75R 

xxx 

6.28 

40 

7 5m 

15 

1 0 

100R 

xxx 

6.28 

.40 

7.5m 

15 

50 

75R 

xxx 

6 28 

40 

7 5m 

15 

50 

100R 

xxx 

6.28 

.40 

7.5m 

15 

20 

75R 

xxx 

6.28 

40 

7.5m 

15 

20 

100R 

xxx 

6 28 

40 

7 5m 

15 

10 

75R 

xxx 

6 28 

40 

7 5m 

15 

10 

100R 

xxx 

6.28 

400m 

7 5m 

15 

50m 

75R 

xxx 

6.28 

400m 

7 5m 

15 

50m 

100R 

5 

6 3 

.15 

5.0m 

60 

3 0 

150A 

3 2 

6 3 

25 

7 5m 

15 

4 9 

200S 


6 3 

1 0 

10m 


5 7 

175A 

2 

6.35 


7 5m 

12 

10 

125 

2 

6.35 


7 5m 

12 

05 

125 

2 

6 35 


7 5m 

12 

.10 

125 

2 

6 35 


7 5m 

12 

05 

125 

2 

6.35 


7 5m 

12 

10 

125 

2 

6 35 


7 5m 

12 

05 

125 

5 

6.35 

.40 

7 5m 

10 

10 

175 

5 

6 35 

40 

7.5m 

10 

10 

175 

5 

6 35 

.40 

7.5m 

10 

05 

175 

5 

6.35 

40 

7.5m 

10 

.05 

175 

5 

6.35 

.40 

7 5m 

10 

10 

175 

5 

6 35 

40 

7 5m 

10 

10 

175 

5 

6.35 

.40 

7.5m 

10 

05 

175 

5 

6.35 

40 

7 5m 

10 

.05 

175 

5 

6 35 

.40 

7.5m 

10 

10 

175 

5 

6 35 

.40 

7 5m 

10 

10 

175 

5 

6 35 

.40 

7 5m 

10 

05 

175 

5 

6 35 

40 

7.5m 

10 

05 

175 


6.4 


50m 

200 

1 0 

150 


6 4 


50m 

200 

50 

150 


6 4 


50m 

200 

20 

150 


6 4 


50m 

200 

10 

150 


6 4 


50m 

200 

.05 

150 


6 4 


1 Om 

100 

1 0 

150 


6 4 


1.0m 

100 

50 

150 


6 4 


1 Om 

100 

20 

150 


6 4 


1 Om 

100 

10 

150 


6 4 


1 Om 

100 

05 

150 


6 4 


2.0m 

50 

1 0 

150 


6 4 


2.0m 

50 

50 

150 


6 4 


2 0m 

50 

20 

150 


6 4 


2 0m 

50 

10 

150 


6 4 


2 0m 

50 

05 

150 


6 4 


4 Om 

25 

1 0 

150 


6 4 


4 Om 

25 

50 

150 


6 4 


4.0m 

25 

20 

150 


6 4 


4.0m 

25 

10 

150 


6 4 


4 Om 

25 

05 

150 

5 

6 4 


1 Om 

100 

10 

75 

5 

6 4 


1.0m 

100 

10 

100 

5 

6 4 


1.0m 

100 

5.0 

75 

5 

6 4 


1 Om 

100 

5 0 

100 


D.A. T.A. 


1 N4562,A,B xxx 6.2 50 : 

9605 _5 6 2 12k 

VR625F 5 6 25 2 2 

VR625E 5 6.25 5.8 

MC6400A xxx 6 28 25 

MC6400B xxx 6 28 25 

MC6401A xxx 6.28 25 

MC6401B xxx 6 28 25 

MC6402A xxx 6.28 25 

MC6402B xxx 6.28 25 

MC6403A xxx 6.28 25 

MC6403B xxx 6 28 25 

MC6404A xxx 6 28 25 

MC6404B xxx 6 28 .25 

MC6405A xxx 6.28 25 

MC6405B xxx 6 28 25 

MC6406A xxx 6 28 25 

MC6406B xxx 6 28 25 

MC6407A xxx 6 28 .25 

MC6407B xxx 6 28 .25 

MC6424A xxx 6.28 25 

MC6424B xxx 6.28 25 

MC6425A xxx 6.28 .25 

MC6425B xxx 6 28 .25 

MC6400C xxx 6 28 40 

MC6401C xxx 6.28 40 

MC6402C. xxx 6^8 IA0 

MC6403C xxx 6 28 40 

MC6404C xxx 6.28 .40 

MC6405C xxx 6.28 40 

MC6406C xxx 6 28 40 

MC6407C xxx 6 28 40 

MC6424C xxx 6.28 400m 

MC6425C xxx 6.28 400m 

652C8 _5 63 .15 

1N3553 3 2 6 3 25 

1N5629 6 3 1 0 

1N3501 _2 6.35 _ 

1N3502 2 6.35 

1N3503 2 635 

1N3503A _2 6 35 _ 

1N3504 2 6.35 

1N3504A 2 6 35 

1N4890 5 6.35 .40 

1N4890A 5 6 35 40 

1N4891 5 6 35 .40 

1N4891A 5 6.35 40 

1N4892 5 6-35 .40 

1N4892A 5 6 35 40 

1N4893 _ 5 6.35 .40 

1N4893A 5 6.35 40 

1N4894 5 6 35 .40 

1N4894A _5 6 35 ,.40 

1N4895 5 6 35 .40 

1N4895A 5 6 35 40 

1N4565B _6,4_ 

1N4566B 64 

1N4567B 64 

1N4568B _ 6 4 _ 

1N4569B 6 4 

1N4570B 64 

1N4571B _6_4_ 

1N4572B 64 

1N4573B 64 

1N4574B _6_4_ 

1N4575B 6 4 

1N4576B 64 

1N4577B _6_4_ 

1N4578B 64 

1N4579B 64 

1N4580B _6_4_ 

1N4581B 64 

1N4582B 6 4 

1N4583B _64_ 

1N4584B 6 4 

C6330 5 6 4 

C6330A _5__64_ 

C6331 5 6 4 

C6331A 5 164 ]_ 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 













2. SI 

LICI 

m r 

EFE 

REN 

ICE C 

IOD 

ES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 




3J 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


31 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 1 

LINE 

TYPE 

20 1 10 IS 12 

MOM 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No 

LINE 

TYPE 

20 1 1C 

|5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


2 


REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No 


±_ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 








VOLT. 











VOLT 










1%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 


1 

€6332 



5 

6.4 


1 Om 

100 

20 

75 

M185d 

111 

PS3539A 

5 

6.4 

40 

1 Om 

70 

05 

175S 

D07 ~ ^ 

2 

C6332A 


5 

6 4 


1.0m 

ioo 

2 0 

100 

M185d 

112 

1N2043A 

5 

6.5 


1 

80 


150A 

S19a 

3 

WZ3000 


3 

6.4 


7.5m 

15 

50 

100 

D07 

113 

MC70 


X 

6.5 


10m 

12 



M409b 

4 

WZ300QA 


3 

6.4 


7 5m 

15 

10 

100 

D07 

114# 

ZS70 


5 

6 5 


5.0m 

30 

500m 

150A 

C3q 

5 

WZ3000B 


3 

6 4 


7 5m 

15 

20 

100 

D07 

115# 

ZSA7 


5 

6 5 


5.0m 

30 

500m 

1 50A 

Albk 

6 

WZ3001 


3 

6 4 


7 5m 

15 

50 

100 

D07 

116 

FZ902 


10 

6 5 

10 

2.0m 

50 

3 5 

1 25A 

C98 

7 

WZ3001A 


3 

6,4 


7 5m 

15 

10 

100 

D07 

1 17 

FZ952 


10 

6.5 

10 

2.0m 

50 

3 5 

125A 

C98a 

6 

WZ30Q1B 


3 

6 4 


7 5m 

15 

20 

100 

D07 

118 

653C0 


5 

6.5 

15 

5 Om 

4 0 

3 3 

150A 

C3 

9 

WZ3002 


3 

6 4 


7.5m 

15 

50 

100 

D07 

119 

1N763-1 

5 

6.5 

25 

10m 

7 0 

4.0 

150 

D07 

10 

WZ3002A 


3 

6 4 


7 5m 

15 

10 

100 

D07 

120y 

BLVA165 

2 9 

6.5 

250m 

250u 

350 

154m 

1 50A 

A9n 

1 1 

WZ3002B 


3 

6 4 


7 5m 

15 

20 

100 

D07 

12 1 T 

BLVA465 

2 9 

6 5 

250m 

250u 

250 

154m 

1 50A 

A9n 

12 

WZ3003 


3 

6 4 


7.5m 

15 

50 

100 

D07 

122# 

BZX47 


5 

6.5 

25 

2 Om 


05 

10OA 


13 

WZ3003A 


3 

6 4 


7.5m 

15 

10 

100 

DO 7 

123# 

BZX48 


5 

6 5 

.25 

2.0m 

20 0 

10 

70A 

C29c 

14 

WZ3003B 


3 

6 4 


7.5m 

15 

.20 

100 

D07 

124# 

BZX49 


5 

6 5 

.25 

2 Om 
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BZX50 
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2 0m 
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50 

70A 

C29c 

16 

WZ3004A 
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15 
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100 
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126 

HR6 5 


5 

6.5 

25 

5.0m 

10 


175A 

D07 

17 

WZ3004B 


3 

6 4 


7 5m 

15 

20 

100 

D07 

127 

MCPD534A 
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25 

10m 

12 


150A 
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WZ3005 
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7 5m 

15 

50 

100 

D07 
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SV125 
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6 5 

25 

10m 
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150 

D07 

19 

WZ3005A 
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7 5m 
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10 
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D07 

129# 
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28 
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140 
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100 
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MC6009,A 
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131 

1N3779 
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7.5m 
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200 

D07 

22 
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40 
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200 

1 A 
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132 

1N3780 

3 

6.5 

40 

7.5m 

10 
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200 

D07 

23 

1N4565A 
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6 4 

40 

50m 

200 

1 A 

100R 

D07 

133 

1N3781 

3 

6 5 

40 

7 5m 

10 

50 

200 

D07 

24 

1N4566 
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6.4 

40 

50m 

200 

5 A 

75R 

D07 

134 

1N3782 
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6 5 

40 

7 5m 

10 

.20 

200 

D07 

25 

1N4566A 


5 

6 4 

40 

50m 

200 

5 A 

10OR 
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135 

1N3783 

3 

6 5 

40 

7 5m 

10 

10 

200 

D07 

26 

1N4567 


5 
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40 

50m 

200 
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75R 

D07 

136 

1N3784 
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40 
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10 
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200 

D07 

27 

1N4567A 
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6 4 
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200 
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100R 

D07 

137y 

LVA165 

29 

6 5 

400m 

250u 

200 

4 7 

1 50A 

D014 

28 

1N4568 


5 

6 4 

40 

50m 

200 

1 A 

75R 

D07 

138t 

LVA465 

2 9 

6.5 

400m 

250u 

100 

4 7 

150A 

D014 

29 

1N4568A 


5 

6 4 

40 

50m 

200 

1 A 

10OR 

D07 

139 

WZ525 


5 

6.5 

40 

10m 

5.0 


1 50A 

A31e 

30 

1N4569 


5 

6 4 

40 

50m 

200 

05 A 

75R 

D07 

140 

MCPD534B 

10 

6.5 

500m 

10m 

12 


150A 

M41 la 

31 

1N4569A 


5 

6 4 

40 

50m 

200 

05 A 

100R 

D07 

141 

MCPD534C 

10 

6 5 

500m 

10m 

12 


150A 

M277d 

32 

1N4570 


5 

6 4 

.40 

1,0m 

100 

1 A 

75R 

D07 

142 

MTZ609,A 

XX 

6.5 

50 

10m 

12 


175A 

A60e 

33 

1N4570A 


5 

6 4 

40 

1.0m 

100 

1 A 

10OR 

D07 

143 

1N2034A 

5 

6.5 

.75 

10m 

8.0 

4 0 

150J 

D012 

34 

1N4571 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

5 A 

75R 

D07 

144 

MC6109,A 

XX 

6 5 

.75 

25m 

12 


175 

A2d 

35 

1N4571A 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

.5 A 

100R 

D07 

145 

SV1008 

5 

6 5 

.75 

10m 

8.0 0 

3 8 

150 

A82f 

36 

1N4572 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

2 A 

75R 

D07 

146 

WZ908 

5 

6 5 

75 

10m 

8 0 0 


150A 

AleD 

37 

1N4572A 


5 

64 

40 

1 Om 

100 

.2 A 

100R 

D07 

147# 

1S222 


10 

6.5 

1.0 

35m 

3.5 


150J 

A56a 

38 

1N4573 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

1 A 

75R 

D07 

148 

MC6309,A 

XX 

6 5 

1.5 

100m 

10 



Alq 

39 

1N4573A 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

.1 A 

100R 

D07 

149 

1 N2043-1 

5 

6 5 

10 

1 

.80 

4.0 

150J 

D04 

40 

1N4574 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

.05 A 

75R 

D07 

150# 

1S264 


10 

6.5 

10 

350m 

1.2 


150J 

S19g 

41 

1N4574A 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

05 A 

100R 

D07 

151 

1N826 


5 

6.55 

25 

7 5m 

15 

20 

150S 

D07 

42 

1N4575 


5 

6 4 

40 

2 Om 

50 

1 A 

75R 

D07 

152 

1N826A 

5 

6 55 

25 

7.5m 

15 

.20 

175 

D07 

43 

1N4575A 


5 

6 4 

40 

2.0m 

50 

1 A 

100R 

D07 

153 

1N828 


5 

6.55 

25 

7 5m 

15 

.10 

150S 

D07 

44 

1N4576 


5 

6 4 

40 

2 Om 

50 

5 A 

75R 

D07 

154 

1N828A 

5 

6.55 

25 

7.5m 

15 

10 

175 

D07 

45 

1N4576A 


5 

6 4 

40 

2.0m 

50 

5 A 

100R 

D07 

155 

653C1 


5 

6 6 

.15 

5 Om 

4.0 

3 6 

1 BOA 

C3 

46 

1N4577 


5 

6 4 

40 

2 Om 

50 

.2 A 

75R 

D07 

156 

1N461 1 

5 

6.6 

25 

2 Om 

75 

.50 

175A 

D07 

47 

1N4577A 


5 

6 4 

40 

2 Om 

50 

.2 A 

100R 

D07 

157 

1N461 1A 

5 

6.6 

25 

2 0m 

75 

20 

175A 

D07 

48 

1N4578 


5 

6 4 

40 

2 Om 

50 

1 A 

75R 

D07 

158 

1N461IB 

5 

6 6 

.25 

2.0m 

75 

.10 

175A 

D07 

49 

1N4578A 


5 

6.4 

40 

2 Om 

50 

1 A 

100R 

D07 

159 

1N4611C 

5 

6 6 

.25 

2 Om 

75 

.05 

1 75A 

D07 

50 

1N4579 


5 

6 4 

40 

2 Om 

50 

05 A 

75R 

D07 

160 

1N4612 

5 

6 6 

25 

5.0m 

25 

50 

1 75A 

D07 

51 

1N4579A 


5 

6.4 

40 

2 0m 

50 

05 A 

100R 

D07 

161 

1N4612A 

5 

6 6 

.25 

5 Om 

25 

20 

175A 

D07 

52 

1N4580 


5 

6 4 

40 

4 Om 

25 

1 A 

75R 

D07 

162 

1N4612B 

5 

6 6 

25 

5 Om 

25 

10 

175A 

D07 

53 

1N4580A 


5 

6 4 

40 

4 Om 

25 

1 A 

100R 

D07 

163 

1N4612C 

5 

6.6 

.25 

5 Om 

25 

05 

175A 

D07 

54 

1N4581 


5 

6.4 

40 

4 Om 

25 

5 A 

75R 

D07 

164 

1N4613 

5 

6 6 

.25 

10m 

15 

50 

175A 

D07 

55 

1N4581A 


5 

6.4 

40 

4.0m 

25 

.5 A 

100R 

D07 

165 

1N4613A 

5 

66 

.25 

10m 

15 

21 

175A 

D07 

56 

1N4582 


5 

6.4 

40 

4.0m 

25 

2 A 

75R 

D07 

166 

1N4613B 

5 

66 

25 

10m 

15 

10 

175A 

D07 

57 

1N4582A 


5 

6 4 

40 

4 Om 

25 

2 A 

100R 

D07 

167 

1N4613C 

5 

6 6 

.25 

10m 

15 

05 

175A 

D07 

58 

1N4583 


5 

6 4 

40 

4.0m 

25 

1 A 

75R 

D07 

168# 

MR 1A 


5 

66 

25 

10m 

8 0 

.60 

150S 

C87 

59 

1N4583A 


5 

6 4 

40 

4.0m 

25 

1 A 

100R 

D07 

169# 

MR2A 


5 

66 

25 

10m 

8 0 

10 

150S 

C87 

60 

1N4584 


5 

6.4 

40 

4.0m 

25 

05 A 

75R 

D07 

170 

1N2034 

5 

6.6 

75 

10m 

8 0 

4 0 

150J 

D012 

61 

1N4584A 


5 

6 4 

40 

4 Om 

25 

05 A 

100R 

D07 

171 

1N2043 

5 

6.6 

10 

1 

80 

4.0 

150J 

D04 

62 

ME 1Z4565 

5 


6 4 

400m 

500u 

200 

1 0 

75J 

M489 

172 

FCT1021 

5 

6 7 


10m 

750 

.10 

100A 

T018 

63 

ME 1Z4565A 

5 


6 4 

400m 

500u 

200 

1 0 

100J 

M489 

173 

FCT1022 

5 

6 7 


10m 

750 

20 

10OA 

T018 

64 

ME1Z4566 

5 


6 4 

400m 

500u 

200 

500m 

75J 

M489 

174 

FCT1025 

5 

6 7 


. 10m 

750 

50 

100A 

T018 

65 

ME 1Z4566A 

5 


6.4 

400m 

500u 

200 

500m 

100J 

M489 

175 

FCT1035 

5 

6 7 


10m 

750 

.05 

100A 

T018 

66 

ME 1Z4567 

5 


6 4 

400m 

500u 

200 

200m 

75J 

M489 

176 

FCT1121 

5 

6 7 


10m 

750 

10 

100A 

T018 

67 

ME1Z4567A 

5 


6 4 

400m 

500u 

200 

200m 

100J 

M489 

177 

FCT1122 

5 

6 7 


10m 

750 

20 

100A 

T018 

68 

ME1Z4568 

5 


6 4 

400m 

500u 

200 

100m 

75J 

M489 

178 

FCT1125 

5 

6 7 


10m 

750 

50 

100A 

T018 

69 

ME1Z4568A 

5 
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400m 

500u 

200 

100m 

100J 

M489 

179 

FCT1135 

5 

6 7 


10m 

750 

05 

100A 

T018 

70 

ME1Z4569 

5 


6 4 

400m 

500u 

200 

50m 

75J 

M489 

180 

653C2 
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15 

5 Om 
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150A 

C3 
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ME 1Z4569A 
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6 4 

400m 

500u 

200 

50m 

100J 

M489 

181 

1N5629A 


6 79 

1 0 
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5 7 

175A 

D013 
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ME 1Z4570 

5 


6.4 

400m 

1 Om 
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1N2765 
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7 5m 
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50 

175A 
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73 

ME 1Z4570A 
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400m 

1.0m 

100 

1 0 

100J 

M489 

183 

1N2765A 
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6 8 


7 5m 

20 

25 

175A 

Algd 
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ME1Z457 1 

5 


6 4 

400m 

1 Om 

100 

500m 

75J 

M489 

184# 

BZX55C6V8 

5 

6.8 


5 Om 

8 0 



A let 

75 

ME 1Z457 1A 

5 


6 4 

400m 

1 Om 

100 

500m 

100J 

M489 

185# 

BZX55D6V8 

10 

6.8 


5 Om 

15 



A let 

76 

ME1Z4572 

5 


6 4 

400m 

1 Om 

100 

200m 

75J 

M489 

186# 

BZY84D6V8 

10 

6 8 


100m 

2 0 

7 0 


M72 

77 

ME 1Z4572A 

5 


6 4 

400m 

1 Om 

100 

200m 

100J 

M489 

187 

DSZ3006 

10 

6 8 


75m 

2.0 

4 0 


A266 

78 

ME1Z4573 

5 


6.4 

400m 

1 Om 

100 

100m 

75J 

M489 

188# 

RZ6.8 


5 

6.8 

.08 

5 Om 

50 


150A 

C18e 

79 

ME1Z4573A 

5 


6 4 

400m 

1.0m 

100 

100m 

100J 

M489 

189# 

RZZ6 8 


5 

6.8 

.08 

5.0m 

60 


150A 

C18e 

80 

ME 1Z4574 

5 


6 4 

400m 

1 Om 

100 

50m 

75J 

M489 

190y# 

BZX84C6V8 

5 

6.8 

110m 

5 Om 

20 

4 4 

125J 

M500 

81 

ME 1Z4574A 

5 


6.4 

400m 

1 Om 

100 

50m 

100J 

M489 

191 

1N1984 

10 

6 8 

1 50m 

5 Om 

7.0 

30 

150 
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ME1Z4575 
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6 4 

400m 

2.0m 

50 

1 0 

75J 

M489 

192 

1N1984A 
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6 8 

150m 

5.0m 

7.0 

30 
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ME 1Z4575A 
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400m 

2 Om 

50 

1 0 

100J 

M489 

193 

1N1984B 

1 

6 8 

150m 

5.0m 
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5 Om 
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150A 
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400m 

2 Om 
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15 

5 Om 
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ME 1Z4577 

5 
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400m 

2.0m 

50 

200m 

75J 

M489 
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BZ6.8 
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6 8 

15 

5.0m 

25 


170A 

D07 

87 

ME1Z4577A 

5 


6 4 

400m 

2 Om 

50 

200m 

100J 

M489 

197# 

LZ6 8 
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6.8 

15 

5.0m 

70 


170A 

D07 

88 

ME1Z4578 

5 
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400m 

2 Om 

50 

100m 

75J 

M489 

198# 

Z6 80 


5 

68 

150m 

5 Om 

50 


150A 

C18d 

89 

ME1Z4578A 

5 
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400m 

2 Om 

50 

100m 

100J 

M489 
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ZZ6 80 
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150A 
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5 
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400m 

2 Om 
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200 
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5 Om 
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4 Om 
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ME 1Z4582A 

5 


6 4 

400m 

4.0m 

25 

200m 

100J 

M489 
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6 8 

25 

10m 

10 
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175S 

Alcb 

98 

ME1Z4583 

5 


6 4 

400m 

4 Om 

25 

100m 

75J 

M489 

206 

1/4M6 8Z,10 

5 








99 

ME1Z4583A 

5 


6 4 

400m 

4 Om 

25 

100m 

100J 

M489 




XXX 

6 8 

25 

9 2m 

7.0 

5.0 

175J 

Alev 

100 

ME 1Z4584 

5 


6 4 

400m 

4.0m 

25 

50m 

75J 

M489 

207 

25N6 8 

20 

6.8 

25 

9 2m 

7.0 


250 

D07 

101 

ME1Z4584A 

5 


6 4 

400m 

4.0m 

25 

50m 

100J 

M489 

208 

1N7 10, A 

XX 

6.8 

25 

25m 

4 7 

3.8 

175A 

D07 

102 

PS3535 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

1.0 

175S 

D07 

209 

1N710B 

20_ 

6.8 

25 

25m 

4.7 



D07 

103 

PS3535A 


5 

6 4 

.40 

1 Om 

70 

1 0 

175S 

D07 

210 

1N4099 

5 

6.8 

25 

25m 

200 


200J 

D07 

104 

PS3536 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

50 

175S 

D07 

211 

1N4692 

5 

6.8 

25 

,05m 



200A 

D014 

105 

PS3536A 


5 

6 4 

40 

1 Om 

70 

50 

175S 

D07 

212# 

1 106 


100 

6.8 

.25 

10m 

8.0 

30 

150J 

C18f 

106 

PS3537 


5 

6 4 

40 

1.0m 

100 

20 

175S 

D07 

213y 

BLVA168 

2 8 

68 

250m 

250u 

350 

691m 

150A 

A9n 

107 

PS3537A 


5 

6 4 

40 

1 Om 

70 

.20 

175S 

D07 

21 4y 

BLVA468 

2.8 

6 8 

250m 

250u 

250 

691m 

150A 

A9n 

108 

PS3538 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

10 

175S 

D07 

215# 

BZY83C6V8 

5 

6.8 

.25 

5 Om 

8.0 

7 A 

150J 

Cla 

109 

PS3538A 


5 

6.4 

40 

1 Om 

70 

.10 

175S 

D07 ! 

216# 

BZY83D6V8 

10 

6 8 

.25 

5 Om 

15 

7 A 

150J 

Clg 

1 10 

PS3539 


5 

6 4 

40 

1 Om 

100 

.05 

175S 

D07 

- 217#,,. 

BZY85C6V8 

5 

6 8 

25 § 

5 Om 

8.0 

7 A 

150J 

A17 If 
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2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1| REF. VOLTAGE, 


LINE 

No 

3 [TOLERANCE 

JJ 

2JMAX 

DISS. 

@ 25°C 

(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(a) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

No 


LINE 

No. 

1.1 

TYPE 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

DISS. 

@ 25°C 

(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG 

No. 

TYPE 120 j1015 12 

NOM 

REF. 

VOLT 

fV) 

2011015 12 

NOM. 

REF 

VOLT. 

(V) 

No. 

± 

(%) 

No. 


+ 

(%) 

1 

GLA68AB 

XXX 

6 8 

25 

1 Om 

50 

5 0 

175 

D07 


86 

MCCZD6 8D,1 

0,5 








2# 

HS2068 

5 

6.8 

25 

5 Om 



175A 

D07 




Ixxx 

6 8 

40 0 

250u 

200 

4 0 

175J 

M455 

3# 

KS2068A 

5 

6.8 

250m 

5 Om 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 
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10 

7.1 

250m 

5.0m 

10 A 


200A 

Cl 

96y 

5ZS6 8,A,B 

XXX 

6 8 

5 0 § 

175m 

1 0 


200A 

Alts 

195 

1N470A 

5 

7 1 

250m 

5.0m 

10 A 


200A 

Cl 

97# 

1306 


100 

6.8 

5 0 

100m 

2 0 

3.0 

150J 

A9h 

196 

1N470B 

1 

7.1 

250m 

5.0m 

10 A 


200A 

Cl 


178 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



31 

TOLERANCE 

u 

[2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG. 



31 

TOLERANCE 

JJ 

I2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

'DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 MO 15 12 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

tni 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1 

1N707 


20 

7.1 

25 

5.0m 

10 


200A 

A lew 


107 

CZC7.5D,10,5 









2 

1N707A 

5 

7 1 

25 

5.0m 

10 


200A 

A lew 




Ixxx 

7 5 

4OOm0 

16m 

5.5 

4 5 

1 75J 

M37 1 

3 

1N763 


XX 

7 1 

250m 

10 m 

7.0 

4.0 

150 

D07 


108 

CZD7.5D,1Q,5 









4 

1N763A 

XX 

7 1 

250m 

10 m 

7.0 

4.0 

150 

D07 




Ixxx 

7.5 

W0 

250u 

200 

4 5 

175J 

M45 1 

5# 

1S757 


XXX 

7 1 

25 

10 m 

10 

3 5 

150 

Cld 


109 

CZE7 5D,10,5 









6y 

BLVA171 

2 7 

7 1 

250m 

250u 

350 

1.2 

150A 

A9n 





xxx 

7 5 

4OOm0 

16m 

5 5 

4 5 

175J 

M45 1 

7y 

BLVA471 

2 7 

7.1 

250m 

250u 

~25Cr 

T2 

150A 

A9n 


110 

CZF7.5D,10,5 









8 

CD3124 

5 

7 1 

25 

10 m 

80 0 

4 0 

150A 

Alsj 





XXX 

7 5 

40 0 

250u 

200 

4 0 

175J 

M452 

9y 

LVA171 

2 7 

7 1 

400m 

250u 

350 

5.2 

150A 

D014 


111 

CZG7 5D,10,5 









IOy 

LVA471 

2 7 

7 1 

400m 

250u 

175 

5 2 

150A 

D014 





xxx 

7 5 

74O~~0 

20 m 

6 0 

5 7 

1 75J 

M452 

11 

PS6470 

13 

7 1 

50 

10 m 

10 


200J 

Algd 


112 

HM7 5,A,B 

xxx 

7 5 

400m§ 

16m 

5 5 


175A 

A196c 

12 

BZ071 


5 

7 1 

1 0 

30m 

60 

4 0 

1 75J 

A60t 


113# 

HS7075 

5 

7 5 

40 

5.0m 



175A 

D07 

13# 

RD7B 


10 

7 1 

1 0 

40m 

5 0 

4 0 

150S 

A164 


114# 

KS075A 

5 

7 5 

40 

5 Om 

15 

9 5 A 

1 50A 

D07 

14# 

RD7C 


10 

7 1 

3 0 

120 m 

3 0 

4 0 

150S 

S42 


115# 

LR75CH 

5 

7 5 

40 

5 Om 

15 

4 5 

1 50S 

D07 

15# 

RD7D 


10 

7 1 

10 

400m 

1.8 

4.5 

150S 

SI 03 


116 

M4Z7 5,A,-20 









16 

1N378 


5 

7 15 


20 m 

20 


150A 

Aler 





XX* 

7 5 

40 

1 6m 

5 7 


150A 

Alkk 

17 

653C5 


5 

7 2 

15 

5 Om 

5 0 

4 3 

1 50A 

C3 


117# 

M7.5Z 


5 

7 5 

400m 

5 Om 

700 

4 5 


A3 1e 

18# 

BZZ12 


10 

7 2 

28 

1 .0m 

17 


1 50J 

D07 


118 

MACZA7 5D,10,5 








19 

653C6 


5 

7 4 

15 

5 Om 

6 0 

4 7 

1 50A 

C3 




Ixxx 

7 5 

4O~0 

250u 

200 

4 5 

1 75J 

M453 

20y 

BLVA174 

2 5 

7 4 

250m 

250u 

350 

1 6 

150A 

A9n 


119 

MACZB7 5D,10,5 








2 1 y 

BLVA474 

2 5 

7 4 

250m 

250u 

250 

1 6 

150A 

A9n 




Ixxx 

7 5 

40 [0 

8.3m 

8 0 

4 5 

175J 

M453 

22y 

LVA174 

2 5 

7 4 

400m 

250u 

350 

5 5 

150A 

D014 


120 

MACZC7.5D,10,5 








23y 

LVA474 

2 5 

7 4 

400m 

250u 

175 

5 5 

150A 

D014 




Ixxx 

7 5 

4OOm0 

1 6m 

5 5 

4 5 

175J 

M453 

24 

1N3112 

5 

7 4 

1 0 

120 m 

2 0 

4 7 


A6 


121 

MACZD7 5D,10,5 








25 

1N2043C 

5 

7 5 


1 

80 


150A 

S19a 





XXX 

7 5 

40 0 

250u 

200 

4 5 

175 J 

M453 

26# 

BZX55C7V5 

5 

7 5 


5 Om 

7 0 



A let 


122 

MACZE7 50,10,5 








27 

DSZ3007 

10 

7 5 


75m 

2 0 

4 0 


A266 




Ixxx 

7.5 

400mlZ) 

16m 

5 5 

4 5 

175J 

M453 

28 

MC71 


X 

7 5 


10 m 

15 



M409b 


123 

MACZF7 5D, 10,5 








29# 

MR75E-H 

15 

7 5 



20 



D07 




Ixxx 

7 5 

40 0 

250u 

200 

4 0 

175J 

M453 

30# 

RZ7 5 


5 

7 5 

08 

5 Om 

40 


150A 

C18e 


124 

MACZG7 5D, 10,5 








31# 

RZZ7 5 


5 

7 5 

08 

5 Om 

40 


150A 

C18e 




Ixxx 

7 5 

74CT0 

20 m 

6 0 

5 7 

175J 

M453 

32y# 

BZX84C7V5 

5 

7 5 

1 10m 

5 Om 

20 

5 3 

125J 

M500 


125 

MBCZA7 5D,10,5 








33# 

9607 


5 

7 5 

12 

1 Om 

100 

4 0 

150 

C29i 




Ixxx 

7 5 

40 0 

250u 

200 

4 5 

175J 

M454 

34# 

AZ7 5 


5 

7 5 

15 

5 Om 

15 


1 70A 

D07 


126 

MBCZB7 5D,10,5 








35# 

BZ7 5 


5 

7 5 

15 

5 Om 

35 


1 70A 

D07 




Ixxx 

7 5 

40 0 

8 3m 

8 0 

4 5 

175J 

M454 

36# 

Z7.50 


5 

7 5 

150m 

5 Om 

40 


150A 

C1 8d 


127 

MBCZC7 5D.10.5 








37# 

ZZ7 5 


5 

7 5 

15 

5 Om 

40 


1 50A 

C18d 




Ixxx 

7 5 

4OOm0 

16m 

5 5 

4 5 

175J 

M454 

38# 

OAZ271 

20 

7 5 

23 

1 Om 

8 0 


1 50J 

A3 


128 

MBCZD7.5D,10,5 








39 

1/4A7 5.A.B 












Ixxx 

7 5 

40 0 

250u 

200 

4 5 

175J 

M454 




XXX 

7 5 

25 

8 3m 

8 0 

40 

175 

D07 


129 

MBCZE7 5D, 10,5 








40 

1/4M7 5Z,10, 

5 











Ixxx 

7 5 

4OOm0 

1 6m 

5 5 

4 5 

1 75J 

M454 




XXX 

7 5 

25 

8 3m 

80 

60 

1 75J 

Alev 


130 

MBCZF7 5D.10.5 








41 

25N7 5 

20 

7 5 

25 

8 3m 

8 0 


250 

D07 




Ixxx 

7 5 

4OOm0 

250u 

200 

4 0 

175J 

M454 

42 

1N71 1 ,A 

XX 

7 5 

25 

25m 

5 3 

4 8 

1 75A 

D07 


131 

MBCZG7 5D,10,5 








43 

1N71IB 

20 

7 5 

25 

25m 

5 3 



D07 




Ixxx 

7 5 

40 0 

20 m 

6 0 

5 7 

175J 

M454 

44 

1N763-3 

5 

7 5 

25 

10 m 

7 0 

4 0 

150 

D07 


132 

MCCZA7 5D,10,5 








45 

1N4100 

5 

7.5 

25 

25m 

200 


200J 

D07 





xxx 

,7 5 

40 0 

250u 

200 

4 5 

1 75J 

M455 

46 

1N4693 

5 

7.5 

25 

05m 



200A 

D014 


133 

MCCZB7 5D.10.5 








47# 

02Z75A 

5 

7 5 

250m 

8 Om 

15 

5.5 

175J 

D035 




Ixxx 

7 5 

74O~~0 

8 3m 

8 0 

4 5 

1 75J 

M455 

48# 

1107 


100 

7 5 

25 

10 m 

8 0 

4 0 

1 50J 

C18f 


134 

MCCZC7 5D, 10,5 








49# 

BZY83C7V5 

5 

7.5 

25 

5 Om 

60 

7 A 

1 50J 

Cla 




Ixxx 

7 5 

4OOm0 

1 6m 

5 5 

4 5 

175J 

M455 

50# 

BZY85C7V5 

5 

7 5 

25 § 

5 Om 

7 0 

7 A 

1 50J 

A17 If 


135 

MCCZD7 5D,10,5 








51 

GLA75AB 

XXX 

7 5 

.25 

1 Om 

50 

6 1 

175 

D07 





xxx 

7 5 

.40 0 

250u 

200 

4 5 

175J 

M455 

52#,, 

HS2075 

5 

7 5 

.25 

5.0m 



175A 

D07 


136 

MCCZE7 5D,10,5 








53# 

KS2075A 

5 

7 5 

250m 

5 Om 

15 

60 A 

1 50A 

D07 





xxx 

7 5 

4OOm0 

1 6m 

5 5 

4 5 

175J 

M455 

54# 

KS2075B 

10 

7 5 

250m 

5 Om 

15 

7 0 A 

150A 

D07 


137 

MCCZF7 5D,10,5 








55 

LAC2007 

10 

7 5 

250m 

1 Om 

100 



M520a 





xxx 

7 5 

40 0 

250u 

200 

4 0 

175J 

M455 

56 

MCPD535A 

10 

7 5 

.25 

10 m 

15 


1 50A 

M41 1 


138 

MCCZG7 5D,10,5 








57 

MGLA75AB 

XXX 

7 5 

25 

1 Om 

50 

6 1 

150 

A2 





xxx 

7 5 

.40 0 

20 m 

60 

5.7 

1 75J 

M455 

58# 

MR75C-H 

5 

7 5 

25 

5 Om 

15 


250 

D07 


139 

MDCZA7.5D,10.5 








59 

PD601 1,A 

XX 

7 5 

.25 

5 Om 

7 0 


150 

A109 





xxx 

7 5 

40 0 

250u 

200 

4 5 

1 50A 

M410 

60 

PD6052 

5 

7 5 

25 

10 m 

3.0 


150 

A2c 


140 

MDCZB7 5D,10,5 








61 

PD6207 

10 

7.5 

250m 

1 Om 

100 



A109 





xxx 

7 5 

40 0 

8 3m 

8 0 

4 5 

150A 

M410 

62 

SV127 


5 

7 5 

25 

10 m 

■800 

8 0 

150 

D07 


141 

MDCZC7 5D,10,5 








63# 

OAZ245 

5 

7 5 

278m 

1 Om 

8 0 0 

40 

1 50J 

A24c 





xxx 

7 5 

4OOm0 

16m 

5 5 

4 5 

150A 

M410 

64# 

BZY61 


5 

7.5 

.28 

1 Om 

8 0 


1 50J 

A3 


142 

MDCZD7 5D. 10,5 








65# 

BZY67 


15 

7 5 

.28 

1 Om 

80 


1 50J 

A3 





xxx 

7 5 


250u 

200 

4 5 

150A 

M410 

66 

MC601 1 ,A 

XX 

7 5 

30 

10 m 

15 


175 

A2m 


143 

MDCZE7 5D,10,5 








67 

OAZ205 

5 

7 5 

30 

1 Om 

28 

5 3 

150J 

Clc 





xxx 

7 5 

4OOm0 

16m 

5 5 

4 5 

1 50A 

M410 

68 

0AZ211 

15 

7 5 

30 

1 Om 

28 

5 3 

150J 

Clc 


144 

MDCZF7 5D,10,5 








69# 

Z1A7 5 


1 

7 5 

320m 

5 Om 

8 0 

7 0 A 

150A 

C29 





xxx 

7 5 

.40 0 

250u 

200 

4 0 

150A 

M410 

70# 

Z1B7 5 


5 

7.5 

320m 

5.0m 

8 0 

7.0 A 

150A 

C29 


145 

MDCZG7 5D,1 

0.5 








71# 

Z1C7 5 


10 

7 5 

320m 

5 Om 

80 

7 0 A 

1 50A 

C29 





xxx 

7 5 

74O~~0 

20 m 

6 0 

5 7 

1 50A 

M410 

72# 

Z1D7 5 


15 

7 5 

320m 

5 Om 

8 0 

7 0 A 

150A 

C29 


146 

MZ500-13 

10 

7 5 

4 § 

20 m 

10 0 

5 8 

175J 

D07 

73 

LDZ70/7A5 

5 

7 5 

360m 

20 m 

6 0 


1 50J 

M401 


147 

MZC75A10 

t 

7 5 

400m§ 

6.7m 

43 

5 8 A 

175J 

M468 

74# 

1N755 


10 

7 5 

400m 

20 m 

60 

4 5 

175A 

A1 


148 

MZC7.5B 10 

§t 

7 5 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 

75# 

1N755A 

5 

7.5 

400m 

20 m 

60 

4 5 

175A 

A1 


149 

WZ527 


5 

7 5 

.40 

10 m 

5 0 


150A 

A3 1e 

76 

JAN 1N755A 

5 

7 5 

400m 

20 m 

4 0 

5.8 

175A 

Aldd 


150# 

Z5A7 5 


1 

7 5 

400m§ 

5 Om 

10 

7 0 A 

200J 

Alhs 

77 

1N958AB 

XXX 

7 5 

40 

17m 

5 5 

4 5 

175S 

D07 


151# 

Z5B7.5 


5 

7 5 

400m§ 

5 Om 

10 

7 0 A 

200J 

Alhs 

78 

1N3515 

5 

7 5 

.40 

10 m 

4 0 

4 5 

200A 

D07 


152# 

Z5C7.5 


10 

7 5 

400m§ 

5 Om 

10 

7 0 A 

200J 

Alhs 

79 

JAN 1N4100 

5 

7.5 

400m 

250u 

200 

6 5 

175A 

Alsx 


153# 

Z5D7 5 


15 

7 5 

400m§ 

5 Om 

10 

7 0 A 

200J 

Alhs 

80 

1N5527 

20 

7 5 

400m§ 

1 .Om 



175A 

D07 


154# 

ZF7 5 


5 

7 5 

400m 

5.0m 

7 0 

4 5 

150J 

D07 

81 

1N5527A 

10 

7 5 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 


155# 

ZP7 5# 

5 

7 5 

400m 

5.0m 

7 0 

5 0 

150J 

D07 

82 

1N5527B 

5 

7 5 

400m§ 

1 Om 

35 


175A 

D07 


156 

1/2Z7 5T5 

5 

7 5 

.50 

17m 

4.4 


175 

A94f 

83y 

JAN 1N5527B 

5 

7 5 

400m 

1 .0m 

35 

5 8 

2 Q.0 A 

D014 


157 

1N3413 

10 

7 5 

.50 

1 Om 

150 

1 0 

200A 

P5 

84 

1N5527C 

2 

7 5 

400m§ 

1 .0m 

35 


175A 

D07 


158 

1N5236 

20 T 

7 5 

.50 

20 m 



200A 

D07 

85 

1N5527D 

1 

7 5 

400m§ 

1 Om 

35 


175A 

D07 


159 

1N5236A.B 

§0 

7 5 

.50 

20 m 

4 0 

5 8 

200A 

D07 

86y 

1N5733B 

5 

7 5 

400m 

10 m 

10 

5 3 

200J 

D035 


160 

MCPD535B 

10 

7 5 

500m 

10 m 

15 


1 50A 

M41 la 

87# 

1S2075 

10 

7.5 

40 

5 Om 

15 

5 0 

150A 

A1 


161 

MCPD535C 

10 

7 5 

500m 

10 m 

15 


150A 

M277d 

88 # 

1S2075A 

5 

7 5 

40 

5 Om 

15 

50 

150A 

A1 


162 

MTZ611.A 

XX 

7 5 

50 

10 m 

15 


175A 

A60e 

89# 

1S7075,B 

x 1 5 

7 5 

40 

5 Om 

15 

5 0 

1 50A 

A 1 , 


163 

MZ92-7 5 

t 

7 5 

500m§ 

20 m 


5 5 

150J 

Cl 03 

90# 

1S7075A 

5 

7 5 

40 

5 Om 

15 

5 0 

150A 

A1 


164 

PS8910 

5 

7 5 

50 

20 m 

2 0 

5.5 

150 

A60p 

91# 

5517 


5 

7 5 

40 

5.0m 

7 0 

4 0 

125A 

Alee 


165 

S5236.A.B 

xxx 

7 5 

500m 

20 m 

6 0 

5 8 

175 

D041 

92# 

BZX46C7V5 

5 

7 5 

400m 

16 

5 5 

5 5 

175J 

D035 


166# 

ZSF7.5 


1 

7 5 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

150S 

M487a 

93y# 

BZX71B7V5 

2 

7 5 

400m§ 

5.0m 

15 


175J 

D035 


167# 

Z0A7 5 


1 

7 5 

520m 

5 Om 

4 0 

7 0 A 

150J 

Alef 

94# 

BZX71C7V5 

5 

7 5 

400m§ 

5.0m 

7 0 


200S 

A9m 


168# 

Z0B7 5 


5 

7 5 

520m 

5.0m 

4 0 

7 0 A 

150J 

A let 

95# 

BZX74C7V5 

5 

7 5 

400m 

25m 

100 

4 5 


A3 1e 


169# 

Z0C7 5 


10 

7 5 

520m 

5 Om 

4 0 

7 0 A 

150J 

Alef 

96# 

BZX79C7V5 

5 

7 5 

400m 

5 Om 

15 

40 

200J 

A257 


170# 

Z0D7 5 


15 

7 5 

520m 

5.0m 

4.0 

7 0 A 

150J 

Alef 

97# 

BZX83C7V5 

5 

7.5 

400m 

5 Om 

7 0 

4 5 

150J 

D035 


171 

1N4629 

5 

7 5 

60 

17m 

700 

6 6 

200A 

D014 

98y# 

BZY85B7V5 

2 

7 5 

400m 

5 Om 

7.0 

4 0 

150J 

D07 


172 

LVA75A 

5 

7 5 

600m 

1 Om 

100 



D014 

99# 

BZY88C7V5 

5 

7 5 

40 

5 Om 

3 0 0 


150 

D07 


173 

LVA75B 

2 

7 5 

600m 

1 Om 

100 



D014 

100 

C4013 


10 

7 5 

40 

17m 

5 5 


175 

A134a 


174 

LVA375A 

5 

7.5 

600m 

1 Om 

50 



D014 

101 

C6013 


10 

7 5 

400m 

1 .0m 

20 0 

4 5 

175A 

M371c 


175 

LVA375B 

2 

7 5 

600m 

1 Om 

50 



D014 

102 

C6013A 

5 

7 5 

400m 

1 Om 

20 0 

4 5 

175A 

M37 1c 


176# 

UZ7.5 


10 

7 5 

60 

80m 

30 

5 0 

135A 

D03 

103 

C61 13 


10 

7 5 

400m 

1 Om 

20 

4 5 

175A 

M 131 a 


177# 

ZW7.5 


5 

7 5 

600m 

5 Om 

7 0 

4 5 

150J 

Alba 

104 

C6113A 

5 

7 5 

400m 

1 Om 

20 

4 5 

175A 

M131 a 


178 

7JZ7 5 


t 

7 5 

750m 

1 6m 

5 5 

4.5 

175 

D015 

105 

CZA7 5D, 10,5 










179 

7Z7.5,A,B,D 












|xxx 

7 5 

40 0 

250u 

200 

4 5 

175J 

M37 1 





xxxx 

7 5 

750m 

16m 

5 5 

4 5 

175 

D027 

106 

CZB7 5D,10,5 










180 

7Z7 5C 

0 

7 5 

750m 

16m 

5 5 

4 5 

175 

D027 




Ixxx 

7 5 

4OOm0 

8 3m 

8 0 

4 5 

175J 

M37 1 
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2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



3J 

TOLERANCE 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3 

TOLERANCE 

JJ 

I2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

‘LINE 

TYPE 

20 11C 

) 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 11C 

) 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

mi 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 


1 

7ZM7.5,A,B,D 










96# 

BZY96C7V5 

5 

7 5 

1.5 

50m 

3.5 

4 0 

175J 

D01 




xxxx 

7.5 

750m 

16m 

5 5 

4 5 

175 

D041 


97 

MC631 1,A 

XX 

7.5 

1.5 

100 m 

14 



Alq 

2 

7ZM7 5C 

0 

7 5 

750m 

16m 

5 5 

4 5 

175 

D041 


98 

MZ1000-10 

10 

7.5 

1 5 § 

34m 

6.0 0 

5.8 

175J 

Alav 

3 

1N2034-3 

5 

7 5 

75 

10 m 

8.0 

4 0 

150J 

D012 


99# 

SZ75A 


5 

7.5 

1 5 

20 m 

12 

5.0 

160A 

A26 

4 

1N3676 

20 

7.5 

750m§ 

17m 

5 5 


175S 

Alaz 


100 # 

Z2A7.5 


1 

7.5 

1.5 

100 m 

2.0 

7 0 A 

150J 

A244 

5 

1N3676A 

10 

7 5 

750m§ 

17m 

5.5 


175S 

A1 az 


101 # 

Z2B7.5 


5 

7.5 

1 5 

100 m 

2 0 

7 0 A 

150J 

A244 

6 

1N3676B 

5 

7.5 

750m§ 

17m 

5 5 


175S 

A1 az 


102 # 

Z2C7.5 


10 

7.5 

1 5 

100 m 

2.0 

7 0 A 

150J 

A244 

7 

MC61 1 1 ,A 

XX 

7.5 

75 

25m 

15 


175A 

A2d 


103# 

Z2D7.5 


15 

7.5 

1 5 

100 m 

2.0 

7 0 A 

150J 

A244 

8 

MMZ7 5.A.-2C 










104# 

Z3A7.5 


1 

7.5 

1 5 

100 m 

2.0 

7 0 A 

150J 

S4f 




XX* 

7 5 

75 

16m 

5.5 


150A 

Alkk 


105# 

Z3B7.5 


5 

7.5 

1 5 

100 m 

2 0 

7 0 A 

150J 

S4f 

9 

MZ7.5T20,10 

5 









106# 

Z3B75CF 

2O§0 

7.5 

1.5 

20 m 

4.0 

5 5 

175J 

D01 




XXX 

7 5 

75 

22 m 

4 5 

5 0 

165A 

A152 


107# 

Z3C7.5 


10 

7.5 

1 5 

100 m 

20 

7 0 A 

150J 

S4f 

10 

SV1010 

5 

7 5 

75 

10 m 

800 

80 

150 

A82f 


108# 

Z3D7.5 


15 

7.5 

1 5 

100 m 

2 0 

7 0 A 

150J 

S4f 

1 1 

WZ910 


5 

7.5 

.75 

10 m 

8 0 


150A 

Alep 


109# 

60Z6,A 


12,6 

7.5 

1 8 

100 m 

10 

70 

1 50J 

D04 

12 

1A7.5M.A.B 

XXX 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 


75A 

D015 


1 10 

2VR7 5AB 

XXX 

7 5 

2 0 

67m 

3.0 



A3e 

13 

1E7 5Z 10,5 










111 # 

BZZ17 


10 

7 5 

2 0 

20 m 

7.5 


150J 

D04 




XXX 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 

4 5 

150A 

A52g 


112 

LMZ7 5,A,-20 









14 

1N1768.A 

XX 

7 5 

1 0 

100 m 

2 1 


175S 

D013 





XX* 

7.5 

20 

66 m 

5.5 


150A 

Alkk 

15 

1N3017 

20 

7.5 

1.0 

34m 

4 0 


175A 

A3 la 


113 

ZBC7.5 


t 

7.5 

2.0 § 

68 m 

20 


150A 

Albc 

16 

1N3017A 

10 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 


175A 

A3 la 


114 

1N5017 

10 

7 5 

2.5 

83m 

1 8 

4 5 

150 

Algn 

17 

1N3017B 

5 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 


175A 

A3 1 a 


115 

1N5017A 

5 

7.5 

2.5 

83m 

1 8 

4 5 

150 

Alan 

18 

JAN1N3017B 

5 

7 5 

1 0 

34m 

40 

6.1 

175A 

A31c 


116# 

BZX70C7V5 

5 

7.5 

2.5 

50m 

3 5 

30 

150J 

A171 b 

19 

1 N3830,A 

XX 

7.5 

1 0 

34m 

1 5 

4.5 

175A 

A3 la 


117 

1N5064 

5 

7.5 

30 

75m 

2.0 


175A 

A146j 

20 

1N4159 

20 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 

4 5 

175 

D029 


118 

3R7 5.A.B 

XXX 

7 5 

3.0 

100 m 

2 0 

4 5 

175A 

A1 rw 

21 

1N4159A 

10 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 

4 5 

175 

D029 


119 

3TZ7 5,A,B,D 









22 

1N4159B 

5 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 

4.5 

175 

D029 





xxxx 

7.5 

3 0 

100 m 

3 0 

5.0 

175 

Alec 

23 

1N4324.A.B 

XXX 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 

4 5 

300S 

D07 


120 

3TZ7 5C 

0 

7.5 

30 

100 m 

3 0 

5 0 

175 

Alec 

244 

1N4401 

20 

7 5 

1 0 

34m 

20 


175S 

A266a 


121 

3VR7 5AB 

XXX 

7.5 

3 0 

10 

2 0 



A222 

25 

1N4401A 

10 

7 5 

1 0 

34m 

2 0 

4 5 

175A 

Alcm 


122 

CZ5064 

10 

7 5 

3 0 

75m 

20 

35 

175A 

A196e 

26 

1N4401B 

5 

7 5 

1 0 

34m 

2 0 

4.5 

175A 

Alcm 


123 

M3Z7 5.A 

XX 

7 5 

30 

100 m 

3 3 


150A 

Alkk 

27 

1N4658 

5 

7.5 

1 0 

34m 

200 

6 1 

200A 

D015 


124 

MZ707 


5 

7.5 

3 0 

75m 

20 

4 0 

175A 

A146j 

28 

1N4737 

10 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 


200A 

Alay 


125 

MZ807 


10 

7.5 

30 

75m 

2 0 

4 0 

175A 

A146j 

29 

1N4737A 

5 

7.5 

1 0 

34m 

4.0 


200A 

A lav 


126 

MZ907 


20 

7 5 

3 0 

75m 

2.0 

4 0 

175A 

A146i 

30 

1N5560 

20 

7.5 

1 0 § 

34m 



200A 

A196d 


127 

UZ707 


5 

7 5 

3.0 

75m 

2 0 

4 0 

175A 

A60 

31 

1N5560A 

10 

7.5 

1.0 § 

34m 

4.0 


200A 

A196d 


128 

UZ807 


10 

7 5 

3.0 

75m 

2 0 

4 0 

1 75A 

A146f 

32 

1N5560B 

5 

7 5 

1 0 § 

34m 

4 0 


200A 

A196d 


129 

UZ907 


20 

7.5 

30 

75m 

20 

4 0 

175A 

A60 

33 

1N5630 


7 5 

1 0 

10 m 


6 1 

175A 

D013 


130 

ZAC7 5AB 

XXX 

7 5 

30 

34m 

4.0 


150C 

A ley 

34 

1N5630A 


7 5 

1 0 

10 m 


6 1 

175A 

D013 


131 

ZCC7.5 


t 

7 5 

30 § 

75m 

20 


150A 

A ley 

35# 

1S223 


JO_ 

7.5 

1 0 

35m 

30 


150J 

A56a 


132 

3T7 5AB 

XX* 

7 5 

3 5 

100 m 

2 1 



D04 

36# 

1S3007 

XX 

7 5 

1 0 

50m 

2.0 

4 5 

150 

A3 


133 

321 5T20,10, 

3 








37 

1Z7 5,A,B 

XXX 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 


150 

Alay 





XXX 

7 5 

3.5 

100 m 

1.9 

5 0 

165 

D04 

38 

1Z7 5T20.10.J 










134 

1N4955 

5 

7 5 

5 0 

175m 

1 5 


1 75A 

A146m 




XXX 

7 5 

1 0 

30m 

5.0 

50 

165A 

A89c 


135 

JAN 1N4955 

5 

7 5 

h ro 

175m 

1 5 

6 0 

175A 

A248f 

39# 

1ZC7 5T10,5 










136^ 

1N5343 

20 

7 5 

5 0 

175m 



200A 

Alee 




XX 

7 5 

1 0 

30m 

60 

5 0 

165A 

A3 Id 


137y 

1N5343A 

10 

7 5 

5 0 

175m 

1 5 


200A 

Alee 

40# 

20Z6F,AF 

1 2,6 

7 5 

1.0 

10 m 

14 

7.0 

150J 

D013 


138y 

1N5343B 

5 

7.5 

5 0 

175m 

1 5 


200A 

Alee 

41v# 

BZ075 


5 

7 5 

1 0 

30m 

60 

4 7 

175J 

A60t 


1 39y 

5ZS7.5AB 

XXX 

7 5 

5.0 § 

175m 

1 5 


200A 

Alts 

42# 

BZX29C7V5 

5 

7.5 

1 0 

20 m 

4 0 

4 5 

175J 

A led 


140# 

1307 


100 

7 5 

5.0 

100 m 

20 

4.0 

150J 

A9h 

43# 

BZX61C7V5 

5 

7.5 

1 0 

20 m 

6.0 

4 0 

175J 

A3y 


141t 

CTZC7 5 AB,C 

)0 








44# 

BZX85C7V5 

5 

7.5 

1 0 

35m 

3 0 

5 0 

150A 

D015 





xxxx 

7 5 

5 0 § 

175m 

1 5 0 

4 5 

175A 

A ley 

45 

CD31-00010 

5 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 

4.5 

200A 

Alee 


1 42t 

CTZC7.5C0 

1 

7 5 

5 0 § 

175m 

1 5 0 

4.5 

1 75A 

Alev 

46 

CD31-12017 

5 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 


200A 

Alee 


1 43y 

CTZC7 5E0 

3 

7 5 

yoi 

175m 

150 

4 5 

175A 

A ley 

47 

CD32-12047 

5 

7 5 

1.0 

34m 

40 





144 

DSZ5707 

5 

7.5 

5 0 

175m 

2 0 

60 

175A 

A60r 

48 

CZ7 5,A,B,D 










145 

DSZ5807 

10 

7 5 

5 0 

175m 

2.0 

6.0 

175A 

A60r 




xxxx 

7 5 

1 0 

40m 

12 

4 5 

175 

D015 


146 

MZ5707 

5 

7.5 

5.0 

175m 

1 5 

40 


A60f 

49 

CZ7 5C 


0 

7 5 

1 0 

40m 

12 

4 5 

175 

D015 


147 

MZ5807 

10 

7 5 

5.0 

175m 

1 5 

40 


A60f 

50 

EVR7,A,B 

XXX 

7 5 

1 0 

34m 

12 


175A 

D027 


148 

MZ5907 

20 

7.5 

5 0 

175m 

1 5 

40 


A60f 

51# 

FPZ7V5 

5 

7.5 

1.0 

34m 

400 

4 5 


A31 h 


1 49y 

TZC7.5 AB,D 









52 

G7 5T20,10,5 













xxxx 

7 5 

5.0 § 

175m 

1 5 0 

4 5 

175A 

A ley 




XXX 

7 5 

1.0 

34m 

40 

5.5 

175A 

D015 


1 50y 

TZC7.5C 

1 

7 5 

5 0 § 

175m 

1 5 0 

4.5 

175A 

Alev 

53# 

GZ7 5 


5 

7 5 

1 0 

25m 

20 A 


150A 

SI 15 


15 1 y 

TZC75E 

3 

7 5 

5.0 § 

175m 

T50 

4 5 

175A 

A ley 

54 

HW7.5AB 

XXX 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 


175 

A196 


152y 

UZ5707 

5 

7.5 

5.0 

175m 

1 5 

60 

175A 

A146m 

55 

JZ7 5.A.B.D 










1534 

UZ5807 

10 

7 5 

5.0 

175m 

1 5 

6.0 

1 75A 

A146m 




xxxx 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 

4 5 

175 

D015 


154 

UZ5907 

20 

7 5 

5 0 

175m 

150 

4 0 

175A 

A146m 

56 

JZ7 5C 


0 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 

4 5 

175 

D015 


155 

ZC7.5 


t 

7 5 

5.0 § 

175m 

1 5 


150A 

A ley 

57 

LPM7 5.A.-20 










156 

UZ4707 

5 

7 5 

8.0 

175m 

1 5 


175A 

A146m 




XX* 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 


150A 

Alkk 


157 

UZ4807 

10 

7 5 

8.0 

175m 

1 5 


175A 

A146m 

58 

PS10017B 

5 

7 5 

1 0 

34m 

40 


175A 

A60p 


158 

1N 1806,A 

XX 

7.5 

10 

1 

1 0 


175A 

D04 

59 

PS 10061 

5 

7 5 

1 0 

34m 

2.0 

6.1 

150 

A60d 


159 

1N1806B 

20 

7 5 

10 

1 

1 0 



SI 1e 

60 

SZ7 5 


xxxx 

7 5 

1 0 

20 m 

1 5 0 

4 4 

150A 

A3g 


160 

1N1806C,CAG 

5 








61 

TZ7 5,A,B,D 













1 XX 

7 5 

1 10 % 

1 0 

1 0 


175J 

S 19a 




xxxx 

7.5 

1 0 

40m 

12 

4.5 

175 

D027 


161 

1N2043-3 

5 

7.5 

10 

1 

80 

40 

1 50J 

D04 

62 

TZ7.5C 


0 

7 5 

1 0 

40m 

12 

4.5 

175 

D027 


162 

1N2971AB 

XXX 

7 5 

10 

335m 

1 3 


175C 

DO40 

63 

UZ8707 

5 

7 5 

1 0 

34m 

40 

4.0 

175 

A146h 


163 

JAN1N2971B 

,RB 








64 

UZ8807 

10 

75 

1.0 

34m 

40 

4.0 

175 

A146h 





5 

7 5 

10 

335m 

1.3 

6.1 

1 50C 

D04 

65 

VR7.5,A,B 

XXX 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 


125A 

Alb 


164 

IN4000A 

XX 

7 5 

10 

335m 

1 3 


1 75S 

D04 

66 # 

Z2A75F 

2 O§0 

7 5 

1 0 

20 m 

15 

5 0 

100J 

A141 


165 

JAN 1N4000A 

,RA 








67# 

Z4A7.5 


1 

7 5 

1 0 

100 m 

1 0 

7.0 A 

150J 

A let 





5 

7 5 

10 § 

.34 

1.3 

6 1 

150A 

D04 

68 # 

Z4B7 5 


5 

7 5 

1 0 

100 m 

1 0 

7 0 A 

150J 

Alef 


166 

1N4259 

20 

7.5 

10 

335m 

1 3 

4 5 

175C 

S134 

69# 

Z4C7.5 


10 

7 5 

1.0 

100 m 

1 0 

7 0 A 

150J 

A let 


167 

1N4259A 

10 

7 5 

10 

335m 

1 3 

4 5 

175C 

S134 

70# 

Z4D7.5 


15 

7 5 

1 0 

100 m 

1 0 

7.0 A 

150J 

Alef 


168 

1N4259B 

5 

7 5 

10 

335m 

1.3 

4 5 

175C 

S134 

71 

Z4XL7 5,B 

XX 

7 5 

1.0 

20 m 

12 

4 4 

165A 

D013 


169 

JAN 1N4259B 

5 

7 5 

10 § 

335m 

1.3 

6.1 

175S 

S134a 

72 

21 5AB,D 

xxxx 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 

45 

175 

D027 


170# 

1S265 


10 

7 5 

10 

350m 

1 3 


150J 

S19g 

73 

21 5C 


0 

7 5 

1 0 

34m 

4.0 

4 5 

175 

D027 


171# 

1S6007 

10 

7 5 

10 

200 m 

4.0 

4 0 

150 

DO 4 

74 

ZA7.5AB 

XXX 

7 5 

1.0 

34m 

4.0 


150C 

A lew 


172# 

1S6007A 

5 

75 

10 

200 m 

2 5 

4.0 

150 

D04 

75 

ZB7 5# 


T 

7 5 

1 0 § 

34m 

4.0 


150A 

Albc 


173 

10PZ7.5,A,B,C 

i 








76 

ZD7.50. 

A.B 

XXX 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 

4.5 

175A 

Alcm 





Ixxxx 

7.5 

10 

335m 

1.3 

4.5 

175 

D04 

77 

ZH7 5,A,B 

XXX 

7 5 

1 0 

34m 

4 0 

4.5 

175A 

D01 


174 

10PZ7.5C 

\0 

7.5 

10 

335m 

1 3 

4 5 

175 

D04 

78 

ZM7.5,A,B,D 










175 

10RZ7 5A,B,C 

) 











xxxx 

7.5 

1 0 

34m 

4 0 

4 5 

175 

D041 



_ 


xxxx 

7.5 

10 

800m 

4.0 

4.5 

155 

D04 

79 

ZM7 5C 

0 

7 5 

1 0 

34m 

4.0 

4.5 

175 

D041 


176 

10RZ75C 

0 

7 5 

10 

800m 

4.0 

4 5 

155 

D04 

80# 

7717 


5 

7 5 

1 1 

100 m 

2.0 

4 0 

125A 

Albu 


177 

10Z7 5T20,1C 

>,5 








81# 

BZY92C7V5 

5 

7 5 

1.1 

100 m 

20 

30 

150J 

D013 



___ 


xxx 

7.5 

10 

300m 

.75 

5.0 

165 

D04 

82# 

ZD7 5# 

5 

7 5 

1 3 

100 

20 

4 0 

150J 

D013 


178# 

OAZ225 

5 

7.5 

10 

20 m 

7 5 


150J 

D04 

83# 

ZY7.5 


5 

7 5 

1.3 

100 

20 

4.0 

150J 

Alba 


179# 

OAZ291 

15 

7.5 

10 

20 m 

2 2 0 

5.0 

150 

D04 

84t 

1N3786 

20 

7 5 

1.5 

50m 

30 

6.1 

175S 

Cl 40 


180 

UZ7707 

5 

7.5 

10 

325m 

.70 

4.0 

175 

S2770 

85y 

1N3786A 

10 

7 5 

1 5 

50m 

30 

6 1 

175S 

Cl 40 


181 

UZ7807 

10 

7 5 

10 

325m 

70 

40 

175 

S2770 

86 y 

1N3786B 

5 

7 5 

1.5 

50m 

30 

6 1 

175S 

Cl 40 


182 

UZ7907 

20 

7 5 

10 

325m 

70 

4.0 

175 

S2770 

87 

1N4462 

5 

7 5 

1 5 

34m 

2 5 


175A 

A196 


183# 

1207 


100 

7 5 

15 

500m 

50 

4 0 

150J 

S87 

88 

JAN 1N4462 

10 

7 5 

1 5 

34m 

2 5 

6 1 

175A 

A1 v 


184# 

BZY93C7V5 

5 

7 5 

20 § 

2 

.30 

30 

175J 

DO 40 

89# 

1S4007A 

XX 

7 5 

1 5 

50m 

1 2 

4.5 

150A 

D01 


185# 

80Z6,A 
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30 
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2. S 

LICl 

ON F 

:efe 

RENCE D 

IODES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and 13) TYPE No. 




3 | 

TOLERANCE 

1 1 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG. 



3 | 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 110 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 
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VOLT. 










(%) 

(V) 
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(ft) 


f°C) 






(%) 

(V) 

(W) 
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16 
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Alas 
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33 
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Alas 
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1N5528C 

2 

8 2 
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40 
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34 
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7 65 

40 
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1N5528D 

1 
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1 Om 

40 


175A 
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35 

MC6414C 
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7 65 

40 
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15 

10 

75R 
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5 

8 2 
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15 

60 

200J 

D035 

36 

MC6415C 

XXX 

7 65 

40 

7 5m 

15 

10 

100R 

Alas 


143# 

1S2082 

10 

8 2 

40 

5 Om 

15 

60 

150A 

A1 

37 

MC6426C 

XXX 

7 65 
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7 5m 

15 
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75R 

Alas 


144# 

1S2082A 
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8.2 

40 
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15 

60 

150A 

A1 

38 

MC6427C 

XXX 

7 65 
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100R 

Alas 


145# 

1S7082AB 

XX $ 

8 2 

.40 

5 Om 

15 

60 

150A 

A1 

39v 

BLVA177 
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7 7 

250m 
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500 

2.0 

150A 

A9n 


146# 

5518 


5 

8 2 

40 

5 Om 

7 0 

4 5 

125A 

Alee 

40v 

BLVA477 
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7 7 

250m 

250u 
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20 

1 50A 

A9n 


147# 

BZX46C8V2 

5 

8 2 

400m 

15 

6 5 

60 

175J 

D035 

4 1 ▼ 

LVA177 
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250u 
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1 50A 
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BZX71B8V2 

2 
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400m§ 
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15 


175J 

D035 
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LVA477 
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7 7 
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250u 
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5 8 

150A 

D014 
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BZX71C8V2 

5 

8 2 

400m§ 

5 Om 
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A9m 

43 

1N31810 

10 

7 7 

60 

14m 

10 
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BZX74C8V2 

5 
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400m 
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A31 e 

44 
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15 
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5 
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400m 
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D035 

45 
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7 8 
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400m 

5 Om 

7 0 
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150J 

D07 

46 
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5 

7 8 

15 

5 Om 

7 0 
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1 50A 

C3 
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BZY85D8V2 

10 

8 2 

400m 

5 Om 

8 0 

4 7 

150J 

Alsu 

47 

1N2044A 

5 

80 


1 

80 


1 50A 
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BZY88C8V2 

5 

8 2 

40 

5 Om 

35 0 


150 

D07 

48 

653C9 


5 

80 

15 

5 Om 

8 0 

5 1 

1 50A 

C3 
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C4014 


10 

8 2 

40 

15m 

6 5 


175 
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49 

1N764-1 

5 

80 

.25 

10 m 

12 

5 0 

150 

D07 
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C6014 


10 

8 2 

400m 

1 Om 
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175A 

M37 1 c 

50# 
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80 
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20 
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150J 
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C6014A 

5 
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175A 
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A9n 
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C61 14 
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1 Om 

20 
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175A 
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80 
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1 50A 
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5 
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20 
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175A 
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8 
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D01 4 





|xxx 

8 2 

40 0 

15m 

6 5 

4 8 

175J 

M37 1 

59t 

LVA480 

2 4 

8 0 

400m 

250u 

175 
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68 # 

ZD2008 

10 

8 0 

1.8 

1 Om 

60 

4 2 

150 
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25m 

6 0 

5 3 

175A 

D07 


186 

MBCZE8 2D,10,5 








96 

1N712B 

20 

8 2 

25 

25m 

6 0 



D07 





XXX 

8 2 

40 0 

15m 

6 5 

4 8 

175J 

M454 

97 

1N4101 

5 

8 2 

25 

25m 

200 


200J 

D07 


187 

MBCZF8 2D,10,5 








98 

1N4694 

5 

8 2 

25 

05m 



200A 

D01 4 





XXX 

8 2 

4OOm0 

250u 

200 

4 2 

175J 

M454 

99v# 

1S2190 

3 

8 2 

250m 

10 m 

20 

1 0 

75A 

C29d 


188 

MBCZG8 2D.10.5 








100 v# 

1S2191 

3 

8 2 

250m 

10 m 

20 

500m 

75A 

C29p 





XXX 

8 2 

40 0 

20 m 

8 0 

60 

175J 

M454 

101 v# 

1S2192 

3 

8 2 

250m 

10 m 

20 

200 m 

75A 

C29p 


189 

MCCZA8 2D,10,5 








102 # 

02Z8 2A 

5 

8 2 

250m 

8 Om 

20 

6 0 

1 75J 

D035 





XXX 

8 2 

40 0 

250u 

200 

4 8 

175J 

M455 

103# 

1 108 


100 

8 2 

.25 

10 m 

60 

5 0 

1 50J 

C1 8f 


190 

MCCZB8 2D,10,5 








104# 

BZY83C8V2 

5 

8 2 

25 

5.0m 

7 0 

7 A 

150J 

Clg 





XXX 

8 2 

40 0 

7 6m 

9 0 

4 8 

175J 

M455 

105# 

BZY83D8V2 

10 

8 2 

.25 

5 Om 

10 

8 A 

1 50J 

Cla 


191 

MCCZC8 2D,10,5 








106# 

BZY85C8V2 

5 

8 2 

.25 § 

5 Om 

7 0 

7 A 

1 50J 

A 1 7 If 





XXX 

8 2 

.40 0 

15m 

6 5 

4 8 

175J 

M455 

107 

GLA82A.B 

XXX 

8 2 

25 

1 Om 

75 

6 5 

175 

D07 
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SYMBOLS AND CODES 
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2. S 

ILICI 

DN REFERENCE C 

MODES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (31 TYPE No. 




3J 

TOLERANCE 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


u 

TOLERANCE 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 |1C 

5 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20110 15 !2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1 

MCCZD8 2D,1 

6,5 








914 

BZX85C8V2 

5 

8 2 

1 0 

25m 

5 0 

5.4 

150A 

D015 




XXX 

8 2 

40 0 

250u 

200 

4 8 

175J 

M455 

92 

CD31-00011 

5 

8 2 

1.0 

31m 

4 5 

5 0 

200A 

Alee 

2 

MCCZE8 2D.10.5 








93 

CD31-12018 

5 

8.2 

1 0 

31m 

4 5 


200A 

Alee 




XXX 

8.2 

'401 

15m 

6.5 

4.8 

175J 

M455 

94 

CD32-12048 

5 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 




3 

MCCZF8 2D,10,5 








95 

CZ8 2,A,B,D 












XXX 

8 2 

40 El 

250u 

200 

4 2 

1 75J 

M455 




xxxx 

8 2 

1.0 

40m 

13 

4.8 

175 

D015 

4 

MCCZG8.2D,10,5 








96 

CZ8.2C 


0 

82 

1.0 

40m 

13 

4 8 

175 

D015 




XXX 

8 2 

.40 0 

20 m 

8 0 

6.0 

175J 

M455 

97 

EVR8,A,B 

XXX 

8 2 

1.0 

31m 

13 


1 75A 

D027 

5 

MDCZA8 2D, 10,5 








98# 

EZ8A 


10 

8 2 

1.0 

48m 

700 

4 0 


Alem 




XXX 

8.2 

40 0 

250u 

200 

4 8 

150A 

M410 

99# 

FPZ8V2 

5 

8 2 

1.0 

31m 

400 

4 8 


A31 h 

6 

MDCZB8 2D,10,5 








100 

G8 2T20,10,5 











Ixxx 

8.2 

.40 El 

7 6m 

9 0 

4 8 

150A 

M410 




XXX 

8 2 

1 0 

31m 

4.5 

60 

175A 

D015 

7 

MDCZC8.2D,10,5 








101 # 

GZ8.2 


5 

8 2 

1.0 

25m 

15 A 


150A 

SI 15 



Ixxx 

8 2 

40 0 

15m 

6 5 

4 8 

150A 

M410 

102 

HW8.2,A,B 

XXX 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 


175 

A196 

8 

MDCZD8.2D,10,5 








103 

IDA1Z8 2,A,B,C0 











XXX 

8.2 

74O“0 

250u 

200 

4.8 

150A 

M410 




XXXX 

8.2 

1.0 

25m 



< 

o 

o 

CN 

Alht 

9 

MDCZE8.2D, 10,5 








104 

JZ8 2,A,B,D 












XXX 

8.2 

40 0 

15m 

6 5 

4 8 

150A 

M410 




xxxx 

8.2 

1.0 

31m 

4.5 

4.8 

175 

D015 

10 

MDCZF8.2D,10,5 








105 

JZ8 2C 


0 

8 2 

1.0 

31m 

4.5 

4 8 

175 

D015 




XXX 

8 2 

.40 0 

250u 

200 

4.2 

150A 

M410 

106 

LPM8 2,A,-20 









1 1 

MDCZG8 2D,10,5 











XX* 

8 2 

1.0 

31m 

4 5 


150A 

Alkk 




XXX 

8 2 

~4CT0 

20 m 

8 0 

6.0 

150A 

M410 

107 

LPZT8.20 

10 

8 2 

1 0 

25m 

5 0 

20 

185 

A86 

12 

MZ500-14 

10 

8.2 

4 § 

20 m 

10 0 

6.2 

175J 

D07 

108 

PS10018B 

5 

8 2 

1.0 

31m 

4 5 


175A 

A60p 

13 

MZC82A10 

t 

8.2 

400m§ 

6 .1m 

49 

6 2 A 

175J 

M468 

109 

PS 10062 

5 

8 2 

1 0 

31m 

3 0 _ 

6.5 

150 

A60d 

14 

MZC8.2B 10 

§t 

8.2 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 

1 10 

SZ8.2 


XXXX 

8 2 

1 0 

20 m 

200 

4 9 

1 50A 

A3g 

15# 

Z5A8.2 


1 

8 2 

400m§ 

5 Om 

15 

8 0 A 

200J 

Alhs 

1 1 1 

TZ8 2,A,B,D 









16#. 

Z5B8.2 


5 

8 2 

400m§ 

5 Om 

15 

8.0 A 

200J 

Alhs 




XXXX 

8 2 

1 0 

40m 

13 

4.8 

175 

D027 

17# 

Z5C8.2 


10 

8 2 

400m§ 

5 Om 

15 

8.0 A 

200J 

Alhs 

112 

TZ8 2C 


0 

8 2 

1.0 

40m 

13 

4.8 

175 

D027 

18# 

Z5D8 2 


15 

8 2 

400m§ 

5 Om 

15 

8.0 A 

200J 

Alhs 

113 

UZ8708 

5 

8 2 

1.0 

31m 

4.5 

5.0 

175 

A146h 

19# 

ZF8 2 


5 

8 2 

400m 

5 Om 

7 0 

5.0 

150J 

D07 

114 

UZ8808 

10 

8 2 

1.0 

31m 

4 5 

5 0 

175 

A146h 

20 # 

ZG8 2 


10 

8 2 

400m 

5 Om 

7 0 

4.5 

150J 

D07 

115 

VR8 2,A,B 

XXX 

8 2 

1.0 

31m 

4.5 


1 25A 

Alb 

21 # 

ZP8 2# 

5 

8 2 

400m 

5 Om 

7 0 

5 5 

150J 

D07 

116 

Z2A82F 

2O§0 

8 2 

1.0 

20 m 

19 

5 5 

100 J 

A141 

22 

1/2Z8 2T5 

5 

8 2 

50 

15m 

5 2 


175 

A94f 

117# 

Z4A8 2 


1 

8.2 

1 0 

50m 

2.0 

8.0 A 

1 50J 

Alef 

23 

1N34O10 

10 

8.2 

50 

10 m 

15 

2 0 

200A 

P5 

118# 

Z4B8.2 


5 

8 2 

1.0 

50m 

20 

80 A 

1 50J 

Alef 

24 

1N3414 

10 

8.2 

50 

1 Om 

60 

2 4 

200A 

P5 

119# 

Z4C8.2 


10 

8 2 

1 0 

50m 

2 0 

8 0 A 

1 50J 

Alef 

25 

1N5237 

20 t 

8 2 

.50 

20 m 



200A 

D07 

120 # 

Z4D8 2 


15 

8.2 

1 0 

50m 

2.0 

8 0 A 

1 50J 

Alef 1 

26 

1 N5237A,B 

§0 

8.2 

50 

20 m 

5 0 

6 2 

200A 

D07 

121 

Z8.2,A,B,D 

xxxx 

8 2 

1 0 

31m 

4.5 

4 8 

175 

D027 

27t 

HEPZ021 7-RT 









122 

Z8.2C 


0 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 

4 8 

175 

D027 



no 

8.2 

500m 

20 

34 



C103 

123 

ZA8.2,A,B 

XXX 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 


150C 

A lew 

28 

!DAZ34O1,A,B,C0 








124 

ZB8.2* 


t 

8 2 

1 0 § 

31m 

4 5 


150A 

Albc 




xxxx 

8.2 

500m 

10 m 

15 

20 

200A 

A1 he 

125 

ZD8.20,A,B 

XXX 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 

4 8 

175A 

Alcm 

29 

MTZ612.A 

XX 

8.2 

50 

10 m 

16 


175A 

A60e 

126# 

ZEC8.2 


20 

8.2 

1 0 

25m 

5 0 

06 

165A 

D03 

30 

MZ92-8.2 

t 

8 2 

500m§ 

20 m 


5 9 

150J 

C103 

127# 

ZF8A 


10 

8 2 

1 0 

48r® 

5 5 

4.0 

150A 

D013 

31 

PS8911 

5 

8 2 

50 

20 m 

3.0 

6 1 

150 

A60p 

128 

ZH8.2,A,B 

XXX 

8.2 

1 0 

31m 

4 5 

4 8 

175A 

D01 

32 

S5237.A.B 

XXX 

8 2 

500m 

20 m 

8.0 

6 2 

175 

D041 

129 

ZM8 2,A,B,D 









33# 

Z0D8 2 


15 

8.2 

50 

52m 

16 

6 5 

150J 

Alef 




xxxx 

8.2 

1.0 

31m 

4 5 

4.8 

175 

D041 

34# 

ZSF8.2 


1 

8 2 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

150S 

M487a 

130 

ZM8.2C 

0 

8 2 

1 0 

31m 

4.5 

4.8 

175 

D041 

35#. 

Z0A8 2 


1 

8.2 

520m 

5 Om 

60 

80 A 

150J 

Alef 

131# 

7718 


5 

8.2 

1.1 

100 m 

20 

4.5 

1 25A 

Albu 

36# 

Z0B8 2 


"5 

8 2 

520m 

5 Om 

60 

80 A 

150J 

Alef 

132# 

BZY92C8V2 

5 

8 2 

1 1 

100 m 

20 

4 0 

150 

D013 

37# 

Z0C8.2 


10 

8 2 

520m 

5 Om 

60 

$0 A 

150J 

Alef 

133# 

ZD8 2# 

5 

8 2 

1 3 

100 

20 

5 0 

150J 

D013 

38 

1N4630 

5 

8.2 

.60 

15m 

700 

6.8 

200A 

D014 

134 

ZM8.20 

10 

8 2 

1.3 

100 

2.0 

5.0 

150J 

D013 

39 

LVA82A 

5 

8 2 

600m 

1 Om 

100 



D014 

135# 

ZU8 2 


10 

8.2 

1 3 

100 

2 0 

5 0 

150J 

Albg 

40 

LVA82B 

2 

8 2 

600m 

1 Om 

100 



D014 

136# 

ZY8.2 


5 

8 2 

1.3 

100 

2 0 

5 0 

150J 

Albg 

41 

LVA382A 

5 

8 2 

600m 

1 Om 

60 



D014 

1 37t 

1N3787 

20 

8 2 

1 5 

46m 

3 5 

6.5 

175S 

Cl 40 

42 

LVA382B 

2 

8 2 

600m 

1 Om 

60 



D014 

138v 

1N3787A 

10 

8 2 

1.5 

46m 

3 5 

6 5 

175S 

0140 

43# 

UZ8 2 


10 

8 2 

60 

73m 

30 

60 

135A 

D03 

^39w 

1N3787B 

5 

8 2 

1 5 

46m 

3 5 

6.5 

175S 

Cl 40 

44# 

ZW8 2 


5 

8 2 

600m 

5 Om 

7 0 

5 0 

150J 

Alba 

140 

1N4463 

5 

8 2 

1 5 

31m 

3.0 


175A 

A196 

45 

7JZ8 2 


t 

8 2 

750m 

15m 

6 5 

4 8 

175 

D015 

141 

JAN 1N4463 

10 

8.2 

1 5 

31m 

30 

6.5 

175A 

Alv 

46 

7Z8.2,A,B,D 









142# 

1S4008,A 

XX 

8 2 

1 5 

50m 

1 5 

5 0 

1 50A 

D01 




xxxx 

8 2 

750m 

15m 

6 5 

4 8 

175 

D027 

143 

1 5DKZ8 2,A.E 




! 





47 

7Z8 2C 

0 

8 2 

750m 

15m 

6 5 

4 8 

175 

D027 




XXX 

8 2 

1 5 

46m 

3 5 


1 75A 

D027 

48 

7ZM8 2,A,B,D 








144 

1.5JZ8 2,A,B,I 

) 











xxxx 

8 2 

750m 

15m 

6 5 

4 8 

175 

D041 




xxxx 

8 2 

1 5 

46m 

3 5 

6 5 

175 

D015 

49 

7ZM8 2C 

0 

8 2 

750m 

15m 

6 5 

4 8 

175 

D041 

145 

1 5JZ8 2C 

0 

8 2 

1 5 

46m 

3 5 

6.5 

175 

D015 

50 

1 N15 1 1 ,A 

XX 

8.2 

75 

18m 

30 

60 

200S 

D012 

146 

1 5R8 2,A,B 









51 

1N3677 

20 

8 2 

750m§ 

15m 

6 5 


175S 

Alaz 



Ixxx 

8.2 

1 5 

46m 

3 0 

4.8 

175A 

A52c 

52 

1N3677A 

10 

8 2 

750m§ 

15m 

6 5 


175S 

Alaz 

147 

1 5Z8 2,A,B,D 









53 

1N3677B 

5 

8 2 

750m§ 

15m 

6 5 


175S 

Alaz 




xxxx 

8 2 

1 5 

46m 

3.5 

6 5 

175 

D027 

54 

MC61 12.A 

XX 

8 2 

75 

25m 

16 


175A 

A2d 

148 

1 5Z8 2C 

0 

8 2 

1 5 

46m 

3 5 

6.5 

175 

D027 

55 

MMZ8 2,A,-20 









149# 

BZY96C8V2 

5 

8 2 

1 5 

50m 

3 5 

5 0 

175J 

D01 




XX* 

8 2 

75 

15m 

6 5 


150A 

Alkk 

150 

MC6312,A 

XX 

8.2 

1.5 

100 m 

15 



Alq 

56 

MZ8.2T20.10 

5 








151 

MZ1000-1 1 

10 

8 2 

1 5 § 

31m 

6 8 0 

6 2 

175J 

A lav 




XXX 

8 2 

75 

18m 

4 5 

60 

165A 

A152 

152# 

SZ82A 


5 

8 2 

1 5 

20 m 

20 

5 0 

160A 

A26 

57 

1A8 2M,A,B 

XXX 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 


75A 

D015 

153# 

Z2A8 2 

1 

8 2 

1 5 

100 m 

20 

8 0 A 

150J 

A244 

58 

1E8 2Z, 10,5 









154# 

Z2B8.2 


5 

8 2 

1 5 

100 m 

2 0 

8.0 A 

1 50J 

A244 




XXX 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 

4 8 

150A 

A52g 

155# 

Z2C8 2 


10 

8 2 

1 5 

100 m 

20 

8 0 A 

150J 

A244 

59 

1N1425 

5 

8.2 

1 0 

20 m 

5 0 0 

5 0 

200A 

A154 

156# 

Z2D8 2 

00 §$ 

8.2 

1 5 


4.0 


150J 

A6c 

60 

1 N 1522,A 

XX 

8 2 

1 0 

25m 

3 0 

60 

200S 

D03 

157# 

Z3A8 2 

1 

8 2 

1 5 

100 m 

20 

8 0 A 

150J 

S4f 

61 

1 N 1769,A 

XX 

8 2 

1 0 

100 m 

2 4 


175S 

D013 

158# 

Z3B8 2 

5 

8 2 

1 5 

100 m 

20 

80 A 

150J 

S4f 

62 

1N1875 

10 

8 2 

1 0 

25m 

5 0 

4 0 

200C 

A126 

159# 

Z3B82CF 

2O§0 

8 2 

1 5 

20 m 

4 0 

6.0 

175J 

D01 

63 

1N1875A 

5 

8 2 

1 0 

25m 

5 0 

4.0 

200C 

A126 

160# 

Z3C8.2 

10 

8 2 

1 5 

100 m 

20 

8 0 A 

150J 

S4f 

64 

1N3018 

20 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 


175A 

A3 la 

161# 

Z3D8 2 

005$ 

8 2 

1 5 

50m 

4 0 


150J 

S4f 

65 

1N3018A 

10 

8.2 

1 0 

31m 

4 5 


175A 

A3 la 

162# . 

61Z6,A 

12,6 

8 2 

1 8 

100 m 

10 

70 

150J 

D04 

66 

1N3018B 

5 

8.2 

1 0 

31m 

4 5 


175A 

A3 la 

163 

2VR8 2,A,B 

XXX 

8 2 

20 

61m 

3 5 



A3e 

67 

JAN1N3018B 

5 

8.2 

1.0 

31m 

4 5 

6 5 

175A 

A31c 

164# 

BZZ18 


10 

8 2 

20 

20 m 

.10 


1 50J 

D04 

68 

1N4160 

20 

8 2 

1.0 

31m 

4 5 

4 8 

175 

D029 

165 

LMZ8.2,A,-20 









69 

1N4160A 

10 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 

4 8 

175 

D029 




XX* 

8.2 

20 

61 m 

2 3 


150A 

Alkk 

70 

1N4160B 

5 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 

4.8 

175 

D029 

166 

ZBC8.2 

r 

8 2 

20 § 

62m 

30 


150A 

Albc 

71 

1N4325AB 

XXX 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 

4.8 

300S 

D07 

167 

1N5018 

10 

8 2 

2 5 

76m 

2 1 

4 8 

150 

Algn 

72i 

1N4402 

20 

8.2 

1 0 

31m 

20 


175S 

A266a 

168 

1N5018A 

5 

8 2 

2 5 

76m 

2 1 

4.8 

150 

Alqn 

73 

1N4402A 

10 

8.2 

1.0 

31m 

2 0 

4 8 

175A 

Alcm 

169# 

BZX70C8V2 

5 

8 2 

2 5 

50m 

3 5 

40 

150J 

A17 1 b 

74 

1N4402B 

5 

8 2 

1 0 

31m 

20 

4 8 

175A 

Alcm 

170 

1N5065 

5 

8 2 

3 0 

75m 

3.0 


175A 

A146j 

75 

1N4659 

5 

8 2 

1 0 

31m 

200 

6 5 

200A 

D015 

171 

3R8 2.A.B 

XXX 

8 2 

30 

93m 

3 0 

4.8 

175A 

A1 rw 

76 

1N4738 

10 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 


200A 

A lay 

172 

3TZ8.2,A,B,D 









77 

1N4738A 

5 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 


200A 

A lay 




xxxx 

8 2 

3 0 

100 m 

3 0 

60 

175 

Alec 

78 

1N5561 

20 

8 2 

1 0 § 

31m 



200A 

A196d 

173 

3TZ8.2C 

0 

8 2 

3 0 

100 m 

3 0 

60 

175 

Alec 

79 

1N5561A 

10 

8 2 

1.0 § 

31m 

4 5 


200A 

A196d 

174 

3VR8 2,A,B 

XXX 

8.2 

30 

93m 

3.0 



A222 

80 

1N5561B 

5 

8 2 

1 0 § 

31m 

4 5 


200A 

A196d 

175 

CZ5065 

10 

8.2 

3.0 

75m 

3 0 

40 

175A 

A196e 

81 

1N5631 


8 2 

1 0 

10 m 


6 5 

175A 

D013 

176 

M3Z8.2.A 

XX 

8 2 

3.0 

9 1 m 

3 6 


150A 

Alkk 

82 

1N5631A 


8 2 

1 0 

10 m 


6 5 

175A 

D013 

177 

MZ708 

5 

8 2 

3 0 

75m 

3 0 

5 0 

175A 

A146j 

83 

1R8.2AB 

XXX 

8 2 

1 0 

31m 

4 5 

4 8 

175A 

A52c 

178 

MZ808 

10 

8 2 

3 0 

75m 

3 0 

5 0 

175A 

A146j 

84# 

1S3008 

XX 

8 2 

1 0 

50m 

3 5 

5 0 

150 

A3 

179 

MZ908 

20 

8 2 

3.0 

75m 

3 0 

5 0 

175A 

A146i 

85 

1Z8 2,A,B 

XXX 

8 2 

1 0 

, 31m 

5 0 


150 

A1 ay 

180 

UZ708 


5 

8.2 

3 0 

75m 

3.0 

5 0 

175A 

A60 

86 

1Z8.2T20,10,5 








181 

UZ808 


10 

8 2 

3 0 

75m 

30 

5 0 

175A 

A146f 




XXX 

8 2 

1 0 

25m 

4 5 

60 

165A 

> 

00 

CD 

O 

h- 

182 

UZ908 


20 

8.2 

3 0 

75m 

3.0 

5 0 

175A 

A60 

87 

1ZC8 2T10,5 









183 

ZAC8 2,A,B 

XXX 

8 2 

3 0 

31m 

4 5 


150C 

A ley 




XX 

8 2 

1 0 

25m 

5 0 

6.0 

165A 

A3 Ip 

184 

ZCC8.2 

f 

8 2 

3 0 § 

75m 

3 0 


150A 

A ley 

88 # 

21Z6F.AF 

12.6 

8 2 

1 0 

10 m 

14 

7 0 

150J 

D013 

185 

1N1592.A 

XX 

8 2 

3 5 

80m 

1 5 

60 

200S 

D04 

89# 

BZX29C8V2 

5 

8 2 

1 0 

20 m 

4 5 

4 8 

175J 

A led 

186 

3Z8 2T20.10, 

5 








90# 

BZX61C8V2 

5 

8 2 

1 0 

20 m 

7 5 

AO_ 

175J 

A3v 




|xxx 

8.2 

3 5 

80m 

2 3 

60 

165 

D04 


182 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


182 











2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



31 

TOLERANCE 

jj 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM 

DISS. 

CUR 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No 


LINE 

TYPE 

20 11C 

5 |2 

NOM 

DISS. 

CUR 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(vi 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1 

1N4016AB 

XXX 

8.2 

5.0 

150m 

1 5 

6 5 

1 80A 

^82 


102 

PS 1203B 

5 

8.4 


10 m 

15 

.10 

100 

Algb 

2 

1N4956 

5 

8 2 

5 0 

150m 

1 5 


1 75A 

A146m 


103 

PS 1204 

5 

8 4 


10 m 

15 

40 

100 

Algb 

3 

JAN 1N4956 

5 

8 2 

5.0 

150m 

1.5 

6.0 

1 75A 

A248f 


104 

PS1204A 

5 

8 4 


10 m 

15 

20 

100 

Alab 

44 

1N5344 

20 

8 2 

5 0 

150m 



200A 

Alee 


105 

PS1204B 

5 

8 4 


10 m 

15 

10 

100 

Algb 

5v 

1N5344A 

10 

8 2 

5.0 

150m 

1 5 


200A 

Alee 


106 

PS 1205 

5 

8 4 


10 m 

15 

40 

100 

Algb 

6 v 

1N5344B 

5 

8 2 

5 0 

150m 

1.5 


200A 

Alee 


107 

PS1205A 

5 

8 4 


10 m 

15 

.20 

100 

Alab 

7v 

5ZS8.2AB 

XXX 

8 2 

5 0 § 

150m 

1 5 


200A 

Alts 


108 

PS1205B 

5 

8 4 


10 m 

15 

10 

100 

Algb 

8 # 

1308 


100 

8.2 

5 0 

100 m 

20 

5 0 

1 50J 

A9h 


109 

PS 1207 

5 

8 4 


10 m 

15 

40 

100 

Algc 

9v 

CTZC8 2AB.C 

& _ 









110 

PS1207A 

5 

8 4 


10 m 

15 

20 

100 

Algc 




xxxx 

8 2 

5 0 § 

150m 

1 5 0 

4 8 

1 75A 

A ley 


111 

PS1207B 

5 

8 4 


10 m 

15 

10 

100 

Algc 

lOv 

CTZC8.2C0 

1 

8 2 

5 0 § 

150m 

1 5 0 

4 8 

1 75A 

A1 ey 


112 

SV3173 

5 

8 4 


10 m 

15 

50 

1 25A 

Alha 

1 IV 

CTZC82E0 

3 

8 2 

5 0 i 

150m 

1 5 0 

4 8 

1 75A 

Alev 


113 

SV3174 

5 

8.4 


10 m 

15 

30 

1 25A 

Alha 

12 

DSZ5708 

5 

8 2 

5 0 

150m 

2 0 

6 0 

1 75A 

A60r 


114 

SV3175 

5 

8 4 


10 m 

15 

20 

125A 

Alha 

13 

DSZ5808 

10 

8 2 

5 0 

150m 

20 

6 0 

1 75A 

A60r 


115 

SV3176 

5 

8 4 


10 m 

15 

.10 

1 25A 

Alha 

14 

MZ5708 

5 

8.2 

5 0 

150m 

1.5 

5 0 


A60f 


116# 

ZS9 


5 

8 4 


5 Om 

40 

500m 

150A 

C3c 

15 

MZ5808 

10 

8 2 

5 0 

150m 

1 5 

5 0 


A60f 


117# 

BZY22 


5 

8 4 

06 

5 Om 

25 

1 0 

100 A 

C3g 

16 

MZ5908 

20 

8 2 

5 0 

150m 

1 5 

5 0 


A60f 


118# 

BZY23 


5 

8 4 

06 

5 Om 

25 

50 

100 A 

C3g 

17v 

TZC8 2AB.D 










119# 

BZY24 


5 

8 4 

06 

5 Om 

25 

20 

100 A 

C3g 




xxxx 

8 2 

5 0 § 

150m 

T5~0 

4 8 

1 75A 

A ley 


120 # 

BZY25 


5 

8 4 

06 

5 Om 

25 

10 

100 A 

C3g 

18v 

TZC8 2C 

1 

8 2 

5 0 § 

150m 

1 5 0 

4 8 

1 75A 

A ley 


121 

1N430 


5 

8 4 

25 

10 m 

15 

20 

100 A 

S20 

19v 

TZC8 2E 

3 

8 2 

5 0 § 

150m 

1.5 0 

4 8 

1 75A 

Alev 


122 

1N430A 

5 

8 4 

25 

10 m 

15 

10 

100 A 

S20 

20 v 

UZ5708 

5 

8 2 

5 0 

150m 

1 5 

6 0 

1 75A 

A1 46m 


123 

JAN 1N430A 

5 

8 4 

25 

10 m 

15 

20 

100 A 

S20a 

2 H 

UZ5808 

10 

8 2 

5 0 

150m 

1 5 

6 0 

1 75A 

A1 46m 


124 

1N430B 

5 

8 4 

25 

10 m 

15 

.10 

1 50A 

S20 

22 

UZ5908 

20 

8 2 

5 0 

150m 

1 5 0 

5 0 

1 75A 

A1 46m 


125 

JAN 1N430B 

1 

8.4 

25 

10 m 

15 

20 

100 A 

S20a 

23 

ZC8 2 


t 

8 2 

5.0 § 

150m 

1 5 


1 50A 

A ley 


126 

1N1530 

5 

8 4 

25 

10 m 

15 

20 

150 

C7 

24 

UZ4708 

5 

8 2 

8 0 

150m 

1 5 


1 75A 

A1 46m 


127 

1N1530A 

5 

8 4 

25 

10 m 

15 

.10 

150 

C7 

25 

UZ4808 

10 

8.2 

8 0 

150m 

1 5 


1 75A 

A1 46m 


128 

JAN1N1530A 

5 

8.4 

25 

10 m 

15 

10 

150 

C7 

26 

1 N 1416 

5 

8 2 

10 

200 m 

XO0 

5 0 

1 75C 

S1 54 


1 29i# 

BZX51 


5 

8 4 

250m§ 

10 m 

9^~~0 

1 0 

150J 

D07 

27 

1N1603,A 

XX 

8 2 

10 

250m 

60 

6 0 

200S 

D04 


1304# 

BZX52 


5 

8 4 

250m§ 

10 m 

90 0 

500m 

150J 

D07 

28 

1N1807.A 

XX 

8.2 

10 

1 

1 0 


1 75A 

D04 


1314# 

BZX53 


5 

8 4 

250m§ 

10 m 

9.0 0 

200 m 

150J 

D07 

29 

1N1807B 

20 

8 2 

10 

1 

1 0 



SI 1 e 

" 

1324# 

BZX54 


5 

8 4 

250m§ 

10 m 

900 

100 m 

150J 

D07 

30 

1 N 1807C,CAy 

5 









133 

CD4111 

5 

8 4 

25 

10 m 

15 

05 

125A 

Alcj 




XX 

8 2 

10 § 

1.0 

1.0 


175J 

S19a 


134 

CD4112 

5 

8 4 

.25 

10 m 

15 

.10 

125A 

Alci 

31 

1N1891 

10 

8 2 

10 

25m 

5 0 

4 0 

200A 

S82 


135 

CD4113 

5 

8.4 

25 

10 m 

15 

20 

125A 

Alcj 

32 

1N1891A 

5 

8 2 

10 

25m 

5 0 

4 0 

200A 

S82 


136 

CD4114 

5 

8 4 

25 

10 m 

15 

50 

125A 

Ale] 

33 

1N2972AB 

XXX 

82 

10 

305m 

1 5 


1 75C 

DO40 


137 

CD4115 

5 

8.4 

25 

10 m 

15 

1 0 

125A 

Alci 

34 

JAN 1 N2972B 

,RB 









138 

PS 1501 

5 

8 4 

25 

10 m 

15 

20 

1 50A 

Algc 




5 

8 2 

10 

305m 

1.5 

6 5 

1 50C 

D04 


139 

PS 1501A 

5 

8.4 

25 

10 m 

15 

10 

1 50A 

Algc 

35 

1N4260 

20 

8 2 

10 

305m 

1.5 

4 8 

175C 

S134 


140 

SVM81 


5 

8 4 

25 

7 5m 

75 

1.0 

100R 

D07 

36 

1N4260A 

10 

8.2 

10 

305m 

1.5 

4 8 

1 75C 

S134 


141 

SVM805 

5 

8 4 

25 

7 5m 

75 

50 

100R 

D07 

37 

1N4260B 

5 

8 2 

10 

305m 

1.5 

4 8 

1 75C 

S134 


142 

SVM8010 

5 

8 4 

25 

7 5m 

50 

10 

10OR 

D07 

38 

JAN 1N4260B 

5 

8.2 

10 § 

305m 

1.5 

6 5 

1 75S 

S 134a 


143 

SVM801 1 

5 

8 4 

.25 

7 5m 

20 

.10 

100R 

D07 

39# 

1S6008 

10 

8 2 

10 

200 m 

2.5 

4 0 

150 

D04 


144 

SVM8020 

5 

8 4 

25 

7 5m 

50 

20 

100R 

D07 

40# 

1S6008A 

5 

8 2 

10 

200 m 

2.5 

4 0 

150 

D04 


145 

SVM8021 

5 

8 4 

25 

7 5m 

20 

20 

100R 

D07 

41 

10PZ8 2.A.BX 










146 

1N3199 

5 

8.4 

.27 

10 m 

15 

50 

150S 

Alha 




xxxx 

8.2 

10 

305m 

1 5 

4 8 

175 

D04 


147 

1N3200 

5 

8.4 

27 

10 m 

15 

30 

1 50S 

Alha 

42 

10PZ8 2C 

0 

8 2 

10 

305m 

1.5 

4 8 

175 

D04 


148 

1N3201 

5 

8 4 

27 

10 m 

15 

20 

150S 

Alha 

43 

10RZ8 2AB.C 










149 

1N3202 

5 

8.4 

.27 

10 m 

15 

10 

150S 

Alha 




xxxx 

8 2 

10 

600m 

3 5 

4 8 

155 

D04 


150 

1N3154 

5 

8.4 

40 

10 m 

15 

1 0 

175 

D07 

44 

10RZ8 2C 

0 

8 2 

10 

600m 

3.5 

4 8 

155 

D04 


151 

1N3154A 

5 

8 4 

40 

10 m 

15 

1.0 

175 

D07 

45 

10Z8 2T20.1C 

.5 









152 

1N3155 

5 

8.4 

40 

10 m 

15 

50 

175 

D07 




XXX 

8 2 

10 

250m 

90 

6 0 

165 

D04 


153 

1N3155A 

5 

8 4 

40 

10 m 

15 

50 

175 

D07 

46# 

GZ8A 


10 

8 2 

10 0 

280m 

1.2 

4 0 

1 50A 

D04 


154 

1N3156 

5 

8 4 

40 

10 m 

15 

20 

175 

D07 

47# 

OAZ226 

5 

8.2 

10 

20 m 

10 


1 50J 

D04 


155 

1N3156A 

5 

8.4 

40 

10 m 

15 

20 

175 

D07 

48# 

PZ8A 


10 

8 2 

10 0 

280m 

1.2 

4 0 

1 50A 

S95a 


156 

1N3157 

5 

8.4 

40 

10 m 

15 

10 

175 

D07 

49 

PZT8 20 

10 

8 2 

10 0 

25m 

5 0 

2.0 

185 

S82 


157 

1N3157A 

5 

8 4 

40 

10 m 

15 

10 

175 

D07 

50 

UZ7708 

5 

8 2 

10 

300m 

.80 

5.0 

175 

S2770 


158 

SV9785 

5 

8.4 

40 

10 m 

15 

05 

100 

D07 

51 

UZ7808 

10 

8 2 

10 

300m 

80 

5 0 

175 

S2770 


159 

SV9786 

5 

8.4 

40 

10 m 

15 

05 

150 

D07 

52 

UZ7908 

20 

8 2 

10 

300m 

80 

5.0 

175 

S2770 


160 

JAN 1N3154 

5 

8 4 

50 

10 m 

15 


175A 

Aldd 

53# 

Z5D82CF 

2O§0 

8.2 

10 

50m 

2.5 

5.0 

1 50J 

D04 


161 

JAN 1N3155 

5 

8 4 

.50 

10 m 

15 


175A 

Aldd 

54# 

ZC5008 

5 

8 2 

10 

200 m 

2.5 

3.7 

150A 

S19 


162 

JAN 1N3156 

5 

8 4 

50 

10 m 

15 


175A 

Aldd 

55# 

ZD5008 

10 

8 2 

10 

200 m 

2.5 

3 7 

150A 

S19 


163 

JAN 1N3157 

5 

8.4 

.50 

10 m 

15 


175A 

Aldd 

56# 

1208 


100 

8.2 

15 

500m 

500m 

5 0 

1 50J 

S87 


164 

1N2044B 

5 

8.5 


1 

80 


150A 

S19a 

57# 

BZY93C8V2 

5 

8 2 

20 § 

2 

.30 

4 0 

1 75J 

DO 40 


165 

1N4775B 


8.5 


500u 

200 

1 0 

150 

D07 

58# 

RZ8A 


XX 

8 2 

20 0 

430m 

1.2 

4 0 

150A 

D05 


166 

1N4776B 


8 5 


500u 

200 

50 

150 

D07 

59 

75TE8 2,A 

XX 

8 2 

25 

1 2 

15m 

4 0 

125C 

T036 


167 

1N4777B 


8.5 


500u 

200 

20 

150 

D07 

60# 

8 1Z6,A 


12.6 

8 2 

25 

400m 

2.0 

60 

150J 

S179 


168 

1N4778B 


8 5 


500u 

200 

10 

150 

D07 

61# 

ZL8 2 


10 

8 2 

25 0 

100 

2.0 

5 0 

1 50J 

M41 


169 

1N4779B 


8 5 


500u 

200 

05 

150 

D07 

62# 

ZX8 2 


5 

8 2 

25 0 

100 

2 0 

5 0 

1 50J 

M41 


170 

1N4780B 


8 5 


1 Om 

100 

1 0 

150 

D07 

63 

1N2806AB 

XXX 

8 2 

50 

1 5 

40 

4 8 

175S 

C5a 


171 

1N4781B 


8.5 


1 Om 

100 

.50 

150 

D07 

64 

JAN 1N2806B 

,RB 









172 

1N4782B 


8 5 


1 Om 

100 

20 

150 

D07 




_5_ 

8 2 

50 

1 5 

40 

6 5 

150C 

C5a 


173 

1N4783B 


8 5 


1 Om 

100 

.10 

150 

D07 

65 

1N3307 

20 

8.2 

50 

1 5 

400m 

4 8 

175J 

D05 


174 

1N4784B 


8.5 


1 Om 

100 

.05 

150 

D07 

66 

1N3307A 

10 

8 2 

50 

1 5 

400m 

4 8 

175J 

D05 


175 

1N764-2 

5 

8 5 

25 

10 m 

12 

5 0 

150 

D07 

67 

TN3307B 

5 

8 2_ 

50 

1 5 

400m 

4 8 

175J 

D05 


176 

1N4775 

5 

8 5 

25 

.50m 

200 

1 0 

1 75A 

D07 

68 

JAN 1N3307B 

.RB 









177 

1N4775A 

5 

8 5 

.25 

50m 

200 

1 0 

175A 

D07 




5 

8 2 

50 

1 5 

40 

6 5 

150 

D05 


178 

1N4776 

5 

8.5 

25 

.50m 

200 

50 

175A 

D07 

69 

50T8 2.A.B 

XX* 

8.2 

50 

1 5 

400m 

4 8 


S19e 


179 

1N4776A 

5 

8.5 

25 

50m 

200 

.50 

175A 

D07 

70# 

BZY91C8V2 

5 

8 2 

75 § 

5 

30 

10 

1 75J 

DO 50 


180 

1N4777 

5 

8 5 

25 

.50m 

200 

20 

175A 

D07 

71 

80TF8.2,A 

XX 

8 2 

80 

1 2 

15m 

4 0 

125C 

Ml 17c 


181 

1N4777A 

5 

8.5 

25 

50m 

200 

20 

175A 

D07 

72# 

ZC708A 

5 

8.2 

100 § 

100 

20 

4 8 

1 75J 

S125d0 


182 

1N4778 

5 

8 5 

25 

50m 

200 

.10 

175A 

D07 

73 

250ZE82 

10 

8 2 

250 § 

20 


8 0 

190A 

S83 


183 

1N4778A 

5 

8 5 

25 

50m 

200 

10 

175A 

D07 

74 

250ZF8.2 

10 

8 2 

250 § 

20 


8 0 

190A 

M56a 


184 

1N4779 

5 

8 5 

25 

50m 

200 

.05 

175A 

D07 

75 

LID8 2.A 

XX 

8 2 

400 

15m 

6 8 


1 50A 

M401 


185 

1N4779A 

5 

8 5 

25 

.50m 

200 

05 

175A 

D07 

76# 

RD8H 


10 

8.25 

10 

5.0m 

55 

4 5 

150A 

C1 2b 


186 

1N4780 / 

5 

8 5 

25 

1 Om 

100 

1 0 

175A 

D07 

77v 

BLVA183 

23 

8 3 

250m 

250u 

500 

2 7 

150A 

A9n 


187 

1N4780A 

5 

8 5 

25 

1 Om 

100 

1 0 

175A 

D07 

78v 

BLVA483 

23 

8 3 

250m 

250u 

350 

2 7 

1 50A 

A9n 


188 

1N4781 

5 

8 5 

25 

1 .0m 

100 

50 

175A 

D07 

79 

1N1958AB 

XX 1 

8 3 

.40 

5 Om 

15 

60 

150 

D07 


189 

1N4781A 

5 

8.5 

25 

1 Om 

100 

50 

175A 

D07 

80v 

LVA183 

23 

8 3 

400m 

250u 

350 

6 2 

150A 

D014 


190 

1N4782 

5 

8 5 

25 

1 Om 

100 

20 

175A 

D07 

81 v 

LVA483 

23 

8 3 

400m 

250u 

175 

6 2 

150A 

D014 


191 

1N4782A 

5 

8 5 

25 

1 Om 

100 

.20 

175A 

D07 

82 

1N1875B 

1 

8 3 

1 0 

25m 

1 0 A 

4 0 

175 A 

D013 


192 

1N4783 

5 

8 5 

25 

1 .0m 

100 

10 

175A 

D07 

83 

FA8001 

5 

8 4 


10 m 

20 

05 

100 

Algb 


193 

1N4783A 

5 

8.5 

25 

1 Om 

100 

10 

175A 

D07 

84 

FA8002 

5 

8 4 


10 m 

20 

10 

100 

Alab 


194 

1N4784 

5 

8.5 

25 

1 .0m 

100 

05 

175A 

D07 

85 

FA8003 

5 

8.4 


10 m 

20 

20 

100 

Algb 


195 

1N4784A 

5 

8 5 

25 

1 Om 

100 

05 

175A 

D07 

86 

FA8004 

5 

8 4 


10 m 

20 

50 

100 

Algb 


196# 

1S2067 

6 

8.5 

250m 

10 m 

20 

1 0 A 

150J 

Alee 

87 

MZ805 


5 

8 4 


10 m 

15 


100 A 

D07 


197# 

1S2068A 

6 

8.5 

25 

10 m 

20 

500mA 

150J 

Alee 

88 

MZ810A 

5 

8 4 


10 m 

15 


100 A 

D07 


198# 

1S2069 

6 

8.5 

250m 

10 m 

20 

200mA 

150J 

Alee 

89 

MZ820A 

5 

8 4 


10 m 

15 


100 A 

D07 


199 

SV129 


5 

8 5 

25 

10 m 

15 0 

5.4 

150 

D07 

90 

MZ840A 

5 

8 4 


10 m 

15 


100 A 

D07 


200 # 

1S212 


5 

8 5 

300m 

10 m 

20 

1 0 

150J 

A106d 

91 

PS 1200 

5 

8 4 


10 m 

15 

40 

100 

Algb 


201 # 

1S213 


5 

8 5 

300m 

10 m 

20 

50 

150J 

A106d 

92 

PS1200A 

5 

8 4 


10 m 

15 

20 

100 

Algb 


202 # 

1S 21 4 


5 

8.5 

300m 

10 m 

20 

20 

150J 

A106d 

93 

PS1200B 

5 

8 4 


10 m 

15 

.10 

100 

Alab 


203 

1N3148 

5 

8 5 

.40 

10 m 

15 

50 

150A 

A31b 

94 

PS 1201 

5 

8 4 


10 m 

15 

40 

100 

Algb 


204 

WZ529 

5 

8 5 

40 

10 m 

10 


150A 

A31e 

95 

PS 1201A 

5 

8 4 


10 m 

15 

20 

100 

Algb 


205 

1 N2035-2 

5 

8.5 

75 

10 m 

15 

60 

150J 

D012 

96 

PS 120 IB 

5 

8.4 


10 m 

15 

10 

100 

Alab 


206 

SV1012 

5 

8.5 

75 

10 m 

15 0 

5 4 

150 

A82f 

97 

PS 1202 

5 

8 4 


10 m 

15 

40 

100 

Algb 


207 

WZ912 

5 

8 5 

75 

10 m 

15 0 


1 50A 

Alep 

98 

PS1202A 

5 

8 4 


10 m 

15 

20 

100 

Algb 


208 

1N2790 

5 

8 5 

1 0 

10 m 

15 

.20 

1 50A 

A154 

99 

PS1202B 

5 

8.4 


10 m 

15 

10 

100 

Algb 


209# 

1S224 


10 

8.5 

1 0 

35m 

4 0 


150J 

A56a 

100 

PS 1203 

5 

8 4 


10 m 

15 

40 

100 

Algb 


2 lOv# 

BZ085 


5 

8.5 

1 0 

30m 

60 

5 3 

175J 

A60t 

101 

PS1203A 

5 

8 4 


10 m 

15 

.20 

100 

Alab 


211 

VR8.5.A.B 

XX* 

8.5 

1 0 

25m 

6 0 

4 0 

125C 

Alex 


183 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


183 











2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 




TOLERANCE 

LU 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

Hype 

20 1 1C 

5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 11C 

15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No 

No 



t 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 







VOLT. 













VOLT. 










1 %}_ 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1 

2VR8 5,A,B 

XX* 

8 5 

2.0 

250u 

60 

4 0 

125C 

A3e 


110 

SVM91 



5 

90 

.25 

7.5m 

75 

1.0 

100R 

DO 7 

2 

3VR8 5AB 

XX* 

8.5 

3 0 

250m 

1 5 



A222 


111 

SVM905 


5 

9.0 

25 

7.5m 

75 

.50 

100R 

D07 

3 

1N2044-2 

5 

8 5 

10 

1 

80 

60 

150J 

D04 


112 

SVM9010 


5 

9.0 

25 

7 5m 

50 

.10 

10OR 

D07 

4# 

1S266 


10 

8 5 

10 

350m 

1 5 


150J 

S19g 


113 

SVM9011 


5 

9 0 

.25 

7.5m 

20 

.10 

100R 

D07 

5# 

3034 


1 8 

8 55 

2 0 

10 m 

14 

1 A 

150J 

C26 


114 

SVM9020 


5 

9.0 

25 

7.5m 

50 

.20 

100R 

D07 

6 # 

3035 


1 8 

8 55 

2 0 

10 m 

12 

1 A 

150J 

C26 


115 

SVM9021 


5 

9.0 

.25 

7.5m 

20 

.20 

100R 

D07 

7# 

32350 


1 8 

8 55 

2 0 

10 m 

14 

2 A 

150J 

C26 


116# 

SZ9 



7 

9.0 

.25 

5.0m 

20 

.75 

150J 

Clf 

8 # 

3535 


1 8 

8.55 

2 0 

10 m 

14 

5 A 

150J 

C26 


117# 

1S194 


70 

90 

40 

20 m 

8.0 

6.0 

1 50J 

Alee 

_9#_ 

KVR8.6 


5 

8 6 

20 

10 m 

30 

58 

150A 

Alhh 


118 

GREA4 



5 

9.0 

40 

4.0m 

40 

.05 

75 

D07 

10 # 

KVR86A 

5 

8 6 

20 

10 m 

30 

12 

150A 

Alhh 


119 

GREA7 



5 

90 

.40 

4.0m 

40 

.10 

75 

D07 

1 1 ▼ 

BLVA186 

2 2 

8 6 

250m 

250u 

500 

30 

150A 

A9n 


120 

GREA7A 


5 

9 0 

.40 

4.0m 

40 

05 

100 

D07 

12 ▼ 

BLVA486 

2 2 

8 6 

250m 

250u 

350 

30 

150A 

A9n 


121 

GREA10B 


5 

90 

.40 

4.0m 

40 

.05 

150 

D07 

13v 

LVA186 

2 2 

8 6 

400m 

250u 

350 

6 4 

150A 

D014 


122 

GREA14 


5 

90 

40 

4.0m 

40 

20 

75 

D07 

1 4v 

LVA486 

2 2 

8 6 

400m 

250u 

175 

6 4 

150A 

D014 


123 

GREA14A 


5 

90 

.40 

4.0m 

40 

.10 

100 

D07 

15 

1N4102 

5 

8 7 

25 

25m 

200 


200J 

D07 


124 

GREA19B 


5 

9.0 

.40 

4.0m 

40 

.10 

150 

D07 

16 

1N4695 

5 

8 7 

25 

05m 



200A 

D014 


125 

GREA29A 


5 

9.0 

40 

4.0m 

40 

.20 

100 

D07 

17 

CD3125 

5 

8 7 

25 

10 m 

15 0 

6 2 

150A 

Alsj 


126 

GREA35 


5 

9.0 

40 

4.0m 

40 

50 

75 

D07 

18 

MC6416A 

XXX 

8 7 

25 

7.5m 

15 

1 0 

75R 

M277c 


127 

GREA38B 


5 

9 0 

.40 

4.0m 

40 

20 

150 

D07 

19 

MC6416B 

XXX 

8 7 

25 

7.5m 

15 

1 1 

75R 

A188 


128 

GREA70 


5 

90 

40 

4.0m 

40 

1.0 

75 

D07 

20 

MC6417A 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

1.0 

100R 

M277c 


129 

GREA72A 


5 

9.0 

40 

4.0m 

40 

.50 

100 

D07 

21 

MC6417B 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

1 0 

100R 

A188 


130 

GREA95B 


5 

90 

.40 

4.0m 

40 

.50 

150 

D07 

22 

MC6418A 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

50 

75R 

M277c 


131 

GREA145A 


5 

9.0 

40 

4 Om 

140 

1.0 

100 

D07 

23 

MC6418B 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

50 

75R 

A188 


132 

GREA190B 


5 

90 

.40 

4 Om 

40 

1.0 

150 

D07 

24 

MC6419A 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

50 

100R 

M277c 


133 

ME1Z935 

5 


9.0 

400m 

7.5m 

20 

1.0 

75J 

M489 

25 

MC6419B 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

50 

100R 

A188 


134 

ME1Z935A 

5 


90 

400m 

7.5m 

20 

1.0 

100 J 

M489 

26 

MC6420A 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

20 

75R 

M277c 


135 

ME1Z935B 

5 


9 0 

400m 

7 5m 

20 

1.0 

150J 

M489 

27 

MC6420B 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

20 

75R 

A188 


136 

ME1Z936 

5 


90 

400m 

7 5m 

20 

500m 

75J 

M489 

28 

MC6421A 

XXX 

8 7 

25 

7.5m 

15 

20 

100R 

M277c 


137 

ME1Z936A 

5 


9.0 

400m 

7.5m 

20 

500m 

100 J 

M489 

29 

MC6421B 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

20 

100R 

A188 


138 

ME1Z936B 

5 


9.0 

400m 

7.5m 

20 

500m 

150J 

M489 

30 

MC6422A 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

10 

75R 

M277c 


139 

ME1Z937 

5 


9.0 

400m 

7.5m 

20 

200 m 

75J 

M489 

31 

MC6422B 

XXX 

8 7 

25 

7.5m 

15 

10 

75R 

A188 


140 

ME1Z937A 

5 


90 

400m 

7.5m 

20 

200 m 

100J 

M489 

32 

MC6423A 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

10 

100R 

M277c 


141 

ME1Z937B 

5 


90 

400m 

7.5m 

20 

200 m 

150J 

M489 

33 

MC6423B 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

10 

100R 

A188 


142 

ME1Z938 

5 


90 

400m 

7.5m 

20 

100 m 

75J 

M489 

34 

MC6428A 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

.05 

75R 

M277c 


143 

ME1Z938A 

5 


90 

400m 

7.5m 

20 

100 m 

100J 

M489 

35 

MC6428B 

XXX 

8 7 

25 

7 5m 

15 

.10 

75R 

A188 


144 

ME1Z938B 

5 


9.0 

400m 

7 5m 

20 

100 m 

150J 

M489 

36 

MC6429A 

XXX 

8 7 

.25 

7 5m 

15 

05 

100R 

M277c 


145 

ME1Z939 

5 


9 0 

400m 

7.5m 

20 

50m 

75J 

M489 

37 

MC6429B 

XXX 

8 7 

.25 

7 5m 

15 

10 

100R 

A188 


146 

ME1Z939A 

5 


9.0 

400m 

7.5m 

20 

50m 

100J 

M489 

38 

JAN 1N4102 

5 

8 7 

400m 

250u 

200 

7 5 

175A 

Alsx 


147 

ME1Z939B 

5 


9.0 

400m 

7 5m 

20 

50m 

150J 

M489 

39 

MC6416C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

1 0 

75R 

Alas 


148 

ME1Z940 

5 


9.0 

400m 

7.5m 

20 

20 m 

75J 

M489 

40 

MC6417C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

1.0 

100R 

Alas 


149 

ME1Z940A 

5 


90 

400m 

7.5m 

20 

20 m 

100 J 

M489 

41 

MC6418C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

500m 

75R 

Alas 


150 

ME1Z940B 

5 


90 

400m 

7.5m 

20 

20 m 

150J 

M489 

42 

MC6419C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

500m 

100R 

Alas 


151 

WZ531 



5 

90 

.40 

10 m 

10 


150A 

A31e 

43 

MC6420C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

200 m 

75R 

Alas 


152 

1N935 



5 

90 

.50 

7.5m 

20 

1 0 

75R 

D07 

44 

MC6421C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

200 m 

100R 

Alas 


153 

1N935A 


5 

9 0 

50 

7 5m 

20 

1 0 

100R 

D07 

45 

MC6422C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

100 m 

75R 

Alas 


154 

1N935B 


5 

9.0 

.50 

7.5m 

20 

1.0 

150R 

D07 

46 

MC6423C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

100 m 

100R 

Alas 


155 

JAN 1N935B 


5 

90 

50 

7 5m 

20 

2 A 

175A 

D07 

47 

MC6428C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

50m 

75R 

Alas 


156 

1N936 



5 

9 0 

.50 

7 5m 

20 

50 

75R 

D07 

48 

MC6429C 

XXX 

8 7 

400m 

7 5m 

15 

50m 

100R 

Alas 


157 

1N936A 


5 

90 

.50 

7 5m 

20 

.50 

100R 

D07 

49 

MZC87A10 

r 

8 7 

400m§ 

5 7m 

52 

6 5 A 

175J 

M468 


158 

1N936B 


5 

9 0 

.50 

7 5m 

20 

50 

150R 

D07 

50 

MZC87B10 

§t 

8 7 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 


159 

1N937 



5 

9.0 

.50 

7 5m 

20 

20 

75R 

D07 

51 

1N5238 

20 t 

8 7 

50 

20 m 



200A 

D07 


160 

1N937A 


5 

90 

.50 

7.5m 

20 

.20 

100R 

D07 

52 

1 N5238A,B 

§0 

8 7 

50 

20 m 

6 0 

6.5 

200A 

D07 


161 

1N937B 


5 

9.0 

50 

7.5m 

20 

.20 

150R 

D07 

53 

MZ92-8 7 

t 

8 7 

500m§ 

20 m 


6 1 

150J 

C103 


162 

JAN 1N937B 


5 

9.0 

50 

7.5m 

20 

41 A 

175A 

D07 

54 

S5238.A.B 

XXX 

8 7 

500m 

20 m 

8 0 

6 5 

175 

D041 


163 

1N938 



5 

9.0 

.50 

7.5m 

20 

.10 

75R 

D07 

554 

1N5345 

20 

8 7 

5 0 

150m 



200A 

Alee 


“164 

1N938A 


5 

9 0 

50 

7 5m 

20 

.10 

100R 

D07 

56v 

1N5345A 

10 

8 7 

5.0 

150m 

20 


200A 

Alee 


165 

1N938B 


5 

9 0 

50 

7 5m 

20 

10 

150R 

D07 

57t 

1N5345B 

5 

8 7 

5 0 

150m 

20 


200A 

Alee 


166 

JAN 1N938B 


5 

9 0 

50 

7.5m 

20 

2 A 

175A 

D07 

58t 

5ZS8 7,A,B 

XXX 

8 7 

5 0 § 

150m 

20 


200A 

Alts 


167 

1N939 



5 

9.0 

.50 

7 5m 

20 

05 

75R 

D07 

59 

1N2250 

10 

8 75 

150m 

200 u 



150A 

Cl 


168 

1N939A 


5 

9.0 

50 

7.5m 

20 

.05 

100R 

D07 

60 

1N225A0 

5 

8 75 

150m 

200 u 



150A 

Cl 


169 

1N939B 


5 

9.0 

.50 

7 5m 

20 

.05 

150R 

D07 

61 

1N 1313,A 

XX 

8 75 

15 

20 m 


4 0 

150A 

Cl 


170 

JAN 1N939B 


5 

9.0 

.50 

7 5m 

20 

.1 A 

175A 

D07 

62 

IDAZ225,A,B,( 

'0 









171 

1N940 



5 

90 

50 

7 5m 

20 

02 

75 

D07 




xxxx 

8 75 

150m 

200 u 



150A 

A1 he 


172 

1N940A 


5 

9.0 

50 

7 5m 

20 

.02 

100 

D07 

63# 

RD9A 


10 

8 75 

20 

10 m 

10 

60 

150S 

Aldw 


173 

1N940B 


5 

9.0 

50 

7 5m 

20 

02 

150 

D07 

64# 

1S758 


XXX 

8 75 

25 

10 m 

15 

5 0 

150 

C Id 


174 

JAN 1N940B 


5 

90 

.50 

7 5m 

20 


175A 

D07 

65# 

RD9B 


10 

8 75 

1.0 

40m 

5 0 

60 

150S 

A164 


175 

PS 1215 


5 

9 0 

50 

1 .0m 

150 

1.0 

175S 

Alab 

66 # 

RD9C 


10 

8 75 

3 0 

120 m 

30 

60 

150S 

S42 


176 

PS1215A 


5 

90 

50 

1 Om 

150 

50 

175S 

Algb 

67# 

RD9D 


10 

8 75 

10 

400m 

1 8 

5.5 

150S 

S103 


177 

PS1215B 


5 

90 

50 

1 Om 

150 

.20 

175S 

Algb 

68 

1N764 


XX 

8 8 

250m 

10 m 

12 

5 0 

150 

D07 


178 

PS1215C 


5 

9.0 

50 

1 Om 

150 

10 

175S 

Alab 

69 

1N764A 

XX 

8 8 

250m 

10 m 

12 

5 0 

150 

D07 


179 

SVC925 


5 

9.0 

.50 

7 5m 

20 

.10 

175 

D07 

70 

1N2035 

5 

8 8 

75 

10 m 

15 

60 

150J 

D012 


180 

SVC950 


5 

90 

.50 

7.5m 

20 

10 

175 

D07 

71 

1N2044 

5 

8.8 

10 

1 

.80 

60 

150J 

D04 


181# 

ZC009 



5 

9.0 

.60 

1 ,0m 

52 

4 4 

100 

A3k 

72 

1N4297 

5 

8 8 

10 

200 m 

1 4 

1 0 

75B 

D04 


182# 

ZD009 



10 

9.0 

.60 

5 Om 

52 

4.4 

100 

A3k 

73 

1N4297A 

5 

8 8 

10 

200 m 

1 4 

1 0 

100B 

D04 


183 

1N2035-3 


5 

9.0 

75 

10 m 

15 

60 

150J 

D012 

74 

1N4297B 

5 

8.8 

10 

200 m 

1 4 

1 0 

150B 

D04 


184 

SV1013 


5 

90 

75 

10 m 

15 0 

5.7 

150 

A82f 

75 

1N4298 

5 

8 8 

10 

200 m 

1 4 

50 

75B 

D04 


185 

WZ913 


5 

9 0 

75 

10 m 

15 0 


150A 

Alep 

76 

1N4298A 

5 

8 8 

10 

200 m 

1 4 

50 

100B 

D04 


186# 

1S482 



10 

90 

1 0 

30m 

15 

5.5 

150J 

A1 15 

77 

1N4298B 

5 

8 8 

10 

200 m 

1 4 

50 

150B 

D04 


187v# 

BZ090 


5. 


90 

1 0 

30m 

6.0 

5.6 

175J 

A60t 

78 

1N4301 

5 

8 8 

50 

1 

60 

1.0 

75B 

D05 


188# 

SZL9 



7 

90 

1 3 

50m 

3.5 


150J 

M72 

79 

1N4301A 

5 

8 8 

50 

1 

60 

1 0 

100B 

D05 


189# 

ZC2009 


5 

9.0 

1 8 

1 Om 

52 

4.7 

150 

D03 

80 

1N4301B 

5 

8 8 

50 

1 

60 

1 0 

150B 

D05 


190# 

ZD2009 


10 

90 

1.8 

1 .0m 

52 

4 5 

150 

D03 

81 

1N4302 

5 

8 8 

50 

1 

60 

50 

75B 

D05 


191# 

VR9F 



5 

9 0 

2 2 

20 m 

4.0 


200S 

D03 

82 

1N4302A 

5 

8 8 

50 

1 

60 

50 

100B 

D05 


192# 

1S492 



10 

90 

3.0 

120 m 

15 

5 5 

150J 

SI 12 

83 

1N4302B 

5 

8.8 

50 

1 

60 

50 

150B 

D05 


193 

3Z9.0.A.B 

XXX 

9.0 

3 0 

84m 

3 0 


150 

A222 

84v 

BLVA189 

2 1 

8 9 

250m 

250u 

500 

3 3 

150A 

A9n 


194# 

VR9E 



5 

90 

5 8 

20 m 

4 0 


200S 

D04 

85v 

BLVA489 

2 1 

8.9 

250m 

250u 

350 

3.3 

150A 

A9n 


195 

1 N2044-3 


5 

9.0 

10 

1 

.80 

60 

150J 

D04 

86 v 

LVA189 

2 1 

8 9 

400m 

250u 

350 

6 5 

150A 

D014 


196 

1N5632 



9 09 

1.0 

1 .0m 


6.8 

175A 

D013 

87v 

LVA489 

2 1 

8 9 

400m 

250u 

175 

6.5 

150A 

D014 


197 

1N4765B 



9 1 


500u 

300 

1.0 

150 

D07 

88 

1N2044C 

5 

9 0 


1 

.80 


150A 

S19a 


198 

1N4766B 



9 1 


500u 

300 

.50 

150 

D07 

89 

3N39t 


9 

90 


5 Om 


50 

7 1A 

M51 


199 

1N4767B 



9 1 


500u 

300 

.20 

150 

D07 

90 

3N42T 


9 

9 0 


5 Om 


50 

100 A 

M51 


200 

1N4768B 



9 1 


500u 

300 

10 

150 

D07 

91 

3N43t 


9 

9 0 


5 Om 


30 

100 A 

M51 


201 

1N4769B 



9 1 


500u 

300 

.05 

150 

D07 

92 

3N44t 


9 

90 


5 Om 


20 

10 OA 

M51 


202 

1N4770B 



9.1 


1 Om 

200 

1 0 

150 

D07 

93 

3N44At 

10 

9.0 




10 

150S 

M51 


203 

1N4771B 



9.1 


1 .0m 

200 

50 

150 

D07 

94# 

BZX72 


5 

90 

56m§ 

5 Om 

50 

6 7m 

125A 

D07 


204 

1N4772B 



9 1 


1 .0m 

200 

20 

150 

D07 

95# 

BZX72A 

5 

9 0 

56m§ 

5 Om 

50 

14m 

10 OA 

D07 

_ 

205 

1N4773B 



9 1 


1 Om 

200 

10 

150 

D07 

96# 

BZX72B 

5 

9 0 

56m§ 

5 Om 

50 

14m 

125A 

D07 


206 

1N4774B 



9.1 


1 Om 

200 

05 

150 

D07 

97# 

BZX72C 

5 

9 0 

56m§ 

5 Om 

50 

28m 

100 A 

D07 


207# 

BZX55C9V1 

6 


9.1 


5 Om 

10 



A let 

98# 

KS77 


5 

90 

57m 

5 Om 

35 


125A 

D07 


208 

DSZ3009 

10 

9 1 


75m 

30 

5.0 


A266 

99# 

KS77B 


5 

9 0 

57m 

5 Om 

35 


100 A 

D07 


209 

MC72 



X 

9 1 


10 m 

19 



M409b 

100 # 

KS78 


5 

9 0 

57m 

5.0m 

35 


125A 

D07 


210 # 

MR91E-H 


15 

9 1 



30 



D07 

101 #_ 

KS78B 


5 

9 0 

57m 

5 Om 

35 


100 A 

D07 


211 # 

RZ9.1 



5 

9 1 

.08 

5.0m 

40 


150A 

C18e 

102 

654C9 


5 

9 0 

.15 

5 Om 

12 

5 2 

150A 

C3 


212 # 

RZZ9 1 



5 

9.1 

.08 

5.0m 

40 


150A 

C18e 

103# 

SZ200-9 

15 

9 0 

20 

5 Om 

10 

60 

100 A 

A138 


213v# 

BZX84C9V1 

5 


9 1 

110 m 

5 Om 

20 

6.5 

125J 

M500 

104 

1N764-3 

5 

9 0 

25 

10 m 

12 

5 0 

150 

D07 


214# 

AZ9.1 



5 

9 1 

.15 

5.0m 

20 


170A 

D07 

105# 

1S334 


7 0 

90 

25 

10 m 

20 

7 0 

150J 

Alee 


215# 

BZ9 1 



5 

9 1 

.15 

5 Om 

60 


170A 

D07 

106# 

1S472 


10 

9.0 

25 

15m 

15 

5 5 

150J 

D07 


216# 

Z9.10 



5 

9.1 

150m 

5.0m 

40 


150A 

C18d 

107 

HR9 0 


5 

9 0 

25 

5 Om 

20 


175A 

D07 


217# 

ZZ9 1 



5 

9 1 

.15 

5.0m 

40 


150A 

C18d 

108# 

MZ1009 

7 

9 0 

250m 

10 m 

15 

6.0 

175J 

D07 


218# 

OAZ272 

20 

9.1 

.23 

1 .0m 

8.0 


150J 

A3 

109 

SV131 


5 

9 0 

25 

10 m 

15 

5 7 

150 

D07 





_ 










184 


184 


D.A. T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


























2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



13J 

TOLERANCE 

LLJ 

I2JMAX. 

TEST 

MAX 

TEMP 

MAX 

DWG 



31 

TOLERANCE 

111 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM 

DISS 

CUR. 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 110 15 12 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT 










1%L_ 

(V) 

(W) 

(A) 

(ST) 


ro 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


ro 


1 

1/4 A9 1AB 










99 

MACZB9 1 D, 1 

0,5 











XXX 

9 1 

25 

6 9m 

10 

6 0 

175 

D07 




Ixxx 

9.1 

40 0 

6 9m 

10 

5.0 

175J 

M453 

2 

1/4M9 1Z.10. 

5 









100 

MACZC9 1 D,10,5 











XXX 

9 1 

25 

6 9m 

10 

6 5 

175J 

A1 cy 





XXX 

9 1 

.40 0 

14m 

7.5 

5 0 

175J 

M453 

3 

25N9 1 

20 

9.1 

25 

6.9m 

10 


250 

D07 


101 

MACZD9.1 D,10,5 








4 

1N713.A 

XX 

9.1 

25 

12m 

7 0 

6.0 

1 75A 

D07 




Ixxx 

9 1 

.40 0 

250u 

200 

5 0 

175J 

M453 

5 

1N713B 

20 

9 1 

25 

12m 

7 0 



D07 


102 

MACZE9 1 D,10,5 








6 

1N4103 

5 

9.1 

25 

25m 

200 


200J 

D07 




Ixxx 

9 1 

40 0 

1 4m 

7 5 

5 0 

175J 

M453 

7 

1N4696 

5 

9 1 

25 

05m 



200A 

D01 4 


103 

MACZF9.1 D,10,5 








8 

1N4765 

5 

9 1 

25 

50m 

350 

1 0 

175A 

D07 





XXX 

9 1 

~4O~0 

250u 

200 

4 4 

175J 

M453 

9 

1N4765A 

5 

9 1 

25 

50m 

350 

1 0 

175A 

D07 


104 

MACZG9 ID,10,5 








10 

1N4766 

5 

9.1 

25 

50m 

350 

50 

175A 

D07 





XXX 

9.1 

40 El 

20m 

10 

6 1 

175J 

M453 

1 1 

1N4766A 

5 

9 1 

25 

,50m 

350 

50 

175A 

D07 


105 

MBCZA9 1 D,10,5 








12 

1N4767 

5 

9 1 

25 

.50m 

350 

20 

1 75A 

D07 





XXX 

9 1 

40 0 

250u 

200 

5.0 

175J 

M454 

13 

1N4767A 

5 

9 1 

25 

50m 

350 

20 

1 75A 

D07 


106 

MBCZB9 1 D, 10,5 








14 

1N4768 

5 

9 1 

25 

50m 

350 

10 

1 75A 

D07 




Ixxx 

9 1 

~JO~0 

6 9m 

10 

5 0 

175J 

M454 

15 

1N4768A 

5 

9 1 

25 

50m 

350 

10 

175A 

D07 


107 

MBCZC9 1 D,10,5 








16 

1N4769 

5 

9 1 

25 

50m 

350 

05 

1 75A 

D07 




Ixxx 

9 1 

400mEl 

14m 

7 5 

5 0 

175J 

M454 

17 

1N4769A 

5 

9 1 

25 

50m 

350 

05 

175A 

D07 


108 

MBCZD9 1 D,10,5 








18 

1N4770 

5 

9 1 

25 

1 Om 

200 

1 0 

175A 

D07 




Ixxx 

9 1 

40 0 

250u 

200 

5 0 

175J 

M454 

19 

1N4770A 

5 

9 1 

25 

1 Om 

200 

1 0 

1 75A 

D07 


109 

MBCZE9 1 D,10,5 








20 

1N4771 

5 

9.1 

25 

1 Om 

200 

50 

175A 

D07 





XXX 

9 1 

40 0 

14m 

7 5 

5 0 

175J 

M454 

21 

1N4771A 

5 

9 1 

25 

1 Om 

200 

50 

175A 

D07 


110 

MBCZF9 1 D,10,5 








22 

1N4772 

5 

9 1 

25 

1 Om 

200 

20 

175A 

D07 




Ixxx 

9 1 

400mEl 

250u 

200 

4 4 

175J 

M454 

23 

1N4772A 

5 

9 1 

25 

1 Om 

200 

.20 

1 75A 

D07 


111 

MBCZG9.1 D,10,5 








24 

1N4773 

5 

9 1 

25 

1 .Om 

200 

10 

175A 

D07 





XXX 

9 1 

40 0 

20m 

10 

6 1 

175J 

M454 

25 

1N4773A 

5 

9 1 

25 

1.0m 

200 

.10 

175A 

D07 


112 

MCCZA9 1 D,10,5 








26 

1N4774 

5 

9 1 

25 

1 Om 

200 

.05 

1 75A 

D07 





XXX 

9.1 

~4O~0 

250u 

200 

5 0 

175J 

M455 

27 

1N4774A 

5 

9 1 

25 

1 Om 

200 

05 

175A 

D07 


113 

MCCZB9 1 D, 10,5 








..28# 

02Z9 1A 

5 

9 1 

250m 

6 Om 

30 

6 5 

175J 

D035 




Ixxx 

9 1 

40 El 

6 9m 

10 

5 0 

175J 

M455 

29# 

1 109 


100 

9.1 

25 

10m 

8 0 

5 5 

1 50J 

C18f 


114 

MCCZC9 1 D,10,5 








30# 

BZY83C9V1 

5 

9.1 

25 

5 Om 

10 

8 A 

1 50J 

Clg 





XXX 

9 1 

40 0 

1 4m 

7 5 

5 0 

175J 

M455 

.31# 

BZY85C9V1 

5 

9 1 

25 § 

5 Om 

10 

8 A 

1 50J 

A1 7 If 


115 

MCCZD9 1 D,10,5 








32 

GLA91 ,A,B 

XXX 

9.1 

.25 

1 Om 

75 

6 8 

175 

D07 





XXX 

9 1 

~4O~0 

250u 

200 

5 0 

175J 

M455 | 

33# 

HS2091 

5 

9 1 

25 

5 Om 



175A 

D07 


116 

MCCZE9.1 D,10,5 








34# 

KS2091A 

5 

9 1 

250m 

5 Om 

15 

8.0 A 

150A 

D07 





XXX 

9 1 

40 El 

14m 

7 5 

5 0 

175J 

M455 

35# 

KS2091B 

10 

9 1 

250m 

5 Om 

15 

8 0 A 

150A 

D07 


117 

MCCZF9 ID,10,5 








36 

LAC2009 

10 

9 1 

250m 

1 Om 

100 



M520a 





XXX 

9 1 

40 0 

250u 

200 

4 4 

175J 

M455 

37 

MCPD536A 

10 

9 1 

25 

10m 

19 


150A 

M41 1 


118 

MCCZG9 1 D,10,5 








38 

MGLA91AB 

XXX 

9 1 

25 

1 Om 

75 

6 8 

150 

A2 





XXX 

9 1 

4010 

20m 

10 

6 1 

175J 

M455 

39# 

MR91C-H 

5 

9 1 

.25 

5 Om 

20 


250 

D07 


119 

MDCZA9 1 D,10,5 








40 

PD6013.A 

XX 

9 1 

25 

5 Om 

9 0 


150 

A109 




_ 

XXX 

9 1 

40 El 

250u 

200 

5 0 

150A 

M410 

41 

PD6054 

5 

9 1 

25 

5 Om 

60 


150 

A2c 


120 

MDCZB9.1 D,10,5 








42 

PD6209 

10 

9 1 

250m 

1 Om 

100 



A109 





XXX 

9 1 

40 0 

6.9m 

10 

5 0 

150A 

M410 

43# 

OAZ247 

5 

9 1 

278m 

1 Om 

80 0 

62 

150J 

A24c 


121 

MDCZC9.1 D,10,5 








44# 

BZY63 


5 

9 1 

28 

1 Om 

80 


1 50J 

A3 





XXX 

9 1 

W0 

14m 

7.5 

5 0 

150A 

M410 

45# 

BZY68 


15 

9 1 

28 

1 Om 

80 


150J 

A3 


122 

MDCZD9 ID,10,5 








46 

MC6013.A 

XX 

9 1 

30 

10m 

19 


175 

A2m 





XXX 

9 1 

.40 El 

250u 

200 

5 0 

150A 

M410 

47 

OAZ207 

5 

9 1 

30 

1 Om 

28 

6.8 

1 50J 

Clc 


123 

MDCZE9 1 D,10,5 








48 

OAZ212 

15 

9 1 

30 

1 Om 

28 

6 8 

1 50J 

Clc 





XXX 

9 1 

40 0 

14m 

7 5 

5 0 

150A 

M410 

49# 

Z1A9.1 


1 

9 1 

320m 

5 Om 

10 

8 0 A 

1 50A 

C29 


124 

MDCZF9 1 D,10,5 








50# 

Z1B9 1 


5 

9.1 

320m 

5 Om 

10 

8.0 A 

1 50A 

C29 





XXX 

9 1 

~4O~0 

250u 

200 

4 4 

150A 

M410 

51# 

Z1C9 1 


10 

9 1 

320m 

5 Om 

10 

8 0 A 

150A 

C29 


125 

MDCZG9 ID,10,5 








52# 

Z1D9.1 


15 

9 1 

320m 

5 Om 

10 

8 0 A 

150A 

C29 





XXX 

9 1 

.40 El 

20m 

10 

6.1 

150A 

M410 

53 

LDZ70/9A1 

5 

9 1 

360m 

20m 

10 


150J 

M401 


126 

MZ500-1 5 

10 

9.1 

4 § 

20m 

10 0 

6 8 

175J 

D07 

54# 

1N757 


10 

9 1 

400m 

20m 

10 

5 6 

175A 

A1 


127 

MZC9 1A10 

t 

9 1 

400m§ 

5 5m 

54 

6.8 A 

175J 

M468 

55# 

1N757A 

5 

9 1 

400m 

20m 

10 

5 6 

175A 

A1 


128 

MZC9.1B10 

§t 

9 1 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 

56 

JAN 1N757A 

5 

9 1 

400m 

20m 

60 

6 8 

1 75A 

Aldd 


129# 

Z5A9 1 


1 

9.1 

400m§ 

5 Om 

15 

8 0 A 

200J 

Alhs 

57 

1N960AB 

XXX 

9 1 

40 

14m 

7 5 

5.1 

175S 

D07 


130# 

Z5B9 1 


5 

9 1 

400m§ 

5 Om 

15 

8 0 A 

200J 

Alhs 

58 

1N3517 

5 

9 1 

40 

10m 

6 0 

5 6 

200A 

D07 


131# 

Z5C9.1 


10 

9 1 

400m§ 

5.0m 

15 

80 A 

200J 

Alhs 1 

59 

JAN 1N4103 

5 

9 1 

400m 

250u 

200 

8 0 

175A 

Alsx 


132# 

Z5D9 1 


15 

9 1 

400m§ 

5 Om 

15 

8 0 A 

200J 

Alhs 

60 

1N5529 

20 

9 1 

400m§ 

1 Om 



1 7 5 A 

D07 


133# 

ZF9.1 


5 

9 1 

400m 

5 Om 

10 

60 

150J 

D07 

61 

1N5529A 

10 

9 1 

400m§ 

1 Om 



1 75A 

D07 


134# 

ZP9 1# 

5 

9 1 

400m 

5 Om 

10 

6 5 

150J 

D07 

62 

1N5529B 

5 

9 1 

400m§ 

1.0m 

45 


1 75A 

D07 


135 

1/2Z9 1T5 

5 

9 1 

50 

14m 

60 


175 

A94f 

63v 

JAN 1N5529B 

5 

9 1 

400m 

1 Om 

45 

6 8 

200A 

D01 4 


136 

1N5239 

20t 

9 1 

50 

20m 



200A 

D07 

64 

1N5529C 

2 

9.1 

400m§ 

1 Om 

45 


175A 

D07 


137 

1 N5239A.B 

§0 

9 1 

50 

20m 

60 

6 8 

200A 

D07 

65 

1N5529D 

1 

9 1 

400m§ 

1 Om 

45 


1 75A 

D07 


138v 

HEPZ0219-RT 









66v 

1N5735B 

5 

9 1 

400m 

10m 

! 15 

6 5 

200J 

D035 





10 

9 1 

500m 

20 

50 



Cl 03 

67# 

1S2091A 

10 

9.1 

400m 

5 Om 

15 

6 0 

1 50A 

A1 


139 

MCPD536B 

10 

9 1 

500m 

10m 

19 


150A 

M41 la 

68# 

1S2091A 

5 

9 1 

40 

5 Om 

15 

6 0 

1 50A 

A1 


140 

MCPD536C 

10 

9 1 

500m 

10m 

19 


150A 

M277d 

69# 

1S7091 ,B 

xl 5 

9 1 

40 

5 Om 

20 

60 

1 50A 

A1 


141 

MTZ613,A 

XX 

9 1 

50 

10m 

19 


175A 

A60e 

70# 

1S7091A 

5 

9 1 

40 

5 Om 

15 

6 0 

150A 

A1 


142 

MZ92-9 1 

r 

9 1 

500m§ 

20m 


6.2 

150J 

Cl 03 

71# 

5519 


5 

9 1 

40 

5 Om 

10 

5 5 

125A 

Alee 


143 

PS8912 

5 

9 1 

50 

20m 

30 

6 6 

150 

A60p 

72# 

BZX46C9V1 

5 

9 1 

400m 

14 

7 5 

6 5 

175J 

D035 


144 

S5239,A,B 

XXX 

9 1 

500m 

20m 

10 

6.8 

175 

D041 

73v# 

BZX71B9V1 

2 

9 1 

400m§ 

5 Om 

15 


1 75J 

D035 


145# 

ZSF9 1 


1 

9 1 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

150S 

M487a 

74# 

BZX71C9V1 

5 

9 1 

400m§ 

5 0 

10 


200S 

A9m 


146# 

Z0A9 1 


1 

9 1 

520m 

5 Om 

60 

8 0 A 

150J 

Alef 

75# 

BZX74C9V1 

5 

9 1 

400m 

12m 

100 

5 5 


A3 1 e 


147# 

Z0B9 1 


5 

9 1 

520m 

5 Om 

6.0 

8 0 A 

150J 

Alef 

76# 

BZX79C9V1 

5 

9 1 

400m 

5 Om 

15 

60 

200J 

A257 


148# 

Z0C9.1 


10 

9.1 

520m 

5 Om 

60 

8 0 A 

150J 

Alef 

77# 

BZX83C9V1 

5 

9 1 

400m 

5 Om 

10 

5 5 

1 50J 

D035 


149# 

Z0D9 1 


15 

9 1 

520m 

5 Om 

60 

8 0 A 

150J 

Alef 

78'r# 

BZY85B9V1 

2 

9 1 

400m 

5 Om 

10 

5 4 

1 50J 

D07 


150 

1N4631 

5 

9 1 

60 

14m 

700 

6 9 

200A 

D014 

79# 

BZY88C9V1 

5 

9 1 

40 

5 Om 

4 7 0 


150 

D07 


151 

LVA91A 

5 

9 1 

600m 

1 Om 

100 



D014 

80 

C4015 


10 

9 1 

40 

14m 

7 5 


175 

A134a 


152 

LVA91B 

2 

9 1 

600m 

1 Om 

100 



D014 

81 

C6015 


10 

9 1 

400m 

1 Om 

25 0 

5 5 

1 75A 

M37 1c 


153 

LVA391A 

5 

9 1 

600m 

1 Om 

60 



D014 

82 

C6015A 

5 

9 1 

400m 

1 Om 

25 0 

5 5 

1 75A 

M37 1c 


154 

LVA391B 

2 

9 1 

600m 

1 Om 

60 



D014 

83 

C61 15 


10 

9 1 

400m 

1 Om 

25 

5 5 

175A 

M131 a 


155# 

UZ9 1 


10 

9 1 

60 

66m 

4 0 

60 

135A 

D03 

84 

C6115A 

5 

9 1 

400m 

1 Om 

25 

5 5 

175A 

M 131 a 


156# 

ZW9 1 


5 

9 1 

600m 

5 Om 

10 

6 0 

150J 

Albg 

85 

CZA9.1 D.10.5 










157 

7JZ9 1 


t 

9 1 

750m 

14m 

7 5 

5 1 

175 

D015 




XXX 

9 1 

40 0 

250u 

200 

5.0 

175J 

M37 1 


158 

7Z9 1 ,A,B,D 









86 

CZB9 1 D,10,5 













xxxx 

9 1 

750m 

14m 

7 5 

5 1 

175 

D027 


_ 

Ixxx 

9.1 

40 El 

6 9m 

10 

5 0 

175J 

M37 1 


159 

7Z9 1C 

0 

9.1 

750m 

14m 

7 5 

5.1 

175 

D027 

87 

CZC9 1 D,10,5 










160 

7ZM9.1 ,A,B,D 











Ixxx 

9.1 

40 0 

14m 

7 5 

5 0 

175J 

M37 1 





xxxx 

9 1 

750m 

14m 

7.5 

5 1 

175 

D041 

88 

CZD9.1 D,10,5 










161 

7ZM9 1C 

0 

9 1 

750m 

14m 

7 5 

5 1 

175 

D041 



Ixxx 

9 1 

74610 

250u 

200 

5.0 

1 75J 

M451 


162 

1N3678 

20 

9 1 

750m§ 

14m 

7 5 


175S 

Alaz 

89 

CZE9 ID,10,5 










163 

1N3678A 

10 

9 1 

750m§ 

14m 

7 5 


175S 

Alaz 



Ixxx 

9 1 

40 0 

14m 

7 5 

5 0 

175J 

M45 1 


164 

1N3678B 

5 

9 1 

750m§ 

14m 

7 5 


175S 

Alaz 

90 

CZF9.1D,10,5 










165 

MC61 13,A 

XX 

9 1 

75 

25m 

19 


175A 

A2d 



|xxx 

9 1 

40 0 

250u 

200 

4 4 

175J 

M452 


166 

MMZ9 1 ,A,-20 









91 

CZG9 ID, 10,5 













XX* 

9.1 

75 

14m 

7 5 


150A 

Alkk 




XXX 

9.1 

40 0 

20m 

10 

6 1 

175J 

M452 


167 

MZ9.1T20,10, 

5 








92 

HM9.1AB 

XXX 

9 1 

400m§ 

14m 

7 5 


175A 

A196c 





XXX 

9 1 

75 

18m 

4 7 

60 

165A 

A152 

93# 

HS7091 

5 

9 1 

40 

5 Om 



1 75A 

D07 


168 

1A9.1M.A.B 

XXX 

9.1 

1.0 

28m 

5.0 


75A 

D015 

94# 

KS091A 

5 

9.1 

40 

5 Om 

15 

10 A 

1 50A 

D07 


169 

1E9 1Z,10,5 









95# 

LR91CH 

5 

9 1 

40 

5 Om 

20 

5 5 

150 

D07 





XXX 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5 1 

150A 

A52g 

96 

M4Z9 1A-20 










170 

1 M9.1Z.10.5 












XX* 

9.1 

40 

14m 

7 5 


150A 

Alkk 





XXX 

9.1 

To 

28m 

5.0 

5 1 

175S 

D01 

97# 

M9Z 


50 

9.1 

400m 

5 Om 

10 

5 0 

150A 

D07 


171 

1 N 1770,A 

XX 

9.1 

1.0 

50m 

3.0 


175S 

D013 

98 

MACZA9 ID, 10,5 









172 

1N3019 

20 

9.1 

1.0 

28m 

5.0 


175A 

A3 la 




XXX 

9.1 

40 0 

250u 

200 

5 0 

175J 

M453 


173 

1N3019A 

10 

9.1 

1.0 

28m 

5 0 


175A 

A3 la 













174 

1N3019B 

5 

9 1 

1 0 

28m 

5.0 


175A 

A3 la 


185 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


185 















2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG. 



u 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 1 1C 

|5 2 

NOM. 

DISS 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No 

No 

No 


+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 













VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 



f°C) 






(%) 

(V) 

m 

(A) 

(0) 


(°C) 


1 

JAN1N3019B 

5 

9 1 

1 0 

28 m 

50 

68 


175 A 

A31c 


98 

1N5019A 

is 

9 1 

2 5 

69m 

2 4 

5 0 

150 

Algn 

2 

1N4161 

20 

9 1 

1 0 

28m 

5.0 

5.1 


175 

D029 


99# 

BZX70C9V1 

5 

9.1 

2 5 

50m 

4.0 

55 

150J 

A17 1 b 

3 

1N4161A 

10 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5 1 


175 

D029 


100 

1N5066 

5 

9 1 

3 0 

75m 

3.0 


175A 

A146i 

4 

1N4161B 

5 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5 1 


175 

D029 


101 

3R9.1,A,B 

XXX 

9 1 

3 0 

84m 

3 0 

5.1 

175A 

Alrw 

5 

1N4326AB 

XXX 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5 1 


300S 

D07 


102 

3TZ9.1,A,B,D 









64 

1N4403 

20 

9.1 

1 0 

28m 

2 5 



175S 

A266a 





XXXX 

9 1 

3.0 

100 m 

3 0 

6.0 

175 

Alec 

7 

1N4403A 

10 

9 1 

1 0 

28m 

2 5 

50 


175A 

Alcm 


103 

3TZ9 1C 

0 

9.1 

30 

100 m 

30 

6.0 

175 

Alec 

8 

1N4403B 

5 

9 1 

1 0 

28m 

2 5 

5 0 


175A 

Alcm 


104 

3VR9 1,A,B 

XXX 

9.1 

3 0 

84m 

3.0 



A222 

9 

1N4660 

5 

9 1 

1 0 

28m 

200 

6 8 


200A 

D015 


105 

CZ5066 

10 

9.1 

3.0 

75m 

3.0 

45 

175A 

A196e 

^10 

1N4739 

10 

9.1 

1 0 

28m 

5 0 



200A 

A1 ay 


106 

M3Z9.1,A 

XX 

9 1 

3 0 

82m 

3 9 


150A 

Alkk 

1 1 

1N4739A 

5 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 



200A 

Alay 


107 

MZ709 


5 

9 1 

3 0 

75m 

3.0 

5 0 

175A 

A146j 

12 

1N5562 

20 

9 1 

1 0 § 

28m 




200A 

A196d 


108 

MZ809 


10 

9 1 

30 

75m 

3.0 

5.0 

175A 

A146i 

13 

1N5562A 

10 

9 1 

1 0 § 

28m 

5 0 



200A 

A196d 


109 

MZ909 


20 

9.1 

30 

75m 

3.0 

5 0 

175A 

A146j 

14 

1N5562B 

5 

9 1 

1 0 § 

28m 

5.0 



200A 

A196d 


1 10 

UZ709 


5 

9 1 

3.0 

75m 

3.0 

5 0 

175A 

A60 

15 

1N5632A 


9 1 

1 0 

1 Om 


68 


175A 

D013 


1 1 1 

UZ809 


10 

9.1 

3.0 

75m 

30 

5.0 

175A 

A146f 

16 

1R9 1 ,A,B 

XXX 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5 1 


175A 

A52c 


112 

UZ909 


20 

9 1 

3.0 

75m 

3 0 

5 0 

175A 

A60 

17# 

1S3009 

XX 

9 1 

1 0 

20 m 

5 0 

5 0 


150 

A3 


113 

ZAC9 1,A,B 

XXX 

9 1 

30 

28m 

5.0 


150C 

A ley 

18 

1Z9 1.A.B 

XXX 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 



150 

Alav 


114 

ZCC9.1 


t 

9.1 

3 0 § 

75m 

30 


150A 

Alev 

19 

1Z9 1 T20,10,J 











115 

3T9 1 ,A,B 

XX* 

9.1 

3 5 

50m 

3.0 



D04 




XXX 

9 1 

1 0 

25m 

5 0 

60 


165A 

A89c 


116 

3Z9.1T20,10,‘ 









20 # 

1ZC9.1T10.5 














XXX 

9 1 

3.5 

80m 

3.0 

6.0 

165 

D04 




XX 

9 1 

1 0 

25m 

5 0 

6.0 


165A 

A3 Ip 


117 

1N4017,A,B 

XXX 

9 1 

5.0 

135m 

20 

6.8 

180A 

S82 

21 # 

22Z6F,AF 

12,6 

9 1 

1 0 

10 m 

18 

8 0 


150J 

D013 


118 

1N4957 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 


175A 

A146m 

22 # 

BZX29C9V1 

5 

9 1 

1 0 

20 m 

5 0 

5 1 


175J 

A led 


1 19 

JAN 1N4957 

5 

9.1 

5 0 

150m 

20 

6.0 

175A 

A248f 

23# 

BZX61C9V1 

5 

9 1 

1 0 

20 m 

8 0 

5 0 


175J 

A3y 


1204 

1N5346 

20 

9 1 

5.0 

150m 



200A 

Alee 

244 

BZX85C9V1 

5 

9 1 

1 0 

25m 

5 0 

5 8 


1 50A 

D015 


121 ▼ 

1N5346A 

10 

9.1 

5.0 

150m 

20 


200A 

Alee 

25 

CD31-00012 

5 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5 5 


200A 

Alee 


1 22 t 

1N5346B 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 


200A 

Alee 

26 

CD31-12019 

5 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 



200A 

Alee 


123y 

5ZS9 1,A,B 

XXX 

9 1 

5.0 § 

150m 

20 


200A 

Alts 

27 

CD32-12049 

5 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 






124# 

1309 


100 

9.1 

5 0 

60m 

30 

5 5 

150J 

A9h 

28 

CZ9.1.A.B.D 











125y 

CTZC9 1.A.B.C 

>0 











xxxx 

9 1 

1 0 

40m 

13 

5 1 


175 

D015 





xxxx 

9 1 

5.0 § 

150m 

TO~"0 

5 1 

175A 

A ley 

29 

CZ9 1C 


0 

9 1 

1 0 

40m 

13 

5 1 


175 

D015 


126y 

CTZC9 1C0 

1 

9 1 

5.0 § 

150m 

2.0 0 

5 1 

1 75A 

A ley 

30 

EVR9AB 

XXX 

9 1 

1 0 

28m 

14 



175A 

D027 


1 27t 

CTZC9.1E0 

3 

9 1 

5.0 § 

150m 

20 0 

5 1 

1 75A 

Alev 

31# 

FPZ9V1 

5 

9 1 

1 0 

28m 

400 

5 1 



A31 h 


128 

DSZ5709 

5 

9 1 

5.0 

150m 

20 

6.0 

175A 

A60r 

32 

G9 1T20,10,5 











129 

DSZ5809 

10 

9 1 

5.0 

150m 

20 

60 

175A 

A60r 




XXX 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

6 5 


175A 

D015 


130 

MZ5709 

5 

9 1 

5 0 

150m 

20 

5 0 


A60f 

33# 

GZ9 1 


5 

9.1 

1 0 

25m 

10 A 



150A 

SI 15 


131 

MZ5809 

10 

9 1 

5.0 

150m 

20 

5 0 


A60f 

34t 

HEP104-RT 

10 

9 1 

1 0 

28 

6.0 




D04 1 


132 

MZ5909 

20 

9.1 

5.0 

150m 

20 

5 0 


A60f 

35 

HW9 1.A.B 

XXX 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 



175 

A196 


1 33y 

TZC9 1.A.B.D 









36 

JZ9 1 ,A,B,D 














xxxx 

9.1 

5.0 § 

150m 

zo"f 

5 1 

175A 

A ley 




xxxx 

9 1 

1 0 

28m 

5 <& 

5 1 


175 

D015 


134y 

TZC9.1C 

1 

9.1 

5.0 § 

150m 

2.0 0 

5 1 

1 75A 

A ley 

37 

JZ9 1C 


0 

9.1 

1 0 

28m 

5 0 

5.1 


175 

D015 


135y 

TZC9.1E 

3 

9.1 

5 0 § 

150m 

20 0 

5 1 

175A 

Alev 

38 

LPM9 1A-20 











136t 

UZ5709 

5 

9.1 

5.0 

150m 

2 0 

60 

175A 

A146m 




XX* 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 



150A 

Alkk 


1374 

UZ5809 

10 

9 1 

5 0 

150m 

2.0 

6 0 

175A 

A146m 

39 

PS10019B 

5 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 



1 75A 

A60d 


138 

UZ5909 

20 

9.1 

5.0 

150m 

2.0 0 

5.0 

175A 

A146m 

40 

PS10063 

5 

9 1 

1.0 

28m 

3 0 

6.8 


150 

A60p 


139 

ZC9.1 


r 

9 1 

5.0 § 

150m 

2.0 


1 50A 

A ley 

41 

SZ9 1 


xxxx 

9 1 

1 0 

20 m 

4 0 0 

5 3 


1 50A 

A3g 


140 

UZ4709 

5 

9.1 

8.0 

150m 

20 


175A 

A146m 

42 

TZ9.1.A.B.D 











141 

UZ4809 

10 

9 1 

8.0 

150m 

2.0 


1 75A 

A146m 




xxxx 

9 1 

1 0 

40m 

13 

5 1 


175 

D027 


142 

1N 1808,A 

XX 

9.1 

10 

500m 

1 0 


175A 

D04 

43 

TZ9 1C 


0 

9 1 

1 0 

40m 

13 

5 1 


175 

D027 


143 

1N1808B 

20 

9.1 

10 

500m 

1 0 



SI 1e 

44 

UZ8709 

5 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5 0 


175 

A146h 


144 

1 N1808C.CAG 









45 

UZ8809 

10 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5 0 


175 

A146h 





XX 

9.1 

10 § 

.50 

1.0 


175J 

S19a 

46 

VR9 1 ,A,B 

XXX 

9 1 

1.0 

28m 

5 0 



125A 

Alb 


145 

1 N2973,A,B 

XXX 

9 1 

10 

275m 

2 0 


175C 

DO40 

47# 

Z2A91F 

2O§0 

9 1 

1 0 

20 m 

23 

6.0 


100J 

A141 


146 

JAN 1N2973B 

,RB 








48# 

Z4A9.1 


1 

9 1 

1 0 

50m 

3.0 

8 0 

A 

1 50J 

A let 





5 

9.1 

10 

275m 

20 

6.8 

150C 

D04 

49# 

Z4B9.1 


5 

9 1 

1.0 

50m 

30 

8.0 

A 

150J 

Alef 


147 

1N4261 

20 

9.1 

10 

275m 

2.0 

5.1 

175C 

S134 

50# 

Z4C9 1 


10 

9.1 

1 0 

50m 

3.0 

80 

A 

150J 

Alef 


148 

1N4261A 

10 

9.1 

10 

275m 

2.0 

5.1 

175C 

S134 

51# 

Z4D9 1 


15 

9 1 

1 0 

50m 

3.0 

8 0 

A 

150J 

Alef 


149 

1N4261B 

5 

9 1 

10 

275m 

20 

5.1 

175C 

S134 

52 

Z4XL9.1,B 

XX 

9 1 

1.0 

20 m 

15 

5 6 


165A 

D013 


150 

JAN1N4261B 

5 

9 1 

10 § 

275m 

20 

6.8 

175S 

S 134a 

53 

Z9.1.A.B.D 

xxxx 

9 1 

1.0 

28m 

5 0 

5 1 


175 

D027 


151# 

1S6009 

10 

9 1 

10 

200 m 

2.5 

5.0 

150 

D04 

54 

Z9.1C 


0 

9 1 

1.0 

28m 

5 0 

5 1 


175 

D027 


152# 

1S6009A 

5 

9 1 

10 

200 m 

2.5 

5.0 

150 

D04 

55 

ZA9.1AB 

XXX 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 



150C 

A lew 


153 

10PZ9.1,A,B,C 

l 








56 

ZB9.1# 


t 

9 1 

1.0 § 

28m 

5 0 



150A 

A1 be 





(xxxx 

9.1 

10 

275m 

2.0 

5 1 

175 

D04 

57 

ZD9 10.A.B 

XXX 

9.1 

1 0 

28m 

5 0 

5 0 


175A 

Alcm 


154 

10PZ9.1C 

\0 

9.1 

10 

275m 

20 

5.1 

175 

D04 

58 

ZH9 1AB 

XXX 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5.1 


1 75A 

D01 


155 

10RZ9.1,A,B,C 

) 








59 

ZM9 1.A.B.D 














xxxx 

9.1 

10 

600m 

3 0 

5.1 

155 

D04 




xxxx 

9 1 

1 0 

28m 

5 0 

5 1 


175 

D041 


156 

10RZ9.1C 

0 

9.1 

10 

600m 

3.0 

5.1 

155 

D04 

60 

ZM9.1C 

0 

9.1 

1 0 

28m 

5 0 

5.1 


175 

D041 


157 

10Z9 1T20,1C 

,5 








61# 

7719 


5 

9.1 

1.1 

100 m 

50 

5.5 


125A 

Albu 





XXX 

9.1 

10 

250m 

1.2 

60 

165 

D04 

62# 

BZY92C9V1 

5 

9 1 

1.1 

50m 

4 0 

5.0 


150J 

D013 


158# 

OAZ227 

5 

9.1 

10 

20 m 

10 


150J 

D04 

63 

1N4831AB 

XXX 

9 1 

1.2 

28m 

8 0 

6 8 


175 

D029 


159# 

OAZ292 

15 

9.1 

10 

20 m 

2.2 0 

6.4 

150 

D04 

64# 

ZD9.1# 

5 

9 1 

1.3 

50 

4.0 

5 0 


150J 

D013 


160 

UZ7709 

5 

9.1 

10 

275m 

1.0 

5.0 

175 

S2770 

65# 

ZY9 1 


5 

9.1 

1.3 

50 

4 0 

5 0 


150J 

Alba 


161 

UZ7809 

10 

9 1 

10 

275m 

1.0 

5.0 

175 

S2770 

66y 

1N3788 

20 

9 1 

1 5 

4 1 m 

4.0 

6 8 


175S 

Cl 40 


162 

UZ7909 

20 

9.1 

10 

275m 

1 0 

5.0 

175 

S2770 

67y 

1N3788A 

10 

9 1 

1 5 

41m 

4 0 

6.8 


175S 

Cl 40 


163# 

Z5D91CF 

2 O§0 

9.1 

10 

50m 

2.5 

5.5 

150J 

D04 

68y 

1N3788B 

5 

9 1 

1.5 

4 1 m 

4 0 

6 8 


175S 

Cl 40 


164# 

ZC5009 

5 

9.1 

10 

200 m 

2.5 

4.1 

150A 

S19 

69 

1N4464 

5 

9 1 

1 5 

28m 

4 0 



175A 

A196 


165# 

ZD5009 

10 

9.1 

10 

200 m 

2 5 

4.1 

150A 

S19 

70 

JAN 1N4464 

10 

9 1 

1 5 

28m 

4 0 

6.8 


175A 

A1 v 


166 

1209 


100 

9.1 

15 

300m 

.50 

5.5 

150J 

S87 

71# 

1 S4009,A 

XX 

9 1 

1.5 

20 m 

2 1 

5.0 


1 50A 

D01 


167# 

BZY93C9V1 

5 

9.1 

20 § 

1 

50 

5.0 

175J 

DO 40 

72 

1 5DKZ9 1 AT 

1 










168 

82Z6,A 

12,6 

9 1 

25 

400m 

2.5 

7.0 

150J 

S179 




Ixxx 

9 1 

1 5 

4 1 m 

4 0 



175A 

D027 


169# 

ZX9.1 


5 

9.1 

25 0 

50 

4.0 

5 0 

150J 

M41 

73 

1 5JZ9 1,A,B,D 










170 

1 N2807,A,B 

XXX 

9.1 

50 

1.3 

.50 

5 1 

175S 

C5a 




xxxx 

9 1 

1 5 

41m 

40 

6.8 


175 

D015 


171 

JAN 1N2807B 

,RB 








74 

1 5JZ9 1C 

0 

9 1 

1 5 

4 1 m 

4.0 

6.8 


175 

D015 





5 

9.1 

50 

1 3 

.50 

6.8 

150C 

C5a 

75 

1 5R9.1,A,B 











172 

1N3308 

20 

9.1 

50 

1.3 

500m 

5.0 

175J 

D05 




XXX 

9 1 

1.5 

42m 

4 0 

5 1 


1 75A 

A52c 


173 

1N3308A 

10 

9.1 

50 

1.3 

500m 

5.0 

175J 

D05 

76 

1 5Z9 1.A.B.D 











174 

1N3308B 

5 

9.1 

50 

1.3 

500m 

5.0 

175J 

D05 




xxxx 

9 1 

1 5 

4 1 m 

4 0 

6.8 


175 

D027 


175 

JAN 1N3308B 

,RB 








77 

1.5Z9 1C 

0 

9 1 

1.5 

4 1 m 

4 0 

6 8 


175 

D027 





5 

9.1 

50 

1 4 

.50 

6.8 

150 

D05 

78# 

BZY96C9V1 

5 

9 1 

1.5 

50m 

4.5 

6 4 


175J 

D01 


176 

50T9 1.A.B 

XX* 

9.1 

50 

1.3 

.50 

5.1 


S19e 

79 

MC6313A 

XX 

9 1 

1 5 

100 m 

18 




Alq 


177# 

BZY91C9V1 

5 

9 1 

75 § 

2 

.40 

9 0 

175J 

DO50 

80 

MZ1000-12 

10 

9.1 

1 5 § 

28m 

7 5 0 

68 


175J 

Alay 


178# 

ZC709A 

5 

9.1 

100 § 

100 

20 

5.0 

175J 

S125d0 

81# 

SZ91A 


5 

9 1 

1 5 

20 m 

18 

5.0 


160A 

A26 


179 

LID9 1.A 

XX 

9 1 

400 

13m 

7.5 


150A 

M401 

82# 

Z2A9 1 


1 

9 1 

1.5 

50m 

40 

8.0 A 

150J 

A244 


180y 

BLVA192 

2 1 

9.2 

250m 

250u 

500 

3.5 

150A 

A9n 

83# 

Z2B9 1 


5 

9 1 

1.5 

50m 

4 0 

8 0 A 

150J 

A244 


181T 

BLVA492 

2.1 

9.2 

250m 

250u 

350 

3 5 

150A 

A9n 

84# 

Z2C9.1 


10 

9 1 

1.5 

50m 

4 0 

80 A 

150J 

A244 


182y 

LVA192 

2 1 

9.2 

400m 

250u 

350 

6.6 

150A 

D014 

85# 

Z2D9 1 


15 

9 1 

1 5 

50m 

4.0 

8 0 A 

150J 

A244 


1 83t 

LVA492 

2 1 

9.2 

400m 

250u 

175 

6 6 

150A 

D014 

86 # 

Z3A9.1 


1 

9 1 

1 5 

100 m 

20 

8 0 A 

150J 

S4f 


184# 

BZY76 


15 

9 2 

1 5 

20 m 



150J 

D02 

87# 

Z3B9 1 


5 

9 1 

1 5 

100 m 

20 

80 

A 

150J 

S4f 


185 

250ZE92 

10 

9 2 

250 § 

20 


8 0 

190A 

S83 

88 # 

Z3B91CF 

2 O§0 

9 1 

1 5 

20 m 

4 0 

6.5 


175J 

D01 


186 

250ZF9.2 

10 

9.2 

250 § 

20 


8 0 

190A 

M56a 

89# 

Z3C9 1 


10 

9 1 

1 5 

100 m 

20 

8 0 A 

150J 

S4f 


187 

1N2620 

4 3 

9 3 

.75 

10 m 

15 

1 0 

75R 

A3 la 

90# 

Z3D9 1 


15 

9 1 

1.5 

100 m 

20 

8.0 

A 

150J 

S4f 


188 

1N2620A 

4.3 

9 3 

.75 

10 m 

15 

1 0 

100R 

A3 la 

91# 

62Z6A 


12,6 

9 1 

1 8 

100 m 

15 

90 


150J 

D04 


189 

1N2620B 

4 3 

9.3 

75 

10 m 

15 

1 0 

150R 

A3 la 

92 

2R9 1 A,B 

XXX 

9 1 

2 0 

55m 

4 0 

5 1 


175A 

D027 


190 

1N2621 

4 3 

9 3 

.75 

10 m 

15 

50 

75R 

A3 la 

93 

2VR9 1A.B 

XXX 

9 1 

2 0 

55m 

40 




A3e 


191 

1N2621A 

4.3 

9 3 

.75 

10 m 

15 

50 

100R 

A3 la 

94# 

BZZ19 


10 

9 1 

20 

20 m 

10 



150J 

D04 


192 

1N2621B 

4.3 

9.3 

.75 

10 m 

15 

50 

150R 

A3 la 

95 

LMZ9 1,A,-20 











193 

1N2622 

4 3 

9.3 

.75 

10 m 

15 

20 

75R 

A3 la 




1 XX* 

9 1 

2 0 

55m 

2 5 



150A 

Alkk 


194 

1N2622A 

43 

9 3 

.75 

10 m 

15 

20 

100R 

A3 la 

96 

ZBC9 1 


t 

9 1 

20 § 

56m 

30 



150A 

Albc 


195 

1N2622B 

4 3 

9.3 

.75 

10 m 

15 

.20 

150R 

A3 la 

97 

1N5019 

ho 

9 1 

2 5 

69m 

2 4 

5 0 


150 

Alan 


196 

1N2623 

4.3 

9.3 

75 

10 m 

15 

10 

75R 

A3 la 


186 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. S 


LICON REFERENCE DIQD 


ES 



3J 

TOLERANCE 

U 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


3J 

TOLERANCEI 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 110 

|5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 11 C 

|5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

NO. 

No. 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

L V 1 

(W) 

(A) 

(H) 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 


1 

1N2623A 

4.3 

9 3 

75 

10 m 

15 

.10 

100R 

A3Ta 

108# 

MZ1010 

6 

10 

250m 

10 m 

20 

6 8 

175J 

D07 

2 

1N2623B 

4 3 

9 3 

75 

10 m 

15 

.10 

1 BOR 

A3 la 

109 

PD6014,A 

XX 

10 

.25 

5.0m 

10 


150 

A109 

3 

1N2624 

4 3 

9.3 

75 

10 m 

15 

.05 

75R 

A3 la 

1 10 

PD6055 

5 

10 

.25 

5 Om 

8.0 


150 

A2c 

4 

1N2624A 

4 3 

9 3 

75 

10 m 

15 

.05 

100R 

A3 la 

1 1 1 

PD6210 

10 

10 

250m 

1 Om 

100 



A109 

5 

1N2624B 

5 

9 3 

75 

10 m 

15 

.05 

150R 

A3 la 

112 

SV133 


5 

10 

.25 

5 Om 

50 

6.0 

150 

D07 

6 

SRE4-05 

4 

9.4 


10 m 

15 

.05 

70A 

A126a 

113# 

SZ10 


6 

10 

25 

5.0m 

25 

80 

150J 

Clf 

7 

SRE7-05 

4 

9 4 


10 m 

15 

.10 

70A 

A126a 

114 

MC6014,A 

XX 

10 

30 

10 m 

21 


175 

A2m 

8 

SRE9A05 

4 

9 4 


10 m 

15 

.10 

125A 

A126a 

115# 

Z1A10 


1 

10 

320m 

5.0m 

15 

8.0 A 

1 50A 

C29 

9 

SRE12B05 

4 

9 4 


10 m 

15 

.05 

185A 

A126a 

116# 

Z1B10 


5 

10 

320m 

5.0m 

15 

80 A 

1 50A 

C29 

10 

SRE17A05 

4 

9 4 


10 m 

15 

.10 

125A 

A126a 

117# 

Z1C10 


10 

10 

320m 

5.0m 

15 

8 0 A 

1 50A 

C29 

11 

SRE23B05 

4 

9 4 


10 m 

15 

.10 

185A 

A126a 

118# 

Z1D10 


15 

10 

320m 

5 Om 

15 

8 0 A 

150A 

C29 

12 

SRE33-05 

4 

9 4 


10 m 

15 

.50 

70A 

A126a 

1 19 

1N701 


5 

10 

.40 

10 m 

90 

5 5 

200S 

A31b 

13 

SRE86A05 

4 

9 4 


10 m 

15 

.50 

125A 

A126a 

120 # 

1N758 


10 

10 

400m 

20 m 

17 

6 0 

1 75A 

A1 

14 

SRE115B05 

4 

9.4 


10 m 

15 

.50 

185A 

A126a 

121 # 

1N758A 

5 

10 

400m 

20 m 

17 

6 0 

1 75A 

A1 

15 

SREA4-05 

2 

9 4 


10 m 

15 

.05 

70A 

A126a 

122 

JAN 1N758A 

5 

10 

400m 

20 m 

7 0 

7 5 

1 75A 

Aldd 

16 

SREA7-05 

2 

9 4 


10 m 

15 

.10 

70A 

A126a 

123 

1N961,A,B 

XXX 

10 

.40 

13m 

8 5 

5.5 

175S 

D07 

17 

SREA9A05 

2 

9 4 


10 m 

15 

.05 

125A 

A126a 

124 

1N3518 

5 

10 

.40 

10 m 

7 0 

6 0 

200A 

D07 

18 

SREA12B05 

2 

9.4 


10 m 

15 

05 

185A 

A126a 

125 

JAN 1N4104 

5 

10 

400m 

250u 

200 

80 

175A 

Alsx 

19 

SREA17A05 

2 

9 4 


10 m 

15 

.10 

125A 

A126a 

126 

1 N4295,A 

2,1 

10 

40 

10 m 

20 

1 2 A 

1 75S 

A31e 

20 

SREA23B05 

2 

9.4 


10 m 

15 

10 

1 85A 

A126a 

127 

1N5530 

20 

10 

400m§ 

1 .Om 



175A 

D07 

21 

SREA33-05 

2 

9 4 


10 m 

15 

.50 

70A 

A126a 

128 

1N5530A 

10 

10 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 

22 

SREA86A05 

2 

9.4 


10 m 

15 

.50 

1 25A 

A126a 

129 

1N5530B 

5 

10 

400m§ 

1 Om 

60 


1 75A 

D07 

23 

SREA115B05 

2 

9 4 


10 m 

15 

.50 

185A 

A126a 

130y 

JAN 1N5530B 

5 

10 

400m 

1 Om 

60 

7 5 

200A 

D014 

24# 

1S215 


5 

9 4 

300m 

10 m 

20 

1 0 

150J 

A106d 

131 

1N5530C 

2 

10 

400m§ 

1 Om 

60 


175A 

D07 

25# 

1S216 


5 

9 4 

300m 

10 m 

20 

.50 

150J 

A106d 

132 

1N5530D 

1 

10 

400m§ 

1 .Om 

60 


1 75A 

D07 

26 

1N2163,A 

4x 

9.4 

1 0 

10 m 

15 

.50 

70 

A 126c 

133y 

1N5736B 

5 

10 

400m 

10 m 

20 

7 0 

200J 

D035 

27 

1N2164.A 

4x 

9 4 

1 0 

10 m 

15 

50 

125 

A126c 

134# 

1S195 


60 

10 

40 

10 m 

15 

7 0 

150J 

Alee 

28 

1 N2165,A 

4x 

9 4 

1 0 

10 m 

15 

.50 

185 

A 126c 

135# 

1S2100 

10 

10 

40 

5 Om 

40 

6 5 

150A 

Ui 

29 

1 N2166,A 

4x 

9 4 

1 0 

10 m 

15 

10 

70 

A 126c 

136# 

1S2100A 

5 

10 

.40 

5 Om 

20 

6 5 

150A 

A1 

30 

1N2167.A 

4x 

9 4 

1 0 

10 m 

15 

10 

125 

A 126c 

137# 

1S7100.B 

x 15 

10 

40 

5 Om 

40 

6 5 

150A 

A1 

31 

1N2168.A 

4x 

9 4 

1 0 

10 m 

15 

10 

185 

A 126c 

138# 

1S7100A 

5 

10 

400m 

5.0m 

20 

6 5 

150A 

A1 

32 

1 N2169,A 

4x 

9 4 

1 0 

10 m 

15 

05 

70 

A 126c 

139# 

5520 


5 

10 

40 

5.0m 

15 

5 5 

125A 

Alee 

33 

1N2170.A 

4x 

9.4 

1 0 

10 m 

15 

05 

125 

A 126c 

140# 

BZX46C10 

5 

10 

400m 

12 

8 5 

6 5 

175J 

D035 

34 

1 N21 7 1 ,A 

4x 

9.4 

1 0 

10 m 

15 

05 

185 

A 126c 

141# 

BZX55C10 

5 

10 

400m 

5.0m 

15 

5 8 

1 50J 

D035 

35y# 

BZ094 


5 

9.4 

1 0 

30m 

6 0 

5 8 

175J 

A60t 

142Y# 

BZX71B10 

2 

10 

400m§ 

5 Om 

15 


1 75J 

D035 

36 

1N2044D 

5 

9.5 


1 

80 


150A 

S19a 

143# 

BZX71C10 

5 

10 

400m§ 

5 Om 

15 


200S 

A9m 

37 

1N764-4 

5 

9.5 

25 

10 m 

12 

5 0 

150 

D07 

144# 

BZX74C10 

5 

10 

400m 

12 m 

100 

6 1 


A31e 

38y 

BLVA195 

2 1 

9.5 

250m 

250u 

500 

3 8 

150A 

A9n 

145# 

BZX79C10 

5 

10 

400m 

5 Om 

20 

70 

200J 

A257 

39y 

BLVA495 

2 1 

9.5 

250m 

250u 

350 

3 8 

1 50A 

A9n 

146# 

BZX83C10 

5 

10 

400m 

5 Om 

15 

60 

1 50J 

D035 

40 

SV132 


5 

9.5 

25 

10 m 

15 

5 7 

150 

D07 

1 47y# 

BZY85B10 

2 

10 

400m 

5 Om 

15 

5 9 

1 50J 

D07 

41y 

LVA195 

2 1 

9 5 

400m 

250u 

350 

6 8 

1 50A 

D014 

148# 

BZY85D10 

10 

10 

400m 

5 Om 

17 

5 9 

150J 

Alsu 

42y 

LVA495 

2 1 

9 5 

400m 

250u 

175 

6.8 

150A 

D014 

149# 

BZY88C10 

5 

10 

40 

5 Om 

25 


1 75J 

D07 

43 

WZ532 

5 

9 5 

40 

10 m 

10 


150A 

A31e 

150# 

BZY94C10 

5 

10 

4 § 

5 Om 



1 50J 

D07 

44 

1 N2035-4 

5 

9 5 

75 

10 m 

50 

60 

150J 

D012 

151 

C4016 


10 

10 

40 

13m 

8 5 


175 

A134a 

45 

SV1014 

5 

9 5 

75 

10 m 

15 0 

5 7 

150 

A82f 

152 

C6016 


10 

10 

400m 

1 .0m 

25 0 

60 

175A 

M37 1c 

46 

WZ914 

5 

9 5 

.75 

10 m 

15 0 


150A 

Alep 

153 

C6016A 

5 

10 

400m 

1 Om 

25 0 

60 

175A 

M37 1c 

47# 

1S225 


10 

9 5 

1 0 

35m 

4 0 


1 50J 

A56a 

154 

C61 16 


10 

10 

400m 

1 .0m 

25 

60 

1 75A 

M 131 a 

48 

IDA1Z9 5.A.B. 

C0_ 








155 

C6116A 

5 

10 

400m 

1 Om 

25 

60 

1 75A 

M 131 a 




xxxx 

9 5 

1 0 

25m 



200A 

Alht 

156 

CZA 100,10,5 









49 

1 N2044-4 

5 

9 5 

10 

1 

80 

6 0 

150J 

D04 




XXX 

10 

40 0 

250u 

200 

5.5 

175J 

M371 

50# 

1S267 


10 

9.5 

10 

350m 

2 0 


150J 

SI 9a 

157 

CZB 10D.10.5 









51 

1N1959AB 

XX 1 

9 7 

40 

5.0m 

22 

6 5 

150 

D07 




XXX 

10 

“4O~0 

6 3m 

1 1 

5 5 

175J 

M37 1 

52# 

RD10H 


10 

9 8 

10 

5.0m 

55 

6 5 

150A 

Cl 2b 

158 

CZC10D, 10,5 









53y 

BLVA198 

2 0 

9 8 

250m 

250u 

500 

40 

150A 

A9n 




XXX 

10 

4OOm0 

12 

8 5 

5 5 

1 75J 

M37 1 

54y 

BLVA498 

2 0 

9.8 

250m 

250u 

350 

4 0 

1 50A 

A9n 

159 

CZD010,-5 

1 XX 

10 

40 

10 m 

8 5 


175 

D07 

55y 

LVA198 

2 0 

9 8 

400m 

250u 

350 

7 0 

1 50A 

D014 

160 

CZD 10D,10,5 









56y 

LVA498 

2 0 

9 8 

400m 

250u 

175 

7 0 

150A 

D014 




|xxx 

10 

40 0 

250u 

200 

5 5 

1 75J 

M451 

57# 

BZX55D10 

10 

10 


5 Om 

15 



A let 

161 

CZE10D,10,5 









58# 

BZY84D10 

10 

10 


50m 

5 0 

8 0 


M72 




XXX 

10 

4OOm0 

12 m 

8 5 

5 5 
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12 m 

8.5 

5 5 


175 

D041 

«154v 

1N3789A 

10 

10 

1 5 

37m 

5 0 

7 1 

175S 

CT40 

52 

7ZM10C 

0 

10 

750m 

12 m 

8 5 

5 5 


175 

D041 

155v 

1N3789B 

5 

10 

1 5 

37m 

5 0 

7 1 

175S 

Cl 40 

53 

1N1512.A 

XX 

10 
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15m 

3.2 

70 


200S 

D012 

156 

1N4465 

5 

10 

1 5 

25m 

5 0 


175A 

A196 

54 

1N2036A 

5 

10 

75 

10 m 

50 

60 


150J 

D012 

157 

JAN1N4465 

10 

10 

1 5 

25m 

5.0 

7 1 

175A 

A1 v 

55 

1N3679 

20 

10 

750m§ 

13m 

8 5 



175S 

Alaz 

158 
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XX 

10 

1 5 

20 m 

23 

5 5 

150A 

D01 

56 

1N3679A 

10 

10 

750m§ 

13m 

8 5 



175S 

Alaz 

159 

1.5DKZ10AB 








57 

1N3679B 

5 

10 

750m§ 

13m 

8 5 



1 75S 

Alaz 
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10 

1 5 

37m 

5 0 


175A 

D027 

58 

MC6114,A 

XX 

10 

75 

25m 
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175A 

A2d 
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1 5JZ10,A,B,D 








59 

MMZ10,A,-20 
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10 
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37m 

5 0 

7 1 

175 

D015 
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10 

75 

12 m 

8 5 



150A 

Alkk 
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0 

10 

1.5 

37m 

5 0 

7 1 

175 

D015 

60 
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1 5R10AB 

XXX 

10 

1 5 

37m 

5 0 

5 5 

175A 

A52c 




XXX 

10 

75 

15m 

4 8 

7 0 


165A 

A152 

163 

1 5Z10,A,B,D 









61 

SV1015 

5 

10 

75 

5 Om 

50 0 

60 


150 

A82f 




xxxx 

10 

1.5 

37m 

5 0 

7 1 

175 

D027 

62 

WZ915 


5 

10 

75 

5 Om 

50 0 



150A 

Alep 

164 

1.5Z10C 

0 

10 

1.5 

37m 

50 

7 1 

175 

D027 

63 

1A10M.A.B 

XXX 

10 

1 0 

25m 

7 0 



75A 

D015 

165# 

BZY95C10 

5 

10 

1.5 

50m 

4.0 

7.0 

175J 

D01 

64 

1E 10Z,10,5 

XXX 

10 

1 0 

25m 

7 0 

5 5 


150A 

A52g 

166# 

BZY96C10 

5 

10 

1 5 

50m 

5.0 

80 

175J 

D01 

65 

1M10Z.10.5 

XXX 

10 

1 0 

25m 

7 0 

5 5 


175S 

D01 

167 

MC6314,A 

XX 

10 

1.5 

100 m 

20 



Alq 

66 
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XX 

10 

1 0 

20 m 

4 0 

7.0 


200S 

D03 

168 

MZ1000-13 

10 

10 

1.5 § 

25m 

1 1 0 

7 5 

175J 

A lav 

67 

1N 1 744 

5 

10 

1 0 

20 m 

60^0 

5 5 


200A 

A154 

169# 

SZ10C 


5 

10 

1 5 

20 m 

20 

60 

160A 

A26 

68 
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XX 

10 

1 0 

50m 

3 5 



175S 

D013 

170# 

Z2A10 


1 

10 

1.5 

50m 

40 

8 0 A 

150J 

A244 

69 

1N 1876 

10 

10 

1 0 

25m 

60 

5 8 


200C 

A126 
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Z2B10 


5 

10 

1.5 

50m 

40 

8.0 A 

150J 

A244 

70 

1N1876A 

5 

10 

1 0 

25m 

60 

5 8 


200C 

A126 

172# 

Z2C10 


10 

10 

1.5 

50m 

40 

8 0 A 

150J 

A244 

71 

1N1876B 

1 

10 

1 0 

25m 
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5 8 


175A 

D013 
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Z2D10 


15 

10 

1.5 
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150J 

A244 

72 
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20 

10 

1 0 

25m 
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175A 
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174# 

Z3A10 


1 

10 

1.5 
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3.0 

80 A 

150J 

S4f 

73 

1N3020A 

10 

10 

1 0 

25m 

7 0 



175A 

A3 la 
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Z3B10 


5 

10 

1.5 
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30 
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150J 

S4f 

74 

1N3020B 

5 

10 

1 0 

25m 

7 0 



175A 

A3 la 
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Z3B100CF 
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10 

1.5 

20 m 

50 

7.0 

175J 

D01 

75 
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5 

10 

1 0 

25m 

70 

7 1 


175A 

A31c 
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Z3C10 
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10 
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30 
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S4f 

76 
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20 

10 
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70 
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15 
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1.5 
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30 
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77 
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10 

10 
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25m 
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1.8 
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15 

90 

150J 
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78 
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5 

10 
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25m 
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5.5 
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A 
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80 
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175A 
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20 

10 

1 0 
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175S 
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2VR10AB 

XXX 

10 

2.0 

50m 

5 0 



A3e 

82 

1N4404A 

10 

10 

1 0 

25m 

30 

5 5 


175A 

Alcm 

184 

LMZ10A-20 









83 

1N4404B 

5 

10 

1 0 

25m 

3.0 

5 5 


175A 
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XX* 

10 

2.0 

50m 

3 5 


1 50A 

Alkk 

84 

1N4661 

5 

10 

1 0 

25m 

300 

7.1 


200A 

D015 

185 
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t 
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50m 

4 0 


1 50A 

Albc 

85 

1N4740 

10 

10 

1 0 

25m 

7 0 
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A lay 
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VR10F 


5 

10 
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20 m 

5 0 


200S 

D03 

86 

1N4740A 

5 

10 

1 0 

25m 

7 0 



200A 

A lay 

187 

1N5020 

10 

10 

2 5 

62m 

3.0 

5 5 

150 

Algn 

87 

1N5563 

20 

10 

1 0 § 

25m 




200A 

A196d 

188 

1N5020A 

5 

10 

2.5 

62m 

30 

5 5 

150 

Alan 

88 

1N5563A 

10 

10 

1 0 § 

25m 

7 0 



200A 

A196d 

189# 

BZX70C10 

5 

10 

2.5 

50m 

4 0 

70 

150J 
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89 

1N5563B 

5 

10 

1 0 § 

25m 

7 0 



200A 

A196d 
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1N5067 

5 

10 

3.0 

75m 

4 0 


175A 

A146j 

90 

1N5633 


10 

1 0 

1 Om 


7.3 


175A 

D013 
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3R10AB 

XXX 

10 

3 0 

75m 

40 

5 5 

175A 

A1 rw 

91 

1N5633A 


10 

1 0 

1 Om 


7 3 


175A 

D013 

192 

3TZ10,A,B,D 









92 

1R10AB 

XXX 

10 

1 0 

25m 

7 0 

5 5 


175A 

A52c 




XXXX 

10 

3.0 

100 m 

3 0 

7 0 

175 

Alec 

93# 

1S3010 

XX 

10 

1 0 

20 m 

5.0 

5 5 


150 

A3 

193 

3TZ10C 
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10 

3.0 

100 m 

30 

7 0 

175 

Alec 

94 

1Z10,A,B 

XXX 

10 

1 0 

25m 

7 0 



150 

A1 ay 
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3VR10AB 

XXX 

10 
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10 

10 
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40 

60 
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2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



3 

TOLERANCE 

LU 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3 | 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 1C 

5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 1 1C 

|5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No 

No 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(Cl) 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(Cl) 


(°C) 


1 # 

FDZ10A 

10 

10 

30 0 

120 m 

2 1 

5.0 

1 50A 

S303 


100 

250ZE10 

10 

10 

250 § 

15 


8 0 

190A 

S83 

2 

M3Z10 ( A 

XX 

10 

3 0 

75m 

4 3 


1 50A 

Alkk 


101 

250ZF10 

10 

10 

250 § 

15 


8.0 

190A 

M56a 

3 

MZ710 


5 

10 

3 0 

75m 

4 0 

6.0 

1 75A 

A146i 


102 

LID10.A 

XX 

10 

400 

12 m 

9 1 


150A 

M401 

4 

MZ81O0 

10 

10 

3 0 

75m 

4 0 

60 

175A 

A146j 


103v 

BLVA1101 

2.0 

10.1 

250m 

250u 

500 

4 2 

150A 

A9n 

5 

MZ910 


20 

10 

3 0 

75m 

4 0 

60 

175A 

A146j 


104v 

BLVA4101 

1.9 

10.1 

250m 

250u 

350 

4 2 

150A 

A9n 

6 # 

NT3C10 

5 

10 

3 0 

5 Om 

40 


125J 

S43a 


105t 

BLVA1104 

1 9 

10 4 

250m 

250u 

500 

4 4 

150A 

A9n 

7 

UZ710 


5 

10 

3 0 

75m 

4 0 

60 

175A 

A60 


106t 

BLVA4104 

1 9 

10 4 

250m 

250u 

350 

4 4 

150A 

A9n 

8 

UZ810 


10 

10 

3 0 

75m 

4 0 

60 

175A 

A146f 


107 

1 N2260 

10 

10 5 

150m 

200 u 



1 50A 

Cl 

9 

UZ910 


20 

10 

3 0 

75m 

4 0 

60 

175A 

A60 


108 

1N226A0 

5 

10.5 

150m 

200 u 



1 50A 

Cl 

10 

ZAC 10,A,B 

XXX 

10 

3 0 

25m 

7 0 


150C 

A ley 


109 

1 N 1314,A 

XX 

10 5 

15 

20 m 


6 0 

1 50A 

Cl 

11 

ZCC10 


t 

10 

3 0 § 

75m 

4 0 


1 50A 

A ley 


110 

IDAZ226,A,B,( 

:0 








12 

1 N 1 593,A 

XX 

10 

3 5 

70m 

2 5 

7 0 

200S 

D04 





xxxx 

10 5 

150m 

200 u 



1 50A 

Alhc 

13 

3Z10T20,10,5 










111 # 

RD1 1A 


10 

10.5 

20 

5 Om 

25 

7 0 

150S 

Aldw 




XXX 

10 

3 5 

70m 

3 8 

7 0 

165 

D04 


112 # 

1S759 


XXX 

10 5 

.25 

5 Om 

20 

50 

150 

Cld 

14# 

4GZ10A 

10 

10 

4 0 

250m 

250 

5 5 


SI 9a 


113 

CD3126 

5 

10.5 

25 

5.0m 

50 0 

7 5 

1 50A 

Alsi 

15 

1N4018AB 

XXX 

10 

5 0 

125m 

2 0 

7 1 

180A 

S82 


114 

1N2036 

5 

10 5 

75 

10 m 

50 

6 0 

1 50J 

D012 

16 

1N4958 

5 

10 

5.0 

125m 

20 


175A 

A146m 


115# 

RD1 IB 


10 

10 5 

1 0 

20 m 

6 0 

7 0 

150S 

A164 

17 

JAN 1N4958 

5 

10 

5 0 

125m 

20 

7 0 

175A 

A248f 


116# 

RD1 1C 


10 

10.5 

30 

60m 

4 0 

7 0 

150S 

S42 

184 

1N5347 

20 

10 

5 0 

125m 



200A 

Alee 


117 

1N2045 

5 

10 5 

10 

500m 

1 5 

6.0 

150J 

D04 

19t 

1N5347A 

10 

10 

5 0 

125m 

2 0 


200A 

Alee 


118 

1N2045C 

5 

10.5 

10 

500m 

1 5 


150A 

SI 9a 

20r 

1N5347B 

5 

10 

5 0 

125m 

2 0 


200A 

Alee 


119# 

RD1 ID 


10 

10 5 

10 

200 m 

2.5 

60 

150S 

SI 03 


5ZS10AB 

XXX 

10 

5 0 § 

125m 

2 0 


200A 

Alts 


120 

FZ903 


10 

10 6 

10 

2 Om 

50 

3.5 

125A 

C98 

22# 

1310 


100 

10 

5 0 

60m 

3.0 

60 

150J 

A9h 


121 

FZ953 


10 

10.6 

10 

2 Om 

50 

3.5 

125 A 

C98a 

23t 

CTZC1O,A,B,D0 









122 

1N2045B 

5 

1 1 


500m 

1 5 


150A 

S19a 




xxxx 

10 

5 0 § 

125m 

2 0 0 

5 5 

175A 

A ley 


123 

DSZ3011 

10 

1 1 


70m 

5 0 

6 0 


A266 

24t 

CTZC1OC0 

1 

10 

5 0 § 

125m 

20 0 

5.5 

175A 

A ley 


124# 

RZ11 


5 

1 1 

08 

2 .0m 

80 


150A 

C18e 

25v 

CTZC1OE0 

3 

10 

5 0 § 

125m 

2 0 0 

5.5 

175A 

Alev 


125# 

RZZ11 


5 

1 1 

08 

5.0m 

100 


150A 

C18e 

26 

DSZ5710 

5 

10 

5 0 

125m 

2 0 

7 0 

175A 

A60r 


1 26r# 

BZX84C11 

5 

1 1 

1 10m 

5 Om 

30 

727m 

125J 

M500 

27 

DSZ5810 

10 

10 

5 0 

125m 

2 0 

7 0 

175A 

A60r 


127# 

AZ1 10 


5 

1 1 

15 

5 Om 

30 


1 70A 

D07 

28 

MZ5710 

5 

10 

5 0 

1 25m 

2 0 

6.0 


A60f 


128# 

Z110 


5 

1 1 

150m 

5.0m 

55 


150A 

C18d 

29 

MZ5810 

10 

10 

5 0 

125m 

2 0 

6 0 


A60f 


129# 

ZZ1 1 


5 

1 1 

15 

5 Om 

70 


1 50A 

C18d 

30 

MZ5910 

20 

10 

5 0 

125m 

2 0 

6 0 


A60f 


130# 

SZ200-1 1 

15 

1 1 

20 

5 Om 

25 

7.0 

100 A 

A138 

3'\v 

TZC 10.A.B.D 










131 

1/4A11.A.B 

XXX 

1 1 

.25 

5 7m 

13 

6 0 

175 

D07 




xxxx 

10 

5 0 § 

125m 

To“0 

5 5 

175A 

A ley 


132 

1/4M1 1Z,10,E 









32v 

TZCIOC 

1 

10 

5 0 § 

125m 

20 0 

5 5 

175A 

A ley 





XXX 

1 1 

250m 

5 7m 

13 

6.9 

175J 

A Icy 

33v 

TZC10E 

3 

10 

5.0 § 

125m 

2 0 0 

5 5 

175A 

Alev 


133 

.25N 1 1 


20 

1 1 

25 

5 7m 

13 


250 

D07 

34v 

UZ5710 

5 

10 

5 0 

125m 

2 0 

7 0 

175A 

A 146m 


134 

1N7 15,A 

XX 

1 1 

25 

12 m 

9 0 

6 5 

175A 

D07 

354 

UZ5810 

10 

10 

5 0 

125m 

2 0 

7 0 

1 75A 

A146m 


135 

1N715B 

20 

1 1 

25 

12 m 

9 0 



D07 

36 

UZ5910 

20 

10 

5 0 

125m 

2 0 0 

60 

175A 

A146m 


136 

1N765-2 

5 

1 1 

.25 

5 Om 

45 

6.0 

150 

D07 

37 

ZC10 


t 

10 

5 0 § 

125m 

2 0 


1 50A 

A ley 


137 

1N4105 

5 

1 1 

25 

25m 

200 


200J 

D07 

38# 

VR10E 


5 

10 

5 8 

20 m 

5 0 


200S 

D04 


138 

1N4698 

5 

1 1 

25 

05m 



200A 

D014 

39 

UZ4710 

5 

10 

8 0 

125m 

2 0 


1 75A 

A146m 


139# 

1S336 


5 0 

1 1 

.25 

5 Om 

25 

7 0 

150J 

Alee 

40 

UZ4810 

10 

10 

8 0 

125m 

20 


175A 

A146m 


140# 

1S473 


10 

1 1 

25 

15m 

20 

6.5 

150J 

D07 

41 

1 N 135 1,A 

XX 

10 

10 

500m 

2 0 


175A 

D04 


141# 

02Z11A 

5 

1 1 

250m 

6 .0m 

40 

7.4 

175J 

D035 

42 

1N1351B 

20 

10 

10 

500m 

20 



SI 1e 


142# 

1111 


100 

1 1 

25 

5.0m 

30 

7.0 

150J 

C18f 

43 

1 N 135 1C,CA£ 

5 









143# 

BZY83C11 

5 

1 1 

.25 

5 Om 

20 

8 A 

150J 

Clg 




XX 

10 

10 § 

50 

20 


175J 

S19a 


144# 

BZY85C11 

5 

1 1 

.25 § 

5 Om 

20 

8 A 

150J 

A1 7 If 

44 

1N1604.A 

XX 

10 

10 

200 m 

1 0 

7.0 

200S 

D04 


145 

HR1 1 


5 

1 1 

.25 

5 Om 

30 


175A 

D07 

45 

1N 1 892 

10 

10 

10 

25m 

6 0 

5 8 

200A 

S82 


146# 

HS2110 

5 

1 1 

.25 

5.0m 



175A 

D07 

46 

1N1892A 

5 

10 

10 

25m 

6 0 

5.8 

200A 

S82 


147# 

KS211OA 

5 

1 1 

250m 

5 Om 

40 

80 A 

1 50A 

D07 

47 

1 N2045-1 

5 

10 

10 

500m 

1 5 

6 0 

150J 

D04 


148# 

KS2110B 

10 

1 1 

250m 

5.0m 

60 

8 0 A 

1 50A 

D07 

48 

1N2045A 

5 

10 

10 

500m 

1 5 


150A 

S19a 


149# 

MR1 10C-H 

5 

1 1 

.25 

5.0m 

30 


250 

D07 

49 

1N2498 

10 

10 

10 

500m 

2 0 

6.0 

150A 

S19a 


150 

PD6015.A 

XX 

1 1 

25 

5 Om 

12 


150 

A109 

50 

1N2498A 

5 

10 

10 

500m 

2 0 

60 

150A 

S19a 


151 

PD6056 

5 

1 1 

.25 

5 Om 

11 


150 

A2c 

51 

1 N2498C,CAC 

5 









152 

SV134 


5 

1 1 

25 

5 Om 

50 

6 3 

150 

D07 




XX 

10 

10 

500m 

2 0 

60 

150A 

S19a 


153# 

SZ1 1 


6 

1 1 

25 

5.0m 

35 

82 

150J 

Clf 

52 

1N2974AB 

XXX 

10 

10 

250m 

3 0 


175C 

DO40 


154 

MC6015,A 

XX 

1 1 

30 

10 m 

23 


175 

A2m 

53 

JAN 1 N2974B,RB 









155# 

Z1D11 


00 §$ 

1 1 

.3 § 


20 


150J 

C29 




5 

10 

10 

250m 

3 0 

7.1 

150C 

D04 


156# 

Z1A11 


1 

1 1 

320m 

5 Om 

20 

8 0 A 

150A 

C29 

54 

1N4262 

20 

10 

10 

250m 

3 0 

5.5 

175C 

S134 


157# 

Z1B 1 1 


5 

11 

320m 

5.0m 

20 

8.0 A 

150A 

C29 

55 

1N4262A 

10 

10 

10 

250m 

30 

5.5 

175C 

S134 


158# 

Z1C11 


10 

1 1 

320m 

5 Om 

20 

8 0 A 

150A 

C29 

56 

1N4262B 

5 

10 

10 

250m 

3 0 

5.5 

175C 

S134 


159 

1N962AB 

XXX 

1 1 

40 

12 m 

9.5 

60 

175S 

D07 

57 

JAN 1N4262B 

5 

10 

10 § 

250m 

3 0 

7.1 

175S 

S134a 


160 

JAN1N962B 

5 

11 

.40 

1 1m 

9 5 

7.3 

1 75A 

D07 

58# 

1S6010 

10 

10 

10 

200 m 

2 5 

5.0 

150 

D04 


161 

1N3519 

5 

1 1 

40 

10 m 

80 

65 

200A 

D07 

59# 

1S6010A 

5 

10 

10 

200 m 

2 5 

5.0 

150 

D04 


162 

JAN 1N4105 

5 

1 1 

400m 

250u 

200 

8 0 

175A 

Alsx 

60 

10PZ10,A,B,D 










163 

1N5531 

20 

1 1 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 




xxxx 

10 

10 

250m 

3 0 

5.5 

175 

D04 


164 

1N5531A 

10 

1 1 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 

61 

10PZ10C 

0 

10 

10 

250m 

30 

5 5 

175 

D04 


165 

1N5531B 

5 

1 1 

400m§ 

1 Om 

80 


175A 

D07 

62 

10RZ10 l A,B,D 










166t 

JAN1N5531B 

5 

1 1 

400m 

1 .0m 

80 

7 5 

200A 

D014 




xxxx 

10 

10 

500m 

2 0 

6 0 

155 

D04 


167 

1N5531C 

2 

1 1 

400m§ 

1 Om 

80 


1 75A 

D07 

63 

10RZ10C 

0 

10 

10 

500m 

2 0 

60 

155 

D04 


168 

1N5531D 

1 

1 1 

400m§ 

1 Om 

80 


175A 

D07 

64 

10Z10T20J0 

5 









169v 

1N5737B 

5 

1 1 

400m 

5.0m 

20 

7.2 

200J 

D035 




XXX 

10 

10 

200 m 

1 5 

7.0 

165 

D04 


170# 

1S196 


5 0 

1 1 

40 

10 m 

15 

7 0 

1 50J 

Alee 

65 

AVI 04 


10 

10 

10 

500m 

2.0 


150A 

SI 1 


171# 

1S2110 

10 

11 

.40 

5 Om 

60 

7 0 

1 50A 

A1 

66 

AV8010 

02 

10 

10 

500m 

20 


150A 

SI 1 


172# 

1S2110A 

5 

1 1 

.40 

5 Om 

40 

7.0 

150A 

A1 

67# 

BZZ20 


5 

10 

10 

100 m 

5 0 

3.5 

150J 

D04 


173# 

1S7 110,B 

x15 

1 1 

.40 

5 Om 

60 

7 0 

150A 

A1 

68 # 

GZ10A 


10 

10 

10 0 

200 m 

1 3 

5.0 

150A 

D04 


174# 

1S7110A 

5 

11 

.40 

5.0m 

40 

7.0 

150A 

A1 

69# 

OAZ228 

5 

10 

10 

20 m 

17 


150J 

D04 


175# 

5521 


5 

11 

40 

5 Om 

20 

5 5 

1 25A 

Alee 

70# 

PZ10A 


10 

10 

10 0 

200 m 

1 3 

5.0 

150A 

S95a 


176# 

BZX46C11 

5 

11 

400m 

11 

9.5 

6 5 

1 75J 

D035 

71 

PZT1O0 

10 

10 

10 0 

25m 

60 

3.7 

185 

S82 


177# 

BZX55C11 

5 

1 1 

400m 

5.0m 

20 

60 

1 50J 

D035 

72 

UZ7710 

5 

10 

10 

250m 

1 0 

6.0 

175 

S2770 


178 ▼# 

BZX71B11 

2 

1 1 

400m§ 

5.0m 

20 


175J 

D035 

73 

UZ7810 

10 

10 

10 

250m 

1 0 

60 

175 

S2770 


179# 

BZX71C11 

5 

11 

400m§ 

5 Om 

20 


200S 

A9m 

74 

UZ7910 

20 

10 

10 

250m 

1 0 

60 

175 

S2770 


180# 

BZX74C11 

5 

1 1 

400m 

12 m 

100 

6.3 


A31e 

75# 

Z5D100CF 

2O§0 

10 

10 

50m 

2 5 

60 

150J 

D04 


181# 

BZX79C11 

5 

11 

400m 

5 Om 

20 

80 

200J 

A257 

76# 

ZC5010 

5 

10 

10 

200 m 

2 5 

4.5 

150A 

S19 


182# 

BZX83C11 

5 

1 1 

400m 

5.0m 

20 

60 

150J 

D035 

77# 

ZD5010 

10 

10 

10 

200 m 

2 5 

4.5 

150A 

S19 


183v# 

BZY85B11 

2 

1 1 

400m 

5 Om 

20 

63 

150J 

D07 

78# 

1210 


100 

10 

15 

300m 

50 

6.0 

150J 

S87 


184# 

BZY88C11 

5 

1 1 

.40 

5 Om 

35 


175J 

D07 

79# 

4220 


100 

10 

15 

300m 

1 0 A 


150J 

S87 


185# 

BZY94C11 

5 

1 1 

.40 

5.0m 

15 0 


150J 

D07 

80# 

BZY93C10 

5 

10 

20 § 

1 

50 

7 0 

175J 

DO40 


186 

C4017 


10 

1 1 

.40 

12 m 

9 5 


175 

A134a 

81# 

83Z6,A 


12,6 

10 

25 

400m 

30 

7.0 

150J 

S179 


187 

C6017 


10 

1 1 

400m 

1 .0m 

30 0 

6.3 

175A 

M37 1c 

82# 

ZL10 


10 

10 

25 0 

50 

4 0 

6.0 

150J 

M41 


188 

C6017A 

5 

11 

400m 

1 Om 

30 0 

6 3 

1 75A 

M37 1 c 

83# 

ZX10 


5 

10 

25 0 

50 

4.0 

60 

150J 

M41 


189 

C6117 


10 

1 1 

400m 

1 Om 

30 

6.3 

1 75A 

M131 a 

84 

75TE10.A 

XX 

10 

30 

1 0 

5.0m 

10 

125C 

T036 


190 

C6117A 

5 

1 1 

400m 

1 Om 

30 

6 3 

175A 

M131a 

85# 

4320 


100 

10 

30 

300m 

1 0 


150J 

S87 


191 

CZA11 D,10,5 









86 # 

4420 


100 

10 

30 

300m 

1 0 


150J 

S87 





|xxx 

1 1 

40 0 

250u 

200 

6 0 

1 75J 

M37 1 

87 

1N2808AB 

XXX 

10 

50 

1 2 

60 

5.5 

175S 

C5a 


192 

CZB11 D.10.5 









88 

JAN 1 N2808B,RB 












|xxx 

11 

“4010 

5 7m 

13 

6 0 

175J 

M37 1 




5 

10 

50 

1 2 

60 

7.1 

150C 

C5a 


193 

CZC11 D, 10,5 









89 

1N3309 

20 

10 

50 

1.2 

600m 

5.5 

175J 

D05 





Ixxx 

11 

4OOm0 

1 1 

9.5 

6.0 

175J 

M37 1 

90 

1N3309A 

10 

10 

50 

1 2 

600m 

5.5 

175J 

D05 


194 

CZD01 1,-5 

1 XX 

11 

.40 

10 m 

9.5 


175 

D07 

91 

1N3309B 

5 

10 

50 

1 2 

600m 

5.5 

175J 

D05 


195 

CZD11 D,10,5 









92 

JAN 1 N3309B.RB 












|xxx 

1 1 

.40 0 

250u 

200 

6 0 

175J 

M45 1 




5 

10 

50 

1 2 

60 

7 1 

150 

D05 


196 

CZE11 D,10,5 









93 

50T10AB 

XX* 

10 

50 

1 .2k 

600m 

5 5 







XXX 

11 

4OOm0 

11 m 

9.5 

60 

175J 

M451 

94 

AV51010 

5 

10 

50 

1 2 

.60 

5.5 

150C 

C5a 


197 

HM11.A.B 

XXX 

11 

400m§ 

11 m 

9 5 


175A 

A196c 

95# 

BZY91C10 

5 

10 

75 § 

2 

40 

9 0 

175J 

DO50 


198# 

HS7110 

5 

11 

.40 

5.0m 



175A 

D07 

96 

80TF10,A 

XX 

10 

80 

1 0 

5 Om 

1 0 

125C 

Ml 17c 


199# 

KS110A 

5 

11 

400m 

5 Om 

40 

11 A 

150A 

D07 ! 

97# 

4520 


100 

10 

100 

500m 

50 


150J 

S84 


200 # 

LR110CH 

5 

11 

.40 

5.0m 

35 

6.2 

150S 

D07 l 

98# 

4620 


100 

10 

100 

500m 

.50 A 


150J 

S84 


201 

M4Z11 ,A,-20 









99# . 

ZC710A 

5 

10 

100 § 

100 

2.0 

5.4 

175J 

SI25d0 





1 XX* 

11 

.40 

1 1m 

9 5 


150A 

Alkk 
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2. S 

ILIC< 

DN REFE 

REN 

ICE C 

HOD 

ES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 




3J 

TOLERANCE11 1 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


3 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 1C 

|5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 110 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

NO. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

mi 


f°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


m 


1 # 

Ml 1Z 


50 

11 

400m 

5 Om 

20 

60 

150A 

D07 

87# 

1S483 


10 

11 

1 0 

30m 

20 

6.5 

150J 

A115 

2 

MACZA1 1 D, 1 ( 

3,5 








88 # 

1S3011 

XX 

11 

1 0 

20 m 

6.0 

6.0 

150 

A3 




XXX 

11 

40 0 

250u 

200 

6 0 

175J 

M453 

89 

1Z1 1.A.B 

XXX 

11 

1 0 

23m 

80 


150 

Alav 

3 

MACZB 1 1D, 1 ( 

3,5 








90 

1Z1 1T20,10,5 












XXX 

11 

40 0 

5 7m 

13 

6 0 

175J 

M453 




XXX 

11 

1 0 

20 m 

7 5 

7.0 

165A 

A89c 

4 

MACZC1 ID.10,5 








91# 

1ZC11T10.5 

XX 

11 

1 0 

20 m 

8.0 

7 0 

165A 

A3 Id 




XXX 

11 

4OOm0 

1 1m 

9 5 

6 0 

175J 

M453 

92# 

24Z6F,AF 

12,6 

11 

1 0 

10 m 

18 

8 0 

150J 

D013 

5 

MACZD1 1D,10,5 








93 

AV2011 

02 

11 

1 0 

50m 

5 0 


150A 

A19 




XXX 

11 

40 El 

250u 

200 

60 

175J 

M453 

944# 

BZ1 10 


5 

11 

1 0 

20 m 

8 0 

6.5 

175J 

A60t 

6 

MACZE1 1D,1C 

),5 








95# 

BZX29C11 

5 

11 

1 0 

20 m 

8 0 

60 

175A 

Alcd 




XXX 

11 

400m{Zl 

11 m 

9 5 

6.0 

175J 

M453 

96# 

BZX61C11 

5 

11 

1 0 

20 m 

90 

5 0 

175J 

A3y 

7 

MBCZA1 1 D,10,5 








97 ♦ 

BZX85C11 

5 

11 

1 0 

20 m 

80 

6 8 

1 50A 

D015 



Ixxx 

11 

40 0 

250u 

200 

6 0 

175J 

M454 

98 

CD31-00014 

5 

11 

1 0 

23m 

80 

7 0 

200A 

Alee 

8 

MBCZB1 ID,10,5 








99 

CD31-12021 

5 

11 

1 0 

23m 

8 0 


200A 

Alee 



Ixxx 

11 

40 E) 

5 7m 

13 

6 0 

175J 

M454 

100 

CD32-12051 

5 

11 

1 0 

23m 

8 0 




9 

MBCZC1 1 D, 10,5 








101 

CZ11,A,B,D 

xxxx 

11 

1 0 

40m 

14 

6.0 

175 

D015 




XXX 

11 

400m[Zl 

11 m 

9 5 

6 0 

175J 

M454 

102 

CZ11C 


El 

11 

1 0 

40m 

14 

6.0 

175 

D015 

10 

MBCZD 1 1 D,1( 

3,5 








103 

EVR1 1.A.B 

XXX 

11 

1 0 

23m 



1 75A 

D027 



|xxx 

11 

T4O“0 

250u 

200 

60 

175J 

M454 

104# 

FPZ1 1 


5 

11 

1 0 

23m 

400 

60 


A31 h 

1 1 

MBCZE1 ID,10,5 








105 

G1 1T20,10,5 











Ixxx 

11 

400mEl 

1 1m 

9 5 

60 

175J 

M454 




XXX 

11 

1.0 

23m 

8 0 

7 5 

175A 

D015 

12 

MCCZA1 ID,10,5 








106# 

GZ1 1 


5 

11 

1 0 

25m 

20 A 


150A 

S115 



|xxx 

11 

40 0 

250u 

200 

60 

1 75J 

M455 

1 07t 

HEP604-RT 

5 

11 

1 0 

23 

8.0 



D04 1 

13 

MCCZB1 ID,10,5 








108 

HW1 1.A.B 

XXX 

11 

1 0 

23m 

8.0 


175 

A196 




XXX 

11 

~4Q~0 

5 7m 

13 

60 

175J 

M455 

109 

JZ11,A,B,D 

xxxx 

11 

1 0 

23m 

8 0 

6.0 

175 

D015 

14 

MCCZC1 ID,10,5 








1 10 

JZ1 1C 


El 

11 

1 0 

23m 

8 0 

6 0 

175 

D015 




XXX 

11 

400mEl 

11 m 

9 5 

60 

175J 

M455 

1 1 1 

LPM1 1.A.-20 









15 

MCCZD 1 1 D,1( 

3,5 











XX* 

11 

1 0 

23m 

8 0 


150A 

Alkk 




XXX 

11 

40 El 

250u 

200 

60 

175J 

M455 

112 

PS 10021 B 

5 

11 

1 0 

23m 

8 0 


175A 

A60p 

16 

MCCZE1 ID,1C 

),5 








113 

PS 10065 

5 

11 

1 0 

23m 

6.0 

7 5 

150 

A60d 




XXX 

11 

4OOm0 

1 I'm 

9 5 

60 

175J 

M455 

114 

SZ11.0 


xxxx 

11 

1 0 

20 m 

8 0 0 

6 0 

150A 

A3g 

17 

MDCZA1 1 D,10,5 








115 

TZ11,A,B,D 

xxxx 

11 

1 0 

40m 

14 

6.0 

175 

D027 




XXX 

11 

40 El 

250u 

200 

6.0 

150A 

M410 

116 

TZ1 1C 


0 

11 

1 0 

40m 

14 

6 0 

175 

D027 

18 

MDCZB 1 1 D,10,5 








117 

VR11 ,A,B 

XXX 

11 

1 0 

23m 

8 0 


125A 

Alb 




XXX 

11 

40 El 

5 7m 

13 

6 0 

150A 

M410 

118# 

Z2A110F 

2O§0 

11 

1 0 

20 m 

32 

7 0 

100 J 

A141 

19 

MDCZC1 ID,10.5 








119# 

Z4A1 1 


1 

11 

1 0 

50m 

60 

8 0 A 

150J 

Alef 



|xxx 

11 

400mp 

1 1m 

9 5 

60 

1 50A 

M410 

120# 

Z4B 1 1 


5 

11 

1 0 

50m 

60 

8 0 A 

150J 

Alef 

20 

MDCZD 1 1 D,10,5 








121# 

Z4C11 


10 

11 

1 0 

50m 

60 

8.0 A 

150J 

Alef 




XXX 

11 

40 El 

250u 

200 

60 

150A 

M410 

122# 

Z4D1 1 


15 

11 

1.0 

50m 

60 

8 0 A 

150J 

Alef 

21 

MDCZE1 ID,1C 

),5 








123 

Z1 1 ,A,B,D 

xxxx 

11 

1.0 

23m 

8 0 

6 0 

175 

D027 




XXX 

11 

4OOm0 

1 1m 

9 5 

60 

150A 

M410 

124 

Z1 1C 


El 

11 

1 0 

23m 

8 0 

6 0 

175 

D027 

22 

MZ500-17 

10 

11 

4 § 

20 m 

20 0 

7 6 

175J 

D07 

125 

ZA1 1.A.B 

XXX 

11 

1.0 

23m 

8.0 


1 50C 

A lew 

23 

MZC11A10 

t 

11 

400m§ 

4 5m 

66 

7 6 A 

175J 

M468 

126 

ZB 11 # 


t 

11 

1.0 § 

23m 

8 0 


150A 

Albc 

24 

MZC1 1 B 10 

§T 

11 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 

127 

zd i ieLa,b 

XXX 

11 

1.0 

23m 

7 0 

6.0 

1 75A 

Alcm 

25 

WZ534 


5 

11 

.40 

5 Om 

15 


1 50A 

A31e 

128 

ZH11.A.B 

XXX 

11 

1 0 

23m 

8 0 

6 0 

175A 

D01 

26# 

Z5A1 1 


1 

11 

400m§ 

5 Om 

20 

80 A 

200J 

Alhs 

129 

ZM11,A,B,D 

xxxx 

11 

1.0 

23m 

8 0 

60 

175 

D041 

27# 

Z5B 1 1 


5 

11 

400m§ 

5 Om 

20 

8 0 A 

200J 

Alhs 

130 

ZM11C 


El 

11 

1 0 

23m 

8 0 

60 

175 

D041 

28# 

Z5C1 1 


10 

11 

400m§ 

5 Om 

20 

8 0 A 

200J 

Alhs ^ 

131# 

7721 


5 

11 

1 1 

50m 

7 0 

5.5 

125A 

Albu 

29# 

Z5D1 1 


15 

11 

400m§ 

5 Om 

20 

8 0 A 

200J 

Alhs 

132# 

BZY92C11 

5 

11 

1.1 

50m 

7 0 

60 

150J 

D013 

30# 

ZF11 


5 

11 

400m 

5 Om 

20 

7 0 

150J 

D07 

133 

1N4833AB 

XXX 

11 

1.2 

23m 

10 

7.3 

175 

D029 

31# 

ZP11# 


5 

11 

400m 

5 Om 

20 

7 0 

150J 

D07 

134# 

SZL1 1 


6 

11 

1.3 

50m 

5 0 


150J 

M72 

32 

1/2Z11T5 

5 

11 

50 

12 m 

7 6 


175 

A94f 

135# 

ZD 11 # 


5 

11 

1 3 

50 

7 0 

6.0 

150J 

D013 

33 

1N5241 

20 t 

11 

50 

20 m 



200A 

D07 

136# 

ZY1 1 


5 

11 

1 3 

50 

7 0 

6 0 

150J 

Albg 

34 

1 N5241 A,B 

§2$ 

11 

50 

20 m 

9 5 

7 6 

200A 

D07 

137v 

1N3790 

20 

11 

1.5 

34m 

6.0 

7.3 

175S 

C1 40 

35 

MTZ615,A 

XX 

11 

50 

10 m 

23 


175A 

A60e 

1 38t 

1N3790A 

10 

11 

1 5 

34m 

60 

7 3 

175S 

~CU0 

36 

MZ92-11 

t 

11 

500m§ 

20 m 


6 8 

150J 

C103 

139v 

1N3790B 

5 

11 

1 5 

34m 

6.0 

7 3 

175S 

Cl 40 

37 

PS8914 

5 

11 

50 

20 m 

4 0 

7 4 

150 

A60d 

140 

1N4466 

5 

11 

1 5 

23m 

60 


175A 

A196 

38 

S5241AB 

XXX 

11 

500m 

20 m 

22 

7.6 

175 

D04 1 

141 

JAN 1 N4466 

10 

11 

1 5 

23m 

60 

7 3 

175A 

Alv 

39# 

ZOD1 1 


15 

11 

50 

40m 

10 

6 5 

150J 

Alef 

142# 

1S401 1,A 

XX 

11 

1 5 

20 m 

2 4 

60 

150A 

D01 

40# 

ZSF1 1 


1 

11 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

150S 

M487a 

143 

1 5DKZ1 1.A.B 









41# 

Z0A1 1 


1 

11 

520m 

5 Om 

10 

8 0 A 

150J 

Alef 



Ixxx 

11 

1.5 

34m 

60 


175A 

D027 

42# 

ZOB1 1 


5 

11 

520m 

5 Om 

10 

8 0 A 

150J 

Alef 

144 

1 5JZ11 ,A,B,D 








43# 

Z0C1 1 


10 

11 

520m 

5 Om 

10 

8 0 A 

150J 

Alef 




xxxx 

11 

1 5 

34m 

60 

7.3 

175 

D015 

44 

1N4633 

5 

11 

60 

12 m 

700 

7 3 

200A 

D014 

145 

1 5JZ11C 

0 

11 

1 5 

34m 

6.0 

7.3 

175 

D015 

45# 

UZ1 1 


10 

11 

60 

54m 

5 0 

7 0 

135A 

D03 

146 

1 5R11,A,B 

XXX 

11 

1 5 

35m 

6 0 

60 

175A 

A52c 

46# 

ZC01 1 


5 

11 

60 

1 Om 

45 

5 1 

100 

A3k 

147 

1 5Z11.A.B.D 









47# 

ZD01 1 


10 

11 

60 

1 Om 

45 

5 0 

100 

A3k 




xxxx 

11 

1 5 

34m 

60 

7.3 

175 

D027 

48# 

ZW1 1 


5 

11 

600m 

5 Om 

20 

7 0 

150J 

Albg 

148 

1 5Z11C 

0 

11 

1.5 

34m 

6.0 

7.3 

175 

D027 . 

49 

7JZ1 1 


t 

11 

750m 

11 m 

9 5 

60 

175 

D015 

149# 

BZY95C11 

5 

11 

1 5 

50m 

4 5 

7 5 

175J 

D01 

50 

7 Z11 ,A,B,D 









150 

MC6315,A 

XX 

11 

1 5 

75m 

21 



Alq 




xxxx 

11 

750m 

1 1m 

9 5 

6.0 

175 

D027 

151 

MZ1000-14 

10 

11 

1 5 § 

23m 

12 0 

7 6 

175J 

A lay 

51 

7Z1 1C 


0 

11 

750m 

11 m 

9 5 

60 

175 

D027 

152# 

SZ11C 


5 

11 

1 5 

20 m 

25 

7 0 

160A 

A26 

52 

7ZM 1 1 ,A,B,D 









153# 

Z2A1 1 


1 

11 

1 5 

50m 

5 0 

8 0 A 

150J 

A244 




xxxx 

11 

750m 

11m 

9.5 

60 

175 

D04 1 

154# 

Z2B1 1 


5 

11 

1.5 

50m 

5.0 

8 0 A 

150J 

A244 

53 

7ZM11C 

0 

11 

750m 

11 m 

9 5 

60 

175 

D04 1 

155# _ 

Z2C1 1 


10 

11 

1 5 

50m 

5 0 

8.0 A 

150J 

A244 

54 

1 N2036-2 

5 

11 

75 

10 m 

50 

60 

150J 

D012 

156# 

Z2D1 1 


00 §$ 

11 

1 5 


7 0 


150J 

A6b 

55 

1N3680 

20 

11 

750m 

12 m 

9 5 

60 

175S 

Alaz 

157# 

Z3A1 1 


1 

11 

1 5 

100 m 

30 

8.0 A 

150J 

S4f 

56 

1N3680A 

10 

11 

750m 

12 m 

9 5 

60 

175S 

Alaz 

158# 

Z3B1 1 


5 ^ 

11 

1 5 

100 m 

3 0 

8.0 A 

150J 

S4f 

57 

1N3680B 

5 

11 

750m 

12m 

9 5 

60 

1 75S 

Alaz 

159# 

Z3B110CF 

2O§0 

11 

1 5 

20 m 

6.0 

7 0 

175J 

D01 

58 

MC611 5,A 

XX 

11 

75 

25m 

23 


175A 

A2d 

160# 

Z3C1 1 


10 

11 

1 5 

100 m 

3 0 

8.0 A 

150J 

S4f 

59 

MMZ1 1,A,-20 









161# 

Z3D1 1 


El0§$ 

11 

1 5 

50m 

6.0 


1 50J 1 

S4f 




XX* 

11 

75 

11 m 

9 5 


150A 

Alkk 

162# 

64Z6,A 

12,6 

11 

1 8 

100 m 

15 

.90 

150J 

D04 

60 

MZ1 1T20,10, 

5 








163# 

ZC2011 

5 

11 

1 8 

1 Om 

45 

5 1 

150 

D03 




XXX 

11 

75 

15m 

7 5 

7 0 

165A 

A152 

164# 

ZD2011 

10 

11 

1 8 

1 .0m 

42 

5 1 

150 

D03 

61 

SV1016 

5 

11 

75 

5.0m 

50 0 

6 3 

150 

A82f 

165 

2R1 1 ,A,B 

XXX 

11 

20 

45m 

6.0 

60 

175A 

D027 

62 

1A1 1 M,A,B 

XXX 

11 

1 0 

23m 

80 


75A 

D015 

166 

2VR1 1 ,A,B 

XXX 

11 

20 

45m 

60 



A3e 

63 

1 El 1Z.10.5 

XXX 

11 

1 0 

23m 

8 0 

60 

150A 

A52g_ 

167# 

3004 


45 

11 

20 

14m 

60 

1 A 

150J 

M93 

64 

1M11Z, 10,5 

XXX 

11 

1 0 

23m 

80 

60 

175S 

D01 

168# 

3024 


4.5 

11 

20 

14m 

60 

1.0 

150J 

M93 

65 

1 N 1 772,A 

XX 

11 

1 0 

50m 

4 2 


175S 

D013 

169# 

3104 


4 5 

11 

2 0 

1 4m 

25 

20 

150J 

M93 

66 

1N3021 

20 

11 

1 0 

23m 

80 


175A 

A3 la 

170# 

3124 


3 

11 

20 

1 4m 

30 

.50 

150 

M93 

67 

1N3021A 

10 

11 

1 0 

23m 

8 0 


175A 

A3 la 

171 

LMZ1 1A-20 









68 

1N3021B 

5 

11 

1 0 

23m 

80 


175A 

A3 la 




XX* 

11 

2 0 

45m 

4 0 


1 50A 

Alkk 

69 

JAN1N3021B 

5 

11 

1 0 

23m 

80 

7 3 

175A 

A31c 

172 

ZBC11 


t 

11 

20 § 

46m 

5 0 


150A 

Albc 

70 

1N4163 

20 

11 

1 0 

23m 

80 

6.0 

175 

D029 

173# 

VR1 IF 


5 

11 

2 2 

20 m 

60 


200S 

D03 

71 

1N4163A 

10 

11 

1 0 

23m 

80 

60 

175 

D029 

174 

1N5021 

10 

11 

2 5 

57m 

3 6 

60 

150 

Algn 

72 

1N4163B 

5 

11 

1 0 

23m 

80 

60 

175 

D029 

_ 175 

1N5021A 

5 

11 

2 5 

57m 

3 6 

60 

150 

Algn 

73 

1 N4328,A,B 

XXX 

11 

1 0 

23m 

80 

60 

300S 

D07 

176# 

BZX70C11 

5 

11 

2 5 

50m 

4 5 

75 

150J 

A17 1b 

744 

1N4405 

20 

11 

1 0 

23m 

3 5 


175S 

A266a 

177 

1N5068 

5 

11 

3 0 

70m 

5 0 


175A 

A146j 

75 

1N4405A 

10 

11 

1 0 

23m 

3 5 

60 

175A 

Alcm 

178# 

1S493 


10 

11 

3.0 

120 m 

20 

6.5 

150J 

S112 

76 

1N4405B 

5 

11 

1 0 

23m 

3 5 

60 

175A 

Alcm 

179 

3R11 A,B 

XXX 

11 

3 0 

69m 

5.0 

60 

175A 

A1 rw 

77 

1N4662 

5 

11 

1 0 

23m 

350 

7 3 

200 AI 

D015 

180 

3TZ1 1 ,A,B,D 









78 

1N4741 

10 

11 

1 0 

23m 

80 


200A 

Alav 




xxxx 

11 

3 0 

75m 

5.0 

7 0 

175 

Alec 

79 

1N4741A 

5 

11 

1 0 

23m 

80 


200A 

A lay 

181 

3TZ11C 

0 

11 

3.0 

75m 

5.0 

7.0 

175 

Alec 

80 

1N5564 

20 

11 

1 0 § 

23m 



200A 

A196d 

182 

3VR1 1AB 

XXX 

11 

30 

69m 

5 0 



A222 

81 

1N5564A 

10 

11 

1 0 § 

23m 

80 


200A 

A196d 

183 

CZ5068 

10 

11 

3 0 

70m 

5 0 

70 

175A 

A196e 

82 

1N5564B 

5 

11 

1 0 § 

23m 

80 


200A 

A196d 

184 

M3Z11 ,A 

XX 

11 

3.0 

68 m 

4 7 


150A 

Alkk 

83 

1N5634 


11 

1 0 

1 .0m 


7.5 

175A 

D013 

185 

MZ71 1 


5 

11 

3.0 

70m 

5.0 

7 0 

175A 

A146j 

84 

1N5634A 


11 

1 0 

1 Om 


7 5 

1 75A 

D013 

186 

MZ81 1 


10 

11 

3.0 

70m 

5.0 

7 0 

175A 

A146i 

85 

1 R1 1,A,B 

XXX 

11 

1 0 

23m 

80 

60 

175A 

A52c 

187 

MZ911 


20 

11 

30 

70m 

5.0 

7 0 

175A 

A146j 

86 # 

I1S226 


10 

11 

1 0 

25m 

6 5 


150J 

A56a 

188# 

NT3C11 

5 

11 

30 

5.0m 

50 


125J 

S43a 
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SYMBOLS AND CODES 
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2. S 


L1C0N REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


31 

TOLERANCE 

JU 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 1 10 

|5|2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No 


+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m) 


m 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


ra 


1 

ZAC11AB 

XXX 

11 

xo 

23m 

8.0 


150C 

A ley 

166 

ME1Z943 

5 

11 7 

406m 

7 5m 

30 

200m 

75X 

M489 

2 

ZCC11 


r 

11 

3.0 § 

70m 

5 0 


150A 

A ley 

101 

ME1Z943A 

5 

11.7 

400m 

7 5m 

30 

200m 

100J 

M489 

3 

3T1 1.A.B 

XX* 

11 

3 5 

50m 

4 2 



D04 

102 

ME1Z943B 

5 

11.7 

400m 

7.5m 

30 

200m 

1 50J 

M489 

4 

3Z1 1T20,10,5 









103 

ME1Z944 

5 

11 7 

400m 

7 5m 

30 

100m 

75J 

M489 




XXX 

11 

3.5 

70m 

4.2 

7 0 

165 

D04 

104 

ME1Z944A 

5 

1 1 7 

400m 

7 5m 

30 

100m 

100J 

M489 

5 

1N4019.A.B 

XXX 

11 

5 0 

1 15m 

2.5 

7 3 

180A 

S82 

105 

ME1Z944B 

5 

1 1 7 

400m 

7.5m 

30 

100m 

1 50J 

M489 

6 

1N4959 

5 

11 

5 0 

120m 

2 5 


175A 

A146m 

106 

ME1Z945 

5 

11 7 

400m 

7 5m 

30 

50m 

75J 

M489 

7 

JAN 1N4959 

5 

11 

5.0 

125m 

2 5 

7.0 

175A 

A248f 

107 

ME 1Z945A 

5 

11.7 

400m 

7.5m 

30 

50m 

100J 

M489 

8^ 

1N5348 

20 

11 

5.0 

125m 



200A 

Alee 

108 

ME1Z945B 

5 

11 7 

400m 

7 5m 

30 

50m 

1 50J 

M489 

9y 

1N5348A 

10 

11 

5.0 

125m 

2.5 


200A 

Alee 

109 

ME1Z946 

5 

11 7 

400m 

7 5m 

30 

20m 

75J 

M489 

IOt 

1N5348B 

5 

11 

5 0 

125m 

2 5 


200A 

Alee 

1 10 

ME 1Z946A 

5 

1 1 7 

400m 

7.5m 

30 

20m 

100J 

M489 

11v 

5ZS1 1.A.B 

XXX 

11 

5 0 § 

125m 

2 5 


200A 

Alts 

1 1 1 

ME1Z946B 

5 

1 1 7 

400m 

7 5m 

30 

20m 

150J 

M489 

12# 

1311 


100 

11 

5 0 

60m 

4.0 

7 0 

1 50J 

A9h 

112 

1N941 


5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

1 0 

175 

D07 

13y 

CTZC1 1 ,A,B,D0 








113 

1N941A 

5 

1 1 7 

.50 

7 5m 

30 

1 0 

175 

D07 




xxxx 

11 

5 0 § 

125m 

2 5 0 

60 

1 75A 

Alev 

114 

1N941B 

5 

1 1 7 

50 

7.5m 

30 

1 0 

175 

D07 

14y 

CTZC11C0 

1 

11 

5 0 § 

125m 

2 5 0 

60 

175A 

A ley 

115 

JAN1N941B 

5 

1 1 7 

50 

7.5m 

30 

2 A 

1 75A 

D07 

15y 

CTZC11E0 

3 

11 

5 0 § 

125m 

2 5 0 

6.0 

175A 

A ley 

116 

1N942 


5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

50 

175 

D07 

16y 

TZC11.A.B.D 









117 

1N942A 

5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

50 

175 

D07 




xxxx 

11 

5 0 § 

125m 

2~5“0 

60 

1 75A 

A ley 

118 

1N942B 

5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

50 

175 

D07 

1 7 y 

TZC11C 

1 

11 

5 0 § 

125m 

2 5 0 

60 

175A 

A ley 

119 

1N943 


5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

20 

175 

D07 

1 8y 

TZC11E 

3 

11 

5 0 § 

125m 

2 5 0 

60 

1 75A 

Alev 

120 

1N943A 

5 

11 7 

50 

7 5m 

30 

20 

175 

D07 

19 

ZC1 1 


t 

11 

5 0 § 

125m 

2 5 


150A 

A ley 

121 

1N943B 

5 

11.7 

50 

7 5m 

30 

20 

175 

D07 

20# 

VR1 IE 


5 

11 

5 8 

20m 

6 0 


200S 

D04 

122 

JAN 1N943B 

5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

4 A 

175A 

D07 

21 

1 N 1352,A 

XX 

11 

10 

500m 

2 0 


175A 

D04 

123 

1N944 


5 

1 1 7 

50 

7.5m 

30 

10 

175 

D07 

22 

1N1352B 

20 

11 

10 

500m 

2 0 



SI 1e 

124 

1N944A 

5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

10 

175 

D07 

23 

1N1352C,CA£ 

5 








125 

1N944B 

5 

1 1 7 

.50 

7 5m 

30 

.10 

175 

D07 



_ 

XX 

11 

10 § 

.50 

2 0 


175J 

S19a 

126 

JAN 1N944B 

5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

2 A 

1 75A 

D07 

24 

1 N2045-2 

5 

11 

10 

500m 

1 5 

60 

150J 

D04 

127 

1N945 


5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

05 

175 

D07 

25 

1N2499 

10 

11 

10 

500m 

2 0 

60 

150A 

S 19a 

128 

1N945A 

5 

1 1.7 

50 

7 5m 

30 

05 

175 

D07 

26 

1N2499A 

5 

11 

10 

500m 

20 

60 

150A 

S 19a 

129 

1N945B 

5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

05 

175 

D07 

27 

1N2499C,CA$ 

5 








130 

JAN 1N945B 

5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

1 A 

175A 

D07 




XX 

11 

10 

500m 

20 

60 

1 50A 

SI 9a 

131 

SVC 1125 

5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

10 

175 

D07 

28 

1N2975.A.B 

XXX 

11 

10 

230m 

3 0 


175C 

DO4(0 

132 

SVC 1150 

5 

1 1 7 

50 

7 5m 

30 

10 

175 

D07 

29 

JAN 1N2975B 

,RB 








133 

1N3580 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

1 0 

175 

A3 la 




5 

11 

10 

230m 

30 

7 3 

150C 

D04 

134 

1N3580A 

5 

1 1 7 

75 

7.5m 

25 

1 0 

175 

A3 la 

30 

1N4263 

20 

11 

10 

230m 

30 

60 

175C 

S134 

135 

1N3580B 

5 

1 1.7 

75 

7 5m 

25 

1 0 

175 

A3 la 

31 

1N4263A 

10 

11 

10 

230m 

30 

6 0 

175C 

S134 

136 

1N3581 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

50 

175 

A3 la 

32 

1N4263B 

5 

11 

10 

230m 

3 0 

60 

175C 

S134 

137 

1N3581A 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

50 

175 

A3 la 

33 

JAN 1N4263B 

5 

11 

10 § 

230m 

30 

7 3 

175S 

S134a 

138 

1N3581B 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

50 

175 

A3 la 

34# 

1S268 


10 

11 

10 

250m 

30 


150J 

S19g 

139 

1N3582 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

20 

175 

A3 la 

35# 

1S6011 

10 

11 

10 

200m 

2 5 

5 0 

150 

D04 

140 

1N3582A 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

20 

175 

A3 la 

36# 

1S601 1A 

5 

11 

10 

200m 

2.5 

5 0 

150 

D04 

141 

1N3582B 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

20 

175 

A3 la 

37 

10PZ1 1 ,A,B,D 









142 

1N3583 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

10 

75 

A3 la 




xxxx 

11 

10 

230m 

3 0 

60 

175 

D04 

143 

1N3583A 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

10 

100 

A3 la 

38 

10PZ11C 

0 

11 

10 

230m 

3 0 

60 

175 

D04 

144 

1N3583B 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

10 

150 

A3 la 

39 

10RZ1 1 ,A,B,D 









145 

1N3584 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

05 

75 

A3 la 




xxxx 

11 

10 

500m 

2.0 

60 

155 

D04 

146 

1N3584A 

5 

1 1 7 

75 

7 5m 

25 

05 

100 

A3 la 

40 

10RZ11C 

0 _ 

11 

10 

500m 

2 0 

60 

155 

D04 

147 

1N3584B 

5 

1 1 7 

.75 

7 5m 

25 

05 

150 

A3 la 

41 

10Z11T20,10,5 








148 

1N2046A 

5 

12 


500m 

2 0 


1 50A 

S19a 




XXX 

11 

10 

200m 

2 2 

7 0 

165 

D04 

149# 

BZY84D12 

10 

12 


50m 

7 0 

80 


M72 

42 

AV8011 

02 

11 

10 

500m 

20 


150A 

SI 1 

150 

DSZ3012 

10 

12 


65m 

5.0 

7 0 


A266 

43# 

OAZ229 

5 

11 

10 

20m 

23 


150J 

D04 

151 

MC73 


X 

12 


10m 

24 



M409b 

44# 

Z5D110CF 

2O§0 

11 

10 

50m 

2 5 

60 

150J 

D04 

152# 

RZ12A 


5 

12 

80m 

2 Om 

90 


150A 

C18e 

45# 

ZC5011 

5 

11 

10 

200m 

2 5 

5 0 

150A 

S19 

153# 

RZZ12 


5 

12 

08 

5 Om 

1 10 


150A 

C18e 

46# 

ZD5011 

10 

11 

10 

200m 

2 5 

5 0 

150A 

S19 

1 54y# 

BZX84C12 

5 

12 

1 10m 

5 Om 

30 

750m 

125 J 

M500 

47# 

BZZ21 


5 

11 

13 

20m 

4 4 

7 5 

150 

D04 

155 

1N 1987 

10 

12 

150m 

1 Om 

30 

80 

150 

Cl 

48# 

1211 


100 

11 

15 

300m 

1.0 

7 0 

150J 

S87 

156 

1N1987A 

5 

12 

150m 

1 Om 

30 

80 

150 

Cl 

49# 

4221 


100 

11 

15 

300m 

1.0 


150J 

S87 

157 

1N1987B 

1 

12 

150m 

1 Om 

30 

80 

150 

Cl 

50# 

BZY93C11 

5 

11 

20 § 

1 

1.0 

7.5 

175J 

DO40 

158# 

AZ120 


5 

12 

15 

5 Om 

35 


170A 

D07 

51# 

84Z6.A 


12.6 

11 

25 

400m 

3 6 

7 0 

150J 

S179 

159 

USA55 191/3- 

2 








52# 

ZX1 1 


5 

11 

25 0 

50 

7 0 

60 

150J 

M41 




5 

12 

15 

10m 

10 

08 

125A 

M273 

53# 

4321 


100 

11 

30 

300m 

1 0 


150J 

S87 

160# 

Z1 20 


5 

12 

150m 

5 Om 

60 


150A 

C18d 

54# 

4421 


100 

11 

30 

300m 

1 0 


150J 

S87 

161# 

ZZ12EJ 


5 

12 

15 

5 Om 

80 


150A 

C18d 

55 

1N2809AB 

XXX 

11 

50 

1 1 

80 

60 

175S 

C5a 

162 

1N 1933 

10 

12 

200m 

1 .Om 

30 

8 0 

150A 

A82e 

56 

JAN 1 N2809B,RB 








163 

1N1933A 

5 

12 

200m 

1 Om 

30 

8.0 

150A 

A82e 




5 

11 

50 

1 1 

80 

7 3 

150C 

C5a 

164 

1N1933B 

1 

12 

200m 

1 Om 

30 

8 0 

150A 

A82e 

57 

1N3310 

20 

11 

50 

1 1 

800m 

60 

175J 

D05 

165# 

RZ12A 


10 

12 

20 

330m 

1 8 

5 7 

125A 

D05 

58 

1N3310A 

10 

11 

50 

1 1 

800m 

60 

175J 

D05 

166# 

ZS 12 


2 

12 

200m 

5 Om 

100 


140A 

C74 

59 

1N3310B 

5 

11 

50 

1 1 

800m 

60 

175J 

D05 

167# 

OAZ273 

20 

12 

23 

1 Om 

21 


150J 

A3 

60 

JAN 1N33 10B,RB 








168 

1/4A12AB 

XXX 

12 

25 

5 2m 

15 

6 5 

175 

D07 




5 

11 

50 

1 1 

80 

7 3 

150 

D05 

169 

1/4M12ZJ0T 

i 








61 

50T1 1AB 

XX* 

11 

50 

1.1k 

800m 

60 


S19e 




XXX 

12 

250m 

5 2m 

15 

7 0 

175J 

Alev 

62 

AV51011 

5 

11 

50 

1 1 

.80 

60 

150C 

C5a 

170 

25N12 

20 

12 

25 

5 2m 

15 


250 

D07 

63# 

BZY91C11 

5 

11 

75 § 

2 

40 

9.0 

175J 

DO50 

171 

1N7 16,A 

XX 

12 

250m 

12m 

10 

6 8 

175A 

D07 

64# 

4521 


100 

11 

100 

420m 

.60 


150J 

S87 

172 

1N716B 

20 

12 

25 

12m 

10 



D07 

65# 

4621 


100 

11 

100 

420m 

.60 


150J 

S87 

173 

1N766-1 

5 

12 

25 

5.0m 

55 

7.0 

150 

D07 

66# 

ZC7 1 1 A 

5 

11 

100 § 

100 

2 0 

5 5 

175J 

S125d0 

174 

1N4106 

5 

12 

25 

25m 

200 


200J 

D07 

67 

LID 1 1 ,A 

XX 

11 

400 

1 1m 

10 


150A 

M401 

175 

1N4699 

5 

12 

.25 

05m 



200A 

D014 

68# 

ZS1 1 


00§ 

1 1.2 


5.0m 

120 

500m 

150A 

C3c 

176# 

1S337 


5 0 

12 

25 

5 Om 

35 

7 0 

1 50J 

Alee 

69# 

ZSA1 1 


00§ 

1 1 2 


5 Om 

120 

500m 

150A 

Alhs 

177# 

02Z12A 

5 

12 

250m 

5 Om 

50 

7.7 

1 75J 

D035 

70 

1N4299 

5 

1 1 3 

10 

150m 

1 6 

1 0 

75B 

D04 

178# 

1112 


100 

12 

25 

5 Om 

30 

7 0 

150J 

C18f 

71 

1N4299A 

5 

1 1 3 

10 

150m 

1 6 

1 0 

100B 

D04 

179# 

BZY83C12 

5 

12 

25 

5 Om 

30 

9 A 

150J 

Clg 

72 

1N4299B 

5 

1 1 3 

10 

150 

1 6 

1.0 

150B 

D04 

180# 

BZY83D12 

10 

12 

25 

5 Om 

30 

9 A 

1 50J 

Clg 

73 

1N4300 

5 

1 1.3 

10 

150 

1 6 

.50 

75B 

D04 

181# 

BZY85C12 

5 

12 

.25 § 

5 Om 

20 

9 A 

1 50J 

A17 If 

74 

1N4300A 

5 

1 1 3 

10 

150m 

1 6 

50 

100B 

D04 

182 

CD4116 

5 

12 

25 

10m 

60 

20 

1 25A 

Alcj 

75 

1N4300B 

5 

11 3 

10 

150m 

1 6 

50 

150B 

D04 

183 

CD4117 

5 

12 

.25 

10m 

60 

50 

1 25A 

Alcj 

76 

1N4303 

5 

1 1 3 

50 

750m 

80 

1 0 

75B 

D05 

184 

CD4118 

5 

12 

25 

10m 

60 

1 0 

125A 

Alci 

77 

1N4303A 

5 

1 1 3 

50 

750m 

80 

1 0 

100B 

D05 

185 

CD4121 

5 

12 

25 

10m 

60 

05 

125A 

Alee 

78 

1N4303B 

5 

1 1 3 

50 

750m 

80 

1 0 

150B 

D05 

186 

CD4122 

5 

12 

25 

10m 

60 

10 

1 25A 


79 

1N4304 

5 

1 1 3 

50 

750m 

80 

50 

75B 

D05 

187# 

HS2120 

5 

12 

25 

5 Om 



1 75A 

D07 

80 

1N4304A 

5 

1 1 3 

50 

750m 

80 

50 

100B 

D05 

188# 

KS2120A 

5 

12 

250m 

5 Om 

60 

8 0 A 

150A 

D07 

81 

1N4304B 

5 

1 1 3 

50 

750m 

80 

50 

150B 

D05 

189# 

KS2120B 

10 

12 

250m 

5 Om 

75 

8 0 A 

1 50A 

D07 

82 

FA8005 

5 

1 1 4 


10m 

25 

05 

100 

Alad 

190 

MCPD537A 

10 

12 

.25 

10m 

24 


1 50A 

M411 

83 

FA8006 

5 

1 1 4 


10m 

25 

.10 

100 

Algd 

191# 

MR 120C-H 

5 

12 

.25 

5.0m 

30 


250 

D07 

84 

FA8007 

5 

1 1.4 


10m 

25 

20 

100 

Algd 

192# 

MZ12A 

10 

12 

25 

8 2m 

15 

5 7 

150A 

D07 

85 

FA8008 

5 

1 1 4 


10m 

25 

50 

100 

Alad 

193# 

MZ1012 

9 

12 

250m 

50m 

30 

7 5 

1 75J 

D07 

86 

WZ916 

5 

1 1 5 

75 

5 Om 

50 0 


150A 

Alep 

194 

PD6016,A 

XX 

12 

25 

5 Om 

15 


150 

A109 

87 

1N946 


5 

1 1.6 

50 

7 5m 

30 

02 

75 

D07 

195 

PD6057 

5 

12 

25 

5 Om 

12 


150 

A2c 

88 

1N946A 

5 

1 1 6 

50 

7.5m 

30 

02 

100 

D07 

196 

SV135 


5 

12 

25 

5 Om 

50 

6 6 

150 

D07 

89 

1N946B 

5 

1 1 6 

50 

7.5m 

30 

02 

150 

D07 

197# 

SZ12 


5 

12 

25 

5 Om 

40 

83 

150J 

Clf 

90 

SVM111 

5 

1 1 7 

.25 

7 5m 

10 

1 0 

100R 

D07 

198# 

BZY69 


15 

12 

28 

1 Om 

21 


1 50J 

A3 

91 

SVM1 105 

5 

1 1 7 

25 

7 5m 

75 

50 

100R 

D07 

199 

MC6016.A 

XX 

12 

.30 

10m 

24 


175 

A2m 

92 

SVM 1 1020 

5 

1 1 7 

.25 

7 5m 

75 

20 

100R 

D07 

200 

OAZ213 

15 

12 

30 

1 Om 

21 0 

7.7 

1 50J 

Clc 

93 

SVM11021 

5 

1 1 7 

25 

7 5m 

30 

20 

100R 

D07 

201# 

Z1A12 


1 

12 

320m 

5 Om 

20 

80 A 

150A 

C29 

94 

ME1Z941 

5 

1 1.7 

400m 

7.5m 

30 

1.0 

75J 

M489 

202# 

Z1B12 


5 

12 

320m 

5.0m 

20 

8.0 A 

150A 

C29 

95 

ME1Z941A 

5 

1 1 7 

400m 

7 5m 

30 

1 0 

100J 

M489 

203# 

Z1C12 


10 

12 

320m 

5 Om 

20 

80 A 

1 50A 

C29 

96 

ME1Z941B 

5 

1 1 7 

400m 

7 5m 

30 

1 0 

150J 

M489 

204# 

Z1D12 


15 

12 

320m 

5 Om 

20 

8 0 A 

1 50A 

C29 

97 

ME1Z942 

5 

1 1 7 

400m 

7 5m 

30 

500m 

75J 

M489 

205 

1N665§ 

5 

12 

.40 

10m 

10 

60 

200S 

A31b 

98 

ME 1Z942A 

5 

1 1 7 

400m 

7 5m 

30 

500m 

100J 

M489 

206# 

1N759 


10 

12 

400m 

20m 

30 

60 

175A 

A1 

99 

ME1Z942B 

5 

11 7 

400m 

7 5m 

30 

500m 

150J 1 

M489 

207# 

1N759A 

5 

12 

400m 

20m 

30 

60 

175A 

A1 
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2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



3J 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG. 


3 1 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 [10 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


re) 


1 

JAN 1N759A 

5 

12 

400m 

20m 

10 

8.0 

175 A 

Aldd 

77 

MDCZF12D,1C 

,5 








2 

1 N963,A,B 

XXX 

12 

400m 

11m 

11 

6 5 

175S 

D07 



1 

XXX 

12 

40 El 

250u 

200 

4 5 

150A 

M410 

3 

JAN 1N963B 

5 

12 

400m 

10m 

11 

7 6 

175A 

D07 

78 

MDCZG12DJC 

).5 








4 

1N1960AB 

XX 1 

12 

40 

1.0m 

30 

80 

150 

D07 




XXX 

12 

740~El 

20m 

30 

6 2 

150A 

M410 

5 

1N3520 

5 

12 

40 

10m 

10 

7.0 

200A 

D07 

79 

MZ500-18 

10 

12 

4 § 

20m 

30 0 

7 7 

1 75J 

D07 

6 

JAN 1N4106 

5 

12 

400m 

250u 

200 

8.0 

175A 

Alsx 

80 

MZC12A10 

t 

12 

400m§ 

4.2m 

71 

7 7 A 

175J 

M468 

7 

1N5532 

20 

12 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 

81 

MZC12B10 

§T 

12 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 

8 

1N5532A 

10 

12 

400m§ 

1 .Om 



175A 

D07 

82 

WZ535 


5 

12 

.40 

5.0m 

15 


150A 

A31e 

9 

1N5532B 

5 

12 

400m§ 

1 Om 

90 


175A 

D07 

83# 

Z5A12 


1 

12 

400m§ 

5 Om 

40 

8 0 A 

200J 

Alhs 

IOt 

JAN 1N5532B 

5 

12 

400m 

1,0m 

90 

80 

200A 

D014 

84# 

Z5B12 


5 

12 

400m§ 

5 Om 

40 

8 0 A 

200J 

Alhs 

1 1 

1N5532C 

2 

12 

400m§ 

1.0m 

90 


1 75A 

D07 

85# 

Z5C12 


10 

12 

400m§ 

5 Om 

40 

80 A 

200J 

Alhs 

12 

1N5532D 

1 

12 

400m§ 

1 Om 

90 


175A 

D07 

86# 

Z5D12 


15 

12 

400m§ 

5 Om 

40 

8.0 A 

200J 

Alhs 

13y 

1N5738B 

5 

12 

400m 

5.0m 

25 

7 5 

200J 

D035 

87# 

ZF12 


5 

12 

400m 

5 Om 

20 

7 5 

150J 

D07 

14# 

1S197 


5 0 

12 

.40 

10m 

20 

7 0 

150J 

Alee 

88# 

ZG12 


10 

12 

400m 

5.0m 

30 

7.5 

150J 

D07 

15# 

1S2120 

10 

12 

40 

5 Om 

75 

7 0 

150A 

A1 

89# 

ZP12# 


5 

12 

400m 

5.0m 

20 

7.5 

150J 

D07 

16# 

1S2120A 

5 

12 

.40 

5 Om 

60 

7 0 

150A 

A1 

90 

1/2Z12T5 

5 

12 

50 

11m 

9 2 


175 

A94f 

17# 

1S7 120,B 

x 1 5 

12 

.40 

5 Om 

75 

7 0 

150A 

A1 

91 

1N34O30 

10 

12 

50 

10m 

15 

4 0 

200A 

P5 

18# 

1S7120A 

5 

12 

.40 

5.0m 

60 

7.0 

150A 

A1 

92 

1N3416 

10 

12 

50 

1 Om 

1 10 

4 2 

200A 

P5 

19# 

5522 


5 

12 

40 

5 Om 

20 

6.0 

125A 

Alee 

93 

1N5242 

20T 

12 

50 

20m 



200A 

D07 

20# 

BZX46C12 

5 

12 

400m 

10 

1 1 

6.5 

175J 

D035 

94 

1 N5242A,B 

§0 

12 

50 

20m 

10 

7 7 

200A 

D07 

21# 

BZX55C12 

5 

12 

400m 

5.0m 

20 

6 5 

150J 

D035 

95# 

DZ12A 


10 

12 

50 

16m 

18 

5 7 

150A 

A100 

22t# 

BZX71B12 

2 

12 

400m§ 

5.0m 

25 


175J 

D035 

96y 

HEPZ0222-RT 









23# 

BZX71C12 

5 

12 

400m§ 

5 Om 

25 


200S 

A9m 




10 

12 

500m 

20 

70 



Cl 03 

24# 

BZX74C12 

5 

12 

400m 

12m 

100 

6.8 


A31e 

97 

IDAZ3403,A,B 

.C0 








25# 

BZX79C12 

5 

12 

400m 

5 Om 

25 

90 

200J 

A257 




xxxx 

12 

500m 

10m 

15 

40 

200A 

Alhc 

26# 

BZX83C12 

5 

12 

400m 

5 Om 

20 

6 5 

150J 

D035 

98 

MCPD537B 

10 

12 

500m 

10m 

24 


150A 

M41 la 

27r# 

BZY85B12 

2 

12 

400m 

5 Om 

25 

6 6 

150J 

D07 

99 

MCPD537C 

10 

12 

500m 

10m 

24 


1 50A 

M277d 

28# 

BZY85D12 

10 

12 

400m 

5.0m 

30 

66 

150J 

A1 su 

100 

MTZ616,A 

XX 

12 

.50 

10m 

24 


175A 

A60e 

29# 

BZY88C12 

5 

12 

40 

5 Om 

35 


175J 

D07 

101 

MZ92-12 

r 

12 

500m§ 

20m 


7.0 

150J 

Cl 03 I 

30# 

BZY94C12 

5 

12 

40 

5.0m 

15 0 


150J 

D07 

102 

PS8915 

5 

12 

.50 

20m 

5 0 

7.8 

150 

A60d 

31 

C4018 


10 

12 

400m 

1 1m 

1 1 


175 

A134a 

103 

S5242,A,B 

XXX 

12 

500m 

20m 

30 

7 7 

175 

D041 

32 

C6018 


10 

12 

400m 

1 Om 

30 $5 

6 5 

175A 

M371c 

104# 

ZSF12 


1 

12 

500m 

7.0m 

10 

1 0 

150S 

M487a 

33 

C6018A 

5 

12 

400m 

1 Om 

30 0 

65 

175A 

M37 1c 

105# 

Z0A12 


1 

12 

520m 

5.0m 

10 

8.0 A 

150J 

Alef 

34 

C61 18 


10 

12 

400m 

1 Om 

30 

6 5 

175A 

M131 a 

106# 

Z0B12 


5 

12 

520m 

5 Om 

10 

8 0 A 

150J 

A1 ef 

35 

C6118A 

5 

12 

400m 

1 Om 

30 

6 5 

175A 

M 13 la 

107# 

Z0C12 


10 

12 

520m 

5.0m 

10 

8.0 A 

1 50J 

Alef 

36 

CZA12D, 10,5 









108# 

Z0D12 


15 

12 

520m 

5 Om 

10 

8.0 A 

150J 

Alef 



Ixxx 

12 

A612 

250u 

200 

6 5 

1 75J 

M37 1 

109 

1N4634 

5 

12 

.60 

1 1m 

700 

7 6 

200A 

D014 

37 

CZB 12D,10,5 









110# 

NT0.6C 12 

5 

12 

600m 

5 Om 

20 


1 25J 

M498 




XXX 

12 

40 El 

5 2m 

15 

6 5 

175J 

M37 1 

1 11# 

UZ12 


10 

12 

60 

50m 

60 

75 

135A 

D03 

38 

CZC12D, 10,5 









112# 

ZC012 


5 

12 

60 

1.0m 

45 

5 5 

100 

A3k 




XXX 

12 

4OOm0 

10 

1 1 

6 5 

175J 

M37 1 

113# 

ZD012 


10 

12 

.60 

1 Om 

45 

5.5 

100 

A3k 

39 

CZD012,-5 

XX 

12 

.40 

10m 

10 


175 

D07 

114# 

ZW12 


5 

12 

600m 

5 Om 

20 

7.5 

150J 

Albg 

40 

CZD12D, 10,5 









115 

ZZ12A 


10 

12 

.60 

10m 

8 0 

6 0 

1 75A 

M222 




XXX 

12 

.40 0 

250u 

200 

6 5 

175J 

M45 1 

116 

7JZ12 


t 

12 

750m 

10m 

1 1 

6.5 

175 

D015 

41 

CZE12D, 10,5 









117 

,7Z12,A,B,D 












XXX 

12 

4OOm0 

10m 

1 1 

6 5 

1 75J 

M45 1 




xxxx 

12 

750m 

10m 

1 1 

6 5 

175 

D027 

42 

CZF1 2D,10,5 









118 

7Z12C 


El 

12 

750m 

10m 

1 1 

6 5 

175 

D027 




XXX 

12 

.40 El 

250u 

200 

4 5 

175J 

M452 

119 

.7ZM 12 ,A,B.D 









43 

CZG12D, 10,5 












xxxx 

12 

750m 

10m 

1 1 

6.5 

175 

D04 1 




XXX 

12 

40 0 

20m 

30 

6 2 

1 75J 

M452 

120 

7ZM12C 

El 

12 

750m 

10m 

1 1 

6.5 

175 

D041 

44 

HM12.A.B 

XXX 

12 

400m§ 

10m 

1 1 


175A 

A196c 

121 

1N1513.A 

XX 

12 

.75 

12m 

65 

15_ 

200S 

D012 

45# 

HS7120 

5 

12 

40 

5 Om 



1 75A 

D07 

122 

1N2037A 

5 

12 

75 

5 Om 

70 

7.0 

150J 

D012 S 

46# 

KS120A 

5 

12 

400m 

5 Om 

60 

11 A 

1 50A 

D07 

123 

1N3681 

20 

12 

750m 

11m 

11 

7 5 

175S 

Alaz 

47# 

KS120B 

10 

12 

.40 

5 Om 

75 

1 1 A 

150A 

D07 

124 

1N3681A 

10 

12 

750m 

11m 

1 1 

7.5 

175S 

Alaz 

48# 

LR120CH 

5 

12 

.40 

5 Om ' 

40 

6.4 

150S 

D07 

125 

1N3681B 

5 

12 

750m 

1 1m 

1 1 

7.5 

1 75S 

Alaz 

49 

M4Z12A-20 









126 

MC61 16,A 

XX 

12 

75 

25m 

24 


1 75A 

A2d 




XX* 

12 

400m 

10m 

1 1 


150A 

Alkk 

127 

MMZ12,A,-20 









50# 

M12Z 


5 0 

12 

400m 

5 Om 

20 

6.5 

150A 

D07 




XX* 

12 

750m§ 

10m 

11 


1 50A 

Alkk 

51 

MACZA12D, 10,5 








128 

MZ12T20,10, 

5 











XXX 

12 

40 El 

250u 

200 

6.5 

175J 

M453 




XXX 

12 

.75 

12m 

9.8 

7.5 

165A 

A152 

52 

MACZB 12D, 10,5 








129 

SV1017 

5 

12 

75 

5 Om 

70 0 

6 6 

150 

A82f 




XXX 

12 

.40 El 

5 2m 

15 

6 5 

175J 

M453 

130 

WZ917 

5 

12 

.75 

5 Om 

70 0 


150A 

Alfw 

53 

MACZC12D,1 

0.5 








131 

1A12M.A.B 

XXX 

12 

1 0 

21m 

9 0 


75A 

D015 




XXX 

12 

4OOm0 

10m 

1 1 

6 5 

175J 

M453 

132 

1E12Z,10,5 

XXX 

12 

1 0 

21m 

90 

6 5 

150A 

A52g 

54 

MACZD12D, 10,5 








133 

1M12Z,10,5 

XXX 

12 

1 0 

21m 

90 

6 5 

175S 

D01 




XXX 

12 

40 El 

250u 

200 

6.5 

1 75J 

M453 

134 

1N14265 

5 

12 

1 0 

20m 

7 0 0 

60 

200A 

A154 

55 

MACZE12D, 1 

i),5 








135 

1 N 1524,A 

XX 

12 

1 0 

1 5m 

60 

7 5 

200S 

D03 




XXX 

12 

400mEl 

10m 

1 1 

6.5 

175J 

M453 

136 

1N1773,A 

XX 

12 

1 0 

50m 

5 0 


175S 

D013 

56 

MACZF12D. 10,5 








137 

1N1877 

10 

12 

1 0 

25m 

7.0 

5 9 

200C 

A126 




XXX 

12 

Ao~El 

250u 

200 

4 5 

175J 

M453 

138 

1N1877A 

5 

12 

1 0 

25m 

7 0 

5 9 

200C 

A126 

57 

MACZG 12D, 10,5 








139 

1N1877B 

1 

12 

1.0 

25m 

1 8 A 

5 8 

1 75A 

D013 




XXX 

12 

40 El 

20m 

30 

6.2 

1 75J 

M453 

140 

1N3022 

20 

12 

1 0 

21m 

9 0 


175A 

A3 la 

58 

MBCZA1 2D,10,5 








141 

1N3022A 

10 

12 

1 0 

21m 

9.0 


175A 

A3 la 




XXX 

12 

40 El 

250u 

200 

6 5 

1 75J 

M454 

142 

1N3022B 

5 

12 

1 0 

21m 

9 0 


175A 

A3 la 

59 

MBCZB1 2D, 10,5 








143 

JAN1N3022B 

5 

12 

1 0 

21m 

90 

7 6 

175A 

A31c 




XXX 

12 

~4O~0 

5 2m 

15 

6 5 

175J 

M454 

144 

1N3537 

10 

12 

1 0 

25m 

2 4 

5 8 

175S 

A3 la 

60 

MBCZC1 2D,10,5 








145 

1N4164 

20 

12 

1.0 

21m 

90 

6 5 

175 

D029 




XXX 

12 

400mE5 

10m 

1 1 

6 5 

1 75J 

M454 

146 

1N4164A 

10 

12 

1.0 

21m 

90 

6 5 

175 

D029 

61 

MBCZD12D,10,5 








147 

1N4164B 

5 

12 

1.0 

21m 

9 0 

6 5 

175 

D029 




|xxx 

12 

40 El 

250u 

200 

6 5 

175J 

M454 

148 

1N4329AB 

XXX 

12 

1 0 

21m 

9 0 

6 5 

300S 

D07 

62 

MBCZE12D, 1 

0.5 








1494 

1N4406 

20 

12 

1 0 

21m 

4 0 


175S 

A266a 




XXX 

12 

4OOm0 

10m 

1 1 

6.5 

175J 

M454 

150 

1N4406A 

10 

12 

1 0 

21m 

4.0 

6 5 

175A 

A 1cm 

63 

MBCZF12D.1 

0,5 








151 

1N4406B 

5 

12 

1 0 

21m 

4 0 

6 5 

175A 

A 1cm 




Ixxx 

12 

400m(Zl 

250u 

200 

4 5 

1 75J 

M454 

152 

1N4663 

5 

12 

1.0 

21m 

400 

7 6 

200A 

D015 

64 

MBCZG12D,10,5 








153 

1N4742 

10 

12 

1 0 

21m 

9 0 


200A 

A lay 




Ixxx 

12 

.40 El 

20m 

30 

6 2 

175J 

M454 

154 

1N4742A 

5 

12 

1 0 

21m 

9 0 


200A 

A lay 

65 

MCCZA12D,10,5 








155 

1N5565 

20 

12 

1 0 § 

21m 



200A 

A196d 




|xxx 

12 

~40~El 

250u 

200 

6 5 

175J 

M455 

156 

1N5565A 

10 

12 

1 0 § 

21m 

9 0 


200A 

A196d 

66 

MCCZB12D.1 

0,5 








157 

1N5565B 

5 

12 

1 0 § 

21m 

9 0 


200A 

A196d 




Ixxx 

12 

40 El 

5 2m 

15 

6 5 

175J 

M455 

158 

1N5635 


12 

1 0 

1 Om 


7 8 

175A 

D013 

67 

MCCZC12D, 1 

0,5 








159 

1N5635A 


12 

1 0 

1 Om 


7 8 

175A 

D013 




Ixxx 

12 

400mtZl 

10m 

1 1 

6 5 

175J 

M455 

160 

1 R12,A,B 

XXX 

12 

1 0 

21m 

9.0 

6 5 

175A 

A52c 

68 

MCCZD12D,10,5 








161# 

1S227 


10 

12 

1 0 

25m 

7.5 


150J 

A56a 


■ 


|xxx 

12 

40 El 

250u 

200 

6 5 

175J 

M455 

162# 

1S3012 

XX 

12 

1 0 

20m 

80 

6 5 

150 

A3 

69 

MCCZE12D,1 

6,5 








163 

1Z12,A,B 

XXX 

12 

1 0 

21m 

9.0 


150 

A lay 




Ixxx 

12 

400mEI 

10m 

1 1 

6.5 

175J 

M455 

164 

1Z12T20,10,E 









70 

MCCZF12D,1 

6,5 











XXX 

12 

1 0 

15m 

9 0 

7 5 

165A 

A89c 




Ixxx 

12 

40 El 

250u 

200 

4.5 

175J 

M455 

165# 

1ZC12T10,5 

XX 

12 

1 0 

15m 

12 

7 5 

165A 

A3 Ip 

71 

MCCZG12D,10,5 








166# 

25Z6F.AF 

12.6 

12 

1 0 

10m 

24 

8 0 

150J 

D013 




Ixxx 

12 

40 El 

20m 

30 

6.2 

175J 

M455 

167 

| AV5 


10 

12 

1 0 

50m 

6 0 


150A 

A19 

72 

MDCZA12D,10,5 








168 

AV2012 

02 

12 

1 0 

50m 

6.0 


150A 

A19 




Ixxx 

12 

40 El 

250u 

200 

65 

150A 

M410 

1 69tH 

1BZ120 


5 

12 

1 0 

20m 

9.0 

6 8 

175J 

A60t 

73 

MDCZB12D,10,5 








170# 

BZX29C12 

5 

12 

1 0 

20m 

9.0 

6 5 

175J 

A led 




|xxx 

12 

.40 El 

5 2m 

15 

6 5 

150A 

M410 

171# 

BZX61C12 

5 

12 

1 0 

20m 

9.0 

5.0 

175J 

A3y 

74 

MDCZC12DJ 

0.5 








1724 

BZX85C12 

5 

12 

1 0 

20m 

9 0 

7 2 

150A 

D015 




Ixxx 

12 

400m[Zl 

10m 

11 

6.5 

150A 

M410 

173 

CD31-00015 

5 

12 

1 0 

21m 

9 0 

7 2 

200A 

Alee 

75 

MDCZD12D,10,5 








174 

CD31-12022 

5 

12 

1 0 

21m 

9.0 


200A 

Alee 




Ixxx 

12 

40 El 

250u 

200 

6 5 

150A 

M410 

175 

CD32-12052 

5 

12 

1.0 

21m 

9 0 




76 

MDCZE12 D, 1 

6,5 








176 

CZ12,A,B,D 

XXXX 

12 

1 0 

40m 

14 

6 5 

175 

D015 


_ 


Ixxx 

12 

400mEl 

10m 

11 

6.5 

150A 

M410 1 

177 

CZ12C 

Jg_ 

12 

1 0 

40m 

14 

6.5 

175 

D015 


D.A. T.A. 


192 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


192 













2. S 

ILSCI 

ON F 

EEFERENCE D 

HODES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 




3 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

I2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No 

No 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1 

EVR12,A,B 

XXX 

12 

1.0 

21m 

17 


175A 

D027 


102 

3Z12T20,10,5 









2# 

EZ12A 


10 

12 

1 0 

33m 

700 

5.7 


Alem 





XXX 

12 

3 5 

50m 

4.5 

7 5 

165 

D04 

.. .3# 

FPZ12 


5 

12 

1.0 

21m 

400 

6 5 


A31 h 


103# 

4GZ12A 

10 

12 

4 0 

210m 

250 

6 5 


SI 9a 

4 

G1 2T20,10,5 










104 

1N4020AB 

XXX 

12 

5 0 

105m 

2.5 

7 6 

1 80A 

S82 




XXX 

12 

1 0 

21m 

9 0 

8 0 

175A 

D015 


105 

1N4960 

5 

12 

5 0 

100m 

2 5 


1 75A 

A1 46m 

. JL#_ 

GZ12 


5 

12 

1 0 

25m 

25 A 


150A 

SI 15 


106 

JAN 1N4960 

5 

12 

5.0 

100m 

2 5 

7 0 

175A 

A248f 

6y 

HEP105-RT 

10 

12 

1.0 

21 

10 



D04 1 


107 

1N4960D 

5 

12 

5 0 

100m 

2 5 


1 75A 

A146m 

7 

HW12,A,B 

XXX 

12 

1 0 

21m 

90 


175 

A196 


108 ♦ 

1N5349 

20 

12 

5 0 

100m 



200A 

Alee 

8 

JZ12AB.D 

xxxx 

12 

1 0 

21m 

90 

6.5 

175 

D015 


109y 

1N5349A 

10 

12 

5.0 

100m 

2.5 


200A 

Alee 

9 

JZ12C 


0 

12 

1 0 

21m 

90 

6 5 

175 

D015 


1 10t 

1N5349B 

5 

12 

5 0 

100m 

2.5 


200A 

Alee 

10 

LPM 12,A,-20 










11 It 

5ZS12,A,B 

XXX 

12 

50 § 

100m 

2 5 


200A 

Alts 




XX* 

12 

1 0 

21m 

90 


1 50A 

Alkk 


112# 

1312 


100 

12 

5.0 

60m 

4 0 

7 0 

150J 

A9h 

1 1 

LPZT120 

10 

12 

1 0 

25m 

7 0 

5 0 

185 

A86 


1 13t 

CTZC12,A,B,D0 








12 

PS10022B 

5 

12 

1 0 

21m 

9 0 


1 75A 

A60p 





XXXX 

12 

5 0 § 

100m 

2 5 0 

6 5 

175A 

A ley 

13 

PS 10066 

5 

12 

1 0 

21m 

7 0 

7 8 

150 

A60d 


1 14t 

CTZC12C0 

1 

12 

5 0 § 

100m 

2.5 0 

6.5 

1 75A 

Alev 

14 

SZ12 0 


xxxx 

12 

1 0 

20m 

8 0 0 

7 0 

1 50A 

A3g 


1 15t 

CTZC12E0 

3 

12 

5.0 § 

100m 

250 

6.5 

175A 

Aley 

15 

TZ12AB,D 

xxxx 

12 

1 0 

40m 

14 

6 5 

175 

D027 


116 

DSZ5712 

5 

12 

5 0 

100m 

2 5 

7 0 

175A 

A60r 

16 

TZ12C 


0 

12 

1 0 

40m 

14 

6.5 

175 

D027 


117 

DSZ5812 

10 

12 

5 0 

100m 

2 5 

7 0 

1 75A 

A60r 

17 

UZ8712 

5 

12 

1 0 

23m 

9 0 

7 0 

175 

A146h 


118 

MZ5712 

5 

12 

5 0 

100m 

2.5 

7 0 

175A 

A60f 

18 

UZ8812 

10 

12 

1 0 

23m 

90 

7 0 

175 

A146h 


1 19 

MZ5812 

10 

12 

5 0 

100m 

2 5 

7 0 

1 75A 

A60f 

19 

VR12A,B 

XXX 

12 

1.0 

21m 

90 


1 25A 

Alb 


120 

MZ5912 

20 

12 

5 0 

100m 

2.5 

7 0 

1 75A 

A60f 

20 

Z2A120F 

20W 

12 

1 0 

20m 

36 

7 5 

100J 

A141 


12 1 T 

TZC12,A,B,D 









21# 

Z4A12 


1 

12 

1 0 

50m 

7 0 

80 A 

150J 

Alef 





xxxx 

12 

5.0 § 

100m 

2 5 0 

6 5 

1 75A 

Aley 

22# 

Z4B12 


5 

12 

1 0 

50m 

7 0 

80 A 

150J 

Alef 


1 22y 

TZC12C 

1 

12 

5 0 § 

100m 

2.5 0 

6 5 

175A 

Alev 

23# 

Z4C12 


10 

12 

1 0 

50m 

7 0 

8 0 A 

150J 

Alef 


123y 

TZC12E 

3 

12 

5 0 § 

100m 

250 

6 5 

175A 

Aley 

24# 

Z4D12 


15 

12 

1 0 

50m 

7 0 

8 0 A 

150J 

Alef 


1 24y 

UZ5712 

5 

12 

5 0 

100m 

2.5 

7 0 

1 75A 

A146m 

25 

Z4XL12.B 

XX 

12 

1 0 

20m 

24 

7 1 

165A 

D013 


125 4 

UZ5812 

10 

12 

5 0 

100m 

2 5 

7 0 

175A 

A146m 

26 

Z1 2,A,B,D 

xxxx 

12 

1 0 

21m 

9 0 

6 5 

175 

D027 


126 

UZ5912 

20 

12 

5 0 

100m 

2 5 0 

7 0 

1 75A 

A146m 

27 

Z12C 


0 

12 

1 0 

21m 

9 0 

6 5 

175 

D027 


127 

ZC12 


t 

12 

5 0 § 

100m 

2 5 


150A 

A ley 

28 

ZA12.A.B 

XXX 

12 

1 0 

21m 

9 0 


150C 

A lew 


128# 

VR12E 


5 

12 

5 8 

20m 

1 1 


200S 

D04 

29 

ZB 1 2# 


t 

12 

1 0 § 

21m 

9 0 


1 50A 

Albc 


129 

UZ4712 

5 

12 

8.0 

100m 

2 5 


1 75A 

A146m 

30 

ZD120,A,B 

XXX 

12 

1 0 

21m 

8 0 

6 5 

1 75A 

Alcm 


130 

UZ4812 

10 

12 

8.0 

100m 

2 5 


175A 

A146m 

31# 

ZEC12 


20 

12 

1 0 

15m 

12 

08 

165A 

D03 


131 

1N1353.A 

XX 

12 

10 

500m 

2.0 


1 75A 

D04 

32# 

ZF12A 


10 

12 

1 0 

33m 

8 7 

5 7 

1 50A 

D013 


132 

1N1353B 

20 

12 

10 

500m 

2 0 



SI 1e 

33 

ZH12AB 

XXX 

12 

1 0 

21m 

9 0 

6 5 

1 75A 

D01 


133 

1 N 1353C,CAQ 









34 

ZM12A 


t 

12 

1 0 

21m 

9 0 

6 5 

175 

D041 





XX 

12 

10 § 

50 

2 0 


1 75J 

SI 9a 

35 

ZM12,A,B,D 

xxxx 

12 

1 0 

21m 

9 0 

6 5 

175 

D041 


134 

1 N 1417 

5 

12 

10 

200m 

3 5 0 

60 

175C 

S154 

36 

ZM12C 


0 

12 

1 0 

21m 

9 0 

6 5 

175 

D041 


135 

1N 1605,A 

XX 

12 

10 

170m 

2.0 

7 5 

200S 

D04 

37# 

7722 


5 

12 

1 1 

50m 

7 0 

60 

125A 

Albu 


136 

IN 1893 

10 

12 

10 

25m 

7 0 

5 9 

200A 

S82 

38# 

BZY92C12 

5 

12 

1 1 

50m 

7 0 

60 

150J 

D013 


137 

1N1893A 

5 

12 

10 

25m 

7 0 

5 9 

200A 

S82 

39 

1N4834AB 

XXX 

12 

1 2 

21m 

12 

7 6 

175 

D029 


138 

1N2046-1 

5 

12 

10 

500m 

20 

7 0 

1 50J 

D04 

40# 

BZX67C12 

5 

12 

1 3 

50m 

7 0 

6.0 

1 50J 

S287 


139 

1N2500 

10 

12 

10 

500m 

2 0 

6 0 

150A 

SI 9a 

41# 

SZL12 


5 

12 

1 3 

50m 

6 0 


1 50J 

M72 


140 

1N2500A 

5 

12 

10 

500m 

2 0 

6 0 

150A 

S19a 

42# 

ZD 1 2# 


5 

12 

1 3 

50 

7 0 

6 0 

1 50J 

D013 


141 

1N2500C,CA£ 

$ 








43 

ZM 1 2\L 


10 

12 

1 3 

50 

7 0 

6 0 

1 50J 

D013 





XX 

12 

10 

500m 

2 0 

6 0 

1 50A 

S19a 

44# 

ZU 12 


10 

12 

1 3 

50 

7 0 

60 

1 50J 

Albg 


142 

1N2976AB 

XXX 

12 

10 

210m 

3 0 


175C 

DO40 

45# 

ZY1 2 


5 

12 

1 3 

50 

7 0 

6.0 

1 50J 

Alba 


143 

JAN 1N2976B 

,RB 








1 46y 

1N3791 

20 

12 

1 5 

31m 

7 0 

7 6 

1 75S 

Cl 40 





5 

12 

10 

210m 

30 

7 6 

150C 

D04 

47t 

1N3791A 

10 

12 

1 5 

31m 

7 0 

7 6 

175S 

Cl 40 


144 

1N4264 

20 

12 

10 

210m 

3 0 

6 5 

175C 

S134 

48y 

1N3791B 

5 

12 

1.5 

31m 

7 0 

7.6 

175S 

Cl 40 


145 

1N4264A 

10 

12 

10 

210m 

3 0 

6 5 

175C 

S134 

49 

1N4467 

5 

12 

1 5 

21m 

70 


1 75A 

A196 


146 

1N4264B 

5 

12 

10 

210m 

3 0 

6.5 

1 75C 

S134 

50 

JAN 1N4467 

10 

12 

1 5 

21m 

7 0 

7 6 

1 75A 

A 1v 


147 

JAN1N4264B 

5 

12 

10 § 

210m 

3 0 

7 6 

175S 

S134a 

51# 

1S4012A 

XX 

12 

1 5 

20m 

2 5 

6.5 

150A 

D01 


148# 

1S269 


10 

12 

10 

250m 

3 0 


150J 

S19g 

52 

1 5DKZ12A.B 










149# 

1S6012 

10 

12 

10 

200m 

2 5 

5 5 

150 

D04 



Ixxx 

12 

1 5 

31m 

7 0 


1 75A 

D027 


150# 

1S6012A 

5 

12 

10 

200m 

2.5 

5 5 

150 

D04 

53 

1 5DKZ13AB 










151 

10PZ12A,B,D 











Ixxx 

12 

1 5 

31m 

7 0 


175A 

D027 





xxxx 

12 

10 

210m 

3 0 

6 5 

175 

D04 

54 

1 5JZ12,A,B,D 









152 

10PZ12C 

0 

12 

10 

210m 

3 0 

6.5 

175 

D04 




xxxx 

12 

1 5 

31m 

7 0 

7.6 

175 

D015 


153 

10RZ12,A,B,D 









55 

1 5JZ12C 

0 

12 

1 5 

31m 

7 0 

7.6 

175 

D015 





xxxx 

12 

10 

500m 

2.0 

6 5 

155 

D04 

56 

1 5R12AB 

XXX 

12 

1 5 

32m 

7 5 

6.5 

175A 

A52c 


154 

10RZ12C 

0 

12 

10 

500m 

20 

6 5 

155 

D04 

57 

1 5Z1 2,A,B,D 










155 

10Z12T20,10 

5 











xxxx 

12 

1 5 

31m 

7 0 

7 6 

175 

D027 





XXX 

12 

10 

170m 

3 0 

7 5 

165 

D04 

58 

1 5Z12C 

0 

12 

1 5 

31m 

7.0 

7 6 

175 

D027 


156 

AVI 05 


10 

12 

10 

500m 

2.0 


150A 

S11 

59# 

BZY95C12 

5 

12 

1 5 

50m 

5 0 

80 

1 75J 

D01 


157 

AV8012 

02 

12 

10 

500m 

20 


150A 

SI 1 

60 

MC6316.A 

XX 

12 

1 5 

75m 

22 



Ala 


158# 

CC4012 

5 

12 

10 

15m 

15 

4 4 

150 

S19 

61 

MZ1000-15 

10 

12 

1 5 § 

21m 

14 0 

7 7 

175J 

A lay 


159# 

CD4012 

10 

12 

10 

15m 

15 

4 4 

150 

S19 

62# 

SZ12C 


5 

12 

1 5 

20m 

30 

7 0 

160A 

A26 


160# 

GZ12A 


10 

12 

10 0 

160m 

1 8 

5 7 

150A 

D04 

63# 

Z2A12 


1 

12 

1 5 

50m 

60 

80 A 

1 50J 

A244 


161# 

0AZ230 

5 

12 

10 

20m 

28 


150J 

D04 

64# 

Z2B12 


5 

12 

1 5 

50m 

60 

8 0 A 

150J 

A244 


162# 

PZ12A 


10 

12 

10 0 

1 60m 

1 8 

5 7 

150A 

S95a 

65# 

Z2C12 


10 

12 

1 5 

50m 

6.0 

8 0 A 

150J 

A244 


163 

PZT120 

10 

12 

10 0 

25m 

7 0 

5 0 

185 

S82 

66# 

Z2D12 


15 

12 

1 5 

50m 

60 

8.0 A 

150J 

A244 


164 

UZ7712 

5 

12 

10 

200m 

1.3 

7.0 

175 

S2770 

67# 

Z3A12 


1 

12 

1 5 

100m 

5.0 

8.0 A 

150J 

S4f 


165 

UZ7812 

10 

12 

10 

200m 

1 3 

7.0 

175 

S2770 

68# 

Z3B12 


5 

12 

1 5 

100m 

5 0 

8.0 A 

150J 

S4f 


166 

UZ7912 

20 

12 

10 

200m 

1 3 

7.0 

175 

S2770 

69# 

Z3B120CF 

2O§0 

12 

1 5 

20m 

8.0 

7.5 

175J 

D01 


167# 

Z5D120CF 

2O§0 

12 

10 

50m 

2.5 

6 5 

150J 

D04 

70# 

Z3C12 


10 

12 

1 5 

100m 

5 0 

8 0 A 

1 50J 

S4f 


168# 

ZC5012 

5 

12 

10 

200m 

2 5 

5 2 

150A 

S19 

71# 

Z3D12 


15 

12 

1.5 

100m 

5 0 

8.0 A 

150J 

S4f 


169# 

ZD5012 

10 

12 

10 

200m 

2 5 

5.2 

150A 

S19 

72# 

65Z6A 


12,6 

12 

1.8 

100m 

20 

1.1 

150J 

D04 


170# 

BZZ22 


5 

12 

13 

20m 

5 2k 

8.8 

150 

D04 

73# 

ZC2012 

5 

12 

1 8 

1 Om 

45 

5.5 

150 

D03 


171# 

1212 


Hw 

12 

15 

300m 

1 0 

7 0 

150J 

S87 

74# 

ZD2012 

10 

12 

1 8 

1 Om 

45 

5 5 

150 

D03 


172# 

4222 


100 

12 

15 

300m 

1 0 


150J 

S87 

75 

2R12A,B 

XXX 

12 

2 0 

42m 

7 5 

6 5 

175A 

D027 


173# 

BZY93C12 

5 

12 

20 § 

1 

1 0 

8 0 

175J 

DO40 

76 

2VR12,A,B 

XXX 

12 

2 0 

42m 

7 5 



A3e 


174# 

85Z6,A 


12,6 

12 

25 

400m 

3.8 

8 0 

150J 

S1 79 

77 

LMZ1 2 A,-20 










175# 

ZL12 


10 

12 

25 0 

50 

7 0 

6 0 

150J 

M41 




XX* 

12 

20 

41m 

4 5 


150A 

Alkk 


176# 

ZX12 


5 

12 

25 0 

50 

7 0 

60 

150J 

M41 

78 

ZBC12 


t 

12 

20 § 

42m 

5 0 


150A 

Albc 


177# 

4322 


100 

12 

30 

300m 

1.0 


150J 

S87 

79# 

VR12F 


5 

12 

22 

20m 

1 1 


200S 

D03 


178# 

4422 


100 

12 

30 

300m 

1 0 


150J 

S87 

80 

1N5022 

10 

12 

2.5 

52m 

4.2 

6 5 

150 

Alan 


179 

75TE12.A 

XX 

12 

36 

830m 

6 Om 

1 0 

125C 

T036 

81 

1N5022A 

5 

12 

2 5 

52m 

4 2 

6 5 

150 

Algn 


180 

1N2810AB 

XXX 

12 

50 

1 

1.0 

6.5 

175S 

C5a 

82# 

BZX70C12 

5 

12 

2 5 

50m 

5 0 

80 

1 50J 

A17 1 b 


181 

JAN1N2810B 

,RB 








83 

1N4883 

5 

! 12 

3 0 

65m 

5 0 


17 5 A | 

A60n 





5 

12 

50 

1 

1.0 

7.6 

150C 

C5a 

84 

3R 1 2,A,B 

XXX 

12 

3 0 

63m 

5.0 

6.5 

175A 

Alrw 


182 

1N3311 

20 

12 

50 

1 0 

1 0 

6.5 

175J 

D05 

85 

3TZ1 2,A,B,D 










183 

1N3311A 

10 

12 

50 

1 0 

1.0 

6 5 

175J 

D05 




xxxx 

12 

3 0 

75m 

5 0 

7 5 

175 

Alec 


184 

1N331IB 

5 

12 

50 

1 0 

1 0 

6.5 

175J 

D05 

86 

3TZ12C 

0 

12 

3 0 

75m 

5 0 

7.5 

175 

Alec 


185 

JAN1N331IB 

,RB 








87 

3VR12,A,B 

XXX 

12 

30 

63m 

50 



A222 





5 

12 

50 

1 

1.0 

7.6 

150 

D05 

88 

3Z1 2.A.B 

XXX 

12 

3 0 

63m 

5 0 


150 

A222 


186 

50T12.A.B 

XX* 

12 

50 

1 0 

1 0 

6.5 


S19e 

89 

CZ4883 

10 

12 

30 

65m 

50 

80 

175A 

A196e 


187 

AV51012 

5 

12 

50 

1 

1 0 

6.5 

150C 

C5a 

90# 

FDZ12A 

10 

12 

30 0 

100m 

2 9 

5 7 

1 50A 

S303 


188# 

BZY91C12 

5 

12 

75 § 

2 

50 

9 0 

175J 

DO50 

91 

M3Z12.A 

XX 

12 

3.0 

62m 

5 6 


150A 

Alkk 


189 

80TF12.A 

XX 

12 

80 

830m 

6.0m 

1 0 

125C 

Ml 17c 

92 

MZ712 


5 

12 

30 

65m 

50 

7 0 

175A 

A146j 


190# 

4522 


100 

12 

100 

420m 

.60 


150J 

S84 

93 

MZ812 


10 

12 

3 0 

65m 

5 0 

7.0 

175A 

A146j 


191# 

4622 


100 

12 

100 

420m 

600m 


150J 

S84 

94 

MZ912 


20 

12 

30 

65m 

5 0 

7.0 

175A 

A146i 


192# 

ZC712A 

5 

12 

100 § 

100 

2.0 

6.0 

175J 

S125d0 

95# 

NT3C12 

5 

12 

30 

5 Om 

50 


125J 

S42a 


193 

250ZE12 

10 

12 

250 § 

15 


8.0 

190A 

S83 

96 

UZ712 


5 

12 

3.0 

65m 

5.0 

7 0 

175A 

A146f 


194 

250ZF12 

10 

12 

250 § 

15 


8.0 

190A 

M56a 

97 

UZ812 


10 

12 

3.0 

65m 

5 0 

7 0 

175A 

A146f 


195 

LID12.A 

XX 

12 

400 

10m 

12 


150A 

M401 

98 

UZ912 


20 

12 

3 0 

65m 

5 0 

7 0 

175A 

A60 


196 

1N1736 

5 

12 4 

40 

7.5m 

40 

80 

150C 

A1 jm 

99 

ZAC 12,A,B 

XXX 

12 

3 0 

21m 

9 0 


150C 

A ley 


197 

1N1736A 

5 

12.4 

.40 

7 5m 

40 

40 

150C 

Aljm 

100 

ZCC12 


t 

12 

3.0 § 

60m 

5 0 


150A 

Alev 


198 

TC12.4A5A 

5A0 

12.4 

1 o 

10m 

25 

05 

175A 

Alss 

101 

1 N 1594,A 

XX 

12 

3 5 

50m 

30 

7.5 

200S 

D04 


199 

1N4057 

5 

12.4 

1.5 

10m 

25 

50 

100 

Alss 













200 

1N4057A 

5 

12.4 

i5_ 

10m 

25 

.20 

100 

Alss 


193 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


193 







2. S 

LIC< 

DN R 

iEFE 

REN 

ICE C 

MODES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 




3 

TOLERANCE 

u 

21 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


31 

TOLERANCE 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 1 1C 

5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 1 1C 

|5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 



(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


(°C) 


1 

SVR12A 

5 

12 6 

40 

7 5m 

30 

1 A 

175S 

D07 T 

109# 

BZX83C13 

5 

13 

400m 

5.0m 

25 

6 5 

15feX 

D035 

2 

SVR12B 

5 

12.6 

.40 

7 5m 

30 

5 A 

175S 

D07 

110v# 

BZY85B13 

2 

13 

400m 

5.0m 

30 

6.8 

150J 

D07 

3 

SVR12C 

5 

12.6 

40 

7.5m 

30 

2 A 

175S 

D07 

111# 

BZY88C13 

5 

13 

40 

5.0m 

35 


175J 

D07 

4 

CD3127 

5 

12.7 

25 

5 Om 

70 0 

8.1 

150A 

Alsj 

112# 

BZY94C13 

5 

13 

.40 




150J 

D07 

5 

1N2270 

10 

12.8 

150m 

200u 



150A 

Cl 

113 

C4019 


10 

13 

.40 

9 5m 

13 


175 

A134a 

6 

1N227A0 

5 

12.8 

150m 

200u 



150A 

Cl 

114 

C6019 


10 

13 

400m 

1 Om 

35 0 

6.7 

175A 

M37 1c 

7 

1N 13 15,A 

XX 

12.8 

15 

20m 


7 5 

150A 

Cl 

115 

C6019A 

5 

13 

400m 

1 .Om 

35 0 

6 7 

175A 

M371c 

8 

IDAZ227,A,B,< 

-0 








1 16 

C6119 


10 

13 

400m 

1 Om 

35 

6.7 

1 75A 

M131a 




xxxx 

12 8 

150m 

200m 



150A 

Alhc 

117 

C6119A 

5 

13 

400m 

1 Om 

35 

6 7 

175A 

M 131a 

9# 

RD13A 


10 

12.8 

20 

5 Om 

35 

7 5 

150S 

Aldw 

118 

CZA13D,10,5 









10 

1N766 


XX 

12 8 

250m 

5 Om 

55 

7 0 

150 

D07 




XXX 

13 

40 0 

250u 

200 

6 5 

175J 

M37 1 

1 1 

1N766A 

XX 

12 8 

250m 

5 Om 

55 

7.0 

150 

D07 l 

1 19 

CZB13D,10,5 









12# 

1S760 


XXX 

12.8 

25 

5 Om 

30 

7.0 

150 

C Id 




XXX 

13 

40 0 

4.8m 

18 

6.5 

175J 

M37 1 

13 

1N4896 

5 

12 8 

40 

50m 

400 

1.0 

175 

D07 

120 

CZC13D,10,5 









14 

1N4896A 

5 

12 8 

.40 

50m 

400 

1 0 

175 

D07 




XXX 

13 

.40 0 

9.5 m 

13 

6 5 

175J 

M37 1 

15 

1N4897 

5 

12.8 

40 

50m 

400 

50 

175 

D07 

121 

CZD013,-5 

XX 

13 

40 

10m 

10 


175 

D07 

16 

1N4897A 

5 

12 8 

40 

50m 

400 

50 

175 

D07 

122 

CZD13D,10,5 









17 

1N4898 

5 

12 8 

40 

50m 

400 

20 

175 

D07 




XXX 

13 

40 0 

250u 

200 

6.5 

175J 

M45 1 

18 

1N4898A 

5 

12.8 

40 

50m 

400 

20 

175 

D07 

123 

CZE13D,10,5 









19 

1N4899 

5 

12.8 

40 

50m 

400 

.10 

175 

D07 




XXX 

13 

.40 0 

9.5m 

13 

6.5 

175J 

M451 

20 

1N4899A 

5 

12.8 

40 

50m 

400 

.10 

175 

D07 

124 

HM13.A.B 

XXX 

13 

400m§ 

9.5m 

13 


175A 

A196c 

21 

1N4900 

5 

12 8 

.40 

1.0m 

200 

1 0 

175 

D07 

125# 

KS130A 

5 

13 

400m 

5 Om 

75 

11 A 

150A 

D07 

22 

1N4900A 

5 

12 8 

40 

1 Om 

200 

1 0 

175 

D07 

126# 

LR130CH 

5 

13 

40 

5 Om 

50 

6.6 

150S 

D07 

23 

1N4901 

5 

12.8 

40 

1 Om 

200 

50 

175 

D07 

127 

M4Z13.A.-20 









24 

1N4901A 

5 

12 8 

40 

1 Om 

200 

50 * 

175 

D07 




XX* 

13 

.40 

9 5m 

13 


150A 

Alkk 

25 

1N4902 

5 

12.8 

40 

1 Om 

200 

20 

175 

D07 

128# 

M13Z 


5.0 

13 

400m 

5 Om 

25 

7.0 

150A 

D07 

26 

1N4902A 

5 

12.8 

40 

1 Om 

200 

20 

175 

D07 

129 

MACZA13D.1 

3.5 








27 

1N4903 

5 

12 8 

.40 

1 Om 

200 

10 

175 

D07 




XXX 

13 

40 0 

250u 

200 

6.5 

175J 

M453 

28 

1N4903A 

5 

12 8 

40 

1 Om 

200 

10 

175 

D07 

130 

MACZC13D,1 

3,5 








29 

1N4904 

5 

12.8 

40 

2 Om 

100 

1.0 

175 

D07 




XXX 

13 

.40 0 

9 5m 

13 

6 5 

175J 

M453 

30 

1N4904A 

5 

12.8 

.40 

2 Om 

100 

1 0 

175 

D07 

131 

MACZD13D,1 

3,5 








31 

1N4905 

5 

12 8 

40 

2 Om 

100 

.50 

175 

D07 




XXX 

13 

40 0 

250u 

200 

6.5 

175J 

M453 

32 

1N4905A 

5 

12 8 

40 

2 Om 

100 

.50 

175 

D07 

132 

MACZE13D.1C 

3.5 








33 

1N4906 

5 

12 8 

.40 

2 Om 

100 

20 

175 

D07 




XXX 

13 

40 0 

9 5m 

13 

6 5 

175J 

M453 

34 

1N4906A 

5 

12 8 

40 

2 Om 

100 

20 

175 

D07 

133 

MBCZA13D, 1 

3,5 








35 

1N4907 

5 

12.8 

40 

2 0m 

100 

10 

175 

D07 




XXX 

13 

.40 0 

250u 

200 

65 

175J 

M454 

36 

1N4907A 

5 

12 8 

40 

2 Om 

100 

10 

175 

D07 

134 

MBCZB 13 D, 1 < 

3,5 








37 

1N4908 

5 

12 8 

40 

4 Om 

50 

1 0 

175 

D07 




XXX 

13 

.40 0 

4 8m 

18 

6.5 

175J 

M454 

38 

1N4908A 

5 

12 8 

40 

4 Om 

50 

1.0 

175 

D07 

135 

MBCZC 13D.1 

3.5 








39 

1N4909 

5 

12 8 

40 

4 Om 

50 

50 

175 

D07 




XXX 

13 

4OOm0 

9.5m 

13 

6 5 

175J 

M454 

40 

1N4909A 

5 

12 8 

40 

4 Om 

50 

50 

175 

D07 

136 

MBCZD13D,1 

3,5 








41 

1N4910 

5 

12 8 

40 

4 Om 

50 

20 

175 

D07 




XXX 

13 

.40 0 

250u 

200 

6.5 

175J 

M454 

42 

1N4910A 

5 

12.8 

40 

4 Om 

50 

20 

175 

D07 

137 

MBCZE13D,1( 

3,5 








43 

1N4911 

5 

12 8 

40 

4.0m 

50 

10 

175 

D07 




XXX 

13 

40 0 

9 5m 

13 

6.5 

175J 

M454 

44 

1N4911A 

5 

12 8 

40 

4 Om 

50 

10 

175 

D07 

138 

MCCZA13D.1 

3.5 








45 

1N4912 

5 

12 8 

40 

7 5m 

25 

1.0 

175 

D07 




XXX 

13 

T4O~0 

250u 

200 

6 5 

175J 

M455 

46 

1N4912A 

5 

12 8 

40 

7 5m 

25 

1 0 

175 

D07 

139 

MCCZB 13D,10,5 








47 

1N4913 

5 

12.8 

40 

7 5m 

25 

50 

175 

D07 




XXX 

13 

.40 0 

4.8m 

18 

6.5 

175J 

M455 

48 

1N4913A 

5 

12 8 

40 

7 5m 

25 

50 

175 

D07 

140 

MCCZC13D,1( 

3,5 








49 

1N4914 

5 

12.8 

.40 

7 5m 

25 

20 

175 

D07 




XXX 

13 

40 0 

9 5m 

13 

6 5 

175J 

M455 

50 

1N4914A 

5 

12.8 

.40 

7 5m 

25 

20 

175 

D07 

141 

MCCZD13D,1 

3.5 








51 

1N4915 

5 

12.8 

40 

7 5m 

25 

10 

175 

D07 




XXX 

13 

T40~1z3 

250u 

200 

6.5 

175J 

M455 

52 

1N4915A 

5 

12 8 

40 

7 5m 

25 

10 

175 

D07 

142 

MCCZE13D,H 

3,5 








53 

1N2037 

5 

12 8 

75 

5 Om 

70 

7.0 

150J 

D012 




XXX 

13 

.40 0 

9 5m 

13 

6.5 

175J 

M455 

54# 

RD13B 


10 

12 8 

1.0 

20m 

9 0 

7 5 

150S 

A164 

143 

MDCZA13DJ 

3,5 








55# 

RD13C 


10 

12 8 

3 0 

60m 

60 

7 5 

150S 

S42 




XXX 

13 

.40 0 

250u 

200 

6.5 

150A 

M410 

56 

1N2046 

5 

12 8 

10 

500m 

20 

7 0 

150J 

D04 

144 

MDCZB 13D.1 

3.5 








57# 

RD13D 


10 

12.8 

10 

200m 

2 5 

6.5 

150S 

SI 03 




XXX 

13 

T4O~0 

4.8m 

18 

6 5 

150A 

M410 

58 

1N2046B 

5 

13 


500m 

2 0 


150A 

S19a 

145 

MDCZC13D,1 

3,5 








59 

DSZ3013 

10 

13 


50m 

60 

7.0 


A266 




XXX 

13 

40 0 

9 5m 

13 

6.5 

150A 

M410 

60# 

RZ13 


5 

13 

08 

2 Om 

100 


150A 

C18e 

146 

MDCZD13D,10,5 








61# 

RZZ13 


5 

13 

08 

5 Om 

120 


150A 

C18e 




XXX 

13 

.40 0 

250u 

200 

6 5 

150A 

M410 

62# 

AZ130 


5 

13 

15 

5 Om 

45 


170A 

D07 

147 

MDCZE13D.1C 

15 








63# 

Z130 


5 

13 

150m 

5 Om 

70 


150A 

C18d 




XXX 

13 

74O~0 

9 5m 

13 

6 5 

150A 

M410 

64# 

ZZ13 


5 

13 

15 

5 Om 

90 


150A 

C18d 

148 

MZ500-19 

10 

13 

.4 § 

9 5m 

15 0 

7 9 

175J 

D07 

65# 

SZ200-13 

15 

13 

20 

5 Om 

60 

7 5 

100A 

A138 

149 

MZC13A10 

t 

13 

400m§ 

3 8m 

74 

7.9 

175J 

M468 

66 

1/4A13AB 

XXX 

13 

25 

4 8m 

18 

7 0 

175 

D07 

150 

MZC13B10 

§t 

13 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 

67 

1/4M13Z,10,E 

) 








151 

WZ536 

5 

13 

40 

5 Om 

15 


150A 

A31e 




XXX 

13 

250m 

4 8m 

18 

7 0 

175J 

Alev 

152# 

Z5A13 


1 

13 

400m§ 

5.0m 

40 

8 0 A 

200J 

Alhs 

68 

25N12 


20 

13 

25 

4 8m 

18 


250 

D07 

153# 

Z5B13 


5 

13 

400m§ 

5 Om 

40 

8.0 A 

200J 

Alhs 

69 

1N7 1 7,A 

XX 

13 

25 

12m 

11 

7 0 

175A 

D07 

154# 

Z5C13 


10 

13 

400m§ 

5.0m 

40 

8.0 A 

200J 

Alhs 

70 

1N717B 

20 

13 

25 

12m 

11 



D07 

155# 

Z5D13 


15 

13 

400m§ 

5 Om 

40 

8.0 A 

200J 

Alhs 

71 

1N766-2 

5 

13 

.25 

5 Om 

55 

7 0 

150 

D07 

156# 

ZF13 


5 

13 

400m 

5 Om 

25 

80 

150J 

D07 

72 

1N4107 

5 

13 

25 

25m 

200 


200J 

D07 

157# 

ZP13# 


5 

13 

400m 

5 Om 

25 

8 0 

150J 

D07 

73 

1N4700 

5 

13 

25 

05m 



200A 

D014 

158 

1/2Z13T5 

5 

13 

50 

9.5m 

10 


175 

A94f 

74# 

02Z13A 

5 

13 

250m 

5 Om 

60 

8 0 

175J 

D035 

159 

1N5243 

20t 

13 

50 

9.5m 



200A 

D07 

75# 

BZY85C13V5 

5 

13 

25 § 

5 Om 

26 

9 A 

150J 

A17 If 

160 

1 N5243A,B 

§0 

13 

50 

9 5m 

13 

7 9 

200A 

D07 

76# 

KS2130A 

5 

13 

250m 

5 Om 

75 

8.0 A 

150A 

D07 

161 

MTZ617.A 

XX 

13 

.50 

5 Om 

27 


175A 

A60e 

77# 

KS2130B 

10 

13 

250m 

5 Om 

90 

80 A 

150A 

D07 

162 

MZ92-13 

t 

13 

500m§ 

9 5m 


7 2 

150J 

Cl 03 

78# 

MR 130C-H 

5 

13 

25 

5 Om 

40 


250 

D07 

163 

PS8916 

5 

13 

50 

10m 

8.0 

8.0 

150 

A60p 

79 

PD6017.A 

XX 

13 

25 

1 Om 

30 


150 

A109 

164 

S5243AB 

XXX 

13 

500m 

9.5m 

13 

7.9 

175 

D041 

80 

PD6058 

5 

13 

.25 

5 Om 

13 


150 

A2c 

165# 

ZSF13 


1 

13 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

150S 

M487a 

81 

SV136 


5 

13 

.25 

5.0m 

50 

6.9 

150 

D07 

166# 

Z0A13 


1 

13 

520m 

5.0m 

15 

8 0 A 

150J 

Alef 

82# 

SZ13 


5 

13 

25 

5 Om 

50 

83 

150J 

C If 

167# 

Z0B13 


5 

13 

520m 

5.0m 

15 

8.0 A 

150J 

Alef 

83 

MC6017,A 

XX 

13 

.30 

5.0m 

27 


175 

A2m 

168# 

Z0C13 


10 

13 

520m 

5 Om 

15 

8.0 A 

150J 

Alef 

84# 

Z1A13 


1 

13 

320m 

5.0m 

30 

8 0 A 

150A 

C29 

169# 

Z0D13 


15 

13 

520m 

5.0m 

15 

80 A 

150J 

Alef 

85# 

Z1B13 


5 

13 

320m 

5 Om 

30 

80 A 

150A 

C29 

170 

1N4635 

5 

13 

60 

9.5m 

700 

7.9 

200A 

D014 

86# 

Z1C13 


10 

13 

320m 

5.0m 

30 

8.0 A 

150A 

C29 

171# 

NT0.6C 13 

5 

13 

600m 

5 Om 

25 


125J 

M498 

87# 

Z1D13 


15 

13 

320m 

5 Om 

30 

8 0 A 

150A 

C29 

172# 

UZ13 


10 

13 

.60 

46m 

7.0 

7.5 

135A 

D03 

88 

1 N964,A,B 

XXX 

13 

40 

9 5m 

13 

6.5 

175S 

D07 

_ J.73# 

ZC013 


5 

13 

.60 

1 Om 

50 

6.0 

100 

A3k 

89 

JAN 1N964B 

5 

13 

40 

9 5m 

13 

7.9 

175A 

D07 

174# 

ZD013 


10 

13 

.60 

1 .Om 

50 

6.0 

100 

A3k 

90 

1N3521 

5 

13 

.40 

5 Om 

12 

7 5 

200A 

D07 

175# 

ZW13 


5 

13 

600m 

5 Om 

25 

80 

150J 

Albg 

91 

JAN 1N4107 

5 

13 

400m 

250u 

200 

80 

175A 

Alsx 

176 

7JZ13 


t 

13 

750m 

9 5m 

13 

6.5 

175 

D015 

92 

1N5533 

20 

13 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 

177 

.7Z13,A,B,D 









93 

1N5533A 

10 

13 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 




xxxx 

13 

750m 

9 5m 

13 

6 5 

175 

D027 

94 

1N5533B 

5 

13 

400m§ 

1 Om 

90 


175A 

D07 

178 

.7Z13C 

0 

13 

750m 

9 5m 

13 

6.5 

175 

D027 

95v 

JAN 1N5533B 

5 

13 

400m 

1 Om 

90 

8.0 

200A 

D014 

179 

.7ZM 13,A,B,D 









96 

1N5533C 

2 

13 

400m§ 

1 Om 

90 


175A 

D07 




xxxx 

13 

750m 

9 5m 

13 

6.5 

175 

D04 1 

97 

1N5533D 

1 

13 

400m§ 

1 Om 

90 


175A 

D07 

180 

.7ZM13C 

0 

13 

750m 

9 5m 

13 

6.5 

175 

D041 

98v 

1N5739B 

5 

13 

400m 

5 Om 

30 

8.0 

200J 

D035 

181 

1N2037-2 

5 

13 

.75 

5 Om 

70 

7 0 

150J 

D012 

99# 

1S2130 

10 

13 

40 

5 Om 

90 

7 0 

150A 

A1 

182 

1N3682 

20 

13 

750m 

9.5m 

13 

6.5 

175S 

A1 az 

100# 

1S2130A 

5 

13 

.40 

5 Om 

75 

7.0 

150A 

A1 i 

183 

1N3682A 

10 

13 

750m 

9.5m 

13 

6 5 

175S 

Alaz 

101 

1S7130,B 

xl 5 

13 

40 

5 Om 

90 

7 0 

150A 

A1 

184 

1N3682B 

5 

13 

750m 

9 5m 

13 

6 5 

175S 

A1 az 

102 

1S7130A 

5 

13 

40 

5 Om 

75 

7 0 

150A 

A1 

185 

MC6117,A 

XX 

13 

.75 

10m 

27 


175A 

A2d 

103# 

5523 


5 

13 

.40 

5 Om 

25 

6 5 

125A 

Alee 

186 

MMZ13.A.-20 









104#* 

BZX46C13 

5 

13 

400m 

9 5 

13 

7 0 

175J 

D035 




XX* 

13 

75 

9 5m 

13 


150A 

Alkk 

105# 

BZX55C13 

5 

13 

400m 

5 Om 

26 

6.5 

150J 

D035 

187 

MZ13T20,10, 

5 








106v^ 

BZX71B13 

2 

13 

400m§ 

5 Om 

30 


175J 

D035 




XXX 

13 

75 

12m 

13 ^ 

7.5 

165A 

A152 

107# 

BZX71C13 

5 

13 

400m§ 

5 Om 

30 


200S 

A9m 

188 

SV1018 

5 

13 

750m 

5.0m 

70 0 

6 9 

150 

A82f 

108#_ 

BZX79C13 

5 

13 

400m 

5 Om 

30 

105 

200J 

A257 

189 

WZ918 

5 

13 

75 

5.0m 

70 0 


150A 

Alfw 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



U 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3J 

TOLERANCE 

JU 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

•type 

20 1 1C 

H 5 1 2 j 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 11C 

|5 2 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 













VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

id) 



(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

Jft) 


r c) 


1 

1 A13M,A,B 

XXX 

13 

1.0 

19m 

10 



75A 

"D0T5 


105 

2VR13AB 

XXX 

13 

2 0 

38m 

80 



Ali 

2 

1E 13Z,10,5 

XXX 

13 

1 0 

19m 

10 

6 5 


1 50A 

A52g 


106 

LMZ13,A,-20 









3 

1M 13Z.10.5 

XXX 

13 

1.0 

19m 

10 

6 5 


1 75S 

D01 





XX* 

13 

2.0 

38m 

5.0 


150A 

Alkk 

4 

1 N1774,A 

XX 

13 

1 0 

50m 

5 8 



175S 

D013 


107 

ZBC13 


t 

13 

20 § 

38m 

60 


150A 

Albc 

5 

1N3023 

20 

13 

1 0 

19m 

10 



1 75A 

A3 la 


108# 

VR13F 


5 

13 

2.2 

20m 

12 


200S 

D03 

6 

1N3023A 

10 

13 

1 0 

19m 

10 



1 75A 

A3 la 


109 

1N5023 

10 

13 

2.5 

48m 

4.8 

6.5 

150 

Alan 

7 

1N3023B 

5 

13 

1 0 

19m 

10 



175A 

A3 la 


110 

1N5023A 

5 

13 

2.5 

48m 

4.8 

6.5 

150 

Algn 

8 

JAN 1N3023B 

5 

13 

1 0 

19m 

10 

7 9 


1 75A 

A31c 


1 1 1 

1N5069 

5 

13 

30 

50m 

60 


175A 

A146j 

9 

1N4165 

20 

13 

1 0 

19m 

10 

6.5 


175 

D029 


112 

3R13-A.B 

XXX 

13 

30 

57m 

5 0 

6 5 

175A 

Alrw 

10 

1N4165A 

10 

13 

1 0 

19m 

10 

6 5 


175 

D029 


113 

3TZ13,A,B,D 









11 

1N4165B 

5 

13 

1 0 

19m 

10 

6 5 


175 

D029 





xxxx 

13 

3 0 

75m 

5.0 

7 5 

175 

Alec 

12 

1 N4330.A.B 

XXX 

13 

1 0 

19m 

10 

6 5 


300S 

D07 


114 

3TZ13C 

0 

13 

3.0 

75m 

50 

7 5 

175 

Alec 

134 

1N4407 

20 

13 

1 0 

19m 

5 0 



175S 

A266a 


115 

3VR13,A,B 

XXX 

13 

3 0 

57m 

5 0 



A222 i 

14 

1N4407A 

10 

13 

1 0 

19m 

5 0 

6 5 


175A 

Alcm 


116 

CZ5069 

10 

13 

3 0 

50m 

6.0 

85 

175A 

A196e 

15 

1N4407B 

5 

13 

1 0 

19m 

5 0 

6 5 


175A 

Alcm 


117 

M3Z13,A 

XX 

13 

3 0 

56m 

6.2 


150A 

Alkk 

16 

1N4664 

5 

13 

1 0 

19m 

450 

7 9 


200A 

D01 5 


118 

MZ713 


5 

13 

3 0 

50m 

60 

7 0 

175A 

A146j 

17 

1N4743 

10 

13 

1 0 

19m 

10 



200A 

A1 ay 


1 19 

MZ813 


10 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7 0 

175A 

A146] 

18 

1N4743A 

5 

13 

1 0 

19m 

10 



200A 

A lav 


120 

MZ913 


20 

13 

3 0 

50m 

6 0 

7 0 

175A 

A146i 

19 

1N5566 

20 

13 

1 0 § 

19m 




200A 

A196d 


121# 

NT3C13 

5 

13 

3 0 

5 Om 

50 


125 J 

S43a 

20 

1N5566A 

10 

13 

1 0 § 

19m 

10 



200A 

A196d 


122 

UZ713 


5 

13 

3 0 

50m 

60 

70 

175A 

A146f 

21 

1N5566B 

5 

13 

1 0 § 

19m 

10 



200A 

A196d 


123 

UZ813 


10 

13 

3.0 

50m 

6.0 

7.0 

175A 

A146f 

22 

1N5636 


13 

1 0 

1 Om 


8 1 


1 75A 

D013 


124 

UZ913 


20 

13 

30 

50m 

6 0 

7 0 

175A 

A146f 

23 

1N5636A 


13 

1 0 

1 Om 


8 1 


1 75A 

D013 


125 

ZAC 13,A,B 

XXX 

13 

3 0 

19m 

10 


150C 

A ley 

24 

1R13.A.B 

XXX 

13 

1.0 

19m 

10 

6 5 


1 75A 

A52c 


126 

ZCC 13 


t 

13 

30 § 

50m 

60 


1 50A 

Alev 

25# 

1S228 


10 

13 

1 0 

25m 

9 0 



1 50J 

A56a 


127 

3T1 3,A,B 

XX* 

13 

3 5 

50m 

5 8 



D04 

26# 

1S3013 

XX 

13 

1 0 

20m 

10 

7.0 


150 

A3 


128 

3Z13T20,10,5 









27 

1Z13.A.B 

XXX 

13 

1 0 

19m 

10 



150 

A1 av 





XXX 

13 

3.5 

50m 

6 4 

7 5 

165 

D04 

28 

1Z13T20,10,5 











129 

1N4021,A,B 

XXX 

13 

5 0 

95m 

30 

7.9 

180A 

S82 




XXX 

13 

1 0 

15m 

15 

7.5 


165A 

A89c 


130 

1N4961 

5 

13 

5 0 

100m 

30 


175A 

A146m 

29# 

1ZC13T10.5 

XX 

13 

1 0 

15m 

17 

7 5 


1 65A 

A3 Id 


131 

JAN1N4961 

5 

13 

50 

100m 

30 

8 0 

175A 

A248f 

30# 

26Z6F,AF 

12,6 

13 

1 0 

10m 

24 

8 0 


150J 

D013 


132 4 

1N5350 

20 

13 

5 0 

100m 



200A 

Alee 

31 

AV2013 

02 

13 

1 0 

50m 

6 0 



1 50A 

A19 


133 ▼ 

1N5350A 

10 

13 

5.0 

100m 

2 5 


200A 

Alee 

32T# 

BZ130 


5 

13 

1 0 

20m 

10 

7 1 


175J 

A60t 


1 34v 

1N5350B 

5 

13 

5 0 

100m 

2 5 


200A 

Alee 

33# 

BZX29C13 

5 

13 

1 0 

20m 

10 

6 5 


175J 

A1 cd 


135 ▼ 

5ZS13AB 

XXX 

13 

5 0 § 

100m 

2 5 


200A 

Alts 

34# 

BZX61C13 

5 

13 

1.0 

20m 

10 

5 0 


1 75J 

A3y 


1 36r 

CTZC 13 ,A,B,D0 








354 

BZX85C13 

5 

13 

1 0 

20m 

10 

7 5 


1 50A 

D01 5 





xxxx 

13 

5 0 § 

100m 

25 0 

6 5 

175A 

A ley 

36 

CD31-00016 

5 

13 

1 0 

19m 

10 

7 5 


200A 

A1 ce 


137 ▼ 

CTZC13C0 

1 

13 

50 § 

100m 

T50 

6 5 

175A 

A ley 

37 

CD31-12023 

5 

13 

1 0 

19m 

10 



200A 

Alee 


138v 

CTZC13E0 

3 

13 

5 0 § 

100m 

2 5 0 

6 5 

175A 

A ley 

38 

CD32-12053 

5 

13 

1 0 

19m 

10 






139 

DSZ5713 

5 

13 

50 

100m 

3 0 

8.0 

175A 

A60r 

39 

CZ13,A,B,D 

xxxx 

13 

1 0 

40m 

15 

6 5 


175 

D01 5 


140 

DSZ5813 

10 

13 

5 0 

100m 

3 0 

8 0 

175A 

A60r 

40 

CZ13C 


0 

13 

1 0 

40m 

15 

6 5 


175 

DO 15 


141 

MZ5713 

5 

13 

5 0 

100m 

30 

7 0 

175A 

A60f 

41 

EVR13,A,B 

XXX 

13 

1 0 

19m 

18 



1 75A 

D027 


142 

MZ5813 

10 

13 

5.0 

100m 

3 0 

7 0 

175A 

A60f 

42 

G13T20,10,5 











143 

MZ5913 

20 

13 

5 0 

100m 

3 0 

7 0 

175A 

A60f j 




XXX 

13 

1 0 

19m 

10 



175 

D015 


144T 

TZC 13 ,A,B,D 









43# 

GZ13 


5 

13 

1 0 

25m 

30 A 



1 50A 

SI 15 





xxxx 

13 

5.0 § 

100m 

2.5 0 

6 5 

175A 

Alev 

44t 

HEP605-RT 

5 

13 

1 0 

19 

10 




D041 


1 45t 

TZC13C 

1 

13 

5 0 § 

100m 

2 5 0 

6 5 

175A 

A ley 

45 

HW13,A,B 

XXX 

13 

1.0 

19m 

10 



175 

A196 


146v 

TZC13E 

3 

13 

5 0 § 

100m 

2.5 0 

6.5 

175A 

A ley 

46 

JZ13.A.B.D 

xxxx 

13 

1 0 

19m 

10 

6 5 


175 

D015 


1 47t 

UZ5713 

5 

13 

5 0 

100m 

3.0 

80 

175A 

A146m 

47 

JZ13C 


0 

13 

1 0 

19m 

10 

6 5 


175 

D015 


1484 

UZ5813 

10 

13 

5 0 

100m 

30 

80 

175A 

A146m 

48 

LPM13,A,-20 











149 

UZ5913 

20 

13 

5 0 

100m 

3.0 

7 0 

175A 

A146m 




XX* 

13 

1 0 

19m 

10 



150A 

Alkk 


150 

ZC13 


r 

13 

5 0 § 

100m 

2 5 


150A 

Alev 

49 

PS10023B 

5 

13 

1 0 

19m 

10 



1 75 A 

C1 8g 


151# 

VR13E 


5 

13 

5 8 

20m 

12 


200S 

D04 

50 

PS 10067 

5 

13 

1 0 

19m 

8 0 

8 2 


150 

A60p 


152 

UZ4713 

5 

13 

8 0 

100m 

3.0 


175A 

A146m 

_5J_ 

SZ13 0 


xxxx 

13 

1 0 

20m 

9.0 0 

7 0 


1 50A 

A3q 


153 

UZ4813 

10 

13 

8 0 

100m 

30 


175A 

A146m 

52 

TZ13AB.D 

xxxx 

13 

1 0 

40m 

15 

6 5 


175 

D027 


154 

1 N 1354,A 

XX 

13 

10 

500m 

20 


175A 

D04 

53 

TZ13C 


0 

13 

1 0 

40m 

15 

6 5 


175 

D027 


155 

1N1354B 

20 

13 

10 

500m 

20 



SI 1e 

54 

UZ8713 

5 

13 

1 0 

21m 

10 

7 0 


175 

A146h 


156 

1 N 1354C.CAC 

* 








55 

UZ8813 

10 

13 

1 0 

21m 

10 

7 0 


175 

A1 46h 





XX 

13 

10 § 

50 

20 


175J 

S19a 

56 

VR13,A,B 

XXX 

13 

1 0 

19m 

10 



1 25A 

Alb 


157 

1 N 1 8 1 6§ 

10 

13 

10 

500m 

20 

7 0 

150A 

S19a 

57 

Z2A130F 

2O§0 

13 

1 0 

20m 

43 

7 5 


100J 

A1 4 1 


158 

1N1816A§ 

5 

13 

10 

500m 

20 

7 0 

150A 

SI 9a 

58# 

Z4A13 


1 

13 

1 0 

50m 

8 0 

80 

A~ 

1 50J 

A let 


159 

1 N 1 8 16C,CAG 

5 








59# 

Z4B13 


5 

13 

1 0 

50m 

8 0 

80 

A 

1 50J 

A1 ef 





XX 

13 

10 

500m 

2 0 

7 0 

150A 

S19a 

60# 

Z4C13 


10 

13 

1.0 

50m 

8 0 

8.0 

A 

1 50J 

A1 ef 


160 

1 N2046-2 

5 

13 

10 

500m 

2 0 

7.0 

150J 

D04 

61# 

Z4D13 


15 

13 

1.0 

50m 

8 0 

80 A 

1 50J 

A1 ef 


161 

1N2977AB 

XXX 

13 

10 

190m 

30 


175C 

DO40 

62 

Z13,A,B,D 

xxxx 

13 

1 0 

19m 

10 

6 5 


175 

D027 


162 

JAN 1 N2977B,RB 








63 

Z13C 


0 

13 

1.0 

19m 

10 

6 5 


175 

D027 





5 

13 

10 

190m 

3 0 

7 9 

1 50C 

D04 

64 

ZA1 3,A,B 

XXX 

13 

1 0 

19m 

10 



1 50C 

A lew 


163 

1N4265 

20 

13 

10 

190m 

3 0 

6 5 

175C 

S134 

65 

ZB 13# 


T 

13 

1 0 § 

19m 

10 



150A 

Albc 


164 

1N4265A 

10 

13 

10 

190m 

3 0 

6 5 

175C 

S134 

66 

ZD13ELA.B 

XXX 

13 

1.0 

19m 

9 0 

6.5 


1 75A 

Alcm 


165 

1N4265B 

5 

13 

10 

190m 

3 0 

6.5 

175C 

S134 

67 

ZH 13,A,B 

XXX 

13 

1 0 

19m 

10 

6.5 


175A 

D01 


166 

JAN 1N4265B 

5 

13 

10 § 

190m 

3 0 

7 9 

175S 

S134a 

68 

ZM13,A,B,D 

xxxx 

13 

1 0 

19m 

10 

6.5 


175 

D041 


167# 

1S270 


10 

13 

10 

250m 

30 


150J 

S19g 

69 

ZM13C 


0 

13 

1 0 

19m 

10 

6 5 


175 

D041 


168# 

1S6013 

10 

13 

10 

200m 

4 0 

5 5 

150 

D04 

70# 

7723 


5 

13 

1 1 

50m 

7 0 

6.5 


125A 

Albu 


169# 

1S6013A 

5 

13 

10 

200m 

2 5 

5 5 

150 

D04 

71# 

BZY92C13 

5 

13 

1 1 

50m 

1 1 

6 0 


1 50J 

D013 


170 

10PZ13AB.D 









72 

1N4835.A.B 

XXX 

13 

1.2 

19m 

15 

7 9 


175 

D029 





xxxx 

13 

10 

190m 

3 0 

6 5 

175 

D04 

73# 

BZX67C13 

5 

13 

1 3 

50m 

10 

6 0 


1 50J 

S287 


171 

10PZ13C 

0 

13 

10 

190m 

3 0 

6 5 

175 

D04 

74# 

ZD 13# 


5 

13 

1 3 

50 

10 

6 0 


1 50J 

D013 


172 

10RZ13AB.D 









75# 

ZY13 


5 

13 

1 3 

50 

10 

6 0 


150J 

A1 bg 





xxxx 

13 

10 

500m 

2.0 

7 0 

155 

D04 

76t 

1N3792 

20 

13 

1 5 

29m 

8 0 

7 9 


1 75S 

C1 40 


173 

10RZ13C 

0 

13 

10 

500m 

20 

7 0 

155 

D04 

77t 

1N3792A 

10 

13 

1 5 

29m 

8 0 

7 9 


175S 

C1 40 


174 

10Z13T20,10 

5 








78t 

1N3792B 

5 

13 

1 5 

29m 

8 0 

7 9 


175S 

C14d 





XXX 

13 

10 

170m 

3 7 

7 5 

165 

D04 

79 

1N4468 

5 

13 

1 5 

19m 

8 0 



175A 

A196 


175 

AV8013 

02 

13 

10 

500m 

20 


150A 

SI 1 

80 

JAN 1N4468 

10 

13 

1 5 

19m 

8 0 

7.9 


1 75A 

A 1v 


176# 

CC4013 

5 

13 

10 

15m 

15 

4 8 

150 

S19 

81# 

1 S4013.A 

XX 

13 

1 5 

20m 

4 6 

7 0 


1 50A 

D01 


177# 

CD4013 

10 

13 

10 

15m 

15 

4 8 

150 

S19 

82 

1 5DKZ15AB 











178# 

OAZ231 

5 

13 

10 

20m 

33 


150J 

D04 



XXX 

13 

1 5 

29m 

8 0 



1 75A 

D027 


179 

UZ7713 

5 

13 

10 

200m 

1 5 

7 0 

175 

S2770 

83 

1 5JZ13,A.B,D 










180 

UZ7813 

10 

13 

10 

200m 

1 5 

7.0 

175 

S277E) 




XXXX 

13 

1 5 

29m 

80 

7 9 


175 

DO 15 


181 

UZ7913 

20 

13 

10 

200m 

1.5 

7 0 

175 

S2770 

84 

1 5JZ13C 

0 

13 

1 5 

29m 

8 0 

7 9 


175 

D01 5 


182# 

Z5D130CF 

2O§0 

13 

10 

50m 

2.5 

6.5 

150J 

D04 

85 

1.5R13.A.B 

XXX 

13 

1 5 

29m 

8 0 

6 5 


175A 

A52c 


183# 

ZC5013 

5 

13 

10 

200m 

2.5 

5 6 

150A 

S19 

86 

1 5Z13,A,B,D 











184# 

ZD5013 

10 

13 

10 

200m 

2.5 

5 6 

150A 

S19 




xxxx 

13 

1 5 

29m 

8.0 

7 9 


175 

D027 


185# 

BZZ23 


5 

13 

13 

20m 

6.3 

10 

150 

D04 

87 

1.5Z13C 

0 

13 

1 5 

29m 

8 0 

7.9 


175 

D027 


186# 

BZY93C13 

5 

13 

20 § 

1 

1.0 

85 . 

175J 

D04E) 

88# 

BZY95C13 

5 

13 

1 5 

50m 

6.0 

8 5 


175J 

D01 


187# 

86Z6,A 


12,6 

13 

25 

400m 

3.8 

80 v 

150J 

S179 

89 

MC631 7,A 

XX 

13 

1 5 

75m 

25 




Alq 


188# 

ZX13 


5 

13 

25 0 

50 

10 

60 

150J 

M41 

90 

MZ1000-16 

10 

13 

1 5 § 

19m 

15 0 

7 9 


175J 

A lav 


189 

1N2811.A.B 

XXX 

13 

50 

960m 

1 1 

6 5 

175S 

C5a 

91# 

SZ13C 


5 

13 

1 5 

20m 

40 

7 0 


160A 

A26 


190 

JAN1N281IB 

,RB 








92# 

Z2A13 


1 

13 

1 5 

50m 

7.0 

8 0 

A 

150J 

A244 





5 

13 

50 

960m 

1 1 

7 9 

150C 

C5a 

_ 93_# , 

Z2B13 


5 

13 

1 5 

50m 

7.0 

8 0 

A 

150J 

A244 


191 

1N3312 

20 

13 

50 

960m 

1 1 

6.5 

175J 

D05 

94# 

Z2C13 


10 

13 

1 5 

50m 

7 0 

8 0 

A 

1 50J 

A244 


192 

1N3312A 

10 

13 

50 

960m 

1 1 

6 5 

175J 

D05 

95# 

Z2D13 


15 

13 

1 5 

50m 

7 0 

8.0 

A 

150J 

A244 


193 

1N3312B 

5 

13 

50 

960m 

1 1 

6 5 

175J 

D05 

96# 

Z3A13 


1 

13 

1 5 

100m 

60 

8.0 

A 

1 50J 

S4f 


194 

JAN1N3312B 

,RB 








97# 

Z3B13 


5 

13 

1 5 

100m 

6 0 

8.0 

A 

1 50J 

S4f 





5 

13 

50 

960m 

1 1 

7 9 

150 

D05 

98# 

Z3B130CF 

2O§0 

13 

1 5 

20m 

10 

7 5 


1 75J 

D01 


195 

50T13AB 

XX* 

13 

50 

960m 

1 1 

6 5 


S19e 

99# 

Z3C13 


10 

13 

1 5 

100m 

60 

8 0 A 

1 50J 

S4f 


196 

AV51013 

5 

13 

50 

960m 

1 1 

6 5 

150C 

C5a 

100# 

Z3D13 


15 

13 

1 5 

100m 

60 

8.0 A 

1 50J 

S4f 


197# 

BZY91C13 

5 

13 

75 § 

2 

50 

90 

175J 

DO50 ] 

101# 

66Z6,A 


12,6 

13 

1.8 

100m 

20 

1.1 


1 50J 

D04 


198# 

ZC713A 

5 

13 

100 § 

100 

20 

6 4 

175J 

S125d0 

102# 

ZC2013 

5 

13 

1 8 

1 Om 

50 

6.0 


150 

D03 


199 

LID13.A 

XX 

13 

400 

9 1m 

13 


150A 

M401 

103# 

ZD2013 

10 

13 

1 8 

1 Om 

48 

5.8 


150 

D03 


200# 

BZX70C13 

5 

13 2 

2 5 

50m 

60 

85 

150J 

A17 1 b 

104 

2R13.A.B 

XXX 

13 

2.0 

38m 

80 

6.5 


1 75A 

D027 


2.Q.1# . 

1 113 


100 

13.5 

25 

5 Om 

55 

7 0 

150J 

C18f 


195 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


195 



2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 




TOLERANCE 

llI 

121 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

INOM. 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No 


LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No 

No 


± 

REF 

@ 25*C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

HI) 


rc) 






{%) 

IV) 

fW) 

IA) 

HI) 


(°C) 


1# 

BZY83C13V5 

5 

13 5 

25 

5 Om 

30 

9 A 

150J 

Clg 


82 

CZ14,A,B,D 

xxxx 

14 

1 0 

40m 

15 

7 0 

175 

D015 

2# 

HS2135 

5 

13.5 

25 

5 Om 



175A 

D07 


83 

CZ14C 


0 

14 

1 0 

40m 

15 

7 0 

175 

D015 


HS7135 

5 

13 5 

40 

5.0m 



175A 

D07 


84 

EVR14.A.B 

XXX 

14 

1 0 

18m 

20 


1 75A 

D027 

4# 

1313 


100 

13 5 

5 0 

40m 

60 

7 0 

150J 

A9h 


85t 

HEP606-RT 

5 

14 

1 0 

18 

12 



D041 

5# 

1213 


100 

13 5 

15 

200m 

30 

7 0 

1 50J 

S87 


86 

IDA 1Z1 4,A,B,( 

:0 








...6#,,. 

4223 


100 

13 5 

15 

200m 

1 0 


1 50J 

S87 





XXXX 

14 

1.0 

25m 



200A 

Alht 

7# 

4323 


TO0 

13 5 

30 

200m 

1.0 


150J 

S87 


87 

JZ14,A,B,D 

xxxx 

14 

1 0 

18m 

12 

7 0 

175 

D015 

8# 

4423 


100 

13 5 

30 

200m 

1 0 


150J 

S87 


88 

JZ14C 


0 

14 

1 0 

1 8m 

12 

7 0 

175 

D015 

9..#L_ 

4523 


100 

13.5 

100 

340m 

80 


1 50J 

S87 


89 

TZ14,A,B,D 

xxxx 

14 

1.0 

40m 

15 

7 0 

175 

D027 

10# 

4623 


100 

13 5 

100 

340m 

80 


1 50J 

S87 


90 

TZ14C 


0 

14 

1 0 

40m 

15 

7 0 

175 

D027 

1 1 

1N2766 

5 

13 6 


7.5m 

40 

50 

1 75A 

Algd 


91 

UZ8714 

5 

14 

1 0 

19m 

12 

7.0 

175 

A146h 

—12_ 

1N2766A 

5 

13 6 


7 5m 

40 

25 

1 75A 

Alqd 


92 

UZ8814 

10 

14 

1 0 

19m 

12 

7.0 

175 

A146h 

13# 

ZS14 


5 

13 8 


5 Om 

80 

500m 

150A 

C3c 


93 

VR14AB 

XX* 

14 

1 0 

12m 

12 

7 0 

125C 

Alex 

14 

1N2046C 

5 

14 


500m 

2 0 


150A 

S19a 


94 

Z4X14B.A 

XX 

14 

1 0 

50m 

6 6 

7 7 

175A 

D013 

15 

DSZ3014 

10 

14 


50m 

60 

7 0 


A266 


95 

Z4XL14.B 

XX 

14 

1 0 

20m 

30 

7 7 

165A 

D013 

16 

MACZE14DJ05 









96 

Z1 4 ,A,B,D 

xxxx 

14 

1 0 

18m 

12 

7 0 

175 

D027 




XXX 

14 

4OOn0 

9 Om 

14 

7 0 

1 75J 

M453 


97 

Z14C 


0 

14 

1 0 

18m 

12 

7 0 

175 

D027 

17 

1/4A14,A,B 

XXX 

14 

25 

4.5m 

20 

7 0 

175 

D07 


98 

ZM14,A,B,D 

xxxx 

14 

1 0 

18m 

12 

6 5 

175 

D041 

18 

1/4M 14Z,10,E 










99 

ZM14C 


0 

14 

1 0 

18m 

12 

6 5 

175 

D041 




XXX 

14 

250m 

4 5m 

20 

7 1 

1 75J 

A Icy 


100 

1 5JZ1 4 ,A,B,D 








19 

25N14 


20 

14 

25 

4 5m 

20 


250 

D07 





xxxx 

14 

1.5 

27m 

90 

8 1 

175 

D015 

20 

1N766-3 

5 

14 

25 

5 Om 

55 

7 0 

150 

D07 


101 

1 5JZ14C 

0 

14 

1.5 

27m 

90 

8 1 

175 

D015 

21 

1N4108 

5 

14 

25 

25m 

200 


200J 

D07 


102 

1 5M 1 4Z,10,5 









22 

1N4701 

5 

14 

25 

05m 



200A 

DO 14 




Ixxx 

14 

1 5 

26m 

90 

70 

175S 

Cl 2 

23# 

1S474 


10 

14 

25 

10m 

35 

7 5 

150J 

D07 


103 

1 5Z14,A,B,D 









24# 

MZ1014 

8 

14 

250m 

50m 

35 

8 0 

1 75J 

D07 





xxxx 

14 

1 5 

27m 

90 

8 1 

175 

D027 

25 

SV137 


5 

14 

25 

5 Om 

50 

7 2 

150 

D07 


104 

1.5Z14C 

0 

14 

1.5 

27m 

9.0 

8.1 

175 

D027 

26# 

SZ14 


5 

14 

25 

5 Om 

65 

83 

1 50J 

C If 


105# 

67Z6.A 

— 

12,6 

14 

1 8 

100m 

40 

1 5 

150J 

D04 

27 

JAN 1N4108 

5 

14 

400m 

?>50u 

200 

8 5 

1 75A 

Alsx 


106 

2VR14AB 

XX* 

14 

20 

12m 

1 1 



A3e 

28 

1N5534 

20 

14 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 


107 

LMZ14A 

5 

14 

20 

35m 

5 5 

80 

150A 

Alkk 

29 

1N5534A 

10 

14 

400m§ 

1 Om 



1 75A 

D07 


108 

ZBC14 


t 

14 

20 § 

35m 

6 0 

— 

150A 

A1 be 

30 

1N5534B 

5 

14 

400m§ 

1 Om 

100 


1 75A 

D07 


109 

1N5024 

10 

14 

2 5 

45m 

5 4 

7.0 

150 

Algn 

3 1 T 

JAN 1N5534B 

5 

14 

400m 

1 Om 

100 

8 2 

200A 

D014 


110 

1N5024A 

5 

14 

2 5 

45m 

5 4 

7 0 

150 

Alan 

32 

1N5534C 

2 

14 

400m§ 

1 Om 

100 


1 75A 

D07 


1 1 1 

1N5070 

5 

14 

30 

50m 

6 0 


1 75A 

A146j 

33 

1N5534D 

1 

14 

400m§ 

1 Om 

100 


1 75A 

D07 
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Alsx 


119 

MZ92-15 

t 

15 

500m§ 

8 5m 


7 6 

150J 

C103 

39 

1N5535 

20 

15 

400m§ 

1 Om 



1 75A 

D07 


120 

PS8917 

5 

15 

50 

10m 

10 

8 5 

150 

A60p 

40 

1N5535A 

10 

15 

400m§ 

1 Om 



1 75A 

D07 


121 

S5245,A,B 

XXX 

15 

500m 

8 5m 

16 

8 2 

175 

D041 

41 

1N5535B 

5 

15 

400m§ 

1 Om 

100 


1 75 A 

D07 


122# 

Z0D15 


15 

15 

50 

30m 

20 

90 

150J 

Alef 

42t 

JAN 1N5535B 

5 

15 

400m 

1 Om 

100 

8 2 

200A 

D014 


123# 

ZSF15 


1 

15 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

150S 

M487a 

43 

1N5535C 

2 

15 

400m§ 

1 Om 

100 


1 7 5 A 

D07 


124# 

Z0A15 


1 

15 

520m 

5 Om 

15 

90 A 

150J 

Alef 

44 

1N5535D 

1 

15 

400m§ 

1.0m 

100 


175A 

D07 


125# 

Z0B15 


5 

15 

520m 

5.0m 

15 

90 A 

150J 

Alef 

45t 

1N5740B 

5 

15 

400m 

5.0m 

30 

8 3 

200J 

D035 


126# 

Z0C15 


10 

15 

520m 

5.0m 

15 

9 0 A 

150J 

Alef 

46# 

1S2150 

10 

15 

40 

5.0m 

120 

7 0 

150A 

A1 


127 

1N4636 

5 

15 

60 

8.5m 

700 

8 2 

200A 

D014 

47# 

1S2150A 

5 

15 

40 

5 Om 

90 

7 0 

1 50A 

A1 


128# 

NTO6C15 

5 

15 

600m 

5 Om 

30 


125J 

M498 

48# 

1S7 150,B 

x15 

15 

40 

5 1m 

120 

7 0 

150A 

A1 


129# 

UZ1 5 


10 

15 

60 

40m 

13 

80 

135A 

D03 

49# 

1S7150A 

5 

15 

40 

5 Om 

90 

7 0 

150A 

A1 


130# 

ZC015 


5 

15 

60 

1.0m 

55 

6 5 

100 

A3k 

50# 

5524 


5 

15 

40 

5 Om 

30 

7 0 

125 A 

Alee 


131# 

ZD015 


10 

15 

60 

1 .Om 

55 

6 5 

100 

A3k 

51# 

BZX46C15 

5 

15 

400m 

8 5 

16 

7 0 

1 75J 

D035 


132# 

ZW1 5 


5 

15 

600m 

5.0m 

30 

80 

150J 

Albg 

52# 

BZX55C15 

5 

15 

400m 

5 Om 

30 

7 0 

150J 

D035 


133 

ZZ15A 


10 

15 

60 

8.0m 

10 

7 0 

175A 

M222 

53y# 

BZX71B15 

2 

15 

400m§ 

5 Om 

35 


1 75J 

D035 


134 

7JZ15 


r 

15 

750m 

8 5m 

16 

7 0 

175 

D015 

54# 

BZX71C15 

5 

15 

400m§ 

5 Om 

35 


200S 

A9m 


135 

7Z1 5,A,B,D 









55# 

BZX79C15 

5 

15 

400m 

5 Om 

30 

125 

200J 

A257 





XXXX 

15 

750m 

8 5m 

16 

7 0 

175 

D027 

56# 

BZX83C15 

5 

15 

400m 

5 Om 

30 

7 0 

150J 

D035 


136 

7Z15C 


0 

15 

750m 

8.5m 

16 

70 

175 

D027 

57t# 

BZY85B15 

2 

15 

400m 

5 Om 

35 

7 0 

150J 

D07 


137 

.7ZM 1 5,A,B,D 






1 



58# 

BZY85D15 

10 

15 

400m 

5 Om 

40 

7 0 

1 50J 

Alsu 





XXXX 

15 

750m 

8 5m 

16 

7 0 

175 

D041 

59# 

BZY88C15 

5 

15 

.40 

5 Om 

40 


1 75J 

D07 


138 

7ZM15C 

0 

15 

750m 

8.5m 

16 

7.0 

175 

D041 

60# 

BZY94C15 

5 

15 

40 




1 50J 

D07 


139 

1 N 15 1 4,A 

XX 

15 

750m 

10m 

10 

80 

200S 

D012 

61 

C4020 


10 

15 

40 

8 5m 

16 


175 

A134a 


140 

1N2038A 

5 

15 

75 

5 Om 

120 

80 

150J 

D012 i 

62 

C6020 


10 

15 

400m 

1 Om 

40 0 

7 0 

1 75A 

M371c 


141 

1N3683 

20 

15 

750m 

8 5m 

16 

7 0 

175S 

A1 az 

63 

C6020A 

5 

15 

400m 

1 Om 

40 0 

7 0 

175A 

M37 1c 


142 

1N3683A 

10 

15 

750m 

8 5m 

16 

7 0 

175S 

Alaz 

64 

C6120 


10 

15 

400m 

1 Om 

40 

7 0 

1 75A 

M 131a 


143 

1N3683B 

5 

15 

750m 

8 5m 

16 

7 0 

175S 

Alaz 

65 

C6120A 

5 

15 

400m 

1 Om 

40 

7 0 

175A 

M 131 a 


144 

MC61 1 8. A 

XX 

15 

75 

10m 

32 


175A 

A2d 

66 

CZA15D,10,5 










145 

MMZ1 5,A,-20 












XXX 

15 

40 0 

250u 

200 

7 0 

175J 

M37 1 





XX* 

15 

75 

8.5m 

16 


150A 

Alkk 

67 

CZB 15D f 10,5 










146 

MZ15T20.10. 

5 











|xxx 

15 

~4CT0 

4 2m 

22 

7 0 

1 75J 

M37 1 





XXX 

15 

75 

10m 

16 

80 

165A 

A152 

68 

CZC15DJ0.5 










147 

SV1020 

5 

15 

75 

5.0m 

120 0 

7.5 

150 

A82f 




Ixxx 

15 

40 0 

8 5m 

16 

7 0 

175J 

M371 


148 

WZ920 

5 

15 

75 

5 Om 

120 0 


150A 

Alfw 

69 

CZD015,-5 

1 XX 

15 

.40 

6 Om 

10 


175 

D07 


149 

1A15M,A,B 

XXX 

15 

1 0 

17m 

14 


75A 

D015 

70 

CZD15D,10,5 










150 

1E15Z,10,5 

XXX 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

150A 

A52g 




|xxx 

15 

.40 0 

250u 

200 

7.0 

1 75J 

M451 


151 

1 M15Z.10.5 

XXX 

15 

1 0 

17m 

14 

7.0 

175S 

D01 

71 

CZE15D,10,5 










152 

1 N 1525,A 

XX 

15 

1 0 

13m 

13 

80 

200S 

D03 




XXX 

15 

40 0 

8.5m 

16 

7 0 

1 75J 

M45 1 


153 

1 N 1775, A 

XX 

15 

1 0 

50m 

7.6 


175S 

D013 

72 

HM 15.A,B 

XXX 

15 

400m§ 

8 5m 

16 


1 75A 

A196c 


154 

1N 1878 

10 

15 

1 0 

25m 

8 0 

60 

200C 

A126 

73# 

HS7150 

5 

15 | 

40 

5 Om 



175A 

D07 


155 

1N1878A 

5 

15 

1 0 

25m 

8 0 

60 

200C 

A126 

74# 

KS150A 

5 

15 

400m 

5 Om 

90 

11 A 

150A 

D07 


156 

1N1878B 

1 

15 

1 0 

25m 

20 A 

60 

175A 

D013 

75# 

KS150B 

10 

15 

40 

5 Om 

100 

11 A 

150A 

D07 


157 

1N3024 

20 

15 

1.0 

17m 

14 


175A 

A3 la 

76# 

LR150CH 

5 

15 

40 

5 Om 

65 

6 8 

150S 

D07 


158 

1N3024A 

10 

15 

1 0 

17m ^ 

14 


175A 

A3 la 

77 

M4Z15,A,-20 










159 

1N3024B 

5 

15 

1 0 

17m 

14 


175A 

A3 la 




1 XX* 

15 

40 

8 5m 

16 


1 50A 

Alkk 


160 

JAN 1N3024B 

5 

15 

1 0 

17m 

14 

8 2 

175A 

A31c 

78# 

M15Z 


5 0 

15 

400m 

5 Om 

30 

7 0 

150A 

D07 


161 

1N4166 

20 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175 

D029 

79 

MACZA1 5D,10,5 









162 

1N4166A 

10 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175 

DO29 




XXX 

15 

40 0 

250u 

200 

7 0 

1 75J 

M453 


163 

1N4166B 

5 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175 

D029 

80 

MACZB15D,10,5 









164 

1N4331 ,A,B 

XXX 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

300S 

D07 




XXX 

15 

40 0 

4 2m 

22 

7 0 

1 75J 

M453 


1 65 ♦ 

1N4408 

20 

15 

1 0 

17m 

60 


175S 

A266a 

81 

MACZC15D,10,5 









166 

1N4408A 

10 

15 

1 0 

17m 

6.0 

7 0 

175A 

Alcm 




XXX 

15 

~4O~0 

8 5m 

16 

7 0 

175J 

M453 


167 

1N4408B 

5 

15 

1 0 

17m 

60 

7 0 

175A 

Alcm 

82 

MACZD1 5D,10,5 









168 

1N4665 

5 

15 

1 0 

17m 

500 

8 2 

200A 

D015 




XXX 

15 

40 0 

250u 

200 

7 0 

175J 

M453 


169 

1N4744 

10 

15 

1.0 

17m 

14 


200A 

A lav 

83 

MACZE15D.K 

J,5 









170 

1N4744A 

5 

15 

1 0 

17m 

14 


200A 

A1 ay 




XXX 

15 

40 0 

8 5m 

16 

7 0 

175J 

M453 


171 

1N5567 

20 

15 

1 0 § 

17m 



200A 

A196d 

84 

MBCZA15D,1 

0.5 









172 

1N5567A 

10 

15 

1 0 § 

17m 

14 


200A 

A196d 




XXX 

15 

~JO~0 

250u 

200 

7 0 

175J 

M454 

_ 

173 

1N5567B 

5 

15 

1 0 § 

17m 

14 


200A 

A196d 

85 

MBCZB15 D, 1 

0,5 









174 

1N5637 


15 

1 0 

1 .Om 


8 4 

175A 

D013 




XXX 

15 

.40 0 

4 2m 

22 

7 0 

175J 

M454 


175 

1N5637A 


15 

1 0 

1 .Om 


8 4 

175A 

D013 

86 

MBCZC15D,1 

0,5 









176 

1R15,A,B 

XXX 

15 

1.0 

17m 

14 

7 0 

175A 

A52c 




XXX 

15 

4OOm0 

8 5m 

16 

7 0 

175J 

M454 


177# 

1S230 


10 

15 

1.0 

25m 

13 


150J 

A56a 

87 

MBCZD1 5D,1 

0.5 









178# 

1S3015 

XX 

15 

1 0 

20m 

10 

80 

150 

A3 




XXX 

15 

40 0 

250u 

200 

7 0 

175J 

M454 

_ 

179 

1Z1 5,A,B 

XXX 

15 

1 0 

17m 

14 


150 

Alay 

88 

MBCZE15D.lt 

0,5 









180 

1Z15T20,10,5 












XXX 

15 

40 0 

8 5m 

16 

7.0 

175J 

M454 





XXX 

15 

1 0 

13m 

20 

80 

165 A 

A89c 

89 

MCCZA15D,10,5 








~ 

181# 

1ZC15T10,5 

XX 

15 

1 0 

13m 

25 

8.0 

165A 

A3 Ip 




XXX 

15 

40 0 

250u 

200 

7 0 

175J 

M455 


182# 

28Z6F,AF 

12,6 

15 

1.0 

10m 

50 

8 0 

150J 

D013 

90 

MCCZB15D.1 

0.5 









183 

AV2015 

02 

15 

1 0 

50m 

9 0 


150A 

A19 




XXX 

15 

40 0 

4 2m 

22 

7 0 

175J 

M455 


1 84y# 

BZ150 


5 

15 

1 0 

20m 

14 

7 4 

175J 

A60t 













185# 

BZX29C15 

5 

15 

10 _ 

20m 

14 

7 0 

175J 

A led 
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2. S 


UCQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



3J 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



— ^ 

3J 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 |1C 

|5|2 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 1 10 

5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25 6 C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 






(%} 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1# 

BZX61C15 

5 

15 

1 0 

20m 

14 

6.0 

175J 

A3y 


103 

3Z15T20,10,5 









24 

BZX85C15 

5 

15 

1.0 

15m 

15 

8.0 

150A 

D015 





XXX 

15 

3.5 

40m 

8.3 

8 0 

165 

D04 

3 

CD31-00017 

5 

15 

1 0 

17m 

14 

7.6 

200A 

Alee 


104# 

4GZ15A 

10 

15 

4 0 

170m 

250 

7 0 


SI 9a 

4 

CD31-12024 

5 

15 

1.0 

17m 

14 


200A 

Alee 


105 

1N4022AB 

XXX 

15 

5 0 

85m 

3.0 

8.2 

1 80A 

S82 

5 

CD32-12054 

5 

15 

1.0 

17m 

14 





106 

1N4962 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 


175A 

A146m 

6 

CZ15.A.B.D 

xxxx 

15 

1 0 

40m 

16 

7 0 

175 

D015 


107 

JAN 1N4962 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A248f 

7 

CZ15C 


0 

15 

1 0 

40m 

16 

7 0 

175 

D015 


108t 

1N5352 

20 

15 

5.0 

75m 



200A 

Alee 

8 

EVR15,A,B 

XXX 

15 

1.0 

17m 

22 


175A 

D027 


109v 

1N5352A 

10 

15 

5 0 

75m 

2.5 


200A 

Alee 

9#_ 

EZ15A 


10 

15 

1.0 

27m 

700 

6 3 


Alem 


1 10t 

1N5352B 

5 

15 

5.0 

75m 

2.5 


200A 

Alee 

10 

G1 5T20,10,5 










11 It 

5ZS15,A,B 

XXX 

15 

5.0 § 

75m 

2.5 


200A 

Alts 




XXX 

15 

1 0 

17m 

14 


175 

D015 


112# 

5324 


100 

15 

5.0 

40m 

7.5 


150J 

A9h 

11# 

GZ1 5 


10 

15 

1.0 

25m 

35 A 


150A 

SI 15 


1 13t 

CTZC15,A,B,D0 








1 2v 

HEP607-RT 

5 

15 

1.0 

17 

14 



D041 





xxxx 

15 

5 0 § 

75m 

2 5 0 

7 0 

175A 

A ley 

13 

HW15,A,B 

XXX 

15 

1.0 

17m 

14 


175 

A196 


1 14t 

CTZC15C0 

1 

15 

5.0 § 

75m 

25 £ 

7 0 

175A 

A ley 

14 

JZ15.A.B.D 

xxxx 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175 

D015 


115v 

CTZC15E0 

3 

15 

5 0 § 

75m 

2.5 0 

7.0 

175A 

Alev 

15 

JZ15C 


0 

15 

1.0 

17m 

14 

7 0 

175 

D015 


116 

DSZ5715 

5 

15 

5 0 

75m 

3.5 

8 0 

175A 

A60r 

16 

LPM 15,A,-20 










117 

DSZ5815 

10 

15 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

175A 

A60r 




XX* 

15 

1 0 

17m 

14 


150A 

A1 kk 


118 

MZ5715 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 

7 0 

175A 

A60f 

17 

LPZT150 

10 

15 

1.0 

25m 

8 0 

5 0 

185 

A86 


119 

MZ5815 

10 

15 

5 0 

75m 

3.5 

7.0 

175A 

A60f 

18 

PS10024B 

5 

15 

1.0 

17m 

14 


175A 

A60p 


120 

MZ5915 

20 

15 

5.0 

75m 

3.5 

7 0 

175A 

A60f 

19 

PS 10068 

5 

15 

1 0 

17m 

10 ^ 

8 6 

150 

A60d 


12 1 T 

TZC1 5.A.B.D 









20 

SZ15 0 


xxxx 

15 

1.0 

20m 

10 0 

7.5 

150A 

A3g 





xxxx 

15 

5 0 § 

75m 

2 5 0 

7 0 

175A 

A ley 

21 

TZ15,A,B,D 

xxxx 

15 

1.0 

40m 

16 

7 0 

175 

D027 


122v 

TZC15C 

1 

15 

5 0 § 

75m 

2.5 0 

7 0 

1 75A 

A ley 

22 

TZ15C 


0 

15 

1 0 

40m 

16 

7 0 

175 

D027 


123v 

TZC15E 

3 

15 

5 0 § 

75m 

2.5 0 

7.0 

1 75A 

Alev 

23 

UZ8715 

5 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175 

A146h 


124v 

UZ5715 

5 

15 

5.0 

75m 

3.5 

8 0 

175A 

A146m 

24 

UZ8815 

10 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175 

A146h 


125 4 

UZ5815 

10 

15 

5.0 

75m 

3.5 

8.0 

1 75A 

A146m 

25 

VR15.A.B 

XXX 

15 

1 0 

17m 

14 


125A 

Alb 


126 

UZ5915 

20 

15 

5.0 

75m 

3 5 0 

7.0 

175A 

A146m 

26 

Z2A150F 

2O§0 

15 

1 0 

20m 

50 

80 

100J 

A141 


127 

ZC15 


t 

15 

5.0 § 

75m 

2.5 


150A 

A ley 

27# 

Z4A15 


1 

15 

1 0 

50m 

10 

90 A 

150J 

Alef 


128# 

VR15E 


5 

,15 

5 8 

20m 

16 


200S 

D04 

28# 

Z4B15 


5 

15 

1 0 

50m 

10 

90 A 

150J 

Alef 


129# 

KR50 


10 

15 

8.0 

50m 

5.0 

9 4 

150A 

S186 

29# 

Z4C15 


10 

15 

1 0 

50m 

10 

9.0 A 

150J 

Alef 


130 

UZ4715 

5 

15 

8 0 

75m 

3.5 


175A 

A146m 

30# 

Z4D15 


15 

15 

1 0 

50m 

10 

90 A 

150J 

Alef 


131 

UZ4815 

10 

15 

8 0 

75m 

3 5 


175A 

A146m 

31 

Z1 5.A.B,D 

xxxx 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175 

D027 


132 

1N1355.A 

XX 

15 

10 

500m 

2.0 


175A 

D04 

32 

Z15C 


0 

15 

1 0 

17m 

14 

70 

175 

D027 


133 

1N1355B 

20 

15 

10 

500m 

20 



Slle 

33 

ZA1 5,A,B 

XXX 

15 

1 0 

17m 

14 


150C 

A lew 


134 

1N1355C,CA<Z 









34 

ZB 15# 


t 

15 

1.0 § 

17m 

14 


150A 

Albc 





XX 

15 

10 § 

50 

20 


175J 

S19a 

35 

ZD150AB 

XXX 

15 

1 0 

17m 

12 

7.0 

175A 

Alem 


135 

1N 1 4 18 

5 

15 

10 

100m 

4.0 0 

7 0 

175C 

S154 

36# 

ZEC15 


20 

15 

1 0 

13m 

25 

.08 

165A 

D03 


136 

1 N 1606,A 

XX 

15 

10 

140m 

1.9 

8 0 

200S 

D04 

37# 

ZF15A 


10 

15 

1 0 

27m 

1 1 

6.3 

150A 

D013 


137 

1N 18 1 7 

10 

15 

10 

500m 

2.0 

7.0 

150A 

S19a 

38 

ZH15AB 

XXX 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175A 

D01 


138 

1N1817A 

5 

15 

10 

500m 

2.0 

7.0 

150A 

S19a 

39 

ZM 15,A,B,D 

xxxx 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175 

D041 


139 

1 N 1817C,CAC 









40 

ZM15C 


0 

15 

1 0 

17m 

14 

7 0 

175 

D041 





XX 

15 

10 

500m 

2 0 

7.0 

150A 

SI 9a 

41# 

7724 


5 

15 

1 1 

20m 

15 

7 0 

125A 

A1 bu 


140 

1N 1894 

10 

15 

10 

25m 

8.0 

60 

200A 

S82 

42# 

BZY92C15 

5 

15 

1 1 

50m 

1 1 

7.0 

150J 

D013 


141 

1N1894A 

5 

15 

10 

25m 

8 0 

60 

200A 

S82 

43 

1 N4836.A.B 

XXX 

15 

1 2 

17m 

17 

8.2 

175 

D029 


142 

1N2047-1 

5 

15 

10 

500m 

3.0 

8.0 

150J 

D04 

44# 

BZX67C15 

5 

15 

1 3 

50m 

10 

70 

150J 

S287 


143 

1 N2979,A,B 

XXX 

15 

10 

170m 

3.0 


175C 

DO40 

45# 

ZD 15# 


5 

15 

1 3 

50 

10 

7 0 

150J 

D013 


144 

JAN 1N2979B 

RB 








46 

ZM150 

10 

15 

1 3 

50 

10 

7 0 

1 50J 

D013 





5 

15 

10 

170m 

3.0 

8.2 

150C 

D04 

47# 

ZU 15 


10 

15 

1 3 

50 

10 

7.0 

150J 

Albg 


145 

1N4266 

20 

15 

10 

170m 

3.0 

7 0 

175C 

S134 

48# 

ZY15 


5 

15 

1 3 

50 

10 

7 0 

150J 

Alba 


146 

1N4266A 

10 

15 

10 

170m 

3.0 

7 0 

175C 

S134 

49v 

1N3793 

20 

15 

1 5 

25m 

10 

8.2 

175S 

C140 


147 

1N4266B 

5 

15 

10 

170m 

3.0 

7 0 

1 75C 

S134 

50t 

1N3793A 

10 

15 

1 5 

25m 

10 

8 2 

175S 

C140 


148 

JAN 1N4266B 

5 

15 

10 § 

170m 

3.0 

8 2 

175S 

S134a 

5 1 ▼ 

1N3793B 

5 

15 

1 5 

25m 

10 

8 2 

175S 

Cl 40 


149# 

1S272 


10 

15 

10 

250m 

3.0 


150J 

S19g 

52 

1N4469 

5 

15 

1.5 

17m 

9 0 


175A 

A196 


150# 

1S5015.A 

XX 

15 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 

53 

JAN 1N4469 

10 

15 

1.5 

17m 

9 0 

8 2 

175A 

Alv 


151# 

1S5O15C0 

10 

15 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 

54# 

1S401 5,A 

XX 

15 

1 5 

20m 

5 4 

8 0 

150A 

D01 


152# 

1S6015 

10 

15 

10 

100m 

5.0 

60 

150 

D04 

55 

1 5DKZ16AB 










153# 

1S6015A 

5 

15 

10 

100m 

5.0 

6.0 

150 

D04 



Ixxx 

15 

1 5 

25m 

10 


175A 

D027 


154 

10PZ15,A,B,D 









56 

1 5JZ1 5,A,B,D 












xxxx 

15 

10 

170m 

3 0 

7.0 

175 

D04 




xxxx 

15 

1 5 

25m 

10 

8.2 

175 

D015 


155 

10PZ15C 

0 

15 

10 

170m 

3.0 

7 0 

175 

D04 

57 

1 5JZ15C 

0 

15 

1.5 

25m 

10 

8 2 

175 

D015 


156 

10RZ15,A,B,D 







1 


58 

1.5R15AB 

XXX 

15 

1 5 

26m 

10 

7 0 

175A 

A52c 





xxxx 

15 

10 

500m 

20 

7.0 

155 

D04 

59 

1 5Z15A.B.D 










157 

10RZ15C 

0 

15 

10 

500m 

2.0 

7 0 

155 

D04 




xxxx 

15 

1 5 

25m 

10 

8 2 

175 

D027 


158 

10Z15T20,10 

5 








60 

1 5Z15C 

0 

15 

1 5 

25m 

10 

8 2 

175 

D027 





XXX 

15 

10 

1 40m 

4 5 

8.0 

165 

D04 

61# 

BZY95C15 

5 

15 

1.5 

50m 

80 

10 

175J 

D01 


159 

AV8015 

02 

15 

10 

500m 

3 0 


150A 

S11 

62 

MC63 1 8,A 

XX 

15 

1 5 

75m 

28 



A1 q 


160# 

CC4015 

5 

15 

10 

15m 

15 

5 5 

150 

S19 

63 

MZ1000-17 

10 

15 

1 5 § 

17m 

21 0 

8 2 

175J 

A lay 


161# 

CD4015 

10 

15 

10 

15m 

15 

5.5 

150 

S19 

64# 

SZ15C 


5 

15 

1 5 

20m 

40 

80 

160A 

A26 


162# 

GZ15A 


10 

15 

10 0 

130m 

2.4 

6.3 

150A 

D04 

65# 

Z2A15 


1 

15 

1 5 

50m 

90 

9 0 A 

150J 

A244 


163# 

OAZ232 

5 

15 

10 

20m 

39 


150J 

D04 

66# 

Z2B15 


5 

15 

1 5 

50m 

9 0 

90 A 

150J 

A244 


164# 

PZ15A 


10 

15 

1° 0 

130m 

2 4 

6.3 

150A 

S95a 

67# 

Z2C15 


10 

15 

1 5 

50m 

9.0 

9.0 A 

150J 

A244 


165 

PZT150 

10 

15 

10 0 

25m 

8 0 

6.0 

185 

S82 

68# 

Z2D15 


00§$ 

15 

1 5 


1 1 


150J 

A6b 


166 

UZ7715 

5 

15 

10 

1 50m 

2.0 

7 0 

175 

S2770 

69# 

Z3A15 


1 

15 

1 5 

100m 

80 

9 0 A 

150J 

S4f 


167 

UZ7815 

10 

15 

10 

150m 

2 0 

7 0 

175 

S2770 

70# 

Z3B15 


5 

15 

1 5 

100m 

8 0 

9.0 A 

150J 

S4f 


168 

UZ7915 

20 

15 

10 

150m 

2.0 

7.0 

175 

S2770 

71# 

Z3B150CF 

2O§0 

15 

1 5 

20m 

1 1 

80 

175J 

D01 


169# 

Z5D150CF 

2O§0 

15 

10 

50m 

5 0 

7 0 

150J 

D04 

72# 

Z3C15 


10 

15 

1 5 

100m 

8 0 

9 0 A 

150J 

S4f 


170# 

ZC5015 

5 

15 

10 

100m 

5.0 

6.2 

150A 

S19 

73# 

Z3D15 


00§$ 

15 

1 5 

50m 

10 


150J 

S4f 


171# 

ZD5015 

10 

15 

10 

100m 

5.0 

6 2 

150A 

S19 

74# 

68Z6,A 

12,6 

15 

1 8 

100m 

40 

1.5 

1 50J 

D04 


172# 

BZZ24 


5 

15 

13 

20m 

8.9 

12 

150 

D04 

75# 

ZC2015 

5 

15 

1.8 

1 Om 

55 

6.5 

150 

D03 


173# 

4124 


100 

15 

15 

200m 

35 


150J 

S87 

76# 

ZD2015 

10 

15 

1.8 

1 Om 

55 

6 5 

150 

D03 


174# 

4224 


100 

15 

15 

200m 

35 


150J 

S87 

77 

2R15,A,B 

XXX 

15 

20 

33m 

10 

7 0 

175A 

D027 


175# 

BZY93C15 

5 

15 

20 § 

1 

1.2 

10 

175J 

DO40 

78 

2VR1 5,A,B 

XXX 

15 

2 0 

33m 

10 



A3e 


176# 

88Z6,A 

12,6 

15 

25 

400m 

5.5 

90 

150J 

S179 

79 

LMZ1 5,A,-20 










177# 

SZ15B 


5 

15 

25 

100m 

3.0 

7.0 

150B 

S16 




XX* 

15 

20 

33m 

7 0 


150A 

Alkk 


178# 

ZL15 


10 

15 

”25 0 

50 

10 

7 0 

150J 

M41 

80 

ZBC15 


t 

15 

2.0 § 

34m 

60 


150A 

Albc 


179# 

ZX15 


5 

15 

25 0 

50 

10 

7 0 

150J 

M41 

81# 

VR15F 


5 

15 

2 2 

20m 

16 


200S 

D03 


180# 

4324 


100 

15 

30 

200m 

35 


150J 

S87 

82 

1N5025 

10 

15 

25 

42m 

60 

7 0 

150 

Algn 


181# 

4424A 


ii)0 

15 

30 

200m 

35 


150J 

S87 

83 

1N5025A 

5 

15 

2.5 

42m 

6 0 

7 0 

150 

Algn 


182 

75TE15,A 

XX 

15 

45 

670m 

8 Om 

1 0 

125C 

T036 

84 

1N5071 

5 

15 

3 0 

50m 

6 0 


175A 

A146i 


183 

1N2813.A.B 

XXX 

15 

50 

830m 

1.4 

7.0 

175S 

C5a 

85 

3R15,A,B 

XXX 

15 

3 0 

50m 

6 0 

7.0 

175A 

Alrw 


184 

JAN1N2813B 

,RB 








86 

3TZ15A,B,D 













5 

15 

50 

830m 

1 4 

8 2 

150C 

C5a 




xxxx 

15 

3.0 

75m 

5.0 

80 

175 

Alec 


185 

1N3314 

20 

15 

50 

830m 

1.4 

7 0 

175J 

D05 

87 

3TZ15C 

0 

15 

3.0 

75m 

5 0 

8.0 

175 

Alec 


186 

1N3314A 

10 

15 

50 

830m 

1.4 

7 0 

175J 

D05 

88 

3VR1 5 A,B 

XXX 

15 

3.0 

50m 

60 



A222 


187 

1N3314B 

5 

15 

50 

830m 

1 4 

7.0 

175J 

D05 

89 

3Z15A.B 

XXX 

15 

3 0 

50m 

60 


150 

A222 


188 

JAN1N3314E 

,RB 








90 

CZ5071 

10 

15 

30 

50m 

60 

100 

175A 

A196e 





5 

15 

50 

830m 

1 4 

8.2 

150 

D05 

91# 

FDZ15A 

10 

15 

30 0 

80m 

3 8 

63 

150A 

S303 


189 

50T15,A,B 

XX* 

15 

50 

830m 

1.4 

7 0 


S19e 

92 

M3Z15A 

XX 

15 

3 0 

51m 

6 8 


150A 

Alkk 


190 

AV51015 

5 

15 

50 

830m 

1.4 

7.0 

150C 

C5a 

93 

MZ715 

5 

15 

30 

50m 

60 

7 0 

175A 

A146j 


191# 

BZY91C15 

5 

15 

75 § 

2 

.60 

90 

175J 

DO50 

94 

MZ815 

10 

15 

3 0 

50m 

60 

7.0 

175A 

A146j 


192 

80TF15,A 

XX 

15 

80 

670m 

8.0m 

1 0 

125C 

Ml 17c 

95 

MZ915 

20 

15 

3.0 

50m 

60 

7 0 

175A 

A146i 


193# 

4524 


100 

15 

100 

340m 

.80 


150J 

S87 

96# 

NT3C15 

5 

15 

30 

5 Om 

50 


125J 

S43a 


194# 

4624 


100 

15 

100 

340m 

80 


150J 

S87 

97 

UZ715 


5 

15 

3 0 

50m 

6 0 

7.0 

175A 

A60 


195# 

ZC715 


5 

15 

100 § 

100 

2.0 

6 7 

175J 

S125d0 

98 

UZ815 


10 

15 

3.0 

50m 

60 

7.0 

175A 

A146f 


196 

250ZE15 

10 

15 

250 § 

10 


80 

190A 

S83 

99 

UZ915 


20 

15 

30 

50m 

60 

7.0 

175A 

A60 


197 

250ZF15 

10 

15 

250 § 

10m 


8.0 

190A 

M56a 

100 

ZAC 1 5,A,B 

XXX 

15 

30 

17m 

14 


150C 

A ley 


198 

LID 15,A 

XX 

15 

400 

8.2m 

16 


150A 

M401 

101 

ZCC1 5 


t 

15 

3 0 § 

50m 

60 


150A 

Alev 


199 

1N2280 

10 

15.7 

150m 

200u 



150A 

Cl 

102 

1 N 1595, A 

XX 

15 

3 5 

40m 

5 5 

80 

200S 

D04 


200 

1N228A0 

5 

15 7 

1 50m 

200u 



150A 

Cl 


_ 











201 

1N1316.A 

XX 

15 7 

15 

,20m 


8.0 

150A 

Cl 


198 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


198 








2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



I3J 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



131 

TOLERANCE 

LU 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 11C 

>1512 

NOM 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

l^TYPE 

20 |1C 

|5 |2 

NOM. 

THSS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(fi) 


r C) 






(%) 

(V) 

m 

(A) 

(H) 


f°C) 


1 

IDAZ228,A,B,C0 









91 

MCCZC16D,10,5 











xxxx 

15.7 

150m 

200u 



1 50A 

A1 he 





XXX 

16 

.40 0 

7 8m 

17 

7 0 

175J 

M455 

2# 

RD16A 


10 

15.8 

20 

5 Om 

55 

8 0 

150S 

Aldw 


92 

MCCZD1 6D, 10,5 








3y 

1N767 


10 

15.8 

250m 

5 Om 

70 

8.0 

150 

D07 





XXX 

16 

40 0 

250u 

200 

7 0 

175J 

M455 

4y 

1N767A 

5 

15.8 

250m 

5 Om 

70 

8 0 

150 

D07 


93 

MCCZE1 6 D, 1C 

xs 








5# 

1S761 


XXX 

15.8 

25 

5.0m 

50 

8 0 

150 

C1 d 





XXX 

16 

40 0 

7 8m 

17 

7 0 

1 75J 

M455 

6 

CD3128 

5 

15 8 

25 

5 Om 

120 0 

8 9 

1 50A 

Alsj 


94 

MDCZA1 6D, 10,5 








7 

1N2038 

5 

15 8 

.75 

5 Om 

120 

8.0 

1 50J 

D01 2 





XXX 

16 

40 0 

250u 

200 

7 0 

150A 

M410 


RD16B 


10 

15.8 

1 0 

20m 

12 

8 0 

1 50S 

A1 64 


95 

MDCZB 1 6D, 10,5 








9# 

RD16C 


10 

15 8 

3 0 

60m 

8 0 

8 0 

1 50S 

S42 





XXX 

16 

~JO~0 

3 9m 

24 

7 0 

150A 

M410 

10 

1N2047 

5 

15 8 

10 

500m 

30 

8.0 

1 50J 

D04 


96 

MDCZC1 6D, 10,5 








. 

RD16D 


10 

15.8 

10 

200m 

30 

7 0 

1 50S 

SI 03 





XXX 

16 

40 0 

7.8m 

17 

7.0 

150A 

M410 

12 

1N2047B 

5 

16 


500m 

30 


150A 

S19a 

_ 

97 

MDCZD16D, 10,5 








13 

DSZ3016 

10 

16 


50m 

7 0 

7.0 


A266 





XXX 

16 

40 0 

250u 

200 

7.0 

150A 

M410 

14 

HRE16 


5 

16 


10m 

25 

50 

70A 

A126a 


98 

MDCZE1 6D, 1C 

).5 








15 

HRE16A 

5 

16 


10m 

25 

50 

1 25A 

A126a 





XXX 

16 

~*O~0 

7 8m 

17 

7 0 

150A 

M410 

16# 

SZ200-16 

15 

16 

20 

5 Om 

100 

8 0 

10OA 

A138 


99 

MZ500-21 

10 

16 

4 § 

7 8m 

20 0 

8 3 

175J 

D07 

17 

1/4A16AB 

XXX 

16 

25 

3.9m 

24 

7 0 

175 

D07 


100 

MZC16A10 

r 

16 

400m§ 

3.1m 

42 

8 3 

175J 

M468 

18 

1/4M 16Z,10,c 










101 

MZC16B10 

§t 

16 

400m§ 

250u 

100 


175J 

M468 | 




XXX 

16 

250m 

3 9m 

24 

7 2 

1 75J 

A ley 


102 

WZ539 


5 

16 

.40 

5.0m 

20 


150A 

A31e 

19 

25N16 


20 

16 

25 

3.9m 

24 


250 

D07 


103# 

Z5A16 


1 

16 

400m§ 

5 Om 

50 

90 A 

200J 

Alhs 

20 

1 N7 19,A 

XX 

16 

25 

12m 

15 

7 4 

175A 

D07 


104# 

Z5B16 


5 

16 

400m§ 

5 Om 

50 

9.0 A 

200J 

Alhs 

21 

1N719B 

20 

16 

25 

12m 

15 



D07 


105# 

Z5C16 


10 

16 

400m§ 

5.0m 

50 

9 0 A 

200J 

Alhs 

22 

1N767-2 

5 

16 

25 

5 Om 

70 

8 0 

150 

D07 


106# 

Z5D16 


15 

16 

400m§ 

5 Om 

50 

9.0 A 

200J 

Alhs 

23 

1N4110 

5 

16 

25 

25m 

100 


200J 

D07 


107# 

ZF16 


5 

16 

400m 

5 Om 

40 

9 0 

150J 

D07 

24 

1N4703 

5 

16 

25 

05m 



200A 

D014 


108# 

ZP16# 


5 

16 

400m 

5 Om 

40 

9 0 

150J 

D07 

25# 

02Z16A 

5 

16 

250m 

3 5m 

90 

8 7 

1 75J 

D035 


109 

1/2Z16T5 

5 

16 

.50 

7.8m 

13 


175 

A94f 

26# 

BZY85C16V5 

5 

16 

25 § 

5 Om 

40 

9 5 A 

1 50J 

A17 1 f 


110 

1N5246 

20t 

16 

50 

7 8m 



200A 

D07 

27# 

HS2165 

5 

16 

25 

5 Om 



175A 

D07 


1 1 1 

1 N5246A-B 

§0 

16 

50 

7 8m 

17 

8 3 

200A 

D07 

.28#._ 

KS2160A 

5 

16 

250m 

5 Om 

120 

8 0 A 

1 50A 

D07 


112 

MTZ619.A 

XX 

16 

.50 

5 Om 

35 


175A 

A60e 

29# 

MR 160C-H 

5 

16 

25 

5 Om 

70 


250 

D07 


113 

MZ92-16 

t 

16 

500m§ 

7 8m 


7.7 

150J 

C103 

30# 

MZ1016 

7 

16 

250m 

50m 

40 

8 3 

175J 

D07 


114 

PS8918 

5 

16 

50 

10m 

12 

8 7 

150 

A60p 

31 

PD6019.A 

XX 

16 

.25 

1 Om 

55 


150 

A109 


115 

S5246,A,B 

XXX 

16 

500m 

7 8m 

17 

8.3 

175 

D041 

32 

PD6060 

5 

16 

25 

5.0m 

16 


150 

A2c 


116# 

ZSF16 


1 

16 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

150S 

M487a 

33 

SV139 


5 

16 

25 

5 Om 

120 

7 6 

150 

D07 
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16 
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40 
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16 

75 
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5 

16 

40 
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A1 
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17 
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5 

16 
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175A 

A1 
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10 

16 

750m 

7 8m 

17 
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175S 
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5 

16 

40 
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40 

70 

125A 
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135 
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5 

16 
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17 
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16 
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17 
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75 
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35 
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16 
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5 Om 

40 

7.0 

150J 

D035 
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2 
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16 
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SV1021 

5 

16 

.75 

5.0m 
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16 
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40 
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140 
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16 
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150A 
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40 

7 8m 

17 
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16 
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C6021 
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16 
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5 

16 
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20 

16 
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16 
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16 
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40 
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16 

1.0 
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16 


175A 
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40 
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5 

16 
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15m 

16 


175A 
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5 

16 

1.0 
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16 

8 3 

175A 
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16 
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7 0 

175J 
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20 

16 
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16 

7.0 

175 
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69 
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10 

16 
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16m 

16 
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175 
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16 
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3.9m 

24 

7 0 
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151 
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16 
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16 

7 0 

175 
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XXX 

16 

1.0 

16m 

16 
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XXX 
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2. S 


LICON R 


EFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



u 

TOLERANCE 

u 

UMAX 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG. 


3 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM 

DISS 

CUR. 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


+ 

REF. 

@ 25°C 
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IMP. 

Tc 
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175 
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123# 

Z5D160CF 

2O§0 
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10 
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150J 

D04 
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10 

16 
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5 

16 
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150A 
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33 

1N1895A 

5 

18 

10 

25m 

9 0 

6 2 

200A 

S82 


129 

MACZB19D,! 

0,5 








34 

1 N2048-1 

5 

18 

10 

500m 

3 0 

8.0 

150J 

D04 





XXX 

19 

.40 0 

3.3m 

30 

7 5 

175J 

M453 

^5 

1N2982.A.B 

XXX 

18 

10 

140m 

4 0 


1 75C 

DO40 


130 

MACZC 19D.10.5 








36 

JAN 1 N2982B,RB 












XXX 

19 

“4O~0 

6 5m 

23 

7 5 

1 75J 

M453 




5 

18 

10 

1 40m 

4 0 

8 5 

1 50C 

D04 


131 

MACZD19D,10,5 








37 

1N4268 

20 

18 

10 

140m 

4 0 

7.5 

1 75C 

S134 





XXX 

19 

.40 0 

250u 

200 

7 5 

175J 

M453 

38 

1N4268A 

10 

18 

10 

140m 

4 0 

7 5 

175C 

S134 


132 

MACZE19D,1( 

3,5 








39 

1N4268B 

5 

18 

10 

140m 

4 0 

7 5 

175C 

S134 





XXX 

19 

40 0 

6.5m 

23 

7 5 

175J 

M453 

40 

JAN 1N4268B 

5 

18 

10 § 

140m 

4 0 

8 5 

175S 

S134a 


133 

MBCZA19D,10,5 








41# 

1S275 


10 

18 

10 

170m 

4 0 


150J 

S19g 





XXX 

19 

“4O~0 

250u 

200 

7 5 

1 75J 

M454 

42# 

1S501 8,A 

XX 

18 

10 

50m 

5 0 

80 

150C 

D04 


134 

MBCZB 19D,10,5 








43# 

1S5O18C0 

10 

18 

10 

50m 

5 0 

8 0 

150C 

D04 





XXX 

19 

.40 0 

3 3m 

30 

7.5 

175J 

M454 

44# 

1S6018 

10 

18 

10 

100 m 

5 0 

6 0 

150 

D04 


135 

MBCZC19D,1 

0,5 








45# 

1S6018A 

5 

18 

10 

100 m 

5 0 

6 0 

150 

D04 





XXX 

19 

4OOm0 

6 5m 

23 

7 5 

175J 

M454 

46 

10PZ18AB,D 










136 

MBCZD 190,10,5 











XXXX 

18 

10 

140m 

4 0 

7 5 

175 

D04 





XXX 

19 

40 0 

250u 

200 

7 5 

1 75J 

M454 

47 

10PZ18C 

0 

18 

10 

140m 

4 0 

7 5 

175 

D04 


137 

2 

CD 

O 

N 

m 

CD 

P 

J,5 








48 

10RZ18,A,B,D 













XXX 

19 

.40 0 

6.5m 

23 

7.5 

175J 

M454 




XXXX 

18 

10 

500m 

30 

7 0 

155 

D04 


138 

MCCZA19D,10,5 








49 

10RZ18C 

0 

18 

10 

500m 

30 

7 0 

155 

D04 





XXX 

19 

40 0 

250u 

200 

7 5 

175J 

M455 

50 

10Z18T20,10J5 









139 

MCCZB 19D.10.5 











XXX 

18 

10 

110 m 

60 

8.5 

165 

D04 





XXX 

19 

40 0 

3 3m 

30 

7 5 

175J 

M455 

51 

AVI 07 


10 

18 

10 

500m 

30 


150A 

SI 1 


140 

MCCZC19D,10,5 








52 

AV8018 

02 

18 

10 

500m 

3 0 


150A 

SI 1 





XXX 

19 

40 0 

6 5m 

23 

7 5 

175J 

M455 

53# 

CC4018 

5 

18 

10 

15m 

15 

63 

150 

S19 


141 

MCCZD19D, 10,5 








54# 

CD4018 

10 

18 

10 

15m 

15 

63 

150 

S19 





XXX 

19 

.40 0 

250u 

200 

7 5 

175J 

M455 

55# 

GZ18A 


10 

18 

10 0 

110 m 

3 3 

6 8 

150A 

D04 


142 

MCCZE19D,1( 

3.5 








56# 

OAZ234 

5 

18 

10 

20 m 

54 


1 50J 

D04 





XXX 

19 

T4O~0 

6 5m 

23 

7 5 

175J 

M455 

57# 

PZ18A 


10 

18 

10 @ 

110 m 

3 3 

6 8 

1 50A 

S95a 


143 

MDCZA19D,10,5 








58 

PZT180 

10 

18 

10 0 

25m 

9.0 

6 4 

185 

S82 





XXX 

19 

40 0 

250u 

200 

7 5 

150A 

M410 

59 

UZ7718 

5 

18 

10 

130m 

3 5 

8 0 

175 

S2770 


144 

MDCZB 19D,10,5 








60 

UZ7818 

10 

18 

10 

130m 

3 5 

8 0 

175 

S2770 





XXX 

19 

40 0 

3 3m 

30 

7 5 

1 50A 

M410 

61 

UZ7918 

20 

18 

10 

130m 

3.5 

8 0 

175 

S2770 


145 

MDCZC190,10,5 








62# 

Z5D180CF 

2O§0 

18 

10 

50m 

5.0 

7 5 

1 50J 

D04 





XXX 

19 

40 0 

6 5m 

23 

7 5 

1 50A 

M410 

63# 

ZC5018 

5 

18 

10 

100 m 

5.0 

6 9 

1 50A 

S19 


146 

MDCZD19D,10,5 








64# 

ZD5018 

10 

18 

10 

100 m 

5.0 

6 9 

1 50A 

S19 





XXX 

19 

.40 0 

250u 

200 

7 5 

1 50A 

M410 

65# 

BZZ26 


5 

18 

13 

20 m 

14 

16 

150 

D04 


147 

MDCZE 1 9 D, 1 < 

3,5 








66 # 

4126 


100 

18 

15 

200 m 

1 3 


150J 

S87 





XXX 

19 

.40 0 

6 5m 

23 

7 5 

150A 

M410 

67# 

4226 


100 

' 18 

15 

200 m 

1.3 


150J 

S87 


148 

MZC19A10 

t 

19 

400m§ 

2 .6m 

58 

8.6 

175J 

M468 

68 # 

BZY93C18 

5 

18 

20 i 

500m 

1 5 

12 

175J 

DO 40 


149 

MZC19B10 

§T 

19 

400m§ 

250u 

150 


175J 

M468 

69# 

SZ18B 


5 

18 

25 

100 m 

30 

8 0 

150B 

S16 


150 

SVR19A 

5 

19 

40 

7 5m 

45 

1 A 

175S 

D07 

70# 

ZL18 


10 

18 

25 0 

25 

15 

7 0 

150J 

M41 


151 

SVR19B 

5 

19 

.40 

7 5m 

45 

.5 A 

175S 

D07 

71# 

ZX18 


5 

18 

25 0 

25 

15 

7 0 

150J 

M41 


152 

WZ543 


5 

19 

.40 

5 Om 

30 


150A 

A31e 

72# 

4326 


100 

18 

30 

200 m 

1.3 


150J 

S87 


153 

1N5249 

20 T 

19 

.50 

6 .6m 



200A 

D07 

73# 

4426 


100 

18 

30 

200 m 

1 3 


150J 

S87 


154 

1 N5249A.B 

§0 

19 

50 

6 .6m 

23 

8.6 

200A 

D07 

74 

1N2816AB 

XXX 

18 

50 

70 

2 0 

7 5 

175S 

C5a 


155 

MZ92-19 

t 

19 

500m§ 

6 6m 


8 0 

150J 

C103 

75 

JAN 1N2816B,RB 









156 

S5249AB 

XXX 

19 

500m 

6 .6m 

23 

8.6 

175 

D04 1 




5 

18 

50 

700m 

2.0 

8.5 

150C 

C5a 


157 

.7JZ19 


t 

19 

750m 

6.5m 

24 

7.5 

175 

D015 

76 

1N3317 

20 

18 

50 

700m 

2.0 

7 5 

175J 

D05 


158 

7Z19 ,A,B,D 









77 

1N3317A 

10 

18 

50 

700m 

2.0 

7 5 

175J 

D05 





xxxx 

19 

750m 

6 5m 

24 

7 5 

175 

D027 

78 

1N3317B 

5 

18 

50 

700m 

2.0 

7 5 

175J 

D05 


159 

7Z19C 


0_ 

19 

750m 

6 5m 

24 

7 5 

175 

D027 

79 

JAN 1 N331 7B,RB 









160 

7ZM 19 ,A,B,D 












5 

18 

50 

700m 

2.0 

8 5 

150 

D05 





xxxx 

19 

750m 

6.5m 

24 

7.5 

175 

D04 1 

80 

50T18.A.B 

XX* 

18 

50 

70 

2.0 

7 5 


S19e 


161 

7ZM19C 

0 

19 

750m 

6.5m 

24 

7.5 

175 

D041 

81 , 

AV51018 

5 

18 

50 

700m 

20 

7 5 

150C 

C5a 


162 

1N2039 

5 

19 

75 

5.0m 

200 

8.0 

150J 

D012 

82 

75TE18,A 

XX 

18 

54 

56 

9.0m 

1 0 

125C 

T036 


163 

1N2039-2 

5 

19 

75 

5.0m 

200 

8 0 

150J 

D012 

83# 

BZY91C18 

5 

18 

75 § 

2 

.70 

90 

175J 

DO50 


164 

SV1024 

5 

19 

.75 

5 Om 

200 0 

7 8 

150 

A82f 

84 

80TF18,A 

XX 

18 

80 

56 

9 Om 

1 0 

125C 

Ml 17c 


165 

WZ924 


5 

19 

.75 

5 Om 

200 0 


150A 

Alfw 

85# 

4526 


100 

18 

100 

280m 

1 0 


150J 

S84 


166 

1E19Z, 10,5 

XXX 

19 

1 0 

13m 

21 

7 5 

1 50A 

A52g 

86 # 

4626 


100 

18 

100 

280m 

1 0 


150J 

S84 


167 

1M19Z.10.5 

XXX 

19 

1 0 

13m 

21 

7.5 

175S 

D01 

87# 

ZC718 


5 

18 

100 § 

100 

20 

7 4 

175J 

SI25d0 


168# 

1S234 


10 

19 

1 0 

17m 

20 


150J 

A56a 

88 

250ZE18 

10 

18 

250 § 

10 


80 

190A 

S83 


169 

AV2019 

02 

19 

1 0 

50m 

20 


150A 

A19 

89 

250ZF18 

10 

18 

250 § 

10 


8 0 

190A 

M56a 


170 

CZ19.A.B.D 

xxxx 

19 

1 0 

20 m 

26 

7.5 

175 

D015 

90 

LID 1 8,A 

XX 

18 

400 

6 8m 

22 


150A 

M401 


171 

CZ19C 


0 

19 

1 0 

20 m 

26 

7.5 

175 

D015 

91 

HRE185 

5 

18 5 


10 m 

30 

50 

70A 

A126a 


172 

EVR19,A,B 

XXX 

19 

1.0 

14m 

30 


175A 

D027 

92 

HRE18 5A 

5 

18 5 


10 m 

30 

50 

125A 

A126a 


173 

JZ19AB.D 

xxxx 

19 

1.0 

20 m 

26 

7.5 

175 

D015 

93 

TC18 5A5A 

5A0 

18 5 

1.0 

10 m 

30 

05 

175A 

Alss 


174 

JZ19C 


0 

19 

1 0 

20 m 

26 

7 5 

175 

D015 

94 

1N4060 

5 

18.5 

1 5 

10 m 

30 

50 

100 

Alss 


175# 

RD19B 


10 

19 

1 0 

20 m 

15 

8.5 

150S 

A164 

95 

1N4060A 

5 

18 5 

1.5 

10 m 

30 

20 

100 

Alss 


176 

TZ19AB.D 

xxxx 

19 

1 0 

20 m 

26 

7 5 

175 

D027 

96 

1N1737 

5 

18.6 

60 

7 5m 

60 

80 

150C 

Algt 


177 

TZ19C 


0 

19 

1 0 

20 m 

26 

7 5 

175 

D027 

97 

1N1737A 

5 

18.6 

60 

7.5m 

60 

40 

150C 

Algt 


178 

Z19AB,D 

xxxx 

19 

1.0 

13m 

21 

7.5 

175 

D027 

98 

1N2048B 

5 

19 


500m 

3 0 


150A 

SI 9a 


179 

Z19C 


0 

19 

1.0 

13m 

21 

7.5 

175 

D027 

99 

1N2290 

10 

19 

150m 

200 u 



150A 

Cl 


180 

ZM 19,A,B,D 

xxxx 

19 

1.0 

13m 

21 

7.5 

175 

D041 

100 

1N229A0 

5 

19 

150m 

200 u 



1 50A 

Cl ! 


181 

ZM19C 


J2 _ 

19 

1.0 

13m 

21 

7 5 

175 

D04 1 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. S 

LICI 

ON R 

EFE 

REN 

ICE DIOD 

ES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and 13) TYPE No. 




1J 

TOLERANCE 

u 

2JMAX 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX 

DWG. 



3 | 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 11C 

5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 1 1C 

5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 


1 

1 5JZ19,A,B,D 










104# 

1S2200 

10 

20 

400m 

5.0m 

60 

80 

150A 

A1 




xxxx 

19 

1 5 

20 m 

14 

8.6 

175 

D015 


105# 

1S2200A 

5 

20 

400m 

5 Om 

60 

8.0 

150A 

A1 

2 

1 5JZ19C 

0 

19 

1 5 

20 m 

14 

8 6 

175 

D015 


106# 

5527 


5 

20 

40 

5.0m 

55 

7.5 

125A 

Alee 

3 

1 5M 19Z,10,5 










107# 

BZX46C20 

5 

20 

400m 

6 2 

25 

7 5 

175 J 

D035 



Ixxx 

19 

1 5 

20 m 

14 

7 5 

175S 

C12 


108# 

BZX55C20 

5 

20 

400m 

5 Om 

55 

7 5 

150J 

D035 

4 

1.5Z19,A,B,D 










109y# 

BZX71B20 

2 

20 

400m§ 

5.0m 

50 


175J 

D035 




xxxx 

19 

1 5 

20 m 

14 

8 6 

175 

D027 


110 # 

BZX71C20 

5 

20 

400m§ 

5 Om 

50 


200S 

A9m 

5 

1.5Z19C 

[2 

19 

1 5 

20 m 

14 

8 6 

175 

D027 


111 # 

BZX79C20 

5 

20 

400m 

5 Om 

55 

170 

200J 

A257 

6 

ZBC19 


t 

19 

20 § 

26m 

9.0 


150A 

Albc 


112 # 

BZX83C20 

5 

20 

400m 

5.0m 

55 

7 5 

150J 

D035 

7 

1N5029 

10 

19 

2 5 

33m 

8 4 

7 5 

150 

Algn 


1 13y# 

BZY85B20 

2 

20 

400m 

5 Om 

50 

7 3 

150J 

D07 

8 

1N5029A 

5 

19 

2 5 

33m 

8 4 

7 5 

150 

Algn 


114# 

BZY88C20 

5 

20 

40 

5 Om 

60 


1 75J 

D07 

9 

3TZ19AB,D 










115# 

BZY94C20 

5 

20 

40 




150J 

D07 




xxxx 

19 

3 0 

50m 

10 

8 5 

175 

Alec 


116 

C4023 


10 

20 

40 

6 2m 

25 


175 

A134a 

10 

3TZ19C 

0 

19 

3.0 

50m 

10 

8.5 

175 

Alec 


117 

C6023 


10 

20 

400m 

1 Om 

50 0 

7.7 

1 75A 

M371c 

11 # 

RD19C 


10 

19 

3 0 

60m 

10 

8 5 

150S 

S42 


118 

C6023A 

5 

20 

400m 

1 Om 

50 0 

7.7 

175A 

M371c 

12 

ZCC19 


t 

19 

3.0 § 

40m 

9.0 


150A 

A ley 


119 

C6123 


10 

20 

400m 

1 .Om 

50 

7.7 

175A 

M131a 

13f 

1N5356 

20 

19 

5.0 

65m 



200A 

Alee 


120 

C6123A 

5 

20 

400m 

1 Om 

50 

7.7 

175A 

M131a 

14y 

1N5356A 

10 

19 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 


121 

CZA20D,10JL 









1 5t 

1N5356B 

5 

19 

5.0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 




Ixxx 

20 


250u 

200 

7 5 

175J 

M37 1 

16y 

5ZS19AB 

XXX 

19 

5.0 § 

65m 

3.0 


200A 

Alts 


122 

CZB20D,10,5 









17y 

CTZC19.A.B.D0 











Ixxx 

20 

400m[Z) 

3.1m 

33 

7 5 

175J 

M37 1 




xxxx 

19 

5 0 § 

65m 

To~0 

7 5 

175A 

A ley 


123 

CZC20D,10,5 









18y 

CTZC19C0 

1 

19 

5 0 § 

65m 

3 0 0 

7 5 

175A 

A ley 





XXX 

20 

40 0 

6 2m 

25 

7 5 

175J 

M371 

19y 

CTZC19E0 

3 

19 

5 0 § 

65m 

3 0 0 

7 5 

175A 

Alev 


124 

CZD020.-5 

XX 

20 

40 

6 Om 

12 


175 

D07 

20y 

TZC19,A,B,D 










125 

CZD20D.10.5 












xxxx 

19 

5 0 § 

65m 

3.0 0 

7.5 

175A 

A ley 




|xxx 

20 

.40 0 

250u 

200 

7.5 

175J 

M451 

2 1 ▼ 

TZC19C 

1 

19 

5 0 § 

65m 

3.0 0 

7 5 

175A 

Alev 


126 

CZE20D.10.5 









22t 

TZC19E 

3 

19 

5 0 § 

65m 

TO0 

7 5 

175A 

A ley 





XXX 

20 

40 0 

6 2m 

25 

7 5 

175J 

M45 1 

23 

ZC19 


t 

19 

5 0 § 

65m 

3.0 


150A 

A ley 


127 

HM20,A,B 

XXX 

20 

400m§ 

6 .2m 

25 


175A 

Al96c 

24 

1N2048 

5 

19 

10 

500m 

3.0 

80 

150J 

D04 


128# 

HS7200 

5 

20 

.40 

5 Om 



175A 

D07 

25 

1 N2048-2 

5 

19 

10 

500m 

3 0 

8.0 

150J 

D04 


129# 

LR200CH 

5 

20 

40 

5.0m 

95 

7.0 

1 50S 

D07 

26 

1N2983AB 

XXX 

19 

10 

130m 

4 0 

7 5 

175S 

D04 


130 

M4Z20,A,-20 









27# 

1S276 


10 

19 

10 

1 70m 

4 0 


150J 

S19g 





XX* 

20 

40 

6 .2m 

25 


150A 

Alkk 

28 

AV8019 

02 

19 

10 

500m 

4.0 


150A 

S11 


131# 

M20Z 


5 0 

20 

400m 

5 Om 

55 

8 0 

150A 

D07 

29# 

RD19D 


10 

19 

10 

200 m 

3 0 

7 5 

150S 

S103 


132 

MACZA20D,10,5 








30 

1N2817AB 

XXX 

19 

50 

660m 

2 2 

7.5 

175S 

C5a 




Ixxx 

20 

40 0 

250u 

200 

7.5 

1 75J 

M453 

31 

1N3318 

20 

19 

50 

660m 

2 2 

7 5 

175J 

D05 


133 

MACZB20D,10,5 








32 

1N3318A 

10 

19 

50 

660m 

2 2 

7 5 

175J 

D05 





XXX 

20 

40 0 

3 1 

33 

7 5 

175J 

M453 

33 

1N3318B 

5 

19 

50 

660m 

2.2 

7 5 

175J 

D05 


134 

MACZC20D.10.5 








34 

AV51019 

5 

19 

50 

660m 

2 2 

7.5 

150C 

C5a 





XXX 

20 

40 0 

6 2m 

25 

7.5 

175J 

M453 

35 

1N4916 

5 

19 2 

40 

50m 

600 

1 0 

175 

D07 


135 

MACZD20D,10,5 








36 

1N4916A 

5 

19.2 

40 

50m 

600 

1.0 

175 

D07 





XXX 

20 

40 0 

250u 

200 

7 5 

175J 

M453 

37 

1N4917 

5 

19 2 

40 

50m 

600 

50 

175 

D07 


136 

MACZE20D,1( 

),5 








38 

1N4917A 

5 

19 2 

40 

50m 

600 

50 

175 

D07 





XXX 

20 

40 0 

6 2m 

25 

7.5 

175J 

M453 

39 

1N4918 

5 

19.2 

40 

50m 

600 

20 

175 

D07 


137 

MBCZA20D.1 

D.5 








40 

1N4918A 

5 

19 2 

40 

50m 

600 

20 

175 

D07 





XXX 

20 

40 0 

250u 

200 

7 5 

175J 

M454 

41 

1N4919 

5 

19 2 

40 

1 Om 

300 

1 0 

175 

D07 


138 

MBCZB20D,1( 

3,5 








42 

1N4919A 

5 

19 2 

40 

1 Om 

300 

1.0 

175 

D07 





XXX 

20 

40 0 

3.1m 

33 

7 5 

175J 

M454 

43 

1N4920 

5 

19 2 

40 

1 Om 

300 

50 

175 

D07 


139 

MBCZC20D,10,5 








44 

1N4920A 

5 

19 2 

40 

1 .Om 

300 

50 

175 

D07 




Ixxx 

20 

4OOm0 

6 2m 

25 

7 5 

175J 

M454 

45 

1N4921 

5 

19 2 

40 

1 Om 

300 

20 

175 

D07 


140 

MBCZD20D.10.5 








46 

1N4921A 

5 

19 2 

40 

1 .0m 

300 

20 

175 

D07 





XXX 

20 

U 4O“0 

250u 

200 

7 5 

175J 

M454 

47 

1N4922 

5 

19 2 

40 

2 Om 

150 

1 0 

175 

D07 


141 

MBCZE20D,1( 

i,5 








48 

1N4922A 

5 

19 2 

.40 

2 Om 

150 

1 0 

175 

D07 





XXX 

20 

40 0 

6 2m 

25 

7 5 

175J 

M454 

49 

1N4923 

5 

19 2 

40 

2 Om 

150 

50 

175 

D07 


142 

MCCZA20D,10,5 








50 

1N4923A 

5 

19 2 

40 

2 Om 

150 

50 

175 

D07 





XXX 

20 

.40 0 

250u 

200 

7 5 

175J 

M455 

51 

1N4924 

5 

19 2 

40 

2 Om 

150 

20 

175 

D07 


143 

MCCZB20D,10,5 








52 

1N4924A 

5 

19.2 

40 

2 Om 

150 

20 

175 

D07 




|xxx 

20 

40 0 

3 1m 

33 

7 5 

175J 

M455 

53 

1N4925 

5 

19 2 

40 

4 Om 

75 

1 0 

175 

D07 


144 

MCCZC20D,10,5 








54 

1N4925A 

5 

19 2 

40 

4 Om 

75 

1.0 

175 

D07 





XXX 

20 

40 0 

6 2m 

25 

7.5 

175J 

M455 

55 

1N4926 

5 

19 2 

40 

4 Om 

75 

50 

175 

D07 


145 

MCCZD20D.1 

3,5 








56 

1N4926A 

5 

19 2 

40 

4 Om 

75 

50 

175 

D07 





XXX 

20 

40 0 

250u 

200 

7 5 

175J 

M455 

57 

1N4927 

5 

19 2 

40 

4.0m 

75 

20 

175 

D07 


146 

MCCZE20D.lt 

i.5 








58 

1N4927A 

5 

19.2 

40 

4 Om 

75 

.20 

175 

D07 





XXX 

20 

74012 

6 2m 

25 

7 5 

175J 

M455 

59 

1N4928 

5 

19 2 

40 

4 Om 

75 

10 

175 

D07 


147 

MDCZA20D.10,5 








60 

1N4928A 

5 

19 2 

.40 

4 Om 

75 

10 

175 

D07 




Ixxx 

20 

.40 0 

250u 

200 

7.5 

150A 

M410 

61 

1N4929 

5 

19.2 

40 

7 5m 

36 

1 0 

175 

D07 


148 

MDCZB20D,10,5 








62 

1N4929A 

5 

19.2 

40 

7 5m 

36 

1.0 

175 

D07 




Ixxx 

20 

40 0 

3 1m 

33 

7 5 

150A 

M410 

63 

1N4930 

5 

19 2 

40 

7 5m 

36 

.50 

175 

D07 


149 

MDCZC20DJ 0,5 








64 

1N4930A 

5 

19 2 

40 

7 5m 

36 

50 

175 

D07 





XXX 

20 

“4CT0 

6 .2m 

25 

7.5 

150A 

M410 

65 

1N4931 

5 

19 2 

40 

7 5m 

36 

20 

175 

D07 


150 

MDCZD20D,10,5 








66 

1N4931A 

5 

19 2 

40 

7 5m 

36 

.20 

175 

D07 





XXX 

20 

40 0 

250u 

200 

7 5 

150A 

M410 

67 

1N4932 

5 

19 2 

40 

7 5m 

36 

10 

175 

D07 


151 

MDCZE20DJ( 

3,5 








68 

1N4932A 

5 

19.2 

40 

7 5m 

36 

.10 

175 

D07 





XXX 

20 

.40 0 

6 .2m 

25 

7 5 

150A 

M410 

69y# 

BZ192 


5 

192 

1 0 

20 m 

20 

7 8 

175J 

A60t 


152 

MZ500-23 

10 

20 

.4 § 

6 .2m 

30 0 

8 6 

175J 

D07 

70 

1N2048C 

5 

20 


500m 

3.0 


150A 

SI 9a 


153 

MZC20A10 

t 

20 

400m§ 

2.5m 

65 

8 6 

175J 

M468 

71 

DSZ3020 

10 

20 


40m 

9 0 

8 0 


A266 


154 

MZC20B10 

§T 

20 

400m§ 

250u 

150 


175J 

M468 

72 

1/4A20AB 

XXX 

20 

25 

3 1m 

33 

8 0 

175 

D07 


155 

WZ544 

5 

20 

40 

5.0m 

30 


150A 

A31e 

73 

1/4M20Z,10,E 










156# 

Z5A20 


1 

20 

400m§ 

5.0m 

65 

9.0 A 

200J 

Alhs 




XXX 

20 

25 

3 1m 

33 

8 0 

175J 

A Icy 


157# 

Z5B20 


5 

20 

400m§ 

5 Om 

65 

9.0 A 

200J 

Alhs 

74 

25N20 

20 _ 

20 

25 

3 1m 

33 


250 

D07 


158# 

Z5C20 


10 

20 

400m§ 

5.0m 

65 

9.0 A 

200J 

Alhs 

75 

1 N721,A 

XX 

20 

25 

4 Om 

20 

8 1 

175A 

D07 


159# 

Z5D20 


15 

20 

400m§ 

5.0m 

65 

9 0 A 

200J 

Alhs 

76 

1N721B 

20 

20 

25 

4 Om 

20 



D07 


160# 

ZF20 


5 

20 

400m 

5 Om 

55 

9.0 

150J 

D07 

77 

1N768-3 

5 

20 

25 

5 Om 

100 

80 

150 

D07 


161# 

ZP20# 


5 

20 

400m 

5 Om 

55 

9 0 

150J 

D07 

78 

1N4114 

5 

20 

25 

25m 

150 


200J 

D07 


162 

1/2Z20T5 

5 

20 

.50 

6 2m 

20 


175 

A94f 

79 

1N4707 

5 

20 

25 

05m 



200A 

D014 


163 

1N5250 

20 t 

20 

.50 

6 .2m 



200A 

D07 

80# 

1120 


100 

20 

25 

5.0m 

120 

8.0 

150J 

C18f 


164 

1 N5250A,B 

§0 

20 

.50 

6 .2m 

25 

8 6 

200A 

D07 

81# 

BZY83C20 

5 

20 

25 

5.0m 

150 

10 A 

150J 

Clg 


1 65y 

HEPZ0230-RT 








82# 

BZY85C20 

5 

20 

25 § 

5 Om 

55 

10 A 

150J 

A17 If 





10 

20 

500m 

6.2 

57 



C103 

83#_ 

HS2200 

5 

20 

25 

5.0m 



175A 

D07 


166 

MTZ621.A 

XX 

20 

.50 

5 Om 

47 


175A 

A60e 

84# 

MR200C-H 

5 

20 

.25 

5 Om 

120 


250 

D07 


167 

MZ92-20 

t 

20 

500m§ 

6 .2m 


8 0 

150J 

C103 

85# 

MZ1020 

6 

20 

250m 

50m 

55 

8 8 

175J 

D07 


168 

S5250,A,B 

XXX 

20 

500m 

6 .2m 

25 

8.6 

175 

D041 

86 

SV144 


5 

20 

25 

5 Om 

200 

8 1 

150 

D07 


169# 

Z0D20 


15 

20 

50 

22 m 

40 

9.0 

150J 

Alef 

87# 

SZ20 


3 

20 

25 

5 Om 

165 

81 

150J 

Clf 


170# 

ZSF20 


1 

20 

500m 

7.0m 

10 

1.0 

150S 

M487a 

88 

MC6021 ,A 

XX 

20 

30 

5 Om 

47 


175 

A2m 


171# 

Z0A20 


1 

20 

520m 

5 Om 

30 

9.0 A 

150J 

Alef 

89# 

Z1D20 


00§$ 

20 

.3 § 


75 


150J 

C29 


172# 

Z0B20 


5 

20 

520m 

5.0m 

30 

9.0 A 

150J 

Alef 

90# 

Z1A20 


1 

20 

320m 

5 Om 

65 

90 A 

150A 

C29 


173# 

Z0C20 


10 

20 

520m 

5.0m 

30 

9.0 A 

150J 

Alef 

91# 

Z1B20 


5 

20 

320m 

5 Om 

65 

9 0 A 

150A 

C29 


174 

1N4639 

5 

20 

.60 

6 2m 

750 

8.6 

200A 

D014 

92# 

Z1C20 


10 

20 

320m 

5 Om 

65 

90 A 

150A 

C29 


175# 

NT0.6C20 

5 

20 

600m 

5 Om 

55 


125J 

M498 

93 

1N968AB 

XXX 

20 

40 

6 2m 

25 

7 5 

175S 

D07 


176# 

UZ20 


10 

20 

.60 

30m 

27 

8.5 

135 A. 

D03 

94 

JAN1N968B 

5 

20 

.40 

6 .2m 

25 

8 6 

175A 

D07 


177# 

ZC020 


5 

20 

60 

1 .0m 

70 

7.3 

100 

A3k 

95 

1N3525 

5 

20 

.40 

5 Om 

20 

9.8 

200A 

D07 


178# 

ZD020 


10 

20 

60 

1 Om 

70 

7 3 

100 

A3k 

96 

JAN1N4114 

5 

20 

400m 

250u 

150 

9 0 

175A 

Alsx 


179# 

ZW20 


5 

20 

600m 

5 Om 

55 

9.0 

150J 

Albg 

97 

1N5540 

20 

20 

400m§ 

1 .0m 



175A 

D07 


180 

7JZ2C 


t 

20 

750m 

6 2m 

25 

7.5 

175 

D015 

98 

1N5540A 

10 

20 

400m§ 

1 .0m 



175A 

D07 


181 

7Z20.A.B.D 









99 

1N5540B 

5 

20 

400m§ 

1 Om 

100 


1 75A 

D07 





xxxx 

20 

750m 

6 2m 

25 

7 5 

175 

D027 

100 y 

JAN1N5540B 

5 

20 

400m 

1 Om 

100 

8 6 

200A 

D014 


182 

7Z20C 

0 

20 

750m 

6 2m 

25 

7.5 

175 

D027 

101 

1N5540C 

2 

20 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 


183 

.7ZM20.A.B.D 









102 

1N5540D 

1 

20 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 

_ 

f 




xxxx 

20 

750m 

6 2m 

25 

7.5 

175 

D041 

103v 

1N5743B 

5 

20 

400m 

5 Om 

55 

80 

200J 

D035 

L 

184 

7ZM20C 

J2_ 

20 

750m 

6 .2m 

25 

7.5 

175 

D041 


204 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


204 








2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3J 

TOLERANCE 

JU 

2JMAX 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3 | 

TOLERANCE 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 11C 

1 5 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

mi 


f°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(Cl) 


(°C) 


1 

1 N2039-3 

5 

20 

75 

50 m 

200 

8 0 

150J 

D01 2 


103# 

Z3C20 


10 

20 

1.5 

100 m 

13 

9 0 A 

1 50J 

S4f 

2 

1N3686 

20 

20 

750m 

6 .2m 

25 

7 5 

1 75S 

A1 az 


104# 

Z3D20 


00§ $ 

20 

1.5 

50m 

15 


1 50J 

S4f 

3 

1N3686A 

10 

20 

750m 

6 2m 

25 

7 5 

1 75S 

A1 az 


105# 

ZC2020 

5 

20 

1 8 

1 Om 

70 

7.3 

150 

D03 

4 

1N3686B 

5 

20 

750m 

6 2m 

25 

7 5 

1 75S 

A1 az 


106# 

ZD2020 

10 

20 

1 8 

1 .0m 

70 

7 3 

150 

D03 

5 

MC6121,A 

XX 

20 

75 

10 m 

47 


1 75A 

A2d 


107 

2R20AB 

XXX 

20 

2.0 

25m 

20 

7.5 

1 75A 

D027 

6 

MMZ20.A.-20 










108 

2VR20.A.B 

XXX 

20 

20 

25m 

20 



A3e 




XX* 

20 

75 

6 2m 

25 


1 50A 

A1 kk 


109 

LMZ20A-20 









7 

MZ20T20,10, 

5 












XX* 

20 

20 

25m 

1 1 


150A 

Alkk 



_ 

XXX 

20 

75 

8 Om 

40 

8 5 

1 65A 

A152 


1 10 

ZBC20 


t 

20 

2.0 § 

25m 

90 


150A 

Albc 

8 

SV1025 

5 

20 

.75 

5 Om 

200 0 

8 1 

150 

A82f 


111 # 

VR20F 


5 

20 

2 2 

20 m 

26 


200S 

D03 

9 

WZ925 


5 

20 

75 

5.0m 

200 0 


1 50A 

Alfw 


112 

1N5030 

10 

20 

2 5 

31m 

9 0 

7 5 

150 

Algn 

10 

1 A20M.A.B 

XXX 

20 

1.0 

13m 

22 


75A 

D01 5 


113 

1N5030A 

5 

20 

2.5 

31m 

9.0 

7 5 

150 

Alqn 

11 

1 E20Z,10,5 

XXX 

20 

1 0 

13m 

22 

7 5 

Tsoa 

A52g 


114# 

BZX70C20 

5 

20 

2 5 

20 m 

12 

140 

1 50J 

A171 b 

12 

1 M20Z,10,5 

XXX 

20 

1 0 

13m 

22 

7 5 

1 75S 

D01 


115 

1N4881 

10 

20 

3.0 

40m 

90 


175A 

A60n 

13 

INI 778,A 

XX 

20 

1 0 

15m 

13 


1 75S 

DO 13 


116 

1N4884 

5 

20 

3 0 

40m 

9 0 


1 75A 

A60n 

14 

1N3027 

20 

20 

1 0 

12 m 

22 


1 75A 

A3 la 


117 

3R20,A,B 

XXX 

20 

30 

38m 

1 1 

7 5 

1 75A 

Alrw 

15 

1N3027A 

10 

20 

1 0 

12 m 

22 


1 75A 

A3 la 


118 

3TZ20AB.D 









16 

1N3027B 

5 

20 

1 0 

12 m 

22 


1 75A 

A3 la 





xxxx 

20 

30 

50m 

10 

8 5 

175 

Alec 

17 

JAN 1N3027B 

5 

20 

1 0 

13m 

22 

8 6 

1 75A 

A3 1c 


1 19 

3TZ20C 

0 

20 

3 0 

50m 

10 

8 5 

175 

Alec 

18 

1N4169 

20 

20 

1 0 

13m 

22 

7 5 

175 

D029 


120 

3VR20AB 

XXX 

20 

3 0 

37m 

1 1 



A222 

19 

1N4169A 

10 

20 

1 0 

13m 

22 

7 5 

175 

D029 


121 

CZ4881 

10 

20 

30 

40m 

90 

180 

175A 

A196e 

20 

1N4169B 

5 

20 

1 0 

13m 

22 

7 5 

175 

D029 


122 

M3Z20,A 

XX 

20 

3.0 

39m 

9 1 


150A 

Alkk 

21 

1N4334AB 

XXX 

20 

1 0 

13m 

22 

7 5 

300S 

D07 


123 

MZ720 


5 

20 

3 0 

40m 

9.0 

80 

175A 

A146j 

22 » 

1N4411 

20 

20 

1.0 

12 m 

1 1 


1 7 5S 

A266a 


124 

MZ82O0 

10 

20 

3 0 

40m 

9.0 

8.0 

1 75A 

A146i 

23 

1N4411A 

10 

20 

1 0 

13m 

1 1 

7 5 

1 75A 

Alcm 

" 

125 

MZ920 


20 

20 

3.0 

40m 

9.0 

8 0 

1 75A 

A14 6 j 

24 

1N441IB 

5 

20 

1.0 

13m 

1 1 

7.5 

175A 

A1 cm 


126# 

NT3C20 

5 

20 

3 0 

5 Om 

70 


1 25J 

S43a 

25 

1N4668 

5 

20 

1 0 

13m 

600 

8 6 

200A 

D01 5 


127 

UZ720 


5 

20 

3.0 

40m 

9 0 

8 0 

1 75A 

A146f 

26 

1N4747 

10 

20 

1 0 

13m 

22 


200A 

A lay 


128 

UZ820 


10 

20 

3 0 

40m 

90 

80 

175A 

A146f 

27 

1N4747A 

5 

20 

1 0 

13m 

22 


200A 

A1 ay 


129 

UZ920 


20 

20 

3.0 

40m 

9 0 

8 0 

175A 

A60 

28 

1N5570 

20 

20 

1 0 § 

12 m 



200A 

A196d 


130 

ZAC20.A.B 

XXX 

20 

3 0 

13m 

22 


1 50C 

Alev 

29 

1N5570A 

10 

20 

1.0 § 

12 m 

22 


200A 

A196d 


131 

ZCC20 


t 

20 

3 0 § 

40m 

9.0 


1 50A 

A ley ! 

30 

1N5570B 

5 

20 

1 0 § 

12 m 

22 


200A 

A196d 


132 

3T20AB 

XX* 

20 

3 5 

50m 

13 



D04 

31 

1N5640 


20 

1 0 

1 Om 


9 Om 

1 75A 

D013 


133 

3Z20T20J 0,5 









32 

1N5640A 


20 

1 0 

1 Om 


9 Om 

1 75A 

D013 





XXX 

20 

3 5 

35m 

18 

8.5 

165 

D04 

33 

1R20AB 

XXX 

20 

1 0 

13m 

22 

7 5 

1 75A 

A52c 


134 

1N4025AB 

XXX 

20 

5 0 

65m 

4 0 

8 6 

1 80A 

S82 

34# 

1S235 


10 

20 

1.0 

17m 

20 


1 50J 

A56a 


135 

1N4965 

5 

20 

5 0 

65m 

4 5 


1 75A 

A146m 

35# 

1S3020 

XX 

20 

1 0 

10 m 

30 

8 5 

150 

A3 


136 

JAN1N4965 

5 

20 

5 0 

65m 

4 5 

8 5 

1 75A 

A248f 

36 

1Z20,A,B 

XXX 

20 

1.0 

12 m 

22 


150 

A lay 


137 ♦ 

1N5357 

20 

20 

5 0 

65m 



200A 

Alee 

37 

1Z20T2QJ0,5 










138t 

1N5357A 

10 

20 

5 0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 




XXX 

20 

1 0 

10 m 

43 

8 5 

165A 

A89c 


139y 

1N5357B 

5 

20 

5 0 

65m 

3.0 


200A 

Alee 

38# 

1ZC20T10,5 

XX 

20 

1 0 

10 m 

50 

8 5 

165A 

A3 Ip 


1 40v 

5ZS20AB 

XXX 

20 

5 0 § 

65m 

3 0 


200A 

Alts 

39 

AV2020 

02 

20 

1 0 

50m 

20 


1 50A 

A19 


141# 

5327 


100 

20 

5.0 

40m 

12 


1 50J 

A9h 

40# 

BZX29C20 

5 

20 

1 0 

10 m 

22 

7 5 

1 75J 

A led 


1 42t 

CTZC20 ,A,B,D0 








41# 

BZX61C20 

5 

20 

1 0 

10 m 

22 

60 

175J 

A3y 





xxxx 

20 

5 0 § 

65m 

3.0 0 

7 5 

1 75A 

A ley 

424 

BZX85C20 

5 

20 

1.0 

10 m 

24 

8 5 

150A 

D015 


1 43y 

CTZC2OC0 

1 

20 

5 0 § 

65m 

30 0 

7 5 

1 75A 

Alev 

43 

CD31-00020 

5 

20 

1 0 

13m 

22 

8.2 

200A 

Alee 


1 44t 

CTZC2OE0 

3 

20 

5.0 § 

65m 

TO0 

7 5 

1 75A 

A ley 

44 

CD31-12027 

5 

20 

1 0 

13m 

22 


200A 

Alee 


145 

DSZ5720 

5 

20 

5 0 

65m 

4 5 

8 5 

175A 

A60r 

45 

CD32-12057 

5 

20 

1 0 

13m 

22 





146 

DSZ5820 

10 

20 

5 0 

65m 

4 5 

8.5 

1 75A 

A60r 

46 

CZ20AB,D 

xxxx 

20 

1.0 

20 m 

26 

7 5 

175 

D015 


147 

MZ5720 

5 

20 

5 0 

65m 

4.5 

8 0 

1 75A 

A60f 

47 

CZ20C 


0 

20 

1 0 

20 m 

26 

7.5 

175 

D01 5 


148 

MZ5820 

10 

20 

5 0 

65m 

4 5 

8 0 

175A 

A60f 

48 

EVR20.A.B 

XXX 

20 

1 0 

13m 

30 


1 75A 

D027 


149 

MZ5920 

20 

20 

5 0 

65m 

4 5 

80 

1 75A 

A60f 

49 

G20T20,10,5 










150t 

TZC20,A,B,D 












XXX 

20 

1 0 

12 m 

22 


175 

D015 





xxxx 

20 

50 § 

65m 

30 0 

7 5 

175A 

A ley 

50 

HW20A.B 

XXX 

20 

1 0 

13m 

22 


175 

A196 


15 1 ▼ 

TZC20C 

1 

20 

5 0 § 

65m 

3.0 0 

7 5 

1 75A 

Alev 

51 

JZ20,A,B,D 

xxxx 

20 

1 0 

12 m 

22 

7 5 

175 

D01 5 


1 52y 

TZC20E 

3 

20 

5 0 § 

65m 

TO0 

7 5 

1 75A 

A ley 

52 

JZ20C 


0 

20 

1 0 

12 m 

22 

7 5 

175 

D01 5 


153y 

UZ5720 

5 

20 

5 0 

65m 

4.5 

8 5 

1 75A 

A146m 

53 

LPM20,Ar20 










154 4 

UZ5820 

10 

20 

5 0 

65m 

4 5 

8 5 

1 75A 

A146m 




XX* 

20 

1 0 

12 m 

22 


150A 

Alkk 


155 

UZ5920 

20 

20 

5.0 

65m 

T50 

80 

1 75A 

A146m 

54 

TZ20,A,B,D 

xxxx 

20 

1 0 

20 m 

26 

7.5 

175 

D027 


156 

ZC20 


t 

20 

5 0 § 

65m 

30 


1 50A 

A ley 

55 

TZ20C 


0 

20 

1 0 

20 m 

26 

7 5 

175 

D027 


157# 

VR20E 


5 

20 

5 8 

20 m 

26 


200S 

D04 

56 

UZ8720 

5 

20 

1 0 

12 m 

22 

8 0 

175 

A146h 


158 

UZ4720 

5 

20 

8 0 

65m 

4 5 


1 75A 

A146m 

57 

UZ8820 

10 

20 

1 0 

12 m 

22 

8 0 

175 

A146h 


159 

UZ4820 

10 

20 

8 0 

65m 

4 5 


175A 

A146m 

58 

VR20.A.B 

XXX 

20 

1 0 

12 m 

22 


1 25A 

Alb 


160 

1 N 135 8. A 

XX 

20 

10 

150m 

3.0 


1 75A 

D04 

59# 

Z4A20 


1 

20 

1 0 

25m 

18 

9 0 A 

1 50J 

Alef 


161 

1N1358B 

20 

20 

10 

150m 

30 



SI 1e 

60# 

Z4B20 


5 

20 

1 0 

25m 

18 

9 0 A 

150J 

Alef 


162 

1 N 1358C,CA£ 

0 








61# 

Z4C20 


10 

20 

1 0 

25m 

18 

9 0 A 

1 50J 

Alef 





XX 

20 

10 § 

.15 

3 0 


175J 

S19a 

62# 

Z4D20 


15 

20 

1 0 

25m 

18 

90 A 

1 50J 

Alef 


163 

1N1820 

10 

20 

10 

250m 

3 0 

8 0 

150A 

S19a 

63 

Z4XL20,B 

XX 

20 

1 0 

20 m 

60 

8 8 

1 65A 

D013 


164 

1N1820A 

5 

20 

10 

250m 

30 

80 

150A 

S19a 

64 

Z20,A,B,D 

xxxx 

20 

1 0 

12 m 

22 

7 5 

175 

D027 


165 

1 N 1 820C.CAG 

$ 








65 

Z20C 


0 

20 

1.0 

12 m 

22 

7 5 

175 

D027 





XX 

20 

10 

250m 

3 0 

8 0 

150A 

S19a 

66 

ZA20A.B 

XXX 

20 

1 0 

13m 

22 


1 50C 

A1 ew 


166 

1 N2048-3 

5 

20 

10 

500m 

3 0 

8 0 

150J 

D04 

67 

ZB20# 


t 

20 

1 0 § 

12 m 

22 


1 50A 

A1 be 


167 

1N2984AB 

XXX 

20 

10 

125m 

4 0 


175C 

D04E1 

68 

ZD2O0,A,B 

XXX 

20 

1 0 

13m 

20 

7 5 

175A 

Alcm 


168 

JAN 1N2984B 

,RB 








69 

ZH20,A,B 

XXX 

20 

1 0 

13m 

22 

7.5 

1 75A 

DO 1 





5 

20 

10 

125m 

4 0 

8 6 

1 50C 

D04 

70 

ZM20AB,D 

xxxx 

20 

1 0 

12 m 

22 

7.5 

175 

D041 


169 

1N3949 

5 

20 

10 

250m 

3.0 

80 

175S 

D04 

71 

ZM20C 


0 

20 

1 0 

12 m 

22 

7 5 

175 

D04 1 


170 

1N4269 

20 

20 

10 

125m 

4 0 

7 5 

175C 

S134 

72# 

7727 


5 

20 

1 1 

20 m 

18 

7 5 

1 25A 

Albu 


171 

1N4269A 

10 

20 

10 

125m 

4 0 

7 5 

175C 

S134 

73# 

BZY92C20 

5 

20 

1 1 

25m 

15 

7 0 

150J 

D013 


172 

1N4269B 

5 

20 

10 

125m 

4.0 

7.5 

1 75C 

S134 ! 

74 

1N4839AB 

XXX 

20 

1 2 

13m 

22 

8.6 

175 

D029 


173 

JAN 1N4269B 

5 

20 

10 § 

125m 

4 0 

8 6 

175S 

S134a 

75# 

BZX67C20 

5 

20 

1 3 

25m 

15 

7 0 

1 50J 

S287 


174# 

1S277 


10 

20 

10 

170m 

4.0 


150J 

S 19g 

7 6# 

ZD20# 


5 

20 

1 3 

25 

15 

7 0 

1 50J 

D013 


175# 

1 S5020.A 

XX 

20 

10 

50m 

5 0 

80 

150C 

D04 

77# 

ZY20 


5 

20 

1 3 

25 

15 

7 0 

1 50J 

A1 bg 


176# 

1 S5O2OC0 

10 

20 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 

78 

1N3763 

5 

20 

1 5 

10 m 

35 

.20 

1 50A 

Alss 


177# 

1S6020 

10 

20 

10 

100 m 

5 0 

60 

150 

D04 

79t 

1N3796 

20 

20 

1 5 

19m 

15 

8.6 

1 75S 

Cl 40 


178# 

1S6020A 

5 

20 

10 

100 m 

50 

60 

150 

D04 

80t 

1N3796A 

10 

20 

1 5 

19m 

15 

8 6 

1 75S 

C140 


179 

10PZ20,A,B,D 









81t 

1N3796B 

5 

20 

1 5 

19m 

15 

8 6 

1 75S 

Cl 40 





xxxx 

20 

10 

125m 

40 

7 5 

175 

D04 

82 

1N3950 

5 

20 

1 5 

19m 

15 

7 9 

175S 

C12 


180 

10PZ20C 

0 _ 

20 

10 

125m 

4 0 

7.5 

175 

D04 

83 

1N4472 

5 

20 

1 5 

13m 

12 


1 75A 

A196 


181 

10RZ20,A,B,D 









84 

JAN 1N4472 

10 

20 

1 5 

12 m 

12 

8 6 

175A 

A1 v 





xxxx 

20 

10 

150m 

30 

80 

155 

D04 

85# 

1S4020A 

XX 

20 

1 5 

10 m 

8 0 

8 5 

1 50A 

DO 1 


182 

10RZ20C 

0 _ 

20 

10 

150m 

3.0 

80 

155 

004 

86 

1 5DKZ20,A,B 










183 

10Z20T20,10,5 











|xxx 

20 

1 5 

21 m 

13 


175A 

D027 





XXX 

20 

10 

1 10m 

7 5 

8 5 

165 

D04 

87 

1 5JZ20A.B.D 










184 

AV8020 

02 

20 

10 

500m 

4 0 


150A 

S11 




xxxx 

20 

1 5 

19m 

15 

8 6 

175 

D01 5 


185# 

CC4020 

5 

20 

10 

15m 

15 

6 6 

150 

S19 

88 

1 5JZ20C 

0 

20 

1 5 

19m 

15 

8.6 

175 

D01 5 


186# 

CD4020 

10 

20 

10 

15m 

15 

6 6 

150 

S19 

89 

1.5R20AB 

XXX 

20 

1 5 

19m 

20 

7 5 

175A 

A52c 


187# 

OAZ235 

5 

20 

10 

20 m 

58 


150J 

D04 

90 

1 5Z20,A,B,D 










188 

UZ7720 

5 

20 

10 

120 m 

40 

80 

175 

S2770 




xxxx 

20 

1 5 

19m 

15 

8.6 

175 

D027 


189 

UZ7820 

10 

20 

10 

120 m 

4 0 

80 

175 

S2770 

91 

1.5Z20C 

(Zl 

20 

1 5 

19m 

15 

8.6 

175 

D027 


190 

UZ7920 

20 

20 

10 

120 m 

4 0 

80 

175 

S2770 

92# 

BZY95C20 

5 

20 

1 5 

20 m 

12 

14 

175J 

D01 


191# 

Z5D200CF 

2O§0 

20 

10 

50m 

5 0 

8.0 

150J 

D04 

93 

MC6321A 

XX 

20 

1 5 

5 1 m 

42 



Alq 


192# 

ZC5020 

5 

20 

10 

100 m 

5 0 

7.3 

1 50A 

S19 

94 

MZ1000-20 

10 

20 

1 5 § 

13m 

33 0 

8 6 

1 75J 

Alav 


193# 

ZD5020 

10 

20 

10 

100 m 

50 

7.3 

1 50A 

S19 

95# 

SZ20C 


5 

20 

1 5 

20 m 

90 

8 0 

160A 

A26 


194# 

BZZ27 


5 

20 

13 

20 m 

19 

19 

150 

D04 

96# 

Z2A20 


1 

20 

1 5 

25m 

16 

9.0 A 

1 50J 

A244 


195# 

4127 


1 °0 

20 

15 

200 m 

1 5 


150J 

S87 

97# 

Z2B20 


5 

20 

1 5 

25m 

16 

9.0 A 

1 50J 

A244 


196# 

4227 


100 

20 

15 

200 m 

1 5 


150J 

S87 

98# 

Z2C20 


10 

20 

1 5 

25m 

16 

9.0 A 

1 50J 

A244 


197# 

BZY93C20 

5 

20 

20 § 

500m 

1 5 

14 

175J 

DO40 

99# 

Z2D20 


00§$ 

20 

1 5 


19 


1 50J 

A6b 


198# 

ZX20 


5 

20 

25 0 

25 

15 

7 0 

150J 

M41 

100 # 

Z3A20 


1 

20 

1 5 

100 m 

13 

9 0 A 

1 50J 

S4f 


199# 

4327 


100 

20 

30 

200 m 

1 5 


150J 

S87 

101 # 

Z3B20 


5 

20 

1 5 

100 m 

13 

9 0 A 

1 50J 

S4f 


200 # 

4427 


100 

20 

30 

200 m 

1 5 


150J 

S87 

J02#_ 

Z3B200CF 

2O§0 

20 

1 5 

20 m 

14 

8 5 

1 75J 

D01 


201 

1N2818.A.B 

XXX 

20 

50 

630m 

2 4 

7.5 

175S 

C5a 


205 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


205 














2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 


LINE 

No 

^YPE 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

DISS. 

@ 25°C 

(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN 

IMP. 

m 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

No. 

13! 

TOLERANCE! 

u 

2JMAX. 

DISS. 

@ 25°C 

(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(ft) 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

No. 

2011015 12 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

LINE 

No. 

TYPE 

20 110 

|5|2 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

No. 


+ 

(%) 

No. 


± 

(%) 

1 

JAN1N2818B 

RB 








101 

MACZA22DJI 

),5 











5 

20 

50 

630m 

2 4 

8.6 

150C 

C5a 




XXX 

22 

.40 0 

250u 

200 

8.0 

175J 

M453 

2 

1N3319 

20 

20 

50 

630m 

2 4 

7 5 

175J 

D05 

102 

MACZB22D,1( 

).5 








3 

1N3319A 

10 

20 

50 

630m 

2 4 

7 5 

175J 

D05 




XXX 

22 

4O~0 

2 .8m 

40 

8.0 

175J 

M453 

4 

1N3319B 

5 

20 

50 

630m 

2 4 

7.5 

175J 

D05 

103 

MACZC22D,1( 

),5 








5 

JAN 1 N33 19B.RB 











XXX 

22 

40 El 

5 6m 

29 

8.0 

1 75J 

M453 




5 

20 

50 

630m 

2 4 

8 6 

150 

D05 

104 

MACZD22D,1( 

3,5 








6 

50T20,A,B 

XX* 

20 

50 

63 

2 4 

7 5 


S19e 




XXX 

22 

40 0 

250u 

200 

80 

175J 

M453 

7 

AV51020 

5 

20 

50 

630m 

2.4 

7 5 

150C 

C5a 

105 

MACZE22D,1C 

),5 








8 # 

BZY91C20 

5 

20 

75 § 

1 

80 

7 5 

175J 

DO50 



Ixxx | 

22 

40 0 

5.6m 

29 

8 0 

175J 

M453 

9# 

4527 


100 

20 

100 

230m 

1 2 


150J 

S84 

106 

MBCZA22D,10,5 








10 # 

4627 


100 

20 

100 

230m 

1 2 


150J 

S84 




XXX 

22 

40 El 

250u 

200 

8 0 

175J 

M454 

11 # 

ZC720 


5 

20 

100 § 

50 

4.0 

7 6 

175J 

S125d0 

107 

MBCZB22D,lO,5 








12 

250ZE20 

10 

20 

250 § 

7 


80 

190A 

S83 




XXX 

22 

40 0 

2 8m 

40 

8.0 

175J 

M454 

13 

250ZF20 

10 

20 

250 § 

7 


8.0 

190A 

M56a 

108 

MBCZC22D.1C 

3.5 








14 

LID20,A 

XX 

20 

400 

6 2m 

27 


150A 

M401 




XXX 

22 

4OOm0 

5 6m 

29 

8 0 

175J 

M454 

15 

1N2767 

5 

20.4 


7 5m 

60 

50 

175A 

Aljg 

109 

MBCZD22D,10,5 








16 

1N2767A 

5 

20 4 


7 5m 

60 

25 

175A 

Aljg 




XXX 

22 

40 El 

250u 

200 

8.0 

175J 

M454 

17 

AV2021 

w 

21 

1 0 

50m 

20 


150A 

A19 

1 10 

MBCZE22D,1 C 

),5 








18t# 

BZ210 


5 

21 

1 0 

10 m 

22 

8 1 

175J 

A60t 




XXX 

22 

.40 0 

5 6m 

29 

8.0 

1 75J 

M454 

19 

EVR21.A.B 

XXX 

21 

1.0 

13m 

32 


175A 

D027 1 

1 11 

MCCZA22D.1i 

3.5 








20 

TC21A5A 

5A0 

21 

1.0 

10 m 

35 

05 

175A 

Alss 




XXX 

22 

~AO~0 

250u 

200 

8.0 

175J 

M455 

21 

1N4061 

5 

21 

1 5 

10 m 

35 

50 

100 

Alss 

112 

MCCZB22D,1( 

3,5 








22 

1N4061A 

5 

21 

1 5 

10 m 

35 

.20 

100 

Alss 



Ixxx 

22 

.40 El 

2 .8m 

40 

80 

1 75J 

M455 

23 

3Z21,A,B 

XXX 

21 

3 0 

35m 

12 


150 

A222 

113 

MCCZC22D,10,5 








24 

AV8021 

02 

21 

10 

500m 

4.0 


150A 

SI 1 



Ixxx 

22 

40 0 

5 6m 

29 

8.0 

175J 

M455 

25 

AV51021 

5 

21 

50 

600m 

2.4 

7 5 

150C 

C5a 

114 

MCCZD22D.10.5 








26 

WZ926 


5 

21 5 

75 

5 Om 

300 0 


150A 

Alfw 




XXX 

22 

40 0 

250u 

200 

80 

175J 

M455 

27 

1N2049A 

5 

22 


150m 

8 0 


150A 

S19a 

115 

MCCZE22D,1C 

),5 








28 

DSZ3022 

10 

22 


30m 

10 

8.0 


A266 




XXX 

22 

.40 El 

5 6m 

29 

8 0 

175J 

M455 

29# 

RZ22 


5 

22 

08 

2 Om 

320 


150A 

C18e 

116 

MDCZA22D,1< 

3,5 








30# 

RZZ22 


10 

22 

.08 

5 Om 

340 


150A 

C18e 




XXX 

22 

40 0 

250u 

200 

8 0 

1 50A 

M410 

31 

1N1990 

10 

22 

150m 

1 Om 

100 

9 4 

150 

Cl 

117 

MDCZB22D.K 

3.5 








32 

1N1990A 

5 

22 

150m 

1 .0m 

100 

9 4 

150 

Cl 




XXX 

22 

40 0 

2 8m 

40 

8 0 

150A 

M410 

33 

1N1990B 

1 

22 

150m 

1 Om 

100 

9 4 

150 

Cl 

118 

MDCZC22D,1< 

3,5 








34# 

AZ22 


10 

22 

.15 

5 Om 

100 


170A 

D07 




XXX 

22 

40 El 

5 6m 

29 

80 

150A 

M410 

35# 

Z220 


5 

22 

150m 

2 Om 

320 


150A 

C18d 

119 

MDCZD22D,10,5 








36# 

ZZ220 


10 

22 

.15 

5 Om 

340 


150A 

C18d 




XXX 

22 

40 0 

250u 

200 

80 

150A 

M410 

37 

1N1936AB 

XX 1 

22 

.20 

1 Om 

100 

9 4 

150A 

A82e 

120 

MDCZE22D,1i 

3.5 








38# 

RZ22A 


10 

22 

.20 

180m 

4 3 

7 3 

125A 

D05 




XXX 

22 

40 0 

5 6m 

29 

8 0 

150A 

M410 

39 

1/4A22AB 

XXX 

22 
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LICQN REFERENCE DIODES 
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Alhs 

40 

1N2049B 

5 

24 


150m 

8.0 


150A 

SI 9a 


122 # 

Z5C24 


10 

24 

400m§ 

5.0m 

80 

9.0 A 

200J 

Alhs 

41 

DSZ3024 

10 

24 


30m 

10 

8.0 


A266 


123# 

Z5D24 


15 

24 

400m§ 

5 Om 

80 

90 A 

200J 

Alhs 

42 

M4Z24,A,-20 










124# 

ZF24 


5 

24 

400m 

5.0m 

80 

9 0 

150J 

D07 



_ 

XX* 

24 

20 

5.2m 

33 


150A 

Alkk 


125# 

ZP24# 


5 

24 

400m 

5.0m 

80 

9.0 

150J 

D07 

43 

1/4A24AB 

XXX 

24 

25 

2 6m 

46 

8 5 

175 

D07 


126 

1/2Z24T5 

5 

24 

50 

5.2m 

26 


175 

A94f 

44 

1/4M24Z,10,E 










127 

1N5252 

20 t 

24 

.50 

5.2m 



200A 

D07 




XXX 

24 

25 

2 6m 

46 

8 3 

175J 

Alev 


128 

1 N5252A.B 

§0 

24 

.50 

5.2m 

33 

8.8 

200A 

D07 

45 

25N24 


20 

24 

25 

2 6m 

46 


250 

D07 


129 

MTZ623,A 

XX 

24 

.50 

5.0m 

59 


175A 

A60e 

46 

1 N723,A 

XX 

24 

25 

4.0m 

28 

8.5 

175A 

D07 


130 

MZ92-24 

t 

24 

500m§ 

5.2m 


8.3 

150J 

C103 

47 

1N723B 

20 

24 

25 

4 Om 

28 



D07 


131 

S5252A.B 

XXX 

24 

500m 

5.2m 

33 

8.8 

175 

D041 

48 

1N769-2 

5 

24 

.25 

5 Om 

150 

9 0 

150 

D07 


132# 

ZC240 


5 

24 

500m 

5.0m 

20 

1.0 


C124 

49 

1N4116 

5 

24 

.25 

25m 

150 


200J 

D07 


133# 

ZC241 


5 

24 

500m 

5.0m 

20 

500m 


C124 

50 

1N4709 

5 

24 

25 

05m 



200A 

D014 


134# 

ZSF24 


1 

24 

500m 

7.0m 

10 

1.0 

150S 

M487a 

51# 

BZY85C24V5 

5 

24 

25 § 

5.0m 

80 

10 A 

150J 

A17 If 


135# 

Z0A24 


1 

24 

520m 

5.0m 

40 

10 A 

150J 

Alef 

52# 

HS2240 

5 

24 

25 

5 Om 



175A 

D07 


136# 

Z0B24 


5 

24 

520m 

5.0m 

40 

10 A 

150J 

Alef 

53 

SV169 


5 

24 

25 

5 Om 

300 0 

8.6 

150 

D07 


137# 

Z0C24 


10 

24 

520m 

5.0m 

40 

10 A 

150J 

Alef 

54# 

BZY85C24 

5 

24 

30 

5 Om 

80 

90 

150J 

D07 


138# 

Z0D24 


15 

24 

520m 

5.0m 

40 

10 A 

150J 

Alef 

55 

MC6023,A 

XX 

24 

30 

5 Om 

59 


175 

A2m 


139 

1N4641 

5 

24 

.60 

5.2m 

750 

8.8 

200A 

D014 

56# 

Z1A24 


1 

24 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

150A 

C29 


140# 

NT0.6C24 

5 

24 

600m 

5.0m 

60 


125 J 

M498 

57# 

Z1B24 


5 

24 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

150A 

C29 


141# 

UZ24 


10 

24 

.60 

25m 

38 

9.0 

135A 

D03 

58# 

Z1C24 


10 

24 

320m 

5 Om 

80 

10 A 

150A 

C29 


142# 

ZC024 


5 

24 

.60 

1 .0m 

80 

7 7 

100 

A3k 

59# 

Z1D24 


15 

24 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

150A 

C29 


143# 

ZD024 


10 

24 

60 

1 .0m 

80 

7.7 

100 

A3k 

60 

1N970AB 

XXX 

24 

40 

5 2m 

33 

8 0 

175S 

D07 


144# 

ZW24 


5 

24 

600m 

5.0m 

80 

9.0 

150J 

Albg 

61 

JAN 1N970B 

5 

24 

40 

5.2m 

33 

8 8 

175A 

D07 


145 

7JZ24 


r 

24 

750m 

5 2m 

33 

8.0 

175 

D015 

62 

1N3527 

5 

24 

40 

5.0m 

38 

10 

200A 

D07 


146 

7Z24,A,B,D 









63 

JAN1N4116 

5 

24 

400m 

250u 

150 

9.0 

175A 

Alsx 





xxxx 

24 

750m 

5.2m 

33 

8.0 

175 

D027 

64 

1N5542 

20 

24 

400m§ 

1 .0m 



175A 

D07 


147 

.7Z24C 


0 

24 

750m 

5.2m 

33 

8.0 

175 

D027 

65 

1N5542A 

10 

24 

400m§ 

1 .0m 



175A 

D07 


148 

7ZM24,A,B,D 









66 

1N5542B 

5 

24 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 





xxxx 

24 

750m 

5.2m 

33 

8.0 

175 

D04 1 

67y 

JAN1N5542B 

5 

24 

400m 

1 Om 

100 

8 8 

200A 

D014 


149 

7ZM24C 

0 

24 

750m 

5 2m 

33 

8.0 

175 

D041 

68 

1N5542C 

2 

24 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 


150 

1N2040-2 

5 

24 

75 

5.0m 

300 

9.0 

150J 

D012 

69 

1N5542D 

1 

24 

400m§ 

1 .0m 

100 


175A 

D07 


151 

1N3688 

20 

24 

750m 

5.2m 

33 

8.0 

175S 

Alaz 

70y 

1N5745B 

5 

24 

400m 

5.0m 

70 

8 7 

200J 

D035 


152 

1N3688A 

10 

24 

750m 

5.2m 

33 

8.0 

175S 

Alaz 

71# 

1S2240 

10 

24 

400m 

5 Om 

75 

8.0 

150A 

A1 


153 

1N3688B 

5 

24 

750m 

5 2m 

33 

8.0 

175S 

Alaz 

72# 

1S2240A 

5 

24 

400m 

5.0m 

75 

8.0 

150A 

A1 


154 

MC6123,A 

XX 

24 

.75 

10 m 

59 


175A 

A2d 

73# 

5529 


5 

24 

.40 

5.0m 

60 

80 

125A 

Alee 


155 

MMZ24,A,-20 









74# 

BZX46C24 

5 

24 

400m 

5 2 

33 

80 

175J 

D035 





XX* 

24 

75 

5.2m 

33 


150A 

Alkk 

75# 

BZX55C24 

5 

24 

400m 

5 Om 

80 

80 

150J 

D035 


156 

MZ24T20,10, 









76y# 

BZX71B24 

2 

24 

400m§ 

5 Om 

80 


175J 

D035 





XXX 

24 

.75 

6 .0m 

90 

9.0 

165A 

A152 

77# 

BZX71C24 

5 

24 

400m§ 

5 Om 

80 


200S 

A9m 


157 

SV1034 

5 

24 

.75 

5.0m 

300 

8.6 

150 

A82f 

78# 

BZX79C24 

5 

24 

400m 

5.0m 

70 

210 

200J 

A257 


158 

WZ927 

5 

24 

.75 

5.0m 

300 0 


150A 

Alfw 

79# 

BZX83C24 

5 

24 

400m 

5.0m 

80 

8.0 

150J 

D035 


159 

1 A24M,A,B 

XXX 

24 

1.0 

11 m 

25 


75A 

D015 

80y# 

BZY85B24 

2 

24 

400m 

5 Om 

80 

7 4 

150J 

D07 


160 

1 E24Z.10.5 

XXX 

24 

1.0 

1 1 m 

25 

8.0 

150A 

A52g_ 

81# 

BZY88C24 

5 

24 

40 

5 Om 

75 


175J 

D07 


161 

1 M24Z,10,5 

XXX 

24 

1 0 

11 m 

25 

8.0 

175S 

D01 

82# 

BZY94C24 

5 

24 

.40 




150J 

D07 


162 

1N1780,A 

XX 

24 

1 0 

15m 

18 


175S 

D013 

83 

C4025 


10 

24 

.40 

5 2m 

33 


175 

A134a 


163 

1N3029 

20 

24 

1.0 

10 m 

25 


175A 

A3 la 

84 

C6025 


10 

24 

400m 

1 .0m 

70 0 

8 2 

175A 

M371c 


164 

1N3029A 

10 

24 

1.0 

10 m 

25 


175A 

A3 la 

85 

C6025A 

5 

24 

400m 

1 Om 

70 0 

8 2 

175A 

M371c 


165 

1N3029B 

5 

24 

1.0 

10 m 

25 


175A 

A3 la 

86 

C6125 


10 

24 

400m 

1 Om 

70 

8 2 

175A 

M131a 


166 

JAN1N3029B 

5 

24 

1 0 

11 m 

25 

8.8 

175A 

A31c 

87 

C6125A 

5 

24 

400m 

1 Om 

70 

8 2 

175A 

M 131 a 


167 

1N4171 

20 

24 

1 0 

1 1m 

15 

8.0 

175 

D029 

88 

CZA24D,10,5 










168 

1N4171A 

10 

24 

1.0 

11 m 

15 

8.0 

175 

D029 




XXX 

24 

4OOm0 

250u 

200 

8.0 

175J 

M37 1 


169 

1N4171B 

5 

24 

1.0 

11 m 

15 

8.0 

175 

D029 

89 

CZB24D, 10,5 










170 

1N4336AB 

XXX 

24 

1 0 

11 m 

25 

8.0 

300S 

D07 




|xxx 

24 

.40 0 

2 .6m 

46 

8 0 

175J 

M371 


1714 

1N4413 

20 

24 

1 0 

10 m 

13 


175S 

A266a 

90 

CZC24D, 10,5 










172 

1N4413A 

10 

24 

1.0 

11 m 

13 

8.0 

175A 

A 1cm 




Ixxx 

24 

~4O~0 

5.2m 

33 

80 

175J 

M37 1 


173 

1N4413B 

5 

24 

1 0 

11 m 

13 

80 

175A 

A 1cm 

91 

CZD024,-5 

1 XX 

24 

.40 

6 Om 

12 


175 

D07 


174 

1N4670 

5 

24 

1 0 

11 m 

600 

8.8 

200A 

D015 

92 

CZD24D, 10,5 










175 

1N4749 

10 

24 

1.0 

1 1 m 

25 


200A 

A lav 




|xxx 

24 

“4O~]0 

250u 

200 

80 

175J 

M451 


176 

1N4749A 

5 

24 

1.0 

11 m 

25 


200A 

A lay 

93 

CZE24D,10,5 










177 

1N5572 

20 

24 

1 0 § 

10 m 



200A 

A196d 




XXX 

24 

40 El 

5 2m 

33 

8.0 

175J 

M451 


178 

1N5572A 

10 

24 

1.0 § 

10 m 

25 


200A 

A196d 

94 

HM24,A,B 

XXX 

24 

400m§ 

5 2m 

33 


175A 

A196c 


179 

1N5572B 

5 

24 

1 0 § 

10 m 

25 


200A 

A196d 

95# 

HS7240 

5 

24 

40 

5.0m 



175A 

D07 


180 

1N5642 


24 

1 0 

1 .Om 


9.4m 

175A 

D013 

96# 

M24Z 


5 0 

24 

400m 

5 Om 

80 

8 5 

150A 

D07 


181 

1N5642A 


24 

1 0 

1 .Om 


9.4m 

175A 

D013 

97 

MACZA24D, 1 

0,5 









182 

1 R24,A,B 

XXX 

24 

1.0 

11 m 

25 

8.0 

175A 

A52c 




XXX 

24 

40 0 

250u 

200 

8 0 

175J 

M453 


183# 

1S237 


10 

24 

1 0 

12 m 

30 • 


150J 

A56a 

98 

MACZB24D, 1 

0,5 









184# 

1S3024 

XX 

24 

1.0 

10 m 

30 

8.5 

150 

A3 



XXX 

24 

“4010 

2 6m 

46 

8 0 

175J 

M453 


185 

1Z24,A,B 

XXX 

24 

1 0 

10 m 

25 


150 

A lay 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 


1 

U 

TOLERANCE 

JJ 

X 

< 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



I3U 

TOLERANCE 

LU 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG 

LINE 

ITYPE 

20 1 1C 

) 5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 11C 

) 1 5 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


+ 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


+ 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










1 %L_ 

(V) 

_ (W) 

(A) 

m 


(°C) 






(%] 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 


1 

1Z24T20,10,5 










102 v 

5ZS24,A,B 

XXX 

24 

50 § 

50m 

3.5 


200 A 

Alts 




XXX 

24 

1 0 

9 Om 

58 

9 0 

165A 

A89c 


103v 

CTZC24 AB,D0 








2 # 

1ZC24T10.5 

XX 

24 

1 0 

9 Om 

78 

9 0 

165A 

A3 Id 





XXXX 

24 

5 0 § 

50m 

3 5 0 

8.0 

175A 

Alev 

3 

AV2024 

02 

24 

1 0 

15m 

20 


150A 

A19 


104v 

CTZC24C0 

1 

24 

5 0 § 

50m 

3 5 0 

8.0 

175A 

A ley 

4v# 

BZ240 


5 

24 

1 0 

10 m 

25 

8.3 

175J 

A60t 


105v 

CTZC24E0 

3 

24 

5.0 § 

50m 

3 5 0 

8 0 

175A 

A ley 

5# 

BZX29C24 

5 

24 

1 0 

10 m 

25 

8.0 

1 75J 

A led 


106 

DSZ5724 

5 

24 

5 0 

50m 

5 0 

9.0 

175A 

A60r 

6 # 

BZX61C24 

5 

24 

1 0 

10 m 

25 

6.0 

1 75J 

A3y 


107 

DSZ5824 

10 

24 

5 0 

50m 

5.0 

90 

1 75A 

A60r 

7# 

BZX85C24 

5 

24 

1 0 

10 m 

25 

8 7 

150A 

D015 


108 

MZ5724 

5 

24 

50 

50m 

5 0 

8 0 

175A 

A60f 

8 

CD31-00022 

5 

24 

1 0 

1 1m 

25 

8.8 

200A 

Alee 


109 

MZ5824 

10 

24 

5 0 

50m 

5 0 

80 

175A 

A60f 

9 

CD31-12029 

5 

24 

1.0 

1 1m 

25 


200A 

Alee 


1 10 

MZ5924 

20 

24 

5 0 

50m 

5 0 

80 

175A 

A60f 

10 

CD32-12059 

5 

24 

1.0 

1 1m 

25 





1 1 IV 

TZC24AB.D 









1 1 

CSZ24 


5 

24 

1.0 

20 m 

28 

100 m 

100C 

A let 





XXXX 

24 

5 0 § 

50m 

3 5 0 

8 0 

175A 

Alev 

12 

CZ24AB,D 

XXXX 

24 

1.0 

20 m 

28 

8 0 

175 

D015 


1 12v 

TZC24C 

1 

24 

5 0 § 

50m 

3T0 

8 0 

175A 

A ley 

13 

CZ24C 


0 

24 

1 0 

20 m 

28 

8 0 

175 

D015 


113v 

TZC24E 

3 

24 

5 0 § 

50m 

3 5 0 

8.0 

175A 

A ley 

14 

EVR24.A.B 

XXX 

24 

1 0 

11 m 

34 


1 75A 

D027 


1 14v 

UZ5724 

5 

24 

5.0 

50m 

5 0 

9.0 

175A 

A146m 

15 

G24T20,10,5 










1 15i 

UZ5824 

10 

24 

5 0 

50m 

5 0 

9.0 

175A 

A146m 




XXX 

24 

1 0 

10 m 

25 


175 

DO 15 


116 

UZ5924 

20 

24 

5 0 

50m 

5 0 0 

8 0 

1 75A 

A146m 

16 

HW24AB 

XXX 

24 

1 0 

11 m 

25 


175 

A196 


117 

ZC24 


t 

24 

5.0 § 

50m 

3.5 


150A 

Alev 

17 

JZ24AB,D 

XXXX 

24 

1 0 

10 m 

25 

8 0 

175 

D01 5 


118# 

VR24E 


5 

24 

5.8 

20 m 

34 


200S 

D04 

18 

JZ24C 


0 

24 

1 0 

10 m 

25 

80 

175 

DO 15 


119 

UZ4724 

5 

24 

80 

50m 

5 0 


175A 

A146m 

19 

LPM24,A,-20 










120 

UZ4824 

10 

24 

80 

50m 

5 0 


175A 

A146m 




XX* 

24 

1 0 

10 m 

25 


1 50A 

A1 kk 


121 

1 N 1360,A 

XX 

24 

10 

150m 

3 0 


175A 

D04 

20 

TZ24AB,D 

XXXX 

24 

1 0 

20 m 

28 

8 0 

175 

D027 


122 

1N1360B 

20 

24 

10 

150m 

30 



SI 1e 

21 

TZ24C 


0 

24 

1 0 

20 m 

28 

8 0 

175 

D027 


123 

1N1360C,CAG 

5 








22 

UZ8724 

5 

24 

1 0 

10 m 

25 

8 0 

175 

A146h 





XX 

24 

10 § 

15 

30 


175J 

S19a 

23 

UZ8824 

10 

24 

1 0 

10 m 

25 

8 0 

175 

A146h 


124 

1 N 1 822 

10 

24 

10 

250m 

3 0 

8.0 

150A 

S19a 

24 

VR24AB 

XXX 

24 

1 0 

10 m 

25 


125A 

Alb 


125 

1N1822A 

5 

24 

10 

250m 

30 

8.0 

150A 

S19a 

25# 

Z4A24 


1 

24 

1 0 

25m 

21 

10 A 

150J 

Alef 


126 

1N1822C,CAG 

5 








26# 

Z4B24 


5 

24 

1 0 

25m 

21 

10 A 

150J 

A1 ef 





XX 

24 

10 

250m 

3 0 

8 0 

150A 

S19a 

27# 

Z4C24 


10 

24 

1 0 

25m 

21 

10 A 

150J 

Alef 


127 

1 N2049-2 

5 

24 

10 

150m 

80 

9 0 

1 50J 

D04 

28# 

Z4D24 


15 

24 

1 0 

25m 

21 

10 A 

150J 

Alef 


128 

1N2986AB 

XXX 

24 

10 

105m 

5 0 


1 75C 

DO40 

29 

Z24 AB,D 

XXXX 

24 

1 0 

10 m 

25 

8.0 

175 

D027 


129 

JAN 1N2986B 

,RB 








30 

Z24C 


0 

24 

1 0 

10 m 

25 

8 0 

175 

D027 





5 

24 

10 

105m 

5 0 

8 8 

150C 

D04 

31 

ZA24 AB 

XXX 

24 

1 0 

11 m 

25 


1 50C 

A lew 


130 

1N4271 

20 

24 

10 

105m 

5 0 

80 

1 75C 

S134 

32 

ZB24 


r 

24 

1 0 § 

10 m 

25 


1 50A 

A1 be 


131 

1N4271A 

10 

24 

10 

105m 

5 0 

8 0 

175C 

S134 

33 

ZD240.A.B 

XXX 

24 

1 0 

11 m 

22 

80 

1 75A 

Alcm 


132 

1N4271B 

5 

24 

10 

105m 

5 0 

80 

1 75C 

S134 

34 

ZH24 AB 

XXX 

24 

1 0 

11 m 

25 

8 0 

1 75A 

DO 1 


133 

JAN1N4271B 

5 

24 

10 § 

105m 

5 0 

8 8 

1 75S 

S134a 

35 

ZM24AB,D 

XXXX 

24 

1 0 

10 m 

25 

8 0 

175 

D041 


134# 

1S279 


10 

24 

10 

120 m 

5.0 


150J 

S19g 

36 

ZM24C 


0 

24 

1 0 

10 m 

25 

8.0 

175 

D04 1 


135# 

1 S5024.A 

XX 

24 

10 

50m 

5 0 

8 0 

150C 

D04 

37# 

7729 


5 

24 

1 1 

20 m 

20 

8.0 

1 25A 

A1 bu 


136# 

1S5O24C0 

10 

24 

10 

50m 

5 0 

8 0 

150C 

D04 

38# 

BZY92C24 

5 

24 

1 1 

25m 

15 

7 0 

1 50J 

DO 13 


137# 

1S6024 

10 

24 

10 

100 m 

5 0 

60 

150 

D04 

39 

1N4841AB 

XXX 

24 

1 2 

1 1m 

25 

8.8 

175 

D029 


138# 

1S6024A 

5 

24 

10 

100 m 

5 0 

6 0 

150 

D04 

40# 

BZX67C24 

5 

24 

1 3 

25m 

15 

7 0 

150J 

S287 


139 

10PZ24 AB,D 









41# 

ZD24# 


5 

24 

1 3 

25 

15 

7.0 

1 50J 

D013 





XXXX 

24 

10 

105m 

5 0 

80 

175 

D04 

42# 

ZY24 


5 

24 

1 3 

25 

15 

7.0 

1 50J 

Alba 


140 

10PZ24C 

0 

24 

10 

105m 

5 0 

8 0 

175 

D04 

43v 

1N3798 

20 

24 

1 5 

16m 

17 

8.8 

175S 

C1 40 


141 

10RZ24 AB,D 









44t 

1N3798A 

10 

24 

1 5 

16m 

17 

8.8 

1 75S 

C1 40 





XXXX 

24 

10 

150m 

3 0 

8.0 

155 

D04 

45v 

1N3798B 

5 

24 

1 5 

16m 

17 

8.8 

1 75S 

Cl 40 


142 

10RZ24C 

0 

24 

10 

150m 

3 0 

80 

155 

D04 

46 

1N4474 

5 

24 

1 5 

11 m 

16 


1 75A 

A196 


143 

10Z24T20,10 

5 








47 

JAN 1N4474 

10 

24 

1.5 

10 m 

16 

8 8 

1 75A 

A1 v 





XXX 

24 

10 

90m 

12 

90 

165 

D04 

48# 

1 S4024.A 

XX 

24 

1 5 

10 m 

18 

8.5 

1 50A 

D01 


144 

AV8024 

02 

24 

10 

150m 

40 


150A 

SI 1 

49 

1 5DKZ24AB 










145# 

CC4024 

5 

24 

10 

15m 

18 

7 2 

150 

S19 




XXX 

24 

1 5 

16m 

17 


175A 

D027 


146# 

CD4024 

10 

24 

10 

15m 

18 

7 2 

150 

S19 

_50_ 

1 5JZ24AB.D 









147# 

OAZ237 

5 

24 

10 

20 m 

70 


150J 

D04 




XXXX 

24 

1 5 

16rrTl 

17 

8 8 

175 

D015 


148 

UZ7724 

5 

24 

10 

100 m 

5 0 

8 0 

175 

S2770 

51 

1 5JZ24C 

0 

24 

1.5 

16m 

17 

8.8 

175 

D015 


149 

UZ7824 

10 

24 

10 

100 m 

5 0 

8 0 

175 

S2770 

52 

1 5R24AB 

XXX 

24 

1 5 

16m 

20 

8.0 

175A 

A52c 


150 

UZ7924 

20 

24 

10 

100 m 

50 

80 

175 

S2770 

53 

1 5Z24AB,D 










151# 

Z5D240CF 

2O§0 

24 

10 

50m 

5 0 

8.5 

150J 

D04 




XXXX 

24 

1 5 

16m 

17 

8 8 

175 

D027 


152# 

ZC5024 

5 

24 

10 

100 m 

5 0 

7.8 

150A 

S19 

54 

1 5Z24C 

0 

24 

1 5 

16m 

17 

8 8 

175 

D027 


153# 

ZD5024 

10 

24 

10 

100 m 

5.0 

7 8 

150A 

S19 

55# 

BZY95C24 

5 

24 

1 5 

20 m 

14 

18 

1 75J 

D01 


154# 

BZZ29 


5 

24 

13 

20 m 

33 

24 

150 

D04 

56 

MC6323,A 

XX 

24 

1 5 

50m 

50 



A1 q 


155# 

BZY93C24 

5 

24 

20 § 

500m 

2 0 

18 

175J 

DO40 

_57_| 

MZ1000-22 

10 

24 

1.5 § 

1 1 m 

36 0 

8 8 

1 75J 

A lav 


156# 

ZX24 


5 

24 

25 0 

25 

15 

7.0 

150J 

M41 

58# 

SZ24C 


5 

24 

1 5 

20 m 

120 

8 0 

1 60A 

A26 


157 

1 N2820AB 

XXX 

24 

50 

520m 

2 6 

80 

175S 

C5a 

59# 

Z2A24 


1 

24 

1 5 

25m 

21 

9 0 A 

1 50J 

A244 


158 

JAN 1N2820B 

,RB 








60#, 

Z2B24 


5 

24 

1 5 

25m 

21 

9 0 A 

1 50J 

A244 





5 

24 

50 

520m 

2 6 

8 8 

1 50C 

C5a 

61# 

Z2C24 


10 

24 

1 5 

25m 

21 

9 0 A 

1 50J 

A244 


159 

1N3321 

20 

24 

50 

520m 

2 6 

8 0 

1 75J 

D05 

62# 

Z2D24 


15 

24 

1 5 

25m 

21 

9 0 A 

1 50J 

A244 


160 

1N3321A 

10 

24 

50 

520m 

2 6 

8 0 

175J 

D05 

63# 

Z3A24 


1 

24 

1 5 

100 m 

14 

9 0 A 

1 50J 

S4f 


161 

1N3321B 

5 

24 

50 

520m 

2 6 

80 

175J 

D05 

64# 

Z3B24 


5 

24 

1 5 

100 m 

14 

9 0 A 

1 50J 

S4f 


162 

JAN1N3321B 

,RB 








65# 

Z3B240CF 

2O§0 

24 

1 5 

20 m 

16 

9 0 

1 75J 

D01 





5 

24 

50 

520m 

2 6 

8 8 

150 

D05 

_66#. 

Z3C24 


10 

24 

1 5 

100 m 

14 

9 0 A 

1 50J 

S4f 


163 

50T24 AB 

XX* 

24 

50 

520m 

2.6 

80 


S19e 

67# 

Z3D24 


15 

24 

1 5 

100 m 

14 

9 0 A 

1 50J 

S4f 


164 

AV51024 

5 

24 

50 

520m 

2 6 

8 0 

150C 

C5a 

68 # 

ZC2024 

5 

24 

1 8 

1 Om 

80 

7 7 

150 

D03 


165# 

BZY91C24 

5 

24 

75 § 

1 

90 

80 

175J 

DO50 

69# 

ZD2024 

10 

24 

1 8 

1 Om 

80 

7 7 

150 

D03 


166# 

ZC724 


5 

24 

100 § 

50 

5 0 

8.2 

1 75J 

S125d0 

70 

2R24AB 

XXX 

24 

20 

21 m 

20 

8 0 

175A 

D027 


167 

250ZE24 

10 

24 

250 § 

7 


8 0 

190A 

S83 

71 

2VR24,A,B 

XXX 

24 

20 

21 m 

20 



A3e 


168 

250ZF24 

10 

24 

250 § 

7 


8 0 

190A 

M56a 

72 

LMZ24 A-20 










169 

LID24.A 

XX 

24 

400 

5 1m 

33 


150A 

M401 




XX* 

24 

20 

21 m 

12 


1 50A 

A1 kk 


170# 

BZX70C24 

5 

24 3 

2 5 

20 m 

14 

180 

1 50J 

A171b 

73 

ZBC24 


t 

24 

20 § 

21 m 

10 


1 50A 

A1 be 


171# 

1124 


100 

24 5 

25 

3 Om 

150 

8 0 

150J 

C18f 

74#,,.. 

VR24F 


5 

24 

2 2 

20 m 

34 


200S 

D03 


172# 

BZY83C24V5 

5 

24 5 

.25 

5.0m 

200 

10 A 

150J 

Cla 

75 

1N5032 

10 

24 

2 5 

26m 

10 

8 0 

150 

Algn 


173# 

5329 


100 

24.5 

5 0 

30m 

16 


150J 

A9h 

76 

1N5032A 

5 

24 

2 5 

26m 

10 

8 0 

150 

Algn 


174# 

4129 


100 

24 5 

15 

150m 

20 


150J 

S87 

77 

1N5075 

_5_ 

24 

3.0 

30m 

10 


1 75A 

A14 6 i 


175# 

4229 


100 

24.5 

15 

150m 

20 


1 50J 

S87 

78 

3R24,A,B 

XXX 

24 

3 0 

31m 

12 

8 0 

1 75A 

Alrw 


176# 

4329 


100 

24 5 

30 

150m 

20 


150J 

S87 

79 

3TZ24 AB,D 










177# 

4429 


100 

24.5 

30 

150m 

20 


1 50J 

S87 




XXXX 

24 

3 0 

30m 

15 

90 

175 

Alec 


178# 

4529 


100 

24 5 

100 

190m 

1.5 


150J 

S87 

80 

3TZ24C 

0 

24 

3.0 

30m 

15 

9.0 

175 

Alec 


179# 

4629 


100 

24 5 

100 

190m 

1 5 


150J 

S84 

81 

3VR24 AB 

XXX 

24 

3 0 

30m 

12 



A222 


180 

1N 1 738 

5 

24 8 

80 

7.5m 

80 

80 

150C 

Algt 

82 

3Z24.A.B 

XXX 

24 

3.0 

30m 

13 


150 

A222 


181 

1N1738A 

5 

24 8 

.80 

7 5m 

80 

40 

150C 

Alat 

83 

CZ5075 

10 

24 

30 

30m 

10 

T95 

1 75A 

A196e 


182 

1/4A25AB 

XXX 

25 

.25 

2.5m 

50 

85 

175 

D07 

84 

M3Z24,A 

XX 

24 

30 

33m 

11 


1 50A 

A1 kk 


183 

1/4M25Z,10,E 

i 








85 

MZ724 


5 

24 

3 0 

30m 

10 

8 0 

1 75A 

A1 4 61 





XXX 

25 

25 

2 5m 

50 

8 3 

1 75J 

Alev 

86 

MZ824 


10 

24 

3 0 

30m 

10 

8 0 

175A 

A1 46j 


184 

25N25 


20 

25 

25 

2 5m 

50 


250 

D07 

87 

MZ924 


20 

24 

30 

30m 

10 

8 0 

1 75A 

A146j 


185 

1N41 17 

5 

25 

25 

150m 



200J 

D07 

88 # 

NT3C24 

5 

24 

3 0 

5 Om 

80 


125J 

S43a 


186 

1N4710 

5 

25 

.25 

05m 



200A 

D014 

89 

UZ724 


5 

24 

3 0 

30m 

10 

80 

1 75A 

A60 


187 

JAN1N4117 

5 

25 

400m 

250u 

150 

9.0 

1 75A 

Alsx 

90 

UZ824 


10 

24 

3 0 

30m 

10 

8 0 

1 75A 

A146f 


188 

1N5543 

20 

25 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 

91 

UZ924 


20 

24 

3 0 

30m 

10 

8 0 

175A 

A60 


189 

1N5543A 

10 

25 

400m§ 

1 Om 



1 75A 

1 D07 

92 

ZAC24AB 

XXX 

24 

3 0 

11 m 

25 


150C 

A ley 


190 

1N5543B 

5 

25 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 

93 

ZCC24 


t 

24 

3 0 § 

30m 

10 


1 50A 

A ley 


191v 

JAN 1N5543B 

5 

25 

400m 

1 Om 

100 

9.0 

200A 

D014 

94 

3T24A.B 

XX* 

24 

3 5 

15m 

18 



D04 


192 

1N5543C 

2 

1 25 

400m§ 

1 Om 

100 


1 75A 

D07 

95 

3Z24T20,10,5 










193 

1N5543D 

1 

25 

400m§ 

1 Om 

1100 


1 75A 

D07 




XXX 

24 

3 5 

30m 

28 

9.0 

165 

D04 


194 

CZA25D,10,5 









96 

1N4027AB 

XXX 

24 

5 0 

50m 

60 

8 8 

1 80A 

S82 





XXX 

25 

40 0 

250u 

200 

8 0 

1 75J 

M371 

97 

1N4967 

5 

24 

5 0 

50m 

50 


175A 

A1 46m 


T95 

CZB25D,10,5 









98 

JAN 1N4967 

5 

24 

5 0 

50m 

5 0 

9 0 

175A 

A248f 





XXX 

25 

40 0 

2 5m 

50 

8 0 

175J 

M371 

99i 

1N5359 

20 

24 

5 0 

50m 



200A 

Alee 


196 

CZC25D.10.5 









lOOv 

1N5359A 

10 

24 

5 0 

50m 

35 


200A 

Alee 





XXX 

25 

40 0 

5 Om 

37 

8 0 

175J 

M37 1 

10 1 V 

1N5359B 

5 

24 

5 0 

50m 

3 5 


200A 

Alee 
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2. S 

LICI 

ON REFEI 

REN 

ICE DIOD 

ES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 




3 | 

TOLERANCE 

JU 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


3J 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 } 1C 

|5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 1C 

|5 |2 

NOM 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

fV) 

(W) 

(A) 

(ft) 


( # C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 


1 

CZD25D,10,5 









81 

HRE25.5 

5 

25.5 


10m 

40 

.50 

70A 

A 126a 




XXX 

25 

.40 0 

250u 

200 

8 0 

175J 

M451 

82 

HRE25.5A 

5 

25 5 


10m 

40 

.50 

125A 

A126a 

2 

CZE25D. 10.5 









83 

1N2049C 

5 

26 


150m 

8.0 


150A 

A19a 




XXX 

25 

“4CT0 

5 Om 

37 

8.0 

175J 

M451 

84 

1N 7 69-3 

5 

26 

.25 

5.0m 

150 

9.0 

150 

D07 

3 

MACZA25D,10,5 








85 

SV171 


5 

26 

25 

5.0m 

300 0 

8.8 

150 

D07 




XXX 

25 

40 0 

250u 

200 

8 0 

175J 

M453 

86 

1N2040-3 

5 

26 

.75 

5.0m 

300 

90 

150J 

D012 

4 

MACZB25D,1( 

),5 








87 ♦ 

SV1035 

5 

26 

750m 

5.0m 

300 

8.8 

150A 

A127a 




XXX 

25 

.40 0 

2.5m 

50 

80 

175J 

M453 

88 

WZ928 


5 

26 

75 

5.0m 

300 0 


150A 

Alfw 

5 

MACZC25D. 10.5 








89 

AV2026 

02 

26 

1.0 

15m 

29 


150A 

A19 



Ixxx 

25 

T4O"0 

5.0m 

37 

80 

175J 

M453 

90y# 

BZ260 


5 

26 

1 0 

10m 

28 

8.4 

175J 

A60t 

6 

MACZD25D.10.5 








91 

EVR26.A.B 

XXX 

26 

1 0 

10m 

43 


175A 

D027 




XXX 

25 

40 0 

250u 

200 

8 0 

175J 

M453 

92 

IDA1Z26,A,B,< 

:0 








7 

MACZE25DJC 

),5 











XXXX 

26 

1.0 

22m 



200A 

Alht 




XXX 

25 

40 0 

5 Om 

37 

8 0 

175J 

M453 

93 

1N2049-3 

5 

26 

10 

150m 

80 

90 

150J 

D04 

8 

MBCZA25D.10.5 








94 

AV8026 

02 

26 

10 

150m 

4 0 


150A 

S11 



Ixxx 

25 

40 0 

250u 

200 

8.0 

175J 

M454 

95 

AV51026 

5 

26 

50 

480m 

2.7 

8.5 

150C 

C5a 

9 

MBCZB25D.10.5 








96 

250ZE26 

10 

26 

250 § 

7 


8.0 

190A 

S83 




XXX 

25 

40 0 

2 5m 

50 

8.0 

175J 

M454 

97 

250ZF26 

10 

26 

250 § 

7 


8.0 

190A 

M56a 

10 

MBCZC25D.K 

),5 








98 

DSZ3027 

10 

27 


25m 

12 

9.0 


A266 




XXX 

25 

4OOm0 

5 Om 

37 

8 0 

175J 

M454 

99# 

RZ27 


5 

27 

.08 

2.0m 

420 


150A 

C18e 

1 1 

MBCZD25D.10.5 








100# 

RZZ27 


10 

27 

.08 

5 Om 

450 


150A 

C18e 




XXX 

25 

T4O~0 

250u 

200 

8.0 

175J 

M454 

101 

1N1991 

10 

27 

150m 

1 Om 

200 

9.6 

150 

Cl 

12 

MBCZE25D.lt 

),5 








102 

1N1991A 

5 

27 

150m 

1 .Om 

200 

9 6 

150 

Cl 




XXX 

25 

40 0 

5.0m 

37 

8.0 

175J 

M454 

103 

1N1991B 

1 

27 

150m 

1 .Om 

200 

9 6 

150 

Cl 

13 

MCCZA25D.10.5 








104# 

AZ27 


10 

27 

15 

5.0m 

130 


170A 

D07 




XXX 

25 

40 0 

250u 

200 

8.0 

175J 

M455 

105# 

Z270 


5 

27 

150m 

2.0m 

420 


150A 

C18d 

14 

MCCZB25D.K 

),5 








106# 

ZZ270 


10 

27 

15 

5 Om 

450 


150A 

C18d 




XXX 

25 

40 0 

2.5m 

50 

8 0 

175J 

M455 

107 

1N1937.A.B 

XX 1 

27 

.20 

1 Om 

200 

9.6 

150A 

A82e 

15 

MCCZC25D.K 

),5 








108# 

RZ27A 


10 

27 

20 

150m 

5.6 

7.7 

125A 

D05 




XXX 

25 

40 0 

5 Om 

37 

8.0 

175J 

M455 

109 

1/4A27.A.B 

XXX 

27 

25 

2.3m 

58 

8.5 

175 

D07 

16 

MCCZD25D, 10,5 








110 

1/4M27Z.10.E 












XXX 

25 

40 0 

250u 

200 

80 

175J 

M455 




XXX 

27 

25 

2.3m 

58 

8.4 

175J 

A Icy 

17 

MCCZE25D.1C 

),5 








11 1 

25N27 


20 

27 

.25 

2.3m 

58 


250 

D07 



|xxx 

25 

74O~0 

5 Om 

37 

8.0 

175J 

M455 

112 

1N724.A 

XX 

27 

.25 

4.0m 

35 

8.8 

175A 

D07 

18 

MDCZA25D, 10,5 








113 

1N724B 

20 

27 

.25 

4.0m 

35 



D07 




XXX 

25 

40 0 

250u 

200 

80 

150A 

M410 

114 

1N41 18 

5 

27 

.25 

25m 

150 


200J 

D07 

19 

MDCZB25D.10.5 








115 

1N471 1 

5 

27 

.25 

05m 



200A 

D014 




XXX 

25 

40 0 

2 5m 

50 

8 0 

150A 

M410 

116# 

1127 


100 

27 

.25 

3.0m 

150 

9.0 

150J 

C18f 

20 

MDCZC25D.10.5 








117# 

HS2270 

5 

27 

.25 

5.0m 



175A 

D07 




XXX 

25 

74O~0 

5 Om 

37 

8 0 

150A 

M410 

118# 

MZ27A 


10 

27 

.25 

3.9m 

68 

7.7 

1 50A 

D07 

21 

MDCZD25D.10.5 








119# 

BZY85C27 

5 

27 

.30 

5.0m 

80 

9.0 

150J 

D07 




XXX 

25 

.40 0 

250u 

200 

8.0 

150A 

M410 

120 

MC6024.A 

XX 

27 

30 

1 .Om 

69 


175 

A2m 

22 

MDCZE25D.lt 

),5 








121# 

Z1A27 


1 

27 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

1 50A 

C29 




XXX 

25 

.40 0 

5.0m 

37 

8.0 

150A 

M410 

122# 

Z1B27 


5 

27 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

150A 

C29 

23 

MZC25A10 

t 

25 

400m§ 

2 0m 

100 

8 9 

175J 

M468 

123# 

Z1C27 


10 

27 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

150A 

C29 

24 

MZC25B10 

§T 

25 

400m§ 

250u 

150 


175J 

M468 

124# 

Z1D27 


15 

27 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

150A 

C29 

25 

1N5253 

20t 

25 

.50 

5.0m 



200A 

D07 

125 

1N669 


5 

27 

.40 

5.0m 

35 

8.5 

200S 

A31b 

26 

1 N5253A.B 

§0 

25 

.50 

5 Om 

35 

8.9 

200A 

D07 

126 

1N971.A.B 

XXX 

27 

.40 

4.6m 

41 

8.5 

175S 

D07 

27 

MZ92-25 

t 

25 

500m§ 

5.0m 


8 3 

150J 

Cl 03 

127 

JAN1N971B 

5 

27 

40 

4 6m 

41 

9.0 

175A 

D07 

28 

S5253.A.B 

XXX 

25 

500m 

5.0m 

35 

8 9 

175 

D041 

128 

1N 1964.A.B 

XX 1 

27 

.40 

1 .Om 

200 

9.6 

150 

D07 

29 

7JZ25 


t 

25 

750m 

5.0m 

38 

8.0 

175 

D015 

129 

1N3528 

5 

27 

.40 

4.0m 

40 

10 

200A 

D07 

30 

7Z25.A.B.D 









130 

JAN1N4118 

5 

27 

400m 

250u 

150 

9.0 

175A 

Alsx 




XXXX 

25 

750m 

5 Om 

38 

8 0 

175 

D027 

1 3 1 y 

1N5746B 

5 

27 

400m 

2 0m 

80 

8 7 

200J 

D035 

31 

7Z25C 


0_ 

25 

750m 

5 Om 

38 

8.0 

175 

D027 

132# 

1S2270 

10 

27 

400m 

5.0m 

85 

8.5 

150A 

A1 

32 

7ZM25.A.B.D 









133# 

1S2270A 

5 

27 

400m 

5 Om 

85 

8.5 

150A 

A1 




XXXX 

25 

750m 

5 Om 

38 

8.0 

175 

D041 

134# 

5530 


5 

27 

.40 

5.0m 

60 

8.5 

125A 

Alee 

33 

7ZM25C 

0 

25 

750m 

5.0m 

38 

8.0 

175 

D041 

135# 

BZX46C27 

5 

27 

400m 

4 6m 

41 

8.5 

175J 

D035 

34 

1 E25Z.10.5 

XXX 

25 

1.0 

10m 

30 

8.0 

150A 

A52g 

136# 

BZX55C27 

5 

27 

400m 

5.0m 

80 

8.5 

150J 

D035 

35 

1 M25Z.10.5 

XXX 

25 

1.0 

10m 

30 

80 

175S 

D01 

137# 

BZX79C27 

5 

27 

400m 

5 Om 

80 

235 

200J 

A257 

36# 

1S238 


10 

25 

1.0 

12m 

30 


1 50J 

A56a 

138# 

BZX83C27 

5 

27 

400m 

5 Om 

80 

8.5 

150J 

D035 

37 

AV2025 

02 

25 

1.0 

15m 

20 


150A 

A19 1 

139y# 

BZY85B27 

2 

27 

400m 

5.0m 

80 

7.4 

150J 

D07 

38 

CZ25.A.B.D 

XXXX 

25 

1 0 

20m 

29 

8.0 

175 

D015 

140# 

BZY88C27 

5 

27 

40 

5 Om 

85 


1 75J ; 

D07 

39 

CZ25C 


0 

25 

1 0 

20m 

29 

8 0 

175 

D015 

141# 

BZY94C27 

5 

27 

40 




150J 

D07 

40 

EVR25.A.B 

XXX 

25 

1 0 

11m 

39 


175A 

D027 

142 

C4026 


10 

27 

.40 

4 6m 

41 


175 

A134a 

41 

JZ25.A.B.D 

XXXX 

25 

1 0 

10m 

30 

8 0 

175 

D015 

143 

C6026 


10 

27 

400m 

1 .Om 

80 0 

8.4 

175A 

M37 1c 

42 

JZ25C 


0 

25 

1.0 

10m 

30 

8.0 

175 

D015 

144 

C6026A 

5 

27 

400m 

1 Om 

80 0 

8.4 

175A 

M371c 

43 

TZ25.A.B.D 

XXXX 

25 

1 0 

20m 

29 

8.0 

175 

D027 

145 

C6126 


10 

27 

400m 

1 Om 

80 

8.4 

175A 

M 131a 

44 

TZ25C 


0 

25 

1 0 

20m 

29 

80 

175 

D027 

146 

C6126A 

5 

27 

400m 

1 Om 

80 

8.4 

175A 

M 131a 

45 

Z25.A.B.D 

XXXX 

25 

1 0 

10m 

30 

8 0 

175 

D027 

147 

CZA27D.10.5 









46 

Z25C 


0 

25 

1.0 

10m 

30 

8 0 

175 

D027 




|xxx 

27 

~4O~0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M37 1 

47 

ZM25.A.B.D 

XXXX 

25 

1 0 

10m 

30 

8 0 

175 

D041 

148 

CZB27D.10.5 









48 

ZM25C 


0 

25 

1 0 

10m 

30 

8.0 

175 

D04 1 




Ixxx 

27 

.40 0 

2 3m 

58 

8.5 

175J 

M37 1 

49 

1N3951 

5 

25 

1 5 

15m 

18 

8 4 

175S 

C12 

149 

CZC27D.10.5 





I 




50 

1 5JZ25.A.B.D 











|xxx 

27 

.40 0 

4.6m 

41 

8.5 

175J 

M371 




XXXX 

25 

1 5 

15m 

18 

8 9 

175 

D015 

150 

CZD27D.10.5 









51 

1 5JZ25C 

0 

25 

1 5 

15m 

18 

8.9 

175 

D015 




|xxx 

27 

74O~0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M451 

52 

1 5M25Z.10.5 









151 

CZE27D,10,5 











Ixxx 

25 

1 5 

15m 

18 

80 

175S 

C12 




XXX 

27 

.40 0 

4.6m 

41 

8.5 

175J 

M451 

53 

1 5Z25.A.B.D 









152 

HM27.A.B 

XXX 

27 

400m§ 

4.6m 

41 


175A 

A196c 




XXXX 

25 

1 5 

15m 

18 

8 9 

175 

D027 

153# 

HS7270 

5 

27 

.40 

5.0m 



175A 

D07 

54 

1 5Z25C 

0_ 

25 

1 5 

15m 

18 

8 9 

175 

D027 

154 

M4Z27.A.-20 









55 

ZBC25 


t 

25 

20 § 

20m 

10 


150A 

Albc 




XX* 

27 

40 

4.6m 

41 


150A 

Alkk 

56 

1N5033 

10 

25 

2.5 

25m 

1 1 

8.0 

150 

Algn 

155# 

M27Z 


50 

27 

400m 

5.0m 

80 

8 5 

150A 

D07 

57 

1N5033A 

5 

25 

2.5 

25m 

11 

80 

150 

Algn 

156 

MACZA27D.1 

0.5 








58 

ZCC25 


t 

25 

30 § 

30m 

10 


150A 

A ley 




XXX 

27 

4OOm0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M453 

594 

1N5360 

20 

25 

5.0 

50m 



200A 

Alee 

157 

MACZB27D, 1 

0.5 








60t 

1N5360A 

10 

25 

5.0 

50m 

4 0 


200A 

Alee 




Ixxx 

27 

40 0 

2.3m 

58 

8.5 

175J 

M453 

61y 

1N5360B 

5 

25 

5 0 

50m 

4 0 


200A 

Alee 

158 

MACZC27D.10.5 








62y 

5ZS25.A.B 

XXX 

25 

5 0 § 

50m 

4 0 


200A 

Alts 




Ixxx 

27 

40 0 

4.6m 

41 

8.5 

175J 

M453 

63y 

CTZC25.A.B.D0 








159 

MACZD27D.10.5 











XXXX 

25 

5 0 § 

50m 

4.0 0 

80 

175A 

A ley 




|xxx 

27 

40 0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M453 

64y 

CTZC25C0 

1 

25 

5 0 § 

50m 

4 0 0 

80 

175A 

A ley 

160 

MACZE27D.1 

0,5 








65y 

CTZC25E0 

3 

25 

5 0 § 

50m 

4.0 0 

8.0 

175A 

Alev 




Ixxx 

27 

40 0 

4.6m 

41 

8.5 

175J 

M453 

66y 

TZC25.A.B.D 









161 

MBCZA27D,10,5 











XXXX 

25 

5 0 § 

50m 

40 0 

8.0 

175A 

A ley 




Ixxx 

27 

.40 0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M454 

67y 

TZC25C 

1 

25 

5.0 § 

50m 

4 0 0 

80 

175A 

Alev 

162 

MBCZB27D.10.5 








68y 

TZC25E 

3 

25 

5.0 § 

50m 

#00 

8.0 

175A 

A ley 




Ixxx 

27 

~~4O~0 

2 3m 

58 

8 5 

175J 

M454 

69 

ZC25 


r 

25 

5 0 § 

50m 

4.0 


150A 

A ley 

163 

MBCZC27D.10.5 








70 

1N2987AB 

XXX 

25 

10 

100m 

60 

8 0 

175S 

D04 




Ixxx 

27 

4Q 0 

4 6m 

41 

8 5 

175J 

M454 

71# 

1S280 


10 

25 

10 

120m 

5.0 


150J 

S 19g 

164 

MBCZD27D, 10,5 








72 

10M25Z.10.5 












Ixxx 

27 

40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M454 




XXX 

25 

10 

100m 

6.0 


175J 

D04 

165 

MBCZE27DJQJ) 








73 

AV8025 

02 

25 

10 

150m 

4.0 


150A 

S11 




Ixxx 

27 

40 0 

4 6m 

41 

8 5 

175J 

M454 

74 

1 N2821.A.B 

XXX 

25 

50 

500m 

2 7 

8.0 

175S 

C5a 

166 

MCCZA27D.10.5 








75 

1N3322 

20 

25 

50 

500m 

2 7 

80 

175J 

D05 




Ixxx 

27 

40 0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M455 

76 

1N3322A 

10 

25 

50 

500m 

2 7 

8 0 

175J 

D05 

167 

MCCZB27D.10.5 








77 

1N3322B 

5 

25 

50 

500m 

2 7 

80 

175J 

D05 




XXX 

27 

.40 0 

2.3m 

58 

8 5 

175J 

M455 

78 

AV51025 

5 

25 

50 

500m 

2.7 

80 

150C 

C5a 

168 

MCCZC27D.1 

D.5 








79 

PS 1503 

5 

25 2 

.25 

10m 

45 

20 

150A 

Algc 




XXX 

27 

74O~0 

4 6m 

41 

8.5 

175J 

M455 

80 

PS1503A 

5 

25 2 

25 

10m 

45 

10 

150A 

Alac 

- 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


210 






2. SILICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



[3J 

TOLERANCE 

LU 

I2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG. 



3 1 

TOLERANCE 

JJ 

I2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No 


LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM 

T>ISS 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 






(%) 

(VI 

(W) 

(A) 

01) 


(°C) 


1 

MCCZD27D, 10,5 









96 

HW27,A,B 


27 

1 0 

( 9 5m 

35 


175 

AT96 




XXX 

27 

.40 0 

250u 

200 

8.5 

1 75J 

M455 


97 

JZ27,A,B,D 

xxxx 

27 

1 0 

9.5m 

35 

8.5 

175 

D015 

_2_ 

MCCZE27D.1C 

\5 









98 

JZ27C 


0 

27 

1 0 

9 5m 

35 

8.5 

175 

D015 




XXX 

27 

“W 0 

4.6m 

51 

8 5 

1 75J 

M455 


99 

LPM27,A,-20 









3 

MDCZA27D,1 

0,5 












XX* 

27 

1 0 

9 5m 

35 


150A 

Alkk 




XXX 

27 

40 0 

250u 

200 

8 5 

1 50A 

M410 


100 

LPZT270 

10 

27 

1 0 

8 . 0 m 

27 

7.4 

185 

A 86 

4 

MDCZB27D,10,5 









101 

TC27A5A 

5A0 

27 

1.0 

10 m 

45 

05 

175A 

Alss 




XXX 

27 

40 0 

2 3m 

58 

8 5 

1 50A 

M410 


102 

TZ27,A,B,D 

XXXX 

27 

1 0 

20 m 

31 

8.5 

175 

D027 

5 

MDCZC27D.10.5 









103 

TZ27C 


0 

27 

1 0 

20 m 

31 

8.5 

175 

D027 




XXX 

27 

^4O~0 

4 6 m 

41 

8 5 

1 50A 

M410 


104 

UZ8727 

5 

27 

1 0 

9.5m 

35 

9 0 

175 

A146h 

6 

MDCZD27D,10,5 









105 

UZ8827 

10 

27 

1 0 

9 5m 

35 

9.0 

175 

A146H ! 




XXX 

27 

40 0 

250u 

200 

8 5 

1 50A 

M410 


106 

VR27,A,B 

XXX 

27 

1.0 

9 5m 

35 


125A 

Alb 

7 

MDCZE27D,1( 

X5 









107# 

Z4A27 


1 

27 

1 0 

25m 

25 

10 A 

150J 

Alef 




XXX 

27 

40 0 

4 6 m 

41 

8 5 

1 50A 

M410 


108# 

Z4B27 


5 

27 

1.0 

25m 

25 

10 A 

150J 

Alef 

8 

MZ500-26 

10 

27 

4 § 

4.6m 

45 0 

9 0 

1 75J 

D07 


109# 

Z4C27 


10 

27 

1 0 

25m 

25 

10 A 

1 50J 

Alef 

9 

MZC27A10 

r 

27 

400m§ 

1.9m 

115 

9 0 

175J 

M468 


no# 

Z4D27 


15 

27 

1.0 

25m 

25 

10 A 

150J 

Alef 

10 

MZC27B10 

St 

27 

400m§ 

250u 

150 


1 75J 

M468 


1 11 

Z27,A,B,D 

XXXX 

27 

1 0 

9 5 

35 

8 5 

175 

D027 

._U£ 

ZF27 


5 

27 

400m 

5 Om 

80 

9.0 

1 50J 

D07 


112 

Z27C 


0 

27 

1 0 

9 5m 

35 

8 5 

175 

D027 

12 # 

ZG27 


10 

27 

400m 

5.0m 

100 

9.0 

1 50J 

D07 


1 13 

ZA27,A,B 

XXX 

27 

1.0 

9.5m 

35 


150C 

A lew 

13# 

ZP27# 


5 

27 

400m 

5 Om 

80 

9 0 

150J 

D07 


114 

ZB27 


t 

27 

1 0 § 

9 5m 

35 


150A 

A 1 be 

14 

1/2Z27T5 

5 

27 

50 

4 6 m 

32 


175 

A94f 


115 

ZD270,A,B 

XXX 

27 

1.0 

9.5m 

30 

8.5 

175A 

Alcm 

15 

1N34070 

10 

27 

50 

3 Om 

60 

6 8 

200A 

P5 


116# 

ZEC27 


20 

27 

1 0 

7 Om 

100 

10 

165A 

D03 

16 

1N3420 

10 

27 

.50 

1 . 0 m 

280 

7 8 

200A 

P5 


117# 

ZF27A 


10 

27 

1 0 

15m 

28 

7 7 

150A 

D013 

17 

1N5254 

20 T 

27 

50 

4 6 m 



200A 

D07 


118 

ZH27.A.B 

XXX 

27 

1 0 

9.5m 

35 

8 5 

175A 

D01 

18 

1 N5254A,B 

§0 

27 

.50 

4 6 m 

41 

9 0 

200A 

D07 


119 

ZM27,A,B,D 

XXXX 

27 

1 0 

9 5m 

35 

8.5 

175 

D041 

19# 

DZ27A 


10 

27 

50 

7 5m 

56 

7 7 

1 50A 

A 100 


120 

ZM27C 


0 

27 

1 0 

9.5m 

35 

8.5 

175 

D041 

20 ▼ 

HEPZ0234-RT 










121 # 

7730 


5 

27 

1 1 

20 m 

25 

8 5 

125A 

Albu 




10 

27 

500m 

4 6 

98 



Cl 03 


122 # 

BZY92C27 

5 

27 

1 1 

25m 

15 

7.0 

150J 

D013 

21 

IDAZ34O7,A,B,C0 









123 

1N4842AB 

XXX 

27 

1 2 

9 3m 

35 

9 0 

175 

D029 




xxxx 

27 

500m 

3 Om 

60 

6 8 

200A 

Alhc 


124# 

BZX67C27 

5 

27 

1 3 

25m 

15 

7 0 

150J 

S287 

22 

MTZ624,A 

XX 

27 

50 

1 Om 

69 


1 75A 

A60e 


125# 

ZD27# 


5 

27 

1 3 

25 

15 

7.0 

150J 

D013 

23 

MZ92-27 

t 

27 

500m§ 

4 6 m 


8 4 

1 50J 

Cl 03 


126 

ZM270 

10 

27 

1 3 

25 

15 

7.0 

150J 

D013 

24 

S5254.A.B 

XXX 

27 

500m 

4 6 m 

41 

9 0 

175 

D04 1 


127# 

ZU27 


10 

27 

1 3 

25 

15 

7 0 

150J 

Alba 

25# 

Z0D27 


15 

27 

50 

16m 

70 

9 0 

1 50J 

A 1 ef 


128# 

ZY27 


5 

27 

1.3 

25 

15 

7 0 

150J 

Albg 

26# 

ZSF27 


1 

27 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

1 50S 

M487a 


1 29t 

1N3799 

20 

27 

1 5 

14m 

20 

9 0 

175S 

Cl 40 

27# 

Z0A27 


1 

27 

520m 

5 Om 

50 

10 A 

1 50J 

A 1 ef 


130 ▼ 

1N3799A 

10 

27 

1 5 

14m 

20 

9 0 

175S 

Cl 40 

28# 

Z0B27 


5 

27 

520m 

5.0m 

50 

10 A 

1 50J 

A 1 ef 


131 v 

1N3799B 

5 

27 

1 5 

14m 

20 

90 

175S 

C140 ! 

29# 

Z0C27 


10 

27 

520m 

5 Om 

50 

10 A 

1 50J 

A let 


132 

1N4063 

5 

27 

1 5 

10 m 

45 

.50 

100 

Alss 

30 

1N4642 

5 

27 

.60 

4.6m 

750 

9 0 

200A 

D014 


133 

1N4063A 

5 

27 

1 5 

10 m 

45 

.20 

100 

Alss 

31# 

NT0.6C27 

5 

27 

600m 

5 Om 

60 


1 25J 

M498 


134 

1N4475 

5 

27 

1.5 

9 5m 

18 


175A 

A196 

32# 

UZ27 


10 

27 

60 

22 m 

46 

9 5 

1 35A 

D03 


135 

JAN 1N4475 

10 

27 

1 5 

9 5m 

18 

9 0 

175A 

A1 v 

33# 

ZC027 


5 

27 

.60 

1 Om 

90 

8 0 

100 

A3k 


136# 

1 S4027.A 

XX 

27 

1 5 

10 m 

19 

8.5 

1 50A 

D01 

34# 

ZD027 


10 

27 

60 

1 Om 

90 

8 0 

100 

A3k 


137 

1 5DKZ27,A,B 






■ 



35# 

ZW27 


5 

27 

600m 

5 Om 

80 

9 0 

1 50J 

A 1 bg 





XXX 

27 

1 5 

14m 

20 


175A 

D027 

36 

ZZ27A 


10 

27 

.60 

4 Om 

35 

9 5 

1 75A 

M222 


138 

1.5JZ27,A,B,D 








37 

7JZ27 


t 

27 

750m 

4 6 m 

41 

8 5 

175 

DO 15 





XXXX 

27 

1 5 

14m 

20 

9 0 

175 

D015 

38 

7Z27,A,B,D 










139 

1 5JZ27C 

0 

27 

1 5 

14m 

20 

9.0 

175 

D015 




xxxx 

27 

750m 

4 6 m 

41 

8 5 

175 

D027 


140 

1 5R27.A.B 

XXX 

27 

1.5 

15m 

25 

8 5 

175A 

A52c 

39 

12.210. 


0 

27 

750m 

4 6 m 

41 

8 5 

175 

D027 


141 

1 5Z27,A,B,D 









40 

7ZM27,A,B,D 













XXXX 

27 

1 5 

14m 

20 

9.0 

175 

D027 




xxxx 

27 

750m 

4 6 m 

41 

8 5 

175 

D04 1 


142 

1 5Z27C 

0 

27 

1 5 

14m 

20 

9.0 

175 

D027 

41 

7ZM27C 

0 

27 

750m 

4 6 m 

41 

8 5 

175 

D04 1 


143# 

BZY95C27 

5 

27 

1 5 

20 m 

18 

20 

175J 

D01 

42 

1 N 15 1 7, A 

XX 

27 

75 

5.0m 

82 

9 5 

200S 

D012 


144 

MC6324,A 

XX 

27 

1 5 

25m 

60 



Alq 

43 

1N3689 

20 

27 

750m 

4 6 m 

41 

8 5 

1 75S 

Alaz 


145 

MZ1000-23 

10 

27 

1 5 § 

9.5m 

53 0 

9.0 

175J 

A lav 

44 

1N3689A 

10 

27 

750m 

4 6 m 

41 

8 5 

175S 

A1 az 


146# 

SZ27C 


5 

27 

1 5 

20 m 

120 

90 

160A 

A26 

45 

1N3689B 

5 

27 

750m 

4 6 m 

41 

8 5 

175S 

A1 az 


147# 

Z2A27 


1 

27 

1 5 

100 m 

15 

9 0 A 

150J 

S4f 

46 

MC6124.A 

XX 

27 

75 

5 Om 

69 


175A 

A2d 


148# 

Z2B27 


5 

27 

1 5 

100 m 

15 

90 A 

150J 

S4f 

47 

MMZ27,A,-20 










149# 

Z2C27 


10 

27 

1 5 

100 m 

15 

90 A 

150J 

S4f 




XX* 

27 

75 

4 6 m 

41 


1 50A 

Alkk 


150# 

Z2D27 


00 §$ 

27 

1 5 


27 


150J 

A 6 b 

48 

MZ27T20.10, 

5 









151# 

Z3A27 


1 

27 

1 5 

100 m 

15 

9 0 A 

150J 

S4f 




XXX 

27 

75 

5 Om 

120 

9 5 

1 65A 

A152 


152# 

Z3B27 


5 

27 

1 5 

100 m 

15 

9.0 A 

150J 

S4f 

49 

1 A27M,A,B 

XXX 

27 

1 0 

9 5m 

35 


75A 

D015 


153# 

Z3B270CF 

2O§0 

27 

1 5 

20 m 

19 

9 5 

175J 

D01 

50 

1 E27Z.10.5 

XXX 

27 

1 0 

9 5m 

35 

8 5 

1 50A 

A52a 


154# 

Z3C27 


10 

27 

1 5 

100 m 

15 

9 0 A 

150J 

S4f 

51 

1 M27Z,10,5 

XXX 

27 

1 0 

9 5m 

35 

8 5 

1 75S 

D01 


155# 

Z3D27 


00 §$ 

27 

1 5 

50m 

15 


150J 

S4f 

52 

INI 430 

5 

27 

1 0 

5 Om 

50 0 

8 5 

200A 

A1 54 


156# 

ZC2027 

5 

27 

1 8 

1 . 0 m 

90 

8 0 

150 

D03 

53 

1N1528.A 

XX 

27 

1 0 

7 Om 

45 

9 5 

200S 

D03 


157# 

ZD2027 

10 

27 

1 8 

1 . 0 m 

90 

80 

150 

D03 

54 

1N1781.A 

XX 

27 

1 0 

15m 

23 


1 75S 

D013 


158 

2R27,A,B 

XXX 

27 

20 

18m 

25 

8 5 

175A 

D027 

55 

1N1881 

10 

27 

1 0 

8 . 0 m 

27 

6 6 

200C 

A126 


159 

2VR27,A,B 

XXX 

27 

20 

18m 

25 



A3e 

56 

1 N 188 1 A 

5 

27 

1 0 

8 Om 

27 

6 6 

200C 

A126 


160 

LMZ27,A,-20 









57 

1N1881B 

1 

27 

1 0 

8 . 0 m 

18 A 

6 6 

175A 

D013 





XX* 

27 

2 0 

18m 

17 


1 50A 

Alkk 

58 

1N3030AB 

XXX 

27 

1 0 

9 5m 

35 


175A 

A3 la 


161 

ZBC27 


t 

27 

20 § 

19m 

12 


1 50A 

Albc 

59 

JAN 1N3030B 

5 

27 

1 0 

9 5m 

35 

9 0 

175A 

A31c 


162# 

VR27F 


5 

27 

2 2 

20 m 

39 


200S 

D03 

60 

1N4172 

20 

27 

1 0 

9 5m 

35 

8 5 

175 

D029 


163 

1N5034 

10 

27 

2 5 

23m 

12 

8.5 

150 

Algn 

61 

1N4172A 

10 

27 

1 0 

9 5m 

35 

8 5 

175 

D029 


164 

1N5034A 

5 

27 

2 5 

23m 

12 

8.5 

150 

Algn 

62 

1N4172B 

5_ 

27 

1 0 

9 5m 

35 

8 5 

175 

D029 


165# 

BZX70C27 

5 

27 

2 5 

20 m 

18 

200 

150J 

A17 1 b 

63 

1N4337AB 

XXX 

27 

1 0 

9.5m 

35 

8 5 

300S 

D07 


166 

1N5076 

5 

27 

30 

25m 

12 


175A 

A146j 

64 ♦ 

1N4414 

20 

27 

1 0 

9 5m 

14 


175S 

A266a 


167 

3R27,A,B 

XXX 

27 

3 0 

29m 

18 

8 5 

175A 

A 1 rw 

65 

1N4414A 

10 

27 

1 0 

9.5m 

14 

8 5 

1 75A 

Alcm 


168 

3TZ27,A,B,D 









66 

1N4414B 

5 

27 

1 0 

9 5m 

14 

8.5 

1 75A 

Alcm 





xxxx 

27 

3.0 

30m 

15 


175 

Alec 

67 

1N4671 

5 

27 

1 0 

9 5m 

600 

9.0 

200A 

D01 5 


169 

3TZ27C 

0 

27 

3.0 

30m 

15 


175 

Alec 

68 

1N4750 

10 

27 

1 0 

9.5m 

35 


200A 

A 1 av 


170 

3VR27.A.B 

XXX 

27 

3.0 

28m 

18 



A222 

69 

1N4750A 

5 

27 

1 0 

9.5m 

35 


200A 

Alay 


171 

3Z27,A,B 

XXX 

27 

30 

29m 

16 


150 

A222 

70 

1N5573 

20 

27 

1 0 § 

9.5m 



200A 

A196d 


172 

CZ5076 

10 

27 

30 

25m 

12 

210 

175A 

A196e 

71 

1N5573A 

10 

27 

1 0 § 

9 5m 

35 


200A 

A196d 


173# 

FDZ27A 

10 

27 

3.0 0 

45m 

9 4 

7.7 

150A 

S303 

72 

1N5573B 

5 

27 

1 0 § 

9.5m 

35 


200A 

A196d 


174 

M3Z27,A 

XX 

27 

30 

30m 

12 


150A 

Alkk 

73 

1N5643 


27 

1 0 

1 .Om 


9 6 m 

175A 

D013 


175 

MZ727 


5 

27 

3 0 

25m 

12 

9.0 

175A 

A146j 

74 

1N5643A 


27 

1 0 

1 Om 


9 6 m 

175A 

D013 


176 

MZ827 


10 

27 

3 0 

25m 

12 

9 0 

175A 

A146i 

75 

1R27AB 

XXX 

27 

1 0 

9 5m 

35 

8 0 

1 75A 

A52c 


177 

MZ927 


20 

27 

3.0 

25m 

12 

9.0 

175A 

A146j 

76# 

1S239 


10 

27 

1 0 

12 m 

30 


1 50J 

A56a 


178# 

NT3C27 

5 

27 

3 0 

5 Om 

80 


125J 

S43a 

77#„ 

1S3027 

XX_, 

27 

1 0 

10 m 

40 

8 5 

150 

A3 


179 

UZ727 


5 

27 

3 0 

25m 

12 

9.0 

175A 

A60 

78 

1Z27AB 

XXX 

27 

1 0 

9 5m 

35 


150 

Alay 


180 

UZ827 


10 

27 

30 

25m 

12 

9 0 

175A 

A146f 

79 

1Z27T20,10,5 










181 

UZ927 


20 

27 

30 

25m 

12 

9 0 

175A 

A60 




XXX 

27 

1 0 

7 Om 

68 

9 5 

165A 

A89c 


182 

ZAC27AB 

XXX 

27 

3 0 

9.5m 

35 


150C 

Alev 

80# 

1ZC27T10,5 

XX 

27 

1 0 

7 Om 

100 

9 5 

1 65A 

A3 Ip 


183 

ZCC27 


t 

27 

3 0 § 

25m 

12 


1 50A 

A ley 

81 

AV2027 

02 

27 

1 0 

15m 

29 


150A 

A19 


184 

IN 1598,A 

XX 

27 

3 5 

25m 

24 

9.5 

200S 

D04 

82t# 

BZ270 


5 

27 

1 0 

10 m 

30 

8 4 

175J 

A60t 


185 

3Z27T20,10,5 









83# 

BZX29C27 

5 

27 

1 0 

10 m 

35 

8 5 

175J 

Alcd 





XXX 

27 

3 5 

25m 

36 

9 5 

165 

D04 

84# 

BZX61C27 

5 

27 

1 0 

10 m 

35 

60 

175J 

A3y 


186# 

4GZ27A 

10 

27 

4.0 

95m 

250 

8.5 


S19q 

85 ♦ 

BZX85C27 

5_ 

27 

1 0 

10 m 

30 

8 8 

1 50A 

D015 


187 

1 N4028.A.B 

XXX 

27 

5 0 

45m 

60 

9.0 

180A 

S82 

86 

CD31-00023 

5 

27 

1 0 

9 5m 

35 

9 0 

200A 

Alee 


188 

1N4968 

5 

27 

5 0 

50m 

60 


175A 

A146m 

87 

CD31-12030 

5 

27 

1 0 

9 5m 

30 


200A 

Alee 


189 

JAN 1N4968 

5 

27 

5 0 

50m 

60 

9.0 

175A 

A248f 

88 

CD32-12060 

5 

27 

1 0 

9 5m 

35 





190t 

1N5361 

20 

27 

5 0 

50m 



200A 

Alee 

89 

CZ27,A,B,D 

XXXX 

27 

1 0 

20 m 

31 

8 5 

175 

D01 5 


19 1 ▼ 

1N5361A 

10 

27 

5 0 

50m 

5.0 


200A 

Alee 

90 

CZ27C 


0 

27 

1 0 

20 m 

31 

8 5 

175 

DO 15 


192v 

1N5361B 

5 

27 

5 0 

50m 

5 0 


200A 

Alee 

91 

EVR27.A.B 

XXX 

27 

1 0 

10 m 

45 


175A 

D027 


193 ▼ 

5ZS27.A.B 

XXX 

27 

5 0 § 

50m 

5 0 


200A 

Alts 

92# 

EZ27A 


10 

27 

1 0 

15m 

750 

7 7 


Alem 


194# 

5330 


100 

27 

5 0 

30m 

16 


150J 

A9h 

93 

G27T20,10,5 










19 5 ▼ 

CTZC27,A,B,D0 











Ixxx 

27 

1.0 

9 5m 

35 


175 

D015 





xxxx 

27 

5 0 § 

50m 

5.0 0 

8.5 

175A 

Alev 

94# 

GZ27 


10 

27 

1 0 

25m 

50 A 


150A 

SI 15 


196v 

CTZC27C0 

1 

27 

5 0 § 

50m 

500 

8.5 

175A 

A ley 

95v 

HEP608-RT 

15 

27 

1 0 

9.5 

35 



D041 


1 97t 

CTZC27E0 

3_ 

27 

5.0 § 

50m 

5 0 0 

8.5 

175A 

Alev 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



[31 

TOLERANCE 

LU 

I2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG II 



TOLERANCE 


2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS 

CUR 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

Type 

2011015 |2 

NOM. 

"DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(Cl) 


(°C) 


1 

DSZ5727 

5 

27 

5 0 

50m 

60 

90 

175A 

A60r 


101 

CZD28D,10,5 









2 

DSZ5827 

10 

27 

5.0 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A60r 





XXX 

28 

.40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M45 1 

3 

HZ27 


10 

27 

5.0 

40m 

50 

00 

165C 

M221 


102 

MACZA28D.10.5 








4 

MZ5727 

5 

27 

5.0 

50m 

60 

90 

175A 

A60f 





XXX 

28 

~4O~0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M453 

5 

MZ5827 

10 

27 

5 0 

50m 

60 

90 

175A 

A60f 


103 

MACZD28D,10,5 








6 

MZ5927 

20 

27 

5 0 

50m 

60 

90 

175A 

A60f 





XXX 

28 

.40 (0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M453 

7r 

TZC27,A,B,D 










104 

MBCZA28D,10,5 



... 








xxxx 

27 

5.0 § 

50m 

5 0 0 

8.5 

175A 

A ley 





XXX 

28 

.40 [0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M454 

_£▼_] 

TZC27C 

1 

27 

5.0 § 

50m 

50 0 

8 5 

175A 

Alev 


105 

MBCZD28D,10,5 








9r 

TZC27E 

3 

27 

5 0 § 

50m 

50 0 

8.5 

175 A 

A ley 





XXX 

28 

40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M454 

^Ov 

UZ5727 

5 

27 

5.0 

50m 

6.0 

9.0 

175A 

A146m 


106 

MCCZA28D,10,5 








m 

UZ5827 

10 

27 

5.0 

50m 

60 

9.0 

175A 

A146m 





XXX 

28 

.40 10 

250u 

200 

8.5 

175J 

M455 

12 

UZ5927 

20 

27 

5.0 

50m 


90 

175A 

A146m 


107 

MCCZD28D,10,5 








13 

ZC27 


t 

27 

5.0 § 

50m 

5 0 


150A 

A ley 





XXX 

28 

.40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M455 

14# 

VR27E 


5 

27 

5.8 

20 m 

39 


200S 

D04 


108 

MDCZA28D, 1 

0.5 








15# 

KR53 


10 

27 

8 0 

50m 

5 0 

9 7 

150A 

S186 





XXX 

28 

.40 0 

250u 

200 

8 5 

150A 

M410 

16 

UZ4727 

5 

27 

8 0 

50m 

6 0 


175A 

A146m 


109 

MDCZD28DJ 

0,5 








17 

UZ4827 

10 

27 

8 0 

50m 

60 


175A 

A146m 





XXX 

28 

40 0 

250u 

200 

8.5 

150A 

M410 

18 

IN 1361, A 

XX 

27 

10 

150m 

3 0 


175A 

D04 


110 

MZC28A10 

t 

28 

400m§ 

1 .8m 

120 

9 1 

175J 

M468 

19 

1N1361B 

20 

27 

10 

150m 

3 0 



SI 1e 


111 

MZC28B10 

§f 

28 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 

20 

1 N 1361 C,CAG 










112 

1N5255 

20 t 

28 

.50 

4 5m 



200A 

D07 




XX 

27 

10 § 

15 

3 0 


175J 

S19a 


113 

1 N5255A,B 

§0 

28 

.50 

4 5m 

44 

9.1 

200A 

D07 

21 

1N1421 

5 

27 

10 

50m 

8 0 0 

8 5 

175C 

SI 54 


114 

MZ92-28 

t 

28 

500m§ 

4.5 m 


8 4 

150J 

Cl 03 

22 

1N1609.A 

XX 

27 

10 

70m 

10 

9 5 

200S 

D04 


115 

S5255.A.B 

XXX 

28 

500m 

4 5m 

44 

9.1 

175 

D041 

23 

1N1823 

10 

27 

10 

250m 

3 0 

80 

150A 

SI 9a 


116 

1N2040-4 

5 

28 

.75 

5 Om 

300 

9 0 

150J 

D012 

24 

1N1823A 

5 

27 

10 

250m 

3 0 

8.0 

150A 

S19a 


117# 

1S487 


10 

28 

1 0 

20 m 

200 

9 5 

150J 

A1 15 

25 

1N1823C.CAG 

5 









118 

AV2028 

02 

28 

1 0 

15m 

29 


150A 

A19 




XX 

27 

10 

250m 

3 0 

80 

150A 

S19a 


119 

EVR28AB 

XXX 

28 

1 0 

10 m 

47 


175A 

D027 

26 

1N1897 

10 

27 

10 

8 .0m 

27 

6.6 

200A 

S82 


120 

VR28AB 

XX* 

28 

1.0 

4.0m 

35 

9 0 

125C 

Alex 

27 

1N1897A 

5 

27 

10 

8 Om 

27 

6 6 

200A 

S82 


121 

2VR28AB 

XX* 

28 

20 

4 Om 

42 



A3e 

28 

1N2988AB 

XXX 

27 

10 

95m 

7 0 


175C 

DO40 


122 # 

1S497 


10 

28 

3.0 

40m 

150 

9.5 

150J 

S112 

29 

JAN 1 N2988B 

,RB 









123 ♦ 

1N5362 

20 

28 

5.0 

50m 



200A 

Alee 




5 

27 

10 

95m 

7 0 

90 

150C 

D04 


1 24t 

1N5362A 

10 

28 

5.0 

50m 

60 


200A 

Alee 

30 

1N4272 

20 

27 

10 

95m 

7 0 

8 5 

175C 

S134 


1 25t 

1N5362B 

5 

28 

5 0 

50m 

60 


200A 

Alee 

31 

1N4272A 

10 

27 

10 

95m 

7.0 

8 5 

175C 

S134 


126 ▼ 

5ZS28,A,B 

XXX 

28 

5 0 § 

50m 

6.0 


200A 

Alts 

32 

1N4272B 

5 

27 

10 

95m 

7 0 

8 5 

175C 

S134 


127 

1N2049-4 

5 

28 

10 

150m 

8.0 

9.0 

150J 

D04 

33 

JAN 1N4272B 

5 

27 

10 § 

95m 

7 0 

9 0 

175S 

S134a 


128 

AV8028 

02 

28 

10 

150m 

4 0 


150A 

SI 1 

34# 

1S281 


10 

27 

10 

120 m 

5 0 


150J 

S19g 


129 

AV51028 

5 

28 

50 

440m 

2 9 

8 5 

150C 

C5a 

35# 

1 S5027.A 

XX 

27 

10 

50m 

5 0 

8.0 

150C 

D04 


130 

1N2310 

10 

28.5 

150m 

200 u 



150A 

Cl 

36# 

1S5O27C0 

10 

27 

10 

50m 

5.0 

8.0 

150C 

D04 


131 

1N231A0 

5 

28.5 

1 50m 

200 u 



150A 

Cl 

37# 

1S6027 

10 

27 

10 

100 m 

80 

60 

150 

D04 


132 

1N1319A 

XX 

28 5 

15 

,20m 


9.8 

1 50A 

Cl 

38# 

1S6027A 

5 

27 

10 

100 m 

5 0 

60 

150 

D04 


133 

IDAZ231 A,B,< 

-0 








39 

10PZ27,A,B,D 













xxxx 

28.5 

150m 

200 u 



150A 

Alhc 




XXXX 

27 

10 

95m 

7 0 

8 5 

175 

D04 


134# 

RD29A 


10 

28.5 

.20 

2 .0m 

250 

9 5 

150S 

Aldw 

40 

10PZ27C 

0_ 

27 

10 

95m 

7 0 

8 5 

175 

D04 


135# 

1S764 


XXX 

28.5 

25 

2 Om 

250 

9 5 

150 

Cld 

41 

10RZ27,A,B,D 










136 

PS6319,A 

15x 

28.5 

.50 

,20m 




D014 




xxxx 

27 

10 

150m 

30 

8 0 

155 

D04 


137# 

RD29B 


10 

28 5 

1 0 

10 m 

28 

9.5 

150S 

A164 

42 

10RZ27C 

0 _ 

27 

10 

150m 

3 0 

8 0 

155 

D04 


138# 

RD29C 


10 

28 5 

3.0 

30m 

15 

9 5 

150S 

S42 

43 

10Z27T20,10,5 









139# 

RD29D 


10 

28 5 

10 

100 m 

5.0 

8 0 

150S 

SI 03 




XXX 

27 

10 

70m 

15 

9 5 

165 

D04 


140 

AV2029 

02 

29 

1 0 

15m 

29 


150A 

A19 

44 

AV8027 

02 

27 

10 

150m 

4 0 


150A 

SI 1 


141v# 

BZ290 


5 

29 

1.0 

10 m 

33 

8 5 

175J 

A60t 

45# 

CC4027 

5 

27 

10 

15m 

18 

7 4 

150 

S19 


142 

AV8029 

02 

29 

10 

150m 

4.0 


150A 

SI 1 

46# 

CD4027 

10 

27 

10 

15m 

18 

7.4 

150 

S19 


143 

AV51029 

5 

29 

50 

430m 

3.0 

8.5 

150C 

C5a 

.47# 

GZ27A 


10 

27 

10 10 

75m 

5.6 

7 7 

150A 

D04 


144 

250ZE29 

10 

29 

250 § 

7 


8.0 

190 A 

S83 

48# 

PZ27A 


10 

27 

10 0 

75m 

5 6 

7 7 

150A 

S95a 


145 

250ZF29 

10 

29 

250 § 

7 


8.0 

190A 

M56a 

49 

PZT270 

10 

27 

10 0 

8 Om 

27 

7 4 

185 

S82 


146 

DSZ3030 

10 

30 


25m 

15 

9.0 


A266 

50 

UZ7727 

5 

27 

10 

90m 

60 

9.0 

175 

S2770 


147 

1/4A30AB 

XXX 

30 

25 

2 1m 

70 

8 5 

175 

D07 

51 

UZ7827 

10 

27 

10 

90m 

60 

90 

175 

S2770 


148 

1/4M30Z,10,E 









52 

UZ7927 

20 

27 

10 

90m 

60 

9 0 

175 

S2770 





XXX 

30 

.25 

2 .1m 

70 

8 5 

175J 

A Icy 

53# 

Z5D270CF 

2O§0 

27 

10 

50m 

5 0 

8 5 

150J 

D04 


149 

25N30 


20 

30 

25 

2 1m 

70 


250 

D07 

54# 

ZC5027 

5 

27 

10 

100 m 

5 0 

8.1 

150A 

S19 


150 

1 N725,A 

XX 

30 

.25 

4.0m 

42 

8 9 

175A 

D07 

55# 

ZD5027 

10 

27 

10 

100 m 

5.0 

8 1 

150A 

S19 


151 

1N725B 

20 

30 

.25 

4.0m 

42 



D07 

56# 

4130 


100 

27 

15 

150m 

20 


150J 

S87 


152 

1N4120 

5 

30 

.25 

.25m 

200 


200J 

D07 

57# 

4230 


100 

27 

15 

150m 

2 0 


150J 

S87 


153 

1N4713 

5 

30 

25 

.05m 



200A 

D014 

58# 

BZY93C27 

5 

27 

20 § 

500m 

20 

21 

175J 

DO40 


154# 

1 130 


100 

30 

.25 

3 Om 

180 

9 A 

150J 

C18f 

59# 

SZ27B 


5 

27 

25 

100 m 

30 

80 

150B 

S16 


155# 

HS2300 

5 

30 

25 

5.0m 



175A 

D07 

60# 

ZL27 


10 

27 

25 0 

25 

15 

7 0 

150J 

M41 


156# 

BZY85C30 

5 

30 

.30 

5.0m 

80 

9~0 

150J 

D07 

61# 

ZX27 


5 

27 

25 0 

25 

15 

7 0 

150J 

M41 


157 

MC6025A 

XX 

30 

.30 

1 .0m 

81 


175 

A2m 

62# 

4330 


100 

27 

30 

150m 

20 


150J 

S87 


158# 

Z1A30 


1 

30 

320m 

5 Om 

80 

10 A 

150A 

C29 

63# 

4430 


100 

27 

30 

150m 

20 


150J 

S87 


159# 

Z1B30 


5 

30 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

150A 

C29 

64 

1N2822AB 

XXX 

27 

50 

460m 

2.8 

8 5 

175S 

C5a 


160# 

Z1C30 


10 

30 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

150A 

C29 

65 

JAN 1 N2822B.RB 









161# 

Z1D30 


15 

30 

320m 

5.0m 

80 

10 A 

150A 

C29 




5 

27 

50 

460 

2 8 

90 

150C 

C5a 


162 

1N972AB 

XXX 

30 

40 

4 2m 

49 

8 5 

175S 

D07 

66 

1N3323 

20 

27 

50 

460m 

2.8 

8.5 

175J 

D05 


163 

JAN 1N972B 

5 

30 

.40 

4 2m 

49 

9.1 

175A 

D07 

67 

1N3323A 

10 

27 

50 

460m 

2 8 

8 5 

175J 

D05 


164 

1N3529 

5 

30 

.40 

4.0m 

48 

10 

200A 

D07 

68 

1N3323B 

5 

27 

50 

460m 

2.8 

8 5 

175J 

D05 


165 

JAN 1N4120 

5 

30 

400m 

250u 

200 

9.5 

175A 

Alsx r 

69 

JAN 1 N3323B,RB 









166 

1N5545 

20 

30 

400m§ 

1 .0m 



175A 

D07 




5 

27 

50 

460m 

2 8 

9.0 

150 

D05 


167 

1N5545A 

10 

30 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 

70 

50T27,A,B 

XX* 

27 

50 

460m 

2 8 

8 5 

150C 

C5a 


168 

1N5545B 

5 

30 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 

71 

AV51027 

5 

27 

50 

460m 

2 8 

8 5 

150C 

C5a 


169 ▼ 

JAN 1N5545B 

5 

30 

400m 

1 .0m 

100 

9 1 

200A 

D014 

72 

75TE27.A 

XX 

27 

75 [0 

370m 

13m 

1 0 

125C 

T036 


170 

1N5545C 

2 

30 

400m§ 

1 .Om 

100 


175A 

D07 

73# 

BZY91C27 

5 

27 

75 § 

1 

1 0 

8 2 

175J 

DO50 


171 

1N5545D 

1 

30 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 

74 

80TF27,A 

XX 

27 

80 

370m 

13m 

1 0 

125C 

Ml 17c 


172w 

1N5747B 

5 

30 

400m 

2 .0m 

80 

8.6 

200J 

D035 

75# 

4530 


100 

27 

100 

190m 

1 5 


150J 

S84 


173# 

1S2300 

10 

30 

400m 

5.0m 

95 

9.0 

150A 

A1 

76# 

4630 


100 

27 

100 

190m 

1 5 


150J 

S84 


174# 

1S2300A 

5 

30 

400m 

5.0m 

95 

9.0 

150A 

A1 

77# 

ZC727 


5 

27 

100 § 

50 

5 5 

8 4 

175J 

S125d0 


175# 

5531 


5 

30 

.40 

5 Om 

65 

8 5 

125A 

Alee 

78 

250ZE27 

10 

27 

250 § 

7 


8.0 

190A 

S83 


176# 

BZX46C30 

5 

30 

400m 

4.2m 

49 

8.5 

175J 

D035 

79 

250ZF27 

10 

27 

250 § 

7 


80 

190A 

M56a 


177# 

BZX55C30 

5 

30 

400m 

5 Om 

80 

85 

150J 

D035 

80 

LID27,A 

XX 

27 

400 

4.7m 

39 


150A 

M401 


178# 

BZX79C30 

5 

30 

400m 

5.0m 

80 

260 

200J 

A257 

81 

1N2768 

5 

27 2 


7 5m 

80 

50 

175A 

Alia 


179# 

BZX83C30 

5 

30 

400m 

5.0m 

90 

85 

150J 

D035 

82 

1N2768A 

5 

27 2 


7 5m 

80 

.25 

175A 

Aljg 


180t# 

BZY85B30 

2 

30 

400m 

5 Om 

80 

7 4 

150J 

D07 

83 

AV9 


10 

27 5 

1 0 

15m 

29 


150A 

A19 


181# 

BZY88C30 

5 

30 

.40 

5.0m 

95 


175J 

D07 

84 

AVI 09 


10 

27.5 

10 

150m 

4 0 


150A 

S11 


182# 

BZY94C30 

5 

30 

.40 




150J 

D07 

85 

HRE28 


5 

28 


10 m 

50 

50 

70A 

A126a 


183 

C4027 


10 

30 

40 

4 2m 

49 


175 

A134a 

86 

HRE28A 

5 

28 


10 m 

50 

50 

125A 

A126a 


184 

C6027 


10 

30 

400m 

1 .Om 

90 0 

8.6 

175A 

M37 1c 

87 

1N769-4 

5 

28 

25 

5 Om 

150 

9 0 

150 

D07 


185 

C6027A 

5 

30 

400m 

1 .Om 

90 0 

8 6 

175A 

M371c 

88 

1N4119 

5 

28 

25 

25m 

200 


200J 

D07 


186 

C6127 


10 

30 

400m 

1 .Om 

90 

8.6 

175A 

M13 la 

89 

1N4712 

5 

28 

25 

05m 



200A 

D014 


187 

C6127A 

5 

30 

400m 

1 .0m 

90 

8 6 

175A 

M13 la 

90# 

1S477 


10 

28 

25 

5 Om 

250 

90 

150J 

D07 


188 

CZA30D.10.5 









91 

JAN1N4119 

5 

28 

400m 

250u 

200 

9 5 

175A 

Alsx 





|xxx 

30 

~4O~0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M371 

92 

1N5544 

20 

28 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 


189 

CZB30D,10,5 









93 

1N5544A 

10 

28 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 





|xxx 

30 

.40 0 

2 .1m 

70 

8.5 

175J 

M371 

94 

1N5544B 

5 

28 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 


190 

CZC30D,10,5 









95v 

JAN 1N5544B 

5 

28 

400m 

1 Om 

100 

9 1 

200A 

D014 





|xxx 

30 

.40 0 

4.2m 

49 

8.5 

175J 

M37 1 

96 

1N5544C 

2 

28 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 


191 

CZD30D.10.5 









97 

1N5544D 

1 

28 

400m§ 

1 Om 

100 


175A 

D07 





|xxx 

30 

~4O~0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M451 

98 

1N5546 

20 

28 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 


192 

CZE30D,10,5 









99 

1N5546A 

10 

28 

400m§ 

1 Om 



175A 

D07 





Ixxx 

30 

40 0 

4.2m 

49 

8.5 

175J 

M451 

100 

CZA28D,10,5 










193 

HM30,A,B 

XXX 

30 

400m§ 

4.2m 

49 


175A 

A196c 




XXX 

28 

40 El 

250u 

200 

8 5 

175J 

M37 1 


1.94#_ 

HS7300 

1 5 

30 

40 

5.0m 



175A 

D07 


212 
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SYMBOLS AND CODES 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG. 


3 | 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20110 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

NO. 

No. 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 



No 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1 

M4Z30A-20 









85# 

BZX61C30 

5 

30 

1 0 

10 m 

40 

7 0 

175J 

A3y 




XX* 

30 

40 

4 2m 

49 


1 50A 

A1 kk 

864 

BZX85C30 

5 

30 

1 0 

10 m 

30 

8 8 

150A 

D015 


M30Z 


5.0 

30 

400m 

5 Om 

80 

8 5 

1 50A 

D07 

87 

CD31-00024 

5 

30 

1 0 

8 5m 

40 

10 

200A 

Alee 

3 

MACZA30D,10,5 








88 

CD31-12031 

5 

30 

1 0 

8 5m 

40 


200A 

Alee 




XXX 

30 

40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M453 

89 

CD32-12061 

5 

30 

1.0 

8.5m 

40 




4 

MACZB30D,1( 

3,5 








90 

CZ30,A,B,D 

xxxx 

30 

1 0 

20 m 

32 

8 5 

175 

D015 




XXX 

30 

~4CT0 

2 1m 

70 

8 5 

1 75J 

M453 

91 

CZ30C 


0 

30 

1 0 

20 m 

32 

8 5 

175 

D015 

5 

MACZC30D,! 

3,5 








92 

EVR30,A,B 

XXX 

30 

1 0 

9.0m 

50 


1 75A 

D027 




XXX 

30 

40 0 

4 2m 

49 

8 5 

1 75J 

M453 

93 

G30T20,10,5 









6 

MACZD30D,10,5 











XXX 

30 

1 0 

8 5m 

40 


175 

D015 




XXX 

30 

40 0 

250u 

200 

8 5 

1 75J 

M453 

94 

H W30,A,B 

XXX 

30 

1 0 

8 5m 

40 


175 

A196 

7 

MACZE30D.1C 

).5 








95 

IDA 1 Z30,A,B,( 

:0 











XXX 

30 

~4O~0 

4 2m 

49 

8 5 

1 75J 

M453 




xxxx 

30 

1 0 

22 m 



200A 

Alht 

8 

MBCZA30D, 10,5 








96 

JZ30,A,B,D 

xxxx 

30 

1.0 

8 5m 

40 

8 5 

175 

D015 




XXX 

30 

40 0 

250u 

200 

8 5 

1 75J 

M454 

97 

JZ30C 


0 

30 

1 0 

8.5m 

40 

8 5 

175 

D015 

9 

MBCZB30D,10,5 








98 

LPM30,A,-20 












XXX 

30 

40 0 

2 1m 

70 

8 5 

1 75J 

M454 




XX* 

30 

1 0 

8 5m 

40 


150A 

Alkk 

10 

MBCZC30D, 10,5 








99 

TC30A5A 

5A0 

30 

1 0 

10 m 

50 

05 

175A 

Alss 




XXX 

30 

40 0 

4 2m 

49 

8 5 

175J 

M454 

100 

TZ30,A,B,D 

xxxx 

30 

1 0 

20 m 

32 

8 5 

175 

D027 

1 1 

MBCZD30D, 10,5 








101 

TZ30C 


0 

30 

1 0 

20 m 

32 

8 5 

175 

D027 




XXX 

30 

40 0 

250u 

200 

8 5 

1 75J 

M454 

102 

UZ8730 

5 

30 

1 0 

8 5m 

40 

9 0 

175 

A146h 

12 

MBCZE30D,1< 

53 1 








103 

UZ8830 

10 

30 

1 0 

8 5m 

40 

9 0 

175 

A146h 




XXX 

30 

40 0 

4 2m 

49 

8 5 

1 75J 

M454 

104 

VR30,A,B 

XXX 

30 

1.0 

8 5m 

40 


125A 

Alb 

13 

MCCZA30DJ 

3.5 








.105# 

Z4A30 


1 

30 

1 0 

25m 

27 

10 A 

150J 

Alef 




XXX 

30 

40 0 

250u 

200 

8 5 

1 75J 

M455 

106# 

Z4B30 


5 

30 

1 0 

25m 

27 

10 A 

1 50J 

Alef 

14 

MCCZB30DJ 

3,5 








107# 

Z4C30 


10 

30 

1 0 

25m 

27 

10 A 

150J 

Alef 


_ 


XXX 

30 

40 0 

2 1m 

70 

8 5 

1 75J 

M455 

108# 

Z4D30 


15 

30 

1 0 

25m 

27 

10 A 

150J 

Alef 

15 

MCCZC30D,10,5 








109 

Z30,A,B,D 

xxxx 

30 

1 0 

8 5m 

40 

8 5 

175 

D027 




XXX 

30 

40 0 

4 2m 

49 

8 5 

175J 

M455 

110 

Z30C 


0 

30 

1 0 

8 5m 

40 

8 5 

175 

D027 

16 

MCCZD30D, 10,5 








1 1 1 

ZA30.A.B 

XXX 

30 

1 0 

8 5m 

40 


150C 

A lew 




XXX 

30 

40jZl 

250u 

200 

8 5 

175J 

M455 

112 

ZB30 


t 

30 

1 0 § 

8 5m 

40 


1 50A 

Albc 

17 

MCCZE30D, 10,5 








113 

ZD3O0,A,B 

XXX 

30 

1 0 

8.5m 

35 

8 5 

1 75A 

A 1cm 




XXX 

30 

.40 21 

4 2m 

49 

8 5 

1 75J 

M455 

114# 

ZEC30 


20 

30 

1 0 

7 Om 

100 

10 . 

165A 

D03 

18 

MDCZA30D,10,5 








115 

ZH30,A,B 

XXX 

30 

1 0 

8 5m 

40 

8 5 

1 75A 

D01 




XXX 

30 

40 0 

250u 

200 

8 5 

1 50A 

M410 

116 

ZM30,A,B,D 

XXXX 

30 

1 0 

8 5m 

40 

8.5 

175 

D04 1 

19 

MDCZB30DJ0,5 








117 

ZM30C 


0 

30 

1 0 

8 5m 

40 

8 5 

175 

D041 




XXX 

30 

“4010 

2 1m 

70 

8 5 

1 50A 

M410 

118# 

7731 


5 

30 

1 1 

20 m 

25 

8 5 

125A 

Albu 

20 

MDCZC30D,10,5 








119# 

BZY92C30 

5 

30 

1 1 

25m 

15 

7 0 

150J 

D013 




XXX 

30 

40 El 

4 2m 

49 

8 5 

1 50A 

M410 

120 

1 N4843.A.B 

XXX 

30 

1 2 

8 3m 

40 

9 1 

175 

D029 

21 

MDCZD30D, 10,5 








121 # 

BZX67C30 

5 

30 

1 3 

25m 

15 

7 0 

1 50J 

S287 




XXX 

30 

40 0 

250u 

200 

8 5 

1 50A 

M410 

122 # 

ZD30# 


5 

30 

1 3 

25 

15 

7 0 

150J 

D013 

22 

MDCZE30D,1( 

^.5 








123# 

ZY30 


5 

30 

1 3 

25 

15 

7 0 

150J 

Alba_ 




XXX 

30 

40 0 

4 2m 

49 

8 5 

1 BOA 

M410 

124v 

1N3800 

20 

30 

1 5 

12 m 

25 

9 1 

175S 

CT40 

23 

MZ500-27 

10 

30 

4 § 

4 2m 

50 0 

9 1 

175J 

D07 

1 25t 

1N3800A 

10 

30 

1 5 

12 m 

25 
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1S282 


10 

30 

10 

120 m 

60 


150J 

S19g 




Ixxx 

33 

40 0 

250u 

200 

8 5 

1 75J 

M37 1 

34# 

1 S5030.A 

XX 

30 

10 

50m 

5 0 

8 0 

150C 

D04 


137 

CZB33D, 10,5 









35# 

1S5O3OC0 

10 

30 

10 

50m 

5 0 

80 

150C 

D04 





XXX 

33 

74O"~0 

1 9m 

85 

8.5 

175J 

M371 

36# 

1S6030 

10 

30 

10 

100 m 

8 0 

60 

150 

D04 


138 

CZC33D,10,5 









37# 

1S6030A 

5 

30 

10 

100 m 

8 0 

60 

150 

D04 





XXX 

33 

.40 0 

3 8m 

58 

8.5 

1 75J 

M37 1 

38 

10PZ30AB,D 










139 

CZD33D,10,5 












xxxx 

30 

10 

85m 

8 0 

8 5 

175 

D04 




Ixxx 

33 

40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M45 1 

39 

10PZ30C 

0 

30 

10 

85m 

8 0 

8.5 

175 

D04 


140 

CZE33D.10.5 









40 

10RZ30A6,D 













XXX 

33 

~4O~~0 

3.8m 

58 

8.5 

1 75J 

M45 1 




xxxx 

30 

10 

150m 

4.0 

80 

155 

D04 


141 

HM33AB 

XXX 

33 

400m§ 

3.8m 

58 


175A 

A 196c 

41 

10RZ30C 

0 

30 

10 

150m 

4 0 

80 

155 

D04 


142# 

HS7330 

5 

33 

400m 

5.0m 



175A 

D07 

42 

10Z30T20,10 

5 









143 

M4Z33A-20 












XXX 

30 

10 

70m 

20 

9 5 

165A 

D04 





XX* 

33 

.40 

3 8m 

58 


150A 

Alkk 

43 

AV8030 

02 

30 

10 

150m 

4.0 


150A 

SI 1 


144# 

M33Z 


5.0 

33 

400m 

5.0m 

80 

8.5 

1 50A 

D07 

44# 

CC4030 

5 

30 

10 

1 5m 

18 

7.5 

150 

S19 


145 

MACZA33D, 1 

0,5 








45# 

CD4030 

10 

30 

10 

15m 

18 

7 5 

150 

S19 





XXX 

33 

40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M453 

46 

UZ7730 

5 

30 

10 

80m 

80 

9.0 

175 

S2770 


146 

MACZB33D.1 

0.5 








47 

UZ7830 

10 

30 

10 

80m 

80 

9.0 

175 

S2770 





XXX 

33 

~4O~0 

1 9m 

85 

8 5 

175J 

M453 

48 

UZ7930 

20 

30 

10 

80m 

80 

90 

175 

S2770 


147 

MACZC33D,1 

0,5 








49# 

Z5D300CF 

2 O§0 

30 

10 

50m 

8.0 

9 0 

150J 

D04 





XXX 

33 

40 0 

3.8m 

58 

8 5 

175J 

M453 

50# 

ZC5030 

5 

30 

10 

100 m 

80 

8.2 

150A 

S19 


148 

MACZD33D,1 

0,5 








51# 

ZD5030 

10 

30 

10 

100 m 

8.0 

8 2 

150A 

S19 





XXX 

33 

40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M453 

52# 

4131 


1 00 

30 

15 

150m 

30 


150J 

S87 


149 

MACZE33D.K 

3.5 








53# 

4231 


100 

30 

15 

1 50m 

3 0 


150J 

S87 





XXX 

33 

TO~0 

3.8m 

58 

8 5 

175J 

M453 

54# 

BZY93C30 

5 

30 

20 § 

500m 

2 5 

25 

175J 

DO40 


150 

MBCZA33D,10,5 








55# 

ZX30 


5 

30 

25 0 

25 

15 

7.0 

150J 

M41 





XXX 

33 

40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M454 

56# 

4331 


100 

30 

30 

150m 

30 


150J 

S87 


151 

MBCZB33D,10,5 








57# 

4431 


100 

30 

30 

150m 

30 


150J 

S87 





XXX 

33 

.40 0 

1 9m 

85 

8 5 

175J 

M454 

58 

1 N2823AB 

XXX 

30 

50 

420m 

30 

8 5 

175S 

C5a 


152 

MBCZC33D.10.5 








59 

JAN 1N2823B 

,RB 












XXX 

33 

40 0 

3 8m 

58 

8 5 

775T 

M454 




5 

30 

50 

420m 

3 0 

9.1 

150C 

C5a 


153 

MBCZD33D,10,5 








60 

1N3324 

20 

30 

50 

420m 

3 0 

8 5 

175J 

D05 





XXX 

33 

.40 0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M454 

61 

1N3324A 

10 

30 

50 

420m 

30 

8 5 

175J 

D05 


154 

MBCZE33D,1( 

b.5 








62 

1N3324B 

5 

30 

50 

420m 

3 0 

8 5 

175J 

D05 





XXX 

33 

40 0 

3 8m 

58 

8 5 

175J 

M454 

63 

JAN 1 N3324B.RB 









155 

MCCZA33D.10.5 











5 

30 

50 

420m 

3 0 

9 1 

150 

D05 





XXX 

33 

74O~~0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M455 

64 

50T30AB 

XX* 

30 

50 

420m 

3 0 

8.5 


S19e 


156 

MCCZB33D,10,5 








65 

AV51030 

5 

30 

50 

420m 

30 

8 5 

150C 

C5a 





XXX 

33 

.40 0 

1 9m 

85 

8.5 

175J 

M455 

66 # 

BZY91C30 

5 

30 

75 § 

1 

1 1 

8 5 

175J 

DO50 


157 

MCCZC33D,10,5 








67# 

4531 


100 

30 

100 

150m 

20 


150J 

S84 





XXX 

33 

.40 0 

3.8m 

58 

8.5 

175J 

M455 

68 # 

4631 


100 

30 

100 

150m 

2 0 


150J 

S84 


158 

MCCZD33D.10.5 








69# 

ZC730 


5 

30 

100 § 

50 

60 

8 6 

175J 

S125d0 





XXX 

33 

T4O“0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M455 

70 

250ZE30 

10 

30 

250 § 

7 


8.0 

190A 

S83 


159 

MCCZE33D,! 

0,5 








71 

250ZF30 

10 

30 

250 § 

7 


8 0 

190A 

M56a 





XXX 

33 

.40 0 

3.8m 

58 

8 5 

175J 

M455 

72 

LID30,A 

XX 

30 

400 

4.3m 

47 


150A 

M401 


160 

MDCZA33D,10,5 








73 

1N1739 

5 

31 

1 0 

7.5m 

100 

80 

150C 

Alkb 





XXX 

33 

40 0 

250u 

200 

8.5 

150A 

M410 

74 

1N1739A 

5 

31 

1.0 

7 5m 

100 

40 

150C 

Alkb 


161 

MDCZB33D, 10,5 








75 

AV2031 

02 

31 

1.0 

15m 

40 


150A 

A19 





XXX 

33 

^4O~~0 

1.9m 

85 

8 5 

150A 

M410 

76t# 

BZ310 


5 

31 

1 0 

10 m 

36 

8 5 

175J 

A60t 


162 

MDCZC33D, 10,5 








77 

AV8031 

02 

31 

10 

150m 

5 0 


150A 

S1 1 





XXX 

33 

40 0 

3.8m 

58 

8 5 

150A 

M410 

78 

AV51031 

5 

31 

50 

410m 

3 1 

8 5 

150C 

C5a 


163 

MDCZD33D,1 

0,5 








79 

HRE32 


5 

32 


10 m 

55 

50 

70A 

A126a 





XXX 

33 

40 0 

250u 

200 

8 5 

150A 

M410 

80 

HRE32A 

5 

32 


10 m 

55 

50 

125A 

A126a 

J 

164 

MDCZE33D.1 

0.5 








81 

AV2032 

02 

32 

1.0 

15m 

40 


150A 

A19 





XXX 

33 

"W0 

3.8m 

58 

8.5 

150A 

M410 

82 

EVR32AB 

XXX 

32 

1 0 

8 Om 

55 


175A 

D027 


165 

MZ500-28 

10 

33 

4 § 

3 8m 

60 0 

9 2 

175J 

D07 

83 

AV8032 

_02 

32 

10 

150m 

5.0 


150A 

SI 1 


166 

MZC33A10 

t 

33 

400m§ 

1.5m 

170 

9.2 

175J 

M468 

84 

AV51032 

5 

32 

50 

400m 

3 1 

8 5 

150C 

C5a 


167 

MZC33B10 

St 

33 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 

85 

DPZ30-30R 

xxt 

32 3 

300 0§ 

2.8 

130m 

8 5 

175J 

S218a 


168# 

ZF33 


5 

33 

400m 

5 Om 

80 

9.0 

150J 

D07 

86 

DSZ3033 

10 

33 


20 m 

21 

90 


A266 


169# 

ZG33 


10 

33 

400m 

5.0m 

100 

9 0 

150J 

D07 

87 

ZTK33 


10 

33 


5m 

12 

20 

127J 

T018 


170# 

ZP33# 

5 

33 

400m 

5 Om 

80 

90 

150J 

D07 

88 

1N 1992 

10 

33 

150m 

200 u 

300 

9 8 

150 

Cl 


171 

1/2Z33T5 

5 

33 

50 

3 8m 

46 


175 

A94f 

89 

1N1992A 

5 

33 

150m 

200 u 

300 

9 8 

150 

Cl 


172 

1N34O80 

10 

33 

.50 

3 Om 

80 

6 8 

200A 

P5 

90 

1N1992B 

1 

33 

150m 

200 u 

300 

9 8 

150 

Cl 


173 

1N3422 

10 

33 

.50 

1 Om 

360 

80 

200A 

P5 

91# 

Z330 


5 

33 

150m 

2 .0m 

520 


150A 

C18d 


174 

1N5257 

20 t 

33 

.50 

3.8m 



200A 

D07 

92# 

ZZ33 


10 

33 

15 

5.0m 

560 


150A 

C18d 


175 

1 N5257A.B 

§0 

33 

50 

3 8m 

58 

9 2 

200A 

D07 

93 

IN 1938,A,B 

XX 1 

33 

20 

20 m 

300 

9 8 

150A 

A82e 


176# 

DZ33A 


10 

33 

50 

6 2m 

75 

80 

150A 

A100 

94# 

RZ33A 


10 

33 

20 

120 m 

7 5 

80 

125A 

D05 


177 

IDAZ34O8,A,B,C0 








95# 

ZS33 


1 

33 

20 

2 0m 

300 


140A 

C74 





XXXX 

33 

500m 

3.0m 

80 

6 8 

200A 

Alhc 

96 

1/4A33AB 

XXX 

33 

25 

1 9m 

85 

8 5 

175 

D07 


178 

MTZ626.A 

XX 

33 

50 

1 Om 

105 


175A 

A60e 

97 

1/4M33Z,10, 

5 









179 

MZ92-33 

t 

33 

500m§ 

3.8m 


8 6 

150J 

Cl 03 I 




Ixxx 

33 

250m 

1 9m 

85 

8.6 

175J 

Alev 


180 

S5257.A.B 

XXX 

33 

500m 

3.8m 

58 

9 2 

175 

D041 

98 

25N33 

20 

33 

25 

1 9m 

85 


250 

D07 


181# 

ZSF33 


1 

33 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

150S 

M487a 

99 

1 N726.A 

XX 

33 

25 

4 Om 

50 

90 

175A 

D07 


182# 

Z0A33 


1 

33 

520m 

5.0m 

70 

10 A 

150J 

Alef 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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31 1 T0LERANCE 1 1 I 
TYPE 120 I i6TE~I2~ N 
No. | ± R 


Z0B33 
ZOC33 
ZOD33 
“ 1N4644 
NT0.6C33 
JUZ33 


2. SILICON REFERENCE DIODES 

2JMAX. | TEST | MAX. TEMP. MAX. DWG. || [3 | 

COEFF TEMP 


_u 

21 MAX. TEST 

MAX. 

NOM 

DISS CUR 

DYN. 

REF. 

@ 25°C Izt 

IMP 

VOLT. 



(V) 

< 

| 

(0) 

33 

520m 5 Om 

70 

33 

520m 5 Om 

70 

33 

520m 5 Om 

70 



7Z33C p 33 

.7ZM33,A,B,D 
_ Ixxxx 33 


18 

19 

MC6126,A 
MMZ33.A.-20 

XX 

20 

1 A33M,A,B 

XX* 

XXX 

21 

1 E33Z.10.5 

xxx 

22 

1 M33Z,10,5 

xxx 

23 

1N1783.A 

XX 

24 

1N1882 

10 

25 

1N1882A 

5 

26 

1N1882B 

1 

27 

1N3032.A.B 

xxx 

28 

JAN 1N3032B 

5 

29 

1N4174 

20 

30 

1N4174A 

10 

31 

1N4174B 

b 

32 

1N4339AB 

xxx 

33^ 

1N4416 

20 

34 

1N4416A 

10 

35 

1N4416B 

5 

36 

1N4673 

5 

37 

1N4752 

10 

38 

1N4752A 

5 

39 

1N5575 

20 

40 

1N5575A 

10 

41 

1N5575B 

5 

42 

1N5645 


43 

1N5645A 


44 

1R33AB 

xxx 

45# 

1S241 

10 

46# 

1S3033 

XX 

47 

1Z33AB 

XXX 

48# 

1Z33T10.5 

XX 

49 

AV 10 

10 

50 

AV2033 

02 

51# 

BZX29C33 

5 

52# 

BZX61C33 

5 

53i 

BZX85C33 

5 

54 

CD31-00025 

5 

55 

CD31-12032 

5 

56 

CD32-12062 

5 

57 

CZ33AB.D 

xxxx 

58 

CZ33C 

0 

59# 

EZ33A 

10 

60t 

HEP609-RT 

5 

61 

HW33AB 

xxx 

62 

JZ33AB.D 

xxxx 

63 

JZ33C 

0 

64 

LPM33,A,-20 


65 

LPZT330 

XX* 

10 

66 

TC33A5A 

5A(Z 

67 

TZ33AB.D 

xxxx 

68 

TZ33C 

0 

69 

UZ8733 

5 

70 

UZ8833 

10 

71 

VR33AB 

xxx 

72# 

Z4A33 

1 

73# 

Z4B33 

5 

74# 

Z4C33 

10 

75# 

Z4D33 

15 

76 

Z33A,B,D 

xxxx 

77 

Z33C 

0 

78 

ZA33AB 

xxx 

79 

ZB33 

t 

80 

ZD330.A.B 

xxx 

81# 

ZF33A 

10 

82 

ZH33A.B 

xxx 

83 

ZM33AB.D 

xxxx 

84 

ZM33C 

0 

85# 

7732 

5 

86# 

BZY92C33 

5 

87 

1N4844AB 

xxx 

88# 

BZX67C33 

5 

89# 

ZD33#_ 

5 

90 

ZM330 

10 

91# 

ZU33 

10 

92# 

ZY33 

5 

93t 

1N3801 

20 

94v 

1N3801A 

10 

95v 

1N3801B 

5 

96 

1N4065 

5 

97 

1N4065A 

5 

98 

1N4477 

5 

99 

JAN 1N4477 

10 

100 # 

1 S4033.A 

XX 

101 

1 5DKZ33AB 



1 5JZ33,A,B,D 

xxx 

102 




Ixxxx 

103 

1 5JZ33C 

0 

104 

1 5R33.A.B 

xxx 


3 8 m 

5 Om 

58 

105 

8 5 

3 8 m 

58 


7 5m 

45 


7 5m 

45 

8 5 

7.5m 

45 

8 5 

15m 

33 


8 Om 

30 

6 8 

8 Om 

30 

6 8 

8 Om 

24 A 

6 8 

7 5m 

45 


7 5m 

45 

9.2 

7 5m 

45 

8 5 

7 5m 

45 

8 5 

7 5m 

45 

8 5 

7 5m 

45 

8.5 

7.5m 

17 


7 5m 

17 

8 5 

7 5m 

17 

8 5 

7 5m 

750 

9 2 

7 5m 

45 


7 5m 

45 


7 5m 



7.5m 

45 


7 5m 

45 


1 Om 


9.8m 

1 Om 


9 8 m 

7 5m 

45 

8.5 

10 m 

40 


10 m 

60 

8 5 

7.5m 

45 


7 Om 

100 

9 5 

15m 

40 


15m 

40 


5 Om 

45 

8.5 

10 m 

45 

7 0 

10 m 

35 

8 8 

7 5m 

45 

10 

7 5m 

45 


7 5m 

45 


10 m 

55 

8 5 

10 m 

55 

8 5 

12 m 

1 Ok 

8 0 

7.5 

45 


7 5m 

45 


7 5m 

45 

8 5 

7 5m 

45 

8 5 

7 5m 

45 


8 Om 

30 

7 8 

10 m 

55 

05 

10 m 

55 

8 5 

10 m 

55 

8 5 

7 5m 

45 

9 0 

7 5m 

45 

9 0 

7 5m 

45 


25m 

30 

10 A 

25m 

30 

10 A 

25m 

30 

10 A 

25m 

30 

10 A 

7 5m 

50 

8 5 

7 5m 

50 

8 5 

7 5m 

45 


7 5m 

45 


7 5m 

40 

8.5 

12 m 

38 

8 0 

7 5m 

45 

8 5 

7 5m 

45 

8.5 

7.5m 

45 

8 5 

20 m 

25 

9 0 

25m 

15 

7 0 

7 5m 

45 

9 2 

25m 

15 

7 0 

25 

15 

7 0 

25 

15 

7 0 

25 

15 

7 0 

25 

15 

7 0 

11 m 

30 

9 2 

11 m 

30 

9 2 

11 m 

30 

9 2 

10 m 

55 

50 

10 m 

55 

.20 

7 5m 

25 


7 5m 

25 

9 2 

10 m 

24 

8 5 

11 m 

30 


11 m 

30 

9 2 

11 m 

30 

9 2 

11 m 

40 

8 5 


10 A 150J Alef 
10 A 150J Alef 
10 A 150J Alef 
3 2 200A D014 

125J M498 


100 A3k 
150J Alb 


175 D041 
175 D041 
175S Alaz 
175S Alaz 
175S Alaz 
175A A2d 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 
(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 


175 D015 
175 D015 
Alem 

_ D041 

175 A196 

175 D015 
175 D015 


[31 [TOLERANCE! 
[TYPE 2011015 12 ~ 


105 1 5Z33,A,B,D 

106 1.5Z33C 

107# BZY95C33 
108 MC6326,A 


I2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. DWG. 

DISS 

CUR 

DYN 

COEFF 

TEMP No. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 


(W) 

(A) 

(ft) 


PC) 

1 5 

11m 

30 

9 2 

175 D027 

1.5 

11m 

30 

9.2 

175 D027 

1.5 

20m 

25 

30 

175J D01 

1.5 

25m 

90 


Ala 

1 5 § 


68 0 

9 2 




25m 

30 

9 0 

A 

150J 

A244 

25m 

30 

90 

A 

150J 

A244 

100 m 

15 

9.0 

A 

150J 

S4f 


175 D015 
175 D015 
175A A52c 


Z3D33 15 

ZC2033 5 

ZD2033 _10 

2R33 AB xxx 
2VR33,A,B xxx 
LMZ33.A.-20 

xx* 

ZBC33 t 

1N5036 10 

1N5036A 5 

BZX70C33 5 

1N4503 _10. 

1N5078 5 

3R33,A,B xxx 
3TZ33.A.B.D 

xxxx 

3TZ33C 0 
3VR33.A.B xxx 
3Z33.A.B xxx 
3Z33T10.5 xx 

CZ5078 10 

FDZ33A 10 
M3Z33.A xx 

MZ733 __5 

MZ833 10 

MZ933 20 

NT3C33 5_ 

UZ733 5 

UZ833 10 

UZ933 20 

ZAC33,A,B xxx 
ZCC33 t 

3T33.A.B xx* 

4GZ33A 10 

1N4030AB xxx 

1N4970 _5 

JAN 1N4970 5 
1N5364 20 

1N5364A 10 

1N5364B 5 

5ZS33AB xxx 
5332 10j 

CTZC33 A,B,D0 

xxxx 

CTZC33C0 1_ 

CTZC33E0 3 
DSZ5733 5 

DSZ5833 10 

HZ33 10 

MZ5733 5 

MZ5833 _1_0 

MZ5933 [20~ 

TZC33AB,D 


TZC33C 

TZC33E 

UZ5733 

UZ5833 

UZ5933 

ZC33 _ 

KR54 

UZ4733 

UZ4833 

1N1363.A 

1N1363B 

1 N 1363C.CAC 

1N1825 

1N1825A 

1N1825C,CA$ 

INI 898 
1N1898A 


1N4274 

1N4274A 

1N4274B 

JAN 1N4274B 

1S283 

1S5033.A 

1S5O33C0 

1S6033 

1S6033A 

10PZ33,A,B,D 

10PZ33C | 

10RZ33AB,D 

“ 10RZ33C 
10Z33T10.5 
AVI 10 
AV8033 
CC4033 


300 

8 5 

10 

9 2 

10 


10 

9.5 

10 


10 


10 


25 


10 t 

8 5 

10 0 

8 5 

10 0 

8 5 

10 

90 

10 

90 

35 

30 

10 

9.0 

10 

90 

10 

9.0 

10 0 

8 5 

10 0 

8 5 

10 0 

8 5 

10 

9 5 

10 

9 5 

10 0 

9.0 

10 


5 0 

9 7 


10 

33 

80 

40m 

10 


XX 

33 

10 

150m 

4 0 


20 

5 

33 

10 

150m 

4 0 


XX 

33 

10 § 

.15 

4 0 


10 

33 

10 

150m 

4.0 

80 

5 

33 

10 

150m 

4.0 

8.0 

5 

XX 

33 

10 

150m 

4.0 

8 0 

10 

33 

10 

8 . 0 m 

30 

6 8 

5 

33 

10 

8 Om 

30 

6 8 

XXX 

,RB 

33 

10 

75m 

9 0 


5 

33 

10 

75m 

90 

9.2 

20 

33 

10 

75m 

9.0 

8 5 

10 

33 

10 

75m 

90 

8 5 

5 

33 

10 

75m 

90 

8 5 

5 

33 

10 § 

75m 

9.0 

9 2 

10 

33 

10 

100 m 

7 0 


XX 

33 

10 

50m 

8 0 

80 

10 

33 

10 

50m 

8.0 

80 

10 

33 

10 

50m 

8.0 

60 

5 

33 

10 

50m 

8 0 

60 

xxxx 

33 

10 

75m 

9.0 

8.5 

0 

33 

10 

75m 

9 0 

8 5 

xxxx 

33 

10 

150m 

4.0 

80 

0 

33 

10 

150m 

4.0 

80 

XX 

33 

10 

300m 

27 

9.8 

10 

33 

10 

150m 

5 0 


02 

33 

10 

150m 

5 0 


5 

33 

10 

15m 

18 

7 6 


150J S4f 
175J D01 
150J S4f 


150J S4f 
150 D03 

150 D03 

175A D027 
A3e 

150A Alkk 
150A Albc 
150 Alan 
150 Algn 
150J A171b 
175S A146f 
175A A146j 
175A Alrw 


175A Aley 
175A Alev 
175A Aley 
175A A60r 
175A A60r 
165C M221 
175A A60f 
175A A60f 
175A A60f 


175J SI9a 
150A SI9a 
150A S19a 

150A S19a 
200A S82 
200A S82 
175C DO40 


175 D04 

175 D04 

155 D04 

155 D04 

165C D04 
150A S11 
150A S11 
150 S19 


D.A.T.A. 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


21 








2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3J 

TOLERANCE 

u 

21 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG. 



3J 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

2011015 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT 












VOLT 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 






(%} 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1# 

CD4033 

10 

33 

10 

15m 

18 

7 6 

150 

S19 


95 

MACZE36D,1( 

),5 








2# 

GZ33A 


10 

33 

10 0 

62m 

7 5 

80 

1 50A 

D04 





XXX 

36 

40 0 

3 4m 

70 

8.5 

175J 

M453 

3# 

PZ33A 


10 

33 

10 0 

62m 

7 5 

8 0 

1 50A 

S95a 


96 

MBCZA36D,10,5 








4 

PZT330 

10 

33 

10 0 

8 Om 

30 

7 8 

185 

S82 





XXX 

36 

T4CT0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M454 

5 

UZ7733 

5 

33 

10 

70m 

10 

9 0 

175 

S2770 


97 

MBCZB36D,10,5 








6 

UZ7833 

10 

33 

10 

70m 

10 

9.0 

175 

S277E5 





XXX 

36 

.40 El 

1 7m 

100 

8.5 

175J 

M454 

7 

UZ7933 

20 

33 

10 

70m 

10 

90 

175 

S2770 


98 

MBCZC36D,1( 

3,5 








8# 

Z5D330CF 

2O§0 

33 

10 

50m 

8 0 

90 

150J 

D04 





XXX 

36 

40 0 

3.4m 

70 

8 5 

175J 

M454 

9# 

ZC5033 

5 

33 

10 

50m 

8.0 

8 3 

150A 

S19 


99 

MBCZD36D,10,5 








10# 

ZD5033 

10 

33 

10 

50m 

8.0 

8 3 

1 50A 

S19 





XXX 

36 

4OOm0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M454 

11# 

4132 


100 

33 

15 

150m 

3.0 


1 50J 

S87 


100 

MBCZE36D,1C 

),5 








12# 

4232 


100 

33 

15 

150m 

30 


1 50J 

S87 





XXX 

36 

.40 El 

3 4m 

70 

8.5 

175J 

M454 

13# 

BZY93C33 

5 

33 

20 § 

500m 

3 0 

30 

175J 

DO40 


101 

MCCZA36D,1( 

3,5 








14# 

SZ33B 


5 

33 

25 

100m 

4 0 

8.0 

1 50B 

S1 6 





XXX 

36 

.40 0 

250u 

200 

8.5 

175J 

M455 

15# 

ZL33 


10 

33 

25 El 

25 

15 

7 0 

1 50J 

M41 


102 

MCCZB36DJ< 

3,5 








16# 

ZX33 


5 

33 

25 0 

25 

15 

7 0 

150J 

M41 





XXX 

36 

74CH0 

1.7m 

100 

8.5 

175J 

M455 

17# 

4332 


100 

33 

30 

150m 

3 0 


1 50J 

S87 


103 

MCCZC36D,1< 

3,5 








18# 

4432 


100 

33 

30 

150m 

3 0 


1 50J 

S87 




Ixxx 

36 

.40 0 

3.4m 

70 

8.5 

175J 

M455 

19 

1N2824AB 

XXX 

33 

50 

380m 

3 2 

8 5 

1 75S 

C5a 


104 

MCCZD36D,10,5 








20 

JAN 1N2824B 

,RB 












XXX 

36 

40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M455 




5 

33 

50 

380m 

3 2 

9.2 

1 50C 

C5a 


105 

MCCZE36DJC 

),5 








21 

1N3325 

20 

33 

50 

380m 

3.2 

8 5 

1 75J 

D05 





XXX 

36 

~.4O~0 

3.4m 

70 

8 5 

175J 

M455 

22 

1N3325A 

10 

33 

50 

380m 

3.2 

8 5 

1 75J 

D05 


106 

MDCZA36D,10,5 








23 

1N3325B 

5 

33 

50 

380m 

3 2 

8 5 

1 75J 

D05 





XXX 

36 

.40 0 

250u 

200 

8.5 

150A 

M410 

24 

JAN 1N3325B 

,RB 









107 

MDCZB36D,1( 

3,5 











5 

33 

50 

380m 

3 2 

9 2 

150 

D05 





XXX 

36 

.40 0 

1.7m 

100 

8.5 

150A 

M410 

25 

50T33AB 

XX* 

33 

50 

380m 

3.2 

8 5 


S19e 


108 

MDCZC36D,10,5 








26 

AV51033 

5 

33 

50 

380m 

3 2 

8 5 

150C 

C5a 





XXX 

36 

~AO~0 

3.4m 

70 

8.5 

150A 

M410 

27 

75TE33,A 

XX 

33 

75 0 

300m 

10m 

1 0 

125C 

T036 


109 

MDCZD36D,10,5 








28# 

BZY91C33 

5 

33 

75 § 

1 

1 2 

8 8 

175J 

D05E1 





XXX 

36 

.40 0 

250u 

200 

8 5 

150A 

M410 

29 

80TF33,A 

XX 

33 

80 

300m 

10m 

1 0 

125C 

Ml 17c 


1 10 

MDCZE36D,1C 

),5 








30# 

4532 


100 

33 

100 

150m 

2.0 


1 50J 

S84 





XXX 

36 

.40 0 

3 4m 

70 

8.5 

150A 

M410 

31# 

4632 


100 

33 

100 

150m 

2 0 


1 50J 

S84 


1 1 1 

MZ500-29 

10 

36 

.4 § 

3.4m 

70 0 

9.3 

175J 

D07 

32# 

ZC733 


5 

33 

100 § 

50 

6 5 

8 7 

175J 

S125d0 


112 

MZC36A10 

t 

36 

400m§ 

1.4m 

200 

9.3 

175J 

M468 

33 

LID33,A 

XX 

33 

400 

3 9m 

56 


1 50A 

M401 


113 

MZC36B10 

§T 

36 

400m§ 

250u 

200 


175J 

M468 

34 

PS 1504 

5 

33 6 

25 

10m 

60 

20 

1 50A 

Aide 


114 

1/2Z36T5 

5 

36 

.50 

3.4m 

56 


175 

A94f 

35 

PS1504A 

5 

33 6 

25 

10m 

60 

10 

1 50A 

Algc 


115 

1N5258 

20t 

36 

.50 

3.4m 



200A 

D07 

36 

1N2769 

5 

34 


7 5m 

100 

50 

1 75A 

A1 jh 


116 

1 N5258A,B 

§0 

36 

.50 

3.4m 

70 

9.3 

200A 

D07 

37 

1N2769A 

5 

34 


7 5m 

100 

25 

1 75A 

Alih 


117 

MTZ627.A 

XX 

36 

50 

1.0m 

122 


175A 

A60e 

38 

AV2034 

02 

34 

1 0 

1 5m 

40 


1 50A 

A19 


118 

MZ92-36 

t 

36 

500m§ 

3.4m 


8.7 

150J 

C103 

39 

IDA1Z34,A,B,( 

:0 









119 

S5258AB 

XXX 

36 

500m 

3.4m 

70 

9.3 

175 

D041 




xxxx 

34 

1 0 

21m 



200A 

Alht 


120# 

ZSF36 


1 

36 

500m 

7.0m 

10 

1.0 

150S 

M487a 

40 

1 5JZ39,A,B,D 










121 

1N4645 

5 

36 

60 

3.4m 

1.0k 

9.3 

200A 

D014 




xxxx 

34 

1 5 

10m 

40 

9 4 

175 

D015 


122# 

NTO 6C36 

5 

36 

600m 

5.0m 

75 


125J 

M498 

41 

AV8034 

02 

34 

10 

150m 

5 0 


150A 

S11 


123 

7JZ36 


t 

36 

750m 

3 4m 

70 

8.5 

175 

D015 

42 

AV51034 

5 

34 

50 

370m 

3.3 

8 5 

1 50C 

C5a 


124 

7Z36,A,B,D 









43 

HRE34.5 

5 

34.5 


10m 

60 

50 

70A 

A1 26a 





xxxx 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

175 

D027 

44 

HRE345A 

5 

34 5 


10m 

60 

50 

1 25A 

A1 26a 


125 

7Z36C 


0 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

175 

D027 

45 

1N2320 

10 

34 5 

150m 

200u 



1 50A 

Cl 


126 

7ZM36,A,B,D 









46 

1N232A0 

5 

34.5 

150m 

200u 



1 50A 

Cl 





xxxx 

36 

750m 

3.4m 

70 

8 5 

175 

D041 

47 

1 N 1320,A 

XX 

34 5 

15 

20m 


1 1 

1 50A 

Cl 


127 

7ZM36C 

0 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

175 

D041 

48 

IDAZ232,A,B,C0 









128 

1N3692 

20 

36 

750m 

3.4m 

70 

8 5 

175S 

Alaz 




xxxx 

34 5 

150m 

200u 



150A 

A1 he 


129 

1N3692A 

10 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

175S 

Alaz 

49# 

1S765 


XXX 

34.5 

25 

2 Om 

300 

10 

150 

C Id 


130 

1N3692B 

5 

36 

750m 

3.4m 

70 

8.5 

175S 

Alaz 

50 

PS6320A 

15x 

34.5 

50 

20m 




D014 


131 

MC6127,A 

XX 

36 

75 

5.0m 

122 


175A 

A2d 

51# 

Z350 


10 

35 

150m 

5.0m 

520 


1 50A 

C1 8d 


132 

MMZ36,A,-20 









52 

AV2035 

02 

35 

1 0 

15m 

40 


150A 

A19 





XX* 

36 

75 

3.4m 

70 


150A 

Alkk 

53# 

RD35B 


10 

35 

1 0 

10m 

35 

10 

150S 

A164 


133 

1A36MAB 

XXX 

36 

1 0 

7.0m 

50 


75A 

D015 

54 

3R35,A,B 

XXX 

35 

3 0 

23m 

22 

8.5 

1 75A 

A1 rw 


134 

1 E36Z,10,5 

XXX 

36 

1.0 

7 Om 

50 

8 5 

150A 

A52g [ 

55# 

RD35C 


10 

35 

3.0 

30m 

20 

10 

150S 

S42 


135 

1 M36Z.10.5 

XXX 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

175S 

D01 

56 

AV8035 * 

02 

35 

10 

150m 

5.0 


150A 

SI 1 


136 

1N1784A 

XX 

36 

1.0 

15m 

39 


175S 

D013 

57# 

RD35D 


10 

35 

10 

100m 

7.0 

8 0 

150S 

SI 03 


137 

1N3033AB 

XXX 

36 

1.0 

7.0m 

50 


175A 

A3 la 

58 

AV51035 

5 

35 

50 

360m 

3.4 

8.5 

150C 

C5a 


138 

JAN 1N3033B 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

9.3 

175A 

A31c 

59 

DPZ30-33R 

xxt 

35 5 

300 0§ 

2 5 

140m 

8 5 

175J 

S21 8a 


139 

1N4175 

20 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

175 

D029 

60 

DSZ3036 

10 

36 


20m 

21 

9.0 


A266 


140 

1N4175A 

10 

36 

1 0 

7.0m 

50 

8 5 

175 

D029 

61# 

RD35A 


10 

36 

20 

2 Om 

300 

10 

1 50S 

A1 dw 


141 

1N4175B 

5 

36 

1.0 

7 Om 

50 

8.5 

175 

D029 

62 

1/4A36AB 

XXX 

36 

25 

1 7m 

100 

9.0 

175 

D07 


142 

1N4340AB 

XXX 

36 

1 0 

7.0m 

50 

8.5 

300S 

D07 

63 

1/4M36Z,10,J 










1434 

1N4417 

20 

36 

1 0 

7.0m 

19 


175S 

A266a 




XXX 

36 

250m 

1 7m 

100 

8 7 

175J 

Alev 


144 

1N4417A 

10 

36 

1.0 

7.0m 

19 

8.5 

175A 

Alcm 

64 

25N36 


20 

36 

25 

1 7m 

100 


250 

D07 


145 

1N4417B 

5 

36 

1 0 

7.0m 

19 

8.5 

175A 

A 1cm 

65 

1 N727,A 

XX 

36 

25 

4 Om 

60 

9 1 

175A 

D07 


146 

1N4674 

5 

36 

1 0 

7.0m 

750 

9.3 

200A 

D015 

66 

1N727B 

20 

36 

25 

4 Om 

60 



D07 


147 

1N4753 

10 

36 

1 0 

7.0m 

50 


200A 

A lav 

67 

1N4122 

5 

36 

25 

25m 

200 


200J 

D07 


148 

1N4753A 

5 

36 

1 0 

7.0m 

50 


200A 

Alay 

68 

1N4715 

5 

36 

.25 

05m 



200A 

D014 


149 

1N5576 

20 

36 

1 0 § 

7 Om 



200A 

A196d 

69# 

1S478 


10 

36 

25 

2 Om 

300 

95 

1 50J 

D07 


150 

1N5576A 

10 

36 

1 0 § 

7.0m 

50 


200A 

A196d 

70 

MC6027A 

XX 

36 

30 

1 Om 

122 


175 

A2m 


151 

1N5576B 

5 

36 

1 0 § 

7.0m 

50 


200A 

A196d 

71 

1 N974,A,B 

XXX 

36 

40 

3 4m 

70 

8.5 

175S 

D07 


152 

1N5646 


36 

1 0 

1 .Om 


9 9m 

1 75A 

D013 

72 

JAN 1N974B 

5 

36 

40 

3 4m 

70 

9 3 

175A 

D07 


153 

1N5646A 


36 

1 0 

1 Om 


9.9m 

175A 

D013 

73 

1N3531 

5 

36 

40 

3.0m 

75 

10 

200A 

D07 


154 

1R36AB 

XXX 

36 

1.0 

7 Om 

50 

8 5 

175 

A52c 

74 

JAN 1N4122 

5 

36 

400m 

250u 

200 

9 5 

175A 

Alsx 


155# 

1S242 


10 

36 

1.0 

10m 

40 


150J 

A56a 

75v 

1N5749B 

5 

36 

400m 

2 0m 

90 

8.6 

200J 

D035 


156# 

1S488 


10 

36 

1 0 

10m 

250 

10 

150J 

A115 

76# 

5533 


5 

36 

40 

5 Om 

75 

9.0 

1 25A 

Alee 


157# 

1S3036 

XX 

36 

1 0 

10m 

80 

8.5 

150 

A3 

77# 

BZX79C36 

5 

36 

400m 

5.0m 

90 

310 

200J 

A257 


158 

1Z36AB 

XXX 

36 

1 0 

7 Om 

50 


150 

Alay 

78# 

BZY94C36 

5 

36 

.40 




150J 

D07 


159 

AV2036 

02 

36 

1 0 

15m 

40 


150A 

A19 

79 

C4029 


10 

36 

40 

3 4m 

70 


175 

A134a 


160# 

BZX29C36 

5 

36 

1 0 

5.0m 

50 

8.5 

175J 

A led 

80 

C6029 


10 

36 

400m 

1 Om 

110 0 

8 8 

175A 

M37 1c 


161# 

BZX61C36 

5 

36 

1.0 

10m 

50 

70 

175J 

A3y 

81 

C6029A 

5 

36 

400m 

1.0m 

110 0 

8 8 

175A 

M37 1 c 


162 

CZ36AB.D 

xxxx 

36 

1 0 

10m 

57 

8.5 

175 

D015 

82 

C6129 


10 

36 

400m 

1 Om 

1 10 

8.8 

175A 

M131 a 


163 

CZ36C 


0 

36 

1.0 

10m 

57 

8.5 

175 

D015 

83 

C6129A 

5 

36 

400m 

1 Om 

110 

8.8 

175A 

M 131 a 


164 

EVR36,A,B 

XXX 

36 

1 0 

7.0m 

60 


175A 

D027 

84 

CZA36D,10,5 










165 

HW36A.B 

XXX 

36 

1 0 

7.0m 

50 


175 

A196 




XXX 

36 

74012 

250u 

200 

8.5 

1 75J 

M37 1 


166 

JZ36AB,D 

XXXX 

36 

1 0 

7.0m 

50 

8 5 

175 

D015 

85 

CZB36D,10,5 










167 

JZ36C 


0 

36 

1 0 

7.0m 

50 

8 5 

175 

D015 




XXX 

36 

40 El 

1 7m 

100 

8 5 

175J 

M37 1 


168 

LPM36.A.-20 









86 

CZC36D,10,5 













XX* 

36 

1 0 

7.0m 

50 


150A 

Alkk 




XXX 

36 

40 0 

3.4m 

70 

8.5 

175J 

M37 1 


169 

TZ36,A,B,D 

XXXX 

36 

1 0 

10m 

57 

8.5 

175 

D027 

87 

CZD36D,10,5 










170 

TZ36C 


0 

36 

1.0 

10m 

57 

8 5 

175 

D027 




XXX 

36 

74012 

250u 

200 

8 5 

175J 

M451 


171 

UZ8736 

5 

36 

1.0 

7.0m 

50 

9.0 

175 

A146h 

88 

CZE36D,10,5 










172 

UZ8836 

10 

36 

1.0 

7.0m 

50 

9.0 

175 

A146h 




XXX 

36 

40 El 

3 4m 

70 

8.5 

17 5 J 

M45 1 


173 

VR36A.B 

XXX 

36 

1 0 

7.0m 

50 


125A 

Alb 

89 

HM36,A,B 

XXX 

36 

400m§ 

3 4m 

70 


175A 

A196c 


174 

Z36,A,B,D 

xxxx 

36 

1.0 

7 Om 

50 

8.5 

175 

D027 

90 

M4Z36,A,-20 










175 

Z36C 


0 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

175 

D027 




i XX* 

36 

40 

3 4m 

70 


150A 

Alkk 


176 

ZA36AB 

XXX 

36 

1.0 

7 Om 

50 


150C 

A lew 

91 

2 

> 

o 

N 

> 

CO 

o> 

o 

o 

bi 









177 

ZB36 


t 

36 

1.0 § 

7.0m 

50 


150A 

Albc 




Ixxx 

36 

40 0 

250u 

200 

8 5 

175J 

M453 


178 

ZD360AB 

XXX 

36 

1.0 

7 Om 

45 

8 5 

175A 

Alcm 

92 

MACZB36DJ 

0.5 









179 

ZH36A.B 

XXX 

36 

1.0 

7.0m 

50 

8.5 

175A 

D01 




Ixxx 

36 

~4O~0 

1.7m 

100 

8 5 

175J 

M453 


180 

ZM36AB.D 

xxxx 

36 

1.0 

7 Om 

50 

8 5 

175 

D041 

93 

MACZC36D,10,5 









181 

ZM36C 

0 

36 

1.0 

7 Om 

50 

8 5 

175 

D041 




Ixxx 

36 

.40 El 

3.4m 

70 

8 5 

175J 

M453 


182# 

7733 


5 

36 

1.1 

10m 

40 

90 

125A 

A1 bu 

94 

MACZD36D,10,5 









183# 

BZY92C36 

5 

36 

1.1 

10m 

40 

80 

150J 

D013 




Ixxx 

36 

.40 El 

250u 

200 

.85 

175J 

M453 


184 

1N4845AB 

XXX 

36 

1 2 

7.0m 

5.0 

9.3 

175 

D029 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. S 

LIC< 

ON F 

IEFE 

RENCE I 

4 

IODES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

12) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 




u 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG 



3_| 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 110 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(vi 

(W) 

(A) 

(0) 


(°C) 






{%} 

(V) 

(W) 

(A) 

(n) 


(°C) 


1 # 

BZX67C36 

5 

36 

1 3 

10 m 

40 

8 0 

150J 

S2F7 


99# 

4233 


100 

36 

15 

80m 

4.0 


150J 

S87 

2 # 

ZD36# 


5 

36 

1 3 

10 

40 

8 0 

1 50J 

DO 13 


100 # 

BZY93C36 

5 

36 

20 § 

200 m 

4 0 

32 

1 75J 

DO40 

3# 

ZY36 


5 

36 

1 3 

10 

40 

8 0 

1 50J 

Alba 


101 # 

ZX36 


5 

36 

25 0 

10 

40 

80 

1 50J 

M41 

4 

1N3802AB 

XXX 

36 

1 5 

10 m 

35 

9 3 

175S 

~CU0 


102 # 

4333 


100 

36 

30 

80m 

4 0 


1 50J 

S87 

5 

1N4478 

5 

36 

1 5 

7 Om 

27 


1 75A 

A196 


103# 

4433 


100 

36 

30 

80m 

4 0 


150J 

S87 

6 

JAN 1N4478 

10 

36 

1 5 

7 Om 

27 

9 3 

1 75A 

A1 v 


104 

1N2825.A.B 

XXX 

36 

50 

350m 

3 5 

8 5 

175S 

C5a 

7# 

1 S4036.A 

XX 

36 

1 5 

10 m 

27 

8 5 

1 50A 

D01 


105 

JAN 1N2825B 

,RB 








8 

1 5DKZ36,A,B 













5 

36 

50 

350m 

3 5 

9 3 

150C 

C5a 




XXX 

36 

1 5 

10 m 

35 


175A 

D027 


106 

1N3326 

20 

36 

50 

350m 

3.5 

8 5 

1 75J 

D05 

9 

1 5JZ36,A,B,D 










107 

1N3326A 

10 

36 

50 

350m 

3.5 

8 5 

175J 

D05 




xxxx 

36 

1 5 

10 m 

35 

9 3 

175 

DO 15 


108y 

1N3326B 

5 

36 

50 

350m 

3.5 

8 5 

1 75J 

D05 

10 

1 5JZ36C 

0 

36 

1 5 

10 m 

35 

9 3 

175 

DO 15 


109 

JAN 1N3326B 

,RB 








1 1 

1 5R36AB 

XXX 

36 

1 5 

10 m 

45 

8 5 

1 75A 

A52c 





5 

36 

50 

350m 

3 5 

9 3 

150 

D05 

12 

1 5Z36AB,D 










1 10 

50T36,A,B 

XX* 

36 

50 

350m 

3 5 

8 5 


S19a 




XXXX 

36 

1 5 

10 m 

35 

9 3 

175 

D027 


1 1 1 

AV51036 

5 

36 

50 

350m 

3’5 

8 5 

150C 

C5a 

13 

1 5Z36C 

0 

36 

1 5 

10 m 

35 

9 3 

175 

D027 


112 # 

BZY91C36 

5 

36 

75 § 

1 

1 3 

90 

175J 

DO50I 

14# 

BZY95C36 

5 

36 

1 5 

20 m 

30 

32 

1 75J 

D01 


113# 

4533 


100 

36 

100 

130m 

30 


150J 

S84 

15 

MC6327.A 

XX 

36 

1 5 

25m 

100 



Ala 


114# 

4633 


100 

36 

100 

130m 

30 


150J 

S84 

16 

MZ1000-26 

10 

36 

1 5 § 

7 Om 

75 0 

9 3 

1 75J 

Alay 


115# 

ZC736 


5 

36 

100 § 

50 

7.0 

8.8 

175J 

S125d0 

17# 

Z3B360CF 

2O§0 

36 

1 5 

20 m 

33 

10 

1 75J 

D01 


116 

1N728B 

20 

37 

25 

4 Om 

70 



D07 

18 

2R36AB 

XXX 

36 

2.0 

1 4m 

45 

8 5 

1 75A 

D027 


117 

AV2037 

02 

37 

1 0 

15m 

55 


150A 

A19 

19 

2VR36AB 

XXX 

36 

20 

14m 

45 



A3e 


118 

TC37A5A 

5A0 

37 

1 0 

7 5m 

80 

05 

1 75A 

Alss 

20 

LMZ36A-20 










1 19 

1N4066 

5 

37 

1 5 

7 5m 

80 

50 

100 

Alss 




XX* 

36 

20 

14m 

25 


1 50A 

Alkk 


120 

1N4066A 

5 

37 

1 5 

7 5m 

80 

20 _ 

100 

Alss 

21 

ZBC36 


r 

36 

20 § 

14m 

21 


1 50A 

A1 be 


121 

AV8037 

02 

37 

10 

150m 

7 0 


1 50A 

SI 1 

22 

1N5037 

10 

36 

2 5 

17m 

21 

8 5 

150 

Algn 


122 

AV51037 

5 

37 

50 

340m 

3 6 

9 0 

150C 

C5a 

23 

1N5037A 

5 

36 

2.5 

17m 

21 

8 5 

150 

A1 qn 


123 

1N1740 

5 

37.2 

1 2 

7 5m 

120 

80 

1 50C 

Alkb 

24# 

BZX70C36 

5 

36 

2 5 

20 m 

30 

320 

1 50J 

A1 7 1 b 


124 

1N1740A 

5 

37.2 

1 2 

7 5m 

120 

40 

150C 

Alkb 

25 

1N4882 

10 

36 

30 

20 m 

21 


1 75A 

A60n 


125 

AV2038 

02 

38 

1 0 

15m 

55 


150A 

A19 

26 

1N5079 

5 

36 

30 

20 m 

21 


1 75A 

A1 46i 


126 

IDA1Z38.A.BJ 

30 








27# 

1S498 


10 

36 

3 0 

40m 

220 

10 

1 50J 

SI 12 





xxxx 

38 

1.0 

21 m 



200A 

Alht 

28 

3R36AB 

XXX 

36 

30 

21 m 

25 

8 5 

1 75A 

A1 rw 


127 

AV8038 

02 

38 

10 

150m 

7 0 


150A 

SI 1 

29 

3TZ36A.B,D 










128 

AV51038 

5 

38 

50 ^ 

330m 

3.8 

9 0 

150C 

C5a 




XXXX 

36 

3 0 

30m 

22 


175 

Alec 


129 

DPZ30-36R 

xxt 

38 8 

300 0§ 

2 3 

150m 

8 5 

175J 

S218a 

30 

3TZ36C 

0 

36 

30 

30m 

22 


175 

Alec 


130 

1 N 1993 

10 

39 

150m 

200 u 

400 

10 

150 

Cl 

31 

3VR36.A.B 

XXX 

36 

30 

21 m 

25 



A222 


131 

1N1993A 

5 

39 

150m 

200 u 

400 

10 

150 

Cl 

32 

3Z36AB 

XXX 

36 

3 0 

20 m 

25 


150 

A222 


132 

1N1993B 

1 

39 

150m 

200 u 

400 

10 

150 

Cl 

33 

CZ5079 

10 

36 

3 0 

20 m 

21 

290 

1 75A 

A196e 


133# 

Z390 


5 

39 

150m 

2 Om 

660 


150A 

C18d 

34 

M3Z36.A 

XX 

36 

30 

22 m 

22 


1 50A 

Alkk 


134# 

ZZ39 


10 

39 

15 

5.0m 

720 


150A 

C18d 

35 

MZ736 


5 

36 

3 0 

20 m 

21 

9 0 

1 75A 

A1 46j 


135 

1N1939AB 

XX 1 

39 

20 

20 m 

400 

10 

150A 

A82e 

36 

MZ836 


10 

36 

3 0 

20 m 

21 

9 0 

1 75A 

A1 4 6 j 


136# 

RZ39A 


10 

39 

20 

100 m 

10 

8 3 

125A 

D05 

37 

MZ936 


20 

36 

3 0 

20 m 

21 

9.0 

1 75A 

A1 46i 


137 

1/4A39.A.B 

XXX 

39 

25 

1 6m 

120 

9 0 

175 

D07 

38# 

NT3C36 

5 

36 

3 0 

5 Om 

90 


1 25J 

S43a 

_ 

138 

1/4M39Z, 10,E 









39 

UZ736 


5 

36 

30 

20 m 

21 

9 0 

1 75A 

A60 





XXX 

39 

250m 

1 6m 

120 

8 7 

1 75J 

A Icy 

40 

UZ836 


10 

36 

3.0 

20 m 

21 

9.0 

1 75A 

A146f 


139 

25N39 


20 

39 

25 

1 6m 

120 


250 

D07 

41 

UZ936 


20 

36 

30 

20 m 

21 

9 0 

1 75A 

A60 


140 

1N728,A 

XX 

39 

25 

4 Om 

70 

9 2 

175A 

D07 

42 

ZAC36AB 

XXX 

36 

3 0 

7 Om 

50 


1 50C 

A ley 


141 

1N4123 

5 

39 

25 

25m 

200 


200J 

D07 

43 

ZCC36 


t 

36 

3 0 § 

20 m 

21 


1 50A 

Alev 


142 

1N4716 

5 

39 

25 

.05m 



200A 

D014 

44 

3T36,A,B 

XX* 

36 

3 5 

1 5m 

39 



D04 


143# 

MZ39A 

10 

39 

25 

2 7m 

160 

8 3 

150A 

D07 

45 

1N4031AB 

XXX 

36 

5 0 

35m 

12 

9.3 

180A 

S82 


144 

MC6028,A 

XX 

39 

30 

1 Om 

140 


175 

A2m 

46 

1N4971 

5 

36 

5 0 

30m 

1 1 


1 75A 

A1 46m 


145 

1 N975.A.B 

XXX 

39 

40 

3 2m 

80 

9 0 

175S 

D07 

47 

JAN1N4971 

5 

36 

5 0 

30m 

1 1 

9.5 

1 75A 

A248f 


146 

JAN 1N975B 

5 

39 

40 

3 2m 

80 

9 4 

175A 

D07 

48i 

1N5365 

20 

36 

5 0 

30m 



200A 

Alee 


147 

1N3532 

5 

39 

40 

3 Om 

100 

10 

200A 

D07 

49y 

1N5365A 

10 

36 

5 0 

30m 

1 1 


200A 

Alee 


148 

JAN 1N4123 

5 

39 

400m 

250u 

200 

9 5 

175A 

Alsx 

50y 

1N5365B 

5 

36 

5 0 

30m 

1 1 


200A 

Alee 


1 49y 

1N5750B 

5 

39 

400m 

2 0m 

130 

8 7 

200J 

D035 

5 1 ▼ 

5ZS36AB 

XXX 

36 

5.0 § 

30m 

1 1 


200A 

Alts 


150# 

5534 


5 

39 

40 

5 Om 

75 

9 0 

125A 

Alee 

52# 

5333 


100 , 

36 

5 0 

15m 

35 


150J 

A9h 


151# 

BZX79C39 

5 

39 

400m 

2 0m 

130 

340 

200J 

A257 

53v 

CTZC36,A,B,D0 









152# 

BZY94C39 

5 

39 

40 

2 0m 



150J 

D07 




xxxx 

36 

5 0 § 

30m 

1 1 0 

8.5 

175A 

A ley 


153 

C6030 


10 

39 

400m 

1 Om 

120 0 

8.9 

175A 

M37 1c 

54y 

CTZC36C0 

1 

36 

5 0 § 

30m 

1 1 0 

8 5 

175A 

Alev 


154 

C6030A 

5 

39 

400m 

1 Om 

120 0 

8.9 

175A 

M37 1c 

55y 

CTZC36E0 

3 

36 

5 0 § 

30m 

1 1 0 

8 5 

175A 

A ley 


155 

C6130 


10 

39 

400m 

1 Om 

120 

8 9 

175A 

M131a 

56 

DSZ5736 

5 

36 

5.0 

30m 

1 1 

9.5 

175A 

A60r 


156 

C6130A 

5 

39 

400m 

1 Om 

120 

8 9 

175A 

M131a 

57 

DSZ5836 

10 

36 

5 0 

30m 

1 1 

9 5 

1 75A 

A60r 


157 

CZA39D,10,5 









58 

MZ5736 

5 

36 

5.0 

30m 

1 1 

9.0 

175A 

A60f 





|xxx 

39 

~40j2 

250u 

200 

9 0 

175J 

M37 1 

59 

MZ5836 

10 

36 

5.0 

30m 

1 1 

9 0 

175A 

A60f 


158 

CZB39D,10,5 









60 

MZ5936 

20 

36 

5 0 

30m 

1 1 

9.0 

175A 

A60f 





|xxx 

39 

40 0 

1 6m 

120 

9 0 

1 75J 

M37 1 

61 ▼ 

TZC36,A,B,D 










159 

CZC39D,10,5 












xxxx 

36 

5.0 § 

30m 

11 0 

8 5 

1 75A 

A ley 





|xxx 

39 

40 0 

3 2m 

80 

9 0 

175J 

M37 1 

62t 

TZC36C 

1 

36 

5 0 § 

30m 

11 0 

8 5 

1 75A 

Alev 


160 

CZD39D,10,5 









63y 

TZC36E 

3 

36 

5 0 § 

30m 

11 0 

8.5 

1 75A 

A ley 





|xxx 

39 

~4O~0 

250u 

200 

90 

1 75J 

M45 1 

64y 

UZ5736 

5 

36 

5.0 

30m 

1 1 

9 5 

175A 

A 146m 


161 

CZE39D.10.5 









654 

UZ5836 

10 

36 

5.0 

30m 

1 1 

9.5 

175A 

A 146m 





Ixxx 

39 

40 0 

3 2m 

80 

9 0 

175J 

M45 1 

66 

UZ5936 

20 

36 

50 

30m 

1 1 0 

9 0 

175A 

A1 46m 


162 

HM39,A,B 

|xxx 

39 

400m§ 

3 2m 

80 


175A 

A196c 

67 

ZC36 


t 

36 

5 0 § 

30m 

1 1 


1 50A 

A ley 


163 

M4Z39,A,-20 









68 

UZ4736 

5 

36 

80 

30m 

1 1 


1 75A 

A 146m 





1 XX* 

39 

40 

3 2m 

80 


1 50A 

Alkk 

69 

UZ4836 

10 

36 

80 

30m 

1 1 


1 75A 

A146m 


164 

MACZA39D, 10,5 








70 

1N1364A 

XX 

36 

10 

150m 

5 0 


1 75A 

D04 





XXX 

39 

40 0 

250u 

200 

9 0 

175J 

M453 

71 

1N1364B 

20 

36 

10 

150m 

5 0 



SI 1e 


165 

MACZB39D, 10.5 








72 

INI 364C,CAG 

s 












XXX 

39 

4O~0 

1 6m 

120 

9.0 

175J 

M453 




XX 

36 

10 § 

15 

5 0 


1 75J 

S19a 


166 

M ACZC39D, 10,5 








73 

1N1826 

10 

36 

10 

150m 

5.0 

9 0 

1 50A 

S19a 





XXX 

39 

40 0 

3 2m 

80 

9 0 

175 J 

M453 

74 

1N1826A 

5 

36 

10 

150m 

5.0 

9 0 

1 50A 

S19a 


167 

M ACZD39D, 10,5 








75 

INI 826C,CAG 

5 












XXX 

39 

40 0 

250u 

200 

9 0 

175J 

M453 




XX 

36 

10 

150m 

5.0 

9 0 

1 50A 

S19a 


168 

M ACZE39D, 1 

3,5 








76 

1N2991AB 

XXX 

36 

10 

70m 

10 


175C 

DO40 





XXX 

39 

"4O~0i 

3 2m 

80 

90 

175J 

M453 

77 

JAN1N2991B 

,RB 









169 

MBCZA39D, 1 

0,5 











5 

36 

10 

70m 

10 

9 3 

150C 

D04 





XXX 

39 

40 0 

250u 

200 

90 

175J 

M454 

78 

1N4275 

20 

36 

10 

70m 

10 

8 5 

1 75C 

S134 


170 

MBCZB39DJ 

0,5 








79 

1N4275A 

10 

36 

10 

70m 

10 

8 5 

175C 

S134 





XXX 

39 

40 0 

1 6m 

120 

90 

175J 

M454 

80 

1N4275B 

5 

36 

10 

70m 

10 

8 5 

175C 

S134 


171 

M BCZC39D. 10.5 








81 

JAN 1N4275B 

5 

36 

10 § 

70m 

10 

9 3 

175S 

S134a 





XXX 

39 

~AO~0 

3 2m 

80 

9 0 

175J 

M454 

82# 

1S284 


10 

36 

10 

100 m 

8 0 


1 50J 

S19g 


172 

M BCZD39D, 10,5 








83# 

1S5036A 

XX 

36 

10 

50m 

8.0 

9 0 

1 50C 

D04 





XXX 

39 

40 0 

250u 

200 

90 

175J 

M454 

84# 

1S5O36C0 

10 

36 

10 

50m 

8.0 

9 0 

1 50C 

D04 


173 

MBCZE39D,10,5 








85# 

1S6036 

10 

36 

10 

50m 

8.0 

7 0 

150 

D04 





XXX 

39 

40 0 

3 2m 

80 

9 0 

1 75J 

M454 

86 # 

1S6036A 

5 

36 

10 

50m 

80 

7 0 

150 

D04 


174 

MCCZA39D, 10,5 








87 

10PZ36,A,B,D 













XXX 

39 

~JO~0 

250u 

200 

90 

175J 

M455 




xxxx 

36 

10 

70m 

10 

8 5 

175 

D04 


175 

MCCZB39D,10,5 








88 

10PZ36C 

0 

36 

10 

70m 

10 

8 5 

175 

D04 





XXX 

39 

.40 0 

1 6m 

120 

9 0 

175J 

M455 

89 

10RZ36,A,B,D 










176 

MCCZC39D, 10,5 











xxxx 

36 

10 

150m 

5 0 

9 0 

155 

D04 





XXX 

39 

40 0 

3 2m 

80 

9 0 

175J 

M455 

90 

10RZ36C 

0 

36 

10 

150m 

5 0 

9 0 

155 

D04 


177 

MCCZD39D.10.5 








91 

AV8036 

02 

36 

10 

150m 

5 0 


150A 

S11 





XXX 

39 

40 0 

250u 

200 

9 0 

175J 

M455 

92 

UZ7736 

5 

36 

10 

60m 

12 

9 0 

175 

S2770 


178 

MCCZE39D,1 

i,5 








93 

UZ7836 

10 

36 

10 

60m 

12 

9 0 

175 

S2770 





XXX 

39 

40 0 

3 2m 

80 

9 0 

1 75J 

M455 

94 

UZ7936 

20 

36 

10 

60m 

12 

9.0 

175 

S2770 


179 

MDCZA39D,10,5 








95# 

Z5D360CF 

2 O§0 

36 

10 

50m 

8 0 

9 0 

150J 

D04 





XXX 

39 

40 0 

250u 

200 

9 0 

150A 

M410 

96# 

ZC5036 

5 

36 

10 

50m 

80 

8 4 

150A 

S19 


180 

MDCZB39D.10.5 








97# 

ZD5036 

10 

36 

10 

50m 

8 0 

8 4 

1 50A 

S19 





XXX 

39 

40 0 

1 6m 

120 

9 0 

150A 

M410 

9.8.#. 

4133 


100 

36 

15 

80m 

4 0 


150J 

S87 
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ITOLERANCE11 


2. SILICON REFERENCE DIODES 


UMAX. TEST 
DISS. CUR. 
@ 25°C Izt 


MAX. TEMP. MAX. DWG. 
DYN. COEFF TEMP No 
IMP. Tc 


I3J ITOLERANCE ' 
LINE TYPE [20 [10 [5 \2 

No. No I ± 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(21 DISSIPATION, and (3) TYPE No. _ 

'UMAX. TEST MAX. TEMP. MAX. DWG. 

DISS. CUR. DYN COEFF TEMP No. 

@ 25°C Izt IMP. Tc 


[MDCZC39D, 10,5 


MZ500-30 
MZC39A10 
MZC39B10 
' 1/2Z39T5 
1N34O90 
1N3423 
' 1N5259 
1 N5259A,B 
DZ39A 


MTZ628.A 
MZ92-39 
S5259,A,B 
ZSF39 
' 1N4646 
NT0.6C39 
7JZ39 

" 7Z39,A,B,D 
7Z39C 

“ 7ZM39,A,B,D 

7ZM39C 

1N3693 

1N3693A 

1N3693B 

MC6128.A 

MMZ39A-20 

“ 1A39M,A,B 
1E39Z,10,5 
1 M39Z.10.5 
" 1N1785.A 
1N1883 
1N1883A 
" 1N3034AB 
JAN 1N3034B 
1N4176 
" 1N4176A 
1N4176B 
1N4341AB 
" 1N4418 
1N4418A 
1N4418B 
" 1N4675 
1N4754 
1N4754A 
' 1N5577 
1N5577A 
1N5577B 
" 1N5647 
1N5647A 
1 R39.A.B 
" 1S243 
1S3039 
1Z39AB 


|xxx 

0.5 

39 

.40 0 

3 2m 

80 

9 0 

|xxx 

39 

40 0 

250u 

200 

9 0 

0.5 






xxx 

39 

.40 0 

3 2m 

80 

9 0 

10 

39 

.4 § 

3 2m 

80 0 

9.4 

t 

39 

400m§ 

1.3m 

230 

9 4 

§t 

39 

400m§ 

250u 

200 


5 

39 

50 

3.2m 

64 


10 

39 

50 

1.5m 

190 

6.8 

10 

39 

50 

1 .0m 

440 

7 5 

20 t 

39 

.50 

3 2m 



§0 

39 

.50 

3 2m 

80 

9.4 

10 

39 

.50 

5 1m 

100 

8 3 

LC0 






xxxx 

39 

500m 

1.5m 

190 

6.8 

XX 

39 

50 

1 Om 

140 


t 

39 

500m§ 

3.2m 


8 7 

xxx 

39 

500m 

3 2m 

80 

9.4 

1 

39 

500m 

7 Om 

10 

1 0 

5 

39 

60 

3 2m 

1 Ok 

9.4 

5 

39 

600m 

5 Om 

75 


t 

39 

750m 

3 2m 

80 

9.0 

|xxxx 

39 

750m 

3 2m 

80 

9 0 

\0 

39 

750m 

3 2m 

80 

9 0 

xxxx 

39 

750m 

3 2m 

80 

9 0 

0 

39 

750m 

3 2m 

80 

9 0 

20 

39 

750m 

3.2m 

80 

9.0 

10 

39 

750m 

3.2m 

80 

9.0 

5 

39 

750m 

3 2m 

80 

9 0 

xx 

39 

75 

5 Om 

140 


XX* 

39 

75 

3.2m 

80 


xxx 

39 

1 0 

6.5m 

60 


xxx 

39 

1 0 

6 5m 

60 

90 

xxx 

39 

1 0 

6 5m 

60 

9.0 


19.0 


CJl 

O 

> 

M410 

101 

102 

LMZ39A-20 

ZBC39 

XX* 

t 

39 

39 

1 50A 

M410 

103 

1N5038 

10 

39 



104 

1N5038A 

5 

39 

1 50A 

M410 

105# 

BZX70C39 

5 

39 

1 75J 

D07 

106 

1N5080 

5 

39 

1 75J 

M468 

107 

3R39.A.B 

xxx 

39 

1 75J 

M468 

108 

3TZ39.A.B.D 



175 

A94f 



xxxx 

39 

200A 

P5 

109 

3TZ39C 

0 

39 

200A 

P5 

1 10 

3VR39.A.B 

xxx 

39 

200A 

D07 

111 

CZ5080 

10 

39 

200A 

D07 

112 # 

FDZ39A 

10 

39 

1 50A 

A100 

113 

M3Z39.A 

XX 

39 



114 

MZ739 

5 

39 

200A 

Alhc 

115 

MZ839 

10 

39 

1 75A 

A60e 

116 

MZ939 

20 

39 

1 50J 

C103 

117# 

NT3C39 

5 

39 

175 

D041 

118 

ZAC39.A.B 

xxx 

39 

1 50S 

M487a 

119 

ZCC39 

t 

39 

200A 

D014 

120 

3T39.A.B 

XX* 

39 

125J 

M498 

121 # 

4GZ39A 

10 

39 

175 

D015 

122 

1 N4032.A.B 

xxx 

39 



123 

1N4972 

5 

39 

175 

D027 

124 

JAN 1N4972 

5 

39 

175 

D027 

125 4 

1N5366 

20 

. 39 



1 26y 

1N5366A 

10 

39 

175 

D04 1 

1 27t 

1N5366B 

5 

39 

175 

D041 

1 28t 

5ZS39.A.B 

xxx 

39 

175S 

Alaz 

129# 

5334 

10 

39 

1 75S 

Alaz 

1 30y 

CTZC39AB.D0 


1 75S 

A1 az 



xxxx 

39 

175A 

A2d 

13 1 ▼ 

CTZC39C0 

1 

39 



132t 

CTZC39E0 

3 

39 

1 50A 

Alkk 

1 33t 

TZC39.A.B.D 



75A 

D01 5 



xxxx 

39 

1 50A 

A52g 

1 34t 

TZC39C 

1 

39 

1 75S 

D01 

135y 

TZC39E 

3 

39 

1 75S 

D013 

136 

ZC39 

t 

39 

200C 

A126 

137# 

KR55 

10 

39 

200C 

A126 

138 

UZ4739 

5 

39 

1 75A 

A3 la 

139 

UZ4839 

10 

39 

175A 

A31c 

140 

1 N 1365,A 

XX 

39 

175 

D029 

141 

1N1365B 

20 

39 

175 

D029 

142 

1N1365C.CAG 



175 

D029 



XX 

39 

300S 

D07 

143 

1N1827 

10 

39 

175S 

A266a 

144 

1N1827A 

5 

39 

175A 

Alcm 

145 

1N1827C.CAS 

6 


175A 

Alcm 



XX 

39 

200A 

D015 

146 

1N1899 

10 

39 

200A 

A1 ay 

147 

1N1899A 

5 

39 

200A 

Alav 

148 

1 N2992.A.B 

xxx 

39 

200A 

A196d 

149 

JAN 1N2992B 

,RB 


200A 

A196d 



5 

39 

200A 

A196d 

150 

1N4276 

20 

39 

1 75A 

D013 

151 

1N4276A 

10 

39 

175A 

D013 

152 

1N4276B 

5 

39 

1 75A 

A52c 

IfraH 

IHgEEEHaa 

5 

39 



9.0 

175 D027 

9 0 

175 D027 


125A Alb 


ZB39 t 

ZD390,A,B xxx 

ZF39A 10_ 

ZH39AB xxx 
ZM39,A,B,D xxxx 

7734 _5_ 

1N4846AB xxx 
BZX67C39 5 
ZD39# 5_ 

“ ZM390 10 

ZU39 10 

ZY39 _5_ 

1N3803AB xxx 
1N4479 5 

JAN 1N4479 10 

1 S4039.A |xx 
1 5DKZ39AB 

■ 1 5JZ39C fir 

1 5R39AB I xxx 

1 5Z39AB.D _ 


1 5Z39C 0 

BZY95C39 5 

MC6328.A xx 

MZ1000-27 10 

Z3B390CF 2O§0 
2R39AB xxx 

2VR39.A.B xxx 


157# 1S6039 
158# 1S6039A 5 

159 10PZ39 AB.D 

160 10PZ39C |if XX 

161 10RZ39.A.B.D 

162 10RZ39C 0 

163 AV8039 _02 

164# GZ39A 10 

165# PZ39A 10 

166# Z5D390CF 20§ ' 


20 

13m 

30 


2.0 § 

13m 

27 


2 5 

16m 

24 

9.0 

25 

16m 

24 

9 0 

2 5 

10 m 

35 

350 

30 

20 m 

27 


30 

20 m 

30 

90 

3.0 

30m 

30 


3.0 

30m 

30 


30 

19m 

30 


30 

20 m 

27 

300 

30 0 

30m 

17 

8.3 

3.0 

20 m 

27 


30 

20 m 

27 

9.5 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

3.0 

20 m 

27 

9.5 

3.0 

5 Om 

100 


3.0 

6.5m 

60 


3.0 § 

20 m 

27 


3.5 

15m 

45 


40 

65m 

300 

9.0 

5 0 

32m 

15 

9.4 

5.0 

30m 

14 


5.0 

30m 

14 

9.5 

5.0 

30m 



5 0 

30m 

14 


5.0 

30m 

14 


5 0 § 

30m 

14 


5 0 

15m 

35 


5 0 § 

30m 

14 0 

90 

5 0 § 

30m 

14 0 

90 

5 0 § 

30m 

14 0 

9.0 

5.0 § 

30m 

14 0 

90 

50 § 

30m 

14 0 

9.0 

50 § 

30m 

14 0 

9.0 

5.0 § 

30m 

14 


80 

50m 

6.0 

9.8 

8.0 

30m 

14 


80 

30m 

14 



150A Alkk 
150A Albc 
150 Algn 
150 Algn 
150J A171b 
175A A146j 
175A Alrw 


150m 5.0 

150m 5.0 


175A Alev 
' 175A Aley 
175A Aley 

‘ 175A Aley 
175A Aley 
175A Alev 
150A Aley 
150A S186 
175A A146m 
175A A146m 
175A D04 
_ SI 1e 

175J S19a 
150A S19a 
' 150A S19a 

150A S19a 
200A S82 
200A S82 
175C D04IZI 


1 10 

100 m 

80 


150J S19g 

1 10 

50m 

8.0 

9.0 

150C D04 

> 10 

50m 

8.0 

9.0 

150C D04 



1 0 § 

6 5m 

60 


1 50A 

Albc 

173# 

ZL39 

1 0 

6.5m 

55 

90 

1 75A 

Alcm 

174# 

ZX39 

1 0 

10 m 

51 

8.3 

150A 

D013 

175# 

4334 

1 0 

6.5m 

60 

9.0 

175A 

D01 

176# 

4434 

1 0 

6 5m 

60 

90 

175 

D04 1 

177 

1N2826AB 

1.1 

10 m 

40 

9.0 

1 25A 

Albu 

178 

JAN 1N2826B 

1 2 

6 5m 

60 

9 4 

175 

D029 



1 3 

10 m 

40 

8 0 

150J 

S287 

179 

1N3327 

1 3 

10 

40 

8 0 

1 50J 

D013 

180 

1N3327A 

1.3 

10 

40 

8 0 

150J 

DO 13 

181 

1N3327B 

1 3 

10 

40 

8 0 

1 50J 

Albg 

182 

JAN 1N3327B 

1 3 

10 

40 

8 0 

1 50J 

Albg 



1 5 

10 m 

40 

9.4 

175S 

Cl 40 

183 

50T39,A,B 

1 5 

6 5m 

30 


175A 

A196 

184 

AV51039 

1 5 

6 5m 

30 

9.4 

175A 

Alv 

185 

75TE39.A 

1 5 

5 Om 

30 

8 5 

150A 

D01 

186# 

BZY91C39 







187 

80TF39,A 

1 5 

10 m 

40 


175A 

D027 

188# 

4534 

1 5 

10 m 

40 

9 4 

175 

D01 5 

189# 

4634 

1 5 

9 5m 

50 

9 0 

175A 

A52c 

190# 

ZC739 







191 

1N1966 

1.5 

10 m 

40 

9 4 

175 

D027 

192 

DSZ3040 

1 5 

10 m 

40 

9 4 

175 

D027 

193 

1N1883B 

1 5 

10 m 

35 

35 

1 75J 

D01 

194 

AVI 1 

1 5 

25m 

120 



A1 q 

195 

AV2040 

1.5 § 

6 5m 

90 0 

9 4 

1 75J 

Alay 

196 

UZ8740 

1 5 

20 m 

38 

10 

1 75J 

D01 

197 

UZ8840 

2 0 

13m 

50 

9 0 

1 75A 

D027 

198 

1N5081 

2.0 

13m 

50 



A3e 

199 

CZ5081 


10 

39 

25 0 

10 

40 

5 

39 

25 0 

10 

40 

100 

39 

30 

80m 

4 0 

10 

39 

30 

80m 

4.0 

xxx 

39 

50 

320m 

4 0 

RB 





5 

39 

50 

320m 

4 0 

20 

39 

50 

320m 

4 0 

10 

39 

50 

320m 

4 0 

5 

39 

50 

320m 

4 0 

RB 





5 

39 

50 

320m 

4.0 

XX* 

39 

50 

320m 

4 0 

5 

39 

50 

320m 

4 0 

XX 

39 

75 § 

260m 

18 

5 

39 

75 § 

500m 

1 4 

XX 

39 

80 

260m 

18i 

10 

39 

100 

130m 

3.0 

10 

39 

100 

130m 

3 0 

5 

39 

100 § 

25 

19 

10 

39 5 

400m 

200u 

400 

10 

40 


20m 

27 

1 

40 

1 0 

8 Om 

26 

10 

40 

1 0 

15m 

55 

02 

40 

1.0 

15m 

55 

5 

40 

1 0 

6 5m 

62 

10 

40 

1 0 

6 5m 

62 

5 

40 

30 

20m 

27 

10 

40 

3.0 

20m 

27 


175 D04 

175 D04 

155 D04 

155 D04 

150A S11 
150A D04 
150A S95a 
150J D04 
50A S 
50A S 
50J 


150J M41 
150J S87 
150J S87 
175S C5a 

150C C5a 
175J D05 
175J D05 
175J D05 


D05 
S19e 
C5a 
T036 
~DO50 
Ml 17c 
S84 
S84 

S125d0 

_A82g_ 

A266 
> D013 
‘ A19 
: A19 
A146h 
A146h 
: A146j 
, A196e 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



3J 

TOLERANCE 

_LI 

2JMAX 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


3 1 

TOLERANCE 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 1 1C 

|5|2 

NOM. 

DISS 

CUR 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 no 

|5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 







VOLT 











VOLT. 










f%) 

(V) 

(W) 

(A) 



(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


re) 


1 

MZ740 


5 

40 

3.0 

20m 

27 

9 5 

175A 

A146j 

85 

MDCZB43DA 

3,5 








2 

MZ84O0 

10 

40 

3 0 

20m 

27 

9 5 

175A 

A146j 




XXX 

43 

40 0 

1 5m 

140 

9.0 

1 50A 

M410 

3 

MZ940 


20 

40 

3 0 

20m 

27 

9 5 

175A 

A146i 

86 

MDCZC43D,10,5 








4 

UZ740 


5 

40 

3 0 

20m 

27 

9 5 

175A 

A60 




XXX 

43 

74O~0 

3.0m 

93 

9 0 

1 50A 

M410 

5 

UZ840 


10 

40 

3 0 

20m 

27 

9 5 

175A 

A146f 

87 

MDCZD43D,10,5 








6 

UZ940 


20 

40 

3.0 

20m 

27 

9 5 

175A 

A60 




XXX 

43 

40 0 

250u 

200 

9 0 

150A 

M410 

7 

1N51 19 

5 

40 

5 0 

30m 

14 


175A 

A146m 

88 

MDCZE43D,1( 

),5 








8 

DSZ5740 

5 

40 

5 0 

30m 

14 

9 5 

175A 

A60r 




XXX 

43 

40 0 

3 Om 

93 

9.0 

150A 

M410 

9 

DSZ5840 

10 

40 

5 0 

30m 

14 

9 5 

175A 

A60r 

89 

MZ500-3 1 

10 

43 

4 § 

3 Om 

95 0 

9.5 

175J 

D07 

10 

MZ5740 

5 

40 

5 0 

30m 

14 

9 5 

175A 

A60f 

90 

MZC43A10 

t 

43 

400m§ 

1 2m 

280 

9.5 

175J 

M468 

1 1 

MZ5840 

10 

40 

5.0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A60f 

91 

MZC43B10 

§T 

43 

400m§ 

250u 

250 


1 75J 

M468 

12 

MZ5940 

20 

40 

5 0 

30m 

14 

9.5 

175A 

A60f 

92 

1/2Z43T5 

5 

43 

50 

3.0m 

74 


175 

A94f 

13t 

UZ5740 

5 

40 

5 0 

30m 

14 

9 5 

175A 

A 146m 

93 

1N5260 

20t 

43 

50 

3.0m 



200A 

D07 

14# 

UZ5840 

10 

40 

5.0 

30m 

14 

9 5 

175A 

A146m 

94 

1 N5260A,B 

§0 

43 

.50 

3.0m 

93 

9 5 

200A 

D07 

15 

UZ5940 

20 

40 

5.0 

30m 

14 0 

9.5 

175A 

A146m 

95 

MTZ629.A 

XX 

43 

.50 

1 Om 

172 


175A 

A60e 

16 

AVI 1 1 


10 

40 

10 

150m 

70 


150A 

SI 1 

96 

MZ92-43 

t 

43 

500m§ 

3.0m 


8.8 

150J 

C103 

17 

AV8040 

02 

40 

10 

150m 

7 0 


150A 

SI 1 

97 

S5260,A,B 

XXX 

43 

500m 

3 Om 

93 

9 5 

175 

D041 

18 

UZ7740 

5 

40 

10 

60m 

15 

95 

175 

S2770 

98# 

ZSF43 


1 

43 

500m 

7.0m 

10 

1.0 

150S 

M487a 

19 

UZ7840 

_10 

40 

10 

60m 

15 

9 5 

175 

S2770 

99 

1N4647 

5 

43 

.60 

3.0m 

1.5k 

9.5 

200A 

D014 

20 

UZ7940 

20 

40 

10 

60m 

15 

9 5 

175 

S2770 

100# 

NT0.6C43 

5 

43 

600m 

5 Om 

90 


1 25J 

M498 

21 

AV51040 

5 

40 

50 

310m 

4 2 

90 

1 50C 

C5a i 

101 
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47 
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51 

.40 

2 5m 

125 
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29 
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8 9 

150J 

Cl 03 

89 

UZ850 


10 

50 

3.0 

15m 

50 

9 5 

175A 

A146f 
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20 
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1 

51 
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7.0m 

10 
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91 
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t 
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150A 
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51 
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t 

51 
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175 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 
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10 

56 

10 

45m 

16 

9 0 

1 75C 

S134 


125 

MZ760 


5 

60 

30 

10m 

70 

9 5 

175A 

A146i 

32 

1N4280B 

5 

56 

10 

45m 

16 

9 0 

1 75C 

S134 


126 

MZ860 


10 

60 

30 

10m 

70 

9 5 

175A 

A146j 

33 

JAN 1N4280B 

5 

56 

10 § 

45m 

16 

9 6 

1 75S 

S 134a 


127 

MZ960 


20 

60 

3 0 

10m 

70 

9 5 

175A 

A146j 

34# 

1S291 


10 

56 

10 

60m 

12 


1 50J 

S19a 


128 

UZ760 


5 

60 

3.0 

10m 

70 

9 5 

175A 

A60 

35# 

1 S5056,A 

XX 

56 

10 

50m 

10 

10 

1 50C 

D04 


129 

UZ860 


10 

60 

3 0 

10m 

70 

9 5 

175A 

A146f 

36# 

1S5O56C0 

10 

56 

10 

50m 

10 

10 

1 50C 

D04 


130 

UZ960 


20 

60 

3 0 

10m 

70 

9 5 

175A 

A60 ! 

37# 

1S6056 

10 

56 

10 

50m 

15 

80 

150 

D04 


131 

1N5122 

5 

60 

5 0 

20m 

40 


175A 

A146m 

38# 

1S6056A 

5 

56 

10 

50m 

10 

8 0 

150 

D04 


132 ♦ 

1N5371 

20 

60 

5 0 

20m 



200A 

Alee 

39 

10PZ56,A,B,D 










1 33t 

1N5371A 

10 

60 

5 0 

20m 

40 


200A 

Alee 




xxxx 

56 

10 

45m 

16 

9 0 

175 

D04 


1 34t 

1N5371B 

5 

60 

5 0 

20m 

40 


200A 

Alee 

40 

10PZ56C 

0 

56 

10 

45m 

16 

9 0 

175 

D04 


1 35t 

5ZS60,A,B 

XXX 

60 

5 0 § 

20m 

40 


200A 

Alts 

41 

10RZ56,A,B,D 










136 

DSZ5760 

5 

60 

5 0 

20m 

40 

10 

175A 

A60r 




xxxx 

56 

10 

1 50m 

9 0 

10 

155 

D04 


137 

DSZ5860 

10 

60 

5 0 

20m 

40 

10 

175A 

A60r 

42 

10RZ56C 

0 

56 

10 

150m 

9 0 

10 

155 

D04 


138 

MZ5760 

5 

60 

5 0 

20m 

40 

9 5 

175A 

A60f 

43 

AV8056 

02 

56 

10 

50m 

12 


150A 

SI 1 


139 

MZ5860 

10 

60 

5.0 

20m 

40 

9.5 

175A 

A60f 

44# 

GZ56A 


10 

56 

10 gj 

36m 

18 

8.8 

1 50A 

D04 


140 

MZ5960 

20 

60 

5 0 

20m 

40 

9 5 

175A 

A60f 

45# 

PZ56A 


10 

56 

10 0 

36m 

18 

8 8 

150A 

S95a 


1 4 1 T 

UZ5760 

5 

60 

5 0 

20m 

40 

10 

175A 

A146m 

46 

UZ7756 

5 

56 

10 

40m 

30 

9 5 

175 

S2770 


1 42 ♦ 

UZ5860 

10 

60 

5 0 

20m 

40 

10 

175A 

A146m 

47 

UZ7856 

10 

56 

10 

40m 

30 

9 5 

175 

S2770 


143 

UZ5960 

20 

60 

5.0 

20m 

40 0 

95 

175A 

A146m 

48 

UZ7956 

20 

56 

10 

40m 

30 

9 5 

175 

S2770 


144 

AV8060 

02 

60 

10 

50m 

12 


150A 

SI 1 

49# 

Z5D560CF 

2O§0 

56 

10 

50m 

10 

9 5 

150J 

D04 


145 

UZ7760 

5 

60 

10 

40m 

35 

9 5 

175 

S2770 

50# 

ZC5056 

5 

56 

10 

50m 

10 

8.7 

1 50A 

S19 


146 

UZ7860 

10 

60 

10 

40m 

35 

9 5 

175 

S2770 

51# 

ZD5056 

10 

56 

10 

50m 

10 

8 7 

1 50A 

S19 


147 

UZ7960 

20 

60 

10 

40m 

35 

9.5 

175 

S2770 

52# 

4138 


100 

56 

15 

60m 

9 0 


1 50J 

S87 


148 

AV51060 

5 

60 

50 

200m 

7 0 

9.0 

150C 

C5a 

53# 

4238 


100 

56 

15 

60m 

9 0 


150J 

S87 


149 

AV2061 

02 

61 

1 0 

5 Om 

107 


150A 

A19 

54# 

BZY93C56 

5 

56 

20 § 

200m 

8 0 

55 

175J 

DO40 


150 

AV8061 

02^ 

61 

10 

50m 

12 


150A 

SI 1 

55# 

SZ56B 


5 

56 

25 

100m 

7 0 

9 0 

150B 

S1 6 


151 

AV51061 

5 

61 

50 

200m 

7.0 

90 

150C 

C5a 

56# 

ZL56 


10 

56 

25 0 

10 

60 

9 5 

150J 

M41 


152 

DSZ3062 

10 

62 


10m 

90 

9 5 


A266 

57# 

ZX56 


5 

56 

25 0 

10 

60 

9 5 

150J 

M41 


153 

1/4A62AB 

XXX 

62 

25 

1 .Om 

290 

9 5 

175 

D07 

58# 

4338 


100 

56 

30 

60m 

9 0 


1 50J 

S87 


154 

1/4M62Z,10,E 









59# 

4438 


100 

56 

30 

60m 

90 


1 50J 

S87 





XXX 

62 

250m 

1.0m 

290 

9 1 

175J 

Alev 

60 

1N2832AB 

XXX 

56 

50 

220m 

6 0 

9 0 

1 75S 

C5a 


155 

25N62 


20 

62 

25 

1 Om 

290 


250 

D07 

61 

JAN 1 N2832B,RB 









156 

1 N733,A 

XX 

62 

25 

2 0m 

170 

9 6 

175A 

D07 




5 

56 

50 

220m 

60 

9 6 

150C 

C5a 


157 

1N733B 

20 

62 1 

25 

2.0m 

170 



D07 

62 

1N3334 

20 

56 

50 

220m 

6 0 

9 0 

1 75J 

D05 


158 

1N4129 

5 

62 

25 

25m 

500 


200J 

D07 

63 

1N3334A 

10 

56 

50 

220m 

60 

9 0 

1 75J 

D05 


159 

1N980,A,B 

XXX 

62 

40 

2.0m 

85 

9 0 

175S 

D07 

64 

1N3334B 

5 

56 

50 

220m 

6 0 

9 0 

1 75J 

D05 


160 

JAN 1N980B 

5 

62 

40 

2.0m 

185 

9.7 

175A 

D07 

65 

JAN 1N3334B 

,RB 









161 

JAN 1N4129 

5 

62 

400m 

250u 

500 

10 

175A 

Alsx 




5 

56 

50 

220m 

6 0 

9 6 

150 

D05 


1 62t 

1N5755B 

5 

62 

400m 

2.0m 

215 

8 2 

200J 

D035 

66 

AV51056 

5 

56 

50 

220m 

60 

90 

150C 

C5a 


163# 

5539 


5 

62 

400m 

2.0m 

200 

9 5 

125A 

Alee 

67 

75TE56A 

XX 

56 

75 0 

180m 

25m 

1 0 

125C 

T036 


164# 

BZX79C62 

5 

62 

400m 

2.0m 

215 

510 

200J 

A257 

68# 

BZY91C56 

5 

56 

75 § 

500m 

2 0 

9 4 

175J 

DO50 


165# 

BZY94C62 

5 

62 

40 




150J 

D07 

69 

80TF56A 

XX 

56 

80 

180m 

25m 

1 0 

125C 

Ml 17c 


166 

CD3171 

5 

62 

40 

2.0m 

240 0 

10 

200 

Alee 

70# 

4538 


100 

56 

100 

90m 

8 0 


150J 

S84 


167 

CZA62D, 10,5 









71# 

4638 


100 

56 

100 

90m 

8 0 


150J 

S84 





|xxx 

62 

.40 0 

250u 

500 

9 0 

175J 

M371 

72# 

ZC756 


5 

56 

100 § 

25 

35 

9 1 

175J 

S12 5 dCZ5 


168 

CZB62D, 10,5 









73 

HRE565 

5 

56.5 


10m 

85 

50 

70A 

A129 





|xxx 

62 

~4CT0 

1 Om 

290 

9 0 

175J 

M37 1 

74 

HRE565A 

5 

56.5 


10m 

85 

.50 

125A 

A129 


169 

CZC62D,10,5 









75 

1N1968 

10 

56.5 

400m 

200u 

700 0 

10 


A82a 





|xxx 

62 

40 0 

2 Om 

185 

9 0 

175J 

M37 1 

76# 

BZX70C56 

5 

56.5 

2 5 

10m 

63 

550 

1 50J 

A171b 


170 

CZD62D,10,5 









77 

1N1885B 

1 

57 

1 0 

8 Om 

30 A 

7 5 

1 75A 

D013 





XXX 

62 

40 0 

250u 

500 

9.0 

175J 

M45 1 

78 

AVI 3 


10 

57 

1 0 

5 Om 

107 


1 50A 

A19 


171 

CZE62D.10.5 









79 

AV2057 

02 

57 

1 0 

5 Om 

107 


1 50A 

A19 





Ixxx 

62 

~4O~0 

2.0m 

185 

90 

175J 

M45 1 

80 

AVI 13 


10 

57 

10 

50m 

12 


150A 

SI 1 


172 

HM62,A,B 

|xxx 

62 

400m§ 

2 0m 

185 


175A 

A196c 

81 

AV8057 

02 

57 

10 

50m 

12 


1 50A 

SI 1 


173 

M4Z62A-20 









82 

AV51057 

5 

57 

50 

220m 

6 2 

9 0 

1 50C 

C5a 





I XX* 

62 

40 

2 Om 

185 


150A 

Alkk 

83 

1N2350 

10 

58 

150m 

200u 



1 50A 

Cl 


174 

MACZA62D,10,5 








84 

1N235A0 

5 

58 

150m 

200u 



1 50A 

Cl 





XXX 

62 

40 0 

250u 

500 

90 

175J 

M453 

85 

1N1323A 

XX 

58 

15 

,20m 

11 


1 50A 

Cl 


175 

MACZB62D,10,5 








86 

IDAZ235A,B, 

:0 












XXX 

62 

.40 0 

1.0m 

290 

9.0 

175J 

M453 




xxxx 

58 

150m 

200u 



150A 

Alhc 


176 

MACZC62D.1 

3,5 








87 

PS6323 

15 

58 

50 


20 


200A 

D014 





XXX 

62 

~ 4 O ~0 

2.0m 

185 

90 

175J 

M453 

88 

AV2058 

02 

58 

1 0 

5 Om 

107 


1 50A 

A19 


177 

MACZD62DJ 

3,5 








89 

AV8058 

02 

58 

10 

50m 

12 


1 50A 

SI 1 





XXX 

62 

40 0 

250u 

500 

90 

175J 

M453 

90 

AV51058 

5 

58 

50 

220m 

6 5 

9 0 

150C 

C5a 


178 

MACZE62D, 1 

3,5 








91 

PS 1507 

5 

58.8 

25 

10m 

105 

20 

1 50A 

Algc 





XXX 

62 

40 0 

2 0m 

185 

90 

175J 

M453 

92 

PS1507A 

5 

58.8 

25 

10m 

105 

10 

1 50A 

Algc 


179 

MBCZA62D.1 

3.5 








93 

AV2059 

02 

59 

1 0 

5 Om 

107 


1 50A 

A19 





XXX 

62 

~ AO ~0 

250u 

500 

90 

175J 

M454 

94 

ZM39C 


0 ^ 

59 

1 0 

6.5m 

60 

9 0 

175 

D04 1 


180 

MBCZB62D,10,5 








95 

AV8059 

02 

59 

10 

50m 

12 


150A 

SI 1 





XXX 

62 

.40 0 

1 Om 

290 

9 0 

175J 

M454 

96 

AV51059 

5 

59 

50 

220m 

6 5 

90 

150C 

C5a 


181 

MBCZC62D,10,5 








97 

DSZ3060 

10 

60 


10m 

70 

9 5 


A266 





XXX 

62 

.40 0 

2 Om 

185 

90 

175J 

M454 

98 

HRE60 


5 

60 


10m 

90 

.50 

70A 

A1 29 


182 

MBCZD62D.1 

3.5 








99 

HRE60A 

5 

60 


10m 

90 

50 

1 25A 

A129 





XXX 

62 

~4O~0 

250u 

500 

90 

175J 

M454 

100 

1N4128 

5 

60 

25 

25m 

400 


200J 

D07 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3 | 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG. 



3] 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 110 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 






{%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 


1 

MBCZE62D,1( 

),5 









92# 

Z3B620CF 

2010 

62 

1 5 

10m 

82 

11 

175J 

D01 




XXX 

62 

.40 0 

2 Om 

185 

9 0 

1 75J 

M454 


93 

1N4071 

5 

62 

2.0 

7 5m 

135 

50 

100 

Alnj 

2 

MCCZA62D.10.5 









94 

1N4071A 

5 

62 

20 

7 5m 

135 

20 

100 

A Ini 




XXX 

62 

40 0 

250u 

500 

9 0 

1 75J 

M455 


95 

2R62AB 

XXX 

62 

20 

8 1m 

1 10 

9.0 

175A 

D027 

3 

MCCZB62D,1( 

3,5 









96 

2VR62,A,B 

XXX 

62 

2 0 

8 1m 

1 10 



A3e 




XXX 

62 

40 0 

1 Om 

290 

9 0 

1 75J 

M455 


97 

LMZ62,A,-20 









4 

MCCZC62D, 1 

3,5 












XX* 

62 

20 

8 Om 

60 


150A 

Alkk 




XXX 

62 

40 0 

2 Om 

185 

9 0 

1 75J 

M455 


98 

ZBC62 


t 

62 

20 § 

8 Om 

75 


150A 

Albc 

5 

MCCZD62D.K 

3.5 









99 

1N5046 

10 

62 

2 5 

10m 

51 

9 0 

150 

Alan 




XXX 

62 

~4O~~0 

250u 

500 

9 0 

1 75J 

M455 


100 

1N5046A 

5 

62 

2 5 

10m 

51 

9.0 

150 

Algn 

6 

MCCZE62D,10,5 









101# 

BZX70C62 

5 

62 

2 5 

10m 

75 

600 

150J 

A17 1b 




XXX 

62 

40 0 

2 0m 

185 

9 0 

1 75J 

M455 


102 

1N5089 

5 

62 

30 

10m 

75 


175A 

A146i 

7 

MDCZA62D,10,5 









103 

3R62AB 

XXX 

62 

3.0 

12m 

65 

90 

175A 

A1 rw 




XXX 

62 

40 0 

250u 

500 

9.0 

1 50A 

M410 


104 

3TZ62,A,B,D 









8 

MDCZB62D.K 

3.5 












xxxx 

62 

30 

10m 

65 


175 

Alec 




XXX 

62 

~4O~0 

1 Om 

290 

9 0 

150A 

M410 


105 

3TZ62C 

0 

62 

3 0 

10m 

65 


175 

Alec 

9 

MDCZC62D,1( 

3,5 









106 

3VR62AB 

XXX 

62 

30 

12m 

65 



A222 




XXX 

62 

.40 0 

2 Om 

185 

90 

1 50A 

M410 


107 

CZ5089 

10 

62 

30 

10m 

75 

550 

175A 

A196e 

10 

MDCZD62D,10,5 









108 

M3Z62,A 

XX 

62 

3 0 

12m 

75 


150A 

Alkk 




XXX 

62 

40 0 

250u 

500 

9 0 

1 50A 

M410 


109 

MZ762 


5 

62 

3 0 

10m 

75 

9 5 

175A 

A146j 

1 1 

MDCZE62D.1C 

),5 









110 

MZ862 


10 

62 

30 

10m 

75 

9.5 

175A 

A146i 




XXX 

62 

40 0 

2 0m 

185 

90 

1 50A 

M410 


1 1 1 

MZ962 


20 

62 

3.0 

10m 

75 

9 5 

175A 

A146j 

12 

MZ500-35 

10 

62 

4 § 

2.0m 

190 0 

9 7 

1 75J 

D07 


112# 

NT3C62 

5 

62 

3 0 

5 Om 

200 


125 J 

S43a 

13 

MZC62A10 

t 

62 

400m§ 

810u 

560 

9 7 

1 75J 

M468 


113 

ZAC62AB 

XXX 

62 

30 

4 Om 

125 


150C 

Alev 

14 

MZC62B10 

§t 

62 

400m§ 

250u 

500 


1 75J 

M468 


114 

ZCC62 


t 

62 

3 0 § 

10m 

75 


150A 

A ley 

15 

1/2Z62T5 

5 

62 

50 

2 Om 

145 


175 

A94f 


115 

3T62,A,B 

XX* 

62 

3 5 

5 Om 

105 



D04 

16 

1N5265 

20t 

62 

50 

2 Om 



200A 

D07 


116 

1 N4037.A.B 

XXX 

62 

5.0 

20m 

50 

9 7 

180A 

S82 

17 

1 N5265A,B 

§0 

62 

50 

2 Om 

185 

9 7 

200A 

D07 


117 

1N4889 

5 

62 

5 0 

20m 

42 


175A 

A60q 

18 

IDAZ62,A,B,C$ 










118 

1N4977 

5 

62 

5 0 

20m 

42 


175A 

A146m 




xxxx 

62 

500m 

3 Om 



200A 

Alhc 


119 

JAN 1N4977 

5 

62 

5 0 

20m 

42 

10 

175A 

A248f 

19 

MZ92-62 

r 

62 

500m§ 

2 Om 


9 0 

1 50J 

C103 


1204 

1N5372 

20 

62 

5.0 

20m 



200A 

Alee 

20 

S5265,A,B 

XXX 

62 

500m 

2 Om 

185 

9 7 

175 

D041 


121 ▼ 

1N5372A 

10 

62 

5 0 

20m 

42 


200A 

Alee 

21 

7JZ62 


t 

62 

750m 

2 Om 

185 

9.0 

175 

D015 


1 22t 

1N5372B 

5 

62 

5 0 

20m 

42 


200A 

Alee 

22 

7Z62,A,B,D 










123v 

5ZS62,A,B 

XXX 

62 

5.0 § 

20m 

42 


200A 

Alts 




XXXX 

62 

750m 

2 Om 

185 

9 0 

175 

D027 I 


124# 

5339 


100 

62 

5.0 

5.0m 

120 


150J 

A9h 

23 

7Z62C 


J0_ 

62 

750m 

2 0m 

185 

9 0 

175 

D027 


125T 

CTZC62 AB.D0 








24 

7ZM62,A,B,D 













xxxx 

62 

5 0 § 

20m 

42 0 

9.0 

175A 

A ley 




xxxx 

62 

750m 

2.0m 

185 

9 0 

175 

D041 


1 26t 

CTZC62C0 

1 

62 

5 0 § 

20m 

42 0 

9 0 

175A 

A ley 

25 

7ZM62C 

0 

62 

750m 

2 Om 

185 

90 

175 

D041 


1 27t 

CTZC62E0 

3 

62 

5 0 § 

20m 

42 0 

90 

175A 

Alev 

26 

1N3698 

20 

62 

750m§ 

2 Om 

185 


1 75S 

A1 az 


1 28v 

TZC62,A,B,D 









27 

1N3698A 

10 

62 

7 50m§ 

2 Om 

185 


1 75S 

A1 az 





xxxx 

62 

5.0 § 

20m 

42 0 

9.0 

175A 

A ley 

28 

1N3698B 

5 

62 

750m§ 

2 0m 

185 


1 75S 

A1 az 


1 29t 

TZC62C 

1 

62 

5.0 § 

20m 

42 0 

90 

175A 

Alev 

29 

MMZ62A-20 










1 30t 

TZC62E 

3 

62 

5 0 § 

20m 

42 0 

9 0 

175A 

A ley 




XX* 

62 

.75 

2 0m 

185 


1 50A 

A1 kk 


131 

ZC62 


t 

62 

5.0 § 

20m 

42 


150A 

A ley 

30 

1 A62M,A,B 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

125 


75A 

D015 


132 

UZ4762 

5 

62 

8.0 

20m 

42 


175A 

A146m 

31 

1E62Z,10,5 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

125 

9 0 

1 50A 

A52g 


133 

UZ4862 

10 

62 

80 

20m 

42 


175A 

A146m 

32 

1 M62Z,10,5 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

125 

90 

1 75S 

D01 


134 

1N1370A 

XX 

62 

10 

50m 

12 


175A 

D04 

33 

1 N 1 790.A 

XX 

62 

1 0 

5 Om 

105 


1 75S 

D013 


135 

1N1370B 

20 

62 

10 

50m 

12 



SI 1e 

34 

1N3039AB 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

125 


1 75A 

A3 la 


136 

1 N 1370C,CAC 

5 








35 

JAN 1N3039B 

5 

62 

1 0 

4.0m 

125 

9 7 

1 75A 

A31c 





XX 

62 

10 § 

50m 

12 


175J 

S19a 

36 

1N4181 

20 

62 

1.0 

4 Om 

125 

90 

175 

D029 


137 

1N1832 

10 

62 

10 

50m 

12 

10 

150A 

S19a 

37 

1N4181A 

10 

62 

1 0 

4 Om 

125 

90 

175 

D029 


138 

1N1832A 

5 

62 

10 

50m 

12 

10 

150A 

S19a 

38 

1N4181B 

5 

62 

1 0 

4 Om 

125 

90 

175 

D029 


139 

1 N 1832C,CA£ 

5 








39 

1N4346.A.B 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

125 

9.0 

300S 

D07 





XX 

62 

10 

50m 

12 

10 

150A 

SI 9a 

404 

1N4423 

20 

62 

1 0 

4 Om 

40 


175S 

A266a 


140 

1N3000AB 

XXX 

62 

10 

40m 

17 


175C 

DO40 

41 

1N4423A 

10 

62 

1 0 

4 Om 

40 

9 0 

1 75A 

Alcm 


141 

JAN 1N3000B 

,RB 








42 

1N4423B 

5 

62 

1 0 

4 Om 

40 

9 0 

1 75A 

Alcm 





5 

62 

10 

40m 

17 

9.7 

150C 

D04 

43 

1N4759 

10 

62 

1 0 

4 Om 

125 


200A 

A1 ay 


142 

1N4281 

20 

62 

10 

40m 

17 

9.0 

175C 

S134 

44 

1N4759A 

5 

62 

1 0 

4 Om 

125 


200A 

Alay 


143 

1N4281A 

10 

62 

10 

40m 

17 

9.0 

175C 

S134 

45 

1N5582 

20 

62 

1.0 § 

4 0 



200A 

A196d 


144 

1N4281B 

5 

62 

10 

40m 

17 

9.0 

175C 

S134 

46 

1N5582A 

10 

62 

1 0 § 

4 Om 

125 


200A 

A196d 


145 

JAN1N4281B 

5 

62 

10 § 

40m 

17 

9 7 

175S 

S134a 

47 

1N5582B 

5 

62 

1 0 § 

4 Om 

125 


200A 

A196d 


146# 

1S292 


10 

62 

10 

40m 

13 


150J 

S19g 

48 

1N5652 


62 

1 0 

1.0m 


10 

175A 

D013 


147# 

1 S5062.A 

XX 

62 

10 

50m 

15 

10 

150C 

D04 

49 

1N5652A 


62 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 


148# 

1S5O62C0 

10 

62 

10 

50m 

15 

10 

150C 

D04 

50 

1 R62,A,B 

XXX 

62 

1 0 

4.0m 

125 

9 0 

1 75A 

A52c 


149# 

1S6062 

10 

62 

10 

50m 

25 

8.0 

150 

D04 

51# 

1S250 


10 

62 

1 0 

4 Om 

100 


150J 

A56a 


1.50#. 

1S6062A 

5 

62 

10 

50m 

15 

8.0 

150 

D04 

52# 

1S3062 

XX 

62 

1 0 

5 Om 

200 

8 5 

150 

A3 


151 

10PZ62,A,B,D 









53 

1Z62,A,B 

XXX 

62 

1.0 

4.0 

125 


150 

Alay 





xxxx 

62 

10 

40m 

17 

90 

175 

D04 

54 

AV2062 

02 

62 

1 0 

5 Om 

107 


1 50A 

A19 


152 

10PZ62C 

0 

62 

10 

40m 

17 

9.0 

175 

D04 

55# 

BZX61C62 

5 

62 

1 0 

5 Om 

1 10 

8 0 

175J 

A3y 


153 

10RZ62,A,B,D 









56 

CZ62,A,B,D 

xxxx 

62 

1 0 

10m 

69 

9 0 

175 

D015 





xxxx 

62 

10 

50m 

12 

10 

155 

D04 

57 

CZ62C 


0 

62 

1 0 

10m 

69 

9 0 

175 

D015 


154 

10RZ62C 

0 w 

62 

10 

50m 

12 

10 

155 

D04 

58v 

HEP61 1-RT 

5 

62 

1 0 

4 0 

125 



D041 


155 

AV8062 

02 

62 

10 

50m 

12 


150A 

S11 

59 

HW62,A,B 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

125 


175 

A196 


156# 

Z5D620CF 

2O§0 

62 

10 

50m 

15 

9 5 

150J 

D04 

60 

JZ62AB.D 

xxxx 

62 

1 0 

4 Om 

125 

90 

175 

D015 


157# 

ZC5062 

5 

62 

10 

50m 

15 

8.8 

150A 

S19 

61 

JZ62C 


0 

62 

1 0 

4 Om 

125 

90 

175 

D015 


158# 

ZD5062 

10 

62 

10 

50m 

15 

8 8 

150A 

S19 

62 

LPM62,A,-20 










159# 

4139 


100 

62 

15 

60m 

14 


150J 

S87 




XX* 

62 

1.0 

4.0m 

125 


150A 

Alkk 


160# 

4239 


100 

62 

15 

60m 

14 


150J 

S87 

63 

TC62A5B 

5A0 

62 

1 0 

7 5m 

135 

05 

175A 

A1 nj 


161# 

BZY93C62 

5 

62 

20 § 

200m 

9.0 

60 

175J 

D04 

64 

TZ62AB.D 

xxxx 

62 

1 0 

10m 

69 

9 0 

175 

D027 


162# 

ZX62 


5 

62 

25 0 

10 

80 

9 5 

150J 

M41 

65 

TZ62C 


0 _ 

62 

1 0 

10m 

69 

9.0 

175 

D027 


163# 

4339 


100 

62 

30 

60m 

14 


150J 

S87 

66 

VR62,A,B 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

125 


125A 

Alb 


164# 

4439 


100 

62 

30 

60m 

14 


150J 

S87 

67 

Z62,A,B,D 

xxxx 

62 

1 0 

4 Om 

125 

9 0 

175 

D027 


165 

1N2833AB 

XXX 

62 

50 

200m 

7.0 

9 0 

175S 

C5a 

68 

Z62C 


0 _ 

62 

1 0 

4 Om 

125 

9 0 

175 

D027 


166 

JAN 1 N2833B-RB 








69 

ZA62,A,B 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

125 


1 50C 

A1 ew 





5 

62 

50 

200m 

7 0 

9 7 

150C 

C5a | 

70 

ZB62 


t 

62 

1 0 § 

4 Om 

125 


1 50A 

Albc 


167 

1N3335 

20 

62 

50 

200m 

70 

9 0 

175J 

D05 

71 

ZD620.A.B 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

1 10 

90 

175A 

A1 cm 


168 

1N3335A 

10 

62 

50 

200m 

7.0 

9.0 

175J 

D05 

72 

ZH62,A,B 

XXX 

62 

1 0 

4 Om 

125 

9.0 

175A 

D01 


169 

1N3335B 

5 

62 

50 

200m 

70 

9 0 

175J 

D05 

73 

ZM62AB.D 

xxxx 

62 

1.0 

4.0m 

125 

9 0 

175 

D041 


170 

JAN 1 N3335B,RB 








74 

ZM62C 


0 _ 

62 

1 0 

4 Om 

125 

9 0 

175 

D04 1 





5 

62 

50 

200m 

7 0 

9.7 

150 

D05 

75# 

7739 


5 

62 

1 1 

10m 

80 

9 5 

125A 

Albu 


171 

50T62AB 

XX* 

62 

50 

200m 

7 0 

9 0 


S19e 

76 

1N4851AB 

XXX 

62 

1 2 

4 Om 

125 

9 7 

175 

D029 


172 

AV51062 

5 

62 

50 

200m 

7 0 

9.0 

150C 

C5a 

77# 

BZX67C62 

5 

62 

1 3 

10m 

80 

9 5 

150J 

S287 


173# 

BZY91C62 

5 

62 

75 § 

500m 

2 2 

9.4 

175J 

DO50 

78# 

ZD62# 

5 

62 

1 3 

10 

80 

9 5 

150J 

D013 


174# 

4539 


If 

62 

100 

75m 

12 


150J 

S84 

79# 

ZY62 


5 

62 

1 3 

10 

80 

9 5 

1 50J 

Albg 


175# 

4639 


100 

62 

100 

75m 

12 


150J 

S84 

80 

1N3808AB 

XXX 

62 

1 5 

6 Om 

85 

9 7 

1 75S 

Cl 40 


176# 

ZC762 


5 

62 

100 § 

25 

45 

9 1 

175J 

S125d0 

81 

1N4484 

5 

62 

1 5 

4 Om 

80 


1 75A 

A196 


177 

HRE62.5 

5 

62 5 


10m 

95 

.50 

70A 

A129 

82 

JAN 1N4484 

10 

62 

1 5 

4 Om 

80 

9 7 

175A 

A1 v 


178 

HRE625A 

5 

62.5 


10m 

95 

50 

125A 

A129 

83# 

1 S4062.A 

XX 

62 

1 5 

5 Om 

52 

8 5 

150A 

DO 1 


179 

AV2063 

02 

63 

1 0 

5 Om 

107 


150A 

A19 

84 

1 5DKZ62AB 









180 

AV8063 

02 

63 

10 

50m 

12 


150A 

SI 1 




XXX 

62 

1 5 

6 Om 

85 


175A 

D027 


181 

AV51063 

5 

63 

50 

200m 

7 0 

9 0 

150C 

C5a 

85 

1 5JZ62.A.B.C 










182 

HRE64 


5 

64 


10m 

100 

50 

70A 

A129 




xxxx 

62 

1 5 

6 Om 

85 

9 7 

175 

D01 5 


183 

HRE64A 

5 

64 


10m 

100 

50 

125A 

A129 

86 

1 5JZ62C 

0 

62 

1.5 

6 Om 

85 

9.7 

175 

D015 


184 

AV2064 

02 

64 

1.0 

5 Om 

155 


150A 

A19 

87 

1 5R62AB 

XXX 

62 

1 5 

6 Om 

110 

9.0 

175A 

A52c 


185 

IDA1Z64AB. 

C0 








88 

1 5Z62,A,B,D 













xxxx 

64 

1 0 

17m 



200A 

Alht 




xxxx 

62 

1 5 

6 Om 

85 

9 7 

175 

D027 


186 

AV8064 

02 

64 

10 

50m 

21 


150A 

S11 

89 

1 5Z62C 

0 

62 

1 5 

6 Om 

85 

9 7 

175 

D027 


187 

AV51064 

5 

64 

50 

190m 

7.5 

9 0 

150C 

C5a 

90# 

BZY95C62 

5 

62 

1 5 

10m 

75 

60 

175J 

D01 


188 

AV2065 

w 

65 

1 0 

5 Om 

155 


150A 

A19 

91 

MZ1000-32 

10 

62 

1 5 § 

4 Om 

178 0 

9 7 

175J 

Alav 


189 

AV8065 

02 

65 

10 

50m 

21 


150A 

S11 


226 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



[31 

TOLERANCE 

LU 

[21 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



31 

TOLERANCE 

u 

[2JMAX. 

TEST 

MAX 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

LU 

CL 

> 

1- 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 |1C 

> 15 12 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(aj 

(ft) 


(°c) 






[%) 

(V) 

m 

(A) 

(0) 


(°C) 


1 

AV51065 

5 

o5 

ho 

190m 

7 5 

9.0 

150C 

TT5a 


81 

1N3699B 


d8. 

7Ev6m§ 

1 8m 

JJU 


175$ 

Alaz 

2 

IDAZ66,A,B,C 

b 









82 

MMZ68A-20 












xxxx 

66 

500m 

3 Om 



200A 

Alhc 





XX* 

68 

75 

1.8m 

230 


1 50A 

Alkk 

3 

AV2066 

02 

66 

1 0 

5 Om 

155 


150A 

A19 

" 

83 

1A68M AB 

XXX 

68 

1.0 

3 7m 

150 


75A 

D015 

4 

AV8066 

02 

66 

10 

50m 

21 


150A 

SI 1 


84 

1 E68Z,10,5 

XXX 

68 

1 0 

3 7m 

150 

9 0 

150A 

A52g 

5 

AV51066 

5 

66 

50 

190m 

7 5 

9 0 

150C 

C5a 


85 

1M68Z.10.5 

XXX 

68 

1 0 

3.7m 

150 

9 0 

175S 

D01 

6 

HRE665 

5 

66 5 


10m 

105 

.50 

70A 

A129 


86 

1 N143 1 

5 

68 

1 0 

2.0m 

150 0 

9 0 

200A 

A154 

7 

HRE665A 

5 

66 5 


10m 

105 

50 

125A 

A129 


87 

1 N 1791 ,A 

XX 

68 

1 0 

5.0m 

125 


1 75S 

D013 

8 

AV2067 

02 

67 

1.0 

5 Om 

155 


150A 

A19 


88 

1N 1886 

10 

68 

1 0 

3.0m 

250 

8 0 

200C 

A126 

9 

VR67AB 

XX* 

67 

1 0 

2 Om 

200 

9 5 

125C 

Alex 


89 

1N1886A 

5 

68 

1.0 

3 Om 

250 

8 0 

200C 

A126 

10 

2VR67AB 

XX* 

67 

2.0 

2.0m 

200 



A3e 


90 

1N3040AB 

XXX 

68 

1 0 

3 7m 

150 


175A 

A3 la 

1 1 

3VR67.A.B 

XX* 

67 

3 0 

30m 

30 



A222 


91 

JAN 1N3040B 

5 

68 

1.0 

3.7m 

150 

9 7 

175A 

A31c 

12 

AV8067 

02 

67 

10 

50m 

21 


150A 

S11 


92 

1N4182 

20 

68 

1 0 

3.7m 

150 

9 0 

175 

D029 

13 

AV51067 

5 

67 

50 

180m 

80 

90 

150C 

C5a 


93 

1N4182A 

10 

68 

1.0 

3 7m 

150 

9 0 

175 

D029 

14 

PS 1508 

5 

67 2 

25 

10m 

120 

20 

150A 

Alac 


94 

1N4182B 

5 

68 

1.0 

3 7m 

150 

9 0 

175 

D029 

15 

PS1508A 

5 

67 2 

25 

10m 

120 

10 

150A 

Algc 


95 

1N4347AB 

XXX 

68 

1 0 

3 7m 

150 

90 

300S 

D07 

16 

1N1996 

10 

68 

150m 

200u 

900 

11 

150 

Cl 


964 

1N4424 

20 

68 

1 0 

3 7m 

44 


175S 

A266a 

17 

1N1996A 

5 

68 

150m 

200u 

900 

11 

150 

Cl 


97 

1N4424A 

10 

68 

1 0 

3.7m 

44 

9.0 

1 75A 

A 1cm 

18 

1N1996B 

1 

68 

150m 

200u 

900 

11 

150 

Cl 


98 

1N4424B 

5 

68 

1 0 

3.7m 

44 

9 0 

175A 

A 1cm 

19 

1N1942AB 

XX 1 

68 

20 

,20m 

900 

11 

150A 

A82e 


99 

1N4760 

10 

68 

1 0 

3 7m 

150 


200A 

A lay 

_20^ 

RZ68A 


10 

68 

20 

56m 

24 

9 0 

125A 

D05 


100 

1N4760A 

5 

68 

1 0 

3 7m 

150 


200A 

A lav 

21 

1/4A68AB 

XXX 

68 

25 

92m 

350 

9.5 

175 

D07 


101 

1N5583 

20 

68 

1 0 § 

3 7 



200A 

A196d 

22 

1/4M68Z,10,E 










102 

1N5583A 

10 

68 

1 0 § 

3 7m 

150 


200A 

A196d 




XXX 

68 

250m 

920u 

350 

9 1 

1 75J 

Alev 


103 

1N5583B 

5 

68 

1.0 § 

3 7m 

150 


200A 

A196d 

23 

25N68 


20 

68 

25 

92m 

350 


250 

D07 


104 

1N5653 


68 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 

24 

1N734,A 

XX 

68 

25 

2 Om 

200 

9.6 

1 75A 

D07 


105 

1N5653A 


68 

1 0 

1.0m 


10 

175A 

D013 

25 

1N734B 

20 

68 

25 

2 0m 

200 



D07 


106 

1R68AB 

XXX 

68 

1 0 

3.7m 

150 

9 0 

175A 

A52c 

26 

1N4130 

5 

68 

25 

25m 

700 


200J 

D07 


107# 

1S251 


10 

68 

1 0 

4 Om 

120 


150J 

A56a 

27# 

MZ68A 


10 

68 

25 

1 5m 

470 

9 0 

150A 

D07 


108# 

1S3068 

XX 

68 

1 0 

5 Om 

250 

8.5 

150 

A3 

28 

1N670 


5 

68 

40 

1 Om 

290 

9 0 

200S 

A31b 


109 

1Z68 AB 

XXX 

68 

1 0 

3 7 

150 


150 

A lav 

29 

1N981AB 

XXX 

68 

40 

1 8m 

230 

9 0 

175S 

D07 


110 

AV2068 

02 

68 

1.0 

5 Om 

155 


150A 

A19 

30 

JAN1N981B 

5 

68 

40 

1 8m 

230 

9 7 

175A 

D07 


111# 

BZX61C68 

5 

68 

1 0 

5 Om 

120 

8 0 

175J 

A3y 

31 

JAN 1N4130 

5 

68 

400m 

250u 

700 

10 

175A 

Alsx 


112 

CZ68AB,D 

xxxx 

68 

1 0 

10m 

72 

9 0 

175 

D015 

32t 

1N5756B 

5 

68 

400m 

2 Om 

240 

8 0 

200J 

D035 


113 

CZ68C 


0 

68 

1 0 

10m 

72 

9 0 

175 

D015 

33# 

5540 


5 

68 

40 

2 Om 

200 

9 5 

125A 

Alee 


114 

EVR68AB 

XXX 

68 

1 0 

3.0m 

200 


175A 

D027 

34# 

BZX79C68 

5 

68 

400m 

2 Om 

240 

560 

200J 

A257 


115# 

EZ68A 


10 

68 

1 0 

5.9m 

2.0k 

90 


Alem 

35# 

BZY94C68 

5 

68 

40 




150J 

D07 


116 

HW68AB 

XXX 

68 

1 0 

3 7m 

150 


175 

A196 

36 

CD3172 

5 

68 

40 

2 Om 

280 0 

10 

200 

Alee 


117 

IDA1Z68 AB,< 

:0 








37 

CZA68D.10.5 













xxxx 

68 

1 0 

16m 



200A 

Alht 




XXX 

68 

~4O~0 

250u 

700 

9 0 

175J 

M37 1 


118 

JZ68AB,D 

xxxx 

68 

1 0 

3 7m 

150 

90 

175 

D015 

38 

CZB68D,10,5 










119 

JZ68C 


0 

68 

1 0 

3 7m 

150 

9.0 

175 

D015 




XXX 

68 

40 0 

920u 

350 

9 0 

175J 

M37 1 


120 

LPM68A-20 









39 

CZC68D,10,5 













XX* 

68 

1 0 

3 7m 

150 


150A 

Alkk 




XXX 

68 

40 0 

1 8m 

230 

9 0 

175J 

M37 1 


121 

TC68A5B 

5A0 

68 

1 0 

5 Om 

230 

05 

1 75A 

A1 nj 

40 

CZD68D.10.5 










122 

TZ68AB.D 

xxxx 

68 

1 0 

3.7m 

150 

9.0 

175 

D027 




XXX 

68 

#O~~0 

250u 

700 

9 0 

175J 

M451 


123 

TZ68C 


0 

68 

1 0 

3 7m 

150 

9.0 

175 

D027 

41 

CZE68D,10,5 










124 

VR68AB 

XXX 

68 

1 0 

3 7m 

150 


1 25A 

Alb 




XXX 

68 

40 0 

1 8m 

230 

9 0 

175J 

M45 1 


125 

Z68AB.D 

xxxx 

68 

1 0 

3 7m 

150 

9.0 

175 

D027 

42 

HM68AB 

XXX 

68 

400m§ 

1 8m 

230 


175A 

A196c 


126 

Z68C 


0 

68 

1 0 

3 7m 

150 

9 0 

175 

D027 

43 

M4Z68A-20 










127 

ZA68AB 

XXX 

68 

1 0 

3 7m 

150 


150C 

A lew 




XX* 

68 

40 

1 8m 

230 


150A 

Alkk 


128 

ZB68 


t 

68 

1 0 § 

3 7m 

150 


150A 

Albc 

44 

MACZA68D,10,5 









129 

ZD680AB 

XXX 

68 

1 0 

3 7m 

135 

9 0 

175A 

Alem 




XXX 

68 

40 0 

250u 

700 

9 0 

175J 

M453 


130# 

ZF68A 


10 

68 

1 0 

5 9m 

122 

9 0 

150A 

D013 

45 

MACZB68D, 10,5 









131 

ZH68AB 

XXX 

68 

1 0 

3 7m 

150 

9 0 

175A 

D01 



Ixxx 

68 

~JO~0 

920u 

350 

90 

175J 

M453 


132 

ZM68AB,D 

xxxx 

68 

1 0 

3 7m 

150 

9.0 

175 

D041 

46 

MACZC68D, 10,5 









133 

ZM68C 


0 

68 

1 0 

3 7m 

150 

9.0 

175 

D041 




XXX 

68 

40 0 

1.8m 

230 

9 0 

175J 

M453 


134# 

7740 


5 

68 

1.1 

50m 

120 

9.5 

125A 

Albu 

47 

MACZD68D,10,5 









135 

1N4852AB 

XXX 

68 

1 2 

3 7m 

150 

9.7 

175 

D029 




XXX 

68 

40 0 

250u 

700 

9 0 

175J 

M453 


136# 

BZX67C68 

5 

68 

1 3 

10m 

80 

9.5 

150J 

S287 

48 

MACZE68D, 1 

J.5 









137# 

ZD68# 


5 

68 

1 3 

10 

80 

9.5 

150J 

D013 




XXX 

68 

40 0 

1 8m 

230 

90 

175J 

M453 


138 

ZM680 


10 

68 

1 3 

10 

80 

9.5 

150J 

D013 

49 

MBCZA68D, 10,5 









139# 

ZU68 


10 

68 

1 3 

10 

80 

9.5 

150J 

Albg 



Ixxx 

68 

40 0 

250u 

700 

9 0 

175J 

M454 


140# 

ZY68 


5 

68 

1 3 

10 

80 

9 5 

150J 

Alba 

50 

MBCZB68D,10,5 









141 

1N3809AB 

XXX 

68 

1 5 

5 5m 

95 

9 7 

175S 

C140 



|xxx 

68 

40 0 

920u 

350 

9 0 

175J 

M454 


142 

1N4485 

5 

68 

1 5 

3.7m 

100 


175A 

A196 

51 

MBCZC68D,10,5 









143 

JAN 1N4485 

10 

68 

1 5 

3 7m 

100 

9 7 

175A 

Alv 



|xxx 

68 

40 0 

1 8m 

230 

90 

175J 

M454 


144# 

1 S4068,A 

XX 

68 

1 5 
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60 

8 5 

150A 

D01 

52 

MBCZD68D,10,5 









145 

1 5DKZ68AB 












XXX 

68 

40 0 

250u 

700 

90 

175J 

M454 
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68 
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5 5m 

95 


175A 

CM 

O 

o 

53 

MBCZE68D, 1( 

J,5 









146 
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|xxx 

68 

40 0 

1 8m 

230 

90 

175J 

M454 





xxxx 

68 

1 5 

5 5m 

95 

9 7 

175 

D015 

54 

MCCZA68D, 10,5 









147 

1.5JZ68C 

0 

68 

1.5 

5 5m 

95 

9.7 

175 

D015 



|xxx 

68 

40 0 

250u 

700 

90 

175J 

M455 


148 

1 5R68AB 

XXX 

68 

"1 5 

5 5m 

125 

9 0 

175A 

A52c 

55 

MCCZB68D, 10,5 









149 

1.5Z68AB,D 











Ixxx 

68 

40 0 

920u 

350 

9.0 

175J 

M455 





xxxx 

68 

1.5 

5 5m 

95 

9 7 

175 

D027 

56 

MCCZC68D, 10,5 









150 

1.5Z68C 

0 

68 

1 5 

5 5m 

95 

9.7 

175 

D027 



|xxx 

68 

40 0 

1 8m 

230 

90 

175J 

M455 


151# 

BZY95C68 

5 

68 

1.5 

10m 

90 

65 

175J 

D01 

57 

MCCZD68D, 10,5 









152 

MZ1000-33 

10 

68 

1 5 § 

3 7m 

225 0 

9.7 

175J 

A lav 




XXX 

68 

40 0 

250u 

700 

9 0 

175J 

M455 


153# 

Z3B680CF 

2050 

68 

1.5 

10m 

95 

11 

175J 

D01 

58 

MCCZE68D, 1 

),5 









154 

1N4072 

5 

68 

2.0 

5 Om 

230 

50 

100 

A1 nj 




XXX 

68 

40 0 

1 8m 

230 

9.0 

175 J 

M455 


155 

1N4072A 

5 

68 

2.0 

5.0m 

230 

20 

100 

A1 ni 

59 

MDCZA68D,10,5 









156 

2R68AB 

XXX 

68 

2.0 

7 4m 

125 

90 

175A 

D027 




XXX 

68 

40 0 

250u 

700 

90 

150A 

M410 


157 

2VR68AB 

XXX 

68 

2.0 

7 4m 

125 



A3e 

60 

MDCZB68D, 10,5 









158 

LMZ68.A.-20 












XXX 

68 

^4OH0 

920u 

350 

90 

150A 

M410 





XX* 

68 

20 

7.5m 

75 


150A 

Alkk 

61 

MDCZC68D, 10,5 









159 

ZBC68 


t 

68 

2.0 § 

7 4m 

85 


150A 

Albc 



_ 

XXX 

68 

40 0 

1 8m 

230 

90 

150A 

M410 


160 

1N5047 

10 

68 

2.5 

9.2m 

57 

9.0 

150 

Alan 

62 

MDCZD68D, 10,5 









161 

1N5047A 

5 

68 

2.5 

9 2m 

57 

9 0 

150 

Algn 




XXX 

68 

40 0 

250u 

700 

90 

150A 

M410 


162# 

BZX70C68 

5 

68 

2 5 

10m 

90 

650 

1 50J 
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63 

MDCZE68D, 1( 
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1N5090 

5 

68 

3.0 

10m 

85 


1 75A 

A1 4 6 i 




XXX 

68 

40 0 

1 8m 

230 

9 0 

150A 

M410 


164 

3R68AB 

XXX 

68 

30 

11m 

75 

9 0 

175A 
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64 

MZ500-36 

10 

68 

.4 § 

1 8m 

240 0 

9 7 

175J 

D07 


165 

3TZ68 ,A,B,D 









65 

MZC68A10 

t 

68 

400m§ 

740u 

680 

9 7 

175J 

M468 





xxxx 

68 

3.0 

10m 

75 


175 

Alec 

66 

MZC68B10 

St 

68 

400m§ 

250u 

700 


175J 

M468 


166 

3TZ68C 

0 

68 

3 0 

10m 

75 


175 

Alec 

67 

1/2Z68T5 

5 

68 

50 

1 8m 

180 


175 

A94f 


167 

3VR68AB 

XXX 

68 

3 0 

11m 

75 



A222 

68 

1N3426 

10 

68 

50 

1 Om 

800 

7 4 

200A 

P5 


168 

CZ5090 

10 

68 

3 0 

10m 

85 

620 

175A 

A196e 

69 

1N5266 

20t 

68 

50 

1 8m 



200A 

D07 


169# 

FDZ68A 

10 

68 

TcT0 

18m 

41 

9.0 

150A 

S303 

70 

1 N5266A,B 

§0 

68 

50 

1 8m 

230 

9.7 

200A 

D07 


170 

M3Z68,A 

XX 

68 

3.0 

11m 

91 


150A 

Alkk 

71# 

DZ68A 

_ 

10 

68 

50 

3 Om 

240 

9 0 

150A 

A100 


171 

MZ768 


5 

68 

3.0 

10m 

85 

9 5 

175A 

A146I 

72 

MZ92-68 

t 

68 

500m§ 

1 8m 


9 0 

150J 

C103 


172 

MZ868 


10 

68 

3.0 

10m 

85 

9 5 

175A 

A146j 

73 

S5266,A,B 

XXX 

68 

500m 

1 8m 

230 

9.7 

175 

D041 


173 

MZ968 


20 

68 

3 0 

10m 

85 

9 5 

175A 

A146j 

74 

7JZ68 


t 

68 

750m 

1 8m 

230 

9.0 

175 

D015 


174# 

NT3C68 

5 

68 

3.0 

5 Om 

300 


125 J 

S43a 

75 

7Z68 AB,D 










175 

ZAC68AB 

XXX 

68 

3.0 

3 7m 

150 


150C 

A ley 




xxxx 

68 

750m 

1 8m 

230 

90 

175 

D027 


176 

ZCC68 


t 

68 

3.0 § 

10m 

85 


1 50A 

A ley 

76 

7Z68C 


_ 

68 

750m 

1 8m 

230 

9 0 

175 

D027 


177 

3T68AB 

XX* 

68 

3.5 

5.0m 

125 



D04 

77 

7ZM68,A,B,D 










178# 

4GZ68A 

10 

68 

4.0 

37m 

600 

9 0 


S19q 




xxxx 

68 

750m 

1 8m 

230 

9.0 

175 

D041 


179 

1N4038AB 

XXX 

68 

5.0 

1 8m 

75 

9 7 

180A 

S82 

78 

7ZM68C 

0 

68 

750m 

1 8m 

230 

9 0 

175 

D041 


180 

1N4978 

5 

68 

5.0 

20m 

44 


175A 

A146m 

79 

1N3699 

20 

68 

750m§ 

1 8m 

230 


175S 

Alaz 


181 

JAN 1N4978 

5 

68 

5.0 

20m 

50 

10 

175A 

A248f 

80 

1N3699A 

10 

68 

750m§ 

1 8m 

230 


175S 

Alaz 


1824 

1N5373 

20 

68 

5.0 

20m 



200A i 

Alee 
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2. S 

ILICI 

DN R 

m 

"Tl 

m 

RENCE C 

IOD 

ES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

12) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 




1J 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


3 

TOLERANCE! 

u 

21 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 11C 

5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 10 

5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


+ 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m) 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(0) 


(°C) 


1y 

1N5373A 

10 

68 

50 

20m 

44 


200A 

Alee 

101 

AV51070 

5 

70 

50 

180m 

8 0 

9.0 

150C 

C5a 

2t 

1N5373B 

5 

68 

5 0 

20m 

44 


200A 

Alee 

102 

1N236 


100 

71 

15 

20m 



200A 

Cl 2a 

3t 

5ZS68AB 

XXX 

68 

5 0 § 

20m 

44 


200A 

Alts 

103y 

1N1324 

10 

71 

150m 

200u 


12 

150A 

Cl 

4# 

5340 


100 

68 

5 0 

5 Om 

120 


150J 

A9h 

104y 

1N1324A 

5 

71 

150m 

200u 


12 

150A 

Cl 

5y 

CTZC68,A,B,D0 








105 

PS6324 

15 

71 

500m 


200m 


200A 

D014 




xxxx 

68 

5 0 § 

20m 

44 0 

9 0 

175A 

Alev 

106 

AV2071 

02 

71 

1 0 

5 Om 

155 


150A 

A19 

6t 

CTZC68C0 

1 

68 

5 0 § 

20m 

44 0 

9.0 

1 75A 

A ley 

107 

AV8071 

02 

71 

10 

50m 

21 


150A 

SI 1 

7 ▼ 

CTZC68E0 

3 

68 

5 0 § 

20m 

44 0 

9 0 

1 75A 

A l ey 

108 

AV51071 

5 

71 

50 

180m 

8.0 

9 0 

150C 

C5a 

8 

HZ68 


10 

68 

5 0 

14m 

12 

6 5 

1 65C 

M221 

109 

AV2072 

02 

72 

1 0 

5 Om 

155 


150A 

A19 

9y 

TZC68,A,B,D 









110 

IDA1Z72,A,B,( 

:0 











xxxx 

68 

5 0 § 

20m 

44 0 

9.0 

1 75 A 

A ley 




xxxx 

72 

1.0 

16m 



200A 

Alht 

10y 

TZC68C 

1 

68 

5 0 § 

20m 

44 0 

9 0 

1 75A 

Alev 

11 1 

AV8072 

02 

72 

10 

50m 

21 


150A 

S11 

1 1y 

TZC68E 

3 

68 

5 0 § 

20m 

44 0 

9 0 

175A 

A ley 

112 

AV51072 

5 

72 

50 

170m 

8.5 

9.0 

150C 

C5a 

12 

ZC68 


t 

68 

5.0 § 

20m 

44 


1 50A 

A ley 

113 

AV2073 

02 

73 

1 0 

5 Om 

155 


150A 

A19 

13# 

KR58 


10 

68 

8 0 

50m 

14 

9 9 

1 50A 

S1 86 

114 

AV8073 

02 

73 

10 

50m 

21 


150A 

S11 1 

14 

UZ4768 

5 

68 

8 0 

20m 

50 


175A 

A146m 

115 

AV51073 

5 

73 

50 

170m 

8 5 

9 0 

150C 

C5a 

15 

UZ4868 

10 

68 

80 

20m 

50 


175A 

A 146m 

116 

HRE73.5 

5 

73 5 


10m 

115 

50 

70A 

A129 

16 

IN 1371,A 

XX 

68 

10 

50m 

14 


1 75A 

D04 

117 

HRE73.5A 

, 5 

73.5 


10m 

115 

50 

125A 

A129 

17 

1N1371B 

20 

68 

10 

50m 

14 



SI 1e 

118 

IDAZ74,A,B,C( 









18 

1N1371C,CA£ 












xxxx 

74 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 




XX 

68 

10 § 

50m 

14 


175J 

S19a 

119 

AV2074 

02 

74 

1 0 

5 Om 

155 


150A 

A19 

19 

1N1422 

5 

68 

10 

20m 

15 0 

9 0 

1 75C 

S 154 

120 

AV8074 

02 

74 

10 

50m 

21 


150A 

S11 

20 

1N1833 

10 

68 

10 

50m 

14 

10 

150A 

S 19a 

121 

AV51074 

5 

74 

50 

170m 

90 

9.0 

150C 

C5a 

21 

1N1833A 

5 

68 

10 

50m 

14 

10 

1 50A 

S19a 

122 

DSZ3075 

10 

75 


10m 

100 

9 5 


A266 

22 

1 N 1833C,CA<2 









123 

1/4A75AB 

XXX 

75 

.25 

83m 

450 

9.5 

175 

D07 




XX 

68 

10 

50m 

14 

10 

1 50A 

S19a 

124 

1/4M75Z, 10,E 









23 

IN 1902 

10 

68 

10 

3 Om 

250 

8.0 

200A 

S82 ! 




XXX 

75 

250m 

830u 

450 

9 2 

175J 

Alev 

24 

1N1902A 

5 

68 

10 

3 Om 

250 

8.0 

200A 

S82 

125 

25N75 


20 

75 

25 

.83m 

450 


250 

D07 

25 

1N3001AB 

XXX 

68 

10 

37m 

18 


1 75C 

DO40 

126 

1 N735,A 

XX 

75 

.25 

2 0m 

240 

9 6 

175A 

D07 

26 

JAN 1N3001B 

RB 








127 

1N735B 

20 

75 

25 

2.0m 

240 



D07 




5 

68 

10 

37m 

18 

9.7 

1 50C 

D04 

128 

1N4131 

5 

75 

25 

25m 

700 


200J 

D07 

27 

1N4282 

20 

68 

10 

37m 

18 

90 

175C 

S 134 

129 

1N982AB 

XXX 

75 

40 

1.7m 

270 

90 

175S 

D07 

28 

1N4282A 

10 

68 

10 

37m 

18 

9.0 

1 75C 

S134 

130 

JAN 1N982B 

5 

75 

.40 

1 7m 

270 

9.8 

175A 

D07 

29 

1N4282B 

5 

68 

10 

37m 

18 

9 0 

1 75C 

S134 

131 

JAN 1N4131 

5 

75 

400m 

250u 

700 

10 

1 75A 

Alsx 

30 

JAN 1N4282B 

5 

68 

10 § 

37m 

18 

9 7 

1 75S 

S 134a 

1 32y 

1N5757B 

5 

75 

400m 

2 0m 

255 

8.0 

200J 

D035 

31# 

1S293 


10 

68 

10 

40m 

14 


1 50J 

S19q 

133# 

5541 


5 

75 

40 

2 0m 

300 

9 5 

1 25A 

Alee 

32# 

1 S5068,A 

XX 

68 

10 

50m 

15 

10 

1 50C 

D04 

134# 

BZX79C75 

5 

75 

400m 

2.0m 

255 

600 

200J 

A257 

33# 

1S5O68C0 

10 

68 

10 

50m 

15 

10 

1 50C 

D04 

135# 

BZY94C75 

5 

75 

40 

2 0m 

250 0 


150J 

D07 

34# 

1S6068 

10 

68 

10 

20m 

50 

8 0 

150 

D04 

136 

CD3173 

5 

75 

.40 

2.0m 

320 0 

10 

200 

Alee 

35# 

1S6068A 

5 

68 

10 

20m 

50 

80 

150 

D04 

137 

CZA75D,10,5 









36 

10PZ68AB,D 











|xxx 

75 

40 0 

250u 

700 

9.0 

1 75J 

M371 




xxxx 

68 

10 

37m 

18 

9 0 

175 

D04 

138 

CZB75D, 10,5 









37 

10PZ68C 

0 

68 

10 

37m 

18 

9.0 

175 

D04 



I XXX 

75 

~4O~0 

830u 

450 

90 

1 75J 

M371 

38 

10RZ68AB,D 









139 

CZC75D,10,5 












xxxx 

68 

10 

50m 

14 

10 

155 

D04 




XXX 

75 

40 0 

1 7m 

270 

9.0 

175J 

M371 

39 

10RZ68C 

0 

68 

10 

50m 

14 

10 

155 

D04 

140 

CZD75D,10,5 









40 

AV8068 

02 

68 

10 

50m 

21 


1 50A 

SI 1 




XXX 

75 

40 0 

250u 

700 

90 

1 75J 

M451 

41# 

GZ68A 


10 

68 

10 0 

30m 

24 

9.0 

1 50A 

D04 

141 

CZE75D.10.5 









42# 

PZ68A 


10 

68 

10 0 

30m 

24 

9 0 

1 50A- 

S95a 




XXX 

75 

40 0 

1 7m 

270 

9.0 

175J 

M451 

43# 

Z5D680CF 

2O§0 

68 

10 

50m 

15 

9.5 

1 50J 

D04 

142 

HM75AB 

XXX 

75 

400m§ 

1 7m 

270 


175A 

A 196c 

44# 

ZC5068 

5 

68 

10 

20m 

50 

8 8 

1 50A 

S19 

143 

M4Z75,A,-20 









45# 

ZD5068 

10 

68 

10 

20m 

50 

8 8 

1 50A 

S19 




XX* 

75 

40 

1.7m 

270 


1 50A 

Alkk 

46# 

4140 


100 

68 

15 

60m 

14 


1 50J 

S87 

144 

MACZA75D,10,5 








47# 

4240 


100 

68 

15 

60m 

14 


1 50J 

S87 




XXX 

75 

.40 0 

250u 

700 

9.0 

175J 

M453 

48# 

BZY93C68 

5 

68 

20 § 

200m 

10 

65 

175J 

DO 40 

145 

MACZB75D,10,5 








49# 

SZ68B 


5 

68 

25 

100m 

80 

10 

1 50B 

S16 




XXX 

75 

40 0 

830u 

450 

9.0 

175J 

M453 

50# 

ZL68 


10 

68 

25 0 

10 

80 

9 5 

1 50J 

M41 

146 

MACZC75DJ0.5 








51# 

ZX68 


5 

68 

25 0 

10 

80 

9 5 

150J 

M41 




XXX 

75 

""4O~-0 

1 7m 

270 

90 

175J 

M453 

52# 

4340 


100 

68 

30 

60m 

14 


150J 

S87 

147 

MACZD75D,10,5 








53# 

4440 


100 

68 

30 

60m 

14 


150J 

S87 




XXX 

75 

40 0 

250u 

700 

9.0 

175J 

M453 

54 

1N2834AB 

XXX 

68 

50 

180m 

8.0 

9 0 

1 75S 

C5a 

148 

MACZE75D,1( 

D.5 








55 

JAN 1N2834B 

,RB 











XXX 

75 

.40 0 

1 7m 

270 

9.0 

175J 

M453 




5 

68 

50 

180m 

8 0 

9 7 

1 50C 

C5a 

149 

MBCZA75DJ 0.5 


^ i 






56 

1N3336 

20 

68 

50 

180m 

8 0 

9 0 

175J 

D05 




XXX 

75 

40 0 

250u 

700 

9.0 

175J 

M454 

57 

1N3336A 

10 

68 

50 

180m 

80 

9 0 

1 75J 

D05 S 

150 

MBCZB75D.1 

0,5 








58 

1N3336B 

5 

68 

50 

180m 

8 0 

90 

1 75J 

D05 




XXX 

75 

.40 0 

830u 

" 

450 

9.0 

175J 

M454 

59 

JAN 1N3336B 

,RB 








151 

MBCZC75D.1 

0,5 











5 

68 

50 

180m 

8 0 

9 7 

150 

D05 




XXX 

75 

40 0 

1 7m 

270 

9.0 

175J 

M454 

60 

50T68AB 

XX* 

68 

50 

180m 

8 0 

9.0 


S 19e 

152 

MBCZD75D.10.5 








61 

AV51068 

5 

68 

50 

180m 

8.0 

9.0 

1 50C 

C5a 




XXX 

75 

40 0 

250u 

700 

9 0 

175J 

M454 

62# 

BZY91C68 

5 

68 

75 § 

500m 

2 4 

9 4 

1 75J 

DO50 

153 

MBCZE75D, 1 

0,5 








63# 

4540 


100 

68 

100 

75m 

12 


1 50J 

S84 




XXX 

75 

40 0 

1 7m 

270 

9.0 

175J 

M454 

64# 

4640 


100 

68 

100 

75m 

12 


1 50J 

S84 

154 

MCCZA75D.10,5 








65# 

ZC768 


5 

68 

100 § 

25 

65 

9 2 

175J 

S125d0 




XXX 

75 

.40 0 

250u 

700 

9.0 

175J 

M455 

66 

1N1969 

10 

68 5 

400m 

200u 

900 0 

1 1 


A82a 

155 

MCCZB75D, 10.5 








67 

HRE69 


5 

69 

- - 

10m 

1 10 

50 

70A 

A129 




XXX 

75 

4O~0 

830u 

450 

9.0 

175J 

M455 

68 

HRE69A 

5 

69 


10m 

110 

50 

1 25A 

A129 

156 

MCCZC75D.1 

0,5 








69 

1N1886B 

1 

69 

1 0 

3.0m 

35 A 

8 0 

1 75A 

D013 




XXX 

75 

40 0 

1.7m 

270 

9.0 

175J 

M455 

70 

AV14 


10 

69 

1 0 

5 Om 

155 


1 50A 

A19 

157 

MCCZD75D.10,5 








71 

AV2069 

02 

69 

1 0 

5 Om 

155 


1 50A 

A19 




XXX 

75 

.40 0 

250u 

700 

9.0 

175J 

M455 

72 

AVI 14 


10 

69 

10 

50m 

21 


1 50A 

SI 1 

158 

MCCZE75D, 1 

0.5 








73 

AV8069 

02 

69 

10 

50m 

21 


1 50A 

SI 1 




XXX 

75 

40 0 

1.7m 

270 

9 0 

175J 

M455 

74 

AV51069 

5 

69 

50 

180m 

8 0 

9.0 

1 50C 

C5a 

159 

MDCZA75D.10.5 








75 

DSZ3070 

10 

70 


10m 

90 

9 5 


A266 




XXX 

75 

.40 0 

250u 

700 

9.0 

150A 

M410 

76 

IDAZ70,A,B,C 









160 

MDCZB75D.1 

0,5 











xxxx 

70 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 




XXX 

75 

.40 0 

830u 

450 

90 

150A 

M410 

77 

AV2070 

02 

70 

1 0 

5.0m 

155 


1 50A 

A19 

161 

MDCZC75D.1 

QJ?_ 








78 

UZ8770 

5 

70 

1.0 

3.7m 

150 

9 5 

175 

A146h 




XXX 

75 

T4O~0 

1.7m 

270 

90 

150A 

M410 

79 

UZ8870 

10 

70 

1 0 

3.7m 

150 

9.5 

175 

A1 46h 

162 

MDCZD75D.1 

0,5 








80 

1N5091 

5 

70 

30 

10m 

90 


175A 

A1 4 6 i 




XXX 

75 

.40 0 

250u 

700 

9.0 

150A 

M410 

81 

CZ5091 

10 

70 

3.0 

10m 

90 

680 

175A 

A196e 

163 

MDCZE75D, 1 

0,5 








82 

MZ770 


5 

70 

3 0 

10m 

90 

9 5 

175A 

A146j 




XXX 

75 

.40 0 

1.7m 

270 

9.0 

150A 

M410 

83 

MZ870 

10 

70 

30 

10m 

90 

9 5 

1 75A 

A146i 

164 

MZ500-37 

10 

75 

.40 § 

1.7m 

280 0 

9 8 

175J 

D07 

84 

MZ970 

20 

70 

30 

10m 

90 

9.5 

1 75A 

A146j 

165 

MZC75A10 

t 

75 

400m§ 

670u 

800 

9.8 

175J 

M468 

85 

UZ770 


5 

70 

3.0 

10m 

90 

9 5 

1 75A 

A60 

166 

MZC75B10 

§T 

75 

400m§ 

250u 

700 


175J 

M468 

86 

UZ870 


10 

70 

3 0 

10m 

90 

9 5 

1 75A 

A146f 

167 

1/2Z75T5 

5 

75 

50 

1.7m 

210 


175 

A94f 

87 

UZ970 


20 

70 

3.0 

10m 

90 

9 5 

1 75A 

A60 

168 

1N5267 

20T 

75 

50 

1.7m 



200A 

D07 

88 

1N5123 

5 

70 

5.0 

20m 

45 


1 75A 

A 146m 

169 

1 N5267A.B 

§0 

75 

50 

1.7m 

270 

9 8 

200A 

D07 

89 

DSZ5770 

5 

70 

5 0 

20m 

50 

10 

1 75A 

A60r 

170 

MZ92-75 

t 

75 

500m§ 

1.7m 


90 

150J 

C103 

90 

DSZ5870 

10 

70 

5 0 

20m 

50 

10 

1 75A 

A60r 

171 

S5267.A.B 

XXX 

75 

500m 

1.7m 

270 

9 8 

175 

D041 

91 

MZ5770 

5 

70 

5.0 

20m 

45 

9 5 

1 75A 

A60f 

172 

7JZ75 


t 

75 

750m 

1 7m 

270 

9.0 

175 

D015 

92 

MZ5870 

10 

70 

5.0 

20m 

45 

9 5 

1 75A 

A60f 

173 

7Z75.A.B.D 









93 

MZ5970 

20 

70 

5 0 

20m 

45 

9 5 

175A 

A60f 




Ixxxx 

75 

750m 

1 7m 

270 

9.0 

175 

D027 

94y 

UZ5770 

5 

70 

5 0 

20m 

50 

10 

1 75A 

A 146m 

174 

7Z75C 

10 

75 

750m 

1 7m 

270 

9.0 

175 

D027 

954 

UZ5870 

10 

70 

5 0 

20m 

50 

10 

1 75A 

A 146m 

175 

7ZM75.A.B.C 









96 

UZ5970 

20 

70 

5 0 

20m 

45 0 

9 5 

1 75A 

A 146m 




xxxx 

75 

750m 

1.7m 

270 

9.0 

175 

D041 

97 

AV8070 

02 

70 

10 

50m 

21 


150A 

S 11 

176 

.7ZM75C 

0 

75 

750m 

1.7m 

270 

90 

175 

D041 

98 

UZ7770 

5 

70 

10 

35m 

40 

9 5 

175 

S2770 

177 

1N3700 

20 

75 

750m§ 

1.7m 

270 


175S 

Alaz 

99 

UZ7870 

10 

70 

10 

35m 

40 

9 5 

175 

S2770 

178 

1N3700A 

10 

75 

750m§ 

1.7m 

270 


175S 

A1 az 

100 

UZ7970 

20 

70 

10 

35m 

40 

9 5 

175 

S2770 

179 

1N3700B 

5 

75 

750m§ 

1.7m 

270 


175S 

A1 az 


228 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


228 


















2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX 

TEMP 

MAX. 

DWG. 


31 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No 

LINE 

TYPE 

20110 15 12 

NOM 

DISS. 

CUR 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 



No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










f%) 

(V) 

(W) 

(A) 

km 


(°C) 





{%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(tt) 


(°C) 


1 

MMZ75A-20 









103t 

CTZC75E0 

3 

75 

5.0 § 

20m 

45 0 

90 

175A 

A ley 




XX* 

75 

75 

1 7m 

270 


1 50A 

Alkk 

104 

DSZ5775 

5 

75 

5 0 

15m 

55 

10 

175A 

A60r 

2 

1A75M.A.B 

XXX 

75 

1 0 

3 3m 

175 


75A 

D015 

105 

DSZ5875 

10 

75 

5.0 

15m 

55 

10 

175A 

A60r 

3 

1 E75Z,10,5 

XXX 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 0 

150A 

A52g 

106 

MZ5775 

5 

75 

5 0 

15m 

50 

9 5 

175A 

A60f 

4 

1 M75Z,10,5 

XXX 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 0 

1 75S 

D01 

107 

MZ5875 

10 

75 

5.0 

15m 

50 

9 5 

175A 

A60f 

5 

1N1792.A 

XX 

75 

1 0 

5 Om 

150 


1 75S 

D013 

108 

MZ5975 

20 

75 

5 0 

15m 

50 

9.5 

175A 

A60f 

6 

1N3041AB 

XXX 

75 

1 0 

3 3m 

175 


175A 

A3 la 

109t 

TZC75AB.D 









7 

JAN1N3041B 

5 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 8 

175A 

A31c 




xxxx 

75 

5 0 § 

20m 

45 i 

90 

175A 

A ley 

8 

1N4183 

20 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9.0 

175 

D029 

1 10v 

TZC75C 

1 

75 

50 § 

20m 

45 0 

9 0 

175A 

Alev 

9 

1N4183A 

10 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 0 

175 

D029 

1 11? 

TZC75E 

3 

75 

5 0 § 

20m 

45 0 

9 0 

175A 

A ley 

10 

1N4183B 

5 

75 

1 0 

3 3m 

175 

90 

175 

D029 

1 Mr 

UZ5775 

5 

75 

5 0 

15m 

55 

10 

175A 

A146m 

1 1 

1N4348AB 

XXX 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 0 

300S 

D07 

113? 

UZ5875 

10 

75 

5 0 

15m 

55 

10 

175A 

A146m 

m 

1N4425 

20 

75 

1.0 

3 3m 

60 


175S 

A266a 

114 

UZ5975 

20 

75 

5 0 

15m 

50 0 

9 5 

175A 

A146m 

13 

1N4425A 

10 

75 

1 0 

3 3m 

60 

9 0 

1 75A 

A1 cm 

115 

ZC75 


t 

75 

5.0 § 

20m 

45 


150A 

A ley 

14 

1N4425B 

5 

75 

1.0 

3 3m 

60 

9 0 

1 75A 

A 1cm 

116 

UZ4775 

5 

75 

8 0 

20m 

55 


175A 

A146m 

15 

1N4761 

10 

75 

1 0 

3 3m 

175 


200A 

A1 ay 

117 

UZ4875 

10 

75 

8 0 

20m 

55 


175A 

A146m 

16 

1N4761A 

5 

75 

1.0 

3 3m 

175 


200A 

Alay 

118 

1 N 1372,A 

XX 

75 

10 

50m 

20 


1 75A 

D04 

17 

1N5584 

20 

75 

1 0 § 

3 3 



200A 

A196d 

119 

1N1372B 

20 

75 

10 

50m 

20 



SI 1e 

18 

1N5584A 

10 

75 

1 0 § 

3 3m 

175 


200A 

A196d 

120 

1 N 1372C,CA$ 









19 

1N5584B 

5 

75 

1 0 § 

3 3m 

175 


200A 

A196d 




XX 

75 

10 § 

50m 

20 


175J 

S 19a 

20 

1N5654 


75 

1 0 

1 Om 


10 

1 75A 

D013 

121 

1N1834 

10 

75 

10 

50m 

20 

1 1 

150A 

S19a 

21 

1N5654A 


75 

1 0 

1 Om 


10 

1 75A 

D013 

122 

1N1834A 

5 

75 

10 

50m 

20 

1 1 

150A 

S19a 

22 

1R75AB 

XXX 

75 

1 0 

3 3m 

175 

90 

1 75A 

A52c 

123 

1N1834C,CAd 









23# 

1S252 


10 

75 

1 0 

4 Om 

150 


1 50J 

A56a 




XX 

75 

10 

50m 

20 

1 1 

150A 

S19a 

24# 

1S3075 

XX 

75 

1 0 

5 Om 

300 

9 0 

150 

A3 

124 

1N3002AB 

XXX 

75 

10 

33m 

22 


175C 

DO40 

25 

1Z75AB 

XXX 

75 

1 0 

3 3 

175 


150 

A1 ay 

125 

JAN 1N3002B 

,RB 








26 

AV2075 

02 

75 

1 0 

5 Om 

155 


1 50A 

A19 


_ 


5 

75 

10 

33m 

22 

9 8 

150C 

D04 

27# 

BZX61C75 

5 

75 

1 0 

5 Om 

135 

8 0 

1 75J 

A3y 

126 

1N4283 

20 

75 

10 

33m 

22 

9.0 

175C 

S134 

28 

CZ75AB,D 

xxxx 

75 

1 0 

10m 

75 

9 0 

175 

D01 5 

127 

1N4283A 

10 

75 

10 

33m 

22 

9.0 

175C 

S134 

29 

CZ75C 


0 

75 

1 0 

10m 

75 

9 0 

175 

D015 

128 

1N4283B 

5 

75 

10 

33m 

22 

9.0 

175C 

S134 

30 

EVR75AB 

XXX 

75 

1 0 

3 Om 

225 


1 75A 

D027 

129 

JAN 1N4283B 

5 

75 

10 § 

33m 

22 

9 8 

175S 

S134a 

31 

HW75AB 

XXX 

75 

1 0 

3 3m 

175 


175 

A196 

130# 

1S294 


10 

75 

10 

40m 

16 


150J 

S19g 

32 

JZ75AB.D 

xxxx 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 0 

175 

D015 

131# 

1 S5075.A 

XX 

75 

10 

50m 

30 

11 

150C 

D04 

33 

JZ75C 


0 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 0 

175 

D015 

132# 

1S5O75C0 

10 

75 

10 

50m 

30 

11 

150C 

D04 

34 

LPM75A-20 









133# 

1S6075 

10 

75 

10 

20m 

50 

9 0 

150 

D04 




XX* 

75 

1 0 

3 3m 

175 


1 50A 

Alkk 

134# 

1S6075A 

5 

75 

10 

20m 

50 

9.0 

150 

D04 

35 

TC75A5B 

5A0 

75 

1 0 

5 Om 

250 

05 

1 75A 

Alnj 

135 

10PZ75 AB,D 









36 

TZ75AB,D 

xxxx 

75 

1 0 

10m 

75 

9.0 

175 

D027 




xxxx 

75 

10 

33m 

22 

90 

175 

D04 

37 

TZ75C 


0 

75 

1 0 

10m 

75 

9 0 

175 

D027 

136 

10PZ75C 

0 

75 

10 

33m 

22 

90 

175 

D04 

38 

UZ8775 

5 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 5 

175 

A146h 

137 

10RZ75 AB,D 









39 

UZ8875 

10 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9.5 

175 

A146h 




xxxx 

75 

10 

50m 

20 

11 

155 

D04 

40 

VR75AB 

XXX 

75 

1 0 

3.3m 

175 


125A 

Alb 

138 

10RZ75C 

0 

75 

10 

50m 

20 

11 

155 

D04 

41 

Z75AB.D 

xxxx 

75 

1 0 

3.3m 

175 

9 0 

175 

D027 

139 

AV8075 

02 

75 

10 

50m 

21 


150A 

SI 1 

42 

Z75C 


0 

75 

1 0 

3 3m 

175 

90 

175 

D027 

140 

UZ7775 

5 

75 

10 

30m 

45 

9 5 

175 

S2770 

43 

ZA75 AB 

XXX 

75 

1 0 

3 3m 

175 


150C 

A lew 

141 

UZ7875 

10 

75 

10 

30m 

45 

9 5 

175 

S2770 

44 

ZB75 


t 

75 

1 0 § 

3 3m 

175 


150A 

Albc 

142 

UZ7975 

20 

75 

10 

30m 

45 

9 5 

175 

S2770 

45 

ZD750AB 

XXX 

75 

1 0 

3.3m 

160 

9 0 

1 75A 

Alcm 

143# 

Z5D750CF 

2O§0 

75 

10 

50m 

30 

9 5 

150J 

D04 

46 

ZH75AB 

XXX 

75 

1 0 

3 3m 

175 

90 

1 75A 

D01 

144# 

ZC5075 

5 

75 

10 

20m 

50 

8.8 

1 50A 

S19 

47 

ZM75AB,D 

xxxx 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 0 

175 

D04 1 

145# 

ZD5075 

10 

75 

10 

20m 

50 

8.8 

150A 

S19 

48 

ZM75C 


0 

75 

1 0 

3 3m 

175 

9 0 

175 

D04 1 

146# 

4141 


100 

75 

15 

50m 

20 


150J 

S87 

49# 

7741 


5 

75 

1 1 

50m 

175 

9 5 

125A 

Albu 

147# 

4241 


100 

75 

15 

50m 

20 


150J 

S87 

50 

1N4853AB 

XXX 

75 

1 2 

3 3m 

175 

9 8 

175 

D029 

148# 

BZY93C75 

5 

75 

20 § 

200m 

10 

70 

175J 

DO40 

51# 

BZX67C75 

5 

75 

1 3 

10m 

100 

9.5 

1 50J 

S287 

149# 

ZX75 


5 

75 

25 0 

10 

100 

9 5 

150J 

M41 

52# 

ZD75# 


5 

75 

1 3 

10 

100 

9 5 

1 50J 

D013 

150# 

4341 


100 

75 

30 

50m 

20 


150J 

S87 

53# 

ZY75 


5 

75 

1 3 

10 

100 

9 5 

150J 

Albq 

151# 

4441 


100 

75 

30 

50m 

20 


150J 

S87 

54 

1N3810AB 

XXX 

75 

1 5 

5 Om 

1 10 

9 8 

175S 

Cl 40 

152# 

1S1540 

10 

75 

35 

20m 



150 

T03 

55 

1N4486 

5 

75 

1 5 

3 3m 

130 


175A 

A196 

153 

1 N2835.A.B 

XXX 

75 

50 

170m 

9 0 

90 

175S 

C5a 

56 

JAN 1N4486 

10 

1 75 

1 5 

3 3m 

130 

9 8 

175A 

A1 v 

154 

JAN 1N2835B 

,RB 








57# 

1 S4075,A 

XX 

75 

1 5 

5 Om 

68 

9 0 

1 50A 

DO 1 




5 

75 

50 

170m 

90 

9.8 

150C 

C5a 

58 

1 5DKZ75AB 









155 

1N3337 

20 

75 

50 

170m 

9 0 

9 0 

175J 

D05 




Ixxx 

75 

1 5 

5 Om 

1 10 


175A 

D027 

156 

1N3337A 

10 

75 

50 

170m 

90 

90 

175J 

D05 

59 

1 5JZ75 AB,D 








157 

1N3337B 

5 

75 

50 

170m 

9 0 

9 0 

175J 

D05 




xxxx 

75 

1 5 

5 Om 

1 10 

9 8 

175 

D015 

158 

JAN 1N3337B 

,RB 








60 

1 5JZ75C 

0 

75 

1 5 

5 Om 

1 10 

9 8 

175 

DO 15 




5 

75 

50 

170m 

9.0 

9.8 

150 

D05 

61 

1 5R75AB 

XXX 

75 

1 5 

5 Om 

150 

90 

175A 

A52c 

159 

50T75 AB 

XX* 

75 

50 

170m 

90 

9 0 


S19e 

62 

1.5Z75AB.D 









160 

AV51075 

5 

75 

50 

170m 

9 0 

9 0 

150C 

C5a 




xxxx 

75 

1 5 

5 Om 

1 10 

9 8 

175 

D027 

161# 

BZY91C75 

5 

75 

75 § 

500m 

2 6 

9 5 

175J 

DO50 

63 

1 5Z75C 

0 

75 

1 5 

5 Om 

1 10 

9 8 

175 

D027 

162# 

4541 


100 

75 

100 

60m 

18 


150J 

S84 

64# 

BZY95C75 

5 

75 

1 5 

10m 

100 

70 

1 75J 

D01 

163# 

4641 


100 

75 

100 

60m 

18 


1 50J 

S84 

65 

MZ1000-34 

10 

75 

1 5 § 

3 3m 

263 0 

9 8 

175J 

Alay 

164# 

ZC775 


5 

75 

100 § 

25 

70 

9 2 

175J 

S125d0 

66# 

Z3B750CF 

2O§0 

75 

1 5 

10m 

1 10 

1 1 

175J 

D01 

165 

PS 1509 

5 

75 6 

25 

10m 

135 

20 

150A 

Algc 

67 

1N4073 

5 

75 

20 

5 Om 

250 

50 

100 

Aim 

166 

PS1509A 

5 

75 6 

25 

10m 

135 

10 

150A 

Alflc_ 

68 

1N4073A 

5 

75 

20 

5 Om 

250 

20 

100 

A1 nj 

167 

HRE76 


5 

76 


10m 

120 

50 

70A 

A129 

69 

2R75AB 

XXX 

75 

20 

6 7m 

150 

9 0 

175A 

D027 

168 

HRE76A 

5 

76 


10m 

120 

50 

125A 

A129 

70 

2VR75AB 

XXX 

75 

20 

6 7m 

150 



A3e 

169 

AV2076 

02 

76 

1 0 

5 Om 

155 


150A 

A19 

71 

LMZ75A-20 









170 

IDA1Z76ABJ 












XX* 

75 

20 

6 5m 

87 


150A 

Alkk 




xxxx 

76 

1 0 

15m 



200A 

Alht 

72 

ZBC75 


t 

75 

20 § 

6.6m 

100 


1 50A 

Albc 

171 

AV8076 

02 

76 

10 

50m 

21 


150A 

SI 1 

73 

1N5048 

10 

75 

2.5 

8 3m 

66 

90 

'150 

Algn 

172 

AV51076 

5 

76 

50 

170m 

9.0 

90 

1 50C 

C5a 

74 

1N5048A 

5 

75 

2 5 

8 3m 

66 

9 0 

150 

Algn 

173 

AV2077 

02 

77 

1 0 

5 Om 

220 


150A 

A19 

75# 

BZX70C75 

5 

75 

2 5 

10m 

100 

700 

1 50J 

A171b 

174 

AV8077 

02 

77 

10 

50m 

35 


150A 

SI 1 

76 

1N5092 

5 

75 

30 

10m 

100 


1 75A 

A146j 

175 

AV51077 

5 

77 

50 

160m 

10 

90 

150C 

C5a 

77 

3R75AB 

XXX 

75 

3.0 

10m 

90 

9 0 

1 75A 

Alrw 

176 

IDAZ78 AB,C 

t 








78 

3TZ75 AB,D 












xxxx 

78 

500m 

3 Om 



200A 

A1 he 




xxxx 

75 

3.0 

10m 

90 


175 

Alec 

177 

AV2078 

02 

78 

1 0 

5.0m 

220 


150A 

A19 

79 

3TZ75C 

0 

75 

30 

10m 

90 


175 

Alec 

178 

AV8078 

02 

78 

10 

50m 

35 


1 50A 

SI 1 

80 

3VR75AB 

XXX 

75 

30 

10m 

90 



A222 

179 

AV51078 

5 

78 

50 

160m 

10 

9.0 

150C 

C5a 

81 

CZ5092 

10 

75 

30 

10m 

100 

700 

1 75A 

A196e 

180 

AV2079 

02 

79 

1 0 

5 Om 

220 


150A 

A19 

82 

M3Z75,A 

XX 

75 

3.0 

10m 

100 


1 50A 

Alkk 

181 

AV8079 

02 

79 

10 

50m 

35 


150A 

SI 1 

83 

MZ775 


5 

75 

3 0 

10m 

100 

9.5 

1 75A 

A14 6 i 

182 

AV51079 

5 

79 

50 

160m 

10 

9.0 

1 50C 

C5a 

84 

MZ875 


10 

75 

3.0 

10m 

100 

9 5 

1 75A 

A14 6 j 

183 

DSZ3080 

10 

80 


10m 

115 

9 5 


A266 

85 

MZ975 


20 

75 

3 0 

10m 

100 

9 5 

1 75A 

A146j 

184 

HRE80 


5 

80 


10m 

130 

50 

70A 

A129 

86# 

NT3C75 

5 

75 

30 

5 Om 

300 


125J 

S43a 

185 

HRE80A 

5 

80 


10m 

130 

50 

125A 

A129 

87 

UZ775 


5 

75 

3 0 

10m 

100 

9 5 

1 75A 

A146f 

186 

AV2080 

02" 

80 

1 0 

5 Om 

220 


150A 

A19 

88 

UZ875 


10 

75 

30 

10m 

100 

9 5 

175A 

A146f 

187 

IDA 1Z80 AB,C0 








89 

UZ975 


20 

75 

3 0 

10m 

100 

9.5 

1 75A 

A1 46f 




xxxx 

80 

1 0 

15m 



200A 

Alht 

90 

ZAC75AB 

XXX 

75 

3 0 

3.3m 

175 


1 50C 

A ley 

188 

UZ8780 

5 

80 

1 0 

3 Om 

200 

9 5 

175 

A146h 

91 

ZCC75 


t 

75 

30 § 

10m 

100 


1 50A 

A ley 

189 

UZ8880 

10 

80 

1.0 

3 Om 

200 

9 5 

175 

A146h 

92 

3T75AB 

XX* 

75 

3 5 

5 Om 

150 



D04 

190 

VR80AB 

XX* 

80 

1.0 

2.0m 

280 

10 

125C 

Alex 

93 

1N4039AB 

XXX 

75 

5 0 

17m 

100 

9 8 

1 80A 

S82 

191 

2VR80AB 

XX* 

80 

20 

2 0m 

280 



A3e 

94 

1N4979 

5 

75 

5 0 

20m 

45 


175A 

A1 46m 

192 

1N5093 

5 

80 

3.0 

10m 

115 


175A 

A146j 

95 

JAN 1N4979 

5 

75 

50 

20m 

55 

10 

1 75A 

A248f 

193 

CZ5093 

10 

80 

3.0 

10m 

115 

710 

175A 

A196e 

964 

1N5374 

20 

75 

5 0 

20m 



200A 

Alee 

194 

MZ780 


5 

80 

30 

10m 

115 

9 5 

175A 

A146j 

97t 

1N5374A 

10 

75 

5 0 

20m 

45 


200A 

Alee 

195 

MZ880 


10 

80 

3 0 

10m 

115 

9 5 

1 75A 

A146j 

98r 

1N5374B 

5 

75 

5 0 

20m 

45 


200A 

Alee 

196 

MZ980 


20 

80 

3.0 

10m 

115 

9 5 

175A 

A146i 

99r 

5ZS75AB 

XXX 

75 

5 0 § 

20m 

45 


200A 

Alts 

197 

UZ780 


5 

80 

30 

10m 

115 

9 5 

175A 

A60 

100# 

5341 


100 

75 

5 0 

5 Om 

175 


1 50J 

A9h 

198 

UZ880 


10 

80 

3.0 

10m 

115 

9 5 

175A 

A146f 

10W 

CTZC75 AB,D0 








199 

UZ980 


20 

80 

3.0 

10m 

115 

9 5 

175A 

A60 




xxxx 

75 

5 0 § 

20m 

45 0 

9 0 

175A 

A ley 

200 

1N5124 

5 

80 

5.0 

15m 

60 


175A 

A146m 

102v 

CTZC75C0 

1 

75 

5 0 § 

20m 

45 0 

9 0 

1 75A 

Alev 

201 

DSZ5780 

5 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

175A 

A60r 
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2. SI 

LICI 

ON REFEREIV 

ICE DIOD 

ES 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(21 DISSIPATION, and (31 TYPE No. 




31 

TOLERANCE! 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


31 

TOLERANCE 

1 1 

21 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 11C 

|5|2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 110 

5 2 

NOM. 

DISS 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

m 

(A) 

KM 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


l°C) 


1 

DSZ5880 

10 

80 

5 0 

15m 

80 

10 

1 75A 

A60r 

80 

1 A82M,A,B 

XXX 

82 

1 0 

3 Om 

200 


75A 

WT5 

2 

MZ5780 

5 

80 

5 0 

15m 

60 

9.5 

1 75A 

A60f 

81 

1 E82Z,10,5 

XXX 

82 

1.0 

3 Om 

200 

9 0 

150A 

A52g 

3 

MZ5880 

10 

80 

5 0 

15m 

60 

9.5 

175A 

A60f 

82 

1 M82Z.10.5 

XXX 

82 

1.0 

3 Om 

200 

90 

175S 

D01 

4 

MZ5980 

20 

80 

5 0 

15m 

60 

9 5 

175A 

A60f 

83 

1N1793A 

XX 

82 

1 0 

5 Om 

175 


175S 

D013 

5t 

UZ5780 

5 

80 

5 0 

15m 

80 

10 

1 75A 

A146m 

84 

1N1887 

10 

82 

1 0 

3 Om 

325 

8.6 

200C 

A126 

6i 

UZ5880 

10 

80 

5.0 

15m 

80 

10 

1 75A 

A1 46m 

85 

1N1887A 

5 

82 

1 0 

3 Om 

325 

8 6 

200C 

A126 

7 

UZ5980 

20 

80 

5.0 

15m 

60 0 

9.5 

1 75A 

A146m 

86 

1N3042AB 

XXX 

82 

1.0 

3.0m 

200 


175A 

A3 la 

8 

AV8080 

02 

80 

10 

50m 

35 


150A 

SI 1 

87 

JAN 1N3042B 

5 

82 

1.0 

3 Om 

200 

9.8 

175A 

A31c 

9 

UZ7780 

5 

80 

10 

30m 

60 

9 5 

175 

S2770 

88 

1N4184 

20 

82 

1 0 

3 Om 

200 

90 

175 

D029 

10 

UZ7880 

10 

80 

10 

30m 

60 

9 5 

175 

S2770 

89 

1N4184A 

10 

82 

1.0 

3 Om 

200 

90 

175 

D029 

11 

UZ7980 

20 

80 

10 

30m 

60 

9.5 

175 

S2770 

90 

1N4184B 

5 

82 

1.0 

3 Om 

200 

90 

175 

D029 

12 

AV51080 

5 

80 

50 

1 50m 

1 1 

9.0 

1 50C 

C5a 

91 

1 N4349.A.B 

XXX 

82 

1.0 

3.0m 

200 

9 0 

300S 

D07 

13 

AV2081 

02 

81 

1.0 

5.0m 

220 


150A 

A19 

92t 

1N4426 

20 

82 

1 0 

3.0m 

85 


175S 

A266a 

14 

AV8081 

02 

81 

10 

50m 

35 


150A 

SI 1 

93 

1N4426A 

10 

82 

1 0 

3 Om 

85 

90 

175A 

Alcm 

15 

AV51081 

5 

81 

50 

1 50m 

1 1 

9 0 

1 50C 

C5a 

94 

1N4426B 

5 

82 

1 0 

3.0m 

85 

9 0 

175A 

Alcm 

16 

INI997 

10 

82 

150m 

200u 

1.2k 

12 

150 

Cl 

95 

1N4762 

10 

82 

1 0 

3.0m 

200 


200A 

A lay 

17 

1N1997A 

5 

82 

150m 

200u 

1.2k 

12 

150 

Cl 

96 

1N4762A 

5 

82 

1.0 

3.0m 

200 


200A 

A lay 

18 

1N1997B 

1 

82 

150m 

200u 

1.2k 

12 

150 

Cl 

97 

1N5585 

20 

82 

1 0 § 

3.0 



200A 

A196d 

19 

1N1943AB 

XX 1 

82 

20 

20m 

1.2k 

12 

1 50A 

A82e 

98 

1N5585A 

10 

82 

1.0 § 

3.0m 

200 


200A 

A196d 

20# 

RZ82A 


10 

82 

.20 

47m 

33 

9 2 

125A 

D05 

99 

1N5585B 

5 

82 

1 0 § 

3.0m 

200 


200A 

A196d 

21 

1/4A82.A.B 

XXX 

82 

.25 

76m 

550 

9.5 

175 

D07 

100 

1N5655 


82 

1.0 

1.0m 


10 

175A 

D013 

22 

1/4M82Z,10,E 









101 

1N5655A 


82 

1.0 

1.0m 


10 

175A 

D013 




XXX 

82 

250m 

760u 

550 

9 3 

175J 

A1 cy 

102 

1 R82,A,B 

XXX 

82 

1 0 

3.0m 

200 

9.0 

175A 

A52c 

23 

25N82 


20 

82 

25 

76m 

550 


250 

D07 

103# 

1S253 


10 

82 

1.0 

3.0m 

170 


150J 

A56a 

24 

1 N736,A 

XX 

82 

25 

2.0m 

280 

9 6 

1 75A 

D07 

104# 

1S3082 

XX 

82 

1 0 

5.0m 

400 

9.0 

150 

A3 

25 

1N736B 

20 

82 

25 

2 0m 

280 



D07 

105 

1 Z82,A,B 

XXX 

82 

1.0 

3.0 

200 


150 

Alay 

26 

1N4132 

5 

82 

25 

25m 

800 


200J 

D07 

106 

AV2082 

02 

82 

1.0 

5 Om 

220 


150A 

A19 

27# 

MZ82A 


10 

82 

25 

1.2m 

680 

9.2 

1 50A 

D07 

107 

CZ82,A,B,D 

xxxx 

82 

1 0 

3.0m 

320 

9.0 

175 

D015 

28 

1N983,A,B 

XXX 

82 

40 

1 5m 

330 

9.0 

1 75S 

D07 

108 

CZ82C 


0 

82 

1 0 

3.0m 

320 

9.0 

175 

D015 

29 

JAN 1N983B 

5 

82 

40 

1 5m 

330 

9 8 

175A 

D07 

109 

EVR82.A.B 

XXX 

82 

1.0 

3 Om 

235 


1 75A 

D027 

30 

JAN 1N4132 

5 

82 

400m 

250u 

800 

10 

1 75A 

Alsx 

no# 

EZ82A 


10 

82 

1 0 

4.9m 

3.0k 

9.2 


Alem 

31 

CD3174 

5 

82 

40 

2.0m 

350 0 

10 

200 

Alee 

11 It 

HEP612-RT 

5 

82 

1.0 

3 0 

200 



D04 1 

32 

CZA82D,10,5 









112 

HW82.A.B 

XXX 

82 

1 0 

3 Om 

200 


175 

A196 



Ixxx 

82 

~4O~0 

250u 

800 

9 0 

175J 

M37 1 

113 

JZ82,A,B,D 

xxxx 

82 

1.0 

3.0m 

200 

9.0 

175 

D015 

33 

CZB82D,10,5 









114 

JZ82C 


0 

82 

1 0 

3 Om 

200 

9.0 

175 

D015 




XXX 

82 

40 El 

760u 

550 

90 

1 75J 

M37 1 

115 

LPM82.A.-20 









34 

CZC82D,10,5 












XX* 

82 

1 0 

3.0m 

200 


150A 

Alkk 



Ixxx 

82 

.40 0 

1.5m 

330 

9.0 

1 75J 

M37 1 

116 

TC82A5B 

5A0 

82 

1 0 

5 Om 

270 

.05 

1 75A 

Alnj 

35 

CZD82D,10,5 









117 

TZ82,A,B,D 

xxxx 

82 

1 0 

3.0m 

320 

9.0 

175 

D027 



Ixxx 

82 

40 0 

250u 

800 

9 0 

1 75J 

M45 1 

1 18 

TZ82C 


0 

82 

1 0 

3 Om 

320 

90 

175 

D027 

36 

CZE82D,10,5 









1 19 

VR82,A,B 

XXX 

82 

1 0 

3 Om 

200 


125A 

Alb 




XXX 

82 

40 0 

1 5m 

330 

9 0 

1 75J 

M45 1 

120 

Z82.A.B.D 

xxxx 

82 

1.0 

3 0 

200 

90 

175 

D027 

37 

HM82,A,B 

XXX 

82 

400m§ 

1 5m 

330 


1 75A 

A 196c 

121 

Z82C 


0 

82 

1 0 

3.0m 

200 

90 

175 

D027 

38 

M4Z82,A,-20 









122 

ZA82,A,B 

XXX 

82 

1 0 

3 1m 

200 


150C 

A lew 




XX* 

82 

40 

1 5m 

230 


150A 

Alkk 

123 

ZB82 


t 

82 

1.0 § 

3.1m 

200 


150A 

A1 be 

39 

MACZA82D,10,5 








124 

ZD820,A,B 

XXX 

82 

1 0 

3.0m 

175 

9.0 

175A 

Alcm 




XXX 

82 

.40 0 

250u 

800 

9 0 

1 75J 

M453 

125# 

ZF82A 


10 

82 

1.0 

4.9m 

162 

9.2 

150A 

D013 

40 

MACZB82D,1 

0,5 








126 

ZH82.A.B 

XXX 

82 

1.0 

3 Om 

200 

9.0 

175A 

D01 




XXX 

82 

4O~0 

760u 

550 

9.0 

1 75J 

M453 

127 

ZM82,A,B,D 

xxxx 

82 

1.0 

3.0m 

200 

9 0 

175 

D041 

41 

MACZC82D, 10,5 








128 

ZM82C 


0 

82 

1 0 

3.0m 

200 

90 

175 

D041 




XXX 

82 

40 0 

1 5m 

330 

9 0 

1 75J 

M453 

129 

1N4854AB 

XXX 

82 

1.2 

3.0m 

200 

9.8 

175 

D029 

42 

MACZD82D, 10,5 








130# 

BZX67C82 

5 

82 

1 3 

10m 

100 

9.5 

150J 

S287 




XXX 

82 

40 0 

250u 

800 

90 

1 75J 

M453 

131# 

ZD82# 

5 

82 

1.3 

10 

100 

9.5 

150J 

D013 

43 

MACZE82D.K 

3,5 






1 


132 

ZM820 

10 

82 

1 3 

10 

100 

9.5 

150J 

D013 




XXX 

82 

.40 0 

1 5m 

330 

9.0 

117 5 J 

M453 

133# 

ZU82 


10 

82 

1.3 

10 

100 

9 5 

150J 

Albg 

44 

Q 

CS 

00 

< 

N 

O 

DQ 

0,5 








134# 

ZY82 


5 

82 

1 3 

10 

100 

9 5 

150J 

Albg 


_ 


XXX 

82 

.40 0 

250u 

800 

9.0 

1 75J 

M454 

135 

1N3811AB 

XXX 

82 

1 5 

4 5m 

130 

9.8 

175S 

Cl 40 

45 

MBCZB82D,10,5 








136 

1N4487 

5 

82 

1 5 

3.0m 

160 


175A 

A196 




XXX 

82 

40 0 

760u 

550 

9 0 

1 75J 

M454 

137 

JAN 1N4487 

10 

82 

1 5 

3 Om 

160 

9 8 

175A 

A1 v 

46 

MBCZC82D,! 

0,5 








138# 

1 S4082.A 

XX 

82 

1 5 

5 Om 

78 

9 0 

150A 

D01 




XXX 

82 

.4O~0 

1 5m 

330 

9 0 

1 75J 

M454 

139 

1.5JZ82,A,B,D 








47 

MBCZD82D,10,5 











xxxx 

82 

1 5 

4 5m 

130 

9.8 

175 

D015 




XXX 

82 

40 0 

250u 

800 

9 0 

175J 

M454 

140 

1.5JZ82C 

0 

82 

1.5 

4.5m 

130 

9.8 

175 

D015 

48 

MBCZE82D, 1 

3,5 








141 

1 5R82,A,B 

XXX 

82 

1 5 

4 5m 

175 

9.0 

175A 

A52c 




XXX 

82 

.40 0 

1 5m 

330 

9 0 

1 75J 

M454 

142 

1 5Z82,A,B,D 









49 

MCCZA82D, 1 Q.5 











xxxx 

82 

1 5 

4.5m 

130 

9 8 

175 

D027 




XXX 

82 

4O~0 

250u 

800 

9 0 

175J 

M455 

143 

1 5Z82C 


82 

1.5 

4 5m 

130 

9 8 

175 

D027 

50 

MCCZB82D,1 

0,5 








144# 

Z3B820CF 

2O§0 

82 

1.5 

10m 

125 

11 

175J 

D01 




XXX 

82 

40 0 

760u 

550 

9.0 

175J 

M455 

145 

1N4074 

5 

82 

20 

5 Om 

270 

.50 

100 

Alni 

51 

MCCZC82D,10,5 








146 

1N4074A 

5 

82 

2 0 

5 Om 

270 

.20 

100 

A1 nj 




XXX 

82 

40 0 

1 5m 

330 

9.0 

175J 

M455 

147 

2R82,A,B 

XXX 

82 

2.0 

6 1m 

175 

9 0 

175A 

D027 

52 

MCCZD82DJQJ 








148 

2VR82.A.B 

XXX 

82 

2 0 

6.1 m 

175 



A3e 




XXX 

82 

"W0 

250u 

800 

9 0 

175J 

M455 

149 

LMZ82A-20 









53 

MCCZE82D, 1< 

3,5 











XX* 

82 

2.0 

6.0m 

100 


150A 

Alkk 




XXX 

82 

40 0 

1 5m 

330 

9.0 

175J 

M455 

150 

ZBC82 


t 

82 

2.0 § 

6.2m 

120 


150A 

Albc 

54 

MDCZA82D,10,5 








151 

1N5049 

10 

82 

2 5 

7.6m 

78 

9.0 

150 

Algn 




XXX 

82 

40 0 

250u 

800 

9 0 

1 50A 

M410 

152 

1N5049A 

5 

82 

2 5 

7 6m 

78 

9.0 

150 

Algn 

55 

MDCZB82D,1 

3.5 








153 

1N5094 

5 

82 

3.0 

10m 

120 


175A 

A146i 




XXX 

82 

"40^ 

760u 

550 

9 0 

150A 

M410 

154 

3R82,A,B 

XXX 

82 

30 

9.0m 

100 

9.0 

175A 

Alrw 

56 

MDCZC82DJ 

0,5 








155 

3TZ82,A,B,D 












XXX 

82 

40 0 

1.5m 

330 

9 0 

150A 

M410 




xxxx 

82 

30 

10m 

100 


175 

Alec 

57 

MDCZD82D, 10,5 








156 

3TZ82C 

0 

82 

3.0 

10m 

100 


175 

Alec 




XXX 

82 

40 0 

250u 

800 

9 0 

150A 

M410 

157 

3VR82,A,B 

XXX 

82 

30 

9 Om 

100 



A222 

58 

MDCZE82D, 1 

!).5 








158 

CZ5094 

10 

82 

3.0 ^ 

8.0m 

120 

720 

175A 

A196e 




XXX 

82 

“4O~0 

1 5m 

330 

9 0 

1 50A 

M410 

159# 

FDZ82A 

10 

82 

300 

15m 

54 

9.2 

150A 

S303 

59 

MZ500-38 

10 

82 

.4 § 

1 5m 

340 0 

9 8 

175J 

D07 

160 

M3Z82,A 

XX 

82 

30 

9.1m 

120 


150A 

Alkk 

60 

MZC82A10 

r 

82 

400m§ 

610u 

980 

9 8 

1 75J 

M468 

161 

MZ782 

5 

82 

30 

10m 

120 

9.5 

175A 

A146i 

61 

MZC82B10 

St 

82 

400m§ 

250u 

800 


1 75J 

M468 

162 

MZ882 

10 

82 

3.0 

10m 

120 

9 5 

175A 

A146j 

62 

1/2Z82T5 

5 

82 

50 

1 5m 

260 


175 

A94f 

163 

MZ982 

20 

82 

30 

10m 

120 

9.5 

175A 

A146j 

1 63 

1N3427 

10 

82 

50 

1 Om 

960 

7 8 

200A 

P5 

164# 

NT3C82 

5 

82 

3 

5.0m 

400 


125 J 

S43a 

64 

1N5268 

20t 

82 

50 

1 5m 



200A 

D07 

165 

ZAC82,A,B 

XXX 

82 

30 

3.1m 

200 


150C 

A ley 

65 

1 N5268A,B 

§0 

82 

50 

1.5m 

230 

9 8 

200A 

D07 

166 

ZCC82 


t 

82 

3.0 § 

10m 

120 


150A 

A ley 

66# 

DZ82A 


10 

82 

50 

2 4m 

330 

9 2 

1 50A 

A100 

167 

3T82,A,B 

XX* 

82 

3.5 

5.0m 

175 



D04 

67 

IDAZ82,A,B,C 

0 








168# 

4GZ82A 

10 

82 

4.0 

30m 

700 

9.0 


S19q 




xxxx 

82 

500m 

3 Om 



200A 

A1 he 

169 

1N4040AB 

XXX 

82 

5 0 

15m 

100 

9 8 

180A 

S82 

68 

MZ92-82 

t 

82 

500m§ 

1 5m 


9 0 

1 50J 

C103 

170 

1N4980 

5 

82 

5.0 

15m 

65 


175A 

A146m 

69 

PS6325 

15 

82 

50 


20 


200A 

D014 

171 

JAN1N4980 

5 

82 

5 0 

15m 

80 

10 

175A 

A248f 

70 

S5268,A,B 

XXX 

82 

500m 

1 5m 

330 

9 8 

175 

D04 1 

1724 

1N5375 

20 

82 

5 0 

15m 



200A 

Alee 

71 

7JZ82 


t 

82 

750m 

1 5m 

330 

9.0 

175 

DO 15 

1 73t 

1N5375A 

10 

82 

50 

15m 

65 


200A 

Alee 

72 

7Z82,A,B,D 









1 74t 

1N5375B 

5 

82 

5 0 

15m 

65 


200A 

Alee 




XXXX 

82 

750m 

1 5m 

330 

90 

175 

D027 

1 75t 

5ZS82AB 

XXX 

82 

5 0 § 

15m 

65 


200A 

Alts 

73 

1 7Z82C 

to 

82 

750m 

1 5m 

330 

90 

175 

D027 

176# 

5342 


100 

82 

5.0 

5 Om 

175 


150J 

A9h 

74 

]7ZM82,A,B,D 








1 77t 

CTZC82,A,B,D0 











xxxx 

82 

750m 

1 5m 

330 

9 0 

175 

D041 




xxxx 

82 

5 0 § 

15m 

65 0 

90 

175A 

A ley 

75 

7ZM82C 

0 

82 

750m 

1 5m 

330 

9 0 

175 

D041 

1 78t 

CTZC82C0 

1 

82 

5.0 § 

15m 

65 0 

9.0 

175A 

Alev 

76 

1N3701 

20 

82 

750m§ 

1 5m 

330 


175S 

Alaz 

1 79t 

CTZC82E0 

3 

82 

5.0 § 

15m 

65 0 

90 

175A 

A ley 

77 

1N3701A 

10 

82 

750m§ 

1 5m 

330 


175S 

Alaz 

180 

HZ82 


10 

82 

5 0 

12m 

19 

7.0 

165C 

M221 

78 

1N3701B 

5 

82 

750m§ 

1 5m 

330 


175S 

Alaz 

18 It 

TZC82.A.B.D 









79 

MMZ82,A,-20 












|xxxx 

82 

5 0 § 

15m 

65 0 

90 

175A 

A ley 


_ 


1 XX* 

82 

•75 

1 5m 

330 


150A 

Alkk 

182T 

TZC82C 

1 1 

82 

5.0 § 

15m 

65 0 

90 

175A 

Alev 


230 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


230 



2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3 

TOLERANCE 

11 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



31 

TOLERANCE 

JJ 

21 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 1 1C 

U-5 12. 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No 


LINE 

"TYPE 

20 1101512 

NOM. 

“DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 











(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 


It 

TZC82E 

3 

82 

50 § 

15m 

65 0 

90 

175A 

A ley 


91 

1 N5269A,B 

§0 

87 

.50 

1 4m 

370 

T9- 

200A 

tdo 7 i 

2 

ZC82 


t 

82 

5 0 § 

15m 

65 


1 50A 

A ley 


92 

MZ92-87 

t 

87 

500m§ 

1.4m 


9 1 

150J 

Cl 03 

_3#_ 

KR59 


10 

82 

8 0 

50m 

20 

9 9 

1 50A 

S186 


93 

S5269.A.B 

XXX 

87 

500m 

1.4m 

370 

99 

175 

D04 1 

4 

UZ4782 

5 

82 

8 0 

15m 

80 


175A 

A1 46m 


94 

AV2087 

02 

87 

1 0 

5.0m 

220 


150A 

A19 

5 

UZ4882 

10 

82 

8 0 

15m 

80 


1 75A 

A1 46m 


95 

TC87A5B 

5A0 

87 

1 0 

5 Om 

290 

05 

175A 

Alnj 

6 

1N1373.A 

XX 

82 

10 

50m 

22 


175A 

D04 


96 

1N4075 

5 

87 

2.0 

5.0m 

290 

50 

100 

Alni 

7 

1N1373B 

20 

82 

10 

50m 

22 



SI 1 e 


97 

1N4075A 

5 

87 

20 

5.0m 

290 

.20 

100 

Alnj 

8 

1 N 1373C,CA£ 

5 









984 

1N5376 

20 

87 

5 0 

15m 



200A 

Alee 




XX 

82 

10 § 

50m 

22 


175J 

S19a 


99t 

1N5376A 

10 

87 

5 0 

15m 

75 


200A 

Alee 

9 

1N1835 

10 

82 

”T0 

50m 

22 

11 

1 50A 

S19a 


IOOt 

1N5376B 

5 

87 

5 0 

15m 

75 


200A 

Alee 

10 

1N1835A 

5 

82 

10 

50m 

22 

1 1 

1 50A 

S19a 


101 T 

5ZS87AB 

XXX 

87 

5 0 § 

15m 

75 


200A 

Alts 

1 1 

1N1835C.CAG 

5 









102 

AV8087 

02 

87 

10 

50m 

35 


150A 

S11 




XX 

82 

10 

50m 

22 

11 

1 50A 

S19a 


103 

AV51087 

5 

87 

50 

140m 

12 

9.0 

150C 

C5a 

12 

1N1903 

10 

82 

10 

3.0m 

325 

8 6 

200A 

S82 


104 

1N237 


100 

88 

15 

20m 



200A 

Cl 2a 

13 

1N1903A 

5 

82 

10 

3 Om 

325 

8.6 

200A 

S82 


105 

1N1887B 

1 

88 

1 0 

3 Om 

45 A 

8 6 

175A 

D013 

14 

1N3003AB 

XXX 

82 

10 

30m 

25 


175C 

DO40 


106 

AV2088 

02 

88 

1.0 

5.0m 

220 


150A 

A19 

15 

JAN 1N3003B 

,RB 









107 

IDA1Z88,A,B,< 

-0 











5 

82 

10 

30m 

25 

9 8 

150C 

D04 





XXXX 

88 

1.0 

14m 



200A 

Alht 

16 

1N4284 

20 

82 

10 

30m 

25 

9 0 

175C 

S134 


108 

AV8088 

02 

88 

10 

50m 

35 


150A 

SI 1 

17 

1N4284A 

10 

82 

10 

30m 

25 

9 0 

175C 

S134 


109 

AV51088 

5 

88 

50 

140m 

13 

90 

150C 

C5a 

18 

1N4284B 

5 

82 

10 

30m 

25 

9 0 

1 75C 

S134 


1 10 

HRE89 


5 

89 


10m 

150 

.50 

70A 

A129 

19 

JAN 1N4284B 

5 

82 

10 § 

30m 

25 

9 8 

175S 

S 134a 


111 

HRE89A 

5 

89 


10m 

150 

50 

125A 

A129 

20# 

1S295 


10 

82 

10 

30m 

20 


1 50J 

S19g 


112 

AV2089 

02 

89 

1 0 

5.0m 

220 


150A 

A19 

21# 

1S5082.A 

XX 

82 

10 

50m 

30 

1 1 

150C 

D04 


113 

AV8089 

02 

89 

10 

50m 

35 


150A 

S11 

22# 

1S5O82C0 

10 

82 

10 

50m 

30 

1 1 

1 50C 

D04 


114 

AV51089 

5 

89 

50 

140m 

14 

90 

150C 

C5a 

23# 

1S6082 

10 

82 

10 

20m 

60 

9 0 

150 

D04 


115 

DSZ3090 

10 

90 


8.0m 

150 

9.5 


A266 

,._24#_ 

1S6082A 

5 

82 

10 

20m 

50 

9 0 

150 

D04 


116 

IDAZ90AB,C 

z> 








25 

10PZ82,A,B,D 













XXXX 

90 

500m 

3 Om 



200A 

Alhc 




XXXX 

82 

10 

30m 

25 

9 0 

175 

D04 


117 

AV2090 

02 

90 

1 0 

5 Om 

220 


150A 

A19 

26 

10PZ82C 

0 

82 

10 

30m 

25 

9 0 

175 

D04 


118 

UZ8790 

5 

90 

1 0 

2.8m 

250 

9 5 

175 

A146h 

27 

10RZ82,A,B,D 










119 

UZ8890 

10 

90 

1 0 

2.8m 

250 

9.5 

175 

A146h 




XXXX 

82 

10 

50m 

22 

1 1 

155 

D04 


120 

VR90AB 

XX* 

90 

1.0 

1 Om 

340 

10 

125C 

Alex 

28 

10RZ82C 

0 

82 

10 

50m 

22 

1 1 

155 

D04 


121 

2VR90AB 

XX* 

90 

20 

1.0m 

340 



A3e 

29 

AV8082 

02 

82 

10 

50m 

35 


1 50A 

SI 1 


122 

1N4096 

5 

90 

3 0 

8 Om 

150 


200S 

A146 

30# 

GZ82A 


10 

82 

10 0 

24m 

33 

9.2 

1 50A 

D04 


123 

3VR90AB 

XX* 

90 

3 0 

30m 

60 



A222 

31# 

PZ82A 


10 

82 

10 0 

24m 

33 

9.2 

1 50A 

S95a 


124 

MZ790 


5 

90 

3 0 

8 Om 

150 

9 5 

175A 

A146i 

32# 

Z5D820CF 

2&W 

82 

10 

50m 

30 

9 5 

1 50J 

D04 


125 

MZ890 


10 

90 

3.0 

8.0m 

150 

9 5 

175A 

A146j 

33# 

ZC5082 

5 

82 

10 

20m 

50 

8.9 

1 50A 

S19 


126 

MZ990 


20 

90 

3.0 

8 Om 

150 

9 5 

175A 

A146j 

34#. 

ZD5082 

10 

82 

10 

20m 

50 

8 9 

1 50A 

S19 


127 

UZ790 


5 

90 

3 0 

8.0m 

150 

9 5 

175A 

A146f 

35# 

4142 


100^ 

82 

15 

50m 



150J 

S19 


128 

UZ890 


10 

90 

3 0 

8.0m 

150 

9 5 

175A 

A146f 

36# 

4242 


100 

82 

15 

50m 

20 


1 50J 

S87 


129 

UZ990 


20 

90 

3 0 

8 Om 

150 

9 5 

1 75 A 

A60 

37#_, 

ZL82 


10 

82 

25 0 

10 

100 

9.5 

1 50J 

M41 


130 

1N5125 

5 

90 

5.0 

15m 

75 


175A 

A146m 

38# 

ZX82 


5 

82 

25 0 

10 

100 

9 5 

1 50J 

M41 


131 

DSZ5790 

5 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

175A 

A60r 

39# 

4342 


100 

82 

30 

50m 

20 


1 50J 

S87 


132 

DSZ5890 

10 

90 

5 0 

15m 

90 

10 

175A 

A60r 

40# 

4442 


100 

82 

30 

50m 

20 


1 50J 

S87 


133 

MZ5790 

5 

90 

5 0 

15m 

75 

9 5 

175A 

A60f 

41 

1N2836AB§ 










134 

MZ5890 

10 

90 

5.0 

15m 

75 

9 5 

175A 

A60f 




XXX 

82 

50 

150m 

1 1 

9 0 

1 75S 

C5a 


135 

MZ5990 

20 

90 

5 0 

15m 

75 

9 5 

175A 

A60f 

42 

JAN 1 N2836B.RB 









136y 

UZ5790 

5 

90 

5.0 

15m 

90 

10 

175A 

A146m 




5 

82 

50 

150m 

1 1 

9.8 

150C 

C5a 


137 ♦ 

UZ5890 

10 

90 

5 0 

15m 

90 

10 

175A 

A146m 

43 

1N3338 

20 

82 

50 

150m 

1 1 

9 0 

1 75J 

D05 


138 

UZ5990 

20 

90 

5.0 

15m 

75 0 

9 5 

175A 

A146m 

44 

1N3338A 

10 

82 

50 

1 50m 

1 1 

9 0 

175J 

D05 


139 

AV8090 

02 

90 

10 

50m 

35 


150A 

S11 

45 

1N3338B 

5 

82 

50 

150m 

1 1 

9 0 

1 75J 

D05 


140 

UZ7790 

5 

90 

10 

25m 

75 

9 5 

175 

S2770 

46 

JAN 1 N3338B,RB 









141 

UZ7890 

10 

90 

10 

25m 

75 

9.5 

175 

S2770 




5 

82 

50 

150m 

1 1 

9.8 

150 

D05 


142 

UZ7990 

20 

90 

10 

25m 

75 

95 

175 

S2770 

47 

50T82,A,B 

XX* 

82 

50 

150m 

11 

9 0 


S19e 


143# 

1S1541 

10 

90 

35 

20m 



150 

T03 

48 

AV51082 

5 

82 

50 

150m 

1 1 

9 0 

1 50C 

C5a 


144 

AV51090 

5 

90 

50 

140m 

15 

90 

150C 

C5a 

49# 

4542 


100 

82 

100 

60m 

18 


150J 

S84 


145 

1N5656 


90 9 

1.0 

1 Om 


10 

175A 

D013 

50# 

4642 


W0 

82 

100 

60m 

18 


1 50J 

S84 


146 

1/4A91AB 

XXX 

91 

25 

.69m 

700 

9 5 

175 

D07 

51# 

ZC782 


5 

82 

100 § 

12 

400 

9.2 

175J 

S125d0 


147 

1/4M91Z,10,E 

) 








52 

HRE82.5 

5 

82 5 


10m 

140 

.50 

70A 

A1 29 





XXX 

91 

250m 

690u 

700 

9 3 

175J 

Alev 

53 

HRE825A 

5 

82 5 


10m 

140 

50 

1 25A 

A1 29 


148 

25N91 


20 

91 

25 

69m 

700 


250 

D07 

54 

1N1970 

10 

83 

400m 

200u 

1 2k0 

1 1 


A82g 


149 

1 N737,A 

XX 

91 

25 

1 Om 

340 

9 6 

175A 

D07 

55 

AV15 


10 

83 

1.0 

5 Om 

220 


150A 

A19 


150 

1N737B 

20 

91 

.25 

1.0m 

340 



D07 

56 

AV2083 

02 

83 

1.0 

5 Om 

220 


1 50A 

A19 


151 

1N4134 

5 

91 

25 

25m 

1 2k 


200J 

D07 

57 

AVI 15 


10 

83 

10 

50m 

35 


150A 

SI 1 


152 

1N984AB 

XXX 

91 

40 

1 4m 

400 

90 

175S 

D07 

58 

AV8083 

02 

83 

10 

50m 

35 


1 50A 

S1 1 


153 

JAN 1N984B 

5 

91 

40 

1.4m 

400 

9 9 

175A 

D07 

59 

AV51083 

5 

83 

50 

150m 

1 1 

90 

1 50C 

C5a 


154 

JAN 1N4134 

5 

91 

400m 

250u 

1.2k 

10 

175A 

Alsx 

60 

PS 1510 

5 

84 

25 

10m 

150 

20 

1 50A 

A1 gc 


155 

CZA9 1 D,10,5 









61 

PS1510A 

5 

84 

25 

10m 

150 

10 

1 50A 

Algc 





Ixxx 

91 

40 0 

250u 

1.2k 

9.0 

175J 

M37 1 

62 

AV2084 

0 2 

84 

1 0 

5 Om 

220 


1 50A 

A19 


156 

CZB91D,10,5 









63 

IDA 1 Z84 ,A,B, 

-0 












|xxx 

91 

40 0 

690u 

700 

9.0 

175J 

M37 1 




XXXX 

84 

1 0 

1 4m 



200A 

Alht 


157 

CZC9 1 D, 10.5 









64 

AV8084 

02 

84 

10 

50m 

35 


1 50A 

SI 1 





|xxx 

91 

74O”0 

1 4m 

400 

90 

175J 

M37 1 

65 

AV51084 

5 

84 

50 

150m 

1 1 

9 0 

1 50C 

C5a 


158 

CZD9 1 D, 10,5 









66 

AV2085 

02 

85 

1 0 

5 Om 

220 


1 50A 

A19 





|xxx 

91 

.40 0 

250u 

1 2k 

90 

175J 

M45 1 

67 

AV8085 

02 

85 

10 

50m 

35 


1 50A 

S11 


159 

CZE9 1 D,10,5 









68 

AV51085 

5 

85 

50 

150m 

1 1 

9 0 

1 50C 

C5a 





Ixxx 

91 

.40 0 

1.4m 

400 

9 0 

175J 

M45 1 

69 

IDAZ86AB,C 










160 

HM9 1AB 

|xxx 

91 

400m§ 

1 4m 

400 


175A 

A196c 




XXXX 

86 

500m 

3 Om 



200A 

Alhc 


161 

M4Z91A-20 









70 

AV2086 

02 

86 

1 0 

5 Om 

220 


150A 

A19 





I XX* 

91 

.40 

1.4m 

400 


150A 

Alkk 

71 

MZ1000-35 

10 

86 

1 5 § 

3 Om 

300 0 

9 8 

175J 

A1 av 


162 

MACZA9 1 D.10.5 








72 

AV8086 

02 

86 

10 

50m 

35 


1 50A 

S11 





XXX 

91 

40 0 

250u 

1 2k 

9 0 

1 75J 

M453 

73 

AV51086 

5 

86 

50 

140m 

12 

90 

1 50C 

C5a 


163 

MACZB91 D, 10,5 








74t 

1N1325 

10 

87 

150m 

200u 


12 

150A 

Cl 





XXX 

91 

40 0 

690u 

700 

90 

175J 

M453 

75t 

1N1325A 

5 

87 

150m 

200u 


12 

1 50A 

Cl 


164 

MACZC9 1 D, 10,5 








76 

1N4133 

5 

87 

25 

25m 

1 Ok 


200J 

D07 





XXX 

91 

40 0 

1 4m 

400 

90 

175J 

M453 

77 

JAN 1N4133 

5 

87 

400m 

250u 

1 Ok 

10 

1 75A 

Alsx 


165 

M ACZD91 D. 10.5 








78 

CZA87D,10,5 













XXX 

91 

40 0 ‘ 

250u 

1 2k 

90 

175J 

M453 




XXX 

87 

40 0 

250u 

1 Ok 

9 0 

175J 

M37 1 


166 

MACZE9 1 D,1 

15 








79 

CZD87D,10,5 













XXX 

91 

4OOm0 

1.4m 

400 

90 

175J 

M453 




XXX 

87 

”40-0 

250u 

1 Ok 

9 0 

175J 

M451 


167 

MBCZA91 D,10,5 








80 

MACZA87D,10,5 












XXX 

91 

40 0 

250u 

1 2k 

90 

175J 

M454 




XXX 

87 

40 0 

250u 

1.0k 

90 

175J 

M453 


168 

MBCZB91 D.10.5 








81 

MACZD87D,10,5 












XXX 

91 

”4O”0 

690u 

700 

9 0 

175J 

M454 




XXX 

87 

40 0 

250u 

1 Ok 

9 0 

175J 

M453 


169 

MBCZC9 1 D,10,5 








82 

MBCZA87D.10.5 












XXX 

91 

40 0 

1 4m 

400 

9.0 

175J 

M454 




XXX 

87 

40 0 

250u 

1 Ok 

9 0 

175J 

M454 


170 

MBCZD9 1 D,10,5 








83 

MBCZD87D,10,5 












XXX 

91 

40 0 

250u 

1 2k 

9 0 

175J 

M454 




XXX 

87 

40 0 

250u 

1 Ok 

9 0 

1 75J 

M454 


171 

MBCZE9 1 D. 1 

15 








84 

MCCZA87D,10,5 












XXX 

91 

74O”0 

1 4m 

400 

90 

175J 

M454 i 




XXX 

87 

40 0 

250u 

1 Ok 

9 0 

1 75J 

M455 


172 

MCCZA9 1 D, 10,5 








85 

MCCZD87D.10.5 












XXX 

91 

.40 0 

250u 

1.2k 

9.0 

175J 

M455 




XXX 

87 

”4O”0 

250u 

1 Ok 

90 

1 75J 

M455 


173 

MCCZB9 1 D, 1 

0,5 








86 

MDCZA87D,10,5 












XXX 

91 

40 0 

690u 

700 

9.0 

175J 

M455 




XXX 

87 

40 0 

250u 

1.0k 

90 

1 50A 

M410 


174 

MCCZC9 1 D. 1 

0.5 








87 

MDCZD87D,10,5 












XXX 

91 

~4O”0 

1 4m 

400 

90 

175J 

M455 




XXX 

87 

40 0 

250u 

1 Ok 

9.0 

150A 

M410 


175 

MCCZD9 1 D,1 

0,5 








88 

MZC87A10 

t 

87 

400m§ 

570u 

1 Ok 

9 9 

175J 

M468 





XXX 

91 

40 0 

250u 

1 2k 

9.0 

175J 

M455 

89 

MZC87B10 

St 

87 

400m§ 

250u 

1 Ok 


1 75J 

M468 


176 

MCCZE9 1 D,1 

D,5 








90 

1N5269 

20T 

- 87- 

50 

1 4m 



200A 

D07 





XXX 

91 

40 0 

1 4m 

400 

9.0 

175J 

M455 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


231 




2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



U 

TOLERANCE 

JJ 

121 MAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3J 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 11C 

Lt.5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 110 1512 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










i%l_ 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 






[%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


(°C) 


1 

MDCZA91 D,1 

t),5 





< 




98 

ZAC91,A,B 

XXX 

91 

30 

2 8m 

250 


150C 

A ley 




XXX 

91 

40 0 

250u 

1 2k 

9 0 

1 50A 

M410 


99 

ZCC91 


t 

91 

3 0 § 

8.0m 

155 


150A 

A ley 

2 

MDCZB9 1 D.1 

3.5 









100 

3T9 1 ,A,B 

XX* 

91 

3 5 

5.0m 

220 



D04 




XXX 

91 

~4O~~0 

690u 

700 

90 

1 50A 

M410 


101 

1N4041AB 

XXX 

91 

5.0 

14m 

125 

99 

180A 

S82 

3 

MDCZC91 D,1 

3,5 









102 

1N4981 

5 

91 

5.0 

15m 

75 


175A 

A1 46m 



_ 

XXX 

91 

40 0 

1 4m 

400 

9 0 

150A 

M410 


103 

JAN1N4981 

5 

91 

50 

15m 

90 

10 

175A 

A248f 

4 

MDCZD9 1 D,1 

3,5 









104 ♦ 

1N5377 

20 

91 

5 0 

15m 



200A 

Alee 




XXX 

91 

40 0 

250u 

1 2k 

90 

150A 

M410 


105v 

1N5377A 

10 

91 

5 0 

15m 

75 


200A 

Alee 

5 

MDCZE91 D.1C 

15 _ 









106v 

1N5377B 

5 

91 

5.0 

15m 

75 


200A 

Alee 




XXX 

91 

40 0 

1.4m 

400 

9.0 

150A 

M410 


107 ▼ 

5ZS9 1 ,A,B 

XXX 

91 

5 0 § 

15m 

75 


200A 

Alts 

6 

MZ500-39 

10 

91 

4 § 

1.4m 

400 0 

9 9 

1 75J 

D07 


108# 

5343 


100 

91 

5.0 

5 Om 

250 


1 50J 

A9h 

7 

MZC91A10 

t 

91 

400m§ 

550u 

1 Ik 

9.9 

175J 

M468 


109v 

CTZC91.A.B.D0 








8 

MZC91B10 

§t 

91 

400m§ 

250u 

1 2k 


175J 

M468 





xxxx 

91 

5 0 § 

1 5m 

75 0 

90 

175A 

A ley 

9 

1/2Z91T5 

5 

91 

50 

1 4m 

320 


175 

A94f 


110T 

CTZC91C0 

1 

91 

5.0 § 

15m 

75 0 

9.0 

175A 

A ley 

10 

1N5270 

20t 

91 

.50 

1 4m 



200A 

D07 


111v 

CTZC91E0 

3 

91 

5.0 § 

15m 

75 0 

9.0 

1 75A 

Alev 

1 1 

1 N5270A,B 

§0 

91 

50 

1 4m 

400 

9 9 

200A 

D07 


1 12t 

TZC9 1 ,A,B,D 









12 

MZ92-91 

t 

91 

500m§ 

1 4m 


9.1 

1 50J 

Cl 03 





xxxx 

91 

5 0 § 

15m 

75 0 

9.0 

175A 

A ley 

13 

S5270.A.B 

XXX 

91 

500m 

1 4m 

400 

10 

175 

D041 


113v 

TZC91C 

1 

91 

50 § 

15m 

75 0 

9.0 

175A 

Alev 

14 

7JZ91 


t 

91 

750m 

1 4m 

400 

9 0 

175 

D015 


114v 

TZC91E 

3 

91 

50 § 

15m 

75 0 

90 

175A 

A ley 

15 

7Z91,A,B,D 










115 

ZC9 1 


t 

91 

5.0 § 

15m 

75 


150A 

A ley 




xxxx 

91 

750m 

1 4m 

400 

9 0 

175 

D027 


116 

UZ4791 

5 

91 

8.0 

15m 

90 


175A 

A146m 

16 

7Z91C 


0 

91 

750m 

1 4m 

400 

90 

175 

D027 


117 

UZ4891 

10 

91 

8.0 

15m 

90 


1 75A 

A146m 

17 

7ZM91,A,B,D 










118 

1 N 1374,A 

XX 

91 

10 

50m 

35 


175A 

D04 




xxxx 

91 

750m 

1 4m 

400 

90 

175 

D04 1 


119 

1N1374B 

20 

91 

10 

50m 

35 



Slle 

18 

7ZM91C 

0 

91 

750m 

1 4m 

400 

9 0 

175 

D041 


120 

1 N 1374C,CAy 









19 

1N3702 

20 

91 

750m§ 

1 4m 

400 


175S 

Alaz 





XX 

91 

10 § 

50m 

35 


175J 

S19a 

20 

1N3702A 

10 

91 

750m§ 

1.4m 

400 


1 75S 

Alaz 


121 

1N1836 

10 

91 

10 

50m 

35 

1 1 

150A 

S19a 

21 

1N3702B 

5 

91 

750m§ 

1 4m 

400 


1 75S 

Alaz 


122 

1N1836A 

5 

91 

10 

50m 

35 

1 1 

150A 

S19a 

22 

MMZ91A-20 










123 

1 N1 836C,CAy 












XX* 

91 

75 

1.4m 

400 


1 50A 

A1 kk 





XX 

91 

10 

50m 

35 

1 1 

150A 

S19 

23 

1A91MAB 

XXX 

91 

1 0 

2.8m 

250 


75A 

D015 


124 

1N3004AB 

XXX 

91 

10 

28m 

35 


175C 

DO40 

24 

1E91Z„10,5 

XXX 

91 

1.0 

2.8m 

250 

9 0 

1 50A 

A52g 


125 

JAN 1N3004B 

RB 








25 

1M91Z.10.5 

XXX 

91 

1 0 

2 8m 

250 

9 0 

175S 

D01 





5 

91 

10 

28m 

35 

9 9 

150C 

D04 

26 

1 N 1794,A 

XX 

91 

1 0 

5.0m 

220 

. 

175S 

D013 


126 

1N4285 

20 

91 

10 

28m 

35 

9.0 

175C 

S134 

27 

1N3043AB 

XXX 

91 

1 0 

2 8m 

250 


1 75A 

A3 la 


127 

1N4285A 

10 

91 

10 

28m 

35 

9.0 

175C 

S134 

28 

JAN 1N3043B 

5 

91 

1 0 

2.8m 

250 

9 9 

175A 

A3 1c 


128 

1N4285B 

5 

91 

10 

28m 

35 

9.0 

175C 

S134 

29 

1N4185 

TO 

91 

1 0 

2 8m 

250 

9.0 

175 

D029 


129 

JAN1N4285B 

5 

91 

10 § 

28m 

35 

9.9 

175S 

S134a 

30 

1N4185A 

10 

91 

1 0 

2.8m 

250 

9 0 

175 

D029 


130# 

1S296 


10 

91 

10 

30m 

20 


150J 

S19g 

31 

1N4185B 

5 

91 

1 0 

2.8m 

250 

9 0 

175 

D029 


131# 

1S5091.A 

XX 

91 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 

32 

1N4350AB 

XXX 

91 

1 0 

2 8m 

250 

9.0 

300S 

D07 


132# 

1S5O91C0 

10 

91 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 

33t 

1N4427 

20 

91 

1 0 

2 8m 

115 


1 75S 

A266a 


133# 

1S6091 

10 

91 

10 

20m 

60 

10 

150 

D04 

34 

1N4763 

10 

91 

1 0 

2.8m 

250 


200A 

A lav 


134# 

1S6091A 

5 

91 

10 

20m 

60 

10 

150 

D04 

35 

1N4763A 

5 

91 

1.0 

2 8m 

250 


200A 

A lay 


135 

10PZ91 AB,D 









36 

1N5586 

20 

91 

1 0 § 

2 8 



200A 

A196d 





xxxx 

91 

10 

28m 

35 

9 0 

175 

D04 

37 

1N5586A 

10 

91 

1 0 § 

2 8m 

250 


200A 

A196d 


136 

10PZ91C 

0 

91 

10 

28m 

35 

9 0 

175 

D04 

38 

1N5586B 

5 

91 

1.0 § 

2.8m 

250 


200A 

A196d 


137 

10RZ91 ,A,B,D 









39 

1N5656A 


91 

1.0 

1 Om 


10 

175A 

D013 





xxxx 

91 

10 

50m 

35 

12 

155 

D04 

40 

1R91AB 

XXX 

91 

1.0 

2.8m 

250 

90 

1 75A 

A52c 


138 

10RZ91C 

0 

91 

10 

50m 

35 

12 

155 

D04 

41# 

1S254 


10 

91 

1 0 

3 Om 

220 


150J 

A56a 


139 

AV8091 

02 

91 

10 

50m 

35 


150A 

SI 1 

42# 

1S3091 

XX 

91 

1 0 

2 Om 

500 

10 

150 

A3 


140# 

Z5D910CF 

2O§0 

91 

10 

50m 

40 

9.5 

150J 

D04 

43 

1Z91AB 

XXX 

91 

1 0 

28 

250 


150 

A1 av 


141# 

ZC5091 

5 

91 

10 

20m 

60 

8 9 

150A 

S19 

44 

AV2091 

02 

91 

1 0 

5 Om 

220 


150A 

A19 


142# 

ZD5091 

10 

91 

10 

20m 

60 

8.9 

150A 

S19 

45 

CZ91 AB,D 

xxxx 

91 

1 0 

3 Om 

400 

9.0 

175 

D015 


143# 

4143 


100 

91 

15 

40m 

30 


150J 

S87 

46 

CZ91C 


El 

91 

1 0 

3 Om 

400 

9 0 

175 

DO 15 


144# 

4243 


100 

91 

15 

40m 

30 


150J 

S87 

47 

EVR91AB 

XXX 

91 

1.0 

2 5m 

275 


175A 

D027 


145# 

ZX91 


5 

91 

25 0 

5.0 

200 

9.5 

150J 

M41 

48 

HW91AB 

XXX 

91 

1 0 

2 8m 

250 


175 

A196 


146# 

4343 


100 

91 

30 

40m 

30 


150J 

S87 

49 

JZ91AB.D 

xxxx 

91 

1 0 

2 8m 

250 

90 

175 

D01 5 


147# 

4443 


100 

91 

30 

40m 

30 


150J 

S87 

50 

JZ91C 


0 

91 

1 0 

2.8m 

250 

9 0 

175 

DO 15 


148 

1N2837AB 

XXX 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175S 

C5a 

51 

LPM91A-20 










149 

JAN 1N2837B 

,RB 











XX* 

91 

1 0 

2 8m 

250 


150A 

Alkk 





5 

91 

50 

140m 

15 

9.9 

150C 

C5a 

“52 

TC91A5B 

“5AW 

91 

1 0 

5 Om 

310 

05 

1 75A 

Alnj 


150 

1N3339 

20 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175J 

D05 

53 

TZ91,A,B,D 

xxxx 

91 

1 0 

3.0m 

400 

9 0 

175 

D027 


151 

1N3339A 

10 

91 

50 

140m 

15 

90 

175J 

D05 

54 

TZ91C 


0 

91 

1 0 

3.0m 

400 

9 0 

175 

D027 


152 

1N3339B 

5 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

175J 

D05 

55 

VR91AB 

XXX 

91 

1.0 

2 8m 

250 


1 25A 

Alb 


153 

JAN 1N3339B 

,RB 








56 

Z91 AB,D 

xxxx 

91 

1 0 

2 8m 

250 

9.0 

175 

D027 





5 

91 

50 

140m 

15 

9 9 

150 

D05 

57 

Z91C 


0 

91 

1 0 

2 8m 

250 

9 0 

175 

D027 


154 

50T91A.B 

XX* 

91 

50 

140m 

15 

9 0 


S19e 

58 

ZA91,A,B 

XXX 

91 

1 0 

2.8m 

250 


150C 

A lew 


155 

AV51091 

5 

91 

50 

140m 

15 

9.0 

150C 

C5a 

59 

ZB91 


t 

91 

1 0 § 

2.8m 

250 


1 50A 

Albc 


156# 

4543 


1 °0 

91 

100 

50m 

30 


150J 

S84 

60 

ZD910AB 

XXX 

91 

1 0 

2.8m 

225 

90 

1 75A 

Alcm 


157# 

4643 


100 

91 

100 

50m 

30 


150J 

S84 

61 

ZH91AB 

XXX 

91 

1 0 

2.8m 

250 

9.0 

1 75A 

D01 


158# 

ZC791 


5 

91 

100 § 

12 

600 

9.3 

175J 

S125d0 

62 

ZM91,A,B,D 

xxxx 

91 

1 0 

2.8m 

250 

9.0 

175 

D04 1 


159 

AV2092 

02 

92 

1.0 

5.0m 

330 


150A 

A19 

63 

ZM91C 


0 

91 

1 0 

2 8m 

250 

9 0 

175 

D041 


160 

IDA 1 Z92.A.B.( 









64 

1N4855AB 

XXX 

91 

1 2 

2.8m 

250 

9 9 

175 

D029 





XXXX 

92 

TO 

13m 



200A 

Alht 

65# 

BZX67C91 

5 

91 

1 3 

5.0m 

200 

9.5 

1 50J 

S287 


161 

AV8092 

02 

92 

10 

50m 

48 


150A 

sii 

66# 

ZD91 # 


5 

91 

1 3 

5 0 

200 

9.5 

1 50J 

DO 13 


162 

AV51092 

5 

92 

50 

140m 

15 

9.0 

150C 

C5a 

67# 

ZY91 


5 

91 

1.3 

5 0 

200 

9 5 

150J 

Albg 


163 

AV2093 

02 

93 

1.0 

5.0m 

330 


150A 

A19 

68 

1N3812AB 

XXX 

91 

1 5 

4.1m 

150 

9.9 

1 75S 

C1 40 


164 

AV8093 

02 

93 

10 

50m 

48 


150A 

SI 1 

69 

1N4488 

5 

91 

1 5 

2 8m 

200 


1 75A 

A196 


165 

AV51093 

5 

93 

50 

140m 

15 

90 

150C 

C5a 

70 

JAN 1N4488 

10 

91 

1 5 

2.8m 

200 

9 9 

175 A 

A1 v 


166 

IDAZ94 ,A,B,C 

2 








71 

1S4091 ,A 

XX 

91 

1 5 

2 0m 

86 

10 

150A 

D01 





xxxx 

94 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

72 

1 5JZ91AB.D 









167 

AV2094 

02 

94 

1 0 

5.0m 

330 


150A 

A19 




XXXX 

91 

1.5 

4.1m 

150 

9.9 

175 

D01 5 


168 

AV8094 

w 

94 

10 

50m 

48 


150A 

SI 1 

73 

1 5JZ91C 

0 

91 

1 5 

4 1m 

150 

9.9 

175 

D015 


169 

AV51094 

5 

94 

50 

130m 

17 

90 

150C 

C5a 

74 

1 5R91.A.B 

XXX 

91 

1 5 

3.8m 

200 

9.0 

1 75A 

A52c 


170 

AV2095 

02 

95 

1.0 

5 Om 

330 


150A 

A19 

75 

1 5Z91 AB,D 










171 

AV8095 

w 

95 

10 

50m 

48 


150A 

SI 1 




xxxx 

91 

1 5 

4 1m 

150 

9.9 

175 

D027 


172 

AV51095 

5 

95 

50 

130m 

17 

90 

150C 

C5a 

76 

1.5Z91C 

0 

91 

1 5 

4.1m 

150 

9.9 

175 

D027 


173 

HRE96 


5 

96 


10m 

160 

50 

70A 

A129 

77 

MZ1000-36 

10 

91 

1.5 § 

2 8m 

375 0 

9.9 

1 75J 

A lay 


174 

HRE96A 

5 

96 


10m 

160 

.50 

125A 

A129 

78# 

Z3B910CF 

2O§0 

91 

1 5 

10m 

145 

11 

175J 

D01 


175 

1N1888B 

1 

96 

1.0 

3.0m 

60 A 

9.3 

175A 

D013 

79 

1N4076 

5 

91 

2.0 

5 Om 

310 

50 

100 

Alni 


176 

AV2096 

02 

96 

1.0 

5 Om 

330 


150A 

A19 

80 

1N4076A 

5 

91 

2.0 

5 Om 

310 

20 

100 

A1 n j 


177 

IDA 1 Z96,A,B, 

C0 








81 

2R91AB 

XXX 

91 

20 

5 5m 

200 

9.0 

1 75A 

D027 





xxxx 

96 

1 0 

12m 



200A 

Alht 

82 

2VR91AB 

XXX 

91 

2 0 

5 5m 

200 



A3e 


178 

AV8096 

02 

96 

10 

50m 

48 


150A 

S11 

83 

LMZ91A-20 










179 

AV51096 

5 

96 

50 

130m 

18 

9.0 

150C 

C5a 




XX* 

91 

2 0 

5 Om 

125 


150A 

Alkk 


180 

AV2097 

02 

97 

1.0 

5 Om 

330 


150 A 

A19 

84 

ZBC91 


t 

91 

2.0 § 

5 3m 

155 


1 50A 

Albc 


181 

AV8097 

02 

97 

10 

50m 

48 


150A 

S11 

85 

1N5050 

10 

91 

2 5 

6 9m 

90 

90 

150 

Algn 


182 

AV51097 

5 

97 

50 

120m 

18 

9.0 

150C 

C5a 

86 

1N5050A 

5 

91 

2 5 

6 9m 

90 

90 

150 

Algn 


183 

IDAZ98,A,B,C 

0 








87 

1N5095 

5 

91 

30 

8.0m 

155 


1 75A 

A146i 





xxxx 

98 

500m 

3.0m 



200A 

Alhc 

88 

3R91AB 

XXX 

91 

30 

8 4m 

125 

90 

1 75A 

A1 rw 


T84 

AV2098 

02 

98 

1 0 

5 Om 

330 


150A 

A19 

89 

3TZ91 AB.D 










185 

AV8098 

02 

98 

10 

50m 

48 


150A 

S11 




xxxx 

91 

30 

10m 

125 


175 

Alec 


186 

AV51098 

5 

98 

50 

120m 

20 

9 0 

150C 

C5a 

90 

3TZ91C 

0 

91 

3.0 

10m 

125 


175 

Alec 


187 

AV8099 

02" 

99 

10 

50m 

48 


150A 

S11 

91 

3VR91AB 

XXX 

91 

30 

8.4m 

125 



A222 


188 

AV51099 

5 

99 

50 

120m 

20 

9.0 

150C 

C5a 

92 

CZ5095 

10 

91 

3.0 

8.0m 

155 

800 

1 75A 

A196e 


189 

DSZ3100 

10 

100 


5.0m 

175 

10 


A266 

93 

M3Z91,A 

XX 

91 

3 0 

8 2m 

150 


150A 

A4kk 


190 

1N1998AB 

XX1 

100 

15 

.20m 

1 7k 

12 

150 

Cl 

94 

MZ791 


5 

91 

30 

8 Om 

155 

9 5 

1 75A 

A146j 


191 

1N1944AB 

XX 1 

100 

20 

20m 

1.7k 

12 

150A 

A82e 

95 

MZ891 


10 

91 

3.0 

8.0m 

155 

9 5 

1 75A 

A1 4 61 


192# 

RZ10B 


10 

100 

20 

39m 

43 

9 3 

125 A 

D05 

96 

MZ991 


20 

91 

3.0 

8 Om 

155 

9 5 

1 75A 

A146j 


193 

1/4A100,A,B 









9,7# 

NT3C91 

5 

91 

3 

5.0m 

400 


1 25J 

S43a 





Ixxx 

100 

250m 

630u 

900 

9.5 

175 

D07 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



3 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG. 



31 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX 

TEST 

MAX 

TEMP. 

MAX 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM 

DISS 

CUR 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

LLI 

O- 

>- 

t 

20 110 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(0) 


f°C| 






{%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(0) 


f°C) 


1 

1/4M100Z,10 

,5 









78 

1N5587B 

5 

100 

1 0 § 

2 5m 

350 


200A 

A196d 




XXX 

100 

250m 

630u 

900 

9 4 

1 75J 

A Icy 


79 

1N5657 


100 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 

2 

25N100 

20 

100 

25 

63m 

900 


250 

D07 


80 

1N5657A 


100 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 

3 

1 N738,A 

XX 

100 

25 

1 Om 

400 

9 6 

1 75A 

D07 


81 

1R100AB 

XXX 

100 

1 0 

2.5m 

350 

90 

175A 

A52c 

4 

1N738B 

20 

100 

25 

1 Om 

400 



D07 


82# 

1S255 


10 

100 

1.0 

3.0m 

260 


150J 

A56a 

5 

1N4135 

5 

100 

25 

25m 

1 5k 


200J 

D07 


83# 

1 S3100 

XX 

100 

1.0 

2 0m 

600 

10 

150 

A3 

6# 

MZ10B 


10 

100 

25 

1 Om 

1 Ok 

9 3 

1 50A 

D07 


84 

1Z100,A,B 

XXX 

100 

1 0 

2 5 

350 


150 

A lay 

7 

1N671 


5 

100 

40 

1 Om 

350 

9 0 

200S 

A3 1b 


85 

AVI 6 


10 

100 

1 0 

5 Om 

330 


1 50A 

A19 

8 

1N985.A.B 

XXX 

100 

40 

1.3m 

500 

90 

1 75S 

D07 


86 

AV2099 

2 

100 

1 0 

5 Om 

330 


150A 

A19 

9 

JAN 1N985B 

5 

100 

40 

1 3m 

500 

1 1 

1 75A 

D07 


87 

AV2100 

02 

100 

1 0 

5 Om 

330 


1 50A 

A19 

10 

JAN 1N4135 

5 

100 

400m 

250u 

1 5k 

10 

1 75 A 

Alsx 


88 

CZ100,A,B,D 









1 1 

CZA100D,10,J 













xxxx 

100 

1 0 

3.0m 

500 

9 0 

175 

D015 




XXX 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M37 1 


89 

CZ100C 

0 

100 

1 0 

3 Om 

“500 

9 0 

175 

D015 

12 

CZB 100D,10,r 










90 

EVR100AB 

XXX 

100 

1 0 

2.5m 

400 


175A 

D027 




XXX 

100 

400m 

630u 

900 

9 0 

175 

M37 1 


91# 

EZ10B 


10 

100 

1 0 

4 Om 

3.0k 

9.3 


Alem 

13 

CZC100D,10,E 










92 

H W100,A,B 

XXX 

100 

1 0 

2 5m 

350 


175 

A196 




XXX 

100 

400m 

1 3m 

500 

9 0 

175 

M37 1 


93 

IDA1Z1OO,A,B,C0 








14 

CZD100D.10.: 













xxxx 

100 

1 0 

10m 



< 

o 

CM 

Alht 




XXX 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M45 1 


94 

JZ100,A,B,D 









15 

CZE 100D,10,c 













xxxx 

100 

1.0 

2 5m 

350 

9.0 

175 

D015 




XXX 

100 

400m 

1 3m 

500 

9 0 

175 

M45 1 


95 

JZ100C 

El 

100 

1 0 

2 5m 

350 

9 0 

175 

D015 

16 

HM100,A,B 

XXX 

100 

400m§ 

1 3m 

500 


175 A 

A 196c 


96 

LPM 100,A,-20 









17 

M4Z100A-20 













XX* 

100 

1 0 

2 5m 

350 


1 50A 

Alkk 




XX* 

100 

400m 

1 3m 

500 


1 50A 

A1 kk 


97 

TC100A5B 

5A0 

100 

1 0 

5 Om 

340 

05 

175A 

Aim 

18 

> 

o 

N 

> 

O 

O 

o 

10,5 









98 

TZ100,A,B,D 












XXX 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M453 





xxxx 

100 

1.0 

3 Om 

500 

9.0 

175 

D027 

19 

MACZB 100D,1Q,5 









99 

TZ100C 

El 

100 

1 0 

3 Om 

500 

90 

175 

D027 




XXX 

100 

400m 

630u 

900 

9 0 

175 

M453 


100 

UZ8110 

5 

100 

1 0 

2 5m 

350 

10 

175 

A146h 

20 

M ACZC100D, 10,5 









101 

UZ8210 

10 

100 

1 0 

2 5m 

350 

10 

175 

A146h 




XXX 

100 

400m 

1 3m 

500 

9 0 

175 

M453 


102 

VR100,A,B 

XXX 

100 

1 0 

2 5m 

350 


125A 

Alb 

21 

MACZD100D,10,5 









103 

Z100,A,B,D 

xxxx 

100 

1 0 

2 5m 

350 

9 0 

175 

D027 




XXX 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M453 


104 

Z100C 


0 

100 

1 0 

2 5m 

350 

9 0 

175 

D027 

22 

M ACZE100D, 10J> 









105 

ZA100AB 

XXX 

100 

1 0 

2 5m 

350 


1 50C 

A lew 




XXX 

100 

400m 

1 3m 

500 

9 0 

175 

M453 


106 

ZB 100 


t 

100 

1 0 § 

2 5m 

350 


1 50A 

Albc 

23 

MBCZA100D,10,5 









107 

ZD1OO0AB 

XXX 

100 

1 0 

2 5m 

300 

9 0 

175A 

Alcm 



Ixxx 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M454 


108# 

ZF10B 


10 

100 

1 0 

4.0m 

216 

9 3 

150A 

D013 

24 

MBCZB 1000,10,5 









109 

ZH 100,A,B 

XXX 

100 

1 0 

2 5m 

350 

9 0 

1 75A 

D01 



Ixxx 

100 

400m 

630u 

900 

9 0 

175 

M454 


1 10 

ZM 100,A,B,D 









25 

MBCZC100D, 10,5 












xxxx 

100 

1 0 

2 5m 

350 

9 0 

175 

D041 



|xxx 

100 

400m 

1.3m 

500 

9 0 

175 

M454 


1 1 1 

ZM100C 

0 

100 

1 0 

2 5m 

350 

90 

175 

D041 

26 

MBCZD100D, 10,5 









112 

1N4856AB 

XXX 

100 

1 2 

2.5m 

350 

10 

175 

D029 



Ixxx 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M454 


113# 

ZD 100# 

5 

100 

1 3 

5 0 

200 

9 5 

1 50J 

D013 

27 

MBCZE 100D,10,5 









114 

ZM1000 

10 

100 

1 3 

5 0 

200 

9 5 

150J 

D013 



|xxx 

100 

400m 

1.3m 

500 

9 0 

175 

M454 


115# 

ZU100 


10 

100 

1 3 

5 0 

200 

9 5 

150J 

A1 bg 

28 

MCCZA100D, 10,5 









116# 

ZY100 


5 

100 

1 3 

5 0 

200 

9 5 

150J 

Albq 




XXX 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M455 


117 

1N3813AB 

XXX 

100 

1 5 

3 7m 

200 

10 

175S 

ClS0 

29 

MCCZB100D, 10,5 









118 

1N4489 

5 

100 

1 5 

2 5m 

250 


175A 

A196 



Ixxx 

100 

400m 

630u 

900 

9.0 

175 

M455 


1 19 

JAN 1N4489 

10 

100 

1 5 

2 5m 

250 

10 

1 75A 

Alv 

30 

MCCZC100D,10,5 









120# 

1S4 100,A 

XX 

100 

1 5 

2 0m 

96 

10 

1 50A 

D01 



|xxx 

100 

400m 

1 3m 

500 

9 0 

175 

M455 


121 

1 5JZ100,A,B,D 








31 

MCCZD100D.10.5 












xxxx 

100 

1 5 

3 7m 

200 

10 

175 

D015 



|xxx 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M455 


122 

1 5JZ100C 

0 

100 

1 5 

3 7m 

200 

10 

175 

D015 

32 

MCCZE 100D, 10,5 









123 

1 5R100AB 











Ixxx 

100 

400m 

1 3m 

500 

9 0 

175 

M455 





XXX 

100 

1 5 

3 7m 

300 

90 

175A 

A52c 

33 

MDCZA100D,10,5 









124 

1 5Z100,A,BX 



1 









XXX 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M410 





xxxx 

100 

1.5 

3 7m 

200 

10 

175 

D027 

34 

MDCZB100D, 10,5 









125 

1 5Z100C 

0_ 

100 

1 5 

3 7m 

200 

10 

175 

D027 



|xxx 

100 

400m 

630u 

900 

9 0 

175 

M410 


126 

MZ1000-37 

10 

100 

1 5 § 

2 5m 

525 0 

10 

175J 

A lay 

35 

MDCZC 100D,10,5 









127# 

Z3B1000CF 

2O§0 

100 

1 5 

10m 

180 

1 1 

1 75J 

D01 



Ixxx 

100 

400m 

1 3m 

500 

90 

175 

M410 


128 

1N4077 

5 

100 

20 

5 Om 

340 

50 

100 

Aim 

36 

MDCZD100D,10,5 









129 

1N4077A 

5 

100 

20 

5 Om 

340 

20 

100 

A1 nj 




XXX 

100 

400m 

250u 

1 3k 

9 0 

175 

M410 


130 

2R100,A,B 

XXX 

100 

20 

5 Om 

300 

9 0 

1 75A 

D027 

37 

MDCZE100D,10,5 









131 

2VR100.A.B 

XXX 

100 

20 

5 Om 

300 



A3e 




XXX 

100 

400m 

1 3m 

500 

9 0 

175 

M410 


132 

LMZ100A-20 









38 

MZ500-40 

10 

100 

4 § 

1 3m 

500 0 

10 

1 75J 

D07 





XX* 

100 

2.0 

5 Om 

175 


150A 

Alkk 

39 

MZC100A10 

t 

100 

400m§ 

500u 

1 4k 

1 1 

1 75J 

M468 


133 

ZBC100 

t 

100 

2.0 § 

5.0m 

175 


1 50A 

Albc 

40 

MZC100B10 

St 

100 

400m§ 

250u 

1 5k 


1 75J 

M468 


134 

1N5051 

10 

100 

2 5 

6 2m 

120 

9.0 

150 

Algn 

41 

1/2Z100T5 

5 

100 

50 

1 3m 

400 


175 

A94f 


135 

1N5051A 

5 

100 

2 5 

6 2m 

120 

9 0 

150 

Algn 

42 

1N3428 

10 

100 

50 

1 Om 

1 2k 

8.1 

200A 

P5 


136 

1N4097 

5 

100 

30 

5 Om 

175 


200S 

A146 

43 

1N5271 

20t 

100 

50 

1 3m 



200A 

D07 


137 

3R100,A,B 

XXX 

100 

30 

7 5m 

200 

9 0 

175A 

A1 rw 

44 

1 N527 1 A,B 

§0 

100 

50 

1 3m 

500 

1 1 

200A 

D07 


138 

3TZ100,A,B,D 









45# 

DZ10B 


10 

100 

50 

2 0m 

430 

9.3 

1 50A 

A100 





xxxx 

100 

3 0 

10m 

160 


175 

Alec 

46 

IDAZ100,A,B,( 

:0 









139 

3TZ100C 

0 

100 

3.0 

10m 

160 


175 

Alec 




xxxx 

100 

500m 

3 Om 



200A 

Alhc 


140 

3VR100AB 

XXX 

100 

30 

7 5m 

200 



A222 

47 

MZ92-100 

T 

100 

500m§ 

1 3m 


9 1 

1 50J 

C 103 


141 

CZ4097 

10 

100 

3 0 

8 Om 

175 

920 

175A 

A196e 

48 

S527 1 ,A,B 

XXX 

100 

500m 

1 3m 

500 

1 1 

175 

D041 


142# 

FDZ10B 

10 

100 

300 

12m 

72 

9 3 

150A 

S303 

49 

7JZ100 

t 

100 

750m 

1 3m 

500 

9 0 

175 

D01 5 


143 

M3Z100A 

XX 

100 

30 

7 5m 

220 


150A 

Alkk 

50 

7Z100,A,B,D 










144 

MZ 1 10 


5 

100 

30 

5 Om 

175 

10 

175A 

A146i 




xxxx 

100 

750m 

1.3m 

500 

9 0 

175 

D027 


145 

MZ210 


10 

100 

30 

5 Om 

175 

10 

175A 

A146] 

51 

7Z100C 

0 

100 

750m 

1.3m 

500 

9 0 

175 

D027 


146 

MZ310 


20 

100 

30 

5 Om 

175 

10 

1 75A 

A146j 

52 

7ZM10O.A.B. 

) 









147# 

NT3C100 

5 

100 

3 

5.0m 

500 


125 J 

S43a 




xxxx 

100 

750m 

1.3m 

500 

9 0 

175 

D04 1 


148 

UZ1 10 


5 

100 

30 

5 Om 

175 

10 

175A 

A146f 

53 

7ZM100C 

0 

100 

750m 

1 3m 

500 

9 0 

175 

D041 


149 

UZ210 


10 

100 

30 

5 Om 

175 0 


175A 

A146f 

54 

1N3703 

20 

100 

750m§ 

1 3m 

500 


1 75S 

A1 az 


150 

UZ310 


20 

100 

3.0 

5 Om 

175 0 


175A 

A60 

55 

1N3703A 

10 

100 

750m§ 

1 3m 

500 


1 75S 

A1 az 

“ 

151 

ZAC 100,A,B 

XXX 

100 

3 0 

2.5m 

350 


150C 

A ley 

56 

1N3703B 

5 

100 

750m§ 

1 3m 

500 


1 75S 

A1 az 


152 

ZCC100 

t 

100 

3 0 § 

7 Om 

175 


150A 

A ley 

57 

MMZ100.A,-2 

2 _ 









153 

3T100,A.B 

XX* 

100 

3 5 

5.0m 

260 



D04 




XX* 

100 

750m 

1 3m 

500 


1 50A 

Alkk 


154# 

4GZ10B 

10 

100 

4.0 

25m 

900 

90 


S 19q 

58 

1A100MAB 

XXX 

100 

1 0 

2 5m 

350 


75A 

D01 5 


155 

1N4042AB 

XXX 

100 

5 0 

13m 

150 

10 

180A 

S82 

59 

1E100Z,10,5 










156 

1N4982 

5 

100 

50 

12m 

90 


175A 

A146m 




XXX 

100 

1 0 

2 5m 

350 

9 0 

1 50A 

A52g 


157 

JAN 1N4982 

5 

100 

5 0 

12m 

1 10 

10 

175A 

A248f 

60 

1M 100Z,10,5 










1 584 

1N5378 

20 

100 

50 

12m 



200A 

Alee 




XXX 

100 

1 0 

2 5m 

350 

9 0 

175S 

D01 


159y 

1N5378A 

10 

100 

5 0 

12m 

90 


200A 

Alee 

61 

1N 1432 

5 

100 

1 0 

2 0m 

350 0 

9 0 

200A 

A154 


1 60y 

1N5378B 

5 

100 

50 

12m 

90 


200A 

Alee 

62 

1N1795,A 

XX 

100 

1 0 

5 Om 

260 


175S 

D013 


1 6 1 Y 

5ZS100AB 

XXX 

100 

5 0 § 

12m 

90 


200A 

Alts 

63 

1N1888 

10 

100 

1 0 

3 Om 

400 

9 3 

200C 

A126 


162# 

5344 


100 

100 

5 0 

5.0m 

250 


150J 

A9h 

64 

1N1888A 

5 

100 

1.0 

3.0m 

400 

9 3 

200C 

A126 


1 63y 

CTZC 100,A,B 

D0 








65 

1N3044,A,B 

XXX 

100 

1 0 

2.5m 

350 


1 75A 

A3 la 





xxxx 

100 

5 0 § 

12m 

90 £ 

90 

175A 

A ley 

66 

JAN 1N3044B 

5 

100 

1 0 

2 5m 

350 

10 

175A 

A3 1c 


164y 

CTZC1OOC0 

1 

100 

5.0 § 

12m 

90 0 

9.0 

175A 

Alev 

67 

1N4186 

20 

100 

1 0 

2 5m 

350 

9 0 

175 

D029 


1 65y 

CTZC1OOE0 

3 

100 

5.0 § 

12m 

90 0 

90 

175A 

A ley 

68 

1N4186A 

10 

100 

1 0 

2 8m 

250 

90 

175 

D029 


166 

DSZ5110 

5 

100 

5 0 

10m 

100 

10 

175A 

A60r 

69 

1N4186B 

5 

100 

1.0 

2.8m 

350 

9 0 

175 

D029 


167 

DSZ5210 

10 

100 

5.0 

10m 

100 

10 

175A 

A60r 

70 

1N4351AB 

XXX 

100 

1 0 

2 5m 

350 

9.0 

300S 

D07 


168 

HZ 100 


10 

100 

50 

10m 

48 

80 

165C 

M221 

71# 

1N4428 

20 

100 

1.0 

2 5m 

165 


1 75S 

A266a 


169 

MZ5110 

5 

100 

5 0 

10m 

90 

10 

175A 

A60f 

72 

1N4428A 

10 

100 

1 0 

2 5m 

165 

90 

175A 

Alcm 


170 

MZ5210 

10 

100 

5 0 

10m 

90 

10 

175A 

A60f 

73 

1N4428B 

5 

100 

1 0 

2 5m 

165 

90 

1 75A 

Alcm 


171 

MZ5310 

20 

100 

5 0 

10m 

90 

10 

175A 

A60f 

74 

1N4764 

10 

100 

1 0 

2 5m 

350 


200A 

A lay 


1 72y 

TZC 100,A,B,D 









75 

1N4764A 

5 

100 

1 0 

2 5m 

350 


200A 

A1 av 





xxxx 

100 

5 0 § 

12m 

90 0 

9.0 

175A 

Alev 

76 

1N5587 

20 

100 

1 0 § 

2 5 



200A 

A196d 


1 73y 

TZC100C 

1 

100 

5 0 § 

12m 

90 0 

9.0 

175A 

A ley 

77 

1N5587A 

10 

100 

1 0 § 

2 5m 

350 


200A 

A196d 


174T 

TZC100E 

13 

100 

5 0 § 

12m 

90 0 

90 

175A 

Alev 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 




TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 



3 | 

TOLERANCE 

JU 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

'TYPE 

20 1C 

) 15 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE. 

TYPE 

20 11015 |2 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

mi 


(°C) 


1y 

UZ5110 

5 

100 

5 0 

10m 

100 

10 

175A 

A146m 


83 

MCCZC105D, 

10,5 








24 

UZ5210 

10 

100 

5.0 

10m 

100 

10 

175A 

A146m 




Ixxx 

105 

400m 

1.3m 

650 

9 5 

175 

M455 

3 

UZ5310 

20 

100 

5.0 

10m 

90 0 

10 

175A 

A1 46m 


84 

MCCZD105D,10,5 








4 

ZC100 


t 

100 

5 0 § 

12m 

90 


150A 

A ley 





XXX 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9 5 

175 

M455 

5# 

KR60 


10 

100 

8.0 

50m 

30 

10 

1 50A 

S186 


85 

MCCZE105D,10,5 








6 

UZ4110 

5 

100 

8 0 

12m 

100 


175A 

A146m 




Ixxx 

105 

400m 

1.3m 

650 

9 5 

175 

M455 

7 

UZ4210 

10 

100 

8.0 

12m 

100 


175A 

A146m 


86 

MDCZA105D,10,5 








8 

1N 1375,A 

XX 

100 

10 

50m 

40 


1 75A 

D04 





XXX 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9.5 

175 

M410 

9 

1N1375C.CAG 

5 









87 

MDCZB 1050,10,5 











XX 

100 

10 § 

50m 

40 


175J 

SI 9a 




Ixxx 

105 

400m 

600u 

1 Ok 

9 5 

175 

M410 

10 

1N1423 

5 

100 

10 

20m 

30 0 

90 

175C 

S154 


88 

MDCZC105D,10,5 








1 1 

1N1904 

10 

100 

10 

3 Om 

400 

9 3 

200A 

S82 




Ixxx 

105 

400m 

1.3m 

650 

9.5 

175 

M410 

12 

1N1904A 

5 

100 

10 

3 Om 

400 

9 3 

200A 

S82 


89 

MDCZD105D,10,5 








13 

1N2008 

10 

100 

10 

50m 

40 

12 

150A 

S19a 





XXX 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9 5 

175 

M410 

14 

1N2008A 

5 

100 

10 

50m 

40 

12 

150A 

S19a 


90 

MDCZE105D,10,5 








15 

1 N2008C,CA£ 

5 












XXX 

105 

400m 

1.3m 

650 

9.5 

175 

M410 




XX 

100 

10 

50m 

40 

12 

150A 

S19a 


91 

PS6326 

15 

105 

.50 


.20 


200A 

D014 

16 

1 N3005AB 

XXX 

100 

10 

25m 

40 


175C 

D04EI 


92 

7JZ105 

t 

105 

750m 

1.2m 

650 

9 5 

175 

D015 

17 

JAN 1 N3005B,RB 









93 

7Z105,A,B,D 












5 

100 

10 

25m 

40 

10 

150C 

D04 





xxxx 

105 

750m 

1.2m 

650 

9.5 

175 

D027 

18 

1N4286 

20 

100 

10 

25m 

40 

9.0 

175C 

S134 


94 

7Z105C 

0 

105 

750m 

1.2m 

650 

9.5 

175 

D027 

19 

1N4286A 

10 

100 

10 

25m 

40 

9.0 

175C 

S134 


95 

.7ZM 105,A,B, 

) 








20 

1N4286B 

5 

100 

10 

25m 

40 

9 0 

175C 

S134 





xxxx 

105 

750m 

1.2m 

650 

9 5 

175 

D041 

21 

JAN 1N4286B 

5 

100 

10 § 

25m 

40 

10 

175S 

S 134a 


96 

.7ZM105C 

El 

105 

750m 

1.2m 

650 

9.5 

175 

D04 1 

22# 

1S297 


10 

100 

10 

30m 

30 


150J 

S 19g 


97# 

1S256 


10 

105 

1.0 

3.0m 

290 


150J 

A56a 

23# 

1S5 100,A 

XX 

100 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 


98 

AV2105 

02 

105 

1.0 

5 Om 

330 


150A 

A19 

24# _ 

1S51OOC0 

10 

100 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 


99 

CZ105.A.B.D 









25# 

1S6100 

10 

100 

10 

20m 

60 

10 

150 

D04 





xxxx 

105 

1.0 

3.0m 

550 

9.5 

175 

D015 

26# 

1S6100A 

5 

100 

10 

20m 

60 

10 

150 

D04 


100 

CZ105C 

0 

105 

1.0 

3 Om 

550 

9.5 

175 

D015 

27 

10PZ 100.A.B, 

D 









101 

JZ 105.A.B.D 












xxxx 

100 

10 

25m 

40 

9.0 

175 

D04 





xxxx 

105 

1.0 

2 5m 

400 

9 5 

175 

D015 

28 

10PZ100C 

0 

100 

10 

25m 

40 

9 0 

175 

D04 


102 

JZ105C 

0 

105 

1.0 

2 5m 

400 

9 5 

175 

D015 

29 

10RZ100.A.B, 

D 









103 

TC105A5B 

5AEl 

105 

1.0 

2 5m 

700 

05 

1 75A 

Aim 




xxxx 

100 

10 

50m 

40 

12 

155 

D04 


104 

TZ105,A,B,D 









30 

10RZ100C 

0 

100 

10 

50m 

40 

12 

155 

D04 





xxxx 

105 

1.0 

3 Om 

550 

9.5 

175 

D027 

31 

AVI 16 


10 

100 

10 

50m 

48 


150A 

SI 1 


105 

TZ105C 

0 

105 

1.0 

3 Om 

550 

9.5 

175 

D027 

32 

AV8100 

02 

100 

10 

50m 

48 


150A 

SI 1 


106 

VR105AB 

XX* 

105 

1 0 

1 .Om 

400 

10 

125C 

Alex 

33# 

GZ10B 


10 

100 

10 @ 

20m 

43 

9 3 

150A 

D04 


107 

Z105AB.D 

xxxx 

105 

1.0 

2 5m 

400 

9 5 

175 

D027 

34# 

PZ10B 


10 

100 

10 El 

20m 

43 

9.3 

1 50A 

S95a 


108 

Z105C 


0 

105 

1.0 

2.5m 

400 

9.5 

175 

D027 

35 

UZ7110 

5 

100 

10 

20m 

90 

10 

175 

S2770 


109 

ZM 105,A,B,D 









36 

UZ7210 

10 

100 

10 

20m 

90 

10 

175 

S2770 





xxxx 

105 

1 0 

2.5m 

400 

9 5 

175 

D041 

37 

UZ7310 

20 

100 

10 

20m 

90 

10 

175 

S277E1 


1 10 

ZM105C 

0 

105 

1.0 

2 5m 

400 

9.5 

175 

D041 

38# 

Z5D1000CF 

2O§0 

100 

10 

50m 

40 

10 

150J 

D04 


111 

1.5JZ105,A,B 

D 








39# 

ZC5099 

5 

100 

10 

20m 

60 

8 9 

150A 

S19 





xxxx 

105 

1 5 

3.4m 

300 

10 

175 

D015 

40#. 

ZD5099 

10 

100 

10 

20m 

60 

8 9 

150A 

S19 


112 

1 5JZ105C 

0 

105 

1 5 

3 4m 

300 

10 

175 

D015 

41# 

4144 


"W 

100 

15 

40m 

30 


150J 

S87 


113 

1 5Z105,A,B,C 









42# 

4244 


100 

100 

15 

40m 

30 


150J 

S87 





xxxx 

105 

1 5 

3 4m 

300 

10 

175 

D027 

43# 

ZL100 


10 

100 

25 El 

5 0 

200 

95 

150J 

M41 


114 

1.5Z105C 

0 

105 

1 5 

3.4m 

300 

10 

175 

D027 

44# 

ZX100 


5 

100 

25 0 

5 0 

200 

9 5 

150J 

M41 


115 

1N4078 

5 

105 

20 

2.5m 

700 

50 

100 

A1 nj 

45# 

4344 


100 

100 

30 

40m 

30 


150J 

S87 


116 

1N4078A 

5 

105 

2 0 

2.5m 

700 

.20 

100 

A1 nj 

46# 

4444 


100 

100 

30 

40m 

30 


150J 

S87 


117 

2VR105AB 

XX* 

105 

2.0 

1 Om 

400 



A3e 

47 

1N2838AB 

XXX 

100 

50 

120m 

20 

9.0 

175S 

C5a 


118 

ZBC105 

t 

105 

20 § 

4.8m 

200 


150A 

Albc 

48 

JAN 1 N2838B 

,RB 









119 

3TZ105,A,B,D 












5 

100 

50 

120m 

20 

1 0 

150C 

C5a 





xxxx 

105 

30 

10m 

200 


175 

Alec 

49 

1N3340 

20 

100 

50 

120m 

20 

9 0 

175J 

D05 


120 

3TZ105C 

0 

105 

30 

10m 

200 


175 

Alec 

50 

1N3340A 

10 

100 

50 

120m 

20 

9.0 

175J 

D05 


121 

ZCC105 

t 

105 

3 0 § 

6.0m 

200 


150A 

A ley 

51 

1N3340B 

5 

100 

50 

120m 

20 

10_ 

175J 

D05 


1 22t 

CTZC105 A.B. 

D0 








52 

JAN 1N3340B 

,RB 








_ 




xxxx 

105 

5 0 § 

12m 

100 0 

9.5 

175A 

A ley 




5 

100 

50 

120m 

20 

10 

150 

D05 


123y 

CTZC1O5C0 

1 

105 

5.0 § 

12m 

100 0 

9.5 

175A 

A ley 

53 

50T100.A.B 

XX* 

100 

50 

120m 

20 

9 0 


S 19e 


124y 

CTZC1O5E0 

3 

105 

5.0 § 

12m 

100 0 

9.5 

175A 

Alev 

54 

AV51100 

5 

100 

50 

120m 

20 

90 

150C 

C5a 


1 25y 

TZC 105,A,B,D 









55# 

4544 


100 

100 

100 

50m 

30 


150J 

S84 





xxxx 

105 

5 0 § 

12m 

100 0 

9.5 

175A 

A ley 

_ 56# _ 

4644 


100 

100 

100 

50m 

30 


150J 

S84 


126t 

TZC105C 

1 

105 

5 0 § 

12m 

100 0 

9.5 

175A 

Alev 

57# 

ZC799 


5 

100 

100 § 

12 

900 

9.4 

175J 

S125d0 


1 27t 

TZC105E 

3 

105 

5.0 § 

12m 

100 0 

9.5 

175A 

A ley 

58 

IDAZ104,A,B, 

t0 









128 

ZC105 


t 

105 

5.0 § 

12m 

100 


150A 

A ley 




xxxx 

104 

500m 

1 Om 



200A 

Alhc 


129 

1N3006AB 

XXX 

105 

10 

25m 

45 

9 5 

175S 

D04 

59 

IDA1Z104,A,B 

,C0 









130# 

1S298 


10 

105 

10 

30m 

30 


150J 

S 19g 




xxxx 

104 

1 0 

10m 



200A 

Alht 


131 

AV8105 

02 

105 

10 

50m 

48 


150A 

S11 

60 

1N238 


100 

105 

15 

20m 



200A 

Cl 2a 


132 

1N2839AB 

XXX 

105 

50 

120m 

25 

9.5 

175S 

C5a 

6 1 T 

1N 1326 

10 

105 

150m 

200u 


12 

150A 

Cl 


133 

1N3341 

20 

105 

50 

120m 

25 

9 5 

175J 

D05 

62y 

1N1326A 

5 

105 

150m 

200u 


12 

150A 

Cl 


134 

1N3341A 

10 

105 

50 

120m 

25 

9.5 

175J 

D05 

63 

1/4A105.A.B 










135 

1N3341B 

5 

105 

50 

120m 

25 

9 5 

175J 

D05 




XXX 

105 

250m 

600u 

1 Ok 

9.5 

T75 

D07 


136 

AV51105 

5 

105 

50 

120m 

25 

9 5 

150C 

C5a 

64 

1/4M 105Z, 10,5 









137 

IDAZ108,A,B, 

J0 











XXX 

105 

250m 

600u 

1.0k 

9 5 

1 75J 

Alev 





Ixxxx 

108 

500m 

1 Om 



< 

o 

o 

CM 

Alhc 

65 

25N105 

20 

105 

.25 

60m 

1 Ok 


250 

D07 


138 

IDA1Z108,A,B 

I.C0 








66 

CZA105D,10, 

5 












|xxxx 

108 

1.0 

10m 



200A 

Alht 


_ 


XXX 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9 5 

175 

M37 1 


139# 

1S1542 

1 10 

108 

35 

20m 



150 

T03 

67 

CZB105D,10, 

5 









140 

1/4A110A,B 






: 






XXX 

105 

400m 

600u 

1.0k 

9 5 

175 

M37 1 





Ixxx 

1 10 

250m 

570u 

1.2k 

9 5 

175J 

A Icy 

68 

CZC105D.10. 

5 

j 








141 

1/4M1 10Z.10.5 











XXX 

105 

400m 

1 3m 

650 

9 5 

175 

M37 1 





XXX 

1 10 

250m 

570u 

1.2k 

9.5 

175J 

A Icy 

69 

CZD105D,10, 

5 









142 

25N110 

20 

1 10 

25 

,57m 

1 2k 


250 

D07 




XXX 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9 5 

175 

M45 1 


143 

1N739.A 

XX 

no 

25 

1 .Om 

490 

9 6 

175A 

D07 

70 

CZE105D,10,E 










144 

1N739B 

20 

1 10 

25 

1 Om 

490 



D07 




XXX 

105 

400m 

1.3m 

650 

9 5 

175 

M451 


145 

1N986,A,B 

XXX 

1 10 

40 

1.1m 

750 

9 5 

175S 

D07 

71 

MACZA105D.10.5 









146 

JAN 1N986B 

5 

1 10 

40 

1 1m 

750 

1 1 

175A 

D07 




XXX 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9 5 

175 

M453 


147 

CZA1 10D,10, 









72 

MACZB105D,10,5 












XXX 

1 10 

400m 

250u 

1.5k 

9 5 

175 

M37 1 




XXX 

105 

400m 

600u 

1.0k 

9 5 

175 

M453 


148 

CZB1 10D.10.5 








73 

MACZC105D,10,5 












XXX 

1 10 

400m 

570u 

1.2k 

9.5 

175 

M37 1 




XXX 

105 

400m 

1 3m 

650 

9 5 

175 

M453 


149 

CZC1 10D,10,5 








74 

MACZD 105D, 10.5 












XXX 

1 10 

400m 

1.1m 

750 

9.5 

175 

M37 1 




XXX 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9 5 

175 

M453 


150 

CZD1 10D,10, 









75 

MACZE105D,10,5 












XXX 

1 10 

400m 

250u 

1 5k 

9 5 

175 

M45 1 




XXX 

105 

400m 

1.3m 

650 

9 5 

175 

M453 


151 

CZE1 10D, 10,v 









76 

MBCZA105D,10,5 












XXX 

1 10 

400m 

1.1m 

750 

9 5 

175 

M45 1 




XXX 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9 5 

175 

M454 


152 

HM 1 10,A,B 

XXX 

1 10 

400m§ 

1 1m 

750 


175A 

A196c 

77 

MBCZB 105D.10.5 









153 

M4Z1 10.A.-2C 












XXX 

105 

400m 

600u 

1 Ok 

9 5 

175 

M454 





XX* 

1 10 

400m 

1 1m 

750 


150A 

Alkk 

78 

M BCZC 105 D, 10,5 









154 

MACZA1 10D, 10,5 











XXX 

105 

400m 

1 3m 

650 

9 5 

175 

M454 





Ixxx 

1 10 

400m 

250u 

1 5k 

9 5 

175 

M453 

79 

MBCZD105D,10,5 









155 

MACZB1 10D,10,5 











XXX 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9 5 

175 

M454 





Ixxx 

110 

400m 

570u 

1.2k 

9.5 

175 

M453 

80 

MBCZE105D.10.5 





_ i 




156 

MACZC1 10D.10.5 











XXX 

105 

400m 

1 3m 

650 

9 5 

175 

M454 





Ixxx 

110 

400m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

M453 

81 

MCCZA105D, 10,5 









157 

MACZD 1 10D,10,5 











Ixxx 

105 

400m 

250u 

1 4k 

9 5 

175 

M455 





Ixxx 

110 

400m 

250u 

1.5k 

9 5 

175 

M453 

82 

MCCZB 105D,10,5 









158 

MACZE1 10D,10,5 











Ixxx 

105 

400m 

600u 

1 Ok 

9 5 

175 

M455 





Ixxx 

1 10 

400m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

M453 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


234 






2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3 | 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


3 

TOLERANCEI 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 1 10 

5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 







VOLT 











VOLT. 










{%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


f°C) 


1 

MBCZA1 10D, 

0,5 








84 

1.5R110,A,B 











Ixxx 

110 

400m 

250u 

1 5k 

9 5 

175 

M454 




XXX 

110 

1.5 

3.5m 

400 

9 5 

1 75A 

A52c 

2 

MBCZB1 10D.10,5 








85 

1 5Z1 10.A.B.D 












XXX 

1 10 

400m 

570u 

1 2k 

9 5 

175 

M454 




XXXX 

1 10 

1.5 

3 4m 

300 

10 

175 

D027 

3 

MBCZC1 10D,10,5 








86 

1 5Z1IOC 

0 

1 10 

1 5 

3.4m 

300 

10 

175 

D027 i 



Ixxx 

1 10 

400m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

M454 

87 

1N4079 

5 

1 10 

2.0 

2.5m 

740 

.50 

100 

A1 ni 

4 

MBCZD1 100,10,5 








88 

1N4079A 

5 

1 10 

2 0 

2.5m 

740 

20 

100 

Alnj 



|xxx 

1 10 

400m 

250u 

1 5k 

9 5 

175 

M454 

89 

2R1 10,A,B 

XXX 

1 10 

2 0 

4 5m 

400 

9.5 

175A 

D027 

5 

MBCZE1100.10,5 








90 

2VR110.A.B 

XXX 

1 10 

20 

4 5m 

400 



A3e 



|xxx 

1 10 

400m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

M454 

91 

LMZ110,A,-20 









6 

MCCZA1 10D,10,5 











XX* 

1 10 

20 

4 5m 

250 


150A 

Alkk 




XXX 

1 10 

400m 

250u 

1 5k 

9.5 

175 

M455 

92 

ZBC110 

t 

110 

2.0 § 

4.6m 

250 


150A 

Albc 

7 

MCCZB1 10D,10,5 








93 

1N5096 

5 

1 10 

30 

5.0m 

250 


175A 

A146j 



|xxx 

110 

400m 

570u 

1 2k 

9 5 

175 

M455 

94 

3R1 10,A,B 

XXX 

1 10 

3.0 

6 9m 

225 

9 5 

1 75A 

Alrw 

8 

MCCZC 1 10D.10.5 








95 

3TZ1 10.A.B.D 












XXX 

110 

400m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

M455 




xxxx 

1 10 

3 0 

10m 

225 


175 

Alec 

9 

MCCZD1 10D,10,5 








96 

3TZ1 IOC 

0 

1 10 

3 0 

10m 

225 


175 

Alec 




XXX 

1 10 

400m 

250u 

1 5k 

9 5 

175 

M455 

97 

3VR110,A,B 

XXX 

1 10 

3.0 

6 9m 

225 



A222 

10 

MCCZE1 10D,10,5 








98 

CZ5096 

10 

1 10 

3 0 

5.0m 

250 

100 

1 75A 

A196e 



|xxx 

1 10 

400m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

M455 

99 

M3Z1 10,A 

XX 

1 10 

3.0 

6.8m 

270 


150A 

Alkk 

1 1 

MDCZA1 10D.10.5 








100 

MZ1 1 1 


5 

1 10 

3 0 

5.0m 

250 

10 

175A 

A146i 




XXX 

1 10 

400m 

250u 

1 5k 

9 5 

175 

M410 

101 

MZ2 1 1 


10 

1 10 

3 0 

5 Om 

250 

10 

175A 

A14 6] 

12 

MDCZB 1 10D, 10,5 








102 

MZ3 1 1 


20 

1 10 

3 0 

5 Om 

250 

10 

175A 

A146j 



Ixxx 

1 10 

400m 

570u 

1 2k 

9 5 

175 

M410 

103 

UZ1 1 1 


5 

1 10 

3 0 

5.0m 

250 

10 

175A 

A146f 

13 

MDCZC1 10D, 10,5 








104 

UZ2 1 1 


10 

1 10 

3 0 

5.0m 

275 0 


175A 

A146f 




XXX 

1 10 

400m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

M410 

105 

UZ3 11 


20 

1 10 

3 0 

5 Om 

275 0 


175A 

A60 

14 

MDCZD1 10D, 

10.5 








106 

ZAC 1 10,A,B 

XXX 

1 10 

3.0 

2.3m 

450 


150C 

Alev 




XXX 

1 10 

400m 

250u 

1 5k 

9.5 

175 

M410 

107 

ZCC110 

t 

1 10 

3.0 § 

5 Om 

250 


150A 

A ley 

15 

MDCZE1 10D,10,5 








108 

3T1 10,A,B 

XX* 

1 10 

3.5 

5 Om 

320 



S11 




XXX 

1 10 

400m 

1 1m 

750 

9.5 

175 

M410 

109 

1N4983 

5 

1 10 

50 

12m 

125 


1 75A 

A146m 

16 

MZC110A10 

t 

1 10 

400m§ 

450u 

1.7k 

1 1 

1 75J 

M468 

1 10 

JAN1N4983 

5 

1 10 

5 0 

12m 

125 

10 

175A 

A248f 

17 

MZC110B10 

St 

1 10 

400m§ 

250u 

3 Ok 


1 75J 

M468 

1 1 U 

1N5379 

20 

110 

5 0 

12m 



200A 

Alee 

18 

1N5272 

20t 

1 10 

.50 

1 1m 



200A 

D07 

1 Mr 

1N5379A 

10 

1 10 

5 0 

12m 

125 


200A 

Alee 

19 

1 N5272A,B 

§0 

1 10 

50 

1 1m 

750 

1 1 

200A 

D07 

113v 

1N5379B 

5 

1 10 

5.0 

12m 

125 


200A 

Alee 

20 

MZ92-1 10 

t 

1 10 

500m§ 

1 1m 


9 1 

150J 

C103 

114# 

5345 


100 

1 10 

5.0 

5 Om 

320 


150J 

A9h 

21 

S5272.A.B 

XXX 

110 

500m 

1 1m 

750 

1 1 

175 

D04 1 

1 15v 

CTZC 1 10.A.B. 

D0 








22 

7JZ110 

t 

1 10 

750m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

D01 5 




xxxx 

1 10 

5.0 § 

12m 

125 0 

9.5 

1 75A 

A ley 

23 

7Z1 10,A,B,D 









1 1 6v 

CTZC11OC0 

1 

1 10 

5 0 § 

12m 

125 0 

9.5 

1 75A 

A ley 




xxxx 

1 10 

750m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

D027 

1 17v 

CTZC11OE0 

3 

1 10 

50 § 

12m 

125 0 

9 5 

175A 

Alev 

24 

.7Z1 IOC 

0 

1 10 

750m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

D027 

118 

MZ5 1 1 1 

5 

110 

5 0 

10m 

125 

10 

175A 

A60f 

25 

.7ZM 110,A,B, 

D 








119 

MZ5211 

10 

1 10 

5 0 

10m 

125 

10 

175A 

A60f 




xxxx 

110 

750m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

D04 1 

120 

MZ5311 

20 

1 10 

5.0 

10m 

125 

10 

175A 

A60f 

26 

7ZM1 IOC 

0 

1 10 

750m 

1 1m 

750 

9 5 

175 

D04 1 

1 2 1 ▼ 

TZC 1 1 0,A,B,D 









27 

1N3704 

20 

1 10 

750m§ 

1 1m 

750 


1 75S 

Alaz 




xxxx 

1 10 

5 0 § 

12m 

125 0 

9 5 

1 75A 

A ley 

28 

1N3704A 

10 

110 

750m§ 

1 1m 

750 


1 75S 

A1 az 

1 22v 

TZC1 IOC 

1 

1 10 

5.0 § 

12m 

125 0 

9.5 

1 75A 

Alev 

29 

1N3704B 

r 5 

1 10 

750m§ 

1 1m 

750 


1 75S 

Alaz 

1 23t 

TZC11OE 

3 

110 

5.0 § 

12m 

125 0 

9 5 

175A 

A ley 

30 

MMZ1 10,A,-2( 

3 








1 24t 

UZ5111 

5 

1 10 

5.0 

10m 

125 

10 

175A 

A146m 




xx* 

1 10 

750m 

1 1m 

750 


1 50A 

A1 kk 

125 ♦ 

UZ5211 

10 

1 10 

5.0 

10m 

125 

10 

175A 

A146m 

31 

1A1 10M,A,B 

XXX 

110 

1 0 

2 3m 

450 


75A 

D015 

126 

UZ5311 

20 

110 

5 0 

10m 

125 0 

10 

175A 

A146m 

32 

1 E1 10Z, 10,5 









127 

ZC1 10 


r 

110 

5 0 § 

12m 

125 


150A 

A ley 



Ixxx 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

1 50A 

A52a 

128 

UZ4111 

5 

110 

8 0 

12m 

125 


1 75A 

A146m 

33 

1 M 1 10Z, 10,5 









129 

UZ4211 

10 

110 

8 0 

12m 

125 


175A 

A146m 




XXX 

110 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

1 75S 

DO 1 

130 

1 N 1809,A 

XX 

110 

10 

50m 

47 


175A 

S11 

34 

1N1796.A 

XX 

110 

1.0 

5 Om 

320 


1 75S 

D013 

131 

1N1809B 

20 

1 10 

10 

50m 

47 



SI 1e 

35 

1 N3045,A,B 

XXX 

110 

1.0 

2 3m 

450 


1 75A 

A3 la 

132 

1 N 1809C,CAC 

5 








36 

JAN 1N3045B 

5 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

10 

1 75A 

A3 1c 




XX 

110 

10 § 

50m 

47 


175J 

S19a 

37 

1N4187 

20 

1 10 

1 0 

2 3m 

1450 

[95 

175 

D029 

133 

1N2009 

10 

110 

10 

50m 

47 

12 

150A 

S19a 

38 

1N4187A 

10 

110 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

175 

D029 

134 

1N2009A 

5 

1 10 

10 

50m 

47 

12 

150A 

S19a 

39 

1N4187B 

5 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

175 

D029 

135 

1 N2009C,CA£ 

5 








40 

1N4352AB 

XXX 

110 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

300S 

D07 




1 XX 

110 

10 

50m 

47 

12 

150A 

S19a 

4 1 ♦ 

1N4429 

20 

110 

1 0 

2 3m 

250 


1 75S 

A266a 

136 

1N3007AB 

|xxx 

110 

10 

23m 

55 


175C 

DO 40 

42 

1N4429A 

10 

1 10 

1 0 

2 3m 

250 

9 5 

1 75A 

Alcm 

137 

JAN 1N3007B 

,RB 








43 

1N4429B 

5 

1 10 

1 0 

2 3m 

250 

9 5 

, 175 A 

A1 cm 




5 

110 

10 

23m 

55 

10 

150C 

D04 

44 

1N5588 

20 

110 

1 0 § 

2 3 



200A 

A196d 

138 

1N4287 

20 

1 10 

10 

23m 

55 

9 5 

175C 

S134 

45 

1N5588A 

10 

110 

1 0 § 

2 3m 

450 


200A 

A196d 

139 

1N4287A 

10 

1 10 

10 

23m 

55 

9 5 

175C 

S134 

46 

1N5588B 

5 

110 

1 0 § 

2 3m 

450 


200A 

A196d 

140 

1N4287B 

5 

110 

10 

23m 

55 

9 5 

175C 

S134 

47 

1N5658 


110 

1 0 

1 Om 


10 

1 75A 

D013 

141 

JAN 1N4287B 

5 

1 10 

10 § 

23m 

55 

10 

175S 

S134a 

48 

1N5658A 


110 

1 0 

1 Om 


10 

1 75A 

D013 

142# 

1S299 


10 

1 10 

10 

30m 

40 


150J 

S19g 

49 

1R1 10,A,B 

XXX 

110 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

1 75A 

A52c 

143# 

1S5 1 10.A 

XX 

110 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 

50# 

1S257 


10 

1 10 

1 0 

3 Om 

320 


150J 

A56a 

144# 

1S511OC0 

10 

1 10 

10 

50m 

40 

12 

150C 

D04 

51# 

1S3110 

XX 

110 

1 0 

2 Om 

600 

10 

150 

A3 

145# 

1S6110 

10 

1 10 

10 

20m 

80 

10 

150 

D04 

52 

AV2110 

02 

1 10 

1 0 

5 Om 

330 


1 50A 

A19 

146# 

1S6110A 

5 

1 10 

10 

20m 

60 

10 

150 

D04 

53 

CZ1 10,A,B,D 









147 

10PZ1 10,A,B, 

D 











xxxx 

1 10 

1 0 

3 Om 

600 

9 5 

175 

D01 5 




xxxx 

110 

10 

23m 

55 

9 5 

175 

D04 

54 

CZ1 IOC 

0 

110 

1 0 

3 Om 

600 

9 5 

175 

D01 5 

148 

10PZ1IOC 

0_ 

1 10 

10 

23m 

55 

9 5 

175 

D04 

55 

EVR110,A,B 

XXX 

1 10 

1.0 

2 5m 

450 


1 75A 

D027 

149 

10RZ1 10,A,B, 

D 








56w 

HEP613-RT 

5 

1 10 

1.0 

2.3 

450 



D04 1 




xxxx 

1 10 

10 

30m 

80 

12 

155 

D04 

57 

HW1 10,A,B 

XXX 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 


175 

A196 

150 

10RZ1IOC 

0 r_ 

1 10 

10 

30m 

80 

12 

155 

D04 

58 

JZ1 10,A,B,D 









151 

AV8110 

02 

1 10 

10 

50m 

48 


150A 

SI 1 




xxxx 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

175 

DO 15 

152# 

4 1 45 A 


100 

1 10 

15 

35m 

45 


150J 

S87 

59 

JZ1IOC 

0 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

175 

D015 

153# 

4245 


100 

1 10 

15 

35m 

45 


150J 

S87 

60 

LPM 1 10,A,-20 









154# 

ZX1 10 


5 

1 10 

25 0 

5 0 

250 

10 

150J 

M41 




XX* 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 


150A 

A1 kk 

155# 

4345 


100 

1 10 

30 

35m 

45 


150J 

S87 

61 

TCI10A5B 

5A0 

1 10 

1 0 

2 5m 

740 

05 

1 75A 

A Ini 

156# 

4445 


100 

1 10 

30 

35m 

45 


150J 

S87 

62 

TZ1 10,A,B,D 









157 

1N2840AB 

XXX 

1 10 

50 

1 10m 

30 

9 5 

175S 

C5a 




xxxx 

1 10 

1 0 

3 Om 

600 

9 5 

175 

D027 

158 

JAN 1N2840B 

,RB 








63 

TZ1IOC 

0 

1 10 

1 0 

3.0m 

600 

9 5 

175 

D027 




15_ 

110 

50 

1 10 

30 

1 0 

150C 

C5a 

64 

UZ8111 

5 

1 10 

1.0 

2 3m 

450 

10 

175 

A1 46h 

159 

1N3342 

20 

1 10 

50 

1 10m 

30 

9.5 

175J 

D05 

65 

UZ8211 

10 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

10 

175 

A1 46h 

160 

1N3342A 

10 

1 10 

50 

1 10m 

30 

9 5 

175J 

D05 

66 

VR1 10.A.B 

XXX 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 


1 25A 

Alb 

161 

1N3342B 

5 

1 10 

50 

1 10m 

30 

9 5 

175J 

D05 

67 

Z110,A,B,D 

xxxx 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

9.5 

175 

D027 

162 

JAN 1N3342E 

,RB 








68 

Z1 IOC 


0 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

9.5 

175 

D027 




5 

1 10 

50 

1 10m 

30 

10 

150 

D05 

69 

ZA110.A.B 

XXX 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 


1 50C 

A lew 

163 

50T110AB 

XX* 

110 

50 

1 10m 

30 

9.5 


S19e 

70 

ZB1 10 


t 

1 10 

1.0 § 

2 3m 

450 


1 50A 

Albc 

164 

AV51110 

5 

1 10 

50 

1 10m 

30 

9 5 

150C 

C5a 

71 

ZD 11O0,A,B 

XXX 

110 

1 0 

2 3m 

400 

9.5 

175A 

A1 cm 

165 

IDAZ1 12,A,B, 

C0 








72 

ZH 1 10.A.B 

XXX 

110 

1.0 

2 3m 

450 

9.5 

175A 

D01 




Ixxxx 

112 

500m 

1 Om 



200A 

Alhc 

73 

ZM 110,A,B,D 









166 

IDA1Z1 12,A,E 

l,C0 











xxxx 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

175 

D041 




xxxx 

112 

1 0 

9 Om 



200A 

Alht 

74 

ZM1IOC 

0 

1 10 

1 0 

2 3m 

450 

9 5 

175 

D041 

167 

AV2115 

02 

1 15 

1 0 

5 Om 

500 


150A 

A19 

75 

1 N4857,A,B 

XXX 

1 10 

1 2 

2 3m 

450 

10 

175 

D029 

168 

AV8115 

02^ 

115 

10 

50m 

70 


150A 

SI 1 

76# 

ZD110# 

5 

1 10 

1 3 

5 0 

250 

10 

1 50J 

D013 

169 

AV51115 

5 

115 

50 

105m 

35 

9 5 

150C 

C5a 

77# 

ZY110 


5 

1 10 

-1.3 

5 0 

250 

10 

150J 

Alba 

170 

IDAZ1 16.A.B. 

C0_ 








78 

1N3814,A,B 

XXX 

1 10 

1.5 

3 4m 

300 

10 

1 75S 

Cl 40 




|xxxx 

116 

500m 

1 Om 



200A 

Alhc 

79 

1N4490 

5 

1 10 

1 5 

2 3m 

300 


175A 

A196 

171 

IDA1Z1 16,A,E 

t,C0 








80 

JAN 1N4490 

10 

1 10 

1.5 

2 3m 

300 

10 

1 75A 

A 1v 




xxxx 

1 16 

1 0 

9 Om 



200A 

Alht 

81# 

1S41 10,A 

XX 

1 10 

1.5 

2 Om 

107 

10 

150A 

DO 1 

172 

1N 1999 

10 

120 

150m 

200u 

2 8k 


150 

Cl 

82 

1.5JZ1 10,A,B 

D 








173 

1N1999A 

5 

120 

150m 

200u 

2 8k 


150 

Cl 




xxxx 

1 10 

1 5 

3 4m 

300 

10 

175 

DO 15 

174 

1N1999B 

1 

120 

150m 

200u 

2 8k 


150 

Cl 

83 

1 5JZ1 IOC 

0 

1 10 

1.5 

3 4m 

300 

10 

175 

D01 5 

175 

1 N1945,A,B 

XX 1 

120 

20 

20m 

2 8k 


150 

D07 












176# 

RZ12B 


10 

120 

20 

33m 

56 

9 4 

125A 

D05 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 



l3J 

TOLERANCE 

LJLI 

I2JMAX 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG. 



I3J 

TOLERANCE 

JU 

I2JMAX 

TEST 

MAX 

TEMP. 

MAX 

DWG 

LINE 

'TYPE 

20 jlC 

5 |2 

NOM. 

DISS 

CUR 

DYN 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 












VOLT 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


fC) 






{%} 

(V) 

m 

(A) 

m> 


re) 


1 

1/4A120AB 










77 

CZ120,A,B,D 












XXX 

120 

250m 

520u 

1 5k 

9 5 

175 

D07 





xxxx 

120 

1 0 

3 Om 

650 

9 5 

175 

D015 

2 

1/4M120Z.10.5 









78 

CZ120C 

0 

120 

1 0 

3 Om 

650 

9 5 

175 

D01 5 




XXX 

120 

250m 

520u 

1 5k 

9 6 

175J 

A Icy 


79# 

EZ12B 


10 

120 

1 0 

3 3m 

4 5k 

9 4 


Alem 

3 

25N120 

20 

120 

25 

52m 

1 5k 


250 

D07 


80 

HW120AB 

XXX 

120 

1 0 

2.0m 

550 


175 

A196 

4 

1N740.A 

XX 

120 

25 

1 Om 

570 

9 6 

175A 

D07 


81 

IDA1Z120 AB 

.00 








5 

1N740B 

20 

120 

25 

1 Om 

570 



D07 





xxxx 

120 

1 0 

9 Om 



200A 

Alht 

6# 

MZ12B 


10 

120 

25 

82m 

1 6k 

9 4 

150A 

D07 


82 

JZ120AB,D 









7 

1 N987,A,B 

XXX 

120 

40 

1 Om 

900 

9 5 

175S 

D07 





xxxx 

120 

1 0 

2 Om 

550 

9.5 

175 

D015 

8 

JAN 1N987B 

5 

120 

40 

1 Om 

900 

1 1 

175A 

D07 


83 

JZ120C 

0 

120 

1 0 

2 Om 

550 

9 5 

175 

D015 

9 

CZA120D,10,5 









—84 

LPM 1 20A-20 












XXX 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M371 





XX* 

120 

1 0 

2.0m 

550 


150A 

Alkk 

10 

CZB120DJ0T 










85 

TC120A5B 

5A0 

120 

1 0 

2 5m 

80Q 

05 

175A 

Alnj 




XXX 

120 

400m 

520u 

1 5k 

9 5 

175 

M37 1 


86 

TZ120AB.D 









1 1 

CZC120D.10.E 













XXXX 

120 

1 0 

3.0m 

650 

9 5 

175 

D027 




XXX 

120 

400m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

M37 1 


87 

TZ120C 

0 

120 

1 0 

3.0m 

650 

9 5 

175 

D027 

12 

CZD120D,10,5 










88 

UZ8112 

5 

120 

1.0 

2.0m 

550 

10 

175 

A146h 




XXX 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M451 


89 

UZ8212 

10 

120 

1 0 

2.0m 

550 

10 

175 

A146h 

13 

CZE120D,10,E 










90 

VR120AB 

XXX 

120 

1 0 

2.0m 

550 


125A 

Alb 




XXX 

120 

400m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

M451 


91 

Z120AB,D 

XXXX 

120 

1.0 

2 0m 

550 

9 5 

175 

D027 

14 

HM 1 20,A,B 

XXX 

120 

400m§ 

1 Om 

900 


175A 

A196c 


92 

Z120C 


0 

120 

1 0 

2.0m 

550 

9 5 

175 

D027 

15 

M4Z120A-20 









93 

ZA120AB 

XXX 

120 

1 0 

2 0m 

550 


150C 

A lew 




XX* 

120 

400m 

1 Om 

900 


150A 

Alkk 


94 

ZB 120 


t 

120 

1 0 § 

2 0m 

550 


150A 

Albc 

16 

MACZA1 20D, 10,5 









95 

ZD12O0AB 

XXX 

120 

1.0 

2.0m 

525 

9.5 

175A 

Alcm 



Ixxx 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M453 


96# 

ZF12B 


10 

120 

1 0 

3 3m 

270 

9.4 

150A 

D013 

17 

MACZB 120D, 10,5 









97 

ZH120AB 

XXX 

120 

1.0 

2 Om 

550 

9 5 

175A 

D01 



Ixxx 

120 

400m 

520u 

1 5k 

9 5 

175 

M453 


98 

ZM120AB.D 









18 

MACZC1 20D, 10,5 












xxxx 

120 

1 0 

2 Om 

550 

9.5 

175 

D041 




XXX 

120 

400m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

M453 


99 

ZM120C 

0 

120 

1 0 

2.0m 

550 

9.5 

175 

D041 

19 

MACZD1 20D, 10,5 









100 

1N4858AB 

XXX 

120 

1 2 

2.1m 

550 

10 

175 

D029 



Ixxx 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M453 


101# 

ZD 120# 

5 

120 

1 3 

5.0 

250 

10 

150J 

D013 

20 

MACZE120D,10,5 









102 

ZM1200 

10 

120 

1 3 

5.0 

250 

10 

150J 

D013 




XXX 

120 

400m 

1 Om 

900 

9.5 

175 

M453 


103# 

ZU120 


10 

120 

1 3 

5.0 

250 

10 

150J 

Alba 

21 

MBCZA1 20 D, 10,5 









104# 

ZY120 


5 

120 

1 3 

5 0 

250 

10 

150J 

Albg 



|xxx 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M454 


105 

1N3815AB 

XXX 

120 

1 5 

3.1m 

350 

10 

1 75S 

Cl 40 

22 

MBCZB 1 20D.10,5 









106 

1N4491 

5 

120 

1 5 

2.0m 

400 


175A 

A196 




XXX 

120 

400m 

520u 

1 5k 

9 5 

175 

M454 


107 

JAN1N4491 

10 

120 

1 5 

2.0m 

400 

10 

1 75A 

A1 v 

23 

MBCZC1 20D, 10,5 









108# 

1S41 20,A 

XX 

120 

1 5 

2.0m 

230 

10 

150A 

D01 



Ixxx 

120 

400m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

M454 


109 

1 5JZ120.A.B 

D 








24 

MBCZD1 20D, 10,5 












XXXX 

120 

1 5 

3 1m 

350 

10 

175 

D015 



|xxx 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M454 


1 10 

1 5JZ120C 

0 

120 

1.5 

3.1m 

350 

10 

175 

D015 

25 

MBCZE120D. 1 (T5 









1 1 1 

1.5R120AB 











|xxx 

120 

400m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

M454 





XXX 

120 

1 5 

3 Om 

500 

9 5 

175A 

A52c 

26 

MCCZA1 20D, 10,5 









112 

1 5Z120AB,C 











Ixxx 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M 4 5 5 





xxxx 

120 

1 5 

3.1m 

350 

10 

175 

D027 

27 

MCCZB 1 20D, 10,5 









113 

1 5Z120C 

0 

120 

1 5 

3 1m 

350 

10 

175 

D027 



|xxx 

120 

400m 

520u 

1 5k 

9 5 

175 

M455 


114 

1N4080 

5 

120 

2 0 

2 5m 

800 

.50 

100 

A1 nj 

28 

MCCZC1 20D, 10,5 









115 

1N4080A 

5 

120 

20 

2 5m 

800 

.20 

100 

Aim 



|xxx 

120 

400m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

M455 


116 

2R120 AB 

XXX 

120 

2 0 

4.2m 

500 

9 5 

175A 

D027 

29 

MCCZD120D, 10,5 









117 

2VR120AB 

XXX 

120 

20 

4 2m 

500 



A3e 



Ixxx 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M455 


118 

LMZ120.A.-20 









30 

MCCZE 1 20D, 10,5 












XX* 

120 

20 

4 Om 

325 


1 50A 

Alkk 



|xxx 

120 

400m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

M455 


119 

ZBC120 

t 

120 

20 § 

4 Om 

325 


150A 

Albc 

31 

MDCZA1 20D, 10,5 









120 

1N1889 

10 

120 

3.0 

7 5m 

85 0 

10 

200A 

D04 



XXX 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M410 


121 

1N1889A 

5 

120 

3 0 

7 5m 

85 0 

10 

200A 

D04 

32 

MDCZB1 20D, 10,5 









122 

1N1889B 

1 

120 

3 0 

7 5m 

85 0 

10 

200A 

D04 




XXX 

120 

400m 

520u 

1 5k 

95 

175 

M410 


123 

1N5097 

5 

120 

30 

5.0m 

325 


175A 

A146i 

33 

MDCZC1 20D, 10,5 









124 

3R120AB 

XXX 

120 

3 0 

6 Om 

275 

9.5 

175A 

A1 rw 



Ixxx 

120 

400m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

M410 


125 

3TZ1 20 AB,D 









34 

MDCZD1 20D, 10,5 












xxxx 

120 

3.0 

10m 

275 


175 

Alec 




XXX 

120 

400m 

250u 

1 7k 

9 5 

175 

M410 


126 

3TZ120C 

0 

120 

30 

10m 

275 


175 

Alec 

35 

MDCZE 1 20D, 10,5 









127 

3VR120AB 

XXX 

120 

3 0 

6 Om 

275 



A222 



_ 

XXX 

120 

400m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

M410 


128 

CZ5097 

10 

120 

3 0 

5.0m 

325 

110 

175A 

A196e 

36 

MZC120A10 

t 

120 

400m§ 

420u 

2 Ok 

1 1 

175J 

M468 


129# 

FDZ12B 

10 

120 

To"0 

10m 

90 

9 4 

150A 

S303 

37 

MZC120B10 

§t 

120 

400m§ 

250u 

4 Ok 


175J 

M468 


130 

M3Z120A 

XX 

120 

30 

6 2m 

330 


150A 

Alkk 

38 

1N3429 

10 

120 

50 

1 Om 

1 4k 

8 3 

200A 

P5 


131 

MZ112 


5 

120 

3.0 

5 Om 

325 

10 

175A 

A146i 

39 

1N5273 

20t 

120 

50 

1 Om 



200A 

D07 


132 

MZ212 


10 

120 

3.0 

5 Om 

325 

10 

175A 

A146j 

40 

1 N5273A,B 

§0 

120 

50 

1 Om 

900 

1 1 

200A 

D07 


133 

MZ312 


20 

120 

3 0 

5.0m 

325 

10 

175A 

A146j 

4.1# 

DZ12B 


10 

120 

50 

1 6m 

560 

9 4 

150A 

A100 


134 

UZ112 


5 

120 

30 

5.0m 

325 0 


175A 

A60 

42 

IDAZ120ABJ 

"0 









135 

UZ212 


10 

120 

30 

5.0m 

325 0 


175A 

A146f 




xxxx 

120 

500m 

1 Om 



200A 

Alhc 


136 

UZ312 


20 

120 

3.0 

5 Om 

325 0 


175A 

A60 

43 

MZ92-120 

t 

120 

500m§ 

1 Om 


9 2 

150J 

Cl 03 


137 

ZAC120AB 

XXX 

120 

30 

2.0m 

550 


150C 

Alev 

44 

S5273 AB 

XXX 

120 

500m 

1 Om 

900 

1 1 

175 

D041 


138 

ZCC120 

t 

120 

3.0 § 

5 Om 

325 


150A 

A ley 

45 

7JZ120 

t 

120 

750m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

D015 


139 

3T120,A,B 

XX* 

120 

3.5 

5 Om 

350 



SI 1 

46 

7Z120AB,D 










140# 

4GZ12B 

10 

120 

4 0 

20m 

1 2k 

9.5 


SI 9a 




XXXX 

120 

750m 

1 Om 

900 

9.5 

175 

D027 


141 

1N4984 

5 

120 

5.0 

10m 

170 


175A 

A146m 

47 

7Z120C 

0 

120 

750m 

1 Om 

900 

9 5 

175 

D027 


142 

JAN 1N4984 

5 

120 

5.0 

10m 

170 

10 

175A 

A248f 

48 

7ZM120.A.B, 

D 









1434 

1N5380 

20 

120 

5.0 

10m 



200A 

Alee 




XXXX 

120 

750m 

10m 

900 

9 5 

175 

D041 


144y 

1N5380A 

10 

120 

5.0 

10m 

170 


200A 

Alee 

49 

7ZM120C 

0 

120 

750m 

10m 

900 

9 5 

175 

D041 


145y 

1N5380B 

5 

120 

5 0 

10m 

170 


200A 

Alee 

50 

1N3705 

20 

120 

750m§ 

1.0m 

900 


175S 

A1 az 


146# 

5346 


100 

120 

5.0 

5.0m 

320 


150J 

A9h 

51 

1N3705A 

10 

120 

750m§ 

1 Om 

900 


175S 

A1 az 


147y 

CTZC120,A,B, 

D0 








52 

1N3705B 

5 

120 

750m§ 

1 .Om 

900 


175S 

Alaz 





xxxx 

120 

5 0 § 

10 

170 0 

9.5 

175A 

A ley 

53 

MMZ120.A.-2 

D 









1 48t 

CTZC12OC0 

1 

120 

5.0 § 

10 

170 0 

9.5 

175A 

Alev 




XX* 

120 

750m 

1 Om 

900 


150A 

Alkk 


1 49t 

CTZC12OE0 

3 

120 

5 0 § 

10 

170 0 

9 5 

175A 

A ley 

54 

1A120M,A,B 

XXX 

120 

1 0 

2 Om 

550 


75A 

D015 


150 

HZ 120 


10 

120 

5 0 

8.0m 

84 

8.5 

165C 

M221 

55 

1E1 20Z.10.5 










151 

MZ5112 

5 

120 

5.0 

10m 

170 

10 

175A 

A60f 




XXX 

120 

1 0 

2 Om 

550 

9.5 

150A 

A52g 


152 

MZ5212 

10 

120 

5 0 

10m 

170 

10 

175A 

A60f 

56 

1 M 120Z,10,5 










153 

MZ5312 

20 

120 

5 0 

10m 

170 

10 

175A 

A60f 




XXX 

120 

1 0 

2 Om 

550 

9 5 

175S 

D01 


154y 

TZC120.A.B.D 









57 

1N 1797,A 

XX 

120 

1 0 

5 Om 

390 


175S 

D013 





xxxx 

120 

5.0 § 

10 

170 0 

9 5 

175A 

A ley 

58 

1N3046AB 

XXX 

120 

1 0 

2 0m 

550 


175A 

A3 la 


1 55y 

TZC120C 

1 

120 

5 0 § 

10 

170 0 

9 5 

175A 

A ley 

59 

JAN 1N3046B 

5 

120 

1 0 

2 Om 

550 

10 

175A 

A31c 


1 56t 

TZC120E 

3 

120 

5 0 § 

10 

170 0 

9.5 

175A 

Alev 

60 

1 N3098,A 

XX 

120 

1 0 

3 Om 

600 

9 5 

200C 

A126 


1 57y 

UZ5112 

5 

120 

5.0 

10m 

170 

10 

175A 

A146m 

61 

1N4188 

20 

120 

1 0 

2 Om 

550 

9 5 

175 

D029 


1584 

UZ5212 

10 

120 

5 0 

10m 

170 

10 

175A 

A146m 

62 

1N4188A 

10 

120 

1 0 

2 Om 

550 

9 5 

175 

D029 


159 

UZ5312 

20 

120 

5 0 

10m 

170 0 

10 

175A 

A146m 

63 

1N4188B 

5 

120 

1 0 

2 Om 

550 

9 5 

175 

D029 


160 

ZC120 


t 

120 

5 0 § 

10m 

170 


150A 

A ley 

64 

1 N4353,A,B 

XXX 

120 

1 0 

2 0m 

550 

9 5 

300S 

D07 


161 

UZ4112 

5 

120 

8 0 

10m 

170 


175A 

A146m 

65 ♦ 

1N4430 

20 

120 

1 0 

2 Om 

350 


175S 

A266a 


162 

UZ4212 

10 

120 

8 0 

10m 

170 


175A 

A146m 

66 

1N4430A 

10 

120 

1 0 

2 0m 

350 

9 5 

175A 

Alcm 


163 

1N 1810,A 

XX 

120 

10 

50m 

56 


175A 

S11 

67 

1N4430B 

5 

120 

1 0 

2 Om 

350 

9 5 

175A 

A 1cm 


164 

1N1810B 

20 

120 

10 

50m 

56 



SI 1e 

68 

1N5589 

20 

120 

1 0 § 

20 



200A 

A196d 


165 

1N 1810C.CAC 

5 



• 





69 

1N5589A 

10 

120 

1 0 § 

2 0m 

550 


200A 

A196d 





XX 

120 

10 § 

50m 

56 


175J 

S19a 

70 

1N5589B 

5 

120 

1 0 § 

2 Om 

550 


200A 

A196d 


166 

1N2010 

10 

120 

10 

50m 

56 

12 

150A 

S19a 

71 

1N5659 


120 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 


167 

1N2010A 

5 

120 

10 

50m 

56 

12 

150A 

S19a 

72 

1N5659A 


120 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 


168 

1 N2010C,CA£ 

8 








73 

1R120 AB 

XXX 

120 

1 0 

2 0m 

550 

9 5 

175A 

A52c 





1 XX 

120 

10 

50m 

56 

12 

150A 

S19a 

74# 

1S258 


10 

120 

1 0 

3 Om 

400 


150J 

A56a 


169 

1N3008AB 

|xxx 

120 

10 

20m 

75 


175C 

DO40 

75# 

1 S3120 

XX 

120 

1 0 

2 0m 

700 

10 

150 

A3 


170 

JAN 1N3008B 

,RB 








76 

AV2120 

02 

120 

1 0 1 

5 Om 

500 


150A 

A19 



' 


1 _5_ 

120 

10 

20m 

75 

10 

150C 

D04 
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2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



3 

TOLERANCE 

LU 

I2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX 

DWG. 



31 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX 

DWG. 

LINE 

TYPE 

2011015 12 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

TYPE 

20 110 

|5 |2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(a) 


(°C) 






f%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(n) 


(°C) 


1 

1 N3 102,A 

XX 

120 

10 

30 m 

600 

9 5 

1 50A 

S82 


77 

MDCZD130D, 

10,5 








2 

1N4288 

20 

120 

10 

20m 

75 

9.5 

1750 

S1 34 




Ixxx 

130 

400m 

250u 

2 0k 

9 5 

175 

M410 

3 

1N4288A 

10 

120 

10 

20m 

75 

9 5 

1750 

S 134 


78 

MDCZE130D,10,5 








4 

1N4288B 

5 

120 

10 

20m 

75 

9 5 

1750 

S 1 34 





XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M410 

5 

JAN 1N4288B 

5 

120 

10 § 

20m 

75 

10 

175S 

S 134a 


79 

MZC130A10 

t 

130 

400m§ 

380u 

2.3k 

11 

175J 

M468 

_6#. 

1S300 


10 

120 

10 

30m 

50 


1 50J 

SI 9a 


80 

MZC130B10 

§t 

130 

400m§ 

250u 

4 5k 


1 75J 

M468 

7# 

1S5 120,A 

XX 

120 

10 

50m 

50 

12 

1500 

D04 


81 

1N5274 

20T 

130 

50 

95m 



200A 

D07 

8# 

1S512OC0 

10 

120 

10 

50m 

50 

12 

1500 

D04 


82 

1 N5274A,B 

§0 

130 

50 

95m 

1 Ik 

11 

200A 

D07 

_9Jl_j 

1S6120 

10 

120 

10 

20m 

80 

10 

150 

D04 


83 

MZ92-130 

t 

130 

500m§ 

950m 


9 2 

150J 

0103 

10# 

1S6120A 

5 

120 

10 

20m 

80 

10 

150 

D04 


84 

S5274AB 

XXX 

130 

500m 

950u 

1 1m 

1 1 

175 

D041 

1 1 

10PZ120AB, 

D 









85 

7JZ130 

t 

130 

750m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

D015 




xxxx 

120 

10 

20m 

75 

9 5 

175 

D04 


86 

7Z130,A,B,D 









12 

10PZ120C 

0 

120 

10 

20m 

75 

9 5 

175 

D04 





xxxx 

130 

750m 

950u 

1.1k 

9 5 

175 

^0027 

13 

10RZ1 20,A,B, 

D 









87 

7Z130C 

0 

130 

750m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

D027 




xxxx 

120 

10 

30m 

120 

12 

155 

D04 


88 

7ZM130AB, 

D 








14 

10RZ120C 

0 ^ 

120 

10 

30m 

120 

12 

155 

D04 





xxxx 

130 

750m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

D041 

15 

AV8120 

02 

120 

10 

50m 

70 


150A 

SI 1 


89 

7ZM130C 

0 

130 

750m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

D041 

16# 

GZ12B 


10 

120 

10 0 

16m 

56 

9 4 

1 50A 

D04 


90 

1N3706 

20 

130 

750m§ 

950u 

1 Ik 


175S 

Alaz 

17# 

PZ12B 


10 

120 

10 0 

16m 

56 

9 4 

1 50A 

S95a 


91 

1N3706A 

10 

130 

750m§ 

950u 

1 Ik 


175S 

A1 az 

18# 

4146 


100 

120 

15 

35m 

45 


150J 

S87 


92 

1N3706B 

5 

130 

750m§ 

950u 

1 Ik 


175S 

A1 az 

19# 

4246 


100 

120 

15 

35m 

45 


1 50J 

S87 


93 

MMZ130,A,-2( 

D 








20# 

ZL120 


10 

120 

”25 0 

5 0 

250 

10 

150J 

M41 





XX* 

130 

750m 

950u 

1 Ik 


150A 

Alkk 

21# 

ZX120 


5 

120 

25 0 

5 0 

250 

10 

150J 

M41 


94 

1A130MAB 

XXX 

130 

1 0 

1 9m 

700 


75A 

D015 

22# 

4346 


100 

120 

30 

35m 

45 


150J 

S87 


95 

1 E130Z, 10,5 









23# 

4446 


100 

120 

30 

35m 

45 


150J 

S87 




Ixxx 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9 5 

150A 

A52g 

24 

1N2841AB 

XXX 

120 

50 

100m 

40 

9 5 

17 5S 

C5a 


96 

1 M 130Z, 10,5 









_25_ 

JAN1N2841B 

,RB 












XXX 

130 

1 0 

1.9m 

700 

9 5 

175S 

D01 




5 

120 

50 

100m 

40 

1 0 

1500 

C5a 


97 

1 N 1 798,A 

XX 

130 

1 0 

5 Om 

450 


175S 

D013 

26 

1N3343 

20 

120 

50 

100m 

40 

9 5 

175J 

D05 


98 

1N3047AB 

XXX 

130 

1 0 

1.9m 

700 


175A 

A3 la 

27 

1N3343A 

10 

120 

50 

100m 

40 

9 5 

175J 

D05 


99 

JAN 1N3047B 

5 

130 

1 0 

1 9m 

700 

10 

175A 

A31c 

28 

1N3343B 

5 

120 

50 

100m 

40 

9 5 

1 75J 

D05 


100 

1N4189 

20 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9 5 

175 

D029 

29 

JAN 1N3343B 

,RB 









101 

1N4189A 

10 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9 5 

175 

D029 




5 

120 

50 

100m 

40 

10 

150 

D05 


102 

1N4189B 

5 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9 5 

175 

D029 

30 

50T120AB 

XX* 

120 

50 

100m 

40 

9 5 


S 19e 


103 

1N4354AB 

XXX 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9 5 

300S 

D07 

31 

AV51120 

5 

120 

50 

100m 

40 

9 5 

1500 

C5a 


1044 

1N4431 

20 

130 

1 0 

1 9m 

500 


175S 

A266a 

32 

AVI 7 


10 

123 

1 0 

5 Om 

500 


1 50A 

A19 


105 

1N4431A 

10 

130 

1 0 

1 9m 

500 

9 5 

175A 

A 1cm 

33 

AVI 17 


10 

123 

10 

50m 

70 


1 50A 

S11 


106 

1N4431B 

5 

130 

1 0 

1 9m 

500 

9 5 

175A 

A 1cm 

34 

IDAZ124ABJ 

b0 









107 

1N5590 

20 

130 

1 0 § 

1 9 



200A 

A196d 




xxxx 

124 

500m 

1 Om 



< 

o 

o 

CM 

Alhc 


108 

1N5590A 

10 

130 

1 0 § 

1.9m 

700 


200A 

A196d 

35 

IDA1Z124AB 

,00 









109 

1N5590B 

5 

130 

1 0 § 

1 9m 

700 


200A 

A196d 




xxxx 

124 

1 0 

8 Om 



200A 

Alht 


110 

1N5660 


130 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 

36 

AV2125 

02 

125 

1 0 

5 Om 

500 


150A 

A19 


1 1 1 

1N5660A 


130 

1 0 

1 Om 


10 

1 75A 

D013 

37 

AV8125 

02 

125 

10 

50m 

70 


1 50A 

S11 


112 

1 R130,A,B 

XXX 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9 5 

175A 

A52c 

38 

AV51125 

5 

125 

50 

100m 

45 

9 5 

1500 

C5a 


113# 

1S259 


10 

130 

1 0 

3 Om 

450 


150J 

A56a 

39 

PS6327 

15 

127 

50 


20 


200A 

DO 14 


114# 

1 S3130 

XX 

130 

1 0 

2.0m 

800 

10 

150 

A3 

40 

1N239 


100 

128 

15 

20m 



200A 

C12a 


1 15 

AV2130 

02 

130 

1 0 

5.0m 

500 


150A 

A19 

41v 

1N 1327 

10 

128 

1 50m 

200u 


12 

1 50A 

Cl 


116 

CZ130,A,B,D 









42v 

1N1327A 

5 

128 

150m 

200u 


12 

150A 

Cl 





xxxx 

130 

1 0 

3 Om 

750 

9 5 

175 

D015 

43 

IDAZ128AB, 

-0 









117 

CZ130C 

0 

130 

1 0 

3 Om 

750 

9 5 

175 

D015 




xxxx 

128 

500m 

1 Om 



200A 

Alhc 


118 

HW130,A,B 

XXX 

130 

1 0 

1 9m 

700 


175 

A196 

44 

IDA1Z128AB 

f C0 









119 

JZ130AB.D 












xxxx 

128 

1 0 

8 Om 



200A 

Alht 





xxxx 

130 

1 0 

1.9m 

700 

9 5 

175 

D015 

45 

1/4A130AB 










120 

JZ130C 

0 

130 

1 0 

1.9m 

700 

9 5 

175 

D015 




XXX 

130 

250m 

480u 

1 9k 

9 5 

175 

D07 


121 

LPM 1 30A-20 









46 

1/4M 130Z,10,5 












XX* 

130 

1 0 

1 9m 

700 


1 50A 

Alkk 




XXX 

130 

250m 

■u 

00 

o 

c 

1 9k 

9 6 

1 75J 

A Icy 


122 

TC130A5C 

5A0 

130 

1 0 

2.5m 

840 

05 

1 75A 

Alsu 

47 

25N130 

20 

130 

25 

.48m 

1 9k 


250 

D07 


123 

TZ130,A,B,D 









48 

1 N741 ,A 

XX 

130 

25 

1 Om 

650 

9 6 

175A 

D07 





xxxx 

130 

1 0 

3 Om 

750 

9 5 

175 

D027 

49 

1N741B 

20 

130 

25 

1 Om 

650 



D07 


124 

TZ130C 

0 

130 

1 0 

3 Om 

750 

9 5 

175 

D027 

50 

1N988AB 

XXX 

130 

40 

95m 

1 Ik 

9 5 

1 75S 

D07 


125 

UZ8113 

5 

130 

1 0 

1 9m 

700 

10 

175 

A146h 

51 

JAN 1N988B 

5 

130 

40 

95m 

1 Ik 

1 1 

1 75A 

D07 


126 

UZ8213 

10 

130 

1 0 

1 9m 

700 

10 

175 

A146h 

52 

CZA130D.10,. 










127 

VR130,A,B 

XXX 

130 

1 0 

1 9m 

750 


1 25A 

Alb 




XXX 

130 

400m 

250u 

2 Ok 

9 5 

175 

M37 1 


128 

Z130,A,B,D 

xxxx 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9 5 

175 

D027 

53 

CZB 130D,10,l 










129 

Z130C 


0 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9 5 

175 

D027 




XXX 

130 

400m 

480u 

1 9k 

9 5 

175 

M37 1 


130 

ZA130,A,B 

XXX 

130 

1 0 

1 9m 

700 


1500 

A lew 

54 

0201300,10,5 









131 

ZB 130 


t 

130 

1 0 § 

1.9m 

700 


150A 

A1 be 




XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M37 1 


132 

ZD 1300,A,B 

XXX 

130 

1 0 

1 9m 

650 

9 5 

175A 

A 1cm 

55 

CZD130D,10,5 









133 

ZH130AB 

XXX 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9 5 

175A 

D01 




XXX 

130 

400m 

250u 

2 Ok 

9 5 

175 

M45 1 


134 

ZM 130,A,B,D 









56 

CZE130D,10,5 












xxxx 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9.5 

175 

D041 




XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M45 1 


135 

ZM130C 

0 

130 

1 0 

1 9m 

700 

9.5 

175 

D041 

57 

HM130AB 

XXX 

130 

400m§ 

950u 

1 Ik 


1 75A 

A196c 


136 

1N4859AB 

XXX 

130 

1 2 

1 9m 

700 

1 1 

175 

D029 

58 

M4Z130A-20 









137# 

ZD 130# 

5 

130 

1 3 

50 

300 

10 

150J 

D013 




XX* 

130 

400m 

950u 

1 Ik 


1 50A 

A1 kk 


138# 

ZY130 


5 

130 

1 3 

5 0 

300 

10 

150J 

Alba 

59 

M ACZA130D, 10,5 









139 

1N3816.A.B 

XXX 

130 

1 5 

2 9m 

400 

10 

175S 

0140 




XXX 

130 

400m 

250u 

2 Ok 

9 5 

175 

M453 


140 

1N4492 

5 

130 

1 5 

1 9m 

500 


175A 

A196 

60 

MACZB130D, 10,5 









141 

JAN 1N4492 

10 

130 

1 5 

1 9m 

500 

10 

175A 

A1 v 




XXX 

130 

400m 

480u 

1 9k 

9.5 

175 

M453 


142# 

1S4130.A 

XX 

130 

1 5 

2 0m 

265 

10 

1 50A 

D01 

61 

MACZC130D,10,5 









143 

1 5JZ130,A,B 

D 











XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M453 





xxxx 

130 

1.5 

2 9m 

400 

10 

175 

D015 

62 

M ACZD130D, 10,5 









144 

1 5JZ130C 

0 

130 

1 5 

2 9m 

400 

10 

175 

D015 




XXX 

130 

400m 

250u 

2 0k 

9 5 

175 

M453 


145 

1 5R130,A,B 









63 

MACZE 130D,10,5 












XXX 

130 

1 5 

2 8m 

600 

9 5 

175A 

A52c 




XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M453 


146 

1 5Z130ABX 

) 








64 

MBCZA130D,10,5 












xxxx 

130 

1.5 

2 9m 

400 

10 

175 

D027 




XXX 

130 

400m 

250u 

2 0k 

9 5 

175 

M454 


147 

15Z130C 

0 

130 

1.5 

2 9m 

400 

10 

175 

D027 

65 

MBCZB130D, 10.5 









148 

2R130.A.B 

XXX 

130 

2.0 

3 8m 

600 

9 5 

175A 

D027 




XXX 

130 

400m 

480u 

1 9k 

9 5 

175 

M454 


149 

2VR130AB 

XXX 

130 

20 

3 8m 

600 



A3e 

66 

MBCZC130D, 10,5 









150 

LMZ130A-20 












XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M454 





XX* 

130 

2.0 

4 Om 

400 


150A 

Alkk 

67 

MBCZD 1 30D, 1 0,5 









151 

ZBC130 

t 

130 

20 § 

3 8m 

375 


150A 

Albc 




XXX 

130 

400m 

250u 

2 Ok 

9 5 

175 

M454 


152 

1N4081 

5 

130 

2 5 

2 5m 

840 

.50 

100 

Alsu 

68 

MBCZE130D.10,5 









153 

1N4081A 

5 

130 

2.5 

2 5m 

840 

20 

100 

Alsu 




XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M454 


154 

1N5098 

5 

130 

3 0 

5 Om 

375 


175A 

A146j 

69 

MCCZA130D,10,5 









155 

3R130AB 

XXX 

130 

3 0 

5 7m 

350 

9 5 

1 75A 

Alrw 




XXX 

130 

400m 

250u 

2 Ok 

9 5 

175 

M455 


156 

3TZ130,A,B,D 









70 

MCCZB130D,10,5 












xxxx 

130 

3.0 

5.0m 

350 


175 

Alec 




XXX 

130 

400m 

480u 

1 9k 

9 5 

175 

M455 


157 

3TZ130C 

0 

130 

3 0 

5 Om 

350 


175 

Alec 

71 

MCCZC 130D,10,5 









158 

3VR130.A.B 

XXX 

130 

30 

5 7m 

350 



A222 




XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M455 


159 

CZ5098 

10 

130 

3 0 

5 Om 

375 

120 

175A 

A196e 

72 

MCCZD130D,10,5 









160 

M3Z130,A 

XX 

130 

3 0 

5 6m 

390 


150A 

Alkk 




XXX 

130 

400m 

250u 

2 Ok 

9 5 

175 

M455 


161 

MZ1 13 


5 

130 

3 0 

5 Om 

375 

10 

175A 

A146i 

73 

MCCZE130D,10,5 









162 

MZ213 


10 

130 

3 0 

5 Om 

375 

10 

175A 

A146j 




XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M455 


163 

MZ313 


20 

130 

3 0 

5 Om 

375 

10 

175A 

A14 6 j 

74 

MDCZA130D, 10,5 









164 

UZ1 13 


5 

130 

3 0 

5 Om 

375 0 


175A 

A60 




XXX 

130 

400m 

250u 

2 Ok 

9 5 

175 

M410 


165 

UZ213 


10 

130 

3 0 

5 Om 

375 0 


175A 

A146f 

75 

MDCZB 130D,10,5 









166 

UZ313 


20 

130 

3 0 

5 Om 

375 0 


175A 

A60 




XXX 

130 

400m 

480u 

1 9k 

9 5 

175 

M410 


167 

ZAC 130,A,B 

XXX 

130 

3 0 

1 9m 

700 


1500 

Alev 

76 

MDCZC130D,10,5 









168 

ZCC130 

t 

130 

3 0 § 

5 Om 

375 


1 50A 

A ley 




XXX 

130 

400m 

950u 

1 Ik 

9 5 

175 

M410 


169 

3T130.A.B 

XX* 

130 

3 5 

5 Om 

450 



SI 1 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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2. S 


UCQN REFERENCE DIOD 


ES 



3J 

TOLERANCE 

u 

2JMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


3J 

TOLERANCEI 

1 | 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 11C 

5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 110 

5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT. 











VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


rci 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(tt) 


(°C) 


1 

1N4985 

5 

130 

5 0 

10m 

190 


1 75A 

A146m 

81 

MCCZA140D,10,5 








2 

JAN 1N4985 

5 

130 

5 0 

10m 

190 

10 

175A 

A248f 



Ixxx 

140 

400m 

250u 

2 5k 

9 5 

175 

M455 

34 

1N5381 

20 

130 

5 0 

10m 



200A 

Alee 

82 

MCCZB140D, 10,5 








4v 

1N5381A 

10 

130 

5 0 

10m 

190 


200A 

Alee 



1 

XXX 

140 

400m 

450u 

2 2k 

9 5 

175 

M455 

5t 

1N5381B 

5 

130 

5 0 

10m 

190 


200A 

Alee 

83 

MCCZC140D,10,5 








6y 

CTZC130.A.B. 

00 










_1 

XXX 

140 

400m 

900u 

1.4k 

9.5 

175 

M455 




xxxx 

130 

5 0 § 

10 

190 0 

9.5 

175A 

A ley 

84 

MCCZD140D,10,5 








It 

CTZC13OC0 

1 

130 

5 0 § 

10m 

190 0 

9 5 

175A 

A ley 



1 

XXX 

140 

400m 

250u 

2.5k 

9.5 

175 

M455 

8y 

CTZC13OE0 

3 

130 

5 0 § 

10m 

190 0 

9 5 

175A 

A ley 

85 

MCCZE140D,10,5 








9 

MZ5113 

5 

130 

5 0 

10m 

190 

10 

175A 

A60f 




XXX 

140 

400m 

900u 

1 4k 

9 5 

175 

M455 

10 

MZ5213 

10 

130 

5 0 

10m 

190 

10 

175A 

A60f 

86 

MDCZA140D,10,5 








1 1 

MZ5313 

20 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A60f 



Ixxx 

140 

400m 

250u 

2 5k 

9.5 

175 

M410 

12y 

TZC130,A,B,D 









87 

MDCZB140D,10,5 











xxxx 

130 

5 0 § 

10 

190 0 

9.5 

175A 

A ley 




XXX 

140 

400m 

450u 

2.2k 

9 5 

175 

M410 

13y 

TZC130C 

1 

130 

5 0 § 

10m 

190 0 

9.5 

175A 

Alev 

88 

MDCZC140D,10,5 








1 4y 

TZC130E 

3 

130 

5 0 § 

10m 

190 0 

9.5 

175A 

A ley 



|xxx 

140 

400m 

900u 

1 4k 

9.5 

175 

M410 

15t 

UZ5113 

5 

130 

5 0 

10m 

190 

10 

175A 

A146m 

89 

MDCZD1 40D,10,5 








164 

UZ5213 

10 

130 

5.0 

10m 

190 

10 

175A 

A146m 



_ 

XXX 

140 

400m 

250u 

2 5k 

9 5 

175 

M410 

17 

UZ5313 

20 

130 

5 0 

10m 

190 0 

10 

175A 

A 146m 

90 

MDCZE140D,10,5 








18 

ZC130 


t 

130 

5 0 § 

10m 

190 


150A 

A ley 




XXX 

140 

400m 

900u 

1.4k 

9.5 

175 

M410 

19 

UZ4113 

5 

130 

8 0 

10m 

190 


175A 

A146m 

91 

MZC140A10 

t 

140 

400m§ 

360u 

2 7k 

1 1 

175J 

M468 

20 

UZ4213 

10 

130 

8.0 

10m 

190 


175A 

A146m 

92 

MZC140B10 

§t 

140 

400m§ 

250u 

4.5k 


1 75J 

M468 

21 

IN 181 1,A 

XX 

130 

10 

50m 

65 


175A 

S11 

93 

1N5275 

20t 

140 

.50 

90m 



200A 

D07 

22 

1 N 1 8 1 1 B 

20 

130 

10 

50m 

65 



SI 1e 

94 

1 N5275A.B 

§0 

140 

.50 

,90m 

1 3k 

1 1 

200A 

D07 

23 

IN 181 1C,CAC 

0 








95 

IDAZ140,A,B,C 

'0 











XX 

130 

io § 

50m 

65 


175J 

S19a 




xxxx 

140 

500m 

1 Om 



200A 

Alhc 

24 

1N2011 

10 

130 

10 

50m 

65 

12 

1 50A 

S19a 

96 

MZ92-140 

t 

140 

500m§ 

900m 


9.2 

150J 

C103 

25 

1N2011A 

5 

130 

10 

50m 

65 

12 

1 50A 

S19a 

97 

S5275AB 

XXX 

140 

500m 

900u 

1.3m 

1 1 

175 

D041 

26 

1N201 1C,CA£ 

5 








98 

7JZ140 

t 

140 

750m 

900u 

1.3k 

9.5 

175 

D015 




XX 

130 

10 

50m 

65 

12 

150A 

S19a 

99 

7Z140A.B.D 









27 

1N3009AB 

XXX 

130 

10 

19m 

100 


175C 

DO40 




XXXX 

140 

750m 

900u 

1 3k 

9.5 

175 

D027 

28 

JAN 1 N3009B,RB 








100 

7Z140C 

0 

140 

750m 

900u 

1 3k 

9 5 

175 

D027 




5 

130 

10 

19m 

100 

10 

150C 

D04 

101 

7ZM 140A,B,I 

) 








29 

1N4289 

20 

130 

10 

19m 

100 

9.5 

175C 

S134 




xxxx 

140 

750m 

900u 

1 3k 

9 5 

175 

D041 

30 

1N4289A 

10 

130 

10 

19m 

100 

9 5 

1 75C 

S134 

102 

7ZM140C 

0 

140 

750m 

900u 

1 3k 

9.5 

175 

D041 

31 

1N4289B 

5 

130 

10 

19m 

100 

9 5 

175C 

S134 

103- 

1 M 140Z.10.5 









32 

JAN 1N4289B 

5 

130 

10 § 

1 9m 

100 

10 „ 

17SS 

S 134a 




XXX 

140 

1.0 

1.8m 

900 

9.5 

175S 

D01 

33# 

1S301 


10 

130 

10 

30m 

60 


150J 

S19g 

104 

1 R140,A,B 

XXX 

140 

1 0 

1 8m 

900 

9.5 

175A 

A52c 

34# 

1S5130.A 

XX 

130 

10 

50m 

50 

12 

150C 

004 

105# 

1S260 


10 

140 

1 0 

3.0m 

500 


150J 

A56a 

35# 

1S513OC0 

10 

130 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 

106 

AV2140 

02 

140 

1 0 

5 Om 

800 


150A 

A19 

36# 

1S6130 

10 

130 

10 

20m 

120 

10 

150 ~ 

004 

107 

CZ140,A,B,D 









37# 

1S6130A 

5 

130 

10 

20m 

80 

10 

150 

D04 




xxxx 

140 

1 0 

3.0m 

850 

9.5 

175 

D015 

38 

10PZ130AB, 

D 








108 

CZ140C 

0 

140 

1 0 

3 Om 

850 

9 5 

175 

D015 




xxxx 

130 

10 

19m 

100 

9 5 

175 

D04 

109 

IDA1Z140,A,B 

,C0 








39 

10PZ130C 

0 

130 

10 

19m 

100 

9 5 

175 

004 




xxxx 

140 

1 0 

5 Om 



200A 

Alht 

40 

10RZ130,A,B, 

D 








1 10 

JZ140,A,B,D 












xxxx 

130 

10 

30m 

160 

12 

155 

D04 




xxxx 

140 

1 0 

1 8m 

900 

9 5 

175 

D015 

41 

10RZ130C 

0 

130 

10 

30m 

160 

12 

155 

D04 

1 11 

JZ140C 

0 

140 

1 0 

1.8m 

900 

9 5 

175 

D015 

42 

AV8130 

02 

130 

10 

50m 

70 


150A 

S11 

112 

TZ140,A,B,D 









43# 

ZX130 


5 

130 

25 0 

5 0 

300 

10 

150J 

M41 




xxxx 

140 

1.0 

3.0m 

850 

9.5 

175 

D027 

44 

1N2842AB 

XXX 

130 

50 

95m 

50 

9 5 

175S 

C5a 

1 13 

TZ140C 

0 

140 

1 0 

3 Om 

850 

95 

175 

D027 

45 

JAN 1 N2842B,RB 








114 

UZ8114 

5 

140 

1 0 

1 8m 

850 

10 

175 

A146h 




5 

130 

50 

95m 

50 

1 0 

150C 

C5a 

115 

UZ8214 

10 

140 

1 0 

1.8m 

850 

10 

175 

A146h 

46 

1N3344 

20 

130 

50 

95m 

50 

9 5 

175J 

D05 

116 

Z140.A.B.D 

xxxx 

140 

1.0 

1 8m 

900 

9.5 

175 

D027 

47 

1N3344A 

10 

130 

50 

95m 

50 

9 5 

175J 

D05 

117 

Z140C 


0 

140 

1 0 

1 8m 

900 

9.5 

175 

D027 

48 

1N3344B 

5 

130 

50 

95m 

50 

9 5 

175J 

D05 

118 

ZM 140,A,B,D 









49 

JAN 1N3344B 

,RB 











xxxx 

140 

1.0 

1.8m 

900 

9 5 

175 

D041 




5 

130 

50 

95m 

50 

10 

150 

D05 

119 

ZM140C 

0 

140 

1 0 

1.8m 

900 

9.5 

175 

D041 

50 

50T130AB 

XX* 

130 

50 

95m 

50 

9 5 


S19e 

120 

1.5JZ1 40,A,B 

D 








51 

AV51130 

5 

130 

50 

95m 

50 

9 5 

150C 

C5a 




xxxx 

140 

1.5 

2.7m 

600 

10 

175 

D015 ! 

52 

IDAZ132AB, 

30 








121 

1.5JZ140C 

0 

140 

1 5 

2 7m 

600 

10 

175 

D015 




xxxx 

132 

500m 

1 Om 



200A 

Alhc 

122 

1 5M140Z,10, 

5 








53 

IDA1Z132AB 

f C0 











XXX 

140 

1 5 

2.7m 

600 

9 5 

175S 

C12 




xxxx 

132 

1 0 

6 Om 



200A 

Alht 

J23 

1 5R140AB 









54 

AV2135 

02 

135 

1.0 

5 Om 

500 


150A 

A19 




XXX 

140 

1 5 

2 5m 

700 

9 5 

175A 

A52c 

55# 

5347 


100 

135 

5 0 

3 Om 

450 


150J 

A9h 

124 

1 5Z140.A.B.C 









56 

AV8135 

02 

135 

10 

50m 

70 


150A 

S11 




xxxx 

140 

1 5 

2 7m 

600 

10 

175 

D027 

57# 

4147 


100 

135 

15 

30m 

80 


150J 

S87 

125 

15Z140C 

0 

140 

1.5 

2 7m 

600 

10 

175 

D027 

58# 

4247 


100 

135 

15 

30m 

80 


150J 

S87 

126 

2R140.A,B 

XXX 

140 

20 

3 6m 

700 

9.5 

175A 

D027 

59# 

4347 


100 

135 

30 

30m 

80 


150J 

S87 

127 

ZBC140 

t 

140 

2.0 § 

3 6m 

550 


150A 

Albc 

60# 

4447 


100 

135 

30 

30m 

80 


150J 

S87 

128 

1N4082 

5 

140 

2.5 

2 5m 

960 

.50 

100 

Alsu 

61 

IDAZ136AB. 

30 








129 

1N4082A 

5 

140 

2.5 

2 5m 

960 

20 

100 

Alsu 




xxxx 

136 

500m 

1 Om 



200A 

Alhc 

130 

1N5099 

5 

140 

3.0 

5.0m 

550 


175A 

A146j 

62 

IDA1Z136,A,E 

,C0 








131 

3R140,A,B 

XXX 

140 

3.0 

5.4m 

450 

9 5 

175A 

A1 rw 




xxxx 

136 

1 0 

6 Om 



200A 

Alht 

132 

3TZ140.A.B.D 









63 

1/4A1 40,A,B 












xxxx 

140 

3.0 

5 Om 

450 


175 

Alec 




XXX 

140 

250m 

450u 

2 2k 

9 5 

175 

D07 

133 

3TZ140C 

0 

140 

3.0 

5.0m 

450 


175 

Alec 

64 

1/4M 140Z,10,5 








134 

CZ5099 

10 

140 

3.0 

5 Om 

550 

130 

175A 

A196e 




XXX 

140 

250m 

450u 

2 2k 

9.7 

175J 

A Icy 

135 

MZ114 

5 

140 

3.0 

5 Om 

550 

10 

175A 

A146j 

65 

25N140 

20 

140 

25 

45m 

2 2k 


250 

D07 

136 

MZ214 

10 

140 

3.0 

5.0m 

550 

10 

175A 

A146j 

66 

CZA140D,10, 

5 








137 

MZ314 

20 

140 

3.0 

5 Om 

550 

10 

175A 

A146i 




XXX 

140 

400m 

250u 

2 5k 

9.5 

175 

M37 1 

138 

UZ1 14 


5 

140 

3.0 

5.0m 

550 0 


175A 

A60 

67 

CZB 140D, 10, 

5 








139 

UZ214 


10 

140 

3.0 

5.0m 

550 0 


175A 

A146f 




XXX 

140 

400m 

450u 

2 2k 

9 5 

175 

M37 1 

140 

UZ314 


20 

140 

3.0 

5.0m 

550 0 


175A 

A60 

68 

CZC1 40D, 10, 

5 








141 

ZCC140 

t 

140 

30 § 

5.0m 

550 


150A 

A ley 




XXX 

140 

400m 

900u 

1 4k 

9.5 

175 

M37 1 

142 

1N5126 

5 

140 

5.0 

8 Om 

230 


175A 

A146m 

69 

CZD140D, 10, 

k 








1434 

1N5382 

20 

140 

50 

8.0m 



200A 

Alee 




XXX 

140 

400m 

250u 

2 5k 

9 5 

175 

M45 1 

1 44t 

1N5382A 

10 

140 

5.0 

8.0m 

230 


200A 

Alee 

70 

CZE 140D, 10,5 








1 45t 

1N5382B 

5 

140 

5.0 

8.0m 

230 


200A 

Alee 


. - _ 


Ixxx 

140 

400m 

900u 

1 4k 

9 5 

175 

M45 1 

146y 

CTZC 140.A.B 

,D0 








71 

MACZA1 40D, 10,5 











xxxx 

140 

5 0 § 

8.0m 

230 0 

9.5 

175A 

A ley 




XXX 

140 

400m 

250u 

2 5k 

9 5 

175 

M453 

1 47y 

CTZC14OC0 

1 

140 

5 0 § 

8.0m 

230 0 

9 5 

175A 

A ley 

72 

MACZB 140D, 10,5 








148y 

CTZC14OE0 

3 

140 

5 0 § 

8.0m 

230 0 

9.5 

175A 

Alev 




Ixxx 

140 

400m 

450u 

2 2k 

9 5 

175 

M453 

149 

MZ5114 

5 

140 

5.0 

8 Om 

230 

10 


A60f 

73 

MACZC1 40D, 10,5 








150 

MZ5214 

10 

140 

5.0 

8 Om 

230 

10 


A60f 




Ixxx 

140 

400m 

900u 

1 4k 

9 5 

175 

M453 

151 

MZ5314 

20 

140 

5 0 

8.0m 

230 

10 


A60f 

74 

MACZD140D, 10,5 








1 52t 

TZC 140,A,B,D 











Ixxx 

140 

400m 

250u 

2 5k 

9 5 

175 

M453 




xxxx 

140 

5 0 I 

8 Om 

230 0 

9 5 

175A 

A ley 

75 

MACZE140D. 10,5 








1 53y 

TZC140C 

1 

140 

5 0 § 

8.0m 

230 0 

9.5 

175A 

A ley 


1 


|xxx 

140 

400m 

900u 

1 4k 

9 5 

175 

M453 

1 54t 

TZC140E 

3 

140 

5 0 § 

8 Om 

230 0 

9 5 

175A 

A ley 

76 

MBCZA1 40D, 10,5 








1 55y 

UZ5114 

5 

140 

5 0 

8 Om 

230 

10 

175A 

A146m 




Ixxx 

140 

400m 

250u 

1 5k 

9 5 

175 

M454 

1564 

UZ5214 

10 

140 

5 0 

8 Om 

230 

10 

175A 

A146m 

77 

MBCZB140D,10,5 








157 

UZ5314 

20 

140 

5 0 

8 Om 

230 0 

10 

175A 

A146m 




Ixxx 

140 

400m 

450u 

2 2k 

9 5 

175 

M454 

158 

ZC140 


t 

140 

5.0 § 

8 Om 

230 


150A 

A ley 

78 

MBCZC140D.10.5 








159 

1N3010AB 

XXX 

140 

10 

1 8m 

125 

9.5 

175S 

D04 




Ixxx 

140 

400m 

900u 

1 4k 

9 5 

175 

M454 

160# 

1S302 


10 

140 

10 

30m 

70 


150J 

S19g 

79 

MBCZD140D, 10,5 








161 

AV8140 

02 

140 

10 

50m 

95 


150A 

S11 




Ixxx 

140 

400m 

250u 

2 5k 

9 5 

175 

M454 

162 

1N3345 

20 

140 

50 

90m 

60 

9.5 

175J 

D05 

80 

MBCZE140D,10,5 








163 

1N3345A 

10 

140 

50 

90m 

60 

9 5 

175J 

D05 


_ 


Ixxx 

140 

400m 

900u 

1 4k 

9 5 

175 

M454 

164 

1N3345B 

5 

140 

50 

90m 

60 

9.5 

175J 

DOB 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 
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3J TOLERANCE 
"TYPE 120 11015 12 ~ 
No I ± 


AV511405 
IDAZ144,A,B,C0 

" IDA1Z144,A,BX0 X 

1N1946AB XX x X x X 1 
" AV2145 2 " 

1 N1890 10 

1N1890A 5_ 

1N1890B 1 

AV8145 02 

AV51145 5 

IDAZ148,A,B,C0 

|xxxx 

IDA1Z148.A.B.C0 

1N2000AB l^l 
1/4A150,A,B 


1N742A xx 

1N742B 20 

MZ15B xx 

1N672 5 

1 N989 AB xxx 
JAN 1N989B 5 
CZA150D,10,S 

~czbi50d,io,5 XXX 

CZC150D,10.5 XXX 

CZD150D,1oi XXX 

CZE150D, 10,J> XXX 

HM150.A.B [xxx 
" M4Z150,A,-20 

MACZA150D. 1CL5 

MACZB150D, KX5 

MACZC150D,1 X a5 

MACZD150D. |X Q X 5 

MACZE150D, 10J5 


2. SILICON REFERENCE DIODES 


UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 

(W) 

(A) 

m 


50 

90m 

60 

9 5 


800 

110 0 

110 0 

12 

12 

110 0 

12 

95 


70 

9.5 


500m 10m 


1.0 4 0m 

15 10m 


[250m 1650m 


400m 250u 

400m 420u 


400m 850u 

400m 250u 


400m 850u 

400m§ 850u 

400m 850u 

400m 250u 


400m 850u 

400m 250u 


1400m l850u 


m _ 

150C C5a 


200A Alht 
150 D07 

' 150A A19 
200A D04 
200A D04 
200A D04 
150A SI 1 
150C C5a 


200A Alht 
150 Cl 


9 6 150A 

10 200S 


131 [ TOLERANCE 
TYPE 12011015 |2 ~ 
No. | ± 


1N3099A xx 
1N4190 20 

1N4190A 10 

1N 4190B 5 

1N4355AB xxx 

1N4432 20_ 

1N4432A 10 

1N4432B 5 

1N5591 20_ 

1N5591A 10 
1N5591B 5 

1N5661 _ 

1N5661A 
1R150,A,B xxx 

1S261 10_ 

1S31 50 xx 

AVI8 10 

AV2150 02 

CZ150,A,B,D 

xxxx 

CZ150C El_ 

EVR150AB xxx 
EZ15B 10 

HW150A.B [xxx 
" IDA1Z1 5OA,B,C0 
I xxxx 

JZ150,A,B,D 

| xxxx 

JZ150C \0 

LPM 1 50.A.-20 

TC150A5C 15A0 

TZ15QA.B.D 

xxxx 

TZ150C 0 

UZ81 15 _5_ 

UZ8215 10 

VR150,A,B xxx 

Z150.A,B,D xxxx 

"Z150C 

ZA150,A,B xxx 

ZB 150 t_ 

ZD15O0AB xxx 

ZF15B 10 

ZH150A.B xxx 

ZM150A,B,D 

xxxx 

ZM150C 0 

1N4860AB xxx 

ZD 150# 5 

ZM 150 




IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. _ 

21 MAX. TEST MAX. TEMP. MAX DWG. 

DISS. CUR. DYN. COEFF TEMP No. 

@ 25°C Izt IMP. Tc 


725 

9.5 

200C 

A126 

1.0k 

9 5 

175 

D029 

1 Ok 

9.5 

175 

D029 

1 Ok 

9.5 

175 

D029 

1.0k 

9 5 

300S 

D07 

800 


1 75S 

A266a 

800 

9 5 

175A 

A 1cm 

800 

9 5 

175A 

Alcm 



200A 

A196d 

1.0k 


200A 

A196d 

1.0k 


200A 

A196d 


10 

1 75A 

D013 


10 

175A 

D013 

1.0k 

9 5 

1 75A 

A52c 

600 


1 50J 

A56a 

900 

10 

150 

A3 

800 


1 50A 

A19 

800 


1 50A 

A19 

950 

9 5 

175 

D015 

950 

9 5 

175 

D015 

1.0k 


175A 

D027 

6.0k 

9 6 


Alem 

1 Ok 


175 

A196 



200A 

Alht 

1 Ok 

9 5 

175 

D015 

1 Ok 

9 5 

175 

D015 

1 Ok 


150A 

Alkk 

1 Ok 

05 

175A 

Alsu 

950 

9 5 

175 

D027 

950 

9 5 

175 

D027 

1.0k 

10 

175 

A146h 

1.0k 

10 

175 

A146h 

1.0k 


125A 

Alb 

1 Ok 

9 5 

175 

D027 

1 Ok 

9 5 

175 

D027 

1 Ok 


150C 

A lew 

1 Ok 


150A 

Albc 

950 

9 5 

175A 

Alcm 

330 

9 6 

150A 

D013 

1.0k 

9 5 

175A 

D01 

1 Ok 

9 5 

175 

D041 

1 Ok 

9 5 

175 

D041 

1 Ok 

11 

175 

D029 

300 

10 

150J 

D013 


10 J 

15 OJ 

D013 



61 

62 

7ZM 150,A,B,I 

7ZM150C 

D 

xxxx 

0 

150 

150 

750m 

750m 

850u 

850u 

1 5k 

1 5k 

9 5 

9 5 

175 

175 

D04 1 

D04 1 

1564 

1 57t 

1 58y 

1N5383 

1N5383A 

1N5383B 

20 

10 

5 

150 

150 

150 

5 0 

5 0 

5 0 

8 Om 

8 Om 
8.0m 

330 

330 


200A 

200A 

200A 

Alee 

Alee 

Alee 

63 

1N3707 

20 

150 

750m§ 

850u 

1 5k 


1 75S 

Alaz 

159# 

5348 

100 

150 

5 0 

3 Om 

450 


150J 

A9h 

64 

1N3707A 

10 

150 

750m§ 

850u 

1 5k 


1 75S 

Alaz 

1 60y 

CTZC150AB, 

D0 








65 

1N3707B 

5 

150 

750m§ 

850u 

1 5k 


1 75S 

Alaz 



xxxx 

150 

5 0 § 

8.0m 

330 0 

9 5 

1 75A 

Alev 

66 

MMZ150A,-2( 

3 








161y 

CTZC15OC0 

1 

150 

5 0 § 

8.0m 

330 0 

9 5 

175A 

A ley 



XX* 

150 

750m 

850u 

1 5k 


1 50A 

Alkk 

1 62y 

CTZC15OE0 

3 

150 

5 0 § 

8 Om 

330 0 

9 5 

1 75A 

A ley 

67 

1A150MAB 

xxx 

150 

1 0 

1 7m 

1 Ok 


75A 

D015 

163 

HZ150 

10 

150 

5.0 

7 Om 

144 

9.0 

165C 

M221 

68 

1E150Z,10,5 









164 

MZ5115 

5 

150 

5 0 

8 Om 

330 

10 


A60f 


1 

xxx 

150 

1.0 

1 7m 

1 Ok 

9 5 

150A 

A52g 

165 

MZ5215 

10 

150 

5 0 

8 Om 

330 

10 


A60f 

69 

1 M 150Z,10.5 









166 

MZ5315 

20 

150 

5 0 

8 Om 

330 

10 


A60f 



xxx 

150 

1.0 

1 7m 

1 Ok 

9 5 

175S 

D01 

1 67y 

TZC150,A,B,D 









70 

1N1433 

5 

150 

1 0 

1 Om 

1.2k0 

10 

200A 

A154 



xxxx 

150 

5 0 § 

8.0m 

330 0 

9 5 

175A 

A ley 

71 

1N1799A 

XX 

150 

1 0 

5 Om 

600 


175S 

D013 

1 68y 

TZC150C 

1 

150 

50 § 

8.0m 

330 0 

9 5 

1 75A 

Alev 

72 

1N3048AB 

xxx 

150 

1 0 

1 7m 

1.0k 


175A 

A3 la 

169y 

TZC150E 

3 

150 

50 § 

8 Om 

330 0 

9 5 

175A 

A ley 

73 

JAN1N3048B 

5 

150 

1.0 

1 7m 

1 Ok 

10 

175A 

A31c 

1 70t 

UZ5115 

5 

150 

5 0 

8.0m 

330 

10 

175A 

A146m 


D.A. T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



































2. S 


LICON REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 



U 

TOLERANCE 

LU 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP 

MAX. 

DWG. 



I3J 

TOLERANCE 

LLI 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 11C 

|5|2 

NOM. 

DISS 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 


LINE 

ITYPE 

20110 15 12 

^IOM 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No 


± 

REF 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 




No. 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT 












VOLT. 










(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


(°C) 






(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

(ft) 


fC) 


1 ♦ 

UZ5215 

10 

150 

5 0 

8 Om 

330 

10 

175 A 

A146m 


80 

MDCZB160D, 

T05 








2 

UZ5315 

20 

150 

5 0 

8 Om 

330 0 

10 

175A 

A146m 





XXX 

160 

400m 

400u 

2.8k 

9.5 

175 

M410 

3 

ZC150 


t 

150 

5 0 § 

8 Om 

330 


1 50A 

Alev 


81 

MDCZC160D,10,5 








4 

UZ4115 

5 

150 

80 

8 Om 

330 


175A 

A1 46m 





XXX 

160 

400m 

800u 

1.7k 

9.5 

175 

M410 

5 

UZ4215 

10 

150 

8 0 

8 0 

330 


175A 

A146m 


82 

MDCZD1 60D,10,5 








1 6 

1N1424 

5 

150 

10 

10m 

105 0 

10 

175C 

S1 54 





XXX 

160 

400m 

250u 

3 5k 

9.5 

175 

M410 

7 

1N 1812,A 

XX 

150 

10 

50m 

82 


1 75A 

S11 


83 

MDCZE1 60D, 

0,5 




— . 




8 

1N1812B 

20 

150 

10 

50m 

82 



SI 1e 





XXX 

160 

400m 

800u 

1.7k 

9.5 

175 

M410 

9 

1N 1812C.CAC 










84 

MZC160A10 

t 

160 

400m§ 

3 lOu 

3 4k 

11 

175J 

M468 




XX 

150 

10 § 

50m 

82 


1 75J 

S19a 


85 

MZC160B10 

§T 

160 

400m§ 

250u 

5 5k 


175J 

M468 

10 

1N2012 

10 

150 

10 

50m 

82 

12 

150A 

SI 9a 


86 

1N5277 

20T 

160 

.50 

80m 



200A 

D07 

1 1 

1N2012A 

5 

150 

10 

50m 

82 

12 

1 50A 

S19a 


87 

1 N5277A.B 

§0 

160 

50 

.80m 

1.7k 

11 

200A 

D07 

12 

1N2012C,CA£ 










88 

MZ92-160 

t 

160 

500m§ 

800m 


9 2 

150J 

Cl 03 




XX 

150 

10 

50m 

82 

12 

1 50A 

S19a 


89 

S5277AB 

XXX 

160 

500m 

800u 

1 7m 

11 

175 

D041 

13 

1N3011 ,A,B 

XXX 

150 

10 

17m 

175 


175C 

DO40 


90 

.7 JZ160 

t 

160 

750m 

800u 

1 7k 

9 5 

175 

D015 

14 

JAN1N301IB 

,RB 









91 

.7Z160AB.D 












5 

150 

10 

17m 

175 

10 

1 50C 

D04 





xxxx 

160 

750m 

800u 

1.7k 

9 5 

175 

D027 

15 

1N3103.A 

XX 

150 

10 

3 Om 

725 

9.6 

1 50A 

S82 


92 

7Z160C 

0 

160 

750m 

800u 

1.7k 

9.5 

175 

D027 

16 

1N4290 

20 

150 

10 

17m 

175 

9 5 

1 75C 

SI 34 


93 

.7ZM160AB, 

D 








17 

1N4290A 

10 

150 

10 

17m 

175 

9 5 

1 75C 

S134 





xxxx 

160 

750m 

800u 

1.7k 

9 5 

175 

D041 

18 

1N4290B 

5 

150 

10 

17m 

175 

9 5 

1 75C 

S134 


94 

7ZM160C 

0 

160 

750m 

800u 

1.7k 

9 5 

175 

D041 

19 

JAN 1N4290B 

5 

150 

10 § 

17m 

175 

10 

1 75S 

S 134a 


95 

1N3708 

20 

160 

750m§ 

750u 

1.7k 


175S 

Alaz 

20# 

1S303 


10 

150 

10 

30m 

80 


1 50J 

S19g 


96 

1N3708A 

10 

160 

750m§ 

7 50u 

1.7k 


175S 

Alaz 

21# 

1S5150.A 

XX 

150 

10 

50m 

50 

12 

150C 

D04 


97 

1N3708B 

5 

160 

750m§ 

750u 

1.7k 


175S 

Alaz 

22# 

1S515OC0 

10 

150 

10 

50m 

50 

12 

1 50C 

D04 


98 

MMZ160A-2( 

3 








23# 

1S6150 

10 

150 

10 

10m 

200 

10 

150 

D04 





XX* 

160 

750m 

800u 

1.7k 


150A 

Alkk 

2.4#_ 

1S6150A 

5 

150 

10 

10m 

180 

10 

150 

D04 


99 

1 A160M.A.B 

XXX 

160 

1.0 

1 6m 

1.1k 


75A 

D015 

25 

10PZ150,A,B, 

D 









100 

1 El 60Z,10,5 












xxxx 

150 

10 

17m 

175 

9 5 

175 

D04 





XXX 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 

9 5 

150A 

A52g 

26 

10PZ150C 

0 

150 

10 

17m 

175 

9.5 

175 

D04 


101 

1 M 1 60Z,10,5 









27 

10RZ150,A,B, 

D 












XXX 

160 

1 0 

1 6m 

1.1k 

9 5 

175A 

D01 




xxxx 

150 

10 

30m 

240 

12 

155 

D04 


102 

1 N 1 800,A 

XX 

160 

1.0 

5 Om 

700 


175S 

D013 

28 

10RZ150C 

0 

150 

10 

30m 

240 

12 

155 

D04 


103 

1N3049AB§ 









29 

AV118 


10 

150 

10 

50m 

95 


1 50A 

S11 





XXX 

160 

1 0 

1 6m 

1 Ik 


175A 

A3 la 

30 

AV8150 

02 

150 

10 

50m 

95 


150A 

SI 1 


104 

JAN 1N3049B 

5 

160 

1.0 

1.6m 

1 Ik 

10 

175A 

A31c 

31# 

GZ15B 


10 

150 

10 0 

13m 

69 

9 6 

1 50A 

D04 


105 

1N4191 

20 

160 

1.0 

1 6m 

1 Ik 

9.5 

175 

D029 

32# 

PZ15B 


10 

150 

100“ 

13m 

69 

9.6 

150A 

S95a 


106 

1N4191A 

10 

160 

1 0 

1 6m 

1 Ik 

95 

175 

D029 

33# 

4148 


100 

150 

15 

30m 

80 


1 50J 

S87 


107 

1N4191B 

5 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 

95 

175 

D029 

34#. 

4248 


100 

150 

15 

30m 

80 


1 50J 

S87 


108 

1N4356.A.B 

XXX 

160 

1 0 

1 6m 

1.1k 

9.5 

300S 

D07 

35# 

RZ15B 


XX 

150 

20 0 

26m 

71 

9 6 

1 50A 

D05 


109t 

1N4433 

20 

160 

1 0 

1.6m 

1 Ok 


175S 

A266a 

36# 

ZL150 


10 

150 

25 0 

5 0 

300 

10 

150J 

M41 


110 

1N5592 

20 

160 

1 0 § 

1.6 



200A 

A196d 

37# 

ZX150 


5 

150 

25 0 

5 0 

300 

10 

1 50J 

M41 


1 1 1 

1N5592A 

10 

160 

1 0 § 

1.6m 

1 Ik 


200A 

A196d 

38# 

4348 


1 °0 

150 

30 

30m 

80 


1 50J 

S87 


112 

1N5592B 

5 

160 

Tol 

1.6m 

1 Ik 


200A 

A196d 

39# 

4448A 


100 

150 

30 

30m 

80 


150J 

S87 


113 

1N5662 


160 

1.0 

1.0m 


10 

175A 

D013 

40# 

1S1543 

10 

150 

35 

20m 



150 

T03 


114 

1N5662A 


160 

1.0 

1.0m 


10 

175A 

D013 

41 

1N2843AB 

XXX 

150 

“50 

85m 

75 

9 5 

1 75S 

C5a 


115 

1R160AB 

XXX 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 

9.5 

175A 

A52c 

42 

JAN 1 N2843B 

,RB 









116# 

1 S3 160 

XX 

160 

1 0 

2.0m 

1.0k 

10 

150 

A3 




5 

150 

50 

85m 

75 

1.0 

150C 

C5a 


117 

AV2160 

02 

160 

1 0 

5 Om 

800 


150A 

A19 

43 

1N3346 

20 

150 

50 

85m 

7.5 

9 5 

175J 

D05 


118 

CZ160AB,D 









44 

1N3346A 

10 

150 

50 

85m 

7 5 

9 5 

175J 

D05 





xxxx 

160 

1 0 

3 Om 

1.1k 

9 5 

175 

D015 

45 

1N3346B 

5 

150 

50 

85m 

7 5 

9 5 

175J 

D05 


119 

CZ160C 

0 

160 

1.0 

3.0m 

1 Ik 

9.5 

175 

D015 

46 

JAN 1N3346B 

,RB 









120 

HW160 AB 

XXX 

160 

1.0 

1 6m 

1.1k 


175 

A196 




5 

150 

50 

85m 

75 

10 

150 

D05 


121 

JZ160AB.D 









47 

50T150.A.B 

XX* 

150 

50 

85m 

75 

9.5 


S19e 





xxxx 

160 

1 0 

1 6m 

1 Ik 

9.5 

175 

D015 

48 

AV51150 

5 

150 

50 

85m 

75 

9.5 

150C 

C5a 


122 

JZ160C 

0 

160 

1 0 

1 6m 

1 Ik 

95 

175 

D015 

49 

AV2155 

02 

155 

1 0 

5 Om 

800 


150A 

A19 


T23 

LPM 1 60A-20 









50 

AV8155 

02 

155 

10 

50m 

95 


150A 

SI 1 





XX* 

160 

1 0 

1 6m 

1.1k 


150A 

Alkk 

51 

AV51155 

5 

155 

| 50 

85m 

75 

9 5 

150C 

C5a 


124 

TZ160AB.D 









52 

1/4M160ZJ0 

,5 












xxxx 

160 

1 0 

3 Om 

1.1k 

9.5 

175 

D027 




XXX 

160 

250m 

400u 

2 8k 

9.7 

175J 

Alev 


125 

TZ160C 

0 

160 

1.0 

3 Om 

1 Ik 

9.5 

175 

D027 

53 

1 N743,A 

XX 

160 

25 

1 Om 

970 

9.6 

175A 

D07 


126 

UZ8116 

5 

160 

1 0 

1.6m 

1 Ik 

10 

175 

A146h 

54 

1N743B 

20 

160 

25 

1 Om 

970 



D07 


127 

UZ8216 

10 

160 

1 0 

1 6m 

1.1k 

10 

175 

A146h 

55 

1N990.A.B 

XXX 

160 

40 

80m 

1 7k 

9.5 

1 75S 

D07 


128 

VR160AB 

XXX 

160 

1 0 

1.6m 

1 Ik 


125A 

Alb 

56 

JAN 1N990B 

5 

160 

40 

80m 

1 7k 

1 1 

175A 

D07 


129 

Z160AB,D 

xxxx 

160 

1 0 

1.6m 

1.1k 

9.5 

175 

D027 

57 

CZA160D,10,c 

) 









130 

Z160C 


0 

160 

1.0 

1.6m 

1 Ik 

9.5 

175 

D027 




XXX 

160 

400m 

250u 

3.5k 

9.5 

175 

M37 1 


131 

ZA160.A.B 

XXX 

160 

1 0 

1 6m 

1.1k 


150C 

A lew 

58 

CZB160D,10,E 

j 









132 

ZB 160 


t 

160 

1 0 § 

1 6m 

1.1k 


150A 

Albc 




XXX 

160 

400m 

400u 

2 8k 

9 5 

175 

M37 1 


133 

ZD16O0AB 

XXX 

160 

1 0 

1 6m 

1 Ok 

9 5 

175A 

Alcm 

59 

CZC160D.10.E 

j 









134 

ZH160.A.B 

XXX 

160 

1.0 

1.6m 

1.1k 

9.5 

175A 

D01 




XXX 

160 

400m 

800u 

1 7k 

9 5 

175 

M371 


135 

ZM 1 60 AB,D 









60 

CZD160D,10,E 

j 












xxxx 

160 

1.0 

1.6m 

1 Ik 

9.5 

175 

D041 

L____ 



XXX 

160 

400m 

250u 

3 5k 

9 5 

175 

M451 


136 

ZM160C 

0 

160 

1.0 

1 6m 

1.1k 

9.5 

175 

D041 

61 

CZE160D,10,E 










137# 

ZD 160# 

5 

160 

1.3 

5 0 

350 

10 

150J 

D013 




XXX 

160 

400m 

800u 

1 7k 

9 5 

175 

M45 1 


138# 

ZY160 


5 

160 

1.3 

5 0 

350 

10 

150J 

Albg 

62 

HM160.A.B 

XXX 

160 

400m§ 

800u 

1 7k 


175A 

A196c 


139 

1N3818AB 

XXX 

160 

1.5 

2 3m 

750 

10 

175S 

Cl 40 

63 

M4Z160A-20 









140 

1N4494 

5 

160 

1 5 

1 6m 

1.0k 


175A 

A196 




XX* 

160 

400m 

800u 

1 7k 


1 50A 

Alkk 


141 

JAN 1N4494 

10 

160 

1.5 

1.6m 

1.0k 

10 

175A 

A1 v 

64 

MACZA160D.10.5 









142# 

1S4160.A 

XX 

160 

1.5 

2.0m 

395 

10 

150A 

D01 



Ixxx 

160 

400m 

250u 

3 5k 

9 5 

175 

M453 


143 

1 5JZ1 60,A,B 

D 








65 

MACZB160D,10,5 












1 xxxx 

160 

1.5 

2.3m 

750 

10 

175 

D015 



_ 

XXX 

160 

400m 

400u 

2 8k 

9.5 

175 

M453 


144 

1.5JZ160C 

0 

160 

1 5 

2.3m 

750 

10 

175 

D015 

66 

MACZC160D,10,5 









145 

1 5R160AB 












XXX 

160 

400m 

800u 

1 7k 

9 5 

175 

M453 





XXX 

160 

1 5 

2.3m 

1 Ok 

9.5 

175A 

A52c 

67 

MACZD160D,10.5 









146 

1.5Z160ABX 











Ixxx 

160 

400m 

250u 

3 5k 

9 5 

175 

M453 





xxxx 

160 

1 5 

2.3m 

750 

10 

175 

D027 

68 

MACZE160D,10,5 









147 

1.5Z160C 

0 

160 

1.5 

2.3m 

750 

10 

175 

D027 



Ixxx 

160 

400m 

800u 

1.7k 

9 5 

175 

M453 


148 

2R160.A.B 

XXX 

160 

2.0 

3.1m 

1.0k 

9.5 

175A 

D027 

69 

MBCZA160D,10,5 









149 

2VR160AB 

XXX 

160 

20 

3 1m 

1.0k 



A3e 




XXX 

160 

400m 

250u 

3 5k 

9.5 

175 

M454 


150 

LMZ160A-20 









70 

MBCZB160D.10.5 












XX* 

160 

20 

3 Om 

650 


150A 

Alkk 



Ixxx 

160 

400m 

400u 

2 8k 

9 5 

175 

M454 


151 

ZBC160 

t 

160 

2 0 i 

3 2m 

700 


150A 

Albc 

71 

MBCZC160D,10,5 









152 

1N5100 

5 

160 1 

30 

4 Om 

700 


175A 

A146j 



Ixxx 

160 

400m 

800u 

1 7k 

9.5 

175 

M454 


153 

3R160.A.B 

XXX 

160 | 

30 

4.8m 

550 

9.5 

175A 

Alrw 

72 

MBCZD160D,10,5 









154 

3TZ160AB,D 











|xxx 

160 

400m 

250u 

3 5k 

9 5 

175 

M454 





xxxx 

160 

30 

5 Om 

550 


175 

Alec 

73 

MBCZE160D.10.5 









155 

3TZ160C 

0 

160 

3.0 

5.0m 

550 


175 

Alec 




XXX 

160 

400m 

800u 

1 7k 

9 5 

175 

M454 


156 

3VR160AB 

XXX 

160 

3.0 

4.8m 

550 



A222 

74 

MCCZA160D,10,5 









157 

CZ5100 

10 

160 

3.0 

4.0m 

700 

150 

175A 

A196e 




XXX 

160 

400m 

250u 

3 5k 

9 5 

175 

M455 


158 

M3Z160.A 

XX 

160 

3.0 

4.7m 

750 


150A 

Alkk 

75 

MCCZB160D,10,5 









159 

MZ1 16 


5 

160 

30 

4 Om 

700 

10 

175A 

A146j 




XXX 

160 

400m 

400u 

2 8k 

9 5 

175 

M455 


160 

MZ216 


10 

160 

3.0 

4 Om 

700 

10 

175A 

A146j 

76 

MCCZC160D.10.5 









161 

MZ316 


20 

160 

3.0 

4.0m 

700 

10 

175A 

A146i 




XXX 

160 

400m 

800u 

1 7k 

9 5 

175 

M455 

_ 

162 

UZ116 


5 

160 

30 

4.0m 

700 0 


175A 

A60 

77 

MCCZD160D,10,5 









163 

UZ216 


10 

160 

3.0 

4.0m 

700 0 


175A 

A146f 




XXX 

160 

400m 

250u 

3 5k 

9 5 

175 

M455 


164 

UZ316 


20 

160 

3.0 

4 Om 

700 0 


175A 

A60 

78 

MCCZE160D,10,5 









165 

ZAC160AB 

XXX 

160 

3.0 

1 6m 

1.1k 


150C 

A ley 




XXX 

160 

400m 

800u 

1 7k 

9 5 

175 

M455 


166 

ZCC160 

T 

160 

3.0 § 

4 Om 

700 


150A 

A ley 

79 

MDCZA160D.10.5 









167 

3T160.A.B 

XX* 

160 

3.5 

5 Om 

700 



S11 




XXX 

160 

400m 

250u 

3 5k 

9 5 

175 

M410 

_ 

168 

1N4987 

5 

160 

5.0 

8 Om 

350 


175A 

A146m 












_ 

169 

JAN 1N4987 

5 

160 J 

5.0 

8.0m 

350 

_1Q_ 

175A 

A248f 


240 


D.A. T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


24C 







U [TOLERANCE ! 1 I 
TYPE 2011015 [2 NOM. 


2. SILICON REFERENCE 


2JMAX. TEST 
DISS. CUR. 
@ 25°C Izt 


MAX. TEMP. MAX. DWG. 
DYN. COEFF TEMP No. 
IMP. Tc 


DIODES _ 

| [3.1 [TOLERANCE] 1 I 

LINE TYPE [20 110 [5 |2 NOM 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 
2JMAX TEST MAX TEMP. 
DISS. CUR. DYN. COEFF 


MAX DWG 
TEMP No. 


1N5384 20 

1N5384A 10 

IN 5384 B [5 
CTZC16OAB.D0 
xxxx 

CTZC16OC0 1_ 

CTZC16OE0 3 
MZ5116 5 

MZ5216 10 

MZ5316 [20 

TZC160AB.D 

_ Ixxxx 

TZC160C 1 
TZC160E 3 

UZ5116 5_ 

UZ5216 10 

UZ5316 20 

ZC160 t_ 

UZ4116 5 

UZ4216 10 

1N1813.A xx 

1N1813B 20 

1 N 1813C.CA0 

" 1N3012AB | xxx 

JAN 1N3012B.RB 

_ | 5 

1N4291 20 

1N4291A 10 

1N4291B 5_ 

JAN1N4291B 5 

1S6160 10 

1S6160A 5 

10PZ1 60,A,B,D 

xxxx 

10PZ160C El 

" 10RZ160AB.D 


10RZ160C 0 

AV8160 
ZX160 5 

1N2844AB [xxx 
JAN 1 N2844B.RB 

1N3347 20 

1N3347A 10 

1N3347B 5 

JAN 1 N3347B.RB 

50T160AB xx^ 

AV51160 5 

AV2165 0 

AV8165 0 

4149 _10 

4249 10 

5349 10 

4349 _10 

4449 10 

AV51165 5 

MZC170A10 t_ 

MZC170B10 §t 
1N5278 20t 

1 N5278A.B §0 

MZ92-170 t 
S5278AB xxx 

1N5663 _ 

1N5663A 
AV2170 02 

UZ8117 _5 

UZ8217 10 

1N5101 5 


8 Om 

8 Om 

8 Om 

350 

350 


8 Om 

350 0 

9 5 

8 Om 

350 0 

9.5 

8 Om 

350 0 

9.5 

8 Om 

350 

10 

8.0m 

350 

10 

8 Om 

350 

10 

8 Om 

350 0 

9 5 

8 Om 

350 0 

9 5 

8 Om 

350 0 

9.5 

8 Om 

350 

10 

8 Om 

350 

10 

8 Om 

350 0 

10 

8 Om 

350 


8 Om 

350 


80 

350 


50m 

93 


50m 

93 


50m 

93 


16m 

200 


16m 

200 

10 

16m 

200 

9 5 

16m 

200 

9 5 

16m 

200 

9 5 

16m 

200 

10 

10m 

250 

10 

10m 

200 

10 

16m 

200 

9 5 

16m 

200 

9 5 

30m 

320 

12 

30m 

320 

12 

50m 

95 


5 0 

350 

10 


200A Alee 
200A Alee 
200A Alee 

175A Aley 
175A Alev 
175A Aley 
A60f 

_ A60f 

A60f 


10 

10 

10 


50 80m 80 

50 _ 80m 80 

50 80m 80 

50 80m 80 



175J SI9a 
175C DO40 

150C D04 
175C S134 
175C S134 
175C S134 
175S S134a 
150 D04 

150 D04 

175 D04 

175 D04 

155 D04 

155 D04 

150A SI 1 
1 50J M41 
175S C5a 

150C C5a 
175J D05 
175J D05 
175J D05 

150 D05 

S 19e 
1 50C C5a 
150A A19 
150A SI 1 
150J S87 
150J S87 
150J A9h 
150J S87 
150J S87 
1 50C C5a 
175J M468 
175J M468 
200A D07 
200A D07 
150J Cl03 
175 D041 

175A D013 
175A DO13 
150A A19 
175 A146h 

175 A146h 

1 75A A146j 
175A A196e 




77 

MZ5317 

20 

170 

5 0 

8 Om 


10 


78v 

UZ5117 

5 

170 

5 0 

8 Om 

380 

10 

175A 

79 4 

UZ5217 

10 

170 

5 0 

8 Om 

380 

10 

1 75A 

80 

UZ5317 

20 

170 

50 

8 Om 

380 0 

10 

1 75A 

81 

AV8170 

02 

170 

10 

50m 

150 


1 50A 

82 

AV51170 

5 

170 

50 

75m 

85 

9 5 

1 50C 

83 

1/4A175AB 









! 

xxx 

175 

250m 

360u 

3 3k 

9 5 

175 

84 

11/4M175Z.10.5 









xxx 

175 

250m 

360u 

3 3k 

9 9 

175J 

85 

25N175 

20 

175 

.25 

36m 

3 3k 


250 

86 

CZA175D.10J 

5 









xxx 

175 

400m 

250u 

4 Ok 

9 5 

175 

87 

CZB175D.10.E 

5 








_| 

xxx 

175 

400m 

360u 

3 3k 

9 5 

175 

88 

CZC175D,10,E 

5 








CZD175D.10.I 

xxx 

175 

400m 

680u 

2 Ik 

9 5 

175 

89 


5 








! 

xxx 

175 

400m 

250u 

4 Ok 

9 5 

175 

90 

CZE175D,10,E 










xxx 

175 

400m 

680u 

2 Ik 

9 5 

175 

91 

MACZA1 75D,10,5 








1 

xxx 

175 

400m 

250u 

4 Ok 

9 5 

175 

92 

MACZB175D.10.5 








1 

xxx 

175 

400m 

360u 

3 3k 

9 5 

175 


93 MACZC175D, 10,5 

94 MACZD175D.1 X Q X 5 

95 MACZE175D,ia5 
~96 MBCZA175D,1 X a5 

97 MBCZB175D.1 X Q X 5 

98 MBCZC175D,1 X 0,5 

“99 M BCZD17 5 D, HX5 

100 MBCZE175D.1Q X 5 

101 MCCZA175D,1 X 0 X 5 

T02 MCCZB175D,1 X 0,5 

103 MCCZC175pJl0.5 

104 MCCZD175D,1 X 0 X 5 

105 MCCZE175Dja5 

106 MDCZA 1750.10.5 

107 MDCZB175D,ia X 5 
T08 ‘MDCZCT75DJ05 

109 MDCZD1 75D. X Q X 5 

110 MDCZE1 75D, 10J5 

_I xxx _ 

1 1 1 7JZ175 [t 

112 7Z175AB.D 


7Z175C [& 

7ZM 1 75 AB,D 


xxxx 17 5 
0 175 


__ xxxx 1 7 5 

115 7ZM175C W 175 

116 1R175AB xxx 175 

117 AV2175 102 175 

118 CZ1 75 AB,D 

1xxxx 17 5 

119 CZ175C \0 175 

120 JZ175AB.D 

xxxx 17 5 

121 JZ175C 0 175 

122 TC175A5C |5A0 175 

123 TZ1 75,A,B,D 

_ xxxx 175 

124 TZ175C 0 175 

125 Z175 AB,D xxxx 175 

126 Z175C 10 175 

127 ZM175AB.D 

| xxxx 17 5 

128 ZM175C m 175 

129 1 5JZ175AB.D 

I vvvy 1 7R 

130 1 5JZ175C IE1 175 

131 1 5R1 75,A,B 


11 5Z175.A.B.D 


xxxx 17 5 

133 15Z175C 0 175 

134 2R175AB xxx 175 

135 1N4084 5 175 

136 1N4084A 5 175 

137 3R175AB Ixxx 175 

138 3TZ175AB.D 

I xxxx 17 5 

139 3TZ175C El 175 

1 AC\ 1 MOA 1 O A D www 1 1C 


140 1N3013AB xxx 

141 AV8175 0: 

142 1N3348 20 

143 1N3348A 10 

144 1N3348B 5 

145 AV51175 _5_ 

146 1N2001AB xxl 

147 1N1947AB xxl 

148 1/4M 1 80Z.10.5 

149 1N744.A xx 

150 1N744B 20 

151# MZ18B xx 

152 1N991AB xxx 

153 JAN1N991B 5 

154 CZA180D.10.5 

155 CZB180D.10.5 XXX 

156 CZC180D,1oi XXX 

T57 CZD180D,1oi XXX 

158 CZE180D.10.j XXX 

159 HM180AB^ |xxx 

160 M4Z1 80.A.-20 

| xx* 

161 MACZA180D,10,5 

T62 MACZB180D,1 X O5 


02 175 

0 175 

0 175 

175 
5 175 

xxl 180 
xxl 180 


400m 

680u 

2 Ik 

400m 

250u 

4 Ok 

400m 

680u 

2 Ik 

400m 

250u 

4 Ok 

400m 

360u 

3 3k 

400m 

680u 

2 Ik 

400m 

250u 

4.0k 

400m 

680u 

2 Ik 

400m 

250u 

4 Ok 

400m 

360u 

3 3k 

400m 

680u 

2 Ik 

400m 

250u 

4 Ok 

400m 

680u 

2 Ik 

400m 

250u 

4 Ok 

400m 

360u 

3 3k 

400m 

680u 

2 Ik 

400m 

250u 

4 Ok 

400m 

680u 

2 Ik 

750m 

750u 

2 0k 

750m 

750u 

2 0k 

750m 

750u 

2 Ok 

750m 

750u 

2 0k 

750m 

750u 

2 0k 

1 0 

1 4m 

1 2k 

1 0 

5 Om 

1 Ik 

1 0 

3 Om 

1 2k 

1 0 

3 Om 

1 2k 

1 0 

1 4m 

1 2k 

1 0 

1 4m 

1 2k 

1 0 

2 5m 

1 Ik 

1 0 

3 Om 

1 2k 

1 0 

3 Om 

1 2k 

1 0 

1 4m 

1 2k 

1 0 

14m 

1 2k 

1 0 

1 4m 

1 2k 

1 0 

1 4m 

1 2k 

1 5 

2 2m 

800 

1 5 

2 2m 

800 

1 5 

2 1m 

1 Ik 

1 5 

2 2m 

800 

1 5 

2 2m 

800 

2 0 

2 9m 

1 Ik 

2 5 

2 5m 

1 Ik 

2 5 

2 5m 

1 Ik 

3 0 

4 3m 

600 

3 0 

5 Om 

600 

3 0 

5 Om 

600 

10 

1 4m 

250 

10 

50m 

150 

50 

70m 

85 

50 

70m 

85 

50 

70m 

85 

50 

68m 

90 



163 1MACZC180D.10.5 


15 

20 

10m 

.10m 



250m 

350u 

3 5k 

9 8 

25 

1 Om 

1 2k 

9 6 

25 

1 Om 

1 2k 


250m 

540m 

2 4k 

9 6 

40 

68m 

2 2k 

9 5 

.40 

68m 

2 2k 

1 1 

400m 

250u 

4 5k 

9 5 

400m 

350u 

3 5k 

9 5 

400m 

680u 

2 2k 

9 5 

400m 

250u 

4 5k 

9 5 

400m 

680u 

2 2k 

9 5 

400m§ 

680u 

2 2k 


400m 

680u 

2 2k 


400m 

250u 

4 5k 

9 5 

400m 

350u 

3 5k 

9 5 

400m 

680u 

2 2k 

9 5 


175 M453 

'175 M453 


175 M453 

175 M454 


175 M454 

175 M454 


175 M454 

175 M454 


175 M455 

175 M455 


175 M455 

175 M455 


175 M455 

175 M410 


175 M410 

175 M410 

'175 M410 

175 M410 

175 D015 

175 D027 

175 D027 

175 D041 

175 D041 

175A A52c 
150A A19 

175 D015 
175 D015 

175 D015 
175 D015 
1 75A Alsu 

175 D027 

175 D027 

175 D027 

175 D027 

175 D041 

175 D041 

175 D015 
175 D015 


175 D027 

175 D027 

1 75A D027 
100 Alsu 
100 Alsu 


175 Alec 
175 Alec 
175S D04 
150A SI 1 
175J D05 
175J D05 
175J D05 
150C C5a 
150 Cl 
150 D07 

175J Aley 
175A D07 

_ D07 

1 50A D07 
1 75S D07 
175A D07 


175 M451 

175A A196c 


175 M453 

175 M453 


175 M453 
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2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 



U 

TOLERANCE 

JJ 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 


3 | 

TOLERANCE 

u 

UMAX. 

TEST 

MAX. 

TEMP. 

MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

20 11C 

5 2 

NOM 

DISS 

CUR 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

LINE 

TYPE 

20 110 

|5 2 

NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 



No 

No. 


± 

REF. 

@ 25°C 

Izt 

IMP. 

Tc 







VOLT 











VOLT. 










f%) 

(V) 

(W) 

(A) 

m 


(°C) 





(%) 

(V) 

(W) 

(A) 

JPI_ 


m_ 


1 

MACZD180D, 

10,5 








64 

1N3819AB 

XXX 

180 

1 5 

2 1m 

Mo 

10 

175S 

TTT40 




XXX 

180 

400m 

250u 

4.5k 

9 5 

175 

M453 

85 

1N4495 

5 

180 

1 5 

1 4m 

1.3k 


175A 

A196 

2 

MACZE180D,10,5 








86 

JAN 1N4495 

10 

180 

1.5 

1.4m 

1.3k 

10 

175A 

A1 v 




XXX 

180 

400m 

680u 

2 2k 

9 5 

175 

M453 

87# 

1S4180,A 

XX 

180 

1 5 

2 0m 

468 

10 

150A 

D01 

3 

MBCZA1 80D,10,5 








88 

1.5JZ180AB, 

D 











XXX 

180 

400m 

250u 

4 5k 

9 5 

175 

M454 




xxxx 

180 

1 5 

2 1m 

800 

10 

175 

D015 

4 

MBCZB 1 80D,10,5 








89 

1.5JZ180C 

0 

180 

1.5 

2.1m 

800 

10 

175 

D015 



ixxx 

180 

400m 

350u 

3 5k 

9 5 

175 

M454 

90 

1 5R180AB 









5 

MBCZC180D,10,5 











XXX 

180 

1.5 

2.0m 

1 Ik 

9 5 

175A 

A52c 



Ixxx 

180 

400m 

680u 

2 2k 

9 5 

175 

M454 

91 

1.5Z180AB.D 









6 

MBCZD1 80D, 10,5 











xxxx 

180 

1.5 

2.1m 

800 

10 

175 

D027 



Ixxx 

180 

400m 

250u 

4 5k 

9 5 

175 

M454 

92 

1 5Z180C 

0 

180 

1.5 

2.1m 

800 

10 

175 

D027 

7 

MBCZE1 80D,10,5 








93 

2R180AB 

XXX 

180 

2.0 

2.8m 

1.1k 

9 5 

175A 

D027 



Ixxx 

180 

400m 

680u 

2 2k 

9.5 

175 

M454 

94 

2VR180AB 

XXX 

180 

2.0 

2 8m 

1.1k 



A3e 

8 

MCCZA180D. 10,5 








95 

LMZ180.A.-20 












XXX 

180 

400m 

250u 

4 5k 

9.5 

175 

M455 




XX* 

180 

2.0 

3.0m 

725 


150A 

Alkk 

9 

MCCZB 1 80D, 10,5 








96 

ZBC180 

t 

180 

2.0 § 

2.8m 

850 


1 50A 

Albc 




XXX 

180 

400m 

350u 

3 5k 

9 5 

175 

M455 

97 

1N5102 

5 

180 

3.0 

4.0m 

850 


175A 

A146i 

10 

MCCZC 180D,10,5 








98 

3R180AB 

XXX 

180 

3.0 

4.1m 

600 

9 5 

175A 

Alrw 



Ixxx 

180 

400m 

680u 

2 2k 

9.5 

175 

M455 

99 

3TZ180,A,B,D 









1 1 

MCCZD1 800,10*5 











xxxx 

180 

3.0 

5.0m 

600 


175 

Alec 



Ixxx 

180 

400m 

250u 

4 5k 

9 5 

175 

M455 

100 

3TZ180C 

0 

180 

3.0 

5.0m 

600 


175 

Alec 

12 

MCCZE180D,10,5 








101 

3VR180AB 

XXX 

180 

3.0 

4.1m 

600 



A222 



Ixxx 

180 

400m 

680u 

2 2k 

9 5 

175 

M455 

102 

CZ5102 

10 

180 

3.0 

4.0m 

850 

170 

175A 

A196e 

13 

MDCZA180D,10,5 








103# 

FDZ18B 

10 

180 

3.0 0 

6.5m 

137 

9.6 

150A 

S303 



Ixxx 

180 

400m 

250u 

4 5k 

9 5 

175 

M410 

104 

M3Z180,A 

XX 

180 

3.0 

4.3m 

910 


150A 

Alkk 

14 

MDCZB 1 80D.10,5 








105 

MZ1 18 


5 

180 

3.0 

4.0m 

850 

10 

175A 

A146i 




XXX 

180 

400m 

350u 

3.5k 

9.5 

175 

M410 

106 

MZ218 


10 

180 

3.0 

4.0m 

850 

10 

175A 

A146j 

15 

MDCZC180D, 

10,5 








107 

MZ318 


20 

180 

3.0 

4.0m 

850 

10 

1 75A 

A146j 




XXX 

180 

400m 

680u 

2 2k 

9 5 

175 

M410 

108 

UZ1 18 


5 

180 

3.0 

4 Om 

850 0 


175A 

A60 

16 

MDCZD180D, 

10,5 








109 

UZ218 


10 

180 

3.0 

4 Om 

850 0 


1 75A 

A146f 




XXX 

180 

400m 

250u 

4 5k 

9 5 

175 

M410 

1 10 

UZ318 


20 

180 

3.0 

4 Om 

850 0 


175A 

A60 

17 

MDCZE180D, 

0,5 








11 1 

ZAC180.A.B 

XXX 

180 

3.0 

1 4m 

1.2k 


1 50C 

Alev 




XXX 

180 

400m 

680u 

2 2k 

9 5 

175 

M410 

112 

ZCC180 

t 

180 

3.0 § 

4 Om 

850 


150A 

A ley 

18 

MZC180A10 

t 

180 

400m§ 

280u 

4 3k 

1 1 

175J 

M468 

113 

3T180AB 

XX* 

180 

3 5 

5 Om 

900 



S11 

19 

MZC180B10 

§T 

180 

400m§ 

250u 

6 Ok 


175J 

M468 

114# 

4GZ18B 

10 

180 

4.0 

14m 

1.8k 

9.5 


S19a 

20 

1N3431 

10 

180 

50 

1.0m 

2 Ok 

8 9 

200A 

P5 

115 

1N4988 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 


175A 

A146m 

21 

1N5279 

20t 

180 

.50 

68m 



200A 

D07 

116 

JAN 1N4988 

5 

180 

5.0 

5.0m 

450 

11 

175A 

A248f 

22 

1 N5279A.B 

§0 

180 

.50 

,68m 

2 2k 

11 

200A 

D07 

1174 

1N5386 

20 

180 

5.0 

5.0m 



200A 

Alee 

23# 

DZ18B 


XX 

180 

500m§ 

1 1m 

820 

9 6 

150A 

A100 

1 18y 

1N5386A 

10 

180 

5 0 

5 Om 

430 


200A 

Alee 

24 

MZ92-180 

t 

180 

500m§ 

680m 


9 2 

150J 

Cl 03 

1 19y 

1N5386B 

5 

180 

5.0 

5.0m 

430 


200A 

Alee 

25 

S5279.A.B 

XXX 

180 

500m 

680u 

2.2m 

1 1 

175 

D041 

120# 

5350 


100 

180 

5.0 

3 Om 

500 


150J 

A9h 

26 

7JZ180 

t 

180 

750m 

680u 

2 2k 

9 5 

175 

D015 

121y 

CTZC180AB, 

D0^ 








27 

7Z180,A,B,D 












XXXX 

180 

5 0 § 

5.0m 

430 0 

9.5 

175A 

A ley 




xxxx 

180 

750m 

680u 

2 2k 

9 5 

175 

D027 

1 22y 

CTZC18OC0 

1 

180 

5.0 § 

5.0m 

430 0 

9.5 

1 75A 

Alev 

28 

7Z180C 

0 

180 

750m 

680u 

2 2k 

9 5 

175 

D027 

123y 

CTZC18OE0 

3 

180 

5 0 § 

5.0m 

430 0 

9 5 

1 75A 

A ley 

29 

7ZM180AB, 

D 








124 

MZ5118 

5 

180 

5 0 

5.0m 

430 

10 


A60f 




xxxx 

180 

750m 

680u 

2.2k 

9 5 

175 

D041 

125 

MZ5218 

10 

180 

5 0 

5 Om 

430 

10 


A60f 

30 

7ZM180C 

0 

180 

750m 

680u 

2 2k 

9 5 

175 

D041 

126 

MZ5318 

20 

180 

5 0 

5.0m 

430 

10 


A60f 

31 

1N3709 

20 

180 

750m§ 

680u 

2 2k 


175S 

A1 az 

127 ▼ 

TZC180,A,B,D 









32 

1N3709A 

10 

180 

750m§ 

680u 

2 2k 


1 75S 

A1 az 




XXXX 

180 

5 0 § 

5.0m 

430 0 

9.5 

175A 

A ley 

33 

1N3709B 

5 

180 

750m§ 

680u 

2 2k 


175S 

Alaz 

1 28y 

TZC180C 

1 

180 

5.0 § 

5.0m 

430 0 

9 5 

175A 

A ley 

34 

MMZ180,A,-2 

D 








129y 

TZC180E 

3 

180 

5 0 § 

5.0m 

430 0 

9.5 

175A 

A ley 




XX* 

180 

750m 

680u 

2.2k 


150A 

Alkk 

130y 

UZ5118 

5 

180 

5 0 

5.0m 

450 

1 1 

175A 

A146m 

35 

1A180MAB 

XXX 

180 

To 

1 4m 

1 2k 


75A 

D015 

1314 

UZ5218 

10 

180 

5 0 

5 Om 

450 

11 

175A 

A146m 

36 

1E180Z,10,5 









132 

UZ5318 

20 

180 

5.0 

5.0m 

430 0 

10 

175A 

A146m 




XXX 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 

9.5 

150A 

A52g 

133 

ZC180 


r 

180 

5 0 § 

5 Om 

430 


150A 

Alev 

37 

1 M 180Z,10,5 









134 

UZ4118 

5 

180 

8 0 

5.0m 

450 


1 75A 

A146m 




XXX 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 

9 5 

175A 

D01 

135 

UZ4218 

10 

180 

8 0 

5 0 

450 


1 75A 

A146m 

38y 

1N1801 

10 

180 

1 0 

5 Om 

900 


175S 

D013 

136 

1N1814.A 

XX 

180 

10 

50m 

115 


175A 

S11 

39y 

1N1801A 

5 

180 

1 0 

5.0m 

900 


175S 

D013 

137 

1N1814B 

20 

180 

10 

50m 

115 



Slle 

40 

1N3050AB 

XXX 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 


175A 

A3 la 

138 

1N1814C,CAd 

5 








41 

JAN 1N3050B 

5 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 

10 

175A 

A31c 




XX 

180 

10 § 

50m 

115 


175J 

S19a 

42 

1 N3100 ( A 

XX 

180 

1 0 

3 Om 

850 

9 5 

200C 

A126 

139 

1N3014AB 

|xxx 

180 

10 

14m 

260 


175C 

DO40 

43 

1N4192 

20 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 

9 5 

175 

D029 

140 

JAN1N3014B 

,RB 








44 

1N4192A 

10 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 

9 5 

175 

D029 




5 

180 

10 

14m 

260 

10 

150C 

D04 

45 

1N4192B 

5 

180 

1.0 

1 4m 

1 2k 

9 5 

175 

D029 

141 

1N3104,A 

XX 

180 

10 

3 Om 

850 

9.6 

150A 

S82 

46 

1N4357AB 

XXX 

180 

1 0 

1.4m 

1 2k 

9 5 

300S 

D07 

142 

1N4292 

20 

180 

10 

1 4m 

260 

9 5 

175C 

SI 34 

474 

1N4434 

20 

180 

1.0 

1 4m 

1 Ik 


175S 

A266a 

143 

1N4292A 

10 

180 

10 

14m 

260 

9.5 

175C 

S134 

48 

1N4434A 

10 

180 

1 0 

1 4m 

1 Ik 

9 5 

175A 

Alcm 

144 

1N4292B 

5 

180 

10 

14m 

260 

9.5 

175C 

S134 

49 

1N4434B 

5 

180 

1 0 

1 4m 

1 Ik 

9.5 

175A 

Alcm 

145 

JAN 1N4292B 

5 

180 

10 § 

14m 

260 

10 

175S 

S134a 

50 

1N5593 

20 

180 

1 0 § 

1 4 



200A 

A196d 

146# 

1S6180 

10 

180 

10 

10m 

300 

10 

150 

D04 

51 

1N5593A 

10 

180 

1 0 § 

1 4m 

1 2k 


200A 

A196d 

147# 

1S6180A 

5 

180 

10 

10m 

250 

10 

150 

D04 

52 

1N5593B 

5 

180 

1 0 § 

1 4m 

1 2k 


200A 

A196d 

148 

10PZ180AB, 

D 








53 

1N5664 


180 

1.0 

1 Om 


10 

175A 

D013 




xxxx 

180 

10 

1 4m 

260 

9.5 

175 

D04 

54 

1N5664A 


180 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 

149 

10PZ180C 

0 

180 

10 

14m 

260 

9 5 

175 

D04 

55 

1 R180 AB 

XXX 

180 

1 0 

1 4m 

1.2k 

9 5 

175A 

A52c 

150 

10RZ180AB, 

D 








56# 

1 S3180 

XX 

180 

1 0 

2 0m 

1.2k 

10 

150 

A3 




xxxx 

180 

10 

30m 

400 

12 

155 

D04 

57 

AV2180 

02 

180 

1 0 

5 Om 

1 Ik 


150A 

A19 

151 

10RZ180C 

0 w 

180 

10 

30m 

400 

12 

155 

D04 

58 

CZ180,A,B,D 









152 

AV8180 

02 

180 

10 

50m 

150 


150A 

SI 1 




xxxx 

180 

1 0 

3 Om 

1 3k 

9 5 

175 

D015 

153# 

GZ18B 


10 

180 

10 0 

11m 

82 

9 6 

150A 

D04 

59 

CZ180C 

0 

180 

1 0 

3 Om 

1 3k 

9 5 

175 

D015 

154# 

PZ18B 


10 

180 

10 0 

11m 

82 

9 6 

150A 

S95a 

60# 

EZ18B 


10 

180 

1 0 

2 2m 

7 Ok 

9 6 


Alem 

155# 

4150 


100 

180 

15 

25m 

120 


150J 

S87 

61 

H W180,A,B 

XXX 

180 

1 0 

1 4m 

1.2k 


175 

A196 

156# 

4250 


100 

180 

15 

25m 

120 


150J 

S87 

62 

JZ180AB.D 









157# 

RZ18B 


XX 

180 

20 0 

22m 

85 

9 6 

150A 

D05 




|xxxx 

180 

1 0 

1.4m 

1 2k 

9 5 

175 

D015 

158# 

ZL180 


10 

180 

25 0 

5.0 

350 

10 

150J 

M41 

63 

JZ180C 

m 

180 

1 0 

1.4m 

1 2k 

9 5 

175 

D015 

159# 

ZX200 


5 ^ 

180 

25 0 

5.0 

350 

10 

150J 

M41 

64 

LPM 1 80 A-2C 

) 








160# 

4350 



180 

30 

25m 

120 


150J 

S87 




1 XX* 

180 

1 0 

1,4m 

1 2k 


150A 

Alkk 

161# 

4450 


100 

180 

30 

25m 

120 


150J 

S87 

65 

TZ1 80.A.B.D 









162 

1N2845AB 

XXX 

180 

50 

68m 

90 

9.5 

175S 

C5a 




xxxx 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 


150A 

D027 

163 

JAN 1 N2845B 

,RB 








66 

TZ180C 

0 

180 

1 0 

1,4m 

1 2k 


150A 

D027 




5 

180 

50 

68m 

90 

1 0 

150C 

C5a 

67 

UZ8118 

5 

180 

1 0 

1 4m 

1 3k 

10 

175 

A146h 

164 

1N3349 

20 

180 

50 

68m 

90 

9 5 

175J 

D05 

68 

UZ8218 

10 

180 

1 0 

1 4m 

1 3k 

10 

175 

A146h 

165 

1N3349A 

10 

180 

50 

68m 

90 

9.5 

175J 

D05 

69 

VR180 AB 

XXX 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 


125A 

Alb 

166 

1N3349B 

5 

180 

50 

68m 

90 

9.5 

175J 

D05 

70 

Z180,A,B,D 

xxxx 

180 

1.0 

1 4m 

1 2k 

9 5 

175 

D027 

167 

JAN 1N3349E 

,RB 








71 

Z180C 


0 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 

9 5 

175 

D027 




5 

180 

50 

68m 

90 

10 

150 

D05 

72 

ZA180AB 

XXX 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 


150C 

A lew 

168 

50T180AB 

XX* 

180 

50 

68m 

90 

9.5 


S19e 

73 

ZB 180 


t 

180 

1 0 § 

1 4m 

1 2k 


150A 

Albc 

169 

AV51180 

5 

180 

50 

68m 

90 

9.5 

150C 

C5a 

74 

ZD 1800,A,B 

XXX 

180 

1 0 

1 4m 

1 Ik 

9 5 

175A 

Alcm 

170 

AVI 9 


10 

183 

1 0 

5.0m 

1 Ik 


150A 

A19 

75# 

ZF18B 


10 

180 

1 0 

2 2m 

410 

9 6 

150A 

D013 

171 

AV119 


10 

183 

10 

50m 

150 


150A 

S11 

76 

ZH 180 AB 

XXX 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 

9 5 

175A 

D01 

172 

AV2185 

02~ 

185 

10 

50m 

150 


150A 

S11 

77 

ZM 180AB,D 









173 

AV8185 


185 

10 

50m 

150 


150A 

S11 




xxxx 

180 

1 0 

1 4m 

1.2k 

9.5 

175 

D04 1 

174 

AV51185 

5 

185 

50 

68m 

90 

9.5 

150C 

C5a 

78 

ZM180C 

0 

180 

1 0 

1 4m 

1 2k 

9.5 

175 

D041 

175 

MZC190A10 

t 

190 

400m§ 

260u 

4 8k 

11 

175J 

M468 

79# 

ZD 180# 

5 

180 

1 3 

5.0 

350 

10 

150J 

D013 

176 

MZC190B10 

§t 

190 

400m§ 

250u 

6 5k 


175J 

M468 

80 

ZM 1800 

10 

180 

1 3 

5.0 

350 

10 

150J 

D013 

177 

1N5280 

20T 

190 

.50 

.66m 



200A 

D07 

81# 

ZU180 


10 

180 

1 3 

5 0 

350 

10 

150J 

Albg 

178 

1 N5280A.B 

§0 

190 

.50 

66m 

2 4k 

11 

200A 

D07 

82# 

ZX180 


5 

180 

1 3 § 

5.0m 

350 

11 

1 50J 

M41 

179 

MZ92-190 

t 

190 

500m§ 

660m 


9.3 

150J 

Cl 03 

j .11# 

ZY180 


5 

180 

1 3 

5 0 

350 

10 

150J 

Alba 

180 

S5280AB 

XXX 

190 

500m 

660u 

2 4m 

11 

175 

D041 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE. 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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3J 1 T0LERANCEI 
TYPE 12011015 12 ~ 
No. | ± 


AV2190 
UZ8119 
U Z8219 
1N5103 
CZ5103 
MZ1 19 


MZ219 
MZ319 
UZ1 19 




2. SILICON 

’ 2JMAX. TEST MAX. 
DISS. CUR. DYN. 


REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 
(21 DISSIPATION, and (3) TYPE No. 


TEMP. MAX. DWG. 
COEFF TEMP No. 
Tc 


5 Om 

1 Ik 


1 3m 

1.4k 

10 

1.3m 

1 4k 

10 

4 Om 

900 


4.0m 

4 Om 


180 

10 



MZ5119 
MZ5219 
MZ5319 


UZ5119 

UZ5219 

UZ5319 

AV8190 

AV51190 

AV2195 

AV8195 

AV51195 

1/4A200.A.B 


" 25N200 
1N745.A 
1N745B 
' 1 N992,A,B 
JAN 1N992B 
CZA200D, 10, 


ICZC200D, 10, 


CZE200D,10,5 

HM200,A,B &- 

M4Z200,A,-20 

“ MACZA200D, 10,5 

MACZB200D.1 X Q X 5 

MACZC200D,1 X 0, X 5 

MACZD200D, |X 0 X 5 

MACZE200D,ia5 

MBCZA200D,1 X 0, X 5 

" MBCZB200D,1 X 0,5 

MBCZC200D,1 X Q X 5 

MBCZD200D,1 X 0, X 5 

“ MBCZE200D,ia5 

MCCZA200D.1 X Q X 5 

MCCZB200D,1 X 0, X 5 

MCCZC200D,1 X 0 X 5 

MCCZD200D, |X 0 X 5 

MCCZE200D,la5 

" MDCZA200D,ia5 

MDCZB200D.1 X Q X 5 

MDCZC200DJ X 0 X 5 

" MDCZD200D,1 X a5 

MDCZE200D.10 X 5 

MZC200A10 t 

MZC200B 10 St_ 

1N3432 10 

1N5281 20t 

1 N5281 A.B §0 
" MZ92-200 t 

S5281AB xxx 

7JZ200 t 

" 7Z200,A,B,D 

xxxx 

7Z200C 0 

" 7ZM200,A,B,D 

xxxx 

7ZM200C 0 

1N3710 20 

1N3710A 10 

1N3710B 5 

" MMZ200,A,-20 

1A200MAB I xxx 

“ 1 E200Z,10,5 



5 

190 

5.0 

5 Om 

470 

11 

10 

190 

5 0 

5 Om 

470 

11 

20 

190 

5 0 

5 Om 

450 0 

10 

02 

190 

10 

50m 

150 


5 

190 

50 

65m 

100 

9 5 

02 

195 

1 0 

5.0m 

1 Ik 


^2 

195 

10 

50m 

150 


5 

195 

50 

65m 

100 

9 5 

xxx 

200 

250m 

310u 

4.3k 

9 5 

.5 






xxx 

200 

250m 

3 10u 

4.3k 

10 

20 

200 

.25 

31m 

4 3k 


XX 

200 

.25 

1 Om 

1 4k 

9 6 

20 

200 

25 

1 Om 

1 4k 


xxx 

200 

40 

65m 

2.5k 

10 

5 

5 

200 

40 

65m 

2.5k 

1 1 

xxx 

200 

400m 

250u 

5 Ok 

10 

) 

[xxx 

200 

400m 

310u 

4 3k 

10 

5 

XXX 

200 

400m 

650u 

2 5k 

10 


400m 650u 2 5k 

400m§ 650u 2 5k 


650u 2 5k 

250u 5 Ok 


3 10u 4 3k 
650u 2 5k 


250u 5 0k 


650u 2 5k 

250u 5 Ok 


310u 43k 
650u 2 5k 


250u 5 Ok 

650u 2 5k 


250u 5 Ok 

310u 4 3k 


650u 2 5k 

250u 5 0k 


650u 2 5k 

250u 5 Ok 


3 lOu 4 3k 
650u 2 5k 


1400m 650u 2.5k 

1400m§ 250u 5.2k 

400m§ 250u 7.0k 

50 1 Om 2.2k 

50 65m 

50 65m 2 5k 


500m§ 650m 

500m 650u 

750m 65Qu 


650u 2 5m 

650u 2 5k 


750m 650u 2 5k 

750m 650u 2 5k 

750m 650u 2 5k 

750m 650u 2 5k 

750m§ 650u 2 5k 

750m§ 650u 2 5k 

750m§ 650u 2 5k 


175A A146m 
175A A146m 
175A A146m 
150A S11 
150C C5a 
150A A19 
150A S11 
150C C5a 


175J Alev 
'250 D07 

175A D07 

_ D07 

175S D07 
175A D07 



175 M451 

175A A196c 


175 M453 

~175 M453 


175 1M454 


1175 |M454 


650u 2 5k 

12m 15k 


175 M410 

175 M410 


175 M410 

175 M410 

“175 M410 

175J M468 
175J M468 
200A P5 
200A D07 
200A D07 
150J C103 
175 D041 

175 DO 15 

175 D027 

175 ID027 

175 D041 

175 D041 

175S Alaz 
175S Alaz 
175S Alaz 

150A Alkk 
75A DO 15 


31 [ TOLERANCE 
LINE TYPE 120 11015 12 

No. No. | ± 


1 M200Z.10.5 

1N1802.A xx 
"1N3051AB xxx 
JAN1N3051B 5 

1N4193 20_ 

"1N4193A 10 

1N4193B 5 

1N4358AB xxx 
1N4435 20 

1N4435A 10 

1N4435B 5_ 

1N5594 20 

1N5594A 10 

1N5594B 5_ 

" 1N5665 
1N5665A 
1R200.A.B xxx 
1S3200 xx 

AV2200 02 

CZ200AB.D 

xxxx 

CZ200C 0 
HW200AB [xxx 

JZ200,A,B,D 

| xxxx 

JZ200C 10 
LPM200A-20 

TC200A5C IsAE) 
TZ200AB.D 

xxxx 

TZ200C 0 
UZ8120 5 

UZ8220 10 

VR200.A.B xxx 
Z200AB.D xxxx 
Z200C 0 

ZA200.A.B xxx 
ZB200 t 

ZD2OO0AB xxx 
ZH200AB [xxx 
ZM200,A,B,D 

xxxx 

ZM200C 0 
ZD200# 5 

ZY200 5 

1N3820AB xxx 
1N4496 5 

JAN 1N4496 10 

1S4200.A xx 

1 5JZ200AB.D 

| xxxx 

1 5JZ200C 10 

1.5R200AB 

I xxx 

1.5Z200AB.D 

xxxx 

1 5Z200C 0 

2R200AB xxx 

2VR200AB [xxx 

LMZ200A-20 

xx* 

ZBC200 t 

1N4085 5 

1N4085A _5_ 

1N4504 10 

1N5104 5 

3R200.A.B [xxx 

3TZ200AB.D 

xxxx 

3TZ200C 0 

3VR200,A,B xxx 

CZ5104 10 

M3Z200.A xx 

MZ120 5 

MZ220 10 

MZ320 20_ 

UZ120 5 

UZ220 10 

UZ320 20_ 

ZAC200AB xxx 

ZCC 200 r 

3T200.A.B xx* 

1N4989 5 

JAN 1N4989 5 

1N5388 20 

1N5388A 10 

1N5388B 5 

5351 100 

CTZC2OOAB.D0 

CTZC2OOC0 XXXX 

CTZC2OOE0 3 

MZ5120 5 

MZ5220 _10_ 

MZ5320 20 

TZC200,A,B,D 

_ xxxx 

TZC200C 1 

TZC200E 3 

UZ5120 5_ 

UZ5220 10 

UZ5320 20 

ZC200# t_ 

UZ4120 10 

UZ4220 10 

1N1815.A xx 

1N1815B 20 


[2JMAX.I TEST | 


[TEMP. |MAX. 


NOM. 

DISS. 

CUR. 

DYN. 

COEFF 

TEMP 

No. 

REF. 

VOLT. 

@ 25°C 

Izt 

IMP 

Tc 



(V) 

(W) 

(A) 

(H) 


(°C) 


200 

1.0 

1.2m 

1 5k 

10 

1 75S 

D01 

200 

1 0 

5 Om 

1.1k 


175S 

D013 

200 

1.0 

1 2m 

1.5k 


175A 

A3 la 

200 

1 0 

1 2m 

1.5k 

10 

175A 

A31c 

200 

1 0 

1 2m 

1 5k 

10 

175 

D029 

200 

1 0 

1 2m 

1.5k 

10 

175 

D029 

200 

1.0 

1 2m 

1 5k 

10 

175 

D029 

200 

1 0 

1 2m 

1 5k 

9 5 

300S 

D07 

200 

1.0 

1 2m 

1 4k 


175S 

A266a 

200 

1 0 

1 2m 

1 4k 

10 

175A 

A 1cm 

200 

1 0 

1 2m 

1.4k 

10 

175A 

A 1cm 

200 

1 0 § 

1.2 



200A 

A196d 

200 

1 0 § 

1 2m 

1 5k 


200A 

A196d 

200 

1.0 § 

1.2m 

1.5k 


200A 

A196d 

200 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 

200 

1 0 

1 Om 


10 

175A 

D013 

200 

1 0 

1 2m 

1.5k 

10 

175A 

A52c 

200 

1 0 

2 Om 

1.4k 

10 

150 

A3 

200 

1 0 

5.0m 

1 Ik 


150A 

A19 

200 

1 0 

3 Om 

1 5k 

10 

175 

D015 

200 

1.0 

3 Om 

1.5k 

10 

175 

D015 

200 

1.0 

1 2m 

1.5k 


175 

A196 

200 

1.0 

1 2m 

1 5k 

10 

175 

D015 

200 

1.0 

1 2m 

1 5k 

10 

175 

D015 

200 

1 0 

1 2m 

1 5k 


150A 

Alkk 

200 

1.0 

2 5m 

1 3k 

05 

175A 

Alsu 

200 

1 0 

3 Om 

1.5k 

10 

175 

D027 

200 

1 0 

3.0m 

1.5k 

10 

175 

D027 

200 

1 0 

1.2m 

1 5k 

10 

175 

A146h 

200 

1 0 

1 2m 

1.5k 

10 

175 

A146h 

200 

1 0 

1.2m 

1 5k 


125A 

Alb 

200 

1 0 

1 2m 

1 5k 

10 

175 

D027 

200 

1.0 

1 2m 

1 5k 

10 

175 

D027 

200 

1 0 

1 2m 

1 5k 


150C 

A lew 

200 

1 0 § 

1 2m 

1 5k 


150A 

Albc 

200 

1 0 

1 2m 

1 4k 

10 

175A 

A 1cm 

200 

1.0 

1 2m 

1 5k 

10 

175A 

D01 

200 

1 0 

1 2m 

1 5k 

10 

175 

D041 

200 

1 0 

1 2m 

1.5k 

10 

175 

D041 

200 

1 3 

5 0 

350 

10 

150J 

D013 

200 

1 3 

5 0 

350 

10 

150J 

Albg 

200 

1 5 

1 9m 

1 Ok 

10 

175S 

Cl 40 

200 

1 5 

1 2m 

1.5k 


175A 

A196 

200 

1 5 

1 2m 

1 5k 

10 

175A 

A 1v 

200 

1 5 

2 0m 

560 

10 

150A 

D01 

200 

1 5 

1 9m 

1 Ok 

10 

175 

D015 

200 

1 5 

1 9m 

1 Ok 

10 

175 

D015 

200 

1 5 

1 8m 

1 2k 

10 

175A 

CJ 

CM 

in 

< 

200 

1 5 

1 9m 

1 Ok 

10 

175 

D027 

200 

1 5 

1 9m 

1.0k 

10 

175 

D027 

200 

2 0 

2 5m 

1 2k 

10 

175A 

D02 

200 

20 

2 5m 

1 2k 



A3e 

200 

20 

2 5m 

900 


150A 

Alkk 

200 

20 § 

2 5m 

950 


150A 

Albc 

200 

2 5 

2 5m 

1 3k 

50 

100 

Alsu 

200 

2 5 

2 5m 

1.3k 

20 

100 

Alsu 

200 

3 0 

4 Om 

1 Ok 


175S 

A146f 

200 

3 0 

4 Om 

950 


175A 

A146j 

200 

3.0 

3 7m 

750 

10 

175A 

Alrw 

200 

3 0 

5 Om 

750 


175 

Alec 

200 

3 0 

5 Om 

750 


175 

Alec 

200 

3 0 

3 7m 

750 



A222 

200 

3 0 

4 Om 

950 

190 

175A 

A196e 

200 

3.0 

3 9m 

1 Ok 


150A 

Alkk 

200 

3 0 

4 Om 

950 

10 

175A 

A146j 

200 

3 0 

4.0m 

950 

10 

175A 

A146j 

200 

3 0 

4 Om 

950 

10 

175A 

A146i 

200 

3 0 

4 Om 

950 

10 

175A 

A60 

200 

3 0 

4.0m 

950 

10 

175A 

A146f 

200 

3 0 

4 Om 

950 

10 

175A 

A60 

200 

30 

1 2m 

1 5k 


150C 

A ley 

200 

3 0 § 

4 Om 

950 


150A 

A ley 

200 

3 5 

5 Om 

1 Ik 



S11 

200 

50 

5 Om 

480 


175A 

A146m 

200 

5 0 

5 Om 

500 

11 

175A 

A248f 

200 

5 0 

5 Om 



200A 

Alee 

200 

5 0 

5 Om 

480 


200A 

Alee 

200 

5 0 

5 Om 

480 


200A 

Alee 

200 

5 0 

3 Om 

600 


150J 

A9h 

200 

5 0 § 

5 Om 

480 0 

10 

175A 

A ley 

200 

5 0 § 

5.0m 

480 0 

10 

175A 

Alev 

200 

5 0 § 

5.0m 

480 0 

10 

175A 

A ley 

200 

5.0 

5 Om 

480 

10 


A60f 

200 

5.0 

5 Om 

480 

10 


A60f 

200 

5 0 

5.0m 

480 

10 


A60f 

200 

5 0 § 

5 Om 

480 0 

10 

175A 

Alev 

200 

5 0 § 

5 Om 

480 0 

10 

175A 

A ley 

200 

5 0 § 

5.0m 

480 0 

10 

175A 

A ley 

200 

5.0 

5 Om 

500 

11 

175A 

A146m 

200 

5.0 

5.0m 

500 

11 

175A 

A146m 

200 

5 0 

5 Om 

480 0 

10 

175A 

A146m 

200 

5 0 § 

5 Om 

480 


150A 

Alev 

200 

80 

5 Om 

500 


175A 

A146m 

200 

8 0 

5 0 

500 


175A 

A146m 

200 

10 

50m 

140 


175A 

SI 1 

200 

10 

50m 

140 



SI 1e 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





















3J ITOLERANCE ~ 
TYPE 12011015 12 
No | ± 


1 N 18 1 5C,CA0 

1N3015AB [xxx 
JAN 1 N3015B,RB 

5 

1N4293 _20_ 

1N4293A 10 

1N4293B 5 

JAN1N4293B _5_ 

' 1S6200 10 

1S6200A 5 

10PZ200AB.D 

10PZ200C 0 ** 

10RZ200AB.D 

10RZ200C 0 ** 

AV8200 _02 

4151 ~TO0 

4251 100 

4351 _100 

'4451 lt)0 

1N2846AB xxx 

JAN 1 N2846B.RB 

5 

1N3350 20 

1N3350A 10_ 

1N3350B 5 

JAN 1 N3350B,RB 

_ 5 

50T200AB xx* 

AV51200 5 

1N2002AB xx 1 

INI 948 10 

1N1948A 5 

1N1948B 1_ 

7JZ220 r 

7Z220,A,B,D 

_ xxxx 

' 7Z220C 0 \ 

7ZM220AB,D 

_ Ixxxx 

7ZM220C 
1N3101A xx 

CZ220A.B.D 

| xxxx 

CZ220C \0 

JZ220A.B.D 

| xxxx 

JZ220C \0 

TZ220,A.B,D 


2. SILICON REFERENCE DIODES 


[2JMAX. TEST 
I. DISS CUR. 
@ 25°C Izt 


TEMP. MAX. DWG. 
COEFF TEMP No. 
Tc 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 

(2) DISSIPATION, and (3) TYPE No. 

! I MAX. | TEST! MAX. ITEMP 


TZ220C 0 

Z220AB.D xx: 
Z220C W 

ZM220AB.D 

ZM220C W 

1 5JZ220A,B ( D 

' 1 5JZ220C ff 
1 5Z220,A,B,D 

" 1 5Z220C W 

1N5105 
3TZ220AB.D 

3TZ220C 0 ' 

MZ122 _ 

MZ222 1 

MZ322 2C 

UZ122 _ 

" UZ222 1 

UZ322 2C 

1N4990 
JAN 1N4990 5 
MZ5122 

MZ5222 _1 

MZ5322 2C 

UZ5122 5 

UZ5222 1C 

UZ5322 2C 

1N3105A x 


10RZ220C 
1N5106 
MZ124 
MZ224 
MZ324 
UZ 124 
UZ224 
UZ324 
" 1N4991 
JAN1N4991 
MZ5124 
MZ5224 
MZ5324 
UZ5124 
' UZ5224 
UZ5324 
1N5107 
" MZ126 
MZ226 
MZ326 
UZ 126 
UZ226 


140 


175J 

300 


175C 

300 

10 

150C 

300 

10 

175C 

300 

10 

175C 

300 

10 

175C 

300 

10 

175S 

400 

10 

150 

300 

10 

150 

300 

10 

175 

300 

10 

175 

480 

12 

155 

480 

12 

155 

150 


150A 

180 


150J 

180 


150J 

180 


150J 

180 


150J 

100 

10 

175S 

100 

1 0 

150C 

100 

10 

175J 

100 

10 

175J 

100 

10 

175J 

100 

10 

150 

100 

9 5 


100 

10 

150C 
150 



150 



150 



150 

2 8k 

10 

175 

2 8k 

10 

175 

2 8k 

10 

175 

2.8k 

10 

175 

2.8k 

10 

175 

1 Ok 

10 

200C 

1.7k 

10 

175 

1 7k 

10 

175 

1.5k 

10 

175 

1.5k 

10 

175 

1 7k 

“TO 

175 

1.7k 

10 

175 

1.5k 

10 

175 

1.5k 

10 

175 

1 5k 

10 

175 

1 5k 

10 

175 

1 2k 

11 

175 

1.2k 

11 

175 

1 2k 

11 

175 

1 2k 

11 

175 

1.1k 


175A 

fOk 


175 

10k 


175 

1.1k 

10 

175A 

1 Ik 

10 

175A 

1.1k 

10 

175A 

1.1k0 


175A 

1 1k0 


175A 

1 1k0 


175A 

550 


175A 

550 

11 

175A 


20 

220 

5.0 

5.0m 

550 

10 


5 

220 

5 0 

5 Om 

550 

1 1 

175A 

10 

220 

50 

5.0m 

550 

11 

175A 

20 

220 

5.0 

5.0m 

550 0 

10 

175A 

XX 

D 

220 

10 

3 Om 

1.0k 

9.7 

150A 

xxxx 

220 

10 

10m 

340 

1 1 

175 

0 

D 

220 

10 

10m 

340 

1 1 

175 

xxxx 

220 

10 

30m 

560 

13 

155 

0 

220 

10 

30m 

560 

13 

155 

5 

240 

3.0 

3 Om 

1.3k 


175A 

5 

240 

30 

3 Om 

1 3k 

1 1 

175A 

10 

240 

3.0 

3.0m 

1 3k 

1 1 

175A 

20 

240 

3.0 

3.0m 

1 3k 

11 

175A 

5 

240 

3.0 

3.0m 

1.3k0 


175A 

10 

240 

3.0 

3.0m 

1 3k0 


175A 

20 

240 

3.0 

3 Om 

1 3k0 


175A 

5 

240 

5.0 

5 Om 

650 


175A 

5 

240 

5 0 

5 Om 

650 

1 1 

175A 


3 1 TOLERANCE 

u 

2JMAX. TEST 

MAX. 

TYPE 20 110 15 12 

NOM 

DISS CUR 

DYN. 

No. ± 

REF. 

@ 25°C Izt 

IMP. 


VOLT. 



(%) 

(V) 

(W) (A) 

(n> 

UZ326 20 

260 

3.0 3 Om 

1 5k0 

1N5129 5 

260 

5.0 5.0m 

650 

MZ5126 5 

260 

5 0 5.0m 

750 

MZ5226 10 

260 

5.0 5.0m 

750 

MZ5326 20 

260 

5 0 5 Om 

750 


260 

5 0 5 Om 

750 


TEMP. MAX. 
COEFF TEMP 



1N5108 

MZ127 

MZ227 


MZ327 

1N4992 

JAN 1N4992 

1N5109 

MZ128 

MZ228 


MZ328 
UZ 128 
UZ228 


UZ328 

1N5130 

MZ5128 

MZ5228 

MZ5328 

UZ5128 

UZ5228 

UZ5328 

1N5110 

MZ130 

MZ230 

MZ330 

UZ130 

UZ230 

UZ330 

1N4993 

JAN 1N4993 

MZ5130 

MZ5230 

MZ5330 

UZ5130 

UZ5230 

UZ5330 

1N511 1 

MZ132 

MZ232 

MZ332 

UZ132 

UZ232 

UZ332 

1N 5131 

MZ5132 

MZ5232 

MZ5332 

UZ5132 

UZ5232 

UZ5332 

1N2004AB 

1N 1950 

1N1950A 

1N1950B 

1N5112 

MZ133 

MZ233 

MZ333 

1N4994 

JAN 1N4994 

1N5113 

MZ134 

MZ234 

MZ334 

UZ134 

UZ234 

UZ334 

1N5132 

MZ5134 

MZ5234 

MZ5334 

UZ5134 

UZ5234 

UZ5334 

1N5114 

MZ136 

MZ236 

MZ336 

UZ 136 

UZ236 

UZ336 

1N4995 

JAN1N4995 

MZ5136 

MZ5236 

MZ5336 

UZ5136 

UZ5236 

UZ5336 

1N5115 

MZ138 

MZ238 

MZ338 

UZ138 

UZ238 

UZ338 

1N5133 

MZ5138 

MZ5238 


20 

5 

5 

280 

280 

280 

3.0 

5.0 

5.0 

3.0m 

4.0m 

4.0m 

1.7k0 

850 

850 

11 

175A 

175A 

10 

280 

5.0 

4.0m 

850 

1 1 


20 

280 

5.0 

4.0m 

850 

1 1 


5 

280 

5.0 

4 Om 

850 

12 

175A 

10 

280 

5.0 

4.0m 

850 

12 

175A 

20 

280 

5.0 

4.0m 

850 0 

1 1 

175A 

5 

300 

3.0 

3.0m 

1.9k 


175A 

5 

300 

30 

3.0m 

1 9k 

1 1 

175A 

10 

300 

3.0 

3.0m 

1 9k 

1 1 

175A 

20 

300 

3.0 

3.0m 

1.9k 

1 1 

175A 

5 

300 

3.0 

3.0m 

1.9k0 


175A 

10 

300 

3.0 

3 Om 

1.9k0 


175A 

20 

300 

3.0 

3.0m 

1.9k0 


175A 

5 

300 

5.0 

4.0m 

950 


175A 

5 

300 

5.0 

4.0m 

950 

12 

175A 

5 

300 

50 

4 Om 

950 

1 1 


10 

300 

5.0 

4.0m 

950 

1 1 


20 

300 

5.0 

4.0m 

950 

11 


5 

300 

5.0 

4.0m 

950 

12 

175A 

10 

300 

5.0 

4 Om 

950 

12 

175A 

20 

300 

5.0 

4 Om 

950 0 

11 

175A 

5 

320 

3.0 

2.0m 

2.1k 


175A 

5 

320 

3.0 

2.0m 

2 Ik 

11 

175A 

10 

320 

3.0 

2.0m 

2 Ik 

11 

175A 

20 

320 

30 

2.0m 

2.1k 

11 

175A 

5 

320 

3.0 

2 0m 

2.1 k0 


175A 

10 

320 

30 

2 Om 

2 1 k0 


175A 

20 

320 

3.0 

2.0m 

2.1 k0 


175A 

5 

320 

5.0 

4.0m 

1.1k 


175A 

5 

320 

5.0 

4.0m 

1 Ik 

11 


10 

320 

5.0 

4.0m 

1.1k 

11 


20 

320 

50 

4.0m 

1 Ik 

11 


5 

320 

5 0 

4 Om 

1.1k 

12 

175A 

10 

320 

5.0 

4.0m 

1.1k 

12 

175A 

20 

320 

50 

4 Om 

1 1 k0 

11 

175A 

xx 1 

330 

.15 

.10m 



150 

10 

330 

200m 

10Ou 



150 

5 

330 

200m 

lOOu 



150 

1 

330 

200m 

10Ou 



150 

5 

330 

3.0 

2.0m 

2 2k 


175A 

5 

330 

3.0 

2.0m 

2.2k 

1 1 

175A 

10 

330 

30 

2.0m 

2.2k 

1 1 

175A 

20 

330 

3 0 

2.0m 

2.2k 

11 

175A 

5 

330 

5 0 

4.0m 

1.1k 


175A 

5 

330 

5.0 

4.0m 

1.1k 

12 

175A 

5 

340 

3.0 

2.0m 

2.4k 


175A 

5 

340 

3.0 

2.0m 

2.4k 

1 1 

175A 

10 

340 

3.0 

2.0m 

2.4k 

11 

175A 

20 

340 

3.0 

2.0m 

2 4k 

1 1 

175A 

5 

340 

3.0 

2.0m 

2 4k0 


175A 

10 

340 

30 

2.0m 

2.4k0 


175A 

20 

340 

3.0 

2.0m 

2.4k0 


175A 

5 

340 

5.0 

4.0m 

1.2k 


175A 

5 

340 

5 0 

4.0m 

1.2k 

11 


10 

340 

5 0 

4.0m 

1.2k 

11 


20 

340 

5.0 

4.0m 

1.2k 

1 1 


5 

340 

5.0 

4.0m 

1 2k 

12 

175A 

10 

340 

5.0 

4.0m 

1.2k 

12 

175A 

20 

340 

5.0 

4.0m 

T2k0 

11 

175A 

5 

360 

3.0 

2.0m 

2.7k 


175A 

5 

360 

3.0 

2.0m 

2.7k 

11 

175A 

10 

360 

3.0 

2.0m 

2.7k 

11 

175A 

20 

360 

3.0 

2.0m 

2.7k 

11 

175A 

5 

360 

3.0 

2.0m 

2.7k 


175A 

10 

360 

3.0 

2.0m 

2 7k 


175A 

20 

360 

3.0 

2.0m 

2.7k 


175A 

5 

360 

5.0 

3 Om 

1.4k 


175A 

5 

360 

50 

3.0m 

1.4k 

12 

175A 

5 

360 

5.0 

3.0m 

1.4k 

1 1 


10 

360 

5.0 

3.0m 

1.4k 

11 


20 

360 

5.0 

3.0m 

1.4k 

11 


5 

360 

5.0 

3.0m 

1.4k 

12 

175A 

10 

360 

5 0 

3.0m 

1.4k 

12 

175A 

20 

360 

5.0 

3 Om 

1.4k0 

11 

175A 

5 

380 

3.0 

2.0m 

3.0k 


175A 

5 

380 

3.0 

2.0m 

3.0k 

11 

175A 

10 

380 

3.0 

2.0m 

3.0k 

11 

175A 

20 

380 

3 0 

2 0m 

3.0k 

1 1 

175A 

5 

380 

3.0 

2.0m 

3.Ok0 


175A 

10 

380 

30 

2.0m 

3.0k 


175A 

20 

380 

30 

2.0m 

3.Ok0 


175A 

5 

380 

5.0 

3.0m 

1.5k 


175A 

5 

380 

5 0 

3.0m 

1.5k 

1 1 


10 

380 

5 0 

3.0m 

1.5k 

11 



' A60 
A146m 
A60f 
A60f 
A60f 
A146m 
' A146m 
A146m 

CJ_ 

D07 
D07 
D07 
A146j 
A146j 
A146i 
A146j 
A146m 
A248f 
A146j 
A146j 
A146i 
A146j 
A60 
A146f 
A60 
A146m 
A60f 
A60f 
A60f 
A146m 
A146m 
A146m 
A1461 
" A146j 
A146j 
A146i 
A60 
A146f 
A60 
A146m 
A248f 
A60f 
A60f 
A60f 
A146m 
A146m 
A146m 
A146i 
" A146j 
A146j 
A146i 
' A60 
A146f 
A60 

' A146m 
A60f 
A60f 
A60f 
A146m 
A146m 
" A146m 
Cl 
D07 
D07 
D07 
A146i 
' A146j 
A146j 
A146i 
A146m 
A248f 
A146i 
" A146j 
A146j 
A146i 
' A60 
A146f 
A60 
A146m 
A60f 
A60f 
A60f 
A146m 
A146m 
A146m 
A146j 
A146i 
" A146j 
A146j 
A60 
“ A146f 
A60 
A146m 
~ A248f 
A60f 
A60f 
' A60f 
, A146m 
, A146m 
. A146m 
, A146j 
. A146i 
r A146j 
. A146j 
. A60 
7 A146f 
. A60 
. A146m 
A60f 
A60f 
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2. S 


LICQN REFERENCE DIODES 


IN ORDER OF (1) REF. VOLTAGE, 


LINE 

No 

3J 

TYPE 

TOLERANCE 

MU 

2JMAX 

DISS. 

@ 25°C 

(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

(?) 

TEMP 

COEFF 

Tc 

MAX. 

TEMP 

fC) 

DWG. 

No. 

LINE 

No. 

3J 

TYPE 

TOLERANCE 

JJ 

2JMAX. 

DISS. 

@ 25°C 

(W) 

TEST 

CUR. 

Izt 

(A) 

MAX. 

DYN. 

IMP. 

mi 

TEMP. 

COEFF 

Tc 

MAX 

TEMP 

(°C) 

DWG. 

No. 

2011015 12 

NOM. 

REF. 

VOLT. 

(V) 

2011015 12 

NOM. 

REF. 

VOLT 

(V) 

No. 


± 

(%) 

No. 


± 

(%) 

1 

2v 

MZ5338 

UZ5138 

UZ5238 

20 

5 

10 

380 

380 

380 

50 

5 0 

5.0 

3 Om 

3 Om 

3 Om 

1 5k 

1 5k 

1 5k 

11 

12 

12 

1 75A 

1 7 5 A 

~A60f 

A 146m 

A146m 











4 

5 

6 

UZ5338 
1N2005AB 
1N5116 

20 

XX 1 

5 

380 

390 

390 

5 0 

15 

30 

3 Om 
10m 

2 Om 

1 5k0 

3 2k 

1 1 

175A 
150 

1 75A 

A1 46m 

Cl 

A1 4 61 











7 

8 

9 

MZ139 

MZ239 

MZ339 

5 

10 

20 

390 

390 

390 

30 

30 

3.0 

2 Om 

2 Om 
2.0m 

3.2k 

3.2k 

3.2k 

1 1 

1 1 

1 1 

1 75A 

175A 

1 75A 

A14 6 j 

A146j 

A1 4 61 











10 

1 1 

12v 

1N4996 

JAN 1N4996 

1N 1951 

5 

5 

10 

390 

390 

395 

50 

5 0 

200m 

3 Om 

3 Om 

10Ou 

1.8k 

1 8k 

12 

175A 

1 75A 
150 

A1 46m 
A248f 
D07 











13v 

14v 

15 

1N1951A 
1N1951B 
MC4B 1 .C1 

5 

1 

5.10 

395 

395 

400 

200m 

200m 

10Ou 

10Ou 
10m 



150 

150 

D07 

D07 

A2t 











16 

17 

18 

MC4B2.C2 
1N5117 
MZ140 

5,10 

5 

5 

400 

400 

400 

3.0 

30 

10m 

2 Om 

2 Om 

3 5k 

3 5k 

1 1 

1 75 A 

1 75A 

A Icy 

A146j 

A1 46i 











19 

20 

21 

MZ240 

MZ340 

UZ140 

10 

20 

5 

400 

400 

400 

30 

30 

3 0 

2 Om 

2 Om 

2 Om 

3.5k 

3.5k 

3.5k0 

1 1 

1 1 

175A 

1 75A 

1 75A 

A1 46j 
A146j 
A60 











22 

23 

24 

UZ240 

UZ340 

1N5134 

10 

20 

5 

400 

400 

3 0 

30 

5 0 

2 Om 

2 Om 

3 Om 

X5k0 

3.5k0 

1.8k 


1 75A 

1 75A 

175A 

A146f 
A60 

A146m 











25 

26 

27 

MZ5140 

MZ5240 

MZ5340 

5 

10 

20 

400 

400 

400 

5.0 

5.0 

5 0 

3.0m 

3 Om 

3 Om 

1 8k 

1.8k 

1 8k 

1 1 

1 1 

1 1 


A60f 

A60f 

A60f 











28v 

294 

30 

UZ5140 

UZ5240 

UZ5340 

5 

10 

20 

400 

400 

400 

5 0 

5 0 

5.0 

3 Om 

3 Om 

3 Om 

1.8k 

1 8k 

1 8k0 

12 

12 

1 1 

1 75A 

1 75A 

1 75A 

A 146m 

A 146m 

A146m 











31 

32v 

33v 

1N2006AB 

1N1952 
1N1952A 

XX 1 
10 

5 

470 

470 

470 

15 

200m 

200m 

10m 

lOOu 

lOOu 



150 

150 

150 

Cl 

D07 

D07 











34v 

35 

36 

1N1952B 
MC5B 1,C 1 
MC5B2,C2 

1 

5.10 

5.10 

470 

500 

500 

200m 

10Ou 
10m 
10m 



150 

D07 

A2t 

Alev 











37 

38v 

39v 

1N2007AB 

1N 1953 
1N1953A 

XX 1 

560 

565 

565 

15 

200m 

200m 

10m 
lOOu 
lOOu 



150 

150 

150 

Cl 

D07 

D07 











40v 

41 

1N1953B 

MC6A1.B1.C1 

1 

A0§ 

565 

600 

200m 

lOOu 

lOOu 



150 

D07 

A2t 











42 

43 

MC6A2,B2,C2 

MC7A1.B1.C1 

A0§ 

600 


10Ou 




A ley 











44 

MC7A2,B2,C2 

A0§ 

A0§ 

700 

700 


lOOu 

lOOu 




A2t 

Alev 











45 

46 

47 

LA700 

LAA700 

LAB700 

6.5 

6.5 

6.5 

750 

750 

750 

75 

1 0 

20 

10m 

10m 

10m 



100 

100 

100 

A3p 

A3p 

A3a 











48 

49 

50 

LAC700 
MC8A1,B 1 
MC8A2.B2 

65 

A«S* 

750 

800 

800 

3 0 

10m 

10m 

10Ou 



100 

A3q 

A2t 

Alev 











51 

52 

53 

MC9A1,B 1 
MC9A2.B2 
LAA900 

2,5 

2.5 

5.5 

900 

900 

950 

1 0 

10m 

10m 

10m 



100 

A2t 

A ley 

A3d 











54 

55 

56 

LAB900 

LAC900 

MC10A1.B1 

5 5 

5.5 

2.5 

950 

950 

1000 

2 0 

3 0 

10Ou 
10m 
10m 



100 

100 

A3q 

A3q 

A2t 











57 

58 

59 

MC 10A2.B2 
LA 1000 

MCI 1A1.B1 

2.5 

2.5 

1000 

1000 

1 100 

75 

10m 
10m 
10m 



100 

A ley 

A3p 

A2t 











60 

61 

62 

MCI 1A2.B2 
MC12A1,B1 
MC 12A2.B2 

2.5 

2.5 

2.5 

1 100 
1200 
1200 


10m 

10m 

10m 




A ley | 
A2t 

Alev 











63 

64 

65 

MC13A1.B1 

MC13A2.B2 

MC14A1.B1 

2.5 

2.5 

2.5 

1300 

1300 

1400 


10m 

10m 

10m 




A2t 

A ley 

A2t 











66 

67 

68 

MC 14A2.B2 
MC15A1.B1 
MC15A2.B2 

A0 

2.5 

2.5 

1 4k 
1500 
1500 


lOOu 

10m 
10m 




A ley 

A2t 

Alev 











69# 

BZY85C13 

5 5 

13 2k 

25 § 

19m 

30 

6 8 

150J 

D07 
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3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



u 

u 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 1 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

U@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

rci 

(F) 

(V) 

m 

(A) 

(A) 

(s) 

f°C) 



1 

ST24 


1 Om 

65 

lOu 

20 




1OOp0 

OO 





150 

S. 

D07 

! 2 

A20G 


10m 

28 A 

5 Ou 

20 










75J 

Ge 

C105 1 

3 

A20H 


10m 

30 A 

5 Ou 

20 










75J 

Ge 

C105 

4# 

1S85 


50m 

90 

5 Ou 

20 




26p0 

10 





150 

Si 

D07 

5# 

BA151A 

1 0 t 

05m$ 

60 












75A 

Si# 

A60h 

6# 

AA120 

1 0 t 

8 5m 

32 












75A 

GE* 

Cle 

7# 

BA1 17 

1 0 

100m 

1 1 

1 Ou 

1 0 











Si 

A17 If 

8 

DHD800 

2 0 

10m 

43 

2 Ou 

20 




4 Op 

0.0 

150m 




125 

Si 

Alar 

9# 

RL42 

20 

2 5m 

50 













Ge 


10 

SSD974 

2 0 

20m 

1 0 A 

2 Ou 

20 




4.Op 

0.0 

150m 




125 

Si 

Alcb 

11# 

BSA21 

4 0 

30m 

1 0 

200u 

4 0 




.60p(Zl 

00 





150A 

Si0 

A1 

12 

1N4389 

5 0 El 

2 Om 

1 0 

lOOu 

5 0 










150S 

Si 

D07 

13 

1N 133 

5 0 

3 Om 

50 

300u 

5 0 








50 

1 0 


Ge 

D07 

14# 

HG5085 

5.0 

100m 

1 0 



5 Ou 

1 0 

45 







90 

Ge0 

D07 

15 

604C 

5 5 E) 

60m 

1 0 

lOu 

4 7 

50u 

4 7 

150 

20d 

12 

150m 

100m 



1 50A 

Si 

C3 

16 

CTP573 

6 0 

1 Om 

30 

15u 

20 







50m 

50 


85A 

Ge 

Ales 

17 

CGD591 

60 

1 4m 

30 

4 Ou 

30 






80m 

60m 



90 

Ge0 

Albz 

18 

1N3287W 

60 $ 

100m 

1 0 

15u 

20 




, 







Ge0 

D07 

19# 

BA 103 

60 

100m 

1 0 

1 Ou 

60 




26Op0 

5.0 

210m 




1 50J 

Si* 

Clg 

20 

1N3565 

6 0 

2 0 

2 0 

25u 

20 






20 

2 

60 

1 0 

125S 

Si 

D04 

21 

HB 1 

6 8 

17m 

1 0 

5 Ou 

35 






1 50m 




10OA 

Si* 

Cl 

22 

1N200 

6 8 

50m 

1 0 

50u 

68 

5 Ou 

68 

10OA 

50p 

60 

150m 

85m 



1 50A 

Si* 

Cl 

23 

1N1839 

6 8 

50m 

1 0 









85m 



150A 

Si 

C12a 

24 

606C 

7 5 El 

35m 

1 0 

lOu 

6 8 

50u 

6 8 

150 

1 6d 

12 

150m 

90m 



150A 

Si 

C3 

25# 

DK2 1 

8 0 

10m 

60 

1 50u 

80 

85u 

3 0 

60 

2 Op 

3.0 


30m 



75J 

Ge0 

D07 

26 

G766 

8 0 

100m 

.85 

1 5u 

5 0 











Ge0 

D07 

27 

CGD685 

8 0 

100m 

1 0 

20u 

80 











Ge0 

D07 

28 

G789 

8 0 

100m 

1 0 

4 Ou 

3 0 











Ge0 

D07 

29 

G814 

8 0 

100m 

1 0 

15u 

5 0 











Ge0 

D07 

30 

G845 

8 0 

100m 

1 0 

20u 

80 











Ge0 

D07 

31 

1N308 

8 0 

300m 

1 0 

500u 

80 






80m 

100m 



90 

Ge0 

D07 

32 

1N201 

8 2 

35m 

1 0 

50u 

8 2 

5 Ou 

8 2 

10OA 

35p 

6 0 

150m 

77m 



150A 

Si* 

Cl 

33 

1N379 

8 2 

35m 

1 0 

50u 

8 2 

5 Ou 

8 2 

100A 



150m 

77m 



1 50A 

Si 

D07 

34 

BA 1 14 

9 0 

20m 

50 









20m 



90A 

Si 

D07 

35 

1N527 

10 $ 

1 Om0 

30 A 

50u 

10 








100 

1 0 

75A 

Ge 

A9k 

36# 

18P2 

10 

1 Om 

1 0 A 

50u 


lOOu 


125 

40d 

20 


40m 

.12 

1 0 

125A 

Si 

D07 

37# 

AD 10 

10 

1 Om 

1 0 

50u 

10 

lOOu 

10 

150 

40p 

20 

150m 

40m 

30 

10m 

170A 

Si0 

D07 

38# 

1S426 

10 

2 Om 

1 0 

lOOu 

60 







20m 



75J 

Ge0 

Aldr 

39# 

BA 1 80 

10 

4 Om 

1 0 








150m 

50m 

500m 

1 0 

175A 

Si 

Alan 

40# 

19P2 

10 

10m 

1 0 A 

50u 


lOOu 


125 

40p 

20 


60m 

.18 

1.0 

125A 

Si 

D07 

41# 

AE10 

10 

10m 

1 0 

50u 

10 

lOOu 

10 

150 

40p _ 

20 

150m 

60m 

.35 

10m 

170A 

Si0 

D07 

42# 

BAW32E 

10 

10m 

1 0 

lOOn 

10 

20u 

10 

125 

400nEl 

60 


60m 

120m 

1 0 

150S 

Si 

D07 

43 

BA216 

10 

15m 

1 0 A 

1 5u 

10 







75m 

1.0 

1 Ou 

200J 

Si 

A134e 

44 

1N202 

10 

30m 

1 0 

50u 

10 

5 Ou 

10 

100A 

30p 

6 0 

150m 

70m 



150A 

Si* 

Cl 

45 

1N380 

10 

30m 

1 0 

50u 

10 

5.0u 

10 

100A 



150m 

70m 



150A 

Si 

D07 

46 

1N1840 

10 

35m 

1 0 









77m 



1 50A 

Si 

C12a 

47# 

CA10 

10 

50m 

1 0 

03u 

5 0 

50u 

5 0 

55A 



150m 

50m 

1.0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

48# 

CB10A 

10 

50m 

1.0 

lOu 

5 0 

2 Ou 

5.0 

55A 



150m 

50m 

1 0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

49# 

28J2 

10 

60m 

1 3 A 

lOu 

10 

20u 

10 

125 

40p 

20 


60m 

12 

1 0 

125J 

Si(Zl 

D07 

50 

DIS1 

10 

10OmEl 

99 

1 Ou 

20 







750m 

16 

1 0 

100A 

Si 

A 1cm 

51 

DIS1S 

10 

10OmEl 

99 

1 Ou 

20 







750m 

16 

1.0 

10OA 

Si 

Alck 

52 

G816 

10 

100m 

1 0 

12u 

60 











Ge0 

D07 

53 

PD 122 

10 

10Om0 

1 0 

1 .Ou 

5 0 






250m 

60m 



150 

Si 

A2 

54# 

CG94H 

10 

100m 

1 4 

15u 

10 




2 3dE1 

1 0 

110m 

80m 



100 

Ge0 

D07 

55 

1N 107 

10 

150m 

1 0 

200u 

10 






80m 

100m 

.40 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

56 

PD 123 

10 

250m[Zl 

1 0 

1 Ou 

5 0 






250m 

60m 



150 

Si 

A2 

57 

608C 

1 1 El 

25m 

1 0 

lOu 

10 

50u 

10 

150 

1 2d 

12 

125m 

75m 



1 50A 

Si 

C3 

58 

STB567 

12 A 

10m 

1 6 








400m 




17LA 

Si$# 

Alaa 

59 

STB568 

12 A 

10m 

2 3 








400m 




175A 

Si$# 

Alae 

60 

STB569 

12 A 

10m 

3.0 








400m 




1 75A 

Si$# 

Alan 

61 

1N5713 

12 

20m 

1 0 A 

lOOn 

8 0 

lOu 

15 


1.2p0 

0.0 

250m 




200S 

Si 

A lac 

62 

1N203 

12 

23m 

1 0 

50u 

12 

5 Ou 

12 

10OA 

28p 

6 0 

150m 

63m 



150A 

Si* 

Cl 

63 

1N381 

12 

23m 

1 0 

50u 

12 

5 Ou 

12 

100A 



150m 

63m 



150A 

Si 

D07 

64 

DR464 

12 

50m 

1 0 

lOOu 

50 







30m 



85A 

Ge 

D07 

65v# 

1S2236 

15 



lOOn 

4 0 




14p0 

4 0 





150J 

Si 

D035 

66 

DHD805 

15 

10m 

43 

2.0u 

12 




4 Od 

00 

150m 




125 

Si 

Alar 

67# 

SFD107 

15 

4 5m 

1 0 

22u 

5 0 

220u 

10 

25 




20m 

20 

TO 

85S 

Ge0 

D07 

68 

1N300 

15 

15m 

1 0 

1 On 

10 

lOOn 

10 

100 

5 Op 

10 

150m 

65m 

45 

1 0 

150 

Si0 

D07 

69 

1N204 

15 

17m 

1 0 

50u 

15 

5 Ou 

15 

100A 

25o 

6.0 

150m 

56m 



150A 

Si* 

Cl 

70 

1N382 

15 

17m ' 

1 0 

50u 

15 

5 Ou 

15 

100A 



150m 

56m 



150A 

Si 

D07 

71 

1N367 

15 

20m 














Ge 

M85 

724# 

AA1 12 

15 r 

20m$ 

1 3 

40u 

10 




120f 



24m 

200m 


100J 

GeEl 

Altm 

73v# 

AA112P 

15 t 

20m$ 

1 3 

40u 

10 




120f 



24m 

200m 


100J 

Ge0 

A1tm$ 

74v# 

AA138 

15 t 

20m$ 

1 3 

50u 

10 







12m 

50m 


100J 

Ge0 

Altn 

75 

1N184 1 

15 

23m 

1 0 









63m 



150A 

Si 

Cl 2a 

76 

OA7 

15 

30m 

56 

1 9u 

25 

1 1 u 

25 

60 




50m 

.40 

1.0 

60 

Ge 

Clab 

v 77 

1N300A 

15 

30m 

1 0 

1 On 

10 

lOOn 

10 

100 

6 Op 

10 

150m 

80m 

.55 

1 0 

150 

Si0 

D07 

78 

1N282 

15 

40m 

1 0 



20u 

10 

75 



80m 




100S 

Ge 

D07 

79 

1N3564 

15 

40m 

1 0 



20u 

10 

75 



80m 




100S 

Ge 

D07 $ 

80 

T220 

15 

40m 

1 0 

20u 

10 






130m 

50m 

25 

1 0 

80A 

Ge0 

A9k 

81 

T27G 

15 

40m 

1 0 

lOOu 

10 






80m 

40m 



90A 

Ge0 

D07 

82 

1N300B 

15 

50m 

1 0 

1 On 

10 

lOOn 

10 

100 

7 Op 

10 

150m 

100m 

60 

1 0 

150 

Si0 

D07 

83# 

BA 147 

15 

50m 

1 0 

lOu 

10 






250m 

100m 



150J 

Si 

D07 

84 

1N306 

15 

100m 

80 

2 Ou 

10 

40u 

10 

70 

3 Od 

10 

150m 

150m 

.50 

1.0 

70 

Ge0 

D07 

85# 

BAY 17 

15 

100m 

1 0 

lOu 

12 

15u 

12 

100J 

1.2p 

10 

400m 

200m 



150J 

SiA 

D07 

86 

G790 

15 

100m 

1 0 

30u 

10 











Ge0 

D07 

87 

GD400 

15 # 

100m 

1 0 

3 Ou 

5.0 






80m 


.40 

1 0 

100S 

Ge0 

D07 

88 

GD401 

15 # 

100m 

1 0 

5 Ou 

50 






80m 


.40 

1 0 

100S 

Ge0 

D07 

89 

1N331 

16 

5 Om 

1 0 

Olu 

10 










100A 

Si* 

D07 

90 

1N5712 

16 

35m 

1 0 A 

lOOn 

15 

lOu 

20 


1.2p0. 

00 

250m 




200S 

Si 

A lac 

91 

6 IOC 

17 0 

12m 

1 0 

lOu 

15 

50u 

15 

150 

7.Op 

12 

125m 

60m 



150A 

Si 

C3 

92 

T22G 

17 * 

40m 

1 0 



20u 

10 

75 

50p 


80m 


20 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

93# 

AA123 

18 

4 Om 

1 0 

1 5u 

1 0 




1 OdEI 






90 

GE 

D07 

94 

1N138A 

18 

5 Om 

1 0 

.Olu 

10 




15p 

60 

125m 

35m 



150A 

Si* 

Cl 

95 

1N205 

18 

12m 

1 0 

lOu 

18 

lOu 

18 

10OA 

20p 

60 

150m 

50m 



150A 

Si* 

Cl 

96 

1N383 

18 

12m 

1 0 

lOu 

18 

lOu 

18 

100A 



150m 

50m 



150A 

Si 

D07 

97 

1N138B 

18 

40m 

1 0 

Olu 

10 

2 Ou 

10 

125 



150m 

9 Om 



150A 

Si 

Cl 2a 

98 

G701 

18 § 

300m 

1 0 



30u 

10 

75 

50p 

.10 

80m 





Ge0 

D07 

99 

G702 

18 § 

300m 

1 0 

4 Ou 

10 




50d 

10 

80m 





Ge0 

D07 

100 

G700 

18 § 

700m 

1 0 

lOu 

10 




.50p 

.10 

80m 





Ge0 

D07 

101# 

1S1658 

20 



500n 

20 




32p 

4 0 





150J 

Si 

D07 

102 

6RS17DH4 

20 

6.0u 

45 A 

15u 

20 

20u 

12 

55A 

225p^ 




75m 


85A 

Se 

M379a 

103 

6RS17DH6 

20 

6 Ou 

.45 A 

15u 

20 

2 Ou 

12 

55A 

225p0 




75m 


85A 

Se 

M379 

104 

6RS1DH4 

20 

6 Ou 

80 A 

8 Ou 

20 

1 3u 

12 

55A 

40p 




25m 


85A 

Se 

M379a 

105 

6RS1DH6 

20 

6 Ou 

80 A 

8.0u 

20 

1 3u 

12 

55A 

40pEl 




25m 


85A 

Se 

M379 

106# 

AA116A 

20 

10m 

18 

90u 

20 

2 4u 

1 5 

25 




30m 

.20 


75A 

Ge 

D07 

107 

D16U3 

20 

10m 

66 A 

lOu 

20 

2 Ou 

20 

100A 

4 Op0 

00 

200m 




100J 

Si 

T098* 

108# 

AA139 

20 

50m 

10 A 

lOOu 

10 






65m 

200m 



90 J 

Ge 

D07 

109 

1N4951 

20 

1 Om 

85 

lOu 

20 






200m 




100A 

Si 

L8 

1 10# 

GD12E 

20 

2 Om 

1 0 

lOu 

10 




1 Od 




.30 

1 0 


Ge 

A99 
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3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



AJ 

JJ 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATIN 

IGS AT 25°C 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

3J@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cv WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(°C) 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

|s) 

(°C) 



1# 

RL41G 

20 

2 Om 

1 0 

50u 

5 0 








400m 



Ge 

Algj 

2# 

1T23 

20 

2 5m 

1 0 

50u 

10 







25m 



70 

Ge 

Alsc 

___3# 

1T23G 

20 

2 5m 

1 0 

50u 

10 







25m 



70 

GelZl 


4 

1N4502 

20 

3.0m 

30 

lOu 

60 

80u 

60 

55 



80m 




85S 

Ge 

D07 

5 

1N64A 

20 

3 Om 

1 0 

25u 

10 










90 

Ge 

D07 

6 

S262 

20 

3 Om 

1 0 



150u 

15 

55 





30 



Si 

D07 

7# 

BA181 

20 

4 Om 

1.0 

5 Ou 

10 






150m 

50m 

500m 

1 0 

1 75A 

Si 

Alan 

8# 

GDI IE 

20 

5 Om 

1 0 

50u 

10 




1 Op 




30 

1 0 


Ge 

A99 

9# 

CG65H 

20 

6.0m 

.80 






1 Od 

10 


13m 




GelZl 

D07 

10# 

OA73 

20 

8 Om 

50 

lOOu 

10 




1 Op 

00 


50m 

.40 

1 0 

75 

Ge 

Algj 

11# 

AAY22 

20 

8 Om 

1 0 

lOOu 

10 











Ge 

Alsq 

12 

DR435 

20 

10m 

.37 

lOu 

10 







100m 



85A 

Ge 

D07 

13# 

BA1 16 

20 $ 

10m 

1 0 

1 Ou 

20 




6 Op 

10 





85A 

SiA 

C77a* 

14# 

BA 164 

20 0 

10m 

1 0 A 

2 Ou 

15 

50u 

15 

65 




75m 



125 

Si 

D07 

15*# 

BA166 

20 

10m 

1 4 A 



7 5u 

10 

60A 

4 Od(Z1 

0 0 





1 50A 

Si 

D035 

16# 

OA90 

20 

10m 

1.5 

450u 

20 

650u 

20 

60 




10m 

20 

1 0 

75A 

Ge 

Alcu 

17# 

CG74H 

20 

20m 

1 7 

20u 

20 






90m 

25m 



100 

Ge[Z) 

D07 

18 

IN 103 

20 

30m 

1 0 

750u 

15 











Ge 

D07 

19# 

CA20 

20 

35m 

1 0 

03u 

10 

50u 

10 

55A 



150m 

50m 

1 0 

10m 

1 50A 

Si 

C18d 

20# 

CB20A 

20 

35m 

1 0 

lOu 

10 

2 Ou 

10 

55A 



150m 

50m 

1 0 

10m 

1 50A 

S. 

C18d 

21 

T13 

20 

40m 

1.0 

2 Ou 

10 






130m 

85m 



80A 

Ge0 

A9k 

22 

T1 4 

20 

40m 

1 0 

5 Ou 

10 






130m 

85m 



80A 

Ge0 

A9k 

23 

T26G 

20 

40m 

1 0 

lOu 

10 




50p 


80m 

70m 

40 

1 0 

90A 

Ge0 

D07 

24 

1N776 

20 

50m 

1 0 

200u 

10 






80m 

45m 



90A 

Ge0 

D07 

25# 

BAY64 

20 

50m 

1 0 



50u 

20 

150A 

2 5p 

00 


100m 



1 75A 

Si 

L6 

26 

DR427 

20 

50m 

1 0 

500u 

10 










85A 

Ge 

D07 

27# „ 

BA 170 

20 _ 

80m 

1 0 

3 Ou 

15 






300m 

150m 



1 50J 

SiA 

D07 

28^:# 

1S2186 

20 

100m 

1 0 

lOOn 

15 




2Op0 

10 


100 



1 50J 

Si 

A60g 

29# 

101B6 

20 # 

100m 

1 0 

1 Ou 

10 






400m 

100m 



100 

SiA 

D07 

30# 

MA53 

20 

100m 

1 0 A 

100m 

15 




2 OdIZI 






100J 

Si$ A 

A246 

31 

TI5 1 

20 

200m 

1 0 A 

1 Ou 

10 






400m 




10OA 

SiA 

A3 If 

32 

S02 

20 

200m 

20 A 

1 Ou 

20 

200n 

1 0 

25 A 




200m 

1 5 

1 0 

10OA 

Si 

A60b 

33 

G844 

20 

300m 

1.0 

20u 

60 











Ge0 

D07 

34 

1N5179 

20 

1 0 

2 2mA 

50n 

20 




2Op0 

00 

400m 




1 75A 

Si 

A1 av 

35 

1N206 

22 

9 Om 

1 0 

lOu 

22 

lOu 

22 

100A 

1 5p 

60 

150m 

45m 



1 50A 

Si* 

Cl 

36 

1N384 

22 

9 Om 

1 0 

lOu 

22 

lOu 

22 

100A 



150m 

45m 



1 50A 

Si 

D07 

37 

1N 1 842 

22 

12m 

1 0 


' 







50m 



1 50A 

Si 

Cl 2a 

38 

1 N87 

23 

lOOu 

25 

30u 

1 5 







50m 

.40 

1 0 

75A 

Ge 

Algj 

39 

1N87A 

23 

10m 

25 

lOu 

1 5 

650u 

20 

60A 




50m 

20 

1 0 

75A 

Ge 

D07 

40 

1N929 

23 * 

20m 

1 0 

10Ou 

25 







250m 

1 0 

1 0 


Si 

D07 

41 

T13G 

23 * 

40m 

1 0 

2 Ou 

10 




50p 


80m 


.40 

1 0 

90 

Ge0 

A1 

42 

TUG 

23 * 

40m 

10_ 

5.0u 

10 




50d 


80m 

70m 

40 

1 0 

90A 

Ge0 

A1 

43 

1N283 

24 

200m 

1 0 

20u 

10 






80m 


50 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

44 

1N3559 

24 

200m 

1 0 

20u 

10 




20p 


80m 


50 

1 0 

90 

Ge0 

D07 $ 

45 

DHD806 

25 

10m 

43 

2.0u 

22 




4 Od 

00 

150m 




125 

Si 

Alar 

46 

1N4950 

25 

1 Om 

53 



lOOu 

25 

150 

3 Op 

1.0 

500m 




175 

Si 

D07 

47 

MAI 704 

25 

1 Om 

570mA 

lOOn 

20 




3 Op0 

00 

700m 

200m 

4 0 

1 Ou 

1 75J 

Si$ 

D034 

48 

DAI 704 

25 

1 Om 

68 A 

lOOn 

20 




3 Od 

00 

70 

200m 

4 0 

1 Ou 

1 75A 

Si $ 

D035 

49# 

MS50A 

25 

1 Om 

1 0 A 



1 lOu 

20 


4 Op0 

00 


150m 




Si 

D07 

50# 

GD72E3 

25 

2 0m 

1 0 

lOOu 

10 




1 Op 



20m 



60A 

Ge[Z) 

F65 

51 # 

GD72E4 

25 

2 Om 

1 0 

20u 

10 




1 Od 



20m 



60A 

GelZl 

F65 

52# 

GD72E5 

25 

2.0m 

1 0 

1 1 u 

10 




1 Op 



20m 



60A 

Ge 

F65 

53 

1 N64 

25 

3 Om 

1 0 

25u 

10 







50m 

50 


90A 

Ge0 

D07 

54# 

RL41 

25 

3 Om 

1 0 

50u 

10 




70d 



30m 

15 

1 0 

60A 

GelZl 

A229 

55# 

AA121 

25 

4.0m 

1 0 

12u 

20 










90 

GE 

D07 

56 

1N60S 

25 

5.0m 

1 0 

67u 

10 










80 

Ge0 

D07 

57 

1N87S 

25 

5 Om 

1 0 

220u 

20 







40m 



75 

Ge0 

D07 

58 

1N87T 

25 

5 Om 

1 0 

30u 

10 

200u 

25 

25 




30m 



90 

Ge0 

D07 

59 

612C 

25 0 

7 Om 

1 0 

lOOn 

22 

50u 

22 

150 

5.Op 

12 

125m 

50m 



1 50A 

Si 

C3 

60# 

HG5079 

25 

10m 

46 

40u 

12 






80m 

50m 



90 

Ge0 

D07 

61# 

DK19 

25 

10m 

48 



40u 

10 

60 

3 5p 

75 


110m 



60A 

Ge0 

D07 

62 

1 N40 

25 

12m 

1 5 

35u 

10 







225m 

1 Om 

1 0 

75 

Ge[Zl 

D07§ 

63 

1N353 

25 

20m 

1 0 

lOu 

200 

20u 

200 

125 




15m 




Si 

Cl 2a 

64 

GD8E 

25 

20m 

1 0 

50u 

5 0 

1 On 

20 

25 

1 Op 



60m 

3 Om 

1 0 

60A 

Ge0 

A99 

65 

T210 

25 

20m 

1 0 

50u 

20 




90p 


130m 

40m 

20 

1 0 

80A 

Ge0 

A86a 

66 

T21G 

25 

20m 

1 0 

50u 

20 




50d 


80m 

35m 

18 

1 0 

90A 

Ge0 

D07 

67 

1N 104 

25 

30m 

1.0 

750u 

15 











Ge 

D07 

68 

1N456 

25 $ 

40m 

1 0 

25n 

25 

5 Ou 

25 

150A 

1Op0 


20 

90m 

.70 

1 0 

200 

Si 

Albz 

69 

1N5426 

25 0 

40m 

1 0 A 

1 Ou 

60 




1 1 00 

00 

200m 




1 50A 

Si 


70# 

IS 1009 

25 

40m 

1 0 

50u 

10 




2Op0 

1 0 


50m 

50 

1 0 

90J 

Ge0 

Alee 

71 

PD 131 

25 

40m 

1 0 

25n 

25 

5 Ou 

25 

150 



250m 

40m 



150 

Si 

A2 

72 

OA9 

25 

50m 

55 

25u 

15 

60u 

15 

60 

3 Od 

75 


100m 

80 

1 0 

75 

Ge 

Clab 

73# 

BA147/25 

25 

50m 

1 0 A 

50u 

25 

15u 

10 

100A 



210m 

100m 



1 50J 

Si 

D07 

74 

1N84 

25 

60m 

1 0 

750u 

15 











Ge 

D07 

75# 

CG86H 

25 

100m 

80 A 

25u 

25 




2.4dIZ1 

1 0 


90m 




Ge0 

D07 

76 

1N497 

25 0 

100m 

1 0 

20u 

20 






80m 

80m 



85 

Get 

D07 

77# 

BAV17 

25 

100m 

1 0 

lOOn 

20 

15u 

20 

100J 

1 5 P^ 

00 

400m 

200m 

1 0 

1 0 

1 75J 

Si$# 

D035 

78# 

BAX20 

25 

100m 

1 0 

lOu 

25 




6.0dIZ1 

00 





200J 

Si$# 

A60h 

79 

G815 

25 

100m 

1 0 

30u 

20 











Ge0 

D07 

00 

o 

MGD50 

25 

100m 

1 0 A 

200u 

25 




5OOf0 

10 

120m 

100m 



90J 

Ge0 

D07 

81 

1N569 

25 

250m 

.50 

50u 

10 











Ge 

D07 

82 

BTS3600 

25 

25 

1 0 

250m 

25 




1 6p 

14 

250m 

100m 

400m 

1 0 

10OA 

Si 

Alz 

83 

1N207 

27 

7 Om 

1 0 

lOu 

27 

lOu 

27 

100A 

12p 

60 

150m 

40m 



1 50A 

Si* 

Cl 

84 

1N385 

27 

7 Om 

1 0 

lOu 

27 

lOu 

27 

100A 



150m 

40m 



1 50A 

S. 

D07 

85 

RF400 

30 



30n 

30 

50u 

30 

150 

lOp 

4 0 

350m 




175 

Si 

D034 

86 

RF401 

30 



30n 

30 

50u 

30 

150 

7 Op 

4.0 

350m 




175 

Si 

D034 

87# 

20A79 

30 

lOOu 

230m 

350m 

100m 







35m 

200m 

1 0 

60A 

Gc 

A1ai$ 

88 

1N541 

30 

lOOu 

300m 

18u 

10 

150u 

30 

25 




35m 

200m 

1 0 

60 

Ge 

Algj 

89 

1N542 

30 

lOOu 

300m 

18u 

10 

150u 

30 

25 




35m 

200m 

1 0 

60 

Ge 

Algj 

90# 

17P2 

30 

1 Om 

1 0 A 

500n 


lOOu 


125 

40d 

20 


40m 

120m 

1 0 

125A 

S. 

D07 

91# 

AD30 

30 

1 Om 

1 0 

50u 

30 

lOOu 

30 

150 

40p 

20 

150m 

40m 

30 

10m 

170A 

Si0 

D07 

92 

GPM2NA 

30 

1 2m 

.46 

3 Ou 

50 

1 Om 

30 

25 




15m 




Ge 


93# 

1P541 

30 # 

1 5m 

1 0 

2 8uA 

1 5 

18uA 

10 

25A 




10m 

.20 

1 0 

60A 

Ge[Zl 

D07 

94# 

1P542 

30 # 

1 5m 

1 0 

2 8uA 

1 5 

18uA 

10 

25A 




10m 

20 

1 0 

60A 

Ge0 

D07 $ 

95# 

1S13 

30 

2 Om 

1 0 

18u 

10 







35m 



60A 

Ge(Zl 

Algj 

96# 

1S15 

30 

2 Om 

1 0 

18u 

10 







35m 



60A 

GelZl 

Algi 

97# 

RL52 

30 

2 Om 

1 0 

50u 

30 

80u 

1 5 

25 







60 

Ge 

D07 

98# 

RL252 

30 

2 Om 

1 0 

50u 

30 

80u 

1 5 

25 







60 

Ge 

D07$ 

99 

1N268 

30 

2 5m 

1 0 

850u 

30 







300m 

30 

1 0 

85 

Ge 

Alsh 

100# 

1S75 

30 

2 5m 

1 0 

50u 

10 







25m 

30 

1 0 

70 J 

Ge 

Alee 

101 

1N619 

30 

3.0m 

1 0 

08u 

10 

16u 

10 

100 







1 50S 

Si 

A1 

102 

600C 

30 0 

3 Om 

1 0 

8 Ou 

10 

20u 

10 

100 

2 5d 

12 

100m 

25m 



1 50A 

Si 

C3 

103# 

CV442 

30 

3 Om 

1 0 

1 Ou 

2 Ok 

30u 






25m 



75J 

Ge0 

Albj 

104 

1N295X 

30 

4 5m 

1 0 

1 1 u 

2 0 

385u 

24 

25 

1 Op 



20m 



85 

Ge0 

D07 

105 

1N267 

30 

5 Om 

1 0 

50m 

10 











Ge 

D07 

106 

1N295S 

30 

6 5m 

1 0 

800u 

30 




1 Op 






85 

Ge0 

D07 

107 

1N616 

30 

8 Om 

1 0 

18u 

1 5 

1 50u 

30 

25 

1 Op 



30m 

40 

1 0 

75 

Ge 

Alsh 

108 

GPM1NA 

30 

8 Om 

1 2 

lOOu 

100 







23m 




Ge 


109 

GPM1NB 

30 

8 Om 

1 2 

10Ou 

100 







15m 




Ge 


11Q#-. 

AE30 

30 

10m 

1 0 

50u 

30 

lOOu 

30 

150 

40d 

2.0 

150m 

60m 

.35 

10m 

< 

o 

SilZl 1 

D07 
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3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



4J 

LU 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

Tmv 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR 

MAX. 


DWG 

No. 

No. 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

3J@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(°C) 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(S) 

f°C) 



1# 

BA 130 

30 (Z) 

10m 

10 A 

lOu 

25 

lOOu 

25 

100 

2'op0 

0.6 

250m 

50m 

.50 

1.0 

125 A 

Si# 

D07 

2# 

HG1090 

30 

10m 

1 0 

500u 

30 










90 

Ge0 

D07 

_3# 

MCS31 

30 

10m 

1.0 A 

lOOn 

30 

20u 

30 

100A 

4 Od0 

1 0 

250m 

10m 

2.0 

10m 

175S 

SiA 

D07 

4 

DR365 

30 * 

10m 

4 0 

60u 

6.0 






80m 





Ge0 

D07 

5# 

AA143 

30 

15m 

50 

20u 

20 






80m 

60m 



85S 

Ge0 

D07 

6 

MC461 

30 

1 5m 

1 0 

.50u 

25 

30u 

25 

150 



250m 

100m 



175A 


A2c 

7 

MT461 

30 

15m 

1 0 

50u 

25 

30u 

25 

150 



500m 

100m 



175A 

Si 

A60e 

8 

DR449 

30 * 

20m 

1.0 

500u 

10 











Ge0 

D07 

9 

T24G 

30 

20m 

1 0 

300u 

30 




.50d 


80m 

45m 

25 

1.0 

90A 

Ge0 

A9k 

10v# 

AA137 

30 t 

20m$ 

1.3 

50u 

10 







12m 

50m 


100J 

G?g^ 

Altn 

11# 

1S1420H 

30 

20m 

2 7 A 

6.On 

30 




2Op0 

1 0 

200m 

30m 



175J 

SiA 

A1 

12 

MCPD527A 

30 

30m 

1.0 

lOOn 

25 

20u 

25 

100 



250m 




150A 

Si 

M411 

13 

MCPD527B 

30 

30m 

1.0 

lOOn 

25 

20u 

25 

100 



500m 




150A 

Si 

M41 la 

14 

MCPD527C 

30 

30m 

1 0 

lOOn 

25 

20u 

25 

100 



500m 




1 50A 

Si 

M277d 

15# 

1S1010 

30 

40m 

1.0 

80u 

10 




2 Od0 

1 0 


50m 

.50 

1.0 

90J 

Ge0 

Alee 

16 

MC456 

30 

40m 

1 0 

25n 

25 

5 Ou 

25 

150 




250m 

100m 


1 75A 

Si 

A2c 

17 

MT456 

30 

40m 

1 0 

25n 

25 

5 Ou 

25 

150 




500m 

100m 


175A 

Si 

A60e 

18# 

1S940A 

30 

50m 


5 Ou 

30 

lOOu 

30 

100 

8 Od0 

00 



2.0 


1 50S 

Si 

A9a 

19# 

MCS35 

30 

50m 

1 0 A 

lOOn 

100 

20u 

100 

100A 

4 °P@ 

1 0 

250m 

50m 

2.0 

10m 

175S 

SiA 

D07 

20 

1N5220 

30 0 

5Om0 

1.1 

50u 

15 

50u 

15 

150 

75pg 

0.0 

250m 




1 75S 

Si 

D07 

21 

BA217 

30 

50m 

1 5 A 

50n 

10 




5 Od0 

00 


75m 

2 0 

1 Ou 

200J 

Si 

A134e 

22# 

27J2 

30 

60m 

1 3 A 

lOu 

30 

20u 

30 

125 

.40p 

20 


60m 

.12 

1.0 

125 J 

S| 0 

D07 

23 

1N309 

30 

100m 

1 0 

lOOu 

20 






80m 

100m 



90 

Ge0 

Alsh 

24 

1N456A 

30 * 

100m 

1 0 

25n 

25 

5 Ou 

25 

150A 

5.0d 

00 

500m 

200m 

1 5 

1.0 

200 

S. 

A60d 

25 

1N461A 

30 * 

100m 

1 0 

50u 

25 

30u 

25 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

A60p 

26 

1N91 1 

30 # 

10Om0 

1.0 

lOu 

10 






80m 

100m 

50 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

27 

1N4088 

30 

100m 

1.0 

200u 

20 

600u 

35 

25 

55d 

10 

80m 




90A 

Ge 

D07 

28# 

102B6 

30 # 

100m 

1 0 

1 Ou 

20 






400m 

100m 



100 

SiA 

D07 

29# 

AC30 

30 

100m 

1 0 

50u 

30 

200u 

30 

150A 

25p 

20 

150m 

130m 

1.0 

10m 

1 70A 

Si* 

D07 

30 

CGD1029 

30 

100m 

1 0 

lOu 

10 











Ge0 

D07 

31 

G846 

30 

100m 

1.0 

lOu 

10 











Ge0 

D07 

32# 

HG5808 

30 

100m 

1 0 

500u 

30 










90 

Ge0 

D07 

33 

MC456A 

30 

100m 

1 0 

25n 

25 

5 Ou 

25 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

34 

MC461A 

30 

100m 

1.0 

50u 

25 

30u 

25 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

35 

MT456A 

30 

100m 

1 0 

25n 

25 

5 Ou 

25 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

36 

MT461A 

30 

100m 

1 0 

50u 

25 

30u 

25 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

37 

RF100 

30 

100m 

1 0 






1.Op0 

30 

350m 


500m 

1 0 

175 

Si 

D034 

38 

RF101 

30 

100m 

1 0 






5OOf0 

30 

350m 


500m 

1.0 

175 

Si 

D034 

39#. 

SD16 

30 

100m 

1.0 

200u 

20 







60m 

500m 


90A 

Ge0 

Albw 

40 

T1 1 

30 

100m 

1.0 

20u 

20 







130m 



80A 

Ge0 

A9k 

41 

1N4828 

30 0 

100m 

1 1 A 

lOOn 

20 

25u 

20 

100A 

35p0 

0.0 

400m 




200S 

Si 

D035 

42 

1N4156 

30 g 

100m 

1 8 A 

50n 

20 

50u 

20 

150A 

25d0 

0.0 

400m 




200S 


D035 

43 

MPD200 

30 0 

1OOm0 

1 8 

03u 

30 




15p 

0 0 

400m 




1 75A 

Si#$ 

A1 aa 

44 

1N4829 

30 0 

100m 

1 9 A 

lOOn 

20 

25u 

20 

100A 

25p0 

0.0 

400m 




200S 

Si 

D035 

45 

1N4157 

30 0 

100m 

2 7 A 

50n 

20 

50u 

20 

150A 

2Od0 

0.0 

400m 




200S 


D035 

46 

1N4830 

30 0 

100m 

2 7 A 

lOOn 

20 

25u 

20 

100A 

2Op0 

00 

400m 




200S 

Si 

D035 

47 

G788 

30 

150m 

1.0 

5.0u 

10 











Ge0 

D07 

48# 

AAY15 

30 

190m 

.75 

3.5u 

10 











Gg0 

C71 

49 

TI52 

30 0 

200m 

1.0 A 

1 Ou 

20 






400m 




100A 

SiA 

A3 If 

50 

JAN 1N5555 

30 

100 

4.8 A 

5 Ou 

30 








200 

8.3m 

1 75A 

Si 

A220 

5M 

JAN1N5610 

30 

100 

4 8 A 

5.0u 

30 








200 

8 3m 

175A 

Si 

A248k 

52 

1N330 

32 

3 Om 

1.0 

03u 

20 










100A 

Si* 

D07 

53 

1N41 

32 0 

12m 

1.5 

35u 

10 








100m 

1.0 

75 

Ge 

M4$ 

54 

1N273 

32 A 

100m 

1.0 

20u 

20 






80m 

80m 

.50 

1 0 

90A 

Ge0 

D07 

55 

1N279 

32 A 

100m 

1 0 

200u 

20 






80m 

70m 

.45 

1 0 

90A 

Ge0 

D07 

56 

1N208 

33 

5 5m 

1.0 

lOu 

33 

lOu 

33 

100A 

lOp 

6.0 

150m 

35m 



150A 

Si* 

Cl 

57 

1N386 

33 

5 5m 

1 0 

lOu 

33 

lOu 

33 

100A 



150m 

35m 



1 50A 

Si 

D07 

58 

1N 1843 

33 

7.0m 

1 0 









40m 



150A 

Si 

Cl 2a 

59# 

MA350 

35 

5 Om 

80 

3 Ou 

35 




1 5p 

00 


100m 



125 J 

Si* 

Algj 

60# 

1T26 

35 

8.0m 

1.0 

80u 

10 

300u 

30 

25A 



50m 

70m 




Ge0 

Also 

61# 

1S1580 

35 

10m 

870m 

lOOn 

30 




4 Op0 

0.0 


50m 

500m 

1 0 

125 J 

Si$# 

C101 

62 

1N461 

35 * 

15m 

1 0 

.50u 

25 

30u 

25 

150 

6.0p 

0.0 

200m 

60m 

.70 

1.0 

200 

SiA 

A1 bz 

63 

G159 

35 * 

25m 

50 

60u 

20 






80m 

85m 



90 

Ge 

D07 

64 

1N3991 

35 

30m 

55 

4 Ou 

10 

32u 

2.0 

“70 



80m 




90S 

Ge 

D07 

65 

1 N 144 

35 * 

100m 

1.0 

200u 

20 






130m 

150m 



80A 

Ge0 

Alsh 

66 

1N452 

35 * 

100m 

1.0 

30u 

30 






130m 




90A 

Ge0 

D07 

67# 

BAY86 

35 

100m 

1 0 

lOu 

30 

lOu 

30 

100 

.70p 

10 

250m 

250m 

2.0 

1.0m 

150 

SiA 

D07 

68 

GD404 

35 # 

100m 

1 0 

6.0u 

10 

lOu 

20 

25 



80m 


.40 

1.0 

100S 

Ge0 

D07 

69 

GD405 

35 # 

100m 

1.0 

lOu 

10 

40u 

20 

25 



80m 


.40 

1.0 

100S 

Ge0 

D07 

70 

A82 

35 $ 

100m 

1.2 A 

lOOn 

20 

1 .Ou 

20 

60A 

800f 

20 


100m 



100J 

Si# 

A246 

71# 

BA178 

35 

.10 

1.2 

lOOn 

20 

1 .Ou 

20 

60A 

1 8p0 

3.0 


.10 



60A 

Si# 

A246 

72# 

BA182 

35 

100m 

1 2 A 

lOOn 

20 

1 .Ou 

20 

60C 

800f 

20 


100m 



100J 

Si# 

M501 

73# 

1S1555 

35 

100m 

1 4 

500n 

30 




3.Op0 

00 


100m 

1 0 

1.0 

150J 

Si$# 

A60g 

74 

GD403 

35 # 

200m 

1.0 

lOu 

10 






80m 


.40 

1 0 

100S 

Ge0 

D07 

75 

CD 1 1 1 1 

35 

250m 

1.0 

5 On 

35 

5.0u 

35 

150 

3 Od 

6.0 

200m 

200m 

1.0 

1 0 

200 

Si ^ 

Alee 

76 

1N455 

35 * 

300m 

1 0 

30u 

30 






130m 




90A 

Ge0 

Alsh 

77 

1N3469 

35 

600m 

1 o 

15u 

20 

lOOu 

35 

25 



80m 

85m 



90 

Ge 

D07 

78 

1N3470 

35 

600m 

1.0 

30u 

20 

lOOu 

35 

25 



80m 

85m 



90 

Ge 

D07 

79# 

A AY 5 3 

36 

2 0m 

rr^A 

300u 

40 




1 5p 

0.0 






Ge0 

F3p 

80# 

AAY54 

36 

2.0m 

1 0 A 

300u 

40 




1 5p 

0.0 






Ge0 

F3p 

81# 

AAY55 

36 

2 Om 

1 0 A 

50u 

40 











Ge0 

F3d 

82 

HB3 

36 

2 7m 

1 0 

lOu 

20 






150m 




100A 

Si* 

Cl 

83 

1N137A 

36 

3.0m 

1 0 

03u 

20 




7 5p 

6.0 

125m 

21m 



150A 

Si* 

Cl 

84 

1N36 

36 § 

4.0m 

1 0 

lOOu 

25 







1 6m 



75 

Ge 

Alsh 

85 

1N137B 

36 

20m 

1 0 

03u 

20 

5.0u 

20 

125 



150m 

75m 



150A 

Si 

Cl 2a 

86 

1N482A 

36 

100m 

1.0 

25n 

30 

15u 

30 

150 



250m 

200m 

2.0 

10m 

200A 

St 

D07 

87 

1N482B 

36 

100m 

1 0 

25n 

30 

5.0u 

30 

150 



250m 

200m 

2.0 

10m 

200A 

Si 

D07 

88 

1N482C 

36 

100m 

1 0 

5 On 

30 











Si 

Albz 

89 

1N482 

36 

100m 

1 1 

.25u 

30 

30u 

30 

150 



250m 

100m 

1.0 

10m 

200A 

Si 

D07 

90 

PS603 

36 § 

200m 

1 0 

.25u 

30 

30u 

30 

1 50A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

91 

PS604 

36 § 

200m 

1 0 

25n 

30 

15u 

30 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

DOM 

92 

PS605 

36 § 

200m 

1 0 

25n 

30 

5.0u 

30 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

DOM 

93 

614C 

37 0 

5 Om 

1.0 

lOOn 

33 

50u 

33 

150 

3.5d 

12 

125m 

35m 



150A 

Si 

C3 

94 

1N209 

39 

4.5m 

1 0 

lOu 

39 

lOu 

39 

100A 

8.Op 

60 

150m 

30m 



150A 

Si* 

Cl 

95 

1N387 

39 

4 5m 

1.0 

.10u 

39 

lOu 

39 

100A 



150m 

30m 



150A 

Si 

D07 

96 

1N435 

40 



300u 

30 







60m 

1.0 

1.0 

75 

Ge 

M4§ 

97# 

1S1650 

40 



5 Ou 

31 




80p 

25 

400m 




150J 

Si 

D07 

98# 

1S1651 

40 



5 Ou 

31 




80p 

2.5 

400m 




150J 

Si 

D07 

99 

1N295 

40 

375u 


200u 

10 







35m 

300 

1.0 

100A 

Ge0 

D07 

100 

1N295A 

40 

375u 


200u 

10 




1.Op0 


80m 

30m 

300 

1.0 

90A 

Ge0 

D07 

101 

1N60 

40 

375u 

50 

200u 

10 




1.Op0 


80m 

30m 

300 

1.0 

100 

Ge0 

D07 

102 

SSD708 

40 0 

500u 

1 0 

20d 

20 

lOOn 

20 

150 

4.Op0 

0.0 

250m 

75m 

2.0 

1 .Ou 

175A 

Si 

P07 

103 

MAI 703 

40 

1 Om 

590mA 

50n 

30 

50 

30 

150A 

2.°p0 

0.0 

700m 

200m 

4.0 

1 .Ou 

175J 

Si$ 

D034 

104 

DAI 703 

40 

1.0m 

65 A 

50n 

30 

50u 

30 

150 

2.Op0 

0.0 

700m 

200m 

4.0 

1 .Ou 

175A 

Si$ 

D035 

105# 

BA153 

40 

1 .Om 

90 A 

1 Ou 

40 

lOu 

40 

70A 

4.Od0 

0.0 

200m 

25m 



100 A 

Si# 

L8a* 

106 

1N81 

40 

3 Om 

1 0 

lOu 

10 







40m 



75 

Ge 

D07 

107 

1N 128 

40 $ 

3 Om 

1 0 

lOu 

10 

25u 

10 

25 

I.Op 

00 

80m 

30m 

.50 

1 0 

90 

Ge0 

Albz 

108 

1N128A 

40 

3.0m 

1 0 

lOu 

10 






80m 

30m 



90 

Ge 

Albz 

109 

1N805 

40 

3 Om 

1 0 

lOOu 

10 











Ge 

Alsh 

JJ.O# 

RL32G 

40 

3.0m 

1.0 

lOu 

10 







.20 




Ge 

.Alfli_ 


248 


248 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 













3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



U 

LU 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No. 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

3J@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

m 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(s) 

(°C) 



1# 

RL232G 

40 

3 Om 

1 0 

lOu 

10 




70fe 







Ge 

A1gj$ 

2# 

1S188 

40 

4.0m 

1 0 

75u 

100 







50m 



75J 

Gep 

Aldr 

3# 

MD60 

40 

4.0m 

1 0 

80u 

10 







50m 

500m 

1 0 

70 J 

GeP 

D07 

4 

1N60A 

40 

5 Om 

1 0 

60u 

10 




1 Op 

00 

80m 

35m 

50 

1 0 

100 

Ge 

D07 

5# 

MD60A 

40 

8 Om 

1 0 

50u 

10 







50m 

500m 

1.0 

70 J 

GeP 

D07 

6 

GSM51 

40 

10m 

1 0 

I.Ou 

30 

10Ou 

30 

150 



250m 

50m 



150 

Si 

A2i 

7 

MD04 

40 

10m 

1 0 

1 Ou 

30 

10Ou 

30 

150 



250m 

50m 



150A 

Si 

A2 

8 

PD 132 

40 

10m 

1 0 

1 Ou 

30 

40u 

30 

100 



250m 

30m 



150 

Si 

A2 

... 9#_. 

OA79 

40 0 

10m 

22 

1 50u 

30 

300u 

30 

60 




35m 

.20 

1 0 

60 

GeP 

Alai 

10 

1N56A 

40 

15m 

1 0 

300u 

30 







60m 

1 0 

1 0 

90 

Gep 

D07 

1 1 

1N287 

40 

20m 

1 0 

1 5m 

50 








50 

1 0 

90 

Ge 

D07 

12 

1N447 

40 0 

25m 

1 0 

60u 

30 

20u 

10 

25 



80m 

60m 



90 

Ge 

D07 

13 

1N 145 

40 

40m 

1 0 

10Ou 

10 






130m 


70 

1 0 

80A 

Ge0 

Alsh 

14 

1N449 

40 0 

50m 

1 0 

30u 

30 







60m 



75 

Ge 

D07 

15# 

HG5007 

40 0 

100m 

80 

5 Ou 

30 




40d 

10 

80m 

80m 

45 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

16# 

HG5008 

40 0 

100m 

80 

25u 

30 




40p 

10 

80m 

80m 

45 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

17# 

HG5009 

40 0 

100m 

80 

50u 

30 




40p 

10 

80m 

80m 

45 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

18 

1N910 

40 § 

lOOmP 

1 0 

lOu 

10 






80m 

100m 

50 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

19# 

103B6 

40 § 

100m 

1 0 

1 Ou 

30 






400m 

100m 



100 

SiA 

D07 

20 

GSM52 

40 

100m 

1 0 

25u 

30 

30u 

30 

150 



250m 

100m 



150 

Si 

A2j 

21 

MC482A 

40 

100m 

1 0 

25n 

30 

1 5u 

30 

150 



250m 

150m 



175A 


A2a 

22 

MC482B 

40 

100m 

1 0 

25n 

30 

5 Ou 

30 

150 



250m 

150m 



175A 


A2a 

23# 

MD134 

40 

100m 

1 0 

500n 

35 







100m 

1 0 

1.0 

175J 

Si* 

D07 

24 

MT482A 

40 

100m 

1 0 

25n 

30 

1 5u 

30 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

25 

MT482B 

40 

100m 

1 0 

25n 

30 

5 Ou 

30 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

26# 

SD150 

40 

100m 

1 0 

200u 

30 







60m 

500m 


90A 

Ge0 

Albw 

27 

MC482 

40 

100m 

1 1 

25u 

30 

30u 

30 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

28 

MT482 

40 

100m 

1 1 

25u 

30 

3Qu 

30 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

29# 

AAZ18A 

40 

200m 

.75 

75u 

10 











Ge0 

D07 

30 

1N3466 

40 

200m 

1 0 

15u 

30 

lOOu 

40 

25 



80m 

75m 



90 

Ge0 

D07 

31 

G 157 

40 * 

200m 

1 0 

30u 

30 






80m 

75m 



90 

Ge 

D07 

32 

TI53 

40 0 

200m 

1 0 A 

1 Ou 

30 






400m 




100 A 

SiA 

A3 If 

33 

WD001 

40 

200m 

1 0 

25u 

30 

30u 

30 

150 



400m 

200m 



150 

Si 

D07 

34 

WD002 

40 

200m 

1 0 

25n 

30 

1 5u 

30 

150 



400m 

200m 



150 

Si 

D07 

35 

WD003 

40 

200m 

1 0 

25n 

30 

5 Ou 

30 

150 



400m 

200m 



150 

Si 

D07 

36 

JAN 1N5556 

40 

100 

4 8 A 

5.0u 

40 








200 

8.3m 

175A 

Si 

A220 

374 

JAN1N5611 

40 

100 

4 8 A 

5.0u 

40 








200 

8.3m 

175A 

Si 

A248k 

38# 

1S4420 

43 

10m 

500m 

20u 

10 

500u 

40 

25 




100m 

1 0 


85J 

GeP 

D07 

39# 

GD13E 

45 

2 0m 

1 0 

lOu 

10 

1 Om 

40 

25 




50m 



70A 

Gep 


40# 

GD73E3 

45 

2 Om 

1 0 

10Ou 

10 

1 Om 

40 

25 

1 Op 



20m 

10 

1 0 

60A 

Gig 

F65 

41# 

GD73E4 

45 

2 Om 

1 0 

20u 

10 

1 Om 

40 

25 

1 Op 



20m 

100m 

1.0 

60A 

GeP 

F65 

42# 

GD73E5 

45 

2 Om 

1 0 

1 1 u 

10 

1 Om 

40 

25 

1 Od 



20m 

10 

1.0 

60A 

Gep 

F65 

43# 

RL31 

45 

2 Om 

1 0 

lOu 

10 

1 Om 

40 

25 

70p 



50m 

30 

1 0 

70A 


A229 

44# 

RL32 

45 

2.0m 

1 0 

20u 

10 

1 Om 

40 

25 

70p 



50m 

30 

1.0 

70 A 

Gep 

A229 

45# 

RL246 

45 

2 Om 

1 0 

20u 

10 

1.0m 

40 

25 

70d 



50m 

30 

1 0 

70A 

GeP 

A229 

46# 

CG64H 

45 

3 Om 

1 0 

200u 

10 

500u 

10 

60 




30m 



100J 

Gep 

Albj 

47# 

GD4E 

45 

3 Om 

1 0 

33u 

10 

1.0m 

40 

25 

1 Op 



50m 

30 

1 0 

60A 

Gep 

A99 

48# 

GD6E 

45 

3 Om 

1 0 

1 1u 

10 

1 Om 

40 

25 

1 Od 



50m 

.30 

1 0 

60A 

Ge 

A99 

49# 

1S357 

45 

5 Om 

1 0 

80u 

10 

300u 

30 

25 




50m 

50 

1 0 

70 J 

Gep 

Alee 

50# 

1S4410 

45 

5 Om 

1 0 

20u 

10 

500u 

40 

25 




30m 

200m 


85J 

GeP 

D07§ 

51# 

GDI E 

45 

5 Om 

1 0 

1 1 u 

10 

1 Om 

40 

25 

1 .Od 



50m 

.30 

1.0 

60A 

Gep 

A99 

52# 

GD1P 

45 

5 Om 

1 0 

lOu 

10 

1 Om 

40 

25 

500f 



50m 

500m 

1 0 

70A 

Gep 

A99 

53# 

GD IQ 

45 

5 Om 

1.0 

lOu 

10 

1 Om 

40 

25 

50p 



40m 

.50 

1 0 

50A 

Gep 

A99 

54# 

1S76 

45 

8 Om 

1 0 

80u 

10 

300u 

30 

25 




50m 

50 

1 0 

70 J 

GeP 

Alee 

55# 

GD5E 

45 

8 Om 

1 0 

50u 

10 

1 Om 

40 

25 

1 Op 



50m 

300m 

1 0 

60A 

Gep 

A99 

56t# 

20A72 

45 

10m 

1 4 A 

130u 

45 







10m 




Ge 

Algj 

57# 

OA72 

45 # 

10m 

1 5 

lOu 

45 

4 Ou 

45 

60 




.10 




Ge 

Alai 

58# 

2AA119 

45 

10m 

2 2 

1 50u 

30 

600u 

30 

60 




35m 



75S 

Gep 

D07$ 

59# 

AA1 19 

45 

10m 

2 2 

1 50u 

30 

300u 

30 

60 




35m 



75S 

Gep 

A3$ 

60y# 

AA119P 

45 

10m 

2.2 

1 50u 

30 







35m 

200m 


75S 

GeP 

A1tn$ 

61# 

35P4 

45 

20m 

1 0 A 

lOn 

20 




2 Opp 

00 

50 

75m 

20 

I.Ou 

200J 

Si# 

D035 

62 

CGD462 

45 

150m 

1 0 

5 Ou 

10 






80m 

80m 

45 

1 0 

90 

Ge0 

Albz 

63 

GD402 

45 # 

200m 

1 0 

5 Ou 

10 

1 5u 

30 

25 



80m 


40 

1.0 

100S 

GeP 

D07 

64 

1N51 

46 * 

2 5m 

1 0 

1 6m 

50 






80m 

30m 

30 

1 0 

85 

Gep 

D07 

65 

DR434 

46 * 

10m 

36 

lOu 

10 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

66 

1 N56 

46 * 

15m 

1 0 

300u 

30 







60m 

1 0 

1 0 

90 

Ge 

D07 

67 

IN 139 

46 * 

20m 

1 0 

1 5m 

50 






130m 

70m 

.50 

1 0 

80A 

Ge0 

Alsh 

68 

DR863 

46 * 

20m 

1 0 



500u 

30 

90 








Si 

D07 

69 

TIG 

46 * 

20m 

1 0 

1 5m 

50 






80m 

60m 



90A 

GeP 


70 

1N498 

46 * 

100m 

1 0 

25u 

40 






80m 

80m 



85 

Get 

D07 

71 

DR848 

46 * 

100m 

1 5 

25n 

20 

2 Ou 

20 

100 








Si 

D07 

72 

1N210 

47 

3 5m 

1 0 

lOu 

47 

lOu 

47 

10OA 

6.0d 

60 

150m 

27m 



150A 

Si* 

Cl 

73 

1N388 

47 

3 5m 

1 0 

lOu 

47 

lOu 

47 

10OA 



150m 

27m 



150A 

Si 

D07 

74 

INI 844 

47 

4 5m 

1 0 









30m 



150A 

Si 

Cl 2a 

75 

1N1625 

48 

10Ou 

1.0 

1 5u 

26 







250u 

5 Om 

1.0 

100 A 

Se 

M204a 

76 

JAN 1N5557 

49 

100 

4 8 A 

5 Ou 

49 








200 

8 3m 

175A 

Si 

A220 

774 

JAN1N5612 

49 

100 

4 8 A 

5 Ou 

49 








200 

8.3m 

175A 

Si 

A248k 

78 

1N4455 

50 0 

10mP 

52 

lOu 

20 

2 Ou 

20 

75 



200m 




200S 

Si 

D07 

79 

D16U4 

50 

10m 

66 A 

lOu 

50 

2 Ou 

50 

10OA 

4 Opp 

00 

200m 




100J 

Si 

T098* 

80 

1N1625A 

50 

20m 

1 0 

15u 

26 

1 8u 

26 

100J 




50m 

10m 

1 0 

25A 

Sep 

D07 

81# 

SD12B 

50 

25m 

30 

lOu 

1 0 

1 Om 

30 

25 




22m 




Ge 

A201 

82 

1N4952 

50 

1 Om 

85 

lOu 

50 






206 m 




100 A 

Si 

L8 

83# 

BA179 

50 

1 Om 

90 A 

1 Ou 

50 

lOu 

50 

70A 

4 Op0 

00 

20 

25m 



100A 

Si# 

L8a* 

84# 

16P2 

50 

1 Om 

1 0 A 

50u 


lOOu 


125 

40d 

20 


40m 

.12 

1.0 

125A 

Si 

D07 

85# 

AD50 

50 

1 Om 

1 0 

50u 

50 

10Ou 

50 

150 

40p 

20 

150m 

40m 

30 

10m 

170A 

sW~ 

D07 

86# 

SD12E 

50 

1 2m 

46 

3 Ou 

1.5 

1 Om 

30 

25 




15m 




Ge 

M235 

87 

1N1627 

50 

1 5m 

1 0 

27u 

26 

33u 

26 

100J 




3.8m 

80m 

1 0 

25A 

Sep 

D07 

88 

1N636 

50 § 

2 5m 

1 0 

lOu 

10 






80m 

30m 

30 

1 0 

85 

Gep 

D07 

89 

601C 

50 0 

3 Om 

1 0 

,04u 

10 

40u 

10 

150 

2 5p 

12 

100m 

25m 



150A 

Si 

C3 

90 

1N568 

50 

5 Om 

32 

10Ou 

5 0 











Ge 

D07 

91# 

MA351 

50 

5 Om 

80 









.10 



125 J 

Si* 

Algj 

92 

1N52A 

50 

5 Om 

1 0 

lOOu 

50 







50m 

40 

1 0 

75 

Gep 

D07 

93 

1N54 

50 

5 Om 

1 0 

7 Ou 

10 

lOOu 

50 

25 




50m 

50 

1.0 

90 

Ge 

D07 

94 

1N54A 

50 

5 Om 

1 0 

7 Ou 

10 

10Ou 

50 

25 




50m 

50 

1 0 

90 

Gep 

D07 

95# 

1N60C 

50 

5.0m 

1 0 

67u 

10 




1 Op 

00 

80m 

50m 



75 

Ge 

D07 

96 

1N266 

50 § 

5.0m 

1 0 

30m 

30 











Ge 

D07 

97 

1N897 

50 

5.0m 

1 0 

lOu 

40 

20u 

100 




250m 




150 

SiA 

A2 

98 

1N1635 

50 

5.0m 

1 0 

108u 

26 

135u 

26 

100J 




13m 

25 

1.0 

25A 

Sep 

D07 

99 

1N4092 

50 

5.0m 

1 0 

1 Ou 

10 

5 Ou 

20 

70 

10d 

60 

250m 




150S 

Si 

D07 

100 

1N4093 

50 

5.0m 

1 0 

I.Ou 

10 

5 Ou 

20 

70 

lOp 

60 

250m 




150S 

Si 

D07 

101 

PD 101 

50 

5.0m 

1 0 

1 Ou 

10 

25u 

10 

100 

2.Op 

10 

250m 


20 

I.Ou 

150 

SiA 

A2 

102 

1N35 

50 

7.5m 

1 0 

lOu 

10 




90d 



23m 

.10 

1 0 

75 

GeP 

D07$ 

103# 

SD12M 

50 

8 Om 

1 2 

lOOu 

10 



25 




15m 




Ge 

M235 

104 

DR385 

50 

10m 

37 

lOu 

10 







100m 



85A 

Ge 

D07 

105 

1N949 

50 

10m 

39 

lOu 

10 

50u 

10 

55 



80m 


.50 

1 0 

90A 

Ge 

Albz 

106# 

AAY30 

50 

10m 

45 

15u 

10 

150u 

30 

55 

1 Opp 

1 0 

44m 

1 10m 

.50 

20m 

75 

Ge 

D07 

107# 

HG5078 

50 

10m 

46 

50u 

25 






80m 

60m 



90 

Ge0 

D07 

108 

1N3626 

50 

10m 

50 

1 Om 

50 

15u 

5.0 

50 



80m 




90S 

Ge 

D07 

109# 

AE50 

50 

10m 

1 0 

50u 

50 

10Ou 

50 

150 

40p 

20 

150m 

60m 

35 

10m 

170A 

Sip 

D07 

no# 

BAW32D 

50 

10m 

1 0 

lOOn 

50 

20u 

50 

125 

400nP 

60 


60m 

120m 

1 0 

150S 

Si 

D07 


249 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


249 















3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



4J 

JJ 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION i 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No. 

No 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No 




2Jlf 

3J@Vf 

Ir 

at V r 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

r C) 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(S) 

(°C) 



1 

IN 1640 

50 

1 1m 

1 0 

240U 

26 

300u 

26 

100J 




28m 

55 

1.0 

25A 

Seta 

M204 

2# 

1S189 

50 

15m 

1 0 

300u 

30 







40m 

.50 


75 

GetZl 

Alee 

_3£_ 

CA50 

50 

15m 

1 0 

03u 

10 

50u 

10 

55A 



150m 

35m 

1.0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

4# 

CB50 

50 

15m 

1 0 

lOu 

10 

2 Ou 

10 

55A 



150m 

35m 

1.0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

5# 

SD56 

50 

15m 

1 0 

300u 

30 







40m 

500m 


90A 

GefZi 

A1 bw 

6 

A23 

50 

20m 

1 0 A 

50n 

25 

25u 

50 

150J 

3.0dE) 

00 


75m 

2.0 

1 Ou 

200J 

SiA 

A134b 

7 

PD 102 

50 

20m 

1 0 

500n 

10 

25u 

10 

100 

2.Op 

10 

250m 


2.0 

I.Ou 

150 

SiA 

A2 

8 

T1 8 

50 

20m 

1 0 

125u 

50 




90p 


130m 

40m 

.20 

1 0 

80A 

Ge0 

A86a 

9 

T20E1 

50 

20m 

1 0 

30u 

10 

500u 

50 

25 

90d 


130m 

40m 

.20 

1 0 

80A 

Ge0 

A86a 

10 

T23G 

50 

20m 

1 0 

200u 

50 




50p 


80m 

45m 

.25 

1.0 

90A 

Ge0 

D07 

11# 

0A200 

50 

30m 

90 

lOu 

50 

5 Ou 

50 

100 




50m 



125A 

Si 

A3 

12 

1N312 

50 

30m 

1 0 

50u 

50 






80m 

70m 



90 

Ge0 

Alsh 

13# 

SFD180 

50 

30m 

1.1 A 

lOOn 

50 

lOu 

50 

125A 

4.Op0 

00 


80m 



200S 

Si# 

D07 

14# 

SFD184 

50 

40m 

1 0 

1 Ou 

50 







75m 

500m 

1.0 

175S 

Si# 

D07 

15# 

1S941A 

50 

50m 


5 Ou 

50 

lOOu 

50 

100 

8.0dE1 

0.0 



2.0 


150S 

Si 

A9a 

16 

1N108 

50 

50m 

1 0 

200u 

50 










90 

Ge 

D07 

17 

AM308A 

50 

50m 

1 0 

1 On 

40 

3 Ou 

40 

150 

6 Op(Z) 

0.0 

500m 

100m 

60 

1 0 

200S 

SiA 

D07 

18# 

BA 147/50 

50 t 

50m 

1 0 A 

50u 

50 

15u 

10 

100J 



210m 

100m 



150J 

Si 

D07 

19# 

BAY78 

50 

50m 

1 0 

50n 

50 




2 5p0 

0.0 

.20 

10 

1 0 

I.Ou 

80C 

Si$# 

Z3§ 

20# 

HS1010 

50 

50m 

1 0 

05u 

50 

5 Ou 

50 

100 

5 Op 

10 

200m 

90m 



200 

Si* 

D07 

21# 

HS1011 

50 

50m 

1 0 

lOu 

50 




5 Op 

10 

200m 

90m 



200 

Si* 

D07 

22# 

HS1012 

50 

50m 

1 0 

20u 

50 




5.0p 

10 

200m 

90m 



200 

Si* 

D07 

23# 

TF19 

50 

50m 

1 0 A 

lOOn 

50 

lOu 

50 

100 

3.5p 

00 


100m 

2.0 


150S 

Si 

A60b 

24# 

TF17 

50 

50m 

1 2 A 

lOOn 

50 

lOu 

50 

100 

3.5d 

0.0 


100m 

2.0 


150S 

Si 

A60b 

25 

BA218 

50 

50m 

1.5 A 

50n 

25 




5.0p[Z3 

0.0 


75m 

2.0 

1 Ou 

200J 

Si 

A134e 

26# 

26J2 

50 

60m 

1 3 A 

lOu 

50 

20u 

50 

125 

40p 

20 


60m 

12 

1 0 

125J 

Si0 

D07 

27 

1N898 

50 

100m 

1 0 

50u 

40 

20u 

40 

100 



250m 




150 

SiA 

A2 

28# 

IS 180 

50 

100m 

1 0 

3 Ou 

50 











SiA 

D07 

29# 

104B6 

50 * 

100m 

1 0 

1 Ou 

40 






400m 

100m 



100 

SiA 

D07 

30# 

AC50A 

50 

100m 

1 0 

50u 

50 

200u 

50 

150A 

20p 

20 

150m 

130m 

1.0 

10m 

170A 

Si* 

D07 

31 

AM305A 

50 

100m 

1 0 

1 On 

40 

3.0u 

40 

150 

6 Op0 

0.0 

500m 

150m 

1.0 

1 0 

200S 

SiA 

D07 

32# 

BA136 

50 

10 

1.0 A 

lOOn 

30 




2Op0 

30 

.16 




125J 

Si$A 

D07 

33y# 

BA177 

50 

100m 

1 0 A 

lOOn 

30 




4 5p 

2.0 

250m 

100m 



150J 

SiA 

Altn 

34# 

BAX21 

50 

100m 

1 0 

lOOn 

50 




6 Op0 

0.0 


250m 

3.0 

1 Ou 

200J 

Si$# 

A60h 

35# 

HS1004 

50 

100m 

1 0 

05u 

50 

5 Ou 

50 

100 

5.Op 

10 

200m 

120m 



200 

Si* 

D07 

36# 

HS1005 

50 

100m 

1 0 

lOu 

50 




5.0d 

10 

200m 

120m 



200 

Si* 

D07 

37# 

HS1006 

50 

100m 

1 0 

20u 

50 




5.Op 

10 

200m 

120m 



200 

Si* 

D07 

38 

PD 103 

50 

100m 

1 0 

50u 

10 

25u 

10 

100 

2.Op 

10 

250m 


2.0 

1 Ou 

150 

SiA 

A2 

39# 

SD13 

50 

100m 

1 0 

200u 

30 







60m 

500m 


90A 

Ge0 

Albw 

40# 

SD1 4 

50 

100m 

1 0 

200u 

40 







60m 

500m 


90A 

Ge0 

A1 bw 

41 

TMD41 

50 

100m 

1 0 

25u 

50 

30u 

50 

100 



100m 

75m 



150A 

SiA 

Algm 

42# 

BA108 

50 

100m 

1 1 

1 Ou 

50 




35dE1 

5 0 

210m 




150J 

Si* 

Clq 

43# 

BAY44 

50 

100m 

1 1 

lOu 

50 




lOp 

5 0 






Si 

A17 If 

44# 

TF 18 

50 

150m 

1 5 A 

250m 

50 

10 

50 

100 

4.Op 

00 


150m 

2.0 


150S 

SiA 

A60b 

45# 

1S130A 

50 

200m 

1 0 A 



50u 

50 

100 




200m 

1.5 

1 0 

100A 

Si 

A1 

46 

AM302A 

50 

200m 

1 0 

1 On 

40 

3.0u 

40 

150 

6 Op0 

00 

500m 

300m 

2.0 

1.0 

200S 

SiA 

D07 

47 

GD407 

50 # 

200m 

1 0 

lOu 

10 

30u 

30 

25 



80m 


.40 

1.0 

100S 

Ge0 

D07 

48 

TI54 

50 El 

200m 

1 0 A 

1 Ou 

40 






400m 




100A 

SiA 

A3 If 

49# 

1S920 

50 

200m 

1.2 A 

lOOn 

50 

50u 

50 

150 

3.5p 

00 


200m 

4.0 A 

20m 

175A 

Si 

A60b 

50y# 

BA187 

50 

200m 

1 2 A 

lOOn 

50 

lOu 

50 

100A 

1.8p 

00 

250m 




200S 

Si 

D035 

51# 

BAW10TF20 

50 

200m 

1 2 

lOOn 

50 

lOu 

50 

100 



250m 

200m 

6.0 

1.0m 

175 

Si 

D035 

52# 

TF20 

50 

200m 

1.2 

90u 

50 

. lOu 

50 

100 

3 5p 

00 

250m 

200m 

4.0 

20m 

150 

Si 

A60h 

53# 

ZS90 

50 

250m 

1 1 

25u 

50 

15u 

50 

100 

12pg 

10 

275m 

250m 

5.0 

10m 

150A 

Si 

D07 

54# 

ZS120 

50 

250m 

1 1 

5.0u 

50 

50u 

50 

100 

12p0 

10 

275m 

250m 

5.0 

10m 

100A 

SiA 

D07 

55# 

BA192 

50 

400m 

1 0 A 

200n 

50 

25u 

50 

100 



600m 

400m 

2.0 § 

1.2 

175J 

SiA 

D07 

56t 

C6391 

50 

400m 

1.0 

200n 

50 

20u 

50 

100 







175A 

Si 

M371 

57t 

C6391A 

50 

400m 

1.0 

25n 

50 

lOu 

50 

100 







175A 

Si 

M37 1 

58 

DR426 

50 

400m 

1 0 

700u 

50 










85A 

Ge 

D07 

59 

MC021 

50 

400m 

1 0 

20u 

50 

15u 

50 

150 



300m 

200m 



175A 

Si 

A2c 

60 

MC021A 

50 

400m 

1.0 

25n 

50 

5.0u 

50 

150 



300m 

200m 



175A 

Si 

A2c 

61# 

TF1 

50 

400m 

1 0 A 

200n 

50 

25u 

50 

100 



600m 

400m 

2.0 

1 2 

175J 

SiA 

A31g 

62# 

ZS100 

50 

400m 

1 0 

20u 

50 

15u 

50 

100 

12p 

10 

400m 

400m 

5 0 

10m 

175A 

Si 

D07 

63y# 

1B05J05 

50 

400m 

20 A 

2 Ou 

50 










100A 


M534a 

64# 

ZS30A 

50 

500m 

1 1 

20u 

50 

15u 

50 

100 

15p 

10 

650m 

500m 



160A 

SiA 

A44 

65# 

ZS30B 

50 

500m 

1 1 

5.0u 

50 

50u 

50 

100 

15 p 

10 

650m 

500m 



1 60A 

SiA 

A44 

66 

HGR5 

50 

1.0 

1 1 

lOu 

50 

50u 

50 

100 




I.OmS 

30 

8 3m 

175A 

Si 

A196a 

67y# 

1B08T05 

50 

20 

2 5 A 

2 Ou 

50 










150A 


M631 

68t# 

1B20K05 

50 

4 0 

2 5 A 

5 Ou 

50 










150A 


M534b 

69y# 

3B30L05 

50 

6 0 

2.5 A 

4 Ou 

50 










150A 


M633 

70t# 

1B40K05 

50 

10 

25 A 

lOu 

50 










150A 


M534b 

7 1 ▼# 

3B60L05 

50 

12 

2 3 A 

lOu 

50 










150A 


M633 

72y# 

1B100M05 

50 

20 

2 5 A 

5 Ou 

50 










150A 


M632 

73 

BTS3500 

50 

50 

1 0 

100m 

50 




1 6p 

14 

250m 

100m 

400m 

1.0 

10OA 

Si 

Alz 

74# 

RD515 

50 

50 $ 

1 0 



30 

50 

1 25C 




15 

350 

10m 

150C 

SiA 

D05 

75 

616C 

52 El 

3 Om 

1 0 

200n 

47 

40u 

47 

125 

2.5d 

12 

100m 

30m 



150A 

Si 

C3 

76 

1N304 

55 

2 Om 

1 5 

2 Ou 

10 

50u 

50 

25 








Ge 

Alsh 

77 

1N81A 

55 * 

3 Om 

1 0 

lOu 

10 

lOOu 

10 

70 




30m 

35 

1 0 

90 

Ge[Zl 

A9k 

78 

1N5711 

55 

15m 

1 0 A 

200n 

50 

lOu 

70 


2.0dE1 

00 

250m 




200S 

Si 

A lac 

79# 

1S1 5 1 6 

55 

50m 

1 0 

500n 

50 




TOp@ 

00 


100m 

600m 

1 0 

175J 

s.$# 

D07 

80# 

1S15 15 

55 

100m 

1 0 

500n 

50 




2.0p@ 

00 


120m 

600m 

1.0 

175J 

Si$# 

D07 

81# 

1S1554 

55 

100m 

1 4 

500n 

50 




3 Op0 

0.0 


100m 

1 0 

1 0 

1 50J 

Si$# 

A60a 

82 

1N3753 

55 

150m 

1 0 

5 Ou 

10 

lOOu 

55 

25 



80m 




100 

Ge0 

D07 

83 

1N21 1 

56 

2.7m 

1 0 

1 Ou 

56 

50u 

56 

100A 

5 6p 

60 

150m 

23m 



150A 

Si* 

Cl 

84 

1N389 

56 

2 7m 

1 0 

1 Ou 

56 

50u 

56 

100A 



150m 

23m 



1 50A 

Si 

D07 

85 

DR352 

58 * 

10m 

35 



300u 

30 

50 



80m 

100m 




Ge0 

D07 

86 

1N278 

58 * 

20m 

1 0 



125u 

50 

75 



80m 


17 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

87 

1N930 

58 * 

20m 

1 0 

10Ou 

75 







250m 

1 0 

1.0 


S. 

D07 

88 

T20G 

58 * 

20m 

1 0 



500u 

50 

75 

50p 


80m 


18 

1.0 

90 

Ge0 


89 

1N454 

58 * 

200m 

1 0 

50u 

50 






130m 




90A 

Ge0 

Alsh 

90 

DR351 

58 * 

200m 

1 0 



300u 

30 

50 



80m 

100m 




Ge0 

D07 

91 

G 156 

58 * 

200m 

1 0 

45u 

45 




50p 

3.0 

80m 

75m 



90 

Ge 

D07 

92# 

BA100 

60 

1 Om 

90 



5 Ou 

10 

75 




20m 



90A 

Si 

A3 

93# 

GD74E3 

60 

2 Om 

1 0 

lOOu 

10 











Ge 

F65 

94# 

GD74E4 

60 

2 Om 

1 0 

20u 

10 











Ge 

F65 

95# 

GD74E5 

60 

2 Om 

1 0 

11u 

10 











Ge 

F65 

96# 

0A7 1 

60 

3 Om 

40 

7 Ou 

1 5 

40u 

1 5 

60A 




35m 

20 


60 

Ge 

Alai 

97 

1 N46 

60 

3 Om 

1 0 

1 5m 

50 







40m 




Ge 

Alsh 

98# 

1S4460 

60 

3 Om 

1 0 

50u 

10 

500u 

40 

25 




30m 

300m 


85J 

Ge0 

D07 

99# 

1S451 

60 

3 Om 

1 0 

lOu 

10 

500u 

40 

25 




30m 

20 


85J 

Ge0 

D07 

100# 

CG66H 

60 

3 Om 

1 0 

lOu 

20 

1 Om 

60 

25C 

1 Op 

10 

90m 

13m 



100 

Ge0 

D07 

101# 

SD46 

60 

3 Om 

1 0 

50u 

10 

1 Om 

50 

25 




30m 

350m 


90A 

Ge0 

Albw 

102# 

AA1 13 

60 

3 5m 

1 0 

150u 

30 






80m 

2 5m 



100J 

GeEl 

Alee 

103 

1 N34 

60 

5 Om 

1 0 

30u 

10 

500u 

50 

25 




50m 

.50 

1 0 

90 

Ge 

A1 

104 

1N34A 

60 

5 Om 

1 0 

30u 

10 

500u 

50 

25 




50m 

50 

1 0 

90 

Ge[Zl 

A9k 

105 

1 N66 

60 

5 Om 

1 0 

50u 

10 

800u 

50 

25 



80m 

50m 

50 

1 0 

100 

GeEl 

Alsh 

106 

1N66A 

60 

5 Om 

1 0 

50u 

10 






80m 

30m 



90 

Ge0 

Alsh 

107 

1 N90 

60 $ 

5 Om 

1 0 

500u 

50 




1 Op 

00 

80m 

30m 

50 

1 0 

90 

Ge0 

A1 bz 

108 

INI 16 

60 $ 

5 Om 

1 0 

lOOu 

50 




1 Od 

00 

80m 

30m 

.50 

1.0 

90 

Ge0 

Albz 

109 

1 N 126 

60 $ 

5 Om 

1 0 

850u 

50 

50u 

10 

25 

1 Op 

00 

80m 

30m 

.50 

1 0 

90 

Ge0 

Alsh 

1 10 

1N294 

60 

5 Om 

1.0 

lOu 

10 

800u 

50 




80m 

50m 

.50 

1.0 

100 

GeEl 

D07 


250 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


250 













3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV. (2) MIN. FWD. 



_4J 

JU 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No. 


CUR 

RENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

3J@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP 


VOLTS 


CUR 

1 Cy WIDTH 






(v) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(°C) 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(s) 

(°C) 



1 

1N294A 

60 

5 Om 

1 0 

lOu 

10 






SOm 

30m 



90 

— 

W7 

2w 

1N3160 

60 

5 Om 

1 0 A 

1 2u 

60 

20u 

10 

55 



80m 

30m 

350m 

1.0 

90A 

Ge 

A lew 

3# 

1S186 

60 

5 Om 

1.0 

500u 

50 







30m 

.30 


75J 

GeE) 

Aldr 

4# 

1T22 

60 

5 Om 

1 0 

30u 

10 

500u 

50 

25A 



50m 

70m 




Ge0 

Alsc 

5# 

1T22G 

60 

5 Om 

1 0 

30u 

10 

500u 

50 

25 




50m 



70 

Ge0 


6# 

RL34G 

60 

5 Om 

1 0 

lOu 

10 








50 



Ge 

Alai 

7# 

0A6 

60 

10m 

40 

2 5u 

50 







115m 

1 0 

1 0 


Ge0 

Clab 

8# 

1S1579 

60 

10m 

870m 

lOOn 

50 




4.Op0 

00 


50m 

500m 

1 0 

125J 

Si$# 

C101 

9 

1 N95 

60 $ 

10m 

1 0 

500u 

50 




1 Od 

00 

80m 

30m 

.50 

1.0 

90 

GeE) 

Albz 

10 

INI 17 

60 $ 

10m 

1 0 

10Ou 

50 




1 Op 

00 

80m 

30m 

50 

1 0 

90 

ofr - 

Albz 

1 1 

PS4725 

60 

10m 

1 0 

50u 

10 

25u 

50 

100 



500m 

100m 



150A 

SiA 

A1 

12# 

AAY46 

60 

10m 

1 8 

120u 

60 






100m 

50m 



80C 

GeE) 

Z3§ 

13 

1 N96 

60 

20m 

1 0 

500u 

50 




50p 

00 

80m 

30m 

10 

1 Ou 

90 

Ge(ZS 

Albz 

14 

IN118 

60 

20m 

1.0 

lOOu 

50 




50p 

00 

80m 

30m 

10 

1 Ou 

90 

Ge0 

Albz 

15 

1N890 

60 

20m 

1.0 

25n 

60 




10d 

00 

250m 

100m 

1 0 

10m 

1 50A 

Si* 

Albz 

16# 

HSP1011 

60 

20m 

1 0 

20u 

50 






250m 

75m 

75 

10m 

175A 

Si#$ 

Aly 

17 

PD 125 

60 

20m 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

150 



250m 

30m 



150 

Si 

A2 

18 

T1 2 

60 

20m 

1 0 

30u 

10 

500u 

50 

25 



130m 

70m 



80A 

Ge0 

A9k 

19 4 # 

AA113P 

60 t 

20m$ 

1 4 

500u 

60 

1 20u 

30 

25 

80f 



10m 

100m 


100J 

GeCZS 

A1tn$ 

20 

1N96A 

60 $ 

40m 

1 0 

500u 

50 






80m 

70m 

250m 


90A 

Ge 

A lew 

21 

INI18A 

60 $ 

40m 

1 0 

10Ou 

50 






80m 

70m 

250m 


90A 

Ge 

A lew 

22# 

HSP1010 

60 

50m 

1.0 

05u 

50 

5 Ou 

50 

150 



250m 

90m 

1 0 

10m 

175A 

Si#$ 

Aly 

23 

1N305 

60 

100m 

.80 

2 Ou 

10 

65u 

10 

70 

3 Op 

10 

1 50m 

125m 

.50 

1 0 

70 

Ge0 

Alsh 

24 

1N909 

60 * 

lOOmE) 

1 0 

lOu 

10 






80m 

100m 

.50 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

25 

1N3147 

60 

100m 

1 0 



20u 

30 

100 



600m 




200 

Si 

Alee 

26 

1N3575 

60 

100m 

1 0 

750p 

60 

300n 

60 

150 



250m 

150m 



150A 

Si 

A31g 

27# 

BAV18 

60 

100m 

1 0 

lOOn 

50 

15u 

50 

100J 

1 5d 

00 

400m 

200m 

1 0 

1 0 

175J 

Si$# 

D035 

--28# 

BAY 18 

60 

100m 

1 0 

,10u 

50 

1 5u 

50 

100J 

1 2p 

10 

400m 

200m 



150J 

SiA 

D07 

29 

CD1141 

60 

100m 

1 0 

1 On 

60 

I.Ou 

60 

150 



200m 

150m 

80 

1 0 

200 

Si 

Alee 

30# 

MD135 

60 

100m 

1 0 

500n 

50 







100m 

1 0 

1 0 

175J 

Si* 

D07 

31 

PS4559 

60 

100m 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

150 



500m 

200m 



150A 

Si* 

A1 

32 

T9 

60 

100m 

1 0 

200u 

10 

20u 

50 

25 



130m 




80A 

Ge0 

A9k 

33# 

ZS10A 

60 

100m 

1 5 

05u 

60 

5.0u 

60 

100 

2.0d 

10 

150m 

100m 

20 

10m 

150A 

Si 

Cla 

34# 

ZS10B 

60 

100m 

1 5 

50u 

60 

lOu 

60 

100 

2 Op 

10 

150m 

100m 

.20 

10m 

150A 

Si 

Cla 

35 

MPD300 

60 0 

1OOm0 

2 7 

03u 

30 




10p 

00 

400m 




1 75A 

Si#$ 

Alae 

36 

1N774A 

60 * 

200m 

1 0 

1 5u 

10 

1 50u 

50 

25A 



80m 

65m 



90A 

Ge0 

D07 

37 

1N3465 

60 

200m 

1 0 

20u 

45 

10Ou 

60 

25 



80m 

75m 



90 

Ge0 

D07 

38 

CD1147 

60 

200m 

1 0 

5 On 

60 

5 Ou 

60 

150 



200m 

170m 

1 0 

1 0 

200 

Si 

Alsj 

39 

GD406 

60..# . 

200m 

1 0 

5.0u 

10 

20u 

30 

25 



80m 


40 

1 0 

100S 

Ge0 

D07 

40 

GD409 

60 # 

200m 

1 0 

lOu 

10 

lOOu 

50 

25 



80m 


40 

1 0 

100S 

Ge0 

D07 

41# 

MS 1 H 

60 

200m 

1 0 

1 Ou 

60 

50u 

60 

1 50J 



220m 

250m 



1 50J 

Si 

Albh 

42 

T7 

60 

200m 

1 0 

10Ou 

50 






130m 




80A 

Ge0 

A9k 

43# 

ZS50 

60 

200m 

1.1 

.50u 

60 

5 Ou 

60 

100 

5 Op0 

10 

300m 

200m 



150A 

Si 

Cla 

44v:# 

BA215 

60 

200m 

1 3 A 

50n 

50 






400m 




200S 

Si 

D035 

45# 

LP1H 

60 t 

22 

1 0 

1 .On 

60 

lOu 

60 

1 50A 

6 OpE) 

1 0 

.23 

.20 



150A 

Si# 

D07 

46# 

MSI 1H 

60 

.22 

1 0 

lOOn 

60 

20u 

60 

1 50A 

6 Op0 

1 0 

23 

20 



150S 

Si# 

D07 

47 

1N499 

62 § 

100m 

1 0 

30u 

50 






80m 

80m 



85 

Get 

D07 

48# 

CV425 

65 

4 Om 

1 0 

1 Om 

50 







30m 



100J 

GeE) 

Albi 

49# 

Ll/1 H 

68 

25m 

4 2 

7 5uA 

44 




20p 

10 


25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


50# 

Ml 

68 

25m 

4 2 

7 5uA 

44 




20p 

10 


25m 

1 Om 

30 

55A 

Se 


51# 

MQ1/1 

68 

25m 

4 2 

7 5uA 

44 




20d 

10 


.25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


52# 

P1/1H 

68 

25m 

4 2 

7 5uA 

44 




20p 

10 


25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


53# 

Q1/1 ; 

68 

25m 

4 2 

7 5uA 

44 




20p 

10 


25m 

1 .Om 

30 

55A 

Se 


5.4#_ 

R1/1H 

68 

25m 

4 2 

7 5uA 

44 




20d 

10 


25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


55# 

T1/1 

68 

25m 

4 2 

7 5uA 

44 




20p 

10 


.25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


56# 

L3/1H 

68 

1 5m 

3 5 

24uA 

44 




60p 

10 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


57# 

M3 

68 

1.5m 

3 5 

24uA 

44 




60d 

10 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


58# 

MQ3/1 

68 

1 5m 

3 5 

24uA 

44 




60p 

10 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


59# 

P3/1H 

68 

1.5m 

3 5 

24uA 

44 




60p 

10 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


60# 

Q3/1 

68 

1 5m 

3 5 

24uA 

44 




60d 

10 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


61# 

R3/1H 

68 

1 5m 

3 5 

24uA 

44 




60p 

10 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


62# 

T3/1 

68 

1 5m 

3 5 

24uA 

44 




60p 

10 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


63 

1N212 

68 

2 0m 

1 0 

1 Ou 

68 

50u 

68 

10OA 

5 2d 

6 0 

150m 

19m 



150A 

Si* 

Cl 

64 

1N390 

68 

2.0m 

1 0 

1 Ou 

68 

50u 

68 

10OA 



150m 

19m 



150A 

Si 

D07 

65 

1N 1845 

68 

2.7m 

1 0 









23m 



150A 

Si 

Cl 2a 

66# 

L6/1H 

68 

7 Om 

3 1 

120uA 

44 




500d 

10 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


67# 

MQ6/1 

68 

7 Om 

3 1 

120uA 

44 




500p 

10 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


68# 

P6/1H 

68 

7 Om 

3 1 

1 20uA 

44 




500p 

10 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


69# 

Q6/1 

68 

7 Om 

3 1 

1 20uA 

44 




500d 

10 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


70# 

R6/1H 

68 

7 Om 

3 1 

1 20uA 

44 




500p 

10 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


71# 

T6/1 

68 

7 Om 

3 1 

120uA 

44 




500p 

10 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


72 

1N431 

68 

10m 




1 Ou 

68 

80 



150m 

10m 



150A 

Si 

Cl 

73# 

L8/1H 

68 

10m 

2 8 

300uA 

44 




I.On 

10 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


74# 

MQ8/1 

68 

10m 

2 8 

300uA 

44 




1 On 

10 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


75# 

P8/1H 

68 

10m 

2 8 

300uA 

44 




1 On 

10 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


76# 

Q8/1 

68 

10m 

2 8 

300uA 

44 




1 On 

10 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


77# 

R8/1H 

68 

10m 

2 8 

300uA 

44 




I.On 

10 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


78# 

T8/1 

68 

10m 

2 8 

300uA 

44 




I.On 

10 


5.0m 

40m 

30 

55A 

Se 


79 

INI 13 

70 * 

2 5m 

1 0 

25u 

10 

125u 

50 

25 



75m 

50m 



75 

Ge 

Alsh 

80 

INI 14 

70 * 

2 5m 

1 0 

50u 

10 

250u 

50 

25 



75m 

50m 



75 

Ge 

Alsh 

81 

IN115 

70 * 

2 5m 

1 0 

10Ou 

10 

500u 

50 

25 



75m 

50m 

50 

1 0 

75 

Ge 

Alsh 

82 

1 N86 

70 

4 Om 

1 0 

50u 

10 

833u 

50 

25 




50m 



75 

Ge 

Alsh 

83 

1 N43 

70 * 

5 Om 

1 0 

02u 

5 0 

800u 

50 

25 




40m 



75 

Ge 

Alsh 

84 

1 N69 

70 * 

5 Om 

1 0 

50u 

10 

850u 

50 

25 



80m 

40m 

40 

1 0 

70 

Ge 

D07 

85 

IN11 1 

70 * 

5.0m 

1 0 

25u 

10 

125u 

50 

25 



75m 

50m 



75 

Ge 

Alsh 

86 

IN112 

70 * 

5 Om 

1.0 

50u 

10 

250u 

50 

25 



75m 

50m 



75 

Ge 

Alsh 

87 

1N301 

70 

5 Om 

1 0 

Olu 

10 

20u 

10 

100 

4 Od 

10 

150m 

45m 

35 

1 0 

150 

S.0 

C3e 

88 

MC462 

70 

5 Om 

1 0 

50u 

60 

30u 

60 

150 



250m 

25m 



175A 


A2c 

89 

MT462 

70 

5 Om 

1 0 

50u 

60 

30u 

60 

150 



500m 

25m 



175A 

Si 

A60e 

90# 

RL34 

70 

5 Om 

10 

30u 

10 

500u 

60 

25 

70d 



50m 

.50 

1 0 

70A 

GeE) 

A229 

91 

INI16A 

70 * 

10m 

1 0 

lOOu 

50 











Ge 

Alsh 

92 

1N73 

70 * 

15m 

1 5 










10 

1 0 


Ge 

D07§ 

93 

1N301A 

70 

18m 

1 0 

Olu 

10 

20u 

10 

100 

5 Od 

10 

150m 

65m 

35 

1.0 

150 

Si0 

C3e 

94 

INI17A 

70 * 

20m 

1 0 

10Ou 

50 











Ge 

Alsh 

95 

1N350 

70 

20m 

1 0 

03u 

60 

5 Ou 

60 

125 




15m 




Si 

Cl 2a 

96 ♦# 

1N457 

70 * 

20m 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

1 50A 

8 Od 


200m 

75m 

600m 

1 0 

200 

SiA 

A21 

97 

1N5208 

70 

20m 

1 0 A 

25n 

60 

5 Ou 

60 

150 



200m 

75m 

1 0 

2 Ou 

200S 

Si 

D035 

984 

1N5605 

70 

20m 

1 0 A 

25n 

60 

5.0u 

60 

150 

8 Op0 

00 

250m 




200S 

Si 

D035 

99 

MC457 

70 

20m 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

150 



250m 

100m 



175A 


A2c 

100 

MT457 

70 

20m 

1 0 

25n 

60 

5.0u 

60 

150 



500m 

100m 



175A 

Si 

A60e 

101 

T3G 

70 * 

20m 

1 0 

50u 

50 




50p 


80m 

80m 

35 

1 0 

90A 

Ge0 

A1 

102 

T12G 

70 * 

20m 

1 0 

30u 

10 

500u 

50 

25 

50d 



60m 

40 

1 0 

90A 

Ge0 

A1 

103 

1N298 

70 

30m 

20 

250u 

40 






80m 

50m 

50 

1 0 

100 

Ge0 

D07 

104 

1N298A 

70 

30m 

20 

lOu 

5 0 

250u 

40 

50 



80m 

30m 



90 

Ge0 

D07 

105 

1N288 

70 

40m 

1 0 

350u 

50 








75 

1 0 

90 

Ge 

D07 

106 

T2G 

70 * 

40m 

1 0 

300u 

50 






80m 

70m 



90A 

Ge0 

A1 

107 

1N301B 

70 

50m 

1 0 

Olu 

10 

20u 

10 

100 

5 5p 

10 

150m 

75m 

55 

1 0 

150 

Si0 

C3e 

108 

DR291 

70 * 

50m 

1 0 

10Ou 

25 






80m 





Ge0 

D07 

109# 

DK20 

70 

100m 

80 

25u 

50 




40p 

10 


80m 



90A 

Ge0 

D07 

1 io#. 

HG5002 

70 0 

100m 

80 

5.0u 

50 




40d 

10 

80m 

80m 

45 

1 0 

90 

Ge0 

D07 
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3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



AJ 

u 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR 

MAX. 


DWG 

No 

No. 


CUR 

RENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




_2J If 

U@vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

f°C) 

(F) 

fV) 

m 

(A) 

(A) 

s 

(°C) 



1# 

HG5004 

70 0 

100m 

80 

25u 

50 




40p 

10 

80m 

80m 

.45 

1 0 

90 

Gig - 

D07 

2# 

HG5006 

70 0 

100m 

80 

50u 

50 




40p 

10 

80m 

80m 

.45 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

3 

1N292 

70 * 

100m 

1 0 

200u 

50 






80m 

70m 

.15 

1 0 

90A 

Ge 

D07 

4 

1N457A 

70 * 

100m 

1 0 

25 rf 

60 

5 Ou 

60 

150A 

5.0p 

00 

500m 

200m 

1 5 

1.0 

200 

Si 

A60p 

5 

1N462A 

70 * 

100m 

1 0 

50u 

60 

30u 

60 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

A60p 

6 

1N483A 

70 

100m 

1 0 

25n 

60 

15u 

60 

150 



250m 

200m 

2 0 

10m 

200A 

Si 

A lew 

7 

1N483C 

70 

100m 

1 0 

5.0n 

60 











Si 

Albz 

8 

1N500 

70 * 

100m 

1 0 

40u 

60 






80m 

80m 



85 

Get 

D07 

9 

1N774 

70 * 

100m 

1 0 

15u 

10 

150u 

50 

25A 



80m 

50m 



90A 

Ge0 

D07 

10 

1N775 

70 * 

100m 

1 0 

20u 

10 

250u 

50 

25A 



80m 

50m 



90A 

Ge0 

D07 

1 1 

MC457A 

70 

100m 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

12 

MC462A 

70 

100m 

1.0 

50u 

60 

30u 

60 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

13 

MT457A 

70 

100m 

1 0 

02t 

60 

5 Ou 

60 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

14 

MT462A 

70 

100m 

1 0 

50u 

60 

30u 

60 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

15 

PS2207 

70 

100m 

1 0 

25n 

10 

5.0u 

10 

150 







175A 

Si 

M 174 

16 

PS2208 

70 

100m 

1 0 

25n 

10 

5.0u 

10 

150 







175A 

Si 

M 174 

17 

PS2209 

70 

100m 

1 0 

25n 

10 

5.0u 

10 

150 







175A 

Si 

M 174 

18 

T8G 

70 * 

100m 

1 0 

5 Ou 

10 

20u 

100 

25 

50d 



80m 

.40 

1.0 

90A 

Ge0 

A1 

19 

T9G 

70 * 

100m 

1 0 

2 Ou 

10 

20u 

50 

25 

50p 


80m 


.45 

1 0 

90 

Ge0 

A1 

20 

1N483 

70 

100m 

1 1 

25u 

60 

30u 

60 

150 



250m 

100m 

1.0 

10m 

200A 

Si 

A lew 

21# 

1S1553 

70 

100m 

1 4 

500n 

60 




3 OpE) 

0.0 


100m 

1.0 

1 0 

150J 

Si$# 

A60a 

22 

CD1112 

70 

250m 

1 0 

5.On 

70 

5.0u 

70 

150 

3.Op 

60 

200m 

200m 

1 0 

1.0 

200 

Si 

Alee 

23 

MAI 702 

75 

1 Om 

590mA 

30n 

30 

30 

30 

150A 

1 Op0 

0.0 

700m 

200m 

4 0 

1 Ou 

175J 

Si$ 

D034 

24 

DA 1702 

75 

1 Om 

65 

30n 

30 

30u 

30 

150 

1 OdEI 

00 

700m 

200m 

1.0 

1 .Ou 

1 75A 

Si$ 

D035 

25 

618C 

75 0 

1 5m 

1 0 

20u 

68 

40u 

68 

125 

2 Op 

12 

100m 

25m 



1 50A 

Si 

C3 

26 

1 N45 

75 

3.0m 

1 0 

4 IQu 

50 







35m 




Ge 

Alsh 

27# 

1S32 

75 

4 Om 

1.0 

6 5u 

10 







30m 

300m 

1 0 

75J 

GeEl 

D07 

28# 

1S34 

75 

4 Om 

1 0 

350u 

50 







30m 

300m 

1 0 

75J 

GeE) 

D07 

29# 

1N34AS 

75 

5 Om 

1 0 

500u 

50 

30u 

10 

25 



80m 

30m 

.50 

1.0 

90A 

0 

D07 

30 

1 N49 

75 

5 Om 

1 0 

200u 

20 











Ge 

D07 

31 

1 N50 

75 

5 Om 

1 0 

80u 

20 











Ge 

D07 

32 

1N69A 

75 * 

5 Om 

1.0 

30u 

10 

500u 

50 

25 



80m 

40m 

.40 

100m 

90 

Ge0 

A9k 

33 

1N126A 

75 * 

5.0m 

1 0 

50u 

10 

800u 

50 

25 




30m 

.35 

1 0 

90 

Ge 

Albz 

34 

IN 135 

75 

5 Om 

1 0 

850u 

50 











Ge 

D07 

35 

1S447 

75 

5 Om 

1 0 

20u 

10 

500u 

60 

25 




40m 

.30 


85J 

Ge0 

D07 

36# 

1S452 

75 

5 Om 

1 0 

lOu 

10 

200u 

60 

25 




40m 

.30 


85J 

GeEl 

D07 

37# 

MD34 

75 

5 Om 

1 0 

30u 

10 

500u 

50 

25 




50m 

500m 

1 0 

70J 

GeE) 

D07 

38# 

SD1 IF 

75 

5 Om 

1.0 

30u 

10 

500u 

50 

25 




15m 




Ge 

M236 

39# 

SD34 

75 

5 Om 

1 0 

20u 

10 

350u 

50 

25 




30m 

350m 


90A 

GeE) 

A1 bw 

40# 

SD54 

75 

5.0m 

1.0 

7 Ou 

10 

lOOu 

50 

25 




30m 

,35 


90A 

Ge0 

Albw 

41# 

1S453 

75 

7 Om 

1 0 

5 Ou 

10 

200u 

60 

25 




40m 

.30 


85J 

GeEl 

D07 

42 

1N314 

75 

15m 

1 0 



50u 

10 

85 




100m 



125 

Ge 

D07 

43 

1 N74 

75 

15m 

1 5 

50u 

10 







22m 

.10 

1.0 

70A 

Ge 

M4* 

44# 

1S942A 

75 

50m 


5 Ou 

75 

10Ou 

75 

100 

8Op0 

0.0 



2 0 


1 50S 

Si 

A9g 

45# 

BA 1 28 

75 El 

50m 

1 0 A 

lOu 

50 

lOOu 

50 

100 

5.0dE) 

0.0 

350m 

75m 

.50 

1.0 

125A 

Si# 

D07 

46# 

EC402 

75 @ 

50m 

1.0 

.10u 

50 

1 Ou 

50 

100 

8 5p0 

00 

250m 

150m 

50 

1.0 

150A 

Si# 

D07 

47# 

OA129 

75 

50m 

1 1 

50u 

65 




lOp 

10 

250m 




1 75J 

Si 

Alee 

48 

1N281 

75 * 

100m 

1 0 

30u 

10 

500u 

50 

25 



80m 

75m 

.40 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

49 

1N773 

75 * 

100m 

1 0 

lOu 

10 

lOOu 

50 

25A 



80m 

50m 



90A 

Ge0 

D07 

50 

CD5645 

75 

100m 

1 0 A 

lOp 

10 

20n 

10 

1 50A 

4.Op0 

0.0 

250m 

200m 

1 0 

1 0 

1 50A 

Si#$ 

D07 

51 

1N773A 

75 * 

200m 

1 0 

lOu 

10 

lOOu 

50 

25A 



80m 

65m 



90A 

Ge0 

D07 

52# 

BAX79 

75 0 

200m 

1 0 

lOu 

50 

lOOu 

50 

125 

2 5p 

00 

500m 

200m 

1.0 

1.0 

150A 

Sit $ 

Alaq 

53 

GD408 

75 # 

200m 

1.0 

6 Ou 

10 

50u 

50 

25 



80m 


.40 

1.0 

100S 

Ge0 

D07 

54 

PS609 

75 § 

200m 

1.0 

25u 

60 

30u 

60 

1 50A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

55 

PS610 

75 § 

200m 

1.0 

25n 

60 

15u 

60 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 1 

D014 

56 

PS61 1 

75 § 

200m 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

1 50A 



500m 

200m 



200 

Si w 

D014 

57# 

SD 17 

75 

200m 

1 0 

300u 

50 







100m 

700m 


90A 

Ge0 

Albw 

58# 

0500 

75 

250m 

1.2 

5 Ou 

75 




40p 

1.0 

400m 

250m 

10 

10m 

125 

Si 

Alee 

59 

BAX 18 

75 

20 

20 A 



lOOu 

75 

150J 




350m 

6.0 

10m 

200J 

SiA 

A134e 

60# 

RL43G 

80 

2.0m 

1 0 

lOu 

10 








.50 



Ge 

Alai 

61# 

RL247 

80 

2 0m 

1 0 

lOu 

10 




70p 




30 

1 0 


Ge 

A229 

62# 

RL247G 

80 

2 Om 

1 0 

lOu 

10 








.50 



Ge 

A1gj$ 

63 

1 N65 

80 * 

2 5m 

1 0 

200u 

50 







50m 

.50 

1 0 

75 

Ge 

D07 

64# 

DK14 

80 

3.0m 

.35 

15u 

25 




50p 







Gign 

D07 

65 

1 N89 

80 $ 

3 5m 

1 0 

lOOu 

50 

8 Ou 

5.0 

25 

I.Op 

00 

80m 

30m 

.50 

1 0 

90 

Ge0 

Alsh 

66 

1N297 

80 

3 5m 

1 0 

lOu 

5.0 

lOOu 

50 

25 



80m 

35m 

50 

1 0 

100 

GeE) 

Alsh 

67 

1N297A 

80 

3.5m 

1.0 

lOu 

5.0 






80m 

30m 



90 

Ge 

Alsh 

68 

1 N48 

80 * 

4 Om 

1 0 

833u 

50 







50m 



75 

Ge 

D07 

69 

1 N52 

80 * 

4.0m 

1.0 

150u 

50 







50m 



75 

Ge 

D07 

70 

1 N57 

80 

4 Om 

1 0 

500u 

75 






500m 





Ge 

Alsh 

71 

1N57A 

80 

4 Om 

1 0 

500u 

75 







40m 

.50 

1.0 

75A 

Ge0 

D07 

72 

1N67A 

80 $ 

4 Om 

1 0 

50u 

50 

5 Ou 

5.0 

25 

I.Od 

00 

80m 

30m 

.50 

1.0 

90 

GeEl 

Albz 

73 

1 N 198 

80 $ 

4 Om 

1 0 

50u 

50 

lOu 

10 

25 

1 P 

00 

80m 

30m 

.50 

1 0 

90 

Ge0 

Albz 

74 

1N198A 

80 

4 Om 

1 0 

50u 

50 

250u 

50 

75 




30m 

1 0 

1 Ou 

90 

Ge 

D07 

75 

1N198M 

80 $ 

4.0m 

1 0 



75u 

10 

75 








Ge0 

D07 

76 1 

1N265 

80 

4 Om 

1.0 

30m 

60 











Ge 

D07 

77 

1N355 

80 

4 Om 

1 0 

5 Ou 

5 0 

50u 

50 

25 




50m 



90 

Ge 

Alsh 

78 

1N462 

80 * 

5.0m 

1.0 

50u 

60 

30u 

60 

150 

8.0p 

00 

200m 

50m 

50 

1.0 

200 

SiA 

Albz 

79 

1 N97 

80 $ 

10m 

1 0 

lOOu 

50 

8 Ou 

5 0 

25 

1 Op 

0.0 

80m 

30m 

.50 

1.0 

90 

GeE) 

Albz 

80 

1 N99 

80 $ 

10m 

1.0 

50u 

50 

5.0u 

50 

25 

1 Op 

00 

80m 

30m 

.50 

1 0 

90 

GeEl 

Albz 

81 

1N98 

80 

20m 

1.0 

lOOu 

50 




500f 

00 

80m 

30m 

100m 

1 .Ou 

90 

GeE) 

Albz 

82 

1 N 100 

80 

20m 

1.0 

50u 

50 




50p 

0.0 

80m 

30m 

10 

1 Ou 

90 

GeE) 

Albz 

83 

1 N 14 1 

80 * 

20m 

1.0 

50u 

50 






130m 

70m 

.50 

1.0 

90A 

Ge0 

Alsh 

84 

1N289 

80 * 

20m 

1 0 

50u 

50 







80m 

.50 

1 0 

70 

Ge 

D07 

85 

1N457M 

80 * 

20m 

1.0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

150 



.20 

75m 



200 

SiA 

A2 

86 

MC890 

80 

20m 

1 0 

25n 

60 

5.0u 

60 

150 



25 

.10 



175A 


A2c 

87 

MT890 

80 

20m 

1.0 

25n 

60 

5.0u 

60 

150 



500m 

100m 



175A 

Si 

A60e 

88 

1N98A 

80 $ 

40m 

1 0 

lOOu 

50 






80m 

70m 

250m 


90A 

Ge 

A lew 

89 

1N100A 

80 $ 

40m 

1 0 

50u 

50 






80m 

70m 

250m 


90A 

Ge 

A lew 

90 

1 N140 

80 * 

40m 

1 0 

300u 

50 






130m 

85m 

.75 

1 0 

80A 

Ge0 

Alsh 

91 

1N483AM 

80 

.10 

1 0 

25n 

60 

15u 

60 

150 



30 

15 



200 

Si 

A2a 

92 

1N483B 

80 * 

10 

1.0 

25n 

60 

5.0u 

60 

150 



25 

.20 

2.0 

1.0m 

200A 

Si 

A lew 

93 

JAN 1N483B 

80 

100m 

1 0 A 

25n 

70 

5 Ou 

70 

150A 




200m 

2.0 

8.0m 

200A 

Si 

D07 

94 

1N483BM 

80 

10 

1 0 

25n 

60 

5.0u 

60 

150 



30 

.15 



200 

Si 

A2a 

95 

1N772 

80 * 

100m 

1 0 



50u 

50 

25A 



80m 

50m 



90A 

Ge0 

D07 

96 

1N3865 

80 

100m 

1 0 

30u 

50 

400u 

50 

65 



80m 

80m 



90A 

Ge 

D07 

97 

1N5194 

80 

10 

1 0 A 

25n 

70 

5.0u 

70 

150 



25 

20 

2 0 

8 3m 

200S 

Si 

D035 

98 

JAN1N5194 

80 

.10 

1.0 A 

25n 

70 

5.0u 

70 

150 




.20 

2.0 

8.0m 

200A 

Si 

A9c 

99# 

105B6 

80 § 

100m 

1.0 

1 .Ou 

60 






400m 

100m 



100 

SiA 

D07 

100 

DR314 

80 

100m 

1.0 

50u 

50 






80m 

80m 




Ge0 

D07 

101 

MC60 

80 

10 

1 0 

25n 

60 

5.0u 

60 

150 




.15 





M409a 

102 

MC483A 

80 

.10 

1.0 

25n 

60 

15u 

60 

150 



.25 

.15 



175A 


A2c 

103 

MC483B 

80 

10 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

150 



25 

.15 



175A 


A2c 

104 

MT483A 

80 

10 

1 0 

25n 

60 

15u 

60 

150 



50 

.15 



175A 

Si 

A60e 

105 

MT483B 

80 

10 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

150 



50 

.15 



175A 

Si 

A60e 

106 

GSM53 

80 

100m 

1 1 

,25u 

60 

30u 

60 

150 



250m 

100m 



150 

Si 

A2j 

107 

MC483 

80 

100m 

1 1 

25u 

60 

30u 

60 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

108 

MT483 

80 

100m 

1 1 

25u 

60 

30u 

60 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

109# 

BAW51 

80 0 

10 

1 2 A 

30n 

50 

30u 

50 

125 

8.OpE) 

00 

50 

.19 

4 0 

10Ou 

150J 

Sip 

D07 

110 

1N772A 

80 * 

200m 

1 0 



50u 

50 

25A 



80m 

65m 



90A 

Ge0 

D07 
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3. DIODES 


IN ORDER OF |1) PIV, (2) MIN. FWD. 




LU 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT 

No 




2] If 

3J@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

TA) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

PC) 

(F) 

(V) 

m 

(A) 

(A) 

(S) 

PC) 



1 

1 N3666M 1 

80 $ 

200m 

1 0 



150u 

20 

75 






—— 


Ge0 

D07 

2 

1N3666M2 

80 $ 

200m 

1 0 



1 50u 

20 

75 








Ge0 

D07 

3 

1N3666M 

80 $ 

200m 

1 0 



1 50u 

20 

75 








Ge0 

D07 

4 

TI55 

80 0 

200m 

1 0 A 

1 Ou 

60 






400m 




10OA 

Si 

A3 If 

5 

WD004 

80 

200m 

1 0 

25u 

60 

30u 

60 

150 



400m 

200m 



150 

Si 

D07 

6 

WD005 

80 

20 

1 0 

25n 

60 

15u 

60 

150 



40 

20 



150 

Si 

D07 

7 

WD006 

80 

20 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

150 



40 

.20 



150 

Si 

D07 

8 

DR330 

80 

300m 

1 0 

lOu 

10 

50u 

50 

25A 



80m 

100m 




Ge0 

D07 

9 

DR463 

80 * 

300m 

1 0 

10Ou 

10 

500u 

50 

25 



80m 

100m 




Ge0 

D07 

10 

GSM54 

80 

400m 

1 0 

.25u 

60 

30u 

60 

150 



250m 

200m 



150 

Si 

A2j 

1 1 

1N213 

82 

1 5m 

1 0 

1 Ou 

82 

50u 

82 

100A 

4.8p 

6.0 

150m 

16m 



150A 

Si* 

Cl 

12 

1N391 

82 

1 5m 

1.0 

1 Ou 

82 

50u 

82 

100A 



150m 

16m 



150A 

Si 

D07 

13 

PD 133 

85 

10m 

1 0 

1 Ou 

60 

40u 

60 

100 



250m 

30m 



150 

Si 

A2 

14 

T19 

85 

200m 

1 0 






90p 


130m 

70m 

.30 

1 0 

80A 

Ge0 

A86a 

15 

T19G 

85 

200m 

1 0 






50d 



60m 

30 

1 0 

90A 

Ge0 


16 

DR207 

86 * 

20m 

1 0 

50u 

50 






80m 

60m 




Ge0 

D07 

17 

DR338 

86 * 

40m 

1 0 

lOOu 

50 






80m 





Ge0 

D07 

18 

DR 1 28 

86 * 

50m 

1 0 

10Ou 

50 






80m 





Ge0 

D07 

19 

DR283 

86 * 

50m 

1 0 

30u 

10 






80m 





Ge0 

D07 

20 

DR318 

86 * 

50m 

1 0 

2 Ou 

10 











Ge0 

D07 

21 

DR319 

86 * 

50m 

1 0 

5 Ou 

10 











Ge0 

D07 

22 

DR366 

86 * 

50m 

1 0 

lOOu 

50 











Ge0 

D07 

23 

DR213 

86 * 

100m 

1 0 

2 Ou 

10 

20u 

50 

25 



80m 

80m 




Ge0 

D07 

24 

DR326 

86 * 

100m 

1 0 

250u 

10 






80m 

80m 




Ge0 

D07 

25 

DR307 

86 * 

200m 

1 0 

50u 

20 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

26 

DR389 

86 * 

200m 

1 0 

50u 

50 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

27 

DR329 

86 * 

300m 

1 0 

50u 

20 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

28 

DR303 

86 * 

400m 

1 0 

50u 

20 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

29# 

AA117A 

90 

10m 

.18 

280u 

100 

2.5u 

1 5 

25 




50m 

50 


75A 

Ge 

D07 

30#l_, 

RL43 

90 

2 0m 

1 0 

lOu 

10 

500u 

80 

25 

70d 



50m 

.30 

1.0 

70A 

Ge0 

A229 

31 

1N476 

90 

3 Om 

1 0 

1 80u 

75 







50m 



75 

Ge 

Alsh 

32 

1N477 

90 

3 Om 

1 0 

1 80u 

75 







50m 



75 

Ge 

Alsh 

33 

1N617 

90 

3 Om 

1 0 

11 u 

10 

1 75u 

75 

25 




50m 

50 

1 0 

75 

Ge 

Alsh 

34# 

GD2E 

90 

3 Om 

1 0 

lOu 

10 

500u 

80 

25 

1 Op 



50m 

30 

1 0 

60A 

Ge0 

A99 

35 

1 N88 

90 

5 Om 

1 0 

75u 

100 

190u 

75 

60 





40 

1 0 


Ge 

Alsh 

36 

1N478 

90 

5 Om 

1 0 

1 55u 

75 







50m 



75 

Ge 

Alsh 

37 

1N479 

90 

5 Om 

1 0 

1 55u 

75 







50m 



75 

Ge 

Alsh 

a. 38 

1N618 

90 

5 Om 

1 0 

7 Ou 

10 

1 15u 

75 

25 




50m 

.50 

1.0 

75 

Ge 

Alsh 

39# 

AA118A 

90 

5 Om 

1 0 

80u 

100 

1 2u 

1 5 

25 







75 

Ge 

D07 

40 

1N3769 

90 

25m 

50 

5 Ou 

5 0 

20u 

65 

25 



80m 




100 

Ge0 

D07 

41# 

HG5001 

90 0 

100m 

80 

5 Ou 

50 




40p 

10 

80m 

80m 

.45 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

42# 

HG5003 

90 0 

100m 

80 

25u 

50 




40d 

10 

80m 

80m 

45 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

43# 

HG5005 

90 0 

100m 

80 

50u 

50 




40p 

10 

80m 

80m 

45 

TO 

90 

Ge0 

D07 

44# 

1S 15 1 4 

90 

100m 

1 0 

500n 

80 




2 Op0 

0.0 


120m 

600m 

1.0 

1 75J 

Si$# 

D07 

45 

MPD400 

90 0 

1OOm0 

3 5 

03u 

30 




7.0d 

0.0 

400m 




175A 

Si#$ 

Alan 

46t# 

AA118P 

90 

5 0 

1 0 

75u 

100 







50m 

500m 


75S 

Gigr 

A1tn$ 

47 

1N67 

92 * 

4 Om 

1 0 

5 Ou 

5 0 

50u 

50 

25 



80m 

35m 

50 

1 0 

100 

Ge0 

D07 

48 

1N97A 

92 * 

20m 

1 0 

8 Ou 

5.0 

lOOu 

50 

25 








Ge 

Alsh 

49 

1N99A 

92 * 

20m 

1 0 

5 Ou 

50 

50u 

50 

25 








Ge 

Alsh 

50 

1N501 

92 * 

100m 

80 

20u 

80 






80m 

80m 



90 

Ge 

D07 

51 

1N771 

92 * 

1OOm0 

1 0 



25u 

50 

25A 



80m 

50m 



90A 

Ge0 

D07 

52 

1N771A 

92 * 

200m 

1 0 



25u 

50 

25A 



80m 

65m 



90A 

Ge0 

D07 

53 

G 1 54 

92 * 

200m 

1 0 

40u 

80 




50p 

3 0 

80m 

75m 



90 

Ge 

D07 

54 

G1 55 

92 * 

200m 

1 0 

80u 

80 




50p 

3 0 

80m 

75m 



90 

Ge 

D07 

55 

1N771B 

92 * 

400m 

1 0 



25u 

50 

25 A 



80m 

75m 



90A 

Ge0 

D07 

56 

1N1626A 

95 

20m 

20 

15u 

52 

1 8u 

52 

100J 




500u 

10m 

1 0 

25A 

Se0 

M204a 

57 

IN 1628 

95 

1 5m 

20 

27u 

52 

33u 

52 

100J 




3 8m 

80m 

1 0 

25A 

Se0 

M204 

58 

IN 1636 

95 

5 Om 

2 0 

108u 

52 

135u 

52 

100J 




13m 

.25 

1 0 

25A 

Se0 

D07 

59 

IN 1641 

95 

1 1m 

20 

240u 

52 

300u 

52 

100J 




28m 

.55 

1 0 

25A 

Se0 

D07 

60 

IN 1626 

96 

lOOu 

2 0 

15u 

52 







250u 

5.0m 

1.0 

10OA 

Se 

M204a 

61 

MA1701 

100 

1 Om 

590mA 

30n 

30 

30 

30 

1 50A 

TOp0 

0.0 

700m 

200m 

40 

1 Ou 

175J 

Si$ 

D034 

62 

DA 1701 

100 

1 Om 

650mA 

30n 

30 

30u 

30 

150 

1 Op0 

00 

700m 

200m 

4.0m 

1 Ou 

175A 

Si$ 

D035 

63# 

1 5P2 

100 

1 Om 

1 0 A 

50u 


lOOu 


125 

40d 

20 


40m 

.12 

1 0 

125A 

Si 

D07 

64# 

AD100A 

100 

1 Om 

1 0 

50u 

100 

lOu 

100 

150 

40p 

20 

150m 

40m 

30 

10m 

170A 

Si0 

D07 

65# 

BA122 

100 

1 Om 

1 0 



lOu 

100 

60 




90m 

200 

1.0 

90 

Si 

D07 

66 

1N214 

100 

1 2m 

1 0 

1 Ou 

100 

50u 

100 

100A 

4 5d 

6.0 

150m 

125m 



150A 

Si* 

Cl 

67 

1N392 

100 

1 2m 

1 0 

1 Ou 

100 

50u 

100 

10OA 



150m 

125m 



150A 

Si 

D07 

68 

1N1846 

100 

1 5m 

1 0 









16m 



150A 

Si 

Cl 2a 

69 

1 N75 

100 § 

2 5m 

1 0 

50u 

50 







50m 

75 



Ge 

D07 

70 

1N68 

100 

3 Om 

1.0 

625u 

100 






80m 

35m 

50 

1 0 

100 

Ge0 

D07 

71 

1N68A 

100 $ 

3 Om 

1 0 

625u 

100 




1 Op 

0.0 

80m 

30m 

.50 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

72 

1 N 1 27 

100 $ 

3.0m 

1 0 

300u 

50 

25u 

10 

25 

1 0d 

0.0 

80m 

30m 

.50 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

73# 

CG61H 

100 

3 Om 

1 0 

50u 

50 

500u 

100 

25 




30m 



100J 

Ge0 

Albj 

74# 

CG62H 

100 

3 Om 

1 0 

lOOu 

50 

500u 

100 

25 




30m 



100J 

Ge0 

Albj 

75# 

CG63H 

100 

3.0m 

1 0 

200u 

50 

500u 

100 

25 




30m 



100J 

Ge0 

Albi 

76# 

CV448 

100 

3.0m 

1.0 

10Ou 

50 

50u 

10 

60 




25m 



100J 

Ge0 

Albj 

77# 

RL44G 

100 

3.0m 

1 0 

lOu 

10 








50 



Ge 

Algj 

78 

1 N38 

100 

4 Om 

1 0 

6 Ou 

3.0 

500u 

100 

25 




50m 

50 

1 0 

90 

Ge 

D07 

79 

1N58A 

100 

4 Om 

1 0 

600u 

100 







50m 

50 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

80 

1 N63 

100 

4 Om 

1 0 

50u 

50 







50m 

50 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

81 

1N63A 

100 

4 Om 

1 0 

50u 

50 






80m 

30m 



90 

Ge 

DO 7 

82# 

1S187 

100 

4.0m 

1 0 

500u 

100 







30m 

30 


75J 

Ge0 

Aldr 

83 

1N290 

100 

5 Om 

1 0 

lOOu 

100 








30 

1 0 

90 

Ge 

D07 

84 

1N899 

100 

5 Om 

1 0 

.10u 

80 

20u 

80 

100 



250m 




150 

SiA 

A2 

,35# 

AA144 

100 

5 Om 

1 0 

200u 

75 






80m 

60m 



85S 

Ge0 

D07 

86 

PD 104 

100 

5 Om 

1 0 

500n 

10 

25u 

10 

100 

2 Op 

10 

.25 


20 

1 Ou 

150 

SiA 

A2 

.87# 

SFD108 

100 

5 Om 

1 0 

250u 

100 

380u 

100 

55A 




30m 

50 

1.0 

85S 

Ge0 

D07 

88 

0A5 

100 

10m 

25 

20u 

1 5 

5.0u 

1.5 

60 




115m 

.50 

1 0 

75 

Ge 

Clab 

89# 

AE100 

100 

10m 

1 0 

50u 

100 

10Ou 

100 

150 

4 °P ^ 

2.0 

150m 

60m 

35 

10m 

170A 

Si0 

D07 

90# 

BAW32C 

100 

10m 

1 0 

lOOn 

100 

20u 

100 

125 

4OOn0 

6.0 


60m 

120m 

1 0 

150S 

Si 

D07 

91# 

MCS101 

100 

10m 

1 0 A 

lOOn 

30 

20u 

30 

100A 

4 Op0 

1 0 

250m 

10m 

2.0 

10m 

1 75S 

SiA 

D07 

92 

1N310 

100 

15m 

1 0 

20u 

20 

10Ou 

100 

25 



80m 

40m 



90 

Ge0 

Alsh 

93# 

CA100 

100 

15m 

1 0 

.03u 

10 

.50u 

10 

55A 



150m 

35m 

1 0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

94# 

CB100A 

100 

15m 

1.0 

,10u 

10 

2 Ou 

10 

55A 



150m 

35m 

1 0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

95 

1N313 

100 

20m 

1 0 

lOu 

20 

50u 

100 

25 



80m 

40m 



90 

Ge0 

Alsh 

96 

PD 105 

100 

20m 

1.0 

500n 

10 

25u 

10 

100 

2 Op 

10 

25 


20 

1 Ou 

150 

SiA 

A2 

97 

1N448 

100 

25m 

1 0 

30u 

30 

lOOu 

100 

25 

50p 

30 


60m 

30 

1 0 

75 

Get 

D07 

98 

1N291 

100 

40m 

1 0 

lOOu 

100 








40 

1 0 

90 

Ge 

D07 

99 

1N450 

100 

50m 

1 0 

50u 

50 

lOOu 

100 

25 




60m 



75 

Get 

D07 

100 

1N900 

100 

50m 

1 0 

lOu 

80 

20u 

80 

100 



250m 




150 

SiA 

A2 

101 

AM307A 

100 

50m 

1 0 

1 On 

80 

3.0u 

80 

150 

6.Op0 

00 

50 

.10 

60 

1 0 

200S 

SiA 

D07 

102# 

BA 147/100 

100 

50m 

1 0 A 

1 Ou 

100 

30u 

50 

100A 



210m 

100m 



150J 

Si 

D07 

103# 

MCS105 

100 

50m 

1 0 A 

lOOn 

100 

20u 

100 

100A 

4 Op0 

1 0 

250m 

50m 

2.0 

10m 

175S 

SiA 

D07 

104# 

PD 106 

100 

50m 

1 0 

500n 

10 

25u 

10 

100 

2 Op 

10 

25 


20 

lOu 

150 

SiA 

A2 

105 

BA219 

100 

50m 

1 3 A 

200n 

50 




5.Op0 

00 


75m 

20 

1 .Ou 

200J 

Si 

A134e 

106# 

25J2 

100 

60m 

1 3 A 

,10u 

100 

20u 

100 

125 

40p 

20 


60m 

12 

1 0 

125 J 

Si0 

D07 

107# 

HG5020 

100 

100m 

85 

30u 

100 










90 

Ge0 

D07 

108 

1N277M 

100 $ 

100m 

1.0 



75u 

10 

75 








Ge0 

D07 

109 

1N901 

100 

100m 

1 0 

.50u 

80 

20u 

80 

100 



250m 




150 

SiA 

A2 

.1 . 10 #.- 

1S18 1 

100 

100m 

1 0 

3 Ou 

100 











SiA 

D07 
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3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



AJ 

JJ 

MINIMUM 

MAXIMUM 

REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No. 

No 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

U@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(°C) 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(s) 

(°C) 



1 

AM304A 

100 

10 

1 0 

1 On 

80 

3 Ou 

80 

150 

6 Op0 

00 

50 

15 

1 0 

1 0 

200S 

SiA 

D07 

2# 

BAX22 

100 

100m 

1 0 

lOu 

100 




6.0pp 

00 

200m 




200J 

Si$# 

A60h 

3 

PD107 

100 

10 

1 0 

500n 

10 

25u 

10 

100 

2 .0 d 

10 

25 


20 

1 Ou 

150 

SiA 

A2 

4 

TMD42 

100 

10 

1 0 

250n 

100 

30u 

100 

100 

4 Op 

10 

10 

75m 

40 

1.0m 

150A 

SiA 

A2I 

5# 

BA104 

100 

100m 

1 1 

1 Ou 

100 




2Op0 

5 0 

210m 




150J 

Si* 

Clg 

6 

1N270 

100 * 

200m 

1 0 

10Ou 

50 






80m 


50 

1 0 

90 

Ge0 

D07 

7 

JAN1N270 

100 * 

200m 

1 0 A 

10Ou 

80 

75u 

10 

75 




60m 

1.0 

8 3m 

75A 

Ge 

Aldd 

8# 

1S131A 

100 

200m 

1 0 A 



50u 

100 

100 




200m 

1 5 

1 0 

100A 

Si 

A1 

9 

AM301A 

100 

20 

1 0 

1 On 

80 

3.0u 

80 

150 

6 .0 dP 

00 

.50 

30 

20 

1 0 

200S 

SiA 

D07 

10 

DR668 

100 * 

20 

1 0 

25n 

60 

5 Ou 

60 

1 50A 





1 0 

10m 

150A 

Si 

D07 

1 1 

GD4 1 1 

100 # 

200m 

1 0 

65u 

40 

lOOu 

80 

25 



80m 


40 

1 0 

100S 

Ge0 

D07 

12 , 

MCPD530A 

100 

200m 

1 0 

200n 

100 

lOu 

100 

100 



250m 




150A 

Si 

M411 1 

13 

MCPD530B 

100 

200m 

1 0 

200n 

100 

lOu 

100 

100 



500m 




150A 

Si 

M41 la 

14 

MCPD530C 

100 

200m 

1 0 

200n 

100 

lOu 

100 

100 



500m 




150A 

Si 

M277d 

15# 

MS2H 

100 

200m 

1 0 

1 Ou 

100 

50u 

100 

1 50J 



220m 

250m 



150J 

Si 

Albh 

16# 

SD18 

100 

200m 

1.0 

10Ou 

50 







100m 

700m 


90A 

Ge0 

A1 bw 

17# 

AAY14 

100 

200m 

1 1 

6 Ou 

10 











Ge0 

C71 

18# 

1S921A 

100 

200m 

1 2 A 

lOOn 

100 

50u 

100 

150 

3.5d 

0.0 


200m 

4 0 A 

20m 

1 75A 

Si 

A60b 

19V# 

BA188 

100 

200m 

1.2 A 

lOOn 

100 

lOu 

100 

10OA 

1 8p 

00 

250m 




200S 

Si 

D035 

20# 

BAW11TF21 

100 

200m 

1 2 

lOOn 

100 

lOu 

100 

100 



250m 

200m 

60 

1.0m 

175 

Si 

D035 

21# 

TF21 

100 

200m 

1 2 

lOu 

100 

lOu 

100 

100 

3.5d 

00 

250m 

200m 

4.0 

20m 

150 

Si 

A60h 

22# 

LP2H 

100 t 

225m 

1 0 

1 On 

100 

lOu 

100 

1 50A 

6.0pP 

1.0 

237m 

205m 



150A 

Si# 

D07 

23# 

MS12H 

100 

225m 

1 0 

lOOn 

100 

20u 

100 

150A 

6.Op0 

1 0 

237m 

205m 



150S 

Si# 

D07 

24# 

ZS91 

100 

250m 

1 1 

,25u 

100 

1 5u 

100 

100 

12p0 

10 

275m 

250m 

5 0 

10m 

150A 

Si 

D07 

25# 

ZS121 

100 

250m 

1 1 

5 Ou 

100 

50u 

100 

100 

12p0 

10 

275m 

250m 

5 0 

10m 

100A 

SiA 

D07 

26# 

AAY12 

100 

300m 

1 2 

5 Ou 

1 5 

30u 

100 

25 




110m 

600m 

300m 

75A 

Ge0 


27 

40SG1 

100 

.40 

1 0 

lOOn 

100 

5.0u 

100 

150 

IOdP 

1.0 

.45 

40 

30 

8 Om 

175A 

Si 

Alda 

28# 

BA193 

100 

400m 

1 0 A 

200n 

100 

25u 

100 

100 



600m 

400m 

20 § 

1 2 

175J 

SiA 

D07 

29r 

C6392 

100 

400m 

1 0 

200n 

100 

20u 

100 

100 







175A 

Si 

M37 1 

30r 

C6392A 

100 

400m 

1 0 

25n 

100 

lOu 

100 

100 







175A 

Si 

M37 1 

31 

GSM482 

100 

400m 

1 0 

lOu 

75 

50u 

75 

150 



250m 

200m 



150 

Si 

A2j 

32 

MC022 

100 

400m 

1 0 

20u 

100 

1 5u 

100 

150 



300m 

200m 



175A 

Si 

A2c 

33 

MC022A 

100 

40 

1 0 

25n 

100 

5.0u 

100 

150 



30 

20 



175A 

Si 

A2c 

34# 

TF2 

100 

400m 

1 0 A 

200n 

100 

25u 

100 

100 



600m 

400m 

20 

1 2 

175J 

SiA 

A31g 

35# 

ZS101 

100 

400m 

1 0 

20u 

100 

15u 

100 

100 

12p 

10 

400m 

400m 

5 0 

10m 

175A 

Si 

D07 

36t# 

1B05J10 

100 

400m 

20 A 

2 Ou 

100 










100A 


M534a 

37 

MC1520 

100 

500m 

1 0 

lOu 

100 

lOu 

100 

150 



750m 

500m 



175A 

Si 

A2d 

38# 

ZS31A 

100 

500m 

1 1 

20u 

100 

1 5u 

100 

100 

15p 

10 

650m 

500m 



160A 

Si 

A44 

39# 

ZS31B 

100 

500m 

1 1 

5 Ou 

100 

50u 

100 

100 

1 5d 

10 

650m 

500m 



160A 

SiA 

A44 

40 

HGR10 

100 

1 0 

1 1 

lOu 

100 

50u 

100 

100 




1 Om§ 

30 

8 3m 

175A 

Si 

A196a 

4 1 ▼# 

1B08T10 

100 

20 

25 A 

2 Ou 

100 










150A 


M631 

42t# 

1B20K10 

100 

4 0 

2 5 A 

5 Ou 

100 










150A 


M534b 

43t# 

3B30L10 

100 

6 0 

25 A 

4 Ou 

100 










150A 


M633 

44v# 

1B40K10 

100 

10 

25 A 

lOu 

100 










150A 


M534b 

45v# 

3B60L10 

100 

12 

23 A 

lOu 

100 










150A 


M633 

46t^ 

1B100M10 

100 

20 

2 5 A 

5 Ou 

100 










150A 


M632 

47# 

RD1015 

100 

50 $ 

1 0 



3 0 

100 

1 25C 




15 

350 

10m 

150C 

SiA 

D05 

48# 

1S17 

105 * 

3 Om 

1.0 

275u 

10 







50m 



75 

Ge(Z) 

Alai 

49# 

1S18 

105 * 

5 Om 

1 0 

250u 

10 







50m 



75 

Gep 

Algj 

50# 

0100 

105 # 

100m 

1 0 

lOu 

50 






250m 

125m 

1.0 


150J 

Si* 

C18f 

51# 

01 10 

105 # 

100m 

1 0 

1 Ou 

50 






250m 

125m 

1.0 


150J 

Si* 

C18f 

52 

620C 

110 0 

90m 

1 0 

20u 

100 

40u 

100 

125 

1 4p 

12 

100m 

20m 



150A 

Si 

C3 

53# 

1S448 

110 

3 Om 

1 0 

lOu 

10 

300u 

100 

25 




30m 

20 


85J 

Gep 

D07 

54# 

GD3E 

110 

3 Om 

1 0 

lOu 

10 

500u 

100 

25 

1 Od 



50m 

30 

1 0 

60A 

GeP 

A99 

55# 

1S449 

1 10 

5 Om 

1.0 

20u 

10 

200u 

100 

25 




40m 

200u 


85J 

Gep 

D07 

56 

1 N44 

115 

3 Om 

1 0 

1 Om 

50 







35m 




Ge 

Alsh 

57# 

RL44 

115 

3 Om 

1 0 

lOu 

10 

420u 

100 

25 

70d 



50m 

50 

1 0 

70A 

GeP 

A229 

58 

1N38A 

115 * 

4 Om 

1 0 

6 Ou 

3 0 

500u 

100 

25 




50m 

.50 

1.0 

90 

Ge 

D07 

59 

1 N58 

115 * 

4 Om 

1 0 

600u 

100 







50m 

50 

1 0 

90 

Ge 

D07 

60 

1 N 142 

115 * 

5 Om 

1 0 

10Ou 

100 






130m 

60m 

.40 

1 0 

90A 

Ge0 

Alsh 

61 

T4G 

115 * 

5.0m 

1 0 

lOOu 

100 




50p 


80m 

50m 

.30 

1.0 

90A 

Ge0 

A1 

62 

T17 

115 * 

5 Om 

1 0 

5 Ou 

3 0 

500u 

100 

25 



130m 

60m 



80A 

Ge0 


63 

1N42 

115 * 

12m 

1 5 










10 



Ge 

D07§ 

64 

1N931 

115 * 

20m 

1 0 

lOOu 

125 







250m 

1 0 

1.0 


Si 

D07 

65# 

0A81 

115 

30m 

T 0 

275u 

100 

450u 

100 

60 




50m 

50 

1.0 

75 

Ge 

Algj 

66# 

OA85 

115 

30m 

1 0 

250u 

100 

430u 

100 

60 




50m 

50 

1.0 

90 

GeP 

Alai 

67# 

0A91 

115 

30m 

1 0 

275u 

100 

450u 

100 

60 




50m 

50 

1.0 

75 

Gep 

A leu 

68# 

OA95 

115 

30m 

1.0 

250u 

100 

430u 

100 

60 




50m 

.50 

1.0 

75 

Gep 

Alcu 

69#,, 

SFD108A 

115 

30m 

1 0 

250u 

100 

10Ou 

50 

55 

1 OdP 

1 0 


50m 

500m 

1.0 

85S 

Ge0 

D07 

70# 

MGD91 

115 

30m 

33 A 

275u 

100 






120m 

35m 



90J 

Gi0“ 

D07 

71 

1 N 143 

115 * 

40m 

1 0 

lOOu 

100 






130m 

85m 

.75 

1 0 

90A 

Ge0 

Alsh 

72 

DR336 

115 * 

40m 

1 0 

8 Ou 

5 0 

lOOu 

50 

25 








Ge0 

D07 

73 

DR337 

115 * 

40m 

1.0 

5 Ou 

5 0 

50u 

50 

25 








Cje0 

D07 

74 

T5G 

115 * 

40m 

1.0 

lOOu 

100 




50p 


80m 

70m 

40 

1.0 

90A 

Ge0 

A1 

75 

DR317 

115 * 

50m 

1 0 

50u 

50 



1 








Ge0 

D07 

76 

1N502 

115 * 

100m 

80 

20u 

100 






80m 

70m 



90 

Ge 

D07 

77 

1N453 

115 * 

100m 

1 0 

30u 

30 






130m 




90A 

Ge0 

D07 

78 

DR313 

115 * 

100m 

1 0 

2 Ou 

10 

20u 

50 

25 



80m 

80m 




Ge0 

D07 

79 

DR323 

115 * 

100m 

1 0 



200u 

50 

75 



80m 

80m 




Ge0 

D07 

80 

DR324 

115 * 

100m 

1 0 



500u 

50 

75 



80m 

80m 




Ge0 

D07 

81 

DR306 

115 * 

200m 

1.0 

10Ou 

50 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

82 

DR308 

115 * 

200m 

1.0 

lOu 

10 

50u 

50 

25 



80m 

100m 




Get 

D07 

83 

DR328 

115 * 

300m 

1 0 

lOOu 

50 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

84 

DR302 

115 * 

400m 

1 0 

10Ou 

50 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

85 

DR309 

115 * 

400m 

1 0 

lOu 

10 

50u 

50 

25 



80m 

100m 




Ge0 

D07 

86 

1N215 

120 

90m 

1 0 

1 Ou 

120 

50u 

120 

100A 

4 2p 

60 

150m 

1 1m 



150A 

Si* 

Cl 

87 

1N393 

120 

90m 

1 0 

1 Ou 

120 

50u 

120 

100A 



150m 

11m 



150A 

Si 

D07 

88 

1N70 

120 § 

3 Om 

1 0 

25u 

10 

300u 

50 

25 




30m 



70 

Ge 

Albz 

89# 

1S33 

120 

4 Om 

1 0 

350u 

100 







30m 

300m 

1.0 

75J 

Gep 

D07 

90# 

SD38 

120 

4 Om 

1 0 

5 Ou 

3 0 

500u 

100 

25 




30m 

350m 


90A 

GeP 

Albw 

91 

1N351 

120 

20m 

1 0 

03u 

100 

5 Ou 

100 

125 




15m 




Si 

Cl 2a 

92# 

HSP1013 

120 

50m 

1.0 

05u 

100 

5 Ou 

100 

150 



250m 

90m 

1 0 

10m 

175A 

Si#$ 

Aly 

93#,_ 

BAV19 

120 

100m 

1.0 

lOOn 

100 

1 5u 

100 

100J 

1.5d 

00 

400m 

200m 

1 0 

1.0 

175J 

Si$# 

D035 

94# 

BAY 19 

120 

100m 

1 0 

lOu 

100 

1 5u 

100 

100J 

1.2p 

10 

400m 

200m 



150J 

SiA 

D07 

95# 

BAY87 

120 

100m 

1 0 

lOu 

100 

15u 

100 

100 

.70p 

10 

250m 

250m 

2.0 

1 Om 

150 

SiA 

D07 

9.6 ▼# 

BAW77 

120 

100m 

1 3 A 

30n 

50 

20u 

50 

150A 



400m 




200S 

Si 

D035 

97# 

ZS20A 

120 

100m 

1 5 

05u 

120 

5 Ou 

120 

100 

4.Op 

10 

150m 

TOOm 



150A 

Si* 

Cla 

98# 

ZS20B 

120 

100m 

1 5 

50u 

120 

lOu 

120 

100 

4.0p^ 

10 

150m 

100m 



150A 

Si* 

Cla 

99#. 

ZS5 1 

120 

200m 

1 1 

50u 

120 

5 Ou 

120 

100 

5 OdP 

10 

300m 

200m 



150A 

Si 

Cla 

100# 

106B6 

120 * 

400m 

1 0 

1 Ou 

100 






400m 

400m 



100 

SiA 

D07 

101 

TI56 

120 0 

400m 

1 0 A 

1 Ou 

100 






400m 




100A 

SiA 

A3 If 

• 102 

FD300 

125 

1 Om 

680m 

1 On 

125 

3 Ou 

125 

150 

6 .OdP 

0.0 

400m 

150m 

500m 

1.0 

150A 

Si# 

Alee 

103 

1N70A 

125 * 

3 Om 

1.0 

25u 

10 

300u 

50 

25 




30m 

35 

1.0 

90A 

GieP 

A9k 

104 

1N127A 

125 * 

3 Om 

1 0 

25u 

10 

300u 

50 

25 




30m 

30 

1.0 

90 

Ge 

D07 

105 

1N303 

125 

3.0m 

1 0 

01 u 

10 

30u 

10 

100 

3 Od 

10 

150m 

40m 

30 

1.0 

150 

Si0 

D07 

106 

1N38B 

125 * 

4 Om 

1 0 

6 Ou 

3 0 

500u 

100 

25 




50m 

50 

1 0 

90 

Gep 

A9k 

107# 

1S2092 

125 

4 Om 

1 0 

1 2u 

100 







100m 

500m 


150 

Si 

A1 jw 

108 

JAN1N277 

125 * 

5 Om 

.50 A 

50u 

50 

250u 

50 

75 




50m 

1 0 

8.3m 

75A 

Ge 

Aldd 

109 

1 N 175 

125 

5 Om 

1 0 

50u 

50 











Ge 

D07 

110 

PD 129 

125 

7 Om 

1 0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 



25 

30m 



150 

Si 

A2 
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3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



AJ 

LU 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No. 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK IPULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

U@vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cv [WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

rc) 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

fs) 

(°C) 



1 

1N303A 

125 

12m 

1 0 

01 u 

10 

30u 

10 

100 

3 Op 

10 

150m 

55m 

40 

1 0 

T50 

Si0 

D07 

2 

1 N 102 

125 

15m 

1 0 

3 Ou 

25 











Ge 

D07 

3 

FD333 

125 $ 

50m 

89 

3.On 

125 

500n 

125 

100 

IOdEI 

00 

50 

15 

4 0 

1 Ou 

150A 

Si# 

D07 

4 

1N303B 

125 

50m 

1 0 

01 u 

10 

30u 

10 

100 

3 3p 

10 

150m 

65m 

50 

1 0 

150 

Si0 

D07 

5 

1N634 

125 0 

50m 

1 0 

35u 

30 

1 15u 

100 

25 




100m 

30 

1 0 

75 

Ge 

D07 

6# 

EC401 

125 E3 

50m 

1 0 

01 u 

75 

1 .Ou 

75 

100 

8 OdE3 

00 

250m 

150m 

.50 

1 0 

1 50A 

Si# 

D07 

7 

1N277 

125 * 

100m 

1 0 

15 Ou 

50 

75u 

10 

75 



80m 


.40 

1.0 

90 

Ge0 

D07 

8 

1N307 

125 

100m 

1 0 

5 Ou 

10 

90u 

10 

70 

3 Op 

10 

150m 

50m 

50 

1 0 

70 

Ge0 

C3e 

9 

1N3576 

125 

100m 

1 0 

750d 

125 

300n 

125 

150 



250m 

150m 



1 50A 

Si 

A3 la 

10 

CD1142 

125 

10 

1 0 

1 On 

125 

2 Ou 

125 

150 



20 

15 

.80 

1 0 

200 

Si 

Alee 

11# 

MD136 

125 

100m 

1 0 

500n 

100 







100m 

1 0 

1 0 

175J 

Si* 

D07 

12 

USA55191/2 

125 

100m 

1 0 

5 Ou 

10 

lOOu 

100 

25 

2 OdE] 

10 

80m 

75m 

40 

1 0 

100 

Ge 

M273 

13 

1N567 

125 

150m 

1 0 

150u 

100 











Ge 

D07 

14# 

BAY73 

125 0 

20 

1 0 

5 On 

100 

500n 

100 

125 

8 Op0 

00 

.50 

15 

1 0 

1.0 

1 50A 

Si# 

D07 

15 

CD1148 

125 

20 

1 0 

5 On 

125 

5 Ou 

125 

150 



20 

.17 

1 0 

1 0 

200 

Si 

Alsi 

16 

FD444 

125 

200m 

1 1 

50n 

100 

lOOu 

100 

150 

2 5p0 

00 

350m 

175m 

1 0 

1 0 

1 75J 

Si#$ 

D07 

17 

FDH444 

125 

200m 

1 1 

50n 

100 

lOOu 

100 

150 

2.5p0 

00 

450m 

175m 

1 0 

1 0 

1 75J 

Si#$ 

D035 

18 

FDN444 

125 

200m 

1 1 

50n 

100 

lOOu 

100 

150 

2.5d(Z1 

00 

300m 

100m 

500m 

1 0 

1 75J 

Si#$ 

D034 

19 

1N484A 

130 

10 

1 0 

25n 

125 

15u 

125 

150 



25 

20 

20 

10m 

200A 

Si 

D07 

20 

1N484B 

130 

10 

1 0 

25n 

125 

5.0u 

125 

150 



25 

20 

2 0 

10m 

200A 

Si 

D07 

21 

1N484C 

130 

10 

1 0 

5.On 

125 











Si 

Albz 

22 

1N484 

130 

100m 

1 1 

25u 

125 

30u 

125 

150 



250m 

100m 

1 0 

10m 

200A 

Si 

D07 . 

23 

RF300 

130 

100m 

1 1 

5 On 

50 




5OOf0 

50 

350m 


500m 

1 0 

175 

Si 

D034 

24 

CD1113 

130 

25 

1 0 

5 On 

130 

5.0u 

130 

150 

3 Od 

6 0 

20 

20 

1 0 

1 0 

200 

Si 

Alee 

25 

1N3180 

130 

500m 

1 5 

5 Ou 

100 

50u 

100 

100 



750m 




200S 

Si 

D014 

26# 

OA130 

135 

50m 

1 1 

50u 

120 




5.0p 

10 

250m 




1 75J 

Si 

Alee 

27 

GD410 

135 # 

200m 

1 0 

30u 

40 

10Ou 

100 

25 



80m 


.40 

1 0 

100S 

Ge0 

D07 

28# 

L1/2H 

136 

25m 

8 4 

7 5uA 

88 




lOp 

20 


25m 

1 Om 

30 

55A 

Se 


29# 

MQ1/2 

136 

25m 

8 4 

7 5uA 

88 




lOp 

20 


25m 

1 Om 

30 

55A 

Se 


_ 30#„ 

P1/2H 

136 

25m 

8.4 

7 5uA 

88 




10d 

20 


25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


31# 

Q1/2 

136 

25m 

8 4 

7 5uA 

88 




lOp 

20 


25m 

1 Om 

30 

55A 

Se 


32# 

R1/2H 

136 

25m 

8 4 

7 5uA 

88 




lOp 

20 


25m 

1 Om 

30 

55A 

Se 


33# 

T1/2 

136 

25m 

8 4 

7 5uA 

88 




10d 

20 


25m 

1 Om 

30 

55A 

Se 


34# 

L3/2H 

136 

1 5m 

7 0 

24uA 

88 




30p 

20 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


35# 

MQ3/2 

136 

1 5m 

7 0 

24uA 

88 




30p 

20 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


36# 

P3/2H 

136 

1 5m 

7 0 

24uA 

88 




30p 

20 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


37# 

Q3/2 

136 

1 5m 

7.0 

24uA 

88 




30p 

20 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


38# 

R3/2H 

136 

1 5m 

70 

24uA 

88 




30p 

20 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


39# 

T3/2 

136 

1 5m 

7 0 

24uA 

88 




30d 

20 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


40# 

L6/2H 

136 

7 Om 

6 2 

1 20uA 

88 




250p 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


41# 

MQ6/2 

136 

7 Om 

6 2 

120uA 

88 




250p 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


42#. 

P6/2H 

136 

7 Om 

6 2 

120uA 

88 




250d 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


43# 

Q6/2 

136 

7 Om 

6 2 

120uA 

88 




250p 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


44# 

R6/2H 

136 

7 Om 

6 2 

120uA 

88 




250p 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


45# 

T6/2 

136 

7 Om 

6 2 

120uA 

88 




250d 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


46# 

L8/2H 

136 

10m 

5 6 

300uA 

88 




500p 

30 


5.0m 

40m 

30 

55A 

Se 


47# 

MQ8/2 

136 

10m 

5 6 

300uA 

88 




500p 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


48# 

P8/2H 

136 

10m 

5 6 

300u A 

88 




500d 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


49# 

Q8/2 

136 

10m 

5 6 

300uA 

88 




500p 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


50# 

R8/2H 

136 

10m 

5 6 

300uA 

88 




500p 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


51# 

T8/2 

136 

10m 

5 6 

300uA 

88 




500d 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


52 

1N1629 

140 

1 5m 

3 0 

27u 

78 

33u 

78 

100J 




3 8m 

80m 

1 0 

25A 

Se0 

M204 

53 

1N61 

140 A 

5.0m 

1 0 

300u 

100 

700u 

125 

25 




40m 



75 

Ge 

Alsh 

54 

1 N62 

140 

5 Om 

1 0 

700u 

100 











Ge 

D07 

55# 

1S450 

140 

5 Om 

1 0 

50u 

10 

200u 

130 

25 




30m 

20 


85J 

Ge0 

Cl 8c 

56 

1N1637 

140 

5 Om 

3 0 

108u 

78 

135u 

78 

100J 




13m 

25 

1 0 

25 A 

Se0 

M204 

57 

1N 1642 

140 

1 1m 

3 0 

240u 

78 

300u 

78 

100J 




28m 

55 

1 0 

25A 

SeEl 

M204 

58 

1N216 

150 

70m 

1 0 

5 Ou 

150 

lOOu 

150 

100A 

3 8p 

60 

150m 

9 5m 



1 50A 

Si* 

Cl 

59 

1N394 

150 

70m 

1 0 

5 Ou 

150 

lOOu 

150 

100 A 



150m 

9 5m 



1 50A 

Si 

D07 

60 

1N1847 

150 

1 Om 

1 0 









11m 



1 50A 

Si 

C12a 

61# 

14P2 

150 

1 Om 

1 0 A 

50u 


lOOu 


125 

40p 

20 


40m 

12 

1 0 

125A 

Si 

D07 

62# 

AD 1 50 

150 

1 Om 

1 0 

50u 

150 

lOOu 

150 

150 

40p 

20 

150m 

40m 

30 

10m 

170A 

Si0 

D07 

63# 

CG60H 

150 

3 Om 

1 0 

lOOu 

100 







30m 



100J 

GeEl 

Albi 

64 

MC464 

150 

3 Om 

1 0 

50u 

125 

30u 

125 

150 



250m 

25m 



1 75A 


A2c 

65 

MT464 

150 

3 Om 

1 0 

50u 

125 

30u 

125 

150 



500m 

25m 



1 75A 

Si 

A60e 

66 

1 N47 

150 

4 Om 

1 0 

500u 

100 







30m 




Ge 

Alsh 

67 

1 N55 

150 0 

5 Om 

1 0 

800u 

150 






13 


80 

1 Ou 

90A 

Ge0 

D07 

68 

1N458 

150 * 

7 Om 

1 0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 

6 Op 

00 

20 

55m 

50 

1 0 

200 

SiA 

Albz 

69 

1N622 

150 

7 Om 

1 0 

16u 

150 

16u 

150 

100 







1 50S 

Si 

A1 

70 

1N5209 

150 

7 Om 

1 0 A 

25n 

125n 

5 Ou 

125 

150 



20 

55m 

80 

2 Ou 

200S 

Si 

D035 

714 

1N5606 

150 

7 Om 

1 0 A 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 

6 Op0 

00 

250m 




200S 

Si 

D035 

72 

MC458 

150 

7 Om 

1 0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 



.25 

50m 



175A 


A2c 

73 

MT458 

150 

7 Om 

1 0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 



50 

50m 



175A 

Si 

A60e 

74t 

MPN3201 

150 

8 Om 

800m 



lOu 

150 


44Of0 

50 

30 § 

1 0 



150 

Si 

F27x 

75# 

AE150 

150 

10m 

1 0 

50u 

150 

lOOu 

150 

150 

.40d 

2 0 

150m 

60m 

.35 

10m 

170A 

SitZ) 

D07 

76# 

BAW32B 

150 

10m 

1.0 

lOOn 

150 

20u 

150 

125 

400np 

6 0 


60m 

120m 

1 0 

1 50S 

Si 

D07 

77 

MCPD528A 

150 

10m 

1 0 

lOOn 

125 

5 Ou 

125 

100 



250m 




150A 

Si 

M411 

78 

MCPD528B 

150 

10m 

1 0 

lOOn 

125 

5 Ou 

125 

100 



500m 




150A 

Si 

M41 la 

79 

MCPD528C 

150 

10m 

1 0 

lOOn 

125 

5 Ou 

125 

100 



500m 




1 50A 

Si 

M277d 

80# 

CA150 

150 

15m 

1.0 

03u 

10 

50u 

10 

55A 



150m 

35m 

1 0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

81#, 

CB150 

150 

15m 

1 0 

lOu 

10 

2 Ou 

10 

55A 



150m 

35m 

1 0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

82# 

MC19 

150 

30m 

90 

lOu 

150 

5.0u 

150 

100 

1Op0 

75 

250m 

200m 



1 50A 

SiA§ 

D07 

83# 

OA202 

150 

30m 

90 

lOu 

150 

5 Ou 

150 

100 

lOp 

75 


30m 



125A 

Si 

A3 

84# 

SFD181 

150 

30m 

1 1 A 

lOOn 

150 

lOu 

150 

125A 

4 Od0 

00 


80m 



200S 

Si# 

D07 

85 

DR209 

150 * 

40m 

1.0 

lOOu 

100 






80m 

60m 




Ge0 

D07 

86 

AM306A 

150 

50m 

1 0 

1 On 

125 

3 Ou 

125 

150 

6 Op0 

00 

500m 

100m 

600m 

1 0 

200S 

Si A 

D07 

87# 

BA147/150 

150 

50m 

1 0 A 

1 5u 

150 

50u 

100 

100A 



210m 

100m 



150J 

Si 

D07 

88 

DR292 

150 * 

50m 

1 0 

lOu 

10 

lOOu 

100 

25 








Ge0 

D07 

89 

DR316 

150 * 

50m 

1 0 

lOOu 

100 











Ge0 

D07 

90# 

HS1007 

150 

50m 

1 0 

05u 

150 

5 Ou 

150 

100 



200m 

90m 



200 

Si* 

D07 

91# 

HS1008 

150 

50m 

1 0 

lOu 

150 






200m 

90m 



200 

Si* 

D07 

92# 

HS1009 

150 

50m 

1 0 

20u 

150 






200m 

90m 



200 

Si* 

D07 

93#_ 

24J2 

150 

60m 

1 3 A 

,10u 

150 

20u 

150 1 

125 

40p 

20 


60m 

12 

1.0 

125J 

SiE3 

D07 

94 

1N458A 

150 * 

10 

1 0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

1 50A 

5 Op 

00 

50 

20 

1 5 

1 0 

200 

Si 

A60p 

95 

1N464A 

150 * 

100m 

1 0 

50u 

125 

30u 

125 

1 50A 



500m 

200m 



200 

Si 

A60p 

964 

1N5719 

150 

100m 

1 0 

1 Ou 

100 




250fE) 

100 

250 




1 50S 

Si 

Altb 

97# 

0101 

150 # 

100m 

1 0 

lOu 

100 






250m 

125m 

1 0 


150J 

Si* 

C18f 

98# 

AC 150 

150 

100m 

1 0 

50u 

150 

200u 

150 

150A 

10p 

20 

150m 

130m 

1 0 

10m 

170A 

Si* 

D07 

99 

AM303A 

150 

10 

1 0 

1 On 

125 

3 Ou 

125 

150 

6 Od0 

00 

50 

15 

1.0 

1 0 

200S 

SiA 

D07 

100 

DR312 

150 * 

100m 

1 0 

5 Ou 

10 

20u 

100 

25 



80m 

80m 




Ge0 

D07 

101 

DR322 

150 * 

100m 

1 0 

200u 

50 






80m 

80m 




Ge0 

D07 

102 

DR325 

150 * 

100m 

1 0 



75u 

10 

75 



80m 

80m 




Ge0 

D07 

103# 

HS1001 

150 

100m 

1 0 

05u 

150 

5 Ou 

150 

100 

5 Op 

10 

200m 

100m 



200 

Si* 

D07 

104# 

HS1002 

150 

100m 

1 0 

lOu 

150 




5 Op 

10 

200m 

100m 



200 

Si* 

D07 

105# 

HS1003 

150 

100m 

1 0 

20u 

150 




5 Od 

10 

200m 

100m 



200 

Si* 

D07 

106 

MC61 

150 

10 

1 0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 




15 





M409a 

107 

MC458A 

150 

10 

1 0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 



25 

15 



1 75A 


A2c 

108 

MC464A 

150 

100m 

1 0 

50u 

125 

30u 

125 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

109 

MC484A 

150 

10 

1 0 

25n 

125 

1 5u 

125 

150 



25 

15 



1 75A 


A2c 

1 10 

MC484B 

150 

10 

10_ 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 i 



l!5_ 

15 



175A 


A2c 


255 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


255 












3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



|4J 

u 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

3J@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

ra 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(s) 

(°C) 



1 

MT458A 

150 

10 

1 0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 



.50 

.15 



1 75A 

Si 

^ttOe 1 

2 

MT464A 

150 

100m 

1 0 

,50u 

125 

30u 

125 

150 



500m 

150m 



1 75A 

Si 

A60e 

3 

MT484A 

150 

10 

1 0 

25n 

125 

15u 

125 

150 



50 

15 



1 75A 

Si 

A60e 

4 

MT484B 

150 

10 

1 0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 



50 

15 



175A 

Si 

A60e 

5# 

BAY45 

150 

100m 

1 1 

.10u 

150 




5.Op 

5.0 






Si 

A17 If 

6 

MC484 

150 

100m 

1 1 

,25u 

125 

30u 

125 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

7 

MT484 

150 

100m 

1 1 

25u 

125 

30u 

125 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

8# 

BAY33 

150 t 

100m 

2 7 

IOuA 

150 




15pCZ3 

00 

270m 

160m 



1 75J 

Si# 

D07 

- 9 

1N3595 

150 * 

200mEl 

1 0 

1 .On 

125 

500n 

125 

125 

8.0dEI 

00 

500m 

150m 

500m 

1.0 

1 75A 

Si# 

D07 

10 

AM300A 

150 

20 

1 0 

1 On 

125 

3.0u 

125 

150 

6.Op0 

00 

.50 

.30 

2.0 

1 0 

200S 

SiA 

D07 

1 1 

DR305 

150 * 

200m 

1.0 

lOOu 

50 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

12 

DR321 

150 * 

200m 

1 0 



125u 

50 

75 



80m 

100m 




Ge0 

D07 

13 

DR379 

150 * 

200m 

1 0 

10Ou 

50 

50u 

20 

50 



80m 

100m 




Ge0 

D07 

14 

FD400 

150 

200m 

1 0 

lOOn 

150 

lOOu 

150 

150 

2.Op0 

0.0 

400m 

250m 

1 0 

1 0 

175J 

Si#$ 

D07 

15 

FDH400 

150 

200m 

1 0 

lOOn 

150 

lOOu 

150 

150 

2.Op0 

00 

500m 

250m 

1 0 

1 0 

175J 

Si#$ 

D035 

16 

FDN400 

150 

200m 

1 0 

lOOn 

h T50 

lOOu 

150 

150 

2.0p@ 

0.0 

350m 

150m 

500m 

1 0 

175J 

Si#$ 

D034 

17 

MC63 

150 

20 

1 0 

1 On 

125 

3.0u 

125 

100 




.40 





M409a 

18 

MCI 70 

150 

.20 

1 0 

1 .On 

125 

3.0u 

125 

150 



.25 

.20 



175A 

Si 

A2c 

19 

MCPD529A 

150 

200m 

1 0 

1 .On 

125 

3.0u 

125 

100 



250m 




1 50A 

Si 

M41 1 

20 

MCPD529B 

150 

200m 

1 0 

1 .On 

125 

3 Ou 

125 

100 



500m 




1 50A 

Si 

M41 la 

21 

MCPD529C 

150 

200m 

1.0 

1 On 

125 

3.0u 

125 

100 



500m 




1 50A 

Si 

M277d 

22# 

MS3H 

150 

200m 

1 0 

1 Ou 

150 

lOOu 

150 

150J 



220m 

250m 



1 50J 

Si 

Albh 

23 

MT170 

150 

20 

1 0 

1 On 

125 

3.0u 

125 

150 



50 

20 



1 75A 

Si 

A60e 

24 

PS615 

150 * 

200m 

1 0 

25u 

125 

30u 

125 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

25 

PS616 

150 * 

20 

1 0 

25n 

125 

15u 

125 

150A 



.50 

.20 



200 

Si 

D014 

26 

PS617 

150 * 

20 

1.0 

25n 

125 

5.0u 

125 

150A 



50 

20 



200 

Si 

D014 

27 

WD007 

150 

20 

1 0 

25n 

125 

30u 

125 

150 



40 

.20 



150 

Si 

D07 

28 

WD008 

150 

20 

1 0 

25n 

125 

15u 

125 

150 



40 

20 



150 

Si 

D07 

29 

WD009 

150 

20 

1.0 

25n 

125 

5 Ou 

125 

150 



.40 

.20 



150 

Si 

D07 

30# 

1S922A 

150 

200m 

1.2 A 

lOOn 

150 

50u 

150 

150 

3 5d 

0.0 


200m 

4.0 A 

20m 

1 75A 

Si 

A60b 

31 ▼# 

BA 189 

150 

200m 

1.2 A 

lOOn 

150 

lOu 

150 

100A 

1 8p 

00 

250m 




200S 

Si 

D035 

32# 

BAW12TF22 

150 

200m 

1 2 

lOOn 

150 

lOu 

150 

100 



250m 

200m 

60 

1 .Om 

175 

Si 

D035 

33# 

BAW16 

150 

.20 

1 2 

1 On 

50 

lOOn 

50 

50 

3 5d 

0.0 


20 

4.0 


1 50S 

Si 

D035 

34# 

BAW18 

150 

20 

1 2 

5.On 

150 




3 5p 

00 

.25 

20 

4 0 


1 50S 

Si 

D035 

35# 

TF22 

150 

200m 

1 2 

. lOu 

150 

lOu 

150 

100 

3.5p 

0.0 

250m 

200m 

4 0 

20m 

150 

Si 

A60h 

36# 

LP3H 

150 t 

25 

1 0 

1 On 

150 

lOu 

150 

150A 

6,0dIZ1 

1 0 

.23 

20 



1 50A 

Si# 

D07 

37# 

MS13H 

150 

25 

1 0 

lOOn 

150 

20u 

150 

150A 

6.Op0 

1 0 

23 

20 



150S 

Si# 

D07 

38# 

0501 

150 

250m 

1 2 

5 Ou 

150 




20p 

1.0 

400m 

250m 

10 

10m 

125 

Si 

Alee 

39 

DR327 

150 * 

300m 

1.0 

lOOu 

50 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

40# 

BA 194 

150 

400m 

1.0 A 

200n 

150 

25u 

150 

100 



600m 

400m 

2 0 § 

1.2 

1 75J 

SiA 

D07 

4 It 

C6393 

150 

400m 

1.0 

200n 

150 

20u 

150 

100 







1 75A 

Si 

M371 

42t 

C6393A 

150 

400m 

1 0 

25n 

150 

lOu 

150 

100 







1 75A 

Si 

M371 

43 

DR301 

150 * 

400m 

1.0 

10Ou 

50 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

44 

MC023 

150 

400m 

1 0 

20u 

150 

15u 

150 

150 



300m 

200m 



175 

S. 

A2c 

45 

MC023A 

150 

.40 

1 0 

25n 

150 

5 Ou 

150 

150 



75 

.50 



1 75A 

Si 

A2d 

46# 

TF3 

150 

400m 

1 0 A 

200n 

150 

25u 

150 

100 



600m 

400m 

20 

1.2 

1 75J 

SiA 

A31g 

47 

MC1521 

150 

500m 

1 0 

lOu 

150 

lOu 

150 

150 



750m 

500m 



1 75A 

Si 

A2d 

48# 

BAY32 

150 t 

30 

1.1 

100mA 

150 




1 5dE) 

00 

27 

16 



1 75J 

Si# 

D07 

49 

CD 13334 

160 

80m 

1 0 

5 OpA 

10 

50nA 

50 

150A 

6.0p[Z) 

00 

25 

15 

65 

1.0 

200S 

Si 

Alcj 

50# 

01 1 1 

160 # 

100m 

1 0 

1 Ou 

100 






250m 

125m 

1.0 


1 50J 

Si* 

C18f 

51 

CD 13332 

160 

10 

1 0 

3 OdA 

10 

05uA 

50 

150A 

6.0dIZ) 

0.0 

.25 

175m 

.75 

1.0 

200S 

Si 

Alci 

52 

CD 13333 

T60 

10 

1 0 

5 OpA 

10 

05uA 

50 

150A 

6.Op0 

00 

25 

175m 

.75 

1 0 

200S 

Si 

Alcj 

53 

CD13335 

160 

10 

1 0 

5 OpA 

10 

75nA 

50 

150A 

6.Op0 

00 

25 

175m 

75 

1 0 

200S 

Si 

Alcj 

54 

CD13336 

160 

10 

1 0 

10pA 

10 

. IOuA 

50 

150A 

6.0dG1 

0.0 

25 

175m 

.75 

1 0 

200S 

Si 

Alci 

55 

CD 13337 

160 

10 

1 0 

15pA 

10 

IOuA 

50 

150A 

6 Op0 

0.0 

25 

175m 

75 

1 0 

200S 

Si 

Alcj 

56 

CD13338 

160 

10 

1 0 

50pA 

10 

20uA 

50 

150A 

6 Op0 

00 

25 

175m 

75 

1 0 

200S 

Si 

Alcj 

57# 

E656 

160 

100m 

1 0 

150u 

100 

15u 

100 

100 

8.0 (Z) 

0.0 

250m 

75m 

500m 

1 0 

175 

Sit 

D07 

58 

CD 13339 

160 

20 

1 0 

lOpA 

10 

IOuA 

50 

150A 

8 Op(2 

0.0 

25 

175m 

75 

1 0 

200S 

Si 

Alcj 

59 

1N55A 

170 * 

4 Om 

1 0 

500u 

150 







50m 

.50 

1.0 

90 

Ge0 

A9k 

60 

622C 

170 El 

6 5m 

4 0 

200n 

150 

30u 

150 

100 

1.2d 

12 

90m 

15m 



150A 

Si 

C3 

61 

PD 134 

170 

10m 

1 0 

1 Ou 

120 

40u 

120 

100 




250m 

30 


150 

Si 

A2 

62 

1N352 

170 

20m 

1 0 

05u 

150 

lOu 

150 

125 




15m 




Si 

Cl 2a 

63 

1N464 

175 * 

3.0m 

1 0 

,50u 

125 

30u 

125 

150 

6 Od 

00 

200m 

40m 

40 

1.0 

200 

SiA 

Albz 

64 

PD 130 

175 

3 Om 

1 0 

25n 

175 

5 Ou 

175 

150 




25 

20 


150 

Si 

A2 

65# 

1S2O910 

175 

4 Om 

1 0 

1 2u 

150 







100m 

500m 


150 

Si 

A1 jw 

66 

1N458M 

175 * 

7 Om 

1 0 

02t 

125 

5 Ou 

125 

150 



200m 

55m 



200 

SiA 

A2 

67 

1N451 

175 * 

50m 

1 0 

150u 

150 







60m 



75 

Ge 

D07 

68 

1N635 

175 * 

50m 

1 0 

175u 

150 







150m 



75 

Ge 

D07 

69 

DR315 

175 * 

50m 

1 0 

50u 

100 






80m 





Ge0 

D07 

70# 

HSP1007 

175 

50m 

1 0 

05u 

150 

5 Ou 

T50 

150 



250m 

^90m 

1 0 

10m 

1 75A 

Si#$ 

Aly 

71 

1N3577 

175 

100m 

1 0 

750p 

175 

300n 

175 

150 



250m 

150m 



150A 

Si 

A31g 

72 

CD1143 

175 

10 

1 0 

1 .On 

175 

2.0u 

175 

150 



20 

.15 

80 

1 0 

200 

Si 

Alee 

73 

DR310 

175 * 

100m 

1 0 

50u 

100 






80m 

80m 




Ge0 

D07 

74 

DR31 1 

175 * 

100m 

1 0 

lOOu 

100 






80m 





Ge0 

D07 

75# 

HSP1001 

175 

100m 

1 0 

.05u 

150 

5 Ou 

150 

150 



250m 

120m 

1 0 

10m 

175A 

Si#$ 

A1 v 

76 

CD1149 

175 

20 

1 0 

5.0n 

175 

5.0u 

125 

150 



20 

pr7 

1 0 

1 0 

200 

Si 

Alsj 

77 

DR669 

175 * 

20 

1 0 

25n 

125 

5.0u 

125 

150A 





1 0 

lOn 

1 50A 

Si 

D07 

78 

DR272 

175 * 

400m 

1.0 

20u 

100 






80m 

100m 




Ge0 

D07 

79 

GSM483 

175 

400m 

1.0 

1 Ou 

150 

lOOu 

150 

150 



250m 

200m 



150 

Si 

A2j 

80 

JAN 1N5558 

175 

100 

4 8 A 

5 Ou 

175 








200 

8 3m 

175A 

Si 

A220 

814 

JAN1N5613 

175 

100 

4 8 A 

5.0u 

175 








200 

8 3m 

175A 

Si 

A248k 

82 

1N55B 

180 § 

5 Om 

1.0 

500u 

150 







30m 

.25 

1 0 

90 

Ge 

D07 

83 

1N217 

180 

6.5m 

4 0 

5 Ou 

180 

lOOu 

180 

100A 

3 5p 

6.0 

150m 

9.0m 



1 50A 

Si* 

Cl 

84 

1N485A 

180 

.10 

1 0 

25n 

175 

15u 

175 

150 



.25 

.20 

2 0 

10m 

200A 

Si 

D07 

85 

1N485C 

180 

10 

1 0 

5 On 

175 











Si 

Albz 

86# 

BAV20 

180 

100m 

1.0 

lOOn 

150 

15u 

150 

100J 

1 5p 

00 

400m 

200m 

1 0 

1.0 

175J 

Si$# 

D035 

87 

BAX 15 

180 

100m 

1 0 

200n 

150 

lOu 

150 

100J 

20dE3 

00 


250m 

30 

lOu 

200J 

Si 


88# 

BAY20 

180 

100m 

1 0 

.10u 

150 

25u 

150 

100J 

1.2p 

10 

400m 

200m 



150J 

SiA 

D07 

89 

1N485 

180 

100m 

1 1 

.25u 

175 

30u 

175 

150 



250m 

100m 

1.0 

10m 

200A 

Si 

D07 

90 

CD1114 

180 

25 

1 0 

5 On 

180 

5 Ou 

180 

150 

3.0d 

60 

20 

20 

1 0 

1.0 

200 

Si 

Alee 

91 

INI 630 

185 

1 5m 

4 0 

27u 

104 

33u 

104 

100J 




3.8m 

80m 

1.0 

25A 

Se0 

M204 

92 

1N 1638 

185 

5 Om 

40 

108u 

104 

135u 

104 

100J 




13m 

25 

1 0 

25A 

Se0 

M204 

93# 

13P2 

200 

1 Om 

1 0 A 

50u 


lOOu 


125 

.40d 

20 


40m 

12 

1.0 

125A 

S. 

D07 

94# 

AD200 

200 

1 Om 

1 0 

50u 

200 

lOOu 

200 

150 

.40p 

20 

150m 

40m 

.30 

10m 

170A 

s® 

D07 

95 

MC463 

200 

1.0m 

1 0 

50u 

175 

30u 

175 

150 



250m 

25m 



1 75A 


A2c 

96 

MT463 

200 

1.0m 

1 0 

50u 

175 

30u 

175 

150 



500m 

25m 



175A 

Si 

A60e 

97 

1N459 

200 * 

3 Om 

1 0 

25n 

175 

5.0u 

175 

150 

_ 

4 0 

00 

.20 

40m 

40 

1 0 

200 

SiA 

A1 bz 

98 

1N5210 

200 

3 Om 

1 0 A 

25n 

175 

5.0u 

175 

150 



200m 

40m 

700m 

2.0u 

200S 

Si 

D035 

994 

1N5607 

200 

3.0m 

1 0 A 

25n 

175 

5.0u 

175 

150 

4 OdIZI 

00 

250m 




200S 

Si 

D035 

100 

MC459 

200 

3 Om 

1 0 

25n 

175 

5 Ou 

175 

150 



25 

25m 



175A 


A2c 

101 

MT459 

200 

3 Om 

1 0 

25n 

175 

5 Ou 

175 

150 



.50 

25m 



175A 

S' 

A60e 

102 

1N39B 

200 

4 Om 

1.0 

lOOu 

100 

600u 

200 

25 




50m 

50 

1 0 

90 

GetZl 

D07 

1034 

MPN3202 

200 

8 Om 

800m 



lOu 

200 


4OOf0 

50 

3 0 § 

1 0 



150 

Si 

F27x 

104 

1N902 

200 

10m 

1 0 

1 Ou 

100 

15u 

100 

100 



250m 




150 

SiA 

A2 

105# 

12P2 

200 

10m 

1 0 A 

50u 


lOOu 


125 

40d 

2.0 


60m 

.18 

1 0 

125A 

Si 

D07 

106# 

AE200 

200 

10m 

1 0 

50u 

200 

lOOu 

200 

150 

.40p 

2.0 

150m 

60m 

.35 

10m 

170A 

Si0 

D07 

107# 

BAW32A 

200 

10m 

1 0 

lOOn 

200 

20u 

200 

125 

4OOn0 

60 


60m 

120m 

1 0 

150S 

Si 

D07 

108 

PD 108 

200 

10m 

1 0 

5 Ou 

100 

25u 

10 

100 

2.0p 

10 

25 


2.0 

I.Ou 

150 

SiA 

A2 

109# 

CA200 

200 

15m 

1 0 

03u 

10 

50u 

10 

55A 



150m 

35m 

1 0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

1 10# 

CB200A 

200 

15m 

1 0 

lOOn 

10 

2 Ou 

10 

55A 



150m 

35m 

1.0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 


256 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


256 











3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 



AJ 

AJ 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION II 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No. 

No 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

3J@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) ^ 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

rc) 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(!) 

fC) 



1# 

BA 129 

2 bo 0 

50m 

1 0 A 

AjTu 

180 

5 Ou 

T80 

100 

6 Op0 

0.0 

25bm 

150m 

50 

1 0 

1 25 A 


D07 

2# 

23J2 

200 

60m 

1 3 A 

IOu 

200 

20u 

200 

125 

40p 

2.0 


60m 

12 

1 0 

125J 

Si0 

D07 

3 

1N459A 

200 * 

10 

1 0 

25n 

175 

5.0u 

175 

1 50A 

5 Od 

00 

.50 

.20 

1 5 

1 0 

200 

Si 

A60d 

4 

1N463A 

200 * 

100m 

1 0 

,50u 

175 

30u 

175 

1 50A 



500m 

200m 



200 

Si 

A60p 

5 

1N485B 

200 * 

.10 

1 0 

25n 

175 

5.0u 

175 

150 



.25 

20 

2 0 

10m 

200A 

Si 

A lew 

6 

JAN 1N485B 

200 

10 

1 0 A 

25n 

180 

5 Ou 

180 

1 50A 




20 

20 

8 Om 

200A 

Si 

D07 

7 

1N5195 

200 

10 

1 0 A 

25n 

180 

5.0u 

180 

150 



25 

20 

20 

8 3m 

200S 

Si 

D035 

8 

JAN 1N5195 

200 

10 

1 0 A 

25n 

180 

5.0u 

180 

150 




20 

2 0 

8 Om 

200A 

Si 

A9c 

9# 

1S 182 

200 

100m 

1 0 

3 Ou 

200 











SiA 

D07 

10 

MC62 

200 

10 

1 0 

25n 

175 

5.0u 

175 

150 




15 





M409a 

1 1 

MC459A 

200 

10 

1 0 

25n 

175 

5.0u 

175 

150 



25 

.15 



175A 


A2c 

12 

MC463A 

200 

100m 

1 0 

50u 

175 

30u 

175 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

13 

MC485A 

200 

10 

1 0 

25n 

175 

1 5u 

175 

150 



25 

15 



175A 


A2c 

14 

MC485B 

200 

10 

1 0 

25n 

175 

5.0u 

175 

150 



.25 

15 



1 75A 


A2c 

15 

MT459A 

200 

10 

1 0 

25n 

175 

5 Ou 

175 

150 



50 

.15 



1 75A 

Si 

A60e 

16 

MT463A 

200 

100m 

1 0 

50u 

175 

30u 

175 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

17 

MT485A 

200 

10 

1 0 

25n 

175 

15u 

175 

150 



50 

15 



175A 

Si 

A60e 

18 

MT485B 

200 

10 

1 0 

25n 

175 

5 Ou 

175 

150 



50 

15 



175A 

Si 

A60e 

19 

TMD45 

200 

.10 

1 0 

250n 

200 

30u 

200 

100 

4 Op 

10 

10 

75m 

40 

1 Om 

1 50A 

SiA 

A2I 

20 

MC485 

200 

100m 

1 1 

25u 

175 

30u 

175 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

21 

MT485 

200 

100m 

1 1 

25u 

175 

30u 

175 

150 



500m 

1 50m 



175A 

Si 

A60e 

22# 

ZS21 

200 

100m 

1 5 

50u 

200 

5 Ou 

200 

100 

2 Op 

10 

150m 

100m 

20 

10m 

1 50A 

Si 

Cla 

23# 

1S132A 

200 

200m 

1 0 A 



50u 

200 

100 




200m 

1 5 

1.0 

10OA 

Si 

A1 

24# 

HS1020 

200 

200m 

1 0 

02u 

200 

2 Ou 

200 

100 

5 Od 

10 

200m 

165m 



200 

Si* 

D07 

25# 

HSP1020 

200 

200m 

1 0 

20n 

200 

2 Ou 

200 

100 

25 

00 

500m 

165m 

2 0 

10m 

175 

Si 

D035 

26# 

MS4H 

200 

200m 

1 0 

1 Ou 

200 

10Ou 

200 

1 50J 



220m 

250m 



150J 

Si 

Albh 

27 

PS621 

200 * 

200m 

1 0 

25u 

175 

30u 

175 

1 50A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

28 

PS622 

200 * 

20 

1 0 

25n 

175 

15u 

175 

1 50A 



.50 

20 



200 

Si 

D014 

29 

PS623 

200 * 

20 

1 0 

25n 

175 

5 Ou 

175 

1 50A 



.50 

.20 



200 

Si 

D014 

30 

WD010 

200 

200m 

1 0 

25u 

175 

30u 

175 

150 



400m 

200m 



150 

Si 

D07 

31 

WD01 1 

200 

20 

1 0 

25n 

175 

1 5u 

175 

150 



.40 

.20 



150 

Si 

D07 

32 

WD012 

200 

20 

1 0 

25n 

175 

5 Ou 

175 

150 



40 

.20 



150 

Si 

D07 

33# 

ZS52 

200 

200m 

1 1 

50u 

200 

5 Ou 

200 

100 

5 Od0 

10 

300m 

200m 



150A 

Si 

Cla 

34# 

1S923A 

200 

200m 

1 2 A 

lOOn 

200 

50u 

200 

150 

3 5p 

00 


200m 

4 0 A 

20m 

175A 

Si 

A60b 

35t# 

BA 190 

200 

200m 

1 2 A 

lOOn 

200 

IOu 

200 

10OA 

1 8p 

00 

250m 




200S 

Si 

D035 

36# 

BAW13TF23 

200 

200m 

1 2 

lOOn 

200 

IOu 

200 

100 



250m 

200m 

60 

1 Om 

175 

Si 

D035 

37# 

BAW17 

200 

"20001 

1 2 

OOt 

150 

20u 

150 

50 

3 5p 

00 


200m 

4 0 


150S 

Si 

D035 

38# 

TF23 

200 

200m 

1 2 

IOu 

200 

IOu 

200 

100 

3 5p 

0.0 

250m 

200m 

4 0 

20m 

150 

Si 

A60h 

39# 

LP4H 

200 t 

22 

1 0 

1 On 

200 

IOu 

200 

1 50A 

6.Od0 

1 0 

27m 

.20 



150A 

Si# 

D07 

40# 

MS14H 

200 

225m 

1 0 

lOOn 

200 

20u 

200 

1 50A 

6 Op0 

1 0 

237m 

205m 



1 50S 

Si# 

D07 

41# 

ZS92 

200 

250m 

1 1 

25u 

200 

15u 

200 

100 

12p0 

10 

275m 

250m 

5 0 

10m 

150A 

Si 

D07 

42# 

ZS122 

200 

250m 

1 1 

5.0u 

200 

50u 

200 

100 

1 2d0 

10 

275m 

250m 

5 0 

10m 

10OA 

SiA 

D07 

43# 

BAW52 

200 0 

30 

1 0 A 

50n 

160 

50u 

160 

125 

7 Op0 

00 

50 

.19 

4 0 

lOOu 

1 50J 

Si0 

D07 

44 

40SG2 

200 

40 

1 0 

lOOn 

200 

5 Ou 

200 

150 

1Op0 

1 0 

45 

.40 

3 0 

8 Om 

175A 

Si 

Alda 

45# 

107B6 

200 * 

400m 

1 0 

1 Ou 

150 






400m 

400m 



100 

SiA 

D07 

46t 

C6394 

200 

400m 

1 0 

200n 

200 

20u 

200 

100 







1 75A 

Si 

M37 1 

47 Y 

C6394A 

200 

400m 

1 0 

25n 

200 

IOu 

200 

100 







1 75A 

Si 

M37 1 

48 

MC020 

200 

400m 

1 0 

20u 

200 

15u 

200 

150 



300m 

200m 



175A 

Si 

A2c 

49 

MC020A 

200 

40 

1 0 

25n 

200 

5.0u 

200 

150 



.30 

20 



175A 

Si 

A2c 

50 

TI57 

200 0 

400m 

1 0 A 

1 Ou 

150 






400m 




10OA 

SiA 

A3 If 

51# 

ZS102 

200 

400m 

1 0 

20u 

200 

15u 

200 

100 

12d0 

10 

400m 

400m 

5 0 

10m 

1 75A 

Si 

D07 

52y# 

1B05J20 

200 

400m 

20 A 

2 Ou 

200 










10OA 


M534a 

53 

MC 1522 

200 

500m 

1 0 

IOu 

200 

IOu 

200 

150 



750m 

500m 



175A 

Si 

A2d 

54# 

ZS32A 

200 

500m 

1 1 

20u 

200 

15u 

200 

100 

1 5d 

10 

650m 

500m 



160A 

SiA 

A44 

55# 

ZS32B 

200 

500m 

1 1 

5 Ou 

200 

50u 

200 

100 

15p 

10 

650m 

500m 



160A 

SiA 

A44 

56 

HGR20 

200 

1 0 

1 1 

IOu 

200 

50u 

200 

100 




1 Om§ 

30 

8 3m 

175A 

Si 

A196a 

57y# 

1B08T20 

200 

20 

25 A 

2 Ou 

200 










150A 


M631 

58 

1N5624 

200 

3 0 

950mA 



300u 

200 

1 75A 




30 § 

125 § 


175A 

Si 

A249 

59y# 

1B20K20 

200 

4 0 

2 5 A 

5 Ou 

200 










1 50A 


M534b 

60# 

1S1465 

200 

5 0 

75 

5 Om 

150 

55m 

150 

7 5A 



14 

10 

30 


75J 

Ge 

T066 

61 ▼# 

3B30L20 

200 

6 0 

2 5 A 

4 Ou 

200 










150A 


M633 

62t# 

1B40K20 

200 

10 

2 5 A 

IOu 

200 










150A 


M534b 

63y# 

3B60L20 

200 

12 

23 A 

IOu 

200 










150A 


M633 

64y# 

1B100M20 

200 

20 

25 A 

5.0u 

200 










1 50A 


M632 

65# 

RD2015 

200 

50 $ 

1 0 



3 0 

200 

1 25C 




15 

350 

10m 

150C 

SiA 

D05 

66# 

L1/3H 

204 

250u 

12 

7 5uA 

1 3 




7 Od 

30 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


67# 

MQ1/3 

204 

250u 

12 

7 5uA 

1 3 




7 Op 

30 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


68# 

P1/3H 

204 

250u 

12 

7 5uA 

1 3 




7 Op 

30 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


69# 

Q1/3 

204 

250u 

12 

7 5uA 

1.3 




7 Od 

30 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


70# 

R1/3H 

204 

250u 

12 

7 5uA 

1 3 




7 Op 

30 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


71# 

T1/3 

204 

250u 

12 

7 5uA 

1.3 




7 Op 

30 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


72# 

L3/3H 

204 

1 5m 

10 

24uA 

1 3 




20d 

30 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


73# 

MQ3/3 

204 

1 5m 

10 

24uA 

1 3 




20p 

30 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


74# 

P3/3H 

204 

1 5m 

10 

24uA 

1 3 




20p 

30 


1.0m 

6 Om 

30 

55A 

Se 


75# 

Q3/3 

204 

1 5m 

10 

24uA 

1 3 




20d 

30 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


76# 

R3/3H 

204 

1 5m 

10 

24uA 

132 




20p 

30 


1 Om 

6 Om 


55A 

Se 


77# 

T3/3 

204 

1 5m 

10 

24uA 

132 




20p 

30 


1 Om 

6 Om 


55A 

Se 


78# 

L6/3H 

204 

7 Om 

9 3 

1 20uA 

132 




1 67d 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


79# 

MQ6/3 

204 

7 Om 

9 3 

120uA 

132 




1 67p 

30 


3.5m 

28m 

30 

55A 

Se 


80# 

P6/3H 

204 

7 Om 

9.3 

120uA 

132 




1 67p 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


81# 

Q6/3 

204 

7 Om 

9 3 

120uA 

132 




1 67d 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


82# 

R6/3H 

204 

7 Om 

9 3 

1 20uA 

132 




1 67p 

30 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


83# 

T6/3 

204 

7 Om 

9 3 

1 20uA 

132 




167p 

30 


3.5m 

28m 

30 

55A 

Se 


84# 

L8/3H 

204 

10m 

8.4 

300uA 

132 




333d 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


85# 

MQ8/3 

204 

10m 

8 4 

300uA 

132 




333p 

30 


5.0m 

40m 

30 

55A 

Se 


86# 

P8/3H 

204 

10m 

8 4 

300uA 

132 




333p 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


87# 

Q8/3 

204 

10m 

8 4 

300uA 

132 




333d 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


88# 

R8/3H 

204 

10m 

8 4 

300uA 

132 




333p 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


89# 

T8/3 

204 

10m 

8 4 

300uA 

132 




333p 

30 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


90 

1 N39 

210 A 

3 Om 

1 0 

10Ou 

100 

600u 

200 

25 

1 Od 



50m 

50 

1 0 

90 

Ge 

D07 

91 

1N218 

220 

6 Om 

4 0 

5 Ou 

220 

10Ou 

220 

10OA 

3 2p 

6.0 

150m 

8 Om 



1 50A 

Si* 

Cl 

92 

1N1848 

220 

6 5m 

4 0 









9 Om 



150A 

Si 

Cl 2a 

93# 

BA147/220 

220 

50m 

1 0 A 

2 Ou 

220 

75u 

150 

100A 



210m 

100m 



1 50J 

Si 

D07 

94 

DR304 

220 * 

200m 

1 0 

500u 

150 






80m 

100m 




G&f” 

D07 

95 

1N302 

225 

1 Om 

1 0 

Olu 

10 

50u 

10 

100 

2 Op 

10 

150m 

30m 

25 

1 0 

150 

Si0 

C3e ! 

96 

1N302A 

225 

5 Om 

1 0 

.01 u 

10 

.50u 

10 

100 

2 Od 

10 

150m 

40m 

35 

1 0 

150 

Si0 

C3e 

97 

1N302B 

225 

20m 

1 0 

.Olu 

10 

.50u 

10 

100 

2.3p 

10 

150m 

55m 

40 

1 0 

150 

Si0 

C3e 

98 

1N486A 

225 

100m 

1 0 

05u 

25 

25u 

225 

150 



250m 

200m 

20 

10m 

200A 

Si 

D07 

99 

1N3578 

225 

100m 

1 0 

750d 

225 

300n 

225 

150 



250m 

150m 



150A 

Si 

A3 la 

100 

1N486 

225 

100m 

1 1 

25u 

225 

50u 

225 

150 



250m 

100m 

1 0 

10m 

200A 

Si 

D07 

101 

CD 1115 

225 

250m 

1 0 

5 On 

225 

5 Ou 

225 

150 

3 Op 

60 

200m 

200m 

1 0 

1 0 

200 

Si 

Alee 

102 

1N645A 

225 

400m 

1 0 

,20u 

225 

15u 

225 

100 



600m 

400m 

30 

1 0 

150A 

Si 

A1 

103 

1N645B 

225 

40 

1 0 

5 Om 

60 

25n 

225 

25 



60 

40 




Si 

D07 

104 

1N4541 

225 

400m 

1 0 

.02u 

225 

5 Ou 

225 

150 




400m 



200S 

Si 

D014 

105 

PS4560 

225 

400m 

1 0 

20u 

225 

50u 

225 

150 



600m 

400m 



150A 

Si* 

A1 

106 

PS5300 

225 

400m 

1 0 

02u 

225 

IOu 

225 

150 



600m 

400m 



200S 

Si* 

A60p 

107 

1N463 

230 * 

1 Om 

1.0 

.50u 

175 

300u 

175 

150 

4.Op 

00 

200m 

30m 

40 

1 0 

200 

SiA 

Albz 

108 

1N459M 

230 * 

3 Om 

1 0 

25n 

175 

5 Ou 

175 

150 



20 

40m 



200 

SiA 

A2 

109 

1N39A 

230 * 

5 Om 

1 0 

65u 

100 

325u 

100 

25 



200m 

50m 



75 

Ge 

D07 

I1 1 10 

1N932 

230 * 

20m 

1 0 

lOOu 

250 







250m 

1.0 

1 0 


Si 

D07 
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3. DIODES 


IN ORDER OF (1) 
CURRENT, (3) Vf. 


PIV, (2) MIN. FWD. 
and (4) TYPE No. 



4J 

u 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No. 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




_2J If 

3J@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(°C) 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(s) 

(°C) 



1 

MC678 “* 

230 

200m 

1 0 

1 Ou 

200 

200u 

200 

150 



250m 

200m 



175A 


A2c 

2 

IN 1631 

240 

1 5m 

5 0 

27u 

130 

33u 

130 

100J 




3 8m 

80m 

1.0 

25A 


M204 

3 

1N1639 

240 

5 Om 

5.0 

108u 

130 

135u 

130 

100J 




13m 

25 

1 0 

25A 

SeEl 

M204 

4 

1N3179 

240 

100m 

1 0 

lOu 

200 

75u 

200 

100 



400m 




200S 

Si 

D014 

5 

DR670 

240 * 

20 

1 0 

25n 

175 

5 Ou 

175 

150A 





1 0 

10m 

150A 

Si 

D07 

6 

PS627 

240 A 

200m 

1 0 

25u 

225 

50u 

225 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

7 

PS628 

240 A 

200m 

1 0 

.05u 

225 

25u 

225 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

8 

PS629 

240 A 

200m 

1.0 

05u 

225 

lOu 

225 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

9 

624C 

250 E) 

3 Om 

4 0 

400n 

220 

20u 

220 

71 

I.Od 

12 

80m 

10m 



1 50A 

Si 

C3 

10 

PD 135 

250 

10m 

1.0 

1 Ou 

240 

40u 

240 

100 



250m 

30m 



150 

Si 

A2 

11# 

CA250 

250 

1 5m 

1.0 

03u 

10 

.50u 

10 

55A 



150m 

35m 

1.0 

10m 

150A 

Si* 

C18d 

12# 

CB250 

250 

15m 

1 0 

lOu 

10 

2.0u 

10 

55A 



150m 

35m 

1.0 

10m 

1 50A 

Si* 

C18d 

13 

1N486B 

250 * 

100m 

1 0 

.05u 

225 

lOu 

25 

150 



250m 

200m 

2.0 

10m 

200A 

Si 

A lew 

14 

JAN 1N486B 

250 

10 

1.0 A 

25n 

225 

5.0u 

225 

150A 




.20 

2.0 

8.0m 

200A 

Si 

D07 

15 

1N5196 

250 

10 

1.0 A 

25n 

225 

5.0u 

225 

150 



.25 

20 

2.0 

8.3m 

200S 

Si 

D035 

16 

JAN 1N5196 

250 

10 

1 0 A 

25n 

225 

5 Ou 

225 

150 




20 

20 

8.0m 

200A 

Si 

A9c 

17# 

BAV21 

250 

100m 

1 0 

lOOn 

200 

15u 

200 

100J 

1.5p 

00 

400m 

200m 

1 0 

1 0 

1 75J 

Si$# 

D035 

18 

MC486A 

250 

.10 

1 0 

25n 

225 

15u 

225 

150 



.25 

.15 



1 75A 


A2c 

19 

MC486B 

250 

10 

1 0 

25n 

225 

5 Ou 

225 

150 



.25 

15 



1 75A 


A2c 

20# 

MD137 

250 

100m 

1 0 

500n 

200 







100m 

1.0 

1.0 

175J 

Si* 

D07 

21 

MT486A 

250 

10 

1 0 

25n 

225 

15u 

225 

150 



.50 

.15 



1 75A 

St 

A60e 

22 

MT486B 

250 

10 

1 0 

25n 

225 

5.0u 

225 

150 



.50 

15 



175A 

Si 

A60e 

23 

MC486 

250 

100m 

1 1 

25u 

225 

30u 

225 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

24 

MT486 

250 

100m 

1 1 

25u 

225 

30u 

225 

150 



500m 

150m 



175A 

Si 

A60e 

25 

CD1151 

250 

20 

1 0 

5 On 

250 

5 Ou 

250 

150 



.20 

17 

1 0 

1 0 

200 

Si 

Alsj 

26 

WD013 

250 

200m 

1 0 

25u 

25 

50u 

225 

150 



400m 

200m 



150 

Si 

D07 

27 

WD014 

250 

20 

1.0 

25n 

225 

25u 

225 

150 



.40 

.20 



150 

Si 

D07 

28 

WD015 

250 

20 

1 0 

25n 

225 

lOu 

225 

150 



.40 

20 



150 

Si 

D07 

29 

1N645J 

250 

40 

1 0 

25n 

250 

15u 

225 

150 



45 

40 



1 75A 

Si 

Alda 

30v 

C6395 

250 

400m 

1 0 

200n 

250 

20u 

250 

100 







175A 

Si 

M37 1 

3 1 ▼ 

C6395A 

250 

400m 

1 0 

25n 

250 

lOu 

250 

100 







1 75A 

Si 

M371 

32 

DR671 

265 * 

200m 

1 0 

05u 

225 

25u 

225 

150A 





1 0 

10m 

1 50A 

Si 

D07 

33 

1N 1632 

270 

1 5m 

6 0 

27u 

156 

33u 

156 

100J 




3 8m 

80m 

1 0 

25A 

Se0 

M204 

34 

1N219 

270 

3 Om 

4 0 

5 Ou 

270 

lOOu 

270 

100A 

3.0p 

6 0 

150m 

7.5m 



150A 

Si* 

Cl 

35# 

0102 

270 § 

100m 

1.0 

lOu 

200 






250m 

125m 

1.0 


150J 

Si* 

C18f 

36# 

0112 

270 § 

100m 

1 0 

1 Ou 

200 






250m 

125m 

1.0 


1 50J 

Si* 

C18f 

37# 

108B6 

270 # 

400m 

1.0 

1 Ou 

175 






400m 

400m 



100 

SiA 

D07 

38 

MC64 

270 

40 

1.0 

25n 

225 

150u 

225 

150 




.40 





M409a 

39 

TI58 

270 El 

400m 

1 0 A 

1 Ou 

175 






400m 




100A 

SiA 

A3 If 

40# 

L1/4H 

272 

250u 

16 

7 5uA 

176 




5 Op 

40 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


41# 

MQ1/4 

272 

250u 

16 

7 5uA 

176 




5.Op 

40 


250u 

1.0m 

30 

55A 

Se 


42# 

P1/4H 

272 

250u 

16 

7 5uA 

176 




5.0d 

40 


250u 

1.0m 

30 

55A 

Se 


43# 

Q1/4 

272 

250u 

16 

7 5uA 

176 




5.0p 

40 


250u 

1.0m 

30 

55A 

Se 


44# 

R1/4H 

272 

250u 

16 

7 5uA 

176 




5 Op 

40 


250u 

1 .Om 

30 

55A 

Se 


45# 

T1/4 

272 

25m 

16 k 

7 5uA 

176 




5.0d 

40 


.25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


46# 

L3/4H 

272 

1 5m 

14 

24uA 

176 




15p 

40 


1.0m 

6.0m 

30 

55A 

Se 


47# 

MQ3/4 

272 

1 5m 

14 

24uA 

176 




15p 

40 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


48# 

P3/4H 

272 

1 5m 

14 

24uA 

176 




15p 

40 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


49# 

Q3/4 

272 

1 5m 

14 

24uA 

176 




15p 

40 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


50# 

R3/4H 

272 

1 5m 

14 

24uA 

176 




15p 

40 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


51# 

T3/4 

272 

1.5m 

14 

24uA 

176 




15p 

40 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


52# 

L6/4H 

272 

7 Om 

12 

120uA 

176 




125p 

40 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


53# 

MQ6/4 

272 

7 Om 

12 

120uA 

176 




125p 

40 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


54# 

P6/4H 

272 

7.0m 

12 

120uA 

176 




1 25d 

40 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


55# 

Q6/4 

272 

7.0m 

12 

120uA 

176 




125p 

40 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


56# 

R6/4H 

272 

7 Om 

12 

120uA 

176 




125p 

40 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


57# 

T6/4 

272 

7 Om 

12 

120uA 

176 




1 25d 

40 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


58# 

L8/4H 

272 

10m 

1 1 

300uA 

176 




250p 

40 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


59# 

MQ8/4 

272 

10m 

1 1 

300uA 

176 




250p 

40 


5.0m 

40m 

30 

55A 

Se 


60# 

P8/4H 

272 

10m 

1 1 

300uA 

176 




250p 

40 


5.0m 

40m 

30 

55A 

Se 


61# 

Q8/4 

272 

10m 

1 1 

300uA 

176 




250p 

40 


5.0m 

40m 

30 

55A 

Se 


62# 

R8/4H 

272 

10m 

1 1 

300uA 

176 




250p 

40 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


63# 

T8/4 

272 

10m 

1 1 

300uA 

176 




250d 

40 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


64 

1N 1634 

275 

1 5m 

8 0 

27u 

208 

33u 

208 

100J 




3 8m 

80m 

1.0 

25A 

Se(Z) 

M204 

65 

1N566 

275 

20m 

1 0 

200u 

200 











Ge 

D07 

66 

1N3579 

275 

100m 

1 0 

750d 

275 

300n 

275 

150 



250m 

150m 



150A 

Si 

A3 la 

67 

1N59 

280 A 

3 Om 

1 0 

800u 

250 







50m 



90 

Ge 

D07 

68# 

BA148 

300 

2 Om 

1 5 A 



200u 

300 

125 

4.Op 

150 



15 

10m 

125J 

SiA 

D014 

69 

PD1 10 

300 

5.0m 

1 0 

1 Ou 

300 






250m 

20m 



150 

Si 

A2 

70# 

MC5 1 % 

300 

30m 

900mA 

lOOn 

300 

5.0u 

300 

100A 

1Op0 

750m 


200m 

2 0 

10m 

150A 

SiA 

D07 

71# 

BA147/300 

300 

50m 

1 0 A 

3 Ou 

300 

lOOu 

200 

100A 



210m 

100m 



150J 

Si 

D07 

72 

DR699 

300 * 

50m 

1 0 

1 Ou 

200 






150m 

100m 




Si 

D07 

73 

1N487A 

300 

100m 

1 0 

lOu 

300 

25u 

300 

150 



250m 

200m 

2.0 

10m 

200A 

Si 

D07 

74 

1N487B 

300 $ 

100m 

1 0 A 

lOOn 

300 

lOu 

300 

150A 



250m 

200m 

20 

10m 

200A 

Si 

A lew 

75# 

1S183 

300 

100m 

1 0 

3 Ou 

300 











SiA 

D07 

76# 

BA 145 

300 

100m 

1 0 A 



lOu 

300 

75 

4.Op 

150 



1.0 

10m 

125J 

SiA 

D014 

77 

1N487 

300 

100m 

1 1 

25u 

300^ 

50u 

300 

150 



250m 

100m 

1 0 

10m 

200A 

Si 

D07 

78# 

BA 105 

300 

100m 

1 1 

1 Ou 

300 




IOdEI 

5.0 

210m 




1 50J 

Si* 

Cla 

79# 

BAY46 

300 

100m 

1 1 

lOu 

300 




4.Op 

5 0 






Si 

A17 If 

80 

DR826 

300 * 

100m 

1 5 



150u 

180 

100 








Si 

D07 

81# 

ZS22 

300 

100m 

1 5 

50u 

300 

5.0u 

300 

100 

2.0d 

10 

150m 

100m 

.20 

10m 

1 50A 

Si 

Cla 

82# 

HS3103 

300 

200m . 

1 0 

20u 

300 






200m 

165m 



200A 

Si* 

D07 

83 

MCPD531A 

300 

200m 

1 0 

200n 

300 

lOu 

300 

100 



250m 




150A 

Si 

M41 1 

84 

MCPD531B 

300 

200m 

1 0 

200n 

300 

lOu 

300 

100 



500m 




150A 

Si 

M41 la 

85 

MCPD531C 

300 

200m 

1 0 

200n 

300 

lOu 

300 

100 



500m 




150A 

Si 

M277d 

86# 

MS5H 

300 

200m 

1 0 

1 Ou 

300 

lOOu 

300 

150J 



220m 

250m 



150J 

Si 

Albh 


ZS53 

300 

200m 

1 1 

50u 

300 

5.0u 

300 

100 

5 Op _ 

10 

300m 

200m 



1 50A 

Si 

Cla 

““88# 

BAW14 

300 

200m 

1 2 

lOu 

300 

lOu 

300 

100 



250m 

200m 

6.0 

1.0m 

175 

Si 

D035 

89# 

BAW14TF24 

300 

200m 

1 2 

lOu 

300 

lOu 

300 

100 

3.8p 

00 

280m 

200m 

4.0 

20m 

150 

Si 

D035 

90# 

TF24 

300 

200m 

1 2 

lOOn 

300 

lOu 

300 

100 

3.8d 


280m 

200m 

4.0 

20m 

175 

Si 

D035 

91 

CD1116 

300 

25 

1 0 

5 On 

300 

5 Ou 

300 

150 

3.0p 

60 

.20 

20 

1.0m 

1 0 

200 

Si 

Alee 

92# 

ZS123 

300 

250m 

1 1 

5 Ou 

300 

50u 

300 

100 

12p0 

10 

275m 

250m 

5 0 

10m 

100A 

SiA 

D07 

93# 

0502 

300 

250m 

1.2 

5 Ou 

300 




10p 

1 0 

400m 

250m 

10 

10m 

125 

Si 

Alee 

94 

40SG3 

300 

40 

1 0 

lOOn 

300 

5 Ou 

300 

150 

vwt 

1 0 

.45 

40 

3.0 

8.0m 

175A 

Si 

Alda 

95v 

C6396 

300 

400m 

1 0 

200n 

300 

20u 

300 

100 







175A 

Si 

M37 1 

96v 

C6396A 

300 

400m 

1 0 

25n 

300 

lOu 

300 

100 







175A 

Si 

M37 1 

97 

MC030 

300 

400m 

1 0 

.20u 

300 

15u 

300 

150 



300m 

200m 



1 75A 

Si 

A2c 

98 

MC030A 

300 

400m 

1 0 

02t 

300 

5 Ou 

300 

150 



300m 

200m 



175A 

Si 

A2c 

99# 

MS35H 

300 

400m 

1 0 A 

20u 

300 

15u 

300 

100C 

9 OdEI 

12 

600m 

400m 

30 

1 0 

1 50A 

SiA 

D07 

100 

PS5301 

300 

400m 

1 0 

02u 

300 

lOu 

300 

150 



600m 

400m 



200S 

Si* 

A60p 

101# 

ZS103 

300 

400m 

1 0 

20u 

300 

15u 

300 

100 

12p(Zl 

10 

400m 

400m 

5 0 

10m 

175A 

Si 

D07 | 

102 

MCI 523 

300 

500m 

1 0 

lOu 

300 

lOu 

300 

150 



750m 

500m 



175A 

Si 

A2d 

103# 

ZS33A 

300 

500m 

1 1 

20u 

300 

15u 

300 

100 

15p 

10 

650m 

500m 



160A 

SiA 

A44 

104# 

ZS33B 

300 

500m 

1 1 

5 Ou 

300 

50u 

300 

100 

1 5p 

10 

650m 

500m 



160A 

SiA 

A44 

105 

HGR30 

300 

1 0 

1 1 

lOu 

300 

50u 

300 

100 




1 Om§ 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A196a 

106v# 

1B100M30 

300 

20 

25 A 

5 Ou 

300 










150A 


M632 

107# 

RD3015 

300 

50 $ 

1 0 



3.0 

300 

125C 




15 

350 

10m 

150C 

SiA 

D05 

108# 

OA132 

320 

50m 

1 1 

1 5u 

280 




5 Od 

10 

250m 




175J 

Si 

Alee 

109 

PS632 

320 A 

200m 

1 0 

25u 

300 

50u 

300 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

1 10 

PS633 

320 A 

200m 

1.0 

lOu 

300 

25u 

300 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 
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3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV. (2) MIN. FWD. 



|AJ 

LU 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCI 

OPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No. 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2J If 

U@vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

IV) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

m 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(s) 

(°C) 



1# 

109B6 

320 # 

400m 

1 0 

1 Ou 

200 






400m 

400m 



100 

SiA 

D07 

2 

TI59 

320 0 

400m 

1 0 A 

1 Ou 

200 






400m 




100A 

SiA 

A3 If 

3 

1N4785 

320 0 

7.0 

77 

1 50u 

10 






5 0 




85S 

Ge 

T03 

4 

1N354 

325 

20m 

1.0 

lOu 

300 

20u 

300 

125 




15m 




Si 

Cl 2a 

5 

1N1633 

330 

1 5m 

7 0 

27u 

182 

33 t 

182 

100J 




3 8m 

08 

1 0 

25A 

Se0 

M204 

6 

1N220 

330 

2 2m 

4 0 

5 Ou 

330 

10Ou 

330 

10OA 

2.8d 

6.0 

150m 

7 Om 



150A 

Si* 

Cl 

— 7 

1N1849 

330 

3.0m 

4 0 









7 5m 



150A 

Si 

Cl 2a 

8 

MC487A 

330 

100m 

1 0 

lOu 

300 

25u 

300 

150 



250m 

1 50m 



175A 


A2c 

9 

MC487B 

330 

10 

1 0 

25n 

300 

lOu 

300 

150 



25 

.15 



175A 


A2c 

10 

MC487 

330 

100m 

1 1 

25u 

300 

50u 

300 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

11# 

L1/5H 

340 

25m 

21 

7 5uA 

220 




4 Op 

50 


25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


.-12* 

MQ1/5 

340 

25m 

21 

7 5uA 

220 




4 Od 

50 


25m 

1 Om 

30 

55A 

Se 


13# 

P1/5H 

340 

25m 

21 

7 5uA 

20 




4 Op 

50 


,25m 

1 Om 

30 

55A 

Se 


14# 

Q1/5 

340 

25m 

21 

7 5uA 

220 




4 Op 

50 


25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


15# 

T1/5 

340 

25m 

21 

7 5uA 

220 




4 Od 

50 


,25m 

1.0m 

30 

55A 

Se 


16# 

L3/5H 

340 

1 5m 

17 

24uA 

220 




1 2p 

50 


1 Om 

6.0m 

30 

55A 

Se 


17# 

MQ3/5 

340 

1 5m 

17 

24uA 

220 




1 2p 

50 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


18# 

P3/5H 

340 

1 5m 

17 

24uA 

220 




1 2d 

50 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


19# 

Q3/5 

340 

1.5m 

17 

24uA 

220 




1 2p 

50 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


20# 

T3/5 

340 

1 5m 

17 

24uA 

220 




12p 

50 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


21# 

L6/5H 

340 

7 Om 

15 

1 20uA 

220 




1 OOd 

50 


3.5m 

28m 

30 

55A 

Se 


22# 

MQ6/5 

340 

7.0m 

15 

1 20uA 

220 




lOOp 

50 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


23# 

P6/5H 

340 

7 Om 

15 

1 20uA 

220 




lOOp 

50 


3.5m 

28m 

30 

55A 

Se 


24# 

Q6/5 

340 

7 Om 

15 

1 20uA 

220 




IOOd 

50 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


25# 

T6/5 

340 

7 Om 

15 

1 20u A 

220 




lOOp 

50 


3.5m 

28m 

30 

55A 

Se 


26# 

L8/5H 

340 

10m 

14 

300uA 

220 




200p 

50 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


27# 

MQ8/5 

340 

10m 

14 

300uA 

220 




200d 

50 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


28# 

P8/5H 

340 

10m 

14 

300uA 

220 




200p 

50 


5.0m 

40m 

30 

55A 

Se 


29# 

Q8/5 

340 

10m 

14 

300uA 

220 




200p 

50 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


30#_ 

T8/5 

340 

10m 

14 

300uA 

220 




200d 

50 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


31 

A45 

350 

100m 

1 0 A 



lOu 

300 

75J 

4 Op 

150 


300m 

15 

lOu 

125J 

SiA 

D014 

32# 

BAY21 

350 

100m 

1.0 

lOu 

300 

25u 

300 

100J 

1 2p 

10 

400m 

200m 



150J 

SiA 

D07 

33# 

BAY88 

350 

100m 

1 0 

lOu 

300 

20u 

300 

100 

70d 

10 

250m 

250m 

20 

1 Om 

150 

SiA 

D07 

34 

1N3895 

350 

200m 

1 0 

50u 

350 

30u 

350 

100 




400m 



150A 

Si 

A1 

35# 

BA 184 

350 0 

200m 

1.2 A 

50n 

300 

lOu 

300 

100 

1 5p 

0.0 

500m 

140m 

2.0 

lOu 

175A 

Si 

Alap 

36 

A48 

350 

20 

1 5 A 



200u 

300 

1 25J 

4 Od 

150 


300m 

15 

lOu 

125J 

SiA 

D014 

37 

MC65 

360 

400m 

1 0 

20u 

300 

1 5u 

300 

100 




400m 





M409a 

38 

1 N83 

375 

5.0m 

1 0 

30u 

60 











Ge 

D07 

39# 

MD138 

375 

100m 

1 0 

500n 

300 







100m 

1 0 

1 0 

175J 

Si* 

D07 

40 

1N488A 

380 

100m 

1 0 

lOu 

380 

25u 

380 

150 



250m 

200m 

20 

10m 

200A 

Si 

D07 

41 

1N488B 

380 $ 

100m 

1 0 A 

lOOn 

380 

lOu 

380 

1 50A 



250m 

200m 

20 

10m 

200A 

Si 

A lew 

42 

1N488 

380 

100m 

1 1 

25u 

380 

50u 

380 

150 



250m 

100m 

1 0 

10m 

200A 

Si 

D07 

43 

1N221 

390 

2 0m 

4 0 

5 Ou 

390 

lOOu 

390 

100A 

2 6p 

6.0 

150m 

6.0m 



150A 

Si* 

Cl 

44 

PD 1 1 1 

400 

5 Om 

1 0 

1 Ou 

400 






250m 

20m 



150 

Si 

A2 

45 

DR698 

400 * 

50m 

1 0 

1 Ou 

300 






150m 

100m 




Si 

D07 

46 

DR695 

400 * 

100m 

1 0 



50u 

300 

100 



150m 

100m 




Si 

D07 

47 

PD910 

400 

100m 

1 0 

05u 

300 

lOu 

400 

25 



250m 

100m 



200S 

Si 

A188 

48# 

ZS24 

400 

100m 

1 5 

50u 

400 

5 Ou 

400 

100 

2 Od 

10 

150m 

100m 

20 

10m 

150A 

Si 

Cla 

49# 

1S134A 

400 

200m 

1 0 A 



50u 

400 

100 




200m 

1.5 

1 0 

100A 

Si 

A1 

50# 

HS3104 

400 

200m 

1 0 

20u 

400 






200m 

165m 



200A 

Si* 

D07 

51 

PS636 

400 A 

200m 

1 0 

25u 

380 

50u 

380 

1 50A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

52 

PS637 

400 A 

200m 

1 0 

. 10u 

380 

25u 

380 

150A 



500m 

200m 



200 

Si 

D014 

53# 

ZS94 

400 

250m 

1 1 

.25u 

400 

20u 

400 

100 

12p0 

10 

275m 

250m 

5 0 

10m 

150A 

Si 

D07 

54# 

ZS124 

400 

250m 

1 1 

5 Ou 

400 

50u 

400 

100 

12d0 

10 

275m 

250m 

5.0 

10m 

100A 

SiA 

D07 

55 

1N3894 

400 

400m 

1 0 

20u 

400 

30u 

400 

125 




400m 



150A 

Si 

A1 

56 

1N4542 

400 

400m 

1 0 

.02u 

400 

6.0u 

400 

150 




400m 



200S 

Si 

D014 

57 

40SG4 

400 

40 

1 0 

lOOn 

400 

5 Ou 

400 

150 

1Od0 

1 0 

45 

.40 

3 0 

8 Om 

175A 

Si 

Alda 

58# 

110B6 

400 § 

400m 

1 0 

1 Ou 

300 






400m 

400m 



100 

SiA 

D07 

59v 

C6397 

400 

400m 

1 0 

200n 

400 

20u 

400 

100 







175A 

Si 

M371 

60t 

C6397A 

400 

400m 

1 0 

25n 

400 

lOu 

400 

100 







175A 

Si 

M371 

61 

MC040 

400 

400m 

1 0 

20u 

400 

1 5u 

400 

150 



300m 

200m 



175A 

Si 

A2c 

62 

MC040A 

400 

40 

1 0 

25n 

400 

5.0u 

400 

150 



30 

20 



175A 

Si 

A2c 

63_#_ 

MS36H 

400 

400m 

1 0 A 

.20u 

400 

20u 

400 

100C 

9 Od0 

12 

600m 

400m 

3 0 

1.0 

150A 

SiA 

D07 

64 

PS5302 

400 

400m 

1 0 

02u 

400 

15u 

400 

150 



600m 

400m 



200S 

Si* 

A60p 

65 

TI60 

400 0 

400m 

1 0 A 

1 Ou 

300 






400m 




100A 

SiA 

A3 If 

66# 

ZS104 

400 

400m 

1 0 

20u 

400 

1 5u 

400 

100 

1 2d0 

10 

400m 

400m 

5 0 

10m 

175A 

Si 

D07 

67 

1N3728 

400 

400m 

1 2 

lOu 

400 

lOu 

400 

150 



250m 

200m 

1 0 

1 0 

200J 

Si 

A1 bz 

68v# 

1B05J40 

400 

400m 

20 A 

2 Ou 

400 










100A 


M534a 

69 

MC1524 

400 

500m 

1 0 

lOu 

400 

lOu 

400 

150 



750m 

500m 



175A 

Si 

A2d 

70# 

ZS34A 

400 

500m 

1 1 

20u 

400 

20u 

400 

100 

1 5p 

10 

650m 

500m 



160A 

SiA 

A44 

71# 

ZS34B 

400 

500m 

1 1 

5 Ou 

400 

50u 

400 

100 

1 5p 

10 

650m 

500m 



160A 

SiA 

A44 

72 

HGR40 

400 

1 0 

1 1 

lOu 

400 

50u 

400 

100 




1 Om§ 

30 

8.3m 

175A 

Si 

A196a 

73T^fc 

1B08T40 

400 

20 

25 A 

2 Ou 

400 










1 50A 


M631 

74 

1N5625 

400 

3 0 

950mA 



300u 

400 

175A 




30 § 

125 § 


175A 

Si 

A249 

7 5 ▼ 

1B20K40 

400 

4 0 

2.5 A 

5 Ou 

400 










150A 


M534b 

76t# 

3B30L40 

400 

60 

25 A 

4 Ou 

400 










150A 


M633 

77v# 

1B40K40 

400 

10 

25 A 

lOu 

400 










150A 


M534b 

78t# 

3B60L40 

400 

12 

23 A 

lOu 

400 










150A 


M633 

79^ 

1B100M40 

400 

20 

25 A 

5 Ou 

400 










150A 


M632 

80# 

RD4015 

400 

50 $ 

1 0 



3 0 

400 

125C 


I 


15 

350 

10m 

150C 

SiA 

D05 

81# 

L1/6H 

408 

250u 

25 

7 5uA 

264 




3.3d 

60 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


82# 

L3/6H 

408 

1 5m 

21 

24uA 

264 




lOp 

60 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


83# 

L6/6H 

408 

7 Om 

18 

1 20uA 

264 




83p 

60 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


84# 

L8/6H 

408 

10m 

16 

300uA 

264 




1 66d 

60 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


85 

MC488A 

410 

100m 

1 0 

lOu 

380 

25u 

380 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

86 

MC488B 

410 

10 

1 0 

25n 

380 

lOu 

380 

150 



.25 

15 



175A 


A2c 

87 

MC488 

410 

100m 

1 1 

25u 

380 

50u 

380 

150 



250m 

150m 



175A 


A2c 

88# 

BA185 

450 0 

200m 

1 2 A 

50n 

350 

lOu 

350 

100 

1.5p 

00 

500m 

140m 

2.0 

lOu 

175A 

Si 

Alap 

89 

1N222 

470 

1 5m 

4 0 

5 Ou 

470 

10Ou 

470 

10OA 

2 4p 

60 

150m 

5.5m 



150A 

Si* 

Cl 

90 

1N 1850 

470 

2.0m 

4 0 









6.0m 



150A 

Si 

Cl 2a 

91 

MC66 

480 

40 

1 0 

25n 

400 

1 5u 

400 

150 




40 





M409a 

92# 

01 14 

490 * 

100m 

1 0 

lOu 

400 






250m 

125m 

1 0 


150J 

Si* 

C18f 

93 

PD112 

500 

5 Om 

1 0 

1 Ou 

500 






250m 

20m 



150 

Si 

A2 

94 

PD911 

500 

100m 

1 0 

05u 

400 

lOu 

500 

25 



250m 

100m 



200S 

Si 

A188 

95# 

HS3105 

500 

200m 

1 0 

20u 

500 






200m 

165m 



200A 

Si* 

D07 

96 

MCPD532A 

500 

200m 

1 0 

200n 

500 

lOu 

500 

100 



250m 




150A 

Si 

M41 1 

97 

MCPD532B 

500 

200m 

1 0 

200n 

500 

lOu 

500 

100 



500m 




150A 

Si 

M41 la 

98 

MCPD532C 

500 

200m 

1 0 

200n 

500 

lOu 

500 

100 



500m 




150A 

Si 

M277d 

99# 

BA186 

500 0 

200m 

1 2 A 

50n 

400 

lOu 

400 

100 

1 5d 

00 

500m 

140m 

2.0 

lOu 

175A 

Si 

AlaD 

100# 

0504 

500 

250m 

1 2 

5 Ou 

500 




7 Op 

1 0 

400m 

250m 

10 

10m 

125 

Si 

Alee 

101 

40SG5 

500 

40 

1 0 

lOOn 

500 

5 Ou 

500 

150 

10p0 

1 0 

.45 

40 

30 

8 Om 

175A 

Si 

Alda 

102v 

C6398 

500 

400m 

1.0 

200n 

500 

20u 

500 

100 







175A 

Si 

M37 1 

103 

MC050 

500 

400m 

1 0 

20u 

500 

1 5u 

500 

150 



300m 

200m 



175A 

Si 

A2c 

104 

MC050A 

500 

40 

1 0 

25n 

500 

5 Ou 

500 

150 



30 

20 



175A 

Si 

A2c 

105# 

MS37H 

500 

400m 

1 0 A 

20u 

500 

20u 

500 

100C 

9 Od0 

12 

600m 

400m 

30 

1 0 

150A 

SiA 

D07 

106 

PS5303 

500 

400m 

1 0 

02u 

500 

1 5u 

500 

150 



600m 

400m 



200S 

Si* 

A60p 

107 

MC 1525 

500 

500m 

1 0 

lOu 

500 

lOu 

500 

150 



750m 

500m 



175A 

Si 

A2d 

108# 

L1/8H 

544 

250u 

33 

7 5uA 

352 




1 3d 

80 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


109# 

L3/8H 

544 

1 5m 

28 

24uA 

352 




7 5p 

80 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


1 10# 

L6/8H 

544 

7 Om 

24 

1 20uA 

352 




62d 

80 


3 5u 

28m 

30 

55A 

Se 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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IN ORDER OF |1) PIV, (2} MIN. FWD. 



4J 

u 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP. 

MAT. 

No. 




2Jlf 

U@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

fC) 

_LFJ 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(s) 

(°C) 



1# 

L8/8H 

544 

10m 

22 

3Q0uA 

352 




125p 

80 


5 Ou 

40m 

30 

55A 

Se 


2 

PD 1 13 

575 

5 Om 

1 0 

I.Ou 

575 






200m 

20m 



150 

Si 

A2 

3# 

BAY89 

600 

100m 

1 0 

1 Ou 

500 

3Qu 

500 

100 

60p 

10 

250m 

250m 

20 

1 .Om 

150 

SiA 

D07 

4 

PD912 

600 

100m 

1 0 

05u 

500 

lOu 

600 

25 



250m 

100m 



200S 

Si 

A188 

5# 

1S136A 

600 

200m 

1 0 A 



50u 

600 

100 




200m 

1 5 

1 0 

100A 

Si 

A1 

6# 

HS3106 

600 

200m 

1 0 

20u 

600 






200m 

165m 



200A 

Si* 

D07 

7 

1N4543 

600 

400m 

1 0 

02u 

600 

7 Ou 

600 

150 




400m 



200S 

Si 

D014 

8 

40SG6 

600 

40 

1 0 

lOOn 

600 

5 Ou 

600 

150 

1Op0 

1 0 

45 

40 

30 

E 

o 

00 

1 75A 

Si 

Alda 

9t 

C6399 

600 

400m 

1 0 

200n 

600 

20u 

600 

100 







175A 

Si 

M371 

10 

MC060 

600 

400m 

1 0 

20u 

600 

25u 

600 

150 



300m 

200m 



175A 

Si 

A2c 

1 1 

MC060A 

600 

40 

1 0 

25n 

600 

5 Ou 

600 

150 



30 

.20 



175A 

Si 

A2c 

12 

MC67 

600 

40 

1 0 

200n 

500 

20u 

500 

100 




40 





M409a 

13# 

MS38H 

600 

400m 

1 0 A 

20u 

600 

25u 

600 

100C 

9 Op0 

12 

600m 

400m 

3.0 

1 0 

1 50A 

SiA 

D07 

14 

PS5304 

600 

400m 

1 0 

02 u 

600 

15u 

600 

150 



600m 

400m 



200S 

Si* 

A60p 

15# 

ZS106 

600 

400m 

1 0 

20u 

600 

15u 

600 

100 

1 2d0 

10 

400m 

400m 

5.0 

10m 

1 75A 

Si 

D07 

16 

MCI 526 

600 

500m 

1 0 

lOu 

600 

lOu 

600 

150 



750m 

500m 



175A 

Si 

A2d 

17 

HGR60 

600 

1 0 

1 1 

lOu 

600 

50u 

600 

100 




1 0 

30 

8 3m 

175A 

Si 

A196a 

1 8y# 

1B08T60 

600 

20 

25 A 

2 Ou 

600 










150A 


M631 

19 

1N5626 

600 

3 0 

950mA 



200u 

600 

175A 




30 § 

125 § 


175A 

Si 

A249 

20y# 

1B20K60 

600 

4 0 

25 A 

5 Ou 

600 










150A 


M534b 

21 ▼# 

3B30L60 

600 

6 0 

25 A 

4 Ou 

600 










1 50A 


M633 

22t# 

1B40K60 

600 

10 

2.5 A 

lOu 

600 










1 50A 


M534b 

23y# 

3B60L60 

600 

12 

2 3 A 

lOu 

600 










150A 


M633 

24y# 

1B100M60 

600 

20 

2 5 A 

5 Ou 

600 










1 50A 


M632 

25 

PD1 14 

650 

5 Om 

1 0 

1 Ou 

650 






250m 

20m 



150 

Si 

A2 

26# 

L1/1 OH 

680 

25m 

42 

7 5uA 

440 




2 Op 

100 


,25m 

1 Om 

30 

55A 

Se 


27# 

L3/10H 

680 

1 5m 

35 

24uA 

440 




6 Od 

100 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


28# 

L6/10H 

680 

7 Om 

31 

120uA 

440 




50p 

100 


3.5m 

28m 

30 

55A 

Se 


29# 

L8/10H 

680 

10m 

28 

300uA 

440 




lOOp 

100 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


30 

PD913 

700 

100m 

1 0 

05u 

600 

IQu 

700 

25 



250m 

100m 



200S 

Si 

A188 

31 

40SG7 

700 

40 

1 0 

lOOn 

700 

5 Ou 

700 

150 

1Op0 

1 0 

45 

.40 

3 0 

8 Om 

1 75A 

Si 

Alda 

32 

MC070 

700 

400m 

1 0 

20u 

700 

25u 

700 

150 



300m 

200m 



1 75A 

Si 

A2c 

33 

MC070A 

700 

40 

1 0 

25n 

700 

5.0u 

700 

150 



30 

.20 



1 75A 

Si 

A2c 

34 

MC1527 

700 

400m 

1 0 

20u 

700 

15u 

700 

150 



750m 

450m 



1 75A 

Si 

A2d 

35 

MC68 

720 

400m 

1 0 

05u 

600 

250u 

600 

150 




400m 





M409a 

36 

PD1 15 

750 

5 Om 

1 0 

1 Ou 

750 






250m 

20m 



150 

Si 

A2 

37 

PD914 

800 

100m 

1 0 

05u 

700 

lOu 

800 

25 



250m 

100m 



200S 

Si 

A188 

38# 

1S138A 

800 

200m 

1 0 A 



50u 

800 

100 




200m 

1 5 

1.0 

10OA 

Si 

A1 

39# 

HS3108 

800 

200m 

1 0 

20u 

800 






200m 

165m 



200A 

Si* 

D07 

40 

MC080 

800 

200m 

1 0 

30u 

800 

30u 

800 

150 



300m 

200m 



1 75A 

Si 

A2c 

41 

MC080A 

800 

200m 

1 0 

05u 

800 

lOu 

800 

150 



300m 

200m 



1 75A 

Si 

A2c 

42# 

0507 

800 

250m 

1 2 

5 Ou 

800 




4 Od 

1 0 

400m 

250m 

10 

10m 

125 

Si 

Alee 

43 

1N4544 

800 

400m 

1 0 

02u 

800 

8 Ou 

800 

150 




400m 



200S 

Si 

D014 

44 

40SG8 

800 

40 

1 0 

lOOn 

800 

5 Ou 

800 

150 

10p0 

1.0 

45 

40 

3.0 

8.0m 

1 75A 

Si 

Alda 

45 

MC 1528 

800 

400m 

1 0 

20u 

800 

15u 

800 

150 



750m 

450m 



1 75A 

Si 

A2d 

46# 

ZS 108 

800 

400m 

1 0 

20u 

800 

15u 

800 

100 

1 2p0 

10 

400m 

400m 

5 0 

10m 

1 75A 

Si 

D07 

47# 

TF157 

800 

600m 

1 0 A 

5 Ou 

800 






600m 

600m 

3 0 

1.0 

1 50A 

Si 

D07 

48y# 

1B08T80 

800 

2 0 

2 5 A 

2 Ou 

800 










1 50A 


M631 

49 

1N5627 

800 

3 0 

950mA 



200u 

800 

175A 




3 0 § 

125 § 


1 75A 

Si 

A249 

50y# 

1B20K80 

800 

4 0 

2 5 A 

5 Ou 

800 










1 50A 


M534b 

5 1 ▼# 

3B30L80 

800 

6 0 

2 5 A 

4 Ou 

800 










1 50A 


M633 

52y# 

1B40K80 

800 

10 

2 5 A 

lOu 

800 










1 50A 


M534b 

53y# 

3B60L80 

800 

12 

2 3 A 

lOu 

800 










150A 


M633 

54y# 

1B100M80 

800 

20 

2 5 A 

5 Ou 

800 










1 50A 


M632 

55 

PD915 

900 

100m 

1 0 

05u 

800 

lOu 

900 

25 



250m 

100m 



200S 

Si 

A188 

56 

MC 1529 

900 

400m 

1 0 

20u 

900 

15u 

900 

150 



750m 

400m 



175A 

Si 

A2d 

57# 

TF156 

900 

500m 

1 1 A 

1 Ou 

900 




6 Od0 

12 

600m 

400m 

3 0 

1 0 

1 50A 

Si 

D07 

58# 

L1/15H 

1 Ok 

250u 

63 

7.5uA 

660 




1 3p 

150 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


59# 

L3/15H 

1 Ok 

1 5m 

52 

24uA 

660 




4 Op 

150 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


60# 

L6/15H 

1 Ok 

7 Om 

46 

120uA 

660 




33p 

150 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


61T 

DD10 

1 Ok 

10m 

60 A 

lOn 

1 Ok 

5 Ou 

1 Ok 

100 

TOp0 

00 

100m 

20m 

500m 

8.3m 

150S 

Si 

A109b 

62y 

DD10A 

1 Ok 

10m 

6.0 A 

2 On 

1 Ok 

1 Ou 

1.0k 

100 

1 Op0 

0.0 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A109b 

63t 

ND10 

1 Ok 

10m 

6.0 A 

10n 

1 Ok 

5 Ou 

1 Ok 

100 

1 Op0 

00 

100m 

20m 

500m 

8.3m 

1 50S 

Si 

A83cd 

64y 

ND10A 

1 Ok 

10m 

60 A 

ZOn 

1 Ok 

1 Ou 

1 Ok 

100 

1 Op0 

0.0 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

1 50S 

Si 

A83cd 

65t 

SN 10 

1 Ok 

10m 

6 0 

20n 

1 Ok 

lOu 

1 Ok 

100 

I.Op 

00 


10m 

500m 

8 3m 

1 50S 

Si 

A109 

66# 

L8/15H 

1.0k 

10m 

42 

300uA 

660 




66p 

150 


5.0m 

40m 

30 

55A 

Se 


67y 

TN 10 

1 Ok 

1 5m 

3 0 

20n 

1 Ok 

lOu 

1 Ok 

100 

2.0p^ 

0.0 


15m 

500m 

8 3m 

1 50S 

Si 

A109b 

68y 

3DD10 

1 Ok 

30m 

3 0 A 

70n 

1 Ok 

2 Ou 

1 Ok 

100 

2 Op0 

00 

100m 

30m 

500m 

8.3m 

150S 

Si 

A109d 

69 

PD1 16 

1 Ok 

50m 

1 0 

50n 

900 

lOu 

1.0k 

25 



.25 

10 



200S 

Si 

A188 

70# 

BAY23 

1 Ok 

80m 

30 

1 Ou 

1 Ok 






30 

60m 



1 50J 

SiA 

A1ne0 

71# 

BAY90 

1 Ok 

10 

1 0 

1 Ou 

800 

50u 

800 

100 

60p 

10 

25 

25 

20 

1 Om 

150 

SiA 

D07 

72 

PD916 

1 Ok 

10 

1 0 

50n 

900 

lOu 

1.0k 

25 



25 

10 



200S 

Si 

A188 

73# 

HS3110 

1 Ok 

20 

1 0 

200n 

1 Ok 






20 

165m 



200A 

Si* 

D07 

74 

MCI000 

1 Ok 

20 

1 0 

500n 

1 Ok 

50u 

1 Ok 

150 



30 

.20 



175A 

Si 

A2c 

75 

MC1OOA0 

1 Ok 

20 

1 0 

50n 


lOu 

1.0k 

150 



30 

.20 

i 


1 75A 

Si 

A2c 

76 

1N3643 

1 Ok 

25 

5 0 A 

5 Ou 







1 0 


14 


200S 

Si 

A83a 

77 

1N4545 

1 Ok 

40 

1 0 

20n 


9 Ou 

1 Ok 

150 




40 



200S 

Si 

D014 

78 

1N3929 

1 Ok 

1 0 

20 A 

lOu 







20 




175S 

Si: 

D013 

79y# 

3B30L100 

1 Ok 

60 

2 5 A 

4 Ou 

1 Ok 










1 50A 


M633 

80 

MCI 100 

1 Ik 

20 

1 0 

200n 

1 Ik 






30 

20 



1 75A 

Si 

A2t 

81 

MCI1OA0 

1 Ik 

20 

1 0 

25n 

1.1k 






30 

.20 



1 75A 

Si 

A2t 

82 

MCI 10AS 

1 Ik 

20 

1 0 

25n 

1.1k 






.30 

20 



175A 

Si 

A Icy 

83 

MCI 10S 

1 Ik 

.20 

1 0 

200n 

1.1k 






30 

20 



175A 

Si 

A Icy 

84y 

TNI 2 

1 2k 

15m 

30 

20n 

1 2k 

lOu 

1 2k 

100 

2 Od 

00 


15m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A109b 

85 

PD1 17 

1 2k 

50m 

1 0 

50n 

1.1k 

lOu 

1 2k 

25 



.25 

10 



200S 

Si 

A188 

86 

PD917 

1 2k 

10 

1 0 

50n 

1 Ik 

lOu 

1 2k 

25 



25 

.10 



200S 

Si 

A188 

87 

MC 120 

1 2k 

20 

1 0 

200n 

1.2k 






.30 

20 



1 75A 

Si 

A2t 

88 

MC120A 

1 2k 

20 

1 0 

25n 

1 2k 






.30 

.20 



1 75A 

Si 

A2t 

89 

MC120AS 

1 2k 

20 

1 0 

25n 

1 2k 






30 

.20 



1 75A 

Si 

A Icy 

90 

MC120S 

1 2k 

20 

1 0 

200n 

1.2k 






30 

20 



1 75A 

Si 

Alev 

91# 

L1/20H 

1 3k 

250u 

84 

7 5uA 

880 




1 Op 

200 


250u 

1 Om 

30 

55A 

Se 


92# 

L3/20H 

1 3k 

1 5m 

70 

24uA 

880 




3 Op 

200 


1 Om 

6 Om 

30 

55A 

Se 


93# 

L6/20H 

1 3k 

7 Om 

62 

1 20uA 

880 




25d 

200 


3 5m 

28m 

30 

55A 

Se 


94# 

L8/20H 

1 3k 

10m 

56 

300 A 

880 




50p 

200 


5 Om 

40m 

30 

55A 

Se 


95 

PD1 18 

1 3k 

50m 

1 0 

50n 

1 2k 

lOu 

1 3k 

25 



25 

10 



200S 

Si 

A188 

96 

MC 130 

1 3k 

10 

1 0 

300n 

1 3k 






30 

10 



175A 

Si 

A2t 

97 

MC130A 

1 3k 

10 

1 0 

25n 

1 3k 






30 

10 



175A 

Si 

A2t 

98 

MC130AS 

1 3k 

10 

1 0 

25n 

1 3k 






.30 

10 



175A 

Si 

A Icy 

99 

MC130S 

1 3k 

10 

1 0 

300n 

1 3k 






30 

10 



1 75A 

Si 

Alev 

100 

PD918 

1 3k 

10 

1 0 

50n 

1 2k 

lOu 

1 3k 

25 



25 

10 



200S 

Si 

A188 

101 

MC 140 

1 4k 

10 

1 0 

300n 

1.4k 






.30 

10 



175A 

Si 

A2t 

102 

MC140A 

1 4k 

10 

1 0 

25n 

1.4k 






30 

10 



1 75A 

Si 

A2t 

103 

MC140AS 

1 4k 

10 

1 0 

25n 

1 4k 






30 

10 



175A 

Si - 

A Icy 

104 

MC140S 

1 4k 

10 

1 0 

300n 

1.4k 






30 

10 



175A 

Si 

A Icy 

105y 

TN 15 

1 5k 

15m 

30 

20n 

1 5k 

lOu 

1 5k 

100 

2 Qp 

00 


15m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A109b 

106y 

3DD15 

1 5k 

30m 

3 0 A 

70n 

1 5k 

2 Ou 

1 5k 

100 

2 Op0 

00 

100m 

30m 

500m 

8 3m 

1 50S 

Si 

A109d 

107 

PD1 19 

1 5k 

50m 

1 0 

50n 

1 4k 

lOu 

1 5k 

25 



25 

10 



200S 

Si 

A188 

108# 

BAY24 

1 5k 

80m 

30 

1 Ou 

1.5k 






30 

60m 



1 50J 

SiA 

Alne 

109 

MC 150 

1 5k 

10 

1 0 

500n 

1.5k 






30 

10 



1 75A 

Si 

A2t 

1 10 

MC150A 

1 5k 

10 

1 0 

25n 

1 5k 






30 

10 



1 75A 

Si 

A2t 
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3. DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MIN. FWD. 
CURRENT. (3) Vf, 



4J 

u 

MINIMUM 

MAXIMUM REVERSE CURRENT 

CAPACITANCE 1 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C 1 


DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

FORWARD 



at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No 

No. 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 

CAP. 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK PULSE 

TEMP 

MAT. 

No. 




2Jlf 

U@Vf 

Ir 

at Vr 

Ir 

at Vr 

TEMP. 


VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 






(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

f°C) 

(F) 

(V) 

(W) 

(A) 

(A) 

(S) 

(°C) 



1 

MC150AS 

1 5k 

.10 

1 0 

25n 

1 5k 






30 

10 



175A 

Si 

A Icy 

2 

MC150S 

1 5k 

10 

1 0 

500n 

1 5k 






30 

10 



175A 

Si 

A Icy 

3 

PD919 

1 5k 

10 

1 0 

50n 

1.4k 

lOu 

1.5k 

25 



25 

10 



200S 

Si 

A188 

4 

1N3644 

1 5k 

25 

5 0 A 

5 Ou 

1 5k 






1 Ok 


14 


200S 

Si 

A83a 

5 

HV15 

1 5k 

500m 

20 A 

1 Ou 

1 5k 







500m 

40 

8 3m 

100A 

Si*A 

A1 be 

6 

HVC15 

1.5k 

1 0 

2 0 A 

1 Ou 

1 5k 







1 0 

80 

8.3m 

10OA 

Si*A 

Alev 

7 

1N4865 

1 5k 

1 2 

2 4 



60 

1 5k 

125 




1.2k 

150 


125A 

Si 

M326 

8# 

PI 506 

1 5k 

20 $ 

1 1 



30 

1 5k 

1 25C 




60 

5 Ok 

10m 

150C 

SiA 

S95a 

9# 

NT 161 

1 6k 

500 

1 3 A 

lOOn 

100 

10m 

1 6k 

125C 

4 Od0 

1 0 

250m 

160 

3.8 

10m 

150C 

SiA 

D07 

10# 

NT251 

1.6k 

1 Ok$ 

1 3 



10m 

1.6k 

1 25C 




250 

5 Ok 

10m 

150C 

SiA 


1 1 ▼ # 

BY 184 

1 8k 

100m 

5 0 A 



lOu 

1.5k 

75J 




2 0m 

1 0 

10m 

75J 

Si 

A17 1h 

12# 

NT 162 

1 8k 

500 

1 3 A 

lOOn 

100 

10m 

1 8k 

1 25C 

4.0d(Z1 

1.0 

250m 

160 

3 8 

10m 

150C 

SiA 

D07 

13# 

NT252 

1 8k 

1 Ok$ 

1 3 



10m 

1 8k 

1 25C 




250 

5 Ok 

10m 

150C 

SiA 


14y 

DD20 

2 0k 

10m 

60 A 

10n 

2 Ok 

5.0u 

2 0k 

100 

1 Op0 

00 

100m 

20m 

500m 

8.3m 

1 50S 

S. 

A109b 

15y 

DD20A 

2.0k 

10m 

6.0 A 

2 On 

2 Ok 

1 .Ou 

2 0k 

100 

1 OdE) 

00 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A109b 

16y 

ND20 

2 Ok 

10m 

60 A 

10n 

2 Ok 

5 Ou 

2 0k 

100 

iTopizr 

00 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A83cd 

17y 

ND20A 

2.0k 

10m 

6 0 A 

2 On 

2 Ok 

1 Ou 

2 Ok 

100 

1 Op[Zl 

00 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A83cd 

18y 

SN20 

2 0k 

10m 

6 0 

20n 

2 Ok 

lOu 

2 0k 

100 

1 Op 

00 


10m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A109 

19y 

3DD20 

2 0k 

30m 

30 A 

10n 

2 Ok 

2 Ou 

2 Ok 

100 

2.Op0 

00 

100m 

30m 

500m 

8 3m 

1 50S 

Si 

A109d 

20# 

BAY25 

2 Ok 

80m 

3 0 

1 Ou 

2 Ok 






30 

60m 



150J 

SiA 

A1 ne0 

21# 

BAY91 

2 Ok 

.10 

1 0 

3 Ou 

1 5k 

lOOu 

1.5k 

100 

60d 

10 

25 

25 

20 

1 Om 

150 

SiA 

D07 i 

22 

HV21 

2 Ok 

250m 

4 0 A 

1 .Ou 

2 0k 







250m 

20 

8 3m 

100A 

Si*A 

Albc 

23 

1N3645 

2 0k 

.25 

5 0 A 

5 Ou 

2 Ok 






1 0 


14 


200S 

Si 

A83a 

24 

HV20 

2 0k 

500m 

2 0 A 

1 Ou 

2 Ok 







500m 

40 

8 3m 

10OA 

Si*A 

Albc 

25 

1N3931 

2 0k 

1 0 

2 0 A 

lOu 

2 Ok 






20 




175S 

Si 

D013 

26 

HVC20 

2 Ok 

1 0 

2 0 A 

1 Ou 

2 Ok 







1 0 

80 

8 3m 

10OA 

Si*A 

A ley 

27# 

NT 163 

2.0k 

500 

1 3 A 

lOOn 

100 

10m 

2 0k 

1 25C 

4.OdE) 

1 0 

250m 

160 

3 8 

10m 

150C 

SiA 

D07 

28# 

NT253 

2 Ok 

1 Ok$ 

1 3 



10m 

2 Ok 

1 25C 




250 

5 Ok 

10m 

150C 

SiA 


29# 

NT 164 

2 2k 

500 

1 3 A 

lOOn 

100 

10m 

2.2k 

125C 

4 Op0 

1 0 

250m 

160 

3 8 

10m 

150C 

SiA 

D07 

30# 

NT254 

2.2k 

1 Ok$ 

1 3 



10m 

2.2k 

1 25C 




250 

5 Ok 

10m 

150C 

SiA 


31 

1N5482 

2 4k* 

1.0 

4 8 A 



350u 

2 Ok 

1 50A 




1.0 § 

80 


150A 

Si 

A1 hy 

32# 

NT 165 

2 4k 

500 

1 3 A 

lOOn 

100 

10m 

2 4k 

1 25C 

4 Op0 

1 0 

250m 

160 

3 8 

10m 

150C 

SiA 

D07 

33# 

NT255 

2 4k 

1 Ok$ 

1 3 



10m 

2.4k 

125C 




250 

5 Ok 

10m 

150C 

SiA 


34y 

3DD25 

2 5k 

30m 

3.0 A 

10n 

2 5k 

2.0u 

2 5k 

100 

2 Op0 

00 

100m 

30m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A109d 

35 

1N3646 

2 5k 

25 

5 0 A 

5 Ou 

2 5k 






1 0 


14 


200S 

Si 

A83a 

36 

HVC25 

2 5k 

1 0 

2 0 A 

1 Ou 

2 5k 







1 0 

80 

8 3m 

100A 

Si*A 

Alev 

37 

1N4866 

2 5k 

1.2 

3 6 



600u 

2 5k 

125 




1 2k 

15 


1 25A 

Si 

M326a 

38y 

DD30 

3 0k 

10m 

6 0 A 

lOn 

3 Ok 

5 Ou 

3 0k 

100 

1.0 p0 

00 

100m 

20m 

500m 

8.3m 

150S 

Si 

A109b 

39y 

DD30A 

3 Ok 

10m 

60 A 

2 On 

3 Ok 

1 Ou 

3.0k 

100 

1 OdE) 

0.0 

100m 

20m 

500m 

8.3m 

150S 

Si 

A109b 

40y 

ND30 

3 Ok 

10m 

6 0 A 

10n 

3 Ok 

5 Ou 

3 Ok 

100 

TOT 

0.0 

100m 

20m 

500m 

8.3m 

150S 

Si 

A83cd 

41 ▼ 

ND30A 

3.0k 

10m 

6 0 A 

2 On 

3 Ok 

1 Ou 

3 Ok 

100 

1 Op0 

0.0 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

1 50S 

Si 

A83cd 

42t 

SN30 

3 0k 

10m 

6 0 

20n 

3.0k 

lOu 

3 0k 

100 

1 Op 

00 


10m 

500m 

8.3m 

150S 

Si 

A109 

43y 

3DD30 

3 Ok 

30m 

3 0 A 

lOn 

30k 

2.0u 

3 Ok 

100 

2 Op0 

00 

100m 

30m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A109d 

44# 

BAY26 

3 Ok 

80m 

3 0 

3 Ou 

3 Ok 






30 

60m 



150J 

SiA 

A1ne0 

45 

HV30 

3 Ok 

250m 

4 0 A 

1 Ou 

3 Ok 







250m 

20 

8 3m 

100A 

Si*A 

Albc 

46 

1N3647 

3 Ok 

25 

5 0 A 

5 Ou 

3 Ok 






1 0 


14 


200S 

Si 

A83a 

47 

HVC30 

3.0k 

1.0 

4 0 A 

1 Ou 

3 Ok 







500m 

80 

8 3m 

100A 

Si*A 

A ley 

48 

1N4867 

3 Ok 

1 2 

4 8 



600u 

3.0k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326b 

49 

1N5483 

3 6k* 

1 0 

7 2 A 



350u 

3 Ok 

1 50A 




1.0 § 

80 


150A 

Si 

Alms 

50y 

DD40 

4 Ok 

10m 

6 0 A 

10n 

4 Ok 

5 Ou 

4.0k 

100 

1 Opg 

0.0 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

1 50S 

Si 

A 109 b 

5 1 ▼ 

DD40A 

4 Ok 

10m 

60 A 

2.On 

4 Ok 

1 Ou 

4 Ok 

100 

1 OdE) 

00 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A109b 

52y 

ND40 

4 Ok 

10m 

60 A 

10n 

4 Ok 

5 Ou 

4 Ok 

100 

1 OpS 

00 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A83cd 

53y 

ND40A 

4 Ok 

10m 

6 0 A 

2 On 

4 Ok 

1 .Ou 

4.0k 

100 

1 Op0 

00 

100m 

20m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A83cd 

54y 

SN40 

4 0k 

10m 

60 

20n 

4 Ok 

lOu 

4 Ok 

100 

I.Od 

0.0 


10m 

500m 

8 3m 

150S 

Si 

A109 

55 

HV40 

4 0k 

250m 

4 0 A 

1 Ou 

4 Ok 







250m 

20 

8 3m 

100A 

Si*A 

Albc 

56 

1N3992 

4 Ok 

25 

5 0 A 

5 Ou 

4 Ok 






1 0 




200S 

Si 

A83a 

57 

HVC40 

4 Ok 

1 0 

4 0 A 

1 .Ou 

4 Ok 







500m 

80 

8.3m 

100A 

Si*A 

Alev 

58 

1N5484 

4 8k* 

1 0 

8 4 A 



350u 

4.0k 

1 50A 




1 0 § 

80 


150A 

Si 

Alms 

59 

HV50 

5.0k 

250m 

60 A 

1 Ou 

5.0k 







250m 

20 

8 3m 

100A 

Si*A 

Albc 

60 

1N4868 

5 Ok 

1 2 

8 4 



600u 

5.0k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326b 

61 

HV60 

6 0k 

250m 

60 A 

1 Ou 

6 Ok 







250m 

20 

8 3m 

100A 

Si*A 

Albc 

62 

1N5477 

6 0k* 

600m 

10 A 



350u 

5 Ok 

1 50A 




600m§ 

80 


1 50A 

Si 

MIOIa 

63 

1N5485 

6 0k* 

1.0 

10 A 



350u 

5.0k 

1 50A 




1 0 § 

80 


150A 

Si 

Ainu 

64 

1N5478 

7 2k* 

600m 

12 A 



350u 

6.0k 

1 50A 




600m§ 

80 


150A 

Si 

MIOIa 

65 

1N4869 

7 5k 

1 2 

12 



600u 

7 5k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326c 

66 

1N5479 

8 4k* 

600m 

14 A 



350u 

7.0k 

1 50A 




600m§ 

80 


150A 

Si 

MIOIa 

67 

1N5480 

9 6k* 

600m 

16 A 



350u 

8 Ok 

1 50A 




600m§ 

80 


150A 

Si 

MIOIa 

68# 

ME100D 

10k 

650m 

10 A 

lOu 

10k 







200m 

2 5 

10m 



Ala 

69 

1N4870 

10k 

1 2 

16 



600u 

10k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326d 

70 

1N5481 

12k* 

600m 

21 A 



350u 

10k 

1 50A 




600m§ 

80 


150A 

Si 

MIOIa 

71 

1N4871 

12k 

1.2 

18 



600u 

12k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326d 

72 

1N4872 

15k 

1 2 

23 



600u 

15k 

125 




1.2k 

150 


125A 

Si 

M326e 

73 

1N4873 

20k 

1.2 

30 



600u 

20k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326f 

74 

1N4874 

25k 

1 2 

38 



600u 

25k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326g 

75 

1N4875 

30k 

1 2 

46 



600u 

30k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326h 

76 

1N4876 

40k 

1 2 

60 



600u 

40k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326] 

77 

1N4877 

50k 

1 2 

76 



600u 

50k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326k 

78 

1N4887 

75k 

1.2 

115 



600u 

75k 

125 




1 2k 

150 


125A 

Si 

M326I 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

u 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FORWARDL 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS ! 

c 

STORE 

CURRENT 

1r 

lr 

TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No 

No. 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

lr 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(a) 

(A) 

(H) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

r c> 

(V) 

(F) 

(A) 

;°c) 



1 

1N4888 


50n* 

20m 







20m 

1 0 

05u 



5.0 



200S 

Si 

D07 

2 

ID 1-050 

1 0 

10n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

55 

lOOu 



1 0 



75A 

Ge* 

D07 

3 

ID 1-050A 

1 0 

10n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

.50 

lOOu 



1 0 



75A 

Ge* 

D07 

4 

ID 1-050B 

1 0 

10n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



20m 

.50 

lOOu 



1 0 



75A 

Ge* 

D07 

5 

ID 1-050C 

1 0 

10n 

10m 

60 

3 OK 


120 



30m 

50 

lOOu 



1.0 



75A 

Ge* 

D07 

6 

ID 1-050D 

1.0 

lOn 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



5.0m 

.35 

10Ou 



1.0 



75A 

Ge* 

D07 

7 

ID 1-050E 

1.0 

10n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



5.0m 

60 

lOOu 



1 0 



75A 

Ge* 

D07 

8 

ID 1-050T 

1.0 

10n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



200m 

1 0 

lOOu 



1 0 



75A 

Ge* 

D07 

9 

Q1-100 

1 0 

1 .On 

10m 



1 Om 




100m 

1.0 







75A 


D07 

10 

Q1-100A 

1 0 

1 .On 

10m 



1 Om 




10m 

50 







75A 


D07 

1 1 

Q1-100B 

1.0 

1 On 

10m 



1.0m 




20m 

.50 







75A 


D07 

12 

Q1-100C 

1.0 

1 On 

10m 



1 Om 




30m 

.50 







75A 


D07 

13 

Q1-100D 

1.0 

1 On 

10m 



1 Om 




5 Om 

.35 







75A 


D07 

14 

Q1-100E 

1 0 

1 On 

10m 



1 Om 




5 Om 

60 







75A 


D07 

15 

Q1-100T 

1 0 

1 On 

10m 



1 Om 




200m 

1.0 







75A 


D07 

16 

Q1-200 

1 0 

1 .On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

17 

Q1-200A 

1 0 

1 .On 

10m 



1 Om 




20m 

1.0 







75A 


D07 

18 

Q1-200B 

1 0 

1 .On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

19 

HT1-050 

20 

10Op0 

10m 

60 

3.0k 


120 



10m 

~45^0 


lOOu 

125 

1 0 




SG 

Alby 

20 

HT1-050A 

2.0 

lOOpA 

10m 

60 

3 0k 


120 



10m 

■ 40 Q 


lOOu 

125 

1.0 




SG 

Alby 

21 

HT1-050B 

20 

IOOdA 

10m 

6.0 

3 0k 


120 



20m 

.40 0 


lOOu 

125 

1.0 




SG 

Albv 

22 

HT1-050C 

2.0 

lOOpA 

10m 

6.0 

3 0k 


120 



30m 

A50 


10Ou 

125 

1.0 




SG 

Alby 

23 

HT1-050T 

2.0 

lOOpA 

10m 

6.0 

3 Ok 


120 



250m 

1.0 0 


lOOu 

125 

1 0 




SG 

Alby 

24 

ID2-050 

20 

. 10n 

10m 

6.0 

3.OK 


120 



10m 

55 

10Ou 



2 0 



75A 

Ge* 

D07 

25 

ID2-050A 

20 

10n 

10m 

60 

3.OK 


120 



10m 

.50 

lOOu 



2 0 



75A 

Ge* 

D07 

26 

ID2-050B 

20 

lOn 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



20m 

.50 

10Ou 



2.0 



75A 

Ge* 

D07 

27 

ID2-050C 

2.0 

. 10n 

10m 

60 

3.OK 


120 



30m 

.50 

10Ou 



2.0 



75A 

Ge* 

D07 

28 

ID2-050D 

2.0 

lOn 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



5 Om 

.35 

10Ou 



2.0 



75A 

Ge* 

D07 

29 

ID2-050E 

20 

lOn 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



5.0m 

.60 

10Ou 



2.0 



75A 

Ge* 

D07 

30 

ID2-050T 

20 

lOn 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



200m 

1 0 

10Ou 



2.0 



75A 

Ge* 

D07 

31 

Q2-100 

20 

1 On 

10m 



1 Om 




100m 

1.0 







75A 


D07 

32 

Q2-100A 

20 

1 On 

10m 



1 Om 




10m 

.50 







75A 


D07 

33 

Q2-100B 

2.0 

1 On 

10m 



1.0m 




20m 

.50 







75A 


D07 

34 

Q2-100C 

2.0 

1 On 

10m 



1,0m 




30m 

.50 







75A 


D07 

35 

Q2-100D 

2.0 

1 On 

10m 



1.0m 




5.0m 

.35 







75A 


D07 

36 

Q2-100E 

2.0 

1 .On 

10m 



1 Om 




5 Om 

.60 







75A 


D07 

37 

Q2-100T 

20 

1 On 

10m 



1 Om 




200m 

1 0 







75A 


D07 

38 

Q2-200 

20 

1 On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

39 

Q2-200A 

20 

1 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

40 

Q2-200B 

2.0 

1 .On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

41 

ID3-050 

30 

lOn 

10m 

6.0 

3.OK 


120 



10m 

.55 

10Ou 



3.0 



75A 

Ge* 

D07 

42 

ID3-050A 

30 

lOn 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



10m 

.50 

10Ou 



3.0 



75A 

Ge* 

D07 

43 

ID3-050B 

30 

lOn 

10m 

60 

3 OK 


120 



20m 

.50 

10Ou 



3.0 



75A 

Ge* 

D07 

44 

ID3-050C 

3.0 

lOn 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



30m 

.50 

lOOu 



3.0 



75A 

Ge* 

D07 

45 

ID3-050D 

30 

lOn 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



5.0m 

.35 

10Ou 



3.0 



75A 

Ge* 

D07 

46 

ID3-050E 

30 

. 10n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



5.0m 

.60 

10Ou 



3.0 



75A 

Ge* 

D07 

47 

ID3-050T 

30 

. 10n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



200m 

1 0 

10Ou 



3.0 



75A 

Ge* 

D07 

48 

HT2-050 

30 

200dA 

10m 

60 

3 Ok 


120 



10m 

.45 0 


lOOu 

125 

2.0 




SG 

Albv 

49 

HT2-050A 

3.0 

200pA 

10m 

6 0 

3 Ok 


120 



10m 

.40 0 


lOOu 

125 

2 0 




SG 

Alby 

50 

HT2-050B 

30 

200pA 

10m 

6.0 

3 0k 


120 



20m 

40 ^ 


lOOu 

125 

2.0 




SG 

Alby 

51 

HT2-050C 

30 

200dA 

10m 

6.0 

3 Ok 


120 



30m 

45 0 


lOOu 

125 

2.0 




SG 

Albv 

52 

HT2-050T 

30 

200pA 

10m 

6 0 

3 0k 


120 



250m 

1.0 0 


lOOu 

125 

2 0 




SG 

Alby 

53 

MA41516 

30 

,5On0 

10m 

30 






20m 

1 0 A 

500u 



30 

4Op0 



Si 

Alad 

54 

Q3-200 

30 

1 On 

10m 



1 Om 




100m 

1.0 







75A 


D07 

55 

Q3-200A 

30 

1 .On 

10m 



1 Om 



1 

10m 

50 







75A 


D07 

56 

Q3-200B 

3.0 

1 .On 

10m 



1 Om 




20m 

50 







75A 


D07 

57 

Q3-200C 

3.0 

1 .On 

10m 



1 Om 




30m 

50 







75A 


D07 

58 

Q3-200D 

30 

1 On 

10m 



1 Om 




5.0m 

35 







75A 


D07 

59 

Q3-200E 

30 

1 On 

10m 



1,0m 




5.0m 

.60 







75A 


D07 

60 

Q3-200T 

3.0 

1 .On 

10m 



1.0m 




200m 

1.0 







75A 


D07 

61 

Q3-300 

30 

1 On 

10m 



1.0m 




10m 

1.0 







75A 


D07 

62 

Q3-300A 

3.0 

1 .On 

10m 



1 Om 




20m 

1.0 







75A 


D07 

63 

Q3-300B 

3.0 

1 On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

64 

Q3-90T 

4.0 

lOn 

10m 

60 

3 OK 


120 



200m 

1 0 

10Ou 



30 



75A 

Ge0 

D07 

65 

Q3-100T 

4 0 

lOn 

10m 

60 

3 OK 


120 



200m 

1.0 

lOOu 



3.0 



75A 

Ge0 

D07 

66 

HT3-050 

4.0 

200dA 

10m 

6.0 

3 Ok 


120 



10m 

.45 0 


lOOu 

125 

3 0 




SG 

Albv 

67 

HT3-050A 

40 

200pA 

10m 

6.0 

3 0k 


120 



10m 

T4O0 


10Ou 

125 

3.0 




SG 

Alby 

68 

HT3-050B 

40 

2OOp0 

10m 

6.0 

3 0k 


120 



20m 

.40 0 


lOOu 

125 

3.0 




SG 

Alby 

69 

HT3-050C 

4.0 

200dA 

10m 

60 

3.0k 


120 



30m 

45 0 


10Ou 

125 

3.0 




SG 

Albv 

70 

HT3-050T 

4.0 

200pA 

10m 

6.0 

3.0k 


120 



250m 

TO0 


lOOu 

125 

30 




SG 

Alby 

71 

MA4121 

4.0 

5On0 

10m 

4 0 

8 OK 





30m 

1.0 

200u 



4.0 

.5Op0 


1 50A 

S\0 

D07 

72 

D4121 

40 $ 

800d(Z1 

40m 



200u 

120 



40m 

1.5 A 

200u 



40 

400f* 

40m 

150A 

Si ^ 

Alcy 

73 

Q4-100 

4 0 

1 On 

1.6m 

3.0 






250m 

1.0 

10Ou 



4.0 



75A 

Ge0 

D07 

74 

Q3-500 

4.0 

2.On 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



100m 

1.0 

10Ou 



30 



75A 

Ge0 

D07 ! 

75 

Q4-500 

4 0 

8 On 

1 6m 

3 0 






250m 

1.0 

10Ou 



4.0 



75A 

Ge0 

D07 

76 

ID5-050 

5.0 

20n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



10m 

55 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge* 

D07 

77 

ID5-050A 

5 0 

20n 

10m 

6 0 

3.OK 


120 



10m 

.50 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge* 

D07 

78 

ID5-050B 

50 

,20n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



20m 

.50 

lOOu 



5.0 



75A 

Ge* 

D07 

79 

ID5-050C 

50 

.20n 

10m 

60 

3 OK 


120 



30m 

.52 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge* 

D07 

80 

ID5-050D 

5.0 

20n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



5 Om 

40 

10Ou 



5.0 



75A 

Ge* 

D07 

81 

ID5-050E 

50 

20n 

10m 

6.0 

3.OK 


120 



5 Om 

.60 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge* 

D07 

82 

ID5-050T 

5 0 

20n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



200m 

1 0 

10Ou 



5.0 



75A 

Ge* 

D07 

83 

HT4-050 

50 

500pA 

10m 

6 0 

3 Ok 


120 



10m 

45 0 


lOOu 

125 

4.0 




SG 

Alby 

84 

HT4-050A 

50 

500dA 

10m 

60 

3 Ok 


120 



10m 

45 0 


10Ou 

125 

4 0 




SG 

Albv 

85 

HT4-050B 

50 

500pA 

10m 

6.0 

3 Ok 


120 



20m 

40 0 


10Ou 

125 

4 0 




SG 

Alby 

86 

HT4-050C 

50 

500pA 

10m 

6.0 

3 0k 


120 



30m 

45 0 


10Ou 

125 

40 




SG 

Alby 

87 

HT4-050T 

50 

500dA 

10m 

6.0 

3 0k 


120 



250m 

1 0 0 


lOOu 

125 

4.0 




SG 

Alby 

88 

Q5-100 

5.0 

.50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

55 

lOOu 



50 



75A 

Ge* 

D07 

89 

Q5-100A 

50 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

50 

lOOu 



5.0 



75A 

Ge* 

D07 

90 

Q5-100B 

5 0 

50n 

10m 

60 

3.0K 


120 



20m 

.50 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge* 

D07 

91 

Q5-100C 

50 

50n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



30m 

52 

10Ou 



5 0 



75A 

Ge* 

D07 

92 

Q5-100D 

5 0 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



5 Om 

.40 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge* 

D07 

93 

Q5-100E 

5 0 

50n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



5 Om 

60 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge* 

D07 

94 

Q5-100T 

5 0 

50n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



200m 

1 0 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge* 

D07 

95 

Q5-250 

5 0 

1 On 

1 6m 

3 0 






200m 

1.0 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge0 

D07 

96 

Q5-200 

5.0 

2 On 

10m 



1 Om 




100m 

1.0 







75A 


D07 

97 

Q5-200A 

5.0 

2 On 

10m 



1 Om 




10m 

.50 







75A 


D07 

98 

Q5-200B 

50 

2 On 

10m 



1 Om 




20m 

50 







75A 


D07 

99 

Q5-200C 

5.0 

2.On 

10m 



1 Om 




30m 

.52 







75A 


D07 

100 

Q5-200D 

5 0 

2 On 

10m 



1 Om 




5.0m 

40 







75A 


D07 

101 

Q5-200E 

5 0 

2 On 

10m 



1 Om 




5.0m 

60 







75A 


D07 

102 

Q5-200T 

50 

2 On 

10m 



1.0m 




200m 

1.0 







75A 


D07 

103 

Q5-300 

5 0 

2.On 

10m 



1 Om 




10m 

1.0 







75A 


D07 

104 

Q5-300A 

50 

2 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

105 

Q5-300B 

5 0 

2.On 

10m 



1.0m 




30m 

1 0 







75A 


D07 

106 

1N5390 

500 

3 On# 

10m 







10m 

.55 A 

05u 



1 0 

I.Op 


125A 

%♦ 

D07 

107 

ID 6-050 

60 

30n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



100m 

1 0 

lOOu 



60 



75A 

Ge* 

D07 

108 

ID6-050A 

60 

30n 

10m 

60 

3.OK 


120 



10m 

.50 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

109 

ID6-050B 

60 

30n 

10m 

6.0 

3 OK 


' 120 



20m 

50 

lOOu 



60 



75A 

Ge* 

D07 

1 10 

ID6-050C 

60 

30n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



30m 

52 

10Ou 



60 



75A 

Ge* 

D07 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



|3J 

LU 

RECOVERY TIME 

MIN. FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS 

C 

STORE 

CURRENT 

lr 

lr 

TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No 

No. 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

lr 

RL 

K 

TIME 

at 2, 

3°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





JVj 

Js)_ 

_[AK 

jyl^ 

jm 

(A) 

(ft) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

rc> 

fV) 

(F) 

(A) 

(°C) 



| 1 

ID6-050D “ 

6 0 

30n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



5 Om 

40 

lOOu 



Fo 



75A 

Ge* 

"D07 

2 

ID6-050E 

6.0 

30n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



5.0m 

.60 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

3 

ID6-050T 

6.0 

30n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



200m 

1.0 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

4 

Q7-050 

60 

40n 

10m 

6.0 

3.OK 


120 



10m 

55 

30u 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

5 

MS2562A 

60 

5OOp0 

10m 

6.0 



100 



20m 

1 4 A 





1 5p0 



GA 


6 

MS2563A 

60 

500pEl 

10m 

6.0 



100 



20m 

1 4 A 





I.OdH 



GA 


7 

Q6-100 

60 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



100m 

1 0 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

8 

Q6-100A 

6 0 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

50 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

9 

Q6-100B 

6.0 

50n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



20m 

50 

lOOu 



6.0 



75A 

Ge* 

D07 

10 

Q6-100C 

6 0 

50n 

10m 

60 

3.OK 


120 



30m 

52 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

1 1 

Q6-100D 

6 0 

50n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



5 Om 

40 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

12 

Q6-100E 

60 

50n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



5 Om 

.60 

lOOu 



6.0 



75A 

Ge* 

D07 

13 

Q6-100F 

6 0 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

55 

5 Ou 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

14 

Q6-100G 

60 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



200m 

1 0 

5.0u 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

15 

Q6-100H 

6 0 

50n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



10m 

50 

5.0u 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

16 

Q6-100T 

6 0 

50n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



200m 

1.0 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

17 

HT5-050 

60 

700pA 

10m 

60 

3 Ok 


120 



10m 

45 0 


lOOu 

125 

5 0 




SG 

Alby 

18 

HT5-050A 

60 

700pA 

10m 

60 

3 Ok 


120 



10m 

50 0 


lOOu 

125 

5 0 




SG 

Albv 

19 

HT5-050B 

6 0 

700pA 

10m 

6.0 

3.0k 


120 

I 


20m 

^450 


lOOu 

125 

5 0 




SG 


20 

HT5-050C 

6 0 

700pA 

10m 

6.0 

3 Ok 


120 



30m 

.50 0 


lOOu 

125 

5 0 




SG 

Alby 

21 

HT5-050T 

60 

700dA 

10m 

6.0 

3 Ok 


120 



250m 

1.0 0 


lOOu 

125 

5 0 




SG 

Albv 

22 

MS2022 

60 

1 .On 

10m 

60 



100 



20m 

1 4 

lOu 



60 

1 5p0 


200 

Ga 

F27d 

23 

MS2023 

60 

1 On 

10m 

60 



100 



20m 

1.4 

lOu 



6 0 

1 Op0 


200 

Ga 

F27d 

24 

MS2542 

60 

1 On 

10m 

60 



100 



20m 

1 4 

lOu 



6 0 

1.5dE1 


200 

Ga 

F27d 

25 

MS2543 

60 

1 On 

10m 

6 0 



100 



20m 

1 4 

lOu 



6 0 

1 Op(2 

— 

200 

Ga 

F27d 

26 

MS2562 

60 

1 On 

10m 

6.0 



100 



20m 

1 4 

lOu 



6 0 

1.5p0 


200 

Ga 

F84 

27 

MS2563 

6 0 

1 On 

10m 

60 



100 



20m 

1 4 

lOu 



6.0 

1 Od(Z1 


200 

Ga 

F84 

28 

Q6-100I 

6.0 

1 On 

10m 

60 

3 OK 


120 



20m 

50 

5 Ou 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

29 

Q6-100J 

60 

1 On 

10m 

60 

3 OK 


120 



30m 

.52 

5.0u 



6 0 



75A 

Ge 

D07 

30 

Q6-100K 

6.0 

1 On 

10m 

6.0 

3.OK 


120 



5.0m 

40 

5 Ou 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

31 

Q6-100L 

60 

1 On 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



5 Om 

60 

5 Ou 



6 0 

— 


75A 

Ge* 

D07 

32 

Q7-100 

60 

1 On 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



10m 

55 

30u 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

33 

Q5-500 

6.0 

2.On 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



100m 

1 0 

lOOu 



5 0 



75A 

Ge0 

D07 

34 

Q6-200 

6.0 

2 On 

10m 



1 Om 




100m 

1 0 







75A 


D07 

35 

Q6-200A 

60 

2.On 

10m 



1 Om 




10m 

50 







75A 


D07 

36 

Q6-200B 

60 

2 On 

10m 



1 Om 




20m 

50 







75A 


D07 

37 

Q6-200C 

6.0 

2 On 

10m 



1 Om 




30m 

40 







75A 


D07 

38 

Q6-200D 

6.0 

2 On 

10m 



1 Om 




5 Om 

60 







75A 


D07 

39 

Q6-200E 

6.0 

2 On 

10m 



1 Om 




5 Om 

55 







75A 


D07 

40 

Q6-200F 

6.0 

2 On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

41 

Q6-200G 

6.0 

2 On 

10m 



1 Om 




200m 

50 







75A 


D07 

42 

Q6-200H 

6.0 

2 On 

10m 



1 Om 




10m 

50 







75A 


D07 

43 

Q6-200I 

6 0 

2 On 

10m 



1 Om 




20m 

52 







75A 


D07 

44 

Q6-200J 

6 0 

2 On 

10m 



1 Om 




30m 

40 







75A 


D07 

45 

Q6-200K 

6 0 

2 On 

10m 



1 Om 




5 Om 

60 







75A 


D07 

46 

Q6-200L 

60 

2 On 

10m 



1 Om 




5 Om 

1 0 







75A 


D07 

47 

Q6-200T 

6 0 

2 On 

10m 



1 Om 




200m 

1.0 







75A 


D07 

48 

Q6-300 

60 

2.On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

49 

Q6-300A 

6 0 

2 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

50 

Q6-300B 

6 0 

2 On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

51 

Q6-400 

6 0 

2 On 

1 Om 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

52 

Q6-400A 

6 0 

2 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 





— 


75A 


D07 

53 

Q6-400B 

60 

2 On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

54 

Q7-250 

60 

2.On 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



10m 

60 

30u 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

55# 

HD 1872 

60 

4 On 








10m 

46 

30u 



3 0 

1.5p 



Ge0 

D07 

56# 

GSB100 

60 

5 On 

10m 

20 



50 



100m 

1 0 

1 Ou 



5 0 

1 Op0 


90 

Ge 

A201 

57 

Q6-250 

60 

5.On 

1 6m 

30 






200m 

1 0 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge0 

D07 

58# 

HD 1842 

60 

6.On 








10m 

50 

30u 



3 0 

1 5p 



Ge0 

D07 

59 

Q6-500 

6 0 

8 On 

1 6m 

3 0 






200m 

1.0 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge0 

D07 

60 

1N994 

6 5 

2.0nE) 

10m 

60 


3 Om0 

120 



10m 

1 0 

30u 



6 0 


20m 

100S 

Ge0 

D07 

61 

ID6-020 

70 

1 .On 

10m 

60 

3 OK 


120 



80m 

1 0 

lOOu 



6 0 



75A 

Ge* 

D07 

62 

CGD1420 

7 5 

16n#(Zj 

10m 







10m 

50 A 


5u 

25 

2.0 

1 5p 



Ge* 

D07 

63 

1N3483 

8 0 









10m 

50 

lOu 



3 0 




Ge 

D07 

64 

ID8-050 

8 0 

50n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



10m 

55 

lOOu 



8 0 



75A 

Ge* 

D07 

65 

ID8-050A 

8 0 

50n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



10m 

50 

10Ou 



8 0 



75A 

Ge* 

D07 

66 

ID8-050B 

80 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



20m 

50 

lOOu 



8 0 



75A 

Ge* 

D07 

67 

ID8-050C 

8 0 

50n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



30m 

70 

lOOu 



8 0 



75A 

Ge* 

D07 

68 

ID8-050D 

80 

50n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



50m 

1.0 

lOOu 



8 0 



75A 

Ge* 

D07 

69 

ID8-050T 

8 0 

50n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



200m 

1.0 

lOOu 



8 0 



75 A 

Ge* 

D07 

70 

A516 

800 

6On0 

10m 

6 0 


1 Omt 


T 




1 On 



2 0 

T75p0 


125A 

GA 

F11 

71 

HT6-100 

8 0 

700pA 

10m 

6.0 

3 Ok 


120 



10m 

50 0 


lOOu 

125 

6 0 




SG 

Alby 

72 

HT6-100A 

8 0 

700dA 

10m 

6 0 

3 Ok 


120 



10m 

45 0 


lOOu 

125 

6 0 




SG 

Albv 

73 

HT6-100B 

8 0 

700pA 

10m 

6 0 

3 Ok 


120 



20m 

“450 


lOOu 

125 

6 0 




SG 

Alby 

74 

HT6-100C 

8 0 

700pA 

10m 

60 

3 Ok 


120 



30m 

.50 0 


lOOu 

125 

6 0 




SG 

Alby 

75 

HT6-100T 

8 0 

700dA 

10m 

6 0 

3 Ok 


120 



250m 

1.0 0 


lOOu 

125 

6 0 




SG 

Albv 

76 

Q8-200 

8 0 

3 On 

10m 



TOm 




100m 

1 0 







75A 


D07 

77 

Q8-200A 

8 0 

3.On 

10m 



1 Om 




10m 

.60 







75A 


D07 

78 

Q8-200B 

80 

3 On 

10m 



1.0m 




20m 

80 







75A 


D07 

79 

Q8-200C 

80 

3 On 

10m 



1 Om 




30m 

.90 







75A 


D07 

80 

Q8-200D 

80 

3 On 

10m 



1 Om 




50m ! 

1 0 







75A 


D07 

81 

Q8-200T 

8 0 

3 On 

10m 



1 Om 




200m 

1 0 







75A 


D07 

82 

Q8-300 

80 

3 On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

83 

Q8-300A 

80 

3 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

84 

Q8-300B 

80 

3 On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

85 

1N993 

8 0 

4 On 

10m 

60 






10m 

1 5 

1 Ou 



6 0 




Si 

A1 bz 

86# 

AAZ13 

80 

5 On 

10m 

5.0 

50K 





30m 

1 0 

150u 

19m 

60 

8.0 




Ge0 

A3 

87 

G704 

80 

20n 

10m 

6 0 






20m 

55 

5 Ou 



3.0 




Ge0 

D07 

88 

CGD1030 

80 

40n§ 








100m 

85 

15u 



5 0 

1 Op 


90A 

Ge 

A1 bz 

89 

1N3110 

8 0 

75n# 

2 Om 



20m 




5 Om 

45 

20u 

100m 

65 

8 0 


50m 

90A 

Ge 

D07 

90 

MS2564A 

90 

500d(Zj 

10m 

6 0 



100 



20m 

1.4 A 





1 5d0 



GA 


91 

MS2565A 

9 0 

5OOp0 

10m 

6 0 



100 



20m 

1 4 A 





1 Op0 



GA 


92 

HT7-100 

9 0 

700pA 

10m 

6 0 

3 0k 


120 



10m 

50 0 


lOOu 

125 

7 0 




SG 

Alby 

93 

HT7-100A 

9.0 

700dA 

10m 

6 0 

3 0k 


120 



10m 

45 0 


lOOu 

125 

7 0 




SG 

A1 bv 

94 

HT7-100B 

9 0 

700pA 

10m 

6 0 

3 Ok 


120 



20m 

~450 


lOOu 

125 

7 0 




SG 

Alby 

95 

HT7-100C 

90 

700pA 

10m 

6.0 

3.0k 


120 



30m 

50 0 


lOOu 

125 

7 0 




SG 

Alby 

96 

HT7-100T 

9 0 

700dA 

10m 

6 0 

3 Ok 


120 



250m 

1 0 0 


lOOu 

125 

7 0 




SG 

Albv 

97 

MS2024 

9 0 

1 On 

10m 

6 0 



100 



20m 

1 4 

lOu 



9 0 

1.5p0 


200 

Ga 

F27d 

98 

MS2025 

90 

1 .On 

10m 

6 0 



100 



20m 

1 4 

lOu 



9.0 

1 Op@ 


200 

Ga 

F27d 

99 

MS2544 

9.0 

1 On 

10m 

6 0 



100 



20m 

1.4 

lOu 



9 0 

1 5dE1 


200 

Ga 

F27d 

100 

MS2545 

90 

1 On 

10m 

6 0 



100 



20m 

1 4 

lOu 



9 0 

1 Op0 


200 

Ga 

F27d 

101 

MS2564 

90 

1 On 

10m 

6 0 



100 



20m 

1 4 

lOu 



9 0 

1 5p0 


200 

Ga 

F84 

102 

MS2565 

90 

1 .On 

10m 

6 0 



100 



20m 

1 4 

lOu 



9 0 

1 Oo0 


200 

Ga 

F84 

103 

CGD1481 

9.0 

8 On 

10m 



3 OmA 




1 Om 

35 

lOu 



5 0 

1 2pA 


90A 

Ge0 

D07 

104 

G847 

9 0 

8 On 

10m 



10m 


* 


50m 

90 A 


lOu 

25 

5 0 

1 2pA 



Ge0 

D07 

105 

HP5082-2900 

10 E) 

1 2 n §CZ3 








20m 

1 0 

lOu 



5 0 

1 5dE1 


85 

Si% ♦ 

A Tad 

106# 

MA432 

10 

20n S 

10m 

6 0 






13m$ 

1 0 

lOu 



10 

8Op0 


125J 

%♦ 

A leu 

107 

A517 

10 0 

3On0 

10m 

6 0 


1 Omt 


§ 




1 On 



20 

5Op0 


125A 

GA 

F11 

-108# 

CAY 11 

10 

50n 

10m 

1 0 


1 Om 

50 



10m 

1 2 A 

1 Ou 



3 0 

1 .2d* 

30m 

125 

GAE) 

D07 

109# 

HD5000 

10 $ 

500p 

10m 

60 



2 0k 



5 Om 

1 0 

200n 

2 Ou 

100 

5.0 

1.Op0 

12m 

100J 

Si + 

D035 

.110# 

HD5001 

10 $ 

500d 

10m 

60 



2 0k 

_ 


5 Om 

1.0 

1 Ou 

lOu ! 

100 

5 0 

■ LOP0_| 

12m 

100J 

Sif 

D035 
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4. SWITCHING DIODES _ __ 12) RECOVERY TIME, and (31 TYPE No. 



3J 

u 



RECOVERY TIME 

xjs. "ti, ., 

MIN. FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

CAP. 

ABSOLUTE I 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS 

C 

STORE 

CURRENT 

lr 

lr 

TEMP 

TEST 

at 

MAX R 

VTING 


DWG. 

No. 

No 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

lr 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(ft) 

(A) 

(ft) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

. IF) 

(A) 

rc) 



1# 

HD5004 

10 $ 

500p 

10m 

6 0 



2 Ok 



2.0m 

1 0 

1 Ou 

20u 

100 

50 

I.OpEl 

12m 

iooj 


D035 

2 

ID 10-050 

10 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

55 

10Ou 



10 



75A 

Ge* 

D07 

3 

ID 10-05 OA 

10 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

50 

lOOu 



10 



75A 

Ge* 

D07 

4 

ID10-050B 

10 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



20m 

50 

10Ou 



10 



75A 

Ge* 

D07 

5 

ID 10-050C 

10 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



30m 

70 

lOOu 



10 



75A 

Ge* 

D07 

6 

ID 10-050D 

10 

50n 

10m 

60 

3 OK 


120 



50m 

1.0 

lOOu 



10 



75A 

Ge* 

D07 

7 

ID 10-050T 

10 

50n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



200m 

1 0 

lOOu 



10 



75A 

Ge* 

D07 

8 

MA4071B 

10 @ 

5On*0 

10m 



100m 

100 


10n# 



1 Ou 



60 

1.0p§ 


150A 

Si 

F27d 

9 

MA4372C 

10 El 

50n*El 

10m 



100m 

100 


10n# 



1 Ou 



6.0 

1 5d§ 


150A 

Si 

D07 

10 

HT8-100 

10 

700pA 

10m 

6 0 

3 Ok 


120 



10m 

50 0 


lOOu 

125 

8.0 




SG 

A1 by 

1 1 

HT8-100A 

10 

700pA 

10m 

60 

3 Ok 


120 



10m 

45 0 


10Ou 

125 

8.0 




SG 

Alby 

12 

HT8-100B 

10 

700dA 

10m 

60 

3 Ok 


120 



20m 

50 0 


lOOu 

125 

80 




SG 

Albv 

13 

HT8-100C 

10 

700pA 

10m 

60 

3 0k 


120 



30m 

55 0 


lOOu 

125 

8.0 




SG 

Alby 

14 

KT8-100T 

10 

700pA 

10m 

6 0 

3 Ok 


120 



250m 

1 0 0 


lOOu 

125 

8 0 




SG 

Alby 

15 

Q10-100 

10 

1 On 

10m 

6 0 

3 OK 





100m 

1.0 

lOOu 






75A 

Ge 

D07 

16 

Q10-100T 

10 

1 On 

10m 

6 0 

3 OK 





250m 

1 0 

lOOu 






75A 

Ge 

D07 

17 

1N4524 

10 

3.OnEl 

10m 



1 Om0 

50 



1 Om 

.35 

12u 



6.0 

2 OpA 


90S 

Ge 

D07 

18 

n 1A12 

10 

3 OnEl 

500m 

40 


50m 

3 0 



1 Om 

20 

lOu 



50 

35p0 

200m 

175A 

Si 

M214a 

19 

ti 1A13 

10 

3 On0 

500m 

40 


50m 

3 0 



1.0m 

.20 

lOu 



5.0 

35p0 

300m 

175A 

Si 

M214a 

20 

li 1A1 4 

10 

3 On0 

500m 

10 


50m 

30 



1.0 

250m 

lOu 



5 0 

35p0 

400m 

125 

Si 

M214a 

21 

ii 1A15 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

30 



1 0 

250m 

lOu 



5 0 

IOOdEI 

500m 

125 

Si 

M214a 

22 

n 1A1 6 

10 

3 On0 

500m 

10 


50m 

30 



1 0 

250m 

lOu 



5.0 

ToOpET 

600m 

125 

Si 

M214a 

23 

ii 1A22 

10 

3 On[Zl 

500m 

40 


50m 

30 



1.0m 

20 

20u 



5 0 

35p0 

200m 

175A 

Si 

M214a 

24 

ii 1A23 

10 

3 OnEl 

500m 

40 


50m 

30 



1 .Om 

.20 

20u 



5.0 

35d0 

300m 

175A 

Si 

M214a 

25 

ii 1A24 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

3 0 



1 0 

250m 

20u 



5 0 

35p0 

400m 

125 

Si 

M214a 

26 

n 1A25 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

3 0 



1 0 

250m 

20u 



50 

lOOpEl 

500m 

125 

Si 

M214a 

27 

n 1A26 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

30 



1 0 

250m 

2Qu 



5.0 

IOOdEI 

600m 

125 

Si 

M214a 

28 

n 1A52 

10 

3 OnEl 

500m 

40 


50m 

30 



1 Om 

.20 

50u 



5 0 

35p0 

200m 

175A 

Si 

M214a 

29 

ii 1A53 

10 

3 OnEl 

500m 

40 


50m 

3 0 



1.0m 

20 

50u 



5.0 

35p0 

300m 

175A 

Si 

M214a 

30 

ii 1A54 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

30 



1.0 

250m 

5Qu 



5.0 

35d0 

400m 

125 

Si 

M214a 

31 

n 1A55 

10 

3 On(Zl 

500m 

10 


50m 

30 



1 0 

250m 

50u 



5.0 

lOOpEl 

500m 

125 

Si 

M214a 

32 

ii 1A56 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

3 0 



1 0 

250m 

50u 



5.0 

lOOpEl 

600m 

125 

Si 

M214a 

33 

ii 1 B 1 2 

10 

3 OnEl 

500m 

40 


50m 

30 



1,0m 

.27 

lOu 



5 0 

35p0 

200m 

175A 

Si 

M214a 

34 

n 1 B13 

10 

3 OnEl 

500m 

40 


50m 

3.0 



1 Om 

27 

lOu 



5 0 

35p<2 

300m 

175A 

S. 

M214a 

35 

it 1 B 1 4 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

3 0 



1.0 

325m 

lOu 



5 0 

35p0 

400m 

150 

Si 

M214a 

36 

ii 1 B 1 5 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

30 



1.0 

325m 

lOu 



5.0 

IOOdEI 

500m 

150 

Si 

M214a 

37 

n 1 B 16 

10 

3 On[Zl 

500m 

10 


50m 

3 0 



1 0 

325m 

lOu 



5.0 

1OOp0 

600m 

150 

Si 

M214a 

38 

ii 1 B22 

10 

3 OnEl 

500m 

40 


50m 

3 0 



1 Om 

27 

20u 



5.0 

35p0 

200m 

175A 

Si 

M214a 

39 

ii 1 B23 

10 

3 OnEl 

500m 

40 


50m 

30 



1,0m 

27 

20u 



5.0 

35d0 

300m 

175A 

Si 

M214a 

40 

ii 1 B24 

10 

XOnEl 

500m 

10 


50m 

3 0 



1 0 

325m 

20u 



5.0 

35p0 

400m 

150 

Si 

M214a 

41 

ii 1B25 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

3 0 



1 0 

325m 

20u 



5.0 

1OOp0 

500m 

150 

Si 

M214a 

42 

ii 1 B26 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

3.0 



1 0 

325m 

20u 



5.0 

IOOdEI 

600m 

150 

Si 

M214a 

43 

ill B52 

10 

3 OnEl 

500m 

40 


50m 

3 0 



1.0m 

27 

50u 



5.0 

35p| 

200m 

175A 

Si 

M214a 

44 

ii 1B53 

10 

3.OnEl 

500m 

40 


50m 

3 0 



1 Om 

27 

50u 



5.0 

35p0 

300m 

175A 

Si 

M214a 

45 

n 1 B54 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

3 0 



1.0 

325m 

50u 



5.0 

35d0 

400m 

150 

Si 

M214a 

46 

ii 1 B55 

10 

^3 On[Zl 

500m 

10 


50m 

3.0 



1 0 

325m 

50u 



5 0 

1OOp0 

500m 

150 

Si 

M214a 

47 

n 1 B56 

10 

3 OnEl 

500m 

10 


50m 

3 0 



1 0 

325m 

50u 



5.0 

lOOpEl 

600m 

150 

Si 

M214a 

48 

Q10-200 

10 

3 On 

10m 



1.0m 




100m 

1.0 







75A 


D07 

49 

Q10-200A 

10 

3 On 

10m 



1.0m 




10m 

65 







75A 


D07 

50 

Q10-200B 

10 

3 On 

10m 



1 Om 




20m 

.80 







75A 


D07 

51 

Q10-200C 

10 

3 On 

10m 



1.0m 




30m 

.90 







75A 


D07 

52 

Q10-200D 

10 

3 On 

10m 



1 Om 




50m 

1.0 







75A 


D07 

53 

Q10-200T 

10 

3 On 

10m 



1 Om 




200m 

1 0 







75A 


D07 

54 

Q10-300 

10 

3 On 

10m 



1 .Om 




10m 

1.0 







75A 


D07 

55 

Q10-300A 

10 

3 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

56 

Q10-300B 

10 

3 On 

10m 



1.0m 




30m 

1 0 







75A 


D07 

57 

Q10-500 

10 

3 On 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



10m 

,60 

lOOu 



10 



75A 

Ge* 

D07 

58# 

HD 1871 

10 

3 5n 

10m 

60 






100m 

70 

20u 



50 

1.5p* 



Ge0 

D07 

59 

Q10-250 

10 

5 On 

1 6m 

30 






100m 

1.0 

50u 

.10m 


10 



j 75A 

Ge 

D07 

60 

HD1812 

10 t 

9 On 








10m 

.50 

20u 




1 5p 



Ge0 

D07 

61 

Q10-750 

10 

12n 

1 6m 

3 0 




_ 


100m 

1.0 

10Ou 






75A 

Ge0 

D07 

62# 

CG92AH 

10 

15n0 

10m 

10 

100 





45m 

1 0 

lOu 

38u 

55 

10 




Ge0 

D07 

63 

Q10-950 

10 

15n 

1 6m 

3 0 






100m 

1.0 

10Ou 






75A 

Ge0 

D07 

64 

CGD592 

10 t 

lOOn 

1 4m 

3 0 

30K 


2k 

X 


1 4m 

.30 

4 Ou 



30 i 



90A 

Ge 

Albz 

65# 

2401 

10 # 

2 5u0El 

30m 

5 0 

50K 



0 


100m 

1 5 

5.0u 



10 



150J 

Si* 

A134 

66 

ID 12-050 

12 

60n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

55 

10Ou 



12 



75A 

Ge* 

D07 

67 

ID 12-050A 

12 

60n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

50 

10Ou 



12 



75A 

Ge* 

D07 

68 

ID12-050B 

12 

60n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



20m 

60 

lOOu 



12 



75A 

Ge* 

D07 

69 

ID 12-050C 

12 

60n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



30m 

.70 

lOOu 



12 



75A 

Ge* 

D07 

70 

ID 12-050D 

12 

60n 

10m 

60 

3.OK 


120 



50m 

1.0 

lOOu 



12 



75A 

Ge* 

D07 

71 

ID 12-050T 

12 

60n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



150m 

1 0 

lOOu 



12 



75A 

Ge* 

D07 

72 

Q12-200 

12 

3 On 

10m 



1 Om 




10m 

65 







75A 


D07 

73 

Q12-200A 

12 

3 On 

10m 



1 Om 




10m 

60 







75A 


D07 

74 

Q12-200B 

12 

3 On 

10m 



1 Om 




20m 

80 







75A 


D07 

75 

Q12-200C 

12 

3 On 

10m 



1 Om 




30m 

90 







75A 


D07 

76 

Q12-200D 

12 

3 On 

10m 



1 Om 




50m 

1 0 







75A 


D07 

77 

Q12-200T 

12 

3 On 

10m 



1.0m 




150m 

1 0 







75A 


D07 

78 

Q12-300 

12 

3 On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

79 

Q12-300A 

12 

3 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

80 

Q12-300B 

12 

3 On 

10m 



1 Om 




30m 

1.0 







75A 


D07 

81 

CGD1480 

12 

6 On 

10m 



3.0mA 


* 


1 .Om 

33 

6 Ou 



5 0 

1-2PA 


90A 

Ge0 

D07 

82 

G825 

12 

6 On 

10m 



10m 


mr 


50m 

70 A 


6u 

“25~ 

50 

1 2pA 



Ge0 

D07 

83# 

AAY33 

12 

7 On 

10m 

1 0 


1 Om 

50 



100m 

70 A 

lOu 

05 m 

60A 

7.0 

1.5p§t 

100m 

90A 

Ge0 

D07 

84# 

CG84H 

12 

40n 

10m 

10 

1 Ok 





40m 

60 


38u 

60 

12 

2.4pgj 



Ge0 

Albi 

85 

1N4008 

12 

70nA 

10m 

1 0 




W 


10m 

50 

lOOu 



20 

3.0pEl 


90 

Ge0 

DO 7 

86# 

CG85H 

12 

200n 

10m 

10 

1 Ok 





40m 

.60 


38u 

60 

12 

3.Op0 



Ge0 

Albj 

87 

HP5082-0251 

15 IZl 

. lOn* 







60n§El 

40m 

1.0 A 

.01 u 



10 

1.6p| 


175A 

Si§ 

F27e 

88 

HP5082-0252 

15 0 

lOn* 







6On§0 

40m 

1 0 A 

.01 u 



10 

2.1p0 


175A 

Si§ 

F27e 

89 

PR0101 

I 5 0 

10n*El 

10m 

10 



100 


10n§ 



.50u 



5 0 

I.Opg 


175A 

Si$A 

F27d 

90 

HP5082-0151 

15 E) 

15n*El 







60n§El 

40m 

1 0 A 

01 u 



IQ 

1.6dE1 


175A 

Si$ 

A lac 

91 

MS5251-4A 

15 

150p{3 














1.6p0 


175A 

Si$A 

F56h 

92 

MS5251-8 

15 

15Op0 














1-6pj0 


175A 

Si$A 

F27d 

93 

MS5251-16A 

15 

1 50dE3 














1.6P0 


175A 

Si$A 

S268b 

94 

MS5252-4A 

15 

150p@ 














2.1p| 


175A 

Si$A 

F56h 

95 

MS5252-8 

15 

15Op0 














2.1pg 


175A 

Si$ A 

F27d 

96 

MS5252-16A 

15 

1 50dE1 














2-lpj 


175A 

Si$A 

S268b 

97 

PR0102 

15 0 

1 5n *0 

10m 

10 



100 


10n§ 



.50u 



50 

1 5p0 


175A 

Si$A 

F27d 

98 

PRO103 

15 0 

20n*El 

10m 

10 



100 


10n§ 



50u 



5 0 

2.Op0 


175A 

Si$ A 

F27d 

99 

1N4392 

15 t 

.50n 








2.0m 

1 0 

I.Ou 

02m 

100 

50 

I.Od 


105 

Si 

D07 

100 

ID 15-050 

15 

60n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

55 

lOOu 



15 



75A 

Ge* 

D07 

101 

ID 15-050A 

15 

60n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

50 

lOOu 



15 



75A 

Ge* 

D07 

102 

ID 15-050B 

15 

60n 

10m 

60 

3 OK 


120 



20m 

60 

lOOu 



15 



75A 

Ge* 

D07 

103 

ID15-050C 

15 

60n 

10m 

6.0 

3 OK 


120 



30m 

70 

lOOu 



15 



75A 

Ge* 

D07 

104 

ID 15-050D 

15 

60n 

10m 

60 

3 OK 


120 



50m 

1 0 

lOOu 



15 



75A 

Ge* 

D07 

105 

ID 15-050T 

15 

60n 

10m 

60 

3 OK 


120 



150m 

1.0 

lOOu 



. 15 



75A 

Ge* 

D07 

106 

FD777 

15 # 

.75nEl 

10m 



lOmf 

100 



2Om0 

1 0 

lOu 

05m 

To3~ 

8.0 

1 3pEl 

50m 

150A 

Si$ 

D07 

107 

G158 

15 

2 On 

10m 

6.0 

1M 


100 



25m 

50 

40u 



10 

50pA 


90A 

Ge0 

D07 

108# 

ZS140 

15 

2 On 

10m 

5.0 



50 



10m 

90 

I.Ou 

25m 

100 

15 

2.0d* 

250m 

175A 

Si# 

D07 

109 

Q15-200 

15 

3 On 

10m 



1 Om 




10m 

65 







75A 


D07 

1 10 

Q15-200A 

15 

3 On 

10m 



. 1 Om 




10m 

60 







--Z.5A 


D07 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

u 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FORWARDI 

MAX. R 

EVERSE CURRENT 1 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS 1 

C 

STORE 

CURRENT 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No 

No 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

Ir 

RL 

K 

TIME 

at 21 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(a) 

(A) 

(ft) 


(s) 

.(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

(°C) 



1 

Q15-200B 

15 

3 On 

10m 



1 Om 




20m 

80 







75A 


D07 

2 

Q15-200C 

15 

3 On 

10m 



1 Om 




30m 

90 







75A 


D07 

3 

Q15-200D 

15 

3.On 

10m 



1 Om 




50m 

1 0 







75A 


D07 

4 

Q15-200T 

15 

3 On 

10m 



1 Om 




150m 

1 0 







75A 


D07 

5 

Q15-300 

15 

3 On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

6 

Q15-300A 

15 

3 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

7 

Q15-300B 

15 

3 On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

8# 

HD 1870 

15 

3 5n 

10m 

6 0 






100m 

70 

15u 



10 

1 5p* 



Ge0 

D07 

9# 

BA 168 

15 0 

4 On0 

10m 

6 0 


1 m0 

100 



10m 

1 0 A 

03u 

.05m 

150A 

12 

4 OdE) 

50m 

200J 

Si# 

D035 

10# 

BAW63B 

15 

4 On0 

10m 

5 0 



50 



10m 

900m 

1 Ou 



15 

4 Op0 


1 75J 

Si 

M470 

1 1 

HMG993 

15 0 

4 On 

10m 

6 0 


3m0 




10m 

1 2 

1 Ou 



6 0 

1 Op 



Si 

M208b 

12# 

AAY21 

15 

5 On 

3 Om 

1 0 


1 Om 




10m 

50 

60u 

10m 

60 

15 

1 2p0 

50m 


Ge 

D07 

13# 

BAY31 

15 

5 On 

10m 

10 






30m 

1 0 

lOu 




6 Op0 



Si# 

•D07 

14 

1N995 

15 

6 On0 

10m 

6 0 


3m0 

120 



10m 

1 0 

lOu 



6 0 




Ge0 

D07 

15 

JAN1N995 

15 

6 On 

10m 

6 0 


3 m0 

120 



10m 

1.0 

10u 



6 0 




Ge0 

D07 

16 

1N4523 

15 

8 On0 

10m 



1m0 

50 



1 Om 

35 

30u 



10 

1.5pA 


90S 

Ge 

D07 

17 

1N3944 

15 

1 2n0 

3 Om 

1 0 


1 m0 

100 



50m 

1 5 

60u 

10m 

60A 

15 

1 2 P^ 

20m 

85A 

Ge0 

D07 

18# 

BAY52 

15 

15n 

10m 

60 



100 



20m 

1 0 

05u 



10 

8.Od0 

100m 

1 50S 

Si$ 

D07 

19 

G200 

15 

40n 

2 0m 



20m 




100m 

60 

20u 



10 

50pA 


90A 

Ge0 

D07 

20 

CGD1031 

15 

5On0 








100m 

85 

25u 



15 

1 Op 


90A 

Ge 

A1 bz 

21# 

1S560 

15 

70n 

20m 

60 

38K 

20m 

2k 



40m 

1 0 

5.0u 


25 

2 0 


40m 

90 

Ge 

D07 

22# 

SFD121 

15 

75n# 

10m 







10m 

80 

lOu 

50m 

55 

10 


30m 

85S 

Ge0 

D07 

23# 

OA92 

15 

lOOn 

5 Om 

5 0 






3 Om 

60 

2 5u 

01m 

60 


50p 

10m 

75A 

Ge 

A3 

24 

1N813 

15 

250nE} 

5.0m 

10 



1 Ok 



5 Om 

1 0 

500n 

lOu 

1 25A 

5 0 



150A 

Si 

D07 

25 

1N815 

15 

25On0 

5.0m 

10 



1 Ok 



100m 

1 5 

500n 

lOu 

1 25A 

5 0 



1 50A 

Si 

D07 

26# 

19P1 

15 

250n@ 

10m 



1 Om 




100m 

1 0 A 

25u 

15m 

55 

10 


200m 

85S 

Ge 

D07 

27 

HMG813 

15 0 

250n 

5 Om 

10 


5Om0 


A 


5 Om 

1 0 

50u 

01 m 

125 

5 0 

2 Od 



Si 

M208b 

28 

1N3159 

15 t 

300n 

30m 

10 


5Om0 

2k 

A 


10m 

35 


10m 

75 

10 


80m 

105 

Ge 

A1 

29 

1N698 

15 

500n 

5.0m 

5 0 

2 Ok 





1 Om 

21 

1 Ou 

7 Ou 

60 

1 5 




Ge 

D07 

30 

IN 1093 

15 

500n 

5.0m 

5 0 

20k 





5 Om 

40 


75u 

55 

15 




Ge 

D07 

31 

1 N 571 

15 

4 Ou 

100m 

5 0 

20K 





200m 

1 0 A 


.10m 

55A 


lOp 


75A 

Ge 

A9k 

32 

ID 18-050 

18 

80n 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

60 

lOOu 



18 



75A 

Ge* 

D07 

33 

ID 18-050A 

18 

.80n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



10m 

50 

lOOu 



18 



75A 

Ge* 

D07 

34 

ID 18-050B 

18 

80n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



20m 

60 

10Ou 



18 



75A 

Ge* 

D07 

35 

ID 1 8-050C 

18 

80n 

TOm 

6 0 

3 OK 


120 



30m 

80 

lOOu 



18 



75A 

Ge* 

D07 

36 

ID 1 8-050D 

18 

.80n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



50m 

1 0 

lOOu 



18 



75A 

Ge* 

D07 

37 

ID 18-050T 

18 

80n 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



120m 

1 0 

lOOu 



18 



75A 

Ge* 

D07 

38 

1N3467 

18 

2 On0 

10m 

6 0 


10m 

100 

§ 


20m 

50 

15u 



15 



90A 

Ge0 

D07 

39 

1N3468 

18 

2 Ond 

10m 

60 


10m 

100 

§ 


20m 

50 

60u 



15 



90A 

Ge0 

D07 

40 

Q1 8-200 

18 

4 On 

10m 



1 Om 




10m 

65 







75A 


D07 

41 

Q18-200A 

18 

4 On 

10m 



1 Om 




10m 

60 







75A 


D07 

42 

Q18-200B 

18 

4 On 

10m 



1 Om 




20m 

80 







75A 


D07 

43 

Q18-200C 

18 

4 On 

10m 



1 Om 




30m 

90 







75A 


D07 

44 

Q18-200D 

18 

4 On 

10m 



1 Om 




50m 

1 0 







75A 


D07 

45 

Q18-200T 

18 

4.On 

TOm 



1 Om 




120m 

1 0 







75A 


D07 

46 

Q18-300 

18 

4 On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

47 

Q18-300A 

18 

4 On 

TOm 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

48 

Q18-300B 

18 

4.On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

49 

CGD1471 

18 

20n 

10m 



3 OmA 


* 


1 Om 

34 

8 Ou 



5 0 

80pA 


90A 

Ge0 

D07 

50 

G824 '* 

18 

• 20n 

10m 



10m 


* 


50m 

75 A 


8u 

25 

5 0 

80pA 



Ge0 

D07 

51 

DR459 

18 * 

200n 

5 Om 

60 

20K 



A 


10m 

50 

200u 



10 




Ge0 

D07 

52# 

1S1993 

20 

3Op§0 








50m 

1 0 

200n 



10 

TOp0 

100m 

100 

Si$ ♦ 

D07 

53# 

1S1995 

20 

3Op§0 








70m 

1 0 

200n 



10 

1 Op0 

150m 

100 

Si$4 

D07 

54 

FGG1001 

20 0 

07n* 

10m 

10 





14n 

75m 

1 0 

lOu 



10 

1 Od 


1 75A 

Si $§ 

F27fA 

55# 

1S1857 

20 

80p*|Z) 

10m 

10 





1 9n$ 



lOu 



20 

1 2 P@ 

100m 

150J 

Si$§ 

F27a 

56 

JAN 1N5165 

20 $ 

1OOp0§ 

50m 

20 


300n 


A 


1 Om 

500mA 

300n 

300u 

150A 

20 

1 0p@ 

33m 

150A 

Si 

Alak 

57 

HP5082-2303 

20 0 

10n§El 

20m 







50m 

1 0 A 

50u 



15 

1.2p0 


125A 

Si%# 

Alad 

58 

1N4390 

20 t 

500p 

10m 

60 



100 



5 Om 

1 0 

200n 

2 Ou 

100 

5 0 

1 Op 


105 

Si 

D07 

59 

1N4391 

20 t 

500p 

10m 

60 



100 



2 0m 

1 0 

200n 

2 Ou 

100 

5 0 

1 Op 


105 

Si 

D07 

60# 

SFD2-47 1 

20 

.50n*El 

10m 



50m 

100 





lOu 



20 

1 Op§ 


175S 

Si 

F27d 

61 

1N4244 

20 # 

,75n0 

10m 



lOmt 

100 



20m 

1 0 

lOu 

10m 

150 

10 

8Op0 

50m 

150A 

Si# 

D07 

62 

1N4376 

20 0 

75n0 

TOm 



lOmt 

100 



50m[Z] 

1 1 

lOu 

10m 

150 

10 

1 Op0 


150A 

Si 

D07 

63 

JAN1N4376 

20 0 

75nE) 

10m 



1 Omt 

100 



.O1m0 

42 

lOu 

10m 

150 

10 

1 2o0 

50m 

150 

Si 

D07 

64# 

BAY93 

20 

1 On0 

10m 



10m 




10m 

1 0 

0 1 u 



10 

5 Op0 


1 75J 

Si 

A60h 

65 

ID20-050 

20 

I.On 

10m 

60 

3 OK 


120 



50m 

1 0 

lOOu 



20 



75A 

Ge* 

D07 

66 

ID20-050A 

20 

1 On 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

50 

lOOu 



20 



75A 

Ge* 

D07 

67 

ID20-050T 

20 

1 On 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



100m 

1 0 

lOOu 



20 



75A 

Ge* 

D07 

68# 

BAX90C/TF82! 

3 






















20 

2 OnE} 

10m 

6 0 



100 



5 Om 

1 0 

lOu 

10m 

150 

20 

4 OdE} 

50m 

175 

Si 

D035 

69 

MS303 

20 0 

2 On# 








35m 

1 0 

20u 



12 

8 Op 


125 


Alad 

70 

1N903 

20 

4 On(ZJ 

10m 

5 0 



100 



10m 

1 0 A 

lOOn 

lOu 

100A 

20 

1 Op0 


150S 

Si 

Alee 

71 

1N906 

20 

4 OnE) 

10m 

5 0 



100 



10m 

1 0 A 

lOOn 

lOu 

10OA 

20 

2 5p0 


1 50S 

Si 

Alee 

72 

1N3596 

20 

4 On 

10m 



10m 




30m 

1 0 

lOu 

10m 

150 

20 

TOp@ 



Si 

D07 

73 

HMG905 

20 0 

4 On 

10m 

5 0 


1 Om0 




10m 

1 0 

lOu 

01m 

100 

20 

1 Op0 



Si 

M208b 

74 

HMG905A 

20 0 

4 On 

10m 

5 0 


1 Om0 




20m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

20 

1 Od0 



Si 

M208b 

75 

HMG906 

20 0 

4 On 

10m 

5 0 


1 Om0 




10m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

20 

25p0 



Si 

M208b 

76 

HMG906A 

20 0 

4 On 

10m 

5 0 


1 Om0 




20m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

20 

2 5p0 



Si 

M208b 

77# 

HS9503 

20 

4 On 

10m 



10m 

100 





lOu 

10m 

150A 

10 

4 Od 

350m 

200A 

Si#$ 

A1 v 

78# 

HS9506 

20 

4 On 

10m 



10m 

100 





lOu 

10m 

150A 

10 

4 Op 

250m 

200A 

s.#$ 

Aly 

79# 

HS9509 

20 

4 On 

10m 



10m 

100 





lOu 

10m 

1 50A 

10 

4 Op 

100m 

200A 

Si#$ 

Aly 

80 

HP5082-0103 

20 0 

5 On*0 

10m 

10 


100m 

50 


250n§ 

100m 

1 0 A 

1 Ou 



18 

20dE! 


175A 

SiA 

D07 

81 

Q20-200 

20 

5.On 

10m 



1 Om 




50m 

1 0 







75A 


D07 

82 

Q20-200A 

20 

5 On 

10m 



1 Om 




10m 

60 







75A 


D07 

83 

Q20-200T 

20 

5 On 

10m 



1.0m 




100m 

1 0 







75A 


D07 

84 

Q20-300 

20 

5 On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

85 

Q20-300A 

20 

5 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

86 

Q20-300B 

20 

5.On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

87# 

BAW45 

20 0 

6 On0 

5.0m 



5 Om 

100 



5 Om 

1 0 A 

200n 

200u 

125 

10 

4 Op0 
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10 m 

1 2 A 

500n 

25u 

10 OA 

25 

3Op0t 



Si# 

C29e 

92# 

SX780 

25 

20 n 

10 m 

20 





lOOn# 

10 m 

1.5 

lOu 

.05m 

100 

25 

7 5p 

50m 

100S 

Si* 

C6 

93v4t 

: BA174 

25 t 

35nEl 

10 m 

60 

100 

1 Om 




30m 

1 0 A 

lOOn 

50u 

100 

25 

4 OpEl 

75m 

125J 

Si$ 

M597 

94 

1N3773 

25 

4On0 

2 Om 



20 m 




15m 

.50 

4.0u 



3.0 

1.2pA 


100S 

Ge0 

D07 

95 

1N4547 

25 

60n§E) 

10 m 



6 .0m 



1 5On00 

25m 

1.0 

01 u 



25 

1 .2p0 


175J 

Si 

F27d 

_96#_ 

CG90H 

25 

6On0 

10 m 

10 

. 10K 





45m 

1.0 

25u 

10 m 

55 

20 

1 2p 



Ge0 

Albi 

97 

G198 

25 

60n 

2 .0m 



20 m 




100 m 

.75 

5 Ou 



10 

50pA 


90A 

Ge0 

D07 

98 

1N3592 

25 0 

7On0 

2 0m 



2 Om0 




15m 

50 

4 Ou 

20 m 

25 

20 

1 Op0 


100 

Ge0 

D07 

99 

CGD1032 

25 

70n§ 








100 m 

85 

30u 



20 

1 Op 


90A 

Ge 

Albz 

100 

1N4381 

25 0 

1OOn0 

2 0m 



200 u 


'W 


2 Om0 

.35 

lOOu 



20 

1 2p0* 


100S 

Ge 

D07 

101 ▼ 

- BA167 

25 

2OOn0 

10 m 



10 m 

100 



10 m 

1.0 A 


1 .Ou 

25A 

20 

5.0p| 


150A 

Si 

D035 

102 # 

CG83H 

25 

200 n 

10 m 

10 

1 OK 





100 m 

1.1 


,15m 

60 

25 

3 OpE] 



Ge0 

Albi 

103 

1N695A 

25 $ 

300n 

20 m 

60 



2 .0k 



10 m 

500m 

2 .0u 

20 u 

70A 

10 



90A 

Ge 

A lew 

104# 

MGD47 

25 

3OOn0 

10 m 



10 m 

600 



40m 

970m 

100 




3.5p0 

100 m 

90J 

Ge0 

D07 

105# 

OA47 

25 

5 lOn# 

10 m 

5 0 



Ik 



1 .0m 

33 


.16m 

60 

25 

3 5pE) 


60A 

Ge0 

A3 

106 

PD 137 

25 

1 Ou 

30m 

i 35 

400K 





4 Om 

1.5 

30u 

.10m 

100 

20 


30m 

150A 

Si 

A2 

107 

CGD1461 

27 

50n 

10 m 



3.0mA 


* 


1 .0m 

.34 

6 Ou 



5.0 

60pA 


90A 

Ge0 

D07 

108 

G822 

27 

50n 

10 m 



10 m 


* 


50m 

.70 A 


6 u 

25 

5.0 

60pA 



Ge0 

D07 

109 

1N789 

27 * 

500n 

5 Om 

20 

200K 



"a 

2 Ou 

10 m 

1 0 

1 Ou 

.03m 

100 

20 


120 m 

150A 

SiA 

A60p 

1 10 

1N791 

27 * 

500n 

5 Om 

20 

200K 



.A 

2 Ou 

50m 

1 0 

5.0u 

03m 

100 

20 


170m 

150A 

SiA 

A60d 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

u 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

CAP. 

ABSOLUTE 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDI 

TIONS | 

C 

STORE 

CURRENT 

lr 

lr 

TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No. 

No 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

lr 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(H) 

(A) 

(0) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

:°c) 



1 

1N792 

27 * 

500n 

5 Om 

20 

10OK 



A 

2 .0u 

100 m 

1 0 

5.0u 

03m 

100 

20 


200 m 

150A 

SiA 

A60p 

2 # 

BAY77 

30 


100 m 



100 m 

100 


2.3n 

100 m 

1 0 

,10u 

10 m 

150 

30 

12 pg 

200 m 

175 

Si 

D07 

3# 

FS36 

30 


10 



.50 


A. 

150 #0 

10 

1 0 

40 

100 

70 

10 



70A 

Geg 

D07 

4# 

1S1992 

30 

30p§g 








30m 

1.0 

200 n 



10 

I.Opg 

60m 

100 

Si$ ♦ 

D07 

5# 

1S1994 

30 

30p§g 








50m 

1.0 

200 n 



10 

I.Opg 

100 m 

100 

Si$ ♦ 

D07 | 

6 

1N4727 

30 g 

40p#g 

10 m 







10 m 

850mA 

lOOn 

lOu 

100A 

20 

4.Ong 


200S 

Si 

D035 

7 

HP5082-2301 

30 g 

. 1 n§g 

20 m 







50m 

1.0 A 

30u 



15 

10 pg 


125A 

Si% ♦ 

Alad 

8 

HP5082-2302 

30 0 

1 n§g 

20 m 







35m 

1 0 A 

.30u 



15 

’.opg 


125A 

Si% ♦ 

Alad 

9 

HP5082-2305 

30 

10 n§ 

20 m 







75m 

1 0 A 

.30u 



15 

I.Opg 


125 

%♦ 

Alad 

10 

PR0107 

30 0 

15n*g 

10 m 

10 



100 


30n§ 



.50u 



25 

1 Opg 


175A 

Si$A 

F27d 

11 # 

XM541 

30 0 

15n*g 







30n 







1 .Op0§ 



Si 

Alac 

12 # 

XM543 

30 0 

15n*g 







30n 







6Od0§ 



Si 

Alac 

13 

PR0108 

30 0 

20 n*g 

10 m 

10 



100 


30n§ 



50u 



25 

1.5pS 


175A 

Si$A 

F27d 

14 

PR0109 

30 0 

20 n*g 

10 m 

10 



100 


30n§ 



50u 



25 

20 pg 


175A 

Si$A 

F27d 

15 

PR01 10 

30 0 

.25n*I7l 

10 m 

10 



100 


30n§ 



50u 



25 

3.Oo0 


175A 

Si$A 

F27d 

16*# 

BAX25 

30 

500pg 

1 Om 

1 0 

100 





15m 

800mA 

1 5n 



3 0 

I.Opg 


125J 

Si# 

D07 

17*# 

BAX26 

30 

500pg 

10 m 

60 

100 





30 

860mA 

25n 



3 0 

2 .Opg 


125J 

Si# 

D07 

18 

FD700 

30 # 

70ng 

10 m 



10 mt 

100 



50mg 

1 1 

05u 

05m 

150 

15 

,75pg 

50m 

150A 

Si$ 

D07 

19# 

SFD2-472 

30 

.70n*g 

10 m 



50m 

100 





lOu 



30 

1 .0p§ 


175S 

Si 

F27d 

20 

SG5800 

30 # 

,70nCZl 

10 m 



10 m 

100 



50mg 

1 1 

05u 

05m 

150 

15 

75pg 

50m 

150A 

Si 

D07 

21 

1N4953 

30 0 

1 On§0 

100 m 







100 m 

1 0 A 

50u 



30 

1.5pg 


175A 


F27e 

224# 

BAX27 

30 

1 Ong 

10 m 

6 0 

100 





150 

910mA 

lOOn 



10 

7.Opg 


125J 

Si# 

D07 

23 

1N3956 

30 

2 On 

10 m 

6.0 

10OK 





10 m 

55 

05u 

05m 

150 

30 

2 .0p 



Si 

D07 I 

24 

1N5219 

30 $ 

2 Ong 

10 m 



10 m 

100 



50m 

1.0 A 

05u 

05m 

150 

20 

1 5pg 


175S 

Si 

D07 

25 

GP130 

30 

2 Ong 

10 m 

6.0 


1 Om0 

100 



1 .Om 

69 A 

05u 

05m 

150 

20 

2 .Opg 

75m 

175 

Si# 

D035 

26 

HMG3067 

30 0 

2 On 

10 m 

60 


1 Om0 




5 Om 

1 0 

lOu 

10 m 

150 

20 

4.Op 



Si 

M208b 

27 

HMG9010 

30 

2 On 

10 m 

60 


1 .0m 

100 



10 m 

1 0 

lOu 

10 m 

150 

20 

3 °Pu 

150m 

200A 

Si$ 

M208b 

28 

LP100 

30 

2 Ong 

10 m 

60 


1 .Om0 

100 



150m 


lOu 



30 

2.5pg 


150 

Si 

A243a 

29 

MP2 

30 

2 Ong 

10 m 

60 



100 



10 m 

55 A 

lOu 

10 m 

150 

30 

1 5p 

75m 

150 

Si$# 

Ml 17* 

30 

MQ2 

30 

2 Ong 

10 m 

6 0 



100 



.10m 

55 A 

lOu 

10 m 

150 

30 

1 5d 

75m 

150 

Si$# 

Ml 18* 

31 

MS301 

30 0 

2 .On# 








50m 

1 0 

20 u 



18 

8 Op 


125 


Alad 

32 

MS302 

30 0 

2 .On# 








35m 

1 0 

20 u 



18 

8 Op 


125 


Alad 

33 

SP101 

30 

2 .0ng 

10 m 

60 


1 .Om0 

100 

§ 


100 m 

1 0 

25n 

50u 

150 

20 

2.0d 


175A 

Si 

D07 

34# 

ZS142 

30 

2 On 

10 m 

5 0 



50 



10 m 

90 

1 Ou 

25m 

100 

30 

2 Op* 

250m 

175A 

Si# 

D07 

35 

1N917 

30 

3 On 

10 m 



10 m 




10 m 

1.0 

05u 

03m 

100 

10 

2 5 p0 

50m 

1 50A 

Si 

Aldh 

36 

1N904 

30 

4 Ong 

10 m 

5 0 



100 



10 m 

1 0 A 

lOOn 

lOu 

10 OA 

30 

1 .Od(Z3 


150S 

Si 

Alee 

37 

1N905A 

30 

4 On[ZI 

10 m 

5 0 


1 Om0 

100 



20 m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

20 

1.Op0g 

300m 

175A 

SiA 

Alee 

38 

1N905AM 

30 

4 On 

10 m 

5 0 

5 OK 





20 m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

20 

I.Op 



Si 

A2a 

39 

1N905M 

30 

4 On 

10 m 

5 0 

5 OK 





10 m 

1.0 

lOu 

,01m 

100 

20 

1 Op ^ 



Si 

A2a 

40 

1N906A 

30 

4 Ong 

10 m 

5 0 


1 Om0 

100 



20 m 

1 0 

lOu 

,01m 

100 

20 

2.5p0g 

300m 

175A 

SiA 

Alee 

41 

1N906AM 

30 

4 On 

10 m 

5 0 

5 OK 





20 m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

20 

2 5p 



Si 

A2a 

42 

1N906M 

30 

4 On 

10 m 

5 0 

5 OK 





10 m 

1 0 

lOu 

.01m 

100 

20 

2 5p 



Si 

A2a 

43 

1N907 

30 

4.0ng 

10 m 

5 0 



100 



10 m 

1 0 A 

lOOn 

lOu 

10 OA 

30 

2.5pg 


1 50S 

Si 

Alee 

44 

1N3067 

30 

4 On[Z3 

10 m 

1 0 


10 mt 

100 



5 Om 

1 0 A 

. 10u 

,10m 

1 50A 

20 

4.Opg 


200S 

Si 

D07 

45# 

1S1219 

30 

4.Ong 

10 m 



10 m 




10 m 

80 

lOu 


25 

20 


100 m 

175 

Si 

D07 

46# 

IS 1220 

30 

4.Ong 

10 m 



10 m 




100 m 

1 0 

lOu 


25 

20 


300m 

175 

Si 

D07 

47# 

1S1473 

30 

4 Ong 

10 m 



10 m 




10 m 

80 

. lOu 


25 

20 


100 m 

125 

Si 

D07 

48# 

BAW63A 

30 

4 Ong 

10 m 

50 



50 



10 m 

900m 

1 Ou 



30 

4.0p*g 


1 75J 

Si 

M470 

49 

GP330 

30 

4 Ong 

10 m 

60 


1 Om0 

100 



300m 

1.0 A 

05u 

05m 

150 

20 

3 Oo0 

250m 

175 

Si# 

D035 

50# 

HDS9010 

30 

4 Ong 

10 m 



10 m 




10 m 

1 0 A 

. lOu 

10 m 

1 50A 

20 

3.Opg 

75m 

175A 

Si#$ 

Aly 

51 

HMG904 

30 0 

4 On 

10 m 

5 0 


1 Om0 




10 m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

30 

1.OP0 



Si 

M208b 

52 

HMG904A 

30 0 

4 On 

10 m 

5 0 


1 Om0 




20 m 

1.0 

lOu 

01 m 

100 

30 

1 .Op0 



Si 

M208b 

53 

HMG907 

30 0 

4 On 

10 m 

5 0 


1 Om0 




10 m 

1 0 

. 10u 

01 m 

100 

30 

2 5p0 



Si 

M208b 

54 

HMG907A 

30 0 

4 On 

10 m 

5.0 


1 Om0 




20 m 

1 0 

lOu 

.01m 

100 

30 

2.5D0 



S. 

M208b 

55 

HMG3596 

30 0 

4 On 

10 m 

10 


1 Om0 




30m 

1.0 

lOu 

10 m 

150 

20 

I.Op 



Si 

M208b 

56# 

HS9010 

30 

4 Ong 

10 m 



10 m 




10 m 

1.0 A 

lOu 

10 m 

150A 

20 

3 Opg 

75m 

175A 

Si#$ 

D07 

57 

MC53 

30 

4 On 

10 m 

6 0 


1 Om 

100 



20 m 

1 0 

,10u 




4 Opg 



Si 

M409 

58 

MC905 

30 

4 On 

10 m 

5 0 


1 Om 

100 



10 m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

20 

i.opg 


1 75A 


A2c 

59 

MC905A 

30 

4 On 

10 m 

5 0 


1 Om 

100 



20 m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

20 

1 Opg 


175A 


A2c 

60 

MC906 

30 

4 On 

10 m 

5 0 


1 Om 

100 



10 m 

1 0 

. 10u 

01 m 

100 

20 

25 pg 


175A 


A2c 

61 

MC906A 

30 

4 On 

10 m 

5 0 


1 Om 

100 



20 m 

1 0 

lOu 

01 m 

100 

20 

2 5pg 


175A 


A2c 

62# 

MC5321 

30 

4 Ong 

10 m 

6 0 



100 

0 


30m 

1 0 

1 .Ou 



30 

4 Opg 

100 m 

125 

s.$# 

A243 

63# 

MGD72 

30 

4 Ong 

10 m 



10 m 

600 



30m 

1 0 A 

200 n 

5 Ou 

100 A 

20 

4 Opg 

220 m 

200J 

Si# 

D035 

64# 

SFD43 

30 

4 Ong 

10 m 

6 0 



100 



10 m 

1 1 A 

200 n 

50u 

150A 

10 

4 Opg 

15 

200S 

Si# 


65# 

SFD83 

30 

4 On 

10 

6 0 



100 



10 m 

1 1 

200 n 

50 

100 

10 

4.Opg 

75m 

175S 

Si# 

D07 

66 

1N3603 

30 

5 On 

10 m 



10 m 




30m 

1 0 

lOu 

10 m 

150 

35 

3-Opg_ 



Si 

D07 

67# 

BAY36 

30 

5 On 

10 m 

10 






30m 

1 0 

lOu 



10 

6 Opg 



Si# 

D07 

68 

MCPD522A 

30 

5 On 

10 m 

60 


1 Om 




30m 

1 0 

lOOn 

lOu 

100 

20 

4 Opg 


1 50A 

Si 

M41 1 

69 

MCPD522B 

30 

5 On 

10 m 

6 0 


1 Om 




30m 

1 0 

lOOn 

lOu 

100 

20 

4.0pg 


1 50A 

Si 

M41 la 

70 

MCPD522C 

30 

5 On 

10 m 

6 0 


1 Om 




30m 

1 0 

lOOn 

lOu 

100 

20 

4.Opg 


1 50A 

Si 

M277d 

71# 

HD 1840 

30 

6 On 

10 m 

60 






100 m 

75 

lOu 



10 

1 -5p* 



Ge0 

D07 

72# 

BAW53 

30 0 

8 Ong 

30m 



30m 

100 



50m 

1 0 A 

200 n 

200 u 

125 

20 

5.0ng 

15 

150J 

Sit $ 

D07 

73 

HD 181 1 

30 t 

9 On 








10 m 

45 

lOu 



10 

1 5p 



Ge0 

D07 

74# 

1N4147 

30 

10 n 

10 m 



1 Om0 

100 



30m 

1 0 


5 Ou 

25 

30 

6 Op 


150S 

Si 

D07 

75 

HD4101 

30 

lOn 

10 m 



1 Om 




10 m 

1 0 

20 u 



10 

60d 

30m 

90A 

Ge 

D07 

76 

HMG4147 

30 0 

10 n 

10 m 

10 


1 Om0 




30m 

1 0 

lOu 



20 

6 0p^ 



Si 

M208b 

77# 

HS1395 

30 

10 ng 

10 m 



10 m 




10 m 

1 1 A 

50n 



10 

6 .0pg 

75m 

175A 

Si#$ 

D07 

78 

SG9150 

30 

1Ong 

10 m 



10 m 




10 m 

1 0 A 

1 Ou 



25 

10 pg 


150J 

Si# 

D035 

79 

Q30-750 

30 

12 n 

1 6m 

30 






50m 

1 0 

lOOu 



30 



75A 

Ge0 

D07 

80 

Q30-950 

30 

15n 

1 6m 

30 






50m 

1 0 

lOOu 



30 



75A 

Ge0 

D07 

81 

1N3068 

30 

50ng 

30m 



30m 

100 



5 Om 

1 0 A 

lOu 

10 m 

1 50A 

20 

6 Opg 


200S 

Si 

D07 

82 

AAY32 

30 

50n 

10 m 

1 0 



100 



150m 

1 0 

70u 

20 m 

60J 

30 

1 5pg* 

1 10m 

85J 

Ge 

D07 

83 

HMG3068 

30 @ 

50n 

30m 

30 


1 Om0 




5.0m 

1 0 

lOu 

10 m 

150 

20 

6 0p^ 



Si 

M208b 

84 

MSC35A.B 

30 0 

50ng 




5 Om 

100 k 



lOOug 

.50 A 





10 pg 


150 


Z49 

85 

MSC36A,B 

30 0 

50ng 




5 Om 

100 k 



lOOug 

1 0 A 





5.0pg 


150 


Z49 

86 

MSC37A,B 

30 0 

50ng 




5 Om 

100 k 



lOOug 

1 5 A 





3.0pg 


150 


Z49 

87# 

SFD105 

30 

80n#lZ 

i 10m 







10 m 

1.5 

250u 

.50m 

55A 

30 


30m 

85S 

Geg 

D07 

88 # 

1S1544 

30 

lOOng 

10 m 

60 



100 

W 


100 m 

1 0 

1 Ou 



30 

1.5 A 

100 m 

175A 

Si$ 

A1 bw 

89# 

1S1545 

30 

lOOng 

10 m 

60 



100 

0 


100 m 

1 0 

1 Ou 



30 

1 1 A 

100 m 

175A 

Si$ 

Albw 

90# 

AAZ12 

30 $ 

120 ng 

10 m 

10 



Ik 


200 n# 

100 m 

.42 

lOu 

1 15m 

60 

30 

12pA 

135m 

75 

Ge 

Clab 

91 

1N3668 

30 

150n 

5 Om 

10 




~K 


5 Om 

1 0 


.01m 

125 

15 

1 Opg 



Si 

D07 

92# 

AG30 

30 

150n 

10 m 



50m 




60m 

1 1 

50u 

100 m 

150 

30 

40p 



Si 

D07 

93 

HMG251 

30 0 

150n 

5 Om 

10 


5Om0 


_A 


5 Om 

1 0 

. lOu 

.01m 

125 

10 

1 Opg 



Si 

M208b 

94 

SFD122 

30 

160n 

10 m 

00 


50m 




1 Om 

25 

50u 

10 m 

55A 

25 


50m 

85S 

Ge0 

D07 

95 

1N4827 

30 0 

200 n 

2 Om 

10 

100K 


2 k 

A 


40m 

1 0 

1 5u 

35u 

55 

10 



100S 

Ge 

D07 

96# 

1 S444IZ3 

30 

200 ng 

10 m 

12 






10 m 

500m 

300u 



25 

1 Opg 

90m 

85J 

Ge0 

D07 

97# 

BSA02 

30 

200 n 

10 m 

5 0 

10K 





10 m 

1.0 

lOu 

10 m 

100 

30 

2 5pg 



Si 

A1 

98 

1N790 

30 r 

250n 

5 Om 

40 

200K 



A 


10 m 

1 0 

5 Ou 

03m 

100 

20 




Si 

A60p 

99 

1N790M 

30 

250n 

5 Om 

40 

200K 





10 m 

1 0 

5 Ou 

03m 

100 

20 




Si 

A2a 

100 

1N811M 

30 

250n 

5 Om 

10 

20K 





1 .0m 

1.0 


.01m 

125 

10 




Si 

A2a 

101 

1N812 

30 

250ng 

5.0m 

10 



1 Ok 



2 Om 

1 0 A 

lOOn 

lOu 

125A 

10 



150A 

Si 

D07 

102 

HMG790 

30 0 

250n 

5.0m 

20 

200K 



A 


10 m 

1 0 

5 Ou 

03m 

100 

20 




Si 

M208b 

103 

HMG812 

30 0 

250n 

5 Om 

10 


5Om0 


A 


2 0m 

1 0 

lOu 

01 m 

125 

10 

2 Op 



Si 

M208b 

104 

1N3197 

30 t 

300n 

5 Om 

10 


2 Om0 

2 k 

A 


5.0m 

40 


02 m 

55 

10 


80m 

105 

Ge 

D07 

105# 

BSA11 

30 0 

300n 

500m 

30 


3 Om0 

Ik 



400m 

1.0 

25u 

05m 

150 

30 

7 5pt 

400m 

150A 

Si§ 

A1 

106 

DR664 

30 * 

300n 

5 Om 

40 

80K 



"A 


20 m 

1 5 

20 u 

01 m 

125 

20 




Si 

D07 

107# 

BSA01 

30 

400n 

10 m 

5 0 

10K 





10 m 

1 0 

lOu 

10 m 

100 

30 

2 5pg 



Si 

A1 

108 

1N789M 

30 

500n 

5 Om 

40 

200K 





10 m 

1 0 

1 Ou 

03m 

100 

20 




Si 

A2a 

109 

1N791M 

30 

500n 

5 Om 

40 

200K 





50m 

1 0 

5 Ou 

03m 

100 

20 




Si 

A2a 

1 10 

1N792M 

30 

500n 

5 Om 

40 

10OK 





100 m 

1 0 

5.0u 

03m 

100 

20 




Si 

A2a 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

II 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FORWARDL 

MAX. R 

EVERSE CURRENT 1 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION t 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS 1 

C 

STORE 

CURRENT 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

at 

MAX R/ 

VTING 


DWG. 

No. 

No. 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

Ir 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(a) 

(A) 

(Q) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

(°C) 



1# 

1N835 

30 

500n 

5 Om 

10 

50K 



A 


100m 

10 


,20m 

75 

30 

1 Op 



Ge 

D07 

2 

1N3097 

30 

500n 

25m 

15 

40K 


2k 

A 


10m 

50 


,02m 

25 

30 


50m 

75 

Ge 

A1 

3 

1N4453 

30 0 

5OOn#0 

1 Om 







100m 

920mA 

50n 

50u 

150A 

20 

3Od0 


200S 

Si 

D035 

4 

CSD2359 

30 

500n 

5 Om 

40 

80K 


2k 

A 


100m 

1.5 

25u 

20m 

100 

30 




Si 

DO 7 

5 

DR852 

30 * 

500n 

5 Om 

20 

10OK 



A 


3 Om 

60 

15u 



20 




Si 

D07 

6 

HMG625A 

30 0 

500n 

30m 

35 

400K 



A 


10m 

1.5 

.10u 

03m 

150 

20 




Si 

M208b 

7 

HMG789 

30 0 

500n 

5.0m 

20 

200K 



A 


10m 

1 0 

1 Ou 

.03m 

100 

20 




Si 

M208b 

8 

HMG791 

30 0 

500n 

5 Om 

20 

200K 



A 


50m 

1 0 

5 Ou 

.03m 

100 

20 




Si 

M208b 

9 

HMG792 

30 0 

500n 

5.0m 

20 

100K 



A 


100m 

1.0 

5 Ou 

.03m 

100 

20 




Si 

M208b 

10 

PS720 

30 t 

5OOn0 

5 Om 

10 

100K 


2 3k 

A 


3.0m 

1 0 

5.0u 

.03m 

100 

20 

3 Opt 


150A 

SiA 

A60p 

1 1 

1N625 

30 0 

1 Ou 

30m 

35 

400K 



0 


4 Om 

1 5 

1 Ou 

.03m 

100 

20 


20m 

150A 

Si 

Albz 

12 

1N625M 

30 

I.Ou 

30m 

35 

400K 





4.0m 

1.5 

1 Ou 

.03m 

100 

20 




Si 

A2a 

13 

CSD2315 

30 

1 Ou 

5 Om 

40 

400K 


2k 

A 


5 Om 

1.5 

25u 

20m 

100 

30 




Si 

D07 

14 

HMG625 

30 0 

1 Ou 

30m 

35 

400K 



A 


4 Om 

1.5 

1 Ou 

03m 

100 

20 




Si 

M208b 

15 

PS700 

30 t 

1 Ou 

5.0m 

10 

100k 


1 5k 



100m 

1 0 

5 Ou 

30u 

100 

20 


60m 

150A 

Si 

D014 

16# 

OAIO 

30 

2.Ou0# 

10m 



1Om0 

Ik 



30m 

10 

20u 

.30m 

60 

30 

lOpA 

100m 

75A 

Ge 

Clab 

17# 

2403 

30 # 

2 5u00 

30m 

5 0 

50K 



0 


100m 

1 5 

5 Ou 



30 



150J 

Si* 

A134 

18 

MSC32A.B 

30 0 

4.Ou0 




5.0m 

100k 



1OOu0 

.58 A 





1 5d0 


150 

Si 

Z49 

19 

MSC33A,B 

30 0 

4 Ou0 




5.0m 

100k 



1OOu0 

1.2 A 





8.Op0 


150 


Z49 

20 

MSC34A.B 

30 0 

4 Ou0 




5 Om 

100k 



1OOu0 

1.8 A 





5.Op0 


150 


Z49 

21# 

1S121 6 

30 

150 0 

2 Om 



200u 


A 


100m 

1 0 

200u 



20 

1.0 § 

60m 

90A 

Ge0 

Albw 

22 

HP5082-0242 

35 0 

. 10n* 







30n$§ 

100m 

1.0 A 

01 u 



10 

2 Op0 


1 75A 

Si$ 

F27d 

23 

HP5082-0243 

35 0 

. 15n* 







30n$§ 

150m 

1 0 A 

01 u 



10 

2.Op0 


1 75A 

Si$ 

F27d 

24 

MS5243-4A 

35 

1 5Od0 














2.OD0 


1 75A 

Si$A 

F56h 

25 

MS5243-8 

35 

1 5Op0 














2 Op0 


1 75 A 

Si$A 

F27d 

26 

MS5243-16A 

35 

1 5Op0 














2 °P0 


1 75A 

Si$A 

S268b 

27 

MS5242-4A 

35 

2OOd0 














2 Od0 


1 75A 

Si$A 

F56h 

28 

MS5242-8 

35 

2OOp0 














2,Op0 


1 75A 

Si$A 

F27d 

29 

MS5242-16A 

35 

2OOp0 














2°pg 


1 75 A 

Si$A 

S268b 

30 

1N4949 

35 0 

3On*0 

15m 







150m 

1 0 A 

05u 



30 

3 Od0 


1 75A 


D07 

31 

HP5082-0112 

35 0 

.3On*0 







50n§ 

150m 

1.0 A 

50u 



30 

3.Op0 


1 75A 

Si$A 

D07 

32 

MS5132-4A 

35 

3OOp0 














3 °P0 


175A 

Si$A 

F56h 

33 

MS5132-8 

35 

3OOd0 














3 Od0 


1 75A 

Si$A 

F27d 

34 

MS5132-16A 

35 

3OOp0 














3 Op0 


175A 

Si$A 

S268b 

35# 

MS7101 

35 0 

300p* 







30m§ 

50m 

1 0 





2 Op 


1 50J 

Si$A 

S250b 

36# 

MS71 1 1 

35 0 

300d* 







30m§ 

50m 

1.0 





2 Op 


150J 

Si$A 

F27d 

37 

1N5164 

35 0 

.4On*0 








300m 

1 0 A 

05u 



30 

1Op0 


1 75A 

Si 

D07 

38 

HP5082-0114 

35 0 

4On*0 







125n§ 

300m 

1 0 A 

50u 



30 

10p0 


1 75A 

Si$ A 

D07 

39 

MS5134-4A 

35 

4OOd0 














1 Od0 


1 75A 

Si$A 

F56h 

40 

MS5 134-8 

35 

4OOp0 














iop| 


175A 

Si$A 

F27d 

41 

MS5134-16A 

35 

4OOp0 














10p@ 


1 75A 

Si$A 

S268b 

42 

1N5163 

35 0 

.5On*0 








200m 

1.0 A 

05u 



30 

10pg 


175A 

Si 

D07 

43 

HP5082-0113 

35 0 

5On*0 







90n§ 

200m 

1 0 A 

50u 



30 

10p| 


175A 

Si$A 

D07 

44 

MS5133-4A 

35 

5OOp0 














10p0 


175A 

Si$A 

F56h 

45 

MS5 133-8 

35 

5OOd0 














1Od0 


1 75A 

Si$A 

F27d 

46 

MS5133-16A 

35 

5OOp0 














iOp0 


1 75A 

Si$ A 

S268b 

47 

1N4456 

35 0 

1 5n0 

400m 



400mT 



,5On§0 

15Om0 

1 0 

20u 

20m 

1 50A 

30 

1 5p0 


175A 

Si 

D07 

48 

HP5082-1001 

35 0 

1.5n0 

10m 



1Omt 

50 


,5On§0 

150m 

1.0 

20u 

20m 

150 

30 

1 5d0 


175A 

Si$# 

D07 

49 

HMG4009 

35 0 

2 On 

10m 

6.0 


1 Om0 




30m 

1 0 

lOu 

10m 

150 

25 

4 Op 



Si 

M208b 

50 

HMG4043 

35 0 

2.On 

10m 

6 0 


1 Om0 




30m 

1.0 

lOu 

10m 

150 

25 

4.Op 



Si 

M208b 

51 

HMG4154 

35 0 

2 On 

10m 

6.0 


1 Om0 




30m 

1.0 

lOu 

,10m 

150 

25 

4.0d 



Si 

M208b 

52 

HP5082-1002 

35 0 

2On0 

10m 



10mt 

50 


5On§0 

300m 

1 0 

20u 

20m 

150 

30 

3 Op0 


175A 

Si$# 

D07 

53 

Q30-500 

35 

2 On 

10m 

6.0 

3.OK 


120 



50m 

1 0 

600u 



35 



7 5 A 

Ge* 

D07 

54 

Q30-500A 

35 

2.On 

10m 

60 

3 OK 


120 



10m 

.60 

600u 



35 



75A 

Ge* 

D07 

55# 

1S306 

35 

3 On0 

10m 

60 



100 

W 


10m 

1 0 

I.Ou 



30 

TO0 

60m 

75A 

Si$ 

Albw 

56 

1N4154 

35 0 

4 On0 

10m 



10m 




30m 

1 0 A 

lOOn 

10Ou 

1 50A 

25 

4 Op0 


200S 

Si 

D035 

57# 

1S1588 

35 

4.On0 

10m 

60 



50 



100m 

1 3 

500n 



30 

3.Op 

120m 

175J 

Si$# 

A60a 

58# 

EA403 

35 t 

4.On0 

10m 



10mt 




10m 

1.0 

lOu 

01m 

100 

25 

4 Op0 

50m 

150A 

Si# 

D07 

59# 

ITT600 

35 

4.On 

10m 

60 


1 Om 

100 



200m 

1 0 A 

lOOn 

lOOu 

150 

50 

2 5p0 

200n 

200J 

#$ 

Alsy 

60 

Q30-200 

35 

5 On 

10m 



1 Om 




50m 

1 0 







75A 


D07 

61 

Q30-200A 

35 

5 On 

10m 



1 Om 




10m 

.80 







75A 


D07 

62 

Q30-300 

35 

5 On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

63 

Q30-300A 

35 

5 On 

10m 



1 Om 




20m 

1.0 







75A 


D07 

64 

Q30-300B 

35 

5.On 

10m 



1 Om 




30m 

1.0 







75A 


D07 

65# 

BAY68 

35 

1On0 

10m 



10m 

100 



100m 

1 0 

lOu 


25 

25 

5.Op0 

115m 

175J 

Si# 

A60h 

66 

MC56 

35 

lOn 

10m 

6 0 


1 Om 

100 



400m 

1 0 

50n 

25u 

100 

20 

1Qp0 



Si 

M409 

67 

MCPD524A 

35 

12n 

10m 



200u 




400m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

20 

iopg 


150A 

Si 

M41 1 

68 

MCPD524B 

35 

12n 

10m 



200u 




400m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

20 

i°P0 


1 50A 

Si 

M41 la 

69 

MCPD524C 

35 

12n 

10m 



200u 




400m 

1.0 

lOOn 

25u 

100 

20 

IOdE) 


1 50A 

Si 

M277d 

70 

HP5082-0132 

35 0 

50n§ 







3On*0 

150m 

1 0 A 

50u 



30 

3.Op0 



Si$ 

F27ab 

71# 

ZC0112 

35 

50nT 





50 


3OOp*0 



50n 




3.Op0 



# 

D07 

72# 

ZC0132 

35 

50nv 





50 


3OOd*0 



50n 




3Op0 



# 

F27v 

73# 

ZC600 

35 

50nv 





50 


7OOp*0 



50n ( 




3.Op0 



# 

D07 

74 

HP5082-0133 

35 0 

90n§ 







4On*0 

200m 

1 0 A 

50u 



30 

1Op0 



Si$ 

F27ab 

75 

HP5082-0134 

35 0 

1 25n§ 







5On*0 

300m 

1 0 A 

.50u 



30 

1Od0 



Si$ 

F27ab 

76 

1N997 

35 

1 50n 

10m 

10 


25Ou0 

1 Ok 

A~ 


10m 

1 0 

30n 

5.0u 

150 

12 


50m 

150A 

Si 

Ales 

77 

FJT1000 

35 0 

25On0 

10m 



lOmt 




10m 

1 0 A 

5 On 

500n 

80A 

5 0 

1.3p0 


125A 

Si# 

C29b 

78 

FJT2000 

35 0 

25On0 

10m 



10mt 




10m 

1 0 A 

5 On 

500n 

80A 

5.0 

1.3d0 


125A 

Si#$ 

Lie* 

79 

DR498 

35 * 

300n 

5 Om 

20 

40K 



A" 


10m 

36 

lOu 



10 




Ge0 

D07 

80 

1N626A 

35 

500n 

30m 

35 

400K 





10m 

1 5 

lOu 

03m 

150 

35 




Si 

D07 

81 

DR677 

35 * 

I.Ou 

30m 

35 

400k 



0 


100m 

1.0 

500n 

25u 

100 

20 




Si 

D07 

82# 

1S951# 

35 

3 0 0 

10m 

6 0 



100 

f 


30m 

1 0 

I.Ou 



35 

T0| 

100m 

175A 

Si$# 

Aid 

83# 

1S952A 

35 

3.0 0 

10m 

60 



100 

0 


100m 

1 0 

lOOn 



35 

4 0 0 

150m 

200A 

Si$# 

Aid 

84# 

1S953A 

35 

3 0 0 

10m 

6.0 



100 

JZL 


30m 

1.0 

lOOn 



30 

4.0 0 

100m 

200A 

Si$# 

A60a 

85 

CGD1460 

36 

35n 

10m 



3 OmA 




1 Om 

32 

4 Ou 



5 0 

.60pA 


90A 

Ge0 

D07 

86 

G821 

36 

35n 

10m 



10m 


* 


50m 

62 A 


4u 

25 

5.0 

.60pA 



Ge0 

D07 

87 

1N920 

36 

300n 

500m 

30 



100 



500m 

1 0 

.25u 

05m 

150 

30 


250m 

175A 

Si 

D07 

88 

1N690 

36 

800n 

500m 

30 






400m 

1 0 

25u 

05m 

150 

30 


250m 

175A 

Si 

D07 

89 

1N948 

36 t 

1 Ou 

20m 

40 


5Om0 

2k 

A 


100m 

1.5 

.25u 

.02m 

100 

30 


80m 


Si 

A1 

90# 

X6G551 

40 0 

.25n*0 







70n 







2.0d§ 



Si 

F27d 

91# 

SFD2-473 

40 

1 .On*0 

10m 



50m 

100 





lOu 



40 

1 Op§ 


175S 

Si 

F27d 

92 

1N3471 

40 

2.On 

10m 



10m 




10m 

1 0 

20n 

5 Ou 

100 

40 

3 Op 

5 0 

200A 

SiA 

M58 

93 

1N4242 

40 

2.On0 

10m 

6.0 


1.Om0 

100 



10m 

1.0 

lOu 

10m 

100 

20 

2 Od 


200S 

Si 

Ml 17a* 

94 

1N4243 

40 

2.On0 

10m 

60 


1 Om0 

100 



10m 

1 0 

lOu 

10m 

100 

20 

2 0p^ 


200S 

Si 

Ml 17a* 

95 

1N4315 

40 t 

2.On 

10m 

6.0 


1 Om0 

100 



,25m 

53 

lOu 

10m 

150 

30 

4.°p0 


200 

Si 

A94a 

96 

1N4533 

40 $ 

2.On0 

10m 

60 


1 Om0 

100 



1Om0 

.81 

05u 

.05m 

1 50A 

30 

2.Op0 


200S 

Si$ 

Ale 

97 

1N5412 

40 0 

2 On0 

10m 

60 



100 



.10m 

.50 A 

lOu 

10m 

150A 

30 

2.Op0 

200m 

175A 

Si 

D035 

98 

HMG3605 

40 0 

2.On 

10m 

60 


1 Om0 




2Om0 

88 

05u 

05m 

150 

30 

2 Op 



Si 

M208a 

99 

HMG3608 

40 0 

2 On 

10m 

60 


1.Om0 




2Om0 

88 

05u 

.05m 

150 

30 

2 Od 



Si 

M208b 

100 

HMG3956 

40 0 

2 On 

10m 

6 0 


1 Om0 




2Om0 

.88 

05u 

05m 

150 

30 

2 Op 



Si 

M208b 

101 

HMG4152 

40 0 

2.On 

10m 

60 


1 Om0 




2Om0 

88 

50n 

50u 

150 

30 

2 Op 



Si 

M208b 

102 

SP102 

40 

2.On0 

10m 

60 


1 Om0 

100 

§ 


100m 

1.0 

25n 

50u 

150 

30 

2 Od 


175A 

S. 

D07 

103 

1N432 

40 

3.On 

30m 

35 

80K 


2k 

A 


10m 

1.0 


3 Om 

150 

10 

4.Op 

55m 

150A 

sigp 

C3e 

104 

1N432A 

40 

3 On 

30m 

35 

80K 


2k 

A 


20m 

1.0 


3.0m 

150 

10 

5.Op 

70m 

150A 

Si0 

C3e 

105 

1N432B 

40 

3 On 

30m 

35 

80K 


2k 

A 


50m 

1 0 


3 Om 

150 

10 

5.5d 

85m 

150A 

Si0 

C3e 

106 

HMG917 

40 0 

3 On 

10m 

10 


1 Om0 




10m 

1 0 

05u 

02m 

100 

20 

2.5p ^ 



Si 

M208b 

107 

1N904A 

40 

4 On0 

10m 

5 0 


1 Om0 

100 



20m 

1 0 

.10u 

,01m 

100 

30 

1 Op§0 

300m 

175A 

SiA 

Alee 

108 

1N904AM 

40 

4 On 

10m 

5.0 

5 OK 





20m 

1 0 

.10u 

.01m 

100 

30 

I.Od 



Si 

A2a 

109 

1N904M 

40 

4 On 

10m 

5.0 

5 OK 





10m 

1.0 

lOu 

01m 

100 

30 

1 °P_ 



Si 

Albz 

110 

1N905 

40 

4 On0 

10m 

.50 



100 



10m 

1 0 A 

lOOn 

lOu 

10OA 

40 

1.OD0 


150S 

.£i_ 

Alee 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

JJ 

RECOVERY TIME 

MIN. FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS 

C 

STORE 

CURRENT 

lr 

lr 

TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No 

No. 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

lr 

RL 

K 

TIME 

at 25°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. | 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(ft) 

(A) ^ 

(ft) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

A (F L 

(A) 

(°C) 



1 

1N907A 1 

40 

4 OnE 

10m 

5 0 


1 Om0 

100 



20m 

1 0 

lOu 

.01 m 

100 

30 

2 5pE§ 

300m 

175A 

5iA 

Alee 

2 

1N907AM 

40 

4 On 

10m 

5.0 

5 OK 





20m 

1 0 

lOu 

,01m 

100 

30 

2.5p 



Si 

A2a 

3 

1N907M 

40 

4 On 

10m 

5.0 

5 OK 





10m 

1 0 

,10u 

,01m 

100 

30 

2 5d 



Si 

A2a 

4 

1N908 

40 

4 On0 

10m 

5 0 



100 



10m 

1 0 A 

lOOn 

lOu 

100A 

40 

X5pE 


150S 

Si 

Alee 

5 

1N3123 

40 

4.On 

10m 

5 0 


1 Om0 

100 



10m 

1.5 

lOu 

10m 

100 

40 

80p§E 

100m 

150A 

Si 

D07 

6 

1N3124 

40 

4.0nEl 

10m 

5.0 



100 



20m 

1 0 

lOu 



40 

2 0d§5 

100m 

150A 

Si 

D07 

7 

1N3605 

40 

4 On0 

10m 



10mt 




10Ou 

550mA 

50n 

50u 

1 50A 

30 

2 OpEl 


200S 

Si 

D07 

8 

1N3608 

40 

4 OnEl 

10m 



10mt 




10Ou 

550mA 

50n 

50u 

1 50A 

40 

2 OpE) 


200S 

Si 

M50 

9 

1N4152 

40 

4 OnEl 

10m 



10m 




20m 

880mA 

50n 

50u 

1 50A 

30 

2.0dE1 


200S 

Si 

D035 

10 

1N4450 

40 0 

4 OnE 

10m 



10m 




200m 

1 0 A 

50n 

50u 

1 50A 

30 

4 OpE) 


200S 

Si 

D035 

1 1 

1N5319 

40 0 

4.0nE 

10m 



1Omt 

100 



100m 

1 0 A 

lOu 

10m 

100 

25 

3 5pEJ 

100m 

150A 

Si 

D034 

12 

FDN666 

40 E 

4 On 

10m 



10mt 

100 



100m 

1 0 A 

lOu 

10m 

100 

25 

3 5dE) 

100m 

100A 

Si#$ 

D034 

13 

GP340 

40 

4 On0 

10m 

6 0 


1 Om0 

100 



300m 

1 0 A 

05u 

05m 

150 

20 

3.OpE) 

250m 

175 

Si# 

D035 

14 

HMG903 

40 0 

4.On 

10m 

5.0 


1 Om0 




10m 

1 0 

lOu 

,01m 

100 

40 

1 Op0 



Si 

M208b 

15 

HMG903A 

40 El 

4 On 

10m 

5.0 


1 Om0 




20m 

1 0 

lOu 

01m 

100 

40 

1 Od0 



Si 

M208b 

16 

HMG908 

40 0 

4 On 

10m 

5.0 


1 .Om0 




10m 

1 0 

lOu 

01m 

100 

40 

X5p0 



Si 

M208b 

17 

HMG3123 

40 0 

4 On 

10m 

5.0 


1 .Om0 




10m 

1 5 

lOu 

01m 

100 

40 

8Op0 



Si 

M208b 

18 

HMG3124 

40 El 

4 On 

10m 

5 0 


1 Om0 




20m 

1.0 

lOu 

01m 

100 

40 

2.Od0 



Si 

M208b 

19# 

HS9502 

40 

4 On ^ 

10m 



10m 

100 





lOu 

10m 

1 50A 

20 

4 Op 

350m 

200A 

s.#$ 

Aly 

20# 

HS9505 

40 

4 On 

10m 



10m 

100 





lOu 

10m 

150A 

20 

4.Op 

250m 

200A 

Si#$ 

Aly 

21# 

HS9508 

40 

4 On 

10m 



10m 

100 





lOu 

10m 

1 50A 

20 

4.0d 

150m 

200A 

Si #$ 

A1 v 

22 

MA4230 

40 t 

4 On0 

10m 

5.0 


1 Om0 

100 



10m 

1 0 

1 5u 



20 

2 OpE 

100m 

150A 

S. 

A1 

23 

MC904 

40 

4 On 

10m 

5.0 


1 Om 

100 



10m 

1.0 

lOu 

01m 

100 

30 

1 OpE 


175A 


A2c 

24 

MC904A 

40 

4.On 

10m 

5.0 


1 Om 

100 



20m 

1 0 

lOu 

0 1 m 

100 

30 

1 OdE) 


175A 


A2c 

25 

MC907 

40 

4 On 

10m 

5.0 


1 Om 

100 



1 Om 

1 0 

lOu 

01m 

100 

30 

2 5 pE) 


175A 


A2c 

26 

MC907A 

40 

4 On 

10m 

5.0 


1.0m 

100 



20m 

1 0 

lOu 

01m 

100 

30 

2 5pE 


175A 


A2c 

27 

MT704 

40 

4 On 

10m 

6.0 


1 Om0 

100 



100m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

30 

3 5d 

200m 

175A 

Si 

A60e 

28 

MT706 

40 

4 On 

10m 



10m 

100 



200m 

1 0 

.05u 

.05m 

150 

30 

4 Op 

200m 

175A 

Si 

A60e 

29 

WS100 

40 

4 On 

10m 

6.0 



6 0 



10m 

1 0 

lOu 

02m 

150 

30 




Si 

DO 7 j 

30 

WS200 

40 

4.On 

10m 

6.0 

6 Ok 



§ 


10m 

1 0 

lOOn 

15u 

150 

30 




Si 

D07 

31 

1N696 

40 0 

5 OnEl 

10m 



10mt 




10m 

1 0 

15n 

20u 

150 

20 

4 OpE 


150A 

Si 

A31 

32y:# 

1S2144 

40 

5 On 

10m 

6.0 






100m 

1 2 

1 .Ou 



35 


150m 

150J 

Si 

A60u 


1S44A 

40 

6 On 

10m 



10mt 


* 

50n# 

10m 

1.2 

05u 

1u 

100 

10 

6 OpEl 

75m 

150S 

SiA 

A9q 

34 ♦# 

BAW24 

40 t 

6 OnEl 

100m 



100m 




200m 

1.4 A 

lOOn 

50u 

100 

40 

4 OpEl 

150m 

200J 

Si$ 

D035 

35 ♦# 

BAW25 

40 t 

6 OnEl 

100m 



100m 




200m 

1 0 A 

lOOn 

50u 

100 

40 

4 OpEl 

150m 

200J 

Si$ 

D035 

36# 

BAW59 

40 El 

6 OnEl 

20 



20 

100 



10 

1 0 A 

200n 

20m 

100 

30 

4 OoEl 

40m 

125 J 

Sit $ 


37# 

BAX87 

40 

6 On 

10m 



1Omt 




10m 

1.2 

1 Ou 



10 

6 OpEl 

75m 

150S 

Si 

A60h 

38# 

FDH666 

40 0 

6 OnEl 

400m 



400mt 

100 



100m 

1 0 A 

lOu 

10m 

100 

25 

3 5pE) 

100m 

100A 

Si#$ 

Alap 

39 

S04 

40 

6 On 

10m 



10mT 




10m 

1 1 A 

50n 

1 Ou 

100A 

10 

2 Od 

75m 

150S 

SiA 

A60b 

40# 

TF44 

40 

6 On 

10m 



10mt 




10m 

1 2 

1 Ou 



10 

6 OpEl 

75m 

150S 

Si 

A60h 

41 

WS300 

40 

6 On 

10m 

60 

6 0k 



§ 


100m 

1 0 

lOOn 

1 5u 

150 

30 




Si 

D07 

42 

1N3593 

40 

IQnEl 

10m 

6 0 


10mt 


* 


10m 

1 0 

03u 

05m 

150 

10 

4 Op 

50m 

150A 

Si 

Ale 

43 

1N4451 

40 0 

10nEl 

10m 



1 Om 




300m 

1 0 A 

50n 

50u 

1 50A 

30 

6 OpEl 


200S 

Si 

D035 

44 

HMG3593 

40 0 

10n 

10m 

10 


1 Om0 




10m 

1 0 

25n 

50u 

150 

40 

4.Op 



Si 

M208b 

45 

MT708 

40 

10n 

10m 



10m 

100 



300m 

1 0 

05u 

05m 

150 

30 

6 Od 

200m 

175A 

Si 

A60e 

46 

TI2 

40 

10n 




1 Om0 




10m 

1 0 

03u 

05m 

150 

10 

4 Op 

50m 

150S 

Si 

Ale 

47 

Q40-750 

40 

12n 

1 6m 

3 0 






50m 

1 0 

10Ou 



40 



75A 

Ge0 

D07 

48# 

BAY41 

40 

1 5nEl 

200m 



200mt 




200m 

1 0 

05u 



20 

5.0dE1 



Si$ 

A17 If 

49 

Q40-950 

40 

1 5n 

1 6m 

3 0 






50m 

1.0 

lOOu 



40 



75A 

Ge0 

D07 

50 

S502 

40 

1 5n 

500m 

30 

10K 


100 



500m 

1 0 

05u 



25 

7 Opt 


175A 

SiA 

D07 

51 

S506 

40 

1 5n 

500m 

30 

10 


100 



500m 

1 0 

50n 



25 

7 OdT 


175A 

SiA 

D07 

52 

S509 

40 

1 5n 

500m 

30 

10K 


100 



500m 

1 0 

05u 



25 

7.Opt 


175A 

SiA 

D07 

53 

1N4452 

40 0 

20nEJ 

500m 



500m 




600m 

1 0 A 

50n 

50u 

1 BOA 

30 

30pE) 


200S 

Si 

D035 

54 

MT710 

40 

20n 

10m 



10m 

100 



1 0 

1 2 

05u 

05m 

150 

30 

30d 

200m 

1 75A 

Si 

A60e 

55 

TID18 

40 # 

25nE 

200m 



200m 

100 



100m 

1 1 A 

lOu 



15 

4 OpE) 

100m 

150A 

Si$# 

T018* 

56 

TID20 

40 # 

25n@ 

200m 



200m 

100 



100m 

1 1 A 

lOu 



15 

7 OpE) 

100m 

150A 

Si$# 

T018* 

57 

JAN1N251 

40 

30n 

10m 



10m 

100 



10m 

1 0 

lOu 

01m 

100A 

10 

4.0pEl 

14m 

100A 

Si 

A1 

58# 

BAY99 

40 

50n 

30m 



30mt 




50m 

1 0 

08u 



30 

6 OpEl 

1 15m 

175A 

Si 

D035 

59 

1N251 

40 § 

150n 

5 Om 

10 



Ik 

A 


5 Om 

1 0 

20u 

01m 

100 

10 


75m 

150A 

Si 

A1 

60 

1N925 

40 

150nEl 

5.0m 

10 


10m 

Ik 



5 OmEl 

1 0 

1 Ou 

02m 

100 

10 

4 OpE 

120m 

150A 

SiA 

A60d 

61 

1N926 

40 

150nE 

5 Om 

10 


10m 

Ik 



5 OmEl 

1 0 

lOu 

.01m 

100 

10 

4 OpE 

120m 

150A 

SiA 

A60p 

62 

CGD553 

40 

150n 

5 Om 

20 


90m 

2k 



100m 

1 0 


200m 

25 

20 


100m 

90 

Ge0 

Albz 

63 

HMG925 

40 0 

150n 

5 Om 

10 

20K 



A 


5 Om 

1 0 

1 Ou 

02m 

100 

10 

4 Od 



Si 

M208b 

64 

HMG926 

40 0 

150n 

5 Om 

10 

20K 



A 


5 Om 

1 0 

lOu 

01m 

100 

10 

4 Op 



Si 

M208b 

65 

PS7267 

40 

150n 

5 Om 

10 


10m 

2k 

A 


5 Om 

1 0 

1 Ou 

01m 

100 

10 

4.Op 

120m 

200A 

SiA 

D014 

66 

PS7268 

40 

150n 

5 Om 

10 


10m 

2k 

A. 


5 Om 

1 0 

1 .Ou 

01m 

100 

10 

4 Od 

120m 

200A 

SiA 

D014 

67 

1N194A 

40 $ 

200n 

30m 

35 



2.0k 



1 Om 

1 0 

lOu 

300u 

150A 

40 


30m§ 

150A 

SiE 

A9k 

68 

1N3298 

40 

200nEl 

500m 

50 

10K 


2k 



500m 

90 

20u 



60 

7 Opt 


175A 

SiA 

D07 

69 

1N812M 

40 

250n 

5 Om 

10 

20K 





2 Om 

1 0 


01m 

125 

10 




Si 

A2a 

70 

1N814 

40 

250nEl 

5.0m 

10 



1 Ok 



2 Om 

1 0 

lOOn 

lOu 

125A 

20 



150A 

Si 

D07 

71 

HMG814 

40 0 

250n 

5 Om 

10 


5Om0 


A 


2 Om 

1 0 

lOu 

01m 

125 

20 

1 Op 



Si 

M208b 

72 

1N840 

40 

300nEl 

30m 

35 

400K 



A. 


150m 

1 0 

lOu 

02m 

100 

40 

3 5d 

150m 

175A 

Si 

A1 bz 

73 

1N3203 

40 

300nA 

20m 

4 0 


25m 




35m 

50 

50u 



25 


60m 

90 

Ge0 

D07 

74 

1N3953 

40 

300nEl 

20m 

4 0 


25Ou0 

2 0k 



35m 

50 

50u 

20u 

55 

40 



90S 

Ge 

D07 

75# 

1S78 

40 

300n 

30m 

5 0 


30m 

2k 



50m 

1 0 

15u 


25 

10 


80m 

70 

Ge 

D07 

76 

WA100 

40 

300n 

30m 

35 

200k 



X 


400m 

1 0 

lOOn 

15u 

100 

30 




Si 

D07 

77# 

SFD129B 

40 

400nEl 

10m 



50m 


El 

250n 

500m 

90 

25u 

20m 

70A 

40 


150m 

85S 

Ge0 

D07 

78 

1N781 

40 

500nEl 

10m 

10 



2 Ok 



10m 

450mA 

5 Ou 

60u 

65A 

10 



85A 

Ge 

A lew 

79 

1N781A 

40 

500nEl 

10m 

10 



2 Ok 



10m 

450mA 

5 Ou 

60u 

65A 

10 



85A 

Ge 

A lew 

80 

1N3225 

40 

500n 

5 Om 

10 

50k 



0 


5 Om 

1 0 

33u0 

664u 

55 

10 




Ge 

D07 

81 

1N4861 

40 El 

1 OuEl 

40m 

10 



2 0k 



100m 

1 2 A 

2 On 

4 Ou 

1 50A 

30 

3 5dE 


200S 

Si 

D035 

82 

DR419 

40 * 

1 Ou 

30m 

5 0 

25K 



X 


10m 

5 0 

20u 



3.0 




Si 

D07 

83 

HMG948 

40 0 

1 Ou 

20m 

40 


5Om0 


A 


100m 

1 5 

25u 

02m 

100 

30 




Si 

M208b 

84 

SG215 

40 

1 Ou 

5.0m 

40 



2k 

A 


5 Om 

15 

25u 

02m 

100 

30 

2 Od 

30m 

150A 

S. 

A1 

85 

SG225 

40 

1 Ou 

20m 

40 



2k 

A 


100m 

1 5 

25u 

02m 

100 

30 

2 Op 

80m 

150A 

S. 

A1 

86# 

SFD4472 

40 

400u*E 

10m 

10 



100 





lOu 



40 

1 2p§ 


175S 

Si 

D017 

87# 

1S1215 

40 

200 El 

2 0m 



200u 


M. 


100m 

1 0 

200u 



30 

1 0 § 

60m 

90A 

Ge0 

Albw 

88# 

1S500 

43 

3 OnE 

10m 

6 0 






10m 

1 0 

1 .Ou 



40 

4 OpE 

45m 

175J 

Si$# 

D07 

89# 

1S501 

43 

3 OnE 

10m 

6 0 






50m 

1 0 

1 Ou 



40 

4 OpE 

75m 

175J 

Si$# 

D07 

90# 

1S4432) 

43 

2 0uE3 

20m 

12 






20m 

500m 

20u 



10 

2.OdE 

120m 

85J 

Ge0 

D07 

91 

PR0111 

45 0 

35n*E 

10m 

10 



100 


50n§ 



50u 



40 

8 OpE 


175A 

Si$A 

F27d 

92 

PR0112 

45 0 

50n*E 

10m 

10 



100 


50n§ 



50u 



40 

iopE 


175A 

Si$A 

F27d 

93 

Q40-500 

45 

3 On 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



50m 

1 0 

600u 



45 



75A 

Ge* 

D07 

94 

Q40-500A 

45 

3.On 

10m 

6 0 

3.OK 


120 



10m 

60 

600u 



45 



75A 

Ge* 

D07 

95 

MMD7001 

45 0 

3 2n 

10m 

5 0 


10mt 




500m 

1 1 A 

lOOn 



30 

2 5p 


135J 

Si$ 

M445c* 

96 

Q40-200 

45 

5 On 

lOn 



1 Om 




50m 

1 0 







75A 


D07 

97 

Q40-200A 

45 

5 On 

10m 



1 Om 




10m 

80 







75A 


D07 

98 

Q40-300 

45 

5 On 

10m 



1 Om 




10m 

1 0 







75A 


D07 

99 

Q40-300A 

45 

5 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

100 

Q40-300B 

45 

5 On 

10m 



1.0m 




30m 

1 0 







75A 


D07 

101# 

37P4 

45 

6 OnEl 

10m 



lOmt 




20m 

1 0 A 

01 u 



20 

2.OpE 

75m 

200J 

Si# 

D035 

102# 

BAX89C-TF37 

45 

6 On 

10m 



10m 




20m 

1 0 

10n 



20 

2 Od 

75m 

175 

Si 

D035 

103# 

BAX89B/TF35 

45 

25nE) 

10m 



10m 




20m 

1 0 

Olu 



20 

2 OpE 

75m 

175 

Si 

D035 

104 

MA4374C 

48 0 

2 On*E 

10m 



100m 

100 


35n# 



1 Ou 



6 0 

1 5p§ 


150A 

Si 

D07 ! 

105 

HMG4092 

50 El 









5 Om 

1 0 

1 Ou 

5 Ou 

70 

20 

1Op0 



Si 

M208b 

106# 

XM542 

50 E 

25n*E 







50n 







1 Op0§ 



Si 

Alac 

107# 

XM544 

50 0 

25n*E 







50n 







6Op0§ 



Si 

A lac 

108 

1N4457 

50 El 

1.5nEl 

400m 



400mt 



.50n§El 

200mEl 

1 0 

20u 

20m 

150A 

40 

1 IpE 


175A 

Si 

D07 

109 

HP5082-1006 

50 0 

1 5nE 

10m 



10mt 

50 



150m 

1 0 

20u 

20m 

150 

35 

1 IpS 


175A 

Si$# 

D07 

1 10 

1N4380 

50 

1 8nEl 

570m 



1 Om0 

10k 



570m 

1 4 

50u 



50 

3 ODtE 


175S 

Si 

D07 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 


LINE 

No. 

3J 

TYPE 

No 

LU 

PIV 

JV) 

RECOVERY TIME 

MIN. FORWARD 
CURRENT 

MAX. REVERSE CURRENT 

CAP. 

at 

ZERO 

VOLTS 

(F) 

ABSOLUTE 
MAX RATING 

DESCRIPTION 

2J 

Trr 

is) 

TEST CONDITIONS 

c 

K 

T 

STORE 

TIME 

(s) 

lr 

@25°C 
& Vr 
(A) 

lr 

at T 
& Vr 
(A) 

TEMP 

T 

(°C) 

TEST 

VOLT 

Vr 

(V) 

MAT. 

DWG 

No. 

If 

Vr 

JV)_ 

Zr 

(ft) 

lr 

(A) 

RL 

(ft) 

at 2 

5°C 

AVG. 
FWD 1 
(A) 

MAX. 

TEMP 

m 

IF 

(A) 

at Vf 
(V) 

1 

2 

3 

JAN 1N4153 

1N4306 

1N4307 

50 

50 

50 

2.On0 

2.On0 

2.On0 

10m 

10m 

10m 

60 

6.0 


10m 

100 

100 

100 



.10m 

1Om0 

1Om0 

49A 

55 

.55 

05u 

.05u 

.05u 

05m 

05m 

.05m 

150 

150 

150 

50 

50 

50 

2.Op0 

I.Op 

I.Od 

1 50m 
75m 
75m 

200A 

150 

150 

Si 

Si$# 
Si $# 

Alap 

Ml 17* 

M 118* 

4 

5 

6 

1N4309 

1N4534 

JAN 1N4534 

50 0 
50 $ 
50 

2.On 

2.On0 

2.On0 

10m 

10m 

10m 

60 

6.0 


1 Om0 

1 Om0 
10m 

100 

100 

100 



25m 

1Om0 

10m 

53 

.81 

49 A 

lOu 

.05u 

05u 

10m 

05m 

05m 

150A 

1 50A 
150 

30 

50 

50 

4.Op0 

2.Op0 

2 Od0 

250m 

150m 

175A 
200S 
200A 

s.$# 

Si$ 

Si 

D07 

Ale 

All 

7# 

..a#_ 

BAX91A/TF100 

| 50 

BAX91B/TF101 

2.On0 

10m 

. 

60 



100 



10m 

1 0 

.10u 

10m 

150 

50 

2.Op0 

75m 

175 

Si 

D035 

9# 

10 

BAY95 

GP150 

50 

50 

50 

TOii0 

2.On0 

2On0 

10m 

10m 

10m 

6.0 

60 

60 


1 Om0 

100 

100 

100 



20m 

30m 

1.0m 

1 0 

1 0 

.69 A 

. lOu 
05u 
.05u 

10m 

05m 

05m 

150 

150 

150 

50 

50 

20 

3 Op0 

2.°p0 

2.Od0 

50m 

150m 

75m 

175 

200 

175 

Si 

s«$# 

Si# 

D035 

A60h 

D035 

11 

12 

13 

HMG9006 

HMG9007 

HMG9008 

50 @ 
50 0 

50 0 

2.On 

2.On 

2.On 

10m 

10m 

10m 

60 

6.0 

6.0 


1 Om 

1 Om 

1 Om 

100 

100 

100 



300m 

2OOm0 

1OOm0 

1.0 

1.0 

1 0 

.10u 

lOu 

lOu 

10m 

,10m 

10m 

150 

150 

150 

40 

40 

40 

3.0p 

2 Op 

2.0d 

150m 

150m 

150m 

200A 

200A 

200A 

Si$ 

Si$ 

Si$ 

M208b 

D07 

M208b 

14 

15 

16 

HMG9009 

MA4245 

MHD618 

50 0 
50 

50 

2.On 

2.On0 

2.On0 

10m 

10m 

10m 

6.0 

60 

60 


1 Om 

1 Om0 

100 

100 

100 



20m 

30m 

50m 

1.0 

1 0 

1 0 

lOu 

lOu 

50n 

10m 

10m 

50u 

150 

150 

150 

40 

50 

50 

2 0p^ 
2.Op0 
2 .Od0 

150m 

75m 

150m 

200A 

175A 
200 

Si$ 

SiA 

Si 

M208b 

A1 

Ale 

17 

18 

19 

SCSDM05L 

SCSDM05W 

SCSM05 

50 

50 

50 

2.On 

2.On 

2. On 

500m 

500m 

500m 



1 0 

1 0 

1 0 




50 

50 

100 

1.1 A 

1.1 A 

1.1 A 

13u 
13u 
25u 

500u 

500u 

1 Om 

100A 

10OA 

10OA 

50 

50 

50 


50 

50 

100 

150A 

150A 
150A 

Si 

Si 

Si 

M493 

M492 

S3O50 

20 

21 

22 

SCSNM05L 

SCSNM05W 

SCSPM05L 

50 

50 

50 

2.On 

2.On 

2.On 

500m 

500m 

500m 



1 0 

1 0 

1 0 




50 

50 

50 

1 1 A 

1 1 A 

1 1 A 

13u 

13u 

13u 

500u 

500u 

500u 

10OA 

10OA 

10OA 

50 

50 

50 


50 

50 

50 

150A 

150A 

150A 

Si 

Si 

Si 

M493 

M492 

M493 

23 

24 

...2.5# 

SCSPM05W 

SP103 

ZS141 

50 

50 

50 

2.On 
2.On0 

2.On 

500m 

10m 

10m 

6.0 

5.0 


1 0 

1 Om0 

100 

50 

§ 


50 

100m 

10m 

1 1 A 

1.0 

90 

13u 
02u 

1 Ou 

500u 

,05m 

25m 

10OA 

150 

100 

50 

40 

50 

2 Op 

2 Od* 

50 

250m 

150A 

175A 
175A 

Si 

Si 

Si# 

M492 

D07 

D07 

26 

27 

.28# 

1N4087 

JAN 1N4087 
BAX93TF7 1 

50 

50 r 
50 

2 5n 

2.5n0 

3.On0 

10m 

10m 

10m 

60 

6.0 

6.0 


1 Om0 
10m 

50 

50 

100 



30m 

5 Om 
50m 

.98 

67 A 

1.0 

09u 

lOOn 

02u 

10m 

15u 
.01m 

150 

10OA 
100 

50 

50 

20 

18p0 

2 Op0 

75 

75m 

200S 

175A 
175 

Si 

Si 

Si 

D07 

D07 

D035 

29 

30 

31 

115 A12 

115 A13 

115 A1 4 

50 

50 

50 

3 On0 
3.On0 
3.On0 

500m 

500m 

500m 

40 

40 

40 


50m 

50m 

50m 

3.0 

30 

3.0 



1 Om 
1.0m 
1.0m 

20 

.20 

20 

lOu 

lOu 

lOu 



25 

25 

25 

35p0 

35p0 

35d0 

200m 

300m 

175A 

1 75A 

175A 

Si 

Si 

Si 

M214a 

M214a 

M214a 

32 

33 

34 

it 5 A15 

115 A16 
n5A22 

50 

50 

50 

3.On0 

3.On0 

3 On0 

500m 

500m 

500m 

40 

40 

40 


50m 

50m 

50m 

3 0 

3.0 

3 0 



1 Om 

1 Om 

1 Om 

.20 

20 

20 

lOu 

lOu 

20u 



25 

25 

25 

1OOp0 

1OOp0 

35d0 

500m 

600m 

200m 

1 75A 
175A 
175A 

Si 

Si 

Si 

M214a 

M214a 

M214a 

35 

36 

37 

n5A23 

115 A2 4 

115 A2 5 

50 

50 

50 

3.On0 

3.On0 

_3-On0 

500m 

500m 

500m 

40 

40 

40 


50m 

50m 

50m 

3 0 

3.0 

30 



1 Om 

1 Om 
1.0m 

20 

20 

.20 

20u 

20u 

20u 



25 

25 

25 

35p0 

35p0 

1 OOd0 

300m 

400m 

175A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

M214a 

M214a 
M214a 

38 

39 

40 

115 A2 6 
ii 5A52 
ii5A53 

50 

50 

50 

3 On0 
3.On0 
3.On0 

500m 

500m 

500m 

40 

40 

40 


50m 

50m 

50m 

3 0 

3.0 

30 



1 Om 

1 Orp 

1 Om 

.20 

20 

.20 

20u 

50u 

50u 



25 

25 

25 

1OOp0 

35p0 

35d0 

600m 

200m 

175 A 

175A 

175A 

Si 

Si 

Si 

M214a 
M214a 

M214a 

41 

42 

43 

n5A54 

115 A5 5 

115 A5 6 

50 

50 

50 

3.On0 

3.On0 

3.On0 

500m 

500m 

500m 

40 

40 

50 


50m 

50m 

50m 

30 

30 

3.0 



1 Om 
1.0m 

1 0 

.20 

.20 

250m 

50u 

50u 

50u 



25 

25 

25 

35p0 

1OOp0 

1OOD0 

400m 

500m 

600m 

175A 

175A 
125 

Si 

Si 

Si 

M214a 

M214a 

M214a 

44 

45 

46 

115 B 12 

115 B13 
ii5B 14 

50 

50 

50 

3 On0 
3.On0 

3 On0 

500m 

500m 

500m 

40 

40 

50 


50m 

50m 

50m 

30 

30 

30 



1.0m 

1 Om 

1 0 

.27 

27 

250m 

lOu 

lOu 

lOu 



25 

25 

25 

35p0 

35p0 

35d0 

200m 

300m 

175A 

1 75A 
150 

Si 

Si 

Si 

M214a 

M214a 

M214a 

47 

48 

49 

115 B 1 5 

115 B 1 6 

115 B 22 

50 

50 

50 

3 On0 

3 On0 

3 On0 

500m 

500m 

500m 

50 

50 

40 


50m 

50m 

50m 

3 0 

30 

3 0 



1 0 

1 0 

1 Om 

250m 

325m 

.27 

lOu 

lOu 

20u 



25 

25 

25 

10Op0 
1OOp0 
35 d0 

500m 

600m 

200m 

150 

150 

175A 

Si 

Si 

Si 

M214a 

M214a 

M214a 

50 

51 

52 

115 B 23 

115 B 24 
i i 5 B25 

50 

50 

50 

3 On0 
3.On0 
3.On0 

500m 

500m 

500m 

40 

50 

50 


50m 

50m 

50m 

30 

3.0 

3.0 



1 Om 

1 0 

1 0 

27 

325m 

325m 

20u 

20u 

20u 



25 

25 

25 

35p0 

35p0 

1 OOd0 

300m 

400m 

175A 

150 

150 

Si 

Si 

Si 

M214a 

M214a 
M214a 

53 

54 

55 

i i 5 B 2 6 
i i 5 B 5 2 

115 B 5 3 

50 

50 

50 

3 On0 
3.On0 
3.On0 

500m 

500m 

500m 

50 

40 

40 


50m 

50m 

50m 

30 

3.0 

30 



1 0 

1 Om 

1 Om 

325m 

27 

27 

20u 

50u 

50u 



25 

25 

25 

10Op0 
35p0 
35 d0 

600m 

200m 

300m 

150 

1 75A 

175A 

Si 

Si 

Si 

M214a 

M214a 
M214a 

56 

57 

58 

115 B 5 4 

115 B 5 5 

115 B 5 6 

50 

50 

50 

3.On0 

3 On0 

3 On0 

500m 

500m 

500m 

50 

1 50 
50 


50m 

50m 

50m 

30 

30 

3 0 



1 0 

1 0 

1 0 

325m 

325m 

325m 

50u 

50u 

50u 



25 

25 

25 

35p0 

10Op0 

1 OOd0 

400m 

500m 

600m 

150 

150 

150 

Si 

Si 

Si 

M214a 

M214a 

M214a 

59 

60 

61 

1N903A 

1N903AM 

1N903M 

50 

50 

50 

4 On0 

4 On 

4 On 

10m 

10m 

10m 

5 0 

5 0 

5 0 

5.OK 

5.OK 

1 Om0 

100 



20m 

20m 

10m 

1 0 

1 0 

1 0 

lOu 

lOu 

lOu 

.01m 

.01m 

01m 

100 

100 

100 

40 

40 

40 

1 Op §0 

1 Op 

1 Od 

300m 

175A 

SiA 

Si 

Si 

Alee 

A2a 

A2a 

62 

63 

64 

1N908A 

1N908AM 

1N908M 

50 

50 

50 

4.On0 

4 On 

4 On 

10m 

10m 

10m 

5 0 

5 0 

5 0 

5 OK 

5 OK 

1 Om0 

100 



20m 

20m 

10m 

1.0 

1.0 

1 0 

lOu 

lOu 

.10u 

01m 

01m 

.01m 

100 

100 

100 

40 

40 

40 

2.5p§0 

2.5p 

2.5d 

300m 

175A 

SiA 

Si 

Si 

Alee 

A2a 

A2a 

65 

66 

67 

JAN1N3064 

1N3600 

1N3873 

50 $ 
50 

50 

4.On0 

4 On0 

4 On0 

10m 

200m 

10m 



10m 

200m 

10m 

100 



10m 

200m 

150m 

1 0 A 

1.0 A 
.95 

lOu 

lOu 

lOOn 

.10m 

.10m 

5.0u 

150A 

150A 
100 

50 

50 

50 

2Op0 

2 5p0 

4 Op 

75m 

150m 

200S 

1 50A 

175A 

Si 

Si 

Si# 

Alda 

D07 

D07 

68 

69 

70 

1N3873HR 
1N3954 

JAN 1N4306 

50 

50 

50 $ 

4 On0 

4.On 

, 4 Qn0_ 

10m 

10m 

10m 



lOmt 

200m 

lOmt 




15Om0 
200m 
50m 

1.1 

1.0 

1 0 A 

lOOn 

.10u 

05u 

5.0u 

.10m 

.05m 

100 

150 

150 

50 

50 

50 

4.Op0 

3.2p0 

2 Od0 

150m 

75m 

175A 

150A 

Si# 

Si 

Si 

D07 

D07 

M117* 

71 

72 

73 

JAN 1N4307 
JAN 1N4454 
JAN 1N4532 

50 $ 
50 $ 
50 $ 

4.On0 

4.On0 

4.On0 

10m 

10m 

10m 



lOmt 

10m 

10m 

100 

100 

A. 


50m 

10m 

10m 

1 0 A 

1.0 A 

1.0 A 

.05u 

lOu 

.10u J 

.05m 

.10m 

.10m 

150 

150A 
150 

50 

50 

50 

2.Op0 

2 Op0 
2 .Od0 

75m 

75m 

75m 

150A 
200S 

150A 

Si 

Si 

SiA 

Ml 18* 
Alap 

Aik 

74# 

75# 

76# 

BAX13 

BAX13A 

BAX80 

50 

50 

50 0 

4 On0 

4 On0 

4 On0 

10m 

10m 

10m 

60 

6 0 

6 0 


1 Om 

1 Om 
1.Om0 

100 

100 

100 



2.0m 

2.0m 

10m 

700mA 

700mA 

1 0 A 

25n 

25n 

03u 

lOu 

lOu 

05m 

150J 

1 50J 

150A 

10 

10 

20 

3 Op0 
3.Op0 
4 .Od0 

75m 

75m 

150m 

200J 

200J 

200J 

Si 

Si 

Si# 

A257a 

D035 

D035 

“77# 
78# 
.79# 

BAY38 

BAY63 

BAY71 

50 

50 

50 0 

4.On0 | 

4 On 

4 On0 

10m 

10m 

10m 

1 0 


1 Om 
10m 

10mt 

100 

100 



50m 

100m 

20m 

1 0 

1.0 A 

1 0 

05u 

,10u 

lOu 

10m 

,10m 

150 

125 

50 

50" 

35 

[2 Op0 
4.°p0 

2 Od0 

115m 

115m 

75m 

175 

200J 

175A 

Si 

Si# 

Si# 

D07 

D07 

D07 

80# 

81# 

82 

BAY74 

BSA31 

CA69001 

50 0 
50 

50 

4.On0 

4 On0 

4 On 

200m 

10m 

10m 

5° 


200mt 

1 Om0 
lOmt 

100 



200m 

30m 

1 Om0 

1 0 

1 0 

lOu 

lOu 

lOu 

10m 

.10m 

125 

150 

35 

50 

25 

3"6p@ 

2 Op0 

4 Od 

200m 

100m 

1 75A 

150A 
200A 

Si$ 

Si# 

Si 

D07 

A1 

Z11* 

83 

84 

85 

CA69002 

CA69003 

CA69004 

50 

50 

50 

4.On 

4 On 

4.On 

10m 

10m 

10m 



lOmt 

lOmt 

10mt 




1.Om0 

10m0 
1Om0 


lOu 

10u 

lOu 



25 

25 

25 

4.Op 

4 Op 

4.0d 


200A 

200A 

200A 

Si 

Si 

Si 

Z11* 

Z11 * 

Z1 1* 

86 

87 

88# 

FD100 

GP350 

HDS9009 

50 $ 
50 

50 

4 On 

4 On0 

4 On0 

10m 

10m 

10m 

60 


10mt 
1.Om0 
10m 

100 

100 



10m 

300m 

20m 

1.0 

1.0 A 

1.0 A 

lOu 

05u 

lOu 

10m 

05m 

,10m 

150 

150 

1 50A 

50 

20 

40 

2.Op0 

3.Op0 

2 Od0 

75m 

250m 

75m 

175A 
175 

175A 

Si# 

Si# 

Si#$ 

D07 

D035 

A1 v 

89 

90 

91 

HMG3600 

HMG3873 

HMG3954 

50 0 
50 0 
50 0 

4 On 

4 On 

4 On 

200m 

10m 

200m 

10 


200mt 

1 Om0 
200mt 




2OOm0 

2Om0 

200m 

1 0 

85 

1.0 

lOu 

lOu 

lOu 

10m 

04m 

10m 

150 

150 

150 

50 

50 

50 

2.5p 

4 Op 

3 2d 



Si 

Si 

Si 

M208b 

M208b 

M208b 

92 

93 
94# 

HMG4150 

HMG4322 

HS9009 

50 0 
50 0 

50 

4 On 

4 On 

4 On0 

200m 

200m 

10m 



200mT 

200mt 

10m 




200m 0 
2OOm0 
20m 

1 0 

1.0 

1 0 A 

lOu 

lOu 

lOu 

10m 

10m 

10m 

150 

150 

1 50A 

50 

50 

40 

2 5p 

1 5 P^ 

2 Od0 

75m 

175A 

Si 

Si 

Si#$ 

M208b 

M208b 

D07 

95# 

96 

97 

ITT44 

MA4303 

MA4304 

50 

50 0 
50 0 

4 On 

4 On0 
4.On0 

10m 

10m 

10m 

6 0 

5 0 

5 0 


1 Om 

1 Om0 

1 Om0 

100 

100 

100 



10m 

10m 

10m 

1 0 A 

1 0 

1 0 

lOOn 

03u 

03u 

lOOu 

03m 

03m 

150 

150 

150 

45 

40 

40 

4.Op0 

1 5p§0 
1.5 d§0 

75m 

50m 

50m 

200J 

200A 

200A 

#$ 

SiA 

SiA 

Alsy 

A2b 

A2b 

98 

99 

100 

MA4305 

MA4306 

MC58 

50 0 
50 0 

50 

4.On0 

4.On0 

4 On 

10m 

10m 

10m 

5 0 

5 0 

6.0 


1.Om0 

1.Om0 

1 Om 

100 

100 

100 



10m 

10m 

150m 

1 0 

1 0 

1 0 

03u 

25n 

50n 

03m 

25u 

25u 

150 

150 

100 

20 

20 

20 

1 5p§0 
1.5p§0 
4 .Od0 

50m 

50m 

200A 

200A 

SiA 

Si 

Si 

A2b 

A2b 

M409 

101 

102 

103 

MC1030 

MC903 

MC903A 

50 

50 

50 

4 On 

4 On 

4.On 

10m 

10m 

10m 

6 0 

5 0 

5 0 


1.0m 

1 Om 

1 Om 

100 

100 



10m 

10m 

20m 

1.0 

1 0 

1 0 

20u 

lOu 

.10u 

01m 

01m 

100 

100 

35 

40 

40 

1 Op0 

1 Od0 


175A 

175A 

Si 

Alee 

A2c 

A2c 

104 

105 

106 

MC908 

MC908A 

MHD616 

50 

50 

50 

4 On 

4 On 

4 On0 

10m 

10m 

10m 

5 0 

5 0 


1 Om 

1 Om 
lOmT 

100 

100 



10m 

20m 

10m 

1 0 

1.0 

85 

lOu 

lOu 

.10u 

01m 

01m 

10m 

100 

100 

150 

40 

40 

50 

Y5p0 

2.5p0 

2.Od0 

150m 

175A 

175A 
200 

Si 

A2c 

A2c 

Ale 

107# 

108 

MS5 1 

SG5100 

50 

50 0 

4 On 

4.On 

10m 

10m 

60 

6 0 


1 Om 

100 

100 



10m 

400m 

1 0 A 

1 0 

.25u 

75u 

10m 

1 50A 
150 

20 

30 

4.Op0 

4.Od0 

75m 

250m 

150A 

175A 

Si# 

Si 

D07 

D07 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

u 

RECOVERY TIME i 

MIN. FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT I 

CAP. 

ABSOLUTE 1 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDI 

TIONS 

c 

STORE 

CURRENT 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

at 

MAX R> 

\TING 


DWG. 

No. 

No 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

Ir 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) „ 

(s) 

(A) 

(V) 

(Q) 

(A) . 

m 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(F L 

(A) 

(°C) 



1 

SG5250 

50 0 

4 On[Zl 

10m 

6.0 


3 Om0 

100 



100m 

90 

25n 

10Ou 

150 

20 

6 Op0 

200m 

175 A 

Si$# 

D07 

2 

TMD50 

50 

4 On 

10m 

60 


3 Om0 

75 



10m 

1 0 

50u 



50 

4 °P^ 

20m 

150S 

SiA 

A2 

3 

USA55191/1 

50 0 

4 OnE) 

10m 

60 




* 


10m 

1 0 


.03m 

150 

20 

5 OdEI 

50m 

150 

Si 

M273 

4 

1N3602 

50 

5 On 

10m 



10m 




20m 

1 0 

lOu 

10m 

150 

50 

3 Op0 



Si 

D07 

5 

FD1 1 1 

50 $ 

5.On 

10m 



10m 

100 



1 Om 

76 

lOu 

6u 

100 

55 

2.5p0 

75m 

1 75A 

Si 

D07 

6 

HMG3603 

50 0 

5.On 

10m 

10 


1 .Om0 




30m 

1 0 

lOu 

10m 

150 

35 

3.0d 



Si 

M208b 

7 

MCPD526A 

50 

5 On 

10m 



200u 




150m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

20 

4 Op{Zl 


150A 

Si 

M41 1 

8 

MCPD526B 

50 

5 On 

10m 



200u 




150m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

20 

4 Op0 


150A 

Si 

M41 la 

9 

MCPD526C 

50 

5.On 

10m 



200u 




150m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

20 

4 Oo0 


150A 

Si 

M277d 

10 

MT700 

50 

5 On 

10m 

6 0 


1.0m 

100 



50m 

1.0 

lOOn 

25u 

100 

20 

5 Op 

200m 

175A 

Si 

A60e 

1 1 

MT702 

50 

5.On 

10m 

6 0 


1 Om 

100 



100m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

20 

5 Op 

200m 

175A 

Si 

A60e 

12 

MT703 

50 

5 On 

10m 



10m 

100 



30m 

1 0 

lOOn 

50u 

100 

20 

3.5d 

200m 

175A 

Si 

A60e 

13 

Q50-200 

50 

5 On 

10m 



1 Om 




50m 

1.0 







75A 


D07 

14 

Q50-200A 

50 

5.On 

10m 



1 Om 




10m 

.80 







75A 


D07 

15 

Q50-300 

50 

5 On 

10m 



1 Om 




1 Om 

1 0 







75A 


D07 

16 

Q50-300A 

50 

5 On 

10m 



1 Om 




20m 

1 0 







75A 


D07 

17 

Q50-300B 

50 

5.On 

10m 



1 Om 




30m 

1 0 







75A 


D07 

18 

Q50-500 

50 

5.On 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



50m 

1 0 

600u 



50 



75A 

Ge* 

D07 

19 

Q50-500A 

50 

5.On 

10m 

6 0 

3 OK 


120 



10m 

.60 

600u 



50 



75A 

Ge* 

D07 

20i 

JAN 1N3600 

50 t 

6 On0 

200m 



200m 

100 



1 Om 

620mA 

lOOn 

lOOu 

1 50A 

50 

2.5p0 

200m 

1 75A 

Si 

Alda 

21 

1N4150 

50 

6 OnE) 

200m 



200m 




1 Om 

620mA 

lOOn 

lOOu 

150A 

50 

2.5o0 


200S 

Si 

D035 

224 

JAN 1N4150 

50 r 

6 On0 

200m 



200m 

100 

A 


1 Om 

620mA 

lOOn 

10Ou 

1 50A 

50 

2 5p@ 

200m 

175A 

Si 

Alap 

23 

1N4322 

50 

6 Ong 

10m 



1 Omt 




2OOm0 

1 0 

lOu 

10m 

150 

50 

1 5p0 


150A 

Si 

D07 

24# 

BAW54 

50 0 

6.OnE) 

20 



20 

100 



10 

1.0 A 

lOOn 

10Ou 

125 

30 

4.OdE) 

.19 

150J 

Sit $ 

D07 

25# 

BAW56 

50 

6.On 

10m 

1 0 


1 Om 

100 



50m 

1.1 A 

30n 

lOu 

1 25 J 

25 

2 0p^ 


125J 

s.$# 

M500 

26y# 

BAX82 

50 

6 On0 

10m 



10m 

100 



200m 

1 3 A 

lOOn 

10Ou 

1 50A 

30 

3 5pE) 


200S 

Si 

D035 

27# 

BAX84 

50 

6.OnE) 

10m 



10m 

2 0 



20m 

1 0 

10n 



20 

2.0d*E) 

75m 

175A 

Si 

A60h 

28 

MC57 

50 

6 On 

10m 

6 0 


1 Om 

100 



400m 

1 0 

50n 

25u 

100 

20 

6.0p[3 



Si 

M409 

29 

MT707 

50 

6 On 

10m 



10m 

100 



200m 

1.2 

lOOn 

25u 

100 

30 

6.Op 

200m 

175A 

Si 

A60e 

30 

PD401 

50 

6.On 

10m 

6 0 

6 OK 





100m 

1 0 

05u 

10m 

10OA 

20 




Si 

A2 

31 

PD402 

50 

6 On 

10m 

60 

6 OK 





50m 

1 0 

05u 

05m 

150A 

50 

1 °P^ 



Si# 

M 18* 

32 

SG9600 

50 

6 On0 

200m 



200m 

100 



200m 

1 0 A 

1 .Ou 

10Ou 

150 

50 

2 5p0 

200m 

175S 

SiA# 

A1 j 

33# 

TF5 

50 

6.0nE) 

10m 



10mt 


* 


20m 

1 0 

01 u 



20 

2.0d*E) 

75m 

175A 

Si 

A60h 

34 

WG142 

50 

6 On 

10m 

6 0 


1 Om 

100 



250m 

1 0 A 


. 10u 

25 

30 

4 Op 



Si# 

Alz 

35y# 

BAV24 

50 

8.On0 

500m 

50 



100 



500m 

1 2 A 

lOOn 

10Ou 

1 25A 

40 

3 Op[Z) 


200S 

Si 

D035 

36# 

BAX86A/TF53 

50 

8 OnE) 

10m 



10m 




10m 

1 0 

,10u 

01m 

100 

20 

4.0dE) 

75m 

175 

Si 

D035 

37 

MC7008-1 

50 

8.On 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

lOOn 

lOOu 

150 

30 

4 Op 


200S 

Si 

A2g 

38 

MC7008-2 

50 

8.On 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

lOOn 

lOOu 

150 

30 

4.Op 


200S 

Si 

Alp 

39 

MC7009-1 

50 

8.On 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

lOOn 

lOOu 

150 

30 

3 Od 


200S 

Si 

A2a 

40 

MC7009-2 

50 

8.On 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

lOOn 

lOOu 

150 

30 



200S 

Si 

Alp 

41 

MCPD525A 

50 

8.On 

10m 



200u 




400m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

20 

6 Op0 


1 50A 

Si 

M411 

42 

MCPD525B 

50 

8 On 

10m 



200u 




400m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

20 

6 OdE) 


150A 

S. 

M41 la 

43 

MCPD525C 

50 

8 On 

10m 



200u 




400m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

20 

6.Op0 


150A 

Si 

M277d 

44 

115 C14 

50 

9.On0 

500m 

50 


50m 

3 0 



1 0 

450m 

lOu 



25 

2Op0 

400m 

175 

Si 

M214a 

45 

i i 5 C15 

50 

9.On0 

500m 

50 


50m 

3.0 



1 0 

450m 

lOu 



25 

2Op0 

500m 

175 

Si 

M214a 

46 

115 C1 6 

50 

9 On0 

500m 

50 


50m 

3 0 



1 0 

450m 

lOu 



25 

2Op0 

600m 

175 

Si 

M214a 

47 

115 C24 

50 

9.On0 

500m 

50 


50m 

3 0 



1 0 

450m 

20u 



25 

2Op0 

400m 

175 

Si 

M214a 

48 

ii 5 C25 

50 

9.On0 

500m 

50 


50m 

3 0 



1 0 

450m 

20u 



25 

2Op0 

500m 

175 

Si 

M214a 

49 

ii 5C26 

50 

9 On0 

500m 

50 


50m 

3 0 



1 0 

450m 

20u 



25 

2Op0 

600m 

175 

Si 

M214a 

50 

n5C054 

50 

9.On0 

500m 

50 


50m 

3 0 



1 0 

450m 

5 Ou 



25 

2Op0 

400m 

175 

Si 

M214a 

51 

115 COS 5 

50 

9 On0 

500m 

50 


50m 

3 0 



1 0 

450m 

5 Ou 



25 

2Op0 

500m 

175 

Si 

M214a 

52 

115 C05 6 

50 

9.On0 

500m 

50 


50m 

3 0 



1 0 

450m 

5 Ou 



25 

2Op0 

600n 

175 

Si 

M214a 

53 

1N915 

50 

lOn 

10m 



10m 




50m 

1.0 

25n 

5 Ou 

100 

10 

4 Op0 

75m 

150A 

Si 

Aldh 

54 

1N3722 

50 

lOnE) 

10m 



10mt 

100 



20m 

1.0 

lOu 

05m 

150 

20 

4 Oo0 


150 

Si§ 

A2c 

55# 

1S960 

50 

lOn 

100m 



100m 

100 



50m 

1 0 

lOOn 

10Ou 

150 


4 Op(2 

150m 

150 

Si 

D07 

56y# 

BAV13 

50 

10n(Zl 

10m 



10m 

100 



400m 

1.3 A 

lOOn 

1 50u 

150A 

35 

3 5pE) 


200S 

Si 

D035 

57# 

BAX86B/TF54 

50 

10nE) 

10m 



10m 




10m 

1.0 

lOu 

01m 

100 

20 

5 OdE) 

75m 

175 

Si 

D035 

58# 

BAX92TF7 

50 

10n(2 

10m 



10mt 




50m 

1 0 

lOn 

5.0u 

100 

20 


75m 

175A 

Si 

A60h 

59 

HMG3722 

50 0 

lOn 

10m 

10 


1 Om0 




20m 

1 0 

lOu 

05m 

150 

20 

4.Op 



Si 

M208b 

60 

MC7002-1 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1.0 A 

50n 

50u 

150 

30 

8.0d 


200S 

Si 

A2g 

61 

MC7002-2 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1 0 A 

50n 

50u 

150 

30 

8 Op 


200S 

Si 

Alp 

62 

MC7003-1 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1 0 A 

50n 

50u 

150 

30 

6 Op 


200S 

Si 

A2g 

63 

MC7003-2 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1 0 A 

50n 

50u 

150 

30 

6 Od 


200S 

Si 

A1d 

64 

MC7005-1 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

50n 

50u 

150 

30 

8 Op 


200S 

Si 

A2g 

65 

MC7005-2 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

50n 

50u 

150 

30 

8.Op 


200S 

Si 

Alp 

66 

MC7006-1 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

50n 

50u 

150 

30 

6 Op 


200S 

Si 

A2g 

67 

MC7006-2 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

50n 

50u 

150 

30 

6 Op 


200S 

Si 

Alp 

68 

MC7007-1 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

50n 

50u 

150 

30 

4 Op 


200S 

Si 

A2g 

69 

MC7007-2 

50 

lOn 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

50n 

50u 

150 

30 

4 Od 


200S 

Si 

A1d 

70 

MSD6101 

50 

10nCZl 

10m 

5 


10m 




10m 

50 

lOu 

10m 

125A 

40 

2pE) 


135J 

Si 

T092* 

71 

NPC185 

50 

lOn 

200m 



200mt 

100 



5OOm0 

1 5 

lOu 

10m 

150S 

30 

2 5pg 

200m 

175S 

Si 

D07 

72# 

SFD185 

50 

lOn 

200 



200 

100 



100m 

1 0 

lOOn 




2 500 

200m 

175S 

Si# 

D07 

73# 

TF7 

50 

lOnp 

10m 



lOmt 




50m 

1 0 

10n 

5 Ou 

100 

20 


75m 

175A 

Si 

A60h 

74 

MC7001-1 

50 

12n 

30m 



30m 

150 



400m 

1.0 A 

50n 

50u 

150 

30 

8 Op 


200S 

Si 

A2g 

75 

MC7001-2 

50 

12n 

30m 



30m 

150 



400m 

1.0 A 

50n 

50u 

150 

30 

8 Od 


200S 

Si 

A1d 

76 

MC7004-1 

50 

12n 

30m 



30m 

150 



400m 

1.2 A 

50n 

50u 

150 

30 

8 Op 


200S 

Si 

A2g 

77 

MC7004-2 

50 

12n 

30m 



30m 

150 



400m 

1 2 A 

50n 

50u 

150 

30 

8 Op 


200S 

Si 

Alp 

78 

Q50-750 

50 

12n 

1 6m 

3 0 






50m 

1 0 

10Ou 



50 



75A 

Ge0 

D07 

79# 

BAX85 

50 

15n0T 

10m 



10mt 


1T 


20m 

1 0 

10n 

3.0u 

100 

20 

3.Op*0 

75m 

175A 

Si 

A60h 

80 

MMD70 

50 

^5n0 

10m 

15 


10m 




100m 

1 2 A 

lOOn 



30 

2 5 p0 

200m 

135J 

Si$ 

A265 

81 

MT709 

50 

15n 

10m 



10m 

100 



300m 

1 2 

lOOn 

25u 

100 

30 

8.0d 

200m 

175A 

Si 

A60e 

82 

Q50-950 

50 

15n 

1 6m 

30 






50m 

1 0 

lOOu 



50 



75A 

Ge0 

D07 

83 

S401 

50 

15n0 

400m 

30 

10K 


100 



400m 

1 0 

lOu 



30 

7 Opt 


175A 

SiA 

D07 

84# 

TF5 1 

50 

15nE) 

10m 



10mt 


* 


20m 

1 0 

10n 

3 Ou 

100 

20 

3 Op*E) 

75m 

175A 

Si 

A60h 

85y 

DSR1081 

50 

2On0 

1 0 



1 0 




500m 

1 1 A 

1 .Ou 

75u 

100 

50 


750m 



A266 

86 

DSR3050 

50 

20n 

1 0 







3 0 

1 1 A 

3 Ou 





3 0 



A266 

87 

DSR5050 

50 

20n 

1 0 







4.0 

1 0 A 

5 Ou 





5 0 



A146n 

88 

DSR6050 

50 

20n 

1 0 







60 

1 0 A 

lOu 





10 



S292 

89# 

MM 1 

50 

20n 

10m 



10m 




50m 

1 0 A 

lOOn 

50u 

100A 

50 

35p0 

50m 

150A 

SiA 

D07 

90 

DSR2050 

50 

30n 

1 0 







3 0 

1.2 A 

lOu 





30 



. A266 

91 

S403 

50 

3On0 

400m 

30 

10K 


100 



400m 

1 0 

lOu 



30 

7 Opt 


175A 

SiA 

D07 

92# 

BAW48 

50 0 

35n 

30m 



30m 

100 



50m 

1 0 A 

200n 

200u 

125 

30 

5.0pg 

19 

150J 

Sit 

D07 

93 

1N3598 

50 

40n 

100m 

1 1 






10m 

85 

lOu 

10m 

150 

50 

20pg 



Si 

D07 

94# 

ZS41 

50 

40n$ 

0 

10m 

5 5 






10m 

1 5 A 

500n 

25u 

100A 

50 

2 5p@t 



Si# 

Claa 

95# 

ZS41F 

50 

40n $ 

Z) 

10m 

5 5 






10m 

1 5 A 

500n 

25u 

10OA 

50 

2.5pgt 



Si# 

C29e 

96 

1N810 

50 0 

50nE 


10m 



10mt 




10m 

1 0 

1 Ou 



40 

7 000 


150A 

SiA 

A182 

97 

AM7270A 

50 

5On0 


30m 



1 OmA 




100m(2 

1 0 

lOu 

10m 

150 

40 

4.Op0 

150m 

125A 

Si 

Ml 17* 

98 

AM7275A 

50 

50nE 


30m 



1 OmA 




100m{ZJ 

1 0 

lOu 

10m 

150 

40 

4 °P@ 

150m 

125A 

Si 

Ml 18* 

99 

AM7280A 

50 

50nE 


30m 



1 OmA 




50mE) 

1 0 

lOu 

10m 

150 

40 

2.0pg 

100m 

125A 

Si 

Ml 17* 

100 

AM7285A 

50 

50nE 


30m 



1 OmA 




50 m0 

1 0 

lOu 

.10m 

150 

40 

2Oo0 

100m 

125A 

Si 

Ml 18* 

101# 

BAX90B/TF82: 

8 






















50 

50nE) 

30m 



30m 




50m 

1 0 

lOu 

10m 

125 

50 

6 OdE) 

75m 

175 

Si 

D035 

102# 

BAX94 

50 

5On0 

10m 



10mt 


'IT 


75m 

1.0 

lOu 



20 


75m 

175A 

Si 

A60h 

103t 

DSR1084 

50 

5On0 

1 0 



1 0 




100m 

1 0 A 

500n 

25u 

100 

50 


750m 



A266 

104y 

DSR3051 

50 

50nE) 

1 0 



1 0 




2 0 

1.1 A 

2 Ou 

50u 

100 

50 


2.0 



A266 

105t 

DSR5051 

50 

5On0 

1 0 



1 0 




4 0 

1 1 A 

5 Ou 

10Ou 

100 

50 


4 0 



A196f 

106 

MT7 1 1 

50 

50n 

10m 



10m 

100 



1 0 

1 4 

lOOn 

25u 

100 

30 

30p 

200m 

175A 

Si 

A60e 

107# 

TF75 

50 

50nEl 

10m 



10mt 


* 


75m 

1.0 

lOOn 



20 


75m 

175A 

Si 

A60h 

108# 

ZS131 

50 

50n 

600m 



600m 

100 



600m 

1 7 

2 Ou 

25u 

100A 

50 

15p*0 

250m 

175A 

Si* 

D07 

109 

PD2726A 

. 50 

70n 

1 0 

30 


1 0 




10 

1 0 A 

lOu 

15m 

150A 

50 


15 

175A 

Si 

D04 
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4. SWITCHING 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

u 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FC 

JRWARDI 

MAX. R 

EVERSE CURRENT 1 

CAP. 

absolute" 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

2j 

TEST CONDITIONS 1 

C 

STORE 

CURRENT 

lr 

lr 

TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No 

No 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

lr 

RL 

K 

TIME 

at 25°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

fV) 

(ft) 

(A) 

(ft) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

(°C) 



1 

PD9050A 

50 

70n 

1.0 

30 


1 0 




10 

1 0 A 

lOu 

10m 

150A 

50 


15 

175A 

Si 

M574 

2 

UTR512 

50 

7On0 

10m 



10m 




100m 

1 1 

75n 

30u 

100 

50 


400m 

1 75A 

Si 

A146g 

3y 

DSR5052 

50 

75nlZl 

1 0 



1 0 




3.0 

1.1 A 

5.0u 

lOOu 

100 

50 


4 0 



A196f 

4 

UTX105 

50 

75n0 

10m 



1Om0 




1 

1 0 

3 Ou 

05m 

100A 

50 


1 

175A 

Si 

A146f 

5 

UTX205 

50 

75n@ 

10m 



1Om0 




2 

1 0 

3.0u 

.05m 

100A 

50 


2 

175A 

Si 

A146f 

6 

HFR5 

50 

80n[Z3 

1 



1 




1 

1.2 

1 3u 

20m 

10OA 

50 

1 OOd 

1 

175A 

Si 

A 196a 

7 

1 N 194 

50 

lOOn 

30m 

35 

120K 





1.5m 

2 0 

60u 

.60m 

150 

40 




Si 

D07 

8 

1 N 195 

50 

lOOn 

30m 

35 

120K 





2.0m 

20 

80u 

70m 

150 

40 




Si 

D07 

9 

1 N 196 

50 

lOOn 

30m 

35 

350K 





1.0m 

2.0 

40u 

,50m 

150 

50 




Si 

D07 

10* 

A28F 

50 t 

lOOnt 

5 0 



4 0 




12 

7OOm0A 


8.0m 

135C 

100 


12 

175J 

SiA 

DO40 

1 1 

AM634 

50 

1OOr»0 

40m 



40mt 




300m 

1.0 

lOu 

10m 

1 50A 

40 

2 Op0 


1 75A 

SiA 

D07 

12 

AM636 

50 

10OnEl 

40m 



40mt 




300m 

1 0 

lOu 

10m 

1 50A 

40 

4.0dIZ1 


1 75A 

SiA 

D07 

13 

AM636A 

50 

1OOn0 

40m 



40mt 




300m 

1.0 

lOu 

10m 

1 50A 

40 

2.Op0 


175A 

SiA 

D07 

14 

AM637 

50 

100n(2 

40m 



40mt 




200m 

1.0 

lOu 

10m 

1 50A 

40 

4.Op0 


175A 

SiA 

D07 

15 

AM637A 

50 

10OnIZl 

40m 



40mt 




200m 

1 0 

.10u 

10m 

1 50A 

40 

2.0dE1 


1 75A 

SiA 

D07 

16 

AM638 

50 

1OOn0 

40m 



40mT 




100m 

1 0 

lOu 

.10m 

1 50A 

40 

4.0pg 


175A 

SiA 

D07 

17 

AM638A 

50 

1OOn0 

40m 



40mt 




100m 

1 0 

lOu 

10m 

150A 

40 

2.0p@ 


175A 

SiA 

D07 

18 

AM639 

50 

100n(Zi 

40m 



40mt 




50m 

1 0 

lOu 

,10m 

1 50A 

40 

4.0d(Z3 


1 75A 

SiA 

D07 

19 

AM639A 

50 

100n@ 

40m 



40mt 




50m 

1 0 

lOu 

10m 

1 50A 

40 

2.0 p0 


175A 

SiA 

D07 

20# 

BYX61-50 

50 

lOOn 

1.0 

30 



1 0 



12 

1 4 A 

25u 

3 Om 

100C 

50 


12 

150J 

SiA 

D04 

21# 

BYX65-50 

50 

lOOn 

1 0 

30 



1.0 



30 

1 5 A 

80u 

10m 

100C 

50 


30 

150J 

SiA 

D05 

22r 

DSR1062 

50 

1OOn0 

1 0 



1.0 




500m 

1 1 A 

1 .Ou 

50u 

100 

50 


2.0 



A266 

23y 

DSR6051 

50 

^OOn0 

1 0 



1 0 




6.0 

1.2 A 

lOu 

250u 

100 

50 


10 



S292a 

24# 

MC2E) 

50 

lOOn 

10m 



10m 




50m 

1.5 

1 Ou 


25 

50 

5.0dA 

50m 

100 

Si 

A247 

25 

UTX3105 

50 

1OOn0 

1 0 



1 0 




2.0 

1 0 

5.0u 

75u 

100 

50 


3 Om 

175 

Si 


26 

UTX4105 

50 

1OOn0 

1 0 



1 0 




30 

1.0 

5 Ou 

75u 

100 

50 


4 Om 

175 

Si 


27# 

HD 18 10 

50 

1 lOn 

10m 

60 

25k 



A 


100m 

.75 

5.0u 

25u 

55 

10 

I.Od* 



Ge0 

D07 

28 

388A 

50 

120n 








1 0 

1 1 A 


1.0m 

125 

50 


1.0 § 

150 

Si 

D015 

29 

PS7269 

50 

130n 

5 Om 

40 

100K 


2k 

A 


5.0m 

1 0 

5.0u 

03m 

100 

50 

4.Op0 

120m 

200S 

SiA 

D014 

1 30 

A1 14F 

50 

1 40n 








1.0 

1 1 A 

5.0u 

500u 

125J 

50 



1 25J 

Si 

A94a 

31 

1N5415 

50 

15On0 

500m 



1 0 







2.0m 

175A 

50 

2OOp0 


1 75A 

Si 

A248 

32 

JAN1N5415 

50 

1 50n 

500m 



1 0 


A 


3.0 

1 3 A 

1 .Ou 

20u 

100A 

50 

55Op0 

2.0 § 

200A 

Si 

A248a 

33 

RAB005 

50 

1 5Qn 

500m 



1 0 




3 0 

1 3 

1 5u 

300u 

100 

50 


3.0 § 

1 50A 

Si 

Alez 

1 34 

RIB005 

50 

15On0 

50 



1 0 




3 0 

1 3 A 

15u 

500u 

10OA 

50 


3 0 

175J 

Si 

A leu 

35 

RL005 

50 

1 50n 

500m 







1 

1.3 A 

2 Ou 

10m 

100 

50 


1 

150A 

Si 

A3c 

36 

SCBR05F 

50 

1 50n 

500m 



1 


A 


1.0 

1 3 A 

20uA 

06mA 

125A 

50 


1 5 

150A 

Si 


37# 

ZS130 

50 

1 50n 

600m 



600m 

100 



600m 

1 7 

2 Ou 

25u 

100A 

50 

15 *0 

250m 

175A 

Si* 

D07 

38 

1N4718 

50 0 

18On0 

750m 

15 


1.0m 

10k 



75m 

1 2 

50u 



50 

8.Opt0 


175S 

Si 

D07 

39 

1N3874 

50 t 

200nt 

1 

30 


2 




6 

1 4 


1.0m 

100C 

50 


6 

100C 

Si 

D010 

40 

1N3879 

50 t 

200nt 

1 

30 


2 




6 

1 4 

15u 

3.0m 

100C 

50 


6 

150C 

SiA 

D04 

41 

1N3879R 

50 

200n(Z) 

5 0 

50 


5 0 




6.0 

1 4 A 

15u 

1.0m 

100C 

50 


6 0 

150J 

Si 

D04 | 

42 

1N3884 

50 

200nIZl 

1 

30 






12 

1.4 


3.0m 

100 

50 



175S 

Si 

D010 

43 

1N3889 

50 

2OOnt0 

1 0 

30 






12 

1 4 

25u 

3.0m 

100C 

50 


12 

150C 

Si 

DO40 

44 

1N3899 

50 t 

200nt 

1 

30 


3 






50u 

6.0m 

100C 

50 


20m 

150C 

SiA 

D05 

45 

1N3904 

50 

200nIZ) 

1 

30 






20 

1 4 


6 Om 

100 

50 



175S 

SiA 

D011 

46 

1N3909 

50 t 

200nt 

1 

30 


3 






80u 

10m 

100C 

50 


30m 

1 50C 

SiA 

D05 

47 

JAN 1 N3909,R 

50 

2OOn0 

1 0 

30 






95 

1.4 A 

80u 

10m 

100C 

50 


30 § 

1 50A 

Si 

D05 

48 

1N3914 

50 t 

200nE) 

1 

30 






30 

1.4 


10m 

100 

50 



1 75S 

Si 

D01 1 

49 

1N4933 

50 

200n@ 

1 

30 




A 


1 

1 2 

5.0u 

10m 

100 

50 


1 

150 

Si 

Alaz 

50# 

CG82H 

50 

200n 

10m 

10 

1 OK 





100m 

1 1 


25m 

60 

50 

3.Op0 



Ge0 

Albj 

51# 

GR05 

50 

200nEl 

1 0 

30 






4.0 

1 4 A0 

1 5u 

200u 




4.0 

125C 

SiA 

D04 

52 

MR830 

50 

200np 

1 







3 

1.1 A 

50u 

2.5m 

100 

50 


3 

150J 

Si 

A179a 

53 

PBR05 

50 

200n@ 

50 



1.0 




30 

1 2 A 

25u 





15 

1 25C 

Si 

* 

54 

SCSDF05L 

50 

200n 

500m 



1 0 




50 

1.2 A 

13u 

500u 

100A 

50 


50 

150A 

Si 

M493 

55 

SCSDF05W 

50 

200n 

500m 



1.0 




50 

1.2 A 

13u 

500u 

100A 

50 


50 

1 50A 

Si 

M492 

56 

SCSF05 

50 

200n 

500m 



1 0 




100 

1 2 A 

25u 

1.0m 

100A 

50 


100 

150A 

Si 

S3O50 

57 

SCSNF05L 

50 

200n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

100A 

50 


50 

1 50A 

Si 

M493 

58 

SCSNF05W 

50 

200n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

100A 

50 


50 

150A 

Si 

M492 

59 

SCSPF05L 

50 

200n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

100A 

50 


50 

150A 

Si 

M493 

60 

SCSPF05W 

50 

200n 

500m 



1 0 




50 

1.2 A 

13u 

500u 

100A 

50 


50 

150A 

Si 

M492 

61 

TFR105 

50 

2OOn0 

1 Om 





T~ 


1 0 

1.2 A 


1.Om0 

150 

50 


1 Om 

175C 

Si 

Z34 

62 

TFR305 

50 

200n@ 

1 Om 





t 


3.0 

1.2 A 


2 Om0 

150 

50 


3 Om 

175C 

Si 

Z34 

63 

TFR605 

50 

200nE] 

1.0m 





t 


6.0 

1.2 A 


3.Om0 

150 

50 


60 

175 

Si 

Z34 

64 

TFR1205 

50 

200n@ 

1 Om 





t 


12 

1 2 A 


4.Om0 

150 

50 


12 

175C 

Si 

Z34 

65 

1N814M 

50 

250n 

5.0m 

10 

20K 





2.0m 

1 0 


01m 

125 

20 




Si 

A2a 

66y 

1N5185A 

50 

250nEl 

1 0 



1 0 




40 

1.1 A 

2.0u 

80u 

100 

50 

400d 

4 0 

175A 

Si 

A146d 

67# 

85P1 

50 

25On0 

10m 



1 Om 




200m 

1.0 A 


25m 

55 

30 


200m 

85S 

Ge 

D07 

68 

CB5F 

50 

250n 

500m 



1 0 




750m 

1.3 A 

5.0u 

150u 

100 

50 


750m§ 

150A 

Si 

Albg 

69# 

FR501 

50 

250nEl 

100m 



100m 




1 0 

1 3 A 


200u 

100A 

50 


1 0 

150A 

SiA 

D013 

70 

SLA5197HF 

50 

25On0 

500m 



1 0 




3.0 

1.0 A 

5 Ou 

lOOu 

100 

50 


3.0 § 

175A 

SiA 

A3 In 

71 

UTR01 

50 

25On0 

10m 



1Om0 




500m 

1.1 

3 Ou 

10m 

100A 

50 

15Op0 

1 

175A 

Si 

A146f 

72 

UTR02 

50 

250nE) 

10m 



lOmE) 




1 

1.1 

3.0u 

10m 

100A 

50 

1 50dE3 

2 

175A 

Si 

A146f 

73 

UTR2305 

50 

250n 

1 



1 0 




2 

1 1 

5 Ou 

.10m 

150 

50 

600p 

2 

175 

Si 

A146m 

74# 

ZS150 

50 

250n 

600m 



100m 






1 On 

1.0m 

150 

50 

2.5p* 

250m 

200A 

Si#$ 

D07 

_Z5#_ 

ZS152 

50 

250n 

600m 



100m 






5 On 

5.0m 

150 

50 

2.5d* 

250m 

200A 

Si#$ 

D07 

76# 

ZS154 

50 

250n 

600m 



100m 






,10u 

10m 

150 

50 

2.5p* 

250m 

200A 

Si#$ 

D07 

77 

1N659 

50 

3OOn0 

30m 

35 

400k 







5 Ou 

25u 

100 

50 

2 7pt 

100m 

150A 

SiA 

A1 

78 

1N659A 

50 

300nlZ3 

30m 

35 

400K 


2k 

A_ 


10m 

1 0 

03u 

.05m 

150 

50 

2.0dT 

100m 

150A 

Si0 

D07 i 

79 

1N840M 

50 

3OOn0 

30m 

35 

400k 





150m 

1 0 

lOOn 

15u 

100 

40 




Si 

A2a 

80# 

2705 

50 

300n(Z) 

20m 



2.0m 



0 

8 Om 

1.8 

lOOu 




80p 

2.5 

150J 

Si 

S87e 

81T# 

BA175 

50 t 

300n(Z) 

10m 

6.0 

100 

1 Om 




100m 

1.0 A 

lOOn 

10Ou 

125 

50 

8 OdH 

200m 

125J 

Si$ 

M597 

82 

HMG840 

50 0 

300n 

30m 

35 

400k 



A" 


150m 

1 0 

lOOn 

15u 

100 

40 




Si 

M208b 

83 

HMG898 

50 0 

300n 

5 Om 

40 

100K 



A 


100m 

1 0 

5.0u 

.02m 

100 

40 




Si 

M208b 

84 

MC840 

50 

300n 

30m 

35 

400k 





150m 

1 0 

lOOn 

15u 

100 

40 



175A 


A2c i 

85 

PD021 

50 

300n 

5 Om 

40 

100k 





20m 

1 0 

500n 

25u 

100 

10 

2.Opt 


150A 


A2c 

86 

PD 124 

50 0 

300n 

30m 

35 



2.0k 

A 


6.0m 

1.0 

5.0u 

25u 

100 

50 

2.Opt 

30m 

150A 

Si 

A2 

87 

PM021 

50 

300n 

5 Om 

40 

100k 





20m 

1.0 

500n 

25u 

100 

10 

2 Op 


150A 


Ml 63 

88 

PS701 

50 

300n 

5 Om 

40 

50k 


1 5k 



50m 

1.0 

5.0u 

50u 

100 

45 


60m 

150A 

SiA 

D014 

89 

RS05 

50 

300n 

1 

30 


3 




6 

1.4 A 

15u 

3.0m 

100C 

50 


6 

1 50C 

Si 

D04 

90 

RT05 

50 

300n 

1 

30 


1 4m 




12 

1.4 A 

25u 

5.0m 

100C 

50 


12 

150C 

Si 

004 _ 

91 

RTC05 

50 

3OOn0 

1 0 

30 


2.0 




20 

1 2 A 

25u 





40 

175C 

Si 

M446*0 

92 

TMD24 

50 

3OOn0 

5.0m 

40 


.1Om0 




20m 

85 

50u 

.03m 

100 

50 

4 Opt 

50m 

150A 

SiA 

A2 

93 

UTR4405 

50 

300nEl 

1 



1 


A 


4.0m 

1 1 

lOu 

30m 

100 

50 


6.0m 

175A 

Si 

S2770 

94 

UTR5405 

50 

3OOn0 

1 



1 


A 


5.0m 

1.1 

lOu 

30m 

100 

50 


7 5m 

175A 

Si 

S2770 

95 

UTR6405 

50 

3OOn0 

1 



1 


A 


6 Om 

1 1 

lOu 

30m 

100 

50 


9 Om 

175A 

Si 

S2770 

_96#_ 

AAZ17 

50 

350nEl 

10m 

1 0 



100 



10m 

.45 A 

150u 

30m 

60 

50 

2.OP0 


85J 

Ge0 

D07 

97 

1N3121 

50 

5OOn0 

30m 

35 

600K 





150m 

1 1 

150u 



50 

4.Op0 

1 10m 

60A 

Ge 

A1 

98# 

26P1 

50 

500n 

30m 

35 


75m 




20m 

20 A 

50u 



50 




Ge0 

D07 

99 

HMG626A 

50 0 

500n 

30m 

35 

400K 



.A 


10m 

1.5 

lOu 

.03m 

150 

35 




Si 

M208b 

100# 

RPX50 

50 

5OOn0 

1 0 

30 






1 0 

1.5 A 

3.0u 





1.0 

150A 


A3 la 

101# 

DK13 

50 

700n#[Z 

1 10m 

10 




0 


100m 

1.0 

55u 



50 

.5Op*0 

120m 

75S 

Ge0 

D07 

102 

AM302 

50 

750nEl 

5 Om 

40 

100k 



A 


200m 

1.0 

3.On 

3.0u 

150A 

40 

6 Op0 



SiA 

D07 

103 

AM305 

50 

75On0 

5 Om 

40 

100k 



A 


100m 

1.0 

3 On 

3.0u 

150A 

40 

6 Op0 



SiA 

D07 

104 

AM308 

50 

750n@ 

5.0m 

40 

100k 



A 


50m 

1 0 

3.On 

3.0u 

150A 

40 

6.Op0 



SiA 

D07 

105 

1N626 

50 LZl 

1 Ou 

30m 

35 

400K 



A 


4.0m 

1 5 

1 .Ou 

.03m 

100 

20 


20m 

150A 

Si 

Albz 

106 

1N626M 

50 

1 Ou 

30m 

35 

400K 





4 Om 

1.5 

I.Ou 

.03m 

100 

35 




Si 

A2a 

107 

CGD301 

50 t 

1 Ou 

25m 

15 


15m. 

2k 

A 


40m 

1.0 

25u 

100m 

75 

20 


45m 

90A 

Ge 

Albz 

108 

HMG626 

50 0 

1 Ou 

30m 

35 

400K 



A 


4 Om 

1.5 

1 Ou 

,03m 

100 

35 




Si 

M208b 

109 

HMG897 

50 0 

1 .Ou 

5 Om 

40 

100K 



A 


5 Om 

1.0 

.10u 

.02m 

100 

40 




Si 

M208b 

1 10# 

MR05 

50 

1 Ou 

100m 



100m 




30m 

1.0 A 

2 Ou 




35d!Z1 

30m 

125A 

SiA 

D07 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

JJ 

RECOVERY TIME 

MIN. FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS 

C 

STORE 

CURRENT 

lr 

lr 

TEMP 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 
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16 
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Ge 
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17 
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1 0 


10m 

25 

50 
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45m 
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Ge 
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100 

W 
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1.0 
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50 
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Si 
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20 
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50 
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50 
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22 
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100 
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1.0 A 
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150A 

50 
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Si$# 
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23 

Q100-750 

100 
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1.0 

lOOu 
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D07 

24 

Q100-950 

100 
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1.0 

lOOu 
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Ge0 

D07 

25t 

DSR1082 

100 
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1 .Ou 
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26 
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20n 
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29 
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200m 
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80 
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30 
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1.0 

lOu 
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150A 

80 
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31 
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30m 
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32 
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1.0m 
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80 
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33 
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1.0 

. 10u 
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80 
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34 
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35 
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3On0 

30m 
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36 
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10m 

1.5 A 
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2 5d0T 



Si# 
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80 
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46 
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lOu 

.10m 

1 50A 

80 

5.000 
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49 
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80 
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50 

AM723 

100 
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lOu 
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80 
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SiA 

D07 

51 
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1.0 
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150A 
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SiA ' 

D07 

52 
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1.0 
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80 
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100m 

125A 
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53 
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80 

4.Op0 

100m 

125A 

Si 
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100 
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100m 
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D07 

55# 
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100 0 
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30m 
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10 
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75 
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125J 
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DSR1085 

100 
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20 
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PD2726B 
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k SWITCHING DIODES 



IN ORDER OF (1) PIV, 

(2) RECOVERY TIME, and (3) TYPE 
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3J 

u 

RECOVERY TIME 

MIN. FORWARD 
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CAP. 
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PIV 

U 
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C 
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lr 
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at 
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DWG. 

No 

No. 
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Zr 
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Si 
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31 
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40 
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2 0k 

A 


100 m 

1.0 
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Si 
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32 
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,10u 

,10m 

150 

150 

5 Op0 
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39 
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400K 





150m 

1.0 
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40 
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150 
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5.0m 

40 
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X 
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1.0 
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41 
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5.0m 

40 
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I.Ou 

03m 

100 
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42 
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5.0u 
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43 
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150 
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35 
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150m 

1.0 
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44 
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40 
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A 


200 m 

1.0 
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3.0u 
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45 

AM303 
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40 
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40 
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3.0u 

150A 

125 
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47 
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4.0m 

1.5 

20 u 

,10m 

100 

125 

2.5pt 


150S 

Si 

D07 

48 

1N628 

150 0 

1 .Ou 

30m 

35 

400K 



¥ 
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5.0m 

1.5 

25u 

,02m 

100 

125 

2 .Op 

30m 

1 50A 

Si 

A1 

50 

SG227 

150 

1 Ou 

20 m 

40 



2 k 

A 


100 m 
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150 

3.Op0 

40m 

175J 

Si 

A60g 

574:# 

BAX12A 

175 0 

37n 

30m 

3.0 
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150 
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Si 
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59 
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4. SWITCHING D 


ODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



U 
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RECOVERY TIME 
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MAX. REVERSE CURRENT 

CAP. 

ABSOLUTE 
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10 
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1.0 
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Si 
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11 
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iobp 
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Si 
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15 
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13 
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15 
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14 
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30 
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10 
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lOu 
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15 
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Si 
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lOOu 
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16 
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17 
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1.0 
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6 .0p 
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Si 
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18 
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1.0 

3.0u 
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1 
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Si 
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19 
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2 

1.0 
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Si 
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?? 
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Si 
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40mt 




300m 

1.0 

,10u 

,10m 

150A 

160 

2 .0pd 

250m 

175A 

SiA 

D07 

24 

AM614 

200 

lOOnd 

40m 



40mt 




300m 

1.0 

,10u 

.10m 

150A 

160 

4.Od0 

250m 

175A 

SiA 

D07 

25 

AM619 

200 

lOOnd 

40m 



40mt 




200 m 

1.0 

. lOu 

.10m 

150A 

160 

4.0pd 

200 m 

175A 

SiA 

D07 

26 

AM619A 

200 

lOOnd 

40m 



40mt 




200 m 

1.0 

. lOu 

10 m 

150A 

160 

2 .0pd 

200 m 

175A 


D07 

27 

AM625 

200 

lOOnd 

40m 



40mt 




100 m 

1.0 

. lOu 

.10m 

150A 

160 

4.OD0 

150m 

175A 


D07 

28 

AM625A 

200 

lOOnd 

40m 



40mt 




100 m 

1.0 

. lOu 

.10m 

150A 

160 

2 .0pd 

150m 

175A 

SiA 

D07 

29 

AM631 

200 

lOOnd 

40m 



40mf 




50m 

1.0 

. lOu 

10 m 

150A 

160 

4.0pd 

150m 

175A 

SiA 

D07 

30 

AM631A 

200 

lOOnd 

40m 



40mt 




50m 

1.0 

,10u 

.10m 

150A 

160 

2.Od0 

150m 

175A 

SiA 

D07 

31# 

BYX61-200 

200 

lOOn 

1.0 

30 



1.0 



12 

1.4 A 

25u 

3.0m 

100C 

200 


12 

150J 

SiA 

D04 

32# 

BYX65-200 

200 

lOOn 

1.0 

30 



1 0 



30 

1.5 A 

80u 

10 m 

100C 

200 


30 

150J 

SiA 

D05 

33t 

DSR1064 

200 

lOOnd 

1.0 



1.0 




500m 

1.1 A 

1 .Ou 

50u 

100 

200 


2.0 



A266 

34y 

DSR6201 

200 

lOOnd 

1.0 







6.0 

1.2 A 

lOu 

250u 

100 

200 


10 



S292a 

35 

S1N4942 

200 

lOOn 

500m 



1 0 




1.0 

1.2 A 

lOOn 

50u 

150 

200 


1 A 5 

200A 

Si 

A248d 

36 

S1N5417 

200 

lOOn 

500m 



1.0 




3.0 

1.2 A 

150n 

lOOu 

150 

200 


3.0 § 

200A 

Si 

A248d 

37 

UTX3120 

200 

lOOnd 

1.0 



1.0 




2.0 

1.0 

5.On 

75u 

100 

200 


3.0m 

175 

Si 


38 

UTX4120 

200 

lOOnd 

1.0 



1.0 




3.0 

1.0 

5.On 

75u 

100 

200 


4.0m 

175 

Si 


39 

388D 

200 

120 n 






_ 


1.0 

1.1 A 


1 .0m 

125 

200 


1.0 § 

150 

Si 

D015 

40# 

BAX 17 

200 

120 nd 

30m 

3.0 


1 .0m 

100 



100 m 

1.1 

lOOn 

lOOu 

150J 

200 

10 pd 

200 m 

200 J 

Si 

A134c 

41# 

BAX1/A 

200 

120 nd 

30m 

3.0 






1 .Om 

650mA 

25n 

25u 

150J 

50 

io P d 

200 m 

200J 

Si 

D035 

42 

A114B 

200 

140n 








1.0 

1.1 A 

5.0u 

300u 

125J 

200 



125 J 

Si 

A94a 

434 

1N4942 

200 

150nd 

1.0 



250m 




1.0 

1.3 A 


500u 

175A 

200 

45pd 

2.0 § 

175A 

Si 

Altc 

444 

JAN1N4942 

200 r 

150nd 

500m 



1.0 




1.0 

1.3 A 

1 .Ou 

200 u 

150A 

200 

45ptd 

1.0 § 

175A 

Si 

Altc 

45 

1N5417 

200 

150nd 

500m 



1.0 







2 .0m 

175A 

200 

15OD0 


175A 

iSi 

A248 

46 

JAN1N5417 

200 

150n 

500m 



1.0 


A 


3.0 

1.3 A 

1 .Ou 

20 u 

100 A 

200 

250pd 

2.0 § 

200A 

si— 

A248a 

474 

1 N5615 

200 

150nd 

1.0 



250m 




1.0 

1.2 A 

500n 

25u 

100 A 

200 

45pd 

1.0 

200A 

Si 

A 109c 

48 

JAN1N5615 

200 

150n 

500m 



1.0 




1.0 

1.2 A 

500n 

25u 

100 A 

200 


1.0 

200A 

Si 

A248e 

49 

RAB020 

200 

150n 

500m 



1.0 




3.0 

1.3 

15u 

300u 

100 

200 


3.0 § 

150A 

Si 

Alez 

50 

RIB020 

200 

150nd 

.50 



1.0 




3 0 

1.3 A 

15u 

500u 

100 A 

200 


3.0 

175J 

Si 

A leu 

5 1 

RL020 

200 

150n 

500m 







1 

1.3 A 

2 .0u 

,10m 

100 

200 


1 

150A 

Si 

A3c 

52 

SCBR2F 

200 

150n 

500m 



1 


A 


1.0 

1 3 A 

.20uA 

.06mA 

125A 

200 


1 5 

150A 

Si 


53 

SCT2 

200 

150nd 

500m 



i d 




1 

1.3 

1 .Ou 

.03m 

125 

200 

50ptd 


175J 

Si 

Alch 

54 

1N3876 

200 t 

200 nt 

1 

30 


2 




6 

1.4 


1 .0m 

100C 

200 


6 

100C 

Si 

D010 

55 

JAN 1N3876 

200 

200 nd 

1.0 

30 


20 




6.0 

1.4 A 

15n 

I.Ou 

100 A 

200 


6.0 § 

150C 

Si 

D010 

56 

1N3881 

200 t 

200 nt 

1 

30 


2 


1 


6 

1.4 

15u 

3.0m 

100C 

200 


6 

150C 

SiA 

D04 

57 

JAN1N3881.R 

200 

200 nd 

1 

30 


2 




6 

1.4 A 

15u 

1 .0m 

100 A 

200 


6 § 

150C 

Si 

D04d 

58 

1N3881R 

200 

200 nd 

5.0 

100 


5 0 


r 


6.0 

1.4 A 

15u 

1 .Om 

100C 

200 


6.0 

150J 

Si 

D04 

59 

1N3886 

200 

200 n@ 

1 

30 






12 

1.4 



100 

200 



175S 

Si 

D010 

60 

JAN 1N3886 

200 t 

200 nd 

1.0 

30 


20 


_ 


38 

1.5 

25u 

3.0m 

100C 

200 


12 § 

150C 

Si 

D010 

61 

1N3891 

200 

200 ntd 

1.0 

30 






12 

1.4 

25u 

3 Om 

100C 

200 


12 

150C 

Si 

D04d 

62 

JAN 1N3891,R 

200 t 

200 nd 

1 

30 


2 




38 

1.5 A 

25u 

3.0m 

100C 

200 


12 § 

150C 

Si 

D04 

63 

1N3901 

200 t 

200 nt 

1 

30 


3 






50u 

6 .0m 

100C 

200 


20 m 

150C 

SiA 

D05 

64 

1N3906 

200 

200 nd 

1 

30 






20 

1 4 


6 .0m 

100 

200 



175S 

SiA 

D01 1 

65 

1N3911 

200 r 

200 nt 

1 

30 


3 






80u 

10 m 

100C 

200 


30m 

150J 

SiA 

D05 

66 

JAN1N3911.R 

200 

200 nd 

1.0 

30 




!_ 


95 

1.4 A 

80u 

10 m 

100C 

200 


30 § 

150A 

Si 

D05 

67 

1N3916 

200 t 

200 nd 

1 

30 






30 

1.4 


10 m 

100 

200 



175S 

Si 

D011 

68 

1N4935 

200 

200 nd 

1 

30 




A 


1 

1.2 

5.0u 

10 m 

100 

50 


1 

150 

Si 

Alaz 

69 

JAN 1N5187 

200 

200 n_ 

500m 



1.0 




9.0 

1.5 A 

2 .0u 

lOOu 

100 

200 

300Dd 

3.0 

175A 

Si 

Alda 

70# 

MC42 

200 

200 n 

100 m 

30 


100 m 




400m 

1.0 A 

2 .0u 

lOOu 

100 A 

200 

35pd 

.50 

125A 

SiA 

D07 

71# 

MC47 

200 

200 nd 

100 m 



100 m 




250m 

1.0 A 

2 .0u 

lOOu 

100 A 

200 

35pd 

250m 

125A 

SiA 

D07 

72 

MR832 

200 

200 nd 

1 







3 

1.1 A 

50u 

2.5m 

100 

200 


3 

150J 

Si 

A179a 

73 

PBR20 

200 

200 nd 

50 



1.0 




3.0 

1.2 A 

25u 





15 

125C 

Si 

* 

74 

SCSDF2L 

200 

200 n 

500m 



1 0 

! 



50 

1.2 A 

13u 

500u 

100 A 

200 


50 

150A 

Si 

M493 

75 

SCSDF2W 

200 

200 n 

500m 



1.0 




50 

1.2 A 

13u 

500u 

100 A 

200 


50 

150A 

Si 

M492 

76 

SCSF2 

,200 

200 n 

500m 



1 0 

! 



100 

1.2 A 

25u 

1 .Om 

100 A 

200 


100 

150A 

Si 

S3O50 

77 

SCSNF2L 

200 

200 n 

500m 



1.0 




50 

1.2 A 

13u 

500u 

100 A 

200 


50 

150A 

Si 

M493 

78 

SCSNF2W 

200 

200 n 

500m 



1.0 




50 

1.2 A 

13u 

500u 

100 A 

200 


50 

150A 

Si 

M492 

79 

SCSPF2L 

200 

200 n 

500m 



1.0 


1 


50 

1.2 A 

13u 

500u 

100 A 

200 


50 

150A 

Si 

M493 

80 

SCSPF2W 

200 

200 n 

500m 



1.0 




50 

1.2 A 

13u 

500u 

100 A 

200 


50 

150A 

Si 

M492 

81# 

SF2AN6 

200 t 

200 n 

6.0 





j_ 


60 

1.0 


2 .0m 

125B 

200 

6 0 


150S 

Si 

D04d 

82# 

SF2AN12 

200 t 

200 n 

10 







10 

1.0 


2 .0m 

125B 

200 

10 


150S 

Si 

DO40 

83# 

SF2CN1 

200 r 

200 n 

1.0 





i 


1.0 

1.2 

lOu 

250u 

125B 

200 


1.0 

125B 

Si 

A3 In 

84 

TFR120 

200 

200 nd 

1.0 





L_ 


1.0 

1.2 A 


1 .0m 

150 

200 


1.0 

175C 

Si 

Z34 

85 

TFR320 

200 

200 nd 

1.0 







3.0 

1.2 A 


2 .0m 

150 

200 


3.0 

175C 

Si 

Z34 

86 

TFR620 

200 

200 nd 

1.0 





t 


6.0 

1.2 A 


3.0m 

150 

200 


6.0 

175C 

Si 

Z34 

87 

TFR1220 

200 

200 nd 

1.0 





JL_ 


12 

1.2 A 


4.0m 

150 

200 


12 

175C 

Si 

Z34 

88 

VYA200X 

200 t 

200 nd 

1.0 



2.0 

30 



10 $ 

1.2 


5.0m 

100 C 

200 


25 

150J 

SiA 

Z62* 

89 

VYB200X 

200 t 

200 nd 

1.0 



2.0 

30 



10 $ 

1.2 


5.0m 

100C 

200 


25 

150J 

SiA 

Z62* 

90 

VYC200X 

20 Q t 

200 nd 

1.0 



2.0 

30 



10 $ 

1.2 


5.0m 

100 C 

200 


25 

150J 

SiA 

Z62* 

91 

VYD200X 

200 t 

200 nd 

1.0 



20 

30 



10 $ 

1.2 


5.0m 

100C 

200 


25 

150J 

SiA 

Z62* 

92 

VYE200X 

200 t 

200 nd 

1.0 



2.0 

30 



10 $ 

1.2 


5.0m 

100C 

200 


13 

150J 

SiA 

Z62* 

93 

VYF200X 

1200 t 

200 nd 

LQ 



2.0 

30 



10 $ 

1.2 


5.0m 

100C 

200 


13 

150J 

SiA 

Z62* 

94 

VYG200X 

200 t 

200 nd 

1.0 



2.0 

30 



10 $ 

1.2 


5.0m 

100C 

200 


13 

150J 

SiA 

Z62* 

95y 

1N5187A 

200 

250nd 

1.0 



1.0 




4.0 

1.1 A 

2 .0y 

80u 

100 

200 

250p 

4.0 

175A 

Si 

A146p 

96# 

FR2001 

[200 _ 

250nd 

100 m 



100 m 




1.0 

1.3 A 


200 u 

100 A 

200 


1.0 

150A 

SiA 

D013 

97 

SLA5199HF 

200 

25On0 

500m 



1.0 




3.0 

1.0 A 

5.0u 

lOOu 

100 

200 


3.0 § 

175A 

SiA 

A3 In 

98 

UTR20 

200 

250n@ 

10 m 



10 md 




200 m 

1.1 

3.0u 

.10m 

100 A 

200 

80pd 

.5Qm 

175A 

Si 

A146f 

99 

UTR21 

200 

250ng 

10 m 



10 md 




500m 

1.1 

3.0u 

.10m 

100 A 

200 

80od 

1 

175A 

Si 

A146f 

100 

UTR22 

200 

250nd 

10 m 



10 md 




1 

1.1 

3.0u 

.10m 

100 A 

200 

80pd 

2 

175A 

Si 

A146f 

101 

UTR2320 

200 

250n 

1 



1 0 




2 

1.1 

5.0u 

,10m 

150 

200 

320p 

2 

175 

Si 

A146m 

102 

1N643 

200 

300nd 

JLQhl h 

40 

200 k 


2.3k 



10 m 

1.0 

I.Ou 

20 u 

100 

100 

3.0Dt 


150A 

SiA 

D07 

103 

JAN1N643 

200 

300nd 

5.0m 



18m 

2.3k 



10 m 

1.0 

1 .Ou 

\5u 

100 

10 


40m 

150A 

Si 

A1 

104 

1N643A 

200 t 

300n 

5.0m 

40 

200 k 



A 


100 m 

1.0 

I.Ou 

ISu 

100 

100 



150A 

Si 

Albz 

105 

1N643M 

200 

300n 

5.0m 

40 

200 k 



A_ 


10 m 

1.0 


1 oil 

100 A 

100 




SiA 

A2 

106 

1N661 

200 

300nd 

30m 

35 

400K 







lOu 

.10mi 

100 

200 

2.7pt 

100 m 

150A 

SiA 

A1 

107 

JAN1N661 

200 

300nd 

30m 

35 

400K 


2 k 



6 .0m 

1.0 A 

lOu 

.10m 

100C 

200 

2.7ptd 

100 m 

150A 

Si 

A1 

108 

1N661A 

200 

300nd 

30m 

35 

40QK 


2 k 

A 


10 m 

1.0 

.03u 

.05m 

150 

200 

2 .0Dt 

100 m 

150A 

Si0 

D07 

109 

1N807 

200 

300n 

5.0m 

40 




A 


4.0m 

1.0 

.50u 

.05m 

125 

175 




Si 

D07 

110 

1N809 

200 

3Q.Qn_ 

30m 

35 




A 


100 m 

1.0 

LQu 

.05m 

125 

200 




Si 

D07 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

n 

RECOVERY TIME 

MIN. FORWARD 

MAX. REVERSE CURF 

ENT 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

U 

TEST CONDITIONS 

c 

STORE 

CURRENT 

lr 

lr 

TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No. 

No. 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

lr 

RL 

K 

TIME 

at 21 

>°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





M 

.(g) . 

(A) 

(V) 

(p) 

(A) 

m 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

(°C) 



1 

1N843 

^00 

366n(Z) 

30m 

35 

400K 



A 


150m 

1 0 

lOu 

,02m 

100 

200 

T5p 

150m 

175A 

Si 

Albz 

2 

MC643 

200 

300n 

5.0m 

40 

200 k 





10 m 

1 0 

25n 

5 Ou 

100 

10 



175A 


A2c 

3 

MC643A 

200 

300n 

5.0m 

40 

200 k 





10 m 

1 0 

25n 

5 Ou 

100 

10 



175A 


A2c 

4 

MC779 

200 

300n 

5.0m 

40 

400K 





10 m 

1 0 

50u 

03m 

125 

175 



175A 


A2c 

5 

MC807 

200 

300n 

5.0m 

40 

400K 





4.0m 

1 0 

50u 

05m 

100 

175 



175A 


A2c 

6 

MC842 

200 

300n 

30m 

35 

400k 





150m 

1 0 

lOOn 

15u 

100 

160 



175A 


A2c 

7 

PD041 

200 

300n 

5.0m 

40 

200 k 





10 m 

1 0 

25n 

5.0u 

100 

10 

2 Opt 


150A 


A2c 

8 

PD042 

200 

300n 

5.0m 

40 

200 k 





10 m 

1.0 

500n 

25u 

100 

10 

2 .Opt 


150A 


A2c 

9 

PD 109 

200 

300n 



200 k 





10 m 

1.0 

25n 

5.0u 

100 

10 




Si 

A2 

10 

PM041 

200 

300n 

5.0m 

40 

200 k 





10 m 

1 0 

25n 

5 Ou 

100 

10 

2 Op 


150A 


Ml 63 

11 

PM042 

200 

300n 

5 Om 

40 

200 k 





10 m 

1.0 

500n 

25u 

100 

10 

2 .Op 


150A 


Ml 63 

12 

PS723 

200 t 

300nEl 

5.0m 

40 

10OK 


2 3k 

A 


3.0m 

1.0 

20 u 

,10m 

100 

175 

3 0Dt 


150A 

SiA 

A60d 

13 

RS20 

200 

300n 

1 

30 


3 




6 

1 4 A 

1 5u 

3 m 

100C 

200 


6 

150C 

Si 

D04 

14 

RT20 

200 

300n 

1 

30 


1 4m 




12 

1 4 A 

25u 

5.0m 

100C 

200 


12 

150C 

Si 

D04 

15 

RTC20 

200 

300nE) 

1.0 

30 


2.0 




20 

1 2 A 

25u 





40 

175C 

Si 

M446*El 

16 

TMD27 

200 

3OOn0 

5.0m 

40 


1 Om0 




20 m 

1 0 

50u 

03m 

100 

20 

4 Opt 

50m 

150A 

SiA 

A2 

17 

WA400 

200 

300n 

30m 

35 

200 k 



A 


400m 

1 0 

lOOn 

15u 

100 

175 




Si 

D07 

18# 

BYX30/200 

200 

350nEl 

2.0 

30 


2.0 




50 

3.2 A 


4.0m 

125J 

200 



150J 

Si 

D04E1 

19# 

BYX46-200 

200 

350n 

2 

30 


2 




50 

2.0 A 


4 Om 

125J 

200 


15 § 

165J 

Si 

DO40 

20 

UTR4420 

200 

4OOn0 

1 



1 


A 


4.0m 

1 1 

lOu 

30m 

100 

200 


6 Om 

175A 

Si 

S2770 

21 

UTR5420 

200 

400nE) 

1 



1 


A 


5.0m 

1 1 

lOu 

,30m 

100 

200 


7 5m 

175A 

Si 

S277E1 

22 

UTR6420 

200 

4OOn0 

1 



1 


A 


6 .0m 

1 1 

lOu 

30m 

100 

200 


9 Om 

175A 

Si 

S2770 

23 

1N803 

200 t 

500n 

5.0m 

40 

200K 



A 


10 m 

1 0 

5 Ou 

05m 

100 

175 




Si 

A60p 

24 

1N804 

200 

500n 

5.0m 

40 

200K 



A 


50m 

1 0 

lOu 

.05m 

10 OA 

175 




SiA 

A60d 

25 

1N839 

200 

500n 

30m 

35 

400K 





150m 

1 0 








Si 

Albz 

26 

1N845 

200 

500n 

30m 

35 

400k 



A 


200 m 

1.0 

lOOn 

15u 

100 

160 




Si 

Albz 

27 

MC803 

200 

500n 

5.0m 

40 

200K 





10 m 

1.0 

5 Ou 

,05m 

100 

175 



175A 


A2c 

28 

MC804 

200 

500n 

5.0m 

40 

200K 





50m 

1.0 

lOu 

05m 

100 

175 



175A 


A2c 

29 

MC839 

200 

500n 

30m 

35 

400k 





150m 

1 0 

lOOn 

1 5u 

100 

175 



175A 


A2c 

30 

MC845 

200 

500n 

30m 

35 

400k 





200 m 

1.0 

lOOn 

1 5u 

100 

160 



175A 


A2c 

31# 

RPX200 

200 

5OOn0 

1.0 

30 






1 0 

1 5 A 

3 Ou 





1 0 

150A 


A3 la 

32*# 

BYX59-200 

200 

7OOn0 

50 

30 






250 

1 8 A 


25m 

125J 

200 


40 § 

125C 

SiA 

S72n 

33*# 

HFSD1Z 

200 

800n 

2 .0m 

15 






500m 

1 2 

lOu 



200 


300m 

100 J 

Si 

A221f 

34 

1N629 

200 0 

I.Ou 

30m 

35 

400K 



0" 


4 Om 

1 5 

1 Ou 

03m 

100 

20 


20 m 

1 50A 

Si 

Albz 

35 

1N817 

200 t 

1.Ou0 

30m 

35 

400K 


2 k 

0 


6 Om 

1 5 

20 u 

10 m 

100 

175 

7.Opt 


150S 

Si 

D07 

36# 

ER2A 

200 

I.Ou 

100 m 



100 m 




1 0 

1 3 A 


200 u 

10 OA 

200 


1.0 


Si 

Alem 

37 

S1N4245 

200 

1 Ou 

500m 



1 0 




1 0 

1 1 A 

lOOn 

50u 

150 

200 


1.0 § 

200A 

Si 

A248d 

38 

S1N5199 

200 

I.Ou 

500m 



1 0 




3 0 

1 0 A 

150n 

lOOu 

150 

200 


3 0 § 

200A 

Si 

A248d 

39 

SCBR2M 

200 

I.Ou 

500m 



1 


A 


1 0 

1 3 A 

.20uA 

.06mA 

125A 

200 


1 5 

150A 

Si 


40 

SG218 

200 

I.Ou 

5.0m 

40 



2 k 

A 


5 Om 

1 5 

.25u 

,02m 

100 

175 

2 Op 

30m 

150A 

Si 

A1 

41 

SG228 

200 

I.Ou 

20 m 

40 



2 k 

A 


100 m 

1 5 

25u 

05m 

100 

175 

2 Op 

80m 

150A 

Si 

A1 

424# 

SR1HM4 

200 

I.Ou 

10 m 



10 m 




500m 

1 4 A 

lOu 

300u 

100 J 

200 


400m§ 

100 J 

Si § 

Albv 

43 

1N3959C 

200 

1.5u 

10 










400u 

150A 

200 



165A 

Si 

D04 

44 

101KL20S15 

200 T 

1.5u0 

315 



30 




315 

1 4 


1 5m0 

120C 

200 


100 § 

175J 

Si 

DO80 

45 

1N5550 

200 

2.Ou0 

500m 



250m 




3.0 

1 0 A0 

1 Ou 

25u 

100 A 

200 

150otE) 

3.0 § 

200A 

Si 

A248a 

464 

1N5614 

200 

2 X)u0 

1.0 



250m 




1.0 

1 2 A 

500n 

25u 

10OA 

200 

45p0 

1.0 

200A 

Si 

A 109c 

47 

JAN1N5614 

200 

2 .0u 

500m 



1 0 




1 0 

1 2 A 

500n 

25u 

10 OA 

200 


1.0 

200A 

Si 

A248e 

48# 

1S84 

200 

2 .0u 

30m 

30 

38K 

30m 

2 k 



4.0m 

.70 

1 Ou 


25 

100 


100 m 

125 

Si 

D07 

49 

101KL20S20 

200 t 

2 .Ou0 

315 



35 




315 

1 4 


1 5m0 

120C 

200 


100 § 

175J 

S. 

DO80 

50* 

G1 D 

200 

2 .0u 

500m 



1 0 




1.0 

1.0 A 

2 .0u 

lOOu 

100 J 

200 

14p 

1 0 § 

175A 


A94j 

51* 

G2D 

200 

2 .0u ^ 

500m 



1.0 




2.0 

1.2 A 

500n 

lOu 

100 J 

200 

1 4d 

2.0 § 

175A 


A94i 

52# 

2420 

200 * 

2.5u0(Z) 

30m 

5 0 

50K 



0" 


100 m 

1 5 

5 Ou 



200 



150J 

Si* 

A134 

53 

1N3959 

200 

3.0u(Zl 

10 

50 

250K 

900m 




1 2m 

50 


40m 

150 

200 


3 5 

165B 

Si 

D04 

54 

JAN 1N5550 

200 

3.0u 

500m 



1 0 




3.0 

1 0 A 

1 Ou 

20 u 

10 OA 

200 


30 

200A 

Si 

A248b 

55* 

G3D 

200 

3.0u 

500m 



1 0 




30 

1 0 A 

2 Ou 

lOOu 

100 J 

200 

3 Op 

30 § 

175A 


A94m 

56# 

F200 

200 

4.Ou0 

20 m 



2 Om 


0 


300m 

1 2 A 

1 Ou 


25A 

200 


300m§ 

125A 

Si 

D029 

57# 

SF2GR315 

200 

4.5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


200 




SiA 

M522 

58# 

SF2HR315 

200 

4.5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


200 




SiA 

M523 

59’ 

JAN1N4245 

200 t 

5.Ou0 

500m 



1 0 




1 Om 

1 3 A 

1 Ou 

150u 

150A 

200 


1 0 § 

175A 

Si 

Altc 

60 

JAN 1N5624 

200 r 

5.0uEl 

500m 



1.0 




3 5 

1 0 A 

1 Ou 

lOOu 

1 50A 

200 


2.5 § 

200A 

Si 

A248i 

61# 

1SB20 

200 

5.0u 








1.0 

2 5 A 


300u 

100 J 

200 


1 0 § 

150S 


M562 

62# 

2502 

200 

5.Ou0 

20 m 



2 0m 


0 


1 8 

1 5 

lOu 



200 

40p 

600m 

150J 

Si 

A9h 

63# 

2602 

200 

5.0uEl 

20 m 



2 0m 


JZL 


7 5 

1 8 

lOu 



200 

40d 

25 

50 J 

Si 

S87e 

64# 

2612 

200 

5.Ou0 

20 m 



2 0m 




15 

1 8 

lOu 



200 

lOOp 

50 

50 J 

Si 

S87e 

65# 

DAI-200 

200 

lOu 

10 

200 






1 0 

1 0 A 

lOu 


25J 

200 


1 0 § 

145J 

Si 

A lea 

66 # 

MSR20 

200 

20 u 

20 m 



1 Om 


0 


1.0 

1 2 A 


5 Ou 


200 

30d 

1.5 § 

150A 

Si 

D027 

67# 

PL4003 

200 r 

20 u 

20 m 



1 Om 


0 


1 0 

1 2 A 

5 Ou 



200 

30p 

1 5 § 

150A 

SiA 

D027 

68 

CB20F 

200 

250m 

500m 



1 0 




750m 

1 3 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

200 


750m§ 

150A 

Si 

Albg 

69 

MB206 

215 

20 n 

10 m 



10 m 




1 6 

1 0 

1.5u 

20 m 

100 

185 

25d 


175A 

Si 

A60f 

70 

MB213 

215 

20 n 

10 m 



10 m 




1 2 

1 0 

3 Ou 

40m 

100 

185 

25p 


175A 

Si 

A60f 

71 

MB216 

215 

200 n 

5.0m 

40 

100K 





1 2 

1 3 A 

1 Ou 

10 m 

100 

185 

lOp 

15 

75A 

Si 

A60f 

72 

MB223 

215 

200 n 

5.0m 

40 

10OK 





850m 

1 3 A 

3 Ou 

50m 

100 

185 

10d 

15 

75A 

Si 

A60f 

73 

MT202 

215 

200 n 

5.0m 

40 

250k 


100 k 



500m 

1 0 

1 Ou 

100 m 

100A 

185 

6 Op 




A60e 

74 

MT209 

215 

200 n 

5.0m 

40 

250k 


100 k 



250m 

1 0 

3 Ou 

500m 

100 A 

185 

6 Op 




A60e 

75# 

SFD88 

220 El 

75n0 

30m 



30mt 

100 



10 m 

1 0 

lOu 



200 

6 OdE) 

100 m 

200S 

Si#$ 

D07 

76# 

SFD88A 

220 0 

75n0 

30m 



30mt 

100 



100 m 

1 0 

lOu 



200 

6 Op0 

100 m 

200S 

Si#$ 

D07 

77# 

SFD89 

220 0 

75n0 

30m 



30mt 

100 



50m 

1 3 

lOu 



180 

6 .Op0 

100 m 

200S 

Si#$ 

D07 

78 

MC809 

220 

300n 

30m 

35 

100K 





100 m 

1.0 

1 Ou 

.05m 

100 

200 



175A 


A2c 

79# 

2301 

220 

1.5u00 

30m 

35 

400K 



0~ 


10 m 

1.0 

1 Ou 



185 



150J 

Si* 

A134 

80# 

2302A 

220 

1.5u00 

30m 

35 

400K 



0 


10 m 

1 0 

1 Ou 



185 



150J 

Si* 

F43 

81# 

1S2097 

225 

4.0nEl 

10 m 

6.0 



100 



50 

1.4 

I.Ou 



200 

3 OpEl 

30m 

175J 

Si 

A60g 

82 

TI551 

225 

7OOn0 

5.0m 

40 



2 Ok 



100 m 

1 0 A 

lOOn 

lOu 

125A 

225 

2 Op0 

15 

125A 

SiA$ 

A60b 

83 

WA500 

235 

300n 

30m 

35 

200 k 



A 


400m 

1 0 

lOOn 

15u 

100 

175 




Si 

D07 

84 

1N5187 

240 

250nEl 

1 



1 




3 

1 1 A 

5 Ou 

10 m 

100 A 

200 

320d 

3 

175A 

Si 

A146e 

85* 

C6254 

240 

250n(3 

10 m 



10 mt 




400m 

1 0 

1 Ou 

lOOu 

100 

200 



175A 

Si 

M37 1 

86 

1N893 

240 

300n 

5.0m 

40 

80k 



A 


50m 

1 0 

lOOn 

25u 

200 

200 




Si 

D07 

87 

DR833 

240 * 

300n 

5.0m 

40 

400K 



A_ 


5.0m 

1.5 

25u 

05m 

100 

175 




Si 

D07 1 

88 

MC661 

240 

300n 

30m 

35 

400K 





6 .0m 

1.0 

lOu 

10 m 

100 

200 



175A 


A2c 

89 

MC661A 

240 

300n 

30m 

35 

400k 





10 m 

1 0 

25n 

5.0u 

150 

200 



175A 


A2c 

90 

MC893 

240 

300n 

5.0m 

40 

80k 





50m 

1.0 

lOOn 

25u 

150 

200 



175A 


A2c 

91 

DR675 

240 * 

I.Ou 

30m 

35 

400K 



0~ 


100 m 

1 0 

50u 

01 m 

100 

175 




Si 

D07 

92 

TID40 

250 0 

3On0 

10 m 


10K 

100 m 




50m 

1 0 A 

lOu 

05m 

150A 

20 

5 Op0 


150A 

SiA 

A60b 

93# 

BA198 

250 

50nE) 

10 m 



10 m 

100 



50m 

1 0 A 

2 Ou 



200 

1 5dE1 

75m 

200S 

Si 

AlaD 

94* 

DSR1088 

250 

50n@ 

1.0 



1.0 




100 m 

1.0 A 

500n 

25u 

100 

250 


750m 



A266 

95 

TID45 

250 

5On0 

10 m 



10 m 

100 



1 Om 

800mA 

2 Ou 



200 

1.5p0 


200S 

SiA 

A60b 

96 

PD2726E 

250 

70n 

1.0 

30 


1.0 




10 

1.2 A 

lOu 

15m 

150A 

250 


15 

175A 

Si 

D04 

97 

PD9050E 

250 

70n 

1.0 

30 


1.0 




10 

1 2 A 

lOu 

10 m 

150A 

250 


15 

175A 

Si 

M574 

98 

UTX125 

250 

75n0 

10 m 



1 Om0 




1 

1 0 

3.0u 

05m 

100 A 

250 


1 

175A 

Si 

A146f 

99 

UTX225 

250 

75nEl 

10 m 



10mEl 




2 

1 0 

3.0u 

05m 

100 A 

250 


2 

175A 

Si 

A146f 

100 

387E 

250 t 

200 nt 

1 

30 


3 







6 .0m 

100C 

250 


20 m 

150J 

SiA 

D05 

101 

389E 

250 t 

200 nt 

1 

30 


3 







10 m 

100C 

250 


35m 

150C 

SiA 

D05 

102 

478E 

250 t 

200 nt 

1 

30 


2 




6 

1.1 


10 m 

150C 

250 


6 

175J 

SiA 

D04 

103 

479E 

250 r 

200 nt 

1 

30 


2 




12 

1 4 


10 m 

150C 

250 


12 

150C 

SiA 

D04 

104# 

GR2 

250 

2OOn0 

1.0 

30 






4 0 

1.4 A0 

15u 

200 u 




4.0 

125C 

SiA 

D04 

105 

MC843 

250 

300n 

30m 

35 

400k 





150m 

1 0 

lOOn 

15u 

100 

200 



175A 


A2c 

106# 

MR21 

250 

I.Ou 

100 m 



100 m 




30m 

1.0 A 

2 .0u 




35p0 

30m 

125A 

SiA 

D07 

107 

DR694 

260 * 

I.Ou 

30m 

35 

400k 



0 


100 m 

1 0 


15u 

55 

185 




Si 

D07 

108 

WA600 

275 

300n 

30m 

35 

200 k 



A_ 


400m 

1.0 

lOOn 

15u 

100 

225 




Si 

D07 

109 

AM706A 

300 

3On0 

30m 



1.0mA 




50m 

1 0 

,10u 

10 m 

150A 

240 

2 Op0 


175A 

SiA 

D07 

110 

AM709A 

300 

30nEl 

30m 



1 Om 




10 m 

1.0 

. 10u 

,10m 

150A 

240 

2 -OpM,. 


175A 

SiA 

D07 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

U 1 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDI 

TIONS 1 

C 

STORE 

CURRENT 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

at 

VIAX RATING 


DWG. 

No. 

No. 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

Ir 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°c 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

=WD 1 

TEMP 





(V) 

(s) . 

(A) 

(V) 

(ft) 

(A) 

(n) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

°C) 



1 

AM712A 

300 

3On0 

30m 



1 .0m 




200 m 

1 0 

,10u 

10 m 

150A 

240 

5.Op0 


175A 

SiA 

D07 

2 

AM715A 

300 

3On0 

30m 



1 Om 




100 m 

1 0 

lOu 

10 m 

150A 

240 

5 Op0 


175A 

SiA 

D07 

3 

AM718A 

300 

3On0 

30m 



1 Om 




50m 

1 0 

lOu 

10 m 

150A 

240 

5 Op0 


175A 

SiA 

D07 

4 

AM721A 

300 

3On0 

30m 



1 .0m 




10 m 

1.0 

.10u 

10 m 

1 50A 

240 

5.Op0 


175A 

SiA 

D07 

5 

AM703 

300 

5On0 

30m 



1 




100 m 

1 0 

,10u 

10 m 

150A 

240 

2 .Op0 


175A 

SiA 

D07 

6 

AM703A 

300 

5On0 

30m 



1 




100 m 

1 0 

lOu 

10 m 

150A 

240 

2.Od0 


175A 

SiA 

D07 

7 

AM706 

300 

5On0 

30m 



1 OmA 




50m 

1 0 

,10u 

10 m 

150A 

240 

2 .0p@ 


1 75A 

SiA 

D07 

8 

AM709 

300 

5On0 

30m 



1 Om 




10 m 

1 0 

,10u 

10 m 

1 50A 

240 

2.Op0 


1 75A 

SiA 

D07 

9 

AM712 

300 

5On0 

30m 



1 Om 




200 m 

1 0 

.10u 

10 m 

1 50A 

240 

5 Op0 


1 75A 

SiA 

D07 

10 

AM715 

300 

5On0 

30m 



1 Om 




100 m 

1 0 

.10u 

.10m 

1 50A 

240 

5 Op0 


1 75A 

SiA 

D07 

11 

AM718 

300 

5On0 

30m 



1 Om 




50m 

1 0 

,10u 

.10m 

1 50A 

240 

5 Op0 


1 75A 

SiA 

D07 

12 

AM721 

300 

5On0 

30m 



1 Om 




10 m 

1 0 

lOu 

.10m 

1 50A 

240 

5 Od0 


175A 

SiA 

D07 


DSR5301 

300 

5On0 

1.0 



1 0 




4 0 

1 1 A 

5.0u 

lOOu 

100 

300 


4 0 



A196f 

14 

MC1548 

300 

50n 








1 5 

1 3 A 

30u 

04m 

100 

240 

lOOp 


200S 

Si 

Air 

15 

PD2726F 

300 

70n 

1.0 

30 

1 0 





10 

1 2 A 

lOu 

15m 

1 50A 

300 


15 

175A 

Si 

D04 

16v 

DSR5302 

300 

75n0 

1 0 



1 0 




3.0 

1 1 A 

5 Ou 

lOOu 

100 

300 


4 0 



A196f 

174 

A28C 

300 t 

lOOnt 

50 



4 0 




12 

7OOm0A 


8 Om 

135C 

100 


12 

1 75J 

SiA 

DO40 

18 

AM603 

300 

1OOn0 

40m 



40mt 




300m 

1.0 

,10u 

.10m 

150A 

240 

2 .Op0 

250m 

175A 

SiA 

D07 

19 

AM613 

300 

1OOn0 

40m 



40mt 




300m 

1.0 

lOu 

10 m 

1 50A 

240 

4 Op0 

250m 

1 75A 

SiA 

D07 

20 

AM618 

300 

1 OOn0 

40m 



40mt 




200 m 

1 0 

lOu 

10 m 

1 50A 

240 

4.Op0 

200 m 

175A 

SiA 

D07 

21 

AM618A 

300 

1OOn0 

40m 



40mt 




200 m 

1.0 

.10u 

10 m 

1 50A 

240 

2 .0pg. 

200 m 

175A 

SiA 

D07 

22 

A.VI624 

300 

100 n@ 

40m 



40mt 




100 m 

1 0 

lOu 

10 m 

1 50A 

240 

4.Op0 

150m 

175A 

SiA 

D07 

23 

AM624A 

300 

1OOn0 

40m 



40mt 




100 m 

1 0 

,10u 

.10m 

1 50A 

240 

2 ,°pg 

150m 

1 75A 

SiA 

D07 

24 

AM630 

300 

1OOn0 

40m 



40mt 




50m 

1 0 

lOu 

10 m 

1 50A 

240 

4 Op0 

150m 

175A 

SiA 

D07 

25 

AM630A 

300 

1OOn0 

40m 



40mT 




50m 

1 0 

lOu 

10 m 

1 50A 

240 

2 .0p@ 

150m 

1 75A 

SiA 

D07 

26# 

BYX61-300 

300 

lOOn 

1.0 

30 



1 0 



12 

1 4 A 

25u 

3 Om 

100C 

300 


12 

150J 

SiA 

D04 

27# 

BYX65-300 

300 

lOOn 

1 0 

30 



1 0 



30 

1 5 A 

80u 

10 m 

100C 

300 


30 

150J 

SiA 

D05 

28v 

DSR1065 

300 

1OOn0 

1 0 



1 0 




500m 

1 1 A 

I.Ou 

50u 

100 

300 


2 0 



A266 

29 

388F 

300 

120 n 








1 0 

1 1 A 


1 Om 

125 

300 


1.0 § 

150 

Si 

D015 S 

30 

A1 14C 

300 

1 40n 








1 0 

1 1 A 

5 Ou 

300u 

1 25J 

300 



1 25J 

Si 

A94q 

3H 

1N4943 

300 

15On0 

1.0 



250m 




1 0 

1 3 A 


500u 

1 75A 

300 

4°p0 

2.0 § 

175A 

Si 

Altc 

32 

SCT3 

300 

15On0 

500m 



1 0 




1 

1 3 

1 Ou 

03m 

125 

300 

45p0t 


175J 

Si 

Alch 

33 

SF3 

300 

1 50n 

500m 



1 




1 

1 3 

,10u 

03m 

125 

300 

35dT 

1 

175J 

Si 

Albs 

34 

1N3877 

300 t 

200 nt 

1 

30 


2 




6 

1 4 


1 Om 

100C 

300 


6 

100C 

Si 

D010 

35 

1N3882 

300 t 

200 nt 

1 

30 


2 




6 

1 4 

1 5u 

3 Om 

100C 

300 


6 

150C 

SiA 

D04 

36 

1N3882R 

300 

2OOn0 

5.0 

150 


5 0 




60 

1 4 A 

1 5u 

1 Om 

100C 

300 


60 

150J 

Si 

D04 

37 

1N3887 

300 

2OOn0 

1 

30 






12 

1 4 



100 

300 



175S 

Si 

D010 

38 

1N3892 

300 

2OOnt0 

1.0 

30 






12 

1 4 

25u 

3 Om 

100C 

300 


12 

150C 

Si 

DO40 

39 

1N3902 

300 t 

200 nt 

1 

30 


3 






50u 

6 Om 

100C 

300 


20 m 

150C 

SiA 

D05 

40 

1N3907 

300 

2OOn0 

1 

30 






20 

1 4 


6 Om 

100 

300 



1 75S 

SiA 

D011 

41 

1N3912 

300 t 

200 nt 

1 

30 


3 






80u 

10 m 

100C 

300 


30m 

1 50J 

SiA 

D05 

42 

JAN1N3912.R 

300 

2OOn0 

1.0 

30 






95 

1 4 A 

80u 

10 m 

100C 

300 


30 § 

1 50A 

Si 

D05 

43# 

MC43 

300 

200 n 

100 m 

30 


100 m 




400m 

1 0 A 

2 .0u 

lOOu 

10 OA 

300 


50 

125A 

SiA 

D07 

44# 

MC48 

300 

2OOn0 

100 m 



100 m 




250m 

1 0 A 

2 Ou 

lOOu 

10 OA 

300 

35p0 

250m 

1 25A 

SiA 

D07 

45 

MR2271 

300 

200 n 




5Om0 




1 

1.1 A 

250u 

,75m 

75 

300 


1 

150J 

SiA 

A3 la 

46# 

SF3AN6 

300 t 

200 n 

6.0 







60 

1 0 


2 0m 

1 25B 

300 

6 0 


1 50S 

Si 

DO40 

47# 

SF3AN12 

300 t 

200 n 

10 







10 

1 0 


2 0m 

125B 

300 

10 


1 50S 

Si 

DO40 

48# 

SF3CN1 

300 t 

200 n 

1.0 







1 0 

1 2 

lOu 

250u 

1 25B 

300 


1 0 

1 25B 

S. 

A3 In 

49# 

FR3001 

300 

25On0 

100 m 



100 m 




1 0 

1 3 A 


200 u 

100 A 

300 


1 0 

1 50A 

SiA 

D013 

50 

DR667 

300 

300n 

5.0m 

40 

80K 



A 


100 m 

1 0 

25u 

02 m 

100 

200 




Si 

D07 

51 

RS30 

300 

300n 

1 

30 


3 




6 

1 4 A 

15u 

3.0m 

100C 

300 


6 

1 50C 

Si 

D04 

52 

RT30 

300 

300n 

1 

30 


1,4m 




12 

1 4 A 

25u 

5.0m 

100C 

300 


12 

1 50C 

Si 

D04 

53 

UTR30 

300 

3OOn0 

10 m 



10m(Z 




200 m 

1 1 

3.0u 

10 m 

100 A 

300 

70 pg 

.50m 

175A 

Si 

A146f 

54 

UTR31 

300 

3OOn0 

10 m 



lOmlZ 




500m 

1.1 

3 Ou 

10 m 

100 A 

300 

70p| 

1 

175A 

Si 

A146f 

55 

UTR32 

300 

3OOn0 

10 m 



1 Om0 




1 

1.1 

r 3~0u 

.10m 

100 A 

300 

70p@ 

2 

175A 

Si 

A146f 

56# 

BA 173 

300 

350n 

10 m 



10 m 




100 m 

1.0 A 

1 Ou 



300 

2 5pt 

30 

150J 

SiA 

Alsu 

57# 

BYX30/300 

300 

3 50n(Z3 

2.0 

30 


20 




50 

3.2 A 


4 Om 

125J 

300 



150J 

Si 

DO40 

58# 

BYX46-300 

300 

350n 

2 

30 


2 




50 

20 A 


4 Om 

1 25 J 

300 


15 § 

165J 

Si 

DO40 

59v# 

BAW84 

300 

7OOn0 

10 m 



10 m 




100 m 

1 0 A 

50n 




3 5p0 




D035 

60v# 

BYX59-300 

300 

7OOn0 

50 

30 






250 

1 8 A 


25m 

125J 

300 


40 § 

125C 

SiA 

S72n 

61 

1N3960C 

300 

1.5u 

10 










400u 

1 50A 

300 



165A 

Si 

D04 

62# 

1S1237 

300 

1 .8u0 

10 m 

60 


250u 

2 0k 



10 m 

4.0 


1 2m 

75J 

300 


10 m 

125J 

Si 

A50d 

63# 

SX644 

300 

2 .Ou0 








100 m 

1 5 

500n 

15u 

100 

300 

5 ODt 

200 m 

150A 

Si* 

C6 

64 

1N3960 

300 

3.Ou0 

10 

50 

250k 

900m 




1 2m 

50 


400u 

150 

300 


3 5 

165B 

Si 

D04 

65 

USAF120ES47 

6 P 






















300 0 

4.Ou0 

40m 

5.0 


5 Om 

1 Ok 



400m 

1 0 

25n 

5.0u 

100 A 

225 

3Od0 

400m 

150 

Si 

A1 

66 # 

SF3GR315 

300 

4.5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


300 




SiA 

M522 

67# 

SF3HR315 

300 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


300 




SiA 

M523 

68 

USAF120ES471P 






















300 0 

2Ou0 

40m 

5 0 


5 Om 

1 Ok 



400m 

1 0 

25n 

5.0u 

10 OA 

225 

4Op0 

400m 

150 

Si 

A1 

69 

MB217 

320 

200 n 

5.0m 

40 

100 k 





1 2 

1.3 A 

1 Ou 

lOOu 

100 

270 

lOp 

1 5 

175A 

Si 

A60f 

70 

MB224 

320 

200 n 

5 Om 

40 

100 k 





850m 

1 3 A 

3.0u 

500u 

100 

270 

10d 

1 5 

175A 

Si 

A60f 

71 

MT203 

320 

200 n 

5.0m 

40 

250k 


100 k 



500m 

1 0 

I.Ou 

100 m 

100A 

270 

6 Op 




A60e 

72 

MT210 

320 

200 n 

5.0m 

40 

250k 


100 k 



250m 

1 0 

3 Ou 

500m 

100 A 

270 

6 Op 




A60e 

73 

DSR1335 

350 

10 n 

10 







100 m 

1 0 A 

500n 





1.0 



A266 

74 

DSR1135 

350 

30n 

10 







100 m 

1.0 A 

500n 





1 0 



A266 

75 

PD2726G 

350 

70n 

1.0 

30 


1 0 




10 

1 2 A 

lOu 

15m 

150A 

350 


15 

175A 

Si 

D04 

76# 

GR4 

350 

2OOn0 

1.0 

30 






4 0 

1 4 A0 

15u 

200 u 




4 0 

1 25C 

SiA 

D04 

77# 

MR31 

350 

I.Ou 

100 m 



100 m 




30m 

1 0 A 

2 .0u 




35p0 

30m 

125A 

SiA 

D07 

78 

1N2791 

350 

4.Ou0 

10 m 



10 m 




50m 

1 3 A 





6 0p @ 


200S 

Si 

C29m 

79 

MCI174P1 

400 

2 .On0 










25n 




2 Od0 


50A 


M206 

80 

MCI 174P2 

400 

2.On0 










25n 

5 Ou 

100 

100 

2 Op0 


50A 


M 182 

81 

MCI174Q 

400 

2 .0n 








1 Om0 


25n 



100 



150 

Si 

Z10 

82 

MCI175P1 

400 

2 .On0 










25n 




2.OP0 


50A 


M206 

83 

MC1175P2 

400 

2 .0n@ 










25n 

5 Ou 

100 

100 

2.Op0 


50A 


M 182 

84 

MCI175Q 

400 

2 .On 








1 0 0 


25n 

5 Ou 

100 

100 



150 

Si 

Z10 

85 

MCI 176P1 

400 

2 .On0 










25n 




2.OP0 


50A 


M206 

86 

MCI 176P2 

400 

2 .On0 










25n 

5.0u 

100 

100 

2 Op0 


50A 


M182 

87 

MCI 176Q 

400 

2 .0n 








1 Om0 


25n 



100 



150 

Si 

Z10 

88 

MCI177P1 

400 

2.On0 










25n 




2OP0 


50A 


M206 

89 

MCI 177P2 

400 

2.On0 










25n 

5 Ou 

100 

100 

2 Op0 


50A 


M 182 

90 

MCI177Q 

400 

2 .On 








1 Om0 


25n 

5 Ou 

100 

100 



150 

Si 

Z10 

91 

MC1178P1 

400 

2.On0 










25n 




2.OP0 


50A 


M206 

92 

MC1178P2 

400 

2 .0n@ 










25n 

5 Ou 

100 

100 

2 Op0 


50A 


M182 

93 

MCI178Q 

400 

2 .0n 








1 Om0 


25n 



100 



150 

Si 

Z10 

94 

MCI179P1 

400 

2.On0 










25n 




2 0pg 


50A 


M206 

95 

MCI179P2 

400 

2 .On0 










25n 

5 Ou 

100 

100 

2 Op0 


50A 


M 182 

96 

MC1179Q 

400 

2 .On 








1 .Om0 


25n 

5.0u 

100 

100 



150 

Si 

Z10 

97 

SCSDM4L 

400 

2 .On 

500m 



1.0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

100 A 

400 


50 

150A 

Si 

M493 

98 

SCSDM4W 

400 

2 .0n 

500m 



1 0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

10 OA 

400 


50 

150A 

Si 

M492 

99 

SCSM4 

400 

2 .0n 

500m 



1 0 




100 

1.1 A 

25u 

1 .0m 

100 A 

400 


100 

150A 

Si 

S3O50 

100 

SCSNM4L 

400 

2 .On 

500m 



1 0 




50 

1.1 A 

13u 

500u 

10 OA 

400 


50 

150A 

Si 

M493 

101 

SCSNM4W 

400 

2 .On 

500m 



1 0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

100 A 

400 


50 

150A 

Si 

M492 

102 

SCSPM4L 

400 

2 .On 

500m 



1 0 




50 

1.1 A 

13u 

500u 

100 A 

400 


50 

150A 

Si 

M493 

103 

SCSPM4W 

400 

2 .On 

500m 



1 0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

100 A 

400 


50 

150A 

Si 

M492 

104v 

DSR5401 

400 

5On0 

1 0 



1 0 




4 0 

1 1 A 

5 Ou 

lOOu 

100 

400 


4.0 



A196f 

105 

MC 1549 

400 

50n 








1 5 

1 3 A 

30u 

04m 

100 

320 

lOOp 


200S 

Si 

Air 

106 

PD2708 

400 

50n 















40 



D05 

107v 

DSR5402 

400 

75n0 

1.0 



1 0 




3.0 

1 1 A 

' 5.0u 

lOOu 

100 

400 


4 0 



A196f 

108 

1N4825 

400 t 

lOOn 

1 







1 Om 

1.3 


1 Om 

50 

400 


1 

170 

Si 

D013 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV. 



3J 

u 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDI 

TIONS 1 

C 

STORE 

CURRENT 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No 

No. 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

Ir 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(a) 

(A) 

(ft) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) , 

(V) 

(F) 

(A) 

(°C) 



1 ♦ 

A28D 

400 r 

lOOnt 

5 0 



40 




12 

7OOm0A 


8.0m 

135C 

TOO 


12 

175J 

SiA 

DO40 

2 

AM602 

400 

1OOn0 

40m 



40mt 




300m 

1 0 

lOu 

,10m 

1 50A 

320 

2.Op0 

250m 

175A 

SiA 

D07 

3 

AM612 

400 

1OOn0 

40m 



40mt 




300m 

1 0 

lOu 

10m 

150A 

320 

4.Od0 

250m 

1 75A 

SiA 

D07 

4 

AM617 

400 

1OOn0 

40m 



40mT 




200m 

1 0 

lOu 

10m 

150A 

320 

4 Op0 

200m 

1 75A 

SiA 

D07 

5 

AM617A 

400 

1OOn0 

40m 



40mt 




200m 

1 0 

lOu 

,10m 

150A 

320 

2.Op0 

200m 

1 75A 

SiA 

D07 

6 

AM623 

400 

1OOn0 

40m 



40mT 




100m 

1 0 

lOu 

.10m 

150A 

320 

4.Od0 

150m 

175A 

SiA 

D07 

7 

AM623A 

400 

1OOn0 

40m 



40mt 




100m 

1 0 

lOu 

10m 

150A 

320 

2.0pS 

150m 

1 75A 

SiA 

D07 

8 

AM629 

400 

1OOn0 

40m 



40mt 




50m 

1.0 

lOu 

10m 

1 50A 

320 

4.Op0 

150m 

1 75A 

SiA 

D07 

9 

AM629A 

400 

1OOn0 

40m 



40mt 




50m 

1 0 

. lOu 

10m 

1 50A 

320 

2.Od0 

150m 

1 75A 

SiA 

D07 

10 

AM6170A 

400 

TOOn0 

40m 



40mt 




2OOm0 

1 0 

lOu 

10m 

150 

320 

4 0pS 

200m 

125A 

Si 

Ml 17* 

1 1 

AM6175A 

400 

1OOn0 

40m 



40mt 




2OOm0 

1 0 

lOu 

.10m 

150 

320 

4 Op0 

200m 

1 25A 

Si 

Ml 18* 

12# 

BYX61-400 

400 

lOOn 

1 0 

30 



1 0 



12 

1 4 A 

25u 

3 Om 

100C 

400 


12 

150J 

SiA 

D04 

13# 

BYX65-400 

400 

lOOn 

1 0 

30 



1 0 



30 

1.5 A 

80u 

10m 

100C 

400 


30 

1 50J 

SiA 

D05 

14 

388H 

400 

1 20n 








1 0 

1 1 A 


1 Om 

125 

400 


1.0 § 

150 

Si 

D015 

15 

A1 14D 

400 

140n 








1 0 

1 1 A 

5 Ou 

300u 

125J 

400 



1 25J 

Si 

A94g 

16f 

1N4944 

400 

15On0 

1 0 



250m 




1 0 

1 3 A 


500u 

1 75A 

400 

35p0 

20 § 

1 75A 

Si 

Altc 

17# 

JAN 1N4944 

400 r 

15On0 

500m 



1.0 




1 0 

1.3 A 

1 Ou 

200u 

1 50A 

400 

35pT0 

1 0 § 

175A 

Si 

Altc 

18 

1N5418 

400 

15On0 

500m 



1.0 







2.0m 

1 75A 

400 

1 2Od0 


1 75A 

Si 

A248 

19 

JAN1N5418 

400 

1 50n 

500m 



1.0 


A 


30 

1 3 A 

1 .Ou 

20u 

10OA 

400 

1 65p0 

2 0 § 

200A 

Si 

A248a 

20♦ 

1N5617 

400 

150n(Zl 

1 0 



250m 




1 0 

1.2 A 

500n 

25u 

10OA 

400 

35p0 

1.0 

200A 

Si 

A 109c 

21 

JAN1N5617 

400 

1 50n 

500m 



1.0 




1 0 

1 2 A 

500n 

25u 

10OA 

400 


1.0 

200A 

Si 

A248e 

22 

RAB040 

400 

1 50n 

500m 



1.0 




30 

1 3 

1 5u 

300u 

100 

400 


3.0 § 

150A 

Si 

Alez 

23 

RIB040 

400 

15On0 

50 



1 0 




30 

1.3 A 

1 5u 

500u 

10OA 

400 


3 0 

175J 

Si 

Aleu 

24 

RL040 

400 

150n 

500m 







1 

1.3 A 

2 Ou 

.10m 

100 

400 


1 

150A 

Si 

A3c 

25 

SCBR4F 

400 

1 50n 

500m 



1 


A 


1 0 

1.3 A 

20uA 

.06mA 

1 25A 

400 


1 5 

1 50A 

Si 


26 

SCT4 

400 

15On0 

500m 



1 0 




1 

1.3 

1 Ou 

.03m 

125 

400 

35pt0 


1 75J 

Si 

Alch 

27 

SF4 

400 

1 50n 

500m 



1 




1 

1.3 

lOu 

03m 

125 

400 

30dT 

1 

1 75J 

Si 

Albs 

28 

1N3878 

400 t 

200nt 

1 

30 


2 




6 

1 4 


1 Om 

100C 

40 


6 

100C 

Si 

D010 

29 

JAN 1N387 8 

400 

2OOn0 

1 

30 


2 




6 

1.4 A 

15u 

1.0m 

10OA 

400 


6 § 

150C 

Si 

D010 

30 

1N3883 

400 r 

200nt 

1 

30 


2 




6 

1.4 

15u 

3.0m 

100C 

400 


6 

1 50C 

SiA 

D04 

31 

JAN 1 N3883,R 

400 

2OOn0 

1 

30 


2 




6 

1 4 A 

15u 

1.0m 

10OA 

400 


6 § 

150C 

Si 

DO40 

32 

1N3883R 

400 

2OOn0 

5 0 

200 


5 0 




60 

1 4 A 

1 5u 

1 Om 

100C 

400 


6.0 

150J 

Si 

D04 

33 

1N3888 

400 

2OOn0 

1 

30 






12 

1 4 



100 

400 



175S 

Si 

D010 

34 

JAN 1N3888 

400 r 

2OOn0 

1 

30 


2 




38 

1 5 A 

25u 

3 Om 

100C 

400 


12 § 

150C 

Si 

D010 

35 

1N3893 

400 

2OOnT0 

1 0 

30 






12 

1 4 

25u 

3 Om 

100C 

400 


12 

1 50C 

Si 

DO40 

36 

JAN 1 N3893.R 

400 t 

200(10 

1 

30 


2 




38 

1 5 A 

25u 

3 Om 

100C 

300 


12 § 

1 50C 

Si 

D04 

37 

1N3903 

400 t 

200nt 

1 

30 


3 






50u 

6 Om 

100C 

400 


20m 

150C 

SiA 

D05 

38 

1N3908 

400 

2OOn0 

1 

30 






20 

1.4 


6.0m 

100 

400 



175S 

SiA 

D01 1 

39 

1N3913 

400 t 

200nt 

1 

30 


3 






80u 

10m 

100C 

400 


30m 

150C 

SiA 

D05 

40 

JAN 1N3913,R 

400 

2OOn0 

1 0 

30 






95 

1.4 A 

80u 

10m 

100C 

400 


30 § 

150A 

Si 

D05 

41 

1N4936 

400 

2OOn0 

1 

30 




A 


1 

1 2 

5.0u 

10m 

100 

50 


1 

150 

Si 

Alaz 

42# 

MC44 

400 

200n 

100m 

30 


100m 




400m 

1.0 A 

2 Ou 

lOOu 

10OA 

400 


50 

125A 

SiA 

D07 

43# 

MC49 

400 

2OOn0 

100m 



100m 




250m 

1 0 A 

2.0u 

lOOu 

100A 

400 

35p0 

250m 

125A 

SiA 

D07 

44 

MR834 

400 

2OOn0 

1 







3 

1 1 A 

50u 

2 5m 

100 

400 


3 

1 50J 

Si 

A179a 

45 

PBR40 

400 

2OOn0 

50 



1 0 




30 

1.2 A 

25u 





15 

1 25C 

Si 

* 

46 

SCSDF4L 

400 

200n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

10OA 

400 


50 

1 50A 

Si 

M493 

47 

SCSDF4W 

400 

200n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

10OA 

400 


50 

150A 

Si 

M492 

48 

SCSF4 

400 

200n 

500m 



1 0 




100 

1.2 A 

25u 

1.0m 

100A 

400 


100 

150A 

Si 

S3O50 

49 

SCSNF4L 

400 

200n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

100A 

400 


50 

1 50A 

Si 

M493 

50 

SCSNF4W 

400 

200n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

10OA 

400 


50 

1 50A 

Si 

M492 

51 

SCSPF4L 

400 

200n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

10OA 

400 


50 

1 50A 

Si 

M493 

52 

SCSPF4W 

400 

200n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

10OA 

400 


50 

1 50A 

Si 

M492 

53# 

SF4AN6 

400 t 

200n 

6 0 







60 

1 0 


2.0m 

125B 

400 

6.0 


150S 

Si 

DO40 

54# 

SF4AN12 

400 t 

200n 

10 







10 

1 0 


2 Om 

125B 

400 

10 


150S 

Si 

DO40 

55# 

SF4CN1 

400 t 

200n 

1 0 







1 0 

1 2 

lOu 

250u 

1 25B 

400 


1 0 

125B 

Si 

A3 In 

56 

TFR140 

400 

2OOn0 

1 Om 





t 


1 0 

1 2 A 


1.0m 

150 

400 


1 0 

175C 

Si 

Z34 

57 

TFR340 

400 

2OOn0 

1 Om 





t 


3 0 

1 2 A 


2.0m 

150 

400 


3 0 

175C 

Si 

Z34 

58 

TFR640 

400 

2OOn0 

1 Om 





t 


60 

1 2 A 


3.0m 

150 

400 


60 

175C 

Si 

Z34 

59 

TFR1240 

400 

2OOn0 

1 Om 





t 


12 

1 2 A 


4.0m 

150 

400 


12 

1 75C 

Si 

Z34 

60 

VYA400X 

400 t 

2OOn0 

1 0 



20 

30 



10 $ 

1.2 


5.0m 

100C 

400 


25 

150J 

SiA 

Z62* 

61 . 

VYB400X 

400 t 

2OOn0 

1 0 



20 

30 



10 $ 

1 2 


5.0m 

100C 

400 


25 

150J 

SiA 

Z62* 

62 

VYC400X 

400 t 

2OOn0 

1 0 



20 

30 



10 $ 

1 2 


5.0m 

100C 

400 


25 

150J 

SiA 

Z62* 

63 

VYD400X 

400 t 

2OOn0 

1 0 



20 

30 



10 $ 

1 2 


5.0m 

100C 

400 


25 

1 50J 

SiA 

Z62* 

64 

VYE400X 

400 t 

2OOn0 

1 0 



20 

30 



10 $ 

1 2 


5.0m 

100C 

400 


13 

150J 

SiA 

Z62* 

65 

VYF400X 

400 t 

2OOn0 

1 0 



20 

30 



10 $ 

1 2 


5.0m 

100C 

400 


13 

150J 

SiA 

Z62* 

66 

VYG400X 

400 t 

2OOn0 

1.0 



20 

30 



10 $ 

1 2 


5 Om 

100C 

400 


13 

150J 

SiA 

Z62* 

67 

JAN 1N5188 

400 

250n 

500m 



1 0 




9 0 

1 5 A 

2 Ou 

lOOu 

100 

400 

23Op0 

3.0 

175A 

Si 

Aldg 

68y 

1N5188A 

400 

25On0 

1 0 



1 0 




4 0 

1 1 A 

2 Ou 

80u 

100 

400 

200p 

4 0 

175A 

Si 

A146p 

69y 

DSR1066 

400 

25On0 

1 0 



1 0 




500m 

1 2 A 

1 Ou 

50u 

100 

400 


2.0 



A266 

70# 

FR4001 

400 

250(10 

100m 



100m 




1 0 

1 3 A 


200u 

10OA 

400 


1 0 

150A 

SiA 

D013 

71 

SLA5200HF 

400 

25On0 

500m 



1 0 




30 

1 0 A 

5 Ou 

lOOu 

100 

400 


3 0 § 

1 75A 

SiA 

A3 In 

72 

RS40 

400 

300n 

1 

30 


3 




6 

1 4 A 

1 5u 

3.0m 

100C 

400 


6 

1 50C 

Si 

D04 

73 

RT40 

400 

300n 

1 

30 


1 4m 




12 

1 4 A 

25u 

5 Om 

100C 

400 


12 

150C 

Si 

D04 

74 

RTC40 

400 

3OOn0 

1 0 

30 


20 




20 

1 2 A 

25u 





40 

175C 

Si 

M446*0 

75# „ 

UFSD1 

400 

300n 

2 Om 

15 


70m 

600 



200m 

25 A 

lOu 



400 


130m 

100J 

Si 

A22 If 

76 

UTR2340 

400 

300n 

1 



1 s 




2 

1 1 

5 Ou 

10m 

150 

400 

240p 

2 

175 

Si 

A146m 

77 

UTR3340 

400 

300n 

1 



1 0 




3 

1 1 

5 Ou 

10m 

150 

400 

240p 

3 

175 

Si 

A146m 

78# 

BYX30/400 

400 

35On0 

20 

30 


20 




50 

3 2 A 


4.0m 

125J 

400 



150J 

Si 

DO40 

79# 

BYX46-400 

400 

350n 

2 

30 


2 




50 

20 A 


4.0m 

125J 

400 


15 § 

165J 

Si 

DO40 

80 

UTR40 

400 

35On0 

10m 



1Om0 




200m 

1 1 

3 Ou 

10m 

100A 

400 

6Op0 

.50m 

175A 

Si 

A146f 

81 

UTR41 

400 

35On0 

10m 



1Om0 




500m 

1 1 

3.0u 

10m 

10OA 

400 

6Od0 

1 

175A 

Si 

A146f 

82# 

BA 157 

400 

5OOn0 

10m 



10m 




1 0 

1 5 

5 Ou 

lOOu 

125A 

400 



1 50J 

SiA 

Albg 

83# 

RPX400 

400 

5OOn0 

1 0 

30 






1.0 

1 5 A 

3.0u 





1 0 

150A 


A3 la 

84 

UTR4440 

400 

5OOn0 

1 0 



1.0 


A 


4 Om 

1 1 

lOu 

300u 

100 

400 


6.0m 

175A 

S. 

S2770 

85 

UTR5440 

400 

5OOn0 

1 



1 


A 


5.0m 

1 1 

lOu 

.30m 

100 

400 


7 5m 

1 75A 

Si 

S2770 

86 

UTR6440 

400 

5OOn0 

1 



1 


A 


6 Om 

1 1 

lOu 

30m 

100 

400 


9 Om 

1 75A 

Si 

S2770 

87y# 

: BAW85 

400 

700(10 

10m 



10m 




100m 

1 1 A 

30n 




3 5d0 




D035 

88y^ 

■ BYX59-400 

400 

7OOn0 

50 

30 






250 

1 8 A 


18m 

125 J 

400 


40 § 

125C 

SiA 

S72n 

89# 

HFSD1 

400 

800n 

2.0m 

15 


70m 

600 



500m 

1 2 A 

lOu 



400 


300m 

100J 

Si 

A22 If 

90# 

ER4 

400 

1 Ou 

100m 



100m 




1.0 

1.3 A 


200u 

10OA 

400 


1 0 


Si 

Alem 

91 

SCBR4M 

400 

1 Ou 

500m 



1 


"A 


1 0 

1 3 A 

20uA 

06mA 

125A 

400 


1 5 

1 50A 

Si 


92M 

i SR 1HM8 

400 

1 Ou 

10m 



10m 




500m 

1 4 A 

lOu 

300u 

100J 

400 


400m§ 

100J 

Si§ 

Albv 

93 

1N3961C 

400 

1.5u 

10 










400u 

1 50A 

400 



165A 

Si 

D04 

94 

101KL40S15 

400 t 

1 5u0 

315 



30 




315 

1 4 


15m0 

> 1 20C 

400 


100 § 

175J 

Si 

DO80 

95# 

401PDL40S15 

400 t 

1 5u0 

1 2k 



30 




1 2k 

20 A 


15m0 

> 95C 

400 


400 § 

175J 

SiA 

J200a 

96 

1N5551 

400 

2 Ou0 

500m 



250m 




3.0 

1 0 A0 

1 Ou 

25u 

100A 

400 

12ODt0 

30 § 

200A 

Si 

A248a 

97 ♦ 

1N5616 

400 

2 Ou0 

1.0 



250m 




1 0 

1 2 A 

500n 

25u 

100A 

400 

35p0 

1.0 

200A 

Si 

A109c 

98 

JAN1N5616 

400 

2 Ou 

500m 



1 0 




1 0 

1 2 A 

500n 

25u 

100A 

400 


1.0 

200A 

Si 

A248e 

99 

101KL40S20 

400 T 

2.Ou0 

315 



35 




315 

1 4 


15m<Z 

> 120C 

400 


100 § 

1 75J 

Si 

DO80 

1004 

401PDL40S20 

400 t 

2 Ou0 

1.2k 



35 




1.2k 

2.0 A 


15m0 

> 95C 

400 


400 § 

1 75J 

SiA 

J200a 

1 0 1 ▼ 

GIG 

400 

2 Ou 

500m 



1 0 




1 0 

1 0 A 

2 Ou 

lOOu 

100J 

400 

1 4p 

1.0 § 

1 75A 


A94j 

102y 

G2G 

400 

2.0u 

500m 



1 0 




2.0 

1 2 A 

500n 

lOu 

100J 

400 

1 4d 

2.0 § 

175A 


A94i 

103# 

SX645 

400 

2 Ou0 








100m 

1 5 

500n 

15u 

100 

400 

5 Opt 

200m 

1 50A 

Si* 

C6 

104# 

2912 

400 * 

2.5u00 

30m 

5 0 

50K 



0 


100m 

3.0 

5 Ou 



400 



1 50J 

Si* 

Alkr 

105 

1N3961 

400 

3.Ou0 

10 

50 

250 

900k 




1 2m 

500m 


400u 

150 

400 


3 5 

165B 

Si 

D04 

106 

JAN1N5551 

400 

3.0u 

500m 



1 0 




3 0 

1 0 A 

1 .Ou 

20u 

100A 

400 


3.0 

200A 

Si 

A248b 

107t 

G3G 

400 

3 Ou 

500m 



1 0 




3.0 

1.0 A 

2 Ou 

lOOu 

100J 

400 

3 Op 

3.0 § 

175A 


A94m 

108# _ 

F400 

400 

4 Ou0 

20m 



2 0m 


M 


300m 

1 2 A 

1 .Ou 


25A 

400 


300m§ 

125A 

Si 

D029 

109 

MC005 

400 0 

4 Ou0 

5 Om 

40 




A 


400m 

1 0 A 

10n 

I.Ou 

150 

375 


200m 

1 75A 

Si 

A2a 

no# 

SF4GR315 

400 

4 5uT 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


400 




SiA 

M522 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV. 



1J 

U 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT I 

CAP. 

ABSOLUTE | 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

2 J 

TEST CONDI 

TIONS 1 

C 

STORE 

CURRENT 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

at 

MAX R> 

VTING 


DWG. 

No. 

No. 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

Ir 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°C 

@25 q C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 






(s) 

(A) 

(V) 

(O) 

(A) 

[«l 


(s) 

(A) 

(V) ^ 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

ro 



1 # 

SF4HR315 

400 

4.5ut 

250 



25m 




250 

775m 0 


25m 


400 




SiA 

M523 

2 

JAN 1N4246 

400 t 

5.Ou0 

500m 



1 0 




1 .0m 

1 3 A 

I.Ou 

150u 

150A 

400 


1.0 § 

175A 

Si 

Altc 

3 

JAN 1N5625 

400 t 

5.Ou0 

500m 



1 0 




3.5 

1 0 A 

1 .Ou 

lOOu 

1 50A 

400 


2.5 § 

200A 

Si 

A248i 

4# 

1SB40 

400 

5.0u 








1 0 

25 A 


200 u 

100 J 

400 


1 0 § 

150S 


M562 

5# 

2504 

400 

5.Ou0 

20 m 



2 0m 




1 8 

1.5 

lOu 



400 

40p 

600m 

150J 

Si 

A9h 

6 # 

2604 

400 

5.0uEl 

20 m 



2 0m 




7 5 

1 8 

lOu 



400 

40d 

25 

50J 

Si 

S87e 

7# 

2614 

400 

5.0u 

20 m 



2 0m 




15 

1 8 

lOu 



400 

lOOp 

50 

50 J 

S. 

S87e 

8 

1N4155 

400 t 

lOu 

30m 

35 


9Ou0 

2 0k 

A 


100 m 

1 0 

lOOn 

25u 

100 

400 


200 m 

150 

Si 

D07 ! 

9# 

D1-400 

400 

lOu 

10 

200 






1 0 

1 0 A 

lOu 


25J 

400 

1 OOd* 

1.0 § 

1 75J 

Si 

A lea 

10 # 

DAI-400 

400 

lOu 

10 

200 






1 0 

1 0 A 

lOu 


25J 

400 


1 0 § 

1 45J 

Si 

A lea 

11 # 

MSR40 

400 

20 u 

20 m 



1 Om 


t 


1 0 

1.2 A 


5.0u 


400 

30p 

1.5 § 

150A 

Si 

D027 

12 # 

PL4004 

400 t 

20 u 

20 m 



1 Om 




1.0 

1.2 A 

5.0u 



400 

30d 

1.5 § 

1 50A 

SiA 

D027 

13 

CB40F 

400 

250m 

500m 



1 0 




750m 

1.3 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

400 


750m§ 

1 50A 

Si 

Albg 

14 

MB218 

425 

300n 

5 Om 

40 

10OK 





1.2 

1.3 A 

1 Ou 

10 m 

100 

345 

lOp 

15 

75A 

Si 

A60f 

15 

MB225 

425 

300n 

5.0m 

40 

100K 





850m 

1.3 A 

3 Ou 

.50m 

100 

345 

10d 

15 

75A 

Si 

A60f 

16 

MT204 

425 

300n 

5.0m 

40 

250 


100 k 



500m 

1 0 

1 Ou 

100 m 

10OA 

385 

6 .Op 




A60e 

17 

MT211 

425 

300n 

5 Om 

40 

250 


100 k 



250m 

1 0 

3.0u 

500m 

100 A 

345 

6 .Op 




A60e 

18 

1N5188 

440 

300n(Zl 

1 



1 




3 

1 1 A 

5 Ou 

10 m 

10OA 

400 

240p 

3 

175A 

Si 

A146e 

19# 

MR41 

450 

1 Ou 

100 m 



100 m 




30m 

1 0 A 

2 Ou 




35pg 

30m 

1 25A 

SiA 

D07 

20 

MC1550 

500 

50n 








1 5 

1.3 A 

30u 

04m 

100 

400 

lOOp 


200S 

Si 

Air 

21 

AM601 

500 

lOOnd 

40m 



40mt 




300m 

1 0 

. 10u 

.10m 

1 50A 

400 

2.0d(Z1 

250m 

175A 

SiA 

D07 

22 

AM611 

500 

1OOng 

40m 



40mt 




300m 

1 0 

lOu 

10 m 

150A 

400 

4.Op0 

250m 

175A 

SiA 

D07 

23 

AM616 

500 

1OOn0 

40m 



40mt 




200 m 

1 0 

lOu 

,10m 

150A 

400 

4 Op0 

200 m 

1 75A 

SiA 

D07 

24 

AM616A 

500 

lOOnd 

40m 



40mt 




200 m 

1 0 

,10u 

.10m 

150A 

400 

2.OD0 

200 m 

1 75A 

SiA 

D07 

25 

AM622 

500 

Toonta 

40m 



40mt 




100 m 

1.0 

lOu 

.10m 

150A 

400 

4.°p0 

150m 

1 75A 

SiA 

D07 

26 

AM622A 

500 

lOOng 

40m 



40mt 




100 m 

1.0 

. lOu 

.10m 

150A 

400 

2 Op0 

150m 

1 75A 

SiA 

D07 

27 

AM628 

500 

lOOnEl 

40m 



40mt 




50m 

1.0 

.10u 

,10m 

150A 

400 

4 Op0 

150m 

1 75A 

SiA 

D07 

28 

AM628A 

500 

lOOng 

40m 



40mt 




50m 

1 0 

lOu 

.10m 

150A 

400 

2 .0pg 

150m 

175A 

SiA 

D07 

29 

388K 

500 

120 n 








1 0 

1.1 A 


1 .0m 

125 

500 


1.0 § 

150 

Si 

D015 

30 

A1 14E 

500 

140n 








1 0 

1.1 A 

5 Ou 

200 u 

125J 

500 



125J 

Si 

A94a 

3 1 ♦ 

1N4945 

500 

15On0 

1 0 



250m 




1 0 

1.3 A 


500u 

175A 

500 

30p(Z) 

2.0 § 

1 75A 

Si 

Altc 

32 

SCT5 

500 

150ng 

500m 



1 




1 

1 3 

I.Ou 

.03m 

125 

500 

3Opt0 


175J 

Si 

Alch 

33 

SF5 

500 

1 50n 

500m 



1 




1 

1 3 

lOu 

.03m 

125 

500 

25 D t 

1 

1 75J 

Si 

Albs 

34 

424K 

500 

200 n 








35 

1.2 A 


10 m 

100C 

500 


35 § 

1 50C 

Si 

D05 

35 

425K 

500 

200 n 








20 

1.2 A 


6 Om 

100C 

500 


20 § 

150C 

Si 

D05 

36 

479K 

500 t 

200 nt 

1 

30 


2 




12 

1 4 


10 m 

150C 

500 


12 

175J 

SiA 

D04 ! 

37# 

MC45 

500 

200 n 

100 m 

30 


100 m 




400m 

1.0 A 

2 .0u 

lOOu 

100 A 

500 


.50 

125A 

SiA 

D07 

38# 

MC50% 

500 

2 OOn0 

100 m 



100 m 




250m 

1 0 A 

2 Ou 

lOOu 

100 A 

500 

35p0 

250m 

125A 

SiA 

D07 

39# 

MR52Z 

500 

200nEl 

100 m 



100 m 




200 m 

1.0 A 

2 .0u 

lOOu 

100 A 

500 

35pg 

200 m 

1 25A 

SiA 

D07 

40# 

MR54Z 

500 

200 ng 

100 m 



100 m 




400m 

1.0 A 

2 .0u 

lOOu 

100 A 

500 

35p0 

400m 

125A 

SiA 

D07 | 

41 

S1N5419 

500 

200 n 

500m 



1.0 




30 

1.2 A 

150n 

lOOu 

150 

500 


3.0 § 

200A 

Si 

A248d 

42# 

SF5AN6 

500 t 

200 n 

6.0 







60 

1 0 


2 .0m 

125B 

500 

6.0 


1 50S 

Si 

D04E) 

43# 

SF5AN12 

500 r 

200 n 

10 







10 

1.0 


2 .0m 

125B 

500 


10 

1 25B 

Si 

D04 

44# 

SF5AR12 

500 t 

200 n 

10 







10 

1.0 


2 Om 

125B 

500 


10 

125B 

Si 

D04 

45# 

SF5CN1 

500 t 

200 n 

1 0 







1 0 

1 2 

lOu 

250u 

125B 

500 


1.0 

1 25B 

Si 

A3 In 

46v 

1N5189A 

500 

25On0 

1 0 



1.0 




4.0 

1.1 A 

2 Ou 

80u 

100 

500 

160p^ 

4.0 

1 75A 

Si 

A146p 

47 

1N5419 

500 

250ng 

500m 



1.0 







2 .0m 

175A 

500 

nopg 


1 75A 

Si 

A248 

48 

JAN1N5419 

500 

250n 

500m 



1.0 


A 


3.0 

1 3 A 

1 Ou 

20 u 

100 A 

500 

14Od0 

2.0 § 

200A 

Si 

A248a 

49t 

DSR1067 

500 

25On0 

1 0 



1.0 




500m 

1.2 A 

I.Ou 

50u 

100 

500 


2.0 



A266 

50 

RS50 

500 

300n 

1 

30 


3 




6 

1.4 A 

15u 

3.0m 

100C 

500 


6 

150C 

Si 

D04 

51# 

BYX30/500 

500 

350nd 

20 

30 


2.0 




50 

3.2 A 


4.0m 

125J 

500 



150J 

Si 

D04E) 

52# 

BYX46-500 

500 

350n 

2 

30 


2 




50 

2.0 A 


4.0m 

125J 

500 


15 § 

165J 

Si 

DO40 

53 

UTR2350 

500 

350n 

1 



1 0 




2 

1.1 

5.0u 

.10m 

150 

500 

20 Cto 

2 

175 

Si 

A146m 

54 

UTR50 

500 

400nEl 

10 m 



lOmtZl 




200 m 

1 1 

3.0u 

.10m 

100 A 

500 

50pg 

.50m 

1 75A 

Si 

A146f 

55 

UTR51 

500 

4OOn0 

10 m 



10 m|Z 




500m 

1 1 

3 Ou 

.10m 

100 A 

500 

5Op0 

1 

1 75A 

Si 

A146f 

56 

UTR52 

500 

4OOn0 

10 m 



1 Om0 




1 

1 1 

3 Ou 

.10m 

100 A 

500 

5Op0 

2 

175A 

Si 

A146f 

_5.7jr#| 

BYX59-500 

500 

700nd 

50 

30 






250 

1 8 A 


15m 

125J 

500 


40 § 

125C 

SiA 

S72n 

58 

1N3962C 

500 

1.5u 

10 










400u 

150A 

500 



1 65A 

Si 

D04 

59# 

1S1238 

500 

1 .8u0 

10 m 

6.0 


250u 

2 .0k 



10 m 

4.0 


1 .2m 

75J 

500 


10 m 

125J 

Si 

A50d 

60 

1N3962 

500 

3.0uIZ) 

10 

50 

250K 

900m 




1 .2m 

.50 


.40m 

150 

500 


3.5 

165B 

Si 

D04 

61# 

SF5GR315 

500 

4.5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


500 




SiA 

M522 

62# 

SF5HR315 

500 

4.5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


500 




SiA 

M523 

63 

MB219 

525 

400n 

5 Om 

40 

100 k 





1.2 

1.3 A 

1 Ou 

lOOu 

100 

435 

10d 

1.5 

175A 

Si 

A60f 

64 

MB226 

525 

400n 

5 Om 

40 

100 k 





850m 

1.3 A 

3 Ou 

500u 

100 

435 

lOp 

1.5 

175A 

Si 

A60f 

65 

MT205 

525 

400n 

5.0m 

40 

250k 


100 k 



500m 

1 0 

I.Ou 

100 m 

100A 

435 

6 .Op 




A60e 

66 

MT212 

525 

400n 

5.0m 

40 

250k 


100 k 



250m 

1 0 

3.0u 

500m 

100 A 

435 

6.0d 




A60e 

67 

1N5189 

550 

35On0 

1 



1 




3 

1 1 A 

5.0u 

.10m 

100A 

500 

200 p 

3 

1 75A 

Si 

A146e 

68 

SCSDM6L 

600 

2 .On 

500m 



1 0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

100A 

600 


50 

1 50A 

Si 

M493 

69 

SCSDM6W 

600 

2 .On 

500m 



1.0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

100 A 

600 


50 

1 50A 

Si 

M492 

70 

SCSM6 

600 

2 .On 

500m 



1.0 




100 

1 1 A 

25u 

1 .0m 

100A 

600 


100 

1 50A 

Si 

S3O50 

71 

SCSNM6L 

600 

2 On 

500m 



1.0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

100A 

600 


50 

1 50A 

Si 

M493 

72 

SCSNM6W 

600 

2 .On 

500m 



1 0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

10OA 

600 


50 

1 50A 

Si 

M492 

73 

SCSPM6L 

600 

2 .On 

500m 



1 0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

100 A 

600 


50 

1 50A 

Si 

M493 

74 

SCSPM6W 

600 

2 On 

500m 



1.0 




50 

1 1 A 

13u 

500u 

100 A 

600 


50 

150A 

Si 

M492 

75 ▼ 

DSR5601 

600 

50n(Z) 

1 0 



1.0 




4.0 

1.2 A 

5.0u 

lOOu 

100 

600 


4.0 



A196f 

76t 

DSR5602 

600 

75ng 

1 0 



1.0 




3.0 

1.1 A 

5.0u 

lOOu 

100 

600 


4.0 



A196f 

77 

1N4826 

600 t 

lOOn 

1.0 







1 .0m 

1.3 


1 .0m 

50 

600 


1 

170 

Si 

D013 

78 

AM610 

600 

lOOnd 

40m 



40mT 




300m 

1 0 

lOu 

.10m 

150A 

480 

4.0pgj 

250m 

1 75A 

SiA 

D07 

79 

AM615 

600 

lOOng 

40m 



40mf 




200 m 

1.0 

.10u 

■ 10m 

150A 

480 

4 Opg 

200 m 

175A 

SiA 

D07 

80 

AM615A 

600 

lOOng 

40m 



40mt 




200 m 

1.0 

lOu 

.10m 

150A 

480 

2 .Op0 

200 m 

175A 

SiA 

D07 

81 

AM621 

600 

lOOnE) 

40m 



40mt 




100 m 

1.0 

.10u 

.10m 

150A 

480 

4 Opg 

150m 

175A 

SiA 

D07 

82 

AM621A 

600 

lOOng 

40m 



40mt 




100 m 

1 0 

lOu 

.10m 

150A 

480 

2 Opg 

150m 

175A 

SiA 

D07 

83 

AM627 

600 

lOOng 

40m 



40mt 




50m 

1 0 

lOu 

.10m 

150A 

480 

4.Op0 

150m 

175A 

SiA 

D07 

84 

AM627A 

600 

lOOnd 

40m 



40mT 




50m 

1.0 

.10u 

.10m 

150A 

480 

2.0dE) 

150m 

175A 

SiA 

D07 

85 

388M 

600 

1 20n 








1.0 

1.1 A 


1 .0m 

125 

600 


1.0 § 

150 

Si 

D015 

86 

A1 14M 

600 

140n 








1.0 

1.1 A 

5 Ou 

200 u 

125J 

600 



125 J 

Si 

A94g 

87# 

JAN 1N4946 

600 t 

15On0 

500m 



1 0 




1.0 

1.3 A 

1 Ou 

200 u 

150A 

600 

25DtE) 

1.0 § 

175A 

Si 

Altc 

88 

RAB060 

600 

1 50n 

500m 



1 0 




30 

1 3 

15u 

300u 

100 

600 


3.0 § 

150A 

Si 

Alez 

89 

RIB060 

600 

15On0 

50 



1 0 




3.0 

1 3 A 

15u 

500u 

100 A 

600 


3.0 

175J 

Si 

Aleu 

90 

RL060 

600 

150n 

500m 







1 

1.3 A 

2 Ou 

10 m 

100 

600 


1 

150A 

Si 

A3c 

91 

SCBR6F 

600 

1 50n 

500m 



1 


' ~K 


1.0 

1.3 A 

20uA 

06mA 

125A 

600 


1.5 

150A 

Si 


92 

SF6 

600 

150n 

500m 



1 




1 

1 3 

lOu 

.03m 

125 

600 

20 pt 

1 

175J 

Si 

Albs 

93 

S1N4946 

600 

175n 

500m 



1 0 




1 0 

1.2 A 

lOOn 

50u 

150 

600 


1.0 § 

200A 

Si 

A248d 

94 

1N4937 

600 

200 ng 

1 

30 




"A 


1 

1.2 

5.0u 

.10m 

100 

50 


1 

150 

Si 

Alaz 

95 

424M 

600 

200 n 








35 

1 2 A 


10 m 

100C 

600 


35 § 

1 50C 

Si 

D05 

96 

425M 

600 

200 n 








20 

1 2 A 


6 .0m 

100C 

600 


20 § 

150C 

Si 

D05 

97 

479M 

600 t 

200 nt 

1 

30 


2 




12 

1 4 


10 m 

150C 

600 


12 

175J 

SiA 

D04 

98# 

BYX62-600 

600 

200 n 

1 0 

30 



1 0 



12 

1 4 A 

25u 

3.0m 

100C 

600 


12 

150J 

SiA 

D04 

99# 

BYX63-600 

600 

200 n 

1.0 

30 



1.0 



20 

1.4 A 

50u 

6 .0m 

100C 

600 


20 

150J 

SiA 

D05 

100 # 

BYX64-600 

600 

200 n 

1.0 

30 



1 0 



30 

1 4 

50u 

6 .0m 

100C 

600 


20 

150J 

SiA 

D05 

101 

ED8307 

600 

200 n 

1.0 

30 






6.0 

1.4 A 

15u 

3.0m 

100C 

600 


6.0 

150A 

Si 

DO40 

102 

ED8310 

600 

200 n 

1.0 

30 






12 

1.4 A 

25u 

5.0m 

100C 

600 


12 

150A 

Si 

DO40 

103# 

MR62Z 

600 

2OOn0 

100 m 



100 m 




200 m 

1.0 A 

2 .0u 

lOOu 

100A 

600 

35p0 

200 m 

125A 

SiA 

D07 

104# 

MR64Z 

600 

2OOn0 

100 m 



100 m 




400m 

1.0 A 

2 Ou 

lOOu 

100 A 

600 

35pg 

400m 

125A 

SiA 

D07 

105 

MR836 

600 

2OOn0 

1 







3 

1.1 A 

50u 

2.5m 

100 

600 


3 

1 50J 

Si 

A179a 

106 

MR1366 

600 

200 ng 

1 

30 




'A 


6 

1.4 A 

15u 

1 .0m 

100 

600 


6 

150J 

Si 

D04 

107 

MR1376 

600 

200 ng 

1 

30 




A 


12 

1.4 A 

25u 

3.0m 

100 

600 


12 

150J 

Si 

D04 

108 

MR1386 

600 

2 OOn0 

1 

30 




A 


20 

1.4 A 

50u 

6 .0m 

100 

600 


20 

150J 

Si 

D05 

109 

MR1396 

600 

|200ng 

1 

30 




A 


30 

1.4 A 

80u 

10 m 

100 

600 


30 

150J 

Si 

D05 

110 

PBR60 

600 

200 n2) 

.50 



1.0 




.3.0 

1.2 A 

25u 





15 

125C 

.Si 

# 
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4. SWITCHING DIODES 



3J 

u 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS 

C 

STORE 

CURRENT 

lr 

lr 

TEMP 

TEST 

at 

MAX R 

VTING 


DWG. 

No. 

No. 


Trr 

If 

V r 

Zr 

lr 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

fV) 

m 

(A) 

(ft) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

m 



1 # 

SF6AN6 

600 T 

200 n 

6.0 







60 

1.0 


2 0m 

1 25B 

mo 



150S 

Si 

DO 40 

2 # 

SF6AN12 

600 t 

200 n 

10 







10 

1 0 


2 0m 

1 25B 

600 


10 

125B 

Si 

D04 

3# 

SF6AR12 

600 t 

200 n 

10 







10 

1.0 


2 .0m 

125B 

600 


10 

125B 

Si 

D04 

4 ♦ 

1N4946 

600 

25On0 

1.0 



250m 




1.0 

1 3 A 


500u 

1 75A 

600 

25p0 

2.0 § 

1 75A 

Si 

Altc 

5# 

1N5619 

600 

25On0 

1.0 



250m 




1.0 

1.2 A 

500n 

25u 

100 A 

600 

25p0 

1 0 

200A 

Si 

A 109c 

6 

JAN1N5619 

600 

250n 

500m 



1.0 




1.0 

1 2 A 

500n 

25u 

100 A 

600 


1 0 

200A 

Si 

A248e 

7 

CB60F 

600 

250n 

500m 



1 0 




750m 

1 3 A 

5 Ou 

150u 

100 

600 


750m§ 

150A 

Si 

Albg 

8y 

DSR1068 

600 

25On0 

1.0 



1 0 




500m 

1 2 A 

I.Ou 

50u 

100 

600 


2 0 



A266 

9 

SLA5201HF 

600 

250n(Z] 

500m 



1 0 




30 

1 0 A 

5 Ou 

lOOu 

100 

600 


3.0 § 

1 75A 

SiA 

A3 In 

10y 

1N5190A 

600 

3OOn0 

1.0 



1 0 




4.0 

1 1 A 

2 Ou 

80u 

100 

600 

1 20p 

4 0 

1 75A 

Si 

A146p 

11 # 

BA 158 

600 

3OOn0 

10 m 



10 m 




1.0 

1.5 

5 Ou 

lOOu 

1 25A 

600 



1 50J 

SiA 

Albg 

12 # 

GR612 

600 

300n 

1 0 

30 


2 0 




12 

1 4 A 

25u 

3.0m 

100C 

600 


12 § 


Si 

S19a 

13 

RS60 

600 

300n 

1 

30 


3 




6 

1.4 A 

15u 

3 Om 

100C 

600 


6 

1 50C 

Si 

D04 

14 

RT60 

600 

300n 

1 

30 


1 4m 




12 

1 4 A 

25u 

5.0m 

100C 

600 


12 

150C 

Si 

D04 

15# 

UFSD1A 

600 

300n 

2 .0m 

15 


70m 

600 



200 m 

25 A 

lOu 



600 


130m 

100 J 

Si 

A22 If 

16# 

BYX30/600 

600 

35On0 

20 

30 


2 0 




50 

3 2 A 


4 Om 

1 25J 

600 



150J 

S. 

DO40 

17# 

BYX46-600 

600 

350n 

2 

30 


2 




50 

2 0 A 


4 Om 

125J 

600 


15 § 

1 65 J 

Si 

DO40 

18 

JAN 1N5190 

600 

400n 

500m 



1 0 




9.0 

1 5 A 

2 Ou 

lOOu 

100 

600 

1 8Od0 

3 0 

1 75A 

S. 

Aldg 

19 

1N5420 

600 

4OOn0 

500m 



1 0 







2 0m 

175A 

600 

1 OOp0 


1 75A 

Si 

A248 

20 

JAN 1N5420 

600 

400n 

500m 



1 0 


A 


3.0 

1 3 A 

1 Ou 

20 u 

10OA 

600 

12 Op0 

20 § 

200A 

Si 

A248a 

21 

SCSDF6L 

600 

400n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

100A 

600 


50 

1 50A 

Si 

M493 

22 

SCSDF6W 

600 

400n 

500m 



1 0 




50 

1 0 

13u 

500u 

100 A 

600 


50 

150A 

Si 

M492 

23 

SCSF6 

600 

400n 

500m 



1 0 




100 

1 2 A 

25u 

1 .Om 

10OA 

600 


100 

1 50A 

Si 

S3O50 

24 

SCSNF6L 

600 

400n 

500m 



1.0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

10 OA 

600 


50 

1 50A 

Si 

M493 

25 

SCSNF6W 

600 

400n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

10 OA 

600 


50 

1 50A 

Si 

M492 

26 

SCSPF6L 

600 

400n 

500m 



1.0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

10 OA 

600 


50 

1 50A 

Si 

M493 

27 

SCSPF6W 

600 

400n 

500m 



1 0 




50 

1 2 A 

13u 

500u 

100 A 

600 


50 

150A 

S. 

M492 

28 

UTR60 

600 

4OOn0 

10 m 



10m(Z) 




200 m 

1 1 

3 Ou 

10 m 

100 A 

600 

4Op0 

50m 

1 75A 

Si 

A146f 

29 

UTR61 

600 

4OOn0 

10 m 



10m(Z) 




500m 

1 1 

3 Ou 

10 m 

10 OA 

600 

4Op0 

1 

1 75A 

Si 

A146f 

30 

1N3729 

600 E) 

500n(Zl 

5 Om 

40 

80k 


2 0k 

A 


5.0m 

1.0 

lOOn 

5.0u 

100 

500 

3.0dAE! 


200S 

Si 

D07 

31# 

BAY92 

600 

500n[2 

10 m 



10 m 

100 



100 m 

1.0 

I.Ou 


25 

600 

4.Op0 

100 m 

1 50J 

SiA 

D07 

32# 

BYX66-600 

600 

500n 

1 0 

30 



1.0 



12 

1 5 A 

25u 

3 Om 

100C 

600 


12 

150J 

SiA 

D04 

33# 

BYX67-600 

600 

500n 

1.0 

30 



1 0 



30 

1 5 A 

80u 

10 m 

100C 

600 


30 

1 50J 

SiA 

D05 

34# 

RPX600 

600 

5OOn0 

1 0 

30 






1 0 

1 5 A 

3 Ou 





1 0 

1 50A 


A3 la 

35 

RTC60 

600 

5OOn0 

1 0 

30 


20 




20 

1 2 A 

25u 





40 

1 75C 

Si 

M446*0 

36# 

HFSD1A 

600 

800n 

2 0m 

15 


7 00u 

600 



500m 

1 2 A 

lOu 



600 


300m 

100 J 

Si 

A22 If 

37# 

E6HZS 

600 

1 Ou 

100 m 



100 m 




1 0 

1.3 A 


200 u 

100C 

600 


1 0 


Si 

Alem 

38# 

ER6 

600 

1 Ou 

100 m 



100 m 




1 0 

1 3 A 


200 u 

100 A 

600 


1 0 


Si 

Alem 

39 

S1N4247 

600 

1 Ou 

500m 



1 0 




1 0 

1 1 A 

lOOn 

, 50u 

150 

600 


1 0 § 

200A 

Si 

A248d 

40 

S1N5201 

600 

1 Ou 

500m 



1 0 




3 0 

1 0 A 

1 50n 

lOOu 

150 

600 


3 0 § 

200A 

Si 

A248d 

4U# 

SRI HM 1 2 

600 

1 Ou 

10 m 



10 m 




500m 

1 4 A 

lOu 

300u 

100 J 

600 


400m§ 

100J 

Si § 

Albv 

42 

1N3963C 

600 

1 5u 

10 










400u 

1 50A 

600 



1 65A 

Si 

D04 

43 

101KL60S15 

600 t 

1 5u0 

315 



30 




315 

1 4 


15m0 

120C 

600 


100 § 

1 75J 

Si 

DO80 

44 

251UL60S15 

600 t 

1.5u0 

785 



30 




785 

1 6 


16m0 

105C 

600 


250 § 

1 75J 

Si 

DO90 

454 

401PDL60S15 

600 t 

1 5u(Z) 

1 2k 



30 




1 2k 

20 A 


15m0 

95C 

600 


400 § 

175J 

SiA 

J200a 

46 

1N5552 

600 

2Ou0 

500m 



250m 




3 0 

1.0 A0 

I.Ou 

25u 

100 A 

600 

1OOpt0 

3.0 § 

200A 

Si 

A248a 

474 

1N5618 

600 

2 Ou0 

1 0 



250m 




1 0 

1 2 A 

500n 

25u 

100 A 

600 

25p[2 

1 0 

200A 

Si 

A 109c 

48 

JAN1N5618 

600 

2 Ou 

500m 



1 0 




1 0 

1 2 A 

500n 

25u 

100 A 

600 


1.0 

200A 

Si 

A248e 

49 

101KL60S20 

600 t 

2 Oup 

315 



35 




315 

1 4 


15m0 

120C 

600 


100 § 

1 75J 

Si 

DO80 

50 

251UL60S20 

600 t 

2 Ou@ 

785 



35 




785 

1 6 


16m0 

105C 

600 


250 § 

1 75J 

Si 

DO90 

514 

401PDL60S20 

600 t 

2 OuCZl 

1 2k 



35 




1 2k 

20 A 


15m0 

95C 

600 


400 § 

1 75J 

SiA 

J200a 

52y 

G1J 

600 

2 .0u 

500m 



1 0 




1 0 

1 0 A 

2 Ou 

lOOu 

100 J 

600 

1 4p 

1 0 § 

1 75A 


A94j 

53y 

G2J 

600 

2 Ou 

500m 



1 0 




2 0 

1 2 A 

500n 

lOu 

100 J 

600 

1 4p 

2.0 § 

175A 


A94j 

54# 

2913 

600 * 

2 5 uCZ5(Zl 

30m 

5.0 

50K 



_0_ 


100 m 

4.5 

5 Ou 



600 



150J 

Si* 

Alng 

55 

1N3963 

600 

3 Ou0 

10 

50 

250K 

900m 




1 2m 

50 


40m 

150 

600 


3 5 

1 65B 

Si 

D04 

56 

JAN 1N5552 

600 

3 Ou 

500m 



1 0 




3 0 

1 0 A 

1 Ou 

20 u 

100 A 

600 


3 0 

200A 

Si 

A248b 

57 ▼ 

G3J 

600 

3 Ou 

500m 



1 0 




3 0 

1 0 A 

2 Ou 

lOOu 

100 J 

600 

3 Op 

3.0 § 

175A 


A94m 

58# 

F600 

600 

4 Ou[2 

20 m 



2 0m 


w 


300m 

1 2 A 

1 Ou 


25A 

600 


300m§ 

125A 

Si 

D029 

59# 

SF6GR315 

600 

4.5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


600 




SiA 

M522 

60# 

SF6HR315 

600 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


600 




SiA 

M523 

61# 

SF7GR315 

600 

4 5uf 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


600 




SiA 

M522 

62# 

SF7HR315 

600 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


600 




SiA 

M523 

63 

JAN 1N4247 

600 t 

5 OulZ) 

500m 



1 0 




1 .0m 

1.3 A 

1 Ou 

150u 

150A 

600 


1 0 § 

175A 

Si 

Altc 

64 

JAN 1N5626 

600 t 

5 Ou0 

500m 



1 0 




3 5 

1 0 A 

1 Ou 

lOOu 

1 50A 

600 


25 § 

200A 

Si 

A248j 

65# 

1SB60 

600 

5 Ou 








1 0 

25 A 


200 u 

100 J 

600 


1 0 § 

150S 


M562 

66 # 

2506 

600 

5 OulZl 

20 m 



2 0m 




1 8 

1.5 

lOu 



600 

40d 

600m 

1 50J 

Si 

A9h 

67# 

2606 

600 

5 Ou0 

20 m 



2 0m 


w 


7 5 

1 8 

lOu 



600 

40p 

25 

50J 

Si 

S87e 

68 # 

D1-600 

600 

lOu 

10 

200 






1 0 

1 0 A 

lOu 


25J 

600 

lOOp* 

1 0 § 

175J 

Si 

Alea 

69# 

DAI-600 

600 

lOu 

10 

200 






1 0 

1 0 A 

lOu 


25J 

600 


1 0 § 

1 45J 

Si 

A lea 

70# 

MSR60 

600 

20 u 

20 m 



1 Om 


w 


1 0 

1.2 A 


5 Ou 


600 

30p 

1 5 § 

150A 

Si 

D027 

71# 

PL4005 

600 t 

20 u 

20 m 



1 Om 


0 


1 0 

1 2 A 

5.0u 



600 

30p 

1 5 § 

1 50A 

SiA 

D027 

72 

MB220 

625 

400n 

5 Om 

40 

100 k 





1.2 

1 3 A 

1 Ou 

lOOu 

100 

530 

10d 

1.5 

1 75A 

SiA 

A60f 

73 

MB227 

625 

400n 

5.0m 

40 

100 k 





850m 

1 3 A 

3 Ou 

500u 

100 

535 

lOp 

1 5 

1 75A 

Si 

A60f 

74 

MT206 

625 

400n 

5 Om 

40 

250k 


100 k 



500m 

1 0 

1 Ou 

100 m 

100 A 

530 

6 Op 




A60e 

75 

MT213 

625 

400n 

5 Om 

40 

250k 


100 k 



250m 

1.0 

3.0u 

500m 

10 OA 

525 

6 Od 




A60e 

76 

1N4320 

640 t 











1 Ou 



640 

1 Opt 


1 50A 

Si 

F27d 

77 

1N5190 

650 

4OOn0 

1 



1 




3 

1 1 A 

5 Ou 

.10m 

100 A 

600 

1 60p 

3 

1 75A 

Si 

A146e 

78 

1N5433 

720 

400nlZl 

10 m 



10 m 




2 0m 

1 2 A 

50u 

lOOu 

10 OA 

600 


2 .0m 

1 75A 

Si 

A146k 

79 

1N5434 

720 

4OOn0 

1 0 



1 0 




2 0m 

1.1 A 

50u 

lOOu 

100 A 

600 


2 0m 

175A 

Si 

A146k 

80# 

1N4947 

800 

25On0 

1 0 



250m 




1 0 

1.3 A 


500u 

175A 

800 

2Op0 

20 § 

1 75A 

Si 

Altc 

814 

JAN 1N4947 

800 t 

250nE) 

500m 



1.0 




1 0 

1 3 A 

1 Ou 

200 u 

150A 

800 

1OdT0 

1.0 § 

175A 

Si 

Altc 

82y 

DSR1069 

800 

25On0 

1 0 



1.0 




500m 

1.2 A 

1 Ou 

50u 

100 

800 


20 



A266 

83 

RIB080 

800 

250n@ 

50 



1 0 




3 0 

1 3 A 

15u 

500u 

10 OA 

800 


3.0 

175J 

Si 

Aleu 

84 

RL080 

800 

250n 

500m 







1 

1.3 A 

2 .0u 

,10m 

100 

800 


1 

150A 

Si 

A3c 

85 

SLA5202HF 

800 

25On0 

500m 



1 0 




3 0 

1 0 A 

5.0u 

lOOu 

100 

800 


3 0 § 

175A 

SiA 

A3 In 

864 

1N5621 

800 

3OOn0 

1 0 



250m 




1 0 

1 2 A 

500n 

25u 

100 A 

800 

2Op0 

1.0 

200A 

Si 

A109c 

87 

JAN1N5621 

800 

300n 

500m 



1 0 




1 0 

1 2 A 

500n 

25u 

100 A 

800 


1 0 

200A 

Si 

A248e 

88 

ED8308 

800 

300n 

1 0 

30 






60 

1.4 A 

15u 

3 Om 

100C 

800 


6.0 

1 50A 

Si 

DO 40 

89 

ED8311 

800 

300n 

1.0 

30 






12 

1.4 A 

25u 

5 Om 

100C 

800 


12 

150A 

Si 

DO40 

90# 

UFSD1B 

800 

300n 

2 .0m 

15 


70m 

600 



200 m 

2.5 

lOu 



800 


130m 

100 J 

Si 

A22 If 

91# 

BYX66-800 

800 

500n 

1 0 

30 



1 0 



12 

1.5 A 

15u 

3.0m 

100C 

800 


12 

1 50J 

SiA 

D04 

92# 

BYX67-800 

800 

500n 

1 0 

30 



1.0 



30 

1 5 A 

80u 

10 m 

100C 

800 


30 

150J 

SiA 

D05 

93# 

RPX800 

800 

500n(Zl 

1 0 

30 






1 0 

1.5 A 

3 Ou 





1 0 

150A 


A3 la 

94 

RS80 

800 

500n 

1 0 

30 


3 0 




60 

1.4 A 

15u 

3 Om 

100C 

800 


6 0 

150A 

Si 

D04 

95 

RT80 

800 

500n 

1 

30 


1 4m 




12 

1 4 A 

25u 

5.0m 

100C 

800 


12 

150C 

Si 

D04 

96 

RTC80 

800 

500n(Z) 

1 0 

30 


20 




20 

1 2 A 

25u 





40 

1 75C 

Si 

M446*1Z] 

97# 

HFSD1B 

800 

800n 

2 0m 

15 


70m 

600 



500m 

1 2 A 

lOu 



800 


300m 

100J 

Si 

A22 If 

98 

SCBR8M 

800 

1 .Ou 

500m 



1 


A 


1 0 

1.3 A 

20uA 

06mA 

125A 

800 


1.5 

1 50A 

Si 


9944/ 

SR 1 HM 16 

800 

I.Ou 

10 m 



10 m 




500m 

1 4 A 

lOu 

300u 

100 J 

800 


400m§ 

100J 

Si§ 

Albv 

100 

101KL80S15 

800 t 

1.5u0 

315 



30 




315 

1 4 


15m0 

' 120C 

800 


100 § 

175J 

Si 

DO10 

101 

251UL80S15 

800 t 

1.5u@ 

785 



30 




785 

1 6 


16m0 

> 105C 

800 


250 § 

1 75J 

Si 

DO90 

1024 

401PDL80S15 

800 t 

1.5uEl 

1 2k 



30 




1 2k 

20 A 


15m0 

■ 95C 

800 


400 § 

175J 

SiA 

J200a 

103 

1N5553 

800 

2 .0u@ 

500m 



250m 




30 

1 1 A0 

1 Ou 

25u 

100 A 

800 

9Opt0 

3.0 § 

200A 

Si 

A248a 

1044 

1N5620 

800 

2 .Ou0 

1 0 



250m 




1 0 

1.2 A 

500n 

25u 

100 A 

800 

20pCZT 

1 0 

200A 

Si 

A 109c 

105 

JAN 1N5620 

800 

2 .0u 

500m 



1 0 




1.0 

1 2 A 

500n 

25u 

100 A 

800 


1 0 

200A 

Si 

A248e 

106 

101KL80S20 

800 t 

2 Ou0 

315 



35 




315 

1 4 


15m0 

120C 

800 


100 § 

175J 

Si 

DO80 

107 

251UL80S20 

800 t 

2 .0u@ 

785 



35 




785 

1 6 


16m0 

105C 

800 


250 § 

175J 

Si 

DO90 

1084 

401PDL80S20 

800 t 

2.Ou0 

1 2k 



35 




1 2k 

20 A 


15m0 

95C 

800 


400 § 

175J 

SiA 

J200a 

1 09t 

G1 K 

800 

2 Ou 

500m 



1 0 




1 0 

1 0 A 

2 ~0li 

lOOu 

100 J 

800 

1 4p 

1 0 § 

175A 


A94j 

110 T 

G2K 

800 

2 .0u 

500m 



1 0 




20 

1 2 A 

500n 

lOu 

100 J 

800 

1 4d 

20 § 

175A 


A94i 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

u 

RECOVERY TIME ! 

MIN. FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT I 

CAP. 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION II 

LINE 

TYPE 

PIV 

2 J 

TEST CONDI 

TIONS 1 

C 

STORE 

CURRENT 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

at 

VAX RATING! 


DWG 

No 

No 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

Ir 

RL 

K 

TIME 

at 25°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(a) 

(A) 

(a) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

<°C) 



1 

JAN 1 N5553 

800 

3 Ou 

500m 



1 0 




3,0 

1 1 A 

1 Ou 

20 u 

100 A 

800 


3 0 

200A 

Si 

A248b 

2 y 

G3K 

800 

3 Ou 

500m 



1.0 




30 

1 0 A 

2 Ou 

lOOu 

100 J 

800 

3 Op 

3 0 § 

1 75A 


A94m 

3# 

SF8GR315 

800 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


800 




SiA 

M522 

4# 

SF8HR315 

800 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


800 




SiA 

M523 

5 

JAN 1N4248 

800 t 

5.Oup 

500m 



1.0 




1 Om 

1.3 A 

1 .Ou 

1 50u 

150A 

800 


1 0 § 

175A 

Si 

Altc 

6 

JAN 1N5627 

800 t 

5 OuP 

500m 



1 0 




3 5 

1.0 A 

1 .Ou 

10Ou 

150A 

800 


2 5 § 

200A 

Si 

A248i 

7# 

1SB80 

800 

5 Ou 








1 0 

2.5 A 


200 u 

100 J 

800 


1 0 § 

150S 


M562 

8 

MPN3208 

800 

6 .0u 

150m 



75m 




10 m 

650m 

3 On 

1.3u 

125 

500 

l.lp 


1 25J 

Si 

M465a 

9# 

D1-800 

800 

lOu 

10 

200 






1 0 

1 0 A 

lOu 


25J 

800 

1 OOd* 

1.0 § 

1 75J 

Si 

A lea 

10 # 

MSR80 

800 

20 u 

20 m 



1 Om 


P - 


1 0 

1.2 A 


5 Ou 


800 

30p 

1 5 § 

1 50A 

Si 

D027 

11 # 

PL4006 

800 t 

20 u 

20 m 



1 .0m 


P 


1.0 

1.2 A 

5.0u 



800 

30p 

1 5 § 

1 50A 

SiA 

D027 

12 

CB80F 

800 

250m 

500m 



1 0 




750m 

1 3 A 

5 Ou 

150u 

100 

800 


750m§ 

150A 

Si 

Alba 

13 

SF8 

850 

250n 

500m 



1 




1 

1.3 

.10u 

03m 

125 

800 

15pt 

1 

1 75J 

Si 

Albs 

14# 

2914 

900 

2.5u0p 

30m 

5 0 




0 


100 m 

6.0 

5 Ou 



800 



150J 

Si* 

Alpc * 

15# 

SF9GR315 

900 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


900 




SiA 

M522 

16# 

SF9HR315 

900 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


900 




SiA 

M523 

17 

MPN3209 

900 

6 .0u 

150m 



75m 




10 m 

650m 

3.On 

1 3u 

125 

500 

1 Ip 


125J 

Si 

M465a 

18# 

SFM10 

1 Ok 

lOOn 

12 m 



25m 




25m 

5.0 A 

lOOn 

12 m 

100 

1 .0k 


25m§ 

150A 

Si 

Alru 

19 

AM1010A 

1 .0k 

1 50n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

20 

1 Ou 

1 50u 

150 

1 Ok 

3.0pp 

200 m 

200S 

SiA 

C42g 

20 

S010G 

1 Ok 

200 np 

1 .0m 



1 Om 

Ik 



50 

10 A 

25n 

20 u 

150 

1 Ok 

50p 

50m 

150A 

Si 

Alfd 

21 

CB100F 

1 Ok 

250n 

500m 



1 0 




750m 

1 3 A 

5 Ou 

150u 

100 

1 Ok 


750m§ 

150A 

Si 

Alba 

22 

RIB 100 

1 Ok 

250np 

50 



1 0 




3.0 

1 3 A 

15u 

500u 

100 A 

1 Ok 


3 0 

175J 

Si 

A leu 

23 

RL100 

1 .0k 

250n 

500m 







1.0 

1 3 A 

2 Ou 

lOOn 

100 

100 


1.0 

150A 

Si 

A3c 

24 

S1N4948 

1 .0k 

250n 

500m 



1 0 




1.0 

1 2 A 

lOOn 

50u 

150 

1 .0k 


1.0 § 

200A 

Si 

A248d 

25 

SLA5203HF 

1 .0k 

250np 

500m 



1 0 




3.0 

1.0 A 

5.0u 

lOOu 

100 

1 .0k 


3 0 § 

175 A 

SiA 

A3 In 

26y 

100KF10 

1 Ok 

300n 

2 0m 



2 0m 


P 


100 m 

30 

1 Ou 

20 u 

75 

1 Ok 


100 m 

150S 

Si 

D07 

27 

ED8309 

1 .0k 

300nP 

1.0 

30 


3.0 




6.0 

1 4 A 

1 5u 

3 Om 

100C 

1 .0k 


6 0 

150C 

Si 

D04P 

28 

ED8312 

1 .0k 

300np 

1.0 

30 


3.0 




12 

1.4 A 

25u 

3.0m 

100C 

1 .0k 


12 

150C 

Si 

D04p 

29y 

TNF10 

1 .0k 

300n 

2 .0m 



2 Om 


P 


15m 

3 0 

30n 

15u 

75 

1 .0k 

2 .Op 

15m 

150S 

Si 

A109b 

30# 

UFSD1C 

1 Ok 

300n 

2 .0m 

15 


7 Ou 

600 



200 m 

2.5 A 

lOu 



1 .0k 


130m 

100 J 

Si 

A22 If 

31 

VA10X 

1 .0k 

300np 

2 .0m 



2 Om 


w 


40m 

6.0 

.30u 

.06m 

100 

1 .0k 


40m 

150 

SiA 

Aim 

32 

VB10X 

1 Ok 

300np 

2 0m 



2 0m 


p 


50m 1 

60 

.30u 

.06m 

100 

1 Ok 


50m 

150 

SiA 

Alfc 

33t 

3DF10 

1 Ok 

350n 

2 0m 



4 Om 




30m 

3.0 A 

20 n 

5.0u 

75 

1 .0k 

2 OdP 

30m 

150S 

Si 

A109d 

344 

1N4948 

1 Ok 

500np 

1 0 



250m 




1.0 

1 3 A 


500u 

1 75A 

1 Ok 

15p|2 

2 0 § 

1 75A 

S. 

Altc 

354 

JAN 1N4948 

1 Okt 

500np 

500m 



1 0 




1.0 

1 3 A 

1 Ou 

200 u 

150A 

1 Ok 

1 5ptp 

1.0 § 

175A 

Si 

Altc 

364 

1N5623 

1 Ok 

500nP 

1 0 



250m 




1.0 

1 2 A 

500n 

25u 

10 OA 

1 Ok 

15d0 

1.0 

200A 

Si 

A 109c 

37 

JAN 1N5623 

1 Ok 

500n 

500m 



1 0 




1.0 

1 2 A 

500n 

25u 

10 OA 

1 .0k 


1.0 

200A 

Si 

A248e 

38 

AM 1010 

1 .0k 

500n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

2 0 

1 Ou 

150u 

150 

1 Ok 

3.0pp 

200 m 

200S 

SiA 

C42g 

39# 

BA159 

1 .0k 

500nP 

10 m 



10 m 




1 0 

1 5 

5.0u 

lOOu 

125A 

1 Ok 



1 50J 

SiA 

Albq 

40# 

BYX66-1000 

1 .0k 

500n 

1 0 

30 



1 0 



12 

1.5 A 

25u 

3.0m 

100C 

1 .0k 


12 

150J 

SiA 

D04 

41# 

BYX67-1000 

1 .0k 

500n 

1.0 

30 



1 0 



30 

1 5 A 

80u 

10 m 

100C 

1 .0k 


30 

150J 

SiA 

D05 

42 

RSI 00 

1 .0k 

500n 

1 0 

30 


3 0 




6.0 

1.4 A 

15u 

3.0m 

100C 

1 .0k 


6 0 

1 50C 

Si 

D04 

43 

RT100 

1 Ok 

500n 

1.0 

30 


1 4m 




12 

1.4 A 

25u 

5.0m 

100C 

1 Ok 


12 

1 50C 

Si 

D04 

44 

SF10 

1 Ok 

500n 

500m 



1 0 




1.0 

1.3 

lOOn 

30u 

125 

1 .0k 

lOpt 

1.0 

1 75J 

Si 

Albs 

45# 

HFSD1C 

1 Ok 

800n 

2 .0m 







500m 

1 2 A 

lOu 



1 .0k 


300m 

100 J 

Si 

A221f 

46 

S1N4249 

1 Ok 

1 .Ou 

500m 



1 0 




1.0 

1 1 A 

lOOn 

50u 

150 

1 .0k 


1 0 § 

200A 

Si 

A248d 

47 

SCBR10M 

1 Ok 

1 Ou 

500m 



1.0 


A 


1.0 

1 3 A 

200nA 

60uA 

125A 

1 Ok 


1 5 

150A 

Si 


48 

101KL100S15 

1 Okt 

1.5uP 

315 



30 




315 

1.4 


15m0 

120C 

1 Ok 


100 § 

1 75J 

S. 

D08P 

49 

251UL100S15 

I.Okt 

1 5up 

785 



30 




785 

1 6 


16m0 

105C 

1 .0k 


250 § 

175J 

Si 

TD09P 

50 

1N5554 

1 Ok 

2 Oup 

500m 



250m 




3 0 

1.1 A0 

I.Ou 

25u 

100 A 

1 Ok 

85ptP 

3 0 § 

200A 

Si 

A248a 

514 

1N5622 

1 Ok 

2 OuP 

1 0 



250m 




1.0 

1 2 A 

500n 

25u 

100 A 

1 .0k 

15pp 

1.0 

200A 

Si 

A 109c 

52 

JAN 1N5622 

1 Ok 

2 Ou 

500m 



1 0 




1.0 

1 2 A 

500n 

25u 

100 A 

iTOk 


1.0 

200A 

Si 

A248e 

53 

101KL100S20 

1 Okt 

2 Oup 

315 



35 




315 

1.4 


15m0 

120C 

1 .0k 


100 § 

175J 

S. 

D08p 

54 

251UL100S20 

1 Okt 

2 .0uP 

785 



35 




785 

1 6 


16m0 

105C 

1 .0k 


250 § 

1 75J 

S. 

D09P 

554 

401PDL100S2i 

) 






















1 Okt 

2 Oup 

1 .2k 



35 




1 .2k 

20 A 


15m0 

95C 

1 Ok 


400 § 

175J 

SiA 

J200a 

56y 

G1M 

1 Ok 

2 Ou 

500m 



1 0 




1.0 

1.0 A 

2 Ou 

lOOu 

100 J 

1 Ok 

1 4d 

1 0 § 

175A 


A94i 

57y 

G2M 

1 .0k 

2 Ou 

500m 



1 0 




20 

1 2 A 

500n 

lOu 

100 J 

1 .0k 

1 4p 

2.0 § 

175A 


A94j 

58 

MPR10 

1 .0k 

2 5u 








500m 

1 8 A 

5.0u 

200 u 

175J 

1 .0k 


500m 

100 A 



59 

JAN 1N5554 

1 .0k 

3 Ou 

500m 



1 0 


_i 


3.0 

1 1 A 

I.Ou 

20 u 

100 A 

1 .0k 


3.0 

200A 

Si 

A248b 

60y 

G3M 

1 Ok 

3 Ou 

500m 



1.0 




3.0 

1.0 A 

2 .0u 

lOOu 

100 J 

1 Ok 

3.Op 

3 0 § 

175A 


A94m 

61# 

SF10GR315 

1 Ok 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


1 .0k 




SiA 

M522 

62# 

SF10HR315 

1 .0k 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


1 .0k 




SiA 

M523 

63 

JAN 1 N4249 

I.Okt 

5 Oup 

500m 



1 0 




1 Om 

1 3 A 

I.Ou 

150u 

1 50A 

1 Ok 


1 0 § 

175A 

Si 

Altc 

64# 

1SB100 

1 .0k 

5.0u 








1 0 

2 5 A 


200 u 

100 J 

1 Ok 


1 0 § 

1 50S 


M562 

65# 

D1-1000 

1 Ok 

lOu 

10 

200 






1 0 

1.0 A 

lOu 


25J 

1 Ok 

1 OOd* 

1.0 § 

145J 

Si 

A lea 

66 # 

MSR100 

1 .0k 

20 u 

20 m 



1 Om 


w 


1 0 

1 2 A 


5 Ou 


1 .0k 

30p 

1.5 § 

1 50A 

Si 

D027 

67# 

PL4007 

1 Okt 

20 u 

20 m 



1 Om 


p 


1 0 

1 2 A 

5.0u 



1 .0k 

30p 

1.5 § 

1 50A 

SiA 

D027 

68 # 

2915 

1 Ik 

2 5u0P 

30m 

5 0 




9L 


100 m 

7 5 

5.0u 



1 Ok 



150J 

Si* 

AIdv * 

69# 

SF11GR315 

1 Ik 

4.5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


1 .1k 




SiA 

M522 

70# 

SF11HR315 

1 Ik 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


1 Ik 




SiA 

M523 

71 

SLA5204HF 

1 2k 

250nP 

500m 



1 0 




30 

1 0 A 

5 Ou 

10Ou 

100 

1 .2k 


3 0 § 

175A 

SiA 

A3 In 

72y 

TNF12 

1 .2k 

300n 

2 0m 



2 0m 


W 


15m 

30 

30n 

15u 

75 

1 .2k 

2 .0p^ 

15m 

150S 

Si 

A109b 

73y 

3DF12 

1 .2k 

350n 

2 0m 



4 Om 




30m 

30 A 

20 n 

5.0u 

75 

1 .2k 

2 OpP 

30m 

150S 

Si 

A109d 

74 

USR12 

1 .2k 

500nP 

10 m 



5 Om 




400m 

3 3 A 

5.0u 

15m 

100 

1 .2k 


750m 

150A 

Si 

Alfv 

75 

101KL120S20 

1 2kt 

2 0u(3 

315 



35 




315 

1.4 


15m0 

120C 

1 .2k 


100 § 

175J 

Si 

DO80 

76 

251UL120S20 

1 .2kt 

2 Oup 

785 



35 




785 

1 6 


16m0 

105C 

1 2k 


250 § 

175J 

Si 

D09p 

774 

401 PDL1 20S2< 























1 2kt 

2 Oup 

1 2k 



35 




1 .2k 

2.0 A 


15m0 

95C 

1 Ok 


400 § 

175J 

SiA 

J200a 

78 

MPR12 

1 .2k 

2 5u 








500m 

1 8 A 

5.0u 

200 u 

175J 

1 2k 


500m 

100 A 



79# 

SF12GR315 

1 .2k 

4 5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


1 2k 




SiA 

M522 

80# 

SF12HR315 

1 .2k 

4.5ut 

250 



25m 




250 

775m0 


25m 


1 2k 




SiA 

M523 

81# 

1S1517 

1 2k 

10 up 

20 m 



1 Om 




2.0 

2.0 

20 u 



1 .2k 


500m 

150J 

Si 

A56b 

82 

101KL130S20 

1.3kt 

2 OuP 

315 



35 




315 

1 4 


15m0 

> 1 20C 

1 3k 


100 § 

1 75J 

Si 

D08P 

83 

251UL130S20 

1 3kt 

2 .Oup 

785 



35 




785 

1 6 


16m0 

> 105C 

1.3k 


250 § 

175J 

Si 

D09p 

844 

401PDL130S2I 

b 






















1 3kt 

2 OuP 

1 2k 



35 




1 2k 

20 A 


15m(Z 

5 95C 

1 Ok 


400 § 

175J 

SiA 

J200a 

85# 

2916 

1 3k 

2 5u0p 

30m 

50 




¥ 


100 m 

90 

5.0u 



1 2k 



150J 

Si* 

Alpy 

86 

SLA5205HF 

1 4k 

250np 

500m 



1 0 




30 

1 0 A 

5.0u 

lOOu 

100 

1 4k 


3.0 § 

175A 

SiA 

A3 In 

87# 

9649 

1 4k 

5 OuP 

20 m 



2 0m 



P 

100 m 

2.0 

lOu 





100 m 

150J 

Si 


884 

DRS114C 

1.4k 

15 up 

500m 

5 0 


500m 




1.0 

1 0 A 

lOu 

200 u 

125A 

1 4k 


1.5 

125 A 

Si 

A168c 

894 

DRS114D 

1 4k 

20 up 

500m 

5 0 


500m 




1 0 

1 0 A 

lOu 

200 u 

125A 

1.4k 


1.5 

1 25A 

Si 

A168c 

904 

SFM15 

1.5k 

lOOn 

12 m 



25m 




25m 

50 A 

lOOn 

12 m 

100 

1 5k 


25m§ 

150A 

Si 

Alru 

91 

1N4441 

1.5 kt 

300np 

2 0m 


1 Ok 

2 0m 


I 


25m 

4.0 A 

300n 

I.Ou 

40 

1.5k 


25m 

150A 

SiA 

Alfm 

92y 

TNF15 

1.5k 

300n 

2 0m 



2 .0m 


P 


15m 

3.0 

30n 

15u 

75 

1.5k 

2 Op 

1 5m 

1 BOS 

Si 

A109b 

93 

VA15X 

1.5k 

300nP 

2 .0m 



2 .0m 


P 


40m 

6.0 A 

300n 

60u 

100 

1 5k 


40m 

150 

SiA 

Aim 

94 

VB15X 

1.5k 

300np 

2 0m 



2 Om 


P 


50m 

60 A 

300n 

60u 

100 

1 5k 


50m 

150 

SiA 

Alfc 

95y 

3DF15 

1 5k 

350n 

2 0m 



4.0m 




30m 

3.0 A 

20 n 

5,0u 

75 

1.5k 

2 .0pP 

30m 

150S 

Si 

A109d 

96 

USR15 

1 5k 

500nP 

10 m 



5 Om 




400m 

4.0 A 

5.0u 

150u 

100 

1 5k 


600m 

150A 

Si 

Alfv 

97# 

2917 

1 5k 

2.5u0P 

30m 

5 0 






100 m 

11 

5.0u 



1 4k 



150J 

Si* 

Alrb * 

98 

MPR15 

1.5k 

2 5u 








500m 

1 8 A 

5 Ou 

150u 

175J 

1 5k 


500m 

10OA 



99# 

1S1517A 

1.5k 

iOuP 

20 m 



1 Om 




20 

2.0 

20 u 



1 5k 


500m 

150J 

Si 

A56b 

100 

RF160A 

1 6k 

200 P 

500m 







500m 

2.6 

2 .0u 

lOOu 

100 

1 6k 


500m 

1 50A 

Si 

A3c 

101 

RF160B 

1 .6k 

250 P 

500m 







500m 

2 6 

2 .0u 

lOOu 

100 

1 6k 


500m 

150A 

Si 

A3c 

102 # 

2918 

1.7k 

2.5u0P 

30m 

5 0 






100 m 

12 

5.0u 



1 .6k 



150J 

Si* 

Alrp * 

1034 

SFM20 

2 .0k 

lOOn 

12 m 



25m 




25m 

5.0 A 

lOOn 

12 m 

100 

2 .0k 


25m§ 

150A 

Si 

A1 ru 

104 

AM1020A 

2 .0k 

1 50n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

4.0 

I.Ou 

150u 

150 

2 .0k 


200 m 

200S 

SiA 

C42I 

105# 

MU2 

2 .0k 

200 nP 

100 m 



100 m 




200 m 

4.0 A 

2 .0u 

lOOu 

100 A 

2 .0k 

35dP 

200 m 

125A 

SiA 

A83v 

106 

RF200A 

2 0k 

200 n 

500m 







500m 

2.6 A 

2 .0u 

lOOu 

100 

2 .0k 


500m 

150A 

Si 

A3c 

107 

S020G 

2 .0k 

200 nP 

1 Om 



1 Om 

1 Ok 



. 50m 

10 A 

25n 

20 u 

. 150 

2 .0k 


45m 

1 50A 

Si 

Alfd 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



3J 

u 

RECOVERY TIME 

MIN. FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT | 

CAP. 

ABSOLUTE 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS i 

C 

STORE 

CURRENT 

lr 

lr 

TEMP 

TEST 

at 

MAX R/ 

\TING 


DWG. 

No 

No 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

lr 

RL 

K 

TIME 

at 2E 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No. 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 


(A) 

(ft) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

CO 

(V) 

(F) 

(A) 

CC) 



It 

10F20 

2 Ok 

250n 

2 0m 



4.0m 




10 m 

5 Ou 

1 .Ou 

20 u 

100 

2 .0k 


10 m 

150S 

Si 

Aldf 

2t 

50F20 

2 .0k 

250n 

2 0m 



4.0m 




50m 

50 

1 Ou 

20 u 

100 

2 .0k 


50m 

1 50S 

Si 

Aldf 

3t 

1OOF2O0 

2 Ok 

250n 

2 Om 



4.0m 




100 m 

5 0 

1 .Ou 

20 u 

100 

2 0k 


100 m 

1 50S 

Si 

Aldf 

4 

RF200B 

2 .0k 

250n 

500m 







500m 

2 6 A 

2 Ou 

lOOu 

100 

2 Ok 


500m 

1 50A 

Si 

A3c 

5t 

100KF20 

2 0k 

300n 

2 Om 



2 0m 


0 


100 m 

30 

1 Ou 

20 u 

75 

2 Ok 


100 m 

1 50S 

Si 

D07 

6 

HX20G 

2 Ok 

300n 

2 Om 



2 0m 




10 m 

10 

2 Ou 

10 m 

100 

2 Ok 


30m 

125A 

Si 

A Ifs 

7 

VA20X 

2 .0k 

3OOn0 

2 0m 



2 0m 


W 


40m 

60 A 

300n 

60u 

100 

2 Ok 


40m 

150 

SiA 

A1 m 

8 

VB20X 

2 Ok 

3OOn0 

2 Om 



2 Om 


0 


50m 

60 A 

300n 

60u 

100 

2 Ok 


50m 

150 

SiA 

Alfc 

9 

VC20X 

2 Okt 

300n(Zl 

1 0 



20 


t 


100 m 

4 8 

2 Ou 

2 Om 

1 25A 

2 Ok 


20 

1 25A 

SiA 

M430 

IOt 

3DF20 

2 Ok 

350n 

2 0m 



4 Om 




30m 

3 0 A 

20 n 

5 Ou 

75 

2 Ok 

2 Op0 

30m 

150S 

Si 

A109d 

1 1 

AM 1020 

2 Ok 

500n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

4 0 

1 Ou 

1 50u 

150 

2 Ok 


200 m 

200S 

SiA 

C42I 

12 

USR20 

2 Ok 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




400m 

5.5 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

2 0k 


500m 

1 50A 

Si 

AlhD 

13 

7701-2X 

2 Ok 

3OOm0 

2 0m 



2 0m 




50m 

5 0 A 

1 Ou 

1 50u 

1 25A 

2 Ok 


100 m 

1 25A 

SiA 

A1 jb 

14 

JAN1N5482 

2 4k0 

3 Ou0 

500m 



1 0 




3.0 

4 8 A 

5 Ou 

1 50u 

1 25A 

2 0k 

10 p0 

1 0 

1 50A 

Si 

A1 jh 

15 

SCF2500 

2 5k 

1 50n 

500m 



1 0 


A 


500m 

60 

lOOnA 

15uA 

100 

2 5k 


500m 

175 

S. 

A 138c 

1 6t 

SCFS2500 

2 5k 

150n 

500m 



1 0 




1 0 

80 A 

lOu 

1 20u 

100 

2 5k 


20 § 

1 75A 

Si 

A138w 

174 

SFM25 

2 5k 

250n 

12 m 



25m 




25m 

5 0 A 

lOOn 

12 m 

100 

2 5k 


25m§ 

1 50A 

Si 

A1 ru 

18 

VA25X 

2 5k 

3OOn0 

2 Om 



2 Om 


0 


20 m 

80 A 

300n 

60u 

100 

2 5k 


20 m 

150 

SiA 

Aim 

19 

VB25X 

2 5k 

3OOn0 

2 Om 



2 Om 


0 


25m 

12 A 

300n 

60u 

100 

2 5k 


25m 

150 

SiA 

Alfc 

20t 

3DF25 

2 5k 

350n 

2 Om 



4 Om 




30m 

3 0 A 

20 n 

5 Ou 

75 

2 Ok 

2 Op0 

30m 

1 50S 

Si 

A109d 

21 

UDD2 5 

2 5k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




1 2 

6.0 A 

5 Ou 





2 2 § 

1 50A 

Si 

S221 

22 

UDF2 5 

2 5k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




2 2 

60 A 

lOu 





4 5 § 

1 50A 

Si 

S221 

23 

UGF2.5 

2 5k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




2 5 

6.0 A 

lOu 





5 0 § 

1 50A 

Si 

S293 

24 

USR25 

2 5k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




400m 

6 6 A 

5.0u 

1 50u 

100 

2 5k 


400m 

150A 

Si 

Alho 

25# 

9650 

2 8k 

5 Ou[Zi 

20 m 



2 Om 



0 

100 m 

4 0 

lOu 





100 m 

150J 

Si 


26 

SFM30 

3 Ok 

100n(Zl 

5 Om 



10 m 


A 


10 m 

15 A 

lOOnA 

2 OuA 

10 OA 

3 Ok 

1 Opt0 

10 m 

1 50A 

Si 

A Ifh 

27 

AM1030A 

3 Ok 

15On0 

100 m 



lOOmt 




200 m 

8 0 

1 Ou 

1 50u 

150 

3 Ok 

1 Op0 

200 m 

200S 

SiA 

A Ike 

28# 

MU3 

3 Ok 

200 n@ 

100 m 



100 m 




200 m 

60 A 

2 Ou 

10Ou 

10 OA 

3 Ok 

35p0 

200 m 

1 25A 

SiA 

A83v 

29 

RK300A 

3 Ok 

200 n 

150m 







150m 

7 8 A 

2 Ou 

10Ou 

100 

3 Ok 


150m 

1 50A 

S. 

A3c 

30 

S030G 

3 Ok 

2OOn0 

1 Om 



1 Om 

1 Ok 



50m 

10 A 

25n 

20 u 

150 

3 Ok 

500 t0 

40m 

1 50A 

S. 

Alfd 

3 1 T 

10F30 

3 Ok 

250n 

2 Om 



4 Om 




10 m 

50 

1 Ou 

20 u 

100 

3 Ok 


10 m 

1 50S 

Si 

Aldf 

32t 

50F30 

3 Ok 

250n 

2 Om 



4 Om 




50m 

5 0 

1 Ou 

20 u 

100 

3 Ok 


50m 

1 50S 

Si 

Aldf 

33t 

1OOF3O0 

3 Ok 

250n 

2 Om 



4 Om 




100 m 

5.0 

1 Ou 

20 u 

100 

3 Ok 


100 m 

1 50S 

Si 

Aldf 

34 

RK300B 

3 Ok 

250n 

150m 







1 50m 

7 8 A 

2 Ou 

10Ou 

100 

3 Ok 


150m 

150A 

Si 

A3c 

35t 

100KF30 

3 Ok 

300n 

2 Om 



2 0m 


0 


100 m 

3 0 

1 Ou 

20 u 

75 

3 Ok 


100 m 

150S 

Si 

D07 

36 

7701-3X 

3 Ok 

3OOn0 

2 Om 


1 Ok 

2 Om 




50m 

70 

1 .Ou 

1 50u 

125 A 

3 Ok 


75m 

125A 

SiA 

Alib 

37 

7715-3X 

3 Ok 

3OOn0 

2 Om 


1 Ok 

2 .0m 




50m 

8 0 

1 Ou 

1 50u 

125 A 

3 Ok 


50m 

1 25A 

SiA 

Aljb 

38 

HX30G 

3 Ok 

300n 

2 Om 



2 Om 




10 m 

10 

2 Ou 

10 m 

100 

3 Ok 


30m 

125A 

Si 

A Ifs 

39 

RHP3 

3 Ok 

3OOn0 








2 5 

60 

5 Ou 





2.5k 

1 50A 

Si 

M239u 

40 

VA30X 

3 Ok 

3OOn0 

2 Om 



2 Om 


W 


20 m 

8 0 A 

300n 

60u 

10OA 

3 Ok 


20 m 

1 50A 

SiA 

Aim 

41 

VB30X 

3 Ok 

3OOn0 

2 Om 



2 .0m 


0 


25m 

12 A 

300n 

60u 

10OA 

3 Ok 


25m 

1 50A 

SiA 

Alfc 

42 

VC30X 

3 Okt 

3OOn0 

1 0 



20 


t 


100 m 

7 2 

2 Ou 

2 0m 

1 25 A 

3 Ok 


2 0 

125A 

SiA 

M430 

43t 

XF10-3 

3 Ok 

300n 

2 Om 



2 0m 


W 


10 m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

3 Ok 


10 m 

150S 

Si 

Alfc 

44t 

XF25-3 

3 Ok 

300n 

2 Om 



2 Om 


0 


25m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

3 Ok 


25m 

150S 


Alfc 

45t 

XF50-3 

3 Ok 

300n 

2 Om 



2 Om 


lEL 


50m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

3 Ok 


50m 

150S 


Alfc 

46t 

3DF30 

3 Ok 

350n 

2 Om 



4 Om 




30m 

3 0 A 

20 n 

5 Ou 

75 

2 0k 

2 Op0 

30m 

1 50S 

Si 

A109d 

47 

AM 1030 

3 Ok 

500n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

8 0 

1 Ou 

1 50u 

150 

3 Ok 

1 Op0 

200 m 

200S 

SiA 

Alke 

48 

USR30 

3 Ok 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




400m 

7 7 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

3 Ok 


400m 

1 50A 

Si 

AIiy 

49 

JAN 1 N5483 

3 6k0 

3.Ou0 

500m 



1 0 




3 0 

7 2 A 

5.0u 

1 50u 

1 25A 

3 0k 

”10 p0 

1 0 

1 50A 

Si 

Almu 

50 

SFM40 

4 Ok 

lOOn 

5 Om 



10 m 


A 


10 m 

15 A 

lOOnA 

2 OuA 

10OA 

4 Ok 

1 Opt0 

10 m 

1 50A 

Si 

A Ifh 

51 

AM1040A 

4 Ok 

150n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

10 

1 Ou 

1 50u 

150 

4 Ok 

5Od0 

200 m 

200S 

SiA 

Alke 

52# 

MU4 

4 Ok 

2OOn0 

100 m 



100 m 




200 m 

8 0 A 

2 Ou 

10Ou 

10 OA 

4 Ok 

35p0 

200 m 

125A 

SiA 

A83v 

53 

RK400A 

4 Ok 

2OOn0 

15 



30 




15 

7.8 A 

2 Ou 

10 

10 OA 

4 Ok 


15 

1 50J 

Si 

A3c 

54 

S040G 

4 Ok 

2OOn0 

1 Om 



1 Om 

Ik 



50m 

10 A 

25n 

20 u 

150 

4 Ok 

50d 

35m 

1 50A 

Si 

Alfd 

55t 

10F40 

4 Ok 

250n 

2 Om 



4 Om 




10 m 

5 0 

1 Ou 

20 u 

100 

4 Ok 


10 m 

150S 

Si 

Aldf 

56t 

50F40 

4 Ok 

250n 

2 Om 



4 Om 




50m 

50 

1 Ou 

20 u 

100 

4 Ok 


50m 

150S 

Si 

Aldf 

57t 

1OOF4O0 

4 Ok 

250n 

2 0m 



4 Om 




100 m 

5 0 

1 Ou 

20 u 

100 

4 Ok 


100 m 

150S 

Si 

Aldf 

58 

RK400B 

4 Ok 

25On0 

15 



30 




15 

7 8 A 

2 Ou 

10 

10 OA 

4 Ok 


15 

1 50J 

Si 

A3c 

59 

7 701-4X 

4 Ok 

3OOn0 

2 Om 


1 Ok 

2 .0m 




50m 

9 0 A 

1 Ou 

1 50u 

1 25A 

4 Ok 


75m 

125A 

SiA 

Aljb 

60 

HX40G 

4 Ok 

300n 

2 Om 



2 0m 




10 m 

10 

2 Ou 

10 m 

100 

4 Ok 


30m 

1 25A 

S. 

A Ifs 

61 

RHP4 

4 Ok 

300 n0 








2 5 

70 

5 Ou 





2 5 

1 50A 

S. 

M239v 

62 

VB40X 

4 Ok 

300n[Zl 

2 Om 



2 0m 


0 


25m 

12 A 

300n 

60u 

100 

4 Ok 


25m ' 

150 

SiA 

Alfc 

63 

VC40X 

4 Okt 

3OOn0 

1 0 



2 0 


t 


100 m 

9 6 

2 Ou 

2 0m 

125 A 

4 Ok 


2 0 

1 25A 

SiA 

M430 

64t 

XF10-4 

4.0k 

300n 

2 0m 



2 0m 


w 


10 m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

4 Ok 


10 m 

150S 

Si 

Alfc 

65t 

XF25-4 

4 Ok 

300n 

2 0m 



2 0m 


0 


25m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

4 Ok 


25m 

150S 


Alfc 

66t 

XF50-4 

4 0k 

300n 

2 Om 



2 0m 




50m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

4 Ok 


50m 

1 50S 


Alfc 

67 

AM 1040 

4 Ok 

500n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

10 

1 Ou 

1 50u 

150 

4 Ok 

5Op0 

200 m 

200S 

SiA 

Alke 

68 

USR35 

4 Ok 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




200 m 

8 8 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

3 5k 


350m 

1 50A 

Si 

Aljy 

69 

USR40 

4 Ok 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




200 m 

9 9 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

4 Ok 


300m 

1 50A 

Si 

Alax 

70# 

9651 

4 2k 

5 Ou0 

20 m 



2 Om 



0 

100 m 

60 

lOu 





100 m 

1 50J 

Si 


71 

USR45 

4 5k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




100 m 

1 1 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

4 5k 


250m 

150A 

Si 

Algx 

72 

JAN 1 N5484 

4 8k0 

3 Ou0 

500m 



1 0 




3 0 

8 4 A 

5 Ou 

1 50u 

1 25 A 

4 Ok 

1 Op0 

1 0 

150A 

Si 

Almu 

1 73 

SFM50 

5 Ok 

lOOn 

5 Om 



10 m 


X 


10 m 

15 A 

lOOnA 

2 OuA 

10 OA 

5 Ok 

1 Opt0 

10 m 

150A 

Si 

A Ifh 

74 

AM1050A 

5 Ok 

1 50n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

13 

1 Ou 

1 50u 

150 

5 Ok 

50p[ZJ 

200 m 

200S 

SiA 

Almf 

75 

SCF5000 

5 Ok 

1 50n 

500m 



1 0 


A_ 


500m 

12 

lOOnA 

15uA 

100 A 

5 Ok 


500m 

175 

Si 

A138a 

76t 

SCFS5000 

5 Ok 

1 50n 

600m 



1 0 




1 0 

16 A 

lOu 

1 20u 

100 

5 Ok 


2 0 § 

175A 

Si 

A138x 

77# 

MU5 

5 Ok 

2OOn0 

100 m 



100 m 




200 m 

10 A 

2 Ou 

lOOu 

100 A 

5 Ok 

35p0 

200 m 

125A 

SiA 

A83v 

78 

RK500A 

5 Ok 

2OOn0 

150m 







150m 

78 

2 Ou 

10Ou 

100 

5 Ok 


150m 

150A 

Si 

A3c 

79 

S050G 

5 Ok 

2OOn0 

1 Om 



1 Om 

Ik 



50m 

10 A 

25n 

20 u 

150 

5 Ok 

50p 

30m 

150A 

Si 

Alfd 

80t 

10F50 

5 Ok 

250n 

2 Om 



4 Om 




10 m 

5 0 

1 Ou 

20 u 

100 

5 Ok 


10 m 

1 50S 

Si 

Aldf 

8 1 T 

50F50 

5 Ok 

250n 

2 .0m 



4 Om 




50m 

5 0 

1 Ou 

20 u 

100 

5 Ok 


50m 

1 50S 

Si 

Aldf 

82t 

1OOF5O0 

5 Ok 

250n 

2 Om 



4 Om 




100 m 

5 0 

1 Ou 

20 u 

100 

5 Ok 


100 m 

150S 

Si 

Aldf 

83 

RK500B 

5 Ok 

25On0 

150m 







150m 

7 8 

2 Ou 

lOOu 

100 

5 Ok 


150m 

1 50A 

Si 

A3c 

84t 

SP5F 

5 Ok 

250n 

2 0m 



4 Om 




20 m 

12 A 

1 Ou 

20 u 

85 

5 Ok 


20 m 

1 50S 

Si 

A267e 

85 

7701-5X 

5 Ok 

3OOn0 

2 Om 


1 Ok 

2 Om 




50m 

1 1 A 

1 Ou 

150u 

125A 

5 Ok 


75m 

125A 

SiA 

Aljb 

86 

7715-5X 

5 Ok 

3OOn0 

2 Om 


1 Ok 

2 Om 




30m 

12 

1 Ou 

1 50u 

125A 

5 Ok 


30m 

125A 

SiA 

Aljb 

87 

HX50G 

5 Ok 

300n 

2 0m 



2 Om 




10 m 

10 

2 .0u 

10 m 

100 

5 Ok 


30m 

1 25A 

Si 

A Ifs 

88 

RHP5 

5 Ok 

3OOn0 








2 5 

10 

5 Ou 





2 5 

1 50A 

Si 

M239w 

89 

RVP5 

5 Ok 

3OOn0 








800m 

10 A 

5 Ou 



5 Ok 


800m 

150A 

Si 

M239d 

90 

VB50X 

5 Ok 

3OOn0 

2 Om 



2 0m 


M. 


25m 

12 A 

300n 

60u 

100 

5 Ok 


25m 

150 

SiA 

Alfc 

91 

VC50X 

5 Okt 

3OOn0 

1 0 



2 0 


t 


100 m 

12 

2 Ou 

2 Om 

1 25A 

5 Ok 


1 5 

125A 

SiA 

M430 

92 

VF5-5X 

5 Okt 

300n 

2 Om 



2 Om 


0 


5 Om 

15 

4 Ou 

1 50u 

125 

5 Ok 


5 Om 

125 

SiA 

A83af 

93 

VF10-5X 

5 Okt 

300n 

2 Om 



2 Om 


1 


10 m 

15 

4 Ou 

1 50u 

125 

5 Ok 


10 m 

125 

SiA 

A83af 

94 

VF25-5X 

5 Okt 

300n 

2 0m 



2 0m 


0 


25m 

15 

4 Ou 

150u 

125 

5 Ok 


25m 

125A 

SiA 

A83af 

95 

VG5X 

5 Okt 

300n 

2 Om 



2 0m 


0 


10 m 

14 

4 Ou 

1 50u 

125 

5 Ok 


15m 

125A 

SiA 

A83t 

96t 

XF10-5 

5 Ok 

300n 

2 Om 



2 Om 


0 


10 m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

5 Ok 


10 m 

1 50S 

Si 

Alfc 

97t 

XF25-5 

5 Ok 

300n 

2 Om 



2 Om 


0 


25m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

5 Ok 


25m 

150S 


Alfc 

98 

AM 1050 

5 Ok 

500n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

13 

1 Ou 

1 50u 

150 

5 Ok 

5Op0 

200 m 

200S 

SiA 

Almf 

99 

UDC5 

5 Ok 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




700m 

10 A 

2 Ou 





1 2 § 

150A 

Si 

S221 

100 

UDD5 

5 Ok 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




750m 

1 1 A 

5 Ou 





1 5 § 

1 50A 

Si 

S221 

101 

UDF5 

5 Ok 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




1 6 

1 1 A 

lOu 





3 3 § 

150A 

Si 

S221 

102 

UGD5 

5 Ok 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




1 6 

11 A 

5 Ou 





3 3 § 

150A 

Si 

S293 

103 

UGF5 

5 Ok 

500n(Z) 

10 m 



5 Om 




1.8 

11 A 

lOu 





3 7 § 

150A 

Si 

S293 

104 

USR50 

5 Ok 

500n(Zl 

10 m 



5 Om 




100 m 

13 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

5 Ok 


250m 

1 50A 

Si 

Algx 

105 

SCHF5000 

5 Ok 

1 Ou 

500m 



1 0 


_A 


500m 

7 0 

lOOnA 

15uA 

10OA 

5 Ok 


500m 

175 

Si 

A138c 

106# 

9424 

5.0k 

3 Ou0 

20 m 



2 Om 



0 

100 m 

12 

lOu 





100 m 

150J 

Si 


107t 

XF50-5 

5 Ok 

300m 

2 Om 



2 Om 


0 


50m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

5 Ok 


50m 

1 50S 

Si 

Alfc 

108# 

9652 

5.6k 

5 OulZ) 

20 m 



2 Om 



0 

100 m 

8 0 

lOu 





100 m 

1 50J 

Si 


109 

AM1060A 

6 0k 

150n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

15 

1 Ou 

150u 

150 

6 0k 

5Op0 

200 m 

200S 

SiA 

Almf 

hio#_ 

MU6 

6 Ok 

2 OOn0 

100 m 



100 m 




200 m 

12 A 

2 Ou 

lOOu 

10 OA 

6 Ok 

35d0 

200 m 

125A 

SiA 

A83v 
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4. SWITCHING DIODES 


IN ORDER OF (1) PIV, 



U 

u 

RECOVERY TIME 1 

MIN. FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

CAP 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

2J 

TEST CONDITIONS 

C 

STORE 

CURRENT 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No 

No ■ 


Trr 

If 

Vr 

Zr 

Ir 

RL 

K 

TIME 

at 25 

°C 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

ZERO 

AVG. 

MAX. 

MAT. 

No 










T 


IF 

at Vf 

& Vr 

& Vr 


Vr 

VOLTS 

FWD 1 

TEMP 





(V) 

(s) 

(A) 

(V) 

(a) 

(A) 

(a) 


(s) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(F) 

(A) 

f°C) 



1 

RK600A 

6 0k 

2 OOn0 

150m 







150m 

7 8 

2 Ou 

lOOu 

100 

6 0k 


150m 

150A 

Si 

A3c 

2 

S060G 

6 0k 

2 OOn0 

1 .0m 



1 Om 

1 Ok 



50m 

10 A 

25n 

20 u 

150 

6.0k 

500f 

25m 

150A 

Si 

Alfd 

3 

RK600B 

6 0k 

25On0 

150m 







150m 

7 8 

2 Ou 

lOOu 

100 

6 0k 


150m 

150A 

Si 

A3c 

4 

SFM60 

6 0k 

250n 

5.0m 



10 m 


A 


10 m 

15 A 

lOOnA 

2 OuA 

100 A 

6 Ok 

1.Opt0 

10 m 

150A 

Si 

Alfh 

5T 

SP6F 

6 0k 

250n 

2 .0m 



4 Om 




20 m 

12 A 

1 Ou 

20 u 

85 

6 .0k 


20 m 

150S 

Si 

A267e 

6 

7701-6X 

6 0k 

3OOn0 

2 Om 


1 Ok 

2 0m 




50m 

14 A 

1 Ou 

1 50u 

125A 

6 Ok 


50m 

125A 

SiA 

Alib 

7 

HX60G 

6 0k 

300n 

2 Om 



2 Om 




10 m 

10 

2 Ou 

10 m 

100 

6 .0k 


30m 

125 A 

Si 

A Its 

8 

RHP6 

6 0k 

3OOn0 








2 5 

1 1 

5 Ou 





2 5 

150A 

Si 

M239x 

9 

RVP6 

6 0k 

3OOn0 








800m 

1 1 A 

5.0u 



6 Ok 


800m 

150A 

Si 

M239d 

10 

VC60X 

6 Okt 

3OOn0 

1 0 



2 0 


t 


100 m 

14 

2 Ou 

2 Om 

125A 

6 Ok 


1 5 

125A 

SiA 

M430 

1 1 y 

XF10-6 

6 0k 

300n 

2 .0m 



2 Om 


0 


10 m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

6 0k 


10 m 

150S 

Si 

Alfc 

1 2 t 

XF25-6 

6 0k 

300n 

2 .0m 



2 Om 


% 


25m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

6 0k 


25m 

150S 


Alfc 

13y 

XF50-6 

6 0k 

300n 

2 Om 



2 Om 


t 


50m 

10 

1 .Ou 

50u 

80 

6 Ok 


50m 

150S 

Si 

Alfc 

14 

AM 1060 

6 0k 

500n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

15 

1 Ou 

1 50u 

150 

6 .0k 

5Op0 

200 m 

200S 

SiA 

A1 mf 

15# 

ED01 

6 .0k 

500n 




50u 




100 m 

60 

5.0u 



6 0k 


100 m 

125J 

Si 

A83ab 

16# 

ED03 

6 0k 

500n 




50u 




300m 

60 

5 Ou 



6 0k 


300m 

125 J 

Si 

A83ar 

17 

USR60 

6 0k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




100 m 

15 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

6 0k 


150m 

150A 

Si 

Algx j 

18 

JAN 1N5477 

6 Ok0 

3 Ou0 

500m 



1 0 




3 0 

10 A 

5 Ou 

1 50u 

125A 

5.0k 


1 0 

1 50A 

Si 

M239e 

19 

JAN1N5485 

6 Ok0 

3 Ou[Z3 

500m 



1 0 




30 

10 A 

5 Ou 

1 50u 

125A 

5.0k 

1 Op0 " 

1 0 

1 50A 

Si 

A1 nv 

20 

AM1070A 

7 Ok 

150n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

15 

1 Ou 

1 50u 

150 

7 Ok 

5Op0 

200 m 

200S 

SiA 

Almf ! 

21 # 

RY10U 

7.0k 

2 OOn0 

100 m 



100 m 




100 m 

20 A 

2 .0u 

10Ou 

100 A 

7 Ok 


100 m 

125A 

SiA 

M327a 

22 

S070G 

7 Ok 

2 OOn0 

1 Om 



1 Om 

Ik 



50m 

10 A 

25n 

20 u 

150 

7 Ok 

50p ^ 

20 m 

150A 

Si 

Alfd 

23 

SFM70 

7 Ok 

250n 

5 Om 



10 m 


A 


10 m 

15 A 

IOOuA 

2 OuA 

10OA 

7 Ok 

1 Opt0 

10 m 

150A 

Si 

Alfh 

24 Y 

SP7F 

7 Ok 

250n 

2 Om 



4 Om 




20 m 

12 A 

1 Ou 

20 u 

85 

7 Ok 


20 m 

150S 

Si 

A267e 

25 

7701-7X 

7 Ok 

3OOn0 

2 Om 


1 Ok 

2 Om 




50m 

16 A 

1 Ou 

150u 

125A 

7 Ok 


50m 

1 25A 

SiA 

A1 jf 

26 

7715-7X 

7 Ok 

3OOn0 

2 Om 


1 Ok 

2 Om 




30m 

18 

1 Ou 

1 50u 

125A 

7 Ok 


30m 

125A 

SiA 

Alkt 

27 

HX70G 

7 Ok 

300n 

2 Om 



2 Om 




10 m 

10 

2 Ou 

10 m 

100 

7 Ok 


30m 

125A 

Si 

Alfs 

28 

RHP7 

7 Ok 

3OOn0 








2 5 

12 

5 Ou 





2 5 

150A 

Si 

M239y 

29 

RVP7 

7 Ok 

300n[Zl 








800m 

12 A 

5 Ou 



7 Ok 


800m 

150A 

Si 

M239e 

30 

VC70X 

7 Okt 

300n(Zl 

1 0 



2 0 


t 


100 m 

14 

2 .0u 

2 Om 

125A 

7 Ok 


1 5 

125A 

SiA 

M430 

31 

VF5-7X 

7 Okt 

300n 

2 0m 



2 Om 


w 


5 Om 

15 

4.0u 

1 50u 

125 

7 Ok 


5 Om 

125 

SiA 

A83af 

32 

VF10-7X 

7 Okt 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


10 m 

15 

4.0u 

150u 

125 

7 Ok 


10 m 

125 

SiA 

A83af 

33 

VF25-7X 

7 Okt 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


25m 

15 

4.0u 

150u 

125 

7 Ok 


25m 

1 25A 

SiA 

A83af 

34 

VG7X 

7 Okt 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


10 m 

16 

4 Ou 

1 50u 

125 

7 Ok 


15m 

125A 

SiA 

A83t 

35t 

XF10-7 

7 Ok 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


10 m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

7 Ok 


10 m 

1 50S 

Si 

Alfc 

36y 

XF25-7 

7 Ok 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


25m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

7 Ok 


25m 

150S 


Alfc 

37y 

XF50-7 

7 Ok 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


50m 

10 

1 .Ou 

50u 

80 

7 Ok 


50m 

1 50S 

Si 

Alfc 

38 

AM 1070 

7 Ok 

500n 

100 m 



lOOmt 




200 m 

15 

1 .Ou 

150u 

150 

7 Ok 

5Op0 

200 m 

200S 

SiA 

Almf 

39 

USR70 

7 Ok 

500(10 

10 m 



5 Om 




100 m 

17 A 

5.0u 

1 50u 

100 

7 Ok 


150m 

1 50A 

Si 

A1 ia 

40 

JAN 1 N5478 

7 2k0 

3 Ou0 

500m 



1 0 




3 0 

12 A 

5 Ou 

1 50u 

125A 

6 0k 


1 0 

150A 

Si 

M239e 

41 

SCF7500 

7.5k 

1 50n 

500m 



1 0 


A 


500m 

18 

lOOnA 

1 5uA 

100 A 

7 5k 


500m 

175 

Si 

A 138m 

42y 

SCFS7500 

7 5k 

1 50n 

500m 



1 0 




1 0 

21 A 

lOu 

1 20u 

100 

7 5k 


2.0 § 

1 75A 

Si 

A138v 

43# 

BY 167 

7 5k 

300n 

10 m 



10 mt 




250m 

9 0 A0 

1 Ou 





250m§ 


Si 

Alpf 

44 

UDC7 5 

7 5k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




500m 

15 A 

2 .0u 





900m§ 

150A 

Si 

S221 

45 

UDD7 5 

7 5k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




500m 

17 A 

5 Ou 





1 0 § 

150A 

Si 

S221 

46 

UGD7 5 

7 5k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




1 1 

17 A 

5 Ou 





2 2 § 

1 50A 

S. 

S293 

47 

UGF7 5 

7 5k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




1 2 

17 A 

lOu 





2 5 § 

1 50A 

Si 

S293 

48 

SCHF7500 

7 5k 

1 Ou 

500m 



1 0 


A 


500m 

10 

lOOnA 

1 5uA 

100A 

7 5k 


500m 

175 

Si 

A138f 

49 

RTD08 

8 Ok 

200 n 

100 m 



200 m 




100 m 

20 A 

20 u 

lOOu 

10 OA 

8 Ok 


100 m 

1 25A 

Si 

Aljv 

50 

S080G 

8 Ok 

2 OOn0 

1 Om 



1 Om 

Ik 



50m 

10 A 

25n 

20 u 

150 

8 Ok 

50p 

15m 

1 50A 

Si 

Alfd 

5 1 ▼ 

SLF8 

8 0k 

250n 

2 0m 



4 Om 




10 m 

15 A 

1 Ou 

30u 

85 

8 Ok 


10 m 

150S 

Si 

A267 

52y 

SP8F 

8 0k 

250n 

2 0m 



4 Om 




20 m 

12 A 

1 Ou 

20 u 

85 

8 Ok 


20 m 

150S 

Si 

A267e 

53 

7701-8X 

8 Ok 

3OOn0 

2 0m 


1 Ok 

2 Om 




50m 

18 A 

1 Ou 

1 50u 

1 25 A 

8 Ok 


50m 

125 A 

SiA 

Alkt 

54 

HX80E 

8 Ok 

300n 

2 0m 



2 Om 




50m 

20 

1 Ou 

lOu 

100 

8 Ok 


50m 

125A 

Si 

A250 

55 

HX80G 

8 0k 

300n 

2 0m 



2 Om 




10 m 

10 

2 Ou 

10 m 

100 

8 0k 


30m 

1 25A 

Si 

Alfs 

56 

RFD8 

8 0k 

300n 

20 m 



40m 




20 m 

20 A 

2 .0u 

10Ou 

10 OA 

8 Ok 


20 m§ 

125A 

Si 

Alhx 

57 

RHP8 

8 0k 

3OOn0 








25 

13 

5 Ou 





2 5 

1 50A 

Si 

M239z 

58 

RVP8 

8 Ok 

3OOn0 








800m 

13 A 

5 Ou 



8 Ok 


800m 

1 50A 

S. 

M239e 

59 

RZ08 

8 0k 

3OOn0 

20 m 



40m 




20 m 

20 A 

2 Ou 

10 

100 A 

8 Ok 


20 m 

125A 

Si 

Alhy 

60 

VC80X 

8 Okt 

3OOn0 

1 0 



2 0 


li¬ 


100 m 

16 

2 Ou 

2 Om 

1 25 A 

8 Ok 


1 0 

125A 

SiA 

M430 

6 1 ▼ 

XF10-8 

8 0k 

300n 

2 0m 



2 Om 


fe' 


10 m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

8 0k 


10 m 

1 50S 


Alfc ! 

62y 

XF25-8 

8 Ok 

300n 

20 m 



2 Om 


0 


25m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

8 Ok 


25m 

150S 


Alfc 

63y 

XF50-8 

8 0k 

300n 

2 0m 



2 Om 


m. 


50m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

8 0k 


50m 

1 50S 

Si 

Alfc 

64y 

XXF8 

8 Ok 

300n 

2 0m 



2 0m 


f 


5 Om 

20 

1 Ou 

50u 

80 

8 Ok 


5 Om 

1 50S 

Si 

A83t 

65 

USR80 

8 0k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




100 m 

20 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

8 0k 


125m 

1 50A 

Si 

Aljq 

66 

JAN 1 N5479 

8.4k0 

3 Ou0 

500m 



1 0 




30 

14 A 

5 Ou 

1 50u 

1 25A 

7 Ok 


1 0 

150A 

Si 

M239e 

67y 

SP9F 

9 0k 

250n 

2 0m 



4 Om 




20 m 

12 A 

1 Ou 

20 u 

85 

9 Ok 


20 m 

150S 

Si 

A267e 

68 

7701-9X 

9 0k 

3OOn0 

2 Om 


1 Ok 

2 0m 




50m 

20 A 

1 Ou 

1 50u 

1 25A 

9.0k 


50m 

1 25A 

SiA 

Alkt 

69 

HX90E 

9 Ok 

300n 

2 0m 



2 Om 




50m 

20 

1 Ou 

lOu 

100 

9 Ok 


50m 

125A 

Si 

A250 

70 

HX90G 

9 Ok 

300n 

2 0m 



2 0m 




10 m 

10 

2 Ou 

10 m 

100 

9 Ok 


30m 

125A 

Si 

Alfs 

71 

RHP9 

9 Ok 

3OOn0 








2 5 

16 

5 Ou 





2 5 

150A 

Si 


72 

RVP9 

9 Ok 

3OOn0 








800m 

16 A 

5 Ou 



9 Ok 


800m 

150A 

Si 

M239e 

73y 

XF10-9 

9 Ok 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


10 m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

9 Ok 


10 m 

150S 


Alfc 

74y 

XF25-9 

9 Ok 

300n 

2 0m 



2 0m 


0 


25m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

9 Ok 


25m 

1 50S 


Alfc 

75y 

XF50-9 

9 Ok 

300n 

2 0m 



2 0m 


JL 


50m 

10 

1 Ou 

50u 

80 

9.0k 


50m 

1 50S 

Si 

Alfc 

1 76 

JAN 1N5480 

9 6k0 

3 Ou0 

500m 



1 0 




3 0 

16 A 

5 Ou 

1 50u 

125A 

8 Ok 


1.0 

1 50A 

Si 

M239e 

77 

SFMS10K 

10 k 

lOOn 

5 Om 



10 m 


A 


10 m 

30 A 

lOOnA 

2 OuA 

100 A 

10 k 


5 Om§ 

150A 

Si 

Alsa 

78 

SCF10000 

10 k 

150n 

500m 



1 0 


A_ 


500m 

24 

IOOuA 

15uA 

100 A 

10 k 


500m 

175 

Si 

A138a 

79y 

SCFS10000 

10 k 

1 50n 

500m 



1 0 




1 0 

29 A 

lOu 

120 u 

100 

10 k 


2 0 § 

1 75A 

Si 

A138z 

80# 

MU 10 

10 k 

2 OOn0 

100 m 



100 m 




200 m 

20 A 

2 Ou 

lOOu 

100 A 

10 k 

35p0 

200 m 

125A 

SiA 

A83v 

81 

RTD10 

10 k 

200 n 

100 m 



200 m 




100 m 

20 A 

20 u 

10Ou 

100 A 

10 k 


100 m 

125A 

Si 

Aliv 

82y 

SLF10 

10 k 

250n 

2 0m 



4 Om 




10 m 

15 A 

1 Ou 

30u 

85 

10 k 


10 m 

150S 

Si 

A267 

83y 

SP10F 

10 k 

250n 

2 0m 



4.0m 




20 m 

12 A 

1 Ou 

20 u 

85 

10 k 


20 m 

150S 

Si 

A267e 

84 

7701-10X 

10 k 

3OOn0 

2 0m 


1 Ok 

2 0m 




50m 

22 A 

1 .Ou 

1 50u 

125A 

10 k 


50m 

125A 

SiA 

Alkt 

85 

7715-10X 

10 k 

3OOn0 

2 0m 


1 Ok 

2 Om 




20 m 

24 

1 Ou 

150u 

125A 

10 k 


20 m 

1 25A 

SiA 

Alkt 

86 

HX100E 

10 k 

300n 

2 0m 



2 Om 




50m 

20 

1 Ou 

lOu 

100 

10 k 


50m 

125A 

Si 

A250 

87 

HX100G 

10 k 

300n 

2 0m 



2 Om 




10 m 

10 

2 .0u 

10 m 

100 

10 k 


30m 

125A 

Si 

Alfs 

88 

RFD10 

10 k 

300n 

20 m 



40m 




20 m 

20 A 

2 Ou 

lOOu 

100 A 

10 k 


20 m§ 

1 25A 

Si 

Alhx 

89 

RHP10 

10 k 

3OOn0 








2 5 

17 

5.0u 





2 5 

1 50A 

Si 


90 

RVP10 

10 k 

3OOn0 








800m 

17 A 

5 Ou 



10 k 


800m 

150A 

Si 

M239f 

91 

RZ10# 

10 k 

3OOn0 

20 m 



40m 




20 m 

20 A 

2 Ou 

100 m 

10 OA 

10 k 


20 m 

125A 

Si 

Alhy 

92 

VF5-10X 

10 kt 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


5 Om 

15 

4 Ou 

150u 

125 

10 k 


5 Om 

125 

SiA 

A83af 

93 

VF10-1 OX 

10 kt 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


10 m 

15 

4 Ou 

1 50u 

125 

10 k 


10 m 

125 

SiA 

A83af 

94 

VF25-10X 

lOkt 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


25m 

15 

4 Ou 

150u 

125 

10 k 


25m 

1 25A 

SiA 

A83af 

95 

VG10X 

lOkt 

300n 

2 0m 



2 Om 


0 


10 m 

24 

4 Ou 

1 50u 

125 

10 k 


15m 

125A 

SiA 

A83t 

96y 

XXF10 

10 k 

300n 

2 0m 



2 Om 


M. 


5 Om 

20 

1 Ou 

50u 

80 

10 k 


5 Om 

150S 

Si 

A83t 

97 

UDC10 

10 k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




370m 

20 A 

2 Ou 





750m§ 

1 50A 

■Si 

S221 

98 

UGD10 

10 k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




850m 

22 A 

5 Ou 





1 7 § 

150A 

Si 

S293 

99 

USR100 

10 k 

5OOn0 

10 m 



5 Om 




100 m 

24 A 

5 Ou 

1 50u 

100 

10 k 


125m 

150A 

Si 

A1 ia 

100 

SCHF10000 

10 k 

1 Ou 

500m 



1 0 


a - 


500m 

14 

lOOnA 

15uA 

10OA 

10 k 


500m 

175 

Si 

A138g 

101 ▼ 

SP1 IF 

11 k 

250n 

2 0m 



4 Om 




20 m 

12 A 

1 Ou 

20 u 

85 

11 k 


20 m 

150S 

Si 

A267e 

102 

SCF12500 

12 k 

150n 

500m 



1 0 


.A 


500m 

30 

lOOnA 

15uA 

100 A 

13k 


500m 

175 

Si 

A138s 

103y 

SCFS12500 

12 k 

150n 

500m 



1 0 




1 0 

36 A 

lOu 

120 u 

100 

12 k 


20 § 

175A 

Si 

A138u 

104 

RTD12 

12 k 

200 n 

100 m 



200 m 




100 m 

24 A 

20 u 

10Ou 

100A 

12 k 


100 m 

125A 

Si 

A1 me 

105y 

SP12F 

12 k 

250n 

2 0m 



4 Om 




20 m 

12 A 

1 Ou 

20 u 

85 

12 k 


20 m 

150S 

Si 

A267e 

106 

7701-12X 

12 k 

3OOn0 

2 0m 


1 Ok 

2 Om 




50m 

26 A 

1 Ou 

150u 

125A 

12 k 


50m 

125A 

SiA 

Alkt 

107 

HX120E 

12 k 

300n 

2 0m 



2 Om 




50m 

20 

1 Ou 

lOu 

100 

12 k 


50m 

125A 

Si 

A250 

108 

RCD12 

12 k 

300n 

20 m 



40m 




20 m 

24 A 

2 Ou 

lOOu 

100 A 

12 k 


20 m§ 

125A 

Si 

Alma 

109 

RZ1 2# 

12 k 

3OOn0 

20 m 



40m 




20 m 

24 A 

2 .0u 

100 m 

100 A 

12 k 


20 m 

125A 

Si 

Almd 

1 10 

VF5-12X 

12 kt 

300n 

2 0m 



2 Om 


M 


5 Om 

15 

4 Ou 

1 50u 

. 125 

12 k 


5 Om 

125 

SiA 

A83af 


290 
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LINE 

TYPE 

PIV 

2J 


No 

No. 


Trr 

If 



(V) 

(s) 

(A) 

1 

VF10-12X 

1 2kT 

300n 

2 0m 

2 

VF25-12X 

1 2kt 

300n 

2 .0m 

3 

VG12X 

1 2kT 

300n 

2 0m 

4 ▼ 

XXF12 

12 k 

300n 

2 Om 

5 

USR120 

12 k 

500n(Z) 

10 m 

6 

SCHF12500 

12 k 

1 Ou 

500m 

7 

JAN1N5481 

12 k0 

3 Ou0 

500m 

8 

RTD14 

14k 

200 n 

100 m 

9 

HX140E 

14k 

300n 

2 0m 

10 

RZ1 4 

14k 

3OOn0 

20 m 

1 1 

SFMS15K 

15k 

lOOn 

5.0m 

1 2* 

SCFS15000 

15k 

150n 

500m 

13v 

SLF15 

15k 

250n 

2 0m 

14 

7701-15X 

15k 

300n(Zl 

2 0m 

15 

7715-15X 

15k 

300nlZ3 

2 Om 

16 

RCD15 

15k 

300n 

20 m 

17 

RHP15 

15k 

3OOn0 


18 

RVP15 

15k 

300nlZl 


19 

VF5-15X 

15kt 

300n 

2 Om 

20 

VF10-15X 

1 5kt 

300n 

2 Om 

21 

VF25-15X 

1 5kt 

300n 

2 Om 

22 

VG15X 

1 5kT 

300n 

2 0m 

23t 

XXF15 

15k 

300n 

2 Om 

24 

UDC15 

15k 

500nlZl 

10 m 

25 

USR150 

15k 

500n[Zl 

10 m 

26 

SCHF15000 

15k 

1 .Ou 

500m 

27 

RTD16 

16k 

200 n 

100 m 

28 

HX160E 

16k 

300n 

2 Om 

29 

RZ 1 6 

16k 

3OOn0 

20 m 

30 

RTD18 

18k 

200 n 

100 m 

31 

7701-18X 

18k 

3OOn0 

2 .0m 

32 

HX180E 

18k 

300n 

2 .0m 

33 

RZ 18# 

18k 

300nlZl 

20 m 

34# 

EDH18 

18k 

500n 


35 

USR180 

18k 

500n[Zl 

10 m 

36 

SFMS20K 

20 k 

lOOn 

5 Om 

37# 

MU20 

20 k 

200 n 

100 m 

38 

RTD20 

20 k 

200 n 

100 m 

39* 

SLF20 

20 k 

250n 

2 Om 

40 

7701-20X 

20 k 

3OOn0 

2 Om 

41 

7715-20X 

20 k 

300n@ 

2 Om 

42 

HX200E 

20 k 

300n 

2 .0m 

43 

RCD20 

20 k 

300n 

20 m 

44 

RHP20 

20 k 

3OOn0 


45 

RVP20 

20 k 

300nEl 


46 

RZ20 

20 k 

3OOn0 

20 m 

47 

VF5-20X 

20 kt 

300n 

2 0m 

48 

VF10-20X 

20 kt 

300n 

2 Om 

49 

VF25-20X 

20 kt 

300n 

2 .0m 

50 

VG20X 

20 kt 

300n 

2 .0m 

5 1 ▼ 

XXF20 

20 k 

300n 

2 Om 

52 

SCHF20000 

20 k 

1 Ou 

500m 

53 

RTD25 

25k 

200 n 

100 m 

54v 

SLF25 

25k 

250n 

2 .0m 

55 

RCD25 

25k 

300n 

20 m 

56 

RHP25 

25k 

3OOn0 


57 

RVP25 

25k 

300nEl 


58 

RZ25 

25k 

3OOn0 

20 m 

59 

VF5-25X 

25kT 

300n 

2 0m 

60 

VF10-25X 

25kt 

300n 

2 Om 

61 

VF25-25X 

25kt 

300n 

2 Om 

62* 

XXF25 

25k 

300n 

2 .0m 

63 

SCHF25000 

25k 

1 Ou 

500m 

64 

SFMS30K 

30k 

lOOn 

5.0m 

65 

RTD30 

30k 

200 n 

100 m 

66* 

SLF30 

30k 

250n 

2 .0m 

67 

7715-30X 

30k 

300n{ZI 

2 Om 

68 

RCD30 

30k 

300n 

20 m 

69 

RHP30 

30k 

300nlZ) 


70 

RVP30 

30k 

300n(2 


71 

RZ30 

30k 

3OOn0 

20 m 

72 

VF5-30X 

30k 

300n 

2 Om 

73 

VF10-30X 

30kt 

300n 

2 Om 

74 

VF25-30X 

30kt 

300n 

2 Om 

75* 

XXF30 

30k 

300n 

2 Om 

76 

RHP35 

35k 

300nJZ) 


77 

RVP35 

35k 

300n[Zj 


78 

SFMS40K 

40k 

lOOn 

5.0m 

79 

1N5389 

40k 

200 n 


80 

RTD40 

40k 

200 n 

100 m 

81t 

SLF40 

40k 

250n 

2 Om 

82 

7715-40X 

40k 

300n[2 

2 Om 

83 

RCD40 

40k 

300n 

20 m 

84 

RHP40 

40k 

300nlZl 


85 

RVP40 

40k 

300n[Zl 


86 

RZ40 

40k 

300n[Zl 

20 m 

87 

VF5-40X 

40kt 

300n 

2 Om 

88 

VF10-40X 

40kt 

300n 

2 Om 

89 

VF25-40X 

40kt 

300n 

2 Om 

90v 

XXF40 

40k 

300n 

2 Om 

91 

RHP45 

45k 

3OOn0 


92 

RVP45 

45k 

300n[Zi 


93 

RTD50 

50k 

200 n 

100 m 

94 

7715-50X 

50k 

300n[2 

2 Om 

95 

RCD50 

50k 

300n 

20 m 

96 

RHP50 

50k 

300n[Zl 


97 

RVP50 

50k 

3OOn0 


98 

RZ50 

50k 

3OOn0 

20 m 


4. SWITCHING DIODES 

RECOVERY TIME_I MIN. FOF 


C STORE 
"K TIME 
T 


MIN. FORWARD 
CURRENT 
at 25°C 


2 Om 
2 0m 

_2 0m 

2 0m 
5 Om 

_ 1 0 

1 0 

200 m 

_2 0m 

40m 

10 m 

_ 1 0 

4 Om 
1 Ok 2.0m 


5.0m 
1 0 

_200 m 

2 0m 
40m 

_200 m 

1 Ok 2 0m 
2 0m 

_ 40m 

50u 
5 Om 

_10 m 

100 m 

200 m 

_ 4.0m 

1 Ok 2 0m 


IN ORDER OF (1) PIV, 

_ (2) RECOVERY TIME, and (3) TYPE No. _ 

MAX. REVERSE CURRENT CAP. ABSOLUTE [DESCRIPTION 
Ir Ir TEMP TEST at MAX RATING DWG. 

@25°C at T T VOLT ZERO AVG. MAX. MAT. No. 

& Vr & Vr Vr VOLTS FWD I TEMP 

(A) (A) rq (V) (F) (A) rci_ 

4 Ou 150u 125 12k 10m 125 SiA A83af 

4 Ou 150u 125 12k 25m 125A SiA A83af 

4.0u 150u 125 12k _ 10m 125A SiA A83t 

1 .Ou 50u 80 12k 5 0m 150S Si A83t 

5.0u 150u 100 12k 100m 150A Si Aljq 

IQOnA 15uA 100A 13k _ 500m 175 Si_ A138h 

5 Ou 150u 125A 10k 1.0 150A Si M239e 

20u lOOu 100A 14k 100m 125A Si Almc 

1 .Ou IQu 100 14k _ 50m 125A Si_ A250 

2 Ou 10 100A 14k 20m 125A Si Almd 

lOOnA 2uA 100A 15k 5 Om§ 150ASi Alsg 

IQu 120u 100 15k 2.0 § 175A Si_ A138v 

1 .Ou 30u 85 15k 10m 150S Si A267a 

1 Ou 150u 125A 15k 50m 125ASiA Alkt 

1 Ou 150u 125A 15k _ 20m 125A SiA Alkt 

2 Ou lOOu 100A 15k 20m§ 125A Si Alma 

5 Ou 2 2 150A Si 

5.0u _15k_ 800m 150A Si_ M239g 

4.0u 150u 125 15k 5.0m 125 SiA A83bg 



150u 

125 

15k 

10 m 

1 25A 

SiA / 

50u 

80 

15k 

5 Om 

150S 

Si /■ 




500m§ 

1 50A 

Si £ 


40m 

2 0m 


0 


600m 

20 m 

5.0m 

2 0m 

2 0m 

2 0m 


f 

0 

m_ 


10 m 

25m 

5.0m 

10 m 


A 


2.2 

600m 

10 m 

200 m 

4 Om 




100 m 

100 m 

10 m 

2 0m 
40m 




15m 

20 m 

2.2 

40m 

2 0m 


0 


600m 

20 m 

5.0m 

2 0m 

2 0m 

2 Om 


f 

g 

el 


10 m 

25m 

5.0m 

200 m 




2.2 

600m 

100 m 

2 0m 
40m 




15m 
20 m 
2 2 


_20k 

100 A 20k 


20 u 

lOOu 

I.Ou 

30u 

2 .0u 

lOOu 

5 Ou 


5 Ou 


2 .0u 

10 

4 Ou 

150u 

4 Ou 

150u 

4.0u 

150u 

I.Ou 

50u 

lOOnA 

15u^ 

lOOnA 

2 OuA 

20 u 

lOOu 


100A 25k 

100A 30k 


35k 

100A 40k 


50u 

lOOu 

100 

20 u 

lOOu 

10 OA 

1 Ou 

30u 

85 

1 Ou 

150u 

1 25A 

2 Ou 

lOOu 

10 OA 

5 Ou 



5.0u 



2 .0u 

10 

10 OA 

4.0u 

150u 

125 

4 Ou 

150u 

125 

4.0u 

150u 

125 

1 Ou 

50u 

80 

5 Ou 



5 Ou 



20 u 

lOOu 

100 A 

1 Ou 

150u 

125A 

2 Ou 

lOOu 

10 OA 

5 Ou 



5 Ou 



2 Ou 

10 

100 A 


20m§ I125AIS 


20m§ 125A Si 


[5 Om§ 1150A |Si 


20m§ 125A Si 


20m§ 125A Si 


20m§ 125A S 


i 20 


I.Ou 

lOu 

100 

16k 

50m 

1 25A 

Si 

A250 

) 30 

A 

2 .0u 

10 

10 OA 

16k 

20 m 

1 25A 

Si 

Almd 

i 36 

A 

20 u 

lOOu 

100 A 

18k 

100 m 

125A 

Si 

A1 nc 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C I 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT I 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No 


2Jlo 

3Jat 

3 EAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT 

No 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

3KDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

m 

f°C) 

(V) 

(A) 

:°c) 

(A) 

(A) ^ 

:°c) 

(V) 

(v) 

(A/V) 



1 # 

SKEA1/10 


1 4 

45A 

50 § 

70m 

1 2 

160 

1 3 

310 

25 


1OOu0 

130 

300 

1 3k0 


Si 

C42s 

2 # 

SKEA1/12 


1 4 

45A 

50 § 

70m 

1 2 

160 

1 3 

3.1 0 

25 


1OOu0 

130 

900 

1 7k0 


Si 

C42s 

3 

4JA27DR700 


12 

150 

240 


14 

200J 

1 8 

100 

25 

50u 

1 Om 

200C 

400 



Si 

D04 

4 

4JA38DR700 


35 

140C 

500 


40 

200J 

1 4 

100 

25 

10Ou 

2 Om 

200C 

400 



Si 

D05 

5 

4JA70MR700 


100 

130C 

1 6k 


125 

200J 

1 9 

1 Ok 

25 

3.0m 

15m 

200C 

600 



Si 

D08 

6 

4JA90MR700 


250 

133 

4 5k 



200J 

2 05 

1 Ok 

25 

6 .0m 

25m 

200 C 

600 



Si 

SI 20b 

7# 

SSiL9980 

1 4 

250 

100C 

6 Ik 

10 m 


1 50J 

1 3 

785 

25J 


40m 

150J 




SiA* 

M572a 

8 # 

SD5 

5 0 

75 

25A$ 




1 50A 




lOu 



5.0 



Si 


9# 

SD7 

7 0 

065 

25A$ 




1 50A 




lOu 



7.0 



Si 


10 

CD1 1 17 

10 t 

20 

25$ 

1 0 

1 0 

20 

1 75A 

70 

1 Om 

25 

lOOn 



5.0 



Si 

Albz 

1 1 

nlRO 

10 

1 0 

25 

100 

1 Ou 

900m 

150 

450m 

1 Om 

25 

lOu 


25 

5,0 



Si 

A52e 

12 

NPC0010 

10 

1 0 

25 

25 



1 50A 

1 1 

1 0 

25 

30u 






S. 

A3n 

13 

n 1 R2 

10 

30 

25 

150 

1 Ou 


150 

950m 

3 0 

25 

25u 



5 0 



Si 

S318 

14 

ill R3 

10 

8 0 

25 

500 

1 Ou 


150 

950m 

8.0 

25 

75u 


25 

5 0 



Si 

S318a 

15 

ii 1R4 

10 

20 

25 

800 

1 .Ou 


150 

950m 

20 

25 

10Ou 


25 

5.0 



Si 

S318b 

16 

MR2261 

10 

25 

100C 

300 

8 3m 


175J 

15 

25 

25 A 

1 Om 

10 m 

100C 

10 



SiA 

DO210 

17 

ii 1 R5 

10 

30 

25 

1 Ok 

1 Ou 


150 

950m 

30 

25 

200 u 


25 

5 0 



Si 

S318c 

18# 

1S441A 

12 

3 0 

100 

11 

20 m 

300 

150A 

1 5 

3 0 

25 





27 


Si 

S4a0 

19# 

SD15A 

15 

055 

25A$ 




1 50A 




lOu 



15 



Si 


20 

S43 

15 

50 

25$ 

15 




1 2 

80 

25 

lOu 



15 



Si 

A54 

21 

MOV 

15 

1 1 

50 

50 

8 3m . 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

22 

HCV 

15 

1 1 

75A 

75 

4 Om 


1 50A 

1 2 

1.1 

100 

10 uA 


100 

15 



Si 

D027 

23 

1N5170 

15 

2.0 

50A 

200 



1 75 A 

1 2 r 

2 0 

50A 


25u 

50A 

15 



Si 

D027 

24 

2EM015 

15 

20 

50A 

100 § 



1 75A 

1 2 

2.0 

50A 

25u 



15 



Si 

D027 

25 

3A15 

15 

30 

50 

300 

8 Om 


175 

1.2 

3 0 

25 

500u 



15 



Si 

Aleq 

26 

6A15 

15 

60 

25 

300 

8 Om 


175 

1 2 

6 0 

25 

25u 






Si 

S19f 

27# 

12F5 

15 

12 

100 A 

150 § 

10 m 


190J 

.65 

12 

100B 


2 5m 

10OB 

50 



SiA 

DO40 

28 

HB2 

18 

33m 

25A 



150m 

1 50A 

1.0 

5 Om0 

25A 

5.0u 







Cl 

29 

S24 1 

20 

10 

25$ 





60 

15 

25 

2 Ou 



12 



Si 

A55 

30# 

1S442A 

20 

30 

100 

5 9 

20 m 

300 

1 50A 

1 5 

3.0 

25 





51 


Si 

S4a0 

3 1 T 

MBD5300 

20 

16 

60 

500 

8 3m 

6 0 

220 

500m 

25 

25 

20 m 

100 m 

100 




Si 

A179 

32 

MBD5400 

20 t 

25 

60C 

600 



100J 

750m 

75 

25J 

30m 

200 m 

100C 

20 



Si$ 

S329 

33 

MR2262 

20 

25 

100C 

300 

8 3m 


1 75J 

1 5 

25 

25A 

1 .0m 

10 m 

100C 

20 



SiA 

DO210 

34 

MBD5500 

20 t 

50 

50C 

800 



100J 

650m 

100 

25C 

200 m 

500m 

100C 

20 



Si 

D021 

35# 

FS19 

25 

03 

25A 

20 







70u 

240m 

70A 

25 



Ge 

D07 

36 

P1A5 

25 

05 

50 

30 



175 

1 0 

05 

25 

lOu 

50m 

100 

25 



Si 

M343 

37 

P2A5 

25 

10 

50 

30 



175 

1 0 

10 

25 

lOu 

.50m 

100 

25 



Si 

M343 

38 

P3A5 

25 

20 

50 

30 



175 

1 0 

20 

25 

lOu 

50m 

100 

25 



Si 

M343 

39 

P4A5 

25 

30 

50 

30 



175 

1 0 

30 

25 

lOu 

50m 

100 

25 



Si 

M343 

40 

S79 

25 

35 

25$ 

15 




1 2 

55 

25 

50u 



25 



Si 

A54 

41 

P5A5 

25 

40 

50 

30 



175 

1 0 

40 

25 

lOu 

50m 

100 

25 



Si 

M343 

42 

P6A5 

25 

50 

50 

30 



175 

1.0 

50 

25 

lOu 

50m 

100 

25 



S. 

M343 

43 

P7A5 

25 

60 

50 

30 



175 

1 0 

60 

25 

lOu 

50m 

100 

25 



Si 

M343 

44 

u2R0 

25 

1 0 

25 

1 Ok 

1 Ou 

900m 

150 

450m 

1 Om 

25 

lOu 


25 

13 



Si 

A52e 

45 

S72 

25 

1 0 

80$ 

15 




1 0 

1 5 

25 

600u 



25 



S. 

A54 

46 

MDA922-11 

25 t 

1 8 

55A 

100 



1 75J 

1 1 

750m 

25J 

20 u 



25 



SiA 

M535a 

47 

S32A 

25 

20 

25$ 

20 




1 2 

3 0 

25 

2 0m 



25 



S. 

SI 1 

48 

11 2 R 2 

25 

30 

25 

150 

1 Ou 


150 

950m 

3.0 

25 

25u 


25 

13 



Si 

S318 

49 

11 2 R 3 

25 

8 0 

25 

500 

1 .Ou 


150 

950m 

80 

25 

75u 


25 

13 



Si 

S318a 

50 

11 2 R 4 

25 

20 

25 

800 

1 Ou 


150 

950m 

20 

25 

lOOu 


25 

13 



Si 

S318b 

51 

11 2 R5 

25 

30 

25 

1 Ok 

1 Ou 


150 

950m 

30 

25 

200 u 


25 

13 



Si 

S318c 

52# 

SD30 

30 

045 

25A$ 




1 50A 




lOu 



30 



Si 


53 

S34A 

30 

50m 

25$ 

15 




1 2 

80m 

25 

1 Om 



30 



Si 

A54 

54 

S73 

30 

40 

80$ 

15 




1 2 

65 

25 

1 0Ou ! 



30 



S. 

A54 

55 

S21 A 

30 

50 

25 

15 



150A 

1 2 

80 

25 

lOu 



30 



Si 

A54 

56 

MC30A 

30 

1 1 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

57 

HC30 

30 

1 1 

75A 

75 

4 Om 


1 50A 

1 2 

1 1 

100 

IOuA 

20 m 

100 

30 



S. 

D027 

58 

2A30 

30 

2 0 

50A 

200 

8 Om 

To 

175A 

1 2 

20 

25A 

25u 



30 



S. 

A3t 

59 

3A30 

30 

3 0 

50 

300 

8 .0m 


175 

1 2 

3 0 

25 

500u 



30 



Si 

Aleq 

60 

6A30 

30 

6 0 

25 

300 

8 Om 


175 

1 2 

60 

25 

25u 






Si 

S19f 

61 ▼# 

SSiE2702 

30 

12 

1 IOC 

250 

10 m 


1 10 

1 35 

23 

25J 


2 0m 

1 10J 




SiA 

M324a 

1 62 ▼# 

SSiE2802 

30 

12 

1 IOC 

250 

10 m 


1 10 

1.35 

23 

25J 


2 0m 

1 10J 




SiA 

M324a 

63 

MR2263 

30 

25 

100C 

300 

8.3m 


1 75J 

1.5 

25 

25A 

1 .0m 

10 m 

100C 

30 



SiA 

DO210 

64# 

SSiEI 102 

30 

25 

1 50C 

400 

10 m 


1 50J 

1 0 

30 

20J 

lOu 



30 



SiA 

M324a 

65# 

SSiE1202 

30 

25 

150C 

400 

10 m 


1 50J 

1 0 

30 

20J 

lOu 



30 



SiA 

M324a 

66 

S47 

35 

90 

25$ 

15 




1.2 

1 4 

25 

1 ,0m 



35 



Si 

A54 

67t 

HEP135-RT 

40 

30m 

25$ 




90T 




200 u 






Ge 

T018 

68 # 

1S456 

40 

10 

25A 

50 



150J 

1 1 

10 

25A 

.50u 



35 



Si* 

D07 

69 

S14A 

40 

100 m 

25 

15 




1 2 

150m 

25 

1 Om 



40 



Si 

A54 

70 

S33A 

40 

20 

25$ 

15 




1 2 

30 

25 

1.5m 



40 



Si 

A54 

71 

S78 

40 

1 6 

25$ 

20 




1 2 

2 5 

25 

50u 



40 



Si 

SI 1 

72# 

1S443A 

40 

3 0 

100 

3 6 

20 m 

300 

150A 

1 5 

3.0 

25 





82 


Si 

S4a0 

73 

MR2264 

40 

25 

100C 

300 

8 3m 


175J 

1.5 

25 

25A 

1 Om 

10 m 

100C 

40 



SiA 

DO210 

74 

G5A3 

50 


150C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

50 



Si 

D08 

75 

S49 

50 

30m 

25$ 

15 




1 2 

50m 

25 

1 5m 



50 



Si 

A54 

76# 

SD50 

50 

04 

25A$ 




1 50A 




lOu 



50 



Si 


77 

1N879 

50 

05 

25A$ 

50 



200S 

.60 

.05 



02 m 


50 



Si 

Albz 

78 

P1B5 

50 

05 

50 

30 



175 

1 0 

05 

25 

lOu 

50m 

100 

50 



Si 

M343 

79 

1N868 

50 

10 

25A$ 

1 0 



200S 

60 

.10 



02 m 


50 



Si 

Albz 

80# 

1S358S 

50 

10 

25 

40 

1 


150 

1 2 

.10 

25A 

lOu 


25A 

35 



Si* 

Alee 

81 

S200A 

50 

10 

25$ 

15 




1 2 

15 

25 

lOOu 



50 



Si 

A54 

82 

P2B5 

50 

10 

50 

30 



175 

1 0 

10 

25 

lOu 

50m 

100 

50 



Si 

M343 

83# 

BY 14 1 

50 

125 0 

50A 

6 0 t§ 

200 m 


85A 

1 7 

2.5 

25A 

2 Ou 



50 



SiA 

C42j 

84 

1N359 

50 

15 

25$ 




1 50C 

2 0 

20 

25C 


25Ou0 

100 A 

50 



Si 

D02 

85 

1N857 

50 

15 

25A$ 

1 5 



200S 

60 

15 



02 m 


50 



Si 

Albz 

86 

M67A 

50 

15 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

87 

CER67A 

50 

15 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1 2 

15 

100 

10uA 

20 m 

100 

50 



Si 

D027 

88 

1N359A 

50 

15 

100 

10 



150 

60 0 

25 

25C 

1 Ou 

01 m 

100 A 

50 



Si 

D02 

89# 

BA192 

50 

150m 

1 50J 

20 

1 2 

600m 

1 75J 

920m§ 

400m 

65 

200 n 

25n 

100 

50 



Si 

A31g 

90 

A5A2 

50 t 

15 

200A 

45 



200A 

1 0 

75 

25 

I.OuA 

2 Om0 

150 

50 



Si 

A84 

91 

1N846 

50 

20 

25A$ 

2 0 



200S 

60 

20 



.02m 


50 



Si 

A1 bz 

92# 

IS 1200 

50 

20 

25A 

1 0 

1 


150A 

1 0 

20 

25A 

lOu 

01 m 

100 

50 



SiA 

A1 

93 

A1A1 

50 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

50 



Si 

A84a 

94 

A1A5 

50 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

95 

A1A9 

50 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200 u 

Si 

A84a 

96 

B 1A1 

50 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

97 

B1A5 

50 

20 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

98 

B1A9 

50 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

50 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

99# 

BY 183-50 

50 

200 m 

25A 

2 1 

10 m 


100 J 

1 2 

100 m 


1 Ou 



50 



SiA 

D07 

100 

CD1121 

50 

20 

25$ 

2 5 



200A 





10Ou0 

100 A 

50 



Si 

Albz 

101 

PS005 

50 

200 m 

25A 

3 2 

10 m 


200A 

1.0 

100 m 

25A 


1OOu0 

100 A 

50 



Si 

A60p 

102 

PS2411 

50 

20 

25A$ 





2 0 

.05 

25A 

5 Ou 



50 



Si 

Cl 5 

103 

TM3 

50 

20 

25C 




125C 

2 0 

20 

100C 


3Om0 

100C 

50 



Si 

SI 45 

104 

K1A5 

50 

20 

50 

60 



1 50C 

20 

.20 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

50 



Si 


105 

P3B5 

50 

20 

50 

30 



175 

1 0 

.20 

25 

lOu 

50m 

100 

50 



Si 

M343 

106 

AM3 

50 

20 

100C$ 

8 0 § 

8 Om 


1 25A 

1 25 

20 

25C 


3Om0 

100C 

50 



Si 

D04 

107 

1N2013 

50 

20 

150A$ 




175A 

1 5 

50 • 

25 

1 Ou 

5Om0 

150 

50 



Si 

D012 

108 

1N3072 

50 

20 

1 50A$ 




1 75J 

1 5 

50 

25 


50m 

150 

50 



Si 

A84 

109 

S22A 

50 

25 

25A$ 

15 




1 2 

40 

25 

15u 



50 



Si 

A54 

1 10 

M67B 

50 

25 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


. 25 

lOu 




( 


Si 

A3h 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AV6 FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2 Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

CER67B 

50 

25 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1.2 

25 

100 

10uA 

20 m 

100 

50 



Si 

D027 

2 

1N316 

50 

25 

100 $ 




200 

2.0 

40 

25C 


3OOu0 

10OA 

50 



Si 

D02 

3 

1N316A 

50 

25 

100 $ 

10 



200 

60 0 

40 

25C 

1 Ou0 

1Ou0 

10 OA 

50 



Si 

D02 

4 

1N1701 

50 

30 

50A 

8.0 



125A 

1 7 

1 0 

25A 


3Om0 

10 OA 

50 



Si 

A53 

5 

P4B5 

50 

.30 

50 

30 



175 

1 0 

30 

25 

lOu 

50m 

100 

50 



Si 

M343 

6 

1N599 

50 

30 

10 OA 

2.0 

100 m 


1 70S 

1 5 

20 

25 

25uA 



50 



S. 

D01 

7 

1N599A 

50 

30 

10OA 

20 

100 m 


170S 

1 5 

40 

25 

1 OuA 



50 



Si 

D01 

8 

AM405 

50 

.40 

25A 




1 50A 

1 2 

40 

25A 



1 50A 

50 



Si 

D07 

9# 

BYX60-50 

50 0 

4OOm0 

25A 

2 5 



125A 

1 15 0 

400m 

25A 

450n 

55u 

10 OA 

50 



SiA 

D07 

10 

PS405 

50 

40 

25 A 

3 3 

10 m 


200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

1 50A 

50 



Si 

A60p 

1 1 

S48 

50 

40 

25$ 

5 0 




1 2 

65 

25 

1 Om 



50 



Si 

A54 

12 

K2A5 

50 

40 

50 

60 



1 50C 

2 0 

40 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

50 



Si 


13 

P5B5 

50 

40 

50 

30 



175 

1 0 

40 

25 

lOu 

50m 

100 

50 



Si 

M343 

14 

1N323 

50 

40 

100 $ 

15 



200 

20 

65 

25C 


3OOu0 

10 OA 

50 



Si 

D02 

15 

1N323A 

50 

.40 

100 $ 

10 



200 

.60 0 

65 

25C 

1 Ou 

lOu 

10 OA 

50 



S. 

D02 

16 

AM2 

50 t 

.40 

100C$ 

10 § 

8 Om 


1 25A 

1 25 

40 

25C 


3Om0 

1 50C 

50 



Si 

D04 

17 

AM5 

50 

40 

1 50C$ 





20 

3 0 

25C 


.5Om0 

1 50C 

50 



Si 

D04 

18# 

BY124A 

50 

425 

50A 

4 5 § 

10 m 


10OA 

1 4 

2 0 

25A 

50u 

.01 m 

70A 

50 



SiA 

C42i 

19 

A2A4 

50 

475 

25 

40 

8 3m 


175 

1 2 

50 

25 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84 

20 

1 N1251 

50 

50 

25 A 

15 



165A 

1 0 0 

50 

25A 


50m 

1 25A 

50 



Si 

A53 

21 

1N2080 

50 

50 

25$ 

15 



1 50A 

75 0 

50 

25 

35Ou0 



50 



Si 

A53 

22 

BR205I 

50 

500m 

25 

20 

8 Om 


150 

1 1 

500m 

50 

5 Ou 



60 



SiA 

M533 

23 

MT021 

50 

50 

25 A 

10 


50 

1 75A 

1 0 

50 0 

25A 

200 n 

1 5u 

1 50A 

50 



Si 

A60e 

24 

MT021A 

50 

.50 

25 A 

10 


50 

175A 

1 0 

50 (Z) 

25A 

25n 

5 Ou 

1 50A 

50 



Si 

A60e 

25 

S22A 

50 

50 

25 

15 



1 50A 

1 2 

80 

25 

lOu 



50 



Si 

A54 

26 

S4O0 

50 

50 

25$ 

15 




1 2 

80 

25 

500u 



50 



Si 

A54 ; 

27 

S40A 

50 

.50 

25$ 

15 




1 2 

80 

25 

lOOu 



50 



Si 

A54 

28 

PS 105 

50 

50 

30A 

3 3 



200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

1 50A 

50 



Si 

A47 

29 

5E05 

50 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

60 



SiA 

D027 

30 

5J05 

50 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

60 



SiA 

D015 

31 

M67C 

50 

50 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

32 

P6B5 

50 

50 

50 

30 



175 

1 0 

50 

25 

lOu 

50m 

100 

50 



Si 

M343 

33 

INI 707 

50 

50 

55 A 

10 



125A 

1 3 

1 0 

25A 


4Om0 

1 50A 

50 



Si 

A53 

34# 

1 S3 10 

50 

50 

70 

25 

10 m 


150 

1 1 

1 0 

25 

lOu 


25 

50 



Si 

T01 

35# 

DD 000 

50 

50 

70A$ 

45 



10 OA 

82 

50 

25A 


01 m 

10OA 

50 



SiA 

A3k 

36 

CER67C 

50 

50 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1 2 

50 

100 

10uA 

20 m 

100 

50 



Si 

D027 

37 

1N1028 

50 

50 

10OA 

30 § 

4 Om 


1 50A 

1 5 

50 

25A 

200 u 



50 



Si 

A73b 

38 

5S5 

50 

50 

100 




175J 

1 3 

1 8 

25C 


2 Om 

25C 

50 



Si 

S41 b 

39 

S220 

50 

.50 

100 $ 

15 




1 0 

80 

25 

2 Ou 

300u 

150 

50 



Si 

A54 

40 

S250 

50 

50 

100 $ 

60 




1 2 

80 

25 


500u 

100 

50 



Si 

A54 

41 

TKF5 

50 

50 

10 OA 

30 

8 3m 


175A 

1 1 

1 0 

25A 

lOu 

5Om0 

10 OA 

50 



Si 

A84 

42 

A2A 1 

50 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

43 

A2A5 

50 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

44 

A2A9 

50 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200 u 

Si 

A84a 

45 

B2A1 

50 

.60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

46 

B2A5 

50 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

47 

B2A9 

50 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

48 

ER1 

50 

60 

25A 

15 



150A 

1 25 

50 

25 


07 

00 

50 



Si 

A3t 

49 

S77 

50 

60 

25$ 

15 




1 2 

95 

25 

200 u 



50 



Si 

A54 

50 

K3A5 

50 

60 

50 

60 



150C 

20 

60 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

50 



Si 


51 

P7B5 

50 

.60 

50 

30 



175 

1 0 

60 

25 

lOu 

50m 

100 

50 



Si 

M343 

52 

SM205 

50 

60 

50$ 

20 



150 

1 2 

95 

25 

lOu 



50 



Si 

A84 

53 

1N2072 

50 

75 

25A$ 









25m 

10OA 

50 



Si 

A53 

54 

1N2103 

50 0 

75 

25$ 




200 

1 2 

75 

25 

300u 



50 



SiA 

A53 

55 

1N3237 

50 

75 

25$ 

15 




2 2 

75 



500u 

150 

50 



Si 

Ales 

56 

A3A1 

50 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

57 

A3A5 

50 

.75 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

58 

A3A9 

50 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200 u 

Si 

A84a 

59 

B3A1 

50 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

60 

B3A5 

50 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

61 

B3A9 

50 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

62 

BR405T 

50 

750m 

25 

20 

8 Om 


150 

1 1 

750m 

25 

5 Ou 



60 



SiA 

M533 

63 

MB269 

50 

75 

25 

15 

8 3m 

2 0 

175A 

1 2 

50 0 

25 

2 Ou 

75u 

100 

50 



Si 

A60f 

64 

S76 

50 

75 

25$ 

20 




1 3 

1 2 

25 

500u 



50 



Si 

S48 

65 

TS05 

50 

75 

25A 

25 



125 

1 2 

75 

25A 

5 Ou 






Si 

Alev 

66 

UT1 11 

50 

75 

25A 

15 

8 3m 

1 0 


1 2 

50 0 

25A 

2 Ou 

75u 

10 OA 

50 



Si 

A146f 

67 

XS22 

50 

75 

25 

15 







lOu 



50 



Si 

A54 

68 # 

ZS170 

50 

750m 

25A 

70 § 



150A 

1 2 

750m 

25A 

5 Ou 

150u 

10 OA 

50 



Si 

A52f 

69# 

ZR60 

50 

75 

35A 

30 

10 m 


150A 

1 1 

75 

25A 

lOu 

15m 

10 OA 

50 



Si 

A42 

70 

7E05 

50 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

60 



SiA 

D027 

71 

7J05 

50 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

60 



SiA 

D015 

72 

1N536 

50 

75 

50A 

15 



150A 

1 0 

50 

25A 

lOu 

20 m 

1 50A 

50 



SiA 

D03 

73 

1N1644 

50 t 

75 

50A 

15 



165A 

50 0 

25 

150A 


4Om0 

1 50A 

50 



Si 

A53 

74 

1N2090 

50 t 

75 

50A 

15 



100 A 

50 0 

50 

85A 


25m0 

85 A 

50 



SiA 

M21 

75 

1N2609 

50 

75 

50A 

30 



175A 

1 1 

75 

25 

lOu 

.50m 

1 50A 

50 



Si 

A3 la 

76# 

1S030 

50 

75 

50A 

40 



150A 

1 25 


25A 

2 Ou 



50 



SiA 

A89 

77 

A3A3 

50 t 

75 

50A 

35 



175A 

1 1 

50 

25 

10uA 

3Om0 

150 

50 



Si 

A84 

78 

CER67F 

50 

75 

50A 

50 

8 Om 


1 75A 

1 2 

75 

25 

lOu 



50 



Si 

F29 

79 

D50 

50 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



50 



Si 

A50 

80 

DK750 

50 

750m 

50A 

60 



175A 

1 2 

750m 

25A 

lOu 

10Ou 

100 

50 



Si 

D027 

81 

H50 

50 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



50 



Si 

D03 

82 

M67 

50 

75 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

83 

SM5 

50 

75 

50$ 

35 



1 75T 

1 1 

50 

25 

lOu 



50 



Si 

A84 

84 

TK50 

50 

750m 

50A 

15 



175C 

1 1 

5OOm0 

25 


3OOu0 

150 

50;., 



Si 

A84 

85 

SC05E 

50 

75 

55A$ 

50 



150A 

1 2 A 

50 

25 

lOu 

05m 

100 

50 



Si 

A3c 

86 

1N2858 

50 

750m 

75A 

16 



125A 

1 2 

500m 

75A 


4OOu0 

10 OA 

50 



Si 

D01 

87 

CER67 

50 

75 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

75 

100 

IOuA 

,20m 

100 

50 



Si 

D027 

88 

MR1337-1 

50 

75 

75A 

30 § 



175A 

1 1 

1 0 

25A 


25m 

25 A 

50 



Si 

A3 la 

89 

AM005 

50 

75 

150A 




1 50A 

1 0 

25m 

25A 


3OOu0 

1 50A 

50 



Si 

D07 

90 

K4A5 

50 

80 

50 

60 



1 50C 

20 

80 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

50 



Si 


91# 

SR 1C1 

50 

800m 

50A 

40 



1 50J 

1 2 T§ 

3 0 

25A 

100 m 

500u 

1 50J 

50 




A34d 

92 

1N607 

50 

80 

100 A 

3 0 

8 3m 


150A 

1 5 

20 

25A 

25uA 



50 



Si 

D04 

93 

1N607A 

50 

80 

10OA 

30 

8 3m 


1 50A 

1 5 

40 

25A 

1 OuA 



50 



Si 

D04 

94 

A4A1 

50 

85 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

95 

A4A5 

50 

85 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

96 

A4A9 

50 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200 u 

Si 

A84a 

97 

B4A1 

50 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A1 rx 

98 

B4A5 

50 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

99 

B4A9 

50 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

100 

SM105 

50 

85 

50$ 

45 



150 

1 0 

1 5 

25 

lOu 



50 



Si 

A84 

101 

SM705 

50 

85 

50 

35 



1 25A 

1 0 

50 

25 

01 u 

20 m 

150 

50 



Si 

A84 

102 

NS 1000 

50 

1 0 


60 

8 3m 



1 2 

1.0 


lOu 



50 





103 

1N2266 

50 

1 0 

25$ 

20 



150 

60 

1 0 

25 


350u 

150 

50 



SiA 

D04 

104 

1N2267 

50 

1 0 

25$ 

20 



150 

60 

1 0 

25 


350u 

150 

50 



SiA 

S35 

105 

1N3246 

50 

1 0 

25$ 

20 




1 1 

1 0 



500u 

150 

50 



Si 

Ales 

106# 

0710 

50 

1 0 

25 

30 

10 m 


125 J 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 



50 



Si 

A1 bu 

107 

A5A1 

50 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

108 

A5A5 

50 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

109 

A5A9 

50 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200 u 

Si 

A84a 

1 10 

B5A1 

50 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 




JJ 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No 


2Jlo 

3Jat 

PEAK 1 PULSE 

DISS 

TEMP 

V f 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy \V 

\l IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

ra 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

B5A5 

50 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 0u 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

2 

B5A9 

50 

1 0 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200u 

Si 

Alrx 

3 

BR505t 

50 

1 00 

25 

25 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5.0u 



60 



SiA 

M533 

4 

115 RO 

50 

1 0 

25 

100 

1 Ou 


150 

450m 

1 Om 

25 

lOu 


25 

25 



Si 

A52e 

5 

NPC0050 

50 

1 0 

25 

25 



1 50A 

1 1 

1 0 

25 

30u 






Si 

A3n 

6 

SD05 

50 

1 0 0 

25A 

50 



10OA 

1 0 

1 0 

25A 

5 Ou 



50 



Si 

Alev 

7 

SLA11AB 

50 

1 0 

25 

60 

8 3m 


1 50A 

1 0 

1 0 

25 

1 .Ou 

10m 

100 

50 



Si 

A69 

8 

SLA1 1C 

50 

1 0 

25 

60 

8 3m 


1 50A 

1 1 

1 0 

25 

5.0u 

25m 

100 

50 



Si 

A69 

9 

UR 1050 

50 

1 0 

25 A 

25 

8 3m 



1 0 

1 0 0 

25A 

3.0u 

05m 

100A 

50 



Si 

A146f 

10 

XS40A 

50 

1 0 

25 

15 







1.0m 



50 



Si 

A54 

1 1 

1B05 

50 

1 0 

50C$ 

1 1 



1 50C 

2 0 

1 0 

25 

2 Ou 

05m 

100 

50 



Si 

M79 

12 

1C05 

50 

1 0 

50C$ 

1 1 



1 50C 

20 

1 0 

25 

2.0u 

05m 

100 

50 



Si 

Ml 16a 

13 

AA50 

50 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1 0 

25 

5.0u 



50 



Si 

A3p 

14 

BTB50 

50 

1 0 

50 

50 

8 Om 


1 50A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

D027 

15 

BTM50 

50 

1 0 

50 

30 

8 Om 


1 50A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

Alrv 

16 

CJ05 

50 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5.0u 

200u 

100 

60 



SiA 

D015 

17 

CL05 

50 

1 0 

50A 

50 



1 50A 

1 1 

1 0 

50A 

5 Ou 

200u 

100A 

60 



SiA 

D027 

18 

CM05 

50 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

60 



SiA 

D027 

19 

E05 

50 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

60 



SiA 

D027 

20 

EM05 

50 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2.0u 

50u 

100 

60 



SiA 

D041 

21 

HA50 

50 

1 0 

50 

15 


1 0 

175 

.90 

1.0 

25 

5 Ou 



50 



Si 

D03 

22 

K5A5 

50 

1 0 

50 

60 



1 50C 

20 

1.0 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

50 



Si 


23v# 

PCP05t 

50 

1 0 

50 

50 



1 25S 

20 

1 0 

25 

10 

10Ou 

150 

50 



Si 

M584 

24 

PF05t 

50 

1 0 

50 

50 

8 3m 


125 

1 0 

1 0 

25 

5.0u 



50 



Si 

M544 

25 

TA50 

50 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



50 



Si 

M21 

26 

SC05 

50 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1 0 

25 

1 .Ou 

50u 

125 

50 



Si 

Albs 

27 

SCA05 

50 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1 0 

25 

1 .Ou 

50m 

125 

50 

120 


Si 

Albs 

28 

SEN 105 

50 

1 0 

55 

50 

8 3m 


1 70A 

1 0 

1 0 

25 

5.0u 

300u 

150 

50 



SiA 

D015 

29# 

SH4D05 

50 # 

1 0 

55A 

45 

8 3m 


1 15 

60 0 

50 

85 


4Om0 

85 

35 



Si 

M215 

30 

1N2858A 

50 r 

1 0 

75A 

40 



135 

1 2 

1 0 

75A 


50m 

135 

50 



Si 

D01 

- 314 

1N4001 

50 

1 0 

75A 

30 

8 3m 


1 75A 

1.6 

1 0 

75A 

lOu 

3Ou0 

75A 

50 



Si 

D041 

32 

CB5 

50 

1 0 

75A 

50 

8 Om 


1 75A 

1 1 

1 0 

25A 

2.0u 

05m 

100 

50 



SiA 

A1 bg 

33 

DI705 

50 

1 0 

75A 

30 



100 

1 0 

1 0 

25 

5.0u 



50 




Alcm 

34 

ER181 

50 

1 0 

75A 

30 § 



1 75J 

1 1 

1 0 

25A 

lOu 

5Om0 

75A 

50 



Si 

D027 

35t 

GER4001 

50 

1 0 

75 

30 



175 

1 1 

1 0 

25 

10Ou 






Si 

A249b 

36t 

HEP 154-RT 

50 

1 0 

75$ 

30 



1 75T 










Si 

D041 

37v 

HEP 175-RTt 

50 

1 0 

75$ 

32 













Si 

M604* 

38 

J05 

50 

1 0 

75A 

50 

8 Om 

1 0 

1 75A 

1 0 

1 0 

25A 

5 Ou 

50u 

100A 

50 



Si 

D015 

39 

MR2064 

50 

1 0 

75 

30 

8 3m 


1 75J 

80 0 

1.0 

25 

25u 

.50m 

75 

50 



SiA 

Alba 

40 

1 F05 

50 

1 0 

100 

50 


1 0 

1 50C 

1 3 

20 

25 

2 Ou 

50u 

100 

60 



SiA 

F22 

41 

1N1034 

50 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25A 

200u 



50 



Si 

S65a 

42 

1N1040 

50 

1 0 

100A 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25A 

200u 



50 



Si 

S66b 

43 

1N1046 

50 

1 0 

100A 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25A 

200u 



50 



Si 

S68b 

44 

A14F 

50 

1 0 

10OA 

50 

8 3m 


1 75 J 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 

30m 

100 

50 

1 6k 


SiA 

A94g 

45 

AMI 

50 t 

1 0 

100C$ 

20 § 

8 Om 


1 25A 

1 25 

1 0 

25C 


3Om0 

100C 

50 



Si 

D04 

46 

SI50E 

50 

1 0 

10OA 

50 



1 50C 

1 0 

1 0 

25A 

5.0u 



50 



Si 

D027 

47 

SLA50LCDT 

50 

1 0 

100 





1 0 

1 0 


1 Ou 

lOOu 

100 

50 



Si 

M547 

48 

SM4 

50 

1 0 

100$ 

45 



200A 

1 0 

1.2 

25 

1 Ou 



50 



Si 

A84 

49 

SM505 

50 

1 0 

100$ 

45 



1 SOT 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



50 



Si 

A84 

50 

1N2026 

50 t 

1 0 

150C 

25 

8 3m 


1 75C 

2 0 

2 0 

25 


50m 

150C 

50 



Si 

D04 

5 1 ▼ 

A51 

50 

1 0 

150C$ 

25 



1 50C 

1 0 

1 0 

25 

lOu 

1 Om 

1 50C 

50 



Si 

D02 

52 

AM4 

50 

1 0 

150C$ 

20 § 

8 Om 


1 75A 

1 25 

1 0 

25C 


50m 

1 50C 

50 



Si 

D04 

53 

BY 1010 

50 

1 0 

1 50C$ 

25 



150C 

90 

1 0 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

50 



Si 

D02 

54 

BY1 1 1 

50 

1.0 

150C$ 

25 



150C 

80 

1 0 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

50 



Si 

D02 

55 

BY121 

50 

1 0 

1 50C$ 

25 



150C 

1 0 

1 0 

25 

lOu 

1 Om 

150C 

50 



Si 

D02 

56 

El A3 

50 

1 0 

150 

200 



175 

1 3 

1 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

50 



Si 

D04 

57 

HC67F 

50 

1 1 

50A 

50 

8 Om 


175A 

1 2 

1 1 

25 

lOu 



50 



Si 

F29 

58 

MH67 

50 

1 1 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

59 

HC67 

50 

1 1 

75A 

75 

4 Om 


1 50A 

1 2 

1 1 

100 

IOuA 

20m 

100 

50 



Si 

D027 

60 

A6A1 

50 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

61 

A6A5 

50 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

62 

A6A9 

50 

1 2 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200u 

Si 

A84a 

63 

B6A1 

50 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

64 

B6A5 

50 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

ITbu 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

65 

B6A9 

50 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

50 

100 

200u 

Si 

Alrx 

66# 

DD2320 

50 t 

1 2 

25A 

45 



150A 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 

20m 

150A 

50 



SiA 

A3 Ik 

67 

K6A5 

50 

1 2 

50 

60 



150C 

2 0 

1 2 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

50 



Si 


68# 

BY 126/50 

50 

1 2 

60A 

40 

10 


150J 

1 5 

5 0 

25J 

lOu 



100 



Si 

D027 

69 

TM2 

50 

1 25 

25C 




125C 

2 0 

.80 

25 


3Om0 

100C 

50 



Si 

S145 

70 

TM5 

50 

1 25 

35C 




1 75C 

2 0 

80 

25 


50m 

150 

50 



Si 

S145 

71 

RA132AA 

50 

1 3 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1 3 

25 


3Om0 

150 

50 



Si 

A34 

72 

1N1907 

50 0 

1 5 

25A 

30 

16m 

2 0 

250 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



50 



SiA 

A86 

73 

1N2216 

50 

1 5 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


500u 

150 

50 



SiA 

D04 

74 

1N2217 

50 

1 5 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


500u 

150 

50 



SiA 

S35 

75 

A7A1 

50 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

76 

A7A5 

50 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

A84a 

77 

A7A9 

50 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200u 

Si 

A84a 

78 

A121-05t 

50 

1 50 

25 

25 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



60 



SiA 

M531 

79 

A132-05T 

50 

1.50 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



60 



SiA 

M532 

80 

A168-05T 

50 

1 5 

25 

50 

8 Om 


125 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 



60 



Si 

M575 

81 

B7A1 

50 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

82 

B7A5 

50 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

50 



Si 

Alrx 

83 

B7A9 

50 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

50 

100 

200u 

Si 

Alrx 

84 

BR805Dt 

50 

1 50 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



60 



SiA 

M536 

85 

M 1A1 

50 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5.0m 

150 

50 



Si 

Alep 

86 

M1A5 

50 

1 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

50 



Si 

Alep 

87 

M1A9 

50 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

50 

100 

200u 

Si 

A1 eD 

88 

SI05 

50 

1 5 

25A 

80 



150C 

1 0 

1 5 

25A 

1 Ou 



50 



Si 

Albc 

89# 

ZR10 

50 

1 5 

25 A 

80 

10m 


150A 

1 0 

1 5 

25A 

5.0u 

20m 

10OA 

50 



Si 

A6a 

90# 

ZR10T 

50 

1 5 

25A 

80 

10m 


1 50A 

1 0 

1 5 

25A 

5 Ou 

20m 

10OA 

50 



S. 

SI 64 

91# 

ZS270 

50 

1 5 

25 A 

70 § 



1 50A 

1 2 

1 5 

25A 

5 Ou 

150u 

10OA 

50 



Si 

A52f 

92 

1N4816 

50 t 

1 5 

40 

50 



170 

1 3 

1 5 

40 


25m 

40 

50 



Si 

D027 

93# 

SI M 1 

50 

1 5 

40A 

47 


2 0 

1 70A 




lOu 

300u 

150 

50 



SiA 

D027 

94 

1 5E05 

50 

1 5 

50A 

75 § 



1 75 A 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

60 



SiA 

D027 

95 

1.5J05 

50 

1 5 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

60 



SiA 

D015 

96 

K7A5 

50 

1 5 

50 

60 



1 50C 

20 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

100 

50 



Si 


97 

P100AA 

50 

1 5 

50 

50 

8 Om 

1 0 

170 

1.0 

1 0 

25 

5 Ou 






Si 

D027 

98 

P150A 

50 

1 5 

50 

50 

8 3m 

1 0 

150 

1.0 

1.0 

25 

5 Ou 







D027 

99 

1N2390 

50 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

50 



Si 

A32 

100 

1N2399 

50 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0T 

1 50A 

50 



Si 

C8 

101 

1N2408 

50 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

50 



Si 

C9 

102 

1N2417 

50 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

50 



Si 

F8 

103 

1N5391 

50 

1 5 

70C 

50 § 



1 70C 

1 4 

1 5 

70C 


30m 

150 

50 



Si 

D015 

104# 

DD2020 

50 

1 5 

70A$ 

45 

10m 


1 50A 

1 0 

1 0 

25A 


20m 

150A 

50 



SiA 

D03 

105v 

CTN50 

50 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1 0 



lOu 



50 



Si 

M594* 

106v 

CTP50 

50 

1 5 

75 

50 



1 75 A 

1 0 



lOu 



50 



Si 

M594a* 

107v 

VB50A 

50 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1 0 



lOu 



50 



Si 

M594b* 

108 

1N1052 

50 

1 5 

100A 

60 § 

4 Om 


1 50A 

1 5 

1.5 

25A 

1 Om 



50 



Si 

A167v 

109 

5F1 

50 

1 5 

100 




1 75J 

1 0 

2 4 

25C 


10m 

25C 

50 



Si 

S41 a 

110 

1N1227B 

50 

1 6 

50$ 

30 




1 2 

1 0 

25 

lOu 

30m 

150 

50 



.Si 

S25a 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV. (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD[ 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT ( 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2_|lo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N1217 

50 

1 6 

135C 

20 



175J 

1 5 

25 

25J 

500u 

1 5m 

150J 

50 



Si 

D01 

2 

1N1227 

50 

1 6 

135C 

20 



175J 

1 5 

2.5 

25J 

500u 

1 5m 

1 50J 

50 



Si 

S25 

3 

1N1227A 

50 

1 6 

135C 

20 



175J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

150J 

50 



Si 

S25 

4 

1N1217B 

50 t 

1 6 

140C 

25 



175S 

1 7 

1 4 

25 

3OOu0 



50 



Si 

D01 

5 

1N1537 

50 

1 6 

1 40C 

20 



175J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

1 50J 

50 



Si 

D04 

6 

1N1217A 

50 

1 6 

1 75J $ 

20 



175 J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

1 50J 

50 



Si 

D01 

7 

MDA922-2T 

50 t 

1 8 

55A 

100 



175J 

1 1 

750m 

25J 

20u 



50 



SiA 

M535a 

8 

NS2000 

50 

2 0 


200 

8 3m 



1 2 

20 


25u 



50 





9 

1N2109 

50 0 

2 0 

25 




200 

1 2 

75 

25 

300u 



50 



SiA 

S82 

10 

AB50 

50 

2.0 

25 

15 


30 

100 

1 25 

1 0 

25 

5 Ou 



50 



Si 

A3q 

1 1 

BR705AT 

50 

2 00 

25 

25 

8 Om 


150 

1 20 

1 0 

25 

5 Ou 



60 



SiA 

M534 

12 

GR 1 6 

50 

20 

25 

20 



125 

1 1 

1 0 

25 

lOu 

30m 

150 

50 



Si 

Alrv 

13 

M2A1 

50 

2 0 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2.0u 

5 Om 

150 

50 



Si 

Alep 

14 

M2A5 

50 

20 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

50 



Si 

Alep 

15 

M2A9 

50 

2 0 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

50 

100 

200u 

Si 

AleD 

16 

S37 

50 

2 0 

25$ 

20 




1 2 

3 0 

25 

lOOu 



50 



Si 

S48 

17 

SEN205 

50 

2 0 

25 

150 

8 3m 


1 70A 

1 2 

2 0 

50 


25u 

50 

50 



SiA 

D027 

18 

SLA21A 

50 

20 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

95 

20 

25 

1 Ou 

10m 

100 

50 



Si 

A69 

19 

SLA21B 

50 

2 0 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

1.0 

20 

25 

1 Ou 

10m 

100 

50 



Si 

A69 

20 

SLA21C 

50 

2 0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1 0 

2.0 

25 

5 Ou 

25m 

100 

50 



Si 

A69 

21 

UR2O50 

50 

2 0 

25 A 

40 

8 3m 



1 0 

20 g 

25A 

3 Ou 

05m 

10OA 

50 



S. 

A146f 

22 

UT2005 

50 

20 

25A 

60 

8 3m 


175A 

1 0 

Tol 


5 Ou 

10m 

10OA 

50 



Si 

A146m 

23# 

SR3AM1 

50 

2 0 

40A 

150 § 

8 3m 


1 50J 

1 1 

10 

25A 

lOOu 

1 Om 

1 50J 

50 



SiA 

A Ifn 

24 

1N5171 

50 

20 

50A 

200 



175A 

1 2 t 

2 0 

50A 


25u 

50A 

50 



Si 

D027 

25 

20A05 

50 

2 0 

50 

50 



1 70A 

1 3 

2 0 

50 

lOu 

,25m 

50 

50 



Si 

D027 

26 

B 1 72-5 

50 

2 0 

50 

60 



1 50C 

2 0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100 

50 



Si 


27 

BFW50I 

50 

2 0 

50A 

50 



100C 

1.1 

1 0 

25A 








M40a 

28v 

FW50T 

50 

2 0 

50A 

50 



125A 

900m 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a 

29 

K8A5 

50 

2 0 

50 

60 



150C 

2 0 

2 0 

25 

5 Ou 

50m 

100 

50 



Si 


30t# 

MCP05t 

50 

2 0 

50 

50 



1 25S 




lOu 

lOOu 

125 

50 



Si 

S349 

31 

PD05 

50 

20 

50A 

50 



125A 

90 

1 0 

25A 

5 Ou 






S. 

M40a* 

32 

SI05A 

50 

2 0 

50A 

80 



150C 

1 0 

3 0 

25A 

1 Ou 



50 



Si 

Albc 

33 

2F05 

50 

20 

75C 

50 



150C 

1 3 

20 

25C 

2 Ou 

50u 

100C 

60 



SiA 

F22 

34 

HB50 

50 

2 0 

75A 

200 



175C 

1 0 

2 0 

25A 

5 Ou 



50 



Si 

A1 79b 

35 

FB050T 

50 

20 

100 

50 § 

8 Om 


150A 

1 0 

1 0 

25 

lOut 






SiA 

M79a 

36# 

SR2B1 

50 

20 

1 24C 

60 



150J 

1 2 t§ 

3 0 

25C 

lOu 

500u 

1 50J 

50 




S1 57a 

37 

M3A1 

50 

2 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

50 



Si 

Alep 

38 

M3A5 

50 

2 5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

50 



Si 

Alep 

39 

M3A9 

50 

2.5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

50 

100 

200u 

Si 

AleD 

40 

S38 

50 

2 5 

25$ 

20 




1 2 

4 0 

25 

lOOu 



50 



Si 

S48 

41# 

DD3020 

50 

2 5 

65A$ 

45 



150A 

1 0 

1 0 

25A 


40m 

1 50A 

50 



SiA 

S164a 

42# 

SJ053F 

50 t 

2 5 

10OA 

30 



1 50A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

30m 

1 50A 

50 



SiA 

D03 

43 

1N2524 

50 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

4 0 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

50 



SiA 

D010 

44 

1N2535 

50 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

4 0 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

50 



SiA 

D010 

45 

1N2546 

50 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

4.0 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

50 



SiA 

D010 

46 

BY201 

50 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

50 



SiA 

D04 

47 

BY21 1 

50 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

50 



SiA 

D04 

48 

BY221 

50 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

50 



SiA 

D04 

49 

BY301 

50 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

50 



Si 

S35 

50 

BY31 1 

50 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

50 



Si 

S35 

51 

BY321 

50 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 5 

2.5 

25C 

lOu 

1.0m 

1 50C 

50 



Si 

S35 

52 

MA5 

50 

2 5 

1 50B 

30 



190B 

1 0 A 

2 5 

150B 

1 5uA 






SiA 

D04 

53 

TM1 

50 

2 7 

25C 




125C 

20 

2 0 

25 


3Om0 

100 

50 



Si 

S145 

54 

NS3000 

50 

3 0 


300 

8.3m 



1 2 

30 


25u 



50 





55 

AC50# 

50 

30 

25A 

50 



150C 

1 0 

3 0 

25A 

5 Ou 



50 



Si 

A ley 

56 

BR805AT 

50 

3 0 

25 

50 

8 Om 


150 

1 2 

1 5 

25 

5 Ou 



60 



SiA 

M534 

57v 

HEP161-RT 

50 

3 0 

25$ 

300 



175T 










Si 

A179 

58t 

HEPR0080-RT 

50 

3 0 

25$ 

300 



17 5 T 










Si 

M603 

59v 

HEPR0090-RT 

50 

3 0 

25$ 

300 



1 75T 










Si 

A179 

60 

115 R2 

50 

3 0 

25 

150 

1 Ou 


150 

950m 

3 0 

25 

25u 


25 

25 



Si 

S318 

61 

M4A1 

50 

3 0 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

50 



Si 

Alep 

62 

M4A5 

50 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

50 



Si 

Alep 

63 

M4A9 

50 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

50 

100 

200u 

Si 

AleD 

64 

UT3005 

50 

3 0 

25A 

80 

8 3m 


175A 

1 0 

TOlzJ 


5 Ou 

10m 

100A 

50 



Si 

A146m 

65 

1N4997 

50 t 

3 0 

40A 

300 § 



175A 

1 0 t 

3 0 

75A 


2 0m 

175A 

50 



Si 

M 176a 

66 

1N2348 

50 

3 0 

50C 

15 



150A 

1 1 

1 0 

25 







Si 

S19 h(Z3 

67 

1N4139 

50 

3 0 

50A 

300 



175A 

1 0 

3 0 

50A 


10m 

50A 

50 



Si 

Alen 

68 

A138-05t 

50 

3 0 

50 

50 

8 Om 


150 

1 1 

30 

25 

5 Ou 



60 



Si 

M79c 

69 

HAB005 

50 

3 0 

50 

300 

8 3m 


150A 

1 1 

30 

25 

5 Ou 

1 50u 

100 

50 



Si 

Alez 

70 

HIB005 

50 

3 0 

50A 

300 



1 75A 

1 2 

3 0 

25A 

5 Ou 

300u 

10OA 

50 



Si 

Aleu 

71 

S3A05 

50 

3 0 

50A 

300 



150C 

1 0 

30 

25A 

1 Ou 



50 



Si 

Alez 

72 

1N5197 

50 

3 0 

55 

300 § 

8 3m 


175A 

1 0 

3.0 

55A 


7 7mA 

1 75A 

50 



Si 

A1 rv 

73 

JAN 1N5197 

50 

3 0 

55A 

300 



1 75A 

1 0 

3 0 

25 

5 Ou 

12m 

100 

50 



Si 

A let 

74 

3S05E 

50 

3 0 

55$ 

250 



150A 

95 A 

3 0 

100A 

lOu 

10Ou 

100 

50 



Si 

A1 rv 

75 

SLA5197 

50 

30 

55 

300 



175 

1 0 

3.0 

25 

5 Ou 

12m 

100 

50 



SL 

A3 la 

76 

1N4719 

50 

30 

75A 

300 



175A 

1 0 

30 

75 


2 Om 

175 

50 



Si 

A179 

77 

HC50 

50 

30 

75 

300 


3 0 

175 

1 0 

1.0 

25 


1.0m 

25 

50 



Si 

A179 

78 

MR2069 

50 

3 0 

75 

300 

8 3m 


1 75J 

50 0 

30 

75 

1 Om 

3.0m 

75 

50 



SiA 

A179a 

79 

MR2369 

50 

3 0 

75 

300 

8 3m 


175J 

1.0 

3 0 

25 

1 Om 

3 Om 

75 

50 



SiA 

M 173 

80# 

3F5 

50 

3 0 

90B 

40 

10m 


190J 

65 

30 

190J 

7 Ou 

12m 

1 75J 

50 



SiA 

DO40 

81 

3E05 

50 

3 0 

100 

200 

8 Om 

30 

175 

1 2 

3 0 

100 

lOu 

10Ou 

50 

60 



SiA 

Alec 

82 

1N5400 

50 

3 0 

105C 

200 § 



170C 

1 2 

30 

105C 


50m 

1 50C 

50 



Si 

A3q 

83 

SEN305 

50 

3.0 

105C 

200 

8 3m 


170A 

1 2 

3.0 

25 

5 Ou 

500u 

150 

50 



SiA 

D027 

84# 

1S430 

50 

3 0 

1 25B 




150 

1 6 


25 

5 Ou 



50 



SiA 

A89 1 

85 

1N1581 

50 

3 0 

150C 




175B 

1 5 

60 

25C 


5OOu0 

150 

50 



Si 

D04 

86 

E2A3 

50 

3 0 

150 

200 



175 

1 3 

30 

150 

lOu 

1 Om 

150 

50 



Si 

D04 

87 

1N 19 17 

50 0 

4 0 

25 

30 

16m 

10 

250 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



50 



SiA 

S82 

88# 

G504 

50 

4.0 

25A 

100 

10m 

4 5 

150A 

1 2 

4 0 t 

25 


3 Om 

1 25C 

50 



SiA 

D04 

89# 

P504 

50 

4 0 

25A 

100 

10m 

4 5 

150A 

1 2 

4 0 t 

25 


3 Om 

1 25C 

50 



SiA 

S95a 

90 

UT4005 

50 

40 

25A 

100 

8 3m 


175A 

1 0 

30 (Zl 

25A 

5 Ou 

10Ou 

100A 

50 



Si 

A146m 

91 

4F05 

50 

40 

75 

300 

8 Om 

3 0 

175B 

1 3 

4 0 

25 

10Ou 

500u 

100 

60 



SiA 

F22 

92# 

SJ054F 

50 t 

4.0 

10OA 

15 



200A 

1 0 

750m 

25A 

lOu 

1 5m 

200A 

50 



SiA 

D03 

93 

MR5 

50 

4 5 

1 50B 

70 



185B 

1 0 A 

4 5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

94 

1N 16 12 

50 

5.0 





175A 

1 5 

10 

25A 







Si 

D04 

95 

1N2228 

50 

5 0 

25$ 

20 



150 

.60 

1 5 

25 


500u 

150 

50 



SiA 

D04 

96 

1N2228A 

50 

5 0 

25$ 

100 



150 

60 

5 0 

25 


350u 

150 

50 



SiA 

D04 

97 

1N2229 

50 

5 0 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


500u 

150 

50 



SiA 

S35 

98 

1N2229A 

50 

5 0 

25$ 

100 



150 

60 

5 0 

25 


350u 

150 

50 



SiA 

S35 

99 ▼# 

5PM05t 

50 

5 0 

50 

125 



150J 

20 

5.0 



50u 

150 

50 



Si 

M585 

100 

S5A05 

50 

5 0 

50A 

300 



150C 

1 1 

5 0 

25A 

1 Ou 



50 



Si 

Alez 

101 

1N1058 

50 

5 0 

100A 

60 § 

4 Om 


170C 

1 5 

5 0 

25A 

1 Om 



50 



Si 

S67a 

102 

1N1064 

50 

5 0 

100A 

60 § 

4 Om 


170C 

1 5 

5 0 

25A 

1 Om 



50 



Si 

S66c 

103 

1N1070 

50 

5 0 

100A 

60 § 

4 Om 


170C 

1 5 

5 0 

25 

1 Om 



50 



Si 

S68c 

104 

5F5 

50 

5 0 

100 




175J 

1 1 

13 

25C 


10m 

25A 

50 



Si 

S4 la 

105# 

SJ053E.K 

50 r 

5.0 

100C 

30 


3 0 

150A 

1 0 

75 

25C 

lOu 

30m 

1 50C 

50 



SiA 

D04E1 

106 

366A 

50 r 

5 0 

1 45C 

100 



180J 

1 1 

50 

25C 


10m 

180 

50 



Si 

S27 

107 

1N1612A 

50 

5 0 

150C 

150 



190J 

1 1 

6.0 

25 


50m 

150 

50 



SiA 

D04A 

108 

407A 

50 

5 0 

150C 

125 

8 3m 


175J 

1 1 

5.0 

25C 


2.0mlZl 

1 75J 

50 



Si 

D04 

109 

E3A3 

50 

5.0 

150 

200 



175 

1 3 

5.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

50 



Si 

D04 

110 

F1 A3 

50 

5 0 

150C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

50 



Si 

D05 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



U 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION fi 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy \V 

VIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

m 

(°C) 

m 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

NS6000 

50 

6 0 


300 

8 3m 



1 2 

60 


25u 



50 





2 

6A50 

50 

60 

25 

300 

8 Om 


175 

1 2 

60 

25 

25u 






Si 

S19f 

3 

BR905AT 

50 

6 0 

25 

150 

8 Om 


150 

1 2 

3 0 

25 

lOu 



60 



SiA 

M537 

4# 

DD4020 

50 

6 0 

25 

50 

10m 

7 2 

150 

1 1 

6.0 

25 

5.0u 


25 

50 



Si 

S19 

5# 

G506A 

50 

60 

25A 

140 

10m 

8 0 

1 50A 

1 2 

6 0 t 

25 


3 Om 

1 25C 

50 



SiA 

D04 

6# 

P506 

50 

6 0 

25A 

140 

10m 

80 

1 50A 

1 2 

6 0 t 

25 


3 Om 

125C 

50 



SiA 

S95a 

7# 

6F5 

50 

6 0 

100A 

120 § 

10m 


190J 

65 

60 

10OB 


2 5m 

100B 

50 



SiA 

DO40 

... 1 —irrR 

1N1341 

50 

6 0 

150C 

66 


9 5 













9 

1N1341A 

50 t 

60 

1 50B$ 

150 


200J 

64 0 

6.0 

1 50B 


3 Om0 

150B 

50 



Si* 

D04 

10 

1N1341B 

50 

60 

150C 

150 



190J 

1 1 

6 0 



.02m 

25C 

50 



SiA 

D04A 

1 1 

1N2147 

50 

60 

150C$ 

150 



150 

1 2 

10 

25 

4 Ou 

50m 

1 50A 

50 



Si 

D010 

12 

1N2147A 

50 

6 0 

1 50C$ 

150 



150 

1.0 

10 

25 

1 Ou 

10m 

150 

50 



Si 

D010 

13 

1N2491 

50 

60 

150C 




190J 

1 1 

6.0 

25 


2 Om0 

150C 

50 



Si 

D04 

14 

1N2565 

50 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

10 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

50 



SiA 

D010 

15 

BY401 

50 

6 0 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 2 

60 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

50 



Si 

S35 

16 

BY4 1 1 

50 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1 0 

60 

25C 

1 .Ou 

,10m 

150C 

50 



Si 

S35 

17 

BY421 

50 

6 0 

150C$ 

150 



1 50C 

1 5 

6.0 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

50 



Si 

S35 

18 

BY701 

50 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 2 

60 

25C 

4.0u 

.50m 

1 50C 

50 



SiA 

D04 

19 

BY7 1 1 

50 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1.0 

6.0 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

50 



SiA 

D04 

20 

BY721 

50 

6 0 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1.5 

60 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

50 



SiA 

D04 

21 

E4A3 

50 

60 

150 

200 



175 

1 3 

60 

150 

lOu 

1 Om 

150 

50 



Si 

D04 

22 

KR602AA 

50 

60 

150S$ 

75 



1 75S 

1 2 

60 

150S 


1.0m 

1 50S 

50 



Si 

D010 

23 

1N1612R 

50 

7 0 

150B 

150 



190A 

700m 

1 0 

190J 







Si 

D04 

24 

UT5105 

50 

7 5 

100C 

150 

8.3m 


1 75 A 

1 0 

5 0 Cl 

25 

lOu 

30m 

100 

50 



Si 

S2770 

25 

MS5 

50 

7 5 

1 50B 

140 



1 85B 

1.0 A 

7 5 

1 50B 

20uA 






SiA 

D04 

26 

115 R3 

50 

8 0 

25 

500 

1 Ou 


150 

950m 

8 0 

25 

75u 


25 

25 



Si 

S318a 

27# 

ZR20 

50 

8 0 

25A 

80 

10m 


1 50A 

1 2 

5 0 

25 A 

5 Ou 

20m 

100A 

50 



Si 

S235 

28# 

ZR200 

50 

80 

25A$ 

160 

1 Om 


1 50A 

1.2 

5 0 

25 A 

5 Ou 

200u 

10OA 

50 



SiA 

S61A 

29 

PA05T 

50 

8 0 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

20 

25 

lOu 

lOOu 

100 

50 



Si 

M542 

30 

E5A3 

50 

8 0 

150 

200 



175 

1 3 

8 0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

50 



Sj 

D04 

31 

1N2793 

50 

8 5 

25A 

75 



175A 

1 25 

15 

1 50C 


5 Om 

150C 

50 



Si 

D05 

32 

UT6105 

50 

90 

100C 

175 

8 3m 


1 75A 

1 0 

6 0 0 

25 

lOu 

30m 

100 

50 



Si 

S2770 

33 

1N2246 

50 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


1.0m 

150 

50 



SiA 

D04 

34 

1N2246A 

50 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


50m 

150 

50 1 



SiA 

D04 

35 

1N2247 

50 

10 

25$ 

200 



150 

600m 

10 

25 


1 Om 

150 

50 



SiA 

S35 

36 

1N2247A 

50 

10 

25$ 

200 



150 

600m 

10 

25 


500u 

150 

50 



SiA 

S35 

37 

BR1005At 

50 

100 

25 

200 

8 Om 


150 

1 2 

5.0 

25 

lOu 



60 



SiA 

M538 

38# 

DD4520 

50 

10 

25 

120 

2 Om 

10 

150 

1 0 

10 

25 

lOu 


25 

50 



Si 

S19 

.__39#_ 

G510A 

50 

10 

25A 

230 

10m 

17 

1 50A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

125C 

50 



SiA 

D04 

40# 

P510 

50 

10 

25A 

230 

10m 

17 

1 50A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

125C 

50 



SiA 

S95a 

41# 

SJ054E,K 

50 t 

10 

25C 

15 


4 3 

200C 

1 0 

75 

25C 

lOu 

1 5m 

200C 

50 



SiA 

DO40 

42#l_ 

IS 160 

50 

10 

120B 

200 



175 

1.6 

50 

25J 


7 Om 

1 75J 

50 



SiA 

SI 03 

43 

367A 

50 t 

10 

130C 

150 



1 80J 

1 2 

10 

25C 


10m 

180C 

50 



Si 

S27 

44 

408A 

50 

10 

1 45C 

175 

8 3m 


1 75 J 

1 2 

10 

25C 


2 Om0 

175J 

50 



Si 

D04 

45 

1N248 

50 

10 

150$ 




1 75S 

1 5 

25 

25 


5 Om0 

1 50C 

50 



Si 

D05 

46 

40108 

50 

10 

1 50C 

140 § 



1 7 5C 

.60 

10 

1 50C 

75uA 

2 Om0 

150C 

50 



SiA 

D04 

47 

E6A3 

50 

10 

150 

200 



175 

1 3 

10 

150 

lOu 

1 Om 

150 

50 



S. 

D04 

48 

F2A3 

50 

10 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

50 



Si 

D05 

49v 

HEPR0130-RT 

50 

12 

25$ 

300 



190f 










S. 

D04 

50 

SL50 

50 

12 

50A 

300 



1 75C 

1 4 

12 

25A 


2 0m 

150A 

50 



Si 

DO40 

51# 

2AF05 

50 

12 

60A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

95 

12 



2 0m 

150J 

50 



S. 

M324b#C 

52# 

2AF05LV 

50 # 

12 

60A 

140 § 

10m 


190J 

95 

12 



2 0m 

150J 

50 



Si 

M324d#G 

53 

5J3P 

50 

12 

10OA 

150 

4 Om 


10OA 

1 3 



2 5m 



50 



Si 

S23 1 

54 

UT8105 

50 

12 

100C 

200 

8 3m 


1 75A 

1 0 

80 0 

25 

lOu 

30m 

100 

50 



Si 

S277P 

55# 

SR10L1S 

50 

12 

1 20C 

200 



1 50J 

1 2 t 

40 

25C 


1 5m0 

1 50J 

50 



Si 

S249a 

56# 

2AF05LH 

50 # 

12 

1 40A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

95 

12 



2 0m 

150J 

50 



Si 

M324c#& 

^57#i_ 

2AF05PLH 

50 0 

12 

1 40B 

160 § 

10m 


190B 

55 0 

12 t 

25A 


1 5m 

150B 

50 



S. 

M324c0 

58# 

2AF05PLV 

ns ow 

12 

140B 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1.5m 

150B 

50 



Si 

M324d0 

59# 

2AF05PPF 

50 0 

12 

140B 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1 5m 

150B 

50 



Si 

M324fp 

60# 

2AF05PPP 

50 0 

12 

140B 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1 5m 

1 50B 

50 



S. 

M324e0 

61 

INI 199 

50 * 

12 

1 50C 

100 


18 

190J 

1.4 

20 

25J 

lOu 



50 



S. 

S27 

62 

INI199A 

50 

12 

1 50B$ 

240 



150B 

1 3 

12 

25A 


3 Om 

150A 

50 



SiA 

DO4A0 

63 

INI 199B 

50 

12 

150C$ 

250 



1 50B 

1 1 

12 

25A 


1.0m 

150A 

50 



SiA 

D04A 

64 

1N2576 

50 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 2 

20 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

50 



SiA 

D010 

65 

1N2587 

50 0 

12 

1 50C 

250 



1 50C 

1 0 

12 


2 Ou 

20m 

1 50C 

50 



SiA 

D010 

66 

1N2598 

50 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

20 

25C 

20u 

2 Om 

1 50C 

50 



SiA 

D04 

67 

BY501 

50 

12 

1 50C$ 

250 



1 50C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

50 



Si 

S35 

68 

BY5 1 1 

50 

12 

1 50C$ 

250 



1 50C 

1 0 

12 

25C 

2.0u 

20m 

150C 

50 



Si 

S35 

69 

BY521 

50 

12 

1 50C$ 

250 



1 50C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2 Om 

150C 

50 



Si 

S35 

70 

BY801 

50 

12 

1 50C$ 

250 



1 50C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1.0m 

1 50C 

50 



SiA 

D04 

71 

BY81 1 

50 

12 

1 50C$ 

250 



1 50C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

20m 

1 50C 

50 



SiA 

D04 

72 

BY821 

50 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2 Om 

150C 

50 



Si 

D04 

73 

E7A3 

50 

12 

150 

200 



175 

1 3 

12 

150 

lOu 

1.0m 

150 

50 



Si 

D04 

74 

MR1 120 

50 

12 

1 50C 

300 § 



190J 

1 0 

12 

25C 

500u 



50 



SiA 

D04 

75 

TR1120 

50 

12 

1 50C 

300 § 



190J 

1 2 

12 

25C 

50u 

4Om0 

150C 

50 



Si 

D04 

76 

UR123AA 

50 

12 

1 50S$ 

240 



1 75S 

1 2 

12 

25 


3 Om 

1 50S 

50 



Si 

D010 

77# 

SU012 

50 

12 

1 75C$ 

150 



1 75S 

1 2 

12 

25 


10m 

150C 

50 



SiA 

M80 

78 

MT5 

50 

14 

1 50B 

240 



1 85B 

1 0 A 

14 

1 50B 

IOOuA 






SiA 

D04 

79y 

HEP151-RT 

50 

15 

25$ 

250 



17 51 










Si 

D05 

80y 

HEPR0160-RT 

50 

15 

25$ 

250 



175T 










Si 

D05 

81# 

SC0515 

50 

15 

50A$ 

150 



1 60J 

1 1 

15 

25A 

10Ou 

50m 

10OA 

50 



SiA 

D04 

82 

SCDA05 

50 

15 

55A 

300 



1 50A 

1 0 

3 0 

25A 

lOu 

10Ou 

10OA 

50 



Si 

M497 

83 

SCNA05 

50 

15 

55A 

300 



1 50A 

1 0 

3 0 

25A 

lOu 

10Ou 

10OA 

50 



Si 

M497 

84 

SCPA05 

50 

15 

55A 

300 



1 50A 

1 0 

3 0 

25A 

lOu 

10Ou 

10OA 

50 



Si 

M497 

85 

1N1076 

50 

15 

10OA 

150 § 

4 Om 


170C 

1 5 

15 

25A 

20m 



50 



Si 

S68d 

86# 

RN515 

50 

15 

100C 

350 

10m 

25 

125C 

1 2 

15 t 

25 


3 Om 

125C 

50 



SiA 

D05 

87# 

SR10F1S 

50 

15 

1 15C 

200 



1 50J 

1 2 t§ 

40 

25C 


1 5m 

150J 

50 




M337a 

88 

368A 

50 

15 

1 25C 

240 

8 3m 


180J 

1 3 

15 

25C 


2 Omp 

130C 

50 



Si 

D04 

89 

409A 

50 

15 

1 25C 

250 

8 3m 


175J 

1 3 

15 

25C 


2 Omp 

1 75J 

50 



Si 

D04 

90# 

SR10J1S 

50 

15 

140C 

200 

8 3m 


175 

1 2 

40 

25C 


3.0m 

1 75J 

50 

200 

lOOu 

SiA 

M337 

91 

1N3208 

50 

15 

1 50C 

250 

8 3m 


1 75C 

1.5 

40 

25C 

1 Om 

10m 

150C 

50 



Si 

S4n 

92 

703A 

50 

15 

150 

250 

8 3m 

15 

1 75J 

1 2 

40 

25 

2 0m 

5 Om 

175J 

50 



SiA 

M78 

93 

F3A3 

50 

15 

150C 

200 



1 75J 

1 3 

30 

25C 


1.0m 

150C 

50 



Si 

D05 

94# 

16F5 

50 

16 

100B 

350 

10m 

17 

190 

55 

16 

100 


3 5m 

175 

50 



Si 

D04 

95 

1N3615 

50 

16 

1 55B$ 

300 



175B 





3 Om 

1 75B 

50 



SiA 

D04 

96 

2005 

50 

16 5 

25A 

200 


4 0 0 

50A 

60 0 

19 

25A 


1 Qm0 

150C 

50 



Si 

D04#A 

97 

S5978A,9A 

50 

18 





150C 

1 2 










Alss# 

98 

INI 191 

50 * 

18 

1 50C 

125 


30 

190J 

1 4 

30 

25J 

lOu 



50 



Si 

S29 

99 

40208 

50 

18 

1 50C 

250 § 



175A 

65Om0 

18 

150C 

10Ou 

3 Om0 

150C 

50 



SiA 

DO50 

100 

V50 

50 

18 

150 

300 



175 

1 7 

18 

25 


2 0m 

25 

50 



Si 

D021 

101 

1N2272 

50 

20 

25$ 

400 



150 

60 

20 

25 


1 Om 

150 

50 



SiA 

D04 

102 

n5R4 

50 

20 

25 

800 

1 Ou 


150 

950m 

20 

25 

lOOu 


25 

25 



Si 

S318b 

103# 

20R2 

50 

20 

100C 

250 

10m 


1 50J 

1 2 

60 









DO50 

104# 

21PT5 

50 * 

20 

10OB 

360 § 

8 3m 


170J 

1 2 t 

20 

25 


1 6m 

1 40B 

50 



Si 

M47 1 

105 

TR50A 

50 

20 

100C$ 




175 A 

2 0 




1Om0 

1 100C 

50 



Si 

D05 

106 

A40F 

50 

20 

1 10B 

300 



175B 

1 2 

20 

25J 

1 Om 



50 



S» 

S88 

107 

A41F 

50 

20 

1 IOC 

300 



175J 

1 2 

20 

25J 

1 Om 



50 



Si 

S88 

108 

A44F 

50 

20 

1 IOC 

300 



175J 

1 2 

20 

25J 

1 Om 

1Om0 

> 1 50J 

50 



Si 

M760 

109# 

1S170 

50 

20 

1 20B 

400 



175 

1 6 

100 

25J 


16m 

175J 

50 



SiA 

S102 

110 

417A 

50 

20 

1 50C 

350 

8 3m 


175J 

1 05 

• 20 

25C 


2 OmP 

1 50C 

50 



Si 

D05 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX REVERSE CURRENT | 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No 


2Jlo 

3j at 

PEAK PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

F4A3 

50 

20 

1 50C 

600 



175J 

1 3 

50 

25C 


2 0m 

1 50C 

50 



Si 

D05 

2 

TM9 

50 

21 

75C 




190S 

1 2 

12 

25 


2 Om0 

150 

50 



Si 

S145 

3 

2105 

50 

22 

1 20C 

200 



175J 

60 0 

22 

25A 


1 Om0 

1 50C 

50 



SiA 

D04A 

4 

S2105 

50 

22 

1 20C 

200 


1 0 00 

175J 

.60 0 

22 

25A 


1 Om0 

1 50C 

50 



SiA 

D04A 

5 

INI 191A 

50 

22 

1 50B $ 

100 

1 


200J 

1 2 

60 

25C 


5 Om 

175C 

50 



Si 

D05 

6 

5Q3 

50 

24 

100$ 




150 

1 5 




20m 

25 

50 



Si 

S68 

7# 

25B05Tt 

50 

25 


700 

20m 


150A 




25m 



50 




M563 

8 

1N3491 

50 t 

25 

25C 

300 

8 3m 


1 75C 

1 7 0 

18 

1 50C 

1 Ou 

10m 

150C 

50 



Si 

D021 

9w 

HEPR0220-RT 

50 

25 

25$ 

300 



17 51 










Si 

D0211Z1 

10 

PB05T 

50 

25 

55 

300 

8 3m 


150 

1 0 

3 0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

50 



Si 

M542 

1 1 

PBU05T 

50 

25 

55 

300 

8.3m 


150 

1 0 

3 0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

50 



Si 

M542a 

12y 

S25A05 

50 

25 

55 

300 

8 3 


150 

1 0 

3 0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

50 



Si 

M542 

13# 

4AF05 

50 

25 

60A 

350 § 

10m 

80 

190J 

95 

25 



3 Om 

1 50J 

50 



Si 

M324b#&! 

14# 

4AF05LV 

50 # 

25 

60A 

350 § 

10m 

80 

190J 

95 

25 



3 Om 

1 50J 

50 



Si 

M324d#0 

15 

25P5 

50 

25 

100C 

300 



175J 

7 0 0 

25 t 

25C 


7 OmlZl 

1 50C 

50 



SiA 

M38ab0 

16 

MR2265 

50 

25 

100C 

300 

8 3m 


175J 

1 5 

25 

25A 

1 Om 

10m 

100C 

50 



SiA 

DO210 

17# 

BYX21L100 

50 

25 

1 20C 

250 

10 


1 75J 

1 6 t 

80 

25J 


6 Om 

1 25J 

45 



Si 

M80a 

18# 

SR20F1S 

50 

25 

1 20C 

400 



1 50J 

1 2 tS 

80 

25C 


1 5m 

1 50J 

50 




M337a 

19# 

SR25A1S 

50 

25 

1 20C 

600 



1 50J 

1 2 tS 

80 

25C 


3.0m 

1 50J 

50 




S249a 

20# 

DD7120 

50 

25 

1 39B 

400 

10m 

30 

1 75S 

1 3 

25 

25B 

lOu 

500u 

1 50C 

50 



SiA 

S52d0 

21# 

4AF05LH 

.50 # 

25 

1 40A 

350 § 

10m 

80 

.190J 

95 

25 



3 Om 

1 50J 

50 



Si 

M324c#G 

22# 

4AF05PLH 

50 0 

25 

1 40B 

400 § 

10m 


190 

55 0 

25 t 

25A 


2.0m 

1 50B 

50 



Si 

M324c 

23# 

4AF05PLV 

50 0 

25 

1 40B 

400 § 

10m 


190 

55Om0 

25 t 

25A 


2 0m 

150B 

50 



Si 

M324d 

.24# 

4AF05PPF 

50 0 

25 

1 40B 

400 § 

10m 


190 

55Om0 

25 t 

25A 


2 0m 

150B 

50 



Si 

M324f0 

25# 

4AF05PPP 

50 0 

25 

1 40B 

400 § 

10m 


190 

55Om0 

25 t 

25A 


2 Om 

1 50B 

50 



S. 

M324e0) 

26 

25F05 

50 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20m 

25 

50 



Si 

M56A[ZJ 

27 

1N2154 

50 0 

25 

1 45B 

400 



200J 

60 0 

25 

145B 


5 Om0 

1 45 B 

50 



Si* 

DO50 

28 

418A 

50 

25 

1 45C 

400 

8 3m 


1 75J 

1 1 

25 

25C 


2 Om0 

1 45C 

50 



Si 

D05 

29 

F5A3 

50 

25 

1 50C 

600 



1 75J 

1 3 

90 

25C 


2 Om 

1 50C 

50 



Si 

D05 

30 

PBT05 $ 

50 

27 5 

55 

300 

8 3m 


150 

1 0 

3 0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

50 



Si 

M543 

31# 

ZR30C 

50 

30 

20A$ 

400 

10m 


1 40A 

1 2 

30 

25 

500u 

2 Om 

100 

50 



SiA 

S38 

32 

1N 1434 

50 

30 

25B 

160 

1 

38 

1 75A 

1 2 

60 

25 


5 Om 

1 50B 

50 




S143 

33 

3105 

50 

30 

25A 

200 


4 0 0 

50A 

60 0 

34 

25A 


1 Om0 

1 50C 

50 



SiA 

D05#A 

34 

115 R 5 

50 

30 

25 

1 Ok 

1 Ou 


150 

950m 

30 

25 

200u 


25 

25 



Si 

S3 18c 

35 

PBC05 

50 

30 

55C 

300 



150C 

1 0 

30 

25C 

lOu 

10Ou 

100C 

50 



Si 

M4470* 

36 

1N3659 

50 

30 

100C 

400 § 



175C 

70 0 

25 

25 


5 OmlZl 

150 

50 



Si 

D021 

37 

705A 

50 

30 

150 

400 



175 

70 0 

25 

25 


5 Om0 

150 

50 



SiA 

M78 

38 

G3A3 

50 

30 

1 50C 

1 5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

50 



Si 

D08 

39# 

DD 710 

50 * 

35 

25A 




10OA 

92 

35 

25A 


1 Om 

1 50A 

50 



Si 

S125c 

40t 

HEPR0250-RT 

50 

35 

25$ 

400 



190T 










Si 

D05 

41 

INI 183 

50 

35 

1 40C 

500 

8 3 


1 40C 

1 7 

35 

140C 







Si 

S29a 

42 

35F05 

50 

35 

140 

900 



190J 

1 1 

50 

25 


20m 

25 

50 



Si 

M56A0 

43 

37 1A 

50 t 

35 

1 40C 

500 

8 3m 


190J 

1 2 

35 

25C 


20m 

190J 

50 



Si 

D05 

44 

127350Z 

50 

35 

150 

500 

8 3m 


200J 

1 3 

35 

25C 


5 Om0 

1 50C 

50 



Si 

D021 

45 

1N248A 

50 

37 

40A 

600 



1 75J 

1 5 

50 

25 


2 0m 

1 50C 

50 



Si 

D05 

46 

1N248B 

50 

37 

40A 

600 



1 75J 

1 5 

50 

25 


2 Om 

150C 

50 



Si 

D05 

47 

IN 1301 

50 

37 

1 20C$ 

600 



175C 

1 5 

50 

25 


2 0m 

150C 

50 



Si 

D05 

48# 

40B05TT 

50 

40 


1 Ik 

20m 






25u 



50 




M563 

49# 

K540 

50 

40 

90C 

800 

10m 

44 

1 25C 

1 2 

40 t 

25 


4 Om 

1 25C 

50 



SiA 

S245 

50 

419A 

50 

40 

1 20C 

500 

8 3m 


1 75J 

1 2 

40 

25C 


2 Om0 

1 20C 

50 



Si 

D05 

51 

40HF5 

50 t 

40 

1 40C 

500 § 

8 3m 


180J 

1 3 

40 t 

140C 


7 OmCZl 

1 40C 

50 



SiA 

S21 eCZ3 

52 

INI183A 

50 

40 

1 50B$ 

200 

1 


200J 

1 1 

100 

25C 


5 Om 

1 75C 

50 



Si 

D05 

53 

G4A3 

50 

40 

1 50C 

1 5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

50 



Si 

D08 

54 

127351Z 

50 

44 

150 

700 

8 3m 


200J 

1 3 

44 

25C 


5 OmlZl 

1 50C 

50 



Si 

D021 

55 

TR322 

50 

45 

50C 

300 



175C 

1 5 

50 

25C 

1 OmA 

1Om0 

150 

50 



Si 

M78 

56 

1N2446 

50 

45 

60C 

300 



1 75B 

1 1 

20 

25 


5 Om0 

1 50B 

50 



SiA 

D05 

57 

SLEA05I 

50 

50 


150 

16m 



1 0 

3 0 

25 

5 Ou 

lOOu 

100 

50 



Si 

M546 

58 

1N41IB 

50 

50 

100C 

525 § 



175C 

1 5 

50 

175C 


25m 

1 75C 

50 



Si 

D08 

59 

S3405 

50 

50 

120C 

600 


2 0 00 

175J 

60 0 

50 

25A 


2 Om0 

1 50C 

50 



SiA 

D05A 

60 

50C05 

50 

50 

140 

400 

1 

55 

190J 

1 1 

50 

25 


20m 

150 

50 



Si 

D05A1Z1 

61 

1N2172 

50 

50 

150C 

525 



175C 

1 5 

50 

1 50C 


25m 

1 50C 




Si 

D08 

62 

MR 1 200 

50 

50 

150C 

800 

8 3m 


190J 

40 0 

50 

1 50C 


10m 

1 50C 

50 



Si 

M2260 

63 

1N2458 

50 

60 

60C 

450 



175B 

1 1 

30 

25 


5 Om0 

1 50B 

50 



SiA 

D05 

64 

1N2128 

50 

60 

100C 

700 § 



1 75C 

1 4 

60 

1 15C 


30mA 

1 75C 

40 



Si 

D05 

65 

1N2128A 

50 

60 

100C 

900 § 



200C 

1 3 

60 

1 40C 


30mA 

200C 

40 



Si 

D05 

66# 

KS560 

50 

60 

1 IOC 

1 5k 

10m 

67 

150C 

1 2 

60 t 

25 


5 Om 

1 25C 

50 



SiA 

S245 

67# 

25G5 

50 

60 

1 12B 

850 § 

10m 

60 

190B 

55 0 

25 

25A 







Si* 

DO50 

68 

H5A3 

50 

60 

150C 

3 Ok 



175J 

1 3 

300 

25C 


10m 

1 50C 

50 



Si 

D09 

69 

TR53 

50 

65 

75C 




175C 

1 5 

100 

25C 


5 OmtZl 

1 50C 

50 



Si 

D05 

70 

70H5 

50 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 t 

1 25C 


1Om0 

1 25C 

50 



Si* 

DO50 

71 

1N1396 

50 t 

70 

150C 

1 2k 



190J 

1 25 

70 

1 50C 


30m 

1 50C 

50 




S14b 

72 

1N3139 

50 

70 

1 50C 

1 2k 



175S 

90 A 

70 

190J 


15m0 

1 50C 

50 



Si 

S206 

73 

CH109Z2 

50 

70 

150C 

1 5k 

8 3m 


200C 

1 3 A 

150 

1 50C 


15m0 

1 50C 

50 



Si* 

S53A 

74 

J4A3 

50 

70 

1 50C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

1 50C 

50 



Si 

D09 

75 

J5A3 

50 

70 

1 50C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

150C 

50 



Si 

D09 

76 

5JH3 

50 

72 


150 

4 Om 


10OA 

1 2 









Si 

S1 Ifp 

77v 

75E05 

50 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

50 



Si 

S83aA0 

78 

75F05 

50 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

50 



Si 

M56aA0 

79 

1N2426 

50 

100 

75C 

950 



175B 

1 1 

50 

25 


1Om0 

1 50B 

50 



SiA 

D08 

80 

MR1210SB 

50 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

1 50C 

50 



SiA 

S199 

81 

MR1210SL 

50 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

1 50C 

50 



SiA 

S87a 

82 

MR1810SB 

50 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

50 



SiA 

S199m 

83 

MR1810SL 

50 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

50 



SiA 

S87f 

84 

100E05 

50 

100 

1 50C 

2 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

50 



Si 

S83A1Z) 

1 85 

100F05 

50 

100 

150C 

2 0k 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

50 



Si 

M56aA0 

86 

S4205 

50 

104 

120C 

1 5k 


2 5 00 

175J 

60 0 

104 

25A 


5 Om0 

1 50C 

50 



SiA 

D08A 

87 

IN 1660 

50 

1 16 

1 20C 

3.0k 



175J 

1 3 

200 

25 


10m 

150 

50 



Si 

S14d 

88 

10912Z 

50 

125 

150 

1 7k 

8 3m 


200J 

1 3 

125 

25C 


1 0m0 

1 50C 

50 



Si 

D08 

89 

1N2436 

50 

150 

75C 

1 2k 



175B 

1 1 

70 

25 


10m 

150B 

50 



SiA 

D08 

90 

1N3111 

50 

150 

150C 

3 Ok 



200A 

1 2 

150 

1 50C 


120m 

200C 

40 



Si 

D030 

91 

S5105 

50 

160 

120C 

2 2k 


3 0 00 

175J 

~ 60 0 

160 

25A 


10m0 

1 50C 

50 



SiA 

D09A 

92 

1N128 1 

50 * 

160 

1 25C 

1 3k 



190J 

1 3 

210 

25J 


40m 

25 

50 



Si 

S14g 

93 

IN 1291 

50 * 

160 

1 25C 

1 3k 



190J 

1 3 

210 

25J 


40m 

25 

50 



Si 

S8e 

94 

1N3260 

50 r 

160 

125C 

2 0k 



190J 

1 25 

160 

125C 


12m 

1 25C 

50 



Si 

DO90 

95 

160E05 

50 

160 

1 50C 

5 0k 

4 Om 


190J 

1 0 

160 

25C 


40m 

25C 

50 



Si 

S83A0 

96 

160F05 

50 

160 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

160 

25C 


40m 

25C 

50 



Si 

M56aA(Z) 

97 

175E05 

50 

175 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

50 



Si 

S83A0 

98 

175F05 

50 

175 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

50 



Si 

M56aA0 

99 

SCDAS05 

50 

200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

10OA 

50 



Si 

M495 

100 

SCNAS05 

50 

200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

10OA 

50 



Si 

M495 

101 

SCPAS05 

50 

200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

10OA 

50 



Si 

M495 

102 

200UB5 

50 

200 

1 15C 

3 5k§ 

8 3m 


165J 

1 25 

200 t 

1 15C 


10m0 

1 15C 

50 



Si* 

S2790 

103 

41 1A 

50 

200 

130 

3 Ok 

8 3m 


200J 

1 5 

125 

130C 


8.0m(2 

130C 

50 



Si 

D08 

104 

MR 1220FB 

50 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20m 

150C 

50 



SiA 

M227 

105 

MR 1220FL 

50 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20m 

1 50C 

50 



SiA 

M228 

106 

MR1220SB 

50 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20m 

1 50C 

50 



SiA 

S199a 

107 

MR 1220SL 

50 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20m 

1 50C 

50 



SiA 

S87b 

108 

4 10A 

50 

220 

1 IOC 

3 Ok 

8 3m 


190J 

1 3 

150 

1 IOC 


10mlZl 

1 10 

50 



Si 

D08 

109 

1N 1670 

50 * 

240 

120C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

50 



Si 

S14f 

1 10 

1N3161 

50 * 

240 

1 20C 

3 Ok 



190J 

1 25 

240 

25C 


1 6m 

1 25C 

50 



Si 

S14f2 
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IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


o. ntui 

ritrtd 





(3) TEMPER 

ATURE. and (4) TV 

PE No. 



u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE 

CURRENT | 

AVALANCHE| 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3|at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy ly 

VIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N1330 

50 * 

240 

125C 

1 8k 



190J 

1.25 

300 T 

25J 


50m 

25 

50 



Si 

S14f2 

2 

1N1376 

50 * 

240 

125C 

1.8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

50 



Si 

S14h 

3 

240E05 

50 

240 

150C 

7.5k 

4 Om 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

50 



Si 

S83A0 

4 

240F05 

50 

240 

1 50C 

7.5k 

4 Om 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

50 



Si 

M56aA0 

5 

1N2054 

50 

250 

100C 

4.5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

1 35C 


25m 

135 

40 



Si 

D09 

6 

CHI19Z 

50 t 

250 

100C 

4 Ok 



200S 

1.3 

250 

25C 


15m 

100C 

50 



Si 

DO80 

7 

S5305 

50 

250 

120C 

4 Ok 


4 0 00 

1 75J 

60 0 

250 

25A 


1Om0 

1 50C 

50 



SiA 

D09A 

8 

70S5 

50 

250 

135C 

4 5k§ 

8.3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

50 



Si* 

S8b20 

9 

70T5A 

50 

250 

1 35C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

50 



Si* 

S8b10 

10 

1N4044 

50 

275 

1 20C 

5 Ok 



190J 

1.35 

275 

1 20C 


15m 

120C 

50 



Si 

DO90 

1 1 

CS131Z 

50 t 

275 

120C 

4 Ok 



200 

1 3 

275 

25C 


16m0 

130C 

50 



Si 

D09 

12 

275E05 

50 

275 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

50 



Si 

S83A0 

13 

275F05 

50 

275 

1 50C 

7.5k 

4 Om 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

50 



Si 

M56aA0 

14 

300U5A 

50 t 

300 

120C 

5 Ok§ 

8 3m 


200J 

1.4 

300 t 

1 20C 


16m|Zl 

120C 

50 



Si* 

DO90 j 

15 

MR 1230FB 

50 

300 

135C 

5.0k 

8.3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

1 50C 

50 



Si 

M227a0 

16 

MR 1230FL 

50 

300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

.40 0 

240 

1 50C 


35m 

1 50C 

50 



Si 

M228b0 

17 

MR 1230SB 

50 

300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

.40 0 

240 

1 50C 


35m 

1 50C 

50 



Si 

Sl99b0 

18 

MR 1230SL 

50 

300 

135C 

5.0k 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

1 50C 

50 



Si 

S87dZl 

19 

1N3585 

50 

400 

1 20C 




190J 

1.1 

520 

25C 


75m 

25C 

50 



Si 

S83aA 

20 

400F05 

50 

400 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

50 



Si 

M56bA0 

21 

MR 1240FB 

50 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

1 50C 


50m 

150C 

50 



Si 

M227b0 

22 

MR1240FL 

50 

400 

150C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

1 50C 


50m 

150C 

50 



Si 

M228a0 

23 

MR 1240SB 

50 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

1 50C 


50m 

150C 

50 



S. 

S199c0 

24 

MR 1240SL 

50 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

50 



Si 

S87d0 

25 

450E05 

50 

450 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

50 



Si 

S83aA0 

26 

450F05 

50 

450 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

50 



Si 

M56bA0 

27 

500UDF5A 

50 t 

500 

130C 

9.0k§ 

8 3m 


200J 

1.35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

50 



Si 

M448$ 

28 

784A 

50 

650 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

1 3 

500 

150C 


1Om0 


50 



Si 


29 

MR 1260 

50 

650 

150C 

12k 

8 3m 


190J 

40 0 

650 

1 50C 


100m 

1 50C 

50 



S. 

M228c0 

30 

MR2080HA 

50 t 

750 

150C 

12k 

8 3m 


1 50A 

50 0 

750 

1 50C 

4 Om 

80m 

150C 

50 



SiA 

M228c#G 

31 

MR 1290 

50 $ 

1 Ok 

150C 

18k 

8 3m 


190C 

40 0 

1 Ok 

1 50C 


200m 

1 50C 

35 



SiA 

M306 

32 

1N248C 

55 

20 

150C 

350 



1 75C 

60 

20 

25 


3.8m 

150C 

55 



SiA 

D05A 

33 

1N3160 

60 t 

03 

25A 

35 

1 


105 

1.0 

5 0 

25A 


02m 

55 

10 



Ge 

A1 

34y 

HEP 134-RT 

60 

50m 

25$ 




90T 




30u 






Ge 

T018 

35# 

BA 127 

60 

10 

25 



25 

150J 

1 1 

10 

25J 

1 Ou 

.01m 

75J 

60 



Si* 

D07 

36# 

BYX26-60 

60 

25 

55A 

2 5 



100A 

90 

25 

25A 

1 Ou 

10m 

10OA 

60 

140 


Si 

D07 

37# 

DA000 

60 

50 

25 

40 

10m 

60 

100 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 



60 

120 


SiA 

A3k 

38# 

1S444A 

60 

3 0 

100 

2 7 

20m 

300 

1 50A 

1 5 

3 0 

25 





110 


Si 

S4a0 

39# 

MA101 

67 # 

60 

25$ 

25 



75 





10m 

25 

25 



Ge* 

C24 

40 

JAN1N457 

70 * 

75m 

25 




1 50A 

1 0 

20m 

25 

25n 

5.0u 

150 

60 



Si 

Aldd 

41 Y 

HEP 165-RT 

70 

200m 

25$ 

500m 


310m 

13 5 T 





lOOn 





Si 

TO920* 

42 

ED3000 

70 

50 

50 

20 

8 3m 

1 0 

10OA 

1.5 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

50 



SiA 

Albk ! 

43 

ED3000A 

70 

75 

50 

25 

8 3m 

1 0 

10OA 

1.3 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

50 



SiA 

Albk 

44 

ED3000B 

70 

1 0 

50 

30 

8 3m 

1 0 

10OA 

1 1 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

50 



SiA 

Albk 

45 

S39 

70 

4 0 

25$ 

20 




1.2 

6 5 

25 

10Ou 



70 



Si 

S48 

46 

P1C5 

75 

05 

50 

30 



175 

1 0 

05 

25 

lOu 

50m 

100 

75 



Si 

M343 

47 

S240 

75 

10 

25$ 





60 

15 

25 

2 Ou 



25 



Si 

A55 

48 

P2C5 

75 

10 

50 

30 



175 

1.0 

10 

25 

lOu 

50m 

100 

75 



Si 

M343 

49 

P3C5 

75 

20 

50 

30 



175 

1.0 

20 

25 

lOu 

50m 

100 

75 



Si 

M343 

50 

P4C5 

75 

30 

50 

30 



175 

1.0 

30 

25 

lOu 

.50m 

100 

75 



Si 

M343 j 

51 

P5C5 

75 

40 

50 

30 



175 

1 0 

40 

25 

lOu 

50m 

100 

75 



Si 

M343 ! 

52 

P6C5 

75 

50 

50 

30 



175 

1 0 

50 

25 

lOu 

50m 

100 

75 



Si 

M343 

53 

P7C5 

75 

60 

50 

30 



175 

1 0 

60 

25 

lOu 

50m 

100 

75 



Si 

M343 

54# 

GJ4M 

75 

1 0 

25A 

6 0 



90J 

1.0 









Ge 

S33 

55 

117 RO 

75 

1.0 

25 

100 

1 Ou 


150 

450m 

1 .Om 

25 

lOu 


25 

37 



Si 

A52e 

56 

117 R2 

75 

3 0 

25 

150 

I.Ou 


150 

950m 

3 0 

25 

25u 


25 

37 



Si 

S318 

57 

u 7 R3 

75 

80 

25 

500 

1 .Ou 


150 

950m 

8 0 

25 

75u 


25 

37 



Si 

S318a 

58y# 

SSiE2705 

75 

12 

1 IOC 

250 

10m 


1 10 

1 35 

23 

25J 


2.0m 

1 10J 




SiA 

M324a 

59y# 

SSiE2805 

75 

12 

1 IOC 

250 

10m 


1 10 

1 35 

23 

25J 


2.0m 

1 10J 




SiA 

M324a 

60# 

BYY20 

75 

12 

175J 

140 



1 75J 

1.2 0 

12 

25 


4 Om 

1 40J 

75 



SiA 

M38 

61# 

BYY21 

75 

12 

1 75J 

140 



1 75 J 

12 0 

12 

25 


4.0m 

140J 

75 



SiA 

M38a 

62 

117 R4 

75 

20 

25 

800 

1 Ou 


150 

950m 

20 

25 

lOOu 


25 

37 



Si 

S318b 

63# 

SSiE 1305 

75 

25 

135C 

350 

10m 


1 50J 

1.1 

45 

25 J 

20u 



75 



SiA 

S290A 

64# 

SSiE 1405 

75 

25 

135C 

350 

10m 


1 50J 

1.1 

45 

25J 

20u 



75 



SiA 

S290A 

65# 

SSiEI 105 

75 

25 

150C 

400 

10m 


1 50J 

1 0 

30 

20J 

lOu 



75 



SiA 

M324a 

66# 

SSiE 1205 

75 

25 

150C 

400 

10m 


1 50J 

1 0 

30 

20J 

lOu 



75 



SiA 

M324a 

67 

117 R5 

75 

30 

25 

1 Ok 

I.Ou 


150 

950m 

30 

25 

200u 


25 

37 



Si 

S318c 

68# 

SD80A 

80 

038 

25A$ 




1 50A 




lOu 



80 



Si 


69# 

1S457 

80 

10 

25A 

50 



150J 

1 1 

10 

25A 

50u 



75 



Si* 

D07 

70# 

1S83 

80 

20 

25 

2 0 

1 


70 

.50 

40 

25 

30u 


25 

10 



Ge 

C Id 

71# 

LPA1H 

80 

23 

25A 

3 0 

10m 

25 

1 50A 

1 09 

23 

25A 

01 u 

01 m 

100A 

80 

150 


Si# 

D07 

72# 

S1 M2 

80 

60 

25A 

8 0 


7 3 

125 




1 Ou 

05m 

125J 

80 



SiA 

D014 

73# 

S1CN1 

80 

1 5 

40A 

45 


1 7 

1 50A 




lOu 

25m 

1 50J 

80 



SiA 

A3 In 

74# 

1S445A 

80 

30 

100 

1 8 

20m 

300 

1 50A 

1 5 

30 

25 





160 


Si 

S4a0 

75# 

GEX541 

80 

10 

25A 

450 

10 


65J 

550m 

8 0 

25A 


25m 

65A 

80 




S16 

76# 

S1BR25 

80 t 

40 

120B 

250 

20m 


1 40B 

1.2 

40 



20m 


80 



Si* 

SI 220 

77# 

S1CR25 

80 t 

40 

120B 

250 

20m 


1 40B 

1.2 

40 



20m 


80 



Si* 

SI 230 

78# 

S1DR25 

80 t 

40 

120B 

250 

20m 


1 40B 

1.2 

40 



20m 


80 



Si* 

S1250 

79# 

S1ER25 

80 t 

40 

120B 

250 

20m 


1 40B 

1.2 

40 



20m 


80 



Si* 

SI 240 

80# 

S1BR30 

80 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1.1 

44 



16m 


100 



Si* 

SI 220 

81# 

S1CR30 

80 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


140B 

1.1 

44 



16m 


100 



Si* 

SI 230 

82# 

S1DR30 

80 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1 1 

44 



16m 


100 



Si* 

SI 250 

83# 

S1ER30 

80 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1.1 

44 



16m 


100 



Si* 

SI 240 

84# 

S1AN70 

80 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


1 50B 

1.0 

70 



30m 


100 



Si 

FI 9 

85# 

S1BR70 

80 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


1 50B 

1 0 

70 



40m 


100 



Si 

F19 

86# 

SIAN 125 

80 t 

175 

1 25B 

1 Ik 

20m 


1 50B 

1.1 

175 



30m 


100 



Si 

F19 

87 

S44 

85 

40 

25$ 

15 




1 2 

65 

25 

200u 



85 



Si 

A54 

88# 

0A31 

85 

3.5 

45A 

90 


To 

75J 

.50 

2.0 

25 

40u 

4 Om 

75J 

85 



Ge 

S13 

89# 

AYY10-120 

85 

3 8 

25C 

90 

10m 


75J 

700m 

12 

25J 

lOOu 

4.0m 

75J 

85 



Ge 

D04 

90# 

MA242 

90 

1 5 

25 A 




150 

.95 

1.5 

25 


3 Om 

25 

90 



SiA 

C53a 

91 

MA242C 

90 

30 

25A 




1 75J 

1 0 

3.0 

25 

3 Om 



90 



SiA 

C90 

92 

1N253 

95 

1 0 

135C 

4 0 



1 50A 

1 5 

1.0 

135C 


,01m 

135C 

75 



Si 

SI la 

93 

G5B3 

100 


1 50C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5.0m 

1 50C 

100 



Si 

D08 

94# 

MGD25 

100 

45m 

90J 



80m 

90J 

1 0 

5 Om 

25J 

400u 



100 



Ge0 

D07 

95 

1N880 

100 

05 

25A$ 

50 



200S 

.60 

05 



02m 


100 



Si 

A1 bz 

96 

P1D5 

100 

05 

50 

30 



175 

1 0 

.05 

25 

lOu 

.50m 

100 

100 



Si 

M343 

97 

1N869 

100 

10 

25A$ 

1 0 



200S 

60 

10 



.02m 


100 



Si 

Albz 

98 

10R1B 

100 

10 

25 

60 



175 

20 

10 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

100 



Si 


99 

S201 

100 

10 

25$ 

15 




1 2 

15 

25 

10Ou 



100 



Si 

A54 

100 

P2D5 

100 

10 

50 

30 



175 

1.0 

10 

25 

lOu 

50m 

100 

100 



Si 

M343 

101 

1N360 

100 

10 

100$ 




150C 

2.0 

20 

25C 


25Ou0 

10OA 

100 



Si 

D02 

102 

1N3754 

100 

13 

65A 

30 



10OA 

1 0 

13 

25 

5 Ou 



100 



SiA 

C13 

103 

1N858 

100 

15 

25A$ 

1 5 



200S 

.60 

15 



02m 


100 



Si 

Albz 

104 

PS2412 

100 

15 

25A$ 





2.0 

25m 

25A 

5,0u 



100 



Si 

C15 

105 

M68A 

100 

15 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

106# 

SM150SS 

100 

15 

50 

32 

20m 

15 

120 

1 0 

20 

50 

lOu 



100 



Si 

A138a 

107 

1N91 

100 0 

15 

55A$ 

25 



95A 

.22 0 

15 

55A 


1 4m0 

55A 

100 



Ge* 

D03 

108 

CER68A 

100 

15 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

15 

100 

IOuA 

,20m 

100 

100 



Si 

D027 

109 

S9 1A 

100 

15 

80$ 

25 




90 

25 

25 

1 4m 



100 



Si 

A54 

! 1 10 

1N360A 

100 

15 

100A$ 

10 



150 

.60 0 

. 25 

. 25C 

1 Ou 

.01m 

10OA 

100 



Si 

D02 
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5. RECTIFIE 


RS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

LU 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURI 

3ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

JA1_ 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

BA 193 

100 

150m 

150J 

20 

1.2 

600m 

175J 

920m§ 

400m 

65 

200n 

25n 

100 

100 



Si 

A31g 

2 

A5B2 

100 t 

15 

200A 

45 



200A 

1 0 

75 

25 

I.OuA 

2Om0 

150 

100 



Si 

A84” 

3 

1N676 

100 

20_ 

25A 

20 

1 


1 75A 

1 0 

40 

25A 

1 Ou 

2Om0 

1 50A 

100 



Si 

D07 

4 

1N847 

100 

20 

25A$ 

20 



200S 

60 

20 



02m 


100 



Si 

Albz 

5 

A1 B1 

100 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

6 

A1 B5 

100 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50 m 

150 

100 



Si 

A84a 

7 

A1 B9 

100 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

A84a 

8 

B 1 B 1 

100 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

5m 

150 

100 



Si 

Alrx 

9 

B1B5 

100 

200m 

25 

60 



1 75A 

500m 


150 

5 Ou 

500u 

150 

100 



Si 

A84a 

10 

B1B9 

100 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

Alrx 

11# 

BY 183-100 

100 

200m 

25A 

20 

10m 


100J 

1 2 

100m 


1 Ou 



100 



Si A 

D07 

12 

CD1122 

100 

20 

25$ 

2 5 



200A 





1OOu0 

10OA 

100 



Si 

A1 

13# 

M12A 

100 

200m 

25A 

3 0 

10m 

250m 

150AT 

1 0 

200mt 

25 


1 50u 

125A 

100 



Si A 

D07 

14 

PS010 

100 

20 

25A 

3 3 

10m 


200A 

1 0 

10 

25A 


10Ou0 

100A 

100 



Si 

A60p 

15 

K1B5 

100 

20 

50 

60 



1 50C 

2 0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

100 



Si 


16 

P3D5 

100 w 

20 

50 

30 



175 

1 0 

20 

25 

lOu 

50m 

100 

100 



Si 

M343 

17 

S910 

100 0 

20 

85A$ 

5 0 § 



100S 

1 5 

20 

85A 


1 Om 

85A 

100 



Si 

D02 

18 

AM 13 

100 

20 

100C$ 

80 § 

8 Om 


1 25A 

1 25 

20 

25C 


3Om0 

100C 

100 



Si 

D04 

19 

1N340 

100 

20 

1 50C$ 

5 0 



1 75B 

2 0 

40 

25 


1Om0 

1 50C 

100 



Si 

D04 

20 

1N349 

100 

20 

150C$ 

5 0 



1 75B 

2 0 

40 

25 


5Om0 

150C 

100 



Si 

D04 

21 

1N2014 

100 

20 

150A$ 




1 75A 

1 5 

50 

25 

1 Ou 

5Om0 

150 

100 



Si 

D012 

22 

1N3073 

100 

20 

1 50A$ 




1 75J 

1.5 

50 

25 


50m 

150 

100 



Si 

A84 

23 

CODI551 

100 

25 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



100 



Si 

A52g 

24 

M68B 

100 

25 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

25 

CER68B 

100 

25 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1 2 

25 

100 

10uA 

20m 

100 

100 



Si 

D027 

26 

S91H 

100 * 

25 

85A$ 

5 0 § 



1 50S 

1 5 

25 

85A 


50m 

85A 

100 



Si 

D02 

27 

1N317 

100 

25 

100$ 




200 

20 

40 

25C 


3OOu0 

10OA 

100 



Si 

D02 

28 

1N317A 

100 

25 

100$ 

10 



200 

60 0 

40 

25C 

1 Ou0 

10u0 

10OA 

100 



Si 

D02 

29 

1N530 

100 

30 

25A$ 

30 

3 Om 


1 50A 

20 

30 

25A 

3 Ou 



100 



Si 

D03 

30 

1N1702 

100 

30 

50A 

8 0 



1 25A 

1 7 

1 0 

25 A 


3Om0 

10OA 

100 



Si 

A53 

31 

P4D5 

100 

30 

50 

30 



175 

1 0 

30 

25 

lOu 

50m 

100 

100 



Si 

M343 

32 

1N440 

100 t 

30 

10OA 

15 



1 65A 

1 5 

30 

25 

30u 



100 



Si 

D02 

33 

1N600 

100 

30 

10OA 

20 

100m 


1 70S 

1 5 

20 

25 

25uA 



100 



Si 

D01 

34 

1N600A 

100 

30 

10OA 

2 0 

100m 


1 70S 

1 5 

40 

25 

1 OuA 



100 



Si 

D01 

35 

1N677 

100 

40 

25A 

20 

1 


1 75A 

1 0 

40 

25 A 

1 Ou 

2Om0 

150A 

100 



Si 

D07 

36 

AM410 

100 

40 

25 A 




1 50A 

1 2 

40 

25A 


3Om0 

1 50A 

100 



Si 

D07 

37# 

BYX60-100 

100 

4OOm0 

25A 

2 5 



1 25A 

1 15 0 

400m 

25A 

450n 

50u 

10OA 

100 



SiA 

D07 

38# 

M 14 

100 

40 

25A 

3 0 

1 

50 

1 50AT 

1 0 

40 

25 

50u 



100 



SiA 

D07 

39 

PS410 

100 

40 

25A 

3 3 

110m 


200A 

1 5 

50 

25 A 


5Om0 

1 50A 

100 



Si 

A60d 

40 

K2B5 

100 

40 

50 

60 



150C 

2 0 

40 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

100 



Si 


41 

P5D5 

100 

40 

50 

30 



175 

1 0 

40 

25 

lOu 

50m 

100 

100 



Si 

M343 

42 

1N324 

100 

40 

100$ 




200 

20 

65 

25C 


3OOu0 

10OA 

100 



Si 

D02 

43 

1N324A 

100 

40 

100$ 

10 



200 

60 0 

65 

25C 

1 Ou 

lOu 

10OA 

100 



Si 

D02 

44 

AM 1 2 

100 t 

40 

100C$ 

10 § 

8 Om 


1 25 A 

1 25 

40 

25C 


3Om0 

150C 

100 



Si 

D04 

45#_ 

MTU 

100 

40 

10OA 

20 

1 

50 

200A 

1 2 

40 t 

25 


10m 

150A 

100 



SiA 

D07 

46 

1N339 

100 

40 

1 50C$ 

10 



1 75B 

2 0 

80 

25 


1Om0 

1 50C 

100 



Si 

D04 

47 

1N348 

100 

40 

1 50C$ 

10 



1 75B 

20 

80 

25 


5Om0 

150C 

100 



Si 

D04 

48# 

SGI 05 

100 

45 

50A 

10 



1 50A 

1 1 

50 

25 A 

50u 

30m 

1 50A 

100 



SiA 

C42 

49 

A2B4 

100 

475 

25 

40 

8 3m 


175 

1 2 

50 

25 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84 

50 

1N1252 

100 

50 

25A 

15 



1 65 A 

1 0 0 

50 

25 A 


50m 

125A 

100 



Si 

A53 

51 

1N2081 

100 

50 

25$ 

15 



1 50A 

75 0 

50 

25 

35Ou0 



100 



Si 

A53 

52 

1N3227 

100 

500m 

25$ 

12 




3 3 

500m 



500u 

100 

150 



Si 

Ales 

53 

BR211 

100 

500m 

25 

20 

8 Om 


150 

1 1 

500m 

50 

5 Ou 



1 10 



SiA 

M533 

54 1 

CODI55 1 4 

100 

50 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



100 



Si 

M45 

55# 

D15C 

100 

50 

25A 

30 

10m 

55 

1 50A 

1 2 

50 t 

25 


15m 

125A 

100 



SiA 

A100 

56# 

DA001 

100 

50 

25 

40 

10m 

60 

100 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 



100 

200 


SiA 

A3k ! 

-5,7# 

JIOO 

100 

50 

25A 

10 



175A 

1 1 

50 

25A 

5 Ou 


25A 

100 



SiA 

D07 

58 

MB257 

100 

50 

25 

10 

8 3m 

2 0 

175A 

1 0 

2 0 

25 

1 Ou 

06m 

100 

100 



Si 

A60f 


MT022 

100 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1 0 

50 0 

25 A 

200n 

15u 

150A 

100 



Si 

A60p 

60 

MT022A 

100 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1 0 

50 0 

25 A 

25n 

5 Ou 

150A 

100 



Si 

A60e 

61 

S10A 

100 

50 

25A$ 

15 




1 2 

80 

25 

50u 



100 



Si 

A54 

62 

UT221 

100 

50 

25A 

10 


1 0 

1 75A 

1 0 

20 

25 

1 Ou 

20m 

10OA 

100 



Si 

A146f 

63 

WR100 

100 

50 

25A 

3 3 



200 

1 25 

50 

25A 


10m 

100 

100 



Si 

D07 

64 

PS1 10 

100 

50 

30A 

3 3 



200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

150A 

100 



Si 

A47 

65 

5E1 

100 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

1 10 



SiA 

D027 

66 

5J1 

100 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

1 10 



SiA 

D015 

67# 

10AS 

100 

50 

50A 

15 



10OA 

1 15 

50 

25A 

lOu 



100 



SiA 

D03 

68 

M68C 

100 

50 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

69 

P6D5 

100 

50 

50 

30 



175 

1 0 

50 

25 

lOu 

50m 

100 

100 



Si 

M343 

70# 

S05-01 

100 

500m 

50 

45 

10m 


125 

1 0 

500m 

25 

lOu 


25 

100 




A1 7 1 a 

71# 

SE05SS 

100 

50 

50 

48 

20m 

55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



100 



Si 

M98a 

72# 

SW05SS 

100 

50 

50 

48 

20m 

55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



100 



Si 

A22 Id 

73 

IN 1708 

100 

50 

55A 

10 



125 A 

1 3 

1 0 

25A 


4Om0 

150A 

100 



Si 

A53 

74# 

1S1941 

100 

500m 

65A 

35 



1 25J 

1 2 

500m 

25A 


400m 

125J 

100 



Si 

Albs 

75# 

1 S31 1 

100 

50 

70 

25 

10m 


150 

1 1 

1 0 

25 

lOu 


25 

100 



Si 

T01 

76 

CER68C 

100 

50 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

50 

100 

10uA 

20m 

100 

100 



Si 

D027 

77 

S100 

100 

50 

80A 

15 




1 2 

80 

25 

lOOu 



100 



Si 

A54 

78 j 

1T501 

100 t 

50 0 

85A 

35 



10OA 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

100 



Si 

A3x 

79 

2T501 

100 t 

50 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

100 



Si 

D01 

80 

3T501 

100 t 

50 % 

85A 

35 



10OA 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

100 



Si 

D013 

- jl-J 

4T501 

100 t 

50 0 

85A 

35 



10OA 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

100 



Si 

D07 

82 

ERD100 

100 t 

50 0 

85 

35 



10OA 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

100 



Si 

M 166 

83 

1N550 

100 t 

50 

100A 

4 0 

3 Om 


150A 

1 5 

50 

25A 

50u 



100 



Si 

D04 

1 84 

1N1029 

100 

50 

100A 

30 § 

4 Om 


1 50A 

1 5 

50 

25A 

200u 



100 



Si 

A73b 

85 

IN 1081 

100 

500m 

100A 

30 § 

4 Om 


150A 

1 5 

500 

25A 

2 0m 






Si 

F22 

86 

S221 

100 

50 

100$ 

15 




1 0 

80 

25 

2 Ou 

300u 

150 

100 



Si 

A54 

87 

S25 1 

100 

50 

100$ 

60 




1 2 

80 

25 


500u 

100 

100 



Si 

A54 

88 

TKF10 

100 

50 

100A 

30 

8 3m 


1 75A 

1 1 

1 0 

25A 

lOu 

5OOu0 

100A 

100 



Si 

A84 

89 

1N3544 

100 

60 

25A 

15 



200A 

1 0 

50 

25A 

200n 

750u 

175A 

100 



Si 

A1 

90 

A2B 1 

100 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

500u 

150 

100 



Si 

A84a 

91 

A2B5 

100 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

92 

A2B9 

100 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

A84a 

93 

B2B 1 

100 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A1 rx 

94 

B2B5 

100 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

Alrx 

95 

B2B9 

100 

60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

Alrx 

96 

ER1 1 

100 

60 

25A 

15 



1 50A 

1 25 

50 

25 


75u 

100 

100 



Si 

A3t 

97 

TM 13 

100 

60 

25C 




1 25C 

20 

20 

25 

3OOn0 


100C 

100 



Si 

S145 

98 

1N 1692 

100 t 

60 

50A 

20 



1 15A 

60 

25 

100A 


5Om0 

10OA 

100 



Si 

D03 

99# j 

1S146 
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60 

50A 

20 



1 20S 

1 2 

60 

25A 

30u 

25m 

100A 

100 



SiA 

A50 

100# 

5D1 
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60 

50A 

40 

10m 


150S 

1 2 

3 0 

25A 


200m 

100 

100 



Si 

A1 bp 

101 

K3B5 

100 

60 

50 

60 



1 50C 

2 0 

60 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

100 



Si 


102 

P7D5 

100 

60 

50 

30 



175 

1 0 

60 

25 

lOu 

50m 

100 

100 



Si 

M343 

103 

SD91 

100 

60 

50A 

10 



1 25A 

1 5 

90 

25 


1 Om 

100 

100 



Si 

D03 

104 

SM210 

100 

60 

50$ 

20 



150 

1 2 

95 

25 




100 



Si 

A84 

105# 

5E1 

100 

70 

40A 

1 1 

10m 


1 25J 

1 0 

50 

25J 

2 5u 

20m 

125B 

100 



Si 

A35a 

106 

1N1487 

100 t 

75 

25A 

15 



1 40A 

55 0 

26 

125A 


4Om0 

1 25A 

100 



Si* 

D03 

107 

1N2073 

100 

75 

25A$ 









25m 

100A 

100 



Si 

A53 

108 

1N2104 

100 0 

75 

25$ 




200 

1 2 

75 

25 

300u 



100 



SiA 

A53 

109 

1N3238 

100 

75 

25$ 

15 




2 2 

75 



500u 

150 

100 



Si 

Ales 

1 10 

75R1B 

100 

75 

25 

60 



175 

2 0 

75 

25 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No 

No 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& V r 

& V r 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

A3B1 

100 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

Tod^ 



Si 

A84a 

2 

A3B5 

100 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

3 

A3B9 

100 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

A84a 

4 

B3B 1 

100 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

Alrx 

5 

B3B5 

100 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A1 rx 

6 

B3B9 

100 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

Alrx 

7 

BR41T 

100 

750m 

25 

20 

8 Om 


150 

1 1 

750m 

25 

5 Ou 



110 



SiA 

M533 

8 

CODI531 

100 

75 

25$ 

35 



150 

1 1 

.80 

25 

1 Ou 



100 



Si 

A52g 

9 

C0DI61 1 

100 

75 

25$ 

35 



150 

1 1 

.80 

25 

1 Ou 



100 



Si 

A9i 

10 

MB258 

100 

75 

25 

15 

8 3m 

20 

1 75A 

1 0 

4 0 

25 

1 Ou 

06m 

100 

100 



Si 

A60f 

1 1 

MB270 

100 

7'5 

25 

15 

8 3m 

2 0 

1 75A 

1 2 

.50 0 

25 

2 Ou 

75u 

100 

100 



Si 

A60f 

12 

S9 1A 

100 

75 

25$ 

25 




90 

1 2 

25 

1 4m 



100 



Si 

A54 

13 

TS 1 

100 

75 

25A 

25 



125 

1 2 

75 

25A 

5 Ou 






Si 

Alev 

14 

UT1 12 

100 

75 

25A 

15 

8 3m 

1 0 


1 2 

50 0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

100 



Si 

A146f 

15 

XS10 

100 

75 

25 

15 







lOOu 



100 



Si 

A54 

16# 

ZS171 

100 

750m 

25A 

70 § 



1 50A 

1 2 

750m 

25A 

5 Ou 

1 50u 

100A 

100 



Si 

A52f 

17# 

ZR61 

100 

75 

35 A 

30 

10m 


1 50A 

1 1 

75 

25A 

lOu 

15m 

100A 

100 



Si 

A42 

18 

7E1 

100 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

110 



SiA 

D027 

19 

7J1 

100 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

1 10 



SiA 

D015 

20# 

1G8 

100 

75 

50A 

15 



1 50A 

1 1 

.75 

25A 

30u 



100 



SiA 

D03 

21 

1N440B 

100 t 

75 

50A 

15 



1 65A 

1 5 

.75 

25A 

30u 

100m 

150A 

100 



SiA 

D03 

22 

1N537 

100 

75 

50A 

15 



1 50A 

1 0 

.50 

25A 

lOu 

20m 

150A 

100 



SiA 

D03 

23 

1N 1081A 

100 

75 

50$ 

35 




1 0 

1 0 

25 

lOu 



100 



Si 

F22 | 

24 

1N 1645 

100 t 

75 

50A 

15 



1 65A 

50 0 

25 

1 50A 


4Om0 

150A 

100 



Si 

A53 

25 

1N2091 

100 t 

75 

50A 

15 



10OA 

50 0 

.50 

85A 


25m0 

85A 

100 



SiA 

M21 

26 

1N2610 

100 

75 

50A 

30 



1 7 5 A 

1 1 

50 

25A 

lOu 

50m 

150A 

100 



Si 

A3 la 

27 

1N4364 

100 

75 

50A 

35 

2 Om 


175 

1 1 

75 

25 

1 Ou 

30m 

175 

100 



Si 

D03 

28# 

1S031 

100 

75 

50A 

40 



1 50A 

1 25 


25A 

2 Ou 



100 



SiA 

A89 

29# 

1S40 

100 

75 

50A 

25 



1 50J 

1 2 

1 0 

25A 

5 Ou 

25m 

150A 

100 



SiA 

D01 

30# 

IS 1000 

100 

75 

50A 

40 



1 50A 

1 0 


25A 

lOu 



100 



SiA 

A89 

31 

A3B3 

100 t 

75 

50A 

35 



1 75 A 

1 1 

50 

25 

10uA 

3Om0 

150 

100 



Si 

A84 

32 

A100 

100 

75 

50 

15 


1 0 

100 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



100 



Si 

A3p 

33 

D100 

100 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



100 



Si 

A50 i 

34 

DK751 

100 

750m 

50A 

60 



1 75 A 

1 2 

750m 

25A 

lOu 

lOOu 

100 

100 



Si 

D027 

35 

HI 00 

100 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



100 



Si 

D03 

36 

M68 

100 

75 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

37# 

P100A# 

100 

75 

50 

50 

10m 


150 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



100 



Si 

D029 

38# 

S1SS 

100 

75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1 1 

75 

50 

lOu 



100 



Si 


39 

SD91A 

100 

75 

50A 

15 



1 25 A 

1 3 

1 2 

25 


.50m 

100 

100 



Si 

D03 

40 

SM 10 

100 

75 

50$ 

35 



1 7 51 

1 1 

50 

25 

lOu 



100 



Si 

A84 

4 1 ▼ 

SM 10# 

100 

750m 

50$ 

35 



1 75T 

1 1 

500m 

25 

lOu 



100 



Si 

A84 

42# 

SWISS 

100 

75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1 1 

75 

50 




100 



Si 


43 

TK 10 

100 

75 

50A 

15 



1 7 5C 

1 1 

50 

25 


3OOu0 

150 

100 



Si 

A84 

44 

1N2859 

100 

750m 

7 5 A 

16 



1 25 A 

1 2 

500m 

75A 


4OOu0 

10OA 

100 



Si 


45 

CER68 

100 

75 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1 2 

75 

100 

10uA 

20m 

100 

100 



Si 

D027 

46 

MR 1337-2 

100 

75 

75 A 

30 § 



1 7 5 A 

1 1 

1 0 

25A 


25m 

25A 

100 



S. 

A3 la 

47 

S81 

100 

75 

80$ 

15 




1 2 

1 2 

25 

20u 



100 



Si 

A54 

48 

1N 1 556 

100 

75 

100C 




150 

1 4 

60 

25 


1 Om 

10OA 

100 



Si 

D02 

49 

AM010 

100 

75 

1 50A 




1 50A 

1 0 

25m 

25A 


3OOu0 

150A 

100 



Si 

D07 

50 

INI 100 

100 

77 

55A 

15 

8 Om 


1 75 A 

1 5 

12 

25 A 


30m 

15A 

100 



Si 

D01 

51# 

D1 8 

100 

80 

25 A 

30 

10m 

1 0 

1 50A 

1 2 

80 t. 

25 


15m 

1 25A 

100 



SiA 

A100 

52 

EM401 

100 

80 

25 

50 




1 1 

80 

25 

lOu 

20m 

85A 

100 




A1 bg 

53 

PE401 

100 

80 

35 A$ 

50 



1 35A 

1 1 

80 

25 

lOu 

2Om0 

85A 

100 



Si 

A3w 

_54#_ 

SR1FM2 

100 

800m 

40A 

50 



130J 

1 2 t§ 

3 0 

25 A 

100m 

300u 

130J 

100 




Albv 

55# 

1S 1342 

100 

80 

50A 

40 

8 3m 


1 50J 

1 2 

3 0 

25 A 

1Ou0 

5Om0 

150J 

100 



SiA 

A89b 

56 

K4B5 

100 

80 

50 

60 



1 50C 

20 

80 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

50 



Si 


57# 

SR1C2 

100 

800m 

50A 

40 § 

8 3m 


1 50J 

1 2 

3 0 

25 A 

lOu 

500u 

1 50J 

100 



SiA 

A34d 

58 

1N608 

100 

80 

10OA 

3 0 

8 3m 


150A 

1 5 

20 

25 A 

25uA 



100 



Si 

D04 

59 

1N608A 

100 

80 

10OA 

3 0 

8 3m 


150A 

1 5 

40 

25 A 

1 OuA 



100 



Si 

D04 

60 

A4B 1 

100 

85 

25 

60 



1 75 A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

61 

A4B5 

100 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

62 

A4B9 

100 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

A84a 

63 

B4B 1 

100 

85 

25 

60 



1 7 5 A 

50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

100 



Si 

Alrx 

64 

B4B5 

100 

85 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

Alrx 

65 

B4B9 

100 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

Alrx 

66 

SMI 10 

100 

85 

50$ 

45 



150 

1 0 

1 5 

25 

lOu 



100 



Si 

A84 

67 

SM710 

100 

85 

50 

35 



1 25 A 

1 0 

50 

25 

01 u 

20m 

150 

100 



Si 

A84 

68 

NS 1001 

100 

1 0 


60 

8 3m 



1 2 

1 0 


lOu 



100 





69 

1N3247 

100 

1 0 

25$ 

20 




1 1 

1 0 



500u 

150 

100 



Si 

Ales 

70 

100R1B 

100 

1 0 

25 

60 



175 

20 

1 0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 


71# 

0700 

100 

1 0 

25 

30 

10m 


125J 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 



100 



Si 

Albu 

72 

A5B 1 

100 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

73 

A5B5 

100 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

74 

A5B9 

100 

1 0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

A84a 

75 

B5B1 

100 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

Alrx 

76 

B5B5 

100 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

Alrx 

77 

B5B9 

100 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

Alrx 

78 

BR5 It 

100 

1 0 

25 

25 

8 Om 


150 

1 1 

1 0 

25 

5.0u 



1 10 



SiA 

M533 

79 

BR81BT 

100 

1 00 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



1 10 



SiA 

M535 

80# 

E1 1 

100 

1 0 

25A 

50 

10m 


150A 

1 2 

1 0 t 

25 A 

1 Ou 

200u 

125A 

100 



SiA 

M62 

81 

EM501 

100 

1 0 

25 

50 




1 1 

1 0 

25 

1 Ou 

10m 

100A 

100 




Alba 

82 

nlORO 

100 

1 0 

25 

100 

1 Ou 


150 

450m 

1 Om 

25 

lOu 


25 

50 



Si 

A52e 

83 

MB244 

100 

1 0 

25 

20 

8 3m 

2 0 

1 75A 

1 0 

60 0 

25 

1 Ou 

75u 

100 

100 



Si 

A60f 

84 

NPC0100 

100 

1 0 

25 

25 



1 50A 

1 1 

1 0 

25 

30u 






Si 

A3n 

85 

S1010 

100 

1 0 

25A 

35 



1 75A 

50 0 

25 

150A 


5Om0 

150A 

100 

280 A 


SiA 

Algf 

86 

SD10 

100 

1 0 0 

25A 

50 



10OA 

1 0 

1 0 

25A 

5 Ou 



100 



Si 

A1 ev 

87 

SLA12AB 

100 

1 0 

25 

60 

8 3m 


1 50A 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

100 



Si 

A69 

88 

SLA12C 

100 

1 0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 

25m 

100 

100 



Si 

A69 

89 

UR1100 

100 

1 0 

25A 

25 

8 3m 



1 0 

1 0 0 

25A 

3.0u 

05m 

100A 

100 



Si 

A146f 

90 

UT236 

100 

1 0 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

175A 

1 0 

40 0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

100 



Si 

A60 

91 

VE18XT 

100 t 

1 0 

25 

25 

8 3m 

1 0 

150 

1 5 

1 0 

25 

10 

10 

150 

100 



SiA 

M548 

92 

1N5004 

100 T 

1 0 

40A 

35 § 



1 50A 

1 3 t 

1 0 

40A 


1 Om 

40A 

100 



Si 

D013 

93 

1N5055 

ioo r 

1 0 

40A 

30 § 



1 25A 

1 4 t 

1 0 

50A 


25m 

100A 

100 



Si 

D029 

94 

VE18T 

100 t 

1 0 

40 

25 

8 3m 


150 

1 2 

1 0 

40 

10 

10 

150A 

100 



SiA 

M548 

95# 

BYX36/150 

100 

1 0 

45A 

30 

10m 


125A 

1 2 t 

1 0 

25A 

1 Ou 

12m 

125A 

100 



SiA 

D07 

96 

1 B 1 

100 

1 0 

50C$ 

1 1 



1 50C 

20 

1 0 

25 

2 Ou 

05m 

100 

100 



Si 

M79 

97 

1C1 

100 

1 0 

50C$ 

1 1 



1 50C 

20 

1 0 

25 

2 Ou 

05m 

100 

100 



Si 

Ml 16a 

98 

1 E1 

100 

1 0 

50A 

75 § 



1 75A 

1 1 

1 0 

25A 

2.0u 

05m 

100 

100 



Si 

D027 

99# 

IS 1061 

100 

1 0 

50A 

60 

10m 

1 0 

1 50A 

1 0 

1 5 

25 

lOu 

10m 

125 

100 

250 


Si 

A52i 

100 

10C1A 

100 t 

1 0 

50A 




1 75A 

1 2 A 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

A50 

101 

AA1000 

100 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



100 



Si 

A3p 

102 

BTB100 

100 

1 0 

50 

50 

8 Om 


150A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

D027 

103 

BTM100 

100 

1 0 

50 

30 

8 Om 


1 50A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

Airy 

104 

CJ 1 

100 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

1 10 



SiA 

D015 

105 

CL10 

100 

. 1 0 

50A 

50 



150A 

1 1 

1 0 

50A 

5 Ou 

200u 

10OA 

1 10 



SiA 

D027 

106 

CM 1 

100 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

1 10 



SiA 

D027 

107 

El 

100 

1 0 

50 

75 § 



175 

1.1 

1 0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

1 10 



SiA 

D027 

108 

EMI 

100 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

1 10 



SiA 

D041 

109t# 

: F14A 

100 

1 0 

50A 

45 



17 5 J 

1 0 

1 0 

25 

50u 

300u 

100 

100 



Si 

A249a 

110 

HA 100 

100 

1 0 

50 

15 


1 0 

175 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



100 



Si 

D03 
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5. RECT 


FURS 


IN ORDER OF (1) PIV. (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARDI 

MAX. R 

EVERSE CURRENT i 

AVALANCHE 

DESCRIPTION II 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT 

No 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(vj 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

CC) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

K5B5 

TOO 

1 0 

50 

60 



1 50C 

2 0 

1 0 

25 

sSu 

,50m 

100C 

100 



Si 


2y# 

PCP1T 

100 

1 0 

50 

50 



125S 

2 0 

1 0 

25 

10 

lOOu 

150 

100 



Si 

M584 

3 

PFIOt 

100 

1 0 

50 

50 

8 3m 


125 

1 0 

1 0 

25 

5.0u 



100 



Si 

M544 

4 

TA100 

100 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



100 



Si 

M21 

5 

SCI# 

100 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1 0 

25 

1 Ou 

05m 

125 

100 



Si 

Albs 

6 

SCA1 

100 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1 0 

25 

1 Ou 

50m 

125 

100 

240 


S. 

Albs 

7 

SCE1 

100 

1 0 

55$ 

50 



175S 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 

50u 

125 

100 




Alsd 

8 

SEN1 10 

100 

1 0 

55 

50 

8 3m 


1 70A 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 

300u 

150 

100 



SiA 

D01 5 

9# 

SH4D1 

100 0 

1 0 

55A 

45 

8 3m 


115 

60 0 

50 

85 


4Om0 

85 

70 



Si 

M215 

10# 

BY 126/100 

100 

1 0 

60A 

40 

10 


1 50J 

1 5 

5 0 

25J 

lOu 



200 



Si 

D027 

11# 

1S1885 

100 

1 0 

65 A 

60 



150J 

1 2 

1 5 

25A 


400m 

1 50J 

100 



Si 

A1 jw 

12 

1 D1 

100 

1 0 

75C 

35 



1 50C 

2 0 

1 0 

50C 

2 Ou 

05m 

100C 

100 



Si 

Ml 16* 

13 

1N2859A 

100 t 

1 0 

75 A 

40 



135 

1 2 

1 0 

75A 


50m 

135 

100 



Si 

D01 

- 144 

1N4002 

100 

1 0 

75A 

30 

8 3m 


175A 

1 6 

1 0 

75A 

lOu 

3Ou0 

75A 

100 



Si 

D04 1 

15 

5A1 

100 

1 0 

75 A 

50 

8 3m 



95 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

D027 

16 

5M A1 

100 

1 0 

75 

50 § 



1 70A 

92 

1 0 

25 


200m 

100 

100 



Si 

F29 

17 

10D 1 

100 

1 0 

7 5 A 

50 

8 3m 



95 

1 0 

25A 

lOu 






S. 

D039 

18 

CA102BA 

100 

1 0 

75 A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

1 25C 

100 



Si 

A32 

19 

CB 10# 

100 

1 0 

75A 

50 

8 Om 


1 75A 

1 1 

1 0 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

100 



SiA 

Albg 

20 

CC102BA 

100 

1 0 

75A 

15 



1 50A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

100 



Si 

C8 

21 

CF102BA 

100 

1 0 

75A 

1 5 



1 50A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

100 



Si 

F8 

22 

CP102BA 

100 

1 0 

75A 

15 



1 50A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

1 25C 

100 



Si 

C9 

23 

DI7 1 

100 

1 0 

75A 

30 



100 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 



100 



Si 

Alcm 

24 

ER182 

100 

1 0 

75A 

30 § 



1 75J 

1 1 

1 0 

25A 

lOu 

5Om0 

75 A 

100 



Si 

D027 

25 y 

GER4002 

100 

1 0 

75 

30 



175 

1 1 

1 0 

25 

lOOu 






Si 

A249b 

26 

HAR10 

100 

1 0 

75A 

30 

8 3m 

1 0 

175A 

1 0 

1 0 

25 

500n 

15u 

100 

100 

250 


Si 

A196a 

27 

J1 

100 

1 0 

75A 

50 

8 Om 

1 0 

1 75A 

1 0 

1 0 

25A 

5 Ou 

50u 

10OA 

100 



Si 

D01 5 

28 

MR2065 

100 

1 0 

75 

30 

8 3m 


175J 

80 0 

1 0 

25 

25u 

50m 

75 

100 



SiA 

Alba 

29 

1 F1 

100 

1 0 

100 

50 


1 0 

150C 

1 3 

20 

25 

2 Ou 

50u 

100 

1 10 



SiA 

F22 

30 

1N1035 

100 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


170C 

1 5 

1 0 

25A 

200u 



100 



Si 

S65a 

31 

IN 1041 

100 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25 A 

200u 



100 



Si 

S66b 

32 

1N1047 

100 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25 A 

200u 



100 



Si 

S68b 

33 

1N155 1 

100 

1 0 

100C$ 




150 

1 4 

60 

25 


1 Om 

10OA 

100 



Si 

D04 

34 

A1 4A 

100 

1 0 

10OA 

50 

8 3m 


1 75J 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 

30m 

100 

100 

1 6k 


SiA 

A94g 

35 

AMI 1 

100 t 

1 0 

100C$ 

20 § 

8 Om 


1 25A 

1 25 

1 0 

25C 


3Om0 

100C 

100 



Si 

D04 

36 

DSR1201 

100 

1 0 

100 





1 1 

1 0 


lOOn 







A266 

37 

G100B 

ioo r 

1 0 

10OA 

50 



175A 

1 0 

1 0 

25 

10uA 

3Om0 

100 

100 



Si 

D029 

38# 

PI 00 

100 

1 0 

10OA 

50 



175A 

1 0 

1 0 

25A 

lOu 



100 



SiA 

D029 

39 

SGR100 

100 

1 0 

10OA 

50 



175A 

1 0 A 

1 0 

25A 


30m 

10OA 




SiA 

D029 

40 

SI100E 

100 

1 0 

10OA 

50 



1 50C 

1 0 

1 0 

25A 

5 Ou 



100 



Si 

D027 

41 

SLA1OOLCDt 

100 

1 0 

100 





1 0 

1 0 


1 Ou 

lOOu 

100 

100 



Si 

M547 

42 

SMI 1 

100 

1 0 

100$ 

45 



200A 

1 0 

1 2 

25 

1 Ou 



100 



Si 

A84 

43 

SM510 

100 

1 0 

100$ 

45 



150t 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



100 



Si 

A84 

44 

JAN1N253 

100 § 

1 0 

135A$ 

4 0 

1 


135A 

1 5 

1 0 

25 

lOu 



75 



Si 

D04 

45 

1N338 

100 

1 0 

1 50C$ 




175B 

20 

1 0 

25 


20mEl 

1 50C 

100 



Si 

D04 

46 

1N347 

100 

1 0 

1 50C$ 




175B 

20 

1 0 

25 


50m[Zl 

1 50C 

100 



Si 

D04 

47 

BY 102 

100 

1 0 

1 50C$ 

25 



150C 

90 

1 0 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

100 



Si 

D02 

48 

BY 112A 

100 

1 0 

1 50C$ 

25 



1 50C 

80 

1 0 

25C 

I.Ou 

10m 

150C 

100 



Si 

D02 

49 

E1B3 

100 

1 0 

150 

200 



175 

1 3 

1 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 

D04 

50# 

SD91S 

100 

1 1 

40A 

40 

10m 


170A 

1 0 

600m 

25A 

50u 

200m 

1 50A 

200 



SiA 

D03 

51 

HC68F 

100 

1 1 

50A 

50 

8 Om 


1 75A 

1 2 

1 1 

25 

lOu 



100 



Si 

F29 

52 

MH68 

100 

1 1 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

53 

HC68 

100 

1 1 

75A 

75 

4 Om 


1 50A 

1 2 

1 1 

100 

IOuA 

20m 

100 

100 



Si 

D027 

54 

A6B 1 

100 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

55 

A6B5 

100 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

56 

A6B9 

100 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

A84a 

57 

B6B 1 

100 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A1 rx 

58 

B6B5 

100 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

Alrx 

59 

B6B9 

100 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

60# 

DD2321 

100 t 

1 2 

25A 

45 



150A 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 

20m 

1 50A 

100 



SiA 

A3 Ik 

61 

K6B5 

100 

1 2 

50 

60 



150C 

2 0 

1 2 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

100 



Si 


62 

1 N 1 5 1 

100 0 

1 2 

55A$ 

25 

33m 


85S 

70 

50 

55A 


2 4m 

55A 

100 



Ge 

M 124 

63 

TM 1 2 

100 

1 25 

25C 




1 25C 

20 

80 

25 


30mEl 

100C 

100 



Si 

S145 

64 

UT249 

100 

1 25 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

1 75A 

1 0 

~5O0 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

100 



Si 

A60 

65# 

FI 1 

100 

1 3 

25A 

70 

10m 


1 50At 

1 2 

1 3 t 

25 


20m 

125A 

100 



SiA 

D013 

66 

4JA211A 

100 

1 3 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1 3 

25A 


3Om0 

150 

100 



Si 

A34 

67 

RA132BA 

100 

1 3 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1 3 

25 


3Om0 

150 

100 



Si 

A34 

68 

1N1908 

100 0 

1 5 

25A 

30 

16m 

20 

250 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



100 



SiA 

A86 

69 

1N2289 

100 

1 5 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


500u 

150 

100 



SiA 

S35 

70 

1N2289A 

100 

1 5 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


lOOu 

150 

100 



SiA 

D04 

71 

1N2290A 

100 

1 5 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


lOOu 

150 

100 



SiA 

D04 

72 

1N2638 

100 

1 5 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

1 3 

1 5 

25A 

300u 



100 



Si 

M 124 

73# 

1S020 

100 

1 5 

25A 

125 



1 50A 

1 25 

5 0 

25A 


05m 

100C 

100 



SiA 

A89 

74# 

1S1 5 1 

100 

1 5 

25A 

15 



140 

1 3 A 

1 0 


5 OuA 



100 



Si* 

S42 

75 

150R1B 

100 

1 5 

25 

60 



175 

2 0 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 


76 

A7B 1 

100 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

77 

A7B5 

100 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

A84a 

78 

A7B9 

100 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

A84a 

79 

A121 -1T 

100 

1 50 

25 

25 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



1 10 



SiA 

M53 1 

80 

A132-1T 

100 

1 50 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



110 



SiA 

M532 

81 

A168-11 

100 

1 5 

25 

50 

8 Om 


125 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 



120 



Si 

M575 

82 

B7B 1 

100 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

Alrx 

83 

B7B5 

100 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 

Alrx 

84 

B7B9 

100 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

100 

100 

200u 

Si 

Alrx 

85 

BR81Dt 

100 

1 50 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



110 



SiA 

M536 

86 

CODI53 14 

100 

1 5 

25$ 

35 



150 

1 1 

80 

25 

1 Ou 



100 



Si 

M45 

87 

M 1 B1 

100 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

50 



Si 

AleD 

88 

M1B5 

100 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

100 



Si 

Alep 

89 

M1B9 

100 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

100 

100 

200u 

Si 

Alep 

90 

MB236 

100 

1 5 

25 

25 

8 3m 

2 0 

1 75A 

1 0 

80 [2 

25 

200n 

15u 

100 

100 



Si 

A60f 

91# 

SA1M1 

100 

1 5 

25A 

47 


20 

1 50A 

2 0 

10 

25J 

lOu 

300u 

1 50J 

100 

125 0 


SiA 

D027 

92 

SI1 

100 

1 5 

25A 

80 



1 50C 

1 0 

1 5 

25A 

1 Ou 



100 



Si 

Albc 

93 

UT251 

100 

1 5 

25A 

25 

8 3m 

4 0 

1 75A 

1 0 

75 E) 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

100 



Si 

A60 

94# 

ZR 1 1 

100 

1 5 

25A 

80 

10m 


1 50A 

1 0 

1 5 

25A 

5 Ou 

20m 

10OA 

100 



Si 

A6a 

95# 

ZR 1 IT 

100 

1 5 

25A 

80 

10m 


150A 

1 0 

1 5 

25A 

5 Ou 

20m 

10OA 

100 



Si 

S164 

96# 

ZS271 

100 

1 5 

25A 

70 § 



1 50A 

1 2 

1 5 

25A 

5 Ou 

150u 

10OA 

100 



Si 

A52f 

97 

SCBR1 

100 

1 5 

30C 

20 



150 










Si 

M45a* 

98# 

SL103M 

100 

1 5 

30A 

30 

2 Om 


125C 

1 34 

7 5 

25A 

5 Ou 

1 lOu 

100C 

100 



SiA 

S33 

99 

1N4817 

100 t 

1 5 

40 

50 



170 

1 3 

1 5 

40 


25m 

40 

100 



Si 

D027 

100# 

S2A10 

100 

1 5 

40A 

80 

10m 


1 50J 

1 05 A 

1 5 

25A 


1 6m 

25 A 

100 



SiA 

A56 

101# 

S2M 1 

100 

1 5 

40A 

47 k 

2 Om 


1 70A 




lOu 

30m 

150 

100 



SiA 

D027 

102# 

1S1071 

100 

1 5 

50A 

60 

10m 

1 0 

1 50A 

1 0 

1 5 

25 

lOu 

10m 

125 

100 

250 


Si 

A52i 

103 

1 5E1 

100 

1 5 

50A 

75 § 



1 75A 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

1 10 



SiA 

D027 

104 

1 5J1 

100 

1 5 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

1 10 



SiA 

D015 

105 

K7B5 

100 

1 5 

50 

60 



1 50C 

20 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

100 

100 



Si 


106 

P100B 

100 

1 5 

50 

50 

8 Om 

1 0 

170 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 






Si 

D027 

107 

P150B 

100 

1 5 

50 

50 

8 3m 

1 0 

150 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 







D027 

108# 

SE1 5SS 

100 

1 5 

50 

63 

20m 

1 6k 

120 

1 1 

1 5 

50 

lOu 



100 



Si 

M99 

109 

1N1563 

100 

1 5 

55A 

70 

8 3m 


1 75A 

1 2 

50 

25A 

5 Ou 

50m 

100 

100 



SiA 

C12 

1 10 

1N2391 

100 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

1 50A 

100 



Si 

A32 
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IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


o. ntui 

tltrio 





(3) TEMPER 

ATURE. and (4) TYPE No. 


AJ 

1 I 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT ! 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

m 

(°C) 

(V) 

(A) 

r c) 

(A) 

(A) „ 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N2400 

100 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

100 



Si 

C8 

2 

1N2409 

100 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


.3Om0 

150A 

100 



Si 

C9 

3 

1N2418 

100 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

100 



Si 

F8 

4v# 

1S1849 

100 

1 5 

60A 

50 

10m 


1 20J 

900m 

750m 

25A 

lOu 



100 



Si 

M594c0 

5 

1N5392 

100 

1 5 

70C 

50 § 



1 70C 

1 4 

1 5 

70C 


30m 

150 

100 



Si 

D015 

6 

1N2847 

100 t 

1 5 

75C 

15 



165A 

65 0 

.50 

1 50C 


4Om0 

150C 

100 



Si* 

S35 

7t 

CTN100 

100 

1 5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



100 



Si 

M594* 

8r 

CTP100 

100 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1 0 



lOu 



100 



Si 

M594a* 

9t 

VB100 

100 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1 0 



lOu 



100 



Si 

M594b* 

10 

INI 1 15 

100 t 

1 5 

85C 

15 



1 70A 

65 0 

1.5 

150 


4Om0 

150 

100 



Si 

D04 

1 1 

1N1053 

100 

1 5 

10OA 

60 § 

4 Om 


1 50A 

1 5 

1 5 

25A 

1 Om 



100 



Si 

A167v 

12 

1N1085 

100 

1 5 

10OA 

60 § 

4 Om 


1 50A 

1 5 

1 5 

25A 

2 Om 



100 



Si 

F22h 

13 

1N 1450 

100 

1 5 

100C$ 




190J 

1 0 

2 4 

1 50C 


5.0m 

25C 

100 



Si 

S41 a 

14 

1 N 161 7 

100 

1 5 

100A$ 

100 

4 Om 


10OA 

1 2 

1 5 

25 


5 Om 

25 

100 



Si 

A52 

15#. 

1WS1 

100 

1 5 

100C 

25 § 

10m 


1 25J 

1 5 

5 0 

100C 


1 5m 

125J 

100 



Si* 

A19a 

16# 

SR10F2S 

100 

1 5 

1 15C 

200 



150J 

1 2 t 

40 

25C 


1,5m0 

150J 

100 



Si 

M337a 

17 

1N 1446 

100 

1 5 

1 20C 




1 75J 

1 3 

1 8 

25A 


2 Om 

25C 

100 



Si 

S41 b 

18 

S91B 

100 

1 6 

25$ 

25 




1 2 

25 

25 

1 Om 



100 



S. 

A54 

19 

1N1228B 

100 

1 6 

50$ 

30 




1 2 

1 0 

25 

lOu 

300u 

150 

100 



Si 

S25a 

20 

S1210 

100 

1 6 

1 20C 

35 


15 00 

1 75J 

1 0 0 

1 0 

25A 


10m0 

100C 

100 

1 8k 


SiA 

D013A 

21 

1 N 12 1 8 

100 

1 6 

135C 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

500u 

1 5m 

150J 

100 



S. 

D01 

22 

1N1228 

100 

1 6 

135C 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

500u 

1 5m 

150J 

100 



S. 

S25 

23 

1N1218B 

100 t 

1 6 

140C 

25 



175$ 

1 7 

1 3 

25 

3OOu0 

10mA 

25 

100 



Si 

D01 

24 

1N1228A 

100 

1 6 

1 40C 

20 



1 75J 

1 5 

2.5 

25J 

50u 

50m 

150J 

100 



Si 

S25 

25 

1N 1 538 

100 

1 6 

140C 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

150J 

100 



Si 

D04 1 

26 

1N1218A 

100 

1 6 

1 75J$ 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

1 50J 

100 



Si 

D01 

27 

MDA922-3T 

100 t 

1 8 

55A 

100 



1 75J 

1 1 

750m 

25J 

20u 



100 



SiA 

M535a 

28# 

10B 1 

100 

1 8 

1 25B 

40 

10m 


1 75A 

1 1 

3 0 

25A 

50u 

50m 

150A 

100 



SiA 

D01 

29 

NS2001 

100 

2 0 


200 

8 3m 



1 2 

2 0 


25u 



100 





30 

200R1B 

100 

2 0 

25 

60 



175 

2.0 

2.0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 


31 

AB100 

100 

2 0 

25 

15 


3 0 

100 

1 25 

1.0 

25 

5 Ou 



100 



Si 

A3q 

32 

BR71At 

100 

2 00 

25 

25 

8 Om 


150 

1 20 

1 0 

25 

5 Ou 



1 10 



SiA 

M534 

33# 

F12 

100 

2 0 

25A 

70 

10m 

3 0 

150AT 

1 2 

2 0 t 

25 


20m 

125A 

100 



SiA 

D013 

34 

GR17 

100 

2 0 

25 

20 



125 

1 1 

1.0 

25 

lOu 

30m 

150 

100 



Si 

Airy 

35 

M2B1 

100 

20 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

100 



Si 

Alep 

36 

M2B5 

100 

2 0 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

100 



Si 

AleD 

37 

M2B9 

100 

2 0 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

100 

100 

200u 

Si 

Alep 

38 

MB228 

100 

20 

25 

25 

8 3m 

2 0 

1 75A 

1 0 A 

1 0 0 

25 

25n 

5.0u 

100 

100 



Si 

A60f 

39 

SEN2A1T 

100 

2 0 

25 

30 

8 3m 


1 50A 

1 2 

1.0 


lOu 

lOOu 

100 

200 



Si 

M79b 

40 

SEN210 

100 

2 0 

25 

150 

8 3m 


1 70A 

1 2 

2 0 

50 


25u 

50 

100 



SiA 

D027 

41 

SLA22A 

100 

2 0 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

95 

2 0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

100 



Si 

A69 

42 

SLA22B 

100 

2 0 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

1 0 

2.0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

100 



Si 

A69 

43 

SLA22C 

100 

2 0 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

1 0 

2 0 

25 

5 Ou 

25m 

100 

100 



Si 

A69 

44 

UR21O0 

100 

2 0 

25A 

40 

8 3m 



1 0 

2 0 

25A 

3 Ou 

05m 

10OA 

100 



Si 

A146f 

45 

UT261 

100 

20 

25A 

30 

8 3m 

4 0 

1 75A 

1 0 

90 0 

25A 

2.0u 

75u 

100A 

100 



Si 

A60 

46 

UT2010 

100 

2 0 

25A 

60 

8 3m 


1 75A 

1 0 

1 0 


5 Ou 

10m 

100A 

100 



Si 

A146m 

47 

VS148XT 

100 t 

2 0 

25 

35 

8 3m 


150 

1 5 

2 0 

25 

10 

10 

150 

100 



SiA 

M532a 

48# 

SR3AM2 

100 

20 

40A 

150 § 

8 3m 


150J 

1 1 

10 

25A 

10Ou 

1 Om 

150J 

100 



SiA 

Alfn 

49 

VS148T 

100 t 

2 0 

40 

8 0 

8 3m 


150 

1 2 

2 0 

25 

10 

10 

150 

100 



SiA 

M532a 

50 

1N5172 

100 

20 

50A 

200 



175A 

1 2 t 

2 0 

50A 


25u 

50A 

100 



Si 

D027 

51 

20A1 

100 

2 0 

50 

50 



1 70A 

1 3 

20 

50 

lOu 

25m 

50 

100 



Si 

D027 

52 

B 1 72-10 

100 

20 

50 

60 



1 50C 

20 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100 

100 



Si 


53 

BFW100T 

100 

20 

50A 

50 



100C 

1 1 

1 0 

25A 








M40a 

54t 

FWlOOt 

100 

20 

50A 

50 



125A 

900m 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a 

55 

K8B5 

100 

20 

50 

60 



1 50C 

20 

2 0 

25 

5 Ou 

50m 

100 

100 



Si 


56t# 

MCPIt 

100 

2 0 

50 

50 



1 25S 




lOu 

lOOu 

125 

100 



Si 

S349 

57 

PD10 

100 

20 

50A 

50 



125A 

90 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a* 

58 

S11A 

100 

2 0 

50A 

80 



1 50C 

1 0 

3 0 

25A 

1 Ou 



100 



Si 

Albc 

59 

BH4R1t 

100 

2 0 

55 

45 

8 3m 


115 

1 2 0 

1 0 

85 


8OOu0 

85 

70 



Si 

M 15 1 

60 

2F1 

100 

2 0 

75C 

50 



150C 

1 3 

20 

25C 

2 Ou 

50u 

100C 

1 10 



SiA 

F22 

61 

HB100 

100 

20 

75A 

200 



1 75C 

1 0 

2 0 

25A 

5 Ou 



100 



Si 

A179b 

62 

1N1085A 

100 

2 0 

100A 

100 

4 Om 


10OA 




25n 



100 



Si 

F42 

63 

FBIOOt 

100 

2 0 

100 

50 § 

8 Om 


1 50A 

1 0 

1 0 

25 

lOut 






SiA 

M79a 

64# 

1S135 1 

100 

20 

124C 

40 

8 3m 


150J 

1 2 

3 0 

25A 

1Ou0 

5Om0 

1 50J 

100 



SiA 

S48c 

65# 

SR2B2 

100 

2 0 

124C 

60 



1 50J 

1 2 tS 

3 0 

25C 

lOu 

500u 

1 50J 

100 




S157a 

66 

40266 

100 

20 

1 50C 

35 

2 Om 


1 10A 

3 0 

15 

25A 

lOu 



100 



SiA 

D01 

67# 

PSL11A 

100 t 

2 4 

25A 

18 

10m 


1 50A 

80 

15 

25C 


2 5m 

100C 

100 



Si 

S225 

68 

250R1B 

100 

2 5 

25 

250 



175 

2 0 

2 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

100 



Si 


69 

M3B1 

100 

2 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

100 



Si 

AleD 

70 

M3B5 

100 

2 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

100 



Si 

Alep 

71 

M3B9 

100 

2 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

100 

100 

200u 

Si 

Alep 

72# 

SL103F 

100 

2 5 

30A 

30 

2 0m 


150C 

1 05 

7 5 

25A 

5 Ou 

1 lOu 

100C 

100 



SiA 

D01 

73# 

0241 

100 

2 5 

45 

100 

10m 


150J 

1 5 

7 8 

25 

5 Ou 



75 



Si 

S87e 

74# 

SJ103F 

100 t 

2 5 

100A 

30 



1 50A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

30m 

1 50A 

100 



SiA 

D03 

1 7 5 

1N2525 

100 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

4 0 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

100 



SiA 

D010 

76 

1N2536 

100 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 0 

4 0 

25C 

1 .Ou 

.10m 

1 50C 

100 



SiA 

D010 

77 

1N2547 

100 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 5 

4 0 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

100 



SiA 

D010 

78 

BY202 

100 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

100 



SiA 

D04 

79 

BY212 

100 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 0 

2.5 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

100 



SiA 

D04 

80 

BY222 

100 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

100 



SiA 

D04 

81 

BY302 

100 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

100 



S. 

S35 

82 

BY312 

100 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

100 



Si 

S35 

83 

BY322 

100 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

100 



S. 

S35 

84 

MA10 

100 

2 5 

1 50B 

30 



190B 

1 0 A 

2 5 

1 50B 

15uA 






SiA 

D04 

85 

TM 1 1 

100 

2 7 

25C 




125C 

20 

20 

25 


3Om0 

100 

100 



Si 

S145 

86 

NS3001 

100 

3 0 


300 

8 3m 



1 2 

3 0 


25u 



100 





87 

1N2702 

100 

30 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

1 3 

30 

25A 

200u 



100 



Si 

M125 

88 

1N2725 

100 

3 0 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

1 3 

3 0 

25A 

300u 



100 



Si 

Ml 26a 

89 

1N2750 

100 

30 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

1 3 

3.0 

25A 

300u 



100 



Si 

M 126a 

90 

30R1 

100 

3 0 

25 

200 

8 Om 

3 0 

25 

1 0 

3.0 

25 

lOu 

50u 

100 

100 



Si 

A1 rz 

91 

300R1B 

100 

3 0 

25 

250 



175 

20 

3 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 


92 

AC 100 

100 

3 0 

25A 

50 



150C 

1 0 

3 0 

25A 

5 Ou 



100 



Si 

A ley 

93 

BR81 At 

100 

3 0 

25 

50 

8 Om 


150 

1 2 

1 5 

25 

5 Ou 



1 10 



SiA 

M534 

94v 

HEPR008 1-RT 

100 

30 

25$ 

300 



1 75T 










Si 

M603 

95v 

HEPR009 1-RT 

100 

3 0 

25$ 

300 



175T 










Si 

A179 

96 

ii 10R2 

100 

3 0 

25 

150 

1 Ou 


150 

950m 

3.0 

25 

25u 


25 

50 



Si 

S318 

97 

M4B1 

100 

3 0 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

100 



Si 

Alep 

98 

M4B5 

100 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

100 



Si 

Alep 

99 

M4B9 

100 

3 0 

25 

250 



175 A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

100 

100 

200u 

Si 

AleD 

100 

UT3010 

100 

3 0 

25A 

80 

8 3m 


175A 

1 0 

2 0 0 


5 Ou 

10m 

10OA 

100 



Si 

A146m 

101 

3BR1t 

100 

3 00 

30 

20 

8 Om 


1 25C 











M530 

102 

1N4998 

100 t 

30 

40A 

300 § 



1 75A 

1 0 t 

3.0 

75A 


2 0m 

175A 

100 



Si 

M176a 

103 

1N2349 

100 

3 0 

50C 

15 



1 50A 

1.1 

1.0 

25 







Si 

S19h0 

104 

1N4140 

100 

3 0 

50A 

300 



1 75A 

1 0 

30 

50A 


10m 

50A 

100 



Si 

Alen 

105 

A138-1T 

100 

3 0 

50 

50 

8.0m 


150 

1.1 

3 0 

25 

5 Ou 



120 



Si 

M79c 

106 

CH302BA 

100 

3 0 

50A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

100 



Si 

S 152a 

107 

CK302BA 

100 

3 0 

50A 

15 



150A 

1.2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

100 



Si 

S153 

108 

CS302BA 

100 

3 0 

50A 

15 



1 50A 

1 2 

1.0 

25C 


3 Om0 

125C 

100 



Si 

S152 

109 

HAB010 

100 

3 0 

50 

300 

8 3m 


1 50A 

1 1 

3 0 

25 

5 Ou 

150u 

100 

100 



Si 

Alez 

1 10 

HIB010 

100 

3 0 

50A 

300 



175A 

1 2 

3.0 

25A 

5 Ou 

300u 

10OA 

100 



Si 

Aleu 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



U 

U 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION i 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

fC) 

(A) 

(S) 

(W) 

ra 

(V) 

(A) 

rcy 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

SlAi 

TOO 

30 

50 A 

300 



150C 

1 0 

30 

25 A 

TOu 



TOO 



Si 

Alez 

2# 

S8-01 

100 

3 0 

50 

200 

10m 


150 

1 1 

8 0 

25 

50u 



100 



Si 

S19m 

3 

1N5198 

100 

3 0 

55A 

300 § 

8 3m 


1 75A 

1 0 

3 0 

55A 


7 7mA 

1 75A 

100 



Si 

A1 rv 

4 

JAN 1N5198 

100 

3 0 

55A 

306 



175A 

1 0 

3 0 

25 

5 Ou 

12m 

100 

100 



Si 

A let 

5 

3S1E 

100 

30 

55$ 

250 



150A 

95 A 

3 0 

10OA 

lOu 

lOOu 

100 

100 



Si 

A1 rv 

6 

SLA5198 

100 

3 0 

55 

300 



175 

1 0 

3 0 

25 

5 Ou 

12m 

100 

100 



SL 

A3 la 

7 

1N4720 

100 

3 0 

75A 

300 



175A 

1 0 

3 0 

75 


2 0m 

175 

100 



Si 

A179a0 

8 

HC100 

100 

3 0 

75 

300 


3 0 

175 

1 0 

1 0 

25 


1 Om 

25 

100 



Si 

A179 

9 

MR2070 

100 

3 0 

75 

300 

8 3m 


1 75J 

50 0 

3 0 

75 

1 Om 

3 Om 

75 

100 



SiA 

A179a 

10 

MR2370 

100 

3 0 

75 

300 

8 3m 


175J 

1 0 

3 0 

25 

1 Om 

3 Om 

75 

100 



SiA 

M 1 73 

1 1 

S5 1A 

100 

3 0 

80$ 

20 




1 3 

5 0 

25 

10Ou 



100 



Si 

S48 

12# 

S1BR2 

100 % 

3 0 

95B 

53 



130B 

55 0 

1 5 

25 


2 Om 

125 

100 



Si 

S81 

13 

3E1 

100 

3 0 

100 

200 

8 Om 

3 0 

175 

1 2 

3 0 

100 

lOu 

10Ou 

50 

1 10 



SiA 

Alec 

14# 

FD13 

100 

3 0 

100C 

70 

10m 


150C 

1 4 

10 

25C 


300u 

1 25C 

100 



SiA 

D013 

15 

HR 100 

100 

3 0 

100 

300 § 

8 Ou 


1 50A 

1 0 

3 0 t 

25 

5 OuA 

250u 

100 

100 



Si 

A Ism 

16 

1N5401 

100 

3 0 

105C 

200 § 



1 70C 

1 2 

3 0 

105C 


50m 

1 50C 

100 



Si 

A3q 

17 

SEN310 

100 

3 0 

105C 

200 

8 3m 


1 70A 

1 2 

3 0 

25 

5 Ou 

500u 

150 

100 



SiA 

D027 

18# 

1S410 

100 

3.0 

1 25S 

33 



1 50S 

1 6 

10 

25S 

5 Ou 

300u 

150 

100 



Si 

S61A 

19# 

1S431 

100 

30 

1 25B 




150 

1 6 


25 

5 Ou 



100 



SiA 

A89 

20 

30S1 

100 

30 

125 

150 § 



1 75J 

1 0 t 

3 0 

25 

5 Ou 

300u 

125 

100 



Si 

A led 

21# 

D1003 

100 

3 0 

125B$ 

35 



125 B 

1 5 

3 0 

25 


.30m 

25 B 

100 



SiA 

S4c 

22 

S4TO0 

100 

3 0 

1 25A 




1 50A 

1 6 

10 

25A 

5 Ou 

300u 

150 

100 



SiA 

S24c0 

23# 

3F10 

100 

3 0 

1 40B 

40 

10m 


1 75A 

1 0 

1 0 

25A 

50u 

50m 

1 50A 

100 



Si 

D04 

24 

1N 1582 

100 

3 0 

1 50C 




1 75B 

1 5 

60 

25C 


50m(Z) 

150 

100 



Si 

D04 

25 

E2B3 

100 

3 0 

150 

200 



175 

1 3 

3 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 

D04 

26# 

S1 M3 

100 % 

3 0 

150J 

180 



1 50J 

1 2 

3.0 



500u 


100 



SiA 

A52d 

27 

1N 1575 

100 

3 5 

25C$ 

70 



150C 

1 2 

3 5 

25A 

5 Ou 

50m 

1 25 A 

100 



SiA 

S1 75 

28 

350R1B 

100 

3 5 

25 

250 



175 

2 0 

3 5 

25 

10u 

1 Om 

150 

100 



Si 


29 

1N3569 

100 

3 5 

85B 

35 



165A 

50 0 

2 5 

150A 


40m 

1 50A 

100 



Si 

D04 

30 

1N2669 

100 

3 6 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1.3 

3 6 

25A 

300u 



100 



Si 

Ml 26a 

31 

1N2740 

100 

3 6 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3 6 

25 A 

300u 



100 



S. 

Ml 26c 

32 

400R1B 

100 

4 0 

25 

250 



175 

2 0 

4 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 


33# 

G1004 

100 

4 0 

25A 

100 

10m 

4 5 

150A 

1 2 

4 t 

25 


3 Om 

1 25C 

100 



SiA 

D04 

34# 

PI 004 

100 

4 0 

25A 

100 

10m 

4 5 

150A 

1 2 

4 t 

25 


3 Om 

1 25C 

100 



SiA 

S95a 

35# 

SJ104F 

100 t 

4 0 

25A 

15 



200A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

1 5m 

200A 

100 



SiA 

D03 

36 

1N2512 

100 

4 0 

30C 

30 



165 

1 1 

1 5 

25 

2 Ou 



100 



SiA 

D04A 

37 

1N2518 

100 

4 0 

30C 

25 



1 50C 




2 Ou 

25m 

1 50C 

100 



SiA 

SI 17 

38 

4F1 

100 

4 0 

75 

300 

8 Om 

3 0 

1 75B 

1 3 

4 0 

25 

lOOu 

500u 

100 

1 10 



SiA 

F22 

39 

450R1B 

100 

4 5 

25 

250 



175 

2 0 

4 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 


40 

MR10 

100 

4 5 

1 50B 

70 

-“ 


1 85B 

1 0 A 

4 5 

1 50B 

20uA 






SiA 

D04 

41 

1 N 16 13 

100 

5 0 





1 75A 

1 5 

10 

25A 







Si 

D04 

42 

1N2290 

100 

5 0 

25 

100 



150 

60 

5 0 

25 


50m 

150 

100 



SiA 

S35 

43 

500R1B 

100 

5 0 

25 

250 



175 

2 0 

5 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 


44 

5BR1T 

100 

5 00 

30 

35 

8 Om 


1 25C 











M530 

45t# 

5PM 11 

100 

5 0 

50 

125 



1 50J 

2 0 

5 0 



50u 

150 

100 



Si 

M585 

46 

S5A1 

100 

5 0 

50A 

300 



1 50C 

1 1 

5 0 

25A 

1 Ou 



100 



Si 

Alez 

47# 

S20-01 

100 

5 0 

50 

600 

10m 


150 

1 1 

60 

25 

50u 


25 

100 



Si 

S19p 

48 

1N1059 

100 

5 0 

100A 

60 § 

4 Om 


170C 

1 5 

5 0 

25A 

1 Om 



100 



Si 

S67a 

49 

1N1065 

100 

5 0 

10OA 

60 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

5 0 

25A 

1 Om 



100 



Si 

S66c 

50 

1N1071 

100 

5 0 

100A 

60 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

5 0 

25A 

1 Om 



100 



Si 

S68c 

51 

1N1089 

100 

5 0 

10OA 

60 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

5 0 

25A 

2 Om 



100 



Si 

F22h 

52 

1N1089A 

100 

5 0 

100A 





1 5 

5 0 

10OA 


5 Om 

10OA 

100 



Si 

F73 

53 

10F5 

100 

5 0 

100 




175J 

1 1 

13 

25C 


10m 

25A 

100 



Si 

S4 1 a 

54# 

SJ103E.K 

100 t 

5 0 

100C 

30 


3 0 

150A 

1 0 

75 

25C 

lOu 

30m 

1 50C 

100 



SiA 

D04CZ3 

55 

VRE100X 

100 

5 0 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5.0 

150 

100 



SiA 

M249* 

56 

VRF100X 

100 

5 0 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5 0 

150 

100 



SiA 

M249* 

57 

VRG100X 

100 

5 0 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5 0 

150 

100 



SiA 

M249* 

58 

366B 

100 t 

5 0 

145C 

100 



1 80J 

1 1 

5 0 

25C 


10m 

180 

100 



Si 

S27 

59 

1N1613A 

100 

5 0 

150C 

150 



190J 

1 1 

6 0 

25 


50m 

150 

100 



SiA 

D04A 

60 

407B 

100 

5.0 

150C 

125 

8 3m 


175J 

1 1 

5 0 

25C 


2.0m(Zl 

175J 

100 



Si 

D04 

61 

E3B3 

100 

5 0 

150 

200 



175 

1 3 

5 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 

D04 

62 

F1B3 

100 

5 0 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

100 



Si 

D05 

63 

550R1B 

100 

5 5 

25 

250 



175 

2 0 

5 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 


64 

NS6001 

100 

6 0 


300 

8 3m 



1 2 

6 0 


25u 



100 





65 

6A100 

100 

60 

25 

300 

8 Om 


175 

1 2 

6 0 

25 

25u 






Si 

S19f 

66 

600R1B 

100 

60 

25 

250 



175 

2 0 

6.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 


67 

BR91At 

100 

6 0 

25 

150 

8 Om 


150 

1 2 

3 0 

25 

lOu 



1 10 



SiA 

M537 

68# 

G 1006 

100 

60 

25A 

140 

10m 

8 0 

1 50A 

1 2 

6 t 

25 


3 Om 

125C 

100 



SiA 

D04 

69# 

PI 006 

100 

6 0 

25A 

140 

10m 

8 0 

1 50A 

1 2 

6 t 

25 


3 Om 

125C 

100 



SiA 

S95a 

70 

VH 148t 

100 t 

60 

80 

25 

8 3m 


150 

1 2 

6 0 

25 

10 

10 

150A 

100 



SiA 

M532a 

71# 

6F10 

100 

60 

10OA 

120 § 

10m 


190J 

65 

6 0 

10OB 


2 5m 

100B 

100 



SiA 

DO40 

72# 

S1AN6 

100 % 

6 0 

125B 

125 


6 5 

150J 

47Om0 

6 0 t 



2 Om 

1 25B 




SiA 

D04d 

73# 

S6-103K 

100 

60 

1 25C 

130 

10m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

150C 

100 



SiA 

DO40 

74 

1N1342 

100 

60 

1 50C 

66 


9 5 

190J 

1 2 

10 

25J 


10m 

25 

100 



Si 

S26 

75 

1N1342A 

100 t 

60 

1 50B$ 

150 



200J 

64 0 

6 0 

150B 


2 5m0 

1 50B 

100 



Si* 

D04 

76 

1N1342B 

100 

60 

1 50C 

150 



190J 

1 1 

6 0 



02m 

25C 

100 



SiA 

D04A 

77 

1N2148 

100 

60 

1 50C$ 

150 



150 

1 2 

10 

25 

4 Ou 

50m 

150A 

100 



Si 

D010 

78 

1N2148A 

100 

60 

150C$ 

150 



150 

1 0 

10 

25 

1 Ou 

10m 

150 

100 



Si 

D010 

79 

1N2492 

100 

60 

1 50C 




190J 

1 1 

6 0 

25 


2 Om0 

150C 

100 



Si 

D04 

80 

1N2566 

100 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 5 

10 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

100 



SiA 

D010 

81 

BY402 

100 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1.2 

60 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

100 



Si 

S35 

82 

BY412 

100 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1 0 

60 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

100 



Si 

S35 

83 

BY422 

100 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 5 

6 0 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

100 



Si 

S35 

84 

BY702 

100 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 2 

6 0 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

100 



SiA 

D04 

85 

BY712 

100 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 0 

6 0 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

100 



SiA 

D04 

86 

BY722 

100 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

6 0 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

100 



SiA 

D04 

87 

E4B3 

100 

60 

150 

200 



175 

1 3 

6 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 

D04 

88 

KR602BA 

100 

6.0 

150S$ 

75 



175S 

1 2 

6 0 

1 50S 


1 Om 

1 50S 

100 



Si 

D010 

89 

1N1613R 

100 

7 0 

150B 

150 



190A 

700m 

1 0 

190J 







Si 

D04 

90 

1N2692 

100 

7 2 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

1 3 

7 2 

25A 

300u 



100 



S. 

M126e 

91 

UT5110 

100 

7 5 

100C 

150 

8 3m 


175A 

1 0 

50F 

25 

lOu 

300u 

100 

100 



Si 

S2770 

92 

MS 100 

100 

7 5 

150B 

140 



185B 

1 0 A 

7 5 

1 50B 

20uA 






SiA 

D04 

93 

li 10R3 

100 

8 0 

25 

500 

1 Ou 


150 

950m 

8 0 

25 

75u 


25 

50 



Si 

S318a 

94# 

ZR21 

100 

80 

25A 

80 

10m 


1 50A 

1 2 

5 0 

25A 

5 Ou 

20m 

10OA 

100 



Si 

S235 

95# 

ZR201 

100 

80 

25A$ 

160 

1 Om 


150 

1 2 

5 0 

25A 

5 Ou 

20m 

10OA 

100 



SiA 

S61A 

96t^ 

8PT1 $ 

100 

8 0 

40A 

250 

10m 


1 50J 

20 

8 0 



32m 

150 

100 



Si 

M588 

97# 

S5B10 

100 

80 

40A 

430 

10m 


150J 

1 05 A 

20 

25A 


8 Om 

25A 

100 



SiA 

S50 

98# 

S8-01F 

100 

8 0 

50 

200 

10m 


150 

1 1 

8 0 

25 

50u 



100 



Si 

M389 

99 

PA lOt 

100 

80 

55 

300 

8 3m 


150 

1 0 

2 0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

100 



Si 

M542 

100# 

SX751 

100 

8 0 

125A 

100 

10m 


160J 

1 2 

8 0 

25 J 


1 Om 

100J 

100 




S31 a 

101 

E5B3 

100 

80 

150 

200 



175 

1 3 

8 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 

D04 

102 

1N2794 

100 

8 5 

25A 

75 



1 75A 

1 25 

15 

1 50C 


5.0m 

1 50C 

100 



Si 

D05 

103 

UT6110 

100 

90 

100C 

175 

8 3m 


175A 

1 0 

~60$ 

25 

lOu 

30m 

100 

100 



Si 

S2770 

104 

1N2248 

100 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


1 Om 

150 

100 



SiA 

D04 

105 

1N2248A 

100 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


50m 

150 

100 



SiA 

D04 

106 

1N2249 

100 

10 

25$ 

200 



150 

60 

10 

25 


1 Om 

150 

100 



SiA 

S35 

107 

1N2249A 

100 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


50m 

150 

100 



SiA 

S35 

108 

BRIOIAt 

100 

10 

25 

200 

8 Om 


150 

1 2 

5 0 

25 

lOu 



1 10 



SiA 

M538 

109# 

DD4521 

100 

10 

25 

120 

2 Om 

10 

150 

1 0 

10 

25 

lOu 


25 

100 



Si 

S19 

.11Q# 

G1010 

100 

10 

25A 

230 

10m 

17 

1 50A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

125C 

100 



SiA 

D04 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

;u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No 

No 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT 

No. 





HTEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

MA231 

100 

10 

25$ 

50 



150 





4 5 m 

125 

125 



SiA 

S74 

2# 

P1010 

100 

10 

25A 

230 

10m 

17 

150A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

125C 

100 



SiA 

S95a 

3^ 

SJ 104E.K 

100 t 

10 

25C 

15 


4 3 

200C 

1 0 

.75 

25C 

lOu 

1 5m 

200C 

100 



SiA 

D041Z1 

4t^ 

1OPM1t 

100 

10 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

10 



32m 

150 

100 



Si 

M586 

5 

1N1621 

100 

10 

100A$ 

150 

4 Om 


100A 

1 2 

10 

25 


5 Om 

25 

100 



Si 

S43 

. 6# 

1S420 

100 

10 

10OB 

200 



175S 

1.5 

30 

25A 


50u 

100 

100 



Si 

S61A 

7 

S420 

100 

10 

10OA 

200 

10m 


175A 

1 5 

30 

25A 


50u 

100 

100 



ISi A 

S24c0 

8 

VR100XT 

100 t 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5 0 

150 

100 



SiA 

M249 

9 

VRA100X 

100 

10 

100 

75 

8.3m 


150 

1 5 

10 

25 

2.0 

5 0 

150 

100 



SiA 

M249* 

10 

VRB100X 

100 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5 0 

150 

100 



SiA 

M249* 

1 1 

VRC100X 

100 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5 0 

150 

100 



SiA 

M249* 

12 

VRD100X 

100 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5 0 

150 

100 



SiA 

M249* 

13# 

1S16 1 

100 

10 

1 20B 

200 



175 

1 6 

50 

25J 


6 Om 

175J 

100 



SiA 

SI 03 

14# 

SA1AN12 

100 

10 

1 20B 

210 



150J 

47Om0 

10 



2.0m 


100 



SiA 

DO40 

15# 

D1010 

100 

10 

1 25B$ 

130 



125B 



25 


,30m 

1 25B 

100 



SiA 

S4c 

16# 

S1 AN 1 2 

100 % 

10 

125B 

210 



150J 

5OOm0 

9 5 

25B 


2 0m 

1 25B 




SiA 

DO40 

17 

367B 

100 t 

10 

1 30C 

150 



180J 

1 2 

10 

25C 


10m 

1 80C 

100 



Si 

S27 

18 

408B 

100 

10 

1 45C 

175 

8 3m 


175J 

1.2 

10 

25C 


2 OmlZl 

175J 

100 



Si 

D04 

19 

1N249 

100 

10 

150$ 




175S 

1 5 

25 

25 


5 Om0 

1 50C 

100 



Si 

D05 

20 

40109 

100 

10 

1 50C 

140 § 



175C 

60 

10 

150C 

75uA 

2.Om0 

1 50C 

100 



SiA 

D04 

21 

E6B3 

100 

10 

150 

200 



175 

1.3 

10 

150 

lOu 

1 Om 

150 

100 



Si 

D04 

22 

F2B3 

100 

10 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

100 



Si 

D05 

23# 

2WMT1 

100 

11 

100C 

220 § 

10m 


125J 

1 5 

40 

100C 


7 Om 

1 25J 

100 



Si* 


24v 

HEPR013 1-RT 

100 

12 

25$ 

300 



190t 










Si 

D04 

25 

SL100 

100 

12 

50A 

300 



1 75C 

1 4 

12 

25A 


2 Om 

1 50A 

100 



Si 

DO40 

26# 

2AF1 

100 

12 

60A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

95 

12 



2.0m 

1 50J 

100 



Si 

M324b#G 

-27#_ 

2AF1LV 

-1-00 # 

12 

60A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

95 

12 



2 0m 

150J 

100 



Si 

M324d#0 

28 

10J3P 

100 

12 

10OA 

150 

4 Om 


10OA 

1 3 



5 Om 



100 



Si 

S23 T 

29# 

12F10 

100 

12 

10OA 

150 § 

10m 


190J 

65 

12 

100B 


2 5m 

100B 

100 



SiA 

DO40 

30 

UT8110 

100 

12 

100C 

200 

8 3m 


175A 

1 0 

8 0 

25 

lOu 

30m 

100 

100 



Si 

S277E3 

31# 

SR10L2S 

100 

12 

1 20C 

200 



150J 

1 2 t 

40 

25C 


1 5m0 

1 50J 

100 



Si 

S249a 

32# 

2AF1LH 

100 # 

12 

1 40A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

95 

12 



2 Om 

150J 

100 



Si 

M324c#& 

33# 

2AF1PLH 

100 0 

12 

1 40B 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1.5m 

1 50B 

100 



Si 

M324cE) 

34# 

2AF1PLV 

100 0 

12 

1 40B 

160 § 

1 Om 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1 5m 

1 50B 

100 



Si 

M324d0 

35# 

2AF1PPF 

100 0 

12 

1 40B 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1 5m 

1 50B 

100 



Si 

M324f0 

36# 

2AF1PPP 

100 0 

12 

1 40B 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1 5m 

1 50B 

100 



Si 

M324etZ) 

37 

IN 1200 

100 * 

12 

1 50C 

100 


18 

190J 

1 4 

20 

25J 

lOu 



100 



Si 

S27 

38 

1N1200A 

100 

12 

1 50B$ 

240 



150B 

1 3 

12 

25A 


3 Om 

1 50A 

100 



SiA 

DO4A0 

39 

1N1200B 

100 

12 

150C$ 

250 



1 50B 

1 1 

12 

25A 


1 Om 

1 50A 

100 



SiA 

D04A 

40 

1N2577 

100 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

20 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

100 



SiA 

D010 

41 

1N2588 

100 0 

12 

1 50C 

250 



150C 

1 0 

12 


2 Ou 

20m 

1 50C 

100 



SiA 

D010 

42 

1N2599 

100 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

20 

25C 

20u 

2.0m 

1 50C 

100 



SiA 

D010 

43 

BY502 

100 

12 

1 50C$ 

250 



1 50C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

100 



Si 

S35 

44 

BY512 

100 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

20m 

150C 

100 



Si 

S35 

45 

BY522 

100 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2 Om 

1 50C 

100 



Si 

S35 

46 

BY802 

100 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

100 



SiA 

D04 

47 

BY812 

100 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

20m 

1 50C 

100 



SiA 

D04 

48 

BY822 

100 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

1 50C 

100 



Si 

D04 

49 

E7B3 

100 

12 

150 

200 



175 

1 3 

12 

150 

lOu 

1.0m 

150 

100 



Si 

DO 4 

50 

MR1 121 

100 

12 

150C 

300 § 



190J 

1.0 

12 

25C 

500u 



100 



SiA 

D04 

51 

TR1121 

100 

12 

1 50C 

300 § 



190J 

1 2 

12 

25C 

50u 

4Om0 

1 50C 

100 



Si 

D04 

52 

UR123BA 

100 

12 

1 50S$ 

240 



175S 

1 2 

12 

25 


3 Om 

1 50S 

100 



Si 

D010 

53# 

SU 1 12 

100 

12 

175C$ 

150 



1 75S 

1 2 

12 

25 


5 Om 

1 50C 

100 



SiA 

M80 

54 

MT10 

100 

14 

1 50B 

240 



185B 

1 0 A 

14 

150B 

IOOuA 






SiA 

D04 

55v 

HEPR0161-RT 

100 

15 

25$ 

250 



17 51 










Si 

D05 

56v# 

15PT1$ 

100 

15 

40A 

250 

10m 


1 50J 

20 

15 



32m 

150 

100 



Si 

M589 

57#l_ 

M9216 

100 

15 

50A 





1 2 

22 



1.5m 


100 




0 

58# 

SCI 15 

100 

15 

50A 

150 



160J 

1 1 

15 

25A 

lOOu 

50m 

100A 

100 



SiA 

D04 

59 

SCDA1 

100 

15 

55A 

300 



150A 

1 0 

3 0 

25A 

lOu 

lOOu 

10OA 

100 



Si 

M497 

60 

SCNA1 

100 

15 

55A 

300 



150A 

1 0 

30 

25A 

lOu 

10Ou 

10OA 

100 



Si 

M497 

61 

SCPA1 

100 

15 

55A 

300 



150A 

1 0 

30 

25A 

lOu 

lOOu 

10OA 

100 



Si 

M497 

62 

15GS1 

100 

15 

75C 

150 

8 3m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

100 



SiA 

DO40 

63# 

5M10 

100 

15 

79B 

300 

10m 


130A 

1 3 t 

50 

130J 


5.0m 


100 



Si 

S193a 

64 

1N1077 

100 

15 

100A 

150 § 

4 Om 


170C 

1 5 

15 

25A 

20m 



100 


— 

Si 

S68d 

65 

10Q3 

100 

15 

100A$ 

150 



150 

1 5 

15 



20m 

25 

100 



Si 

S68 

—66# 

RN1015 

100 

15 

100C 

350 

10m 

25 

125C 

1 2 

15 t 

25 


3 Om 

1 25C 

100 



SiA 

D05 

67# 

SR10N2S 

100 

15 

1 15C 

200 



150J 

1 2 t§ 

40 

25C 


1 5m 

1 50J 

100 




Cl 12 

68# 

1S1640 

100 

15 

1 20C 

200 



150J 

1 2 

22 

25A 

1 5m 



100 



Si 

M3830 

69# 

SIAN 1 5 

100 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


100 



SiA 

S324IZ) 

70# 

S1BN15 

100 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3 Om 


100 



SiA 

S3200 

71 

368B 

100 

15 

1 25C 

240 

8 3m 


180J 

1 3 

15 

25C 


2 Om0 

130C 

100 



Si 

D04 

72 

409B 

100 

15 

1 25C 

250 

8 3m 


175J 

1 3 

15 

25C 


2.Om0 

175J 

100 



Si 

D04 

73# 

SR10J2S 

100 

15 

1 40C 

200 

8 3m 


175 

1 2 

40 

25C 


3 Om 

1 75J 

100 

300 

200u 

SiA 

M337 

74 

1N3209 

100 

15 

1 50C 

250 

8 3m 


175C 

1 5 

40 

25C 

1 Om 

10m 

1 50C 

100 



Si 

S4n 

75 

703B 

100 

15 

150 

250 

8 3m 

15 

175J 

1 2 

40 

25 

2 0m 

5.0m 

175J 

100 



SiA 

M78 

76 

F3B3 

100 

15 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

100 



Si 

D05 

77# 

16F10 

100 

16 

100B 

350 

10m 

17 

190 

55 

16 

100 


3 Om 

175 

100 



Si 

D04 

78 

1N3616 

100 

16 

1 55B$ 

300 



175B 





2 5m 

1 75B 

100 



SiA 

D04 

79 

2010 

100 

16 5 

25A 

200 


40 0 

50A 

60 0 

19 

25A 


1 Om0 

1 50C 

100 

280 


SiA 

D04#A 

80 

2015 

100 

16 5 

25A 

200 


4 0 0 

50A 

60 0 

19 

25A 


1 Om0 

1 50C 

150 

350 


SiA 

D04#A 

81# J 

SK103K 

100 

17 5 

85C 

230 

10m 


150J 

1 4 

50 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

100 



SiA 

DO40 

82 

S5978B,9B 

100 

18 





1 50C 

1 2 









1- 

Alss# 

83# 

S1BR8 

100 % 

18 

120B 

188 


18 

140B 

60 0 

18 

25 


10m 

125 

100 



Si 

S122a 

84 

40209 

100 

18 

1 50C 

250 § 



1 75A 

65Om0 

18 

150C 

lOOu 

3 Om0 

1 50C 

100 



SiA 

D05E] 

85 

VI00# 

100 

18 

150 

300 



175 

1 7 

18 

25 


2 0m 

25 

100 



Si 

D021 

86 

1N2273 

100 

20 

25$ 

400 



150 

60 

20 

25 


1 Om 

150 

100 



SiA 

D04 

87 

n 10R4 

100 

20 

25 

800 

1 Ou 


150 

950m 

20 

25 

lOOu 


25 

50 



Si 

S318b 

88# 

MA251 

100 

20 

25$ 

100 



150 





6 Om 

125 

125 



SiA 

S72a 

89t# 

20PM 11 

100 

20 

40A 

250 

10m 


1 50J 

20 

20 



32m 

150 

100 



Si 

M587 

J90^j 

S8B10 

100 

20 

40A 1 

100 

10m 


150J 

1 05 A 

40 

25A 


20m 

25A 

100 



SiA 

S51 

91 

1S1288 

100 

20 

50A 





1 2 

35 



1 5m 


100 




0 

92 

M9220 

100 

20 

50A 





1 2 

35 



1 5m 


100 




0 

93# 

S 20-0 IF 

100 

20 

50 

600 

10m 


150 

1 1 

60 

25 

lOu 


25 

100 



Si 

S19d 

94# 

21PT10 

100 * 

20 

10OB 

360 § 

8.3m 


170J 

1 2 t 

20 

25 


1 6m 

1 40B 

100 



Si 

M47 1 

95 

TR100A 

100 

20 

100C$ 




175A 

20 




1Om0 

100C 

100 



Si 

D05 

96 

A40A 

100 

20 

1 10B 

300 



1 75B 

1 2 

20 

25J 

1 Om 



100 



Si 

S88 

97 

A4 1A 

100 

20 

1 IOC 

300 



175J 

1 2 

20 

25J 

1 Om 



100 



Si 

S88 

98 

A44A 

100 

20 

1 IOC 

300 



175J 

1 2 

20 

25J 

1 Om 

9 Om0 

1 50J 

100 



Si 

M760 

99# 

1S1 7 1 

100 

20 

120B 

400 



175 

1 6 

100 

25J 


14m 

175J 

100 



SiA 

S102 

100# 

1S164 1 

100 

20 

120C 

300 



150J 

1 2 

35 

25A 

1 5m 



100 



Si 

M3830 

101# 

S1AN20 

100 

20 

1 20B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3 Om 


100 



SiA 

S3240 

LLQ2# 

S1BN20 

100 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


100 



SiA 

S320E5 

103 

417B 

100 

20 

150C 

350 

8 3m 


175J 

1 05 

20 

25C 


2 Om0 

1 50C 

100 



Si 

D05 

104 

F4B3 

100 

20 

1 50C 

600 



175J 

1.3 

50 

25C 


2 0m 

1 50C 

100 



Si 

D05 

105 

TM 19 

100 

21 

75C 




190S 

1 2 

12 

25 


2 Omd 

150 

100 



Si 

S145 

106# 

3WM 1 

100 # 

21 

1 15B 

100 

i 


150B 

1 7 

35 

25 


10m 

1 50B 

100 



Si 

S144 

107 

MR751 

100 t 

22 

60 

400 



175J 

900m 

6.0 

25A 

250u 

1 Om 

1 50J 

100 



SiA 

A264 

108 

2110 

100 

22 

1 20C 

200 



175J 

60 0 

22 

25A 


1 .Om0 

1 50C 

100 

280 


SiA 

D04A 

109 

S21 10 

100 

22 

120C 

200 


YW 

175J 

60 0 

22 

25A 


1 Om0 

1 50C 

100 

280 


SiA 

D04A 

1 10 

INI192A 

100 

22 

150B$ 

100 

1 


200J 

1.2 

60 

25C 


5 Om 

1 75C 

100 



Si 

D05 
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IN ORDER OF (1) PIV. (2) MAX AVG FWD CURRENT 


0. HfcLrl 

iritKd 





(3)1 

EMPERATURE. and (4) TYPE No. 


4J 

11 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

VAX. R 

EVERSE 

CURR 

ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No | 





TEMP 

1 Cy [V 

VIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

JA] 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

rc) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N 1454 

TOO 

25 





190J 

1.5 

25 

25J 

25m 






Si 

M56d 

2# 

25B10TT 

100 

25 


700 

20m 


1 50A 




20m 



100 




M563 

3 

1N3492 

100 t 

25 

25C 

300 

8 3m 


1 75C 

1.7 

18 

1 50C 

1 Ou 

10m 

150C 

100 



Si 

D021 

4 

PBIOt 

100 

25 

55 

300 

8.3m 


150 

1.0 

3.0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

100 



Si 

M542 

5 

PBUIOt 

100 

25 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

3 0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

100 



Si 

M542a 

6y 

S25A10 

100 

25 

55 

300 

8.3 


150 

1.0 

3 0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

50 



Si 

M542 

7# 

4AF1 

100 

25 

60A 

350 § 

10m 

80 

190J 

95 

25 



3 Om 

150J 

100 



Si 

M324b#g 

8# 

4AF1LV 

100 # 

25 

60A 

350 § 

10m 

80 

190J 

95 

25 



3 Om 

1 50J 

100 



Si 

M324d#G 

9 

25P10 

100 

25 

100C 

300 



1 75J 

7 0 0 

25 t 

25C 


7 OmP 

150C 

100 



SiA 

M38abP 

10# 

BYX21/100 

100 

25 

100 

300 

10m 


1 75J 

1 45 

60 

25 


6 Om 

125 

40 



Si 

M324P 

1 1 

VYlOOXt 

100 t 

25 

100 

150 

8 3m 


150 

1 8 

25 

25 

2 0 

5.0 

150 

100 



SiA 

M560 

12# 

BYX21L200 

100 

25 

120C 

250 

10 


1 75J 

1 6 t 

80 

25J 


3 Om 

1 25J 

90 



Si 

M80a 

13# 

SR20F2S 

100 

25 

1 20C 

400 



1 50J 

1 2 t 

80 

25C 


1 5m0 

1 50J 

100 



Si 

M337a 

14# 

SR25A2S 

100 

25 

1 20C 

600 



1 50J 

1 2 T§ 

80 

25C 


3.0m 

150J 

100 




S249b 

15# 

DD7121 

100 

25 

139B 

400 

10m 

30 

1 75S 

1.3 

25 

25B 

lOu 

500u 

1 50C 

100 



SiA 

S52dP 

16# 

4AF1LH 

100 # 

25 

1 40A 

350 § 

10m 

80 

190J 

95 

25 



3 Om 

1 50J 

100 



Si 

M324c#G 

17# 

4AF1PLH 

100 0 

25 

1 40B 

400 § 

10m 


190 

55 0 

25 t 

25A 


2 Om 

1 50B 

100 



S. 

M324c 

18# 

4AF1PLV 

100 0 

25 

1 40B 

400 § 

10m 


190 

55 0 

25 t 

25A 


2 Om 

150B 

100 



Si 

M324d 

19# 

4AF1PPF 

100 0 

25 

1 40B 

400 § 

10m 


190 

55Om0 

25 t 

25A 


2 Om 

150B 

100 



Si 

M324fp 

20# 

4AF1PPP 

100 0 

25 

1 40B 

400 § 

10m 


190 

55Om0 

25 t 

25A 


2 Om 

150B 

100 



Si 

M324ep 

21 

INI 192 

100 * 

25 

1 45C 

125 


30 

190J 

1 4 

30 

25J 

lOu 



100 



Si 

S29 

22 

1N2155 

100 0 

25 

145B 

400 



200J 

60 0 

25 

145B 


4 5m0 

1 45B 

100 



Si* 

DO50 

23 

418B 

100 

25 

1 45C 

400 

8 3m 


1 75J 

1 1 

25 

25C 


2 Omp 

145C 

100 



Si 

D05 

24 

F5B3 

100 

25 

150C 

600 



1 75J 

1 3 

90 

25C 


2 Om 

150C 

100 



Si 

D05 

25 

PBT10$ 

100 

27 5 

55 

300 

8 3m 


150 

1 0 

3 0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

100 



Si 

M543 

26# 

ZR31C 

100 

30 

20A$ 

400 

10m 


1 40A 

1.2 

30 

25 

500u 

2 Om 

100 

100 



SiA 

S38 

27 

1N1435 

100 

30 

25B 

160 

1 

38 

1 75A 

1.2 

60 

25 


5 Om 

1 50B 

100 




S143 

28 

3110 

100 

30 

25A 

200 


4 0 0 

50A 

60 0 

34 

25A 


1 Om0 

1 50C 

100 

280 


SiA 

D05#A 

29 

n 10R5 

100 

30 

25 

1 Ok 

1 Ou 


150 

950m 

30 

25 

200u 


25 

50 



Si 

S3 18c 

30y# 

30PT1 $ 

100 

30 

40A 

250 

10m 


1 50J 

2.0 

30 



32m 

150 

100 



Si 

M590 

31 

PBC10 

100 

30 

55C 

300 



150C 

1.0 

3 0 

25C 

lOu 

lOOu 

100C 

100 



Si 

M4470 

32 

1N3660 

100 t 

30 

100C 

400 § 



1 75C 

70 0 

25 

25 


4 5mp 

150 

100 



Si 

D021 


3C1 

100 

30 

1 IOC 

500 

10m 


1 50S 

1 5 

30 

40A 

3 Om 



100 



Si* 

S18 1 

34# 

S1AN31 

100 

30 

1 20B 

347 



1 50J 

6OOm0 

30 



4 Om 


100 



SiA 

S325P 

35# 

S1BN31 

100 

30 

1 20B 

347 



1 50J 

6OOm0 

30 



4 Om 


100 



SiA 

S321P 

36 

G3B3 

100 

30 

1 50C 

1 5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

1 50C 

100 



Si 

D08 

37 

1N 1458 

100 

35 





190J 

1.5 

35 

25J 

25m 






Si 

M56d 

38# 

DD 71 1 

100 * 

35 0 

25A 




10OA 

92 

35 

25A 


1 Om 

1 50A 

100 



Si 

S125c 

39t 

HEPR025 1-RT 

100 

35 

25$ 

400 



190T 










Si 

D05 

40# 

RN1120 

100 

35 

25C 

250 

10m 

32 

1 75Ct 

1 5 

20 

25 


5 Om 

150C 

100 



SiA 

D05 

41 

INI 184 

100 

35 

1 40C 

500 

8 3 


1 40C 

1 7 

35 

1 40C 







Si 

S29a 

42# 

31R2 

100 

35 

140C 

500 § 

10m 


200J 

1 3 

35 

25C 


10m 

150C 

100 



SiA 

DO50 

43 

37 1 B 

100 t 

35 

140C 

500 

8 3m 


190J 

1.2 

35 

25C 


20m 

190J 

100 

„ 


Si 

D05 

44# 

DA7 1 1 

100 * 

35 0 

1 40B 




1 50A 

92 

35 

25A 


1 Om 

150A 

100 



SiA 

S4mp 

45 

127350A 

100 

35 

150 

500 

8 3m 


200J 

1.3 

35 

25C 


5 OmP 

150C 

100 



Si 

D021 

46# 

SUT101K 

100 

36 

85C 

600 

10m 


1 50J 

1 6 

90 

25A 

200u 

3 Om 

1 50C 

100 



SiA 

DO50 

47 

1N249A 

100 

37 

40A 

600 



1 75J 

1 5 

50 

25 


2 0m 

1 50C 

100 



Si 

D05 

48 

1N249B 

100 

37 

1 20C$ 

350 



1 75J 

1.5 

50 

25 


2 Om 

1 50C 

100 



Si 

D05 

49 

IN 1302 

100 

37 

120C$ 

600 



1 75C 

1.5 

50 

25 


2 Om 

1 50C 

100 



Si 

D05 

50# 

40BlOTt 

100 

40 


1 Ik 

20m 






20u 



100 




M563 

51# 

K1040A 

100 

40 

90C 

800 

10m 

44 

1 25C 

1.2 

40 t 

25 


4 Om 

1 25C 

100 



SiA 

S245 

52# 

6WM 1 

100 

40 

100C 

650 § 

10m 


1 25J 

1.4 

110 

100C 


14m 

1 25J 

100 



Si* 

S8 

53# 

10M10 

100 

40 

104B 

800 

10m 


130A 

1 2 t 

120 

130J 


10m 


100 



Si 

S4s 

54y# 

4C1 

100 

40 

1 IOC 

700 

10m 


1 50S 

1 5 

40 

40A 

3 Om 

12m 

150 

100 



Si* 

S181 

55 

419B 

100 

40 

120C 

500 

8 3m 


1 75J 

1 2 

40 

25C 


2 Omp 

1 20C 

100 



Si 

D05 

56# 

S1AN40 

100 

40 

120B 

485 



1 50J 

5OOm0 

40 



4 Om 


100 



SiA 

S3250 

57# 

S1BN40 

100 

40 

1 20B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4 Om 


100 



SiA 

S321P 

58 

40HF10 

100 t 

40 

1 40C 

500 § 

8 3m 


1 80J 

1 3 

40 t 

140C 


7 Omp 

140C 

100 



SiA 

S21 ep 

59 

INI 184A 

100 

40 

1 50B$ 

200 

1 


200J 

1 1 

100 

25C 


5 Om 

175C 

100 



Si 

D05 

60 

G4B3 

100 

40 

1 50C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

100 



Si 

D08 

61 

12735 1A 

100 

44 

150 

700 

8 3m 


200J 

1 3 

44 

25C 


5 Omp 

150C 

100 



Si 

D021 

62 

TR323 

100 

45 

50C 

300 



1 75C 

1 5 

50 

25C 

1 OmA 

10mp 

150 

100 



Si 

M78 

63 

1N2447 

100 

45 

60C 

300 



175B 

1 1 

20 

25 


5 Om0 

1 50B 

100 



SiA 

D05 

64 

1N1462 

100 

50 





190J 

1 5 

50 

25J 

50m 






Si 

M56c 

65 

SLEAlt 

100 

50 


150 

16m 



1 0 

3 0 

25 

5 Ou 

lOOu 

100 

100 



Si 

M546 

66# 

MA261 

100 

50 

25$ 

250 



150 





1 1m 

125 

100 



SiA 

S72 

67y# 

SD1Y 

100 

50 

60A 

45 

10m 


100S 

1 0 

1 5 

25A 

lOu 



100 



Si 

A221 b 

68 

1N412B 

100 

50 

100C 

525 § 



175C 

1 5 

50 

175C 


25m 

1 75C 

100 



Si 

D08 

69# 

SL103A.K 

100 t 

50 

100C 

150 


10 

1 50C 

1 2 

10 

25C 

50u 

1 5m 

1 50C 

100 



SiA 

DO40 

70 

S3410 

100 

50 

120C 

600 


2 00 

1 75J 

60 0 

50 

25A 


2 Om0 

150C 

100 

280 


SiA 

D05A 

71 

50C10 

100 

50 

140 

400 

1 

55 

190J 

1.1 

50 

25 


20m 

150 

50 



Si 

DO5A0 

72 

1N2173 

100 

50 

150C 

525 



1 75C 

1.5 

50 

150C 


25m 

150C 




Si 

D08 

73 

MR 1201 

100 

50 

1 50C 

800 

8 3m 


190J 

40 0 

50 

150C 


10m 

1 50C 

100 



Si 

M2260 

74# 

S1AN55 

100 

55 

1 25B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6 Om 


100 



SiA 


75# 

S1BN55 

100 

55 

1 25B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6 Om 


100 



SiA 

S3220 

76# 

S1GN55 

100 

55 

125B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6 Om 


100 



SiA 

S322P 

77 

1N2459 

100 

60 

60C 

450 



1 75B 

1 1 

30 

25 


5 Om0 

150B 

100 



SiA 

D05 

78# 

SB 101K 

100 

60 

85C 

700 

10m 


150J 

1 7 

210 

25A 

200u 

3 Om 

150C 

100 



SiA 

S168aP 

79# 

SBT101K 

100 

60 

85C 

700 

10m 


1 50J 

1 7 

210 

25A 

200u 

3 Om 

150C 

100 



SiA 

S168ap 

80 

1N2129 

100 

60 

100C 

700 § 



1 75C 

1 4 

60 

1 15C 


30mA 

175C 

80 



Si 

D05 

81 

1N2129A 

100 

60 

100C 

900 § 



200C 

1 3 

60 

140C 


30mA 

200C 

80 



Si 

D05 

82# 

KS1060 

100 

60 

1 IOC 

1 5k 

10m 

67 

150C 

1 2 

60 t 

25 


5 Om 

125C 

100 



SiA 

S245 

83# 

25G10 

100 

60 

1 12B 

850 § 

10m 

60 

190B 

55 0 

25 

25A 







Si* 

DO50 

84# 

20M10 

100 

60 

126B 

1 Ok 

10m 


175A 

1 5 t 

180 

1 75J 


10m 


100 



Si 

S4t 

85 

H5B3 

100 

60 

150C 

3 Ok 



175J 

1 3 

300 

25C 


10m 

150C 

100 



Si 

D09 

86 

TR103 

100 

65 

75C 




175C 

1 5 

100 

25C 


5 Omp 

1 50C 

100 



Si 

D05 

87# 

S1AN71 

100 

70 

1 20B 

1 2k 



. 1 50J 

47Om0 

70 



6 Om 


100 



SiA 

_ P 

88# 

S1BN71 

100 

70 

1 20B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


100 



SiA 

S323P 

89# 

S1GN71 

100 

70 

120B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6 Om 


100 



SiA 

S3220 

90 

70H10 

100 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 t 

1 25C 


10mP 

125C 

100 



Si* 

DO50 

91 

70H10A 

100 t 

70 

1 25C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 

125C 


10mp 

1 25C 

100 



SiA 

1)050 

92 

1N 1397 

100 t 

70 

150C 

1 2k 



190J 

1 25 

70 

1 50C 


30m 

150C 

100 



Si 

S14b 

93 

1N3140 

100 

70 

1 50C 

1 2k 



1 75S 

90 A 

70 

190J 


15m0 

I 1 50C 

100 



Si 

S206 

94 

CH109A2 

100 

70 

1 50C 

1 5k 

8 3m 


200C 

1 3 A 

150 

150C 


15m0 

• 150C 

100 



Si* 

S53A 

95 

J4B3 

100 

70 

1 50C 

4 Ok 



1 75J 

1 2 

300 

25C 


10m 

1 50C 

100 



Si 

D09 

96 

J5B3 

100 

70 

1 50C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

150C 

50 



Si 

D09 

97 

10JH3 

100 

72 


150 

4 Om 


100A 

1 2 









Si 

SI ifp 

98 

1N1466 

100 

75 





190J 

1 5 

75 

25J 

50m 






Si 

M56c 

99# 

10WM1 

100 

75 

100C 

1 Ok§ 

10m 


1 25J 

1 5 

200 

100C 


20m 

1 25J 

100 



Si* 

M43a 

IOOy 

75E10 

100 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

100 



Si 

S83aA0 

101 

75F10 

100 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

100 



Si 

M56aAp 

102# 

S16B10 

100 

80 

40A 

5 4k 

10m 


1 20J 

1 05 A 

200 

25A 


80m 

25A 

100 



SiA 

M26# 

103y^ 

- 8C1 

100 

80 

100C 

1 2k 

10m 


1 50S 

1 5 

80 


5 Om 



100 



Si* 

SI 10a 

104 

1N1470 

100 

100 





190J 

1 5 

100 

25J 

60m 



100 



Si 

M56f 

105 

ST610 

100 

100 

25A 

1 6k 



190J 

1 2 

100 

25A 


5 Om 

25 

100 



Si 

Z29 

1 06r4f 

i 101R1S 

100 

100 

50C 

1 6k 



1 75J 

1 6 

500 

25 

27m 


1 75J 

100 



Si 

S357 

107 

1N2427 

100 

100 

75C 

950 



175B 

1 1 

50 

25 


1Om0 

> 1 50B 

100 



SiA 

D08 

108y4 

i IOC IE) 

100 

100 

100C 

1 5k 

10m 


150S 

1 4 

100 


5 Om 



100 



Si* 

SI 10a 

109# 

1S431R 

100 

100 

105B 

1 6k 



1 75 J 

1 6 

500 

25J 


27m 

1 75J 

100 



SiA 

S12f 

1 10 

1N4878 

100 $ 

100 

1 20C 

1 5k 



150C 

1 3 

100 

120C 


5 Om 

120C 

100 

400 


Si 

D08 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 




u 


MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 


DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 



2Jlo 

3J at 

PEAK 1 PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 






TEMP 

1 Cy \W 

i/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 


(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

( # C) 

(V) 

(A) 

°C) 

(A) 

(A) 

:°c) 

(V) 

(V) 

!A/V) 



1# 

SR100K2S 

100 


100 

120C 

1 6k 



120t 

1 0 t 

105 

25C 


6 Om 

1 50J 

100 



Si 

M228d 

2 

1N3288 

100 t 

100 

130C 

1 6k 

8.3m 


200C 

1.2 

100 

130C 


24m 

130C 

100 



Si 

008 

3 

1N3288A 

100 


100 

130C 

2 3k 



200C 

1.25 

100 

130C 


24m 

130C 

100 



Si 

008 

4 

A70A 

100 


100 

130B 

1 6k 

8.3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


9.5m 

130B 

100 



Si 

008 

5 

A7 1A 

100 


100 

130B 

1 6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


9 5m 

130B 

100 



Si 

008 

6 

MR121 1 SB 

100 


100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

100 



SiA 

S199 

7 

MR 1 2 1 1SL 

100 


100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

100 



SiA 

S87a 

8 

MR 1811 SB 

100 


100 

135C 

2 Ok§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

1 50C 

100 



SiA 

S199m 

9 

MR 1 8 1 1 SL 

100 


100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

150C 

100 



SiA 

S87f 

10 

100E10 

100 


100 

1 50C 

2 Ok 

4.0m 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

100 



Si 

S83A0 

1 1 

100F10 

100 


100 

1 50C 

2 Ok 

4.0m 


190J 

1.0 

140 

25C 


40m 

25C 

100 



Si 

M56aA0 

12 

150L10A 

100 t 1 

100 

1 50C 

3 Ok§ 

8 3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


16m0 

1 50C 

100 



Si* 

D030E) 

13 

S4210 

100 


104 

1 20C 

1 5k 


2 5 00 

175J 

.60 0 

104 

25A 


5.Om0 

150C 

100 

280 


SiA 

D08A 

14 

1N 1661 

100 


116 

1 20C 

3 Ok 



175J 

1 3 

200 

25 


10m 

150 

100 



Si 

S14d 

15 

10912A 

100 


125 

150 

1 7k 

8 3m 


200J 

1.3 

125 

25C 


lOmIZl 

150C 

100 



Si 

D08 

16 

1N 1474 

100 


150 





190J 

1 5 

150 

25J 

60m 



100 



Si 

M56f 

17 

1N2437 

100 


150 

75C 

1 2k 



175B 

1 1 

70 

25 


10m 

150B 

100 



SiA 

D08 

18*# 

15C1 

100 


150 

90C 

2 0k 

10m 


150S 

1 5 

150 

40A 

6.0m 

30m 

150 

100 



S. 

S12j 

19 

1N3085 

100 


150 

100C 

3 Ok§ 



200C 

1 2 

150 

150C 


25m 

150C 

100 



Si 

D030 

20 

1N4587 

100 


150 

1 10 

3 0k 



200A 

1 4 

150 

110 


30m 

200 

100 



Si 

DO80 

21# 

SIPN 1 25 

100 % 

150 

1 10B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


100 



Si* 

S3190 

22# 

SIBR125 

100 

% 

150 

1 15B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



40m 


100 



Si* 

F19 

23# 

SIKN125 

100 

% 

150 

1 15B 

3 3k 



170J 

1 1 

150 



30m 


100 



Si* 

F8O0 

24# 

45M10 

100 


150 

1 16B 

3 Ok 

10m 


175A 

1.5 t 

500 

175J 


20m 


100 



S. 

S8m 

25# 

SU 101 A,K 

100 

t 

150 

1 20C 

600 


30 

150C 

1 2 

30 

25C 

200u 

2 Om 

1 50C 

100 



SiA 

S168a0 

26# 

S1LN125 

100 % 

150 

1 25B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


100 



Si* 

M5210 

27 

150K10A 

100 t 

150 

1 50C 

3 Ok§ 

8 3m 


200J 

1 2 

150 t 

1 50C 


16m0 

1 50C 

100 



Si* 

DO80 

28 

ST710 

100 


160 

25A 

3 Ok 



190J 

1 2 

160 

25A 


40m 

25 

100 



Si 

Z28 

29 

ST1010 

100 


160 

25 

3 Ok 



190J 

1 2 

160 

25 


40m 

25 

100 



Si 

Z27 

30 

1N4879 

100 

$ 

160 

1 20C 

2 2k 



150C 

1.3 

160 

120C 


10m 

120C 

100 

400 


Si 

D09 

31 

S51 10 

100 


160 

1 20C 

2 2k 


3W 

175J 

60 0 

160 

25A 


10m0 

1 50C 

100 

280 


SiA 

D09A 

32 

1N 1282 

100 

* 

160 

1 25C 

1 3k 



190J 

1 3 

210 

25J 


40m 

25 

100 



Si 

S1 4g 

33 

1N 1292 

100 

* 

160 

1 25C 

1.3k 



190J 

1.3 

210 

25J 


40m 

25 

100 



Si 

S8e 

34 

1N3261 

100 t 

160 

1 25C 

2 Ok 



190J 

1 25 

160 

125C 


12m 

1 25C 

100 



Si 

T)O90 

35 

160E10 

100 


160 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

160 

25C 


40m 

25C 

100 



Si 

S83A0 

36 

175E10 

100 


175 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

100 



Si 

S83A0 

37 

175F10 

100 


175 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

100 



Si 

M56aA0 

38 

1N 1478 

100 


200 





190J 

1.5 

200 

25J 

100m 






Si 

M56c 

39 

SCDAS1 

100 


200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

100A 

100 



Si 

M495 

40 

SCNAS1 

100 


200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

10OA 

100 



Si 

M495 

41 

SCPAS1 

100 


200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

100A 

100 



Si 

M495 

42 

200UB10 

100 


200 

1 15C 

3.5k§ 

8.3m 


165J 

1.25 

200 t 

1 15C 


1Om0 

1 15C 

100 



Si* 

S279E) 

43 

S1BN200 

100 

% 

200 

1 20B 

4 Ok 



150B 

6OOm0 

190 

25B 


40m 

1 25C 

100 



Si 

F19a 

44 

41 IB 

100 


200 

130 

3 Ok 

8 3m 


200J 

1.5 

125 

130C 


8.Om0 

130C 

100 



Si 

D08 

45 

MR 1 221FB 

100 


200 

138C 

3.6k 

8.3m 


190C 

.40 0 

160 

150C 


20m 

1 50C 

100 



SiA 

M227 

46 

MR 1 221 FL 

100 


200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20m 

1 50C 

100 



SiA 

M228 

47 

MR 1 221 SB 

100 


200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 $ 

160 

1 50C 


20m 

1 50C 

100 



SiA 

S199a 

48 

MR 1 221 SL 

100 


200 

138C 

3.6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

1 50C 


20m 

1 50C 

100 



SiA 

S87b 

49v# 

20C 1 

100 


220 

100C 

3 5k 

10m 


150S 

1.5 

220 

40A 

5 Om 



100 



Si 

S184 

50 

410B 

100 


220 

1 IOC 

3 Ok 

8 3m 


190J 

1 3 

150 

1 IOC 


1Om0 

1 10 

100 



Si 

D08 

5 1 ▼#] 

1S2342 

100 


240 

92C 

5 Ok§ 

8.3m 


150J 

1.2 

400 

25C 


30m 

150J 

100 



SiA 

M568 

524# 

FD200B2 

100 


240 

92C 

5 Ok§ 

8 3m 


150J 

1.2 

400 

25C 


30m 

1 50J 

100 



SiA 

M568 

53 

1N1671 

100 

* 

240 

120C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

100 



Si 

S14f 

54 

1N3162 

100 

# 

240 

120C 

3 Ok 



190J 

1 25 

240 

25C 


16m 

125C 

100 



Si 

S14f2 

55 

1N 1331 

100 

* 

240 

125C 

T8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

100 



Si 

S14f2 

56 

1N1377 

100 

* 

240 

125C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

100 



Si 

S14h 

57 

240E10 

100 


240 

1 50C 

7.5k 

4 Om 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

100 



Si 

S83A0 

58 

240F10 

100 


240 

150C 

7 5k 

4 0m 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

100 



Si 

M56aA0 

59 

ST810 

100 


250 

25A 

5 Ok 



190J 

1 2 

250 

25 


50m 

25 

100 



Si 

Z27 

60 

ST910 

100 


250 

25A 

5.0k 



190J 

1 2 

250 

25 


50m 

25 

100 



Si 

Z28 

61 

A96A 

100 


250 

70C 

3 3k 

8 3m 


125J 

1 25 

250 

25 


16m 

70C 

100 



Si 

SI 20b 

62 

A97A 

100 


250 

70C 

3 3k 

8.3m 


125J 

1 25 

250 

25 


16m 

70C 

100 



Si 

SI 20b 

63v# 

25C1 

100 


250 

90C 

4 Ok 

10m 


150S 

1 5 

250 

90C 

8 Om 

45m 

150 

100 



Si 

S184 

64 

1N2055 

100 


250 

100C 

4 5k§ 



200C 

1 3 t 

250 

135C 


25m 

135 

80 



Si 

D09 

65 

CHI19A 

100 

t 

250 

100C 

4.0k 



200S 

1 3 

250 

25C 


15m 

100C 

100 



Si 

DO80 

66# 

70M10 

100 


250 

107B 

4 0k 

10m 


175A 

1.5 t 

800 

175J 


20m 


100 



Si 

S8n 

67 

1N4880 

100 

$ 

250 

120C 

4 0k 



1 50C 

1 2 

250 

120C 


10m 

1 20C 

100 

400 


Si 

D09 

68 

S5310 

100 


250 

120C 

4 Ok 


4 00 

175J 

60 0 

250 

25A 


1Om0 

1 50C 

100 

280 


SiA 

D09A 

69 

1N3735 

100 


250 

130C 

4 5k 

8 3m 


200C 

1.1 A 

250 

130C 


16m 

130B 

100 



Si 

DO90 

70 

A90A 

100 


250 

130B 

4 5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


16m 

130B 

100 



Si 

D09 ! 

71 

A9 1A 

100 


250 

130B 

4 5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


16m 

130B 

100 



Si 

D09 : 

72 

70S 10 

100 


250 

135C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

100 



Si* 

S8b20 

73 

70T10A 

100 


250 

135C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

100 



Si* 

S8b1@ 

74# 

S21N100H 

100 


270 

75C 

3 4k 

10m 


175J 

1 45 

600 

25A 

30m 

80m 

175C 

100 



SiA 

M 199 

75 

1N4045 

100 


275 

1 20C 

5 Ok 



190J 

1 35 

275 

120C 


15m 

1 20C 

100 



Si 

DO90 

76 

CS131A 

100 

t 

275 

120C 

4 Ok 



200 

1 3 

275 

25C 


16m0 

130C 

100 



Si 

D09 

77 

275E10 

100 


275 

1 50C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

100 



Si 

S83A0 

78 

275F10 

100 


275 

1 50C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

100 



Si 

M56aA0 

79# 

S1EN270 

100 

% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

100 



Si* 

M307 

80# 

S1FN270 

100 

% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

1 25B 

100 



Si* 

M357c 

81# 

S1GN270 

100 

% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

125B 

100 



Si* 

M357a 

824 # 

S1HN270 

100 

% 

290 

1 25B 

7.2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

1 25B 

100 



Si* 

M366a 


30C 1 

100 


300 

90C 

5.0k 

10m 


150S 




15m 

75m 

150 






84t# 

40C1 

100 


300 

100C 

5 Ok 

10m 


150S 

1 5 

300 

40A 

10m 



100 



Si 

M366 

85 

S1EN301 

100 


300 

10OB 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

100 



Si 

M307 

86 

S1FN301 

100 


300 

10OB 

5 Ik 

10m 

410 

10OB 

65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

100 



Si 

M248 

87 

S1GN301 

100 


300 

10OB 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

100 



Si 

M248a 

88 

S1HN301 

100 


300 

10OB 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

100 



Si 

M370 

89 

300U10A 

100 t 

300 

120C 

5 Ok§ 

8 3m 


200J 

1 4 

300 t 

1 20C 


16m0 

1 20C 

100 



Si* 

DO90 

90 

MR1231FB 

100 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

1 50C 

100 



Si 

M227a0 

91 

MR 1 23 1 FL 

100 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

1 50C 

100 



Si 

M228b@ 

92 

MR 1 231 SB 

100 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

1 50C 

100 



Si 

S199b0 

93 

MR 1231 SL 

100 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

1 50C 

100 



Si 

S87c0 

94# 

S1EN290 

100 

% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

100 



Si* 

M307 

95# 

S1FN290 

100 

% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


1 60Bt 

975 

340 



50m 

125B 

100 



Si* 

M357c 

96# 

S1GN290 

100 

% 

310 

1 25B 

1 6k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

1 25B 

100 



Si* 

M357a 

974 $ 

- S1HN290 

100 

% 

310 

125B 

7 2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

1 25B 

100 



Si* 

M366a 

98# 

S1EN310 

100 

% 

330 

1 25B 

1 7k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

125B 

100 



Si* 

M307 

99# 

S1FN310 

100 

% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

1 25B 

100 



Si* 

M357c 

100# 

S1GN310 

100 

% 

330 

1 25B 

1 7k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

1 25B 

100 



Si* 

M357a 

101# 

S1HN310 

100 

% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

100 



Si* 

M366a 

102# 

S1EN300 

100 

% 

340 

1 25B 

2 0k 

20m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

100 



Si* 

M307 

103T4) 

f S1HN300 

100 

% 

340 

125B 

7.2k 

10m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

100 



Si* 

M307 

104# 

S1GN350 

100 

% 

370 

15B 

2 0k 

20m 


160BT 

90 

400 



50m 

1 25B 

100 



Si* 

M357a 

105# 

S1EN350 

100 

% 

370 

125B 

2 Ok 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

1 25B 

100 



Si* 

M307 

106# 

S1FN350 

100 % 

370 

125B 

2 0k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

125B 

100 



Si* 

M357c 

1074# 

t S1HN350 

100 

% 

370 

125B 

7 8k 

10m 


160BT 

900m 

400 



50m 

125B 

100 



Si* 

M366a 

108 

A396A 

100 


400 

70C 

3 3k 

8 3m 


125C 

1 3 0 

400 

25 


16m 

70C 

100 



Si 

M377a 

109 

1N3586 

100 


400 

120C 




190J 

1 1 

520 

25C 


75m 

25C 

100 



Si 

S83aA 

1 10 

A390A 

100 


400 

145 

4 5k 



200J 

.40 

400 

130C 


16m 

130C 

100 



SiA 

M377a 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURF 

ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 






(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

m „ 

(A) 

(A) 

(°C) ^ 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

MR 1 541 FB ' 

100 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

1500 


50m 

1 50C 

100 



Si 

M227b0 

2 

MR 1 241 FL 

100 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

100 



Si 

M228a@ 

3 

MR 1241 SB 

100 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

100 



Si 

S199cO 

4 

MR 1241SL 

100 

400 

1 50C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

100 



Si 

S87dd 

5 

450E10 

100 

450 

1 50C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

100 



Si 

S83aA0 

6 

450F10 

100 

450 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

100 



Si 

M56bAd 

7 

783B 

100 

485 

130C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

1 9 

400 

130C 


10mp 

130C 

100 



Si 


8# 

S1GR311 

100 

490 

10OB 

7 5k 



1 75J 

67Om0 

490 



25m 


100 



SiA 

M522 

9# 

S1HR311 

100 

490 

10OB 

7 5k 



1 75J 

67Om0 

490 



25m 


100 



SiA 

M523 

10 

500UDF10A 

100 1 

500 

130C 

9.0k§ 

8 3m 


200J 

1.35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

100 



Si 

M448$ 

1 1 

784B 

100 

650 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

1.3 

500 

150C 


10m[Zl 


100 



Si 


12 

MR 1 261 

100 

650 

1 50C 

12k 

8 3m 


190J 

.40 0 

650 

150C 


100m 

1 50C 

100 



Si 

M228cd 

13 

MR2081HA 

100 1 

750 

1 50C 

12k 

8 3m 


150A 

50 0 

750 

150C 

4 Om 

80m 

1 50C 

100 



SiA 

M228c#& 

14# 

S1BR501 

100 

830 

10OB 

16k 

10m 

850 

165 J 

47Om0 

800 



20m 

100B 

100 



SiA 

M4290 

15 

A540A 

100 

1 Ok 


10k 



200J 

1 08 


150C 


50m 

200J 

200 



SiA 

M463 

16 

MR 1 29 1 

100 $ 

1000 

1 50C 

18k 

8 3m 


190C 

40 0 

Ik 

1 50C 


200m 

1 50C 

70 



SiA 

M306T 

17 

MR2101HA 

100 1 

1 100 

1 50C 

18k 

8 3m 


1 50A 

50 0 

1 Ik 

150C 

5 Om 

100m 

1 50C 

100 



SiA 

M427#d 

18 

A570A 

100 

1 5k 

75C 

15k 

8 3m 


200J 

4OOm0 


130C 


50m 

200J 

100 



Si 

M463 

19# 

0300 

105 # 

50 

50A 

30 



1 50J 

1 2 A 

50 

25A 

1 Ou 



50 



Si* 

A9hA 

20# 

0310 

105 # 

50 

50A 

30 



150J 

1 2 A 

50 

25A 

lOu 



50 



Si* 

A9hA 

21# 

0320 

105 # 

50 

50A 

30 



150J 

1.2 A 

50 

25A 

lOu 



50 



Si* 

A9hA 

22 

1N249C 

110 

20 

1 50C 

350 



1 75C 

60 

20 

25 


3 6m 

1 50C 

1 10 



SiA 

D05 A 

23# 

SD120 

120 

.03 

25A$ 




1 50A 




lOu 



120 



Si 


24# 

LPA2H 

120 

.23 

25A 

3 0 

10m 

25 

150A 

1 09 

23 

25A 

01 u 

01m 

10OA 

120 

190 


Si# 

D07 

25 

ED3001 

120 * 

50 

50 

20 

8 3m 

1 0 

10OA 

1 5 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

100 



SiA 

A1 bk 

26 

ED3001A 

120 * 

75 

50 

25 

8 3m 

1 0 

10OA 

1 3 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

100 



SiA 

A1 bk 

27# 

BY 122 

120 

800m 

35A 

15 

10m 

2 2 

1 50A 

3 2 

30 

25A 







SiA 

Ml 17d* 

28 

ED3001B 

120 * 

1 0 

50 

30 

8 3m 

1 0 

10OA 

1.1 A 

1.0 

25 

lOu 

03m 

100 

100 



SiA 

Albk 

29# 

BY 164 

120 

1 4 

40A 

25 


2.7 

1 50J 










Si 


30# 

1S446A 

120 

3.0 

100 

1 5 

20m 

300 

1 50A 

1 5 

30 

25 





220 


Si 

S4ad 

31 

1N5180 

120 

4 0 

25A 

100 



1 75A 

1 25 

40 

25A 

5 Ou 

.10m 

10OA 

100 



Si 

A146e 

32 

JAN 1N1 1 84,R 

120 

35 

1 50C 

500 

8 3m 


1 50A 

1 4 t 

1 10 

25 

20u 

3.0m 

1 50C 

100 



Si 

D05 

33# 

SJ103H 

125 

1 0 

30A 

32 

10m 


1 50J 

1 0 

750m 

25A 

lOu 

50u 

120A 

125 



SiA 

A3 In 

34 

JAN 1 N249B,RB 

125 

20 

1 50C 

350 

8 3m 


1 50C 

1 3 t 

60 

25C 

5 Om 

1 5m 

1 50C 

100 



Si 

D05d 

35 

1N3952 

130 * 

20 

25A$ 




200S 

74 

20 

25 


5 Ou 

150 

130 



Si 

D07 

36# 

MA102 

135 # 

60 

25$ 

25 



75 





10m 

25 

25 



Ge* 

C24 

37 

LA200 

140 

75 

50A 

35 



1 50C 

1 0 

75 

25A 

2 Ou 




299 



A lew 

38 

LAA200 

140 

1 0 

50A 

50 



150C 

90 

1 0 

25A 

2 Ou 




299 



Albc 

39# 

B4Y2-140M 

140 

2 0 

25A 

10 t 



1 50J 










Si 

Cl 13 

40 

LAB200 

140 

2 0 

50A 

80 



150C 

1 0 

20 

25A 

1 5u 




299 



Albc 

41 

LAC200 

140 

3 0 

25A 

300 



1 50C 

1 0 

30 

25A 

45u 




299 



A ley 

42# 

B4Y5-140M 

140 

5 0 

25A 

20 t 



150J 










Si 

Cl 13 

43# 

B4Y10-1 40M 

140 

10 

25A 




150S 










Si 

M479 

44# 

B4Y20-1 40M 

140 

20 

25A 

80 t 



1 50S 










Si 

M479a 

45 

1N998 

150 Cl 





25 

200S 

1 0 

20 

25A 

1 On 

3 Ou 

150 

125 



Si 

D07 

46 

P1E5 

150 

05 

50 

30 



175 

1 0 

05 

25 

lOu 

.50m 

100 

150 



Si 

M343 

47 

JAN1N458 

150 * 

55m 

25 




150A 

1 0 

7 Om 

25 

25n 

5 Ou 

150 

125 



Si 

Aldd 

48# 

1S358 

150 

10 

25 

40 

1 


150 

1 2 

10 

25A 

lOu 


25A 

100 



Si* 

Alee 

49# 

1S458 

150 

10 

25 A 

50 



150J 

1 1 

10 

25A 

50u 



130 



Si* 

D07 

50 

P2E5 

150 

10 

50 

30 



175 

1 0 

10 

25 

lOu 

50m 

100 

150 



Si 

M343 

51# 

BA 194 

150 

150m 

1 50J 

2 0 

1 2 

600m 

1 75J 

920m§ 

400m 

65 

200n 

25u 

100 

150 



Si 

A3 la 

52# 

1S1210 

150 

20 

25A 

1 0 

1 


1 50A 

1 0 

20 

25A 

lOu 

,01m 

100 

150 



SiA 

A1 

53 

CD1124 

150 

20 

25$ 

2 5 



200A 





1OOu0 

10OA 

150 



Si 

Albz 

54 

PS015 

150 

200m 

25A 

3 2 

10m 


200A 

1 0 

100m 

25A 


iooud 

10OA 

150 



Si 

A60d 

55 

P3E5 

150 

20 

50 

30 



175 

1.0 

.20 

25 

lOu 

50m 

100 

150 



Si 

M343 

56 

1N2015 

150 

20 

1 50A$ 




175A 

1 5 

50 

25 

1 Ou 

50m[Zl 

150 

150 



Si 

D012 

57 

1N3074 

150 

20 

1 50A$ 




1 75J 

1 5 

50 

25 


50m 

150 

150 



Si 

A84 

58# 

LPA3H 

150 

23 

25A 

3 0 

10m 

25 

1 50A 

1 09 

23 

25A 

01 u 

01m 

10OA 

150 

260 


Si# 

D07 

59 

S46 

150 

25 

25$ 

20 




1.35 

40 

25 

lOu 



150 



Si 

A54 

60# 

BYX26-150 

150 

25 

55A 

2 5 



100A 

.90 

.25 

25A 

1 Ou 

10m 

10OA 

150 

280 


Si 

D07 

61 

P4E5 

150 

30 

50 

30 



175 

1 0 

30 

25 

lOu 

50m 

100 

150 



Si 

M343 

62 

1N601 

150 

30 

10OA 

20 

100m 


1 70S 

1 5 

20 

25 

25uA 



150 



Si 

D01 

63 

1 N601A 

150 

30 

10OA 

2 0 

100m 


1 70S 

1 5 

.40 

25 

1 OuA 



150 



Si 

D01 

64 

AM415 

150 

40 

25A 




150A 

1 2 

40 

25A 


3Om0 

1 50A 

150 



Si 

D07 

65 

PS415 

150 

40 

25A 

3 3 

10m 


200A 

1 5 

50 

25A 


50md 

150A 

150 



Si 

A60p 

66 

P5E5 

150 

.40 

50 

30 



175 

1 0 

.40 

25 

lOu 

50m 

100 

150 



Si 

M343 

67# 

DA002 

150 

50 

25 

40 

10m 

60 

100 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 



150 

260 


SiA 

A3k 

68 

MT023 

150 

50 

25A 

10 


50 

1 75A 

1 0 

50 0 

25A 

200n 

15u 

1 50A 

150 



Si 

A60e 

69 

MT023A 

150 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1 0 

50 d 

25A 

25n 

5 Ou 

1 50A 

150 



Si 

A60e 

70 

PS1 15 

150 

50 

30A 

3 3 



200A 

1 5 

.50 

25A 


.50m[Zl 

1 50A 

150 



Si 

A47 

71 

P6E5 

150 

50 

50 

30 



175 

1 0 

50 

25 

lOu 

50m 

100 

150 



Si 

M343 

72 

1N1030 

150 

.50 

10OA 

30 § 

4 Om 


150A 

1 5 

50 

25A 

200u 



150 



Si 

A73b 

73 

P7E5 

150 

60 

50 

30 



175 

1 0 

60 

25 

lOu 

50m 

100 

150 



Si 

M343 

74 

1N2074 

150 

75 

25A$ 









25m 

10OA 

150 



Si 

A53 

75 

1N 1646 

150 t 

75 

50A 

15 



165A 

.50 0 

.25 

150A 


3Om0 

1 50A 

150 



Si 

A53 

76 

AM015 

150 

75 

1 50A 




1 50A 

1 0 

25m 

25A 


300up 

1 50A 

150 



Si 

D07 

77 

IN 609 

150 

80 

10OA 

3 0 

8 3m 


150A 

1 5 

20 

25A 

25uA 



150 



Si 

D04 

78 

1N609A 

150 

.80 

10OA 

3 0 

8.3m 


1 50A 

1 5 

40 

25A 

1 OuA 



150 



Si 

D04 

79# 

SSiB05 10 

150 

.85 

45A 

50 

10m 


150J 

1 0 

1 0 

25J 

1 Ou 



150 



SiA 

M441 

80 

GJ6M 

150 

1 0 

25A 

60 



90J 

1 0 









Ge 

S33 

81 

UR 1150 

150 

1 0 

25A 

25 

8 3m 



1 0 

1.0 0 

25A 

3 Ou 

05m 

10OA 

150 



Si 

A146f 

82# 

BY 135 

150 

1 0 

50A 

50 



1 50J 

1 3 

20 

25J 

5 Ou 



150 



SiA 

A1 7 Id 

83# 

BYY31 

150 

1 0 

50A 

50 



150J 

1 3 

20 

25J 

5 Ou 



150 



SiA 

D013 

84 

CJ1 5 

150 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

165 



SiA 

D015 

85 

CL1 5 

150 

1 0 

50A 

50 



150A 

1 1 

1 0 

50A 

5.0u 

200u 

10OA 

165 



SiA 

D027 

86 

CM 1 5 

150 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

165 



SiA 

D027 

87 

HAR15 

150 

1 0 

75A 

30 

8 3m 

1 0 

1 75A 

1 0 

1 0 

25 

500n 

15u 

100 

150 

350 


S. 

A196a 

88 

1N1036 

150 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25A 

200u 



150 



Si 

S65a 

89 

1N1042 

150 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25A 

200u 



150 



Si 

S66b 

90 

1N 1048 

150 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25A 

200u 



150 



Si 

S68b 

91# 

SS 1 BO 6 IO 

150 

1 1 

45 A 

50 

10m 


160J 

1 0 

2.0 

25J 

1 Ou 



150 



SiA 

A3v 

92# 

SSiC1710 

150 

1 1 

45A 

100 

10m 


1 50J 










SiA 

M441 

93# 

SSiBOl 10 

150 

1 25 

45A 

50 

10m 


180J 

1 1 

2.5 

25J 

I.Ou 



150 



SiA 

A31 v 

94 

1N1054 

150 

1 5 

10OA 

60 § 

4 Om 


1 50A 

1 5 

1 5 

25A 

1 Om 



150 



Si 

A167v 

95# 

SS 1 CO 8 IO 

150 

1 6 

45A 

100 

10m 


1 80J 

1 0 

30 

20J 

1 Ou 



150 



SiA 

A31 v 

96 

1N1229B 

150 

1 6 

50$ 

30 




1 2 

1 0 

25 

lOu 

300u 

150 

150 



Si 

S25a 

97 

1N1219 

150 

1 6 

135C 

20 



1 75J 

1 5 

2.5 

25J 

500u 

1.5m 

1 50J 

150 



Si 

D01 

98 

1N1229 

150 

1 6 

135C 

20 



1 75J 

1 5 

2.5 

25J 

500u 

1 5m 

1 50J 

150 



Si 

S25 

99 

1N1219B 

150 t 

1 6 

140C 

25 



1 75S 

1 7 

1.3 

25 

3OOu0 

10mA 

25 

150 



Si 

D01 

100 

1N1229A 

150 

1 6 

140C 

20 



1 75J 

1 5 

2.5 

25J 

50u 

50m 

1 50J 

150 



Si 

S25 

101 

1N1539 

150 

1 6 

1 40C 

20 



1 75J 

1.5 

2 5 

25J 

50u 

.50m 

1 50J 

150 



Si 

D04 

102 

1N1219A 

150 

1 6 

1 7 5 J $ 

20 



175J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

.50m 

1 50J 

150 



Si 

D01 

103 

UR2150 

150 

2 0 

25A 

40 

8 3m 



1 0 

20 

25A 

3 Ou 

05m 

10OA 

150 



Si 

A146f 

104# 

DS1 1 

150 

2.0 

75J$ 

60 



170J 

.75 

2.0 

25 

200u 



100 



SiA 


105 

1N2350 

150 

30 

50C 

15 



150A 

1 1 

1 0 

25 







Si 

S19hd 

106# 

IS 1660 

150 

3 0 

50A 

90 



1 50J 

1.2 

30 

25A 


1 0 

1 50J 

150 



Si 

S336 

107 

3C15 

150 

3.0 

150 




190 

1 1 

60 

25 


50m 

150 

150 



Si 

DO4A0 

108# 

BYY88 

150 

4.0 

50B 

50 



150J 

1 3 

20 

25J 

5.0u 



150 



SiA 

M41 a 

109# 

SSiC1310 

150 

4 0 

120C 

100 

10m 


150J 

1.1 

7 0 

20 J 

1 Ou 



150 



SiA 

SI12bA 

110 

1N1060 

150 

5.0 

10OA 

60 § 

4 Om 


170C 

1 5 

5.0 

25A 

1 Om 



150 



Si 

S67a 


307 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


307 

















5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No 

No 


2Jlo 

3Jat 

PEAK 1 PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy ^ 

i/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 

(A) 

r c> 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N1066 

150 

50 

10OA 

60 § 

4 Om 


170C 

1 5 

5 0 

25A 

1 Om 



150 



Si 

S66E- 

2 

1N1072 

150 

5 0 

10 OA 

60 § 

4 Om 


100 

1.5 

5.0 

25A 

1 Om 



150 



Si 

S68c 

3 

366C 

150 t 

5 0 

145C 

100 



180J 

1.1 

5.0 

25C 


10 m 

180 

150 



Si 

S27 

4 

407C 

150 

5 0 

1 50C 

125 

8 3m 


175J 

1 1 

5 0 

25C 


2 Om0 

175J 

150 



Si 

D04 

5# 

1S1662 

150 

60 

50A 

200 



150J 

1 2 

60 

25A 


1 3 

1 50J 

150 



Si 

S336 

6 

6F15 

150 

6 0 

55B$ 

50 



190B 





3 Om0 

150 

150 



SiA 

D04 

7 

1N1343 

150 

60 

1 50C 

66 


9 5 

190J 

1 2 

10 

25J 


10 m 

25 

150 



Si 

S26 

8 

1N1343A 

150 t 

6 0 

1 50B$ 

150 



200J 

64 0 

60 

150B 


2 3m0 

1 50B 

150 



Si* 

D04 

9 

1N1343B 

150 

6 0 

1 50C 

150 



190J 

1 1 

60 



02 m 

25C 

150 



SiA 

D04A 

10 

KR602CA 

150 

6 0 

1 50S$ 

75 



175S 

1 2 

60 

150S 


1 Om 

1 50S 

150 



Si 

D010 

1 1 

KS602CA 

150 

6 0 

1 50C$ 

75 



175C 

1.2 A 

6.0 

25 


1 Om0 

150C 

150 



SiA 

D04 

12 

1N2795 

150 

8 5 

25A 

75 



175A 

1 25 

15 

1 50C 


5 Om 

1 50C 

150 



Si 

D05 

13 

367C 

150 t 

10 

130C 

150 



180J 

1.2 

10 

25C 


10 m 

180C 

150 



Si 

S27 

14 

408C 

150 

10 

145C 

175 

8 3m 


1 75J 

1 2 

10 

25C 


2 Om0 

175J 

150 



Si 

D04 

15 

1N2021 

150 t 

10 

1 50C 

1 10 

8 3m 


175C 

1 5 

25 

25 


5 Om 

1 50C 

150 



Si 

D05 

16# 

1S1652 

150 

12 

BOA 

200 



150J 

1 2 

12 

25A 


1 5 

1 50J 

150 



Si 

S335 

17v# 

SSiE27 10 

150 

12 

1 IOC 

250 

10 m 


110 

1 35 

23 

25J 


2 Om 

1 10J 




SiA 

M324a 

18v# 

SSiE28 10 

150 

12 

1 IOC 

250 

10 m 


1 10 

1 35 

23 

25J 


2 Om 

1 10J 




SiA 

M324a 

19 

IN 1201 

150 * 

12 

1 50C 

100 


18 

190J 

1 4 

20 

25J 

lOu 



150 



Si 

S27 

20 

IN 1201A 

150 

12 

1 50B$ 

240 



150B 

1 3 

12 

25A 


3 Om 

1 50A 

150 



SiA 

DO4A0 

21 

IN 1201B 

150 

12 

1 50C$ 

250 



150B 

1 1 

12 

25A 


1 Om 

1 50A 

150 



Si 

D04A 

22 

UR123CA 

150 

12 

1 50S$ 

240 



175S 

1 2 

12 

25 


3 Om 

1 50S 

150 



Si 

D010 

23 

12F15 

150 

12 

1 55B$ 

65 



190B 





3.Om0 

150 

150 



Si 

D04 

24# 

5M15 

150 

15 

79B 

300 

10 m 


130A 

1.3 t 

50 

130J 


5 Om 


150 



Si 

S193a 

25 

1N1078 

150 

15 

10OA 

150 § 

4 Om 


170C 

1 5 

15 

25A 

20 m 



150 



Si 

S68d 

26 

1 5Q3 

150 

15 

100A$ 




150 

1 5 

15 



20 m 

25 

150 



Si 

S68 

27 

368C 

150 

15 

1 25C 

240 

8 3m 


180J 

1 3 

15 

25C 


2 Omd 

130C 

150 



Si 

D04 

28 

409C 

150 

15 

1 25C 

250 

8 3m 


175J 

1 3 

15 

25C 


2 Om0 

1 75J 

150 



Si 

D04 

29 

703C 

150 

15 

1 50C$ 

250 



150C 

1 22 




5 Om 

1 75J 

150 



Si 

M78 

30 

1N3617 

150 

16 

1 55B$ 

300 



175B 





2 3m 

1 75B 

150 



SiA 

D04 

31# 

TH40A 

150 

20 

100C 

100 

10 m 


1 25J 

1 2 

20 

100C 


1 Om 

1 50J 

200 



SiA 

M81 

32 

TR150A 

150 

20 

100C $ 




1 75A 

2.0 




1 Om0 

100C 

150 



Si 

D05 

33 

417C 

150 

20 

1 50C 

350 

8 3m 


175J 

1 05 

20 

25C 


2 OmEl 

1 50C 

150 



Si 

D05 

34 

2115 

150 

22 

120C 

200 



1 75J 

60 0 

22 

25A 


1 .Om0 

1 50C 

150 

350 


SiA 

D04A 

35 

S21 15 

150 

22 

120C 

200 


1 00 

1 75J 

60 0 

22 

25 A 


1 Om0 

1 50C 

150 

350 


SiA 

D04A 

36 

INI 193A 

150 

22 

1 50B$ 

100 

1 


200J 

1 2 

60 

25C 


5 Om 

1 75C 

150 



Si 

D05 

37# 

1S1654 

150 

25 

50A 

300 



150J 

1 2 

25 

25A 


2 0 

1 50J 

150 



Si 

S335 

38# 

SSiE1310 

150 

25 

1 35C 

350 

10 m 


150J 

1 1 

45 

25J 

20 u 



150 



SiA 

S290A 

39#_ 

SSiE 14 10 

150 

25 

135C 

350 

10 m 


150J 

1 1 

45 

25J 

20 u 



150 



SiA 

S290A 

40 

25C15 

150 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20 m 

25 

150 



Si 

DO5A0 

41 

25F15 

150 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20 m 

25 

150 



Si 

M56A0 

42 

INI 193 

150 * 

25 

1 45C 

125 


30 

190J 

1 4 

30 

25J 

lOu 



150 



Si 

S29 

43 

418C 

150 

25 

1 45C 

400 

8 3m 


1 75J 

1 1 

25 

25C 


2 Om0 

1 45C 

150 



S. 

D05 

44# 

SSiEI 1 10 

150 

25 

1 50C 

400 

10 m 


150J 

1.0 

30 

20J 

lOu 



150 



SiA 

M324a 

^45#_ 

SSiE1210 

150 

25 

1 50C 

400 

10 m 


150J 

_LQ__ 

30 

20J 

lOu 



150 



SiA 

M324a 

46 

31 15 

150 

30 

25A 

200 


JO 0 

50A 

60 0 

34 

25 A 


1 Om0 

1 50C 

150 

350 


SiA 

D05A 

47 

3215 

150 

33 

25A 

600 


100 

150A 

.60 0 

45 

25A 


2 Om0 

1 50C 

150 

350 


SiA 

D05A# 

48 

INI 185 

150 

35 

1 40C 

500 

8 3 


140C 

1 7 

35 

140C 







Si 

S29a 

49 

35F15 

150 

35 

140 

900 



190J 

1 1 

50 

25 


20 m 

25 

50 



Si 

M56A0 

50 

37 1C 

150 t 

35 

1 40C 

500 

8 3m 


190J 

1 2 

35 

25C 


20 m 

190J 

150 



Si 

D05 

51 

1 27350AZ 

150 

35 

150 

500 

8 3m 


200J 

1 3 

35 

25C 


5.0mE} 

1 50C 

150 



Si 

D021 

52 

TR152 

150 

37 

65C$ 




175S 

1.5 

50 

25C 


5.Oml0 

1 50C 

150 



S. 

D05 

53# 

10M15 

150 

40 

104B 

800 

10 m 


130A 

1 2 t 

120 

130J 


10 m 


150 



Si 

S4s 

54 

419C 

150 

40 

1 20C 

500 

8 3m 


175J 

1 2 

40 

25C 


2 .Om[0 

120C 

150 



Si 

D05 

55 

40HF15 

150 

40 

1 40C 

350 



180J 

1 3 

40 

140C 


7 Om 

1 40C 

150 



Si 

S2Vb0 

56 

INI 185A 

150 

40 

1 50B$ 

200 

1 


200J 

1 1 

100 

25C 


5 Om 

1 75C 

150 



Si 

D05 

57 

127351AZ 

150 

44 

150 

700 

8 3m 


200J 

1 3 

40 

25C 


5 OmtZl 

1 50C 

150 



Si 

D021 

58 

1N2448 

150 

45 

60C 

300 



175B 

1.1 

20 

25 


5 Om0 

1 50B 

150 



SiA 

D05 

59# 

1S1643 

150 

50 

90A 

1 Ok 



150J 

1.2 

50 

25A 


10 

1 50J 

150 



Si 

S199f 

60 

S3415 

150 

50 

120C 

600 


2 00 

175J 

60 0 

50 

25A 


2 Om0 

1 50C 

150 

350 


SiA 

D05A 

61 

50C15 

150 

50 

140 

400 

1 

55 

190J 

1.1 

50 

25 


20 m 

150 

50 



Si 

DO5A0 

62 

1 N 1680 

150 

50 

1 50C 

700 

8 3m 


165C 

1.2 

1 1 

1 50C 


25m 

1 50C 

150 



Si 

S8q 

63 

MR 1202 

150 

50 

1 50C 

800 

8 3m 


190J 

40 0 

50 

1 50C 


10 m 

1 50C 

150 



Si 

M226IZ) 

64 

1N2460 

150 

60 

60C 

450 



175B 

1.1 

30 

25 


5 Om0 

1 50B 

150 



SiA 

D05 

65 

1N2130 

150 

60 

100 C 

700 § 



1 75C 

1.4 

60 

1 15C 


30mA 

1 75C 

120 



Si 

D05 

66 

1N2130A 

150 

60 

100C 

900 § 



200C 

1.3 

60 

1 40C 


30mA 

200C 

120 



Si 

D05 

67# 

20M15 

150 

60 

1 26B 

1 Ok 

10 m 


175A 

1.5 t 

180 

1 75J 


10 m 


150 



S. 

S4t 

68 

TR153 

150 

65 

75C 




175C 

1.5 

100 

25C 


5 Om0 

1 50C 

150 



Si 

D05 

69 

70H15 

150 

70 

1 25C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 t 

125C 


lOmEl 

1 25C 

150 



Si* 

D05E1 

70 

70H15A 

150 t 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 

1 25C 


1 Om0 

1 25C 

150 



SiA 

DO50 

71 

1 N 1398 

150 t 

70 

150C 

1 2k 



190J 

1 25 

70 

1 50C 


30m 

150C 

150 



Si 

S14b 

72 

1N3141 

150 

70 

150C 

1 2k 



175S 

90 A 

70 

190J 


1 5m0 

150C 

150 



Si 

S206 

73 

CH109AZ2 

150 

70 

1 50C 

1 5k 

8 3m 


200C 

1 3 A 

150 

150C 


1 5m0 

1 50C 

150 



Si* 

S53A 

74 

75E15 

150 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

150 



Si 

S83aA0 

75 

75F15 

150 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1.0 

90 

25C 


40m 

25C 

150 



Si 

M56aACZ!i 

76# 

1S1645 

150 

100 

50A 

2 0k 



150J 

1 2 

100 

25A 


10 

1 50J 

150 



Si 

S199g 

77 

1N2428 

150 

100 

75C 

950 



175B 

1 1 

50 

25 


1 Om0 

1 50B 

150 



SiA 

D08 

78 

MR1212SB 

150 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

1 50C 

150 



SiA 

SI 99 

79 

MR1212SL 

150 

100 

135C 

2 Ok§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

150 



SiA 

S87a 

80 

MR1812SB 

150 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

1 50C 

150 



SiA 

S199m 

81 

MR1812SL 

150 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

150 



SiA 

S87f 

82 

100E15 

150 

100 

1 50C 

2 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

150 



Si 

S83A0 

83 

100F15 

150 

100 

1 50C 

2 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

140 

25C 


40m 

25C 

150 



Si 

M56aA0 

84 

150L15A 

150 t 

100 

150C 

3.0k§ 

8 3m 


200J 

1.2 

150 t 

1 50C 


1 6mEl 

1 50C 

150 



Si* 

D030E) 

85 

S4215 

150 

104 

120C 

1.5k 


2 5 00 

175J 

60 0 

104 

25A 


5 Om0 

1 50C 

150 

350 


SiA 

D08A 

86 

1N1662 

150 

116 

120C 

3 Ok 



175J 

1.3 

200 

25 


10 m 

150 

150 



Si 

S14d 

87 

10912AZ 

150 

125 

150 

1 7k 

8 3m 


200J 

1 3 

125 

25C 


lOmtZl 

1 50C 

150 



Si 

D08 

88 

45L15 

150 

150 

70A 

3 Ok§ 

10 m 


190J 

52 0 

150 t 



2 Om0 


150 



Si* 

DO3O0 

89 

1N2438 

150 

150 

75C 

1 2k 



175B 

1 1 

70 

25 


10 m 

1 50B 

150 



SiA 

D08 

90# 

45M15 

150 

150 

1 16B 

3 0k 

10 m 


175A 

1 5 t 

500 

175J 


20 m 


150 



Si 

S8m 

91 

150K15A 

150 t 

150 

150C 

3 Ok§ 

8 3m 


200J 

1.2 

150 t 

1 50C 


1 6m0 

1 50C 

150 



Si* 

DO80 

92 

S51 15 

150 

160 

120C 

2 2k 


3 00 

175J 

60 0 

160 

25A 


1 Om0 

150C 

150 

350 


SiA 

D09A 

93 

1N1283 

150 * 

160 

125C 

1 3k 



190J 

1.3 

210 

25J 


40m 

25 

150 



Si 

SI 4a 

94 

1N1293 

150 * 

160 

1 25C 

1 3k 



190J 

1.3 

210 

25J 


40m 

25 

150 



Si 

S8e 

95 

1N3262 

150 t 

160 

1 25C 

2 Ok 



190J 

1 25 

160 

125C 


12 m 

125C 

100 



Si 

DO90 

96 

160E15 

150 

160 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

150 



Si 

S83A0 

97 

160F15 

150 

160 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

150 



Si 

M56aA0 

98 

175E15 

150 

175 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

150 



Si 

S83A0 

99 

175F15 

150 

175 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

150 



Si 

M56aAEZl 

100 # 

1S1647 

150 

200 

60A 

4.0k 



150J 

1.2 

200 

25A 


30 

1 50J 

150 



Si 

S 199h 

101 

41 1C 

150 

200 

130 

3 Ok 

8 3m 


200J 

1.5 

125 

130C 


8 .Om0 

130C 

150 



Si 

D08 

102 

MR1222FB 

150 

200 

1 38C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20 m 

1 50C 

150 



SiA 

M227 

103 

MR 1222FL 

150 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20 m 

1 50C 

150 



SiA 

M228 

104 

MR 1222SB 

150 

200 

138C 

3 6k 

8.3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20 m 

1 50C 

150 



SiA 

S199a 

105 

MR 1222SL 

150 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20 m 

1 50C 

150 



SiA 

S8g 

106 

4 IOC 

150 

220 

1 IOC 

3 Ok 

8 3m 


190J 

1 3 

150 

1 IOC 


10m[Z 

110 

150 



Si 

D08 

107 

1N 1672 

150 * 

240 

120C 

1 8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

150 



Si 

S If 

108 

1N3163 

150 * 

240 

120C 

3 Ok 



190J 

1 25 

240 

25C 


16m 

1 25C 

150 



Si 

S14f2 

109 

1N 1332 

150 * 

240 

1 25C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

150 



Si 

S14f2 

1 10 

1N 1378 

150 * 

240 

1 25C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

150 



Si 

S14h 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

UJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. P 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

4A)_ 

ra 

(A) 

(s) 

(W) 

rc) 

(V) 

(A) 

f°C) 

IM 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

240E15 

150 

240 

150C 

7.5k 

4.0m 


190 J 

10 - 

24c) 

^5T 


50m 

^5T 

TWO 



T - 

S83A0 

2 

240F15 

150 

240 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

150 



Si 

M56aA0 

3 

1N2056 

150 

250 

100C 

4.5k§ 



200C 

1 3 t 

250 

135C 


25m 

135 

120 



Si 

D09 

4 

CHI19AZ 

150 t 

250 

100C 

4 Ok 



200S 

1.3 

250 

25C 


13m 

100C 

150 



Si 

DO80 

5# 

70M15 

150 

250 

107B 

4 Ok 

10m 


1 75A 

1 5 t 

800 

1 75J 


20m 


150 



Si 

S8n 

6 

S5315 

150 

250 

120C 

4 Ok 


4 00 

1 75J 

60 0 

250 

25A 


1Om0 

150C 

150 

350 


SiA 

D09A 

7 

70U15A 

150 t 

250 

130C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

250 t 

130C 


16m0 

130C 

150 



Si* 

DO90 

8 

70S 15 

150 

250 

135C 

4 5k§ 

8.3m 


200J 

1 25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

150 



Si* 

S8b20 

9 

70T15A 

150 

250 

135C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

150 



Si* 

S8b10 

10 

1N4046 

150 

275 

120C 

5 Ok 



190J 

1 35 

275 

120C 


15m 

120C 

150 



Si 

DO90 

1 1 

CS131AZ 

150 t 

275 

120C 

4.0k 



200 

1 3 

275 

25C 


1 6m0 

130C 

150 



Si 

D09 

12 

275E15 

150 

275 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

150 



Si 

S83A0 

13 

275F15 

150 

275 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

150 



Si 

M56aA0 

14 

300U15A 

150 t 

300 

120C 

5.0k§ 

8.3m 


200J 

1 4 

300 t 

1 20C 


16m0 

120C 

150 



Si* 

DO90 | 

15 

MR 1232FB 

150 

300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

150C 

150 



Si 

M227a0 

16 

MR 1232FL 

150 

300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

150C 

150 



Si 

M228b0 

17 

MR1232SB 

150 

300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

150 



Si 

S199b0 

18 

MR 1232SL 

150 

300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

150 



Si 

S87c(Z) 

19 

400E15 

150 

400 

150C 

12k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

150 



Si 

S83aA0 

20 

400F15 

150 

400 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

150 



Si 

M56bA0 

21 

MR 1242FB 

150 

400 

150C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

1 50C 


50m 

150C 

150 



Si 

M227b0 

22 

MR 1242FL 

150 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 g 

400 

1 50C 


50m 

150C 

150 



Si 

M228a0 

23 

MR1242SB 

150 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

1 50C 


50m 

150C 

150 



Si 

S199c0 

24 

MR 1242SL 

150 

400 

150C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

150 



Si 

S87d0 

25 

450E15 

150 

450 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

150 



Si 

S83aA0 

26 

450F15 

150 

450 

150C 

12k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

150 



Si 

M56bA0 

27 

784C 

150 

650 

1 50C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

1 3 

500 

1 50C 


1Om0 


150 



Si 


28 

MR 1262 

150 

650 

1 50C 

12k 

8 3m 


190J 

40 0 

650 

1 50C 


100m 

150C 

150 



Si 

M228c0 

29 

MR 1292 

150 $ 

1 Ok 

150C 

18k 

8 3m 


190C 

40 0 

1 Ok 

1 50C 


200m 

150C 

105 



SiA 

M306t 

30# 

0301 

.160 # 

50 

50A 

30 



1 50J 

1.2 A 

50 

25A 

I.Ou 



100 



Si* 

A9hA 

31# 

0311 

160 # 

50 

50A 

30 



1 50J 

1 2 A 

50 

25A 

lOu 



100 



Si* 

A9hA 

32# 

0321 

160 # 

50 

50A 

30 



1 50J 

1 2 A 

50 

25A 

lOu 



100 



Si* 

A9hA 

_33#_| 

S2M2 

160 

60 

25A 

8 0 


7 3 

125 




1 Ou 

05m 

125J 

160 



SiA 

D014 

34# 

S2CN1 

160 

1 5 

40A 

45 


1 7 

1 50A 




lOu 

25m 

150J 

160 



SiA 

A3 In 

35# 

GEX542 

160 

10 

25A 

450 

10 


65J 

550m 

8 0 

25A 


15m 

65A 

160 




S16 

36# 

S2BR25 

160 t 

40 

120B 

250 

20m 


1 40B 

1 2 

40 



20m 


160 



Si* 

SI 220 

37# 

S2CR25 

160 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


1 40B 

1 2 

40 



20m 


160 



Si* 

SI 230 

38# 

S2DR25 

160 t 

40 

120B 

250 

20m 


1 40B 

1 2 

40 



20m 


160 



Si* 

S1250 

39# 

S2ER25 

160 t 

40 

120B 

250 

20m 


1 40B 

1 2 

40 



20m 


160 



Si* 

SI 240 

40# 

S2BR30 

160 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


1 40B 

1 1 

44 



16m 


200 



Si* 

SI 220 

41# 

S2CR30 

160 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1 1 

44 



16m 


200 



Si* 

SI 230 

42# 

S2DR30 

160 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


1 40B 

1 1 

44 



16m 


200 



Si* 

SI 250 

43# 

S2ER30 

160 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1 1 

44 



16m 


200 



Si* 

SI 240 

44# 

S2AN70 

160 t 

77 

115B 

450 

20m 


1 50B 

1 0 

70 



30m 


200 



Si 

F19 

45# 

S2BR70 

160 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


1 50B 

1 0 

70 



40m 


200 



Si 

F19 

46# 

S2AN125 

160 t 

175 

1 25B 

1 Ik 

20m 


1 50B 

1 1 

175 



30m 


200 



Si 

F19 

47# 

B40C600T 

170 

5OOm0 

45 A 

30 

10m 


1 50J 










SiA 

M550 

48# 

B40C3200-2200T 

170 

22 0 

45A 

100 

10m 


1 50J 










SiA 

M55 1 

49# 

B40C5000-3000t 

170 

300 

45A 

100 

10m 


1 50J 










SiA 

M552 

50 

6RS20PH6RGD1 

180 

065 

25 




85 A 

12 5 



40u 



135 




M 19 

51 

1N254 

190 

40 

1.3.5C 

1 5 



1 50A 

1 5 

50 

1 35C 


01m 

135C 

150 



Si 

SI la 

52 

G5C3 

200 


1 50C 

1 5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

200 



Si 

D08 

53# 

SD200 

200 

022 

25A$ 




1 50A 




lOu 



200 



Si 


54 

JAN1N459 

200 * 

40m 

25 




1 50A 

1 0 

3 Om 

25 

25n 

5 Ou 

150 

175 



Si 

Aldd 

55 

1N881 

200 

05 

25A$ 

50 



200S 

60 

05 



02m 


200 



Si 

Albz 

56 

P1F5 

200 

05 

50 

30 



175 

1 0 

05 

25 

lOu 

50m 

100 

200 



Si 

M343 

57 

1N870 

200 

10 

25A$ 

1.0 



200S 

60 

10 



02m 


200 



Si 

A1 bz 

58# 

1S459 

200 

10 

25A 

50 



1 50J 

1 3 

10 

25A 

50u 



180 



Si* 

D07 

59 

10R2B 

200 

10 

25 

60 



175 

20 

10 

25 

5 Ou 

50m 

100 

200 



Si 


60 

PS2413 

200 

10 

25A$ 





2 0 

5m 

25A 

5.0u 



200 



Si 

C15 

61 

S202 

200 

10 

25$ 

15 




1.2 

15 

25 

lOOu 



200 



Si 

A54 

62 

P2F5 

200 

10 

50 

30 



175 

1 0 

10 

25 

lOu 

50m 

100 

200 



Si 

M343 

63 

1 N92 

200 0 

10 

55A$ 

25 



95A 

19 0 

10 

55A 


95m0 

55A 

200 



Ge* 

D03 

? 4 

1N368 

200 

10 

55A 




85S 

48 

10 

55A 


30m 

55A 

150 



Ge 

D03 

65 

1N361 

200 

10 

100$ 




150C 

20 

20 

25C 


25Ou0 

10OA 

200 



Si 

D02 

66 

1N3755 

200 

13 

65A 

30 



10OA 

1 0 

13 

25 

5 Ou 



200 



SiA 

C13 

67 

1N859 

200 

15 

25A$ 

1 5 



200S 

60 

15 



02m 


200 



Si 

Albz 

68 

S920 

200 

15 

25$ 

25 




90 

15 

25 

950u 



200 



Si 

A54 

69 

M69A 

200 

15 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

70# 

SM150S 

200 

15 

50 

32 

20m 

15 

120 

1 0 

20 

50 

lOu 



200 



Si 

A138a 

71 

CER69A 

200 

15 

75A 

48 

4.0m 


1 50A 

1 2 

15 

100 

10uA 

20m 

100 

200 



Si 

D027 

72 

1N361A 

200 

15 

100$ 

10 



150 

60 0 

25 

25C 

1 Ou 

15u 

10OA 

200 



Si 

D02 

73 

1N678 

200 

20 

25A 

2 0 

1 


1 75A 

1 0 

40 

25A 

1 Ou 

2Om0 

150A 

200 



Si 

D07 

74 

1N848 

200 

20 

25A$ 

2 0 



200S 

60 

20 



02m 


200 



Si 

Albz 

75 

A1C1 

200 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

200 



Si 

A84a 

76 

A1C5 

200 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

A84a 

77 

A1C9 

200 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

200 

100 

200u 

Si 

A84a 

78 

B1C1 

200 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

200 



Si 

A1 rx 

79 

B1C5 

200 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

Alrx 

80 

B1C9 

200 

20 

25 

60 



175 A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

200 

100 

200u 

Si 

Alrx 

81# 

BY 183-200 

200 

200m 

25A 

120_ 

10m 


100J 

1 2 

100m 


I.Ou 



200 



SiA 

D07 

82 

CD1125 

200 

20 

25$ 

2 5 



200A 





10Ou0 

100A 

200 



Si 

Albz 

83# 

M22 

200 

20 

25A 

3 0 

10m 

25 

150AT 

1 0 

20 t 

25 


15m 

125A 

200 



SiA 

D07 

84 

PS020 

200 

200m 

25A 

3 2 

10m 


200A 

1 0 

100m 

25A 


1OOu0 

100A 

200 



Si 

A60d 

85 

K1C5 

200 

20 

50 

60 



1 50C 

2 0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

200 



Si 


86 

P3F5 

200 

20 

50 

30 



175 

1 0 

20 

25 

lOu 

50m 

100 

200 



Si 

M343 

87 

S92A 

200 0 

20 

85A$ 

5 0 § 



100S 

1 5 

20 

85A 


1 Om 

85A 

200 



Si 

D02 

88 

AM23 

200 

20 

100C$ 

8 0 § 

8 Om 


1 25A 

1 25 

20 

25C 


3Om0 

100C 

200 



Si 

D04 

89 

1N337 

200 

20 

150C$ 

5 0 



1 75B 

2 0 

40 

25 


1Om0 

1 50C 

200 



Si 

D04 

90 

1N346 

200 

20 

150C$ 

5 0 



1 75B 

2 0 

40 

25 


5Om0 

150C 

200 



Si 

D04 

91 

1N2016 

200 

20 

150A$ 




175A 

1 5 

50 

25 

1 Ou 

5Om0 

150 

200 



Si 

D012 

92 

1N3075 

200 

20 

150A$ 




1 75J 

1 5 

50 

25 


50m 

150 

200 



Si 

A84 

93 

CODI552 

200 

25 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



200 



Si 

A52a 

94 

S217 

200 

25 

25$ 








500u 



200 



Si 

A54 

95 

M69B 

200 

25 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

96 

CER69B 

200 

25 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1 2 

25 

100 

10uA 

20m 

100 

200 



Si 

D027 

97 

S92H 

200 * 

25 

85A$ 

5 0 § 



1 50S 

1 5 

25 

85A 


50m 

85A 

200 



Si 

D02 

98 

1N318 

200 

25 

100$ 




200 

2 0 

40 

25C 


3OOu0 

100A 

200 



Si 

D02 

99 

1N318A 

200 

25 

100$ 

10 



200 

60 0 

40 

25C 

1 Ou0 

15u0 

100A 

200 



Si 

D02 

100 

1N531 

200 

30 

25A$ 

TO 

3 Om 


1 50A 

2 0 

30 

25A 

7 5u 



200 



Si 

D03 

101 

IN 1703 

200 

30 

50A 

8 0 



125A 

1 7 

1 0 

25A 


3Om0 

100A 

200 



Si 

A53 

102 

P4F5 

200 

30 

50 

30 



175 

1 0 

30 

25 

lOu 

50m 

100 

200 



Si 

M343 

103 

1N441 

200 t 

30 

100A 

15 



165A 

1.5 

30 

25 

75u 



200 



Si 

D02 

104 

1N602 

200 

30 

100A 

20 

100m 


170S 

1 5 

20 

25 

25uA 



200 



Si 

D01 

105 

1N602A 

200 

30 

100A 

2.0 

100m 


1 70S 

1 5 

40 

25 

I.OuA 



200 



Si 

D01 

106 

1N679 

200 

40 

25A 

2.0 

1 


1 75A 

1.0 

40 

25A 

1 Ou 

2Om0 

150A 

200 



Si 

D07 

107 

AM420 

200 

40 

25A 


! 


1 50A 

1 2 

40 

25A 


3Om0 

150A 

200 



Si 

D07 

108# 

BYX60-200 

200 

400m 

25A 

2 5 

1 0 

600m 

125A 

1 2 

400m 

25A 

1 Ou 

50u 

100A 

200 



SiA 

D07 

109 

PS420 

200 

40 

25A 

3 3 

10m 


200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

150A 

200 



Si 

A60p 

1 10 

K2C5 

200 

40 

50 

60 



1 50C 

2.0 

40 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

200 



Si 
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IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


U. ncvrl 

ncno (3) TEMPER 

ATURE, and (4) n 

PE No. 


4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No. 

No. 


2Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

Is) 

(W) 

ro 

(V) 

(A) 

ro 

(A) 

(A) 

fC) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

P5F5 

200 

40 

50 

30 



175 

1 0 

40 

25 

lOu 

50m 

100 

200 



Si 

M343 

2 

1N325 

200 

40 

100 $ 




200 

20 

65 

25C 


3OOu0 

100 A 

200 



Si 

D02 

3 

1N325A 

200 

40 

100 $ 

10 



200 

.60 0 

65 

25C 

I.Ou 

16u 

100 A 

200 



Si 

D02 

4 

AM22 

200 t 

40 

100C$ 

10 § 

8 Om 


125A 

1.25 

40 

25C 


.3Om0 

150C 

200 



Si 

D04 

5# 

MT24 

200 

40 

10 OA 

20 

1 

50 

200A 

1 2 

40 t 

25 


10 m 

150A 

200 



Si 

D07 

6 

JAN1N254 

200 § 

40 

135A$ 

1 5 

1 


135A 

1.5 

50 

25 

lOu 



150 



Si 

SI la 

7 

1N336 

200 

40 

1 50C$ 

10 



175B 

2.0 

80 

25 


. 1Om0 

150C 

200 



Si 

D04 

8 

1N345 

200 

40 

1 50C$ 

10 



175B 

20 

80 

25 


5Om0 

150C 

200 



Si 

D04 

9# 

BY125A 

200 

.425 

50A 

4 5 

101 m 


100A 

1 3 

1 4 

25A 

1 Ou 

,02m 

70A 

200 



SiA 

C42i 

10 # 

SG205 

200 

45 

50A 

10 



150A 

1.1 

50 

25A 

50u 

30m 

1 50A 

200 



SiA 

C42 

1 1 

A2C4 

200 

475 

25 

40 

8 3m 


175 

1 2 

50 

25 

1 Ou 

.50m 

150 

200 



Si 

A84 

12 

1N1253 

200 

.50 

25A 

15 



165A 

1 0 0 

50 

25A 


,50m 

1 25A 

200 



Si 

A53 

13 

1N2082 

200 

50 

25$ 

15 



150A 

75 0 

50 

25 

35Ou0 



200 



Si 

A53 

14 

1N3228 

200 

500m 

25$ 

12 




3 3 

500m 



500u 

150 

200 



Si 

Ales 

15 

BR22T 

200 

500m 

25 

20 

8 Om 


150 

1 1 

500m 

50 

5 Ou 



220 



SiA 

M533 

16 

CODI5524 

200 

50 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



200 



Si 

M45 

17# 

D25C 

200 

50 

25A 

30 

10 m 

55 

150A 

1 2 

50 t 

25 


,15m 

1 25A 

200 



SiA 

A100 

18# 

J200 

200 

50 

25A 

10 



175A 

1 1 

50 

25A 

5 Ou 


25A 

200 



SiA 

D07 

19 

MB259 

200 

50 

25 

10 

8 3m 

20 

175A 

1 0 

2 0 

25 

1 Ou 

.06m 

100 

200 



Si 

A60f 

20 

MT020A 

200 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1 0 

50 0 

25A 

25n 

5.0u 

1 50A 

200 



Si 

A60e 

21 

S1 7 

200 

50 

25 

15 



150A 

1 2 

80 

25 

lOOu 



200 



Si 

A54 

22 

S17A 

200 

50 

25A$ 

15 




1 2 

.80 

25 

50u 



200 



Si 

A54 

23 

WR200 

200 

50 

25A 

3.3 



200 

1.25 

50 

25A 


10 m 

100 

200 



Si 

D07 

24 

PS 120 

200 

50 

30A 

3 3 



200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

1 50A 

200 



Si 

A47 

25 

1N5215 

200 t 

50 

40A 

50 § 



1 75A 

1 2 

1 0 

75A 


20 m 

75A 

200 



Si 

A3 1 r 

26# 

1 S1221 

200 

50 

40A 

25 

10 m 


120J 

.95 A 

50 

25A 

30u 


25 J 

200 



SiA 


? 7 # 

S2E20 

200 

50 

40 

25 

20 m 


120 

.95 

50 

25 

30u 



200 

300 


Si 

A185a 

28 

5E2 

200 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

220 



SiA 

D027 

29 

5J2 

200 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

220 



SiA 

D015 

3Q# 

20AS 

200 

50 

50A 

15 



100 A 

1 15 

50 

25A 

lOu 



200 



SiA 

D03 

31 

M69C 

200 

50 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

32 

P6F5 

200 

50 

50 

30 



175 

1 0 

50 

25 

lOu 

.50m 

100 

200 



Si 

M343 

33# 

S05-02 

200 

500m 

50 

45 

10 m 


125 

1 0 

500m 

25 

lOu 


25 

200 




A171a 

34# 

SE05S 

200 

50 

50 

48 

20 m 

55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



200 



Si 

M98a 

35# 

SW05S 

200 

50 

50 

48 

20 m 

55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



200 



Si 

A221d 

36 

IN 1709 

200 

50 

55A 

10 



125A 

1 3 

1 0 

25A 


.4Om0 

1 50A 

200 



Si 

A53 

37# 

SD1Z 

200 

50 

60A 

45 

10 m 


100S 

1 0 

1 5 

25A 

10uA 



200 



SiA 

A221 b 

38# 

1S1942 

200 

500m 

65A 

35 



125J 

1 2 

500m 

25A 


400m 

125J 

200 



Si 

Albs 

39# 

1 S312 

200 

50 

70 

25 

10 m 


150 

1 1 

1 0 

25 

lOu 


25 

200 



Si 

T01 

40# 

DD 003 

200 

50 

70A$ 

45 



100A 

.82 

50 

25A 


01 m 

100 A 

200 



SiA 

A3k 

41 

1N3748 

200 

50 

75A 

20 

8 Om 


150A 

1 5 

50 

25A 

5 Ou 



200 



Si 

Alcm 

42 

CER69C 

200 

50 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

50 

100 

lOuA 

20 m 

100 

200 



Si 

D027 

43 

1T502 

200 r 

50 0 

85A 

35 



100 A 

1 2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

200 



Si 

A3x 

44 

2T502 

200 t 

50 0 

85A 

35 



10 OA 

1.2 

.30 

25 

lOu 

25m 

100 

200 



Si 

D01 

45 

3T502 

200 t 

50 0 

85A 

35 



100 A 

1 2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

200 



Si 

D013 

46 

4T502 

200 t 

50 g 

85A 

35 



100 A 

1 2 

30 

25 

lOu 

.25m 

100 

200 



Si 

D07 

47 

ERD200 

200 t 

50 0 

85 

35 



100 A 

1.2 

30 

25 

lOu 

.25m 

100 

200 



Si 

M 166 

48 

1N551 

200 t 

50 

10OA 

4 0 

3 Om 


150A 

1 5 

50 

25A 

1 Ou 



200 



Si 

D04 

49 

IN 1031 

200 

50 

10OA 

30 § 

4 Om 


150A 

1 5 

50 

25A 

200 u 



200 



Si 

A73b 

50 

1N1082 

200 

50 

10OA 

30 § 

4 Om 


150A 

1 5 

500 

25A 

2 .0m 



200 



Si 

F22 

51 

20S5 

200 

50 

100 




1 75J 

1 3 

1 8 

25C 


2 0m 

25C 

200 




S41 b 

52 

S101 

200 

50 

100 $ 

15 




1 0 

.80 

25 

lOOu 



200 



Si 

A54 

53 

S222 

200 

50 

100 $ 

15 




1 0 

80 

25 

2 Ou 

300u 

150 

200 



Si 

A54 

54 

S252 

200 

50 

100 $ 

60 




1 2 

80 

25 


500u 

100 

200 



Si 

A54 

55 

TKF20 

200 

50 

10OA 

30 

8 3m 


175A 

1 1 

1.0 

25A 

lOu 

5Om0 

10OA 

200 



Si 

A84 

56 

1N3082 

200 

50 

150A 

15 



200A 

1 0 

75 

25A 


20 m 

150A 

200 



Si 

A84 

57 

JAN 1N3189 

200 

50 

150A$ 

30 

8 3m 


175A 

1.0 

.75 

25 

5 Ou 

.50m 

1 50A 

200 



Si 

A3 la 

58 

1N3545 

200 

60 

25A 

15 



200A 

1 0 

.50 

25A 

.20u 

75m 

175A 

200 



Si 

A1 

59 

A2C1 

200 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

200 



Si 

A84a 

60 

A2C5 

200 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

A84a 

61 

A2C9 

200 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

200 

100 

200 u 

Si 

A84a 

62 

B2C1 

200 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

Alrx 

63 

B2C5 

200 

60 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

200 



Si 

Alrx 

64 

B2C9 

200 

60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

200 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

65 

ER21 

200 

60 

25A 

15 



150A 

1 25 

50 

25 


75u 

100 

200 



Si 

A3t 

66 

TM23 

200 

60 

25C 




125C 

20 

.20 

25 

30u(Zl 

7 Ou 

100 

200 



Si 

S145 

67 

IN 1693 

200 t 

60 

50A 

20 



1 15A 

60 

25 

100A 


5Om0 

10 OA 

200 



Si 

D03 

68 # 

1S147 

200 

60 

50A 

20 



1 20S 

1 2 

60 

25A 

30u 

25m 

10 OA 

200 



SiA 

A50 

69# 

5D2 

200 

60 

50A 

40 

10 m 


150S 

1 2 

3 0 

25A 


100 m 

100 

200 



Si 

AlbD 

70 

K3C5 

200 

60 

50 

60 



150C 

20 

60 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

200 



Si 


71 

P7F5 

200 

60 

50 

30 



175 

1 0 

60 

25 

lOu 

50m 

100 

200 



Si 

M343 

72 

SD92 

200 

60 

50A 

10 



125A 

1 5 

90 

25 


1 Om 

100 

200 



Si 

D03 

73 

SM220 

200 

60 

50$ 

20 



150 

1 2 

95 

25 

lOu 



200 



Si 

A84 

74 

5MA2 

200 

625 

100 

50 



140J 

92 

63 

25 


20 m 

100 

200 



Si 

F29 

75# 

5E2 

200 

70 

40A 

1 1 

10 m 


125 J 

1 0 

50 

25J 

2 5u 

.20m 

125B 

200 



Si 

A35a 

76 

1N1488 

200 t 

75 

25A 

15 



140A 

55 0 

25 

125A 


,3Om0 

125A 

200 



Si* 

D03 

77 

1N2069 

200 

75 

25A 

22 



10 OA 

1 2 

50 

25A 

lOu 

20 m 

10 OA 

200 



Si 

Ales 

78 

1N2069A 

200 

75 

25A 

22 



100 A 

1 0 

50 

25A 

5 Ou 

.50m 

10 OA 

200 



Si 

Ales 

79 

1N2075 

200 

75 

25A$ 









.25m 

10 OA 

200 



Si 

A53 

80 

1N2105 

200 0' 

75 

25$ 




200 

1 2 

75 

25 

300u 



200 



SiA 

A53 

81 

1N3239 

200 

75 

25$ 

15 




2 2 

75 



500u 

150 

200 



Si 

Ales 

82 

1N3656 

200 

75 

25A 

15 



200A 

1 2 

.50 

25A 

lOu 

30m 

100 A 

200 



Si 

A60 

83 

75R2B 

200 

75 

25 

60 



175 

20 

.75 

25 

5 Ou 

50m 

100 

200 



Si 


84 

A3C1 

200 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

A84a 

85 

A3C5 

200 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

A84a 

86 

A3C9 

200 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

,50m 

150 

200 

100 

200 u 

Si 

A84a 

87 

B3C1 

200 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

Alrx 

88 

B3C5 

200 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

,50m 

150 

200 



Si 

A1 rx 

89 

B3C9 

200 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

200 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

90 

BR42T 

200 

750m 

25 

20 

8 Om 


150 

1 1 

750m 

25 

5 Ou 



220 



SiA 

M533 

91 

CODI532 

200 

75 

25$ 

35 



150 

1 1 

.80 

25 

I.Ou 



200 



Si 

A52g 

92 

CODI612 

200 

75 

25$ 

35 



150 

1.1 

.80 

25 

1 Ou 



200 



Si 

A9j 

93 

MB260 

200 

75 

25 

15 

8.3m 

20 

175A 

1 0 

4 0 

25 

1 Ou 

,06m 

100 

200 



Si 

A60f 

94 

MB271 

200 

75 

25 

15 

8 3m 

2 0 

175A 

1 2 

50 0 

25 

2 Ou 

75u 

100 

200 



Si 

A60f 

95 

PT520 

200 

75 

25A 

15 

8 Om 


125A 

1 5 

50 

25A 


,5Om0 

100 A 

200 



Si 

D02 

96 

S92A 

200 

75 

25$ 

25 




.90 

1 2 

25 

950u 



200 



Si 

A54 

1 97 

TS2 

200 

75 

25A 

25 



125 

1 2 

75 

25A 

5.0u 






Si 

Alev 

98 

UPI2069 

200 

750m 

25A 

22 



100 A 

1 2 

500m 

25A 

lOu 

200 u 

100 A 

200 



Si 

Albg 

99 

UPI2069A 

200 

750m 

25A 

22 



100 A 

1.0 

500m 

25A 

5 Ou 

500u 

100 A 

200 



Si 

Alba 

100 

UT1 13 

200 

75 

25A 

15 

8 3m 

1 0 


1 2 

.50 0 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

200 



Si 

A146f 

101 

XS17 

200 

75 

25 

15 







lOOu 



200 



Si 

A54 

102 

XS17A 

200 

75 

25 

15 







50u 



200 



Si 

A54 

103# 

ZS172 

200 

750m 

25A 

70 § 



150A 

1 2 

750m 

25A 

5 Ou 

150u 

100 A 

200 



Si 

A52f 

104# 

ZR62 

200 

75 

35A 

30 

10 m 


150A 

1 1 

75 

25A 

lOu 

.15m 

100 A 

200 



Si 

A42 

105 

7E2 

200 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

220 



SiA 

D027 

106 

7J2 

200 

750m 

50 

60 § 



175 

1.1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

220 



SiA 

D015 

107 

1N441B 

200 r 

75 

50A 

15 



165A 

1 5 

75 

25A 

.75u 

100 m 

1 50A 

200 



SiA 

D03 

108 

1N538 

200 t 

.75 

50A 

15 



150A 

1 0 

.50 

25A 

lOu 

20 m 

150A 

200 



SiA 

D03 

109 

1N1082A 

200 

75 

50$ 

35 




1 0 

1 0 

25 

lOu 



200 



Si 

F22 

1 10 

1N 1 647 

200 t 

.75 

50A 

15 



165A 

50 0 

25 

1 50A 


3Om0 

150A 

200 



Si 

A53 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



u 

u 

MAX AVG FWD! 

MAX RATINGS @ 25°CJ 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE 

CURF 

ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. | 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) . 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N2092 

200 t 

75 

50A 

15 



100A 

50 0 

.50 

85A 


25m0 

85A 

200 



SiA 

M21 

2 

1N261 1 

200 

75 

50A 

30 



175A 

1 1 

50 

25A 

lOu 

50m 

1 50A 

200 



Si 

A3 la 

3 

1N4365 

200 

75 

50A 

35 

2 Om 


175 

1 1 

75 

25 

I.Ou 

30m 

175 

200 



Si 

D03 

4# 

1S032 

200 

75 

50A 

40 



150A 

1 25 


25A 

2 Ou 



200 



SiA 

A89 

5# 

1S41 

200 

75 

50A 

25 



150J 

1 2 

1 0 

25A 

5 Ou 

25m 

150A 

200 



SiA 

D01 

6 # 

ISIOld 

200 

75 

50A 

40 



1 50A 

1 0 


150A 

lOu 



200 



SiA 

A89 

7# 

2G8 

200 

75 

50A 

15 



150A 

1 1 

75 

25A 

750n 



200 



SiA 

D03 

8 

A3C3 

200 t 

75 

50A 

35 



175A 

1 1 

50 

25 

10uA 

3Om0 

150 

200 



Si 

A84 

9 

D200 

200 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



200 



Si 

A50 

10 

DK752 

200 

750m 

50A 

60 



175A 

1 2 

750m 

25A 

lOu 

lOOu 

100 

200 



Si 

D027 

1 1 

H200 

200 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



200 



Si 

D03 

12 

M69 

200 

75 

50 

50 

8 3m 


175 

1.2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

13# 

P200A 

200 

75 

50 

50 

10m 


150 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



200 



Si 

D029 

14# 

SIS 

200 

75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1.1 

.75 

50 

lOu 



200 



Si 


15 

SD92A 

200 

75 

50A 

15 



125A 

1 3 

1 2 

25 


50m 

100 

200 



Si 

D03 

16 

SM20 

200 

75 

50$ 

35 



175 

1 1 

50 

25 

lOu 



200 



Si 

A84 

1 7y 

SM20# 

200 

750m 

50$ 

35 



17 51 

1 1 

500m 

25 

lOu 



200 



Si 

A84 

18# 

SW1S 

200 

75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1 1 

75 

50 




200 



Si 


19 

TK20 

200 

750m 

50A 

15 



175C 

1 1 

5OOm0 

25 


3OOu0 

150 

200 



Si 

A84 

20 

1N 1 440 

200 

75 

55A 

30 



150A 

1.0 

75 

55A 


1 Om 

55A 

200 



Si 

Algz 

21 

1N2482 

200 

75 

55 

30 



150A 

1 2 

75 

55 


1 Om 

55 

200 



Si 

A3c 

22 

1N2485 

200 

75 

55A 

75 

4 Om 


150 

1 0 



1 Om 



200 



Si 

A6b 

23 

1N3277 

200 

75 

70A 

25 

8 Om 


150A 

1 2 

75 

25 

5 Ou 



200 



Si 

A 1cm 

24 

1N2860 

200 

750m 

75A 

16 



125A 

1 2 

500m 

75A 


4OOu0 

10OA 

200 



Si 


25 

1N3193 

200 

75 

75A 




100A 

1 2 

50 

25A 

5 Ou 

20m 

75 A 

200 



SiA 

A50 

26 

1N3253 

200 

75 

75A 




100A 

1 2 

.50 

25A 

5.0u 

20m 

75A 

200 



SiA 

A50a 

27 

1N3639 

200 

.75 

75A 

40 



100 

1 2 

.75 

25 

lOu 



200 



Si 

D013 

28 

CER69 

200 

75 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

75 

100 

10uA 

20m 

100 

200 



Si 

D027 

29 

MR 1337-3 

200 

75 

75A 

30 § 



175A 

1 1 

1 0 

25A 


25m 

25A 

200 



Si 

A3 la 

30 

S82 

200 

75 

80$ 

15 




1 2 

1 2 

25 

20u 



200 



Si 

A54 

31 

1N 1557 

200 

75 

100C 




150 

1 4 

60 

25 


1 Om 

10OA 

200 



Si 

D02 

32 

AM020 

200 

75 

1 50A 




150A 

1 0 

25m 

25A 


3OOu0 

1 50A 

200 



Si 

D07 

33 

INI 101 

200 

77 

55A 

15 

8 Om 


175A 

1 5 

12 

25A 


30m 

1 50A 

200 



Si 

D01 

34# 

D28 

200 

80 

25A 

30 

10m 

1 0 

150A 

1 2 

.80 t 

25 


1 5m 

1 25A 

200 



SiA 

A100 

35 

EM 402 

200 

80 

25 

50 




1 1 

80 

25 

lOu 

20m 

85A 

200 




A1 bg 

36 

PE402 

200 

80 

35A$ 

50 



135A 

1 1 

80 

25 

lOu 

2Om0 

85A 

200 



Si 

A3w 

37# 

SR1FM4 

200 

800m 

40A 

50 



130J 

1 2 t§ 

30 

25A 

100m 

300u 

130J 

200 




A1 bv 

38# 

1S1343 

200 

80 

50A 

40 

8.3m 


150J 

1 2 

30 

25A 

10u0 

5Om0 

1 50J 

200 



SiA 

A89b 

39 

K4C5 

200 

80 

50 

60 



150C 

2 0 

80 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

50 



Si 


40# 

SR1C4 

200 

800m 

50A 

40 § 

8 3m 


150J 

1 2 

3 0 

25A 

lOu 

500u 

1 50J 

200 



SiA 

A34d 

41# 

DH4R2 

200 

80 

55 

45 

8 3m 


150 

60 0 

40 

85 


40m 

85 

140 



Si 

M 152 

42 

1N610 

200 

80 

10OA 

3 0 

8 3m 


150A 

1 5 

20 

25A 

25uA 



200 



Si 

D04 

43 

1N610A 

200 

80 

10OA 

3 0 

8 3m 


150A 

1 5 

r 40 

25A 

1 OuA 



200 



Si 

D04 

44 

A4C1 

200 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

,50m 

150 

200 



Si 

A84a 

45 

A4C5 

200 

.85 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

,50m 

150 

200 



Si 

A84a 

46 

A4C9 

200 

.85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

200 

100 

200u 

Si 

A84a 

47 

B4C1 

200 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

200 



S. 

A1 rx 

48 

B4C5 

200 

85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

Alrx 

49 

B4C9 

200 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

200 

100 

200u 

Si 

Alrx 

50 

SMI 20 

200 

85 

50$ 

45 



150 

1.0 

1 5 

25 

lOu 



200 



Si 

A84 

51 

SM720 

200 

85 

50 

35 



125A 

1 0 

50 

25 

01 u 

20m 

150 

200 



Si 

A84 

52 

ST 1 20 

200 

95 

55A 

75 

4 Om 


10OA 

1 0 



1 Om 



200 



Si 

C23 

53 

NS 1002 

200 

1 0 


60 

8.3m 



1 2 

1 0 


lOu 



200 





54 

1N3248 

200 

1 0 

25$ 

20 




1 1 

1 0 



500u 

150 

200 



Si 

Ales 

55 

100R2B 

200 

1 0 

25 

60 



175 

20 

1 0 

25 

5.0u 

,50m 

100 

200 



Si 


56# 

0701 

200 

1 0 

25 

30 

10m 


125 J 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 



200 



Si 

Albu 

57 

A5C1 

200 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

200 



S. 

A84a 

58 

A5C5 

200 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

A84a 

59 

A5C9 

200 

1 0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

200 

100 

200u 

Si 

A84a 

60 

B5C1 

200 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

,50m 

150 

200 



Si 

Alrx 

61 

B5C5 

200 

1.0 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

Alrx 

62 

B5C9 

200 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

200 

100 

200u 

Si 

Alrx 

63 

BR52t 

200 

1.00 

25 

25 

8 Om 


150 

1 10 

1.0 

25 

5 Ou 



220 



SiA 

M533 

64 

BR82BT 

200 

1 00 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



220 



SiA 

M535 

65# 

E21 

200 

1 0 

25A 

50 

10m 


150A 

1 2 

1 0 t 

25A 

1 Ou 

200u 

125A 

200 



SiA 

D029 

66# 

GJ3M 

200 

1 0 

25A 

8 0 



70 J 

1 0 









Ge 

S33 

67 

MB245 

200 

1 0 

25 

20 

8 3m 

20 

175A 

1 0 


25 

1 Ou 

75u 

100 

200 



Si 

A60f 

68 

NPC0200 

200 

1 0 

25 

25 



150A 

1 1 

1 0 

25 

30u 






Si 

A3n 

69 

SI 020 

200 

1.0 

25A 

35 



175A 

.50 0 

.25 

1 50A 


.5Om0 

1 50A 

200 

400 


SiA 

Alaf 

70 

SD2A 

200 

10 0 

25A 

50 



100A 

1 0 

1.0 

25A 

5.0u 



200 




Alev 

71 

SLA13AB 

200 

1 0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

200 



Si 

A69 

72 

SLA13C 

200 

1 0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1.1 

1 0 

25 

5.0u 

.25m 

100 

200 



Si 

A69 

73 

UR 1200 

200 

1 0 

25A 

25 

8 3m 



1 0 

1 0 0 

25A 

3 Ou 

50u 

10OA 

200 



Si 

A146f 

74 

UT234 

200 

1 0 

25A 

20 

8.3m 

4 0 

175A 

1 0 

40 0 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

200 



Si 

A60 

75 

VE28XT 

200 t 

1 0 

25 

25 

8 3m 

1 0 

150 

1.5 

1.0 

25 

10 

10 

150 

200 



SiA 

M548 

76 

PE502 

200 

1 0 

35$ 

60 



135A 

1 1 

1 0 

25 


250m 

100 

200 



Si 

A3w 

77 

1N5005 

200 t 

1 0 

40A 

35 § 



150A 

1.3 t 

1 0 

40A 


1 .Om 

40A 

200 



Si 

D013 

78 

1N5056 

200 r 

1 0 

40A 

30 § 



125A 

1.4 t 

1 0 

50A 


.25m 

10OA 

200 



Si 

D029 

79 

1N5211 

200 t 

1 0 

40A 

50 § 



175A 

1 2 

1 0 

75A 


20m 

75A 

200 



Si 

A31q 

80 

VE27t 

200 r 

1 0 

40 

25 

8 3m 


150 

1 2 

1 0 

40 

10 

10 

1 50A 

200 

700 


SiA 

M548 

81 

VE28t 

200 r 

1 0 

40 

25 

8 3m 


150 

1 2 

1.0 

40 

10 

10 

1 50A 

200 



SiA 

M548 

82# 

BYX36/300 

200 

1 0 

45A 

30 

10m 


125A 

1 2 t 

1.0 

25A 

I.Ou 

,12m 

125A 

200 



SiA 

D07 

83 

1B2 

200 

1 0 

50C$ 

11 



150C 

2 0 

1.0 

25 

2 Ou 

05m 

100 

200 



Si 

M79 

84 

1C2EJ 

200 

1 0 

50C$ 

11 



150C 

20 

1 0 

25 

2 Ou 

05m 

100 

200 



Si 

Ml 16a 

85 

1E2 

200 

1 0 

50A 

75 § 



175A 

1 1 

1 0 

25A 

2 Ou 

05m 

100 

200 



Si 

D027 

86 

JAN 1N4383 

200 $ 

1 0 

50A 

50 

8 3m 


200A 

1 2 t 

3 0 

25 

1 Ou 

200u 

150 

200 



Si 

D029 

87# 

1S1062 

200 

1 0 

50A 

60 

10m 

1 0 

150A 

1 0 

1 5 

25 

lOu 

.10m 

125 

200 

450 


Si 

A52i 

88 

10C2A 

200 r 

1 0 

50A 




175A 

1 2 A 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

A50 

89 

A5C2 

200 

1 0 

50 

60 

8 3m 


175 

1 0 

1 0 

25 

lOu 

50m 

150 

200 



Si 

A84 

90 

AA200 

200 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

.90 

1 0 

25 

5.0u 



200 



Si 

A3d 

91 

BTB200 

200 

1 0 

50 

50 

8 Om 


150A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

D027 

92 

BTM200 

200 

1 0 

50 

30 

8 Om 


150A 

1.1 

1 0 

50 

10 






Si 

Airy 

93 

CJ2 ’ 

200 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1.0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

220 



SiA 

D015 

94 

CL20 

200 

1 0 

50A 

50 



150A 

1.1 

1.0 

50A 

5 Ou 

200u 

10OA 

220 



SiA 

D027 

95 

CM2 

200 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

220 



SiA 

D027 

96 

E2 

200 

1.0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

220 



SiA 

D027 

97 

EM2 

200 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

220 



SiA 

D041 

98M 

: F14B 

200 

1 0 

50A 

45 



175J 

1.0 

1 0 

25 

50u 

300u 

100 

200 



Si 

A249a 

99 

HA200 

200 

1 0 

50 

15 


1.0 

175 

.90 

1.0 

25 

5.0u 



200 



Si 

D03 

100 

K5C5 

200 

1 0 

50 

60 



1 50C 

2.0 

1 0 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

200 



Si 


101# 

M9257A 

200 

1 0 

50A 




150A 

1.0 

1 0 

25A 


.50m 

1 50A 

200 



Si 


102# 

PA200 

200 

1.0 

50A 

50 



175A 

1.0 

1.0 

25A 

5 Ou 


25A 

200 

500 


SiA 

D029 

103t^ 

: PCP2t 

200 

1.0 

50 

50 



125S 

2.0 

1 0 

25 

10 

lOOu 

150 

200 



Si 

M584 

104 

PF20T 

200 

1.0 

50 

50 

8 3m 


125 

1 0 

1.0 

25 

5 Ou 



200 



Si 

M544 

105 

TA200 

200 

1.0 

50 

15 


1.0 

100 

.90 

1 0 

25 

5 Ou 



200 



Si 

M21 

106 

1N152 

200 0" 

1.0 

55A$ 

25 

33m 


85S 

.70 

50 

55A 


1 9m 

55A 

200 



Ge 

M 124 

1074 

1N4245 

200 

1.0 

55A 

25 

8 3m 


160A 

1.2 

1 0 

55A 

I.Ou 

25u 

125 

200 



Si 

Altc 

108 

CE502 

200 

1.0 

55A$ 

50 



150A 

1.1 

1 0 

25 


.10m 

100 

200 



Si 

Ales 

109 

EM502 

200 

1.0 

55A$ 

50 



150A 

1.1 

1 0 

25 


10m 

100 

200 



Si 

Albx 

1 10 

SI 2d 

200 

1.0 

55A 

50 

8 3m 


150A 

1 0 

1.0 

25A 

lOu 

50u 

10OA 

200 



Si 

Alsd 
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5. RECTI 

FIE 

*s 




IN ORDER OF (1) 
(3) TEMPER 

PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 
ATURE, and (4) TYPE No. 


4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25X1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 1 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25X 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy IV 

i/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(X) 

(A) 

(s) 

(W) 

(X) 

(V) 

(A) 

(X) 

(A) 

(A) 

(X) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

SC2# 

200 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1 0 

25 

1 .Ou 

50u 

125 

200 



Si 

A1 bs 

2 

SCA2 

200 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1.0 

25 

1 Ou 

50m 

125 

200 



Si 

Albs 

3 

SCE2 

200 

1 0 

55$ 

50 



175S 

1 0 

1.0 

25 

1 .Ou 

50u 

125 

200 




Alsd 

4 

SEN 120 

200 

1 0 

55 

50 

8 3m 


170A 

1.0 

1 0 

25 

5 Ou 

300u 

150 

200 



SiA 

D015 

5# 

SH4D2 

200 0 

1 0 

55A 

45 

8 3m 


115 

60 0 

50 

85 


4Om0 

85 

140 



Si 

M215 

6 

1N3866 

200 

1 0 

60A 

10 § 



200A 

1 1 

1.0 

25 

lOn 

5 Ou 

125 

200 



Si 

Aids 

7# 

BY 126/200 

200 

1 0 

60A 

40 

10 


150J 

1 5 

5.0 

25J 

lOu 



300 



Si 

D027 

8 # 

1S1886 

200 

1 0 

65A 

60 



150J 

1 2 

1 5 

25A 


400m 

150J 

200 



Si 

A1 jw 

9 

1N3757 

200 

1 0 

70A 

30 



150A 

1 0 

1 5 

25 

5 Ou 



200 



Si 

Alcm 

10 

1D2 

200 

1 0 

75C 

35 



150C 

20 

1 0 

50C 

2 .0u 

05m 

100C 

200 



Si 

Ml 16* 

1 1 

1N2860A 

200 t 

1 0 

75A 

40 



135 

1 2 

1 0 

75A 


50m 

135 

200 



Si 

D01 

124 

1N4003 

200 

1 0 

75A 

30 

8 3m 


175A 

1.6 

1.0 

75A 

lOu 

3Ou0 

75A 

200 



Si 

D041 

13 

1N5059 

200 t 

1 0 

75A 

50 § 



1 75A 

1 2 

1 0 

75A 


1 5m 

75A 

200 



Si 

A94g 

14 

5A2 

200 

1 0 

75A 

50 

8.3m 



.95 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

D027 

15 

10D2 

200 

1 0 

75A 

50 

8.3m 



95 

1.0 

25A 

lOu 






Si 

D039 

16 

CA102DA 

200 

1 0 

75A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3.Om0 

125C 

200 



Si 

A32 

17 

CB20# 

200 

1 0 

75A 

50 

8 .0m 


175A 

1 1 

1 0 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

200 



SiA 

Albg 

18 

CC102DA 

200 

1 0 

75A 

15 



150A 

1 2 

1.0 

25C 


3 Om0 

1 25C 

200 



Si 

C8 

19 

CF102DA 

200 

1 0 

75A 

1 5 



150A 

1.2 

1.0 

25C 


3.Om0 

1 25C 

200 



Si 

F8 

20 

CP102DA 

200 

1 0 

75A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3.Om0 

125C 

200 



Si 

C9 

21 

ER183 

200 

1 0 

75A 

30 § 



175J 

1 1 

1.0 

25A 

lOu 

5Om0 

75A 

200 



Si 

D027 

22 y 

GER4003 

200 

1 0 

75 

30 



175 

1 1 

1.0 

25 

lOOu 






Si 

A249b 

23 

HAR20 

200 

1 0 

75A 

30 

8 3m 

1 0 

175A 

1 0 

1.0 

25 

500n 

1 5u 

100 

200 

500 


Si 

A196a 

24y 

HEP156-RT 

200 

1 0 

75$ 

30 



175t 










Si 

D04 1 

25y 

HEP1 76-RTt 

200 

1 0 

75$ 

32 













S. 

M604* 

26 

J2 

200 

1 0 

75A 

50 

8 .0m 

1 0 

175A 

1 0 

1.0 

25A 

5 Ou 

50u 

10 OA 

200 



Si 

D015 

27 

MR2066 

200 

1 0 

75 

30 

8.3m 


175J 

80 0 

1.0 

25 

25u 

50m 

75 

200 



SiA 

Alba ! 

28 

MR2273 

200 

1 0 

75 

30 

8 3m 


175J 

1.1 

1.0 

25 

lOu 

05m 

100 

200 



SiA 

Alba 

29 

1 F2 

200 

1 0 

100 

50 


1 0 

150C 

1 3 

20 

25 

2 Ou 

50u 

100 

220 



SiA 

F22 

30 

1N1037 

200 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


170C 

1 5 

1.0 

25A 

200 u 



200 



Si 

S65a 

31 

1N1043 

200 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


170C 

1.5 

1.0 

25A 

200 u 



200 



Si 

S66b 

32 

1N1049 

200 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


170C 

1 5 

1 0 

25A 

200 u 



200 



Si 

S68b 

33 

1N1552 

200 

1.0 

100C 




150 

1.4 

.60 

25 


1 .0m 

10 OA 

200 



Si 

D04 

34 

1N3189 

200 

1 0 

100C 

30 

8 3m 


175C 

1 0 

75 t 

25C 

5 Ou 

50m 

1 50C 

200 



Si 

A3 la 

35 

1N4383 

200 r 

1 0 

10OA 

50 



175A 

1 3 

1 0 

100 


25m0 

150 

200 



Si 

D029 

36 

AM2 1 

200 r 

1 0 

100C$ 

20 § 

8 .0m 


1 25A 

1 25 

1 0 

25C 


30mEl 

100C 

200 



Si 

D04 

37 

G100D 

200 r 

1 0 

10OA 

70 



175A 










Si 

A50b 

38 

MR200 

200 

1 0 

10 OA 

50 

8 Om 


150A 

1 0 

1 0 

25A 

2 Ou 

10Ou 

100 

200 



Si 

Aldk 

39 

R200 

200 

1 0 

100 

50 § 

8 Ou 


150A 

1 0 

1.0 t 

25 

2.0uA 

lOOu 

100 

200 



Si 


40 

SI200E 

200 

1 0 

10OA 

50 



150C 

1 0 

1.0 

25A 

5.0u 



200 



Si 

D027 

41 

SLA200LCDT 

200 

1 0 

100 





1 0 

1.0 


1 .Ou 

lOOu 

100 

200 



Si 

M547 

42 

SM512 

200 

1 0 

100 $ 

45 



150T 

1 0 

1.0 

25 

lOu 



200 



Si 

A84 

43 

1N2027 

200 t 

1 0 

150C 

25 

8 3m 


175C 

20 

2.0 

25 


50m 

150C 

200 



Si 

D04 

444 

A50 

200 

1 0 

1 50C$ 

25 



150C 

1 0 

1 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150C 

200 



Si 

D02 

45 

AM24 

200 

1 0 

1 50C$ 

20 § 

8 Om 


175A 

1 25 

1 0 

25C 


50m 

1 50C 

200 



Si 

D04 

46 

BY103A 

200 

1 0 

1 50C$ 

25 



150C 

90 

1 0 

25C 

4 Ou 

.50m 

1 50C 

200 



Si 

D02 

47 

BY113A 

200 

1.0 

1 50C$ 

25 



150C 

.80 

1 0 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

200 



Si 

D02 

48 

BY 123 

200 

1 0 

1 50C$ 

25 



150C 

1.0 

1.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150C 

200 



Si 

D02 

49 

E1C3 

200 

1 0 

150 

200 



175 

1 3 

1 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

200 



Si 

D04 

50# 

SD92S 

200 

1 1 

40A 

40 

10 m 


170 A 

1 0 

60 

25A 

50u 

200 m 

150A 

200 



SiA 

D03 

51 

HC69F 

200 

1 1 

50A 

50 

8 .0m 


1 75A 

1.2 

1.1 

25 

lOu 



200 



Si 

F29 

52 

MH69 

200 

1 1 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

53 

HC69 

200 

1 1 

75A 

75 

4 Om 


150A 

1 2 

1 1 

100 

IOuA 

20 m 

100 

200 



Si 

D027 

54 

A6C1 

200 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

200 



Si 

A84a 

55 

A6C5 

200 

1 2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

A84a 

56 

A6C9 

200 

1 2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

200 

100 

200 u 

Si 

A84a 

57 

B6C1 

200 

1 2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

200 



Si 

Alrx 

58 

B6C5 

200 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

fiTOu 

50m 

150 

200 



Si 

Alrx 

59 

B6C9 

200 

1 2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

200 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

60# 

DD2323 

200 t 

1 2 

25A 

45 



150A 

1 0 

1 0 

25 

I.Ou 

20 m 

1 50A 

200 



SiA 

A3 Ik 

61 

S229 

200 

1 2 

25$ 

45 




1.75 

2.0 

25 

200 u 



200 



Si 

A54 

62 

K6C5 

200 

1 2 

50 

60 



150C 

20 

1.2 

25 

5.0u 

50m 

100C 

200 



Si 


63 

TM22 

200 

1 25 

25C 




125C 

20 

.80 

25 


30mEl 

100C 

200 



Si 

S145 

64 

UT242 

200 

1 25 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

175A 

1 0 

”500 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

200 



Si 

A60 

65# 

F21 

200 

1 3 

25A 

70 

10 m 


150AT 

1 2 

1 3 t 

25 


,20m 

125A 

200 



SiA 

D013 

66 

RA132DA 

200 

1 3 

55A$ 

60 



150A 

1.2 

1 3 

25 


3Om0 

150 

200 



Si 

A34 

67 

IN 1909 

200 0 

1 5 

25A 

30 

16m 

2 0 

250 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



200 



SiA 

A86 

68 

1N2291 

200 

1.5 

25 

100 



150 

60 

1.5 

25 


50m 

150 

200 



SiA 

S35 

69 

1N2641 

200 

1 5 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

1 5 

25A 

300u 



200 



Si 

M 124 

70# 

1 S021 

200 

1.5 

25A 

125 



150A 

1 25 

5 0 

25A 


05m 

100C 

200 



SiA 

A89 

71# 

1S152 

200 

1 5 

25A 

15 



140 

1 3 A 

1 0 


5 OuA 



200 



Si* 

S42 

72 

150R2B 

200 

1 5 

25 

60 



175 

20 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

100 

200 



Si 


73 

A7C1 

200 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

200 



Si 

A84a 

74 

A7C5 

200 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

200 



Si 

A84a 

75 

A7C9 

200 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

200 

100 

200 u 

Si 

A84a 

76 

A121-2T 

200 

1 50 

25 

25 

8 .0m 


150 

1.10 

1 0 

25 

5.0u 



220 



SiA 

M531 

77 

A132-2t 

200 

1 50 

25 

50 

8 .0m 


150 

1 10 

1.0 

25 

5 Ou 



220 



SiA 

M532 

78 

A168-2T 

200 

1.5 

25 

50 

8 Om 


125 

1.1 

1 0 

25 

5.0u 



240 



Si 

M575 

79 

B7C1 

200 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

200 



Si 

A1 rx 

80 

B7C5 

200 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

50m 

150 

200 



Si 

A1 rx 

81 

B7C9 

200 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

,50m 

150 

200 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

82 

BR82DT 

200 

1 50 

25 

50 

8 Om 


150 

1.10 

1 0 

25 

5 Ou 



220 



SiA 

M536 

83 

C0DI5324 

200 

1 5 

25$ 

35 



150 

1.1 

.80 

25 

1 Ou 



200 



Si 

M45 

84 

M1C1 

200 

1.5 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 .0u 

5 Om 

150 

200 



Si 

Alep 

85 

M1C5 

200 

1 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

200 



Si 

Alep 

86 

M1C9 

200 

1 5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

200 

100 

200 u 

Si 

Alep 

87 

MB237 

200 

1 5 

25 

25 

8.3m 

20 

175A 

1.0 

80 El 

25 

200 n 

15u 

100 

200 



Si 

A60f 

88 

S236 

200 

1 5 

25$ 

55 




1 75 

2 5 

25 

200 u 



200 



Si 

A54 

89# 

SA2M1 

200 

1 5 

25A 

47 


20 

150A 

20 

10 

25J 

lOu 

300u 

1 50J 

200 

250 0 


SiA 

D027 

90 

SI2 

200 

1 5 

25A 

80 



150C 

1 0 

1.5 

25A 

I.Ou 



200 



Si 

Albc 

91 

UT252 

200 

1 5 

25A 

25 

8.3m 


175A 

1.0 

75 0 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

200 



Si 

A60 

92# 

ZR12 

200 

1 5 

25A 

80 

10 m 


150A 

1.0 

1 5 

25A 

5.0u 

20 m 

100 A 

200 



Si 

A6a 

93# 

ZR12T 

200 

1 5 

25A 

80 

10 m 


150A 

1.0 

1 5 

25A 

5.0u 

20 m 

10 OA 

200 



Si 

S164 

94# 

ZS272 

200 

1 5 

25A 

70 § 



150A 

1 2 

1 5 

25A 

5 Ou 

150u 

10 OA 

200 



Si 

A52f 

95# 

BYX22-200 

200 

1.5 

30A 

55 

8 3m 


150A 

2 4 

15 

25A 

2 .0u 

120 u 

1 25A 

200 



Si 

A163 

96 

SCBR2 

200 

1 5 

30C 

20 



150 










Si 

M45a* 

97# 

SL203M 

200 

1.5 

30A 

30 

2 0m 


125C 

1.34 

7.5 

25A 

5 Ou 

1 lOu 

100C 

200 



SiA 

S33 

98 

1N4818 

200 r 

1 5 

40 

50 



170 

1.3 

1.5 

40 


.25m 

40 

200 



Si 

D027 

99# 

1S92id 

200 

1 5 

40A 

80 

10 m 


150J 

1.05 A 

1.5 

25A 


,80m 

1 50J 

200 



SiA 

A56 

100 # 

S2A20 

200 

1 5 

40A 

80 

10 m 


150J 

1.05 A 

1 5 

25A 


.80m 

25A 

200 



SiA 

A56 

101 # 

S3M 1 

200 

1 5 

40A 

47 


20 

170A 




lOu 

300u 

150 

200 



SiA 

D027 

102 # 

1S1072 

200 

1 5 

50A 

60 

10 m 

1 0 

150A 

1 0 

1 5 

25 

lOu 

.10m 

125 

200 

450 


Si 

A52i 

103 

1 5E2 

200 

1 5 

50A 

75 § 



175A 

11 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

220 



SiA 

D027 

104 

1 5J2 

200 

1 5 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

220 



SiA 

D015 

105 

DRS102 

200 

1 5 

50A 

50 § 

8 3m 


125A 

1.0 

1 0 

25A 

lOu 

200 u 

1 25A 

200 



Si 

A168c 

106 

K7C5 

200 

1.5 

50 

60 



150C 

2.0 

. 1 5 

25 

5 Ou 

50m 

100 

200 



Si 


107 

P100D 

200 

1 5 

50 

50 

8 Om 

1 0 

170 

1.0 

1.0 

25 

5.0u 






Si 

D027 

108 

P150D 

200 

1 5 

50 

50 

8.3m 

1 0 

150 

1 0 

1.0 

25 

5 Ou 







D027 

109# 

SE1 5S 

200 

1 5 

50 

63 

20 m 

1 6 

120 

1 1 

1.5 

50 

lOu 



200 



Si 

M99 

110 

11 N 1564 

200 

1.5 

55A 

70 

8 3m 


175A 

1 2 

.50 

. 25A 

5 Ou 

50m 

100 

200 



SiA 

C12 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

ij 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No 

No. 


2Jlo 

3 | at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f°C) 

fV) 

(V) 

(A/VI 



1 

1N2392 

200 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

200 



Si 

A32 

2 

1N2401 

200 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

1 50A 

200 



Si 

C8 

3 

1N2410 

200 

1 5 

55A 

35 



150A 

1.2 

1 5 

25 


.3Om0 

1 50A 

200 



Si 

C9 

4 

1N2419 

200 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

1 50A 

200 



Si 

F8 

5y# 

1S1850 

200 

1 5 

60A 

50 

10m 


120J 

900m 

750m 

25A 

lOu 



200 



Si 

M594C0 


SA2Z 

200 

1 5 

60A 

100 

10m 


140J 

930m 

1.5 

25A 

lOu 



200 



Si 

A268 

7 

1N5393 

200 

1 5 

70C 

50 § 



170C 

1 4 

1 5 

70C 


30m 

150 

200 



Si 

D015 

8 

1N2848 

200 t 

1 5 

75C 

15 



165A 

65 0 

50 

1 50C 


3Om0 

1 50C 

200 



Si* 

S35 

9y 

CTN200 

200 

1 5 

75 

50 



175A 

1.0 



lOu 



200 



Si 

M594* 

IOy 

CTP200 

200 

1 5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



200 



Si 

M594a* 

1 It 

VB200 

200 

1.5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



200 



Si 

M594b* 

12 

INI 116 

200 t 

1.5 

85C 

15 



170A 

65 0 

1 5 

150 


3Om0 

150 

200 



Si 

D04 

13 

1N1055 

r200 

1.5 

10OA 

60 § 

4 Om 


150A 

1 5 

1 5 

25A 

1 Om 



200 



Si 

A167v 

14 

IN 1086 

200 

1 5 

10OA 

60 § 

4 Om 


150A 

1.5 

1 5 

25A 

2 0m 



200 



Si 

F22h 

15 

1N1451 

200 

1 5 

100C$ 




190J 

1.0 

2 4 

1 50C 


5 Om 

25C 

200 



Si 

S41 a 

16 

1N1618 

200 

1 5 

100A$ 

100 

4 Om 


100A 

1 2 

1 5 

~25 


5 Om 

25 

200 


— 

Si 

A52 

17# 

1WS2 

200 

1 5 

100C 

25 § 

10m 


125J 

1 5 

5 0 

100C 


1 5m 

1 25J 

200 



Si* 

A19a 

18 

20F1 

200 

1 5 

100 




175J 

1 0 

2 4 

25C 


10m 

25C 

200 



Si 

S4 1 a 

19 

INI 447 

200 

1 5 

1 20C 




175J 

1 3 

1 8 

25A 


2 0m 

25C 

200 



Si 

S41 b 

20 

1N1230B 

200 

1 6 

50$ 

30 




1 2 

1 0 

25 

lOu 

.30m 

150 

200 



Si 

S25a 

21 

S1220 

20.0 

1.6 

1 20C 

35 


15 00 

175J 

1 0 0 

1 0 

25A 


1Om0 

100C 

200 

1.8k 


SiA 

D013A 

22 

IN 1220 

200 

1 6 

1 35C 

20 



175J 

1.5 

2 5 

25J 

500u 

1.5m 

1 50J 

200 



Si 

D01 

23 

IN 1230 

200 

1.6 

1 35C 

20 



175J 

1.5 

2 5 

25J 

500u 

1 5m 

1 50J 

200 



Si 

S25 

24 

1N1220B 

200 r 

1 6 

1 40C 

25 



175$ 

1 7 

1.3 

25 

3OOu0 

10mA 

25 

200 



Si 

D01 

25 

1N1230A 

200 

1 6 

1 40C 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

.50m 

1 50J 

200 



Si 

S25 

26 

1N1540 

200 

1 6 

1 40C 

20 



175J 

1.5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

1 50J 

200 



Si 

D04 

27 

1N1220A 

200 

1 6 

1 75 J $ 

20 



175J 

1.5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

1 50J 

200 



Si 

D01 

28 

MDA922-4t 

200 t 

1 8 

55A 

100 



175J 

1 1 

750m 

25J 

20u 



200 



SiA 

M535a 

29# 

10B2 

200 

1 8 

1 25B 

40 

10m 


175A 

1 1 

3 0 

25A 

50u 

50m 

1 50A 

200 



SiA 

D01 

30 

NS2002 

200 

2 0 


200 

8 3m 



1 2 

20 


25u 



200 





31 

1N3611 

200 § 

2.0 

25A 

20 


4 0 

200A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

30m 

1 50A 

200 



Si 

A60 

32 

1N3938 

200 

2 0 

25A 

60 

1 Om 

1 8 

175A 

1 1 

60 

25A 

5.0uA 

50m 

1 50A 

200 

500 

15uA 

SiA 

D013 

33 

200R2B 

200 

2 0 

25 

60 



175 

20 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100 

200 



Si 


34 

AB200 

200 

2 0 

25 

15 


3 0 

100 

1.25 

1 0 

25 

5 Ou 



200 



Si 

A3q 

35 

BR72AI 

200 

2 00 

25 

25 

8 Om 


150 

1 20 

1 0 

25 

5 Ou 



220 



SiA 

M534 

36#. 

F22 

200 

2 0 

25 A 

70 

10m 

3 0 

150 At 

1.2 

20 t 

25 


20m 

1 25A 

200 



SiA 

D013 

37 

GR1 8 

200 

2.0 

25 

20 



125 

1.1 

1 0 

25 

lOu 

30m 

150 

200 



Si 

Airy 

38 

M2C1 

200 

2.0 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

200 



Si 

Alep 

39 

M2C5 

200 

20 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

200 



Si 

Alep 

40 

M2C9 

200 

2 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

200 

100 

200u 

Si 

Alep 

41 

MB229 

200 

2 0 

25 

25 

8 3m 

20 

175A 

1.0 A 

1 0 0 

25 

25n 

5 Ou 

100 

200 



Si 

A60f 

42 

S3 5IZ3 

200 

20 

25$ 

20 




1 2 

3 0 

25 

lOOu 



200 



Si 

S48 

43 

SEN2A2I 

200 

20 

25 

30 

8 3m 


150A 

1.2 

1 0 


lOu 

lOOu 

100 

200 



Si 

M79b 

44 

SEN220 

200 

2 0 

25 

150 

8 3m 


170A 

1.2 

20 

50 


25u 

50 

200 



SiA 

D027 

45 

SLA23A 

200 

2 0 

25 

80 

8 3m 


150A 

95 

20 

25 

1 Ou 

10m 

100 

200 



Si 

A69 

46 

SLA23B 

200 

2 0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1.0 

20 

25 

1 Ou 

10m 

100 

200 



Si 

A69 

47 

SLA23C 

200 

20 

25 

80 

8 3m 


150A 

1 0 

20 

25 

5 Ou 

25m 

100 

200 



Si 

A69 

48 

UR22O0 

200 

2.0 

25A 

40 

8 3m 



1.0 

20 0 

25A 

3 Ou 

05m 

10OA 

200 



Si 

A146f 

49 

UT262 

200 

20 

25A 

30 

8 3m 


175A 

1.0 

“900 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

200 



Si 

A60 

50 

UT2020 

200 

2 0 

25A 

60 

8 3m 


175A 

1.0 

1 0 0 


5 Ou 

10m 

100A 

200 



Si 

A146m 

51 

VS248XT 

200 t 

2 0 

25 

35 

8 3m 


150 

1 5 

20 

25 

10 

10 

150 

200 



SiA 

M532a 

52# 

SR3AM4 

200 

20 

40A 

150 § 

8 3m 


150J 

1.1 

10 

25A 

lOOu 

1 Om 

1 50J 

200 



SiA 

Alfn 

53 

VS247t 

200 r 

2.0 

40 

8 0 

8 3m 


150 

1 2 

20 

25 

10 

10 

150 

200 

700 


SiA 

M532a 

54 

VS248T 

200 t 

2.0 

40 

80 

8 3m 


150 

1 2 

2.0 

25 

10 

10 

150 

200 



SiA 

M532a 

55 

1N4517 

200 

20 

50A 

100 § 



175A 

1 2 

20 

50A 


1.0m 

175A 

200 



Si 

A52c 

56 

20A2 

200 

20 

50 

50 



170A 

1.3 

20 

50 

lOu 

25m 

50 

200 



Si 

D027 

57 

A1423BC1AB1 

200 

20 

50A 




150A 

900m 

100m 

25A 

5 Ou 

lOOu 

1 50A 

200 



Si 

M205h 

58 

B 172-20 

200 

20 

50 

60 



150C 

2.0 

20 

25 

5.0u 

50m 

100 

200 



Si 


59 

BFW200t 

200 

20 

50A 

50 



100C 

1.1 

1.0 

25A 








M40a 

60t 

FW200t 

200 

2 0 

50A 

50 



125A 

900m 

1.0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a 

61 

K8C5 

200 

20 

50 

60 



150C 

2.0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100 

200 



Si 


62t# 

MCP2T 

200 

2 0 

50 

50 



125S 




lOu 

lOOu 

125 

200 



Si 

S349 

63 

PD20 

200 

2 0 

50A 

50 



125A 

90 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a* 

64 

SI2A 

200 

20 

50A 

80 



150C 

1 0 

3.0 

25A 

1 Ou 



200 



Si 

Albc 

65 

BH4R2t 

200 

2 0 

55 

45 

8 3m 


115 

1 2 0 

1 0 

85 


8OOu0 

85 

140 



Si 

M 15 1 

66 

2F2 

200 

2 0 

75C 

50 



150C 

1 3 

2 0 

25C 

2 Ou 

50u 

100C 

220 



SiA 

F22 

67 

HB200 

200 

2 0 

75A 

200 



175C 

1 0 

20 

25A 

5 Ou 



200 



Si 

A179b 

68 

1N1086A 

200 

2 0 

100A 

100 

4 Om 


100A 




25n 



200 



Si 

F42 

69 

FB200t 

200 

2 0 

100 

50 § 

8 Om 


150A 

1 0 

1 0 

25 

lOut 






SiA 

M79a 

70# 

1S1352 

200 

2 0 

124C 

40 

8 3m 


150J 

1 2 

3 0 

25A 

1Ou0 

5OOu0 

1 50J 

200 



SiA 

S48c 

71# 

SR2B4 

200 

2 0 

124C 

60 



150J 

1 2 t§ 

30 

25C 

lOu 

500u 

1 50J 

200 




S1 57a 

72 

40267 

200 

2 0 

150C 

35 

2 Om 


1 10A 

3 0 

15 

25A 

lOu 



200 



SiA 

D01 

73# 

PSL12A 

200 # 

2 4 

25A 

18 

10m 


150A 

80 

15 

25C 


2.5m 

100C 

100 



Si 

S225 

74 

250R2B 

200 

2 5 

25 

250 



175 

2 0 

2 5 

25 

5 Ou 

1 Om 

100 

200 



Si 


75 

M3C1 

200 

2 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

200 



Si 

Alep 

76 

M3C5 

200 

2 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

200 



Si 

Alep 

77 

M3C9 

200 

2 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

200 

100 

200u 

Si 

Alep 

_Z8# 

SL203F 

200 

2 5 

30A 

30 

2 0m 


150C 

1 05 

7 5 

25A 

5 Ou 

1 lOu 

100C 

200 



SiA 

D01 

79# 

0242 

200 

2 5 

45 

100 

10m 


150J 

1 5 

7 8 

25 

5 Ou 



150 



Si 

S87e 

80t# 

SG5F 

200 

2 5 

60A 

250 

10m 


150J 

1.1 

10 

25 A 

lOOu 



200 



Si 

M610 

81# 

SJ203F 

200 t 

2 5 

10OA 

30 



150A 

1 0 

.75 

25A 

lOu 

30m 

1 50A 

200 



SiA 

D03 

82# 

BYX38/300 

200 

2 5 

125B 

38 § 

10m 


150J 

1 7 

5 0 

25J 

lOu 

,20m 

1 25J 

200 



SiA 

DO40 

83# 

BYX38/300R 

200 

2 5 

125B 

38 § 

10 


150J 

1 7 

5 0 

25J 

lOu 

200u 

1 25J 

200 



SiA 

D04 

84 

1N2526 

200 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

4 0 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

200 



SiA 

D010 

85 

1N2537 

200 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

40 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

200 



SiA 

D010 

86 

1N2548 

200 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

40 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

200 



SiA 

D010 

87 

BY203 

200 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

2.5 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

200 



SiA 

D04 

88 

BY213 

200 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2 5 

25C 

I.Ou 

10m 

1 50C 

200 



SiA 

D04 

89 

BY223 

200 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

200 



SiA 

D04 

90 

BY303 

200 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

200 



Si 

S35 

91 

BY313 

200 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

200 



S. 

S35 

92 

BY323 

200 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

200 



Si 

S35 

93 

MA20 

200 

2 5 

1 50B 

30 



190B 

1 0 A 

2 5 

150B 

15uA 






SiA 

D04 

94 

TM2 1 

200 

2 7 

25C 




125C 

20 

2.0 

25 


3Om0 

100 

200 



Si 

S145 

95 

NS3002 

200 

3 0 


300 

8 3m 



1 2 

3 0 


25u 



200 





96 

1N2705 

200 

3 0 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

30 

25A 

200u 



200 



Si 

M 125 

97 

1N2728 

200 

3 0 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3 0 

25A 

300u 



200 



Si 

M 126a 

98 

1N2753 

200 

3 0 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3 0 

25A 

300u 



200 



Si 

M126a 

—99_ 

1N3981 

200 

3 0 

25A 

30 


4 0 

200A 

1 0 

90 

25A 

lOu 

10m 

100 

200 



Si 

A60 

100 

3AF2 

200 

3 0 

25A 

150 



150C 

1 2 

3 0 

25A 

300u 



200 



Si 

A222 

101 

300R2B 

200 

3 0 

25 

250 



175 

20 

30 

25 

5 Ou 

1.0m 

100 

200 



Si 


102 

AC200 

200 

3 0 

25A 

50 



150C 

1 0 

30 

25A 

5 Ou 



200 



Si 

Alev 

103 

BR82At 

200 

3 0 

25 

50 

8 Om 


150 

1 2 

1 5 

25 

5 Ou 



220 



SiA 

M534 

104t 

HEP 162-RT 

200 

3.0 

25$ 

300 



17 5 T 










Si 

A179 

105y 

HEPR0082-RT 

200 

3 0 

25$ 

300 



175T 










Si 

M603 

106y 

HEPR0092-RT 

200 

3 0 

25$ 

300 



17 5 T 










Si 

A179 

107 

M4C1 

200 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

200 



Si 

Alep 

108 

M4C5 

200 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

200 



Si 

AleD 

109 

M4C9 

200 

3.0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

200 

100 

200u 

Si 

Alep 

110 

UT3020 

200 

3 0 

25A 

80 

8 3m 


175A 

1 0 

20 0 


5 Ou 

10m 

10OA 

200 



Si 

A146m 
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5. RECTI 

FIERS 




IN ORDER OF (1) 
(3) TEMPER 

PIV, (2) MAX AVG 
ATURE. and 141 TY 

FWD CURRENT 

PE No. 

LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

u 

PIV 

MAX AV 
DC CUF 

3 FWD 

MAX RATINGS @ 25°C| 

MAX. 

MAXIMUM FORV 
VOLTAGE DRO 

VARD 

MAX. F 

EVERSE 

CURRENT 1 

aval; 

RATI 

^NCHE 

DESCRIPTION 1 

RENT 

SURGE CUR 1 

DISS. 

(W) 

3 

Ir 

@25°C 
& Vr 
(A) 

Ir 
at T 
& Vr 
(A) 

TEMP 

T 

(°C) 

TEST 

MGS 

MAT. 

DWG. 

No. 

(V) 

2Jlo 

(A) 

3Jat 

TEMP 

fC) 

PEAK IP 
1 Cy ]V 
(A) 

ULSE 

/IDTH 

(s) 

TEMP 

(°C) 

Vf 

(V) 

at If 

(A) 

at 

TEMP 

(°C) 

VOLT 

Vr 

(V) 

MAX V 
BKDN. 
(V) 

MIN 

SLOPE 

(A/V) 

1 

3BR2t 

200 

3.00 + 

30 

20 

8 .0m 


125C 











M530 

2 

1N4999 

200 t 

3 0 

40A 

300 § 



175A 

1.0 t 

3.0 

75A 


2 .0m 

175A 

200 



Si 

M 176a 

3 

IN1124 

200 

3 0 

50A 

25 § 



150A 

1.1 

1.0 

25A 


30mEl 

150A 

200 



SiA 

D04 

4 

1N4141 

200 

30 

50A 

300 

8 3m 


175A 

1.0 

3.0 

50A 


10Ou 

50A 

200 



S. 

D07 

5 

A138-2T 

200 

3.0 

50 

50 

8 Om 


150 

1 1 

30 

25 

5 Ou 



240 



Si 

M79c 

6 

CH302DA 

200 

3.0 

50A 

15 



150A 

1.2 

1.0 

25C 


3.Om0 

125C 

200 



Si 

S152a 

7 

CK302DA 

200 

3.0 

50A 

15 



150A 

1 2 

1.0 

25C 


3.Om0 

1 25C 

200 



Si 

SI 53 

8 

CS302DA 

200 

3.0 

50A 

15 



150A 

1 2 

1.0 

25C 


3.Om0 

125C 

200 



Si 

S152 

g 

HAB020 

200 

30 

50 

300 

8.3m 


150A 

1.1 

3.0 

25 

5.0u 

1 50u 

100 

200 



Si 

Alez 

10 

S3A2 

200 

3 0 

50A 

300 



150C 

1 0 

3.0 

25A 

1 Ou 



200 



Si 

Alez 

ii# 

S8-02 

200 

3 0 

50 

200 

10 m 


150 

1.1 

8 0 

25 

50u 



200 



Si 

S 19m 

12 

1N5199 

200 

3 0 

55A 

300 § 

8 3m 


175A 

1 0 

3.0 

55A 


7 6 A 

1 75A 

200 



Si 

Alrv 

13 

JAN 1N5199 

200 

3.0 

55A 

300 



175A 

1 0 

3.0 

25 

5 Ou 

,12m 

100 

200 



Si 

A let 

14 

3S2E 

200 

3 0 

55$ 

250 



150A 

95 A 

3.0 

100 A 

lOu 

10Ou 

100 

200 



Si 

Alrv 

15 

SLA5199 

200 

3 0 

55 

300 



175 

1.0 

3.0 

25 

5.0u 

,12m 

100 

200 



SL 

A3 la 

16 

1N4721 

200 

3.0 

75A 

300 



175A 

1.0 

3.0 

75 


2 .0m 

175 

200 



Si 

A179a0 

17 

HC200 

200 

3 0 

75 

300 


30 

175 

1.0 

1 0 

25 


1 .0m 

25 

200 



Si 

A179 

18 

MR2071 

200 

3 0 

75 

300 

8.3m 


175J 

50 0 

3.0 

75 

1 .0m 

3.0m 

75 

200 



SiA 

A179a 

19 

MR2371 

200 

3 0 

75 

300 

8 3m 


175J 

1 0 

3.0 

25 

1 Om 

3.0m 

75 

200 



SiA 

M 173 

20 

S52A 

200 

3 0 

80$ 

20 




1 3 

5 0 

25 

10Ou 



200 



Si 

S48 

21 # 

S2BR2 

200 % 

3 0 

95B 

53 



130B 

55 0 

1 5 

25 


2 .0m 

125 

200 



Si 

S81 

22 

3E2 

200 

30 

100 

200 

8 Om 

30 

175 

1 2 

3.0 

100 

lOu 

lOOu 

50 

220 



SiA 

Alec 

23# 

FD23 

200 

3.0 

100C 

70 

10 m 


150C 

1.4 

10 

25C 


300u 

125C 

200 



SiA 

D013 

24 

HR200 

200 

3 0 

100 

300 § 

8 Ou 


150A 

1.0 

3 0 t 

25 

5.0uA 

250u 

100 

200 



Si 

A Ism 

25 

1N5402 ■ 

200 

3.0 

105C 

200 § 



170C 

1 2 

3 0 

105C 


50m 

150C 

200 



Si 

A3q 

26 

SEN320 

200 

3 0 

105C 

200 

8 3m 


170A 

1 2 

3 0 

25 

5 Ou 

500u 

150 

200 



SiA 

D027 

27# 

1S 4 1 1 

200 

30 

1 25S 

33 



150S 

1 6 

10 

25S 

5.0u 

300u 

150 

200 



Si 

S61 A 

28# 

1S432 

200 

3 0 

1 25B 




150 

1.6 


25 

5.0u 



200 



SiA 

A89 

29 

30S2 

200 

3.0 

125 

150 § 



175J 

1 0 r 

3 0 

25 

5 Ou 

300u 

125 

200 



Si 

A led 

30# 

D2003 

200 

3.0 

1 25B$ 

35 



125B 

1 5 

3.0 

25 


30m 

125B 

200 



SiA 

S4c 

31 

S41 1 

200 

3 0 

1 25A 




1 50A 

1.6 

10 

25A 

5.0u 

30m 

150 

200 



SiA 


32# 

3F20 

200 

3.0 

HOB 

40 

10 m 


175A 

1 0 

1.0 

25A 

50u 

50m 

150A 

200 



Si 

D04 

33 

1N 1583 

200 

3 0 

150C 




175B 

1 5 

60 

25C 


50mE) 

150 

200 



Si 

D04 

34 

E2C3 

200 

30 

150 

200 



175 

1 3 

3 0 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

200 



Si 

D04 

35# 

S2M3 

200 % 

3 0 

1 50J 

180 



1 50J 

1 2 

3 0 



500u 


200 



SiA 

A52d 

36 

1N 1576 

200 

3 5 

25C$ 

70 



150C 

1.2 

3 5 

25A 

5 Ou 

50m 

1 25A 

200 



SiA 

S175 

37 

350R2B 

200 

3 5 

25 

250 



175 

2.0 

3 5 

25 

5 Ou 

1 .0m 

100 

200 



Si 


38 

1N3570 

200 

3 5 

85B 

35 



165A 

.50 0 

2 5 

150A 


40m 

1 50A 

200 



Si 

D04 

39 

1N2673 

200 

3 6 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1.3 

3.6 

25A 

300u 



200 



Si 

Ml 26a 

40 

1N2742 

200 

3.6 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1.3 

3.6 

25A 

300u 



200 



Si 

Ml 26c 

41 

400R2B 

200 

4 0 

25 

250 



175 

20 

4 0 

25 

5 Ou 

1 Om 

100 

200 



Si 


42# 

G2004 

200 

4 0 

25A 

100 

10 m 

4 5 

1 50A 

1.2 

4.0 t 

25 


3.0m 

125C 

200 



SiA 

D04 

43# 

P2004 

200 

4 0 

25A 

100 

10 m 

4 5 

150A 

1 2 

4 0 t 

25 


3.0m 

125C 

200 



SiA 

S95a 

44# 

SJ204F 

200 t 

4 0 

25A 

15 



200A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

1.5m 

200A 

200 



SiA 

D03 

45 

UT4020 

200 

4.0 

25A 

100 

8.3m 


175A 

1.0 

3.0 E) 


5 Ou 

10 m 

10 OA 

200 



Si 

A146m 

46 

1N2513 

200 

4.0 

30C 

30 



165 

1.1 

1.5 

25 

2 .0u 



200 



SiA 

D04A 

47 

1N2519 

200 

4 0 

30C 

25 



150C 




2 .0u 

,25m 

150C 

200 



SiA 

S117 

48 

4F2 

200 

4 0 

75 

300 

8 .0m 

30 

175B 

1.3 

4.0 

25 

lOOu 

500u 

100 

220 



SiA 

F22 

49 

450R2B 

200 

4.5 

25 

250 



175 

2.0 

4.5 

25 

5 Ou 

1 .0m 

100 

200 



Si 


50 

MR20 

200 

4.5 

1 50B 

70 



185B 

1.0 A 

4.5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

51 

1 N 161 4 

200 

50 





175A 

1.5 

10 

25A 







Si 

D04 

52 

1N2230 

200 

5 0 

25$ 

20 



150 

60 

1.5 

25 


500u 

150 

200 



SiA 

D04 

53 

1N2230A 

200 

5 0 

25$ 

100 



150 

.60 

5 0 

25 


350u 

150 

200 



SiA 

D04 

54 

1N2231 

200 

5.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1.5 

25 


500u 

150 

200 



SiA 

S35 

55 

1N2231A 

200 

5 0 

25$ 

100 



150 

.60 

5.0 

25 


350u 

150 

200 



SiA 

S35 

56# 

1S751 

200 

5 0 

25A 

30 



85J 

.75 

5 0 

25A 

5 Om 


25A 

200 



Ge 

C63 

57 

500R2B 

200 

5 0 

25 

250 



175 

2.0 

5.0 

25 

5 Ou 

1 .0m 

100 

200 



Si 


58 

5BR2t 

200 

5 00 

30 

35 

8 .0m 


125C 











M530 

59t# 

5PM2T 

200 

5.0 

50 

125 



150J 

2.0 

5.0 



50u 

150 

200 



Si 

M585 

60 

S5A2 

200 

5.0 

50A 

300 



150C 

1.1 

5 0 

25A 

I.Ou 



200 



Si 

Alez 

61# 

S20-02 

200 

5 0 

50 

600 

10 m 


150 

1.1 

60 

25 

50u 


25 

200 



Si 

S19p 

62 

1N1061 

200 

5 0 

10OA 

60 § 

4.0m 


170C 

1 5 

5 0 

25A 

1 Om 



200 



Si 

S67a 

63 

1N1067 

200 

5 0 

100A 

60 § 

4 Om 


170C 

1.5 

5 0 

25A 

1 .0m 



200 



Si 

S66c 

64 

1N1073 

200 

5 0 

10OA 

60 § 

4 Om 


170C 

1.5 

5.0 

25A 

1 .0m 



200 



Si 

S68c 

65 

1N1090 

200 

5 0 

10OA 

60 § 

4 Om 


170C 

1.5 

5.0 

25A 

2 .0m 



200 



Si 

F22h 

66 

1N1090A 

200 

5 0 

10OA 





1 5 

5.0 

100A 


5.0m 

100 A 

200 



Si 

F73 

67 

20F5 

200 

5 0 

100 




175J 

1.1 

13 

25C 


10 m 

25A 

200 



Si 

S41 a 

68 # 

SJ203E,K 

200 t 

5 0 

100C 

30 


3 0 

150A 

1 0 

75 

25C 

lOu 

.30m 

1 50C 

200 



Si, A 

DO40 

69 

VRE200X 

200 

5 0 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

2.0 

5 0 

150 

200 



SiA 

M249* 

70 

VRF200X 

200 

5 0 

100 

75 

8.3m 


150 

1 5 

10 

25 

2.0 

5.0 

150 

200 



SiA 

M249* 

71 

VRG200X 

200 

5 0 

100 

75 

8 3m 


150 

1.5 

10 

25 

20 

5.0 

150 

200 



SiA 

M249* 

72 

366D 

200 t 

5.0 

1 45C 

100 



180J 

1.1 

5.0 

25C 


10 m 

180 

200 



Si 

S27 

73 

1N1614A 

200 

5 0 

1 50C 

150 



190J 

1 1 

6.0 

25 


,50m 

150 

200 



SiA 

D04A 

74 

407D 

200 

5 0 

150C 

125 

8 3m 


175J 

1 1 

5.0 

25C 


2 Om0 

1 75J 

200 



Si 

D04 

75 

E3C3 

200 

5 0 

150 

200 



175 

1 3 

5.0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

200 



Si 

D04 

76 

F1C3 

200 

5.0 

1 50C 

200 



175J 

1.3 

30 

25C 


1 .0m 

1 50C 

200 



Si 

D05 

77 

550R2B 

200 

5 5 

25 

250 



175 

20 

5.5 

25 

5 Ou 

1 .0m 

100 

200 



Si 


78 

NS6002 

200 

6 0 


300 

8 3m 



1 2 

60 


25u 



200 





79# 

1S689 

200 

6 0 

25A 

25 



91S 

60 

5.0 

25A 







Ge* 

C63b 

80 

6A200 

200 

6 0 

25 

300 

8 Om 


175 

1.2 

6.0 

25 

25u 






Si 

S19f 

81 

600R2B 

200 

60 

25 

250 



175 

20 

6.0 

25 

5.0u 

1 .0m 

100 

200 



Si 


82 

BR92AT 

200 

6 0 

25 

150 

8 Om 


150 

1 2 

3.0 

25 

lOu 



220 



SiA 

M537 

83# 

G2006 

200 

6 0 

25A 

140 

10 m 

8 0 

150A 

1 2 

6.0 t 

25 


3.0m 

125C 

200 



SiA 

D04 

84# 

MA103 

200 # 

60 

25$ 

25 



75 





10 m 

25 

25 



Ge* 

C24 

85# 

P2006 

200 

6.0 

25A 

140 

10 m 

80 

150A 

1 2 

6.0 t 

25 


3.0m 

1 25C 

200 



SiA 

S95a 

86 

SLA200t 

200 

6 0 

25 




150A 




I.Ou 

75u 

100 

200 




M545 

87# 

42R2 

200 

60 

75A 

75 § 

10 m 


150C 

1.2 

6.0 

25C 


2 5m 

1 50C 

200 



SiA 

D04E) 

88 

VH247t 

200 r 

6 0 

80 

25 

8 3m 


150 

1.2 

6.0 

25 

10 

10 

150A 

200 

700 


SiA 

M532a 

89 

VH248T 

200 t 

6 0 

80 

25 

8 3m 


150 

1.2 

6.0 

25 

10 

10 

1 50A 

200 



SiA 

M532a 

90# 

6F20 

200 

60 

10 OA 

120 § 

10 m 


190J 

65 

6.0 

100B 


2.5m 

100B 

200 



SiA 

D04E1 

91# 

BYX50-200 

200 

6.0 

1 10B 

80 § 

10 m 


150J 

1 95 

20 

25J 


1 4m 

125J 

200 



Si 

DO40 

92# 

S2AN6 

200 % 

6 0 

125B 

125 


6 5 

150J 

47Om0 

6.0 t 



2 Om 

1 25B 




SiA 

DO40 

93# 

S6-203K 

200 

6 0 

125C 

130 

10 m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20 u 

500u 

1 50C 

200 



SiA 

D04E) 

94 

1N 1344 

200 

6 0 

1 50C 

66 


9 5 

190J 

1.2 

10 

25J 


10 m 

25 

200 



Si 

S26 

95 

1N1344A 

200 t 

60 

1 50B$ 

150 



200J 

.64 0 

6.0 

150B 


2 Om0 

1 50B 

200 



Si* 

D04 

96 

1N1344B 

200 

6 0 

1 50C 

150 



190J 

1 1 

6.0 



02 m 

25C 

200 



SiA 

D04A 

97 

1N2149 

200 

60 

1 50C$ 

150 



150 

1.2 

10 

25 

4 Ou 

50m 

1 50A 

200 



Si 

D010 

98 

1N2149A 

200 

6 0 

150C$ 

150 



150 

1 0 

10 

25 

I.Ou 

10 m 

150 

200 



Si 

D010 

99 

1N2493 

200 

6 0 

150C 




190J 

1 1 

60 

25 


2 OmEl 

1 50C 

200 



Si 

D04 

100 

1N2567 

200 

6.0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

10 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

200 



SiA 

D010 

101 

BY403 

200 

6 0 

150C$ 

150 



150C 

1.2 

60 

25C 

4 Ou 

500u 

1 50C 

200 



Si 

S35 

102 

BY413 

200 

6 0 

150C$ 

150 



150C 

1 0 

60 

25C 

I.Ou 

,10m 

1 50C 

200 



Si 

S35 

103 

BY423 

200 

6 0 

150C$ 

150 



150C 

1 5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

1 50C 

200 



Si 

S35 

104 

BY703 

200 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 2 

6.0 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

200 



SiA 

D04 

105 

BY713 

200 

6 0 

150C$ 

150 



150C 

1.0 

60 

25C 

1 Ou 

10 m 

150C 

200 



SiA 

D04 

106 

BY723 

200 

6 0 

150C$ 

150 



150C 

1 5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

1 50C 

200 



SiA 

D04 

107 

E4C3 

200 

6 0 

150 

200 



175 

1 3 

60 

150 

lOu 

1 Om 

150 

200 



Si 

D04 

108 

KR602DA 

200 

6.0 

150S$ 

75 



175S 

1 2 

6.0 

150S 


1 Om 

1 50S 

200 



Si 

D010 

109 

1N1614R 

200 

7 0 

150B 

150 



190A 

700m 

1 0 

190J 

lOu 

1 .0m 

190J 

200 



Si 

D04 

1 10 

1N2694 

200 

7 2 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1.3 

7.2 

25A 

300u 



200 



Si 

M 1 26e 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy LV 

/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

IX) 

(A) 

(S) 

(W) 

PC) 

(V) 

(A) 

PC) 

(A) 

(A) 

r$) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

UT5120 

100 

7.5 

100C 

150 

B.3m 


775a 

1.0 

Sol 

25 

lOu 

30m 

lOcn 

200 



Si 

wrrm 

2 

MS2O0 

200 

7.5 

1 50B 

140 



185B 

1 0 A 

7.5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

3# 

ZR22 

200 

8.0 

25A 

80 

10m 


150A 

1 2 

5.0 

25A 

5 Ou 

,20m 

10OA 

200 



Si 

S235 

4# 

ZR202 

200 

8.0 

25A$ 

160 

1 Om 


150 

1 2 

5 0 

25A 

5 Ou 

200u 

100A 

200 



SiA 

S61A 

5# 

1S926 

200 

8.0 

40A 

430 

10m 


150J 

1.05 A 

20 

25A 


4.0m 

1 50J 

200 



Si 

S50 

6t# 

8PT2$ 

200 

8.0 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

8.0 



25m 

150 

200 



Si 

M588 

7# 

S5B20 

200 

8.0 

40A 

430 

10m 


1 50J 

1.05 A 

20 

25A 


4.0m 

25A 

200 



SiA 

S50 

8# 

S8-02F 

200 

8.0 

50 

200 

10m 


150 

1.1 

8.0 

25 

50u 



200 



Si 

M389 

9 

PA20t 

200 

8.0 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

20 

25 

lOu 

10Ou 

100 

200 



Si 

M542 

10# 

SX752 

200 

8.0 

1 25A 

100 

10m 


160J 

1.2 

8.0 

25J 


1.0m 

100J 

200 




S31a 

1 1 

E5C3 

200 

8.0 

150 

200 



175 

1 3 

8.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

200 



Si 

D04 

12 

1N2796 

200 

8.5 

25A 

75 



175A 

1.25 

15 

1 50C 


5.0m 

1 50C 

200 



Si 

D05 

13 

UT6120 

200 

90 

100C 

175 

8 3m 


175A 

1.0 

6.0 0 

25 

lOu 

30m 

100 

200 



Si 

S2770 

14 

1N2786 

200 

10 


180 



150A 

1 2 

10 



10m 

150 

200 



Si 

DO50 

15 

1N2250 

200 

10 

25$ 

200 



150 

60 

10 

25 


1.0m 

150 

200 



SiA 

D04 

16 

1N2250A 

200 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


50m 

150 

200 



SiA 

D04 

17 

1N2251 

200 

10 

25$ 

200 



150 

60 

10 

25 


1 .Om 

150 

200 



SiA 

S35 

18 

1N2251A 

200 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


50m 

150 

200 



SiA 

S35 

19 

BR102AT 

200 

10 

25 

200 

8.0m 


150 

1 2 

5 0 

25 

lOu 



220 



SiA 

M538 

20# 

DD4523 

200 

10 

25 

120 

2.0m 

10 

150 

1 0 

10 

25 

lOu 


25 

200 



Si 

S19 

21# 

G2010 

200 

10 

25A 

230 

10m 

17 

150A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

1 25C 

200 



SiA 

D04 

22# 

MA232 

200 

10 

25$ 

50 



150 





4 5m 

125 

125 



SiA 

S74 

23# 

MA240 

200 

10 

25$ 

50 



150 





4 5m 

125 

300 



SiA 

M38 

24# 

P2010 

200 

10 

25A 

230 

10m 

17 

150A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

1 25C 

200 



SiA 

S95a 

25# 

SJ204E.K 

200 t 

10 

25C 

15 


4 3 

200C 

1 0 

75 

25C 

lOu 

1.5m 

200C 

200 



SiA 

DO 40 

26v# 

10PM2T 

200 

10 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

10 



25m 

150 

200 



Si 

M586 

27#_ 

0601 

200 

10 

45 

300 

10m 


150J 

1 4 

30 

25 

lOOu 



75 



Si 

S87e 

28# 

62R2 

200 

10 

75A 

115 § 

10m 


150C 

1 1 

10 

25C 


6 Om 

1 50C 

200 



SiA 

DO40 

29 

1N 1622 

200 

10 

100A$ 

150 

4 Om 


100A 

1.2 

10 

25 


5.0m 

25 

200 



Si 

S43 

30 

1N4436t 

200 t 

10 

100 

100 § 

8.3m 

4.0 

160A 

1 2 

10 

100 


1 .Om0 

100 

200 

500 


Si 

M249 

31# 

1S421 

200 

10 

100B 

200 



175S 

1.5. 

30 

25A 


50u 

100 

200 



Si 

S61A 

32 

S421 

200 

10 

10OA 

200 

10m 


175A 

1 5 

30 

25A 


50u 

100 

200 



SiA 

S24c0 

33 

VR200XT 

200 t 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1.5 

10 

25 

20 

5 0 

150 

200 



SiA 

M249 

34 

VRA200X 

200 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5.0 

150 

200 



SiA 

M249* 

35 

VRB200X 

200 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

2.0 

5.0 

150 

200 



SiA 

M249* 

36 

VRC200X 

200 

10 

100 

75 

8.3m 


150 

1 5 

10 

25 

2.0 

5.0 

150 

200 



SiA 

M249* 

37 

VRD200X 

200 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5.0 

150 

200 



SiA 

M249* 

38# 

1S1 62 

200 

10 

1 20B 

200 



175 

1.6 

50 

25J 


5.0m 

1 75J 

200 



SiA 

S103 

39# 

SA2AN12 

200 

10 

1 20B 

210 



150J 

47Om0 

10 



2 0m 


200 



Si A 

DO40 

40# 

D2010 

200 

TO 

1 25C$ 

130 



125B 

1.5 

10 

25 


30m 

1 25B 

200 



SiA 

S4c 

41# 

S2AN12 

200 % 

10 

1 25B 

210 



150J 

5OOm0 

9.5 

25B 


2 Om 

1 25B 




SiA 

DO40 

42 

367D 

200 t 

10 

130C 

150 



180J 

1.2 

10 

25C 


10m 

180C 

200 



Si 

S27 

43 

408D 

200 

10 

1 45C 

175 

8 3m 


175J 

1.2 

10 

25C 


2 Om0 

1 75J 

200 



Si 

D04 

44 

1N250 

200 

10 

150$ 




175S 

1 5 

25 

25 


5 Om0 

1 50C 

200 



Si 

D05 

45 

401 10 

200 

10 

1 50C 

140 § 



175C 

.60 

10 

150C 

75uA 

1 5m0 

1 50C 

200 



SiA 

D04 

46 

E6C3 

200 

10 

150 

200 



175 

1 3 

10 

150 

lOu 

1 Om 

150 

200 



Si 

D04 

47 

F2C3 

200 

10 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 .Om 

1 50C 

200 



Si 

D05 

48# 

2WMT2 

200 

11 

100C 

220 § 

10m 


125 J 

1 5 

40 

100C 


7 Om 

1 25J 

200 



$i* 

PQ5 

49t 

HEPR0132-RT 

200 

12 

25$ 

300 



190t 










Si 

D04 

50 

SL200 

200 

12 

50A 

300 



175C 

1.4 

12 

25A 


2 Om 

150A 

200 



Si 

DO40 

51# 

8AN20 

200 

12 

55A 

210 

10m 


HOB 

65 0 

13 

25A 


10m 

120J 

200 



Si 

S4q0# 

52# 

2AF2 

200 

12 

60A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

95 

12 



2 0m 

1 50J 

200 



Si 

M324b#t 

53# 

2AF2LV 

200 # 

12 

60A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

95 

12 



2 Om 

1 50J 

200 



Si 

M324d#E 1 

54 

1N5326 

200 

12 

100C 

200 § 



175C 

1.0 

12 

100C 


5 Om 

100C 

125 



Si 

A 185b 

55# 

12F20 

200 

12 

10OA 

150 § 

10m 


190J 

.65 

12 

100B 


2 5m 

100B 

200 



SiA 

DO40 

56 

20J3P 

200 

12 

10OA 

150 

4 Om 


100A 

1 3 



5.0m 



200 



Si 

S23 

57 

UT8120 

200 

12 

100C 

200 

8 3m 


175A 

1 0 

80 0 

25 

lOu 

30rh 

100 

200 



Si 

S2770 

58# 

SR10L4S 

200 

12 

120C 

200 



150J 

1 2 t 

40 

25C 


1.5m0 

1 50J 

200 



Si 

S249a 

59 

1N4506 

200 

12 

135C 

240 


10 

175C 

1 4 

12 



2.5m 

135C 

200 

250 


Si 

D04 

60# 

2AF2LH 

200 # 

12 

1 40A 

140 § 

10m 

1.8 

190J 

95 

12 



2 Om 

150J 

200 



Si 

M324c#C 

61# 

2AF2PLH 

200 0 

12 

1 40B 

160 § 

10m 


190B 

55 0 

12 t 

25A 


1 5m 

1 50B 

200 



Si 

M324C0 

62# 

2AF2PLV 

200 0 

12 

140B 

160 § 

10m 


190B 

55 0 

12 t 

25A 


1 5m 

150B 

200 



Si 

M324d0 

63# 

2AF2PPF 

200 0 

12 

HOB 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1 5m 

150B 

200 



Si 

M324f0 

64# 

2AF2PPP 

200 0 

12 

HOB 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1.5m 

1 50B 

200 



Si 

M324e0 

65 

IN 1202 

200 * 

12 

1 50C 

100 


18 

190J 

1 4 

20 

25J 

lOu 



200 



Si 

S270 

66 

1N1202A 

200 

12 

1 50B$ 

240 



150B 

1 3 

12 

25A 


3 Om 

1 50A 

200 



SiA 

DO4A0 

67 

JAN1N1202A,RA 

200 $ 

12 

150C 

240 

8 3m 


200C 

1 35 

38 

25 

50u 

1.0m 

150 

200 



Si 

DO40 

*68 

1N1202B 

200 

12 

150C$ 

250 



150B 

1 1 

12 

25A 


1.0m 

150A 

200 



SiA 

D04A 

“n59 

1N2578 

200 . 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.2 

20 

25C 

8.0u 

1 Om 

1 50C 

200 



SiA 

D010 

70 

1N2589 

200 0 

12 

1 50C 

250 



150C 

1 0 

12 


2 Ou 

.20m 

1 50C 

200 



SiA 

D010 

71 

1N2600 

200 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

20 

25C 

20u 

2 Om 

1 50C 

200 



SiA 

D010 

72 

BY503 

200 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1 Om 

150C 

200 



Si 

S35 

73 

BY513 

200 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

20m 

1 50C 

200 



Si 

S35 

74 

BY523 

200 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

1 50C 

200 



Si 

S35 

75 

BY803 

200 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1.0m 

1 50C 

200 



SiA 

D04 

76 

BY813 

200 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

20m 

1 50C 

200 



SiA 

D04 

77 

BY823 

200 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2 0m 

1 50C 

200 



Si 

D04 

78 

E7C3 

200 

12 

150 

200 



175 

1.3 

12 

150 

lOu 

1 Om 

150 

200 



S. 

D04 

79 

MR1 122 

200 

12 

1 50C 

300 § 



190J 

1 0 

12 

25C 

500u 



200 



SiA 

D04 

80 

TR1122 

200 

12 

150C 

300 § 



190J 

1 2 

12 

25C 

50u 

4Om0 

1 50C 

200 



Si 

D04 

81 

UR123DA 

200 

12 

1 50S$ 

240 



175S 

1.2 

12 

25 


3 Om 

1 50S 

200 



Si 

D010 

82# 

SU212 

200 

12 

175C$ 

150 



175S 

1 2 

12 

25 


4.0m 

1 50C 

200 



SiA 

M80 

83 

VTE200 

200 t 

12 5 

100C 

250 

8.3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5 Om 

180 

200 

700 


SiA 

Z62* 

84 

VTF200 

200 t 

12 5 

100C 

250 

8.3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5.0m 

180 

200 

700 


SiA 

Z62* 

85 

VTG200 

200 t 

12 5 

100C 

250 

8.3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5 Om 

180 

200 

700 


SiA 

Z62* 

86 

MT20 

200 

14 

1 50B 

240 



185B 

1 0 A 

14 

150B 

IOOuA 






SiA 

D04 

87v 

HEP153-RT 

200 

15 

25$ 

250 



175T 










Si 

D05 

88t 

HEPR0162-RT 

200 

15 

25$ 

250 



17 5 T 










Si 

D05 

89t^ 

i 15PT2$ 

200 

15 

40A 

250 

10m 


150J 

2.0 

15 



25m 

150 

200 



Si 

M589 

90# 

SC215 

200 

15 

50A 

150 



160 J 

1.1 

15 

25A 

lOOu 

.50m 

100A 

200 



SiA 

D04 

91 

SCDA2 

200 

15 

55A 

300 



150A 

1 0 

30 

25A 

lOu 

lOOu 

100A 

200 



Si 

M497 

92 

SCNA2 

200 

15 

55 A 

300 



150A 

1 0 

3.0 

25A 

lOu 

10Ou 

10OA 

200 



Si 

M497 

93 

SCPA2 

200 

15 

55A 

300 



150A 

1 0 

3.0 

25A 

lOu 

lOOu 

10OA 

200 



Si 

M497 

94 

15GS2 

200 

15 

75C 

150 

8 3m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

200 



SiA 

DO 40 

95# 

5M20 

200 

15 

79B 

300 

10m 


130A 

1 3 t 

50 

130J 


5.0m 


200 



Si 

S 193a 

96 

1N1079 

200 

15 

100A 

150 § 

4.0m 


170C 

1 5 

15 

25A 

20m 



200 



Si 

S68d 

97 

20Q3 

200 

15 

100A$ 

150 

4.0m 


150 

1.5 

15 

25 


20m 

25 

200 



Si 

S68 

98# 

RN2015 

200 

15 

100C 

350 

10m 

25 

125C 

1 2 

15 t 

25 


3.0m 

1 25C 

200 



SiA 

D05 

99# 

SR10F4S 

200 

15 

115C 

200 



150J 

1 2 t 

40 

25C 


1.5m0 

1 50J 

200 



Si 

M337a 

100# 

SR10N4S 

200 

15 

1 15C 

200 



150J 

1.2 t§ 

40 

25C 


1 5m 

1 50J 

200 




Cl 12 

101# 

S2AN15 

200 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3 Om 


200 



SiA 

S3240 

102# 

S2BN15 

200 

15 

120B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


200 



SiA 

S32O0 

103 

368D 

200 

15 

125C 

240 

8.3m 


180 J 

1.3 

15 

25C 


2.Om0 

130C 

200 



Si 

D04 

104 

409D 

200 

15 

1 25C 

250 

8.3m 


175J 

1.3 

15 

25C 


2 Om0 

175J 

200 



Si 

D04 

105 

BYY22 

200 

15 

135C 

100 § 

1 


150J 

.90 

1.0 

25 


2.0m 

1 25C 

200 



Si 

S72c 

106 

BYY23 

200 

15 

135C 

100 § 

1 


150J 

90 

1 0 

25 


2.0m 

1 25C 

200 



Si 

S72c 

107# 

SR10J4S 

200 

15 

HOC 

200 

8 3m 


175 

1 2 

40 

25C 


3.0m 

175J 

200 

400 

300u 

SiA 

M337 

108 

1N3210 

200 

15 

1 50C 

250 

8 3m 


175C 

1 5 

40 

25C 

1 Om 

10m 

150C 

200 



Si 

S4n 

109 

703D 

200 

15 

150 

250 

8 3m 

15 

175J 

1 2 

40 

25 

2 0m 

5 Om 

175J 

200 



SiA 

M78 

110 

F3C3 

200 

15 

1 50C 

200 



175J 

1.3 

30 

25C 


1.0m 

1 50C 

200 


. 
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5. F 

IECT 

IFIERS 




IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG 
(3) TEMPERATURE, and (4) Ti 

FWD CURRENT 
?E No. 


4J 

X 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT | 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





fV) 

(A) 

f°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 # 

16F20 

200 

16 

10OB 

350 

10 m 

17 

190 

55 

16 

100 


2 5m 

175 

200 



Si 

D04 

2 

1N3618 

200 

16 

155B$ 

300 



175B 





2 .0m 

175B 

200 



SiA 

D04 

3 

2020 

200 

16 5 

25A 

200 


4 0 0 

150A 

60 0 

19 

25A 


1 Om0 

150C 

200 

400 


SiA 

D04#A 

4# 

SK203K 

200 

17 5 

85C 

230 

10 m 


1 50J 

1.4 

50 

25A 

20 u 

500u 

150C 

200 



SiA 

DO40 

5 

S5978D,9D 

200 

18 





150C 

1.2 










Alss# 

6 #_. 

BYY20/200 

200 % 

18 

25 

200 

10 m 


175J 

1 05 

18 

25 


2 .0m 

125 

75 



Si 

M38 

7# 

BYY21/200 

200 % 

18 

25 

200 

10 m 


1 75J 

1.3 

60 

25 


2 .0m 

125 

75 



Si 

M38 

8 # 

S2BR8 

200 % 

18 

1 20B 

188 


18 

140B 

.60 0 

18 

25 


10 m 

125 

200 



Si 

SI 22a 

9 

40210 

200 

18 

1 50C 

250 § 



1 75A 

65Om0 

18 

150C 

10Ou 

2 5m0 

150C 

200 



SiA 

DO50 

10 

V200 

200 

18 

150 

300 



175 

1 7 

18 

25 


2 .0m 

25 

200 



Si 

D021 

1 1 

1N2274 

200 

20 

25$ 

400 



150 

60 

20 

25 


1 .0m 

150 

200 



SiA 

D04 

12 # 

22R2 

200 

20 

25A 

250 § 

10 m 

25 

150J 

50 

20 

25J 


4.5m 

150J 

200 



Si 

DO50 

13# 

MA252 

200 

20 

25$ 

100 



150 





6 .0m 

125 

125 



SiA 

S72a 

14# 

1S931 

200 

20 

40A 

1 Ik 

10 m 


1 50J 

1.05 A 

40 

25A 


10 m 

150J 

200 



SiA 

S51 

15v# 

20 PM2t 

200 

20 

40A 

250 

10 m 


1 50J 

2.0 

20 



25m 

150 

200 



S. 

M587 

16# 

S8B20 

200 

20 

40A 

100 

10 m 


150J 

1.05 A 

40 

25A 


10 m 

25A 

200 



SiA 

S51 

17# 

S20-02F 

200 

20 

50 

600 

10 m 


150 

1.1 

60 

25 

lOu 


25 

200 



Si 

S19p 

18#_ 

21PT20 

200 1 

20 

10OB 

360 § 

8.3m 


1 70J 

1.2 r 

20 

25 


1 ,6m 

140B 

200 



Si 

M47 1 

19# 

BYX28/200,A,B 

200 

20 

100 

350 

10 m 


175J 

1 35 

60 

25 


3.0m 

125 

85 



Si 

Z590 

20 

TR200 

200 

20 

100C$ 




1 75A 

2.0 




1 Om0 

100C 

200 



Si 

D05 

21 

A40B 

200 

20 

1 10B 

300 



175B 

1.2 

20 

25J 

1 .0m 



200 



Si 

S88 

22 

A41B 

200 

20 

1 IOC 

300 



1 75J 

1.2 

20 

25J 

1 Om 



200 



Si 

S88 

23 

A44B 

200 

20 

1 IOC 

300 



175J 

1 2 

20 

25J 

1 Om 

8 .Om0 

1 50J 

200 



Si 

M760 

24# 

1S172 

200 

20 

120B 

400 



175 

1.6 

100 

25J 


12 m 

175J 

200 



SiA 

SI 02 

25# 

S2AN20 

200 

20 

1 20B 

250 



1 50J 

48Om0 

20 



3.0m 


200 



SiA 

S3240 

26# 

S2BN20 

200 

20 

120B 

250 



1 50J 

48Om0 

20 



3.0m 


200 



SiA 

S32O0 

27 

417D 

200 

20 

150C 

350 

8.3m 


1 75J 

1 05 

20 

25C 


2 OmE) 

150C 

200 



Si 

D05 

28 

F4C3 

200 

20 

150C 

600 



1 75J 

1.3 

50 

25C 


2 0m 

1 50C 

200 



Si 

D05 

29 

TM29 

200 

21 

75C 




190S 

1 2 

12 

25 


2 .Om0 

150 

200 



Si 

SI 45 

30# 

3WM2 

200 

21 

100C 

220 § 

10 m 


125J 

1 4 

60 

100C 


14m 

125J 

200 



Si* 

S8 

31 

1N2784 

200 

22 

40A$ 

200 



175C 

1.5 

25 

25C 


1 .0m 

150C 

200 



Si 

DO40 

32 

MR752 

200 t 

22 

60 

400 



1 75J 

900m 

6.0 

25A 

250u 

1 Om 

150J 

200 



SiA 

A264 

33 

1N3964 

200 

22 

1 20C$ 

200 


4 0 0 

150A 

.60 0 

26 

25A 


1 Om0 

150C 

200 

400 


SiA 

D04A# 

34 

INI194A 

200 

22 

150 

100 

1 


200J 

1.2 

60 

25C 


5 Om 

175C 

200 



Si 

D05 

35 

1N1455 

200 

25 





190J 

1 5 

25 

25J 

25m 






Si 

M56d 

36# 

25B20TT 

200 

25 


700 

20 m 


1 50A 




20 m 



200 




M563 

37 

1N3493 

200 

25 

25C 

300 

8 3m 


1 75C 

1 7 

18 

150C 

1 Ou 

8 Om 

150C 

200 



Si 

D021 

38v 

HEP600-RT 

200 

25 

25$ 

300 



1751 










Si 

DO210 

39v 

HEP601-RT 

200 

25 

25$ 

300 



1 75T 










Si 

D021 

40v 

HEPR0222-RT 

200 

25 

25$ 

300 



1 75t 










Si 

DO210 

41 

PB20T 

200 

25 

55 

300 

8.3m 


150 

1 0 

3.0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

200 



Si 

M542 

42 

PBU20t 

200 

25 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

3.0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

200 



Si 

M542a 

43v 

S25A20 

200 

25 

55 

300 

8 3 


150 

1 0 

3.0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

50 



Si 

M542 

44# 

4AF2 

200 

25 

60A 

350 § 

10 m 

80 

190J 

95 

25 



3 Om 

1 50J 

200 



Si 

M324b#0 

45# 

4AF2LV 

200 # 

25 

60A 

350 § 

10 m 

80 

190J 

95 

25 



3.0m 

150J 

200 



Si 

M324d#D 1 

46 

25P20 

200 

25 

100C 

300 



175J 

7 0 0 

25 t 

25C 


7 Om0 

150C 

200 



SiA 

M38ab0 

47# 

BYX21/200 

200 

25 

100 

300 

10 m 


175J 

1.45 

60 

25 


3 Om 

125 

85 



Si 

M3240 

48 

VT200T 

200 t 

25 

100 

250 

8.3m 


180 

1 5 

25 

25 


5 0 

180 

200 

700 


SiA 

M560 

49 

VTA200 

200 r 

25 

100C 

250 

8.3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5 Om 

180 

200 

700 


SiA 

Z62* 

50 

VTB200 

200 t 

25 

100C 

250 

8.3m 

4 0 

180J 

1.5 

25 

25C 


5.0m 

180 

200 

700 


SiA 

Z62* 

51 

VTC200 

200 t 

25 

100C 

250 

8 3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5 Om 

180 

200 

700 


SiA 

Z62* 

52 

VTD200 

200 t 

25 

100C 

250 

8 3m 

4 0 

180J 

1.5 

25 

25C 


5 Om 

180 

200 

700 


SiA 

Z62* 

53 

VY200XT 

200 t 

25 

100 

150 

8 3m 


150 

1.8 

25 

25 

2 0 

5 0 

150 

200 



SiA 

M560 

54# 

BYX21L400 

200 

25 

120C 

250 

10 


175J 

1.6 t 

80 

25J 


3.0m 

125J 

180 



Si 

M8Oa0 

55# 

SR20F4S 

200 

25 

120C 

400 



150J 

1.2 t 

80 

25C 


1.5m0 

150J 

200 



Si 

M337a 

56# 

SR25A4S 

200 

25 

120C 

600 



1 50J 

1.2 t§ 

80 

25C 


3.0m 

150J 

200 




S249b 

57# 

DD7123 

200 

25 

139B 

400 

10 m 

30 

175S 

1 3 

25 

25B 

lOu 

500u 

150C 

200 



SiA 

S 5 2dtZl 

58# 

4AF2LH 

200 # 

25 

140A 

350 § 

10 m 

80 

190J 

95 

25 



3.0m 

150J 

200 



Si 

M324c#£ 

59# 

4AF2PLH 

200 0 

25 

140B 

400 § 

10 m 


190 

.55 0 

25 t 

25A 


2 0m 

150B 

200 



Si 

M324c 

60# 

4AF2PLV 

200 0 

25 

1 40B 

1 400 § 

10 m 


190 

.55 0 

25 t 

25A 


2 .0m 

150B 

200 



Si 

M324d 

61# 

4AF2PPF 

200 0 

25 

140B 

400 § 

10 m 


190 

55Om0 

25 t 

25A 


2 .0m 

150B 

200 



Si 

M324f0 

62# 

4AF2PPP 

200 0 

25 

140B 

400 § 

10 m 


190 

55Om0 

25 t 

25A 


2 .0m 

150B 

200 



Si 

M324e0 

63 

INI 194 

200 * 

25 

1450 

125 


30 

190J 

1.4 

30 

25J 

lOu 



200 



Si 

S29 

64 

1N2156 

200 0 

25 

145B 

400 



200J 

60 0 

25 

145B 


4.Om0 

145B 

200 



Si* 

DO 50 

65 

418D 

200 

25 

145C 

400 

8.3m 


175J 

1 1 

25 

25C 


2 Om0 

145C 

200 



Si 

D05 

66 

F5C3 

200 

25 

150C 

600 



175J 

1.3 

90 

25C 


2 0m 

150C 

200 



Si 

D05 

67 

PBT20$ 

200 

27 5 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

3.0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

200 



Si 

M543 

68 # 

ZR32C 

200 

30 

20A$ 

400 

10 m 


1 40A 

1 2 

30 

25 

500u 

2 0m 

100 

200 



SiA 

S38 

69 

1N 1436 

200 

30 

25B 

160 

1 

38 

175A 

1 2 

60 

25 


5 Om 

150B 

200 




SI 43 

70 

3120 

200 

30 

25A 

200 


4 0 0 

150A 

.60 0 

34 

25A 


1 Om0 

150C 

200 

400 


SiA 

D05#A 

71v# 

30PT2$ 

200 

30 

40A 

250 

10 m 


150J 

2.0 

30 



25m 

150 

200 



Si 

M590 

72 

PBC20 

200 

30 

55C 

300 



150C 

1 0 

3.0 

25C 

lOu 

10Ou 

100C 

200 



Si 

M4470 

73 

1N3661 

200 t 

30 

100C$ 

400 § 



1 75C 

.70 0 

25 

25 


4.Om0T 

150 

200 



Si 

D021 

74 

PZ140B 

200 t 

30 

100C 

400 



175C 

70 0 

20 

25C 


4 Om0 

150C 

200 

550 


Si 

DO210 

75# 

3C2 

200 

30 

1 IOC 

500 

10 m 


150J 

1 5 

30 

40A 


3 Om 

25 

200 



Si* 

S181 

76# 

S2AN31 

200 

30 

120B 

347 



150J 

6 OOm0 

30 



4.0m 


200 



SiA 

S3250 

77# 

S2BN31 

200 

30 

120B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4.0m 


200 



SiA 

S3210 

78 

G3C3 

200 

30 

150C 

1 5k 



175J 

1.3 

200 

25C 


5.0m 

150C 

200 



Si 

D08 

79# 

15AN20 

200 

34 

20A 

500 

10 m 


140B 

7OOm0 

25 

25A 


20 m 

120 J 

200 



Si 

S241a0# 

80 

1N1459 

200 

35 





190J 

1 5 

35 

25J 

25m 






Si 

M56d 

.8.1#- 

DD.713 

200 * 

35 

25A 




100 A 

92 

35 

25A 


1 Om 

150A 

200 



Si 

SI 25c 

82t 

HEPR0253-RT 

200 

35 

25$ 

400 



190t 










Si 

D05 

83 

1N4525 

200 

35 

115C 

500 


20 

175C 

1.4 

35 



3 5m 

1 15C 

200 

250 


Si 

D05 

84 

INI 186 

200 

35 

140C 

500 

8.3 


140C 

1 7 

35 

140C 







Si 

S29a 

85# 

32R2 

200 

35 

1 40C 

500 § 

10 m 


200J 

1 3 

35 

25C 


10 m 

150C 

200 



SiA 

DO50 

86 

371D 

200 t 

35 

140C 

500 

8.3m 


190J 

1.2 

35 

25C 


20 m 

190J 

200 



Si 

D05 

87 

127350B 

200 

35 

150 

500 

8 3m 


200J 

1.3 

35 

25C 


5.Om0 

150C 

200 



S. 

D021 

88 # 

SUT201K 

200 

36 

85C 

600 

10 m 


150J 

1 6 

90 

25A 

200 u 

3 Om 

150C 

200 



SiA 

DO50 

89 

1N250A 

200 

37 

120C$ 

600 



175J 

1 5 

50 

25 


2 0m 

150C 

200 



Si 

D05 

90 

1N250B 

200 

37 

1 20C$ 

350 



175J 

1.5 

50 

25 


2 .0m 

150C 

200 



Si 

D05 

91 

INI304 

200 

37 

120C$ 

600 



1 75C 

1 5 

50 

25 


2 0m 

150C 

200 



Si 

D05 

92# 

40B20TT 

200 

40 


1 Ik 

20 m 






20 u 



200 




M563 

93# 

BYX52-300 

200 

40 

25C 

650 



175J 

1.8 

150 

25J 


1 .6m 

125J 

200 



Si 

DO50 

94# 

1S936 

200 

40 

40A 

2 7k 

10 m 


150J 

1 05 

100 

25A 


20 m 

150J 

200 



SiA 

# 

95 

S12C20 

200 

40 

40A 

2.7k 

10 m 


150J 

1.05 

100 

25 


20 m 

25A 

200 



SiA 

# 

96# 

K2040 

200 

40 

90C 

800 

10 m 

44 

125C 

1.2 

40 t 

25 


4.0m 

125C 

200 



SiA 

S245 

97# 

6WM2 

200 

40 

100C 

650 § 

10 m 


125J 

1.4 

110 

100C 


14m 

125J 

200 



Si* 

S8 

98# 

10M20 

200 

40 

104B 

800 

10 m 


130A 

1.2 t 

120 

130J 


10 m 


200 



Si 

S4s 

99V# 

4C2 

200 

40 

1 IOC 

700 

10 m 


150S 

1.5 

40 

40A 

3.0m 

12 m 

150 

200 



Si* 

S181 

100 

419D 

200 

40 

120C 

500 

8.3m 


175J 

1.2 

40 

25C 


2 .Om0 

120C 

200 



Si 

D05 

101# 

S2AN40 

200 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


200 



SiA 

S3250 

102 # 

S2BN40 

200 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


200 



SiA 

S321E) 

103 

40HF20 

200 t 

40 

140C 

500 § 

8 3m 


180J 

1.3 

40 t 

140C 


7.Om0 

140C 

200 



SiA 

S21e0 

104 

INI186A 

200 

40 

150 

200 

1 


200J 

1.1 

100 

25C 


5 Om 

175C 

200 



Si 

D05 

105# 

BYZ14 

200 

40 

150J 

800 

10 m 


150J 

.80 

1.0 

25C 


10 m 

150J 

400 



SiA 

S72i 

106# 

BYZ15 

200 

40 

150J 

800 

10 m 


150J 

.80 

1.0 

25C 


10 m 

150J 

400 



SiA 

S72k 

107 

G4C3 

200 

40 

150C 

1 5k 



175J 

1.3 

200 

25C 


5.0m 

150C 

200 



Si 

D08 

108 

127351B 

200 

44 

150 

700 

8 3m 


200J 

1.3 

44 

25C 


5.0mCZl 

150C 

200 



Si 

D021 

109# 

25AN20 

200 

45 

20A 

700 

10 m 


140B 

7OOm0 

40 

25A 


20 m 

120 J 

200 



Si 

S241a0# 

110 

TR324 

200 

45 

50C 

300 



175C 

1.5 

50 

25C 

1.0mA 

8 OmtZl 

150 

200 



Si 

M78 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV. (2) MAX AVG FWD CURRENT 



u 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

Uat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





jyj. 

(A) 

c cl 

(A]_ 


(W) 

rc) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) ^ 

rci 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N2449 

200 

45 

66 c 

300 



1 75B 

1 1 

2 b 

IS 


5 Om0 

1 50B 

loo 



"51a 

DUS 

2 

1N1463 

200 

50 





190J 

1.5 

50 

25J 

50m 






Si 

M56c 

3 

SLEA2T 

200 

50 


150 

16m 



1.0 

3.0 

25 

5.0u 

lOOu 

100 

200 



Si 

M546 

4# 

MA262 

200 

50 

25$ 

250 



150 





1 1m 

125 

200 



SiA 

S72 

5 

1N2788 

200 

50 

40A$ 

600 



175C 

1.5 

100 

25C 


2 .0m 

150C 

200 



Si 

DO50 

6 

1N413B 

200 

50 

100C 

525 § 



175C 

1 5 

50 

1 75C 


25m 

175C 

200 



Si 

D08 

7# 

SL203A,K 

200 t 

50 

100C 

150 


10 

1 50C 

1.2 

10 

25C 

50u 

1 5m 

1 50C 

200 



SiA 

DO40 

8 

1N3968 

200 

50 

120C$ 

600 


7.0 0 

1 50A 

.60 0 

60 

25A 


2 Om0 

150C 

200 

400 


SiA 

D05A# 

9 

50C20 

200 

50 

140 

400 

1 

55 

190J 

1.1 

50 

25 


20 m 

150 

50 



Si 

DO5A0 

10 

1N2174 

200 

50 

150C 

525 



1 75C 

1.5 

50 

150C 


25m 

150C 




Si 

D08 

1 1 

1 164B 

200 

50 

150 

1 .0k 

8 3m 


200J 

1.2 

40 

25C 


4.Om0 

175J 

200 

550 


Si 

D05 

12 

MR 1203 

200 

50 

150C 

800 

8 3m 


190J 

.40 0 

50 

1 50C 


10 m 

150C 

200 



Si 

M2260 

13# 

S500-2 

200 

55 

50 

3.7k 

20 m 


120 

1 2 

500 

50 

1 .0m 



200 



Si 

Ml 89 

14# 

S2AN55 

200 

55 

1 25B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6 Om 


200 



SiA 

0 

15# 

S2BN55 

200 

55 

1 25B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6 Om 


200 



SiA 

S3220 

16# 

S2GN55 

200 

55 

125B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6 Om 


200 



SiA 

S3220 

17 

1N2461 

200 

60 

60C 

450 



1 75B 

1 1 

30 

25 


5.Om0 

150B 

200 



SiA 

D05 

18# 

SB201K 

200 

60 

85C 

700 

10 m 


1 50J 

1.7 

210 

25A 

200 b 

3 Om 

150C 

200 



SiA 

S168a0 

19# 

SBT201K 

200 

60 

85C 

700 

10 m 


1 50J 

1 7 

210 

25A 

200 b 

3 Om 

1 50C 

200 



SiA 

S168a0 

20 

1N2131 

200 

60 

100C 

700 § 



1 75C 

1 4 

60 

1 15C 


30mA 

175C 

160 



Si 

D05 

21 

1N2131A 

200 

60 

100C 

900 § 



200C 

1 3 

60 

140C 


30mA 

200C 

160 



Si 

D05 

22 # 

KS2060 

200 

60 

1 IOC 

1 5k 

10 m 

67 

150C 

1 2 

60 t 

25 


5 Om 

125C 

200 



SiA 

S245 

23# 

25G20 

200 

60 

112B 

850 § 

10 m 

60 

190B 

.55 0 

25 

25A 







Si* 

DO50 

24# 

20M20 

200 

60 

126B 

1 Ok 

10 m 


1 75A 

1.5 t 

180 

175J 


10 m 


200 



Si 

S4t 

25 

H5C3 

200 

60 

150C 

3 Ok 



1 75J 

1 3 

300 

25C 


10 m 

150C 

200 



Si 

D09 

26 

TR203 

200 

65 

75C 




1 75C 

1 5 

100 

25C 


5 Om0 

150C 

200 



Si 

D05 

27# 

45AR20 

200 

70 

25A 

1 .1k 

10 m 


140B 

70 0 

90 

25A 


25m 

120 J 

200 



Si 

S8i# 

28 

1N4136 

200 

70 

100C 

750 § 



175C 

1 6 

70 

100C 


48m 

175C 

200 



Si 

D05 

29# 

BYX34/200 

200 

70 

100B 

1 Ok 

10 m 

30 

1 50J 

1 7 

250 

150J 


25m 

1 25 J 

200 

515 


Si 

S12c0 

30# 

S2AN71 

200 

70 

120B 

1 .2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


200 



SiA 

0 

31# 

S2BN71 

200 

70 

120B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6 .0m 


200 



SiA 

S3230 

32# 

S2GN71 

200 

70 

1 20B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6 .0m 


200 



SiA 

S3220 

33 

70H20 

200 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 t 

125C 


1 Om0 

125C 

200 



Si* 

DO50 

34 

70H20A 

200 t 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1.3 

70 

1 25C 


1 Om0 

125C 

200 



SiA 

DO50 

35 

1N1399 

200 t 

70 

150C 

1 2k 



190J 

1 25 

70 

1 50C 


30m 

150C 

200 



Si 

S14b 

36 

1N3142 

200 

70 

150C 

1 .2k 



175S 

90 A 

70 

190J 


15m0 

150C 

200 



Si 

S206 

37 

CH109B2 

200 

70 

150C 

1 5k 

8.3m 


200C 

1 3 A 

150 

150C 


15m0 

150C 

200 



Si* 

S53A 

38 

J4C3 

200 

70 

150C 

4 Ok 



1 75J 

1 2 

300 

25C 


10 m 

150C 

200 



Si 

D09 

39 

J5C3 

200 

70 

150C 

4 Ok 



1 75J 

1.2 

300 

25C 


10 m 

150C 

50 



Si 

D09 

40 

20JH3 

200 

72 


150 

4 Om 


10 OA 

1 2 









Si 

s i iftzi 

41 

1N1467 

200 

75 





190J 

1 5 

75 

25J 

50m 






Si 

M56c 

42# 

10WM2 

200 

75 

100C 

1 Ok§ 

10 m 


125J 

1 5 

200 

100C 


20 m 

125 J 

200 



Si* 

M43a 

43v 

75E20 

200 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

200 



Si 

S83aA0 

44 

75F20 

200 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1.0 

90 

25C 


40m 

25C 

200 



Si 

M56aA0 

.45#. 

1S9410 

200 

80 

40A 

5 4k 

10 m 


150J 

1.05 

200 

25A 


40m 

150J 

200 



SiA 

M26# 

46# 

S16B20 

200 

80 

40A 

5 4k 

10 m 


1 20J 

1 05 A 

200 

25A 


40m 

25A 

200 



SiA 

M26# 

47# 

8C2 

200 t 

80 

100 J 

1 2k 


100 

150J 

1.3 

80 

100C 


5 Om0 

25J 

200 



Si* 

SI 10a 

48 

1N147 1 

200 

100 





190J 

1.5 

100 

25J 

60m 



100 



Si 

M56f 

49 

ST620 

200 

100 

25 A 

1 6k 



190J 

1 2 

100 

25A 


5 Om 

25 

200 



Si 

Z29 

50# 

70BN20 

200 

100 

40A 

1 .8k 

10 m 


1 40B 

70 0 

130 

25A 


30m 

120J 

200 



Si 

S8k0# 

51^ 

101R2S 

200 

100 

50C 

1 6k 



1 75J 

1.6 

500 

25 

25m 


1 75J 

200 



Si 

S3 5 7 . 

52 

1N2429 

200 

100 

75C 

950 



1 75B 

1 1 

50 

25 


10 m0 

150B 

200 



SiA 

D08 

53# 

1OC20 

200 t 

100 

100 J 

1.5k 


120 

1 50J 

1 2 

100 

100C 


5 Om0 

25J 

200 



Si* 

SI 10a 

54# 

1S432R 

200 

100 

105B 

1 6k 



1 75J 

1.6 

500 

25J 


25m 

175J 

200 



SiA 

S12f 

55# 

SR100K4S 

200 

100 

120C 

1 6k 



120T 

1.0 t 

105 

25C 


6 Om 

150J 

200 



Si 

M228d 

56 

1N3289 

200 

100 

130C 

1 6k 

8 3m 


200C 

1 5 

100 

130C 


24m 

130B 

200 



Si 

D08 

57 

1N3289A 

200 

100 

130C 

2 3k 



200C 

1 25 

100 

130G 


24m 

130C 

200 



Si 

D08 

58 

1N3289R 

200 

100 

130B 

1 6k 



200A 

900m 

100 

200 J 


22 

200J 

200 



Si 

D08 

59 

A70B 

200 

100 

130B 

1 .6k 

8.3m 


200J 

6 OOm0 

100 

130B 


9 5m 

130B 

200 



Si 

D08 

60 

A71B 

200 

100 

130B 

1 .6k 

8.3m 


200J 

6 OOm0 

100 

130B 


9.5m 

130B 

200 



Si 

D08 

61 

MR1213SB 

200 

100 

135C 

2 .0k§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

200 



SiA 

S199 

62 

MR1213SL 

200 

100 

135C 

2 .0k§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

200 



SiA 

S87a 

63 

MR1813SB 

200 

100 

135C 

2 .0k§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

200 



SiA 

S199m 

64 

MR1813SL 

200 

100 

135C 

2 .0k§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

200 



SiA 

S87f 

65 

100E20 

200 

100 

150C 

2 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

200 



Si 

S83A0 

66r 

100F20A 

200 

100 

150C 

2 .0k 

4 Om 


190J 

1.0 

140 

25C 


40m 

25C 

200 



Si 

M56aA0 

67 

150L20A 

200 t 

100 

1 50C 

3.0k§ 

8.3m 


200J 

1.2 

150 t 

150C 


16m0 

150C 

200 



Si* 

DO3O0 

68 

1N3972 

200 

104 

120C$ 

1 5k 


12 0 

150A 

60 0 

120 

25A 


5 Om0 

150C 

200 

400 


SiA 

D08A# 

69 

S4220 

200 

104 

1 20C 

1.5k 


2.5 00 

1 75J 

.60 0 

104 

25A 


5.Om0 

150C 

200 

400 


Si 

D08A 

70# 

S 200-02F 

200 

1 10 

50 

4.0k 

10 m 


150 

1.3 

600 

25 

20 m 



200 



Si 

Ml 89a 

71 

1N1663 

200 

116 

120C 

3.0k 



175J 

1.3 

200 

25 


10 m 

150 

200 



Si 

S14d 

72 

10912B 

200 

125 

150 

1.7k 

8 3m 


200J 

1.3 

125 

25C 


1 Om0 

150C 

200 



Si 

D08 

73# 

125BN20 

200 

130 

20A 

3.0k 

10 m 


140B 

7OOm0 

180 

25a 


40m 

120J 

200 



Si 

S12Oa0# 

74# 

BYX32/200 

200 t 

130 

135C 

1 .6k 



190J 

1.7 

500 

190J 


20 m 

175J 

200 



SiA 

S2O3b0 

75 

1N1475 

200 

150 





190J 

1.5 

150 

26J 

60m 



100 



Si 

M56f 

76 

1N2439 

200 

150 

75C 

1 2k 



1 75B 

1.1 

70 

25 


10 m 

150B 

200 



SiA 

D08 

774# 

15C2 

200 

150 

90C 

2 .0k 

10 m 


1 50S 

1.5 

150 

40A 

6 Om 

30m 

150 

200 



Si 

S12j 

78 

1N3086 

200 

150 

100C 

3.0k§ 



200C 

1.2 

150 

1 50C 


17m 

1 50C 

200 



Si 

D030 

79 

1N4588 

200 

150 

1 10 

3.0k 



200A 

1.4 

150 

1 10 


30m 

200 

200 



Si 

DO80 

80# 

S2PN125 

200 % 

150 

1 10B 

3 3k 



1 50J 

1.1 

150 



30m 


200 



Si* 

S3190 

81# 

S2BR125 

200 % 

150 

1 15B 

3.3k 



1 50J 

1.1 

150 



40m 


200 



Si* 

F19 

82# 

S2KN125 

200 % 

150 

1 15B 

3.3k 



170J 

1.1 

150 



30m 


200 



Si* 

F8O0 

83# 

45M20 

200 

150 

1 16B 

3.0k 

10 m 


1 75A 

1.5 t 

500 

175J 


20 m 


200 



Si 

S8m 

84# 

SU201A.K 

200 t 

150 

120C 

600 


30 

150C 

1.2 

30 

25C 

200 u 

2 .0m 

150C 

200 



SiA 

S168a0 

85# 

S2LN125 

200 % 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


200 



Si* 

M5210 

86 

150K20A 

200 t 

150 

150C 

3.0k§ 

8 3m 


200J 

1.2 

150 t 

1 50C 


16m0 

150C 

200 



Si* 

DO80 

87 

ST720 

200 

160 

25A 

3.0k 



190J 

1.2 

160 

25A 


40m 

25 

200 



Si 

Z28 

88 

ST1020 

200 

160 

25 

3.0k 



190J 

1 2 

160 

25 


40m 

25 

200 



Si 

Z27 

89# 

ST1 

200 

160 

1 IOC 

3.8k 

10 m 

190 

150C 

1.3 

160 t 

25 


4.0m 

125C 

200 



SiA 

S245a 

90 

S5120 

200 

160 

120C 

2 .2k 


3 0 00 

1 75J 

.60 0 

160 

25A 


1 Om0 

150C 

200 

400 


SiA 

D09A 

91 

1N 1284 

200 * 

160 

125C 

1.3k 



190J 

1 3 

210 

25J 


40m 

25 

200 



Si 

S14g 

92 

1N 1294 

200 * 

160 

125C 

1 3k 



190J 

1.3 

210 

25J 


40m 

25 

200 



Si 

S8e 

93 

1N3263 

200 t 

160 

125C 

2 Ok 



190J 

1.25 

160 

1 25C 


12 m 

125C 

200 



Si 

DO90 

94 

160E20 

200 

160 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

160 

25C 


40m 

25C 

200 



Si 

S83A0 

95 

175E20 

200 

175 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

175 

2BC 


40m 

25C 

200 



Si 

S83A0 

96 

175F20 

200 

175 

150C 

5.0k 

4 Om 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

200 



Si 

M56aA0 

97# 

200BN20 

200 

180 

20A 

7 5k 

10 m 


1 40B 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

120 J 

200 



Si 

S12Oa0# 

98 

SCDAS2 

200 

200 

55A 

900 



1 50A 




50u 

500u 

100A 

200 



Si 

M495 

99 

SCNAS2 

200 

200 

55A 

900 



1 50A 




50u 

500u 

100 A 

200 



Si 

M495 

100 

SCPAS2 

200 

200 

55A 

900 



1 50A 




50u 

500u 

100 A 

200 



Si 

M495 

101 # 

T21A 

200 

200 

1 IOC 

3.8k 

10 m 

240 

150C 

1.3 

200 t 

25 


4.0m 

125C 

200 



SiA 

S246 

102 

200UB20 

200 

200 

1 15C 

3 5k§ 

8 3m 


165 J 

1.25 

200 t 

1 15C 


1 Om0 

1 15C 

200 



Si* 

S2790 

103# 

S2BN200 

200 % 

200 

120B 

4 Ok 


250 

150B 

6 OOm0 

190 

25B 


40m 

125C 

200 



Si 

S14e 

104 

41 ID 

200 

200 

130 

3 0k 

8 3m 


200J 

1 5 

125 

130C 


8 .Om0 

130C 

200 



Si 

D08 

105 

MR1223FB 

200 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20 m 

150C 

200 



SiA 

M227 

106 

MR1223FL 

200 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

.40 0 

160 

150C 


20 m 

150C 

200 



SiA 

M228 

107 

MR1223SB 

200 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

.40 0 

160 

150C 


20 m 

150C 

200 



SiA 

S199 

108 

MR1223SL 

200 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

.40 0 

160 

150C 


20 m 

150C 

200 



SiA 

S87b 

109# 

20C2 

200 

220 

100C$ 

3 3k 

10 m 


150 

1 2 

220 

25 


5.0m 

25 

200 



Si 

S184 

1 10 

4 10D 

200 

220 

1 IOC 

3 Ok 

8.3m 


190J 

1.3 

150 

11OC 


1 Om0 

1 10 

200 



Si 

D08 
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13) TEMPER 

VTURE. and (4) TV 

PE No. 


4J 

u 

MAX AVG FWD 

VIAX RATINGS @ 25°C| 


MAXIMUM FORWARD! 

VAX. F 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROf 

D 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

3 EAK 1 PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [y 

i/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

m 

(A) 

Js) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

°C) A 

(A) 

(A) 

°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



IT# 

1S2343 

200 

240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 


150J 

1.2 

4S<r 

25T 


30m 

150J 

200 



SiA 

mM 

24# 

FD200B4 

200 

240 

92C 

5.0k§ 

8.3m 


150J 

1.2 

400 

25C 


30m 

150J 

200 



SiA 

M568 

3 

1N1673 

200 * 

240 

120C 

1 .8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

200 



Si 

SMf 

4 

1N3164 

200 * 

240 

120C 

3.0k 



190J 

1.25 

240 

25C 


16m 

125C 

200 



Si 

S14f2 

5 

1N1333 

200 * 

240 

125C 

1 .8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

200 



Si 

S14f2 

6 

1N1379 

200 * 

240 

125C 

1 .8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

200 



Si 

S14H 

7 

240E20 

200 

240 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

200 



Si 

S83A0 

8 

240F20 

200 

240 

150C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

200 



Si 

M56aA0 

9 

ST820 

200 

250 

25A 

5.0k 



190J 

1.2 

250 

25 


50m 

25 

200 



Si 

Z27 

10 

ST920 

200 * 

250 

25A 

5.0k 



190J 

1.2 

250 

25 


50m 

25 

200 



Si 

Z28 

1lT# 

251F2S 

200 

250 

50 

4.5k 



175J 

1.45 

1 .0k 

25J 







Si 

S12f0 

12 

A96B V 

200 

250 

70C 

3 3k 

8.3m 


125J 

1.25 

250 

25 


16m 

70C 

200 



Si 

SI 20b 

13 

A97B 

200 

250 

70C 

3.3k 

8 3m 


125 J 

1.25 

250 

25 


16m 

70C 

200 



Si 

SI 20b 

144# 

25C2 

200 

250 

90C 

4 Ok 

10 m 


150S 

1.5 

250 

90C 

8 .0m 

45m 

150 

200 



Si 

S184 

15 

1N2057 

200 

’ 250 

100C 

4.5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

135C 


17m 

135 

160 



Si 

D09^ 

16 

CH119B v- 

200 t 

250 

100C 

4 Ok 



200S 

1.3 

250 

25C 


13m 

100C 

200 



Si 

DO80 

17# 

70M20 

200 

250 

107B 

4.0k 

10 m 


175A 

15 t 

800 

1 75J 


20 m 


200 



Si 

S8n 

18 

1N3976 

200 

250 

1 20C$ 

4.0k 


25 0 

150A 

.60 0 

250 

25A 


1 Om0 

150C 

200 

400 


SiA 

D09A# 

19# 

BYX33/200 

200 

250 

120A 

4 Ok 

10 m 


190J 

1.8 

1 .2k 

190J 


50m 

1 75J 

200 



SiA 

M2940 

20 

1N3736 

200 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 


200C 

1.1 A 

250 

130C 


16m 

130B 

200 



Si 

DO90 

21 

A90B 

200 

250 < 

130B 

4.5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


16m 

130B 

200 



Si 

D09 

22 

A91B 

200 

250 

130B 

4.5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


16m 

130B 

200 



Si 

D09 

23 

70S20 

200 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m[Z 

135C 

200 



Si* 

S8b0 

24 

70T20A 

200 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m[Z 

135C 

200 



Si* 

S8b(Z) 

25# 

S21N200H 

200 

270 

75C 

3.4k 

10 m 


175J 

1.45 

600 

25 A 

30m 

80m 

175C 

200 



SiA 

Ml 99 

26 

1N4047 

200 

275 

120C 

5.0k 



190J 

1.35 

275 

1 20C 


15m 

1 20C 

200 



Si 

DO90 

27 

CS131B 

200 t 

275 

1 20C 

4 Ok 



200 

1.3 

275 

25C 


16m0 

130C 

200 



Si 

D09 

28 

275E20 

200 

275 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

200 



Si 

S83A0 

29 

275F20 

200 

275 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

200 



Si 

M56aA0 

3(m 

S2EN270 

200 % 

290 

1 25B 

1 5k 

20 m 


160BT 

975 

340 



50m 

1 25B 

200 



Si* 

M307 

31# 

S2FN270 

200 % 

290 

1 25B 

1.5k 

20 m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

200 



Si* 

M357c 

32# 

S2GN270 

200 % 

290 

125B 

1.5k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

200 



Si* 

M357a 

334# 

S2HN270 

200 % 

290 

1 25B 

7 2k 

10 m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

200 



Si* 

M366a 

34# 

40C2' 

200 

300 

100C 

5 Ok 

10 m 


150J 


400 



10 m 

25J 




Si* 

M366 

35 

S2EN301 

200 

300 

10OB 

5 Ik 

10 m 

410 

10OB 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

200 



Si 

M307 

36 

S2FN301 

200 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

200 



Si 

M248 

37 

S2GN301 

200 

300 

100B 

5 Ik 

10 m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

200 



Si 

M248a 

38 

S2HN301 

200 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

200 



Si 

M370 

39# 

TA3002R 

200 

300 

100C 

6 Ok 

10 m 



1.4 

1 .0k 



15m 

150C 

200 




S316 

40# 

T31 

200 

300 

105C 

5 Ok 

10 m 

350 

150C 

1.3 

300 t 

25 


4.0m 

125C 

200 



SiA 

S246 

41 

300U20A 

200 t 

300 

1 20C 

5.0k§ 

8 3m 


200J 

1 4 

300 t 

120C 


16m0 

120C 

200 



Si* 

DO90 

42 

MR 1233FB 

200 

300 

135C 

5.0k 

8.3m 


190J 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

200 



Si 

M228b0 

43 

MR1233FL 

200 

300 

135C 

5.0k 

8.3m 


190J 

• 40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

200 



Si 

M227a0 

44 

MR 1233SB 

200 

300 

135C 

5.0k 

8.3m 


190J 

.40 0 

240 

150C 


35m 

1 50C 

200 



Si 

S199b0 

45 

MR 1233SL 

200 

300 

135C 

5.0k 

8.3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

1 50C 

200 



Si 

S87c0 

46# 

30C2 

200 

300 

150 

4.5k 







810m 

4.5 

150 

1 5 





47# 

S2EN290 

200 % 

310 

125B 

1 .6k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

200 



Si* 

M307 

48# 

S2FN290 

200 % 

310 

125B 

1 .6k 

20 m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

200 



Si* 

M357c 

49# 

S2GN290 

200 % 

310 

125B 

1 .6k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

1 25B 

200 



Si* 

M357a 

504# 

S2HN290 

200 % 

310 

125B 

7.2k 

10 m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

200 



Si* 

M366a 


S2EN310 

200 % 

330 

1 25B 

1.7k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

200 



Si* 

M307 

52# 

S2FN310 

200 % 

330 

1 25B 

1 7k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

200 



Si* 

M357c 

53# 

S2GN310 

200 % 

330 

1 25B 

1 7k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

200 



Si* 

M357a 

54# 

S2HN310 

200 % 

330 

125B 

1.7k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

200 



Si* 

M366a 

55# 

S2EN300 

200 % 

340 

1 25B 

2 .0k 

20 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

200 



Si* 

M307 

56y# 

S2HN300 

200 % 

340 

125B 

7.2k 

10 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

200 



Si* 

M307 

57#, 

«S2EN350 

200 % 

370 

125B 

2 Ok 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

200 



Si* 

M307 

58# 

S2FN350 

200 % 

370 

125B 

2 .0k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

200 



Si* 

M357c 

59# 

S2GN350 

200 % 

370 

125B 

2 0k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

1 25B 

200 



Si* 

M357a 

604# 

S2HN350 

200 % 

370 

1 25B 

7 8k 

10 m 


160Bt 

900m 

400 



50m 

1 25B 

200 



Si* 

M366a 

61 

A396B 

200 

400 

70C 

3.3k 

8.3m 


125C 

1.3 0 

400 

25 


16m 

70C 

200 



Si 

|M377a 

62 

1N 1479 

200 

400 

120C 

8 Ok 



190J 

1 1 

520 

25C 


75m 

25C 

200 



Si 

M56bA 

63 

1N3587 

200 

400 

120C 




190J 

1.1 

520 

25C 


75m 

25C 

200 



Si 

S83aA 

64 

A390B 

200 

400 

145 

4.5k 



200J 

.40 

400 

130C 


16m 

130C 

200 



SiA 

M377a 

65 

MR 1243FB 

200 

400 

150C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

200 



Si 

M227b0 

66 

MR 1243FL 

200 

400 

150C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

200 



Si 

M228a0 

67 

MR1243SB 

200 

400 

150C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

200 



Si 

S199c0 

68 

MR 1243SL 

200 

400 

150C 

8 .0k 

8.3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

200 



Si 

S87d0 

69 

450E20 

200 

450 

150C 

12 k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

200 



Si 

S83aA0 

70 

450F20 

200 

450 

1 50C 

12 k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

200 



Si 

M56bA0 

71 

783D 

200 

485 

130C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

1 9 

400 

130C 


1 Om0 

130C 

200 



Si 


72# 

S2GR311 

200 

490 

10OB 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


200 



SiA 

M522 

73# 

S2HR311 

200 

490 

100B 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


200 



SiA 

M523 

74 

500UDF20A 

200 t 

500 

130C 

9 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

200 



Si 

M448$ 

75 

A295B 

200 

500 

130C 

7.0k 

8.3m 


200J 





1 5m0 

130C 




Si 

S 132a 

76 

A296B 

200 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

77 

784D 

200 

650 

150C 

8 0k 

8.3m 


190J 

1.3 

500 

150C 


1 Om0 


200 



Si 


78 

MR 1263 

200 

650 

1 50C 

12 k 

8 3m 


190J 

•40 0 

650 

150C 


100 m 

150C 

200 



Si 

M228c0 

79 

MR2082HA 

[200 t 

750 

150C 

12 k 

8.3m 


150A 

.50 0 

750 

150C 

4 Om 

80m 

1 50C 

200 



SiA 

M228c#(Z 

80# 

S2BR501 

200 

830 

100B 

16k 

10 m 

850 

165J 

47Om0 

800 



20 m 

100B 

200 



SiA 

M4290 

81 

A540B 

200 

1 .0k 


10 k 



200J 

1.08 


150C 


50m 

200J 

300 



SiA 

M463 

82 

MR 1293 

200 $ 

1 Ok 

150C 

18k 

8.3m 


190C 

•40 0 

1 .0k 

150C 


200 m 

150C 

140 



SiA 

M306t 

83 

MR2102HA 

200 r 

1 100 

1 50C 

18k 

8.3m 


150A 

50 0 

1 Ik 

150C 

5 Om 

100 m 

1 50C 

200 



SiA 

M427#0 

84 

A570B 

200 

1.5k 

75C 

15k 

8 3m 


200J 

4OQm0 


130C 


50m 

200J 

200 



Si 

M463 

85 

LA300 

210 

75 

50A 

35 



150C 

1.0 

.75 

25A 

2 .0u 




399 



A lew 

86 

LAA300 

210 

1 0 

50A 

50 



150C 

90 

1.0 

25A 

2 .0u 




399 



Albc 

87 

LAB300 

210 

2 0 

50A 

80 



150C 

1.0 

2.0 

25A 

15u 




399 



Albc 

88 

LAC300 

210 

3 0 

25A 

300 



150C 

1.0 

3.0 

25A 

45u 




399 



A ley 

89# 

B4Y20-210M 

210 

20 

25A 

80 t 



150S 










Si 

M479a 

90 

1N250C 

220 

20 

150C 

350 



175C 

.60 

20 

25 


3.4m 

150C 

220 



Si 

D05A 

91 

CD1123 

225 * 

.20 

25$ 




200A 




200 n 



225 



Si 

Albz 

— 92 

1N645 

225 

40 

25A 

3 0 

15m 

.60 

150A 

1 0 

40 

25 

200 n 

15u 

100 

225 



SiA 

A1 

93# 

1S11 id 

225 

.40 

25A 

8 0 



150A 

1 0 

.40 

25A 

20 u 

01 m 

100 

225 



SiA 

A1 

94 

MT020 

225 

50 

25A 

10 


.50 

175A 

1 0 

“500 

25A 

200 n 

15u 

1 50A 

225 



Si 

A60e 

95 

MB252 

225 

75 

25 

15 

8 3m 

20 

175A 

1 1 

40 0 

25 

200 n 

15u 

100 

225 



Si 

A60f 

96 

UT21 1 

225 

75 

25A 

15 


1 0 

175A 

1.0 

.40 

25 

200 n 

15u 

100 A 

225 



Si 

A146f 

97 

DI645 

225 

75 

75A$ 

25 



150A 

1.2 

1.2 

25 

200 n 

15u 

100 

225 



Si 

Albn 

98t^j 

t SSiE2715 

225 

12 

1 IOC 

250 

10 m 


1 10 

1.35 

23 

25J 


2 Om 

1 10J 




SiA 

M324a 

99t3 

t SSiE2815 

225 

12 

1 IOC 

250 

10 m 


110 

1 35 

23 

25J 


2 .0m 

1 10J 




SiA 

M324a 

100 

JAN1N538 

240 * 

.25 

150A$ 

15 

8 Om 


150A 

1 1 

50 

25A 

lOu 

35m0 

150A 

200 



Si 

A6d 

101 # 

S3M2 

240 

60 

25A 

8.0 


7.3 

125 




1 Ou 

.05m 

125J 

240 



SiA 

DOM 

102 

JAN1N3611 

240 

1 0 

100A 

30 

8.3m 


175A 

1.1 t 

1 0 

25 

1 Ou 

300u 

150A 

200 



Si 

Alrt 

103# 

S3CN1 

240 

1 5 

40A 

45 


1.7 

150A 




lOu 

25m 

150J 

240 



SiA 

A3 In 

104 

JAN 1 N 1614,R 

240 * 

10 

25C 

100 

8 3m 


150C 

1.5 t 

15 

25 

50u 

.50m 

150C 

200 



Si 

D04 

105 

JAN 1N 1186.R 

240 

35 

150C 

500 

8 3m 


150A 

1.4 t 

110 

25 

20 u 

3.0m 

150C 

200 



Si 

D05 

106# 

S3BR25 

240 r 

40 

120B 

250 

20 m 


140B 

1.2 

40 



20 m 


240 



Si* 

SI 22(2 

107# 

S3CR25 

240 t 

40 

120B 

250 

20 m 


MOB 

1.2 

40 



20 m 


240 



Si* 

SI 230 

108# 

S3DR25 

240 t 

40 

120B 

250 

20 m 


MOB 

1.2 

40 



20 m 


240 



Si* 

SI 250 

109# 

S3ER25 

240 r 

40 

120B 

250 

20 m 


MOB 

1.2 

40 



20 m 


240 



Si* 

SI 240 

110 # 

S3BR30 

240 t 

44 

125B 

250 

20 m 


MOB 

1.1 

. 44 



16m 


300 



.Si* 

SI 220 
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5JRECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



U 

±J 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

S3CR3T5 

240 t 

44 

125 B 

750 

20m 


140B 

1 1 

44 



16m 


300 



Si* 

$1230 

2# 

S3DR30 

240 r 

44 

125B 

250 

20m 


140B 

1 1 

44 



16m 


300 



Si* 

SI 250 

3# 

S3ER30 

240 t 

44 

125B 

250 

20m 


140B 

1 1 

44 



16m 


300 



Si* 

S124E0 

4 

JAN 1 N3289,R 

240 

75 

150C 

1 6k 

8.3m 


200C 

1 4 

235 

25C 


30m 

200C 

200 



Si 

Z20 

5# 

S3AN70 

240 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


1 50B 

1.0 

70 



30m 


300 



Si 

F19 

6# 

S3BR70 

240 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


150B 

1.0 

70 



40m 


300 



Si 

F19 ! 

7 

JAN 1 N3263,R 

240 

160 

125 

2 0k 

8.3m 


1 75C 

1 4 t 

500 

25 

80m 

15m 

150 

200 



Si 

DO90 

8# 

S3AN125 

240 t 

175 

125B 

1 Ik 

20m 


150B 

1.1 

175 



30m 


300 



Si 

F19 

9 

JAN 1N3164,R 

240 

175 

1 50C 

3.0k 

8.3m 


175C 

1 4 t 

750 

25 

50m 

40m 

175C 

200 



Si 

DO910 

10 

G5D3 

250 


150C 

1.5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5.0m 

150C 

250 



Si 

D08 

11# 

1S204 

250 

10 

25 

40 

1 


150 

1.2 

10 

25A 

lOu 


25A 

200 



Si* 

Alee 

12 

CD1126 

250 

.20 

25$ 

2.5 



200A 





1OOu0 

10OA 

250 


* 

Si 

Albz 

13 

MC025 

250 

20 

25A$ 

1 0 



200J 

1.0 

.20 

25A 


02m 

100A 

250 



SiA 

A2a 

14 

PS025 

250 

200m 

25A 

3 2 

10m 


200A 

1.0 

100m 

25A 


1OOu0 

100A 

250 



Si 

A60p 

15 

1N2017 

250 

20 

150A$ 




1 75A 

1.5 

50 

25 

1 Ou 

.5Om(0 

150 

250 



Si 

D012 

16 

1N3076 

250 

20 

150A$ 




1 75J 

1 5 

.50 

25 


50m 

150 

250 



Si 

A84 

17# 

1S208/2SJ2A 

250 

40 

25 

1 5 

1 


150 

1.2 

.50 

25A 

20u 


25A 

200 



SiA 

A164 

18 

AM425 

250 

.40 

25A 




1 50A 

1.2 

.40 

25A 


3Om[0 

150A 

250 



Si 

D07 

19 

PS425 

250 

40 

25A 

3 3 

10m 


200A 

1 5 

.50 

25A 


.5Om0 

150A 

250 



Si 

A60p 

20 

PS 125 

250 

50 

30A 

3 3 



200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

150A 

250 



Si 

A47 

21 

ED3002 

250 * 

50 

50 

20 

8.3m 

1 0 

100A 

1.5 A 

1.0 

25 

lOu 

03m 

100 

200 



SiA 

Albk 

22# 

DG1 1 

250 

50 

75A$ 

15 



75J 

25 

50 

25 

500u 



250 



Ge 

SI 13 

23 

1N2076 

250 

.75 

25A$ 









,25m 

100A 

250 



Si 

A53 

24 

PT525 

250 

75 

25A 

15 

8.0m 


1 25A 

1 5 

50 

25A 


.5Om(0 

100A 

250 



Si 

D02 

25 

INI 648 

250 t 

75 

50A 

15 



165A 

.50 0 

.25 

150A 


.3Om0 

150A 

250 



Si 

A53 

26 

ED3002A 

250 * 

75 

50 

25 

8.3m 

1 0 

10OA 

1 3 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

200 



SiA 

Albk 

27 

AM025 

250 

75 

150A 




150A 

1 0 

25m 

25A 


3OOuE0 

150A 

250 



Si 

D07 

28 

UR 1250 

250 

1 0 

25A 

25 

8 3m 



1 0 

1 0 

25A 

3 Ou 

05m 

10OA 

250 



S', 

A146f 

29# 

SJ203H 

250 

1 0 

30A 

32 

10m 


1 50J 

1 0 

750m 

25A 

lOu 

50u 

1 20A 

250 



SiA 

A3 In 

30 

ED3002B 

250 * 

1 0 

50 

30 

8 3m 

1 0 

100A 

1 1 A 

1.0 

25 

lOu 

,03m 

100 

200 



SiA 

Albk 

31 

E1D3 

250 

1 0 

150 

200 



175 

1 3 

1.0 

150 

lOu 

1 .Om 

150 

250 



Si 

D04 

32 

UR2250 

250 

2 0 

25A 

40 

8.3m 



1 0 

2 0 

25A 

3 Ou 

05m 

10OA 

250 



Si 

A146f 

33 

E2D3 

250 

3.0 

150 

200 



175 

1.3 

3 0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

250 



Si 

D04 

34 

INI 124A 

250 

3 3 

50B 

25 



1 75 B 

1.1 

1 0 

25B 

lOu 

20m 

1 50B 

200 



S. 

D04 

35 

JAN 1N 1124A,RA 

250 

3 3 

50C 

25 

8 3m 


1 50C 

2.2 t 

10 

25C 

5 Ou 

20m 

150C 

200 



Si 

DO40 

36 

E3D3 

250 

5.0 

150 

200 



175 

1 3 

5.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

250 



Si 

D04 

37 

F1 03 

250 

5.0 

1 50C 

200 



175J 

1.3 

30 

25C 


1 Om 

150C 

250 



Si 

D05 

38 

E4D3 

250 

60 

150 

200 



175 

1 3 

6 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

250 



Si 

D04 

39 

KR602EA 

250 

60 

1 50S$ 

75 



175S 

1.2 

6.0 

1 50S 


1 Om 

150S 

250 



Si 

D010 

40 

KS602EA 

250 

60 

150C$ 

75 



1 75C 

1 2 A 

60 

25 


1 ,Om0 

150C 

250 



SiA 

D04 

41 

E5D3 

250 

80 

150 

200 



175 

1.3 

8.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

250 



Si 

D04 

42 

1N2797 

250 

8 5 

25A 

75 



175A 

1 25 

15 

150C 


5 Om 

1 50C 

250 



Si 

D05 

43 

1N2022 

250 t 

10 

150C 

1 10 

8 3m 


175C 

1 5 

25 

25 


5 Om 

150C 

250 



Si 

D05 

44 

E6D3 

250 

10 

150 

200 



175 

1 3 

10 

150 

lOu 

1.0m 

150 

250 



Si 

D04 

45 

F2D3 

250 

10 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 .Om 

150C 

250 



Si 

D05 

46 

E7D3 

250 

12 

150 

200 



175 

1 3 

12 

150 

lOu 

1.0m 

150 

250 



Si 

D04 

47 

UR123EA 

250 

12 

1 50S$ 

240 



1 75S 

1 2 

12 

25 


3.0m 

1 50S 

250 



Si 

D010 

48 

US123EA 

250 

12 

1 50C$ 

240 



175C 

1 2 A 

12 

25A 


3 Om0 

1 50C 

250 



SiA 

DQ4 

49 

F3D3 

250 

15 

1 50C 

200 



1 75J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

250 



Si 

DOS 

50 

2025 

250 

16 5 

25 A 

200 


4 0 0 

50A 

60 0 

19 

25A 


1 Om0 

1 50C 

250 

500 


SiA 

D04 A# 

51 

JAN 1 N250B.RB 

250 

20 

1 50C 

350 

8 3m 


1 50C 

1 3 t 

60 

25C 

5 Om 

1.5m 

150C 

200 



S. 

DQ510 

52 

F4D3 

250 

20 

150C 

600 



175J 

1 3 

50 

25C 


2 Om 

1 50C 

250 



Si 

D05 

53 

2125 

250 

22 

120C 

200 



175J 

60 0 

22 

25A 


1 .Om0 

150C 

250 

500 


SiA 

D04 A 

54 

S2125 

250 

22 

120C 

200 


1 010 

1 75J 

.60 0 

22 

25A 


1 Om0 

150C 

250 

>500 


SiA 

D04A 

55 

303E 

250 * 

22 

135C 

12 


30 

190J 

1 4 

30 

25 

lOu 



250 



Si 

S29 

56 

F5D3 

250 

25 

150C 

600 



175J 

1.3 

90 

25C 


2 0m 

150C 

250 



Si 

D05 

57 

3125 

250 

30 

25 A 

200 


4.0 0 

1 50A 

60 0 

34 

25A 


1 Om0 

150C 

250 

500 


SiA 

D05#A 

58 

G3D3 

250 

30 

1 50C 

1 5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5.0m 

150C 

250 



Si 

D08 

59 

3225 

250 

33 

25A 

600 


7 0 0 

150A 

60 0 

45 

25A 


2 Om0 

150C 

250 

500 


SiA 

D05A# 

60 

302E 

250 * 

35 

135C 

210 


55 

190J 

1.2 

50 

25 

20u 



250 



Si 

S29 

61 

TR252 

250 

37 

65C 




1 75S 

1 5 

50 

25C 


5 Om0 

1 50C 

250 



Si 

D05 

62 

G4D3 

250 

40 

150C 

1 5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

1 50C 

250 



Si 

D08 

63 

1N2450 

250 

45 

60C 

300 



1 75B 

1 1 

20 

25 


5 Om0 

150B 

250 



SiA 

D05 

64 

S3425 

250 

50 

120C 

600 


2W 

175J 

60 0 

50 

25A 


2 Om0 

1 50C 

250 

500 


SiA 

D05A 

65 

1N1681 

250 

50 

1 50C 

700 

8.3m 


165C 

1 2 

1 1 

1 50C 


25m 

1 50C 

250 



Si 

S8q 

66 

MR 1204 

250 

50 

150C 

800 

8 3m 


190J 

40 0 

50 

150C 


10m 

1 50C 

250 



SiA 

M226 

67 

1N2462 

250 

60 

60C 

450 



175B 

1 1 

30 

25 


5 Om0 

150B 

250 



SiA 

DOB 

68 

1N2132 

250 

60 

100C 

700 § 



175C 

1 4 

60 

1 15C 


30mA 

175C 

200 



Si 

D05 

69 

1N2132A 

250 

60 

100C 

900 § 



200C 

1.3 

60 

140C 


30mA 

200C 

200 



Si 

D05 

70 

H5D3 

250 

60 

150C 

3 Ok 



1 75J 

1.3 

300 

25C 


10m 

150C 

250 



Si 

D09 

71 

TR253 

250 

65 

75C 




175C 

1 5 

100 

25C 


5 Om0 

150C 

250 



Si 

D05 

72 

70H25 

250 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 t 

1 25C 


1Om|0 

1 25C 

250 



Si* 

DO5I0 

73 

70H25A 

250 t 

70 

125C 

1.2k§ 

8.3m 


200J 

1 3 

70 

1 25C 


1Om|0 

125C 

250 



SiA 

DO50 

74 

300E 

250 * 

70 

1 50C 

1.2k 



190J 

1.2 0 




30m 

190J 

250 



Si 

S14b 

75 

J4D3 

250 

70 

150C 

4.0k 



1 75J 

1.2 

300 

25C 


10m 

150C 

250 



Si 

D09 

76 

J5D3 

250 

70 

1 50C 

4.0k 



1 75J 

1.2 

300 

25C 


10m 

150C 

50 



Si 

D09 

77 

1N2430 

250 

100 

75C 

950 



1 75B 

1.1 

50 

25 


1Om0 

1 50B 

250 



SiA 

D08 

78 

MR1214SB 

250 

100 

135C 

2.0k§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

1 50C 

250 



SiA 

S199 

79 

MR1214SL 

250 

100 

135C 

2.0k§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

150C 

250 



SiA 

S87a 

80 

MR1814SB 

250 

100 

135C 

2.0k§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

250 



SiA 

S199m 

81 

MR1814SL 

250 

100 

135C 

2.0k§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

250 



SiA 

S87f 

82 

150L25A 

250 t 

100 

150C 

3.0k§ 

8 3m 


200J 

1.2 

150 t 

1 50C 


16m0 

1 50C 

250 



Si* 

DO3O0 

83 

S4225 

250 

104 

120C 

1.5k 


2 5 00 

175J 

.60 0 

104 

25A 


5.Om0 

150C 

250 

500 


SiA 

D08A 

84 

45L25 

250 

150 

70A 

3 Ok§ 

10m 


190J 

52 0 

150 t 



2Oml0 


250 



Si* 

DO3O10 

85 

1N2440 

250 

150 

75C 

1 2k 



1 75B 

1.1 

70 

25 


10m 

150B 

250 



SiA 

D08 

86 

150K25A 

250 t 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


16m0 

150C 

250 



Si* 

DO80 

87 

S5125 

250 

160 

120C 

2.2k 


3 010 

175J 

60 0 

160 

25A 


1Om0 

150C 

250 

500 


SiA 

D09A 

88 

1N3264 

250 t 

160 

125C 

2.0k 



190J 

1.25 

160 

125C 


12m 

125C 

250 



Si 

DO90 

89 

322E 

250 

160 

125C 

1 3k 



190J 

1.3 

210 

25 


40m 

25 

250 



Si 

S8e 

90 

41 IE 

250 

200 

130 

3.0k 

8.3m 


200J 

1.5 

125 

130C 


8.Om(0 

130C 

250 



Si 

D08 

91 

MR1224FB 

250 

200 

138C 

3 6k 

8.3m 


190C 

• 40 0 

160 

150C 


20m 

1 50C 

250 



SiA 

M227 

92 

MR1224FL 

250 

200 

138C 

3 6k 

8.3m 


190C 

.40 0 

160 

150C 


20m 

150C 

250 



SiA 

M228 

93 

MR1224SB 

250 

200 

138C 

3 6k 

8.3m 


190C 

.40 0 

160 

150C 


20m 

150C 

250 



SiA 

S199a 

94 

MR1224SL 

250 

200 

138C 

3 6k 

8.3m 


190C 

.40 0 

160 

150C 


20m 

150C 

250 



SiA 

S87b 

95 

410E 

250 

220 

11OC 

3 Ok 

8.3m 


190J 

1.3 

150 

1 IOC 


1Om0 

1 1 10 

250 



Si 

D08 

96 

1N3165 

250 * 

240 

120C 

3 Ok 



190J 

1.25 

240 

25C 


16m 

125C 

250 



Si 

S14f2 

97 

339E 

250 * 

240 

120C 

1.8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

250 



Si 

S14f 

98 

1N2058 

250 

250 

100C 

4.5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

135C 


17m 

135 

200 



Si 

D09 

99 

S5325 

250 

250 

120C 

4.0k 


4 010 

175J 

.60 0 

250 

25A 


1Om0 

150C 

250 

500 


SiA 

D09A 

100 

70U25A 

250 t 

250 

130C 

4 5k§ 

8.3m 


200J 

1.3 

250 t 

130C 


16m0 

! 130C 

250 



Si* 

DO90 

101 

70S25 

250 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

1 135C 

250 



Si* 

S8b20 

102 

70T25 

250 

250 

135C 

4 5k§ 

8.3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m(0 

1 135C 

250 



Si* 

S8b10 

103 

1N4048 

250 

275 

120C 

5.0k 



190J 

1.35 

275 

120C 


15m 

120C 

250 



Si 

DO90 

104 

300U25A 

250 t 

300 

120C 

5 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.4 

300 t 

120C 


16m(0 

1 120C 

250 



Si* 

DO90 

105 

MR1234FB 

250 

300 

138C 

5.0k 

8 3m 


190C 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

250 



SiA 

M227a 

106 

MR1234FL 

250 

300 

138C 

5.0k 

8 3m 


190C 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

250 



SiA 

M228b 

107 

MR1234SB 

250 

300 

138C 

5.0k 

8.3m 


190C 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

250 



SiA 

S199b 

108 

MR1234SL 

250 

300 

138C 

5.0k 

8.3m 


190C 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

250 



SiA 

S87c 

109 

MR 1244FB 

250 

450 

145C 

8 0k 

8.3m 


190C 

.40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

250 



SiA 

M227b 

110 

MR 1244FL 

250 

450 

145C 

8 Ok 

8.3m 


190C 

■ 40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

250 



SiA 

M228a 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 
(3) TEMPERATURE, and (4) TYPE No. 



4J 

u 

MAX AVG FWD! 

MAX RATINGS @ 25’C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE CURRENT! 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK |PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. ! 





TEMP 

1 Cy [V 

/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rcj 

(A) 

fs) 

(W) 

(°C) 

(vi 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

MR1244SB 

250 

450 

1 45C 

8 0k 

8.3m 


190C 

.40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

250 



SiA 

SI 99c 

2 

MR 1244SL 

250 

450 

1 45C 

8.0k 

8 3m 


190C 

.40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

250 



SiA 

S87d 

3 

784E 

250 

650 

150C 

8 0k 

8.3m 


190J 

1.3 

500 

150C 


1Om0 


250 



Si 


4 

MR 1 264 

250 

700 

145C 

12k 

8 3m 


190C 

40 0 

650 

150C 


100m 

150C 

50 



SiA 

M228c 

5 

MR 1 294 

250 $ 

1000 

1 50C 

18k 

8.3m 


190C 

40 0 

Ik 

150C 


200m 

150C 

175 



SiA 

M306T 

6 

JAN1N645 

270 

400m 

25A 

5 0 § 

8 3m 


150A 

1 0 t 

400m 

25 

25n 

15u 

1 50A 

225 



Si 

Aldd 

7# 

0302 

270 0 

.50 

50A 

30 



150J 

1.2 A 

50 

25A 

1 Ou 



200 



Si* 

A9hA 

8# 

0312 

270 0 

50 

50A 

30 



150J 

1 2 A 

50 

25A 

lOu 



200 



Si* 

A9hA 

9# 

0322 

270 0 

.50 

50A 

30 



150J 

1.2 A 

50 

25A 

lOu 



200 



Si* 

A9hA 

10# 

1S689A 

270 

6 0 

25A 

25 



91S 

.60 

5.0 

25A 







Ge* 

C63b i 

11 

LA400 

280 

75 

50A 

35 



150C 

1 0 

75 

25A 

2 Ou 




499 



A lew 

12 

BY179T 

280 

1 0 

40A 

25 

10m 

2.0 

125J 










SiA 

M502 

13 

LAA400 

280 

1 0 

50A 

50 



150C 

90 

1 0 

25A 

2 Ou 




499 



Albc 

14# 

B4Y2-280M 

280 

2 0 

25A 

io r 



150J 










Si 

Cl 13 

15 

LAB400 

280 

20 

50A 

80 



150C 

1 0 

20 

25A 

15u 




499 



Albc 

16 

LAC400 

280 

3.0 

25A 

300 



150C 

1 0 

30 

25A 

45u 




499 



A ley 

17# 

B4Y5-280M 

280 

5 0 

25A 

20 t 



150J 










Si 

Cl 13 

18# 

B4Y10-280M 

280 

10 

25A 




150S 










Si 

M479 

19# 

B4Y20-280M 

280 

20 

25A 

80 t 



150S 










Si 

M479a 

20 

G5E3 

300 


1 50C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5.0m 

150C 

300 



Si 

D08 

21 

1N882 

300 

05 

25A$ 

50 



200S 

60 

05 



02m 


300 



Si 

Albz 

22 

P1G5 

300 

05 

50 

30 



175 

1 0 

05 

25 

lOu 

.50m 

100 

300 



Si 

M343 

23 

1N93 

300 0 

075 

55A$ 

25 



95A 

.18 0 

08 

55A 


.6Om0 

55A 

300 



Ge* 

D03 

24 

1N315 

300 

075 

55A 

25 



85A 

.48 

.10 

55A 


42m 

55A 

300 



Ge 

D03 

25 

1N681 

300 

075 

150A 

3 0 



175A 

1 0 

20 

25A 


20m 

1 50A 

300 



Si 

D07 

26 

1N871 

300 

10 

25A$ 

1 0 



200S 

60 

10 



02m 


300 



Si 

Albz 

27 

10R3B 

300 

10 

25 

60 



175 

20 

10 

25 

5 Ou 

50m 

150 

300 



Si 


28 

S203 

300 

10 

25$ 

15 




1 2 

15 

25 

lOOu 



300 



Si 

A54 

29 

P2G5 

300 

10 

50 

30 



175 

1.0 

10 

25 

lOu 

50m 

100 

300 



Si 

M343 

30 

1N860 

300 

15 

25A$ 

1 5 



200S 

60 

15 



02m 


300 



Si 

Albz 

31 

S93A 

300 

15 

25$ 

25 




90 

12 

25 

600u 



300 



Si 

A54 

32 

1N682 

300 

15 

150A 

5 0 



175A 

1 0 

.40 

25A 


20m 

1 50A 

300 



Si 

D07 

33 

A5D2 

300 t 

15 

200A 

45 



200A 

1 0 

.75 

25 

1 OuA 

2Om0 

150 

300 



Si 

A84 

34 

JAN1N93A 

300 # 

175 

40A 

25 

8 3m 


90A 

55 

50 

25 

400u 



200 



Ge 

D03 ! 

35 

1N849 

300 

.20 

25A$ 

2 0 



200S 

60 

20 



02m 


300 



Si 

Albz 

36 

A1D1 

300 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

,50m 

150 

300 



Si 

A84a 

37 

A1 D5 

300 

20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5 Ou 

,50m 

150 

300 



Si 

A84a 

38 

A1 D9 

300 

20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

A84a 

39 

B 1 D 1 

300 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 .Ou 

.50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

40 

B1D5 

300 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

300 



Si 

A1 rx 

41 

B1D9 

300 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

Alrx 

42# 

BY 183-300 

300 

200m 

25A 

2 0 

10m 


100J 

1.2 

100m 


1 Ou 



300 



SiA 

D07 

43 

CD1127 

300 

20 

25$ 

2 5 



200A 





TOOu0~ 

10OA 

300 



Si 

Albz 

44 

PS030 

300 

200m 

25A 

3 2 

10m 


200A 

1 0 

100m 

25A 


1OOu0 

10OA 

300 



Si 

A60p 

45 

TM33 

300 

.20 

25C 




125C 

20 

20 

100C 


3Om0 

100C 

300 



Si 

S145 

46 

K1D5 

300 

.20 

50 

60 



150C 

20 

20 

25 

5 Ou 

,50m 

100C 

300 



Si 


47 

P3G5 

300 

20 

50 

30 



175 

1.0 

.20 

25 

lOu 

.50m 

100 

300 



S. 

M343 

48 

S930 

300 0 

20 

85A$ 

5.0 § 



100S 

1 5 

20 

85A 


1.0m 

85A 

300 



Si 

D02 

49 

AM33 

300 

20 

100C$ 

8 0 § 

8 Om 


125A 

1 25 

20 

25C 


30m(ZT 

100C 

300 



Si 

D04 

50 

1N335 

300 

20 

1 50C$ 

5 0 



175B 

20 

40 

25 


.2Om0 

1 50C 

300 



Si 

D04 

51 

1N344 

300 

20 

1 50C$ 

5 0 



175B 

20 

40 

25 


.5Om0 

150C 

300 



Si 

D04 

52 

1N2018 

300 

.20 

1 50A$ 




175A 

1 5 

50 

25 

1 Ou 

.5Om0 

150 

300 



Si 

D012 

53 

1N3077 

300 

20 

1 50A$ 




175J 

1 5 

50 

25 


,50m 

150 

300 



Si 

A84 

54 

CODI553 

300 

25 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



300 



Si 

A52g 

55 

S93H 

300 * 

.25 

85A$ 

5 0 § 



150S 

1 5 

25 

85A 


50m 

85A 

300 



Si 

D02 

56 

1N532 

300 

30 

25A$ 

30 

3 Om 


150A 

20 

30 

25A 

lOu 



300 



S. 

D03 

57 

IN 1704 

300 

30 

50A 

80 



125A 

1 7 

1 0 

25A 


3Om0 

100A 

300 



Si 

A53 

58 

P4G5 

300 

30 

50 

30 



175 

1 0 

30 

25 

lOu 

50m 

100 

300 



Si 

M343 

59 

1N442 

300 t 

.30 

100A 

15 



165A 

1 5 

.30 

25 

1 Ou 



300 



Si 

D02 

60 

1N603 

300 

.30 

10OA 

20 

100m 


170S 

1 5 

.20 

25 

25uA 



300 



Si 

D01 

61 

1N603A 

300 

30 

10OA 

2.0 

100m 


170S 

1 5 

40 

25 

1 OuA 



300 



Si 

D01 

62 

1N646 

300 

40 

25A 

30 

15m 

.60 

150A 

1.0 

40 

25 

200n 

15u 

100 

300 



SiA 

A1 

63# 

1S1 12121 

300 

.40 

25A 

8 0 



150A 

1.0 

.40 

25A 

20u 

,01m 

100 

300 



SiA 

A1 

64 

AM430 

300 

40 

25A 




150A 

1.2 

40 

25A 


3Om0 

1 50A 

300 



Si 

D07 

65# 

BYX60-300 

300 

400m 

25A 

2 5 

1 0 

600m 

125A 

1 2 

400m 

25A 

I.Ou 

50u 

100A 

300 



SiA 

D07 

66 

PS430 

300 

40 

25A 

3 3 

10m 


200A 

1 5 

50 

25A 


5Qm0 

150A 

300 



Si_ 

A60d 

67 

K2D5 

300 

40 

50 

60 



150C 

20 

.40 

25 

5.0u 

,50m 

100C 

300 



Si 


68 

P5G5 

300 

40 

50 

30 



175 

1 0 

40 

25 

lOu 

50m 

100 

300 



Si 

M343 

69 

AM32 

300 t 

40 

100C$ 

10 § 

8 Om 


125A 

1 25 

40 

25C 


.3Om0 

1 50C 

300 



Si 

D04 

70 

1N334 

300 

40 

1 50C$ 

10 



175B 

20 

.80 

25 


2Om0 

150C 

300 



Si 

D04 

71 

1N343 

300 

.40 

150C$ 

10 



1 75B 

20 

80 

25 


5Om0 

150C 

300 



Si 

D04 

72# 

SG305 

300 

45 

50A 

10 



150A 

1 1 

50 

25A 

50u 

30m 

150A 

300 



SiA 

C42 

73 

A2D4 

300 

475 

25 

40 

8 3m 


175 

1 2 

.50 

25 

I.Ou 

50m 

150 

300 



Si 

A84 

74 

1N1254 

300 

50 

25A 

15 



165A 

1 0 0 

.50 

25A 


50m 

125A 

300 



Si 

A53 

75 

1N2083 

300 

.50 

25$ 

15 



150A 

.75 0 

.50 

25 

35Ou0 



300 



Si 

A53 

76 

CODI5534 

300 

50 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



300 



Si 

M45 

77 

MB261 

300 

50 

25 

10 

8 3m 

20 

175A 

1 0 

2 0 

25 

1 Ou 

06m 

100 

300 



Si 

A60f 

78 

MT030 

300 

.50 

25A 

10 


.50 

175A 

1 0 

50 0 

25A 

200n 

1 5u 

150A 

300 



Si 

A60e 

79 

MT030A 

300 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1.0 

.50 0 

25A 

25n 

5 Ou 

150A 

300 



Si 

A60e 

80 

S31 

300 

50 

25$ 

15 




1.2 

80 

25 

lOOu 



300 



Si 

A54 

81 

WR300 

300 

50 

25A 

3 3 



200 

1.25 

.50 

25A 


10m 

100 

300 



Si 

D07 

82 

PS 130 

300 

50 

30A 

3 3 



200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

150A 

300 



Si 

A47 

83 

5E3 

300 

500m 

50 

50 § 



175 

1.1 

500m 

50 

2.0u 

50u 

100 

330 



SiA 

D027 

84 

.5J3 

300 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2.0u 

50u 

100 

330 



SiA 

D015 

85# 

30AS 

300 

50 

50A 

15 



10OA 

1.15 

50 

25A 

lOu 



300 



SiA 

D03 

86 

P6G5 

300 

50 

50 

30 



175 

1.0 

50 

25 

tOu 

50m 

100 

300 



Si 

M343 

87 

1N17 10 

300 

50 

55A 

10 



125A 

1.3 

1.0 

25A 


.4Om0 

150A 

300 



Si 

A53 

88# 

1 S313 

300 

.50 

70 

25 

10m 


150 

1 1 

1.0 

25 

lOu 


25 

300 



Si 

T01 

89 

1T503 

300 T 

50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

25m 

100 

300 



Si 

A3x 

90 

2T503 

300 t 

50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

25m 

100 

300 



Si 

D01 

91 

3T503 

300 t 

50 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

.25m 

100 

300 



Si 

D013 

92 

4T503 

300 t 

50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

300 



Si 

D07 

93 

ERD300 

300 t 

5Q 0 

85 

35 



100A 

1 2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

300 



Si 

M166 

94 

1N552 

300 t 

50 

100A 

4 0 

3.0m 


150A 

1.5 

.50 

25A 

1.5u 



300 



Si 

D04 

95 

1N1032 

300 

50 

10OA 

30 § 

4 Om 


150A 

1.5 

50 

25A 

200u 



300 



Si 

A73b 

96 

IN 1083 

300 

.50 

10OA 

30 § 

4 Om 


150A 

1 5 

500 

25A 

2 0m 



300 



Si 

F22 

97# 

1S559 

300 

.50 

100A 

15 



150A 

1.1 

.50 

25 

50u 



300 



SiA 

C42 

98 

30S5A 

300 

500m 

100 




175J 

1 3 

1 8 

25C 


2 Om 

25C 

300 



Si 

S41b 

99 

S223 

300 

.50 

100$ 

15 




1 0 

.80 

25 

2.0u 

300u 

150 

300 



Si 

A54 

100 

S253 

300 

.50 

100$ 

60 




1.2 

80 

25 


500u 

100 

300 



Si 

A54 

101 

1N3546 

300 

60 

25A 

15 



200A 

1.0 

.50 

25A 

.20u 

75m 

1 75A 

300 



Si 

A1 

102 

A2D1 

300 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

300 



Si 

A84a 

103 

A2D5 

300 

.60 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

,50m 

150 

300 



Si 

A84a 

104 

A2D9 

300 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

A84a 

105 

B2D1 

300 

60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

106 

B2D5 

300 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

107 

B2D9 

300 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

Alrx 

108 

ER31 

300 

.60 

25A 

15 



150A 

1 25 

50 

25 


75u 

100 

300 



Si 

A3t 

109 

1N1694 

300 t 

60 

50A 

20 



1 15A 

60 

25 

100A 


5Om0 

10OA 

300 



Si 

D03 

.110#- 

1S148 

300 

. 60 

50A 

20 



120S 

1.2 

.60 

25A 

. 30u 

25m 

10OA 

300 



SiA 

A50 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1| PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK 1 PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy \V 

VIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rci 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

m 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

OD5 

300 

60 

50 

60 



15 OC 

20 

60 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

300 



Si 


2 

P7G5 

300 

60 

50 

30 



175 

1 0 

60 

25 

lOu 

50m 

100 

300 



Si 

M343 

3 

SD93 

300 

60 

50A 

10 



1 25A 

1 5 

90 

25 


1 Om 

100 

300 



Si 

D03 

4 

SM230 

300 

60 

50$ 

20 



150 

1 2 

95 

25 

lOu 



300 



Si 

A84 

5 

1N1489 

300 t 

75 

25A 

15 



1 40A 

.55 0 

25 

125A 


3Om0 

1 25A 

300 



Si* 

D03 

6 

1N2077 

300 

.75 

25A$ 









.25m 

10OA 

300 



Si 

A53 

7 

1N2106 

300 0 

75 

25$ 




200 

1 2 

75 

25 

300u 



300 



SiA 

A53 

8 

75R3B 

300 

75 

25 

60 



175 

20 

75 

25 

5 Ou 

50m 

150 

300 



Si 


9 

A3D1 

300 

75 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

300 



Si 

A84a 

10 

A3D5 

300 

.75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

300 



Si 

A84a 

1 1 

A3D9 

300 

75 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

A84a 

12 

B3D1 

300 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

13 

B3D5 

300 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

300 



Si 

A1 rx 

14 

B3D9 

300 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

Alrx 

15 

CODI533 

300 

75 

25$ 

35 



150 

1 1 

80 

25 

1 Ou 



300 



Si 

A52a 

16 

CODI613 

300 

75 

25$ 

35 



150 

1 1 

80 

25 

1 Ou 



300 



Si 

A9j 

17 

MB253 

300 

75 

25 

15 

8 3m 

2 0 

175A 

1 0 

40 0 

25 

200n 

15u 

100 

300 



Si 

A60f 

18 

MB262 

300 

75 

25 

15 

8 3m 

20 

175A 

1 0 

.4 0 

25 

1 Ou 

,06m 

100 

300 



Si 

A60f 

19 

MB272 

300 

75 

25 

15 

8 3m 

20 

1 75A 

1 2 

50 0 

25 

2 Ou 

75u 

100 

300 



Si 

A60f 

20 

PT530 

300 

.75 

25A 

15 

8 Om 


125A 

1 5 

50 

25A 


.5Om0 

10OA 

300 



Si 

D02 

21 

S93A 

300 

75 

25$ 

25 




90 

1 2 

25 

600u 



300 



Si 

A54 

22 

UT1 14 

300 

75 

25A 

15 

8 3m 

1 0 


1 2 

50 0 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

300 



Si 

A146f 

23 

UT212 

300 

75 

25A 

15 


1 0 

1 75A 

1 0 

40 

25 

200n 

1 5u 

10OA 

300 



Si 

A146f 

24 

XS3 1 

300 

75 

25 

15 







10Ou 



300 



Si 

A54 

25# 

ZR63 

300 

75 

35A 

30 

10m 


150A 

1 1 

75 

25A 

lOu 

15m 

10OA 

300 



Si 

A42 

26 

7E3 

300 

750m 

50 

60 § 



175 

1.1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

330 



SiA 

D027 

27 

7J3 

300 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

330 



SiA 

D01 5 

28 

1N442B 

300 t 

75 

50A 

15 



165A 

1 5 

75 

25A 

1 Ou 

200m 

1 50A 

300 



SiA 

D03 

29 

1N539 

300 

75 

50A 

15 



1 50A 

1 0 

50 

25A 

lOu 

20m 

1 50A 

300 



SiA 

D03 

30 

1N1083A 

300 

75 

50$ 

35 




1 0 

1 0 

25 

lOu 



300 



Si 

F22 

31 

1N1649 

300 t 

75 

50A 

15 



165A 

^500 

25 

150A 


3Om0 

1 50A 

300 



Si 

A53 

32 

1N2093 

300 r 

75 

50A 

15 



10OA 

50 0 

50 

85A 


25m0 

85A 

300 



SiA 

M2 1 

33 

1N2612 

300 

75 

50A 

30 



1 75A 

1 1 

50 

25A 

lOu 

50m 

1 50A 

300 



Si 

A3 la 

34 

1N4366 

300 

75 

50A 

35 

2 Om 


175 

1 1 

75 

25 

1 Ou 

30m 

175 

300 



Si 

D03 

35# 

1S42 

300 

75 

50A 

25 



150J 

1 2 

1 0 

25A 

5 Ou 

25m 

1 50A 

300 



SiA 

D01 

36# 

3G8 

300 

75 

50A 

15 



150A 

1 1 

75 

25 A 

I.Ou 



300 



SiA 

D03 

37 

A3D3 

300 t 

75 

50A 

35 



175A 

1 1 

50 

25 

IOuA 

3Om0 

150 

300 



Si 

A84 

38 

A300 

300 

75 

50 

15 


1 0 

100 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



300 



Si 

A3p 

39 

D300 

300 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



300 



Si 

A50 

40 

DK753 

300 

750m 

50A 

60 



1 75A 

1 2 

750m 

25A 

lOu 

lOOu 

100 

300 



Si 

DO 2 7 

41 

H300 

300 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1.0 

75 

25 

5 Ou 



300 



Si 

D03 

42 

SD93A 

300 

75 

50A 

15 



125A 

1 3 

1 2 

25 


50m 

100 

300 



Si 

DO 3 

43 

SM30 

300 

75 

50$ 

35 



175T 

1 1 

50 

25 

lOu 



300 



Si 

A84 

44t 

SM30# 

300 

750m 

50$ 

35 



1 75T 

1 1 

500m 

25 

lOu 



300 



Si 

A84 

45 

TK30 

300 

75 

50A 

15 



1 75C 

1 1 

.50 0 

25 


3OOu0 

150 

300 



Si 

A84 

46 

1N 153 

300 0 

75 

55A$ 

25 

33m 


85S 

70 

50 

55A 


1 2m 

55A 

300 



Ge 

Ml 24 

47 

1N 1441 

300 

75 

55A 

30 



150A 

1 0 

75 

55A 


1 Om 

55A 

300 



Si 

Algz 

48 

1N2486 

300 

75 

55A 

75 

4 Om 


150 

1 0 



1 Om 



300 



Si 

A6b 

49 

1N2861 

300 

750m 

75A 

16 



1 25A 

1 2 

500m 

75A 


3OOu0 

10OA 

300 



Si 


50 

DI646 

300 

75 

75A 

25 



150A 

1 2 

1 2 

25 

200n 

15u 

100 

300 



Si 

Albn 

51 

MR 1337-4 

300 

75 

75A 

30 § 



1 75A 

1 1 

1 0 

25A 


25m 

25A 

300 



Si 

A3 la 

52 

S26 

300 

75 

80A 

15 




1 2 

1 2 

25 

200u 



300 



Si 

A54 

53 

S83 

300 

75 

80$ 

15 




1 2 

1 2 

25 

20u 



300 



Si 

A54 

54 

1N1558 

300 

75 

100C 




150 

1 4 

60 

25 


1 Om 

10OA 

300 



Si 

D02 

55 

AM030 

300 

75 

1 50A 




1 50A 

1 0 

25m 

25A 


3OOu0 

1 50A 

300 



Si 

D07 

56 

INI 102 

300 

77 

55A 

15 

8 Om 


1 75A 

1 5 

12 

25A 


30m 

1 50A 

300 



Si 

D01 

57 

PE403 

300 

80 

35A$ 

50 



135A 

1 1 

80 

25 

lOu 

.2Om0 

85A 

300 



Si 

A3w 

58 

1N5057 

300 t 

80 

40A 

30 § 



1 25A 

1 4 T 

80 

40A 


.25m 

10OA 

400 



Si 

D029 

59# 

SR1FM6 

300 

800m 

40A 

50 



130J 

1 2 t§ 

30 

25A 

lOu 

300u 

1 30J 

300 




Albv 

60# 

1S1344 

300 

80 

50A 

40 

8 3m 


150J 

1 2 

30 

25A 

1Ou0 

5Om0 

1 50J 

300 



SiA 

A89b 

61 

K4D5 

300 

80 

50 

60 



1 50C 

20 

80 

25 

5 Ou 

500u 

100C 

50 



Si 


62# 

SR1C6 

300 

800m 

50A 

40 § 

8 3m 


150J 

1 2 

30 

25A 

lOu 

500u 

1 50J 

300 



SiA 

A34d 

63 

1N61 1 

300 

80 

10OA 

30 

8 3m 


150A 

1 5 

20 

25A 

25uA 



300 



Si 

D04 

64 

1 N61 1A 

300 

80 

10OA 

3 0 

8 3m 


1 50A 

1 5 

40 

25A 

1 OuA 



300 



Si 

D04 

65 

A4D1 

300 

85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

300 



Si 

A84a 

66 

A4D5 

300 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

300 



S. 

A84a 

67 

A4D9 

300 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

A84a 

68 

B4D1 

300 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

69 

B4D5 

300 

85 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

70 

B4D9 

300 

85 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

Alrx 

71# 

SSiB0520 

300 

85 

45A 

50 

10m 


150J 

1 0 

1 0 

25J 

1 Ou 



300 



SiA 

M441 

72 

SM130 

300 

85 

50$ 

45 



150 

1 0 

1 5 

25 

lOu 



300 



Si 

A84 

73 

SM730 

300 

85 

50 

35 



150A 

1.0 

50 

25 

.01 u 

20m 

150 

300 



Si 

A84 

74 

NS 1003 

300 

1 0 


60 

8 3m 



1 2 

1 0 


lOu 



300 





75 

100R3B 

300 

1 0 

25 

60 



175 

20 

1 0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

300 



Si 


76 

A5D1 

300 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

TOu 

50m 

150 

300 



Si 

A84a 

77 

A5D5 

300 

1 0 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5.0u 

50m 

150 

300 



Si 

A84a 

78 

A5D9 

300 

1 0 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

A84a 

79 

B5D1 

300 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

300 



Si 

A1 rx 

80 

B5D5 

300 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

81 

B5D9 

300 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

82# 

GJ5M 

300 

1 0 

25A 

80 



70 J 

1 0 









Ge 

S33 

83 

MB246 

300 

1 0 

25 

20 

8 3m 

20 

175A 

1 0 

60 0 

25 

I.Ou 

75u 

100 

300 



Si 

A60f 

84 

SI 030 

300 

1 0 

25A 

35 



1 75A 

50 0 

25 

150A 


5Om0 

1 50A 

300 

550 


SiA 

Alqf 

85 

SLA14AB 

300 

1 0 

25 

60 

8 3m 


1 50A 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

300 



Si 

A69 

86 

SLA14C 

300 

1 0 

25 

60 

8 3m 


1 50A 

1 1 

1.0 

25 

5 Ou 

25m 

100 

300 



Si 

A69 

87 

10C3 

300 t 

1 0 

50A 




175A 

1 2 A 

1 0 

25A 

lOu 






s. 

A50 

88 

AA300 

300 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1 0 

25 

5.0u 



300 



Si 

A3p 

89# 

BYY32 

300 

1 0 

50A 

50 



1 50J 

1 3 

2.0 

25J 

5 Ou 



300 



SiA 

D013 

90 

CJ3 

300 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

330 



SiA 

D015 

91 

CL 30 

300 

1 0 

50A 

50 



1 50A 

1 1 

1 0 

50A 

5 Ou 

200u 

1OOA 

330 



SiA 

D027 

92 

CM3 

300 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

330 



SiA 

D027 

93 

E3 

300 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

330 



SiA 

D027 

94 

EM3 

300 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

330 



SiA 

D04 1 

95 4$ 

F14C 

300 

1 0 

50A 

45 



1 75J 

1 0 

1 0 

25 

50u 

300u 

100 

300 



Si 

A249a 

96 

HA300 

300 

1 0 

50 

15 


1 0 

175 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



300 



Si 

D03 

97 

J3 

300 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2 Ou 

5Qu 

100 

330 



SiA 

D015 

98 

K5D5 

300 

1 0 

50 

60 



150C 

20 

1 0 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

300 



Si 


99 

TA300 

300 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1.0 

25 

5 Ou 



300 



Si 

M21 

100 

SCA3 

300 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1 0 

25 

I.Ou 

50m 

125 

300 

480 


Si 

Albs 

101 

SEN 130 

300 

1 0 

55 

50 

8.3m 


1 70A 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 

300u 

150 

300 



SiA 

D015 

102# 

SH4D3 

300 0 

1 0 

55A 

45 

8 3m 


115 

60 0 

.50 

85 


4Om0 

85 

180 



Si 

M21 5 

103# 

BY126/300 

300 

1 0 

60A 

40 

10 


1 50J 

1 5 

5 0 

25J 

lOu 



450 



Si 

D027 

104 

1N2861A 

300 t 

1 0 

75A 

40 



135 

1 2 

1.0 

75A 


50m 

135 

300 



Si 

D01 

105 

5A3 

300 

1 0 

75A 

50 

8.3m 



.95 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

D027 

106 

5MA3 

300 

1 0 

75 

50 § 



1 70A 

92 

1 0 

25 


200m 

100 

300 



Si 

F29 

107 

10D3 

300 

1 0 

75A 

50 

8 3m 



95 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

D039 

108 

CA102FA 

300 

1 0 

75A 

15 



1 50A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

300 



Si 

A32 

109 

CC102FA 

300 

1 0 

75A 

15 



1 50A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

1 25C 

300 



Si 

C8 

1 10 

CF102FA 

300 

1 0 

75A 

1 5 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

1 25C 

300 



Si 

F8 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 
(31 TEMPERATURE, and (4) TYPE No. 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 1 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No 


2_jlo 

3J at 

PEAK )PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [V 

/ IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

fC) 

(A) 

fs) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

:°c) 

(A) 

(A) „ 

°C) 

(V) 

(V) 

A/V) 



1 

CP102FA 

300 

1 0 

75A 

15 



150A 

1 2 

1.0 

25C 


3.Om0 

1 25C 

300 



St 

C9 

2 

1F3 

300 

1 0 

100 

50 


1 0 

150C 

1.3 

20 

25 

2.0u 

50u 

100 

330 



SiA 

F22 

3 

1N1038 

300 

1 0 

10OA 

30 § 

4 Om 


170C 

1.5 

1 0 

25A 

200u 



300 



Si 

S65a 

4 

1N1044 

300 

1.0 

10OA 

30 § 

4 Om 


170C 

1.5 

1.0 

25A 

200u 



300 



Si 

S66b 

5 

1N1050 

300 

1.0 

100A 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1.5 

1 0 

25A 

200u 



300 



Si 

S68b 

6 

1N1553 

300 

1 0 

100 




150 

1.4 

.60 

25 


1.0m 

100A 

300 



Si 

DQ4 

7 

AM31 

300 r 

1 0 

100C$ 

20 § 

8.0m 


125A 

1.25 

1.0 

25C 


3Om0 

100C 

300 



Si 

D04 

8 

DSR1203 

300 

1.0 

100 





1.1 

1.0 


lOOn 







A266 

9 

SI300E 

300 

1.0 

100A 

50 



1 50C 

1 0 

1 0 

25A 

5.0u 



300 



Si 

D027 

10 

SM31 

300 

1 0 

100$ 

45 



200A 

1 0 

1.2 

25 

1 Ou 



300 



Si 

A84 

1 1 

SM513 

300 

1 0 

100$ 

45 



150T 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



300 



Si 

A84 

12 

1N2028 

300 t 

1 0 

1 50C 

25 

8.3m 


175C 

2.0 

2.0 

25 


.50m 

150C 

300 



Si 

D04 ! 

13 

AM34 

300 

1 0 

1 50C$ 

20 § 

8 Om 


175A 

1.25 

1.0 

25C 


.50m 

150C 

300 



Si 

D04 

14 

BY1040 

300 

1 0 

1 50C$ 

25 



150C 

.90 

1 0 

25C 

4 Ou 

.50m 

150C 

300 



Si 

D02 

15 

BY114A 

300 

1.0 

1 50C$ 

25 



150C 

80 

1 0 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

300 



Si 

D02 

16 

BY1240 

300 

1 0 

1 50C$ 

25 



150C 

1.0 

1.0 

25 

lOu 

1 Om 

150C 

300 



Si 

D02 

17 

E1E3 

300 

1 0 

150 

200 



175 

1.3 

1 0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

300 



Si 

D04 

18# 

SSiB0620 

300 

1 1 

45A 

50 

10m 


160J 

1.0 

2.0 

25J 

1 .Ou 



300 



SiA 

A3v 

19# 

SSiC 1720 

300 

1.1 

45A 

100 

10m 


150J 










SiA 

M44 1 

20 

HC300F 

300 

1 1 

50A 

50 

8 Om 


175A 

1.2 

1.1 

25 

lOu 



300 



Si 

F29 

21 

A6D1 

300 

1.2 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

300 



Si 

A84a 

22 

A6D5 

300 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

300 



Si 

A84a 

23 

A6D9 

300 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

A84a 

24 

B6D1 

300 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


1 50A 

1 .Ou 

50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

25 

B6D5 

300 

1 2 

25 

60 



175A 

.50 


150A 

5 Ou 

50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

26 

B6D9 

300 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150A 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

Alrx 

27 

K6D5 

300 

1 2 

50 

60 



150C 

2.0 

1.2 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

300 



Si 


28 

TM32 

300 

1 25 

25C$ 




125C 

2.0 

80 

25 


3Om0 

100C 

300 



Si 

S145 

29# 

SSiB0120 

300 

1 25 

45A 

50 

10m 


180J 

1.1 

2 5 

25J 

1 Ou 



300 



SiA 

A31 v 

30 

RA132FA 

300 

1.3 

55A$ 

60 



150A 

1.2 

1 3 

25 


.3Om0 

150 

300 



Si 

A34 

31 

1N 19 10 

300 0 

1 5 

25A 

30 

16m 

20 

250 

1.0 

1 0 

25 

lOu 



300 



SiA 

A86 

32 

1N2291A 

300 

1.5 

25$ 

20 



150 

600m 

1 5 

25 


10Ou 

150 

300 



SiA 

D04 

33 

1N2292 

300 

1 5 

25 

100 



150 

.60 

1.5 

25 


.50m 

150 

300 



SiA 

S35 

34 

1N2292A 

300 

1 5 

25$ 

20 



150 

.60 

1 5 

25 


10Ou 

150 

300 



SiA 

D04 

35 

1N2644 

300 

1 5 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

1.3 

1.5 

25A 

300u 



300 



Si 

M 124 

36# 

1S153 

300 

1 5 

25A 

15 



140 

1.3 A 

1 0 


5.0uA 



300 



Si* 

S42 

37 

150R3B 

300 

1 5 

25 

60 



175 

2.0 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

300 



Si 


38 

A7D1 

300 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 .Ou 

.50m 

150 

300 



Si 

A84a 

39 

A7D5 

300 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

300 



Si 

A84a 

40 

A7D9 

300 

1 5 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

A84a 

41 

A168-3T 

300 

1 5 

25 

50 

8 Om 


125 

1.1 

1 0 

25 

5 Ou 



360 



Si 

M575 

42 

B7D1 

300 

1.5 

25 

60 



1 75A 

.50 


1 50A 

1 Ou 

50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

43 

B7D5 

300 

1 5 

25 

60 



1 75A 

.50 


1 50A 

5.0u 

50m 

150 

300 



Si 

Alrx 

44 

B7D9 

300 

1 5 

25 

60 



1 75A 

.50 


150A 

lOu 

50m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

45 

CODI5334 

300 

1 5 

25$ 

35 



150 

1.1 

.80 

25 

1 Ou 



300 



Si 

M45 

46 

MIDI 

300 

1 5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2 Ou 

5.0m 

150 

300 



Si 

Alep 

47 

M1D5 

300 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

300 



Si 

Alep 

48 

M1D9 

300 

1.5 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

300 

100 

200u 

Si 

Alep 

49 

MB238 

300 

1 5 

25 

25 

8 3m 

20 

1 75A 

1.0 

.80 0 

25 

200n 

15u 

100 

300 



Si 

A60f 

50 

PS2345 

300 

1.5 

25A$ 




175A 

1 0 

20 

25A 

6.0u 



300 



S. 

M22 

51 

S23 1 

300 

1 5 

25$ 

55 




1 75 

2 5 

25 

200u 



300 



Si 

A54 

52# 

SA3M1 

300 

1 5 

25A 

47 


2 0 

150A 

2.0 

10 

25J 

lOu 

300u 

1 50J 

300 

375 0 


SiA 

D027 

53 

SI3 

300 

1 5 

25 A 

80 



150C 

1 0 

1.5 

25A 

1 Ou 



300 



Si 

Albc 

54# 

ZR13 

300 

1 5 

25 A 

80 

10m 


150A 

1.0 

1 5 

25A 

5.0u 

,20m 

10OA 

300 



Si 

A6a 

55# 

ZR13T 

300 

1 5 

25A 

80 

10m 


150A 

1.0 

1.5 

25A 

5 Ou 

20m 

100A 

300 



Si 

S164 

56 

1N4819 

300 t 

1 5 

40 

50 



170 

1 3 

1 5 

40 


.25m 

40 

300 



Si 

D027 

57# 

S2A30 

300 

1.5 

40A 

80 

10m 


1 50J 

1.05 A 

1.5 

25A 


• 53m 

25A 

300 



SiA 

A56 

58# 

S4M 1 

300 

1 5 

40A 

47 


20 

1 70A 




lOu 

300u 

150 

300 



SiA 

D027 

59 

1 5E3 

300 

1 5 

50A 

75 § 



175A 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

330 



SiA 

D027 

60 

1 5J3 

300 

1 5 

50 

75 § 



175 

1.1 

1.5 

25A 

2.0u 

50u 

100 

330 



SiA 

D015 

61 

A14C 

300 

1 5 

50 

50 



175J 

1 0 

1.0 

25J 

5.0u 



300 



Si 

A94g 

62 

K7D5 

300 

1 5 

50 

60 



150C 

20 

1 5 

25 

5.0u 

.50m 

100 

300 



Si 


63 

1N1565 

300 

1 5 

55A 

70 

8 3m 


175A 

1 2 

.50 

25A 

5 Ou 

.50m 

100 

300 



SiA 

C12 

64 

1N2393 

300 

1.5 

55A 

35 



150A 

1.2 

1.5 

25 


.3Om0 

1 50A 

300 



Si 

A32 

65 

1N2402 

300 

1.5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


.3Om0 

1 50A 

300 



Si 

C8 

66 

1N2411 

300 

1.5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1.5 

25 


3Om0 

1 50A 

300 



Si 

C9 

67 

1N2420 

300 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

1 50A 

300 



Si 

F8 

68 

1N5394 

300 

1 5 

70C 

50 § 



170C 

1 4 

1 5 

70C 


30m 

150 

300 



Si 

D015 

69 

1N2849 

300 t 

1 5 

75C 

15 



165A 

65 0 

.50 

150C 


3Om0 

150C 

300 



Si* 

S35 

70v 

CTN300 

300 

1 5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



300 



Si 

M594* 

71 ▼ 

CTP300 

300 

1.5 

75 

50 



175A 

1.0 



lOu 



300 



Si 

M594a* 

72w 

VB300 

300 

1 5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



300 



S. 

M594b* 

73 

IN1117 

300 t 

1 5 

85C 

15 



170A 

65 0 

1 5 

150 


3Om0 

150 

300 



Si 

D04 

74 

1N1056 

300 

1 5 

100A 

60 § 

4 Om 


150A 

1.5 

1 5 

25A 

1 Om 



300 



Si 

A167v 

75 

1N1087 

300 

1.5 

10OA 

60 § 

4.0m 


150A 

1.5 

1 5 

25A 

2.0m 



300 



Si 

F22h 

76 

1N1452 

300 

1 5 

100C$ 




190J 

1.0 

2 4 

150C 


5.0m 

25C 

300 



Si 

S4 la 

77 

1N1619 

300 

1 5 

100A$ 

100 

4.0m 


100A 

1.2 

1 5 

25 


5.0m 

25 

300 



Si 

A52 

78 

30F1 

300 

1 5 

100 




1 75J 

1.0 

2 4 

25C 


10m 

25C 

300 



Si 

S4 la 

79 

1N1448 

300 

1 5 

120C 




1 75J 

1.3 

1 8 

25A 


2.0m 

25C 

300 



Si 

S41 b 

80# 

SSiC0820 

300 

1 6 

45A 

100 

10m 


180J 

1.0 

30 

20J 

1 Ou 



300 



SiA 

A31v 

81 

1N1231B 

300 

1 6 

50$ 

30 




1.2 

1 0 

25 

lOu 

300u 

150 

300 



Si 

S25a 

82 

SI 230 

300 

1 6 

120C 

35 


15 00 

175J 

1.0 0 

1.0 

25A 


1Om0 

100C 

300 

1.8k 


SiA 

DO13 A 

83 

1N1221 

300 

1 6 

135C 

20 



1 75J 

1.5 

2 5 

25J 

500u 

1 5m 

1 50J 

300 



Si 

D01 

84 

1N1231 

300 

1 6 

135C 

20 



175J 

1.5 

2 5 

25J 

500u 

1.5m 

1 50J 

300 



Si 

S25 

85 

1N1221B 

300 t 

1.6 

1 40C 

25 



175$ 

1.7 

1.3 

25 

3OOu0 

10mA 

25 

300 



Si 

D01 

86 

1N1231A 

300 

1 6 

140C 

20 



175J 

1.5 

2.5 

25J 

50u 

50m 

150J 

300 



Si 

S25 

87 

1N154 1 

300 

1 6 

1 40C 

20 



175J 

1 5 

2.5 

25J 

50u 

50m 

1 50J 

300 



Si 

D04 

88 

1N1221A 

300 

1 6 

1 7 5 J $ 

20 



175J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

1 50J 

300 



Si 

D01 

89 

MDA922-5T 

300 t 

1 8 

55A 

100 



175J 

1 1 

750m 

25J 

20u 



300 



SiA 

M535a 

90# 

10B3 

300 

1 8 

1 25B 

40 

10m 


1 75A 

1.1 

3.0 

25A 

50u 

50m 

1 50A 

300 



SiA 

D01 

91# 

SSiCI 120 

300 

1 9 

45A 

100 

10m 


180J 

1 0 

30 

20J 

1 Ou 



300 



SiA 

A230 

92 

NS2003 

300 

20 


200 

8 3m 



1.2 

20 


25u 



300 





93 

200R3B 

300 

2 0 

25 

60 



175 

2.0 

2.0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

300 



Si 


94 

AB300 

300 

2.0 

25 

15 


3 0 

100 

1.25 

1 0 

25 

5 Ou 



300 



Si 

A3q 

95 

GR19 

300 

2.0 

25 

20 



125 

1.1 

1.0 

25 

lOu 

,30m 

150 

300 



Si 

Airy 

96 

M2D1 

300 

2.0 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2 Ou 

5.0m 

150 

300 



Si 

Alep 

97 

M2D5 

300 

20 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

300 



Si 

Alep 

98 

M2D9 

300 

2 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

Alep 

99 

MB230 

300 

2.0 

25 

25 

8.3m 

20 

175A 

1.0 

1.0 0 

25 

25n 

5.0u 

100 

300 



Si 

A60f 

100 

SEN230 

300 

2.0 

25 

150 

8 3m 


170A 

1.2 

2.0 

50 


25u 

50 

300 



SiA 

D027 

101 

SLA24A 

300 

2.0 

25 

80 

8.3m 


150A 

.95 

20 

25 

1 .Ou 

10m 

100 

300 



Si 

A69 

102 

SLA24B 

300 

2.0 

25 

80 

8.3m 


150A 

1.0 

2.0 

25 

1 Ou 

.10m 

100 

300 



Si 

A69 

103 

SLA24C 

300 

2.0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1.0 

20 

25 

5.0u 

.25m 

100 

300 



Si 

A69 

104# 

SR3AM6 

300 

20 

40A 

150 § 

8.3m 


150J 

1.1 

10 

25A 

lOOu 

1.0m 

1 50J 

300 



SiA 

Alfn 

105 

1N5173 

300 

2.0 

50A 

200 



175A 

1.2 t 

2.0 

50A 


25u 

50A 

300 



Si 

D027 

106 

20A3 

300 

2.0 

50 

50 



170A 

1.3 

2.0 

50 

lOu 

.25m 

50 

300 



Si 

D027 

107 

B172-30 

300 

2.0 

50 

60 



1 50C 

2.0 

2.0 

25 

5.0u 

50m 

100 

300 



Si 


108 

BFW300T 

300 

2.0 

50A 

50 



100C 

1.1 

1.0 

25A 








M40a 

109t 

FW300I 

300 

2.0 

50A 

50 



125A 

900m 

1.0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a 

110 

K8D5 

300 

2 0 

50 

60 



150C 

2.0 

2.0 

1 25 

5 Ou 

.50m 

100 

300 



.Si 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



U 

1 1 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATI 

NGS 


DWG. 

No 

No 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& V r 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





-M. 

JA1_ 

rc) 

(A) 

(s) 

(W) 

ra 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

"ST3A 

300 

20 

50A 

80 



1 50C 

1 0 

3 0 

^5A 

1 Ou 



loo 



Si— 

Albc 

2 

BH4R3t 

300 

2 0 

55 

45 

8 3m 


115 

1 2 0 

1.0 

85 


8OOu0 

85 

210 



Si 

M 151 

3 

2F3 

300 

2 0 

75C 

50 



150C 

1 3 

20 

25C 

2 Ou 

50u 

100C 

330 



SiA 

F22 

4 

HB300 

300 

20 

75A 

200 



175C 

1.0 

20 

25A 

5.0u 


— 

300 



Si 

A179b 

5 

1N1087A 

300 

2.0 

10OA 

100 

4 Om 


100A 




25n 



300 



Si 

F42 

6# 

1S1353 

300 

2 0 

1 24C 

40 

8 3m 


150J 

1 2 

3.0 

25A 

1Ou0 

5Om0 

1 50J 

300 



SiA 

S48c 

7# 

SR2B6 

300 

2 0 

1 24C 

60 



150J 

1 2 tS 

30 

25C 

lOu 

500u 

1 50J 

300 




S157a 

8 

250R3B 

300 

2.5 

25 

250 



175 

2 0 

2 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

300 



Si 


9 

M3D1 

300 

2.5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2.0u 

5.0m 

150 

300 



Si 

AleD 

10 

M3D5 

300 

2 5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

300 



Si 

Alep 

1 1 

M3D9 

300 

2 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

Alep 

12# 

0243 

300 

2.5 

45 

100 

10m 


150J 

1.5 

7 8 

25 

5 Ou 



200 



Si 

S87e 

13# 

SJ303F 

300 t 

2 5 

10OA 

30 



150A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

.30m 

1 50A 

300 



SiA 

D03 

14 

1N2527 

300 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.2 

4 0 

25C 

4.0u 

50m 

1 50C 

300 



SiA 

D010 

15 

1N2538 

300 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 0 

4.0 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

300 



SiA 

D010 

16 

1N2549 

300 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

4 0 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

300 



SiA 

D010 

17 

BY204 

300 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 2 

2.5 

25C 

4.0u 

,50m 

150C 

300 



SiA 

D04 

18 

BY214 

300 

2.5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2 5 

25C 

1 .Ou 

.10m 

1 50C 

300 



SiA 

D04 

19 

BY224 

300 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

300 



SiA 

D04 

20 

BY304 

300 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.2 

2 5 

25C 

4.0u 

.50m 

1 50C 

300 



Si 

S35 

21 

BY314 

300 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 0 

2.5 

25C 

1 Ou 

.10m 

150C 

300 



Si 

S35 

22 

BY324 

300 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

300 



Si 

S35 

23 

MA30 

300 

2 5 

1 50B 

30 



190B 

1 0 A 

2 5 

150B 

15uA 






SiA 

D04 

24 

TM3 1 

300 

2.7 

25C 




125C 

2.0 

20 

25 


30m(Zl 

100 

300 



Si 

S145 

25 

NS3003 

300 

3 0 


300 

8 3m 



1 2 

30 


25u 



300 





26 

1N2708 

300 

3.0 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3.0 

25A 

200u 



300 



Si 

M125 

27 

1N2731 

300 

30 

25 A 

15 

8.3m 


165A 

1.3 

3.0 

25A 

300u 



300 



Si 

Ml 26a 

28 

1N2756 

300 

3 0 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

30 

25A 

300u 



300 



Si 

Ml 26a 

29 

3AF4 

300 

30 

25A 

150 



150C 

1 2 

30 

25A 

300u 



200 



Si 

A222 

30 

30R3 

300 

3.0 

25 

200 

8 Om 

3 0 

25 

1 0 

30 

25 

lOu 

50u 

100 

300 



Si 

Alrz 

31 

300R3B 

300 

30 

25 

250 



175 

20 

3.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

300 



Si 


32 

AC300 

300 

30 

25A 

50 



150C 

1 0 

30 

25A 

5 Ou 



300 



Si 

A ley 

33 

M4D1 

300 

3 0 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

300 



Si 

Alep 

34 

M4D5 

300 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

300 



Si 

Alep 

35 

M4D9 

300 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

300 

100 

200u 

Si 

Alep 

36# 

SSiC1220 

300 

3 0 

45A 

100 

10m 


180J 

1 0 

3.0 

20J 

1 Ou 



300 



SiA 

A231 

37 

INI 125 

300 

3 0 

50A 

25 § 



150A 

1 1 

1 0 

25A 


3Om0 

1 50A 

300 



SiA 

D04 

38# 

1S1661 

300 

3 0 

50A 

90 



150J 

1 2 

3.0 

25A 


1 0 

1 50J 

300 



Si 

S336 

39 

3A300 

300 

3.0 

50 

300 

8.0m 


175 

1 2 

3 0 

25 

500u 



300 



Si 

A lea 

40 

A138-3t 

300 

3 0 

50 

50 

8 Om 


150 

1 1 

30 

25 

5 Ou 



360 



Si 

M79c 

41 

CH302FA 

300 

3 0 

50A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

300 



Si 

S 152a 

42 

CK302FA 

300 

30 

50A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3.Om0 

1 25C 

300 



Si 

S153 

43 

CS302FA 

300 

3 0 

50A 

15 



150A 

1.2 

1 0 

25C 


3.Om0 

125C 

300 



Si 

S152 

44 

S3A3 

300 

3 0 

50A 

300 



150C 

1 0 

30 

25A 

1 Ou 



300 



Si 

Alez 

45# 

S8-03 

300 

30 

50 

200 

10m 


150 

1 1 

80 

25 

50u 



300 



Si 

S19m 

46 

S300 

300 

3.0 

50 

25 


10 

175 

1 0 

1.0 

25 

5 Ou 




300 


S. 

D04 

47 

HC300 

300 

3.0 

75A 

300 



175C 

1.0 

3.0 

25A 


2 0m 

175A 

300 



Si 

A179b 

48 

MR1033A.B 

300 

3 0 

75A 

300 

8 3m 

40 

175J 

.90 

30 

25A 

500u 

1 5m 

75A 

300 



SiA 

Z44 

49 

MR2072 

300 

3 0 

75 

300 

8 3m 


175J 

50 0 

30 

75 

1.0m 

3.0m 

75 

300 



SiA 

A 179a 

50 

MR2372 

300 

3 0 

75 

300 

8 3m 


175J 

1 0 

30 

25 

1 Om 

3.0m 

75 

300 



SiA 

M1 73 

51# 

3F30A 

300 

30 

80A 

40 

10m 


175A 

1 1 

30 

25J 

50u 

.50m 

1 50J 

300 



Si 

D04 

52 

S53A 

300 

30 

80$ 

20 




1 3 

5 0 

25 

lOOu 



300 



Si 

S48 

53# 

S3BR2 

300 % 

3 0 

95B 

53 



130J 

55 0 

1.5 

25 


2.0m 

125 

300 



Si 

S81 

54 

1N5403 

300 

30 

105C 

200 § 



170C 

1 2 

30 

105C 


50m 

1 50C 

300 



Si 

A3a 

55 

SEN330 

300 

30 

105C 

200 

8 3m 


170A 

1.2 

30 

25 

5 Ou 

500u 

150 

300 



SiA 

D027 

56 

30S3 

300 

30 

125 

150 § 



175J 

1 0 t 

30 

25 

5 Ou 

300u 

125 

300 



Si 

A led 

57# 

D3003 

300 

3.0 

1 25B 

35 



125B 

1 5 

30 

25 


.30m 

1 25B 

300 



SiA 

S4c 

58 

1N1584 

300 

3 0 

150C 




175B 

1 5 

60 

25C 


.5Om0 

150 

300 



[Si 

D04 

59 

3C30 

300 

3 0 

150 




190 

1 1 

60 

25 


50m 

150 

300 



Si 

DO4A0 

60 

E2E3 

300 

30 

150 

200 



175 

1 3 

3.0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

300 



Si 

D04 

61# 

S3M3 

300 % 

3.0 

1 50J 

180 



150J 

1 2 

30 



500u 


300 



SiA 

A52d 

62 

INI125A 

300 

3 3 

50B 

25 



170A 

1.1 

1 0 

25A 

lOu 

.20m 

1 50A 

300 

360 


SiA 

D04 

63 

1N1577 

300 

3 5 

25C$ 

70 



150C 

1 2 

3 5 

25A 

5 Ou 

50m 

1 25A 

300 



SiA 

S175 

64 

350R3B 

300 

3 5 

25 

250 



175 

20 

3.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

300 



S. 


65 

1N3571 

300 

3 5 

85B 

35 



165A 

50 0 

2.5 

150A 


40m 

1 50A 

300 



Si 

D04 

66 

1N2677 

300 

3 6 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3 6 

25A 

300u 



300 



Si 

M126a 

67 

1N2744 

300 

3 6 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3 6 

25A 

300u 



300 



Si 

Ml 26c 

68 

400R3B 

300 

4 0 

25 

250 



175 

20 

4 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

300 



Si 


69# 

SJ304F 

300 t 

4 0 

25 A 

15 



200A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

1.5m 

200A 

300 



SiA 

D03 

70 

1N2514 

300 

4 0 

30C 

30 



165 

1.1 

1 5 

25 

2 Ou 



300 



SiA 

D04A 

71 

1N2520 

300 

4 0 

30C 

25 



150C 




2.0u 

.30m 

150C 

300 



SiA 

SI 17 

72# 

BYY89 

300 

4 0 

50B 

50 



150J 

1 3 

20 

25J 

5.0u 



300 



SiA 

M4 1 a 

73 

4F3 

300 

4.0 

75 

300 

8.0m 

3 0 

175B 

1 3 

4 0 

25 

lOOu 

500u 

100 

330 



SiA 

F22 

74# 

SSiC 1320 

300 

40 

120C 

100 

10m 


150J 

1 1 

7.0 

20J 

1 Ou 



300 



SiA 

SI 12bA 

75 

450R3B 

300 

4 5 

25 

250 



175 

2.0 

4.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

300 



Si 


76 

MR30 

300 

4 5 

1 50B 

70 



185B 

1.0 A 

4 5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

77 

1N2232 

300 

5 0 

25$ 

200 



150 

60 

1 5 

25 


500u 

150 

300 



SiA 

D04 

78 

1N2232A 

300 

5 0 

25$ 

100 



150 

60 

5 0 

25 


350u 

150 

300 



SiA 

D04 

79 

1N2233 

300 

5 0 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


500u 

150 

300 



SiA 

S35 

80 

1N2233A 

300 

5 0 

25$ 

100 



150 

60 

50 

25 


350u 

150 

300 



SiA 

S35 

81 

500R3B 

300 

5.0 

25 

250 



175 

20 

5 0 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

300 



Si 


82# 

BY1180 

300 

5 0 

25 



5 0 

150J 

1 2 

14 

25 

lOOu 



300 



Si 

C50 

83 

S5A3 

300 

5 0 

50A 

300 



150C 

1 1 

5.0 

25A 

1 .Ou 



300 



Si 

Alez 

84 

1N1062 

300 

5 0 

10OA 

60 § 

4 Om 


170C 

1.5 

5.0 

25A 

1 Om 



300 



Si 

S67a 

85 

1N1068 

300 

5.0 

10OA 

60 § 

4 Om 


1 70C 

1.5 

5 0 

25A 

1 Om 



300 



Si 

S66c 

86 

1N1074 

300 

5 0 

10OA 

60 § 

4 Om 


170C 

1.5 

5.0 

25A 

1.0m 



300 



Si 

S68c 

87 

1 N 1091 

300 

5.0 

10OA 

60 § 



170C 

1 5 

50 

25A 

2.0m 



300 



Si 

F22h 

88 

IN 1091A 

300 

5.0 

10OA 





1 5 

5.0 

100A 


5 Om 

100A 

300 



Si 

F73 

89 

30F5 

300 

5 0 

100 




1 75J 

1.1 

13 

25C 


10m 

25A 

300 



Si 

S41a 

90 

366F 

300 r 

5.0 

145C 

100 



180J 

1 1 

5.0 

25C 


10m 

180 

300 



Si 

S27 

91 

407F 

300 

5.0 

150C 

125 

8 3m 


175J 

1.1 

5.0 

25C 


2 Om0 

175J 

300 



Si 

D04 

92 

IE3E3 

300 

5.0 

150 

200 



175 

1.3 

5 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

300 



Si 

D04 

93 

F1E3 

300 

5.0 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

300 



Si 

D05 

94 

SL3 

300 

5 0 

1 50A 

150 



175C 

1 1 

5 0 

25A 

5 Ou 



300 



Si 

DO40 

95 

550R3B 

300 

5 5 

25 

250 



175 

20 

5 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

300 



Si 


96 

NS6003 

300 

6.0 


300 

8 3m 



1.2 

60 


25u 



300 





97 

6A300 

300 

60 

25 

300 

8 Om 


175 

1.2 

6.0 

25 

25u 






Si- 

S19f 

98 

600R3B 

300 

60 

25 

250 



175 

2.0 

60 

25 

lOu 

1 Om 

150 

300 



Si 


99# 

G3006 

300 

60 

25A 

140 

10m 

8.0 

150A 

1 2 

6.0 t 

25 


3.0m 

125C 

300 



SiA 

D04 

100# 

P3006 

300 

6.0 

25A 

140 

10m 

8.0 

150A 

1 2 

60 t 

25 


3.0m 

1 25C 

300 



SiA 

S95a 

101 

SLA300t 

300 

6.0 

25 




150A 




1 Ou 

75u 

100 

300 




M545 

102# 

1 SI 663 

300 

60 

50A 

200 



150J 

1.2 

60 

25A 


1.3 

150J 

300 



Si 

S336 

103 

6F30 

300 

6.0 

55B$ 

50 



190B 





3.Om0 

150 

300 



SiA 

D04 

104# 

BYX50-300 

300 

6.0 

110B 

80 § 

10m 


150J 

1.95 

20 

25J 


1.4m 

125J 

300 



Si 

DO40 

1Q5# 

BYX48/300 

300 

6.0 

125B 

90 § 



175J 

1.8 t 

15 

25J 


.20m 

1 25J 

200 



SiA 

D042) 

106# 

S3AN6 

300 % 

60 

125B 

125 


6.5 

150J 

47Om0 

60 t 



2.0m 

1 25B 




SiA 

DO40 

107 

1N1345 

300 

6.0 

150C 

66 


9.5 

190J 

1 2 

10 

25J 


10m 

25 

300 



Si 

S26 

108 

1N1345A 

300 t 

60 

1 50B$ 

150 



200J 

.64 0 

6.0 

150B 


1.8m0 

150B 

300 



Si* 

D04 

109 

1N1345B 

300 

60 

150C 

150 



190J 

1 1 

6.0 



.02m 

25C 

300 



SiA 

D04A 

110 

1N2150 

300 

6.0 

150C$ 

150 



150 

1 2 

10 

25 

4 Ou 

.50m 

150A 

300 



Si 

D010 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD[ 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


Ulo 

31 at 

PEAK jPULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N2150A 

300 

60 

150C$ 

150 



150 

1 0 

10 

25 

TOu 

10m 

150 

300 



Si 

D010 

2 

1N2494 

300 

6.0 

1 50C 




190J 

1 1 

60 

25 


2.Om0 

150C 

300 



Si 

D04 

3 

1N2568 

300 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 5 

10 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

300 



SiA 

D010 

4 

BY404 

300 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1 2 

60 

25C 

4.0u 

.50m 

1 50C 

300 



Si 

S35 

5 

BY414 

300 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 0 

6.0 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

300 



Si 

S35 

6 

BY424 

300 

60 

150C$ 

150 



150C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

300 



Si 

S35 

7 

BY704 

300 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 2 

60 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

300 



SiA 

D04 

8 

BY714 

300 

6.0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 0 

6.0 

25C 

I.Ou 

10m 

150C 

300 



SiA 

D04 

9 

BY724 

300 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1.0m 

1 50C 

300 



SiA 

D04 

10 

E4E3 

300 

6.0 

150 

200 



175 

1 3 

6.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

300 



Si 

D04 

1 1 

KR602FA 

300 

60 

150S$ 

75 



1 75S 

1 2 

60 

1 50S 


1 Om 

150S 

300 



Si 

boio 

12# 

SiDOIE 

300 

7 0 

90C 

60 

10m 


140J 

1 25 

60 

25 

10Ou 


25 

200 



Si 

A31 u 

13 

1N2696 

300 

7 2 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

7.2 

25A 

300u 



300 



Si 

M126e 

14 

MS30 

300 

7 5 

150B 

140 



185B 

1 0 A 

7.5 

1 50B 

20uA 






SiA 

D04 

15# 

ZR23 

300 

8 0 

25A 

80 

10m 


150A 

1 2 

5 0 

25A 

5 Ou 

.20m 

10OA 

300 



Si 

S235 

16# 

S5B30 

300 

8 0 

40A 

430 

10m 


150J 

1 05 A 

20 

25 A 


2 7m 

25A 

300 



SiA 

S50 

17# 

S8-03F 

300 

8 0 

50 

200 

10m 


150 

1 1 

8.0 

25 

50u 



300 



Si 

M389 

18# 

SX753 

300 

8 0 

125A 

100 

10m 


1 60J 

1 2 

8.0 

25J 


1 Om 

100J 

300 




S3 la 

19 

E5E3 

300 

8 0 

150 

200 



175 

1 3 

80 

150 

lOu 

1 Om 

150 

300 



Si 

D04 

20 

1N2798 

300 

8 5 

25A 

75 



175A 

1 25 

15 

1 50C 


5 Om 

150C 

300 



Si 

D05 

21# 

SiD02E 

300 

9 5 

90C 

1 10 

10m 


1 40J 

1 15 

60 

25J 

10Ou 


25J 

200 



Si 

A31 u 

22 

1N2252 

300 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


1.0m 

150 

300 



SiA 

D04 

23 

1N2252A 

300 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


50m 

150 

300 



SiA 

D04 

24 

1N2253 

300 

10 

25$ 

200 



150 

60 

10 

25 


1 Om 

150 

300 



SiA 

S35 

25 

1N2253A 

300 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


.50m 

150 

300 



SiA 

S35 i 

26# 

G3010 

300 

10 

25A 

230 

10m 

17 

1 50A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

1 25C 

300 



SiA 

D04 

27# 

MA233 

300 

10 

25$ 

50 



150 





4 5m 

125 

125 



SiA 

S74 

28# 

P3010 

300 

10 

25A 

230 

10m 

17 

1 50A 

1 1 

10 t 

25 


3.0m 

125C 

300 



SiA 

S95a 

29# 

SJ304E,K 

300 t 

10 

25C 

15 


4 3 

200C 

1 0 

75 

25C 

lOu 

1.5m 

200C 

300 



SiA 

DO40 

_30#_ 

0602 

300 

10 

45 

300 

10m 


150J 

1.4 

30 

25 

10Ou 



150 



Si 

S87e 

31 

1N1623 

300 

10 

100A$ 

150 

4 Om 


10OA 

1 2 

10 

25 


5 Om 

25 

300 



Si 

S43 

32# 

IS 163 

300 

10 

1 20B 

200 



175 

1 6 

50 

24J 


3.0m 

1 75J 

300 



SiA 

S103 


SA3AN12 

300 

10 

120B 

210 



1 50J 

47Om0 

10 



2.0m 


300 



SiA 

D04E1 

34# 

BYX42/300 

300 

10 

1 25B 

125 § 



175J 

1 4 t 

15 

25J 


,20m 

125J 

200 



SiA 

DO40 

35# 

D3010 

300 

10 

125B 

130 



1 25 B 

1.5 

10 

25 


30m 

125B 

300 



SiA 

S4c 

36# 

S3AN12 

300 % 

10 

1 25B 

210 



1 50J 

5OOm0 

9 5 

25B 


2.0m 

1 25B 




SiA 

D04E1 

37 

367F 

300 t 

10 

130C 

150 



1 80J 

1.2 

10 

25C 


10m 

1 80C 

300 



Si 

S27 

38 

408F 

300 

10 

1 45C 

175 

8 3m 


1 75 J 

1 2 

10 

25C 


2.Om0 

175J 

300 



Si 

D04 

39 

1N2023 

300 r 

10 

1 50C 

1 10 

8 3m 


1 7 5C 

1 5 

25 

25 


5 Om 

150C 

300 



Si 

D05 

40 

4011 1 

300 

10 

1 50C 

140 5 



1 75C 

60 

10 

1 50C 

75uA 

1.5m0 

1 50C 

300 



SiA 

D04 

41# 

BYY67 

300 

10 

150J 

200 



125C 

80 0 

10 

25 


2.0m 

1 25B 

300 



SiA 

S72c 

42# 

BYY68 

300 

10 

150J 

200 



1 25C 

80 0 

10 

25 


2 Om 

125B 

300 



SiA 

S72d 

43 

E6E3 

300 

10 

150 

200 



175 

1.3 

10 

150 

lOu 

1.0m 

150 

300 



Si 

D04 

44 

F2E3 

300 

10 

1 50C 

200 



1 75 J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

150C 

300 



Si 

D05 

45# 

1S1653 

300 

12 

50A 

200 



1 50J 

1 2 

12 

25A 


1 5 

1 50J 

300 



Si 

S335 

46 

SL300 

300 

12 

50A 

300 



1 75C 

1 4 

12 

25A 


2 Om 

1 50A 

300 



Si 

DO40 

47# 

8AN30 

300 

12 

55A 

210 

10m 


140B 

65 0 

13 

25A 


10m 

1 20J 

300 



Si 

S4q0# 

48# 

SiD03E 

300 

12 

85C 

120 

10m 


1 40J 

1 55 

20 

25J 

500u 


25J 

200 



Si 

M346 

49 

1N5410 

300 

12 

100C 

200 § 



1 75C 

1 0 t 

12 

100C 


5 Om 

100C 

200 



Si 

D04 

50 

2N5410 

300 

12 

100C 

200 § 



1 75C 

1 0 t 

12 

100C 


5 Om 

100C 

200 



Si 

D04 

51 

30J3P 

300 

12 

10OA 

150 

4 Om 


100A 

1 3 



2 5m 



300 



Si 

S23 ! 

52# 

SR10L6S 

300 

12 

120C 

200 



150J 

1 2 t 

40 

25C 


1 5m0 

150J 

300 



Si 

S249a 

53 

IN 1203 

300 * 

12 

1 50C 

100 


18 

190J 

1 4 

20 

25J 

lOu 



300 



Si 

S27 

54 

1N1203A 

300 

12 

1 50B$ 

240 



1 50B 

1 3 

12 

25A 


3 Om 

1 50A 

300 



SiA 

D04AE1 

55 

1N1203B 

300 

12 

1 50C$ 

250 



1 50B 

1 1 

12 

25A 


1 Om 

1 50A 

300 



SiA 

D04A 

56 

1N2579 

300 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

20 

25C 

8 Ou 

1 Om 

150C 

300 



SiA 

D010 

57 

1N2590 

300 El 

12 

150C 

250 



1 50C 

1 0 

12 


2 Ou 

20m 

150C 

300 



SiA 

D010 

58 

1N2601 

300 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 5 

20 

25C 

20u 

2 0m 

150C 

300 



SiA 

D010 

59 

BY504 

300 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1.0m 

150C 

300 



Si 

S35 

60 

BY514 

300 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

,20m 

1 50C 

300 



Si 

S35 

61 

BY524 

300 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2 0m 

1 50C 

300 



Si 

S35 

62 

BY804 

300 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

300 



SiA 

D04 

63 

BY814 

300 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 0 

12 

25C 

2.0u 

20m 

150C 

300 



SiA 

D04 

64 

BY824 

300 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 5 

12 

2501 

20u 

2 0m 

150C 

300 



Si 

D04 

65 

E7E3 

300 

12 

150 

200 



175 

1 3 

12 

150 

lOu 

1 Om 

150 

300 



Si 

D04 

66 

MR1 123 

300 

12 

150C 

300 § 



190J 

1 0 

12 

25C 

500u 



300 



SiA 

D04 

67 

TR1123 

300 

12 

150C 

300 § 



1 90J 

1.2 

12 

25C 

50u 

4Om0 

150C 

300 



Si 

D04 

68 

UR123FA 

300 

12 

150S$ 

240 



175S 

1.2 

12 

25 


3 Om 

150S 

300 



Si 

D010 

69 

12F30 

300 

12 

155B$ 

65 



190B 





3.Om0 

150 

300 



SiA 

D04 

70# 

SU312 

300 

12 

1 75C$ 

150 



175S 

1 2 

12 

25 


4.0m 

150C 

300 



SiA 

M80 

71 

MT30 

300 

14 

150B 

240 



1 85 B 

1 0 A 

14 

1 50B 

lOOuA 






SiA 

D04 

72# 

SC315 

300 

15 

50A 

150 



1 60J 

1 1 

15 

25A 

lOOu 

50m 

100A 

300 



SiA 

D04 

73 

SCDA3 

300 

15 

55A 

300 



1 50A 

1 0 

30 

25A 

lOu 

lOOu 

100A 

300 



Si 

M497 

74 

SCNA3 

300 

15 

55A 

300 



1 50A 

1 0 

3 0 

25A 

lOu 

lOOu 

100A 

300 



Si 

M497 

75 

SCPA3 

300 

15 

55 A 

300 



1 50A 

1 0 

30 

25A 

lOu 

lOOu 

100A 

300 



Si 

M497 

76# 

5M30 

300 

15 

79B 

300 

10m 


1 30A 

1 3 t 

50 

130J 


5 Om 


300 



Si 

S193a 

77 

1N1080 

300 

15 

10OA 

150 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

15 

25A 

20m 



300 



Si 

S68d 

78 

30Q3 

300 

15 

100A$ 




150 

1 5 

15 



20m 

25 

300 



Si 

S68 

79# 

RN3015 

300 

15 

100C 

350 

10m 

25 

1 25C 

1 2 

15 t 

25 


3 Om 

125C 

300 



SiA 

D05 

80# 

SR10F6S 

300 

15 

1 15C 

200 



150J 

1 2 t 

40 

25C 


1 5m0 

150J 

300 



Si 

M337a 

81# 

SR10N6S 

300 

15 

1 15C 

200 



150J 

1 2 t§ 

40 

25C 


1 5m 

150J 

300 




Cl 12 

82# 

S3AN15 

300 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3 Om 


300 



SiA 

S3240 

83# 

S3BN15 

300 

15 

120B 

220 



1 50J 

49Om0 

15 



3 Om 


300 



SiA 

S32O0 

84 

368F 

300 

15 

125C 

240 

8 3m 


1 80J 

1 3 

15 

25C 


2 OmE) 

130C 

300 



Si 

D04 

85 

409F 

300 

15 

125C 

250 

8 3m 


1 75J 

1.3 

15 

25C 


2 0m(2 

175J 

300 



Si 

D04 

86# 

SR10J6S 

300 

15 

140C 

200 

8 3m 


175 

1 2 

40 

25C 


3 Om 

175J 

300 

500 

400u 

SiA 

M337 

87 

1N3211 

300 

15 

150C 

250 

8 3m 


175C 

1 5 

40 

25C 

1 Om 

10m 

150C 

300 



Si 

S4n 

88 

703F 

300 

15 

150 

250 

8 3m 

15 

1 75J 

1 2 

40 

25 

2.0m 

5 Om 

175J 

300 



SiA 

M78 

89 

F3E3 

300 

15 

150C 

200 



1 75J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

150C 

300 



Si 

D05 

90 

1N3619 

300 

16 

155B$ 

300 



1 75B 





1 8m 

175B 

300 



SiA 

D04 

91 

2030 

300 

16 5 

25A 

200 


4~O~0 

1 50A 

60 0 

19 

25A 


1 Om0 

150C 

300 

550 


SiA 

D04#A 

92 

S5978E,9E 

300 

18 





1 50C 

1 2 










Alss# 

93# 

S3BR8 

300 % 

18 

120B 

188 


18 

1 40B 

60 0 

18 

25 


10m 

125 

300 



Si 

S122a 

94 

4021 1 

300 

18 

1 50C 

250 § 



1 75A 

65Om0 

18 

150C 

10Ou 

2.5m0 

150C 

300 



SiA 

DO50 

95 

V300 

300 

18 

150 

300 



175 

1 7 

18 

25 


2 0m 

25 

300 



Si 

D021 

96 

1N2275 

300 

20 

25$ 

400 



150 

60 

20 

25 


1 Om 

150 

300 



SiA 

D04 

97# 

MA253 

300 

20 

25$ 

100 



150 





6 Om 

125 

125 



SiA 

S72a 

98# 

S8B30 

300 

20 

40A 

100 

10m 


1 50J 

1 05 A 

40 

25A 


6.7m 

25A 

300 



SiA 

S51 

99 

A40C 

300 

20 

1 10B 

300 



175B 

1 2 

20 

25J 


1.0 

25J 

300 



Si 

S88 

100 

A41C 

300 

20 

1 IOC 

300 



175J 

1 2 

20 

25J 

1 Om 



300 



Si 

S88 

101 

A44C 

300 

20 

1 IOC 

300 



1 75 J 

1 2 

20 

25J 

1 Om 

6 Om0 

150J 

300 



Si 

M76JZ) 

102# 

1S1 73 

300 

20 

120B 

400 



175 

1 6 

100 

25J 


9 Om 

175J 

300 



SiA 

SI 02 

103# 

S3AN20 

300 

20 

1 20B 

250 



1 50J 

48Om0 

20 



3.0m 


300 



SiA 

S3240 

104# 

S3BN20 

300 

20 

1 20B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


300 



SiA 

S32O0 

105 

INI195A 

300 

20 

1 50C 

350 



1 75C 

60 

20 

25 


3 2m 

150C 

300 



SiA 

D05A 

106 

417F 

300 

20 

1 50C 

350 

8 3m 


1 75J 

1 05 

20 

25C 


2.0m[2 

150C 

300 



Si 

D05 

107 

F4E3 

300 

20 

150C 

600 



175J 

1 3 

50 

25C 


2.0m 

150C 

300 



Si 

D05 

108 

TM39 

300 

21 

75C 




190S 

1 2 

12 

25 


2.0mEl 

150 

300 



Si 

S145 

109 

2130 

300 

22 

1 20C 

200 



175J 

60 0 

22 

25A 


1.Om0 

150C 

300 

550 


SiA 

D04A 

1 10 

S2130 

300 

22 

1 20C 

200 


1 

1 75J 

60 0 

22 

25A 


I.OmEl 

150C 

300 

550 


SiA 

D04A 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

w 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2_Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





Ml . 

JAl_ 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

PC) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/VI 



1 

1N1456 

300 

25 





1&0J 

1 5 

25 

25J 

25m 






^- 

M55d 

2 

1N3494 

300 t 

25 

25C 

300 

8 3m 


175C 

1 7 

18 

150C 

1 Ou 

6 Om 

150C 

300 



Si 

D021 

_3#_ 

1S1655 

300 

25 

50A 

300 



150J 

1.2 

25 

25A 


2.0 

150J 

300 



Si 

S335 

4t 

S25A30 

300 

25 

55 

300 

8 3 


150 

1 0 

30 

25 

lOu 

10Ou 

100 

50 



Si 

M542 

5 

25P30 

300 

25 

100C 

300 



175J 

7 0 0 

25 t 

25C 


7.Om0 

1 50C 

300 



SiA 

M38ab0 

6# 

SR20F6S 

300 

25 

1 20C 

400 



150J 

1 2 t 

80 

25C 


1 5m0 

150J 

300 



Si 

M337a 

7# 

SR25A6S 

300 

25 

1 20C 

600 



150J 

1.2 t§ 

80 

25C 


3.0m 

1 50J 

300 




S249b 

8# 

SSiE1320 

300 

25 

135C 

350 

10m 


150J 

1 1 

45 

25J 

20u 



300 



SiA 

S290A 

9# 

SSiE 1 420 

300 

25 

1 35C 

350 

10m 


150J 

1.1 

45 

25J 

20u 



300 



SiA 

S290A 

10 

IN1195 

300 * 

25 

1 45C 

125 


30 

190J 

1 4 

30 

25J 

lOu 



300 



Si 

S29 

11 

1N2157 

300 0 

25 

1 45B 

400 



200J 

60 0 

25 

145B 


3 5m0 

145B 

300 



Si* 

DO50 

12 

418F 

300 

25 

1 45C 

400 

8 3m 


175J 

1 1 

25 

25C 


2 Om0 

1 45C 

300 



Si 

D05 

13 

F5E3 

300 

25 

1 50C 

600 



175J 

1 3 

90 

25C 


2 0m 

1 50C 

300 



Si 

D05 

14# 

SSiE 1 120 

300 

25 

1 50C 

350 

10m 


150J 

1 0 

40 

25J 

20u 



300 



SiA 

M324a 

15# 

SSiE 1220 

300 

25 

150C 

350 

10m 


150J 

1 0 

40 

25J 

20u 



300 



SiA 

M324a 

16# 

ZR33C 

300 

30 

20A$ 

400 

10m 


140A 

1 2 

30 

25 

500u 

2 0m 

100 

300 



SiA 

S38 

17 

3130 

300 

30 

25A 

200 


4 0 0 

150A 

60 0 

34 

25A 


1 Om0 

1 50C 

300 

550 


SiA 

D05#A 

18 

1N3662 

300 t 

30 

100C 

400 § 



175C 

70 0 

25 

25 


3.5m0 

150 

300 



Si 

D021 

19# 

S3AN31 

300 

30 

1 20B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4 Om 


300 



SiA 

S3250 

20# 

S3BN31 

300 

30 

1 20B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4.0m 


300 



SiA 

S3210 

21 

G3E3 

300 

30 

150C 

1.5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

1 50C 

300 



Si 

D08 

22# 

15AN30 

300 

34 

20A 

500 

10m 


140B 

7OOm0 

25 

25A 


20m 

1 20J 

300 



Si 

S241a0# 

23 

1N1460 

300 

35 





190J 

1 5 

35 

25J 

25m 






Si 

M56d 

24 

1N2282 

300 

35 

25$ 

400 



150 

60 

35 

25 


5 Om 

150 

300 



SiA 

D05 

25v 

HEPR0254-RT 

300 

35 

25$ 

400 



190T 










Si 

D05 

26# 

SR30B6 

300 

35 

100C 

600 

8 3m 


150 

1 3 

50 



1Om0 

1 50J 

300 



Si 

S19d 

27 

IN1187 

300 

35 

1 40C 

500 

8.3 


140C 

1.7 

35 

HOC 







Si 

S29a 

28 

371 F 

300 t 

35 

1 40C 

500 

8.3m 


190J 

1 2 

35 

25C 


20m 

190J 

300 



Si 

D05 

29 

127350C 

300 

35 

150 

500 

8.3m 


200J 

1 3 

35 

25C 


4 5m0 

1 50C 

300 



Si 

D021 

30 

TR302 

300 

37 

65C 




175S 

1 5 

50 

25C 


5.Om0 

1 50C 

300 



Si 

D05 

31 

IN 1306 

300 

37 

1 20C$ 

600 



175C 

1 5 

50 

25 


2 0m 

1 50C 

300 



Si 

D05 

32# 

K3040 

300 

40 

90C 

800 

10m 

44 

125C 

1 2 

40 t 

25 


4 Om 

125C 

300 



SiA 

S245 

33 

1N5409 

300 

40 

100C 

1 Ok§ 



175C 

1 2 t 

40 

100C 


5 Om 

100C 

200 



Si 

D05 

34# 

10M30 

300 

40 

104B 

800 

10m 


130A 

1 2 t 

120 

130J 


10m 


300 



Si 

S4s 

35 

1N 1480 

300 

40 

1 20C 

8 Ok 



190J 

1 1 

520 

25C 


75m 

25C 

300 



S. 

M56b 

36 

419F 

300 

40 

120C 

500 

8 3m 


175J 

1 2 

40 

25C 


2 Om0 

1 20C 

300 



Si 

D05 

37# 

S3AN40 

300 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4 Om 


300 



SiA 

S3250 

38# 

S3BN40 

300 

40 

1 20B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4 Om 


300 



SiA 

S3210 

39 

40HF30 

300 t 

40 

1 40C 

500 § 

8.3m 


180J 

1 3 

40 t 

HOC 


7.0mlZl 

HOC 

300 



SiA 

S21e(Zl 

—.40 

INI187A 

300 

40 

1 50C 

800 


68 

200C 

65 

40 

150C 

15u0 

2 5m0 

150 

300 



SiA 

D05 

41# 

BYY73 

300 

40 

1 50J 

800 



150J 

1 0 0 

40 

25 


2 0m 

125C 

300 



SiA 

S72b 

42# 

BYY74 

300 

40 

150J 

800 



150J 

1 0 0 

40 

25 


2 0m 

125C 

300 



SiA 

S72e 

43 

G4E3 

300 

40 

1 50C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

1 50C 

300 



Si 

D08 

44 

127351C 

300 

44 

150 

700 

8 3m 


200J 

1 3 

44 

25C 


4 5m0 

150C 

300 



Si 

D021 

45# 

25AN30 

300 

45 

20A 

700 

10m 


140B 

7OOm0 

40 

25A 


20m 

120J 

300 



Si 

S241 ad# 

46 

TR325 

300 

45 

50C 

300 



175C 

1 5 

50 

25C 

1 OmA 

6 Om0 

150 

300 



Si 

M78 

47 

1N2451 

300 

45 

60C 

300 



175B 

1 1 

20 

25 


5 Om0 

150B 

300 



SiA 

D05 

48 

1N1464 

300 

50 





190J 

1 5 

50 

25J 

50m 






Si 

M56c 

49 

SLEA3t 

300 

50 


150 

16m 



1 0 

3 0 

25 

5 Ou 

lOOu 

100 

300 



Si 

M546 

50# 

MA263 

300 

50 

25$ 

250 



150 





11m 

125 

300 



SiA 

S72 

51# 

SSiF2020 

300 

50 

85C 

500 

10m 


160J 










SiA 

S72mA 

52# 

1S1644 

300 

50 

90A 

1 Ok 



150J 

1 2 

50 

25A 


10 

1 50J 

300 



St 

S199f 

53# 

SJ303E,K 

300 t 

50 

100C 

30 


3 0 

150A 

1 0 

.75 

25C 

lOu 

30m 

150C 

300 



SiA 

DO40 

54 

S3430 

300 

50 

1 20C 

600 


2 m 

175J 

60 0 

50 

25A 


2 Om0 

150C 

300 

550 


SiA 

D05A 

55 

50C30 

300 

50 

140 

400 

1 

55 

190J 

1 1 

50 

25 


20m 

150 

50 



Si 

DO5A0 

56 

1N1682 

300 

50 

1 50C 

700 

8 3m 


165C 

1 2 

1 1 

1 50C 


25m 

150C 

300 



Si 

S8q 

57 

MR1205 

300 

50 

1 50C 

800 

8 3m 


190J 

.40 0 

50 

150C 


10m 

1 50C 

300 



Si 

M226E) 

58# 

S500-3 

300 

55 

50 

3 7k 

20m 


120 

1 2 

500 


50u 

1 0 


300 



Si 

Ml 89 

59# 

S3AN55 

300 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 Om 


300 



SiA 

0 

60# 

S3BN55 

300 

55 

1 25B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 Om 


300 



SiA 

S3220 

61# 

S3GN55 

300 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 Om 


300 



SiA 

S3220 

62 

1N2463 

300 

60 

60C 

450 



175B 

1 1 

30 

25 


5 Om0 

150B 

300 



SiA 

D05 

63 

1N2133 

300 

60 

100C 

700 § 



175C 

1 4 

60 

1 15C 


30mA 

175C 

240 



Si 

D05 

64 

1N2133A 

300 

60 

100C 

900 § 



200C 

1 3 

60 

HOC 


30mA 

200C 

240 



Si 

D05 

65# 

KS3060 

300 

60 

1 IOC 

! 1 5k 

10m 

67 

150C 

1 2 

60 t 

25 


5 Om 

1 25C 

300 



SiA 

S245 

66# 

20M30 

300 

60 

126B 

1 Ok 

10m 


175A 

1 5 t 

180 

1 75J 


10m 


300 



Si 

S4t 

67 

H5E3 

300 

60 

1 50C 

TOk 



175J 

1 3 

300 

25C 


10m 

150C 

300 



Si 

D09 

68 

TR303 

300 

65 

75C 




175C 

1 5 

100 

25C 


5 Om0 

1 50C 

300 



Si 

D05 

69#_ 

45AR30 

300 

70 

25A 

1 Ik 

10m 


HOB 

70 0 

90 

25A 


25m 

120J 

300 



Si 

S8i# 

70# 

BYX34/300 

300 

70 

100B 

1 Ok 

10m 

30 

150J 

1 7 

250 

1 50J 


17m 

125J 

300 

640 


Si 

S12c0 

71# 

S3AN71 

300 

70 

1 20B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


300 



SiA 

0 

72# 

S3BN71 

300 

70 

1 20B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


300 



SiA 

S323(ZJ 

73# 

S3GN71 

300 

70 

1 20B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


300 



SiA 

S3220 

74 

70H30 

300 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 t 

125C 


10m0 

125C 

300 



Si* 

DO501 

75 

70H30A 

300 t 

70 

1 25C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 

1 25C 


lOmlZl 

1 25C 

300 



SiA 

DO50 

76 

INI 400 

300 t 

70 

1 50C 

1 2k 



190J 

1 25 

70 

1 50C 


30m 

1 50C 

300 



Si 

S14b 

77 

CH109C2 

300 

70 

1 50C 

1 5k 

8 3m 


200C 

1 3 A 

150 

1 50C 


15m0 

1 50C 

300 



Si* 

S53A 

78 

J4E3 

300 

70 

1 50C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

1 50C 

300 



Si 

D09 

79 

J5E3 

300 

70 

1 50C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

150C 

50 



Si ■ 

D09 

80 

30JH3 

300 

72 


150 

4 Om 


100A 

1 2 









Si 

SI 1f0 

81 

INI 468 

300 

75 





190J 

1 5 

75 

25J 

50m 






Si 

M56c 

82 

75E30 

300 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

300 



Si 

S83aA0 

83 

75F30 

300 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

300 



S. 

M56aA0 

-84#_ 

S16B30 

300 

80 

40A 

5 4k 

10m 


120J 

1 05 A 

200 

25A 


26m 

25A 

300 



SiA 

M26# 

85 

1N1472 

300 

100 





190J 

1 5 

100 

25J 

60m 



100 



Si 

M56f 

86 

ST630 

300 

100 

25A 

1 6k 



190J 

1.2 

100 

25A 


5 Om 

25 

300 



Si 

Z29 

87# 

70BN30 

300 

100 

40A 

1 8k 

10m 


HOB 

70 0 

130 

25A 


30m 

1 20J 

300 



Si 

S8k0# 

88# 

TH1003 

300 

100 

40A 

950 

10m 


175S 

95 

100 

25A 


30m 

150J 

300 



SiA 

S101 

89# 

1S1646 

300 

100 

50A 

2 Ok 



150J 

1 2 

100 

25A 


10 

150J 

300 



Si 

S199g 

90t# 

101R3S 

300 

100 

50C 

1 6k 



175J 

1 6 

500 

25 

22m 


1 75J 

300 



Si 

S357 

91 

1N2431 

300 

100 

75C 

950 



175B 

1 1 

50 

25 


1Om0 

1 50B 

300 



SiA 

D08 

92# 

1S433R 

300 

100 

105B 

1 6k 



175J 

1 6 

500 

25J 


22m 

175J 

300 



SiA 

S12f 

_93#_ 

SR100K6S 

300 

100 

1 20C 

1 6k 



120t 

1 0 t 

105 

25C 


6 Om 

150J 

300 



Si 

M228d 

94 

1N3290 

300 

100 

1 30C 

1 6k 

8 3m 


200C 

1 5 

100 

130C 


24m 

130B 

300 



S. 

D08 

95 

1N3290A 

300 

100 

130C 

2 3k 



200C 

1 25 

100 

130C 


24m 

130C 

300 



Si 

D08 

96 

1N3290R 

300 

100 

130B 

1 6k 



200A 

900m 

100 

200J 


23 

200J 

300 



Si 

D08 

97 

A70C 

300 

100 

130B 

1 6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


9 5m 

130B 

300 



Si 

D08 

98 

A71C 

300 

100 

130B 

1 6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


9 5m 

130B 

300 



Si 

D08 

99 

MR1215SB 

300 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

1 50C 

300 



SiA 

S199 

100 

MR1215SL 

300 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

300 



SiA 

S87a 

101 

MR1815SB 

300 

100 

1 35C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

300 



SiA 

S199m 

102 

MR1815SL 

300 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

300 



SiA 

S87f 

103 

100E30 

300 

100 

1 50C 

2 0k 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

300 



Si 

S83A0 

104 

100F30 

300 

100 

1 50C 

2 0k 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

300 



Si 

M56aA0 

105v 

100F30A 

300 

100 

150C 

2 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

300 



Si 

M56aA(Z) 

106 

150L30A 

300 t 

100 

1 50C 

3 Ok§ 

8 3m 


200J 

1 2 

150 t 

1 50C 


16m0 

150C 

300 



Si* 

DO3O0 

107 

S4230 

300 

104 

120C 

1 5k 


2 5 00 

1 75J 

60 0 

104 

25A 


5 Om0 

1 50C 

300 

550 


SiA 

D08A 

1Q8#.- 

S200-03F 

300 

1 10 

50 

4 Ok 

10m 


150 

1 3 

600 

25 

20m 



300 



Si 

Ml 89a 

109 

1N1664 

300 

116 

1 20C 

3 Ok 



1 75J 

1 3 

200 

25 


10m 

150 

300 



Si 

SHd 

1 10 

10912C 

300 

125 

150 

1 7k 

8 3m 


200J 

1 3 

125 

25C 


8 OmCZ] 

1 50C 

300 



Si 

D08 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 


MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 


DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 



2_|lo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 






TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 


(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

125BN30 

300 


130 

20A 

3.0k 

10m 


HOB 

7OOm0 

780 

25A 


40m 

120J 

300 



Si 

S12Oa0# 

2 

1N 1476 

300 


150 





190J 

1 5 

150 

25J 

60m 



100 



Si 

M56f 

3 

1N2441 

300 


150 

75C 

1 2k 



175B 

1.1 

70 

25 


10m 

1 50B 

300 



SiA 

D08 

4 

1N3087 

300 


150 

100C 

3.0k§ 



200C 

1.2 

150 

150C 


17m 

1 50C 

300 



Si 

D030 

5 

1N4589 

300 


150 

1 10 

3 Ok 



200A 

1.4 

150 

110 


28m 

200 

300 



Si 

DO80 

6# 

S3PN125 

300 % 

150 

1 10B 

3 3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


300 



Si* 

S3190 

7# 

S3BR125 

300 % 

150 

1 15B 

3.3k 



1 50J 

1 1 

150 



40m 


300 



Si* 

F19 

8# 

S3KN125 

300 

% 

150 

1 15B 

3.3k 



170J 

1.1 

150 



30m 


300 



Si* 

F8O0 

9# 

45M30 

300 


150 

1 16B 

3.0k 

10m 


1 75A 

1 5 t 

500 

1 75J 


20m 


300 



Si 

S8m 

10# 

S3LN125 

300 

% 

150 

125B 

3 3k 



1 50J 

1.1 

150 



30m 


300 



Si* 

M5210 

11 

150K30A 

300 r 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 


200J 

1.2 

150 t 

1 50C 


16m0 

150C 

300 



Si* 

DO80 

12 

ST730 

300 


160 

25A 

3 Ok 



190J 

1 2 

160 

25A 


40m 

25 

300 



Si 

Z28 ! 

13 

ST1030 

300 


160 

25 

3.0k 



190J 

1.2 

160 

25 


40m 

25 

300 



Si 

Z27 

14# 

SSiK2120 

300 


160 

92C 

2 7k 

10m 


160J 

1.3 

500 

20J 

200u 

2 Om 

150J 

300 



SiA* 

S72mA 

15 

DRS163 

300 


160 

1 15C 

2 5k 

8.3m 

170 

1 75J 

1 45 

160 t 

115C 

5.0m 

15m 

1 15C 

300 



SiA 

S21Oa0 

16 

S513O0 

300 


160 

120C 

2.2k 


3 00 

175J 

.60 0 

160 

25A 


1Om0 

1 50C 

300 

550 


SiA 

D09A 

17 

1N1285 

300 

* 

160 

1 25C 

1 3k 



190J 

1.3 

210 

25J 


40m 

25 

300 



Si 

SHg 

18 

1N1295 

300 

* 

160 

125C 

1.3k 



190J 

1.3 

210 

25J 


40m 

25 

300 



Si 

S8e 

19 

1N3265 

300 t 

160 

125C 

2.0k 



190J 

1 25 

160 

125C 


12m 

125C 

300 



Si 

DO90 

20 

160E30 

300 


160 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

160 

25C 


40m 

25C 

300 



Si 

S83A0 

21 

175E30 

300 


175 

1 50C 

5.0k 

4 Om 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

300 



Si 

S83A0 

22 

175F30 

300 


175 

1 50C 

5.0k 

4.0m 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

300 



Si 

M56aA0 

23# 

200BN30 

300 


180 

20A 

7.5k 

10m 


HOB 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

1 20J 

300 



Si 

S12Oa0# 

24 

SCDAS3 

300 


200 

55A 

900 



1 50A 




50u 

500u 

10OA 

300 



Si 

M495 

25 

SCNAS3 

300 


200 

55A 

900 



1 50A 




50u 

500u 

10OA 

300 



Si 

M495 

26 

SCPAS3 

300 


200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

10OA 

300 



Si 

M495 

27# 

1S1648 

300 


200 

60A 

4 Ok 



150J 

1.2 

200 

25A 


30 

150J 

300 



Si 

S199h 

28 

DRS203 

300 


200 

1 IOC 

3.5k 

8.3m 

220 

175J 

1.40 

200 t 

1 IOC 

5.0m 

15m 

1 IOC 

300 



SiA 

S21Oa0 

29 

200UB30 

300 


200 

1 15C 

3.5k§ 

8.3m 


165 J 

1.25 

200 t 

1 15C 


1Om0 

1 15C 

300 



Si* 

S2790 

30# 

S3BN200 

300 % 

200 

120B 

4.0k 


250 

150B 

.60 0 

190 

25B 


40m 

125C 

300 



Si 

F19a 

31 

41 IF 

300 


200 

130 

3.0k 

8 3m 


200J 

1.5 

125 

130C 


8.Om0 

130C 

300 



Si 

D08 

32 

MR1225FB 

300 


200 

138C 

3 6k 

8.3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20m 

1 50C 

300 



SiA 

M227 

33 

MR 1225FL 

300 


200 

138C 

3.6k 

8.3m 


190C 

.40 0 

160 

150C 


20m 

1 50C 

300 



SiA 

M228 

34 

MR1225SB 

300 


200 

138C 

3.6k 

8.3m 


190C 

40 0 

160 

1 50C 


20m 

1 50C 

300 



SiA 

S199a 

35 

MR1225SL 

300 


200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

1 50C 


20m 

1 50C 

300 



SiA 

S87b 

36# 

SSiK0420 

300 


210 

1 IOC 

2 7k 

10m 


1 50J 

1.3 

500 

20J 

200u 

2 0m 

1 50J 

300 



SiA* 

M444# 

37 

410F 

300 


220 

1 IOC 

3 Ok 

8 3m 


190J 

1.3 

150 

11OC 


10m0 

1 10 

300 



Si 

D08 

38 

1N 1674 

300 

* 

240 

120C 

1.8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

300 



Si 

SHf 

39 

1N3166 

300 

* 

240 

120C 

3 Ok 



190J 

1.25 

240 

25C 


16m 

125C 

300 



Si 

S14f2 

40 

1N 1334 

300 

* 

240 

125C 

1.8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

300 



Si 

S14f2 

41 

1N1380 

300 

* 

240 

125C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

300 



Si 

SHh 

42 

240E30 

300 


240 

1 50C 

7.5k 

4 Om 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

300 



Si 

S83A0 

43 

240F30 

300 


240 

1 50C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

300 



Si 

M56aA0 

44 

ST830 

300 


250 

25A 

5 Ok 



190J 

1.2 

250 

25 


50m 

25 

300 



Si 

Z27 

45 

ST930 

300 


250 

25A 

5 Ok 



190J 

1 2 

250 

25 


50m 

25 

300 



Si 

Z28 

46v# 

251F3S 

300 


250 

50 

4 5k 



175J 

1.45 

1.0k 

25J 







Si 

S12f0 

47 

A96C 

300 


250 

70C 

3.3k 

8 3m 


125J 

1.25 

250 

25 v 


16m 

70C 

300 



Si 

SI 20b 

48 

A97C 

300 


250 

70C 

3.3k 

8.3m 


1 25J 

1 25 

250 

25J 


16m 

70C 

300 



Si 

SI 20b 

49 

1N2059 

300 


250 

100C 

4 5k§ 



200C 

1 3 t 

250 

135C 


17m 

135 

240 



Si 

D09 

50 

CHI19C 

300 t 

250 

100C 

4.0k 



200S 

1.3 

250 

25C 


12m 

100C 

300 



Si 

DO80 

51# 

70M30 

300 


250 

107B 

4 Ok 

10m 


1 75A 

1.5 t 

800 

175J 


20m 


300 



Si 

S8n 

52 

DRS243 

300 


250 

hoc 

4 5k 

8 3m 

280 

1 75J 

1 40 

250 t 

1 IOC 

5 Om 

15m 

1 IOC 

300 



SiA 

S21Oa0 

53 

S5330 

300 


250 

120C 

4.0k 


4 00 

175J 

60 0 

250 

25A 


1Om0 

150C 

300 

550 


SiA 

D09A 

54 

1N3737 

300 


250 

130C 

4 5k 

8 3m 


200C 

1.1 A 

250 

130C 


16m 

130B 

300 



Si 

DO90 

55 

A90C 

300 


250 

130B 

4 5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


16m 

130B 

300 



Si 

D09 

56 

A91C 

300 


250 

130B 

4 5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


16m 

130B 

300 



Si 

D09 

57 

70S30 

300 


250 

135C 

4 5k§ 

8.3m 


200J 

1 25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

300 



Si* 

S8620 

58 

70T30 

300 


250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

300 



Si* 

S8b10 

59# 

S21N300H 

300 


270 

75C 

3 4k 

10m 


1 75J 

1.45 

600 

25A 

30m 

80m 

1 75C 

300 



SiA 

M199 

60 

1N4049 

300 


275 

120C 

5 Ok 



190J 

1.35 

275 

120C 


15m 

1 20C 

300 



Si 

DO90 

61 

CS131C 

300 t 

275 

120C 

4.0k 



200 

1 3 

275 

25C 


16m0 

130C 

300 



Si 

D09 

62 

275E30 

300 


275 

150C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

300 



Si 

S83A0 

63 

275F30 

300 


275 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

300 



Si 

M56aA0 

64# 

S3EN270 

300 

% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

300 



Si* 

M307 

65# 

S3FN270 

300 

% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

300 



Si* 

M357c 

66# 

S3GN270 

300 

% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

300 



Si* 

M357a 

67 4# 

S3HN270 

300 

% 

290 

125B 

7.2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

300 



Si* 

y 366a 

68 

S3EN301 

300 


300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

10OB 


35m 

100B 

300 



Si 

M307 

69 

S3FN301 

300 


300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

10OB 


35m 

100B 

300 



Si 

M248 

70 

S3GN301 

300 


300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

.65 0 

300 

10OB 


35m 

100B 

300 



Si 

M248a 

71 

S3HN301 

300 


300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

10OB 

65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

300 



Si 

M370 

72 

300U30A 

300 t 

300 

120C 

5 Ok§ 

8 3m 


200J 

1 4 

300 t 

1 20C 


16m0 

120C 

300 



Si* 

DO90 

73 

MR 1235FB 

300 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

150C 

300 



Si 

M227a0 

74 

MR 1235FL 

300 


300 

135C 

5.0k 

8.3m 


190J 

.40 0 

240 

1 50C 


35m 

150C 

300 



Si 

M228b0 

75 

MR1235SB 

300 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

150C 

300 



Si 

S199b0 

76 

MR 1235SL 

300 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

300 



Si 

S87c0 

77# 

S3EN290 

300 

% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

300 



Si* 

M307 

78# 

S3FN290 

300 

% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

300 



Si* 

M357c 

79# 

S3GN290 

300 

% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

1 25B 

300 



Si* 

M357a 


S3HN290 

300 

% 

310 

125B 

7 2k 

10m 


160Bt 

975m 

340 



50m 

125B 

300 



Si* 

M366a 

81# 

S3EN310 

300 

% 

330 

1 25B 

1 7k 

20m 


160BT 

90 

400 



50m 

1 25B 

300 



Si* 

M307 

82# 

S3FN310 

300 

% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160BT 

90 

400 



50m 

125B 

300 



Si* 

M357c 

83# 

S3GN310 

300 

% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160BT 

90 

400 



50m 

1 25B 

300 



Si* 

M357a 

84# 

S3HN310 

300 

% 

330 

1 25B 

1 7k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

1 25B 

300 



Si* 

M366a 

85# 

S3EN300 

300 

% 

340 

1 25B 

2.0k 

20m 


1 60B 

900m 

340 



50m 

125 

300 



Si* 

M307 

86v# 

S3HN300 

300 

% 

340 

125B 

7 2k 

10m 


1 60B 

900m 

340 



50m 

125 

300 



Si* 

M307 

87# 

S3EN350 

300 

% 

370 

1 25B 

2 Ok 

20m 


1 60Bt 

90 

400 



50m 

1 25B 

300 



Si* 

M307 

88# 

S3FN350 

300 

% 

370 

1 25B 

2 0k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

125B 

300 



Si* 

M357c 

89# 

S3GN350 

300 

% 

370 

125B 

2 0k 

20m 


1 60Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

300 



Si* 

M357a 

90»fl 

S3HN350 

300 

% 

370 

125B 

7 8k 

10m 


160BT 

900m 

400 



50m 

125B 

300 



Si* 

M366a 

91 

A396C 

300 


400 

70C 

3.3k 

8.3m 


125C 

1 3 0 

400 

25 


16m 

70C 

300 



Si 

M377a 

92 

1N3588 

300 


400 

120C 




190J 

1.1 

520 

25C 


75m 

25C 

300 



Si 

S83aA 

93 

A390C 

300 


400 

145 

4 5k 



200J 

40 

400 

130C 


16m 

130C 

300 



SiA 

M377a 

94 

MR 1245FB 

300 


400 

150C 

8 0k 

8.3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

300 



Si 

M227b0 

95 

MR 1245FL 

300 


400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

300 



Si 

M228a0 

96 

MR 1245SB 

300 


400 

150C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

.40 0 

400 

1 50C 


50m 

150C 

300 



Si 

S199C0 

97 

MR1245SL 

300 


400 

150C 

8 0k 

8 3m 


190J 

.40 0 

400 

1 50C 


50m 

150C 

300 



Si 

S87d0 

98 

450E30 

300 


450 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

300 



Si 

S83aA0 

99 

450F30 

300 


450 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

300 



Si 

M56bA0 

100 

783F 

300 


485 

130C 

5 Ok 

8.3m 


190J 

1.9 

400 

130C 


1Om0 

1 130C 

300 



Si 


101# 

S3GR311 

300 


490 

100B 

7 5k 



1 75J 

67Om0 

490 



25m 


300 



SiA 

M522 

102# 

S3HR311 

300 


490 

100B 

7.5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


300 



SiA 

M523 

103 

500UDF30A 

1300 t 

500 

130C 

9.0k§ 

8.3m 


200J 

1.35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

300 



Si 

M448$ 

104 

A295C 

300 


500 

130C 

7 Ok 

8 3m 


200J 





15m0 

1 130C 




Si 

S132a 

105 

A296C 

300 


500 

130C 

7.0k 

8 3m 


200J 





15m0 

i 130C 




Si 

S247 

106 

784F 

300 


650 

150C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

1.3 

500 

150C 


1Om0 


300 



Si 


107 

MR1265 

300 


650 

150C 

12k 

8 3m 


190J 

.40 0 

650 

150C 


100m 

150C 

300 



Si 

M228C0 

108# 

S3BR502 

300 


750 

100B 

11k 

10m 

900 

165J 

625m0 

700 



20m 

100B 

300 



SiA 

M429 

109 

MR2083HA 

1300 r 

750 

150C 

12k 

8 3m 


1 50A 

50 0 

750 

150C 

4.0m 

80m 

150C 

300 



SiA 

M228c#(Z 

no# 

S3BR501 

300 


830 

10OB 

16k 

10m 

850 

165J 

470m 0 

.800 



20m 

10OB 

300 



SiA 

M4290 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

JU 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENTJ 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

r c) 

(A) 

(S) 

(W) 

fC) 

(V) 

(A) 

CC) ^ 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

A540C 

300 

1 Ok 


10k 



200J 

1 08 


150C 


50m 

200J 

400 



SiA 

M463 

2 

MR 1295 

300 $ 

1000 

1 50C 

18k 

8.3m 


190C 

.40 0 

Ik 

150C 


200m 

150C 

210 



SiA 

M306t 

3 

MR2103HA 

300 t 

1100 

1 50C 

18k 

8.3m 


150A 

50 0 

1.1k 

150C 

5.0m 

100m 

1 50C 

300 



SiA 

M427#0 

4 

A570C 

300 

1 5k 

75C 

15k 

8 3m 


200J 

4OOm0 


130C 


50m 

200J 

300 



Si 

M463 

5# 

B80C6001 - 

320 

5OOm0 

45A 

30 

10m 


1 50J 










SiA 

M550 

.6# 

S4M2 

320 

.60 

25A 

8 0 


7 3 

125 




1 Ou 

05m 

125J 

320 



SiA 

D014 

7# 

S4CN1 

320 

1 5 

40A 

45 


1 7 

150A 




lOu 

25m 

1 50J 

320 



SiA 

A3 In 

8# 

B80C3200-2200t 

320 

2.2 0 

45A 

100 

10m 


150J 










SiA 

M551 

9# 

B80C5000-3000t 

320 

30 0 

45A 

100 

10m 


150J 










SiA 

M552 

10 

S4BR25 

320 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


320 



Si* 

SI 220 

11# 

S4CR25 

320 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


320 



Si* 

SI 230 

1.2#.. 

S4DR25 

320 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


HOB 

1 2 

40 



20m 


320 



Si* 

SI 250 

13# 

S4ER25 

320 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


HOB 

1.2 

40 



20m 


320 



Si* 

SI 240 

14# 

S4BR30 

320 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


HOB 

1 1 

44 



16m 


400 



Si* 

SI 220 

15# 

S4CR30 

320 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


HOB 

1 1 

44 



16m 


400 



Si* 

SI 230 

16# 

S4DR30 

320 r 

44 

125B 

250 

20m 


HOB 

1 1 

44 



1 6m 


400 



Si* 

SI 250 

17# 

S4ER30 

320 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


HOB 

1 1 

44 



16m 


400 



Si* 

SI 240 

.18#.. 

S4AN70 

320 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


1 50B 

1.0 

70 



30m 


400 



Si 

F19 

19# 

S4BR70 

320 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


150B 

1 0 

70 



40m 


400 



Si 

F19 

20# 

S20N400H 

320 

170 

85C 

3 5k§ 

8.0m 

320 

150 

1 2 

170 

85C 




240 



Si 

Ml 99 

21# 

S4AN125 

320 r 

175 

1 25B 

1 Ik 

20m 


150B 

1 1 

175 



30m 


400 



Si 

FI 9 

22# 

MA203 

330 

15 

50$ 

1 5 



100 




50u 



330 



SiA 

Alft 

23 

G5F3 

350 


1 50C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5.0m 

1 50C 

350 



Si 

D08 

24# 

1S205 

350 

10 

25 

40 

1 


150 

1 2 

10 

25A 

lOu 


25A 

300 



Si* 

Alee 

25 

1N362 

350 

10 

100$ 




150C 

2.0 

20 

25C 


25Ou0 

10OA 

350 



Si 

D02 

26 

1N362A 

350 

.15 

100A$ 

10 



150 

60 0 

25 

25C 

1 Ou 

35u 

100A 

350 



Si 

D02 

27 

PS035 

350 

•20 

25A 

3 2 

10m 


200A 

1.0 

.10 

25A 


1OOu0 

10OA 

350 



Si 

A60d 

28 

1N2019 

350 

20 

1 50A$ 




175A 

1.5 

50 

25 

1 Ou 

5Om0 

150 

350 



Si 

D012 

29 

1N3078 

350 

.20 

1 50A$ 




175J 

1 5 

50 

25 


50m 

150 

350 



Si 

A84 

30 

1N319A 

350 

25 

100$ 

10 



200 

.60 0 

.40 

25C 

1 Ou0 

4Ou0 

10OA 

350 



Si 

D02 

31 

1N319 

350 

25 

150$ 




200 

20 

30 

25C 


3OOu0 

10OA 

350 



Si 

D02 

32 

AM435 

350 

.40 

25A 




150A 

1 2 

40 

25A 


3Om0 

1 50A 

350 



Si 

D07 

33 

PS435 

350 

.40 

25A 

3 3 

10m 


200A 

1 5 

.50 

25A 


5Om0 

1 50A 

350 



Si 

A60d 

34 

1N326 

350 

40 

100$ 




200 

20 

65 

25C 


3OOu0 

10OA 

350 



Si 

D02 

35 

1N326A 

350 

40 

100$ 

10 



200 

.60 0 

65 

25C 

1 Ou 

40u 

10OA 

350 



Si 

D02 

36 

1N3183 

350 

50 

25A 

4.0 

1 


150A 

1 0 

25 

25 

30u 

°2m 

100 

350 



Si 

M82 

37 

PS 135 

350 

.50 

30A 

3 3 



200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

1 50A 

350 



Si 

A47 

38 

ED3003 

350 * 

.50 

50 

20 

8 3m 

1 0 

100A 

1 5 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

300 



SiA 

Albk 

39 

INI 650 

350 t 

75 

50A 

15 



165A 

.50 0 

25 

1 50A 


3Om0 

1 50A 

350 



Si 

A53 

40 

ED3003A 

350 * 

75 

50 

25 

8 3m 

1 0 

10OA 

1 3 A 

1 0 

25 

lOu 

.03m 

100 

300 



SiA 

Albk 

41 

LA500 

350 

75 

50A 

35 



150C 

1 0 

75 

25A 

2.0u 




599 



A lew 

42 

AM035 

350 

75 

1 50A 




150A 

1 0 

25m 

2 5A 


3OOu0 

1 50A 

350 



S. 

D07 

43 

ED3003B 

350 * 

1 0 

50 

30 

8 3m 

1 0 

10OA 

1 1 A 

To 

25 

lOu 

.03m 

100 

300 



SiA 

Albk 

44 

LAA500 

350 

1 0 

50A 

50 



150C 

90 

1.0 

25A 

2 Ou 




599 



A1 be 

45 

E1F3 

350 

1 0 

150 

200 



175 

1 3 

1 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

350 



Si 

D04 

46 

LAB500 

350 

20 

50A 

80 



150C 

1 0 

20 

25A 

15u 




599 



A1 be 

47 

LAC500 

350 

3.0 

25A 

300 



150C 

1 0 

3.0 

25A 

45u 




599 



A ley 

48 

E2F3 

350 

3.0 

150 

200 



175 

1 3 

30 

150 

lOu 

1.0m 

150 

350 



Si 

004 

49 

E3F3 

350 

50 

150 

200 



175 

1 3 

5 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

350 



Si 

D04 

50 

F1F3 

350 

5 0 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1.0m 

1 50C 

350 



Si 

D05 

51 

E4F3 

350 

6.0 

150 

200 



175 

1 3 

60 

150 

lOu 

1 Om 

150 

350 



Si 

DQ4 

52 

KS602GA 

350 

60 

1 50C$ 

75 



175C 

1.2 A 

60 

25 


1 Om0 

1 50C 

350 



SiA 

D04 

53 

E5F3 

350 

8 0 

150 

200 



175 

1 3 

8.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

350 



Si 

D04 

54 

1N2799 

350 

85 

25A 

75 



175A 

1.25 

15 

150C 


5.0m 

1 50C 

350 



Si 

D05 

55 

1N2024 

350 t 

10 

150C 

1 10 

8 3m 


175C 

1.5 

25 

25 


5.0m 

1 50C 

350 



Si 

D05 

56 

E6F3 

350 

10 

150 

200 



175 

1.3 

10 

150 

lOu 

1 Om 

150 

350 



Si 

D04 

57 

F2F3 

350 

10 

1 50C 

200 



175J 

1.3 

30 

25C 


1.0m 

150C 

350 



S. 

D05 

58 

E7F3 

350 

12 

150 

200 



175 

1.3 

12 

150 

lOu 

1.0m 

150 

350 



Si 

D04 

59 

US123GA 

350 

12 

1 50C$ 

240 



175C 

1.2 A 

12 

25A 


3 Om0 

1 50C 

350 



SiA 

D04 

60 

F3F3 

350 

15 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

350 



Si 

D05 

61 

2035 

350 

16 5 

25A 

200 


4O“0 

150A 

60 0 

19 

25A 


1.Om0 

1 50C 

350 

600 


SiA 

D04A# 

62# 

B4Y20-350M 

350 

20 

25A 

80 t 



150S 










Si 

M479a 

63 

F4F3 

350 

20 

1 50C 

600 



175J 

1 3 

50 

25C 


2.0m 

1 50C 

350 



Si 

D05 

64 

2135 

350 

22 

1 20C 

200 



17 5 J 

60 0 

22 

25A 


1 Om0 

1 50C 

350 

600 


SiA 

D04A 

65 

S2135 

350 

22 

120C 

200 


1 00 

175J 

.60 0 

22 

25A 


1 Om0 

1 50C 

350 

600 


SiA 

D04A 

66 

303G 

350 * 

22 

135C 

12 


30 

190J 

1 4 

30 

25 

lOu 



350 



Si 

S29 

67 

F5F3 

350 

25 

1 50C 

600 



175J 

1.3 

90 

25C 


2 0m 

1 50C 

350 



Si 

D05 

68 

3135 

350 

30 

25A 

200 


4.0 0 

50A 

.60 0 

34 

25A 


1 .Om0 

1 50C 

350 

600 


SiA 

D05#A 

69 

G3F3 

350 

30 

150C 

1.5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

1 50C 

350 



Si 

D08 

70 

3235A 

350 

33 

25A 

600 


7 0 0 

50A 

.60 0 

45 

25A 


2.Om0 

1 50C 

350 

600 


SiA 

D05A# 

71 

302G 

350 * 

35 

135C 

210 


55 

190J 

1.2 

50 

25 

20u 



350 



Si 

S29 

72 

TR352 

350 

37 

65C 




175S 

1.5 

50 

25C 


5.Om0 

1 50C 

350 



Si 

D05 

73 

G4F3 

350 

40 

1 50C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

350 



Si 

D08 

74 

1N2452 

350 

45 

60C 

300 



175B 

1 1 

20 

25 


5.Om0 

1 50B 

350 



SiA 

D05 

75 

S3435 

350 

50 

1 20C 

600 


2 00 

175J 

.60 0 

50 

25A 


2.Om0 

150C 

350 

600 


SiA 

D05A 

76 

1N 1683 

350 

50 

150C 

700 

8 3m 


165C 

1 2 

1 1 

150C 


25m 

150C 

350 



Si 

S8q 

77 

MR 1206 

350 

50 

150C 

800 

8 3m 


190J 

.40 0 

50 

150C 


10m 

150C 

350 



SiA 

M226 

78 

1N2464 

350 

60 

60C 

450 



175B 

1 1 

30 

25 


5.Om0 

150B 

350 



SiA 

D05 

79 

1N2134 

350 

60 

100C 

700 § 



175C 

1 4 

60 

115C 


30mA 

175C 

280 



Si 

D05 

80 

1N2134A 

350 

60 

100C 

900 § 



200C 

1 3 

60 

HOC 


30mA 

200C 

280 



Si 

D05 

81 

H5F3 

350 

60 

1 50C 

3.0k 



175J 

1 3 

300 

25C 


10m 

150C 

350 



Si 

D09 

82 

TR353 

350 

65 

75C 




175C 

1 5 

100 

25C 


5 Om0 

150C 

350 



Si 

D05 

83 

300G 

350 t 

70 

150C 

1 2k 



190J 

1 25 

70 

150C 


30m 

150C 

350 



Si- 

S14b 

84 

J4F3 

350 

70 

150C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

150C 

350 



Si 

D09 

85 

J5F3 

350 

70 

1 50C 

4 Ok 



175J 

1.2 

300 

25C 


10m 

150C 

50 



Si 

D09 

86 

1N2432 

350 

100 

75C 

950 



175B 

1 1 

50 

25 


1Om0 

150B 

350 



SiA 

D08 

87 

MR1216SB 

350 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

350 



SiA 

S199 

88 

MR1216SL 

350 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

350 



SiA 

S87a 

89 

MR1816SB 

350 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

350 



SiA 

S199m 

90 

MR1816SL 

350 

100 

135C 

2.0k§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

350 



SiA 

S87f 

91 

S4235 

350 

104 

1 20C 

1 5k 


2 5 00 

175J 

.60 0 

104 

25A 


5.Om0 

150C 

350 

600 


SiA 

D08A 

92 

1N2442 

350 

150 

75C 

1 2k 



175B 

1 1 

70 

25 


10m 

1 50B 

350 



SiA 

D08 

93 

S5135 

350 

160 

120C 

2 2k 


3 00 

175J 

60 0 

160 

25A 


1Om0 

150C 

350 

600 


SiA 

D09A 

94 

1N3266 

350 t 

160 

125C 

2 0k 



190J 

1 25 

160 

125C 


12m 

125C 

350 



Si 

DO90 

95 

322G 

350 

160 

125C 

1 3k 



190J 

1 3 

210 

25 


40m 

25 

350 



Si 

S8e 

96 

MR 1226FB 

350 

200 

138C 

3.6k 

8 3m 


190C 

.40 0 

160 

150C 


20m 

150C 

350 



SiA 

M227 

97 

MR1226FL 

350 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20m 

150C 

350 



SiA 

M228 

98 

MR1226SB 

350 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20m 

150C 

350 



SiA 

S199a 

99 

MR1226SL 

350 

200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

150C 


20m 

150C 

350 



SiA 

S87b 

100 

1N3167 

350 * 

240 

120C 

3.0k 



190J 

1 25 

240 

25C 


16m 

125C 

350 



Si 

SI 4f2 

101 

339G 

350 * 

240 

120C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

350 



Si 

SHf 

102 

1N2060 

350 

250 

100C 

4 5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

135C 


17m 

135 

280 



Si 

D09 

103 

S5335 

350 

250 

120C 

4 Ok 


4~W 

175J 

60 0 

250 

25A 


1Om0 

150C 

350 

600 


SiA 

D09A 

104 

70S35 

350 

250 

135C 

4.5k§ 

8 3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

350 



Si* 

S8b20 

105 

70T35 

350 

250 

135C 

4.5k§ 

8 3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

350 



Si* 

S8b10 

106 

MR1236FB 

350 

300 

138C 

5.0k 

8 3m 


190C 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

350 



SiA 

M227a 

107 

MR 1236FL 

350 

300 

138C 

5.0k 

8.3m 


190C 

.40 0 

240 

150C 


35m 

1 50C 

350 



SiA 

M228b 

108 

MR1236SB 

350 

300 

138C 

5.0k 

8.3m 


190C 

.40 0 

240 

150C 


35m 

1 50C 

350 



SiA 

S199b 

109 

MR1236SL 

350 

300 

138C 

5.0k 

8.3m 


190C 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

350 



SiA 

S87c 

110 

MR 1246FB 

350 

450 

145C 

8.0k 

8.3m 


190C 

.40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

350 



SiA 

M227b 


327 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


327 




5. RECT 


FURS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD! 

MAX RATINGS @ 25°C i 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 1 

No 

No 


2Jlo 

3J at 

PEAK |PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy ]V 

i/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

C c ) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

MR1246FL 

350 

450 

145C 

8 Ok 

8 3m 


190C 

40 0 

400 

1 50C 


50m 

150C 

350 



sTa 

M228a 

2 

MR 1246SB 

350 

450 

145C 

8 Ok 

8 3m 


190C 

40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

350 



SiA 

SI 99c 

3 

MR1246SL 

350 

450 

1 45C 

8 Ok 

8 3m 


190C 

40 0 

400 

1 50C 


50m 

150C 

350 



SiA 

S87d 

4 

MR 1266 

350 

700 

145C 

12k 

8 3m 


190C 

40 | 

650 

150C 


100m 

150C 

50 



SiA 

M228c 

5 

MR 1296 

350 $ 

1000 

150C 

18k 

8 3m 


190C 

40 0 

Ik 

1 50C 


200m 

150C 

245 



SiA 

M306T 

6 

1N21 15 

365 

30 0 

50A 

10 



100A 

.80 0 

20 

25 


25m 

85 

365 



SiA 

M21 

7 

1N255 

380 

.40 

135C 

1 5 



150A 

1 5 

.50 

135C 


01m 

135C 

350 



Si 

SI la 

8 

1N158 

380 

50 

55A 

25 



85S 

1 4 

50 

55A 


80m 

55A 

380 



Ge 

M418 

9 

G5G3 

400 


150C 

1 5k 



175J 

1.3 

200 

25C 


5,0 m 

150C 

400 



Si 

D08 

10 

S238 

400 

20m 

25$ 

15 




1 2 

30m 

25 

1 Om 

< 


400 



Si 

A54 

1 1 

1N883 

400 

05 

25A$ 

50 



200S 

60 

.05 



02m 


400 



Si 

Albz 

12 

S13 

400 

05 

25 

15 




1 2 

08 

25 

lOu 



400 



Si 

A54 

13 

P1H5 

400 

05 

50 

30 



175 

1 0 

.05 

25 

lOu 

50m 

100 

400 



Si 

M343 

14 

1N683 

400 

075 

150A 

3 0 



1 75A 

1 0 

.20 

25A 


20m 

150A 

400 



Si 

D07 

15 

1N872 

400 

10 

25A$ 

1 0 



200S 

60 

10 



02m 


400 



Si 

Albz 

16 

10R4B 

400 

10 

25 

60 



175 

2 0 

10 

25 

5.0u 

50m 

100 

400 



Si 


17 

PS2414 

400 

10 

25A$ 





2 0 

5m 

25A 

5 Ou 



400 



Si 

C15 

18 

S204 

400 

.10 

25$ 

15 




1 2 

.15 

25 

10Ou 



400 



Si 

A54 

19 

P2H5 

400 

10 

50 

30 



175 

1 0 

10 

25 

lOu 

50m 

100 

400 



Si 

M343 

20 

40265 

400 

125m 

65A 

30m 

2 Om 


175A 

1 0 

125m 

25A 

6.0u 

400u 

65A 

400 



SiA 

C105 

21 

1N3756 

400 

13 

65A 

30 



10OA 

1 0 

.13 

25 

5.0u 



400 



SiA 

C13 

22 

1N861 

400 

15 

25A$ 

1 5 



200S 

60 

15 



02m 


400 



Si 

Albz 

23 

M70A 

400 

15 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

24# 

SM150A 

400 

15 

50 

32 

20m 

15 

120 

1 0 

20 



50m 

10 

400 



Si 

A138a 

25# 

SHI 

400 

15 

70A 

15 

10m 


100S 

1 0 

30 

25A 

lOu 

,20m 

10OA 

400 



SiA 

A17 1 

26 

CER70A 

400 

15 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1 2 

15 

100 

10uA 

,20m 

100 

400 



Si 

D027 

27 

1N684 

400 

15 

1 50A 

5 0 



175A 

1 0 

40 

25A 


20m 

150A 

400 



Si 

D07 

28 

1N850 

400 

20 

25A$ 

20 



200S 

60 

20 



02m 


400 



Si 

Albz 

29 

A1 E1 

400 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

30 

A1 E5 

400 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

31 

A1 E9 

400 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A84a 

32 

B 1 E1 

400 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


1 50A 

1 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A1 rx 

33 

B1E5 

400 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


1 50A 

5.0u 

50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

34 

B1E9 

400 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


1 50A 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

35# 

BY 183-400 

400 

200m 

25A 

2 0 

10m 


100J 

1 2 

100m 


1 Ou 



400 



SiA 

D07 

36# 

M42 

400 

20 

25A 

3 0 

10m 

25 

1 50At 

1 0 

20 t 

25 


15m 

125A 

400 



SiA 

D07 

37 

PS040 

400 

20 

25A 

3 2 

10m 


200A 

1 0 

10 

25A 


1OOu0 

10OA 

400 



Si 

A60p 

38 

TM43 

400 

20 

25C 




125C 

20 

20 

100C 


3Om0 

100C 

400 



Si 

S145 

39 

K1E5 

400 

20 

50 

60 



1 50C 

2 0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

400 



Si 


40 

P3H5 

400 

20 

50 

30 



175 

1 0 

20 

25 

lOu 

50m 

100 

400 



Si 

M343 

41 

SI 03 

400 

20 

70$ 

15 




1 3 

30 

25 







Si 

A54 

42 

S94 

400 

20 

85A$ 

5 0 



85A 

1 5 




1 Om 

85A 

400 



Si 

D02 

43 

AM43 

400 

20 

100C$ 

8 0 § 

8 Om 


1 25 A 

1 25 

20 

25C 


3Om0 

100C 

400 



Si 

D04 

44 

1N333 

400 

20 

1 50C$ 

5 0 



1 7 5 B 

2 0 

40 

25 


2Om0 

1 50C 

400 



Si 

D04 

45 

1N342 

400 

20 

1 50C$ 

5 0 



1 75 B 

20 

40 

25 


.5Om0 

150C 




Si 

D04 

46 

1N2020 

400 

20 

1 50A$ 




1 75A 

1.5 

50 

25 

1 Ou 

5Om0 

150 

400 



Si 

D012 

47 

1N3079 

400 

20 

1 50A$ 




1 75J 

1 5 

50 

25 


,50m 

150 

400 



Si 

A84 

48 

CODI554 

400 

25 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



400 



S. 

A52a 

49 

S19 

400 

25 

25 

15 



1 50A 

1 2 

40 

25 

1 5m 



400 



Si 

A54 

50 

S219 

400 

25 

25$ 

15 




1 3 

40 

25 

10Ou 



400 



S. 

A54 

51 

M70B 

400 

25 

50 

50 

8 3m 


175 

1.2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

52 

CER70B 

400 

25 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1 2 

25 

100 

10uA 

20m 

100 

400 



S. 

D027 

53 

1N533 

400 

30 

25 A$ 

30 

3.0m 


1 50A 

20 

30 

25A 

15u 



400 



Si 

D03 

54 

INI 705 

400 

30 

50A 

8 0 



1 25A 

1 7 

1 0 

25A 


3Om0 

10OA 

400 



S. 

A53 

55 

P4H5 

400 

30 

50 

30 



175 

1 0 

30 

25 

lOu 

50m 

100 

400 



Si 

M343 

56 

1N443 

400 t 

30 

10OA 

15 



1 65 A 

1 5 

30 

25 

1 5u 



400 



Si 

D02 

57 

1N604 

400 

30 

100A 

20 

100m 


170S 

1 5 

20 

25 

25uA 



400 



Si 

D01 

58 

1N604A 

400 

30 

100A 

20 

100m 


1 70S 

1 5 

40 

25 

1 5uA 



400 



Si 

D01 

59 

S106 

400 

30 

100$ 

15 




1 2 

30 

25 

lOOu 



400 



Si 

A54 

60 

1N647 

400 

40 

25A 

30 

15m 

60 

150A 

1 0 

40 

25 

20u 

02m 

100 

400 



SiA 

A1 

61 

1N673 

400 0 

40 

25A 

3 0 


25 

200 

1 0 

25 


1 Ou 



300 



Si 

A87 

62# 

IS 1130 

400 

40 

25A 

8 0 



150A 

1 0 

40 

25A 

20u 

01m 

100 

400 



SiA 

A1 

63 

AM440 

400 

40 

25A 




1 50A 

1 2 

40 

25A 


3Om0 

150A 

400 



Si 

D07 

64# 

BYX60-400 

400 

400m 

25A 

2 5 

1 0 

600m 

125 A 

1 2 

400m 

25A 

500n 

50u 

10OA 

400 



SiA 

D07 

65# 

M4HZ 

400 

40 

25C 

3 0 

10m 


150Ct 

1 0 

40 t 

25 

lOu 


125A 

400 


IOuA 

SiA 

D07 

66 

PS440 

400 

40 

25A 

3 3 

10m 


200A 

1 5 

.50 

25A 


5Om0 

150A 

400 



Si 

A60d 

67 

4D4 

400 

40 

50 

20 



150A 

1 3 

1 0 

25 


30u 

100 

400 



Si 

A52a 

68 

K2E5 

400 

40 

50 

60 



1 50C 

2 0 

.40 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

400 



Si 


69 

P5H5 

400 

40 

50 

30 



175 

1 0 

.40 

25 

lOu 

50m 

100 

400 



Si 

M343 

70 

SI 04 

400 

40 

70$ 

15 




1 2 

.65 

25 

25u 



400 



Si 

A54 

71 

AM42 

400 t 

40 

100C$ 

10 § 

8 Om 


1 25A 

1 25 

.40 

25C 


3Om0 

150C 

400 



Si 

D04 

72# 

MT44 

400 

40 

100A 

2 0 

1 

50 

200A 

1 2 

40 t 

25 


10m 

150A 

400 



SiA 

D07 

73 

S102 

400 

40 

100$ 

15 




1 2 

65 

25 


lOOu 

100 

400 



Si 

A54 

74 

JAN1N255 

400 * 

40 

135A$ 

1 5 

1 


135A 

1 5 

.50 

25 

lOu 



350 



Si 

S11 a 

75 

1N332 

400 

40 

1 50C$ 

10 



175B 

2 0 

.80 

25 


2Om0 

150C 

400 



Si 

D04 

76 

1N341 

400 

40 

150C$ 

10 



1 75B 

2 0 

.80 

25 


5Om0 

150C 

400 



Si 

D04 1 

77 

A2E4 

400 

475 

25 

40 

8 3m 


175 

1 2 

50 

25 

1 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84 

78# 

MA215 

400 

50 


60 


1 0 

70A 

1 0 

.50 

25 

12u 



400 



SiA 

C18h 

79 

1N 1255 

400 

50 

25A 

15 



1 65A 

1 0 0 

.50 

25A 


50m 

125A 

400 



Si 

A53 

80 

1N1255A 

400 $ 

50 

25A 

5 0 



175A 

1 0 

50 

25 







Si 

A82d 

81 

1N2084 

400 

50 

25$ 

15 



1 50A 

75 0 

.50 

25 

35Ou0 



400 



Si 

A53 

82 

BR24t 

400 

500m 

25 

20 

8 Om 


150 

1 1 

500m 

50 

5 Ou 



440 



SiA 

M533 

83 

CODI5544 

400 

50 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



400 



Si 

M45 

84# 

D45C 

400 

50 

25A 

30 

10m 

55 

1 50A 

1 2 

50 r 

25 


15m 

125A 

400 



SiA 

A100 

85# 

J400 

400 

50 

25A 

10 



1 75A 

1 1 

50 

25A 

5 Ou 


25A 

400 



SiA 

D07 

86 

MB263 

400 

.50 

25 

10 

8 3m 

2 0 

175A 

1 0 

2 0 

25 

1 Ou 

06m 

100 

400 



Si 

A60f 

87 

MT040 

400 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1 0 

50 0 

25A 

200n 

15u 

150A 

400 



Si 

A60e 

88 

MT040A 

400 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1 0 


25A 

25n 

5 Ou 

150A 

400 



Si 

A60e 

89 

S16A 

400 

500m 

25 

15 



1 50A 

1 2 

800m 

25 

10Ou 



400 



Si 

A54 

90 

S16A 

400 

50 

25A$ 

15 




1 2 

80 

25 

50u 



400 



Si 

A54 

91 

S235 

400 

50 

25$ 

15 




1 2 

80 

25 

150u 



400 



Si 

A54 

92 

WR400 

400 

.50 

25A 

3 3 



200 

1 25 

50 

25A 


10m 

100 

400 



Si 

D07 

93 

PS 140 

400 

50 

30A 

3 3 



200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

150A 

400 



Si 

A47 

94 

1N5216 

400 t 

50 

40A 

50 § 



175A 

1 2 

1.0 

75A 


20m 

75A 

400 



Si 

A31 r 

95 

5E4 

400 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

440 



SiA 

D027 

96 

5J4 

400 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

440 



SiA 

D015 

97# 

40AS 

400 

50 

50A 

15 



10OA 

1 15 

50 

25A 

lOu 



400 



SiA 

D03 

98 

M70C 

400 

50 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

99 

P6H5 

400 

.50 

50 

30 



175 

1.0 

50 

25 

lOu 

50m 

100 

400 



Si 

M343 

100# 

S05-04 

400 

500m 

50 

45 

10m 


125 

1 0 

500m 

25 

lOu 


25 

400 




A17 la 

101# 

SE05A 

400 

50 

50 

48 

20m 

55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



400 



Si 

M98a 

102# 

SW05A 

400 

50 

50 

48 

20m 

55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



400 



Si 

A221d 

103 

1N 17 1 1 

400 

50 

55A 

10 



1 25A 

1 3 

1.0 

25A 


.4Om0 

150A 

400 



Si 

A53 

104# 

DD 056 

400 

500m 

55C 

25 

10m 

600m 


1 0 

1 0 

25 

1 OuA 



400 



Si 

A3k 

105# 

SD1A 

400 

50 

60A 

45 

10m 


100S 

1 0 

1.5 

25A 

lOu 



400 



SiA 

A221 b 

106# 

1S1943 

400 

500m 

65A 

35 



125J 

1 2 

500m 

25A 


400m 

125J 

400 



S 

Albs 

107# 

1 S314 

400 

50 

70 

25 

10m 


150 

1 1 

1 0 

25 

lOu 


25 

400 



Si- 

T01 

108# 

IS 1230 

400 

50 

70 

35 

10m 


150 

1 1 

1 0 

25 

lOu 


25 

400 



Si 

D01 

109# 

DD 006 

400 

50 

70A$ 

45 



100A 

.82 

50 

25A 


01m 

100A 

400 



SiA 

A3k 

1 10 

1N1763 

400 

50 

75A 

35 



10OA 

3 0 

50 

25 

10Ou 

1 Om 

100 

400 



SiA 

A53 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

LU 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy IWIDTH 





TEMP 

& V r 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





. LV).-■! 

JAJ_ 

(°C) 

JA]_ 

(s) 

(W) 

(°c) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N3749 

400 

50 

75A 

20 

8.0m 


150A 

1.5 

.50 

25A 

~50u 



400 



Si 

A 1cm 

2 

CER70C 

400 

50 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

50 

100 

10uA 

20m 

100 

400 



Si 

D027 

3 

1T504 

400 t 

SO 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

25m 

100 

400 



Si 

A3x 

4 

2T504 

400 t 

.50 0 

85A 

35 



10OA 

1 2 

30 

25 

lOu 

.25m 

100 

400 



Si 

D01 

5 

3T504 

400 t 

.50 0 

85 A 

35 



100A 

1.2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

400 



Si 

D013 

6 

4T504 

400 t 

50 0 

85A 

35 



10OA 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

400 



Si 

D07 

7 

ERD400 

400 t 

50 0 

85 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

400 



Si 

Ml 66 

8 

1N553 

400 t 

50 

100A 

4 0 

3 Om 


1 50A 

1.5 

50 

25A 

2.5u 



400 



Si 

D04 

9 

1N1033 

400 

_ 50 

100A 

30 § 

4 Om 


150A 

1 5 

50 

25A 

200u 



400 



Si 

A73b 

10 

IN 1084 

400 

50 

10OA 

30 § 

4 Om 


1 50A 

1 5 

500 

25A 

2 0m 



400 



Si 

F22 

1 1 

INI169A 

400 

50 

100$ 

20 



150 

1 2 

80 

25C 

lOOu 


25A 

400 



Si 

D02 

12 

40S5 

400 

50 

100 




1 75J 

1 3 

1 8 

25C 


2 Om 

25C 

400 



Si 

S41 b 

13 

CP100 

400 

50 

100 





1 0 


25 








M84ac 

14 

CP101 

400 

50 

100 





1 0 


25 








M84ad 

15 

EG 100 

400 

50 

100 

50 



1 25 A 

1 0 

50 

25 

10m 



400 



Si 

D029 

16 

SI 000 

400 

50 

100$ 

15 




1 0 

80 

25 

lOOu 



400 



Si 

A54 

17 

S105 

400 

50 

100$ 

15 




1 2 

55 

25 

25u 



400 



Si 

A54 

18 

S 108 

400 

50 

100$ 

15 




20 

65 

25 

250u 



400 



Si 

A54 

19 

S224A 

400 

50 

100$ 

15 




1 0 

80 

25 

2 Ou 

300u 

150 

400 



Si 

A54 

20 

S254 

400 

50 

100$ 

60 




1 2 

80 

25 


500u 

100 

400 



Si 

A54 

21 

TKF40 

400 

50 

100A 

30 

8 3m 


1 75A 

1 1 

1 0 

25A 

lOu 

5Om0 

10OA 

400 



Si 

A84 

22 

1N3083 

400 

50 

1 50A 

15 



200A 

1 0 

75 

25A 


20m 

150A 

400 



Si 

A84 

23 

JAN 1N3190 

400 

50 

1 50A$ 

30 

8 3m 


1 75A 

1 0 

75 

25 

5 Ou 

50m 

150A 

400 



Si 

A3 la 

24.. 

1N3547 

400 

60 

25A 

15 



200A 

1 0 

50 

25A 

20u 

75m 

175A 

400 



Si 

A1 

25 

A2E1 

400 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

26 

A2E5 

400 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

27 

A2E9 

400 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A84a 

28 

B2E1 

400 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


1 50A 

1 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A1 rx 

29 

B2E5 

400 

60 

25 

60 



1 75A 

.50 


1 50A 

5 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

30 

B2E9 

400 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


1 50A 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

31 

ER41 

400 

60 

25A$ 

15 



1 50A 

1 25 

50 

25 


75u 

100 

400 



Si 

A3t 

32# 

S5M2 

400 

60 

25A 

8 0 


7 3 

125 




1 Ou 

05m 

125J 

400 



SiA 

D014 

33 

S16B 

400 

60 

25A$ 

15 




1 2 

95 

25 

lOu 



400 



Si 

A54 

34 

S243 

400 

60 

25$ 

15 




1 2 

95 

25 

10Ou 



400 



Si 

A54 

35 

1N1695 

400 r 

60 

50A 

20 



1 15A 

60 

25 

10OA 


5Om0 

100A 

400 



Si 

D03 

36# 

IS 149 

400 

60 

50A 

20 



1 20S 

1 2 

60 

25A 

30u 

25m 

10OA 

400 



SiA 

A50 

37# 

5D4 

400 

60 

50A 

40 

10m 


1 50S 

1 2 

3 0 

25 A 


50m 

100 

400 



Si 

Albp 

38 

K3E5 

400 

60 

50 

60 



1 50C 

2 0 

60 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

400 



Si 


39 

P7H5 

400 

60 

50 

30 



175 

1 0 

60 

25 

lOu 

50m 

100 

400 



Si 

M343 

40 

SD94 

400 

60 

50A 

10 



125A 

1 5 

90 

25 


80m 

100 

400 



Si 

D03 

41 

SM240 

400 

60 

50$ 

20 



150 

1 2 

95 

25 

lOu 



400 



Si 

A84 

42# 

1HY40 

400 

60 0 

75A 

40 

10m 


1 50S 

1 15 

60 

25A 







SiA 

D03 

43 

CY40 

400 

60 0 

75A 

40 

10m 


150 

1 15 

60 

75 A 




400 



SiA 

A31 j 

44 

5MA4 

400 

625 

100 

50 



1 40J 

92 

63 

25' 


20m 

100 

400 



Si 

F29 

45# 

BY 158 

400 

65 

60 

60 

10m 


130A 

1 3 

65 

25 

lOu 

10m 

60 

400 

800 


Si 

D029 

46 

INI 490 

400 t 

75 

25A 

15 



1 40A 

55 0 

25 

125A 


3Om0 

125A 

400 



Si* 

D03 

47 

1N2070 

400 

75 

25A 

22 



10OA 

1 2 

50 

25A 

lOu 

20m 

10OA 

400 



Si 

Ales 

48 

1N2070A 

400 

75 

25A 

22 



10OA 

1 0 

50 

25A 

5 Ou 

.50m 

100A 

400 



Si 

Ales 

49 

1N2078 

400 

75 

25A$ 









25m 

100A 

400 



Si 

A53 

50 

1N2107 

400 0 

75 

25$ 




200 

1 2 

75 

25 

300u 



400 



SiA 

A53 

51 

1N3240 

400 

75 

25$ 

15 




2 2 

75 



500u 

150 

400 



Si 

Ales 

52 

1N3657 

400 

75 

25A 

15 



200A 

1 2 

50 

25A 

lOu 

30m 

100A 

400 



Si 

A60 

53 

75R4B 

400 

75 

25 

60 



175 

20 

75 

25 

5 Ou 

50m 

100 

400 



Si 


54 

A3E1 

400 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

55 

A3E5 

400 

75 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

56 

A3E9 

400 

75 

25 

60 



1 75A 

50 

! 

150 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A84a 

57 

B3E1 

400 

.75 

25 

60 



175A 

50 


150A 

1 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

58 

B3E5 

400 

75 

25 

60 



175A 

50 


1 50A 

5 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

59 

B3E9 

400 

75 

25 

60 



175A 

50 


150A 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

Alrx 

60 

BR44T 

400 

750m 

25 

20 

8 Om 


150 

1 1 

750m 

25 

5 Ou 



440 



SiA 

M533 

61 

CODI534 

400 

75 

25$ 

35 



150 

1 1 

80 

25 

1 Ou 



400 



Si 

A52g 

62 

CODI614 

400 

75 

25$ 

35 



150 

1 1 

.80 

25 

1 Ou 



400 



Si 

A9j 

63#, 

DD 236 

400 

75 

25A$ 




10OA 

1 0 

75 

25A 


1 Om 

25A 

400 



Si 

D03 

64# 

DD 266 

400 

75 

25$ 

25 




1 0 

30 

25A 


50u 

100 

400 



Si 

D03 

65 

ED3004A 

400 

75 

25 

25 



10OA 




lOu 

03m 

100 

400 

450 



Albk 

66 

MB254 

400 

75 

25 

15 

8 3m 

2 0 

1 75A 

1 0 

40 0 

25 

200n 

15u 

100 

400 



Si 

A60f 

67 

MB264 

400 

75 

25 

15 

8 3m 

2 0 

175A 

1 0 

4 0 

25 

1 Ou 

06m 

100 

400 



Si 

A60f 

68 

MB273 

400 

75 

25 

15 

8 3m 

2 0 

175A 

1 2 

50 0 

25 

2 Ou 

75u 

100 

400 



Si 

A60f 

69 

PT540 

400 

75 

25A 

15 

8 Om 


1 25A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

100A 

400 



Si 

D02 

70 

TS4 

400 

75 

25A 

25 



125 

1 2 

75 

25A 

5 Ou 






Si 

Alev 

71 

UPI2070 

400 

750m 

25 A 

22 



10OA 

1 2 

500m 

25A 

lOu 

200u 

10OA 

400 



Si 

Albg 

72 

UPI2070A 

400 

750m 

25A 

22 



10OA 

1 0 

500m 

25A 

5 Ou 

500u 

100A 

400 



Si 

Alba 

73 

UT115 

400 

75 

25A 

15 

8 3m 

1 0 


1 2 

~50lZi 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

400 



Si 

A146f 

74 

UT213 

400 

750m 

25 A 

15 


1 0 

175A 

1 0 

400m 

25 

200n 

15u 

10OA 

400 



Si 

A146f 

75 

XS16 

400 

75 

25 

15 







10Ou 



400 



Si 

A54 

76 

XS16A 

400 

75 

25 

15 







50u 



400 



Si 

A54 

77# 

ZS174 

400 

750m 

25A 

70 § 



1 50A 

1 2 

750m 

25A 

5 Ou 

150u 

10OA 

400 



Si 

A52f 

78# 

ZR64 

400 

75 

35A 

30 

10m 


150A 

1 1 

75 

25A 

lOu 

15m 

10OA 

400 



Si 

A42 

79 

7E4 

400 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

440 



SiA 

D027 

80 

7J4 

400 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

440 



SiA 

D015 

81 

1N443B 

400 t 

75 

50A 

15 



1 65 A 

1 5 

75 

25A 

1 5u 

200m 

1 50A 

400 



SiA 

D03 

82 

1N540 

400 t 

75 

50A 

15 



150A 

1 0 

50 

25A 

lOu 

20m 

1 50A 

400 



SiA 

D03 

83 

1N1084A 

400 

75 

50$ 

35 




1 0 

1 0 

25 

lOu 



400 



Si 

F22 

84 

1N1651 

400 t 

75 

50A 

15 



1 65A 

50 0 

25 

1 50A 


3Om0 

1 50A 

400 



Si 

A53 

85 

1N2094 

400 t 

75 

50A 

15 



10OA 

50 0 

50 

85A 


25m0 

85A 

400 



SiA 

M21 

86 

1N2116 

400 

75 

50A 

15 



10OA 





70mA 

100A 

400 



Si 

D01 2 

87 

1N2613 

400 

.75 

50A 

30 



175A 

1 1 

50 

25A 

lOu 

50m 

1 50A 

400 



Si 

A3 la 

88 

1N4367 

400 

75 

50A 

35 

2 Om 


175 

1 1 

75 

25 

1 Ou 

30m 

175 

400 



Si 

D03 

89# 

1S034 

400 

75 

50A 

40 



1 50A 

t 25 


25A 

2 Ou 



400 



SiA 

A89 

90#J 

1S43 

400 

75 

50A 

25 

„ 


1 50J 

1.2 

1 0 

25A 

5 Ou 

25m 

1 50A 

400 



SiA 

D01 

91# 

IS 1030 

400 

75 

50A 

40 



1 50A 

1 0 


1 50A 

lOu 



400 



SiA 

A89 

92# 

4G8 

400 

75 

50A 

15 



150A 

1 1 

75 

25A 

1 5u 



400 



Si 

D03 

93 

A3E3 

400 t 

75 

50A 

35 



1 75A 

1 1 

50 

25 

10uA 

3Om0 

150 

400 



Si 

A84 

94 

A400 

400 

75 

50 

15 


1 0 

100 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



400 



Si 

A3p 

95 

D400 

400 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



400 



Si 

A50 

96 

DK754 

400 

750m 

50A 

60 



175A 

1 2 

750m 

25A 

lOu 

10Ou 

100 

400 



Si 

D027 

97 

H400 

400 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



400 



Si 

D03 

98 

M70 

400 

75 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

99# 

P400A 

400 

75 

50 

50 

10m 


150 

1 0 

1.0 

25 

lOu 



400 



Si 

D029 

100# 

SI A 

400 

75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1 1 

75 

50 

lOu 



400 



Si 

A6a 

101 

SD94A 

400 

75 

50A 

15 



125A 

1 3 

1 2 

25 


40m 

100 

400 



Si 

D03 

102 

SD500 

400 

75 

50 

5.0 



1 25A 

1 2 

50 

25 


70m 

100 

500 



Si 

A6a 

103 

SM40 

400 

75 

50$ 

35 



175t 

1 1 

50 

25 

lOu 



400 



Si 

A84 

104# 

SW1A 

400 

75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1 1 

75 

50 




400 



Si 


105 

TK40 

400 

750m 

50A 

15 



1 75C 

1 1 

5OOm0 

25 


3OOu0 

150 

400 



Si 

A84 

106 

1N2483 

400 

75 

55 

30 



1 50A 

1 2 

75 

55 


1 Om 

55 

400 



Si 

A3c 

107 

1N2487 

400 

75 

55A 

75 

4 Om 


150 

1.0 



1 Om 



400 



Si 

A6b 

108 

1N3278 

400 

75 

70A 

25 

8 Om 


1 50A 

1.2 

75 

25 

5 Ou 



400 



Si 

Alcm 

109 

1N2862 

400 

750m 

75A 

16 



125 A 

1.2 

500m 

75A 


3OOu0 

10OA 

400 



Si 

D01 

1 10 

1N3194 

400 

75 

75A 




10OA 

1 2 

50 1 

25A 

5 Ou 

20m 

75A 

400 



SiA 

A50 
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5. F 

IECT 

FIERS 




IN ORDER OF (1) 
(3) TEMPER 

PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 
HTURE, and (4) TYPE No. 


4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE CURRENT J 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [V 

i/IDTH 





TEMP 

& V r 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

:°c) 

(A) 

(A) 

°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N3254 

400 

75 

75A 




10OA 

1 2 

50 

25A 

5.0u 

20m 

75A 

400 



SiA 

A50a 

2 

1N3640 

400 

75 

75A 

40 



100 

1.2 

.75 

25 

lOu 



400 



Si 

D013 

3 

CER70 

400 

75 

75A 

48 

4.0m 


150A 

1.2 

.75 

100 

IOuA 

,20m 

100 

400 



Si 

D027 

4 

DI647 

400 

75 

75A 

25 



1 50A 

1 2 

1.2 

25 

200n 

15u 

100 

400 



Si 

Albn 

5 

MR 1337-5 

400 

.75 

75A 

30 § 



175A 

1.1 

1 0 

25A 


25m 

25A 

400 



Si 

A3 la 

6 

S84 

400 

75 

80$ 

15 




1 2 

1.2 

25 

20u 



400 



Si 

A54 

7 

1N1559 

400 

75 

100C 




150 

1.4 

60 

25 


1 Om 

100A 

400 



Si 

D02 

8 

AM040 

400 

.75 

150A 




1 50A 

1.0 

25m 

25A 


3OOu0 

150A 

400 



Si 

D07 

9 

IN1103 

400 

.77 

55A 

15 

8 Om 


1 75A 

1 5 

12 

25A 


.30m 

15A 

400 



Si 

D01 

10 

IN1169 

400 

79 

80A 

6 0 



95A 

90 

50 

25A 


3.5m0 

100A 

400 



SiA 

A3k 

11# 

D45CZ 

400 

80 

25A 

30 

10m 


1 50A 

1 2 

8 t 

25 

lOu 


125A 

400 

750 


SiA 

A100 

12# 

D48 

400 

80 

25A 

30 

10m 

1 0 

1 50A 

1.2 

.8 t 

25 


15m 

125A 

400 



SiA 

A100 

13 

EM404 

400 

.80 

25 

50 




1 1 

80 

25 

lOu 

20m 

85A 

400 




Albg 

14 

PE404 

400 

80 

35A$ 

50 



135A 

1 1 

80 

25 

lOu 

.2Om0 

85A 

400 



Si 

A3w 

15 

1N5058 

400 t 

80 

40A 

30 § 



1 25A 

1 4 t 

80 

40A 


,25m 

100A 

600 



Si 

D029 

16# 

SR1FM8 

400 

800m 

40A 

50 



130J 

1 2 T§ 

30 

25A 

lOu 

300u 

130J 

400 




A1 bv 

17# 

1S1345 

400 

80 

50A 

40 

8 3m 


1 50J 

1 2 

3 0 

25A 

1Ou0 

5Om0 

1 50J 

400 



Si 

A89b 

18 

8D4 

400 

80 

50 

40 



1 50A 

1.1 

1.0 

25 


.20u 

100 

400 



Si 

A52a 

19 

K4E5 

400 

.80 

50 

60 



150C 

20 

.80 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

50 



Si 


20# 

SR1C8 

400 

800m 

50A 

40 § 

8 3m 


1 50J 

1.2 

3 0 

25A 

lOu 

500u 

150J 

400 



SiA 

A34d 

21# 

DH4R4 

400 

80 

55 

45 

8 3m 


150 

.60 0 

40 

85 


400u 

85 

280 



Si 

M 152 

22 

1N612 

400 

.80 

10OA 

3 0 

8.3m 


1 50A 

1.5 

20 

25A 

25uA 



400 



Si 

D04 

23 

1N612A 

400 

.80 

100A 

3.0 

8 3m 


1 50A 

1.5 

40 

25A 

1 5uA 



400 



Si 

D04 

24 

A4E1 

400 

85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 .Ou 

.50m 

150 

400 



Si 

A84a 

25 

A4E5 

400 

85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

400 



Si 

A84a 

26 

A4E9 

400 

85 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A84a 

27 

B4E1 

400 

85 

25 

60 



175A 

.50 


1 50A 

1 Ou 

.50m 

150' 

400 



Si 

Alrx 

28 

B4E5 

400 

85 

25 

60 



1 75A 

.50 


1 50A 

5 Ou 

.50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

29 

B4E9 

400 

85 

25 

60 



1 75A 

.50 


1 50A 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

Alrx 

30 

SM140 

400 

85 

50$ 

45 



150 

1.0 

1.5 

25 

lOu 



400 



Si 

A84 

31 

SM740 

400 

85 

50 

35 



1 25A 

1.0 

50 

25 

01 u 

20m 

150 

400 



Si 

A84 

32 

ST 140 

400 

95 

55A 

75 

4 Om 


10OA 

1.0 



1 Om 



400 



Si 

C23 

33# 

DS0.9-04A 

400 

1 0 


40 

10m 


150 

1 20 

3 0 


5 Ou 

1.0m 

150 






34 

NS1004 

400 

1 0 


60 

8 3m 



1.2 

1 0 


lOu 



400 





35 

1N1415 

400 

1 0 

25 

10 



200 

1.1 

1 0 

25 


2.0u 

25 

320 



Si 

A154 

36 

1N3249 

400 

1.0 

25$ 

20 




1.1 

1 0 



500u 

150 

400 



Si 

Ales 

37 

100R4B 

400 

1 0 

25 

60 



175 

2.0 

1 0 

25 

5 Ou 

50m 

100 

400 



Si 


38# 

0702 

400 

1 0 

25 

30 

10m 


1 25J 

1 1 

1.0 

25 

5 Ou 



400 



Si 

Albu 

39 

A5E1 

400 

1 0 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

40 

A5E5 

400 

1.0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

41 

A5E9 

400 

1 0 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A84a 

42 

B5E1 

400 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150A 

1 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

43 

B5E5 

400 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


1 50A 

5 Ou 

50m 

150 

400 



S. 

Alrx 

44 

B5E9 

400 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


1 50A 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

45 

BR54t 

400 

1 00 

25 

25 

8 Om 


150 

1.10 

1 0 

25 

5 Ou 



440 



SiA 

M533 

46 

BR84Bt 

400 

1 00 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



440 



SiA 

M535 

47# 

E41 

400 

1.0 

25A 

50 

10m 


1 50A 

1 2 

1 0 t 

25A 

1 Ou 

200u 

125A 

400 



SiA 

D029 

48 

EM504 

400 

1 0 

25 

50 




1 1 

1 0 

25 

1 Ou 

10m 

100A 

400 




Alba 

49 

MB247 

400 

1.0 

25 

20 

8 3m 

20 

1 75A 

1.0 

760 0 

25 

1 Ou 

75u 

100 

400 



Si 

A60f 

50 

NPC0400 

400 

1.0 

25 

25 



150A 

1 1 

1 0 

25 

30u 






Si 

A3n 

51 

S1040 

400 

1 0 

25A 

35 



1 75A 

50 0 

25 

1 50A 


5Om0 

150A 

400 

650 


SiA 

Alqf 

52 

SD4 

400 

1.0 0 

25 A 

50 



100A 

1.0 

1 0 

25A 

5.0u 



400 




Alev 

53 

SLA15AB 

400 

1.0 

25 

60 

8 3m 


1 50A 

1 0 

1 0 

25 

1 .Ou 

10m 

100 

400 



Si 

A69 

54 

SLA15C 

400 

1.0 

25 

60 

8.3m 


1 50A 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 

.25m 

100 

400 



Si 

A69 

55 

UT235 

400 

1 0 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

1 75A 

1.0 

~4O0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

400 



Si 

A60 

56 

VE48XT 

400 t 

1.0 

25 

25 

8.3m 

1 0 

150 

1 5 

1.0 

25 

10 

10 

150 

400 



SiA 

M548 

57# 

BYX22-400 

400 

1.0 

30 

55 

10m 


150 

24 

15 

25 

2 Ou 

,12m 

125 

200 



Si 

A163 

58# 

DD2066 

400 

1 0 

35A$ 

30 



10OA 

1 0 

1 0 

25A 


,02m 

100A 

400 



SiA 

D03 

59 

PE504 

400 

1 0 

35A$ 

60 



135A 

1 1 

1 0 

25A 


25m0 

100A 

400 



Si 

A3w 

60 

1N5006 

400 t 

1 0 

40A 

35 § 



150A 

1 3 t 

1 0 

40A 


1 Om 

40A 

400 



Si 

D013 

61 

1N5212 

400 t 

1 0 

40A 

50 § 



1 75A 

1 2 

1 0 

75A 


20m 

75A 

400 



Si 

A31q 

62 

VE47t 

400 t 

1 0 

40 

25 

8.3m 


150 

1 2 

1.0 

40 

10 

10 

150A 

400 

900 


SiA 

M548 

63 

VE48t 

400 t 

1 0 

40 

25 

8 3m 


150 

1.2 

1.0 

40 

10 

10 

150A 

400 



SiA 

M548 

64# 

BYX36/600 

400 

1 0 

45A 

30 

10m 


125A 

1 2 t 

1 0 

25A 

1 Ou 

12m 

125A 

400 



SiA 

D07 

65 

1B4 

400 

1 0 

50C$ 

1 1 



150C 

2 0 

1.0 

25 

2 Ou 

05m 

100 

400 



Si 

M79 

66 

1C40 

400 

1 0 

50C$ 

1 1 



150C 

2.0 

1 0 

25 

2.0u 

05m 

100 

400 



Si 

Ml 16a 

67 

JAN 1N4384 

400 $ 

1 0 

50A 

50 

8 3m 


200A 

1.2 t 

3.0 

25 

1 Ou 

200u 

150 

400 



Si 

D029 

68# 

1S844 

400 

1 0 

50 

50 

10m 



1 0 

1 0 

25A 


1 Om 

150J 

400 




A200 

69# 

1S1063 

400 

1 0 

50A 

60 

10m 

1 0 

1 50A 

1 0 

1 5 

25 

lOu 

10m 

125 

400 

700 


Si 

A52i 

70 

10C4A 

400 t 

1 0 

50A 




1 75A 

1 2 A 

1.0 

25A 

lOu 






Si 

A50 

71 

A5E2 

400 

1 0 

50 

60 

8 3m 


175 

1.0 

1 0 

25 

lOu 

50m 

150 

400 



Si 

A84 

72 

AA400 

400 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1.0 

25 

5.0u 



400 



Si 

A3d 

73 

BTB400 

400 

1 0 

50 

50 

8.0m 


150A 

1 1 

1.0 

50 

10 






Si 

D027 

74 

BTM400 

400 

1 0 

50 

30 

8 Om 


150A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

A1 ry 

75 

CJ4 

400 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1.0 

50 

5.0u 

200u 

100 

440 



SiA 

D015 

76 

CL4 

400 

1 0 

50A 

50 



1 50A 

1.1 

1 0 

50A 

5 Ou 

200u 

100A 

440 



SiA 

D027 

77 

CM4 

400 

1.0 

50 

50 



150 

1 1 

1.0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

440 



SiA 

D027 

78 

E4 

400 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

440 



SiA 

D027 

79 

EM4 

400 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

440 



SiA 

D04 1 

804# 

F14D 

400 

1 0 

50A 

45 



1 75J 

1 0 

1.0 

25 

50u 

300u 

100 

400 



Si 

A249a 

81 

HA400 

400 

1 0 

50 

15 


1 0 

175 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



400 



Si 

D03 

82 

K5E5 

400 

1 0 

50 

60 



1 50C 

2 0 

1 0 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

400 



Si 


83# 

M9257B 

400 

1 0 

50A 




1 50A 

1.0 

1 0 

25A 


50m 

150A 

400 



Si 


84# 

PA400 

400 

1 0 

50A 

50 



175A 

1 0 

1.0 

25A 

5 Ou 


25A 

400 

750 


SiA 

D029 

85v# 

PCP4T 

400 

1.0 

50 

50 



125S 

2 0 

1 0 

25 

10 

lOOu 

150 

400 



Si 

M584 

86 

PF40t 

400 

1 0 

50 

50 

8 3m 


125 

1.0 

1.0 

25 

5 Ou 



400 



Si 

M544 

87 

TA400 

400 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1.0 

25 

5.0u 



400 



Si 

M21 

884 

1N4246 

400 

1 0 

55A 

25 

8 3m 


160A 

1 2 

1 0 

55A 

1 Ou 

25u 

125 

400 



Si 

Altc 

89 

CE504 

400 

1 0 

55A$ 

50 



1 50A 

1 1 

1.0 

25 


. 10m 

100 

400 



Si 

Ales 

90 

SI 40 

400 

1.0 

55A 

50 

8.3m 


150A 

1.0 

1.0 

25A 

lOu 

50u 

100A 

400 



Si 

Alsd 

91 

SC4 

400 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1.0 

25 

1 Ou 

50u 

125 

400 



Si 

Albs 

92 

SCA4 

400 

1.0 

55$ 

50 



175 

1.2 

1.0 

25 

1 Ou 

50m 

125 

400 

600 


Si 

Albs 

93 

SCE4 

400 

1 0 

55$ 

50 



175S 

1.0 

1 0 

25 

1 Ou 

50u 

125 

400 




Alsd 

94 

SEN 140 

400 

1 0 

55 

50 

8 3m 


170A 

1.0 

1 0 

25 

5 Ou 

300u 

150 

400 



SiA 

D015 

95# 

SH4D4 

400 # 

1 0 

55A 

45 

8 3m 


115 

60 0 

.50 

85 


4Om0 

85 

210 



Si 

M215 

96 

1N3867 

400 

1.0 

60A 

10 § 



200A 

1.1 

1.0 

25 

lOn 

5.0u 

125 

400 



Si 

Aids 

97# 

BY126/400 

400 

1 0 

60A 

40 

10 


' 150J 

1.5 

5 0 

25J 

lOu 



600 



Si 

D027 

98v^ 

: S7 

400 

1 0 

60A 

250 

10m 


130J 

950m 

1.0 

25A 

lOu 



400 



Si 

Altq 

99# 

1S1887 

400 

1 0 

65A 

60 



1 50J 

1.2 

1 5 

25A 


400m 

150J 

400 



Si 

A1 iw 

100 

1N3758 

400 

1.0 

70A 

30 



150A 

1 0 

1.5 

25 

5 Ou 



400 



Si 

A 1cm 

101 

1D4 

400 

1 0 

75C 

35 



1 50C 

2.0 

1.0 

50C 

2 Ou 

.05m 

100C 

400 



Si 

Ml 16* 

102 

1N1763A 

400 t 

1 0 

75A 

40 



135 

1.2 

1.0 

75A 


50m 

135 

400 



Si 

D01 

103 

1N2862A 

400 t 

1 0 

75A 

40 



135 

1.2 

1.0 

75A 


50m 

135 

400 



Si 

D01 

104i 

1N4004 

400 

1 0 

75A 

30 

8 3m 


175A 

1.6 

1.0 

75A 

lOu 

3Ou0 

75A 

400 



Si 

D041 

105 

1N5060 

400 t 

1.0 

75A 

50 § 



175A 

1.2 

1.0 

75A 


.15m 

75A 

400 



Si 

A94a 

106 

5A4 

400 

1 0 

75A 

50 

8.3m 



95 

1.0 

25A 

lOu 






Si 

D027 

107 

10D4 

400 

1 0 

75A 

50 

8 3m 



95 

1.0 

25A 

lOu 






Si 

D039 

108 

CA102HA 

400 

1 0 

75A 

15 



150A 

1.2 

1 0 

25C 


3.Om0 

125C 

400 



Si 

A32 

109 

CB40 

400 

1 0 

75A 

50 

8.0m 


1 75A 

1 1 

1.0 

25A 

2.0u 

05m 

100 

400 



SiA 

Albg 

1 10 

CC102HA 

400 

1 0 

75A 

15 


1150A 

1.2 

1.0 

25C 


3 Om0 

125C 

400 



.Si 

C8 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



U 

JJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCI 

OPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& V r 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





. (V) 

JAi_ 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

rci 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

|°C) 

(V) 

N\ 

(A/V) 



1 

CF102HA 

400 

1 0 

75A 

1 5 



150A 

T2 

TGT 



3Om0 

T5kr 

400 



■§]- 

- 

2 

CP102HA 

400 

1 0 

75A 

15 



1 50A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

400 



Si 

C9 

3 

ER184 

400 

1 0 

75A 

30 § 



1 75J 

1.1 

1 0 

25A 

lOu 

.5Om0 

75A 

400 



Si 

D027 

4y 

GER4004 

400 

1 0 

75 

30 



175 

1.1 

1 0 

25 

10Ou 






Si 

A249b 

5y 

HEP 157-RT 

400 

1 0 

75$ 

30 



1 7 51 










Si 

D041 

6t 

HEP 177-RTt 

400 

1 0 

75$ 

32 













Si 

M604* 

7 

J4 

400 

1 0 

75A 

50 

8 Om 

1 0 

1 75A 

1 0 

1.0 

25A 

5 Ou 

50u 

100 A 

400 



Si 

D015 

8 

MR2067 

400 

1 0 

75 

30 

8 3m 


1 75J 

80 0 

1 0 

25 

25u 

.50m 

75 

400 



SiA 

Alba 

9 

MR2272 

400 

1 0 

75 

30 

8.3m 


1 75J 

1.1 

1.0 

25 

lOu 






SiA 

Alba 

10 

1F4 

400 

1.0 

100 

50 


1 0 

1 50C 

1.3 

2 0 

25 

2.0u 

50u 

100 

440 



SiA 

F22 

11 

1N1039 

400 

1 0 

100A 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25A 

200u 



400 



Si 

S65a 

12 

1N1045 

400 

1.0 

100A 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1.5 

1 0 

25A 

200u 



400 



Si 

S66b 

13 

1N1051 

400 

1 0 

100A 

30 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

1 0 

25A 

200u 



400 



Si 

S68b 

14 

1N1554 

400 

1.0 

100C 




150 

1.4 

.60 

25 


1.0m 

100A 

400 



Si 

D04 

15 

1N3190 

400 

1 0 

100C 

30 

8 3m 


1 75C 

1 0 

.75 t 

25C 

5.0u 

50m 

150C 

400 



Si 

A3 la 

16 

1N4384 

400 t 

1.0 

100A 

50 



175A 

1 3 

1.0 

100 


.25m 

150 

400 



Si 

D029 

17 

AM41 

400 t 

1 0 

100C$ 

20 § 

8 Om 


1 25A 

1 25 

1 0 

25C 


3Om0 

100C 

400 



Si 

D04 

18 

G100G 

400 t 

1 0 

100A 

70 



175A 










Si 

A50b 

19 

MR400 

400 

1 0 

100A 

50 

8 Om 


1 50A 

1.0 

1 0 

25A 

2 Ou 

lOOu 

100 

400 



Si 

Aldk 

20 

R400 

400 

1 0 

100 

50 § 

8 Ou 


1 50A 

1 0 

1.0 t 

25 

2.0uA 

lOOu 

100 

400 



Si 


21 

SI400E 

400 

1.0 

100A 

50 



1 50C 

1 0 

1 0 

25A 

5.0u 



400 



Si 

D027 

22 

SLA400LCDt 

400 

1.0 

100 





1 0 

1 0 


1 Ou 

lOOu 

100 

400 



Si 

M547 

23 

SM514 

400 

1 0 

100$ 

45 



1 50T 

1 0 

1.0 

25 

lOu 



400 



Si 

A84 

24 

1N2029 

400 t 

1.0 

150C 

25 

8 3m 


1 75C 

2.0 

2.0 

25 


50m 

150C 

400 



Si 

D04 

25 

AM44 

400 

1.0 

150C$ 

20 § 

8 Om 


1 75A 

1 25 

1.0 

25C 


50m 

150C 

400 



Si 

D04 

26 

BY1O50 

400 

1 0 

150C$ 

25 



1 50C 

.90 

1.0 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

400 



Si 

D02 

27 

BY1 15 

400 

1.0 

150C$ 

25 



1 50C 

80 

1 0 

25C 

1 .Ou 

10m 

150C 

400 



Si 

D02 

28 

BY1250 

400 

1.0 

150C$ 

25 



1 50C 

1 0 

1.0 

25 

lOu 

1 Om 

150C 

400 



Si 

D02 

29 

E1G3 

400 

1 0 

150 

200 



175 

1 3 

1.0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

400 



Si 

D04 

3Q# 

PH204 

400 

1.0 

150C 

25 



1 50C 

1 0 

1 0 

25 

lOu 

1.0m 

150C 

656 



Si 

D02 1 

31# 

SD94S 

400 

1 1 

40A 

40 

10m 


1 70A 

1 0 

1 6 

7A 

50u 

200m 

150A 

200 



SiA 

D03 

32 

HC70F 

400 

1 1 

50A 

50 

8 Om 


1 75A 

1 2 

1 1 

25 

lOu 



400 



Si 

F29 

33 

MH70 

400 

1 1 

50 

50 

8 3m 


175 

1.2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

34 

1N4089 

400 

1 1 

85 A 

75 



1 50S 

1.2 

1 1 

85 


20m 

85 

400 



Si 

A3t 

35 

HC700 

400 

1 1 

10OA 

30 



1 50A 

1 0 

1 1 

10OA 

2 Ou 

O5m0 

100 

400 



SiA 

A3c 

36 

A6E1 

400 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

37 

A6E5 

400 

1.2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

A84a 

38 

A6E9 

400 

1.2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A84a 

39 

B6E1 

400 

1 2 

25 

60 



1 75A 

.50 


150A 

I.Ou 

.50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

40 

B6E5 

400 

1.2 

25 

60 



1 75A 

50 


150A 

5 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

41 

B6E9 

400 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150A 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

42# 

DD2326 

400 t 

1 2 

25 A 

45 



1 50A 

1.0 

1 0 

25 

I.Ou 

20m 

150A 

400 



SiA 

A3 Ik 

43 

K6E5 

400 

1.2 

50 

60 



1 50C 

2.0 

1 2 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

400 



Si 


44# 

F41Z 

400 

1 25 

25A 

30 

10m 


1 50A 

1 2 

1 3 t 

25A 


1 Om 

150A 

400 



SiA 

D013 

45 

TM42 

400. 

1.25 

25C 




1 25C 

2.0 

80 

25 


3Om0 

100C 

400 



Si 

S145 

46 

UT244 

400 

1 25 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

175A 

1 0 

.50 0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

400 



Si 

A60 

47# 

DS1 2-04A 

400 

1.3 


60 

10m 


150 

1 20 

4.0 


5 Ou 

1 Om 

150 






48# 

F41 

400 

1 3 

25A 

70 

10m 


1 50AT 

1.2 

1.3 t 

25 


20m 

125A 

400 



SiA 

D013 

49 

RA132HA 

400 

1.3 

55A$ 

60 



1 50A 

1.2 

1 3 

25 


3Om0 

150 

400 



Si 

A34 

50# 

SKE1/02 

400 % 

1.4 

45A 

50 § 

70m 

1 2 

160 

1 3 

3 1 0 

25 


10Ou0 

130 

125 



Si 

C42s 

- 51# , 

BY 174 

400 $ 

1.4 

50A 

40 

10m 


1 50A 

1.2 

1 0 

25 

1 Ou 


25 

400 



SiA 

D027 

52 

1 N 191 1 

400 0 

1.5 

25A 

30 

16m 

20 

250 

1.0 

1.0 

25 

lOu 



400 



SiA 

A86 

53 

1N2293 

400 

1.5 

25 

100 



150 

.60 

1 5 

25 


50m 

150 

400 



SiA 

S35 

54 

1N2293A 

400 

. 15. 

25$ 

20 



150 

60 

1.5 

25 


lOOu 

150 

400 



SiA 

D04 

55 

1N2647 

400 

1.5 

25A 

15 

8 3m 


1 65 A 

1.3 

1 5 

25A 

300u 



400 



Si 

M124 

56# 

1S023 

400 

1 5 

25A 

125 



1 50A 

1.25 

5 0 

25A 


.05m 

100C 

400 



SiA 

A89 

57# 

1S154 

400 

1 5 

25A 

15 



125 

1 3 A 

1 0 


5 OuA 



400 



Si* 

S42 

58 

150R4B 

400 

1 5 

25 

60 



175 

20 

1 5 

25 

5.0u 

50m 

100 

400 



Si 


59 

A7E 1 

400 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

,50m 

150 

400 



Si 

A84a 

60 

A7E5 

400 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 0u 

.50m 

150 

400 



Si 

A84a 

61 

A7E9 

400 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

A84a 

62 

A121-4T 

400 

1 50 

25 

25 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



440 



SiA 

M531 

63 

A132-4T 

400 

1 50 

25 

50 

8 Om 


150 

1.10 

1.0 

25 

5 Ou 



440 



SiA 

M532 

? 4 

A168-4t 

400 

1 5 

25 

50 

8 Om 


125 

1 1 

1 0 

25 

5.0u 



480 



Si 

M575 

65 

B7E1 

400 

1.5 

25 

60 



1 75A 

50 


150A 

I.Ou 

,50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

66 

B7E5 

400 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150A 

5 Ou 

50m 

150 

400 



Si 

Alrx 

67 

B7E9 

400 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

400 

100 

200u 

Si 

Alrx 

68 

BR84Dt 

400 

1 50 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



440 



SiA 

M536 

69 

CODI5344 

400 

1 5 

25$ 

35 



150 

1 1 

80 

25 

1 Ou 



400 



Si 

M45 

70# 

DA006 

400 

1.5 

25 

40 

10m 

60 

100 

1 0 

1 0 

25 

I.Ou 



400 

750 


SiA 

A3k 

71 

M 1E1 

400 

1.5 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5.0m 

150 

400 



Si 

Alep 

72_ 

M1E5 

400 

1.5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

400 



Si 

Alep 

73 

M1E9 

400 

1.5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

400 

100 

200u 

Si 

Alep 

74 

MB239 

400 

1.5 

25 

25 

8 3m 

20 

1 75A 

1 0 

80 0 

25 

200n 

15u 

100 

400 



Si 

A60f 

75# 

SA4M1 

400 

1.5 

25A 

47 


20 

1 50A 

20 

10 

25J 

lOu 

300u 

150J 

400 

500 0 


SiA 

D027 

76 

SI4 

400 

1.5 

25A 

80 



1 50C 

1.0 

1 5 

25A 

1 Ou 



400 



Si 

Albc 

77 

UT254 

400 

1.5 

25A 

25 

8 3m 


175A 

1 0 

75 0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

400 



Si 

A60 

78# 

ZR14 

400 

1 5 _J 

25A 

80 

10m 


1 50A 

1.0 

1 5 

25A 

5 Ou 

,20m 

100A 

400 



Si 

A6a 

79# 

ZR14T 

400 

1 5 

25A 

80 

10m 


1 50A 

1 0 

1 5 

25A 

5 Ou 

20m 

100A 

400 



Si 

S164 

80# 

ZS274 

400 

1.5 

25A 

70 § 



150A 

1.2 

1 5 

25A 

5 Ou 

150u 

100A 

400 



Si 

A52f 

81 

SCBR4 

400 

__U>_ 

30C 

20 



150 










Si 

M45a* 

82# 

SL403M 

400 

1.5 

30A 

30 

2 Om 


1 25C 

1 34 

7 5 

25A 

5 Ou 

1 lOu 

100C 

400 



SiA 

S33 

83 

1N4820 

400 t 

1 5 

40 

50 



170 

1.3 

1 5 

40 


25m 

40 

400 



Si 

D027 

84# j 

1S9220 

400 

1.5 

40A 

80 

10m 


1 50J 

1 05 A 

1.5 

25A 


,40m 

150J 

400 



SiA 

A56 

85# 

S2A40 

400 

1.5 

40A 

80 

10m 


150J 

1 05 A 

1 5 

25A 


40m 

25A 

400 



SiA 

A56 

86# 

S5CN1 

400 

1.5 

40A 

45 


1 7 

1 50A 




lOu 

25m 

150J 

400 



SiA 

A3 In 

87# 

S5M1 

400 

1 5 

40A 

47 


20 

170A 




lOu 

300u 

150 

400 



SiA 

D027 

88# 

1S1073 

400 

1.5 

50A 

60 

10m 

1 0 

1 50A 

1 0 

1 5 

25 

lOu 

10m 

125 

400 

700 


Si 

A52j 

89 

1.5E4 

400 

1.5 

50A 

75 § 



1 75A 

1.1 

1.5 

25A 

2.0u 

50u 

100 

440 



SiA 

D027 

90 

1 5J4 

400 

1.5 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

440 



SiA 

D015 

91 

DRS104 

400 

1.5 

50A 

50 § 

8 3m 


125A 

1 0 

1.0 

25A 

lOu 

200u 

125A 

400 



Si 

A168c 

92 

K7E5 

400 

1.5 

50 

60 



1 50C 

20 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

100 

400 



Si 


93 

P100G 

400 

1.5 

50 

50 

8 Om 

1 0 

170 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 






Si 

D027 

94 

P150G 

400 

1.5 

50 

50 

8 3m 

1 0 

150 

1 0 

1.0 

25 

5 Ou 







D027 

95# 

SE1 5A 

400 

1 5 

50 

63 

20m 

1 6k 

120 

1 1 

1.5 

50 




400 



Si 

M99a i 

96 

1N1566 

400 

1 5 

55A 

70 

8 3m 


1 75A 

1 2 

50 

25A 

5 Ou 

,50m 

100 

400 



SiA 

C12 

97 

1N2394 

400 

1.5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

400 



Si 

A32 

98 

1N2403 

400 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

400 



Si 

C8 

99 

1N2412 

400 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1.2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

400 



Si 

C9 

100 

1N2421 

400 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1.2 

1.5 

25 


3Om0 

150A 

400 



Si 

F8 

101 ▼# 

1S1851 

400 

1.5 

60A 

50 

10m 


1 20J 

950m 

750m 

25A 

lOu 



400 



Si 

M594c0 

102y# 

SA2 

400 

1.5 

60A 

100 

10m 


1 40J 

930m 

1.5 

25A 

lOu 



400 



Si 

A268 

*103 

1N5395 

400 

1.5 

70C 

50 § 



170C 

1.4 

1.5 

70C 


30m 

150 

400 



Si 

D015 

104# 

DD2026 

400 

1.5 

70A$ 

45 

10m 


1 50A 

1 0 

1.0 

25A 


20m 

150A 

400 



Si 

D03 

105 

1N2850 

400 t 

1 5 

75C 

15 



165A 

65 0 

.50 

150C 


,3Om0 

150C 

400 



Si* 

S35 

106y 

CTN400 

400 

1.5 

75 

50 



1 75A 

1.0 



lOu 



400 



Si 

M594* 

107y 

CTP400 

400 

1.5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



400 



Si 

M594a* 

108y 

VB400 

400_ 

1.5 

75 

50 



1 75A 

1.0 



lOu 



400 



Si 

M594b* 

109 

INI 118 

400 t 

1.5 

85C 

15 



170A 

65 0 

1 5 

150 


,3Om0 

150 

400 



Si 

D04 

110 

1N1057 

400 

1.5 

100A 

60 § 

4.0m 


1 50A 

1 5 

1.5 

25AI 

1 Om 



400 



Si 

A167v 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD] 

MAX. R 

EVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir. 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 



4 


(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N1088 

400 

1.5 

10OA 

60 § 

4 Om 


150A 

1.5 

1.5 

25A 

2 0m 



400 



Si 

F22h 

2 

1N 1453 

400 

1.5 

100C$ 




190J 

1.0 

2 4 

150C 


5.0m 

25C 

400 



Si 

S41 a 

3 

IN 1620 

400 

1.5 

100A$ 

100 

4 Om 


100 A 

1.2 

1.5 

25 


5.0m 

25 

400 



Si 

A52 

4# 

1WS4 

400 

1.5 

100C 

25 § 

10m 


125J 

1.5 

5 0 

100C 


1.5m 

1 25J 

400 



Si* 

A19a 

5 

40F1 

400 

1.5 

100 




175J 

1.0 

2 4 

25C 


10m 

25C 

400 



Si 

S41a 

6 

1N 1 449 

400 

1.5 

1 20C 




175J 

1.3 

1.8 

25A 


2.0m 

25C 

400 



Si 

S41 b 

7 

1N1232B 

400 

1.6 

50$ 

30 




1 2 

1.0 

25 

lOu 

300u 

150 

400 



Si 

S25a 

8 

S1240 

400 

1.6 

120C 

35 


15 00 

175J 

1.0 0 

1 0 

25A 


. 10m0 

100C 

400 

1 8k 


SiA 

D013A 

9 

IN 1222 

400 

1 6 

135C 

20 



175J 

1.5 

2 5 

25J 

500u 

1.5m 

150J 

400 



Si 

boi 

10 

1N1232 

400 

1 6 

135C 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

500u 

1 5m 

1 50J 

400 



Si 

S25 

1 1 

1N1222B 

400 r 

1 6 

1 40C 

25 



175$ 

1 7 

1 4 

25 

3OOu0 

10mA 

25 

400 



Si 

D01 

12 

1N1232A 

400 

1 6 

1 40C 

20 



175J 

1.5 

25 

25J 

50u 

50m 

150J 

400 



Si 

S25 

13 

1N1542 

400 

1 6 

1 40C 

20 



175J 

1.5 

2.5 

25J 

50u 

.50m 

150J 

400 



Si 

D04 

14 

1N1222A 

400 

1 6 

1 75J$ 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

.50m 

1 50J 

400 



Si 

D01 

15 

MDA922-6T 

400 t 

1 8 

55 A 

100 



1 75J 

1.1 

750m 

25J 

20u 



400 



SiA 

M535a 

16# 

10B4 

400 

1 8 

1 25B 

40 

10m 


175A 

1 1 

3 0 

25A 

50u 

.50m 

150A 

400 



SiA 

D01 

17 

NS2004 

400 

20 


200 

8 3m 



1.2 

2.0 


25u 



400 





18 

1N3612 

400 § 

2.0 

25A 

20 


4.0 

200A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

.30m 

1 50A 

400 



Si 

A60 

19 

1N3939 

400 

2.0 

25A 

60 

1 Om 

1 8 

1 75A 

1.1 

6 0 

25A 

5.0uA 

,50m 

1 50A 

400 

750 

15uA 

SiA 

D013 

20 

200R4B 

400 

20 

25 

60 



175 

20 

20 

25 

5.0u 

.50m 

100 

400 



Si 


21 

AB400 

400 

2.0 

25 

15 


3 0 

100 

1.25 

1 0 

25 

5 Ou 



400 



Si 

A3a 

22 

BR74At 

400 

2.00 

25 

25 

8 Om 


150 

1.20 

1 0 

25 

5.0u 



440 



SiA 

M534 

23# 

F42 

400 

2.0 

25A 

70 

10m 

3 0 

150AT 

1.2 

2 0 t 

25 


.20m 

1 25A 

400 



SiA 

D013 

24# 

F42Z 

400 

2 0 

25A 

70 

10m 


1 50A 

1.2 

2 0 t 

25A 


1 Om 

1 50A 

400 



SiA 

D013 

25 

GR20 

400 

2 0 

25 

20 



125 

1.1 

1.0 

25 

lOu 

30m 

150 

400 



Si 

Airy 

26 

M2E1 

400 

2 0 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2 Ou 

5.0m 

150 

400 



Si 

Alep 

27 

M2E5 

400 

20 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

400 



Si 

AleD 

28 

M2E9 

400 

2 0 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

400 

100 

200u 

Si 

Alep 

29 

MB231 

400 

20 

25 

25 

8 3m 

2.0 

175A 

1.0 

1 0 0 

25 

25n 

5.0u 

100 

400 



Si 

A60f 

30 

SEN2A4T 

400 

2.0 

25 

30 

8 3m 


150A 

1 2 

1 0 


lOu 

lOOu 

100 

200 



Si 

M79b 

31 

SEN240 

400 

2.0 

25 

150 

8 3m 


170A 

1 2 

20 

50 


25u 

50 

400 



SiA 

D027 

32 

SLA25A 

400 

20 

25 

80 

8 3m 


150A 

95 

20 

25 

1 Ou 

10m 

100 

400 



Si 

A69 

33 

SLA25B 

400 

2.0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1.0 

2 0 

25 

1 Ou 

.10m 

100 

400 



Si 

A69 

34 

SLA25C 

400 

2 0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1 0 

2.0 

25 

5 Ou 

,25m 

100 

400 



Si 

A69 

35 

UT264 

400 

2 0 

25A 

30 

8 3m 


175A 

1 0 

90 0 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

400 



Si 

A60 

36 

UT2040 

400 

2 0 

25A 

60 

8 3m 


175A 

1 0 

1 0 

25A 

5 Ou 

. 10m 

10OA 

400 



Si 

A146m 

1 37 

VS448Xt 

400 t 

2 0 

25 

35 

8 3m 


150 

1.5 

20 

25 

10 

10 

150 

400 



SiA 

M532a 

38# 

SR3AM8 

400 

2.0 

40A 

150 5 

8 3m 


150J 

1 1 

10 

25A 

lOOu 

1.0m 

1 50J 

400 



SiA 

Alfn 

39 

VS447t 

400 r 

2.0 

40 

8.0 

8 3m 


150 

1.2 

2 0 

25 

10 

10 

150 

400 

900 


SiA 

M532a 

40 

VS448T 

400 t 

2 0 

40 

8 0 

8 3m 


150 

1 2 

2.0 

25 

10 

10 

150 

400 



SiA 

M532a 

41 

1N5174 

400 

20 

50A 

200 



175A 

1.2 t 

2.0 

50A 


25u 

50A 

400 



Si 

D027 

42 

20A4 

400 

2 0 

50 

50 



170A 

1.3 

20 

50 

lOu 

,25m 

50 

400 



Si 

D027 

43 

A1423DC1AB1 

400 

20 

50A 




150A 

900m 

100m 

25A 

5.0u 

lOOu 

1 50A 

400 



Si 

M205h 

44 

B 172-40 

400 

2 0 

50 

60 



1 50C 

2.0 

2 0 

25 

5.0u 

.50m 

100 

400 



Si 


45 

BFW400T 

400 

20 

50A 

50 



100C 

1.1 

1 0 

25A 








M40a 

46v 

FW400t 

400 

2.0 

50A 

50 



125A 

900m 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a 

47 

K8E5 

400 

20 

50 

60 



150C 

20 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

100 

400 



Si 


48v# 

MCP4t 

400 

20 

50 

50 



125S 




lOu 

lOOu 

125 

400 



Si 

S349 

49 

PD40 

400 

2.0 

50A 

50 



125A 

.90 

1 0 

25A 

5.0u 






Si 

M40a* 

50 

SI4A 

400 

2 0 

50A 

80 



150C 

1 0 

3 0 

25A 

1 Ou 



400 



Si 

Albc 

51 

BH4R4T 

400 

20 

55 

45 

8 3m 


115 

1 2 0 

1 0 

85 


8OOu0 

85 

280 



Si 

M151 

52 

2F4A 

400 

20 

75C 

50 



150C 

1 3 

20 

25C 

2.0u 

50u 

100C 

440 



SiA 

F22 

53 

HB400 

400 

2 0 

75A 

200 



175C 

1 0 

20 

25A 

5 Ou 



400 



Si 

A179b 

54 

1N1088A 

400 

2 0 

10OA 

100 

4 Om 


100A 




25n 



400 



Si 

F42 

55 

FB400t 

400 

20 

100 

50 § 

8 Om 


150A 

1 0 

1 0 

25 

lOuf 






SiA 

M79a 

56# 

1S1354 

400 

20 

124C 

40 

8 3m 


1 50J 

1.2 

30 

25A 

1Ou0 

.5Om0 

1 50J 

400 



SiA 

S48c 

57# 

SR2B8 

400 

20 

124C 

60 



1 50J 

1 2 t§ 

3.0 

25C 

lOu 

500u 

1 50J 

400 




S 157a 

58# 

DS2-04A 

400 

2 2 


120 

10m 


150 

1 2 

3 0 


5.0u 

1.0m 1 

150 






59 

250R4B 

400 

2 5 

25 

250 



175 

20 

2.5 

25 

lOu 

1 Om 

100 

400 



Si 


60 

M3E1 

400 

2 5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2 Ou 

5.0m 

150 

400 



Si 

AleD 

61 

M3E5 

400 

2 5 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

400 



Si 

Alep 

62 

M3E9 

400 

2 5 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

400 

100 

200u 

Si 

Alep 

63# 

DD3076 

400 

2 5 

30A$ 

45 



100A 

1 0 

2 5 

25A 


.05m 

10OA 

400 



SiA 

S191 

64# 

SL403F 

400 

2 5 

30A 

30 

2 0m 


150C 

1 05 

7 5 

25A 

5.0u 

1 lOu 

100C 

400 



SiA 

D01 

65i# 

SKN2.5/04 

400 

2 5 

45A 

120 § 

10m 


190A 

1 0 § 

2 5 

25J 

50u 



280 



Si 

S352b 

66# 

DD3026 

400 

2 5 

65A$ 

45 



1 50A 

1.0 

1 0 

25A 


40m 

1 50A 

400 



SiA 

S164a 

67# 

SJ403F 

400 t 

2.5 

100A 

30 



150A 

1 0 

.75 

25A 

lOu 

.30m 

1 50A 

400 



SiA 

D03 

68# 

BYX38/600 

400 

2 5 

1 25B 

38 § 

10m 


150J 

1 7 

5 0 

25J 

lOu 

20m 

1 25J 

400 



SiA 

DO40 

69# 

BYX38/600R 

400 

2 5 

1 25B 

38 § 

10 


150J 

1 7 

5.0 

25J 

lOu 

200u 

1 25J 

400 



SiA 

D04 

70# 

OA210 

400 t 

2 5 

1 25B 

40 

8 3m 


150J 

1 5 

5 0 



1 20u 

1 25J 

400 



Si 

A6f 

71 

1N2528 

400 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1.2 

4.0 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

400 



SiA 

D010 

72 

1N2539 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

4 0 

25C 

1 Ou 

,10m 

1 50C 

400 



SiA 

D010 

73 

1N2550 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

4 0 

25C 

lOu 

1.0m 

1 50C 

400 



SiA 

D010 

74 

BAV205 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 2 

2 5 

25C 

4.0u 

500u 

1 50C 

400 

520 


Si 

D04 

75 

BAV215 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2.5 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

400 

520 


Si 

D04 

76 

BAV225 

400 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

IQu 

1 Om 

150C 

400 

520 


Si 

D04 

77 

BAV305 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4.0u 

,50m 

1 50C 

400 

520 


Si 

S35 

78 

BAV315 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2.5 

25C 

1 .Ou 

. 10m 

1 50C 

400 

520 


Si 

S35 

79 

BAV325 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 .Om 

1 50C 

400 

520 


Si 

S35 

80 

BY205 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.2 

2.5 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

400 



SiA 

D04 

81 

BY215 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2.5 

25C 

1 .Ou 

10m 

150C 

400 



SiA 

D04 

82 

BY225 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

400 



SiA 

D04 

83 

BY305 

400 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.2 

2.5 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

400 



Si 

S35 

84 

BY315 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

400 



Si 

S35 

85 

BY325 

400 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

400 



Si 

S35 

86 

MA40 

400 

2 5 

150B 

30 



190B 

1 0 A 

2.5 

150B 

15uA 






SiA 

D04 

87 

TM4 1 

400 

2 7 

25C 




125C 

20 

2.0 

25 


30m(Zl 

100 

400 



Si 

S145 

88 

NS3004 

400 

3 0 


300 

8 3m 



1 2 

3 0 


25u 



400 





89 

1N2711 

400 

3 0 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3.0 

25A 

200u 



400 



Si 

M 125 

90 

1N2734 

400 

30 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3.0 

25A 

300u 



400 



Si 

Ml 26a 

91 

1N2759 

400 

3 0 

25A 

15 

8.3m 


165A 

1 3 

3.0 

25A 

300u 



400 



Si 

Ml 26a 

92 

1N3982 

400 

3 0 

25A 

30 


4 0 

200A 

1 0 

90 

25A 

lOu 

10m 

100 

400 



Si 

A60 

93 

300R4B 

400 

30 

25 

250 



175 

20 

3 0 

25 

lOu 

1 Om 

100 

400 



Si 


94 

AC400 

400 

3 0 

25A 

50 



150C 

1 0 

3 0 

25A 

5 Ou 



400 



Si 

A ley 

95 

BR84At 

400 

30 

25 

50 

8 Om 


150 

1 2 

1.5 

25 

5 Ou 



440 



SiA 

M534 

96t 

HEPR0084-RT 

400 

30 

25$ 

300 



175T 










Si 

M603 

97t 

HEPR0094-RT 

400 

3 0 

25$ 

300 



175T 










Si 

A179 

98 

M4E1 

400 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

400 



Si 

Alep 

99 

M4E5 

400 

3.0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

400 



Si 

Aleo 

100 

M4E9 

400 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

400 

100 

200u 

Si 

Alep 

101 

UT3040 

400 

30 

25A 

80 

8 3m 


175A 

1 0 

2.0 0 


5 Ou 

lOOu 

100A 

400 



Si 

A146m 

102 

3BR4t 

400 

3 00 

30 

20 

8 Om 


125C 











M530 

103 

1N5000 

400 t 

3 0 

40A 

300 § 



1 75A 

1.0 t 

3 0 

75A 


2.0m 

175A 

400 



Si 

Ml 76a 

104 

IN1126 

400 

3 0 

50A 

25 § 



150A 

1 1 

1 0 

25A 


3Om0 

1 50A 

400 



SiA 

D04 

105 

1N4142 

400 

30 

50A 

300 



175A 

1 0 

30 

50A 


10m 

50A 

400 



Si 

Alen 

106# 

3GC12 

400 

30 

50A 

90 



150J 

1 2 

30 

25A 


1.0 

1 50J 

400 



Si 

SI 9s 

107 

A138-4T 

400 

3 0 

50 

50 

8 Om 


150 

1 1 

30 

25 

5 Ou 



420 



Si 

M79c 

108 

CH302HA 

400 

3 0 

50A 

15 



150A 

1 2 

1.0 

25C 


3 Om0 

125C 

400 



S. 

S152a 

1 109 

CK302HA 

400 

3 0 

50A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

1 25C 

400 



Si 

SI 53 

1 10 

CS302HA 

400 

3 0 

50A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

400 



Si 

SI 52 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

11 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C| 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE CURRENT | 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

rc> 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

HAB040 

400 

3 0 

50 

300 

8 3m 


150A 

1.1 

30 

25 

5 Ou 

150u 

100 

400 



Si 

Alez 

2 

S3A4 

400 

3.0 

50A 

300 



150C 

1 0 

30 

25A 

1 Ou 



400 



Si 

Alez 

3# 

S8-04 

400 

30 

50 

200 

10m 


150 

1 1 

80 

25 

50u 



400 



Si 

S19m 

4 

S4OO0 

400 

3 0 

50 

25 


10 

175 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 




400 


Si 

D04 

5 

1N5200 

400 

3 0 

55A 

300 § 

8 3m 


175A 

1.0 

30 

55A 


7 6mA 

1 75A 

400 



Si 

A1 rv j 

6 

JAN 1N5200 

400 

3 0 

55A 

300 



175A 

1.0 

30 

25 

5 Ou 

.12m 

100 

400 



Si 

A let 

7 

3S4E 

400 

30 

55$ 

250 



150A 

.95 A 

3 0 

100A 

lOu 

lOOu 

100 

400 



Si 

A1 rv 

8 

SLA5200 

400 

3 0 

55 

300 



175 

1 0 

3 0 

25 

5 Ou 

12m 

100 

400 



SL 

A3 la 

9 

1N4722 

400 

3 0 

75A 

300 



175A 

1.0 

30 

75 


2 Om 

175 

400 



Si 

A179aEl 

10 

HC400 

400 

3 0 

75 

300 


3 0 

175 

1 0 

1 0 

25 


1 Om 

25 

400 



Si 

A179 

11 

MR2073 

400 

3 0 

75 

300 

8 3m 


175J 

.50 0 

30 

75 

1 Om 

3 Om 

75 

400 



SiA 

A1 79a 

12 

MR2373 

400 

3 0 

75 

300 

8 3m 


1 75J 

1 0 

30 

25 

1 Om 

3 Om 

75 

400 



SiA 

M 173 

13 

S54A 

400 

3 0 

80$ 

20 




1 3 

5 0 

25 

lOOu 



400 



Si 

S48 

14 

S4BR2 

400 % 

3 0 

95B 

53 

35m 


130B 

55 0 

1 5 

25 


2 Om 

125 

400 



Si 

S81 

15 

3E4 

400 

3 0 

100 

200 

8 Om 

3 0 

175 

1 2 

30 

100 

lOu 

10Ou 

50 

440 



SiA 

Alec 

16# 

FD43 

400 

3 0 

100C 

70 

10m 


150C 

1 4 

10 

25C 


300u 

1 25C 

400 



SiA 

D013 

17 

HR400 

400 

3 0 

100 

300 § 

8 Ou 


150A 

1 0 

30 t 

25 

5 OuA 

250u 

100 

400 



Si 

Alsm 

18 

1N5404 

400 

3 0 

105C 

200 § 



170C 

1 2 

3 0 

105C 


50m 

1 50C 

400 



Si 

A3a 

19 

SEN340 

400 

3 0 

105C 

200 

8 3m 


170A 

1 2 

30 

25 

5 Ou 

500u 

150 

400 



SiA 

D027 

20# 

1S413 

400 

3 0 

1 25S 

33 



150S 

1 6 

10 

25S 

5 Ou 

300u 

150 

400 



Si 

S61A 

21# 

1S434 

400 

3 0 

125B 




150 

1 6 


25 

5 Ou 



400 



SiA 

A89 

22 

30S4 

400 

3 0 

125 

150 § 



175J 

1 0 t 

3 0 

25 

5 Ou 

300u 

125 

400 



Si 

A led 

23# 

D4003 

400 

3 0 

125B$ 

35 



125B 

1.5 

3 0 

25 


30m 

1 25B 

400 



SiA 

S4c 

24 

S413 

400 

3 0 

125A 




150A 

1 6 

10 

25A 

5 Ou 

30m 

150 

400 



SiA 

S24ciZ5 

25# 

3F40 

400 

3 0 

140B 

40 

10m 


175A 

1 0 

1 0 

25A 

50u 

.50m 

150A 

400 



Si 

D04 

26 

1N 1 585 

400 

30 

1 50C 




175B 

1 5 

60 

25C 


5Om0 

150 

400 



Si 

D04 

27 

E2G3 

400 

3 0 

150 

200 



175 

1 3 

3.0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

400 



Si 

D04 

28# 

S4M3 

400 % 

3 0 

1 50J 

180 



150J 

1 2 

3 0 



500u 


400 



SiA 

A52d 

29 

1N 1578 

400 

3 5 

25C$ 

70 



1 50C 

1 2 

3 5 

25A 

5 Ou 

50m 

1 25A 

400 



SiA 

S175 

30 

350R4B 

400 

3.5 

25 

250 



175 

20 

3 5 

25 

lOu 

1 Om 

100 

400 



Si 


31 

1N3572 

400 

3 5 

85B 

35 



165A 

50 0 

2 5 

1 50A 


40m 

1 50A 

400 



Si 

D04 

32 

1N2681 

400 

3 6 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3 6 

25A 

300u 



400 



Si 

Ml 26a 

33 

1N2746 

400 

3 6 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

3 6 

25A 

300u 



400 



Si 

M 126c 

34 

400R4B 

400 

4 0 

25 

250 



175 

2 0 

4 0 

25 

lOu 

1 Om 

100 

400 



S. 


35# 

G4004 

400 

4 0 

25A 

100 

10m 

4 5 

150A 

1 2 

4 t 

25 


3 Om 

125C 

400 



SiA 

D04 

36# 

P4004 

400 

4 0 

25A 

100 

10m 

4 5 

150A 

1 2 

4 t 

25 


3 Om 

1 25C 

400 



SiA 

S95a 

37# 

SJ404F 

400 t 

4 0 

25A 

15 



200A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

1 5m 

200A 

400 



SiA 

D03 

38 

1N2515 

400 

4 0 

30A 

30 



165 

1 1 

1 5 

25 

2 Ou 



400 



SiA 

D04A 

39 

1N2521 

400 

4 0 

30C 

25 



150C 




2 Ou 

30m 

1 50C 

400 



SiA 

D04 

40 

4F4 

400 

4.0 

75 

300 

8 Om 

3 0 

175B 

1 3 

4 0 

25 

10Ou 

500u 

100 

440 



SiA 

F22 

41 

450R4B 

400 

4 5 

25 

250 



175 

20 

4 5 

25 

lOu 

1 Om 

100 

400 



Si 


42 

MR40# 

400 

4 5 

1 50B 

70 



185B 

1 0 

4 5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

43 

1N 16 1 5 

400 

5 0 





1 75A 

1 5 

10 

25A 







Si 

D04 

44 

1N2234 

400 

5 0 

25$ 

20 



150 

.60 

1 5 

25 


500u 

150 

400 



SiA 

D04 

45 

1N2234A 

400 

5 0 

25$ 

100 



150 

60 

5 0 

25 


350u 

150 

400 



SiA 

D04 

46 

1N2235 

400 

5 0 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


500u 

150 

400 



SiA 

S35 

47 

1N2235A 

400 

5 0 

25$ 

100 



150 

60 

5 0 

25 


350u 

150 

400 



SiA 

S35 

48 

500R4B 

400 

5 0 

25 

250 



175 

20 

5 0 

25 

lOu 

1 Om 

100 

400 



Si 


49 

5BR4t 

400 

5 00 

30 

35 

8 Om 


125C 











M530 

50# 

SKN5/04 

400 

5 0 

45A 

160 

10m 


190A 

1 0 

10 

150 








S352b 

5 1 ▼# 

5PM4T 

400 

5 0 

50 

125 



150J 

20 

5 0 



50u 

150 

400 



Sj 

M585 

52 

S5A4 

400 

5 0 

50A 

300 



150C 

1 1 

5 0 

25A 

1 Ou 



400 



Si 

Alez 

53# 

S20-04 

400 

5 0 

50 

600 

10m 


150 

1 1 

60 

25 

50u 


25 

400 



Si 

S19p 

54 

1N1063 

400 

5 0 

10OA 

60 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

50 

25A 

1 Om 



400 



Si 

S67a 

55 

1N1069 

400 

5 0 

10OA 

60 § 

4 Om 


1 70C 

1 5 

5 0 

25A 

1 Om 



400 



Si 

S66c 

56 

INI 075 

400 

5 0 

10OA 

60 § 

4 Om 


170C 

1 5 

5 0 

25A 

1 Om 



400 



Si 

S68c 

57 

1N1092 

400 

50 

10OA 

60 § 

4 Om 


170C 

1 5 

5 0 

25A 

2 0m 



400 



Si 

F22h 

58 

1N1092A 

400 

50 

10OA 





1 5 

5 0 

10OA 


5 Om 

10OA 

400 



Si 

F73 

59 

40F5 

400 

5 0 

100 




175J 

1 1 

13 

25C 


10m 

25A 

400 



Si 

S4 la 

60 

VRE400X 

400 

50 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5 0 

150 

400 



SiA 

M249* 

61 

VRF400X 

400 

5 0 

100 

75 

8.3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5 0 

150 

400 



SiA 

M249* 

62 

VRG400X 

400 

5 0 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

2 0 

5 0 

150 

400 



SiA 

M249* 

63# 

DS6-04A 

400 

5 0 

132 

180 

10m 


150 

1 35 

15 


5 Ou 

2.0m 

150 






64 

366H 

400 t 

5 0 

145C 

100 



180J 

1 1 

5 0 

25C 


10m 

180 

400 



Si 

S27 

65 

1N1615A 

400 

5 0 

150C 

150 



190J 

1 1 

60 

25 


50m 

150 

400 



SiA 

D04A 

66 

407H 

400 

5 0 

1 50C 

125 

8 3m 


175J 

1 1 

5 0 

25C 


2 Om(0 

1 75J 

400 



Si 

D04 

67 

E3G3 

400 

5 0 

150 

200 



175 

1 3 

5 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

400 



Si 

D04 

68 

F1G3 

400 

5 0 

150C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 Om 

150C 

400 



Si 

D05 

69 

550R4B 

400 

5 5 

25 

250 



175 

20 

5 5 

25 

lOu 

1 Om 

100 

400 



Si 


70 

NS6004 

400 

6 0 


300 

8 3m 



1 2 

60 


25u 



400 





71 

6A400 

400 

60 

25 

300 

8 Om 


175 

1 2 

60 

25 

25u 






Si 

S19f 

72 

600R4B 

400 

60 

25 

250 



175 

2 0 

6 0 

25 

lOu 

1 Om 

100 

400 



Si 


73 

BR94AT 

400 

60 

25 

150 

8 Om 


150 

1 2 

30 

25 

lOu 



440 



SiA 

M537 

74# 

DD4026 

400 

6 0 

25 

50 

10m 

7 2 

150 

1 1 

60 

25 

5 Ou 


25 

400 



Si 

S19 

75# 

DD4066 

400 

60 

25 

50 

10m 

7 2 

100 

1 1 

60 

25 

5 Ou 


25 

400 



Si 

S19 

76# 

G4006 

400 

60 

25A 

140 

10m 

8 0 

150A 

1 2 

6 t 

25 


3 Om 

1 25C 

400 



SiA 

D04 

77# 

P4006 

400 

6 0 

25A 

140 

10m 

8 0 

150A 

1 2 

6 t 

25 


3 Om 

1 25C 

400 



SiA 

S95a 

78 

SLA400T 

400 

6 0 

25 




150A 




1 Ou 

75u 

100 

400 




M545 

79# 

6GC12 

400 

60 

50A 

200 



150J 

1 2 

60 

25A 


1 3* 

1 50J 

400 



Si 

S19s 

1 80# 

44R2 

400 

6 0 

75A 

75 § 

10m 


150C 

1 2 

60 

25C 


2 5m 

1 50C 

400 



SiA 

DO40 

81 

VH447t 

400 t 

60 

80 

25 

8 3m 


150 

1 2 

6 0 

25 

10 

10 

1 50A 

400 

900 


SiA 

M532a 

82 

VH448t 

400 t 

6 0 

80 

25 

8 3m 


150 

1 2 

60 

25 

10 

10 

150 

400 



SiA 

M532a 

83# 

6F40 

400 

60 

10OA 

120 § 

10m 


190J 

65 

60 

100B 


2 5m 

100B 

400 



SiA 

DO40 

84# 

BYX50-400 

400 

6 0 

110B 

80 § 

10m 


150J 

1 95 

20 

25J 


1 4m 

1 25J 

400 



Si 

D041Z1 

85# 

S4AN6 

400 % 

60 

125B 

125 


6 5 

150J 

47Om0 

60 t 



2 Om 

1 25B 




SiA 

DO40 

86# 

S6-403K 

400 

6 0 

125C 

130 

10m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

400 



SiA 

DO40 

87 

1N 1346 

400 

6 0 

1 50C 

66 


9 5 

190J 

1 2 

10 

25J 


10m 

25 

400 



Si 

S26 

88 

1N1346A 

400 t 

60 

1 50B$ 

150 



200J 

64 0 

60 

150B 


1 5m0 

1 50B 

400 



Si* 

D04 

89 

1N1346B 

400 

6 0 

1 50C 

150 



190J 

1 1 

60 



02m 

25C 

400 



SiA 

D04A 

90 

1N2151 

400 

6 0 

150C$ 

150 



150 

1 2 

10 

25 

4 Ou 

50m 

1 50A 

400 



Si 

D010 

91 

1N2151A 

400 

6 0 

150C$ 

150 



150 

1 0 

10 

25 

1 Ou 

10m 

150 

400 



Si 

D010 

92 

1N2495 

400 

6 0 

150C 




190J 

1 1 

60 

25 


2.Om0 

1 50C 

400 



Si 

D04 

93 

1N2569 

400 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

10 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

400 



SiA 

D010 

94 

BAV405 

400 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 2 

60 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

400 

520 


Si 

S35 

95 

BAV415 

400 

6 0 

150C$ 

150 



150C 

1 0 

60 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

400 

520 


Si 

S35 

96 

BAV425 

400 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

60 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

400 

520 


Si 

S35 

97 

BAV705 

400 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 2 

60 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

400 

520 


Si 

D04 

98 

BAV715 

400 

6 0 

150C$ 

150 



150C 

1 0 

6.0 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

400 

520 


Si 

D04 

99 

BAV725 

400 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 5 

60 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

400 

520 


Si 

D04 

100 

BY405 

400 

6 0 

150C$ 

150 



150C 

1 2 

6 0 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

400 



Si 

S35 

101 

BY415 

400 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 0 

60 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

400 



Si 

S35 

102 

BY425 

400 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

60 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

400 



Si 

S35 

103 

BY705 

400 

6 0 

150C$ 

150 



150C 

1 2 

6 0 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

400 



SiA 

D04 

104 

BY715 

400 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1 0 

6 0 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

400 



SiA 

D04 

105 

BY725 

400 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

60 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

400 



SiA 

D04 

106 

E4G3 

400 

6.0 

150 

200 



175 

1 3 

6 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

400 



Si 

D04 

107 

KR602HA 

400 

6 0 

1 50S$ 

75 



175S 

1 2 

6 0 

150S 


1 Om 

150S 

400 



Si 

D010 

108 

1N1615R 

400 

7 0 

150B 

150 



190A 

700m 

1 0 

190J 

lOu 

1 Om 

190J 

400 



Si 

D04 

109 

1N2698 

400 

7 2 

25A 

15 

8 3m 


165A 

1 3 

7 2 

25A 

300u 



400 



Si 

M 126e 

1 10 

UT5140 

400 

7 5 

100C 

150 

8 3m 


175A 

1 0 

5 0 

25 

lOu 

30m 

100 

400 



Si 

S277 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1| PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK 1 PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [V 

l/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

rc) 

(V) 

(A) 

:°c) 

(A) 

(A) 

[°C) 

(V) 

(V) 

A/V) 



1 

MS400 “ ^ 

400 

75 

1 50B 

140 



185B 

1.0 

7 5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

2# 

ZR24 

400 

8 0 

25A 

80 

10m 


150A 

1 2 

5 0 

25A 

5 Ou 

20m 

10OA 

400 



Si 

S235 

3# 

ZR204 

400 

8 0 

25A$ 

160 

1 Om 


150 

1.2 

5 0 

25A 

5.0u 

20m 

10OA 

400 



Si 

S61 A 

4# 

1S927 

400 

8 0 

40A 

430 

10m 


150J 

1 05 A 

20 

25A 


2.0m 

150J 

400 



SiA 

S50 

5t# 

8PT4$ 

400 

8 0 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

8.0 



13m 

150 

400 



Si 

M588 

6# 

S5B40 

400 

8 0 

40A 

430 

10m 


150J 

1.05 A 

20 

25A 


2.0m 

25A 

400 



SiA 

S50 

7# 

S8-04F 

400 

8.0 

50 

200 

10m 


150 

1 1 

8.0 

25 

50u 



400 



Si 

M389 

8 

PA4QT 

400 

8 0 

55 

300 

8 3m 


150 

1 0 

20 

25 

lOu 

lOOu 

100 

400 



Si 

M542 

9# 

SX754 

400 

8.0 

1 25A 

100 

10m 


160J 

1.2 

8.0 

25J 


1.0m 

100J 

400 




S31a 

10 

E5G3 

400 

8 0 

150 

200 



175 

1 3 

8.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

400 



Si 

D04 

1 1 

1N2800 

400 

8 5 

25A 

75 



175A 

1.25 

15 

150C 


5.0m 

1 50C 

400 



Si 

D05 

12 

UT6140 

400 

9 0 

100C 

175 

8 3m 


175A 

1 0 

60 

25 

lOu 

.30m 

100 

400 



Si 

S277 

13# 

DS9-04A 

400 

9 0 

125 

240 

10m 



1 3 

27 










14 

1N2787 

400 

10 


180 



150A 

1.2 

10 



10m 

150 

400 



Si 

DO50 

15 

1N2254 

400 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


1.0m 

150 

400 



S. 

D04 

16 

1N2254A 

400 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


.50m 

150 

400 



Si 

D04 

17 

1N2255 

400 

10 

25$ 

200 



150 

60 

10 

25 


1.0m 

150 

400 



SiA 

S35 

18 

1N2255A 

400 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


50m 

150 

400 



SiA 

S35 

19 

BR104AT 

400 

10 

25 

200 

8.0m 


150 

1 2 

5.0 

25 

lOu 



440 



SiA 

M538 

20# 

DD4526 

400 

10 

25 

120 

2.0m 

10 

150 

1 0 

10 

25 

lOu 


25 

400 



Si 

S19 

21# 

G4HZ 

400 

10 

25C 

230 

10m 

18 

150C 

1 1 

10 t 

25 


3.0m 

125C 

400 

750 

25uA 

SiA 

D04 

22# 

G4010 

400 

10 

25A 

230 

10m 

17 

150A 

1 1 

10 t 

25 


3.0m 

1 25C 

400 



SiA 

D04 

23# 

P4HZ 

400 

10 

25C 

230 

10m 

18 

125CT 

1 1 

10 t 

25 


3.0u 

1 25C 

400 

750 

25 A 

SiA 

S95a 

24# 

P4010 

400 

10 

25A 

230 

10m 

17 

150A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

1 25C 

400 



SiA 

S95a 

25# 

SJ404E,K 

400 t 

10 

25C 

15 


4 3 

200C 

1 0 

.75 

25C 

lOu 

1.5m 

200C 

400 



SiA 

DO40 

26t# 

10PM4t 

400 

10 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

10 



13m 

150 

400 



Si 

M586 

27#. 

64R2 

400 

10 

75A 

115 § 

10m 


150C 

1.1 

10 

25C 


3.0m 

1 50C 

400 



SiA 

DO40 

28 

IN 1624 

400 

10 

100 A $ 

150 

4 Om 


100A 

1.2 

10 

25 


5.0m 

25 

400 



Si 

S43 

29 

1N4437I 

400 t 

10 

100 

100 § 

8.3m 

4 0 

160A 

1.2 

10 

100 


1 .Om0 

100 

400 

700 


Si 

M249 

30# 

1S423 

400 

10 

10OB 

200 



175S 

1.5 

30 

25A 


50u 

100 

400 



Si 

S61A 

31 

S423 

400 

10 

10OA 

200 

10m 


175A 

1 5 

30 

25A 


50u 

100 

400 



SiA 

S24c0 

32 

VR400Xt 

400 t 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1.5 

10 

25 

20 

5.0 

150 

400 



SiA 

M249 

33 

VRA400X 

400 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5.0 

150 

400 



SiA 

M249* 

34 

VRB400X 

400 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

2.0 

5.0 

150 

400 



SiA 

M249* 

35 

VRC400X 

400 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5.0 

150 

400 



SiA 

M249* 

36 

VRD400X 

400 

10 

100 

75 

8 3m 


150 

1 5 

10 

25 

20 

5.0 

150 

400 



SiA 

M249* 

37# 

1S 1 64 

400 

10 

1 20B 

200 



175 

1 6 

50 

25J 


2.0m 

1 75J 

400 



SiA 

S103 

38# 

SA4AN12 

400 

10 

1 20B 

210 



150J 

47Om0 

10 



2 0m 


400 



SiA 

DO40 

39# 

D4010 

400 

10 

1 25C$ 

130 



125B 

1.5 

10 

25 


.30m 

1 25B 

400 



SiA 

S4c 

40# 

S4AN12 

400 % 

10 

125B 

210 



150J 

5OOm0 

9.5 

25B 


2.0m 

125B 




SiA 

DO40 

41 

367H 

400 r 

10 

130C 

150 



180J 

1 2 

10 

25C 


10m 

1 80C 

400 



Si 

S27 

42 

408H 

400 

10 

1 45C 

175 

8.3m 


175J 

1 2 

10 

25C 


2.Om0 

1 75J 

400 



Si 

D04 

43 

1N2025 

400 t 

10 

1 50C 

110 

8 3m 


175C 

1.5 

25 

25 


5 Om 

1 50C 

400 



Si 

D05 

44 

401 12 

400 

10 

1 50C 

140 § 



175C 

60 

10 

150C 

75uA 

1 Om0 

1 50C 

400 



SiA 

D04 

45 

E6G3 

400 

10 

150 

200 



175 

1.3 

10 

150 

lOu 

1 Om 

150 

400 



Si 

D04 

46 

F2G3 

400 

10 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1.0m 

1 50C 

400 



Si 

D05 

47# 

2WMT4 

400 

11 

100C 

220 § 

10m 


125J 

1.5 

40 

100C 


7 Om 

1 25J 

400 



Si* 

D05 

48v 

HEPR0134-RT 

400 

12 

25$ 

300 



190t 










Si 

D04 

49# 

12GC11 

400 

12 

50A 

300 



150J 

1 2 

12 

25A 


2 4 

1 50J 

400 



Si 

S19n 

50 

SL400 

400 

12 

50A 

300 



175C 

1.4 

12 

25A 


2 0m 

1 50A 

400 



Si 

DO40 

51# 

8AN40 

400 

12 

55A 

210 

10m 


140B 

65 0 

13 

25A 


10m 

120J 

400 



Si 

S4a0# 

52# 

2AF4 

400 

12 

60A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

95 

12 



2 Om 

1 50J 

400 



Si 

M324b#G 

53# 

2AF4LV 

400 # 

12 

60A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

.95 

12 



2.0m 

1 50J 

400 



Si 

M324d#0 

54# 

12F40 

400 

12 

100A 

150 § 

10m 


190J 

.65 

12 

100B 


2 5m 

100B 

400 



SiA 

DO40 

55 

40J3P 

n400 

12 

100A 

150 

4.0m 


100A 

1.3 



2.5m 



400 



Si 

S23 

56 

UT8140 

400 

12 

100C 

200 

8.3m 


175A 

1 0 

8.0 0 

25 

lOu 

30m 

100 

400 



Si 

S2770 

57# 

1S1575 

400 

12 

1 20C 

200 



150J 

1 2 

12 

25A 


2 4m 

150J 

400 



Si 

S19n 

58t# 

SR10A8 

400 

12 

120C 

200 § 

8 3m 


150J 

1.52 

35 

25C 


3 Om 

1 50J 

400 



SiA 

S19t 

59# 

SR10L8S 

400 

12 

1 20C 

200 



150J 

1.2 t 

40 

25C 


1 5m0 

1 50J 

400 



Si 

S249a 

60 

1N4507 

400 

12 

135C 

240 


10 

175C 

1 4 

12 



2 5m 

135C 

400 

500 


Si 

D04 

61# 

2AF4LH 

400 # 

12 

1 40A 

140 § 

10m 

1 8 

190J 

.95 

12 



2 0m 

150J 

400 



Si 

M324c#0 

62# 

2AF4PLH 

400 0 

12 

1 40B 

160 § 

10m 


190B 

55 0 

12 t 

25A 


1.5m 

150B 

400 



Si 

M324c0 

63# 

2AF4PLV 

400 0 

12 

140B 

160 § 

10m 


190B 

55 0 

12 t 

25A 


1 5m 

1 50B 

400 



Si 

M324d0 

64# 

2AF4PPF 

400 0 

12 

1 40B 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1.5m 

150B 

400 



Si 

M324f0 

65# 

2AF4PPP 

400 0 

12 

1 40B 

160 § 

10m 


190B 

55Om0 

12 t 

25A 


1 5m 

1 50B 

400 



Si 

M324e0 

66 

IN 1204 

400 * 

12 

150C 

100 


18 

190J 

1 4 

20 

25J 

lOu 



400 



Si 

S270 

67 

1N1204A 

400 

12 

1 50B$ 

240 



150B 

1.3 

12 

25A 


3.0m 

150A 

400 



SiA 

DO4A0) 

68 

JAN 1N 1204A,RA 

400 $ 

12 

150C 

240 

8.3m 


200C 

1 35 

38 

25 

50u 

1 Om 

150 

400 



Si 

DO40 

69 

1N1204B 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150B 

1 1 

12 



1.0m 

1 50A 

400 



SiA 

D04A 

70 

1N2580 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

20 

25C 

8 Ou 

1 .Om 

1 50C 

400 



SiA 

D010 

71 

1N2591 

400 0 

12 

1 50C 

250 



150C 

1.0 

12 


2 Ou 

20m 

150C 

400 



SiA 

D010 

72 

1N2602 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

20 

25C 

20u 

2 Om 

150C 

400 



SiA 

D010 

73 

BAV505 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8.0u 

1.0m 

150C 

400 

520 


Si 

S35 

74 

BAV515 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2.0u 

20m 

150C 

400 

520 


Si 

S35 

75 

BAV525 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

150C 

400 

520 


Si 

S35 

76 

BAV805 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8.0u 

1 .Om 

1 50C 

400 

520 


Si 

D04 

77 

BAV815 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2.0u 

,20m 

150C 

400 

520 


Si 

D04 

78 

BAV825 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

150C 

400 

520 


Si 

D04 

79 

BY505 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8.0u 

1 Om 

1 50C 

400 



Si 

S35 

80 

BY515 

400 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2.0u 

,20m 

1 50C 

400 



Si 

S35 

81 

BY525 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

1 50C 

400 



Si 

S35 

82 

BY805 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1.0m 

1 50C 

400 



SiA 

D04 

83 

BY815 

400 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2.0u 

,20m 

150C 

400 



SiA 

D04 

84 

BY825 

400 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.5 

12 

25C 

20u 

2 0m 

1 50C 

400 



Si 

D04 

85 

E7G3 

400 

12 

150 

200 



175 

1 3 

12 

150 

lOu 

1 Om 

150 

400 



Si 

D04 1 

86 

MR1 124 

400 

12 

1 50C 

300 § 



190J 

1.0 

12 

25C 

500u 



400 



SiA 

D04 

87 

TR1124 

400 

12 

1 50C 

300 § 



190J 

1.2 

12 

25C 

50u 

4Om0 

1 50C 

400 



Si 

D04 

88 

UR123HA 

400 

12 

1 50S$ 

240 



175S 

1 2 

12 

25 


3 Om 

1 50S 

400 



Si 

D010 

89# 

SU412 

400 

12 

175C$ 

150 



175S 

1.2 

12 

25 


3 Om 

1 50C 

400 



SiA 

M80 

90 

VTE400 

400 t 

12.5 

100C 

250 

8.3m 

4 0 

180J 

1.5 

25 

25C 


5 Om 

180 

400 

900 


SiA 

Z62* 

91 

VTF400 

400 t 

12 5 

100C 

250 

8 3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5 Om 

180 

400 

900 


SiA 

Z62* 

92 

VTG400 

400 t 

12 5 

100C 

250 

8 3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5.0m 

180 

400 

900 


SiA 

Z62* 

93*# 

SKN12/04 

400 

12.5 

1 25C 

200 § 

10m 


180A 

1.0 § 

10 

25J 

150u 



280 



Si 

S3530 

94 

MT40 

400 

14 

150B 

240 



185B 

1 0 A 

14 

1 50B 

IOOuA 






SiA 

D04 

95v 

HEPR0164-RT 

400 

15 

25$ 

250 



175T 










Si 

D05 

96w# 

: 15PT4$ 

400 

15 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

15 



13m 

150 

400 



Si 

M589 

97# 

SC415 

400 

15 

50A 

150 



160J 

1 1 

15 

25A 

lOOu 

50m 

10OA 

400 



SiA 

D04 

98 

SCDA4 

400 

15 

55A 

300 



150A 

1 0 

30 

25A 

lOu 

10Ou 

10OA 

400 



Si 

M497 

99 

SCNA4 

400 

15 

55A 

300 



150A 

1 0 

30 

25A 

lOu 

lOOu 

10OA 

400 



Si 

M497 

100 

SCPA4 

400 

15 

55A 

300 



150A 

1.0 

3.0 

25A 

lOu 

10Ou 

10OA 

400 



Si 

M497 

101 

15GS4 

400 

15 

75C 

150 

8 3m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

400 



SiA 

DO40 

102# 

5M40 

400 

15 

79B 

300 

10m 


130A 

1 3 t 

50 

130J 


5.0m 


400 



Si 

S193a 

103 

40Q3 

400 

15 

100A$ 

150 

4 Om 


150 

1.5 

15 

25 


20m 

25 

400 



Si 

S68 

104 

40Q4 

400 

15 

100A$ 

150 

4.0m 


150 

1.5 

15 

25 


20m 

25 

400 



Si 

S68 

105# 

RN4015 

400 

15 

100C 

350 

10m 

25 

125C 

1.2 

15 t 

25 


3.0m 

1 25C 

400 



SiA 

D05 

106# 

SR10F8S 

400 

15 

1 15C 

200 



150J 

i 2 r 

40 

25C 


1.5m0 

150J 

400 



Si 

M337a 

107# 

SR10N8S 

400 

15 

1 15C 

200 



150J 

1.2 T§ 

40 

25C 


1.5m 

150J 

400 




Cl 12 

108# 

S4AN15 

400 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3 Om 


400 



SiA 

S3240 

109# 

S4BN15 

400 

15 

1 20B 

220 



1 50J 

49Om0 

15 



3.0m 


400 



SiA 

S3 200 

1 10 

368H 

400 

15 

1 25C 

240 

8.3m 


180J 

1.3 

15 

25C 


2.Om0 

130C 

400 



Si 

D04 
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IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


q. mzui 

irici 






(3)' 

TEMPER 

ATURE, and (4) T\ 

rPE No. 


AJ 

JJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURF 

*ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

_3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

ra 

(A) 

(S) 

m 

[0 

(V) 

(A) 

(° c ) . 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

409H 

400 

15 

1 25 C 

250 

8.3m 


175 J 

1.3 

ifc 

25T 


2.0m[2 

1 75J 

^00 



■si— 

DT)4 

2# 

SR10J8S 

400 

15 

140C 

200 

8.3m 


175 

1.2 

40 

25C 


3.0m 

1 75J 

400 

700 

500u 

SiA 

M337 

3 

1N3212 

400... 

15 

150C 

250 

8.3m 


175C 

1.5 

40 

25C 

1.0m 

10m 

1 50C 

400 



Si 

S4n 

4 

703 H 

400 

15 

150 

250 

8.3m 

15 

175J 

1.2 

40 

25 

2.0m 

5.0m 

1 75J 

400 



SiA 

M78 

5# 

BYY24 

400 

15 

1 50J$ 

200 § 

10m 

14 

150J 

.90 

1.0 

25C 


2.0m 

125C 

400 



SiA 

S72c 

6# 

BYY25 

400 

15 

1 50J$ 

200 § 

10m 

14 

150J 

.90 

1 0 

25C 


2.0m 

1 25C 

400 



SiA 

S72d 

7 

F3G3 

400 

15 

1 50C 

200 



175J 

1.3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

400 



Si 

D05 

8# 

16F40 

400 

16 

100B 

350 

10m 

17 

190 

.55 

16 

100 


2.0m 

175 

400 



Si 

D04 

9 

1N3620 

400 

16 

1 55B$ 

300 



175B 





1.5m 

175B 

400 



SiA 

D04 

10 

2040 

400 

16.5 

25A 

200 


AO"0 

150A 

.60 0 

19 

25A 


1 .Om0 

150C 

400 

650 


SiA 

D04#A 

11# 

SK403K 

400 

17.5 

85C 

230 

10m 


150J 

1.4 

50 

25A 

20u 

500u 

150C 

400 



SiA 

DO40 

12 

S5978F.9F 

400 

18. 





150C 

1.2 










Alss# 

13# 

S4BR8 

400 % 

18 

120B 

188 


18 

HOB 

.60 0^ 

18 

25 


10m 

125 

400 



Si 

SI 22a 

14 

40212 

400 

18 

150C 

250 § 



175A 

65Om0 

18 

150C 

lOOu 

2.Om0 

150C 

400 



SiA 

0050 

15 

V400 

400 

.18. . 

150 

300 



175 

1.7 

18 

25 


2.0m 

25 

400 



Si 

D021 

16# 

24R2 

400 

20 

25A 

250 § 

10m 

25 

150J 

.50 

20 

25J 


2.5m 

150J 

400 



Si 

DO50 

17# 

1S932 

400 

20 

40A 

1.1k 

10m 


!50J 

1.05 A 

40 

25A 


5.0m 

1 50J 

400 



SiA 

S51 

1 8t# 

20PM4T 

400 

20 

40A 

250 

10m 


150J 

2.0 

20 



13m 

150 

400 



Si 

M587 

19# 

S8B40 

400 

20 

40A 

100 

10m 


150J 

1.05 A 

40 

25A 


5.0m 

25A 

400 



SiA 

S51 

20# 

S20-04F 

400 

20 

50 

600 

10m 


150 

1 1 

60 

25 

lOu 


25 

400 



Si 

S19p 

21# 

21PT40 

400 * 

20 

100B 

360 § 

8.3m 


170J 

1.2 t 

20 

25 


1.6m 

HOB 

400 



Si 

M47 1 

22# 

BYX13/400 

400 

20 

100C 

600 

10m 

35 

150J 

2.0 

100 

25C 


2.0m 

1 25C 

200 



Si 

S72cE) 

23# 

BYX28/400AB 

400 

20 

100 

350 

10m 


175J 

1 35 

60 

25 


1.5m 

125 

180 



Si 

Z590 

24 

A40D 

400 

20 

1 10B 

300 



175B 

1.2 

20 

25J 

1 Om 



400 



Si 

S88 

25 

A41D 

400 

20 

1 IOC 

300 



175J 

1 2 

20 

25J 

1.0m 



400 



Si 

S88 

26 

A44D 

400 

20 

1 IOC 

300 



1 75J 

1 2 

20 

25J 

1.0m 

5 Om0 

1 50J 

400 



Si 

M760 

27^t_ 

1S174 

400 

20 

120B 

400 



175 

1.6 

100 

25J 


7.0m 

1 75J 

400 



SiA 

S102 

28# 

S4AN20 

400 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


400 



SiA 

S3240 

29# 

S4BN20 

400 

20 

1 20B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


400 



SiA 

S32O0 

30# 

BYY16 

400 

20 

1 25A 

320 § 

1 


150J 

.80 

1.0 

25 


2.0m 

1 25C 

400 



Si 

S72i 

31# 

DS22-04A 

400 

20 

125 

380 

10m 


150 

1 4 

60 


lOu 

4.0m 

150 






32t# 

SKN20/04 

400 

20 

1 25C 

270 § 

10m 


180A 

1.0 § 

4 5 

25J 

150u 



280 



Si 

S171s{Z) 

33 

INI196A 

400 

20 

1 50C 

350 



1 75C 

60 

20 

25 


2.5m 

1 50C 

400 



SiA 

D05A 

34 

417H 

400 

20 

1 50C 

350 

8 3m 


175J 

1 05 

20 

25C 


2.Om0 

1 50C 

400 



Si 

D05 

35 

F4G3 

400 

20 

1 50C 

600 



1 75J 

1 3 

50 

25C 


2.0m 

1 50C 

400 



Si 

D05 

36 

TM49 

400 

21 

75C 




190S 

1 2 

12 

25 


2 OmE) 

150 

400 



Si 

S145 

37# 

3WM4 

400 

21 

100C 

220 § 

10m 


125J 

1 4 

60 

100C 


14m 

125J 

400 



Si* 

S8 

38 

1N2785 

400 

22 

40A$ 

200 



175C 

1.5 

25 

25C 


1.0m 

1 50C 

400 



Si 

D04(Z) 

39 

MR754 

400 t 

22 

60 

400 



1 75J 

900m 

60 

25A 

250u 

1.0 

1 50J 

400 



SiA 

A264 

40 

1N3965 

400 

22 

1 20C$ 

200 


4O~0 

150A 

.60 0 

26 

25A 


1 .Om0 

1 50C 

400 

650 


SiA 

D04A# 

41 

1N 1457 

400 

25 





190J 

1.5 

25 

25J 

25m 






Si 

M56d 

42# 

25B40Tt 

400 

25 


700 

20m 


150A 




20m 



400 




M563 

43 

1N3495 

400 t 

25 

25C 

300 

8 3m 


175C 

1 7 

18 

150C 

I.Ou 

4 Om 

1 50C 

400 



Si 

D021 

44# 

25GC12 

400 

25 

50A 

600 



150J 

1 2 

25 

25A 


6 0 

150J 

400 



Si 

S19n 

45 

PB40t 

400 

25 

55 

300 

8.3m 


150 

1 0 

3.0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

400 



Si 

M542 

46 

PBU40T 

400 

25 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

3.0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

400 



Si 

M542a 

47v 

S25A40 

400 

25 

55 

300 

8 3 


150 

1 0 

30 

25 

lOu 

10Ou 

100 

50 



S. 

M542 

48# 

4AF4 

400 

25 

GOA 

350 § 

10m 

80 

190J 

95 

25 



3.0m 

1 50J 

400 



Si 

M324b#G 

49# 

4AF4LV 

400 # 

25 

60A 

350 § 

10m 

80 

190J 

.95 

25 



3 Om 

150J 

400 



Si 

M324d#& 

50 

25P40 

400 

25 

100C 

300 



1 75J 

7 0 0 

25 t 

25C 


7.0m 

150C 

400 



SiA 

M38ab0 

51 

VT400t 

400 t 

25 

100 

250 

8 3m 


180 

1 5 

25 

25 


5.0 

180 

400 

900 


SiA 

M560 

52 

VTA400 

400 t 

25 

100C 

250 

8 3m 

40 

180J 

1 5 

25 

25C 


5.0m 

180 

400 

900 


SiA 

Z62* 

53 

VTB400 

400 t 

25 

100C 

250 

8.3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5 Om 

180 

400 

900 


SiA 

Z62* 

54 

VTC400 

400 t 

25 

100C 

250 

8 3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5 Om 

180 

400 

900 


SiA 

Z62* 

55 

VTD400 

400 t 

25 

100C 

250 

8 3m 

4 0 

180J 

1.5 

25 

25C 


5.0m 

180 

400 

900 


SiA 

Z62* 

56 

VY400XT 

400 t 

25 

100 

150 

8 3m 


150 

1 8 

25 

25 

20 

50 

150 

400 



SiA 

M560 

-57#,... 

1S184 1 

400 

25 

1 IOC 

300 



150J 

1.2 

25 

25A 


6.0 

1 50J 

400 



Si 

S19n 

58# 

SR20F8S 

400 

25 

1 20C 

400 



150J 

1.2 t 

80 

25C 


1,5m0 

150J 

400 


* 1 

Si 

M337a 

59# 

SR25A8S 

400 

25 

120C 

600 



150J 

1 2 T§ 

80 

25C 


3 Om 

1 50J 

400 




S249b 

60# 

DD7126 

400 

25 

139B 

400 

lOn 

30 

1 75S 

1.3 

25 

25B 

lOu 

500u 

1 50C 

400 



SiA 

S52dE) 

61# 

4AF4LH 

400 # 

25 

1 40A 

350 § 

10m 

80 

190J 

^95 

25 



3 Om 

150J 

400 



Si 

M324c#£ 

62# 

4AF4PLH 

400 0 

25 

140B 

400 § 

10m 


190 

55 0 

25 t 

25A 


2.0m 

1 50B 

400 



Si 

M324c 

_63#_ 

4AF4PLV 

400 0 

25 

HOB 

400 § 

10m 


190 

55 0 

25 t 

25A 


2 0m 

1 50B 

400 



Si 

M324d 

64# 

4AF4PPF 

400 0 

25 

HOB 

400 § 

10m 


190 

55Om0 

25 t 

25A 


2 0m 

150B 

400 



Si 

M324f0 

65# 

4AF4PPP 

400 0 

25 

HOB 

400 § 

10m 


190 

55Om0 

25 t 

25A 


2 0m 

1 50B 

400 



Si 

M324e0 

66 

INI 196 

400 * 

25 

145C 

125 


30 

190J 

1 4 

30 

25J 

lOu 



400 



Si 

S29 

67 

1N2158 

400 0 

25 

1 45 B 

400 



200J 

60 0 

25 

145B 


3 Om0 

145B 

400 



Si* 1 

DO 50 

68 

418H 

400 

25 

145C 

400 

8.3m 


175J 

1 1 

25 

25C 


2.Om0 

145C 

400 



Si 

D05 

69 

F5G3 

400 

25 

1 50C 

600 



1 75J 

1 3 

90 

25C 


2.0m 

150C 

400 



Si 

D05 

70 

PBT40$ 

400 

27.5 

55 

300 

8 3m 


150 

1 0 

30 

25 

lOu 

lOOu 

100 

400 



Si 

M543 

71# 

ZR34C 

400 

30 

20A$ 

400 

10m 


140A 

1 2 

30 

25 

500u 

2.0m 

100 

400 



SiA 

S38 

72 

INI 437 

400 

30 

25B 

160 

1 

38 

1 75A 

1 2 

60 

25 


5.0m 

150B 

400 




S143 

73 

3140 

400 

30 

25A 

200 


ToT0 

150A 

60 0 

34 

25A 


1.Om0 

150C 

400 

650 


SiA 

D05#A 

74v# 

30PT4$ 

400 

30 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

30 



13m 

150 

400 



Si 

M590 

75 

PBC40 

400 

30 

55C 

300 



150C 

1.0 

30 

25C 

lOu 

lOOu 

100C 

400 



Si 

M447E) 

76 

1N3663 

400 t 

30 

100C$ 

400 § 



175C 

70 0 

25 

25 


3.0m[Z3 

150 

400 



Si 

D021 

77 

PZ140D 

400 t 

30 

100C 

400 



175C 

.70 0 

20 

25C 


3 Om0 

150C 

400 

750 


Si 

DO210 

78#_ 

3C4 

400 

30 

1 IOC 

500 

10m 


150J 

1.5 

30 

40A 


3.0m 

25 

400 



Si* 

S181 

79# 

S4AN31 

400 

30 

120B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4.0m 


400 



SiA 

S3250 

80# 

S4BN31 

400 

30 

1 20B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4 Om 


400 



SiA 

S3210 

81 

G3G3 

400 

30 

1 50C 

1 5k 



175J 

1.3 

200 

25C 


5.0m 

1 50C 

400 



Si_ 

D08 

82# 

15AN40 

400 

34 

20A 

500 

10m 


HOB 

7OOm0 

25 

25A 


20m 

1 20J 

400 



S. 

S241a0# 

83 

1N1461 

400 

35 





190J 

1 5 

35 

25J 

25m 






Si 

M56d 

84 

1N2283 

400 

35 

25$ 

400 



150 

60 

35 

25 


5.0m 

150 

400 



SiA 

D05 

85# 

DA2026 

400 

35 

25 

45 

10m 

1 8 

150 

1 0 

1 0 

25 

I.Ou 

20m 

150 

400 

750 


SiA 

D03 

86# 

DD 716 

400 * 

35 

25A 




100A 

92 

35 

25A 


1.0m 

150A 

400 



Si 

SI 25c 

87t 

HEPR0255-RT 

400 

35 

25$ 

400 



190t 










Si 

D05 

88# 

R4HZ 

400 

35 

50C 

250 

10m 

35 

175Ct 

1.5 

20 t 

25 


3.0m 

1 50C 

400 

750 


SiA 

D05 

89# 

D22-400B 

400 

35 

80C 

500 § 

10m 


150J 

1 35 

40 

25J 

1 Om 


25J 

400 



Si 

S4u% 

90# 

D22-400C 

400 

35 

80C 

500 § 

10m 


150J 

1 35 

40 

25J 

1 Om 


25J 

400 



Si 

S69e% 

91# 

DA776 

400 

35 

80B 

300 

10m 

46 

125 

1 3 

100 

25 

15u 

50m 

125 

400 



SiA 

S143a 

92# 

DB776 

400 

35 

80B 

300 

10m 

46 

125 

1 3 

100 

25 

1 5u 

.50m 

125 

400 



SiA 

S143a 

93 

37 1H 

400 r 

35 

100C 

500 

8.3m 


160J 

1 2 

35 

25C 


20m 

160J 

400 



Si 

D05 

94# 

R43HZ 

400 

35 

100C 

500 

10m 


150C 

1 5 

110 

25C 


5.0m 

150C 

400 



SiA 

D05 

95 

1N4526 

400 

35 

115C 

500 


20 

175C 

1 4 

35 



3 5m 

115C 

400 

500 


Si 

D05 

■^96 

INI 188 

400 

35 

HOC 

500 

8 3 


HOC 

1 7 

35 

HOC 







Si 

S29a - 

97# 

34R2 

400 

35 

HOC 

500 § 

10m 


200J 

1 3 

35 

25C 


10m 

1 50C 

400 



SiA 

DO50 

98# 

DA716 

400 

35 

HOB 




150A 

.92 

35 

25A 


1.0m 

150A 

400 



SiA 

S4m[Z) 

99 

127350D 

400 

35 

150 

500 

8 3m 


200J 

1.3 

35 

25C 


4.OmE) 

150C 

400 



Si 

D021 

100# 

SUT401K 

400 

36 

85C 

600 

10m 


150J 

1 6 

90 

25A 

200u 

3.0m 

150C 

400 



SiA 

DO50 

101 

TR402 

400 

37 

65C 




175S 

1 5 

50 

25C 


5 Om0 

150C 

400 



Si 

D05 

102# 

40B40TT 

400 

40 


1 Ik 

20m 






20u 



400 




M563 

103# 

BYX5 2-600 

400 

40 

25C 

650 



175J 

1.8 

150 

25J 


1.6m 

125J 

400 



Si 

DO50 

104# 

1S937 

400 

40 

40A 

2.7k 

10m 


150J 

1.05 

100 

25A 


10m 

150J 

400 



SiA 

# 

105 

S12C40 

400 

40 

40A 

2 7k 

10m 


150J 

1.05 

100 

25 


10m 

25A 

400 



SiA 

# 

106# 

K4040 

400 

40 

90C 

800 

10m 

44 

125C 

1.2 

40 t 

25 


4.0m 

125C 

400 



SiA 

S245 

107# 

6WM4 

400 

40 

100C 

650 § 

10m 


125J 

1.4 

110 

100C 


14m 

125J 

400 



Si* 

S8 

108# 

10M40 

400 

40 

104B 

800 

10m 


130A 

1.2 t 

120 

130J 


10m 


400 



Si 

S4s 

109v# 

4C4 

400 

40 

hoc 

700 

10m 


150S 

1 5 

40 

40A 

3.0m 

12m 

150 

400 



Si* 

S181 

110 

4 19H 

400 

40 

1 20C 

500 

8 3m 


175J 

1.2 

40 

25C 


2.OmE) 

120C 

400 



S]_ 

D05 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF |1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

rc) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

DS42-04A 

400 

40 

120 

1 Ik 

10m 


150 

1 15 

60 


20u 

4 Om 

150 






2# 

S4AN40 

400 

40 

1 20B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4 Om 


400 



SiA 

S3250 

_3&_ 

S4BN40 

400 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4 Om 


400 



SiA 

S3210 

4# 

S5BR25 

400 t 

40 

120B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


400 



Si* 

SI 220 

5# 

S5CR25 

400 t 

40 

120B 

250 

20m 


140B 

1.2 

40 



20m 


400 



Si* 

SI 230 

6# 

S5DR25 

400 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


400 



Si* 

SI 250 

7# 

S5ER25 

400 t 

40 

120B 

250 

20m 


140B 

1.2 

40 



20m 


400 



Si* 

SI 240 

8 

40HF40 

400 t 

40 

140C 

500 § 

8 3m 


180J 

1 3 

40 t 

140C 


7.Om0 

140C 

400 



SiA 

S21e0 

9 

INI 188A 

400 

40 

1 50C 

800 


68 

200C 

.65 

40 

150C 

15u0 

2 2m0 

150 

400 



SiA 

D05 

10# 

BYY15 

400 

40 

150J 

800 § 

10m 


150J 

80 

1 0 

25 


2 Om 

1 25C 

400 



Si 

S72j 

1 1 

G4G3 

400 

40 

1 50C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

1 50C 

400 



Si 

D08 

12# 

S5BR30 

400 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


140B 

1.1 

44 



16m 


500 



Si* 

SI 220 

13# 

S5CR30 

400 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


MOB 

1.1 

44 



16m 


500 



Si* 


14# 

S5DR30 

400 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


MOB 

1 1 

44 



16m 


500 



Si* 

SI 250 

15# 

S5ER30 

400 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


MOB 

1.1 

44 



16m 


500 



Si* 

SI 240 

16 

12735 1 D 

400 

44 

150 

700 

8 3m 


200J 

1.3 

44 

25C 


4 Om0 

1 50C 

400 



Si 

D021 

17# 

25AN40 

400 

45 

20A 

700 

10m 


MOB 

7OOm0 

40 

25A 


20m 

1 20J 

400 



Si 

S241a0# 

18# 

25ANS 

400 

45 

20A 

700 

10m 


MOB 

7OOm0 

40 

25A 


20m 

120J 

400 



Si 

S241a0# 

19 

TR326 

400 

45 

50C 

300 



175C 

1.5 

50 

25C 

1 OmA 

4 Om0 

150 

400 



Si 

M78 ; 

20 

1N2453 

400 

45 

60C 

300 



175B 

1 1 

20 

25 


5.Om0 

1 50B 

400 



SiA 

D05 

21 ♦ # 

SKN45/04 

400 

45 

1 25C 

600 § 

10m 


180A 

1.2 § 

60 

25J 

300u 



280 



Si 

S17 110 

22 

1N1465 

400 

50 





190J 

1.5 

50 

25J 

50m 






Si 

M56c 

23 

SLEA4T 

400 

50 


150 

16m 



1 0 

30 

25 

5 Ou 

10Ou 

100 

400 



Si 

M546 

24 

1N2789 

400 

50 

40A$ 

600 



1 75C 

1.5 

100 

25C 


2.0m 

1 50C 

400 



Si 

DO50 

25# 

SJ403E,K 

400 T 

50 

100C 

30 


3 0 

150A 

1.0 

75 

25C 

lOu 

.30m 

1 50C 

400 



SiA 

DO40 

26# 

SL403A,K 

400 t 

50 

100C 

150 


10 

150C 

1.2 

10 

25C 

50u 

1 5m 

1 50C 

400 



SiA 

DO40 

.27#. 

D42-400 

400 

50 

1 15C 

1 Ok§ 

10m 


150J 

1 15 

60 

25J 

1.0m 


25J 

400 



Si 

S17 1a% 

28 

1N3969 

400 

50 

1 20C$ 

600 


Yo~0 

150A 

.60 0 

60 

25A 


2 Om0 

1 50C 

400 

650 


SiA 

D05A# 

29 

50C40 

400 

50 

140 

400 

1 

55 

190J 

1.1 

50 

25 


20m 

150 

50 



Si 

DO5A0 

30 

INI 684 

400 

50 

1 50C 

700 

8 3m 


1 65C 

1.2 

1 1 

150C 


25m 

1 50C 

400 



Si 

S8a 

31 

1164D 

400 

50 

150 

1 Ok 

8.3m 


200J 

1.2 

40 

25C 


3.Om0 

175J 

400 

750 


Si 

D05 

32 

MR 1 207 

400 

50 

1 50C 

800 

8 3m 


190J 

.40 0 

50 

150C 


10m 

150C 

400 



Si 

M2260 

33# 

S500-4 

400 

55 

50 

3.7k 

20m 


120 

1 2 

500 

50 

1 Om 



400 



Si 

Ml 89 

34# 

S4AN55 

400 

55 

1 25B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


400 



SiA 

” JZ5 

35# 

S4BN55 

400 

55 

1 25B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6.0m 


400 



SiA 

S3220 

36# 

S4GN55 

400 

55 

1 25B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6.0m 


400 



SiA 

S3220 

37 

1N2465 

400 

60 

60C$ 

450 



175B 

1.1 

30 

25 


5.Om0 

150B 

400 



SiA 

D05 

38# 

SB401K 

400 

60 

85C 

700 

10m 


1 50J 

1 7 

210 

25A 

200u 

3.0m 

1 50C 

400 



SiA 

S168a0 

39# 

SBT401K 

400 

60 

85C 

700 

10m 


150J 

1.7 

210 

25A 

200u 

3.0m 

150C 

400 



SiA 

S168a0 

40 

1N2135 

400 

60 

100C 

700 § 



175C 

1.4 

60 

1 15C 


30mA 

175C 

320 



Si 

D05 

41 

1N2135A 

400 

60 

100C 

900 § 



200C 

1.3 

60 

140C 


30mA 

200C 

320 



Si 

D05 

42# 

K46HZ 

400 

60 

1 IOC 

1 2k 

10m 

70 

150C 

1.2 

60 t 

25 


5 Om 

125C 

400 

750 

50uA 

SiA 

S245 

43# 

KS4060 

400 

60 

1 IOC 

1 5k 

10m 

67 

150C 

1.2 

60 t 

25 


5.0m 

1 25C 

400 



SiA 

S245 

44# 

25G40 

400 

60 

112B 

850 § 

10m 

60 

190B 

55 0 

25 

25A 







Si* 

DO50 

45# 

20M40 

400 

60 

1 26B 

1 Ok 

10m 


1 75A 

1 5 t 

180 

175J 


10m 


400 



Si 

S4t 

46 

H5G3 

400 

60 

1 50C 

3 Ok 



175J 

1 3 

300 

25C 


10m 

150C 

400 



Si 

D09 

47 

TR403 

400 

65 

75C 




175C 

1 5 

100 

25C 


5.Om0 

1 50C 

400 



Si 

D05 

48# 

45AR40 

400 

70 

25A 

1 Ik 

10m 


MOB 

70 0 

90 

25A 


25m 

1 20J 

400 



Si 

S8i# 

49# 

45ARS 

400 

70 

25A 

1 Ik 

10m 


MOB 

70 0 

90 

25A 


25m 

1 20J 

400 



Si 

S8j# 

50 

1N4137 

400 

70 

100C 

750 § 



1 75C 

1 6 

70 

100C 


36m 

1 75C 

400 



Si 

D05 

51# 

BYX34/400 

400 

70 

10OB 

1 Ok 

10m 

30 

1 50J 

1.7 

250 

150J 


12m 

1 25J 

400 

770 


Si 

S12c0 

52# 

S4AN71 

400 

70 

1 20B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6 Om 


400 



SiA 

JZJ 

53# 

S4BN71 

400 

70 

1 20B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6.0m 


400 



SiA 

S3230 

54# 

S4GN71 

400 

70 

120B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6 Om 


400 



SiA 

S3220 

55 

70H40 

400 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 t 

125C 


1Om0 

1 25C 

400 



Si* 

DO50 

56 

70H40A 

400 t 

70 

1 25C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 

1 25C 


1Om0 

125C 

400 



SiA 

DO50 

57 

1N1401 

400 t 

70 

150C 

1 2k 



190J 

1 25 

70 

150C 


30m 

1 50C 

400 



Si 

SMb 

58 

CH109D2 

1400 

70 

150C 

1 5k 

8 3m 


200C 

1 3 A 

150 

150C 


15m0 

1 50C 

400 



Si* 

S53A 

59 

J4G3 

400 

70 

150C 

4 Ok 



1 75J 

1 2 

300 

25C 


10m 

1 50C 

400 



Si 

D09 

60 

J5G3 

400 

70 

150C 

4 Ok 



1 75J 

1 2 

300 

25C 


10m 

1 50C 

50 



Si 

D09 

61 

40JH3 

400 

72 


150 

4 Om 


10OA 

1 2 









Si 

S11f0 

62 

INI 469 

400 

75 





190J 

1 5 

75 

25J 

50m 






Si 

M56c 

63# 

10WM4 

400 

75 

100C 

1 Ok§ 

10m 


1 25J 

1 5 

200 

100C 


20m 

125J 

400 



Si* 

M 4 3 a 

64 

75E40 

400 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

400 



Si 

S83aA0 

65 

75F40 

400 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

400 



Si 

M56aA0 

66# 

S5AN70 

400 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


1 50B 

1 0 

70 



30m 


500 



Si 

F19 

67# 

S5BR70 

400 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


150B 

1.0 

70 



40m 


500 



Si 

F19 

68# 

1S9420 

400 

80 

40A 

5 4k 

10m 


1 50J 

1 05 

200 

25A 


20m 

150J 

400 



SiA 

M26# 

69# 

S16B40 

400 

80 

40A 

5 4k 

10m 


120J 

1.05 A 

200 

25A 


20m 

25A 

400 



SiA 

M26# 

70# 

8C4 

400 t 

8(5 

100J 

1 2k 


100 

1 50J 

1 3 

80 

100C 


5.Om0 

25J 

400 



Si* 

SllOa 

71 

1N 1473 

400 

100 





190J 

1 5 

100 

25J 

60m 



100 



Si 

M56f 

72 

ST640 

400 

100 

25A 

1 6k 



190J 

1.2 

100 

25A 


5.0m 

25 

400 



Si 

Z29 

73# 

70BN40 

400 

100 

40A 

1 8k 

10m 


MOB 

70 0 

130 

25A 


30m 

1 20J 

400 



Si 

S8k0# 

74# 

70BNS 

400 

100 

40A 

1 8k 

10m 


MOB 

70 0 

130 

25A 


30m 

120J 

400 



Si 

S8k0# 

75# 

TH1004 

400 

100 

40A 

950 

10m 


1 75S 

95 

100 

25A 


30m 

150J 

400 



SiA 

S101 

76t# 

101R4S 

400 

100 

50C 

1 6k 



1 75J 

1 6 

500 

25 

20m 


175J 

400 



Si 

S357 

77 

1N2433 

400 

100 

75C 

950 



1 75B 

1 1 

50 

25 


1Om0 

1 50B 

400 



SiA 

D08 

78# 

10C4CZ3 

400 t 

100 

100J 

1 5k 


120 

1 50J 

1 2 

100 

100C 


5.Om0 

25J 

400 



Si* 

SllOa 

79# 

1S434R 

400 

100 

105B 

1 6k 



175J 

1 6 

500 

25J 


20m 

1 75J 

400 



SiA 

S12f 

80# 

SR100K8S 

400 

100 

1 20C 

1 6k 



1 20T 

1.0 r 

105 

25C 


6.0m 

150J 

400 



Si 

M228d 

8 1 ♦# 

SKN100/04 

400 

100 

1 25C 

1 5k§ 

10m 


180A 

1.0 § 

48 

25J 

500u 



280 



Si 

S17 1 v 

82 

1N3291 

400 

100 

130C 

1 6k 

8 3m 


200C 

1 5 

100 

130C 


24m 

130B 

400 



Si 

D08 

83 

1N3291A 

400 

100 

130C 

2 3k 



200C 

1 25 

100 

130C 


24m 

130C 

400 



Si 

D08 

84 

IN3291R 

400 

100 

1 30B 

1.6k 



200A 

900m 

100 

200J 


23 

200J 

400 



Si 

D08 

85 

X70D 

400 

100 

130B 

1.6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


9 Om 

130B 

400 



Si 

D08 

86 

A71D 

400 

100 

130B 

1 6k 

8.3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


9.0m 

130B 

400 



Si 

D08 

87 

MR1217SB 

400 

100 

135C 

2.0k§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

400 



SiA 

S199 

88 

MR1217SL 

400 

100 

135C 

2.0k§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

400 



SiA 

S87a 

89 

MR1817SB 

400 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

400 



SiA 

S199m 

90 

MR1817SL 

400 

100 

135C 

2 Ok§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

400 



SiA 

S87f 

91 

100E40 

400 

100 

1 50C 

2 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

400 



Si 

S83A0 

92 

100F40 

400 

100 

1 50C 

2 0k 

4.0m 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

400 



Si 

M56aA0 

93v 

100F40A 

400 

100 

1 50C 

2 0k 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

400 



Si 

M56aA0 

94 

150L40A 

400 t 

100 

1 50C 

3.0k§ 

8 3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


16m0 

1 50C 

400 



Si* 

DO 300 

95# 

AS40 

400 

100 

150 

4 Ok 

20m 


150 










Si 


96 

1N3973 

400 

104 

1 20C$ 

1 5k 


12 0 

150A 

.60 0 

120 

25A 


5.Om0 

1 50C 

400 

650 


SiA 

D08A# 

97# 

S200-04F 

400 

110 

50 

4 0k 

10m 


150 

1.3 

600 

25 

20m 



400 



Si 

Ml 89a 

98 

1N1665 

400 

116 

1 20C 

3 0k 



175J 

1 3 

200 

25 


10m 

150 

400 



Si 

SMd 

99 

10912D 

400 

125 

150 

1 7k 

8 3m 


200J 

1.3 

125 

25C 


7 Om0 

150C 

400 



Si 

D08 

100# 

125BN40 

400 

130 

20A 

3 Ok 

10m 


MOB 

7OOm0 

180 

25A 


40m 

120J 

400 



Si 

S12Oa0# 

101# 

125BNS 

400 

130 

20A 

3 Ok 

10m 


MOB 

7OOm0 

180 

25A 


40m 

1 20J 

400 



Si 

S12Oa0# 

1 02 ♦ # 

£SKN130/04 

400 

130 

125C 

2 Ok§ 

10m 


180A 

1.0 § 

60 

25J 

500u 



280 



Si 

S17 1 u0 

103# 

BYX32/400 

400 t 

130 

135C 

1 6k 



190J 

1 7 

500 

190J 


20m 

1 75J 

400 



SiA 

S2O3b0 

104 

1N1477 

400 

150 





190J 

1 5 

150 

25J 

60m 



100 



Si 

M56f 

105 

1N2443 

400 

150 

75C$ 

1 2k 



175B 

1 1 

70 

25 


10m 

1 50B 

400 



SiA 

D08 

1 06 ♦ # 

t 15C4 

400 

150 

90C 

2 Ok 

10m 


150S 

1 5 

150 

40A 

6 Om 

30m 

150 

400 



Si 

S12j 

107 

1N3088 

400 

150 

100C 

3 Ok§ 



200C 

1 2 

150 

150C 


17m 

150 

400 



Si 

D030 

1084^ 

t BYX23/400 

400 

150 

10OA 

1 6k§ 

10m 

30 

190J 

1 6 

500 

25J 


30m 

175J 

400 


SiA 

S128 

109 

1N4590 

400 

150 

110 

3 Ok 



200A 

1 4 

150 

110 


28m 

200 

100 


Si 

DO80 

no# 

S4PN125 

400 % 

150 

1 10B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


400 


Si* 

S3190 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

u 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATINGS @ 25°CI 

MAX 

TEMP 

(°C) 

MAXIMUM FORWARDI 
VOLTAGE DROP 

MAX REVERSE CURRENT 

AVALANCHE| 
RATINGS 1 

DESCRIPTION I 

SURGE CUR. 

DISS. 

(W) 

Ir 

@25°C 
& Vr 
(A) 

Ir 

at T 
& Vr 
(A) 

TEMP 

T 

f°C) 

TEST 

VOLT 

Vr 

(V) 

MAT. 

DWG. 

No. 

2Jlo 

(A) 

31 at 
TEMP 
f°C) 

PEAK IP 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

Vf 

(V) 

at If 

(A) 

at 

TEMP 

f 0 C) 

1—1-< 

MIN 

SLOPE 

(A/V) 

1# 

S4BR125 

400 % 

150 

1 15B 

3 3k 



1 50J 

1 1 

150 



40m 


400 



Si* 

F19 

2# 

S4KN125 

400 

% 

150 

1 15B 

3 3k 



1 70J 

1 1 

150 



30m 


400 



Si* 

F8O0 

3# 

45M40 

400 


150 

1 16B 

3 Ok 

10m 


1 75A 

1 5 t 

500 

1 75J 


20m 


400 



Si 

S8m 

4# 

SU401 A,K 

400 r 

150 

120C 

600 


30 

1 50C 

1 2 

30 

25C 

200u 

2 Om 

1 50C 

400 



SiA 

S168a0 

5# 

BYX14/400 

400 


150 

125C 

3.0k 

10m 

240 

190J 

1 8 

750 

175C 


15m 

1 75C 

200 



Si 

M2940 

6# 

S4LN125 

400 

% 

150 

125B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


400 



Si* 

M5210 

7 

150K40A 

400 

r 

150 

1 50C 

3.0k§ 

8 3m 


200J 

1 2 

150 t 

1 50C 


16m0 

1 50C 

400 



Si* 

DO 80 

8 

ST740 

400 


160 

25A 

3.0k 



190J 

1 2 

160 

25A 


40m 

25 

400 



Si 

Z28 

9 

ST1040 

400 


160 

25 

3.0k 



190J 

1.2 

160 

25 


40m 

25 

400 



Si 

Z27 

10# 

DS1 10-04 A 

400 


160 

75 

3 2k 

10m 


150 

1 4 

500 


40u 

6 Om 

150 






11# 

D100-400 

400 


160 

95C 

1 8k§ 

10m 


1 50J 

1.05 

90 

25J 

3 Om 


25J 

400 



Si 

S96b% 

12# 

ST2A 

400 


160 

1 IOC 

3 8k 

10m 

190 

1 50C 

1.3 

160 t 

25 


4.0m 

125C 

400 



SiA 

S245a 

13 

DRS164 

400 


160 

1 15C 

2 5k 

8 3m 

170 

1 75J 

1 45 

160 t 

1 15C 

5 Om 

15m 

1 15C 

400 



SiA 

S21Oa0 

14 

S5140 

400 


160 

120C 

2.2k 


3 00 

1 75J 

60 0 

160 

25A 


1Om0 

150C 

400 

650 


SiA 

D09A 

15 

1N1286 

400 

* 

160 

125C 

1 3k 



190J 

1 3 

210 

25J 


40m 

25 

400 



Si 

SI 4a 

16 

INI 296 

400 

* 

160 

125C 

1 3k 



190J 

1 3 

210 

25J 


40m 

25 

400 



Si 

S8e ! 

17 

1N3267 

400 t 

160 

1 25C 

2 0k 



190J 

1 25 

160 

125C 


12m 

1 25C 

400 



Si 

DO90 

18 

160E40 

400 


160 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

160 

25C 


40m 

25C 

400 



Si 

S83A0 

19t# 

SKN170/04 

400 


170 

1 25C 

3 Ok§ 

10m 


1 80A 

1 0 § 

80 

25J 

700u 



280 



Si 

S1 7 1 w 

20# 

S5AN125 

400 

r 

175 

125B 

1 Ik 

20m 


1 50B 

1 1 

175 



30m 


500 



Si 

F19 

21 

175E40 

400 


175 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

400 



Si 

S83AE1 

22 

175F40 

400 


175 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

400 



Si 

M56aA0 

23# 

200BN40 

400 


180 

20A 

7 5k 

10m 


1 40B 

7OOm0 

240 

25 A 


40m 

1 20J 

400 



Si 

S12Oa0# 

24# 

200BNS 

400 


180 

20A 

7 5k 

10m 


1 40B 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

120J 

400 



Si 

S120aEl# 

25 

SCDAS4 

400 


200 

55A 

900 



1 50A 




50u 

500u 

10OA 

400 



Si 

M495 

26 

SCNAS4 

400 


200 

55A 

900 



1 50A 




50u 

500u 

10OA 

400 



Si 

M495 

27 

SCPAS4 

400 


200 

55A 

900 



1 50A 




50u 

500u 

10OA 

400 



Si 

M495 

28 

DRS204 

400 


200 

1 IOC 

3 5k 

8 3m 

220 

175J 

1 40 

200 t 

1 IOC 

5 Om 

15m 

1 IOC 

400 



SiA 

S210a(Z) 

29# 

T22A 

400 


200 

1 IOC 

3 8k 

10m 

240 

1 50C 

1 3 

200 t 

25 


4 Om 

125C 

400 



SiA 

S246 

30 

200UB40 

400 


200 

1 15C 

3 5k§ 

8 3m 


1 65J 

1.25 

200 t 

1 15C 


1Om0 

1 15C 

400 



Si* 

S279IZ1 

31 

S4BN200 

46cT 

% 

200 

1 20B 

4 Ok 


250 

1 50B 

60 0 

190 

25B 


40m 

125C 

400 



Si 

F19a 

32 

41 1H 

400 


200 

130 

3 Ok 

8 3m 


200J 

1 5 

125 

1 30C 


8 Om0 

130C 

400 



Si 

D08 

33 

MR1227FB 

400 


200 

138C 

3 6k 

8 3m 


190C 

40 0 

160 

1 50C 


20m 

150C 

400 



SiA 

M227 

34 

MR 1227FL 

400 


200 

138C 

3 6k 

8 3m 


1 90C 

40 0 

160 

1 50C 


20m 

150C 

400 



SiA 

M228 

35 

MR 1227SB 

400 


200 

138C 

3 6k 

8 3m 


1 90C 

40 0 

160 

1 50C 


20m 

1 50C 

400 



SiA 

S199a 

36 

MR 1227SL 

400 


200 

138C 

3 6k 

8 3m 


1 90C 

40 0 

160 

1 50C 


20m 

150C 

400 



SiA 

S87b 

37# 

20C4 

400 


220 

100C$ 

3 3k 

10m 


150 

1 2 

220 

25 


5 Om 

25 

400 



Si 

S184 

38 

4 10H 

400 


220 

1 IOC 

3 Ok 

8 3m 


1 90J 

1 3 

150 

1 IOC 


1 0m0 

110 

400 



Si 

D08 

39T# 

1S2344 

400 


240 

92C 

5 Ok§ 

8.3m 


1 50J 

1 2 

400 

25C 


30m 

1 50J 

400 



SiA 

M568 

404# 

FD200B8 

400 


240 

92C 

5 Ok§ 

8 3m 


1 50J 

1 2 

400 

25C 


30m 

150J 

400 



SiA 

M568 

41 

1N1675 

400 


240 

120C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

400 



Si 

S14f 

42 

1N3168 

400 

* 

240 

120C 

3 Ok 



1 90J 

1 25 

240 

25C 


1 6m 

125C 

400 



Si 

S14f2 

43 

1N1335 

400 

* 

240 

125C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25 J 


50m 

25 

400 



S. 

S14f2 

44 

1N 1381 

400 

* 

240 

125C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

400 



Si 

S14h 

45 4# 

SKN240/04 

400 


240 

1 25C 

5 Ok§ 

10m 


1 80A 

1 0 § 

125 

25 J 

1 Om 



280 



Si 

S17lw0 

46 

240E40 

400 


240 

1 50C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

400 



Si 

~S83A0 

47 

240F40 

400 


240 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

400 



Si 

M56aA0 

48# 

BYX27/400 

400 


250 


4 Ok 

10m 

80k 

19J 

1 8 

1 2k 

190J 


50m 

1 75J 

400 

800 


Si 

M 105 

49 

ST840 

400 


250 

25A 

5 Ok 



190J 

1 2 

250 

25 


50m 

25 

400 



Si 

Z27 

50 

ST940 

400 


250 

25A 

5.0k 



190J 

1 2 

250 

25 


50m 

25 

400 



Si 

Z28 

5 It# 

251F4S 

400 


250 

50 

4 5k 



1 75J 

1 45 

1 Ok 

25J 







Si 

SI 2f(Z) 

52 

A96D 

400 


250 

70C 

3 3k 

8 3m 


1 25J 

1 25 

250 

25 


1 6m 

70C 

400 



Si 

SI 20b 

1 53 

A97D 

400 


250 

70C 

3 3k 

8 3m 


1 25J 

1.25 

250 

25 J 


16m 

70C 

400 



S. 

SI 20b 

544# 

25C4 

400 


250 

90C 

4 Ok 

10m 


1 50S 

1 5 

250 

90C 

8 Om 

45m 

150 

400 



S. 

S184 

55 

1N2061 

400 


250 

100C 

4 5k§ 



200C 

1 3 t 

250 

135C 


17m 

135 

320 



Si 

D09 

56 

CHI19D 

400 t 

250 

100C 

4 Ok 



200S 

1 3 

250 

25C 


10m 

100C 

400 



Si 

DO80 

57# 

SSiL9920 

400 


250 

100C 

6 Ik 

10m 


1 50J 

1 3 

785 

25J 


40m 

150J 




SiA* 

M572a 

58# 

70M40 

400 


250 

107B 

4 Ok 

10m 


1 75A 

1.5 t 

800 

1 75 J 


20m 


400 



Si 

S8n 

59 

DRS244 

400 


250 

1 IOC 

4 5k 

8 3m 

280 

1 75J 

1 40 

250 t 

1 IOC 

5 Om 

15m 

1 IOC 

400 



SiA 

S21Oa0 

60 

1N3977 

400 


250 

1 20C$ 

4 Ok 


25 0 

150A 

60 0 

250 

25A 


1Om0 

150C 

400 

650 


SiA 

D09A# 

61# 

BYX33/400 

400 


250 

120A 

4 Ok 

10m 


190J 

1 8 

1 2k 

1 90J 


50m 

175J 

400 



SiA 

M2940 

62 

1N3738 

400 


250 

130C 

4 5k 

8 3m 


200C 

1 1 A 

250 

1 30C 


16m 

130B 

400 



Si 

DO90 

63 

A90D 

400 


250 

130B 

4 5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


16m 

130B 

400 



S. 

D09 

64 

A91D 

400 


250 

130B 

4 5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

1 30B 


16m 

130B 

400 



Si 

D09 

65 

70S40 

400 


250 

135C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1 25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

400 



Si* 

S8b20 

66 

70T40 

400 


250 

135C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1 25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

400 



Si* 

S8b10 

67# 

S21N400H 

400 


270 

75C 

3 4k 

10m 


175J 

1 45 

600 

25A 

30m 

80m 

175C 

400 



SiA 

M199 

68 

1N4050 

400 


275 

120C 

5 Ok 



190J 

1 35 

275 

120C 


15m 

120C 

400 



Si 

DO90 

69 

CS131D 

400 

t 

275 

120C 

4 Ok 



200 

1 3 

275 

25C 


16m0 

130C 

400 



Si 

D09 

70 

275E40 

400 


275 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

400 



Si 

S83A0 

71 

275F40 

400 


275 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

400 



Si 

M56aA0 

72# 

S20N500JA 

400 


285 

70C 

4 5k 

10m 


150J 

1 25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

150C 

400 



SiA 

M378I0 

73# 

S4EN270 

400 

% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

125B 

400 



Si* 

M307 

74# 

S4FN270 

400 

% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

400 



Si* 

M357c 

75# 

S4GN270 

400 

% 

290 

1 25B 

1 5k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

400 



Si* 

M357a 

764# 

S4HN270 

400 

% 

290 

1 25B 

7 2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

400 



Si* 

M366a 

77# 

40C4 

400 


300 

100C 

5 Ok 

10m 


1 50J 


400 



10m 

25J 




Si* 

M366 

78# 

S4EN301 

400 


300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

10OB 

65 0 

300 

10OB 


35m 

100B 

400 



Si 

M307 

79# 

S4FN301 

400 


300 

10OB 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

10OB 


35m 

10OB 

400 



Si 

M248 

80# 

S4GN301 

400 


300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

10OB 

65 0 

300 

10OB 


35m 

100B 

400 



Si 

M248a 

81# 

S4HN301 

400 


300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

400 



Si 

M370 

82# 

TA3004R 

400 


300 

100C 

6 0k 

10m 



1 4 

1.0k 



15m 

150C 

400 




S316 

83# 

T32 

400 


300 

105C 

5 Ok 

10m 

350 

150C 

1 3 

300 t 

25 


4.0m 

125C 

400 



SiA 

S246 

84v# 

YSD212P4K38 

400 


300 

105B 

6 6k 

10m 


1 85J 

1 21 

1.0k 

1 50J 


28m 

185J 

400 



Si 

S365 

85 

300U40A 

400 t 

300 

120C 

5 Ok§ 

8.3m 


200J 

1 4 

300 t 

1 20C 


16m0 

120C 

400 



Si* 

DO90 

86 

MR1237FB 

400 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

400 



Si 

M227a0 

87 

MR 1237FL 

400 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

150C 

400 



Si 

M228btZl 

88 

MR1237SB 

400 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

400 



Si 

S19$b0 

89 

MR 1237SL 

400 


300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

1 50C 


35m 

150C 

400 



Si 

S87c0 

90# 

30C4 

400 


300 

150 

4 5k 







810m 

4 5 

150 

1 5 





91# 

S4EN290 

400 

% 

310 

1 25B 

1 6k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

1 25B 

400 



Si* 

M307 

92# 

S4FN290 

400 

% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

400 



Si* 

M357c 

93# 

S4GN290 

400 

% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

400 



Si* 

M357a 

94 4# 

S4HN290 

400 

% 

310 

1 25B 

7 2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

400 



Si* 

M366a 

95# 

SSiL9820 

400 


320 

96C 

6 7k 

10m 


150J 

1 35 

1 Ok 

25J 


40m 

150J 




SiA* 

M572 

96# 

S30N500JA3 

400 


320 

100C 

4 8k 

10m 


175J 

1 15 

600 

25A 

2 0m 

30m 

175C 

400 



SiA 

M378 

97# 

S30N500JA4 

400 


320 

100C 

4 8k 

10m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2 0m 

30m 

175C 

400 



SiA 

M378 

984# 

SKN320/04 

400 


320 

1 25C 

8 Ok§ 

10m 


180A 

1 0 § 

200 

25J 

1 5m 



280 



Si 

S17x 

99# 

S4EN310 

400 

% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

125B 

400 



Si* 

M307 

100# 

S4FN310 

400 

% 

330 

1 25B 

1 7k 

20m 


160BT 

90 

400 



50m 

1 25B 

400 



Si* 

M357c 

101# 

S4GN310 

400 

% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160BT 

90 

400 



50m 

125B 

400 



Si* 

M357a 

102# 

S4HN310 

400 

% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160BT 

90 

400 



50m 

125B 

400 



Si* 

M366a 

103# 

S4EN300 

400 

% 

340 

125B 

2 Ok 

20m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

400 



Si* 

M307 

104'r# 

S4HN300 

400 

% 

340 

125B 

7 2k 

10m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

400 



Si* 

M307 

105# 

DS250-04L 

400 


350 


6 0k 

10m 


150 

1.20 











106# 

S4EN350 

400 

% 

370 

125B 

2 0k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

125B 

400 



Si* 

M307 

107# 

S4FN350 

400 

% 

370 

125B 

2 Ok 

20m 


160BT 

90 

400 



50m 

125B 

400 



Si* 

M357c 

108# 

S4GN350 

400 

% 

370 

125B 

2 Ok 

20m 


160BT 

90 

400 



50m 

125B 

400 



Si* 

M357a 

1094# 

S4HN350 

400 

% 

370 

125B 

7 8k 

10m 


160BT 

900m 

400 



50m 

125B 

400 



Si* 

M366a 

1 10 

A396D 

400 


400 

70C 

3 3k 

8 3m 


125C 

1 3 0 

400 

25 


16m 

70C 

400 



Si 

M377a 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4j 

u 

MAX AVG FWD! 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No 

No 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

PC) 

(A) 

(s) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

D250-400 

400 

400 

80C 

5 5k§ 

10m 


150J 

TiO 

220 

25J 



25J 

400 



Si 

M486% 

2 

1N1481 

400 

400 

1 20C 

8 Ok 



190J 

1 1 

520 

25C 


75m 

25C 

400 



Si 

M56b 

3 

1N3589 

400 

400 

120C 




190J 

1 1 

520 

25C 


75m 

25C 

400 



Si 

S83aA 1 

4 

A390D 

400 

400 

145 

4 5k 



200J 

40 

400 

130C 


16m 

130C 

400 



SiA 

M377a 

5 

MR 1247FB 

400 

400 

150C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 t 

400 

1 50C 


50m 

150C 

400 



Si 

M227b0 

6 

MR 1 247FL 

400 

400 

150C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

40 0 

400 

1 50C 


50m 

1 50C 

400 



Si 

M228a0 

7 

MR1247SB 

400 

400 

1 50C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

400 



Si 

S199C0 

8 

MR1247SL 

400 

400 

150C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

400 



Si 

S87d0 

9t# 

YSD211P4K38 

400 

410 

105B 

6 6k 

10m 


1 85J 

1 21 

1.0k 

150J 


28m 

1 85J 

400 



Si 

S365 

10# 

SSIN9920 

400 

450 

100C 

11k 

10m 


1 50J 

1 25 

1.4k 

25J 


50m 

150J 




SiA* 

M573 

1 1 

450E40 

400 

450 

150C 

12k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

400 



Si 

S83aA0 

12 

450F40 

400 

450 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

400 



Si 

M56bA0 

13 

783H 

400 

485 

130C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

1 9 

400 

130C 


1Om0 

130C 

400 



Si 


14# 

S4GR311 

400 

490 

100B 

7 5k 



1 75J 

67Om0 

490 



25m 


400 



SiA 

M522 

15# 

S4HR311 

400 

490 

10OB 

7 5k 



1 75J 

67Om0 

490 



25m 


400 



SiA 

M523 

16# 

D300-400 

400 

500 

80C 

5 5k§ 

10m 


1 50J 

1.20 

400 

25J 

5.0m 


25J 

400 



Si 

M486a% 

17 

500UDF40A 

400 t 

500 

130C 

9.0k§ 

8.3m 


200J 

1 35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

400 



S. 

M448$ 

18 

A295D 

400 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

SI 32a 

19 

A296D 

400 

500 

130C 

7 Ok 

8 3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

20 

784H 

400 

650 

150C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

1 3 

500 

150C 


1Om0 


400 



Si 


21 

MR 1267 

400 

650 

150C 

12k 

8.3m 


190J 

40 0 

650 

150C 


100m 

150C 

400 



Si 

M228C0 

22# 

D450-400 

400 

700 

85C 

10k§ 

10m 


1 50J 

1 10 

500 

25J 

6.0m 


25J 

400 



Si 

M486b% 

23# 

S4BR502 

400 

750 

100B 

11k 

10m 

900 

165J 

625m0 

700 



20m 

100B 

300 



SiA 

M429 

24 

MR2084HA 

400 r 

750 

150C 

12k 

8.3m 


150A 

50 0 

750 

1 50C 

4.0m 

80m 

150C 

400 



SiA 

M228c#E 

25# 

S4BR501 

400 

830 

10OB 

16k 

10m 

850 

165J 

47Om0 

800 



20m 

100B 

400 



SiA 

M4290 

26 

A540D 

400 

1 Ok 


10k 



200J 

1.08 


1 50C 


50m 

200J 

500 



SiA 

M463 

27 

MR1297 

400 $ 

1000 

150C 

18k 

8.3m 


190C 

.40 0 

Ik 

150C 


200m 

150C 

280 



SiA 

M306t 

28 

MR2104HA 

400 t 

1 100 

150C 

18k 

8 3m 


1 50A 

50 0 

1.1k 

1 50C 

5 Om 

100m 

150C 

400 



SiA 

M427#0 

29 

A570D 

400 

1 5k 

75C 

15k 

8.3m 


200J 

4OOm0 


1 30C 


50m 

200J 

400 



Si 

M463 

30 

LA600 

420 

.75 

50A 

35 



150C 

1 0 

.75 

25A 

2 Ou 




699 



A lew 

31 

LAA600 

420 

1 0 

50A 

50 



150C 

.90 

1.0 

25A 

2.0u 




699 



Albc 

32 

LAB600 

420 

2 0 

50A 

80 



150C 

1.0 

2.0 

25A 

1 5u 




699 



Albc 

33 

LAC600 

420 

30 

25A 

300 



150C 

1.0 

3.0 

25A 

45u 




699 



Alev 

34# 

B4Y5-420M 

420 

5 0 

25A 

20 t 



150J 










Si 

Cl 13 

35# 

B4Y20-420M 

420 

20 

25A 

80 t 



1 50S 










Si 

M479a 

36 

S232 

425 

.75 

25$ 

15 




1.3 

1 2 

25 

lOOu 



425 



Si 

A54 

37 

1N5206 

440 

20 

25A 

25 



175A 

1.1 

2 0 

25A 

3.0u 

10m 

100A 

400 



Si 

A146d 

38 

1N5207 

440 

4 0 

25A 

100 



175A 

1 25 

4 0 

25A 

5 Ou 

10m 

100A 

400 



Si 

A146e 

39# 

1S206 

450 

10 

25 

40 

1 


150 

1.2 

10 

25A 

lOu 


25A 

400 



Si* 

Alee 

40# 

BY139 

450 

165 

50A 

4 5 § 

10m 


85A 

1 2 

52 

25A 

2 Ou 

13m 

85A 

450 



SiA 

C42j 

41# 

1S209/2SJ4A 

450 

40 

25 

1 5 

1 


150 

1 2 

.50 

25A 

20u 


25A 

400 



SiA 

A164 

42 

ED3004 

450 * 

50 

50 

20 

8.3m 

1.0 

100A 

1.5 A 

1.0 

25 

lOu 

,03m 

100 

400 



SiA 

Albk 

43 

BY1140 

450 

55 

50A 




70A 

1 5 

5.0 

25 

lOu 



450 



SiA 

A163 

44# 

BY 130 

450 

80 

50A 

55 § 

1 Om 


1 25A 

1 5 

5 0 

25A 

5.0u 

10m 

70A 

450 



SiA 

A3f 

45# 

BYY33 

450 

1 0 

50A 

50 



150J 

1.3 

20 

25J 

5.0u 



450 



SiA 

D013 

46 

ED3004B 

450 * 

1 0 

50 

30 

8 3m 

1 0 

100A 

1 1 A 

1 0 

25 

lOu 

,03m 

100 

400 



SiA 

Albk 

47# 

BY 101A 

450 

1 1 

50A 

55 § 

1 Om 


160S 

1 5 

5.0 

25A 

lOu 

10m 

75A 

650 



SiA 

D01 

48 

2045 

450 

16 5 

25A 

200 


4 0 0 

150A 

60 0 

19 

25A 


1 .Om0 

1 50C 

450 

725 


SiA 

D04A# 

49 

2145 

450 

22 

120C 

200 



1 75J 

.60 0 

22 

25A 


1 Om0 

150C 

450 

725 


SiA 

D04A 

50 

S2145 

450 

22 

120C 

200 


1 00 

175J 

.60 0 

22 

25A 


1 Om0 

150C 

450 

725 


SiA 

D04A 

51# 

SSiE 1330 

450 

25 

135C 

350 

10m 


150J 

1 1 

45 

25J 

20u 



450 



SiA 

S290A 

52# 

SSiE 1430 

450 

25 

135C 

350 

10m 


1 50J 

1.1 

45 

25J 

20u 



450 



SiA 

S290A 

53# 

SSiEI 130 

450 

25 

1 50C 

350 

10m 


150J 

1.0 

40 

25J 

20u 



450 



SiA 

M324a 

54# 

SSiE 1230 

450 

25 

1 50C 

350 

10m 


1 50J 

1.0 

40 

25J 

20u 



45a 



SiA 

M324a 

55 

3145 

450 

30 

25A 

200 


40 0 

1 50A 

60 g 

34 

25A 


1 Om0 

150C 

450 

725 


SiA 

D05 A# 

56 

3245 

450 

33 

25A 

600 


70 0 

1 50A 

60 0 

45 

25A 


2.Om0 

150C 

450 

725 


SiA 

D05A# 

57 

S3445 

450 

50 

1 20C 

600 


2 00 

175J 

.60 0 

50 

25A 


2.Om0 

150C 

450 

725 


SiA 

D05A 

58 

1N1685 

450 

50 

150C 

700 

8.3m 


165C 

1.2 

1.1 

150C 


25m 

1 50C 

450 



Si 

S8q 

59 

1N2136 

450 

60 

100C 

700 § 



175C 

1 4 

60 

1 15C 


30mA 

175C 

360 



Si 

D05 

60 

1N2136A 

450 

60 

100C 

900 § 



200C 

1 3 

60 

140C 


30mA 

200C 

360 



S. 

D05 

61 

41450 

450 

92 

25A 

1 5k 


12 0 

1 50A 

.60 0 

120 

25A 


5.Om0 

150C 

450 

725 


SiA 

D08A# 

62 

S4245 

450 

104 

1 20C 

1 5k 


25 00L 

1 75J 

.60 0 

104 

25A 


5.Om0 

150C 

450 

725 


SiA 

D08A 

63 

S5145 

450 

160 

120C 

2 2k 


3 00 

1 75J 

.60 0 

160 

25A 


1Om0 

150C 

450 

725 


SiA 

D09A 

64 

1N2062 

450 

250 

100C 

4.5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

135C 


17m 

135 

360 



Si 

D09 

65 

S5345 

450 

250 

120C 

4.0k 


4 00 

1 75J 

.60 0 

250 

25A 


1Om0 

150C 

450 

725 


SiA 

D09A 

66 

70S45 

450 

250 

1 35C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

450 



Si* 

S8b20 

67 

70T45 

450 

250 

135C 

4.5k§ 

8 3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

450 



Si* 

S8b10 

68 

JAN1N540 

480 * 

25 

150A$ 

15 

8.0m 


1 50A 

1 1 

50 

25A 

lOu 

.35m0 

150A 

400 



Si 

A6d 

69 

JAN1N647 

480 

400m 

25A 

5.0 § 

8.3m 


1 50A 

1.0 t 

400m 

25 

25n 

15u 

150A 

400 



Si 

Aldd 

70 

JAN 1N1084 

480 

750m 

100A 

30 

8 3m 


1 50A 

1 0 t 

3.0 

25 

5.0u 

500u 

150C 

400 



Si 

F76 

71 

JAN1N3612 

480 

1 0 

100A 

30 

8.3m 


1 75A 

1.1 t 

1.0 

25 

1 Ou 

300u 

150A 

400 



Si 

Alrt 

72 

JAN1N1615.R 

480 * 

10 

25C 

100 

8 3m 


150C 

1 5 t 

15 

25 

50u 

.50m 

150C 

400 



Si 

D04 

73 

JAN 1 N1188,R 

480 

35 

1 50C 

500 

8.3m 


1 50A 

1 4 t 

1 10 

25 

20u 

3.0m 

150C 

400 



Si 

D05 

74# 

S6BR25 

480 t 

40 

120B 

250 

20m 


140B 

1.2 

40 



20m 


480 



Si* 

SI 220 

75# 

S6CR25 

480 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


1 40B 

1 2 

40 



20m 


480 



Si* 

SI 230 

76# 

S6DR25 

480 t 

40 

120B 

250 

20m 


1 40B 

1 2 

40 



20m 


480 



Si* 

SI 250 

77# 

S6ER25 

480 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


1 40B 

1 2 

40 



20m 


480 



Si* 

S1240 

78# 

S6BR30 

480 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1 1 

44 



16m 


600 



Si* 

SI 220 

79# 

S6CR30 

480 t 

44 

125B 

250 

20m 


140B 

1 1 

44 



16m 


600 



Si* 

SI 230 

80# 

S6DR30 

480 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1.1 

44 



16m 


600 



Si* 

S1250 

81# 

S6ER30 

480 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1.1 

44 



16m 


600 



Si* 

SI 240 

82 

JAN1N3291,R 

480 

75 

150C 

1 6k 

8 3m 


200C 

1.4 

235 

25C 


30m 

200C 

400 



S. 

Z20 

83# 

S6AN70 

480 r 

77 

1 15B 

450 

20m 


150B 

1.0 

70 



30m 


600 



Si 

F19 

84.#.. 

S6BR70 

480 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


1 50B 

1 0 

70 



40m 


600 



Si 

F19 

85 

JAN 1 N3267,R 

480 

160 

125 

2 0k 

8.3m 


1 75C 

1 4 t 

500 

25 

80m 

15m 

150 

400 



Si 

DO90 

86# 

S6AN125 

480 t 

175 

125B 

1.1k 

20m 


1 50B 

1 1 

175 



30m 


600 



Si 

F19 

87 

JAN 1N3168,R 

480 

175 

150C 

3 Ok 

8 3m 


1 75C 

1 4 t 

750 

25 

50m 

40m 

175C 

400 



Si 

DO90 

88# 

S20N600JA 

480 

285 

70C 

4.5k 

10m 


1 50J 

1 25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

150C 

480 



SiA 

M3 7 80 

89# 

0304 

490 * 

50 

50A 

30 



1 50J 

1 2 A 

.50 

25A 

1 .Ou 



400 



Si* 

A9hA 

90# 

0314 

490 * 

50 

50A 

30 



1 50J 

1 2 A 

.50 

25A 

lOu 



400 



Si* 

A9hA 

91# 

0324 

490 * 

50 

50A 

30 



1 50J 

1.2 A 

.50 

25A 

.10u 



400 



Si* 

A9hA 

92 

G5H3 

500 


1 50C 

1 5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

500 



Si 

D08 

93 

1N884 

500 

.05 

25A$ 

50 



200S 

60 

.05 



02m 


500 



Si 

Albz 

94# 

BYY10 

500 

50m 

25$ 

5 0 



125 

1 0 

50m 

25 

50u 



500 



Si 

F9b 

95 

S230 

500 

50m 

25$ 

15 




1 2 

80m 

25 

lOOu 



500 



Si 

A54 

96 

P1K5 

500 

05 

50 

30 



175 

1 0 

05 

25 

lOu 

50m 

100 

500 



Si 

M343 

97 

1N685 

500 

075 

1 50A 

30 



1 75A 

1 0 

.20 

25A 


20m 

150A 

500 



Si 

D07 

98 

1N873 

500 

10 

25A$ 

1 0 



200S 

60 

.10 



02m 


500 



Si 

Albz 

99 

10R5B 

500 

10 

25 

60 



175 

20 

.10 

25 

5.0u 

50m 

150 

500 



Si 


100 

S205 

500 

10 

25$ 

15 




1 2 

15 

25 

lOOu 



500 



Si 

A54 

101 

P2K5 

500 

.10 

50 

30 



175 

1 0 

10 

25 

lOu 

.50m 

100 

500 



Si 

M343 

102 

1N363 

500 

.10 

100$ 




1 50C 

2 0 

.20 

25C 


25Om0 

) 100A 

500 



Si 

D02 

103 

1N862 

500 

15 

25A$ 

1.5 



200S 

60 

15 



02m 


500 



Si 

Albz 

104 

M500A 

500 

15 

50 

50 

8 3m 


175 

1.2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

105 

CER500A 

500 

.15 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1.2 

15 

100 

10uA 

20m 

100 

500 



Si 

D027 

106 

1N363A 

500 

15 

100A$ 

10 



150 

60 0 

25 

25C 

2.0u 

.04m 

100A 

500 



Si 

D02 

107 

1N686 

500 

15 

150A 

5.0 



1 75A 

1.0 

.40 

25A 


20m 

150A 

500 



Si 

D07 

108 

A5F2 

500 t 

15 

200A 

45 



200A 

1.0 

.75 

25 

1 OuA 

2Om0 

150 

500 



Si 

A84 

109 

1N851 

500 

20 

25A$ 

20 



200S 

.60 

.20 



,02m 


500 



Si 

Albz 

1 10 

A1F1 

500 

20 

25 

60 



1 75A 

.50 


. 150 

1 Ou 

.50m 

150 

500 



Si 

A84a 
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5. RECT 

IFIERS 




IN ORDER 
(3)1 

OF (1) 
rEMPER 

PIV, (2) MAX AVG 
ATURE. and (4) Ti 

FWD CURRENT 

PE No. 


iJ 

1 1 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE CURF 

IENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS i 


DWG. 

No. 

No 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

JA) 

(A) 

m 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

A1F5 

500 

.20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

500 



Si 

M4i 

2 

A1 F9 

500 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

A84a 

3 

B 1 F1 

500 

.20 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

500 



S. 

Alrx 

4 

B1F5 

500 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.Ou 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

5 

B1F9 

500 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

,50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alrx 

_6# . 

BY 183-500 

500 

200m 

25 A 

2 0 

10m 


100J 

1 2 

100m 


1 Ou 



500 



SiA 

D07 

7 

PS050 

500 

20 

25A 

3 2 

10m 


200A 

1 0 

10 

25A 


10Om0 

10OA 

500 



Si 

A60p 

8 

K1F5 

500 

20 

50 

60 



150C 

20 

20 

25 

5 Ou 

,50m 

100C 

500 



Si 


9 

P3K5 

500 

20 

50 

30 



175 

1 0 

.20 

25 

lOu 

50m 

100 

500 



Si 

M343 

10 

AM53 

500 

20 

100C$ 

8 0 § 

8 Om 


125A 

1.25 

.20 

25C 


3Om0 

100C 

500 



Si 

D04 

1 1 

S107 

500 

20 

100$ 

15 




1 2 

30 

25 

lOOu 



500 



Si 

A54 

12 

1N3080 

500 

.20 

1 50A$ 




175J 

1.5 

.50 

25 


50m 

150 

500 



Si 

A84 

13 

CODI555 

500 

25 

25$ 

20 



100 

1.1 

40 

25 

lOu 



500 



Si 

A52g 

14 

S19A 

500 

25 

25 A$ 

15 




1.2 

40 

25 

1 5m 



500 



Si 

A54 

15 

M500B 

500 

25 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

16 

CER500B 

500 

25 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1.2 

25 

100 

IOuA 

20m 

100 

500 



Si 

D027 

17 

1N320 

500 

.25 

100$ 




200 

20 

40 

25C 


3OOm0 

100A 

500 



S. 

D02 

18 

1N320A 

500 

25 

100$ 

10 



200 

60 0 

40 

25C 

2 Ou0 

4Ou0 

10OA 

500 



Si 

D02 

19 

1N534 

500 

30 

25 A$ 

3 0 

3 Om 


150A 

20 

30 

25A 

17 m 



500 



Si 

D03 

20 

IN 1706 

500 

30 

50A 

8 0 



1 25A 

1 7 

1 0 

25A 


3Om0 

100A 

500 



S. 

A53 

21 

P4K5 

500 

.30 

50 

30 



175 

1.0 

30 

25 

lOu 

.50m 

100 

500 



Si 

M343 

22 

1N444 

500 t 

30 

100A 

15 



150A 

1 5 

30 

25 

1 7m 



500 



Si 

D02 

23 

1N605 

500 

30 

10OA 

20 

100m 


170S 

1.5 

20 

25 

25uA 



500 



S. 

D01 

24 

1N605A 

500 

30 

10OA 

2 0 

100m 


170S 

1 5 

40 

25 

2 OuA 



500 



Si 

D01 

25 

1N1256 

500 

.32 

25 A 

15 



165A 

~To"0 

32 

25A 


.50m 

1 25A 

500 



Si 

A53 

26 

1N648 

500 

40 

25A 

3 0 

15m 

60 

150A 

1 0 

40 

25 

20u 

02m 

100 

500 



SiA 

A1 

27 

AM450 

500 

40 

25A 




150A 

1 2 

.40 

25A 


3Om0 

1 50A 

500 



Si 

D07 

28# 

BYX60-500 

500 

400m 

25 A 

2 5 

1 0 

600m 

125A 

1 2 

400m 

25A 

500n 

50u 

10OA 

500 



SiA 

D07 

29 

PS450 

500 

40 

25 A 

3 3 

10m 


200A 

1 5 

.50 

25A 


.5Om0 

1 50A 

500 



Si 

A60p 

30 

K2F5 

500 

40 

50 

60 



150C 

20 

40 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

500 



Si 


31 

P5K5 

500 

40 

50 

30 



175 

1 0 

40 

25 

lOu 

50m 

100 

500 



Si 

M343 

32 

1N327 

500 

.40 

100$ 




200 

20 

65 

25C 


3OOu0 

10OA 

500 



Si 

D02 

33 

1N327A 

500 

40 

100$ 

10 



200 

60 0 

65 

25C 

2 Ou 

40u 

10OA 

500 



Si 

D02 

34 

AM52 

500 t 

40 

100C$ 

10 § 

8 Om 


125A 

1.25 

40 

25C 


3Om0 

1 50C 

500 



Si 

D04 

35# 

SG505 

500 

45 

50 

10 



1 50A 

1 1 

50 

25A 

50u 

30m 

1 50A 

500 



SiA 

C42 

36 

A2F4 

500 

475 

25 

40 

8 3m 


175 

1 2 

50 

25 

1 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84 

37 

1N2085 

500 

500m 

25$ 

15 



1 50A 

75Om0 

500m 

25 

35Ou0 



500 



Si 

A53 

38 

1N3184 

500 

50 

25A 

4 0 

1 


1 50A 

1 0 

.25 

25 

30u 

02m 

100 

500 



Si 

M82 

39 

1N3229 

500 

50 

25$ 

12 




3 3 

50 



500u 

150 

500 



Si 

Ales 

40 

CODI5554 

500 

50 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



500 



Si 

M45 

41 

MB265 

500 

50 

25 

10 

8 3m 

20 

1 75A 

1 0 

2 0 

25 

1 Ou 

06m 

100 

500 



Si 

A60f 

42 

MT050 

500 

50 

25A 

10 


50 

1 75A 

1.0 

50 0 

25A 

200n 

1 5u 

1 50A 

500 



Si 

A60e 

43 

MT050A 

500 

50 

25A 

10 


50 

1 75A 

1 0 

1500 

25A 

25n 

5 Ou 

1 50A 

500 



Si 

A60e 

44 

SI 50 

500 

50 

25 

15 




1 2 

80 

25 

1 5u 



500 



Si 

A54 

45 

S18A 

500 

50 

25A$ 

15 




1 2 

80 

25 

50u 



500 



Si 

A54 

46 

PS 150 

500 

.50 

30A 

3 3 



200A 

1 5 

50 

25A 


5Om0 

1 50A 

500 



Si 

A47 

47 

5E5 

500 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

550 



SiA 

D027 

! 48 

5J5 

500 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

550 



SiA 

D015 

49# 

50AS 

500 

50 

50A 

15 



10OA 

1 15 

50 

25A 

lOu 



500 



SiA 

D03 

50 

M500C 

500 

50 

50 

50 

8.3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

51 

P6K5 

500 

50 

50 

30 



175 

1 0 

50 

25 

lOu 

50m 

100 

500 



Si 

M343 

52 

1 N 1 7 12 

500 

50 

55A 

10 



125A 

1 3 

1 0 

25A 


4Om0 

1 50A 

500 



Si 

A53 

53# 

1 S315 

500 

50 

70 

25 

10m 


150 

1 1 

1 0 

25 

lOu 


25 

500 



Si 

T01 

54# 

1S123 1 

500 

50 

70 

35 

10m 


150 

1 1 

1 0 

25 

lOu 


25 

500 



Si 

D01 

55 

1N1764 

500 

50 

75A 

35 



100A 

30 

50 

25 

lOOu 

1 Om 

100 

500 



SiA 

A53 

56 

CER500C 

500 

50 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1 2 

50 

100 

10uA 

20m 

100 

500 



Si 

D027 

57 

S18 

500 

50 

80 

15 




1 2 

80 

25 

lOOu 



500 



Si 

A54 

58 

1T505 

500 t 

50 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

500 



Si 

A3x 

59 

2T505 

500 t 

50 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

500 



Si 

D01 

60 

3T505 

500 t 

.50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

25m 

100 

500 



Si 

D013 

61 

4T505 

500 t 

50 0 

85 A 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

500 



Si 

D07 

62 

ERD500 

500 t 

50 0 

85 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

500 



Si 

Ml 66 

63 

1N554 

500 t 

.50 

10OA 

4 0 

3 Om 


150A 

1 5 

50 

25A 

3 5u 



500 



Si 

D04 

64# 

1S558 

500 

.50 

100A 

15 



1 50A 

1 1 

50 

25 

50u 



500 



SiA 

C42 

65 

50M 

500 

50 

100A 

30 

4 Om 


150 

1 5 



2 0m 



500 



Si 

F22 

66 

50S5 

500 

50 

100 




1 75J 

1 3 

1 8 

25C 


2 0m 

25C 

500 



Si 

S41 b 

67 

EG100H 

500 

50 

100 

50 



125A 

1 0 

50 

25 

10m 



500 



Si 

D029 

68 

S255 

500 

50 

100$ 

60 




1 2 

80 

25 


500u 

100 

500 



Si 

A54 

69 

S95 

500 

55 

50$ 

15 




1 2 

90 

25 


650u 

100 

500 



Si 

A54 

70 

1N3548 

500 

60 

25A 

15 



200A 

1 0 

50 

25A 

20u 

75m 

1 75A 

500 



Si 

A1 

71 

A2F1 

500 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

72 

A2F5 

500 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

73 

A2F9 

500 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

500u 

150 

500 

100 

200 

Si 

A84a 

74 

B2F1 

500 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

75 

B2F5 

500 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

76 

B2F9 

500 

60 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alrx 

77 

ER5 1 

500 

60 

25A 

15 



150A 

1 25 

50 

25 


75u 

100 

500 



Si 

A3t 

78# 

S6M2 

500 

60 

25 A 

80 


7 3 

125 




1 Ou 

05m 

125J 

500 



SiA 

D014 

79 

S18B 

500 

60 

25A$ 

15 




1 2 

95 

25 

lOOu 



500 



Si 

A54 

80 

TM53 

500 

60 

25C 




125C 

20 

20 

25 


,3Om0 

100C 

500 



Si 

S145 

81 

INI 696 

500 t 

60 

50A 

20 



115A 

60 

25 

10OA 


5Om0 

100A 

500 



Si 

D03 

82# 

1S150 

500 

60 

50A 

20 



120S 

1 2 

60 

25A 

30u 

25m 

100A 

500 



SiA 

A50 

83 

K3F5 

500 

60 

50 

60 



150C 

20 

60 

25 

5.0u 

50m 

100C 

500 



Si 


84 

P7K5 

500 

60 

50 

30 



175 

1 0 

.60 

25 

lOu 

50m 

100 

500 



S. 

M343 

85 

SD95 

500 

60 

50A 

10 



125A 

1 5 

90 

25 


65m 

100 

500 



Si 

D03 

86 

SM250 

500 

60 

50$ 

20 



150 

1.2 

95 

25 

lOu 



500 



S. 

A84 

87# _ 

1HY50 

500 

60 0 

75A 

40 

10m 


150S 

1.15 

60 

25A 







SiA 

D03 

88 

CY50 

500 

60 0 

75A 

40 

10m 


150 

1 15 

.60 

75A 




500 



SiA 

A31 j 

89 

5MA5 

500 

625 

100 

50 



140J 

92 

63 

25 


20m 

100 

500 



Si 

F29 

90 

1N1491 

500 t 

75 

25 A 

15 



120A 

55 0 

25 

125A 


3Om0 

1 25A 

500 



Si* 

D03 

91 

1N2079 

500 

75 

25A$ 









25m 

10OA 

500 



Si 

A53 

92 

1N2108 

500 0 

75 

25$ 




200 

1 2 

75 

25 

300u 



500 



SiA 

A53 

93 

75R5B 

500 

75 

25 

60 



175 

2.0 

75 

25 

5 Ou 

50m 

150 

500 



Si 


94 

A3F1 

500 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

95 

A3F5 

500 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

96 

A3F9 

500 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

,50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

A84a 

97 

B3F1 

500 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

98 

B3F5 

500 

.75 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

99 

B3F9 

500 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alrx 

100 

CODI535 

500 

75 

25$ 

35 



150 

1 1 

80 

25 

1 Ou 



500 



Si 

A52g 

101 

CODI615 

500 

75 

25$ 

35 



150 

1 1 

80 

25 

1 Ou 



500 



Si 

A9j 

102 

DI55 

500 

.75 

25$ 

25 



100 

1 1 

75 

25 

lOu 



500 



Si 

Alcm 

103 

MB255 

500 

75 

25 

15 

8.3m 

20 

175A 

1 0 

40 0 

25 

200n 

1 5u 

100 

500 



Si 

A60f 

104 

MB266 

500 

75 

25 

15 

8 3m 

20 

175A 

1 0 

4 0 

25 

1 Ou 

06m 

100 

500 



Si 

A60f 

105 

MB274 

500 

75 

25 

15 

8 3m 

20 

175A 

1 2 

50 0 

25 

2.0u 

75u 

100 

500 



Si 

A60f 

106 

PT550 

500 

75 

25A 

15 

8.0m 


125A 

1.5 

50 

25A 


.5Om0 

100A 

500 



Si 

D02 

107 

UT1 17 

500 

.75 

25A 

15 

8.3m 

1 0 


1.2 

50 0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

500 



Si 

A146f 

108 

UT214 

500 

75 

25A 

15 


1 0 

175A 

1 0 

40 

25 

200n 

15u 

100A 

500 



Si 

A146f 

109 

XS18 

500 

75 

25 

15 







lOOu 



500 



Si 

A54 

110 

1N444B 

500 t 

75 

35A 

15 



165A 

1 5 

75 

25A 

1 7u 

200m 

150A 

.500 



SiA 

. D03 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

u 

MAX AVG FWDi 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No 

No. 


Ulo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

( # C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N1095 

500 

75 

35A 

15 



165 A 

50 0 

25 

150A 


3Om0 

150A 

500 



Si 

D03 

2 

7E5 

500 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2.0u 

50u 

100 

550 



SiA 

D027 ! 

3 

7J5 

500 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

550 



SiA 

D015 

4 

1N 1652 

500 t 

75 

50A 

15 



165A 

.50 0 

25 

150A 


3Om0 

1 50A 

500 



Si 

A53 

5 

1N2095 

500 t 

75 

50A 

15 



100A 

.50 0 

50 

85 A 


.25m0 

85A 

500 



SiA 

M21 

6 

1N2614 

500 

75 

50A 

30 



175A 

1 1 

50 

25A 

lOu 

50m 

1 50A 

500 



Si 

A3 la 

7 

1N4368 

500 

75 

50A 

35 

2 Om 


175 

1 1 

75 

25 

1 Ou 

30m 

175 

500 



Si 

D03 

8# 

1S440 

500 

75 

50A 

25 



150J 

1 2 

1.0 

25A 

5 Ou 

35m 

1 50A 

500 



SiA 

D01 

9# 

5G8 

500 

75 

50A 

15 



150A 

1 1 

75 

25A 

1 7u 



500 



SiA 

D03 

10 

A3F3 

500 t 

75 

50A 

35 



175A 

1 1 

50 

25 

IOuA 

30m(2 

150 

500 



Si 

A84 

1 1 

A500 

500 

75 

50 

15 


1 0 

100 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



500 



Si 

A3p 

12 

CER500F 

500 

75 

50A 

50 

8 Om 


175A 

1 2 

75 

25 

lOu 



500 



Si 

F29 

13 

D500 

500 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



500 



Si 

A50 

14 

DK755 

500 

750m 

50A 

60 



175A 

1 2 

750m 

25A 

lOu 

lOOu 

100 

500 



Si 

D027 

15 

H500 

500 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5.0u 



500 



Si 

D03 

16 

M500 

500 

75 

50 

50 

8.3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

17 

SD95A 

500 

75 

50A 

15 



125A 

1 3 

1 2 

25 


30m 

100 

500 



Si 

D03 

18 

SM50 

500 

75 

50$ 

35 



175T 

1.1 

.50 

25 

lOu 



500 



Si 

A84 

19 

TK50 

500 

75 

50A 

15 



1 75C 

1 1 

50 

25 


300u(ZT 

150 

500 



Si 

A84 

20 

1N2488 

500 

75 

55A 

75 

4 Om 


150 

1 0 



1 Om 



500 



Si 

A6b 

21 

1N2863 

500 

750m 

75A 

16 



125A 

1 2 

500m 

75A 


3OOu0 

10OA 

500 



S. 

D01 

22 

CER500 

500 

75 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

.75 

100 

IOuA 

20m 

100 

500 



Si 

D027 

23 

DI648 

500 

75 

75A 

25 



150A 

1 2 

1 2 

25 

200n 

1 5u 

100 

500 



Si 

Albn 

24 

S85 

500 

75 

80$ 

15 




1 2 

1.2 

25 

20u 



500 



S. 

A54 

25 

IN 1560 

500 

75 

100C 




150 

1.4 

60 

25 


1 Om 

10OA 

500 



Si 

D02 

26 

AM050 

500 

75 

1 50A 




150A 

1 0 

03 

25A 


3Om0 

1 50A 

500 



Si 

D07 

27 

INI 104 

500 

77 

55A 

15 

8 Om 


1 75A 

1 5 

12 

25A 


30m 

150A 

500 



Si 

D01 

28 

1N 1486 

500 

78 

50A 

20 



150J 

50 0 




3 5m 

10OA 

500 



Si 

A34a 

29 

PE405 

500 

80 

35A$ 

50 



135A 

1 1 

80 

25 

lOu 

.2Om0 

85A 

500 



Si 

A3w 

30#_ 

SR1FM10 

500 

800m 

40A 

50 



130J 

1 2 t§ 

3.0 

25A 

lOu 

300u 

130J 

500 




Albv 

31 

K4F5 

500 

80 

50 

60 



150C 

20 

80 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

50 



Si 


32v# 

S1 5 

500 

800m 

60A 

15 

10m 


140J 

1 5 

1 0 

25A 

lOu 



500 



Si 

A268a 

33 

1N613 

500 

80 

10OA 

3 0 

8 3m 


150A 

1 5 

.20 

25A 

25uA 



500 



Si 

D04 

34 

1N613A 

500 

80 

10OA 

3 0 

8 3m 


150A 

1 5 

40 

25A 

2 OuA 



500 



Si 

D04 

35 

A4F1 

500 

85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

36 

A4F5 

500 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

37 

A4F9 

500 

85 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

A84a 

38 

B4F1 

500 

85 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

39 

B4F5 

500 

85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

40 

B4F9 

500 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alrx 

41 

SM150 

500 

85 

50$ 

45 



150 

1 0 

1 5 

25 

lOu 



500 



Si 

A84 

i 42 

SM750 

500 

85 

50 

35 



125A 

1 0 

50 

25 

Olu 

,20m 

150 

500 



Si 

A84 

43 

TM56 

500 

95 

35C 




1 75A 

20 

20 

25 


.5Om0 

150 

500 



Si 

D04 

44 

NS 1005 

500 

1 0 


60 

8 3m 



1 2 

1 0 


lOu 



500 





45 

1N2268 

500 

1 0 

25$ 

20 



150 

60 

1 0 

25 


350u 

150 

500 



SiA 

D04 

46 

1N2269 

500 

1 0 

25$ 

20 



150 

600m 

1 0 

25 


350u 

150 

500 



SiA 

S35 

47 

100R5B 

500 

1 0 

25 

60 



175 

20 

1.0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

500 



Si 


48 

A5F1 

500 

1 0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

49 

A5F5 

500 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

50 

A5F9 

500 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

A84a 

51 

B5F1 

500 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 .Ou 

.50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

52 

B5F5 

500 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A1 rx 

53 

B5F9 

500 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alrx 

54 

MB248 

500 

1 0 

25 

20 

8 3m 

2 0 

175A 

1.0 

60 (Z) 

25 

1 Ou 

75u 

100 

500 



Si 

A60f 

55 

S1050 

500 

1 0 

25A 

35 



175A 

50 0 

25 

150A 


5Om0 

150A 

500 

800 


SiA 

Algf 

56 

SLA16AB 

500 

1 0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1 0 

1 0 

25 

1 .Ou 

10m 

100 

500 



Si 

A69 

57 

SLA16C 

500 

1 0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 

.25m 

100 

500 



Si 

A69 

58 

UT237 

Aoo 

1 0 

25A 

20 

8.3m 

4 0 

1 75A 

1 0 

40 0 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

500 



Si 

A60 

59# 

ZR1 5 

500 

1 0 

25A 

80 

10m 


150A 

1 0 

1 5 

25A 

5.0u 

20m 

100A 

500 



Si 

A6a 

60# 

ZR15T 

500 

1.0 

25A 

80 

10m 


150A 

1 0 

1 5 

25A 

5 Ou 

20m 

10OA 

500 



Si 

S164 

61# 

SJ403H 

500 

1 0 

30A 

32 

10m 


150J 

1 0 

750m 

25A 

lOu 

50u 

120A 

500 



SiA 

A3 In 

62 

10C5 

500 t 

1 0 

50A 




175A 

1 2 A 

1.0 

25A 

lOu 






Si 

A50 

63 

AA500 

500 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



500 



Si 

A3d 

64 

CJ5 

500 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5.0u 

200u 

100 

550 



SiA 

D015 

65 

CL5A 

500 

1 0 

50A 

50 



150A 

1 1 

1 0 

50A 

5 Ou 

200u 

100A 

550 



SiA 

D027 

66 

CM5 

500 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

550 



SiA 

D027 

67 

E5 

500 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

550 



SiA 

D027 

68 

EM5 

500 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2.0u 

50u 

100 

550 



SiA 

D041 

694# 

F14E 

500 

1 0 

50A 

45 



175J 

1 0 

1 0 

25 

50u 

300u 

100 

500 



Si 

A249a 

70 

HA500 

500 

1 0 

50 

15 


1 0 

175 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



500 



Si 

D03 

71 

J5 

500 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

550 



SiA 

D015 

72 

K5F5 

500 

1 0 

50 

60 



150C 

20 

1 0 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

500 



Si 


73 

TA500 

500 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



500 



Si 

M21 

74 

SCA5 

500 

1 0 

55$ 

50 



175 

1.2 

1.0 

25 

1 Ou 

50m 

125 

500 

720 


Si 

Albs 

75 

SEN 150 

500 

1 0 

55 

50 

8 3m 


170A 

1 0 

1.0 

25 

5 Ou 

300u 

150 

500 



SiA 

D015 

76# 

SH4D5 

500 0 

1 0 

55A 

45 

8 3m 


115 

60 0 

50 

85 


4Om0 

85 

350 



Si 

M21 5 

77# 

BY 127/500 

500 

1 0 

60A 

40 

10 


150J 

1 5 

5 0 

25J 

lOu 



750 



Si 

D027 

78 

1N1764A 

500 t 

1 0 

75A 

40 



135 

1 2 

1 0 

75A 


.50m 

135 

500 



Si 

D01 

79 

1N2863A 

500 t 

1 0 

75A 

40 



135 

1 2 

1 0 

75A 


50m 

135 

500 



Si 

D01 

80 

5A5 

500 

1 0 

75A 

50 

8 3m 



.95 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

D027 

81 

10D5 

500 

1 0 

75A 

50 

8 3m 



95 

1 0 

25A 

10 






Si 

D039 

82 

CA102KA 

500 

1 0 

75A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

500 



Si 

A32 

83 

CC102KA 

500 

1 0 

75A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

500 



Si 

C8 

84 

CF102KA 

500 

1 0 

75A 

1.5 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

500 



Si 

F8 

85 

CP102KA 

500 

1 0 

75A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

500 



Si 

C9 

86 

1N1555 

500 

1 0 

100C 




150 

1 4 

60 

25 


1 Om 

100A 

500 



Si 

D04 

87 

AM5 1 

500 t 

1.0 

100C$ 

20 § 

8 Om 


125A 

1 25 

1.0 

25C 


30m(Z) 

1 ooc 

500 



Si 

D04 

88 

DSR1205 

500 

1 0 

100 





1.1 

1.0 


lOOn 







A266 

89 

SI500E 

500 

1 0 

10OA 

50 



150C 

1 0 

1 0 

25A 

5 Ou 



500 



Si 

D027 

90# 

SM5 1 

500 

1 0 

100$ 

45 



200A 

1 0 

1 2 

25 

1 Ou 



500 



S. 

A84 

91 

SM515 

500 

1 0 

100$ 

45 



150t 

1 0 

1.0 

25 

lOu 



500 



Si 

A84 

92 

1N2030 

500 t 

1 0 

1 50C 

25 

8 3m 


175C 

2.0 

2 0 

25 


,50m 

1 50C 

500 



Si 

D04 

93 

AM54 

500 

1 0 

1 50C$ 

20 § 

8 Om 


175A 

1 25 

1 0 

25C 


,50m 

150C 

500 



Si 

D04 

94 

BY 106 

500 

1 0 

1 50C$ 

25 



150C 

90 

1 0 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

500 



Si 

D02 

95 

BY 1 16 

500 

1 0 

150C$ 

25 



150C 

80 

1 0 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

500 



Si 

D02 

96 

BY 1 26 

500 

1 0 

1 50C$ 

25 



1 50C 

1 0 

1.0 

25 

lOu 

1 Om 

150C 

500 



Si 

D02 

97 

E1H3 

500 

1 0 

150 

200 



175 

1 3 

1 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

500 



Si 

D04 

98 

HC500F 

500 

1 1 

50A 

50 

8 Om 


175A 

1.2 

1 1 

25 

lOu 



500 



Si 

F29 

99 

MH500 

500 

1 1 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

100 

HC500A 

500 

1 1 

75A 

75 

4 Om 


150A 

1 2 

1.1 

100 

IOuA 

20m 

100 

500 



Si 

D027 

101 

A6F1 

500 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

500 



Si 

A84a 

102 

A6F5 

500 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

500 



Si 

A84a 

103 

A6F9 

500 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

A84a 

104 

B6F1 

500 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

105 

B6F5 

500 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

106 

B6F9 

500 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alrx 

107 

K6F5 

500 

1 2 

50 

60 



150C 

20 

1 2 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

500 



Si 


108 

TM52 

500 

1 25 

25C 




125C 

20 

.80 

25 


.30mlZl 

100C 

500 



Si 

S145 

109 

UT245 

500 

1 25 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

175A 

1 0 

50 0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

500 



Si 

A60 

1 IQ-. 

TM55 

500 

1 25 

35C 




175C 

2 0 

80’ 

25 


50m 

150 

500 



Si 

S145 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



1J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 






(A) 

(°C) 

(A) 

Is) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) w 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

RA132KA "" 

500 

1 3 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1 3 

25 


,3Om0 

150 

500 



Si 

A34 

2 

1 N 19 1 2 

500 0 

1 5 

25 A 

30 

16m 

20 

250 

1.0 

1 0 

25 

lOu 



500 



SiA 

A86 

3 

1N2218 

500 

1 5 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


500u 

150 

500 



SiA 

D04 

4 

1N2219 

500 

1 5 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


500u 

150 

500 



SiA 

S35 

5# 

1S155 

500 

1 5 

25A 

15 



125 

1.3 A 

1 0 


5 OuA 



500 



Si* 

S42 

6 

150R5B 

500 

1 5 

25 

60 



175 

2 0 

1 5 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

500 



Si 


7 

A7F1 

500 

1 5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

8 

A7F5 

500 

1 5 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

A84a 

9 

A7F9 

500 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

A84a 

10 

A168-5t 

500 

1 5 

25 

50 

8 Om 


125 

1 1 

1.0 

25 

5 Ou 



550 



Si 

M575 

1 1 

B7F1 

500 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

12 

B7F5 

500 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

500 



Si 

Alrx 

13 

B7F9 

500 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alrx 

14 

CODI5354 

500 

1 5 

25$ 

35 



150 

1 1 

80 

25 

1 Ou 



500 



Si 

M45 

15 

M 1F1 

500 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

500 



S. 

Alep 

16 

M1F5 

500 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

500 



S. 

Alep 

17 

M1F9 

500 

1 5 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alep 

18 

MB240 

500 

1 5 

25 

25 

8.3m 

2 0 

175A 

1 0 

80 21 

25 

200n 

1 5u 

100 

500 



Si 

A60f 

19# 

SA5M1 

500 

1 5 

25 A 

47 


20 

150A 

2.0 

10 

25J 

lOu 

300u 

150J 

500 

625 0 


SiA 

D027 j 

20 

SI5 

500 

1 5 

25A 

80 



1 50C 

1 0 

1 5 

25A 

1 Ou 



500 



S. 

Albc 

21 

UT255 

500 

1 5 

25 A 

25 

8 3m 

1 0 

1 75A 

1.0 

75 2) 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

500 



Si 

A60 

22 

1N4821 

500 t 

1 5 

40 

50 



170 

1 3 

1 5 

40 


25m 

40 

500 



Si 

D027 

23# 

S2A50 

500 

1 5 

40A 

80 

10m 


1 50J 

1 05 A 

1 5 

25A 


,32m 

25A 

500 



SiA 

A56 

24# 

S6CN1 

500 

1 5 

40A 

45 


1 7 

1 50A 




lOu 

25m 

1 50J 

500 



SiA 

A3 In 

25# 

S6M 1 

500 

1 5 

40A 

47 


2 0 

1 70A 




lOu 

300u 

150 

500 



SiA 

D027 

26 

1N2851 

500 t 

1 5 

50C 

15 



1 50A 

65 0 

50 

1 50C 


.3Om0 

150C 

500 



Si* 

S35 

27 

1 5E5 

500 

1 5 

50A 

75 § 



1 75A 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

550 



SiA 

D027 

28 

1.5J5 

500 

1 5 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

550 



SiA 

D015 

29 

A14E 

500 

1 5 

50 

50 



1 75J 

1 0 

1 0 

25J 

5 Ou 



500 



Si 

A94g 

30 

K7F5 

500 

1 5 

50 

60 



1 50C 

2 0 

1.5 

25 

5 Ou 

50m 

100 

500 



Si 


31 

1N1567 

500 

1 5 

55C 

70 

8 3m 


175A 

1 2 

50 

25A 

5 Ou 

50m 

100A 

500 



SiA 

C12 

32 

1N2395 

500 

1 5 

55 A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

1 50A 

500 



Si 

A32 

33 

1N2404 

500 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

500 



Si 

C8 

34 

1N2413 

500 

1 5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


3Om0 

150A 

500 



Si 

C9 

35 

1N2422 

500 

1 5 

55 A 

35 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


30m 

150A 

500 



SiA 

F8 

36r# 

SB2 

500 

1 5 

60A 

100 

10m 


1 50J 

930m 

1 5 

25A 

lOu 



500 



Si 

A268 

37 

INI 1 19 

500 t 

1 5 

70C$ 

15 



1 55A 

65 0 

1 5 

150 


3Om0 

150 

500 



Si 

D04 

38 

1N5396 

500 

1 5 

70C 

50 § 



HOC 

1 4 

1 5 

70C 


30m 

150 

500 



Si 

D015 

39v 

CTN500 

500 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1 0 



lOu 



500 



Si 

M594* 

40v 

CTP500 

500 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1 0 



lOu 



500 



Si 

M594a* 

41 ▼ 

VB500 

500 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1 0 



lOu 



500 



Si 

M594b* 

42 

50F1 

500 

1 5 

100 




1 75J 

1 0 

2 4 

25C 


10m 

25C 

500 



Si 

S4 1 a 

43 

50J1 

500 

1 5 

100A 

100 



1 50C 

85 

1 5 

25A 

2 5m 



500 



Si 

A52 

44 

1N1233B 

500 

1 6 

50$ 

30 




1 2 

1 0 

25 

lOu 

300u 

150 

500 



Si 

S25a 

45 

SI 250 

500 

1 6 

120C 

35 


15 m 

1 75J 

1 0 0 

1 0 

25A 


1Om0 

100C 

500 

1 8k 


SiA 

D013A 

46 

1N1223 

500 

1 6 

135C 

20 



175J 

1 5 

2 5 

25J 

500u 

1 5m 

150J 

500 



Si 

D01 

47 

1N 1233 

500 

1 6 

135C 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

500u 

1 5m 

150J 

500 



Si 

S25 

48 

1N1223B 

500 t 

1 6 

HOC 

25 



175$ 

1 7 

1 3 

25 

3OOu0 

10 A 

25 

500 



Si 

D01 

49 

1N1233A 

500 

1 6 

HOC 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

150J 

500 



Si 

S25 

50 

1N1543 

500 

1 6 

HOC 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

150J 

500 



Si 

D04 

51 

1N1223A 

500 

1 6 

175J $ 

20 



1 75J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

.50m 

150J 

500 



Si 

D01 

52# 

10B5 

500 

1 8 

125B 

40 

10m 


1 75A 

1 1 

3 0 

25A 

50u 

.50m 

150A 

500 



SiA 

D01 

53 

NS2005 

500 

2 0 


200 

8 3m 



1 2 

2 0 


25u 



500 





54 

200R5B 

500 

2 0 

25 

60 



175 

2 0 

2.0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

500 



Si 


55 

AB500 

500 

2 0 

25 

15 


3 0 

100 

1 25 

1 0 

25 

5 Ou 



500 



Si 

A3q 

56 

GR21 

500 

2 0 

25 

20 



125 

1 1 

1.0 

25 

lOu 

30m 

150 

500 



Si 

Airy 

57 

M2F1 

500 

20 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

500 



Si 

Alep 

58 

M2F5 

500 

2 0 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

500 



Si 

Alep 

59 

M2F9 

500 

20 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alep 

60 

MB232 

500 

20 

25 

25 

8 3m 

2 0 

175A 

1 0 A 

1 0 0 

25 

25n 

5 Ou 

100 

500 



Si 

A60f 

61 

SEN250 

500 

2.0 

25 

150 

8 3m 


170A 

1 2 

20 

50 


25u 

50 

500 



SiA 

D027 

62 

SLA26A 

500 

2 0 

25 

80 

8 3m 


150A 

95 

2 0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

500 



Si 

A69 

63 

SLA26B 

500 

2 0 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

1 0 

2 0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

500 



Si 

A69 

64 

SLA26C 

500 

20 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

1 0 

2 0 

25 

5 Ou 

25m 

100 

500 



Si 

A69 

65 

UT265 

500 

2 0 

25A 

30 

8 3m 

4 0 

175A 

1 0 

90 0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

500 



Si 

A60 

66# 

SR3AM10 

500 

20 

40A 

150 § 

8 3m 


150J 

1 1 

10 

25A 

lOOu 

1 Om 

150J 

500 



SiA 

Alfn 

67 

1N5175 

500 

20 

50A 

200 



175A 

1 2 t 

20 

50A 


25u 

50A 

500 



Si 

D027 

68 

20A5 

500 

20 

50 

50 



170A 

1 3 

2 0 

50 

lOu 

25m 

50 

500 



Si 

D027 

69 

20C5 

500 

20 

50A 

30 

100m 


175A 

95 

3 0 


5 Ou 



500 



Si 

A86 

70 

B 172-50 

500 

20 

50 

60 



1 50C 

2 0 

2 0 

25 

5 Ou 

50m 

100 

500 



Si 


71 

BFW500T 

500 

20 

50A 

50 



100C 

1 1 

1 0 

25A 








M40a 

72* 

FW500t 

500 

2 0 

50A 

50 



1 25A 

900m 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a 

73 

K8F5 

500 

20 

50 

60 



1 50C 

2 0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100 

500 



Si 


74 

SI5A 

500 

20 

50A 

80 



1 50C 

1 0 

3 0 

25A 

1 Ou 



500 



Si 

Albc 

75 

BH4R5t 

500 

20 

55 

45 

8.3m 


115 

1 2 0 

1 0 

85 


8OOu0 

85 

350 



Si 

M 15 1 

76 

HB500 

500 

20 

75A 

200 



175C 

1 0 

2 0 

25A 

5 Ou 



500 



Si 

A179b 

77 

50LA 

500 

20 

10OA 

100 

4.0m 


10OA 




25n 



500 



Si 

F42 

78 

250R5B 

500 

2 5 

25 

250 



175 

2 0 

2 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

500 



Si 


79 

M3F1 

500 

2 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

500 



Si 

Alep 

80 

M3F5 

500 

2 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

500 



Si 

Alep 

81 

M3F9 

500 

2 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alep 

82# 

0245 

500 

2 5 

45 

100 

10m 


150J 

1 5 

7 8 

25 

5 Ou 



400 



Si 

S87e 

83 

1N2529 

500 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 2 

4 0 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

500 



SiA 

D010 

84 

1N2540 

500 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 0 

4 0 

25C 

1 Ou 

. 10m 

150C 

500 



SiA 

D010 

85 

1N2551 

500 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1 5 

4 0 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

500 



SiA 

D010 

86 

BAV206 

500 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

500 

650 


Si 

D04 

87 

BAV216 

500 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

500 

650 


S. 

D04 

88 

BAV226 

500 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

500 

650 


Si 

D04 

89 

BAV306 

500 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

500 

650 


Si 

S35 

90 

BAV316 

500 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1.0 

2 5 

25C 

I.Ou 

10m 

150C 

500 

650 


Si 

S35 

91 

BAV326 

500 

2 5 

150C$ 

50 



1500 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

500 

650 


Si 

S35 

92 

BY206 

500 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

500 



SiA 

D04 

93 

BY216 

500 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1 0 

2.5 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

500 



SiA 

D04 

94 

BY226 

500 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

500 



SiA 

D04 

95 

BY306 

500 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

500 



Si- 

S35 

96 

BY316 

500 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

,10m 

150C 

500 



Si 

S35 

97 

BY326 

500 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

500 



Si 

S35 

98 

MA50 

500 

2 5 

150B 

30 



190B 

1 0 A 

2 5 

150B 

15uA 






SiA 

D04 

99 

TM5 1 

500 

2 7 

25C 




1 25C 

2 0 

20 

25 


3Om0 

100 

500 



Si 

S145 

100 

NS3005 

500 

3 0 


300 

8 3m 



1 2 

3.0 


25u 



500 





101 

300R5B 

500 

30 

25 

250 



175 

2.0 

30 

25 

lOu 

1 Om 

150 

500 



Si 


102 

AC500 

500 

30 

25A 

50 



1 50C 

1 0 

3 0 

25A 

5.0u 



500 



Si 

Alev 

103 

M4F1 

500 

30 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

500 



Si 

Alep 

104 

M4F5 

500 

3 0 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

500 



Si 

Alep 1 

105 

M4F9 

500 

3 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

500 

100 

200u 

Si 

Alep 

106 

INI 127 

500 

3 0 

50A 

25 § 



1 50A 

1 1 

1 0 

25A 


3Om0 

1 50A 

500 



SiA 

D04 

107 

3A500 

500 

3.0 

50 

300 

8 Om 


175 

1 2 

3 0 

25 

500u 



500 



Si 

Aleq 

108 

A138-5T 

500 

30 

50 

50 

8 Om 


150 

1 1 

3 0 

25 

5 Ou 



550 



Si 

M79c 

109 

CH302KA 

500 

3 0 

50A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3.Om0 

125C 

500 



Si 

S152a 

1 10 

CK302KA 

500 

3 0 

50A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

500 



Si 

S153 
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5 npATiripnc IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 

■ fttw I INtnO _ (3) TEMPERATURE, and (4) TYPE No, 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK 1 PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [V 

i/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

ro 

(V) 

(A) 

°C) A 

(A) 

(A) * 

°C) A 

JVL_ 

(V) 

A/VI 



1 

CS302KA 

500 

30 

50A 

15 



150A 

1.2 

1 0 

25T 


3.Om0 

125C 

500 




SI 52 

2 

S3A5 

500 

3.0 

50A 

300 



150C 

1.0 

3 0 

25A 

I.Ou 



500 



Si 

Alez 

3 

S500E) 

500 

3 0 

50 

25 


10 

175 

1.0 

1.0 

25 

5.0u 




500 


Si 

D04 

4 

HC500# 

500 

3.0 

75A 

300 



1 75C 

1.0 

3.0 

25A 


2 0m 

175A 

500 



Si 

A179b 

5 

MR 1035A,B 

500 

3.0 

75A 

300 

8 3m 

4 0 

1 75J 

90 

3.0 

25A 

500u 

1.5m 

75 A 

500 



SiA 

Z44 

6 

MR2074 

500 

3.0 

75 

300 

8.3m 


1 75J 

.50 0 

3.0 

75 

1 .0m 

3.0m 

75 

500 



SiA 

A179a 

7 

MR2374 

500 

3.0 

75 

300 

8.3m 


1 75J 

1.0 

3.0 

25 

1 Om 

3.0m 

75 

500 



SiA 

M 173 

8 # 

3F50 

500 

3.0 

80A 

40 

10 m 


1 75A 

1.1 

3.0 

25J 

50u 

50m 

150J 

500 



SiA 

D04 

9 

S55(Zl 

500 

3.0 

80$ 

20 




1.3 

5 0 

25 

10Ou 



500 



Si 

S48 

10 

S5BR2 

500 % 

3.0 

95B 

53 



130B 

.55 0 

1.5 

25 


2 .0m 

125 

500 



Si 

S81 

1 1 

1N5405 

500 

3.0 

105C 

200 § 



1 70C 

1.2 

3 0 

105C 


50m 

1 50C 

500 



Si 

A3q 

12 

SEN350 

500 

3.0 

105C 

200 

8.3m 


1 70A 

1.2 

3.0 

25 

5.0u 

500u 

150 

500 



SiA 

D027 

13 

3OS50 

500 

3.0 

125 

150 § 



1 75J 

1.0 t 

3 0 

25 

5.0u 

300u 

125 

500 



Si 

A led 

14# 

D5003 

500 

3.0 

1 25B 

35 



1 25B 

1.5 

3 0 

25 


30m 

125B 

500 



SiA 

S4c 

15 

1N1586 

500 

3.0 

1 50C 




1 75B 

1.5 

6.0 

25C 


50mEl 

150 

500 



Si 

D04 

16 

E2H3 

500 

3.0 

150 

200 



175 

1 3 

3 0 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

500 



Si 

D04 

17# 

S5M3 

500 % 

30 

1 50J 

180 



1 50J 

1.2 

3.0 



500u 


500 



SiA 

A52d 

18 

INI126A 

500 

3.3 

50B 

25 



1 75B 

1.1 

1 0 

25B 

lOu 

,20m 

1 50B 

400 



Si 

D04 

19 

JAN1N1126A,RA 

500 

3.3 

50C 

25 

8.3m 


150C 

2.2 t 

10 

25C 

5.0u 

,20m 

150C 

400 



Si 

DO40 

20 

1N1127A 

500 

3.3 

50B 

25 



1 70A 

1.1 

1.0 

25A 

lOu 

.20m 

1 50A 

500 

600 


SiA 

D04 

21 

350R5B 

500 

3.5 

25 

250 



175 

2.0 

3.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

500 



Si 


22 

1N3573 

500 

3.5 

85B 

35 



165 A 

.50 0 

2.5 

1 50A 


.40m 

150A 

500 



Si 

D04 ! 

23 

400R5B 

500 

4.0 

25 

250 



175 

2.0 

4.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

500 



Si 


24 

1N2516 

500 

4 0 

30C 

30 



165 

1.1 

1 5 

25 

2 Ou 



500 



SiA 

D04A 

25 

1N2522 

500 

4.0 

30C 

25 



1 50C 




2 .0u 

.35m0 

150C 

500 



SiA 

SI 17 

26 

4F5 

500 

4.0 

75 

300 

8 .0m 

3 0 

1 75B 

1.3 

4.0 

25 

10Ou 

500u 

100 

550 



SiA 

F22 

27 

450R5B 

500 

4.5 

25 

250 



175 

2.0 

4.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

500 



Si 


28 

MR50 

500 

4.5 

1 50B 

70 



185B 

1.0 A 

4.5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

29 

1N2236 

500 

5.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1 5 

25 


500u 

150 

500 



SiA 

D04 

30 

1N2236A 

500 

5.0 

25$ 

100 



150 

.60 

5 0 

25 


350u 

150 

500 



SiA 

D04 

31 

1N2237 

500 

5 0 

25$ 

20 



150 

60 

1.5 

25 


500u 

150 

500 



SiA 

S35 

32 

1N2237A 

500 

5 0 

25$ 

100 



150 

.60 

5.0 

25 


350u 

150 

500 



SiA 

S35 

33 

500R5B 

500 

5.0 

25 

250 



175 

2.0 

5.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

500 



Si 


34 

S5A5 

500 

5 0 

50A 

300 



150C 

1.1 

5 0 

25A 

1 Ou 



500 



Si 

Alez 

35 

50F5 

500 

5.0 

100 




1 75J 

1.1 

13 

25C 


10 m 

25A 

500 



Si 

S4 la 

36 

50LF 

500 

5.0 

10OA 





1.5 

5 0 

100 A 


5.0m 

100A 

500 



Si 

F73 

37 

366K 

500 t 

5.0 

1 45C 

100 



180J 

1.1 

5 0 

25C 


10m 

180 

500 



Si 

S27 

38 

407K 

500 

5.0 

1 50C 

125 

8 3m 


1 75J 

1 1 

5.0 

25C 


2.0m(Z) 

175J 

500 



Si 

D04 

39 

E3H3 

500 

5.0 

150 

200 



175 

1.3 

5.0 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

500 



Si 

D04 

40 

F1H3 

500 

5 0 

150C 

200 



1 75J 

1.3 

30 

25C 


1 .0m 

150C 

500 



Si 

D05 

41 

SL5 

500 

5.0 

1 50A 

150 



1 75C 

1.1 

5.0 

25A 

5 Ou 



500 



Si 

DO40 

42 

550R5B 

500 

5.5 

25 

250 



175 

2.0 

5.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

500 



Si 


43 

NS6005 

500 

6 0 


300 

8 3m 



1.2 

6.0 


25u 



500 





44 

6A500 

500 

6.0 

25 

300 

8 .0m 


175 

1.2 

6 0 

25 

25u 






Si 

S19f 

45 

600R5B 

500 

6.0 

25 

250 



175 

2.0 

6 0 

25 

10u 

1 .0m 

150 

500 



Si 


46# 

G5006 

500 

6.0 

25A 

140 

10 m 

8 0 

1 50A 

1.2 

6 0 t 

25 


3.0m 

125C 

500 



SiA 

D04 

47# 

P5006 

500 

6 0 

25A 

140 

10 m 

8.0 

1 50A 

1 2 

6 0 t 

25 


3.0m 

125C 

500 



SiA 

S95a 

48 

SLA500T 

500 

60 

25 




150A 




I.Ou 

75u 

100 

500 




M545 

49 

6F50 

500 

60 

55B$ 

50 



190B 





3.Om0 

150 

500 



SiA 

D04 

50# 

BYX50-500 

500 

6.0 

110B 

80 § 

10 m 


1 50J 

1 95 

20 

25J 


1.4m 

1 25J 

500 



Si 

DO40 

51# 

S5AN6 

500 % 

6.0 

125B 

125 


6 5 

150J 

47Om0 

6 0 t 



2 .0m 

125B 




SiA 

D04E1 

52 

IN 1347 

500 

6.0 

150C 

66 


9.5 

190J 

1.2 

10 

25J 


10 m 

25 

500 



Si 

S26 

53 

1N1347A 

500 t 

60 

150B$ 

150 



200J 

.64 0 

6.0 

150B 


1.3m0 

150B 

500 



Si* 

D04 

54 

1N1347B 

500 

60 

150C 

150 



190J 

1.1 

6.0 



02 m 

25C 

500 



SiA 

D04A 

55 

tN2152 

500 

60 

150C$ 

150 



150 

1.2 

10 

25 

4 Ou 

.50m 

150A 

500 



Si 

D010 

56 

1N2152A 

500 

6.0 

150C$ 

150 



150 

1.0 

10 

25 

I.Ou 

.10m 

150 

500 



Si 

D010 

57 

1N2496 

500 

6.0 

150C 




190J 

1 1 

6.0 

25 


2.Om0 

150C 

500 



Si 

D04 

58 

1N2570 

500 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1.5 

10 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

500 



SiA 

D010 

59 

BAV406 

500 

6.0 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1.2 

6 0 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

500 

650 


Si 

S35 

60 

BAV416 

500 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.0 

6.0 

25C 

I.Ou 

,10m 

150C 

500 

650 


Si 

S35 

61 

BAV426 

500 

6.0 

150C 

150 



1 50C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

500 

650 


Si 

S35 

62 

BAV706 

500 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.2 

6.0 

25C 

4 Ou 

.50m 

150C 

500 

650 


Si 

D04 

63 

BAV716 

500 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.0 

6 0 

25C 

I.Ou 

10 m 

150C 

500 

650 


Si 

D04 

64 

BAV726 

500 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

500 

650 


Si 

D04 

65 

BY406 

500 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.2 

6 0 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

500 



Si 

S35 

66 

BY416 

500 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1 0 

6 0 

25C 

I.Ou 

,10m 

15QC 

500 



Si 

S35 

67 

BY426 

500 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

500 



Si 

S35 

68 

BY706 

500 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.2 

6 0 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

500 



SiA 

D04 

69 

BY716 

500 

60 

150C$ 

150 



150C 

1.0 

6.0 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

500 



SiA 

D04 

70 

BY726 

500 

60 

150C$ 

150 



150C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

500 



SiA 

D04 

71 

E4H3 

500 

60 

150 

200 



175 

1.3 

6.0 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

500 



Si 

D04 

72 

KR602KA 

500 

6.0 

150S$ 

75 



1 75S 

1.2 

6.0 

150S 


1 .0m 

150S 

500 



Si 

D010 

73 

MS5O0 

500 

7 5 

150B 

140 



1 85B 

1.0 A 

7 5 

1 50B 

20uA 






SiA 

D04 

74# 

S5B50 

500 

8.0 

40A 

430 

10 m 


1 50J 

1.05 A 

20 

25A 


1 .6m 

25A 

500 



SiA 

S50 

75 

E5H3 

500 

8.0 

150 

200 



175 

1.3 

8.0 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

500 



Si 

D04 

76 

1N2256 

500 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


1 .0m 

150 

500 



SiA 

D04 

77 

1N2256A 

500 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


.50m 

150 

500 



SiA 

D04 

78 

1N2257 

500 

10 

25$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


1 .0m 

150 

500 



SiA 

S35 

79 

1N2257A 

500 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


.50m 

150 

500 



SiA 

S35 

80# 

G5010 

500 

10 

25A 

230 

10 m 

17 

150A 

1.1 

10 t 

25 


3 Om 

125C 

500 



SiA 

D04 

81# 

P5010 

500 

10 

25A 

230 

10 m 

17 

1 50A 

1.1 

10 t 

25 


3.0m 

125C 

500 



SiA 

S95a 

82 

50J2P 

500 

10 

100 A 

150 

4 Om 



1 3 



2 5m 



500 



Si 

S43 

83# 

IS 165 

500 

10 

120B 

200 



175 

1.6 

50 

25J 


2 .0m 

175J 

500 



SiA 

S103 

84# 

SA5AN12 

500 

10 

1 20B 

210 



1 50J 

47Om0 

10 



2 .0m 


500 



SiA 

DO40 

85 

BYY69 

500 

10 

125 

175 



1 50J 











S72c 

86 

BYY70 

500 

10 

125 

175 



1 50J 











S72c 

87# 

D5010 

500 

10 

1 25B 

130 



125B 

1 5 

10 

25 


.30m 

125B 

500 



SiA 

S4c 

88 # 

S5AN12 

500 % 

10 

125B 

210 



1 50J 

5OOm0 

9.5 

25B 


2 .0m 

125B 




SiA 

DO40 

89 

367K 

500 t 

10 

130C 

150 



1 80J 

1.2 

10 

25C 


10 m 

1 80C 

500 



Si 

S27 

90 

408K 

500 

10 

145C 

175 

8 3m 


1 75J 

1.2 

10 

25C 


2.0m(Z) 

175J 

500 



Si 

D04 

91 

40113 

500 

10 

1 50C 

140 § 



1 75C 

.60 

10 

1 50C 

75uA 

.85m0 

150C 

500 



SiA 

D04 

92 

E6H3 

500 

10 

150 

200 



175 

1.3 

10 

150 

lOu 

1 Om 

150 

500 



Si 

D04 

93 

F2H3 

500 

10 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

. 30 

25C 


1 Om 

150C 

500 



Si 

D05 

94 

TR501 

500 

10 

150$ 




175$ 

1 5 

25 

25 


5.Om0 

150C 

500 



Si 

D05 

95 

SCPD2 

500 

11 

55A 

300 



150A 

1.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100A 

500 



Si 

M496 

96 

SCPN2 

500 

11 

55A 

300 



1 50A 

1 0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100A 

500 



Si 

M496 

97 

SCPP2 

500 

11 

55A 

300 



1 50A 

1.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100A 

500 



Si 

M496 

98 

SL500 

500 

12 

50A 

300 



1 75C 

1 4 

12 

25A 


2 .0m 

150A 

500 



Si 

DO40 

99# 

8AN50 

500 

12 

55A 

210 

10 m 


1 40B 

.65 0 

13 

25A 


10 m 

1 20J 

500 



Si 

S4q(Z)# 

1004 

A129E 

500 

12 

64 

150 

8.3m 


125 

1.55 

12 

64 


6 Om 

125 

500 



Si 

D04 

101 

50J3P 

500 

12 

100 A 

150 

4.0m 


10OA 

1.3 



2.5m 



500 



Si 

S23 

102Ti 

t SR10A10 

500 

12 

120C 

200 § 

8 3m 


150J 

1 52 

35 

25C 


3.0m 

150J 

500 



SiA 

S19t 

103# 

SR10D10 

500 

12 

120C 

200 

8.3m 


150 

1 3 

20 



3.Om0 

150J 

500 



Si 

S19c 

104# 

SR10L10S 

500 

12 

120C 

200 



1 50J 

1.2 t 

40 

25C 


1.5m0 

150J 

500 



Si 

S249a 

105 

IN 1205 

500 * 

12 

1 50C 

100 


18 

190J 

1.4 

20 

25J 

lOu 



500 



Si 

S27 

106 

1N1205A 

500 

12 

1 50B$ 

240 



1 50B 

1.3 

12 



3.0m 

150A 

500 



SiA 

DO4A0 

107 

1N1205B 

500 

12 

150C$ 

250 



1 50B 

1 1 

12 



1 .0m 

150A 

500 



SiA 

D04A 

108 

1N2581 

500 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 2 

20 

25C 

8 .0u 

1 .0m 

150C 

500 



SiA 

D010 

109 

1N2592 

500 0 

12 

150C 

250 



1 50C 

1 0 

12 


2 .0u 

20 m 

150C 

500 



SiA 

D010 

110 

1N2603 

.500 

1 12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 5 

20 

25C 

20 u 

2 0m 

150C 

500 



SiA 

D010 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


LINE 

No. 

AJ 

TYPE 

No. 

u 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATINGS @ 25°CI 

MAX. 

TEMP 

rc) 

MAXIMUM FORWARD 
VOLTAGE DROP 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

RATINGS 

DESCRIPTION 1 

SURGE CUR. 

DISS. 

(W) 

Ir 

@25°C 
& Vr 
(A) 

Ir 

at T 
& Vr 

(A) 

TEMP 

T 

(°C) 

TEST 

VOLT 

Vr 

(V) 

MAT. 

DWG. 

No. 

2Jlo 

(al 

31 at 
TEMP 
(°C) 

PEAK IP 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

Vf 

(V) 

at If 

(A) 

at 

TEMP 

rci 

MAX V 
BKDN. 
(V) 

MIN 

SLOPE 

(A/V) 

1 

2 

3 

BAVS06 

BAV516 

BAV526 

wS 

500 

500 

12 

12 

12 

150C $ 

150C$ 

150C$ 

250 

250 

250 



150C 

150C 
150C 

1 2 

1.0 

1.5 

12 

12 

12 

25C 

25C 

80u 

2 .0u 

20 u 

1 .0m 

.20m 

2 .0m 

w 

150C 

150C 

500 

500 

350 

650 

650 


5]- 

Si 

Si 

335 - 

S35 

S35 

4 

5 

6 

BAV806 

BAV816 

BAV826 

500 

500 

500 

12 

12 

12 

150C$ 

150C$ 

150C$ 

250 

250 

250 



150C 

1 50C 

1 50C 

1.2 

1 0 

1 5 

12 

12 

12 

25C 

25C 

25C 

8 .0u 

2 .0u 

20 u 

1 .Om 
.20m 
2 .0m 

15bC 

150C 

150C 

500 

500 

500 

650 

650 

650 


Si 

Si 

Si 

D04 

D04 

D04 

7 

8 

9 

BY506 

BY516 

BY526 

500 

500 

500 

12 

12 

12 

150C$ 

150C$ 

150C$ 

250 

250 

250 



1 50C 

150C 

150C 

1 2 

1.0 

1 5 

12 

12 

12 

25C 

25C 

25C 

8 .0u 

2 Ou 
20 u 

1 .0m 

.20m 

2 .0m 

150C 

150C 

150C 

500 

500 

500 



Si 

Si 

Si 

S35 

S35 

S35 

10 

11 

12 

BY806 

BY816 

BY826 

500 

500 

500 

12 

12 

12 

150C$ 

150C$ 
150C$ 

250 

250 

250 



150C 

1 50C 

1 50C 

1.2 

1.0 

1 5 

12 

12 

12 

25C 

25C 

25C 

8 .0u 

2 .0u 

20 u 

1 Om 
.20m 
2 .0m 

150C 

150C 

150C 

500 

500 

500 



SiA 

SiA 

Si 

D04 

D04 

D04 

13 

14 

15 

E7H3 

MR 1125 

TR1125 

500 

500 

500 

12 

12 

12 

150 

150C 

150C 

200 

300 § 
300 § 



175 

190J 

190J 

1.3 

1.0 

1 2 

12 

12 

12 

150 

25C 

25C 

lOu 

500u 

50u 

1 .0m 

.4Om0 

150 

150C 

500 

500 

500 



Si 

SiA 

Si 

D04 

D04 

D04 

16 

17 

18# 

UR123KA 

12F50 

SU512 

500 

500 

500 

12 

12 

12 

150S$ 

155B$ 

175C$ 

240 

65 

150 



175S 

190B 

1 75S 

1.2 

1 2 

12 

12 

25 

25 


3.0m 

3.Om0 

3 Om 

150S 
150 

150C 

500 

500 

500 



Si 

SiA 

SiA 

D010 

D04 

M80 

19 

20 # 

21 # 

MT50 

SC515 

5M50 

500 

500 

500 

14 

15 

15 

1 50B 
50A 
79B 

240 

150 

300 

10 m 


1 85B 

1 60J 

130A 

1 0 A 

1.1 

1.3 t 

14 

15 

50 

150B 
25A 

130J 

IOOuA 

lOOu 

.50m 

5.0m 

100 A 

500 

500 



SiA 

SiA 

Si 

D04 

D04 

S193a 

22 # 

23# 

24# 

RN5015 

SR10F10S 

SR10N10S 

500 

500 

500 

15 

15 

... 15 

100C 

1 15C 

1 15C 

350 

200 

200 

10 m 

25 

125C 
150J 

150J 

1 2 

1 2 ti 

1.2 T§ 

15 t 

40 

40 

25 

25C 

25C 


3.0m 

1.5m 

1.5m 

125C 

150J 

150J 

500 

500 

500 



SiA 

D05 

M337a 

Cl 12 

25# 

26# 

27 

S5AN15 

S5BN15 

368K 

500 

500 

500 

15 

15 

15 

120B 

120B 

125C 

220 

220 

240 

8.3m 


150J 

1 50J 

180J 

49Om0 

49Om0 

1 3 

15 

15 

15 

25C 


3.0m 

3 Om 
2 .Om0 

130C 

500 

500 

500 



SiA 

SiA 

Si 

S3240 

S32O0 

D04 

28 

29 

30 

409K 

1N3213 

F3H3 

500 

500 

500 

15 

15 

15 

125C 
150C 
150C 

250 

350 

200 

8 3m 


1 75J 

1 75A 

1 75J 

1.3 

1.5 

1 3 

15 

40 

30 

25C 

75 

25C 

1 .Ou 

2 .Om0 

10 m 

1 Om 

175J 
150 

150C 

500 

350 

500 



Si 

Si 

Si 

D04 

S4h 

D05 

31 

32 

33 

VS500 

1N3621 

S5978G.9G 

500 

500 

500 

15 

16 

18 

150C$ 

155B$ 

250 

300 



1 75A 

175B 

1 50C 

1.5 

1 2 

15 

25A 

1 Ou 

1 3m 

175B 

500 

500 



Si 

SiA 

S21 b 

D04 

Alss# 

34# • 

35 

36 

S5BR8 

40213 

V500 

500 % 

500 

500 

18 

18 

18 

120B 

150C 

150C 

188 

250 § 
300 


18 

140B 

1 75A 

175A 

.60 0 
65Om0 
1.2 

18 

18 

25 

25 

1 50C 
25A 

lOOu 

10 m 

1 7m0 

4 Om 

125 

150C 

150A 

500 

500 

500 



Si 

SiA 

SI 22a 
DO50 
DO210 

37 

38 
39# 

2050 

1N2276 

S8B50 

500 

500 

500 

19 

20 

20 

25A 

25$ 

40A 

200 

400 

100 

10 m 

Tc r$ 

1 50A 
150 

150J 

60 0 

60 

1 05 A 

19 

20 

40 

25A 

25 

25A 


1Om0 
1 Om 
4.0m 

150C 
150 
25A 

500 

500 

800 


SiA 

SiA 

SiA 

D04A 

D04 

S51 

40 

41 

42 

A40E 

A41E 

A44E 

500 

500 

500 

20 

20 

20 

1 10B 

1 IOC 

1 IOC 

300 

300 

300 



175B 

175J 

1 75J 

1 2 

1 2 

1 2 

20 

20 

20 

25J 

25J 

25J 

1 Om 
1 .0m 

1 Om 

4 5m0 

150J 

500 

500 

500 



Si 

Si 

Si 

S88 

S88 

M760 

43# 

44# 

_45# 

1S175 

S5AN20 

S5BN20 

500 

500 

500 

20 

20 

20 

120B 
120B 

120B 

400 

250 

250 



175 

150J 

1 50J 

1.6 

48Om0 

48Om0 

100 

20 

20 

25J 


6 Om 

3 Om 

3 Om 

175J 

500 

500 

500 



SiA 

SiA 

SiA 

S102 

S3240 

S32O0 

46 

47 

48 

INI197A 

JAN1N2135A,RA 

417K 

500 

500 

500 

20 

20 

20 

1 50C 

150C 

1 50C 

350 

350 

350 

8 3m 
8.3m 


1 75C 

150C 

1 75J 

.60 

1 3 t 

1 05 

20 

60 

20 

25 

25C 

25C 

5.0m 

2 .2m 

1.5m 

2 Om0 

150C 

150C 

150C 

500 

400 

500 



SiA 

Si 

Si 

D05A 

DO50 

D05 

49 

50 

51 

F4H3 

TM59 

2150 

500 

500 

500 

20 

21 

22 

1 50C 
75C 

120C 

600 

200 



175J 

190S 

175J 

1 3 

1 2 

60 0 

50 

12 

22 

25C 

25 

25A 


2 0m 

2 Om0 

1 Om0 

150C 
150 

150C 

500 

500 

500 

800 


S. 

Si 

Si 

D05 

S145 

D04 

52 

53t 

54y 

S2150 

S25A50 

A139E 

500 

500 

500 

22 

25 

25 

1 20C 
55 

75 

200 

300 

400 

8 3 
8.3m 

iW 

175J 
150 

125 

.60 0 

1 0 

1.85 

22 

3.0 

25 

25A 

25 

75 

lOu 

1 Om0 

10Ou 
6 .0m 

150C 

100 

125 

500 

50 

500 

800 


SiA 

Si 

Si 

D04A 

M542 

005 ^ 

55 

56 
57# 

25P50 

25PW50 

SR20F10S 

500 

500 

500 

25 

25 

25 

100C 

100C 

120C 

300 

300 

400 



1 75J 

1 75J 

150J 

7 0 0 

70 0 

1 2 t§ 

25 t 

25 t 

80 

25C 

25C 

25C 


7 Om0 
4.Om0 
3.0m 

1 50C 

150C 

1 50J 

500 

500 

500 



SiA 

SiA 

M38ab0 

DO210 

M337a 

58# 

59 

60 

SR25A10S 

25F50 

INI 197 

500 
500 
500 * 

25 

25 

25 

120C 
140 

145C 

600 

125 


30 

150J 

190J 

190J 

1.2 t§ 

1.0 

1.4 

80 

25 

30 

25C 

25C 

25J 

lOu 

3.0m 

20 m 

1 50J 
25 

500 

500 

500 



Si 

Si 

S249b 

M56A0 

S29 

61 

62 

63 

1N2159 

418K 

F5H3 

500 0 

500 

500 

25 

25 

25 

145B 

145C 

150C 

400 

400 

600 

8.3m 


200J 

175J 

175J 

60 0 1 
1.1 

1 3 

25 

25 

90 

145B 
25C 
25C 


2 5m0 
2 .Om0 
2 .0m 

145B 

145C 

150C 

500 

500 

500 



Si* 

Si 

S. 

DO 50 

D05 

D05 

64# 

65 

66 # 

ZR35C 

1N3664 

S5AN31 

500 
500 t 
500 

30 

30 

30 

20A$ 

100C 

120B 

400 

400 § 
347 

10 m 


140A 

175C 

150J 

1 2 

70 0 
6 OOm0 

30 

25 

30 

25 

25 

500u 

2 .0m 

2 5m0 
4 Om 

100 

150 

500 

500 

500 



SiA 

Si 

SiA 

S38 

D021 

S3250 

67# 

68 

69# 

S5BN31 

G3H3 

15AN50 

500 

500 

500 

30 

30 

34 

1 20B 

150C 
20A 

347 

1 5k 

500 

10 m 


1 50J 

1 75J 

1 40B 

6 OOm0 

1 3 

7OOm0 

30 

200 

25 

25C 

25A 


4 Om 
5.0m 
20 m 

150C 

120J 

500 

500 

500 



SiA 

Si 

Si 

S3210 

D08 

S241 a(Zl# 

70 

71 
72y 

3150 

1N2284 

HEPR0256-RT 

500 

500 

500 

34 

35 

35 

25A 

25$ 

25$ 

200 

400 

400 


TO~0 

1 50A 

150 

190T 

60 0 

60 

34 

35 

25A 

25 


1 Om0 
5 Om 

150C 
150 

500 

800 


SiA 

SiA 

Si 

D05A# 

D05 

D05 

73 

74# 

75 

37 1 K 

SR30B10 

IN1189 

500 t 

500 

500 

35 

35 

35 

100C 

100C 

140C 

500 

600 

500 

8 3m 

8 3m 

8 3 


1 60J 
150 

1 40C 

1.2 

1 3 

1 7 

35 

50 

35 

25C 

1 40C 


20 m 

1 Om0 

160J 

150J 

500 

500 



Si 

Si 

Si 

D05 

S19d 

S29a 

76 

77 

78 

35F50 

127350E 

TR502 

500 

500 

500 

35 

35 

37 

140 

150 

65C 

900 

500 

8.3m 


190J 
200J 

1 75S 

1 1 

1.3 

1 5 

50 

35 

50 

25 

25C 

25C 


20 m 

3 5m0 
5.Om0 

25 

150C 

150C 

50 

500 

500 



Si 

Si 

Si 

M56A0 

D021 

D05 

79# 

80# 

81 

K5040 

10M50 

419K 

500 

500 

500 

40 

40 

40 

90C 

104B 

120C 

800 

800 

500 

10 m 
10 m 
8 3m 

44 

125C 

130A 

175J 

1 2 

1 2 t 

1.2 

40 t 
120 

40 

25 

130J 

25C 


4.0m 

10 m 

2 .Om0 

125C 

120 C 

500 

500 

500 



SiA 

Si 

Si 

S245 

S4s 

D05 

82# 

83# 

84 

S5AN40 

S5BN40 

40HF50 

500 
500 
500 t 

40 

40 

40 

120B 

120B 

140C 

485 

485 

500 § 

8.3 m 


1 50J 

1 50J 

180J 

5OOm0 

5OOm0 

1.3 

40 

40 

40 t 

1 40C 


4 Om 
4.0m 
7.0m(Z) 

140C 

500 

500 

500 



SiA 

SiA 

SiA 

S3250 

S3210 

S21e0 

85 

86 # 

87# 

INI189A 

BYY75 

BYY76 

500 

500 

500 

40 

40 

40 

150C 

150J 

150J 

800 

800 

800 


68 

200C 

100B 

100B 

65 

1 0 0 

1 0 0 

40 

40 

40 

1 50C 
25 
25 

15u0 

2 .Om0 

1 7m 
1.7m 

150 

125B 

125B 

500 

500 

500 



SiA 

SiA 

SiA 

D05 

S72b 

S72e 

88 

89 

90# 

G4H3 

127351E 

25AN50 

500 

500 

500 

40 

44 

45 

150C 
150 
20A 

1.5k 

700 

700 

8.3m 

10 m 


175J 
200J 

140B 

1.3 

1 3 

7OOm0 

200 

44 

40 

25C 

25C 

25A 


5 Om 

3 5m0 
20 m 

150C 

150C 

120J 

500 

500 

500 



Si 

Si 

Si 

D08 

D021 

S241a0# 

91 

92 

93 

1N2454 

S3450 

50C50 

500 

500 

500 

45 

50 

50 

60C 

120C 

140 

300 

600 

400 

1 

2 00 
55 

175B 

175J 

190J 

1 1 

60 0 

1 1 

20 

50 

50 

25 

25A 

25 


5 Om0 
2 Om0 
20 m 

150B 

150C 
150 

500 

500 

50 

800 


SiA 

SiA 

Si 

D05 

D05A 

DO5A0 

94 

95 
96# 

IN 1686 

MR 1208 

S500-5 

500 

500 

500 

50 

50 

55 

150C 

150C 
50 

700 

800 

3.7k 

8 3m 

8 3m 
20 m 


165C 
190J 
120 

1 2 

40 0 

1 2 

1 1 

50 

500 

1 50C 

1 50C 
50 

1 Om 

25m 

10 m 

150C 

150C 

500 

500 

500 



Si 

Si 

Si 

S8q 

M2260 

Ml 89 

97# 

98# 

99# 

S5AN55 

S5BN55 

S5GN55 

500 

500 

500 

55 

55 

55 

125B 
125B 

125B 

935 

935 

935 



1 50J 

150J 

150J 

5OOm0 

5OOm0 

5OOm0 

55 

55 

55 



6 Om 
6 .0m 
6 .0m 


500 

500 

500 



SiA 

SiA 

SiA 

S322CzP^ 

S3220 

100 

101 

102 

1N2466 

1N2137 

1N2137A 

500 

500 

500 

60 

60 

60 

60C 

100C 

100C 

450 

700 § 
900 § 



175B 

175C 
200C 

1.1 

1.4 

1.3 

30 

60 

60 

25 

1 15C 

140C 


5.Om0 

30mA 

30mA 

150B 
175C 
200C 

500 

400 

400 



SiA 

Si 

Si 

D05 

D05 

D05 

103# 

104# 

105 

KS5060 

20M50 

H5H3 

500 

500 

500 

60 

60 

60 

1 IOC 

126B 

150C 

1 5k 

1 .0k 

3.0k 

10 m 
10 m 

67 

150C 

175A 

175J 

1.2 

1.5 t 

1.3 

60 t 
180 

300 

25 

1 75J 
25C 


5.0m 

10 m 

10 m 

125C 

150C 

500 

500 

500 



SiA 

Si 

Si 

S245 

S4t 

D09 

106 

107# 

108# 

TR503 

45AR50 

BYX34/500 

500 

500 

500 

65 

70 

70 

75C 

25A 

100B 

1 .1k 

1 Ok 

10 m 
10 m 

30 

175C 

140B 

150J 

1 5 

70 0 

1.7 

100 

90 

250 

25C 

25A 

1 50J 


5 Om0 
25m 
10 m 

150C 

120J 

125J 

500 

500 

500 

900 


Si 

Si 

Si 

D05 

S8j# 

S12c0 

109# 

no# 

SR70C10 

S5AN71 

500 

500 

70 

70 

119C 

120B 

1 5k§ 

1 2k 

8 3m 


150J 

150J 

1 6 

47Om0 

220 

70 

25C 


30m 

6 .0m 

150J 

500 

500 



SiA 

SiA 

S333 
_0_ 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



U 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS <® 25°C 1 


MAXIMUM FORWARDI 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DRO 

3 

Ir 

Ir . 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 cy |V 

l/IDTH 





TEMP 

& V r 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

r c) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

fC) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

S5BN71 

500 

70 

120B 

1.2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


500 



SiA 

S3 230 

2# 

S5GN71 

500 

70 

120B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6.0m 


500 



SiA 

S3220 

3 

70H50 

500 

70 

1 25C 

1.2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 t 

125C 


1Om0 

125C 

500 



Si* 

DO50 

4 

70H50A 

500 t 

70 

1 25C 

1.2k§ 

8 3m 


200J 

1.3 

70 

125C 


TOm0 

125C 

500 



SiA 

DO50 

5 

IN 1402 

500 t 

70 

1 50C 

1 2k 



190J 

1.25 

70 

1 50C 


30m 

1 50C 

500 



Si 

S14b 

6 

CH109E2 

500 

70 

150C 

1.5k 

8 3m 


200C 

1.3 A 

150 

150C 


15m0 

150C 

500 



Si* 

S53A 

7 

J4H3 

500 

70 

1 50C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

150C 

500 



Si 

D09 

8 

J5H3 

500 

70 

150C 

4.0k 



175J 

1.2 

300 

25C 


10m 

150C 

50 



Si 

609 

9 

50JH3 

500 

72 


150 

4 Om 


100A 

1 2 









Si 

S11fE5 

10 

75E50 

500 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

500 



Si 

S83aA0 

1 1 

75F50 

500 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1.0 

90 

25C 


40m 

25C 

500 



Si 

M56aA0 

12# 

S16B50 

500 

80 

40A 

5 4k 

10m 


120J 

1 05 A 

200 

25A 


16m 

25A 

500 



SiA 

M26# 

13 

ST650 

500 

100 

25A 

1.6k 



190J 

1 2 

100 

25A 


5 Om 

25 

500 



Si 

Z29 

14# 

70BN50 

500 

100 

40A 

1 8k 

10m 


140B 

70 0 

130 

25A 


30m 

1 20J 

500 



Si 

S8k{Z)# 

15# 

TH1005 

500 

100 

40A 

950 

10m 


175S 

95 

100 

25A 


20m 

1 50J 

500 



SiA 

S101 

16 

1N2434 

500 

100 

75C 

950 



175B 

1.1 

50 

25 


1Om0 

150B 

500 



SiA 

D08 

17# 

1S435R 

500 

100 

105B 

1 6k 



175J 

1 6 

500 

25J 


16m 

1 75J 

500 



SiA 

S12f 

18 

1N3292 

500 

100 

130C 

1 6k 

8 3m 


200C 

1 5 

100 

130C 


21m 

130B 

500 



Si 

D08 

19 

1N3292A 

500 t 

100 

130C 

1.6k 

8 3m 


200C 

1 5 

100 

130C 


21m 

130C 

500 



Si 

DO80 

20 

1N3292B 

500 

100 

130C 

2 3k 



200C 

1 25 

100 

130C 


21m 

130C 

500 



Si 

D08 

21 

1N3292R 

500 

100 

130B 

1.6k 



200A 

900m 

100 

200J 


20 

200J 

500 



Si 

D08 

22 

A70E 

500 

100 

130B 

1 6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


9 Om 

130B 

500 



Si 

D08 

23 

A71E 

500 

100 

130B 

1 6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


9 Om 

130B 

500 



Si 

D08 

24 

MR1218SB 

500 

100 

135C 

2 Ok§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

150C 

500 



SiA 

S199 

25 

MR1218SL 

500 

100 

135C 

1 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

500 



SiA 

S87a 

26 

MR1818SB 

500 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

150C 

500 



SiA 

S199m 

27 

MR1818SL 

500 

100 

135C 

2 Ok§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

500 



SiA 

S87f 

28 

100E50 

500 

100 

1 50C 

2.0k 

4 Om 


190J 

1.0 

140 

25C 


40m 

25C 

500 



Si 

S83A0 

29 

100F50 

500 

100 

1 50C 

2 Ok 

4.0m 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

500 



Si 

M56aA0 

30V 

100F50A 

500 

100 

1 50C 

2 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

500 



Si 

M56aA0 

31 

150L50A 

500 t 

100 

150C 

3.0k§ 

8 3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


13m0 

150C 

500 



Si* 

DO3O0 

32 

S4250 

500 

104 

120C 

1 5k 


2 5 00 

175J 

60 0 

104 

25A 


5 Om0 

1 50C 

500 

800 


SiA 

D08A 

33# 

S12P500E 

500 

1 10 

75C 

2.0k 

10m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

1 75C 

500 



SiA 

F56m 

34 

1N 1666 

500 

116 

1 20C 

3 Ok 



175J 

1 3 

200 

25 


10m 

150 

500 



Si 

S14d 

35# 

S10N500E3 

500 

125 

100C 



160 

150 

.97 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

500 



Si 

F56m 

36# 

S10N500E4 

500 

125 

100C 



160 

150 

1 03 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

500 



Si 

F56m 

37# 

S10N500E5 

500 

125 

100C 



160 

150 

1 08 

125 

100C 

6 Om 

20m 

100C 

500 



Si 

F56m 

38 

10912E 

500 

125 

150 

1 7k 

8 3m 


200J 

1 3 

125 

25C 


6.Om0 

1 50C 

500 



Si 

D08 

__39#_ 

125BN50 

500 

130 

20A 

3 Ok 

10m 


140B 

7OOm0 

180 

25A 


40m 

120J 

500 



Si 

S12Oa0# 

40 

1N2444 

500 

150 

75C 

1 2k 



175B 

1.1 

70 

25 


10m 

1 50B 

500 



SiA 

D08 

41# 

SI 1P500E 

500 

150 

75C 

2 2k 

10m 


175J 

1 35 

300 

25A 

■1.0 m 

15m 

1 75C 

500 



SiA 

F56m 

42# 

SD503K 

500 

150 

75C 

2 2k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

500 



SiA 

0 

43 

1N3089 

500 

150 

100C 

3 Ok§ 



200C 

H2 - 

150 

150C 


17m 

150C 

500 



Si 

D030 

44 

1N4591 

500 

150 

110 

3 Ok 



200A 

1 4 

150 

1 10 


25m 

200 

100 



Si 

DO80 

45# 

S5PN125 

500 % 

150 

1 10B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


500 



Si* 

S3190 

46# 

S5BR125 

500 % 

150 

1 15B 

3.3k 



150J 

1 1 

150 



40m 


500 



Si* 

F19 

47# 

S5KN125 

500 % 

150 

1 15B 

3 3k 



170J 

1 1 

150 



30m 


500 



Si* 

F8O0 

48# 

45M50 

500 

150 

1 16B 

3 Ok 

10m 


175A 

1 5 t 

500 

175J 


20m 


500 



Si 

S8m 

49# 

S5LN125 

500 % 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1 1 

150 



30m , 


500 



Si* 

M5210 

50 

150K50A 

500 t 

150 

1 50C 

3 Ok§ 

8.3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


13m0 

150C 

500 



Si* 

DO80 

51 

ST750 

500 

160 

25A 

3 Ok 



190J 

1 2 

160 

25A 


40m 

25 

500 



Si 

Z28 

52 

ST 1050 

500 

160 

25 

3 Ok 



190J 

1 2 

160 

25 


40m 

25 

500 



Si 

Z27 

53 

DRS165 

500 

160 

1 15C 

2 5k 

8 3m 

170 

175J 

1.45 

160 t 

1 15C 

5 Om 

15m 

) 15C 

500 



SiA 

S2O1a0 

54 

S5150 

500 

160 

120C 

2 2k 


3 00 

175J 

.60 0 

160 

25A 


1Om0 

150C 

500 

800 


SiA 

D09A 

55 

r TNT287 ~ 

500 * 

160 

125C 

1 3k 



190J 

1 3 

210 

25J 


40m 

25 

500 



Si 

S14g 

56 

1N 1297 

500 * 

160 

125C 

1 3k 



190J 

1 3 

210 

25J 


40m 

25 

500 



Si 

S8e 

57 

1N3268 

500 t 

160 

1 25C 

2 Ok 



190J 

1 25 

160 

1 25C 


12m 

125C 

500 



Si 

DO90 

58 

160E50 

500 

160 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

160 

25C 


40m 

25C 

500 



Si 

S83A0 

59 

160F50 

500 

160 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

160 

25C 


40m 

25C 

500 



Si 

M56aA0 

60 

175E50 

500 

175 

1 50C 

5 Ok 

4.0m 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

500 



Si 

S83A0 

61 

175F50 

500 

175 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

500 



Si 

M56aA0 

62# 

200BN50 

500 

180 

20A 

7 5k 

10m 


140B 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

1 20J 

500 



Si 

S120a0# 

63# „ 

S13N500E 

500 

190 

75C 

2 5k 

10m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

500 



SiA 

F5 6hn 

64# 

S20P500JA 

500 

200 

100C 

4 Ok 

10m 


175J 

1 25 

600 

25A 


30m 

1 75C 

500 



SiA 


65 

DRS205 

500 

200 

hoc 

3 5k 

8 3m 

220 

175J 

1 40 

200 t 

1 IOC 

5.0m 

15m 

1 IOC 

500 



SiA 

S2iOa0 

66 

200UB50 

500 

200 

1 15C 

3 5k§ 

8 3m 


165J 

1.25 

200 t 

1 15C 


1Om0 

1 15C 

500 



Si* 

S270EJ 

67 

S5BN200 

500 % 

200 

120B 

4.0k 


250 

150B 

.60 0 

190 

25B 


40m 

125C 

500 



Si 

Fl9l 

68 

41 IK 

500 

200 

130 

3 Ok 

8 3m 


200J 

1 5 

125 

130C 


8 Om0 

130C 

500 



Si 

Db8 

69 

MR1228FB 

500 

200 

135C 

3.6k 

8 3m 


190J 

40 <5 

160 

150 


20m 

150C 

500 



SiA 

M227 

70 

MR 1228FL 

500 

200 

135C 

3.6k 

8 3m 


190J 

40 0 

160 

150 


20m 

150C 

500 



SiA 

M2l8 

71 

MR1228SB 

500 

200 

135C 

3 6k 

8 3m 


190J 

.40 0 

160 

150 


20m 

150C 

500 



SiA 

S199a 

72 

MR1228SL 

500 

200 

135C 

3 6k 

8 3m 


190J 

.40 0 

160 

150 


20m 

150C 

500 



SiA 

S87b 

73 

4 10K 

500 

220 

1 IOC 

3 0k 

8 3m 


190J 

1.3 

150 

1 IOC 


1Om0 

1 10 

500 



Si 

D08 

74t# 

1S2345 

500 

240 

92C 

5 Ok§ 

8 3m 


150J 

1.2 

400 

25C 


30m 

150J 

506 



SiA 

M568 

75 

1N1676 

500 * 

240 

120C 

1 8k 



190J 

1 25 

300 

25J 


50m 

25 

500 



Si 

S14f 

76 

1N3169 

500 * 

240 

1 20C 

3 Ok 



190J 

1 25 

240 

25C 


16m 

125C 




Si 

S14f2 

77 

1N1336 

500 * 

240 

125C 

1 8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

500 



Si 

S14f2 

78 

1N1382 

500 * 

240 

125C 

1 8k 



190J 

1.25 

300 

25J 


50m 

25 

500 



Si 

S14h 

79 

240E50 

500 

240 

1 50C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

500 



Si 

S83A0 

80 

240F50 

500 

240 

1 50C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

500 



Si 

M56aA0 

81 

ST850 

500 

250 

25A 

5 Ok 



190J 

1.2 

250 

25 


50m 

25 

500 



Si 

Z27 

82 

ST950 

500 

250 

25A 

5 Ok 



190J 

1 2 

250 

25 


50m 

25 

500 



Si 

Z28 

83 

A96E 

500 

250 

70C 

3.3k 

8 3m 


125J 

1 25 

250 

25 


15m 

70C 

560 



Si 

SI 20b 

84 

A97E 

500 

250 

70C 

3.3k 

8.3m 


125J 

1 25 

250 

25J 


15m 

70C 

500 



Si 

SI 20b 

85 

IN2063 

500 

250 

100C 

4.5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

135C 


17m 

135 

400 



Si 

D09 

86 

CHI19E 

500 t 

250 

100C 

4 Ok 



200S 

1 3 

250 

25C 


8 5m 

100C 

500 



Si 

DO80 

87# 

1S735R 

500 

250 

105B 

4 5k 



175J 

1.45 

1 Ok 

25J 


60m 

175J 

500 



SiA 

S12e 

88# 

70M50 

500 

250 

107B 

4 Ok 

10m 


175A 

1.5 t 

800 

175J 


20m 


500 



Si 

S8n 

89 

DRS245 

500 

250 

1 IOC 

4.5k 

8.3m 

280 

175J 

1 40 

250 t 

1 IOC 

5 Om 

15m 

hoc 

500 



SiA 

S21Oa0 

90 

S5350 

500 

250 

120C 

4 Ok 


4 00 

175J 

60 0 

250 

25A 


1Om0 

150C 

500 

800 


SiA 

D09A 

91 

1N3739 

500 

250 

130C 

4 5k 

8 3m 


200C 

1 1 A 

250 

130C 


13m 

130B 

500 



Si 

DO90 

92 

A90E 

500 

250 

130B 

4 5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


13m 

130B 

500 



Si 

D09 

93 

A91E 

500 

250 

130B 

4 5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


13m 

130B 

500 



Si 

D09 

94 

70S50 

500 

250 

135C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1 25 

250 t 

135C 


25m0 

1 135C 

500 



Si* 

S8b20 

95 

70T50 

500 

250 

135C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

1 135C 

500 



Si* 

S8b10 

96# 

S21N500H 

500 

270 

75C 

3.4k 

10m 


175J 

1 45 

600 

25A 

30m 

80m 

1 75C 

500 



SiA 

M 199 

97 

1N4051 

500 

275 

120C 

5.0k 



190J 

1.35 

275 

120C 


15m 

120C 

500 



Si 

DO90 

98 

CS131E 

500 t 

275 

120C 

4 Ok 



200 

1 3 

275 

25C 


15m0 

1 130C 

500 



Si 

D09 

99 

275E50 

500 

275 

. 150C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

SOO 



Si 

S83A0 

100 

275F50 

500 

275 

1S0C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

300 



Si 

M56aA0 

101# 

S5EN270 

500 % 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

BOO 



Si* 

M307 

102# 

S5FN270 

500 % 

290 

125B 

1.5k 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

125B 

BOO 



Si* 

M357c 

103# 

S5GN270 

500 % 

290 

125B 

1.5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

loo - 



Si* 

M357a 

104V# 

fS5HN270 

500 % 

290 

125B 

7.2k 

10m 


160B? 

975m 

340 



50m 

125B 

BOO 



Si* 

M366a 

105# 

S5EN301 

500 

300 

10OB 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

500 



Si 

M307 

106# 

S5FN301 

500 

300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65 g 

300 

100B 


35m 

100B 

500 



Si 

M248 

107# 

S5GN301 

500 

300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

500 



Si 

M248a 

108# 

S5HN301 

500 

300 

10OB 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

500 



Si 

M370 

109 

300U50A 

500 t 

300 

120C 

5 Ok§ 

8 3m 


200J 

1.4 

300 t 

120C 


13m[Z 

) 1 20C 

500 



Si* 

DO90 

1 10 

MR 1238FB 

500 

300 

135C 

5.0k 

8 3m 


190J 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

500 



Si 

M227a0 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 
(3) TEMPERATURE, and (4) TYPE No. 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C| 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

C c ) 

(V) 

(A) 

rq ^ 

(A) 

(A) 

m . 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

MR1238FL 

500 

300 

135C 

5 Ok 

8.3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

1 50C 

500 



Si 

M228b[Z) 

2 

MR 1238SB 

500 

300 

135C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

1 50C 

500 



Si 

S199b0 

3 

MR1238SL 

500 

300 

135C 

5 Ok 

8.3m 


190J 

40 0 

240 

150C 


35m 

1 50C 

500 



Si 

S 8 7 ctZ3 

4# 

S5EN290 

500 % 

310 

1 25B 

1 6k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

1 25B 

500 



Si* 

M307 

5# 

S5FN290 

500 % 

310 

1 25B 

1 6k 

20 m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

500 



Si* 

M357c 

6 # 

S5GN290 

500 % 

310 

1 25B 

1 6k 

20 m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

500 



Si* 

M357a 

7## 

S5HN290 

500 % 

310 

1 25B 

7 2k 

10 m 


160Bt 

975m 

340 



50m 

125B 

500 



Si* 

M366a 

8 # 

S30N600JA3 

500 

320 

100C 

4 8k 

10 m 


175J 

1 15 

600 

25A 

2 0m 

30m 

175C 

500 



SiA 

M378 

9# 

S30N600JA4 

500 

320 

100C 

4.8k 

10 m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2 0m 

30m 

1 75C 

500 



SiA 

M378 

10 # 

S5EN310 

500 % 

330 

1 25B 

1.7k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

500 



Si* 

M307 

11 # 

S5FN310 

500 % 

330 

1 25B 

1 7k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

500 



Si* 

M357c 

12 # 

S5GN310 

500 % 

330 

1 25B 

1 7k 

20 m 


160Bt 

90 

400 



50m 

1 25B 

500 



Si* 

M357a 

13# 

S5HN310 

500 % 

330 

1 25B 

1 7k 

20 m 


160Bt 

90 

400 



50m 

1 25B 

500 



Si* 

M366a 

14# 

S5EN300 

500 % 

340 

1 25B 

2 Ok 

20 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

500 



Si* 

M307 

15T# 

S5HN300 

500 % 

340 

1 25B 

7 2k 

10 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

500 



Si* 

M307 

16# 

S5EN350 

500 % 

370 

1 25B 

2 Ok 

20 m 


160BT 

90 

400 



50m 

1 25B 

500 



Si* 

M307 

17# 

S5FN350 

500 % 

370 

1 25B 

2 0k 

20 m 


160BT 

90 

400 



50m 

125B 

500 



Si* 

M357c 

18# 

S5GN350 

500 % 

370 

1 25B 

2 Ok 

20 m 


160Bt 

90 

400 



50m 

1 25B 

500 



Si* 

M357a 

194# 

S5HN350 

500 % 

370 

1 25B 

7 8k 

1Om 


160BT 

900m 

400 



50m 

1 25B 

500 



Si* 

M366a 

20 

A396E 

500 

400 

70C 

3 3k 

8 3m 


125C 

1 3 0 

400 

25 


15m 

70C 

500 



Si 

M377a 

21 # 

SR400C10 

500 

400 

100C 

10 k§ 

8 3m 


150J 

1 40 

1 2k 

25C 


30m 

150J 

500 



SiA 

S310 

22 

1N3590 

500 

400 

1 20C 




190J 

1 1 

520 

25C 


75m 

25C 

500 



Si 

S83aA 

23 

A390E 

500 

400 

145 

4 5k 



200J 

40 

400 

130C 


15m 

130C 

500 



SiA 

M377a 

24 

400F50 

500 

400 

1 50C 

12 k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

500 



Si 

M56bA0 

25 

MR 1 248FB 

500 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

500 



Si 

M227b0 

26 

MR 1 248FL 

500 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

500 



Si 

M228a0 

27 

MR 1 248SB 

500 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

500 



Si 

S199c0 

28 

MR 1 248SL 

500 

400 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

40 0 

400 

150C 


50m 

1 50C 

500 



Si 

S87d0 

29 

450E50 

500 

450 

150C 

12 k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

500 



Si 

S83aA0 

30 

450F50 

500 

450 

1 50C 

12 k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

500 



Si 

M56bA(Zl 

31 

783K 

500 

485 

130C 

5 Ok 

8 3m 


190J 

1 9 

400 

130C 


1 Om0 

130C 

500 



Si 


32# 

S5GR311 

500 

490 

10OB 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


500 



SiA 

M522 

33# 

S5HR311 

500 

490 

10OB 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


500 



SiA 

M523 

34 

500UDF50A 

500 t 

500 

1 30C 

9 Ok§ 

8 3m 


200J 

1 35 r 

500 t 

130C 


30m 

130C 

500 



Si 

M448$ 

35 

A295E 

500 

500 

130C 

7 Ok 

8 3m 


200J 





1 5m0 

130C 




Si 

S 132a 

36 

A296E 

500 

500 

1 30C 

7 Ok 

8 3m 


200J 





1 5m0 

130C 




Si 

S247 

37y# 

1S2247 

500 

600 

93C 

10 k§ 

8 3m 


150J 

1 85 

1 9k 

25C 


30m 

150J 

500 



SiA 

M565 

38# 

FD500D10 

500 

600 

93C 

10 k§ 

8 3m 


150J 

1 85 

1 9k 

25C 


30m 

150J 

500 



SiA 

M565 

39 

784K 

500 

650 

1 50C 

8 Ok 

8 3m 


190J 

1 3 

500 

150C 


1 Om0 


500 



Si 


40 

MR 1268 

500 

650 

1 50C 

12 k 

8 3m 


190J 

40 0 

650 

1 50C 


100 m 

1 50C 

500 



Si 

M228c0 

41# 

S5BR502 

500 

750 

10OB 

11 k 

10 m 

900 

165J 

625m0 

700 



20 m 

10OB 

300 



SiA 

M429 

42# 

S5BR501 

500 

830 

10OB 

16k 

10 m 

850 

165 J 

47Om0 

800 



20 m 

100B 

500 



SiA 

M4290 

43 

A540E 

500 

1 Ok 


10 k 



200J 

1 08 


150C 


50m 

200J 

600 



SiA 

M463 

44 

MR2100HA 

500 t 

1 100 

1 50C 

18k 

8 3m 


150A 

50 0 

1 Ik 

150C 

5 Om 

100 m 

150C 

50 



SiA 

M427#0 

45 

A570E 

500 

1 5k 

7 5C 

15k 

8 3m 


200J 

4OOm0 


130C 


50m 

200J 

500 



Si 

M463 

46# 

1S207 

550 

10 

25 

40 

1 


150 

1 2 

10 

25A 

lOu 


25A 

500 



Si* 

Alee 

47 

ED3005 

550 A 

50 

50 

20 

8 3m 

1 0 

100 A 

1 5 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

500 



SiA 

Albk 

48 

ED3005A 

550 A 

75 

50 

25 

8 3m 

1 0 

100 A 

1 3 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

500 



SiA 

Albk 

49 

1N3106 

550 

75 

75A 

30 



200A 




50u 



800 



SiA 

A86 

50 

ED3005B 

550 A 

1 0 

50 

30 

8 3m 

1 0 

100 A 

1 1 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

500 



SiA 

Albk 

51 

LA800 

560 

75 

50A 

35 



150C 

1 0 

75 

25A 

2 Ou 




899 



A lew 

52# 

B4Y1-560M 

560 

1 0 

25 A 

10 t 



150J 










Si 

Cl 13 

53 

LAA800 

560 

1 0 

50A 

50 



150C 

90 

1 0 

25A 

2 Ou 




899 



Albc 

54# 

B4Y2-560M 

560 

2 0 

25 A 

10 t 



15bJ 










Si 

Cl 13 

55 

LAB800 

560 

20 

50A 

80 



150C 

1 0 

20 

25A 

15u 




899 



Albc 

56 

LAC800 

560 

3 0 

25A 

300 



150C 

1 0 

30 

25A 

45u 




899 



A ley 

57# 

B4Y5-560M 

560 

5 0 

25 A 

20 t 



15QJ 










Si 

Cl 13 

58# 

S7BR25 

560 t 

40 

120B 

250 

20 m 


140B 

1 2 

~40 



20 m 


560 



Si* 

SI 220 

59# 

S7CR25 

560 t 

40 

1 20B 

250 

20 m 


140B 

1 2 

40 



20 m 


560 



Si* 

SI 230 

60# 

S7DR25 

560 t 

40 

120B 

250 

20 m 


140B 

1 2 

40 



20 m 


560 



Si* 

SI 250 

61# 

S7ER25 

560 t 

40 

120B 

250 

20 m 


140B 

1 2 

40 



20 m 


560 



Si* 

SI 240 ! 

62# 

S7BR30 

560 r 

44 

125B 

250 

20 m 


HOB 

1 1 

44 



16m 


700 



Si* 

SI 220 

63# 

S7CR30 

560 t 

44 

1 25B 

250 

20 m 


HOB 

1 1 

44 



16m 


700 



Si* 

SI 230 

64# 

S7DR30 

560 t 

44 

1 25B 

250 

20 m 


HOB 

1 1 

44 



16m 


700 



Si* 

S1250 

65# 

S7ER30 

560 t 

44 

125B 

250 

20 m 


HOB 

1 1 

44 



16m 


700 



Si* 

S1240 

66 # 

S7AN70 

560 t 

77 

1 15B 

450 

20 m 


150B 

1 0 

70 



30m 


700 



Si 

FI 9 

67# 

S7BR70 

560 t 

77 

1 15B 

450 

20 m 


150B 

1 0 

70 



40m 


700 



Si 

F19 

68 # 

S7AN125 

560 t 

175 

125B 

1 Ik 

20 m 


150B 

1 1 

175 



30m 


700 



Si 

F19 

69# 

S20N700JA 

560 

285 

70C 

4 5k 

10 m 


150J 

1 25 

600 

25A 

5 Om 

30m 

1 50C 

560 



SiA 

M3780 

70 

1N256 

570 

20 

135C 

1 0 



150C 

1 5 

50 

135C 


02 m 

135C 

500 



Si 

SI la 

71 

G5K3 

600 


150C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

1 50C 

600 



Si 

D08 

72 

1N885 

600 

05 

25A$ 

50 



200S 

60 

05 



02 m 


600 



Si 

A1 bz 

73 

S239 

600 

50m 

25$ 

15 




1 2 

80m 

25 

lOOu 



600 



Si 

A54 

74 

P1M5 

600 

05 

50 

30 



175 

1 0 

05 

25 

lOu 

50m 

100 

600 



Si 

M343 

75 

1N687 

600 

075 

1 50A 

3 0 



175A 

1.0 

20 

25A 


20 m 

150A 

600 



Si 

D07 

76 

1N874 

600 

10 

25A$ 

1 0 



200S 

60 

10 



02 m 


600 



Si 

Albz 

77 

10R6B 

600 

10 

25 

60 



175 

20 

10 

25 

5 Ou 

50m 

150 

600 



Si 


78 

PS2415 

600 

10 

25A$ 





20 

5m 

25A 

5 Ou 



600 



Si 

C15 

79 

S2O60 

600 

100 m 

25$ 

15 




1 2 

150m 

25 

lOOu 



600 



Si 

A54 

80 

S218 

600 

.10 

25$ 








500u 



600 



Si 

A54 

81# 

1S1224 

600 

10 

40A 

60 

10 m 


100 J 

1 5 A 

10 

25A 

5 Ou 


25J 

600 



SiA 


82 

P2M5 

600 

10 

50 

30 



175 

1 0 

10 

25 

lOu 

50m 

100 

600 



Si 

M343 

83 

1N2373 

600 

10 

10 OA 

12 

8 3m 


150A 

3 0 

10 

100 A 


100 m 

10 OA 

600 



Si 

Alfu 

84 

IN 1406 

600 

.125 

75A 

6 0 



150 

5 0 

1 2 

25 

lOu 

10 m 

1 50A 

600 



Si 

A53 

85 

1N863 

600 

15 

25A$ 

1 5 



200S 

60 

15 



02 m 


600 



Si 

Albz 

86 y# 

1S2313 

600 

150m 

25A 

10 



125 J 

3 0 

200 m 

25A 

lOu 



600 



Si 


87 

M7 1A 

600 

15 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

88 # 

SM150B 

600 

15 

50 

32 

20 m 

15 

120 

1 0 

.20 

50 

lOu 



600 



Si 

A138a 

89 

1N596 

600 

.15 

55A 

4 0 

1 Om 


150A 

3 0 A 

.17 

25 

25uA 

1 Om0 

75A 

600 



Si 

A3 lx 

90# 

SH 1A 

600 

15 

70A 

15 

10 m 


100S 

1.0 

30 

25A 

lOu 

20 m 

10 OA 

600 



SiA 

A171 

91 

CER71A 

600 

15 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

15 

100 

10uA 

20 m 

100 

600 



Si 

D027 

92 

1N689 

600 

15 

1 50A 

5 0 



175A 

1 0 

40 

25A 


20 m 

1 50A 

600 



Si 

D07 

93 

1N852 

600 

20 

25A$ 

2 0 



200S 

60 

20 



02 m 


600 



Si 

Albz 

94 

A1G1 

600 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

A84a 

95 

A1G5 

600 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

A84a 

96 

A1G9 

600 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

600 

100 

200 u 

Si 

A84a 

97 

B 1G1 

600 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

98 

B1G5 

600 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

99 

B1G9 

600 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

600 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

100 # 

BY 183-600 

600 

200 m 

25A 

2 0 

10 m 


100 J 

1 2 

100 m 


1 Ou 



600 



SiA 

D07 

101 # 

M62 

600 

.20 

25A 

3 0 

10 m 

25 

150AT 

1 0 

20 t 

25 


15m 

125A 

600 



SiA 

D07 

102 

PS060 

600 

20 

25A 

3 2 

10 m 


200A 

1 0 

10 

25A 


1OOu0 

10 OA 

600 



Si 

A60d 

103 

TM63 

600 

20 

25C 




125C 

20 

20 

100C 


.3Om0 

100C 

600 



Si 

SI 45 

104 

K1G5 

600 

.20 

50 

60 



150C 

20 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

600 



Si 


105 

P3M5 

600 

.20 

50 

30 



175 

1 0 

20 

25 

lOu 

50m 

100 

600 



Si 

M343 

106 

AM63 

600 

20 

100C$ 

8 0 § 

8 Om 


125A 

1 25 

20 

25C 


3Om0 

100C 

600 



Si 

D04 

107 

JAN1N256 

600 

20 

135A$ 

1 0 

1 


135C 

2.0 

50 

25 

20 u 



500 



Si 

SI la 

108 

1N3081 

600 

20 

1 50A$ 




175J 

1 5 

50 

25 


50m 

150 

600 



Si 

A84 

109 

CODI556 

600 

.25 

25$ 

20 



100 

1 1 

40 

25 

lOu 



600 



Si 

A52g 

1 10 

S36A 

600 

25 

25$ 

15 




1 2 

40 

25 

lOOu 



600 



Si 

A54 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF |1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



U 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT I 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

3KDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

M71B " ' ' 

600 

25 

50 

50 

8.3m 


175 

1.2 


25 

10 u 






Si 

A3h ] 

2 

CER71B 

600 

25 

75A 

48 

4.0m 


150A 

1 2 

25 

100 

IOuA 

20 m 

100 

600 



Si 

D027 

3 

1N535 

600 

.30 

25A$ 

30 

3 Om 


150A 

2.0 

30 

25A 

20 u 



600 



Si 

D03 

4 

1N1257 

600 

30 

25A 

15 



165A 

1.0 0 

.30 

25A 


.50m 

125A 

600 



Si 

A53 

5t# 

1S2310 

600 

300m 

25A 

30 



125J 

1.2 

500m 

25A 

lOu 



600 



Si 


6 

P4M5 

600 

.30 

50 

30 



175 

1 0 

30 

25 

lOu 

.50m 

100 

600 



Si 

M343 

7 

1N445 

600 t 

30 

10OA 

15 



150A 

1.5 

.30 

25 

2 Ou 



600 



Si 

D02 

8 

1N606 

600 

30 

10 OA 

20 

100 m 


170S 

1 5 

.20 

25 

25uA 



600 



Si 

D01 

9 

1N606A 

600 

.30 

10 OA 

20 

100 m 


170S 

1.5 

40 

25 

2.5uA 



600 



Si 

D01 

10 

1N649 

600 

40 

25A 

3 0 

15m 

60 

150A 

1.0 

.40 

25 

200 n 

25u 

100 

600 



SA 

A1 

1 1 

1N947 

600 0 

.40 

25A 

3 0 



200 

1.0 

.40 

25 


2 .0u 

25 

480 



Si 

A87 

12 # 

IS 1 1510 

600 

.40 

25A 

8 0 



150A 

1.0 

40 

25A 

.20u 

.01m 

100 

600 



Si 

A1 

13# 

166J2 

600 

40 

25A 

3 0 

1 

60 

150A 

1.0 

40 

25A 

.50u 

.06m 

100 A 

600 

1 .0k 


SiA 

D07 

14 

AM460 

600 

40 

25A 




150A 

1.2 

.40 

25A 


3Om0 

150A 

600 



Si 

D07 

_ 15#. 

BYX60-600 

600 

400m 

25A 

2 5 

1.0 

600m 

125A 

1.2 

400m 

25A 

500n 

50u 

100 A 

600 



SiA 

D07 

16# 

M6HZ 

600 

40 

25C 

3 0 

10 m 


150Ct 

1.0 

40 t 

25 

lOu 


1 25A 

600 


IOuA 

SiA 

D07 

17 

PS460 

600 

.40 

25A 

3.3 

10 m 


200A 

1.5 

.50 

25A 


5Om0 

150A 

600 



Si 

A60p 

18 

4D6 

600 

.40 

50 

20 



150A 

1 3 

1.0 

25 


30u 

100 

600 



Si 

A52a 

19 

K2G5 

600 

40 

50 

60 



150C 

20 

.40 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

600 



Si 


20 

P5M5 

600 

40 

50 

30 



175 

1.0 

.40 

25 

lOu 

,50m 

100 

600 



Si 

M343 

21 

AM62 

600 t 

40 

100C$ 

10 § 

8 Om 


125A 

1 25 

.40 

25C 


.3Om[0 

1 50C 

600 



Si 

D04 

22 # 

MT64 

600 

.40 

100 A 

2 0 

1 

50 

200A 

1.2 

.40 t 

25 


.10m 

1 50A 

600 



SiA 

D07 

23 

A2G4 

600 

475 

25 

40 

8.3m 


175 

1 2 

50 

25 

1 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

A84 

24 

1N2086 

600 

50 

25$ 

15 



150A 

.75 0 

.50 

25 

35Ou0 



600 



Si 

A53 

25 

1N3230 

600 

.50 

25$ 

12 




3 3 

50 



500u 

150 

600 



Si 

Ales 

26 

BR26t 

600 

500m 

25 

20 

8 Om 


150 

1.1 

500m 

50 

5 Ou 



660 



SiA 

M533 

27 

CODI5564 

600 

50 

25$ 

20 



100 

1.1 

.40 

25 

lOu 



600 



Si 

M45 

28# 

D65C 

600 

50 

25A 

30 

10 m 

55 

150A 

1.2 

.50 t 

25 


15m 

1 25A 

600 



SiA 

A100 

29# 

J600 

600 

50 

25A 

10 



175A 

1.1 

50 

25A 

5 Ou 


25A 

600 



SiA 

D07 

30 

MB267 

600 

50 

25 

10 

8 3m 

20 

175A 

1.0 

.2 0 

25 

1 Ou 

,06m 

100 

600 



Si 

A60f 

31 

MT060 

600 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1.0 

50 0 

25A 

200 n 

25u 

1 50A 

600 



Si 

A60e 

32 

MT060A 

600 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1.0 

.50 0 

25A 

25n 

5.0u 

1 50A 

600 



Si 

A60e 

33 

S23A 

600 

.50 

25 

15 



150A 

1 2 

.80 

25 

lOOu 



600 



Si 

A54 

34 

S23A 

600 

50 

25A$ 

15 




1 2 

1 2 

25 

50u 



600 



Si 

A54 

35 

S3O0 

600 

50 

25$ 

15 



150A 

1.2 

.80 

25 

1 Ou 



600 



Si 

A54 

36 

PS 160 

600 

.50 

30A 

3.3 



200A 

1.5 

.50 

25A 


.5Oml0 

150A 

600 



Si 

A47 

37 

1N5217 

600 t 

50 

40A 

50 § 



175A 

1.2 

1.0 

75 A 


,20m 

75A 

600 



Si 

A31 r 

38# 

1 S1222 

600 

50 

40A 

25 

10 m 


120J 

.95 A 

.50 

25A 

30u 


25J 

600 



SiA 


39# 

S2E60 

600 

50 

40 

25 

20 m 


120 

.95 

50 

25 

30u 



600 

750 


Si 

A185a 

40 

5E6 

600 

500m 

50 

50 § 



175 

1.1 

500m 

50 

2 .0u 

50u 

100 

660 



SiA 

D027 

41 

5J6 

600 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 .0u 

50u 

100 

660 



SiA 

D015 

42# 

60AS 

600 

.50 

50A 

15 



100 A 

1.15 

.50 

25A 

lOu 



600 



SiA 

D03 

43 

M71C 

600 

.50 

50 

50 

8.3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

44 

P6M5 

600 

50 

50 

30 



175 

1.0 

50 

25 

lOu 

.50m 

100 

600 



Si 

M343 

.. 45# 

S05-06 

600 

500m 

50 

45 

10 m 


125 

1 0 

500m 

25 

lOu 


25 

600 




A17 la 

46# 

SE05B 

600 

.50 

50 

48 

20 m 

.55 

130A 

1 1 

50 

25 

lOu 



600 



Si 

M98a 

47# 

SW05B 

600 

50 

50 

48 

20 m 

.55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



600 



Si 

A221d 

48# 

SD1A 

600 

50 

60A 

45 

10 m 


100S 

1.0 

1.5 

25A 

lOu 



600 



SiA 

A221b 

49# 

1S1944 

600 

500m 

65A 

35 



125 J 

1.2 

500m 

25A 


400m 

125J 

600 



Si 

Albs 

50# 

IS 1232 

600 

50 

70 

35 

10 m 


150 

1 1 

1.0 

25 

lOu 


25 

600 



Si 

D01 

51 

1N3750 

600 

.50 

75A 

20 

8 .0m 


1 50A 

1 5 

.50 

25A 

5.0u 



600 



Si 

Alcm 

52v 

40808 

600 

500m 

75A 

35 

8 3u 

500m 

175A 

1 2 

1 0 

25J 

5 Ou 

200 u 

1 50J 

600 

1 .1k 


Si 

D026 

53 

CER71C 

600 

50 

75A 

48 

4.0m 


150A 

1.2 

.50 

100 

IOuA 

.20m 

100 

600 



Si 

D027 

54 

1T506 

600 t 

.50 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

,25m 

100 

600 



Si 

A3x 

55 

2T506 

600 r 

• 50 0 

85A 

35 



100 A 

1 2 

30 

25 

lOu 

,25m 

100 

600 



Si 

D01 

56 

3T506 

600 t 

.50 0 

85A 

35 



10OA 

1.2 

30 

25 

lOu 

,25m 

100 

600 



Si 

D013 

57 

4T506 

600 r 

50 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

600 



Si 

D07 

58 

ERD600 

600 t 

.50 0 

85 

35 



10OA 

1 2 

30 

25 

lOu 

.25m 

100 

600 



Si 

Ml 66 

59 

1N555 

600 t 

50 

100 A 

4.0 

3 Om 


1 50A 

1 5 

.50 

25A 

5.0u 



600 



Si 

D04 

60 

60M 

600 

50 

100A 

30 

4 Om 


150 

1.5 



2 0m 



600 



Si 

F22 

61 

60S5 

600 

.50 

100 




175J 

1 3 

1 8 

25C 


2 0m 

25C 

600 



Si 

S41b 

62 

S256 

600 

500m 

100 $ 

60 




1.2 

800m 

25 


500u 

100 

600 



Si 

A54 

63 

TKF60 

600 

50 

10OA 

30 

8.3m 


175A 

1.1 

1.0 

25A 

lOu 

.5Om0 

100 A 

600 



Si 

A84 

64 

1N3084 

600 

50 

150A 

15 



200A 

1.0 

.75 

25A 


.20m 

150A 

600 



Si 

A84 

65 

JAN 1N3191 

600 

50 

1 50A$ 

30 

8 3m 


175A 

1 0 

.75 

25 

5.0u 

50m 

150A 

600 



Si 

A3 la 

66 

1N3549 

600 

.60 

25A 

15 



200A 

1 0 

.50 

25A 

.20u 

75m 

175A 

600 



Si 

A1 

67 

A2G1 

600 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

600 



Si 

A84a 

68 

A2G5 

600 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

600 



Si 

A84a 

69 

A2G9 

600 

60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

600 

100 

200 u 

Si 

A84a 

70 

B2G1 

600 

.60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

71 

B2G5 

600 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

72 

B2G9 

600 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

600 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

73 

ER61 

600 

600m 

25A 

15 



150A 

1.25 

500m 

25 


75u 

100 

600 



Si 

A3t 

74 

INI 697 

600 t 

.60 

50A 

20 



1 15A 

60 

25 

100 A 


.5Om0 

10 OA 

600 



Si 

D03 

75# 

5D6 

600 

.60 

50A 

40 

10 m 


150S 

1.2 

3.0 

25A 


50m 

100 

600 



Si 

AlbD 

76 

K3G5 

600 

.60 

50 

60 



150C 

2.0 

.60 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

600 



Si 


77 

P7M5 

600 

.60 

50 

30 



175 

1 0 

.60 

25 

lOu 

.50m 

100 

600 



Si 

M343 

78 

SD96 

600 

.60 

50 

1 1 



125A 

1.3 

75 

25 







Si 

A6a 

79 

SM260 

600 

600m 

50$ 

20 



150 

1.2 

950m 

25 

lOu 



600 



Si 

A84 

80 

5MA6 

600 

.625 

100 

50 



140J 

92 

.63 

25 


20 m 

100 

600 



Si 

F29 

81# 

R6 

600 

65 

60A 

50 



130A 

1.2 

.65 

25A 

lOu 


25A 

600 



SiA 

D029 

82 

1 N 1492 

600 t 

75 

25A 

15 



120A 


25 

120A 


.3Om0 

120A 

600 



Si* 

D03 

83 

1N2071 

600 

.75 

25A 

22 



100 A 

1.2 

.50 

25A 

lOu 

20 m 

100 A 

600 



Si 

Ales 

84 

1N2071A 

600 

.75 

25 A 

22 



100 A 

1.0 

50 

25A 

5.0u 

.50m 

100 A 

600 



Si 

Ales 

85 

1N3241 

600 

750m 

25$ 

15 




2.2 

750m 



500u 

150 

600 



Si 

Ales 

86 

1N3658 

600 

75 

25A 

15 



200A 

1.2 

50 

25A 

lOu 

30m 

10OA 

600 



Si 

A60 

87 

75R6B 

600 

.75 

25 

60 



175 

2.0 

.75 

25 

5.0u 

50m 

150 

600 



Si 


88 # 

1096J2F 

600 

.75 

25A 

15 

10 m 


150A 

50 0 

25 

1 50A 


.3Om0 

135A 

600 



Si 

D013 

89 

A3G1 

600 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

600 



Si 

A84a 

90 

A3G5 

600 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

,50m 

150 

600 



Si 

A84a 

91 

A3G9 

600 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

600 

100 

200 u 

Si 

A84a 

92 

B3G1 

600 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

93 

B3G5 

600 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

94 

B3G9 

600 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

600 

100 

2Q0u 

Si 

Alrx 

95 

BR46t 

600 

750m 

25 

20 

8 .0m 


150 

1 1 

750m 

25 

5.0u 



660 



SiA 

M533 

96 

CODI536 

600 

750m 

25$ 

35 



150 

1 1 

800m 

25 

I.Ou 



600 



Si 

A52a 

97 

C0DI616 

600 

750m 

25$ 

35 



150 

1.1 

800m 

25 

I.Ou 



600 



Si 

A9j 

98 

MB256 

600 

750m 

25 

15 

8.3m 

2.0 

175A 

1.0 

4OOm0 

25 

200 n 

1 5u 

100 

600 



Si 

A60f 

99 

MB268 

600 

.75 

25 

15 

8 3m 

20 

175A 

1.0 

.4 0 

25 

I.Ou 

.06m 

. 100 

600 



Si 

A60f 

100 

MB275 

600 

750m 

25 

15 

8.3m 

2 0 

175A 

1.2 

5OOm0 

25 

2 .0u 

75u 

100 

600 



Si 

A60f 

101 

PT560 

600 

750m 

25A 

15 

8 .0m 


125A 

1 5 

500m 

25A 


5OOu0 

100 A 

600 



Si 

D02 

102 

TS6 

600 

.75 

25A 

25 



125 

1.2 

.75 

25A 

5.0u 






Si 

Alev 

103 

UPI2071 

600 

750m 

25A 

22 



100 A 

1 2 

500m 

25A 

lOu 

200 u 

100 A 

600 



Si 

Albg 

104 

UPI207 1A 

600 

750m 

25A 

22 



100 A 

1.0 

500m 

25A 

5 Ou 

500u 

100 A 

600 



Si 

Albg 

105 

UT1 18 

600 

750m 

25A 

15 

8 3m 

1.0 


1.2 

500mEl 

25A 

2 Ou 

75u 

100 A 

600 



Si 

A146f 

106 

UT215 

600 

750m 

25A 

15 


1 0 

175A 

1 0 

400m 

25 

200 n 

15u 

100 A 

600 



Si 

A146f 

107 

XS23 

600 

75 

25 

15 







lOOu 



600 



Si 

A54 

108 

XS23A 

600 

.75 

25 

15 







50u 



600 



Si 

A54 

109# 

ZR66 

600 

750m 

25$ 

23 



150 

1.1 

750m 

25 

lOn 



600 



Si 

A42 

no# 

. ZS176 

600 

750m 

25A 

. 70 § 



150A 

1.2 

750m 

25A 

5.0u 

150u 

10OA 

600 



.Si 

A52f 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

LU 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





. m 

. LAI . 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

fV) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N445B 

600 t 

75 

30A 

15 



165A 

1.5 

.75 

25A 

2 Ou 

200m 

150A 

600 



SiA 

D03 

2 

1N1096 

600 

75 

30A 

15 



1 65A 

50 0 

25 

1 50A 


.3Om0 

150A 

600 



Si 

D03 

3 

7E6 

600 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2.0u 

50u 

100 

660 



SiA 

D027 

4 

7J6 

600 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2.0u 

50u 

100 

660 



SiA 

D015 

5 

1N547 

600 r 

75 

50A 

15 

8.0m 


150A 

1 1 

25 

150A 


35m0 

150A 

600 



Si 

D03 

6 

1N1653 

600 r 

75 

50A 

15 



165A 

50 0 

25 

150A 


.3Om0 

150A 

600 



Si 

A53 

7 

1N2096 

600 r 

.75 

50A 

15 



10OA 

50 0 

50 

85A 


25m0 

85A 

600 



SiA 

M21 

8 

1N2615 

600 

75 

50A 

30 



175A 

1 1 

50 

25A 

lOu 

.50m 

150A 

600 



Si 

A3 la 

9 

1N4369 

600 

75 

50A 

35 

2.0m 


175 

1 1 

75 

25 

1 Ou 

30m 

175 

600 



Si 

D03 

10# 

1S036 

600 

75 

50A 

40 



1 50A 

1.25 


25A 

2 Ou 



600 



SiA 

A89 

11# 

1S45 

600 

75 

50A 

25 



1 50J 

1 2 

1 0 

25A 

5 Ou 

35m 

150A 

600 



SiA 

D01 

1 2# 

IS 10512 

600 

75 

50A 

40 



150A 

1 0 


150A 

lOu 



600 




A89 

13# 

6G8 

600 

75 

50A 

15 



150A 

1 1 

75 

25A 

2 Ou 



600 



SiA 

D03 

14 

A3G3 

600 t 

75 

50A 

35 



175A 

1 1 

.50 

25 

10uA 

.3Om0 

150 

600 



Si 

A84 

15 

A600 

600 

.75 

50 

15 


1 0 

100 

1.0 

75 

25 

5.0u 



600 



Si 

A3d 

16 

CER71F 

600 

.75 

50A 

50 

8 Om 


175A 

1 2 

T5- 

25 

lOu 



600 



Si 

F29 

17 

DK756 

600 

750m 

50A 

60 



1 75A 

1 2 

750m 

25A 

lOu 

lOOu 

100 

600 



Si 

D027 

18 

H600 

600 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1 0 

75 

25 

5 Ou 



600 



Si 

D03 

19 

M71 

600 

.75 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

20# 

P600A 

600 

.75 

50 

50 

10m 


150 

1 0 

1.0 

25 

lOu 



600 



Si 

D029 

. 21 .#.. 

SIB 

600 

75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1 1 

75 

50 

lOu 



600 



Si 

A6a 

22 

SD96A 

600 

.75 

50 

17 



1 25A 

1 2 

T5 

25 







Si 


23 

SM60 

600 

75 

50$ 

35 



1 75t 

1 1 

50 

25 

lOu 



600 



Si 

A84 ! 

24# 

SW1B 

600 

.75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1.1 

75 

50 




600 



Si 


25 

TK60 

600 

750m 

50A 

15 



1 75C 

1 2 

500m 

25 


3OOu0 

150 

600 



Si 

A84 

26 

INI 105 

600 

75 

55A 

15 

8 Om 


1 75A 

1 5 

12 

25A 


.30m 

150A 

600 



Si 

D01 

27 

1N2484 

600 

.75 

55 

30 



150A 

1 2 

.75 

55 


1.0m 

55 

600 



Si 

A3c ! 

28 

1N2489 

600 

75 

55A 

75 

4.0m 


150 




1.0m 



600 



Si 

A6b 

29 

1N3279 

600 

75 

70A 

25 

8 Om 


1 50A 

1.2 

75 

25 

5 Ou 



600 



Si 

A1 cm 

30 

1N2864 

600 

750m 

75A 

16 



1 25A 

1 2 

500m 

75A 


3OOu0 

10OA 

600 



Si 

D01 

31 

1N3195 

600 

75 

75A 




10OA 

1 2 

50 

25A 

5 Ou 

,20m 

75A 

600 



SiA 

A50 

32 

1N3255 

600 

75 

75A 




10OA 

1 2 

50 

25A 

5 Ou 

,20m 

75A 

600 



SiA 

A50a 

33 

1N3641 

600 

75 

75A 

40 



100 

1 2 

75 

25 

lOu 



600 



Si 

D013 

34 

CER71 

600 

75 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

75 

100 

1 OuA 

20m 

100 

600 



Si 

D027 

35 

DI649 

600 

.75 

75A 

25 



1 50A 

1 2 

1 2 

25 

20u 

.01 

00 

600 



Si 

Albn 

36 

S86 

600 

750m 

80$ 

15 




1 2 

1 2 

25 

20u 



600 



Si 

A54 

37 

AM060 

600 

750m 

150A 




1 50A 

1 0 

25m 

25A 


3OOu0 

150A 

600 



Si 

D07 

38# 

D6HZ 

600 

80 

25A 

30 

10m 


1 50A 

1 2 

80 t 

25 

lOu 


125A 

600 

1 Ok 


SiA 

A100 

39# 

D68 

600 

.80 

25A 

30 

10m 

1 0 

1 50A 

1 2 

80 t 

25 


15m 

125A 

600 



SiA 

A100 

40 

EM406 

600 

80 

25 

50 




1 1 

80 

25 

lOu 

,20m 

85A 

600 




Albg 

41 

PE406 

600 

80 

35A$ 

50 



135A 

1 1 

80 

25 

lOu 

2Om0 

85A 

600 



Si 

A3w 

. 42# 

SRIFM12 

600 

800m 

40A 

50 



130J 

1 2 T§ 

3 0 

25A 

lOu 

300u 

130J 

600 




Albv 

43# 

OY1021 

600 

80 0 

45A 

60 

10m 


130J 

1 3 

5 0 

25 

lOOu 


~25 

400 



Si 

M42 

44# 

1S1346 

600 

80 

50A 

40 

8 3m 


150J 

1 2 

3 0 

25A 

10u0 

5Om0 

150J 

600 



SiA 

A89b 

45 

8D6 

600 

80 

50 

40 



150A 

1.1 

1.0 

25 


.20u 

100 

600 



Si 

A52a 

46 

K4G5 

600 

80 

50 

60 



1 50C 

2 0 

80 

25 

5 Ou 

50m 

100C 1 

50 



Si 


47# 

SR1C12 

600 

800m 

50A 

40 § 

8 3m 


150J 

1 2 

3 0 

25A 

lOu 

500u 

150J 

600 



SiA 

A34d 

48# 

DH4R6 

600 

80 

55 

45 

8.3m 


115 

.60 0 

.40 

85 


.40m 

85 

420 



Si 

M152 

49v# 

1S2306 

600 

800m 

65A 

60 



150J 

1.8 

4 0 

25A 

lOu 



600 



Si 

A56a 

50 

1N614 

600 

80 

100A 

30 

8 3m 


1 50A 

1 5 

20 

25A 

25uA 



600 



Si 

D04 

51 

1N614A 

600 

80 

10OA 

3 0. .. 

8 3m 


150A 

1 5 

.40 

25A 

2 5uA 



600 



Si 

D04 

52 

A4G 1 

600 

85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

600 



Si 

A84a 

53 

A4G5 

600 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

600 



Si 

A84a 

54 

A4G9 

600 

85 

25 

.60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

600 

100 

200u 

Si 

A84a 

55 

B4G1 

600 

.85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

56 

B4G5 

600 

85 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

600 



S. 

Alrx 

57 

B4G9 

600 

.85 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

600 

100 

200u 

Si 

Alrx 

58# 

SSIB0540 

600 

.85 

45A 

50 

10m 


1 50J 

1 0 

1 0 

25J 

1 Ou 



600 



SiA 

M441 

59 

SMI 60 

600 

850m 

50$ 

45 



150 

1 0 

1.5 

25 

lOu 



600 



Si 

A84 

60 

SM760 

600 

.85 

50 

35 



1 50A 

1.0 

.50 

25 

.01 u 

20m 

150 

600 



Si 

A84 

61 

TM66 

600 

.95 

35C 




1 75A 

2.0 

20 

25 


.5Om0 

150 

600 



Si 

D04 

62 

ST16 

600 

.95 

55A 

75 

4 Om 


10OA 

1.0 



1 Om 



600 



Si 

C23 

63 

NS 1006 

600 

1 0 


60 

8 3m 



1.2 

1 0 


lOu 



600 





64 

1N2270 

600 

1 0 

25$ 

20 



150 

600m 

1 0 

25 


350u 

150 

600 



SiA 

D04 

65 

1N2271 

600 

1 0 

25$ 

20 



150 

600m 

1 0 

25 


350u 

150 

600 



SiA 

S35 

66 

1N3250 

600 

1 0 

25$ 

20 




1 1 

1 0 



500u 

150 

600 



Si 

Ales 

67 

100R6B 

600 

1 0 

25 

60 



175 

2 0 

1 0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

600 



Si 


68# 

0704 

600 

1 0 

25 

30 

10m 


1 25J 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 



600 



Si 

Albu 

69 

A5G1 

600 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

A84a 

70 

A5G5 

600 

1 0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

600 



Si 

A84a 

71 

A5G9 

600 

1 0 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

600 

100 

200u 

Si 

A84a 

72 

B5G1 

600 

1 0 

25 

60 



1 75 A 

50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

73 

B5G5 

600 

1 0 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

74 

B5G9 

600 

1.0 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

600 

100 

200u 

Si 

Alrx 

75 

BR56T 

600 

1.00 

25 

25 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



660 



SiA 

M533 

76 

BR86Bt 

600 

1 00 

25 

50 

8 Om 


150 

1.10 

1 0 

25 

5 Ou 



660 



SiA 

M535 

77# 

E6HZ 

600 

1.0 

25A 

30 

10m 



1 2 

1.0 

25A 


200u 

125A 

600 

1 Ok 


Si 

Alem 

_78#_ 

E61 

600 

1 0 

25A 

50 

10m 


150A 

1 2 

1.0 t 

25A 

1 .Ou 

200u 

125A 

600 



SiA 

D029 

79 

EM506 

600 

1.0 

25 

50 




1.1 

1.0 

25 

1 Ou 

10m 

100A 

600 




Albg 

80 

MB249 

600 

1 0 

25 

20 

8.3m 

2 0 

175A 

1 0 

6OOm0 

25 

1 Ou 

75u 

100 

600 



Si 

A60f 

-81_1 

NPC0600 

600 

1.0 

25 

25 



150A 

1 1 

1.0 

25 

30u 






Si 

A3n 

82 

SI 060 

600 

1 0 

25A 

35 



1 75A 

50 0 

25 

1 50A 


5Om0 

1 50A 

600 

900 


SiA 

Algf 

? 3 

SD6 

600 

10 0 

25A 

50 



10OA 

1 0 

1 0 

25A 

5.0u 



600 




Alev 

. 84 , 

SLA17AB 

600 

LALQ_ 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1 0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

600 



Si 

A69 

85 

SLA17C 

600 

1 0 

25 

60 

8 3m 


1 50A 

1 1 

1.0 

25 

5.0u 

25m 

100 

600 



Si 

A69 

86 

UT238 

600 

1.0 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

1 75A 

1 0 

4OOm0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

600 



Si 

A60 

_87_ 

PE506 

600 

1.0 

35A$ 

60 



135A 

1 1 

1.0 

25A 


25m0 

100A 

600 



Si 

A3w 

88 

1N5007 

600 t 

1 0 

40A 

35 § 



150A 

i 3 r 

1 0 

40A 


1 Om 

40A 

600 



Si 

D013 

89 

1N5213 

600 t 

1 0 

40A 

50 § 



175A 

1 2 

1 0 

75A 


.20m 

75A 

600 



Si 

A31q 

90 

VE67t 

600 t 

1.0 

40 

25 

8.3m 


150 

1.2 

1.0 

40 

10 

10 

150A 

600 

1 Ik 


SiA 

M548 

91 

VE68t 

600 t 

1.0 

40 

25 

8 3m 


150 

1.2 

1 0 

40 

10 

To—! 

150A 

600 



SiA 

M548 

92 

1 B6 

600 

1.0 

50C$ 

11 



1 50C 

20 

1 0 

25 

2 Ou 

.05m 

100 

600 



Si 

M79 

93 

1C6IZ) 

600 

1 0 

50C$ 

I 1 



1 50C 

20 

1 0 

25 

2.0u 

05m 

100 

600 



Si 

Ml 16a 

94 

JAN 1N4385 

600 $ 

1 0 

50A 

50 

8 3m 


200A 

1 2 t 

3 0 

25 

1,0u 

200u 

150 

600 



Si 

D029 

95# 

1S846 

600 

1.0 

50 

50 

10m 



1 0 

1 0 

25A 


,80m 

150J 

600 




A200 

96# 

1S1064 

600 

1 0 

50A 

60 

10m 

1.0 

150A 

1 0 

1 5 

25 

lOu 

,10m 

25 

600 

950 


Si 

A52i 

97 

10C6A 

600 t 

1.0 

50A 




1 75A 

1 2 A 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

A50 

98 

A5G2 

600 

1 0 

50 

60 

8 3m 


175 

1.0 

1 0 

25 

lOu 

.50m 

150 

600 



Si 

A84 

99 

AA600 

600 

1.0 

50 

15 


1.0 

100 

90 

1.0 

25 

5.0u 



600 



Si 

A3d 

100 

BTB600 

600 

1 0 

50 

50 

8 Om 


150A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

D027 

101 

BTM600 

600 

1.0 

50 

30 

8 Om 


1 50A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

Airy 

102# 

BY134 

600 

1 0 

50A 

50 



150J 

1.3 

20 

25J 

5.0u 



650 



SiA 

A17 Id 

103# 

BYY34 

600 

1.0 

50A 

50 



1 50J 

1 3 

2.0 

25J 

5.0u 



600 



SiA 

D013 

104 

CJ6 

600 

1 0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

660 



SiA 

D015 

105 

CL6 

600 

1.0 

50A 

50 



1 50A 

1.1 

1 0 

50A 

5.0u 

200u 

100A 

660 



SiA 

D027 

106 

CM6 

600 

1.0 

50 

50 



150 

1 1 

1.0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

660 



SiA 

D027 

107 

E6 

600 

1.0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2.0u 

50u 

100 

660 



SiA 

D027 

108 

EM6 

600 

1.0 

50 

75 § 



175 

1.1 

1 0 

25 

2.0u 

50u 

100 

660 



SiA 

D041 

1094# 

F14F 

600 

1.0 

50A 

45 



175J 

1 0 

1 0 

25 

50u 

300u 

100 

600 



Si 

A249a 

1 10 

HA600 

600 

1.0 

50 

15 


1.0 

175 

.90 

1.0 

25 

5.0u 



600 



Si 

D03 
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5. RECT 

FIEF 

?s 




IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG 
(3) TEMPERATURE, and (4) TY 

FWD CURRENT 

PE No. 


4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C I 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT! 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2|lo 13] at 

PEAK !PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy ly 

y/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

f Q C) 

(A) 

(s) 

(W) 

ro 

(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

K5G5 

600 

1 0 

50 

60 



1 50C 

20 

1 0 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

600 



Si 


2# 

M9257C 

600 

1 0 

50A 




1 50A 

1 0 

1 0 

25A 


50m 

1 50A 

600 



Si 


3# _ 

PA600 

600 

1 0 

50A 

50 



1 75A 

1.0 

1 0 

25A 

5 Ou 


25A 

600 

1 Ok 


SiA 

D029 

4t# 

PCP6T 

600 

1 0 

50 

50 



125S 

2.0 

1 0 

25 

10 

lOOu 

150 

600 



Si 

M584 

5 

PF60T 

600 

1 0 

50 

50 

8 3m 


125 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 



600 



Si 

M544 

6 

TA600 

600 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1.0 

25 

5 Ou 



600 



Si 

M21 

74 

1N4247 

600 

1 0 

55A 

25 

8 3m 


160A 

1 2 

1 0 

55A 

1 Ou 

25u 

125 

600 



Si 

Altc 

8 

CE506 

600 

1 0 

55A$ 

50 



150A 

1 1 

1 0 

25 


.10m 

100 

600 



Si 

Ales 

9 

S160 

600 

1 0 

55A 

50 

8 3m 


1 50A 

1 0 

1.0 

25A 

lOu 

50u 

100A 

600 



Si 

Alsd 

10 

SC6 

600 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1 0 

25 

1 Ou 

50u 

125 

600 



Si 

Albs 

1 1 

SCA6 

600 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1 0 

25 

1 Ou 

500u 

125 

600 

960 


Si 

Albs 

12 

SCE6 

600 

1 0 

55$ 

50 



1 75S 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 

50u 

125 

600 




Alsd 

13 

SEN 160 

600 

1 0 

55 

50 

8 3m 


1 70A 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 

300u 

150 

600 



SiA 

D015 

14# 

SH4D6 

600 0 

1 0 

55 A 

45 

8 3m 


115 

60 0 

50 

85 


4Om0 

85 

420 



Si 

M215 

15 

1N3868 

600 

1 0 

60A 

10 § 



200A 

1 1 

1 0 

25 

10n 

5 Ou 

125 

600 



Si 

Aids 

16# 

BY 127/600 

600 

1 0 

60A 

40 

10 


1 50J 

1 5 

5 0 

25J 

lOu 



900 



Si 

D027 

17# 

1S1888 

600 

1 0 

65A 

60 



1 50J 

1 2 

1 5 

25A 


400m 

1 50J 

600 



Si 

A1 jw 

18 

1N3759 

600 

1 0 

70A 

30 



1 50A 

1 0 

1 5 

25 

5 Ou 



600 



S. 

A 1cm 

19 

1D6 

600 

1 0 

75C 

35 



1 50C 

20 

1 0 

50C 

2 Ou 

05m 

100C 

600 



Si 

Ml 16* 

20 

1N2864A 

600 t 

1 0 

75A 

40 



135 

1 2 

1.0 

75A 


50m 

135 

600 



Si 

D01 i 

-21# 

1N4005 

600 

1 0 

75A 

30 

8 3m 


1 75A 

1 6 

1 0 

75A 

lOu 

3Ou0 

75A 

600 



Si 

D04 1 

22 

1N5061 

600 t 

1 0 

75A 

50 § 



1 75A 

1 2 

1 0 

75A 


10m 

75A 

600 



S. 

A94g 

23 

5A6 

600 

1 0 

75A 

50 

8 3m 



95 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

D027 

24 

10D6 

600 

1 0 

75A 

50 

8 3m 



95 

1 0 

25A 

10 






Si 

D039 

25 

CA102MA 

600 

1 0 

75A 

15 



150A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

1 25C 

600 



Si 

A32 

26 

CB60 

600 

1 0 

75 A 

50 

8 Om 


1 75 A 

1 1 

1.0 

25A 

2.0u 

05m 

100 

600 



SiA 

A1 bg 

27 

CC102MA 

600 

1 0 

75A 

15 



1 50A 

1.2 

1 0 

25C 


3 Om0 

1 25C 

600 



Si 

C8 

28 

CF102MA 

600 

1 0 

75A 

1 5 



1 50A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

600 



Si 

F8 

29 

CP102MA 

600 

1 0 

75A 

15 



1 50A 

1 2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

600 



Si 

C9 

30 

ER185 

600 

1 0 

75A 

30 § 



1 75J 

1 1 

1 0 

25A 

lOu 

.5Om0 

75A 

600 



Si 

D027 

3 1 ▼ 

GER4005 

600 

1 0 

75 

30 



175 

1.1 

1 0 

25 

lOOu 






Si 

A249b 

32t 

HEP158-RT 

600 

1 0 

75$ 

30 



1 75T 










Si 

D041 

33t 

HEP178-RTt 

600 

1.0 

75$ 

32 













Si 

M604* 

34 

J6 

600 

1.0 

75A 

50 

8 Om 

1 0 

1 75 A 

1 0 

1.0 

25A 

5 Ou 

50u 

100A 

600 



Si 

D015 

35 

MR2068 

600 

1 0 

75 

30 

8 3m 


1 75 J 

80 0 

1 0 

25 

25u 

.50m 

75 

600 



SiA 

Alba 

36 

1F6 

600 

1.0 

100 

50 


1 0 

1 50C 

1 3 

20 

25 

2 Ou 

50u 

100 

660 



SiA 

F22 

37 

1N 319 1 

600 

1 0 

100C 

30 

8 3m 


1 75C 

1 0 

.75 t 

25C 

5 Ou 

50m 

1 50C 

600 



Si 

A3 la 

38 

1N4385 

600 t 

1.0 

100A 

50 



1 75 A 

1 3 

1 0 

100 


25m 

150 

600 



Si 

D029 

39 

G100J 

600 r 

1 0 

100A 

70 



175 A 










Si 

A50b 

40 

MR600 

600 

1 0 

100A 

50 

8 Om 


1 50A 

1 0 

1 0 

25A 

2.0u 

lOOu 

100 

600 



Si 

Aldk 

41 

R600 

600 

1 0 

100 

50 § 

8 Ou 


1 50A 

1 0 

1 0 t 

25 

2 OuA 

lOOu 

100 

600 



Si 


42 

SI600E 

600 

1 0 

100A 

50 



1 50C 

1 0 

1 0 

25A 

5 Ou 



600 



Si 

D027 

43 

SLA600LCDT 

600 

1 0 

100 





1 0 

1 0 


1 Ou 

lOOu 

100 

600 



Si 

M547 

44 

SM516 

600 

1 0 

100$ 

45 



150T 

1 0 

1 0 

25 

lOu 



600 



Si 

A84 

45 

1N2031 

600 t 

1 0 

1 50C 

25 

8 3m 


1 75C 

20 

20 

25 


50m 

150C 

600 



Si 

D04 i 

46 

AM64 

600 

1 0 

150C$ 

20 § 

8 Om 


1 75A 

1 25 

1 0 

25C 


50m 

1 50C 

600 



Si 

D04 

47 

BY 107 

600 

1.0 

1 50C$ 

25 



150C 

90 

1 0 

25C 

4 Ou 

.50m 

150C 

600 



Si 

D02 

48 

BY1 17 

600 

1 0 

1 50C$ 

25 



1 50C 

80 

1 0 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

600 



Si 

D02 

49 

BY1270 

600 

1 0 

1 50C$ 

25 



1 50C 

1 0 

1 0 

25 

lOu 

1.0m 

1 50C 

600 



Si 

D02 

50 

E1K3 

600 

1 0 

150 

200 



175 

1 3 

1 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

600 



Si 

D04 

51# 

DS0 5A1 

600 

1.1 

25J 

60 

10 

97 

150 

1 4 

3.3 

25J 

1 Om 

2 0m 

150 

400 



Si 

Z3 

52# 

DS1.2A6 

600 

1 1 

25J 

60 

10m 

970m 

150 

1 40 

3 3 

25J 

1 Om 

2 0m 

150 

400 



Si 


53# 

SD96S 

600 

1 1 

40A 

40 

10m 


1 70A 

1 0 

.60 

25A 

50u 

200m 

150A 

200 



Si 

D03 

54# 

SSiB0640 

600 

1 1 

45A 

50 

10m 


160J 

1 0 

2 0 

25J 

1 Ou 



600 



SiA 

A3v 

55# 

SSiC 1740 

600 

1 1 

45A 

100 

10m 


150J 










SiA 

M441 

56 

HC71F 

600 

1 1 

50A 

50 

8 Om 


175A 

1 2 

1 1 

25 

lOu 



600 



Si 

F29 

57 

MH71 

600 

1 1 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

58 

HC7 1 

600 

1 1 

75A 

75 

4 Om 


1 50A 

1 2 

1 1 

100 

IOuA 

20m 

100 

600 



Si 

D027 

59 

A6G1 

600 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

A84a 

60 

A6G5 

600 

1 2 

25 

60 



1 75 A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

A84a 

61 

A6G9 

600 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

600 

100 

200u 

Si 

A84a 

62 

B6G1 

600 

1 2 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

63 

B6G5 

600 

1 2 

25 

60 



1 75 A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

64 

B6G9 

600 

1 2 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

600 

100 

200u 

Si 

Alrx 

65# 

DD2327 

600 

1 2 

25 

45 

10m 


150 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 

200m 

150 

600 



Si 


66# 

ZR68 

600 

1 2 

25$ 

58 

1 Om 


1 50A 

1 1 

750m 

25 

10n 



800 



Si 

A42 

67 

K6G5 

600 

1 2 

50 

60 



150C 

20 

1 2 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

600 



Si 


68# 

1S1890 

600 

1 2 

65A 

60 



1 75 J 

1 2 

1 5 

25A 


400m 

175J 

600 



Si 

A56b 

69 

TM62 

600 

1 25 

25C 




125C 

20 

80 

25 


3Om0 

100C 

600 



Si 

S145 

70 

UT247 

600 

1 25 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

175 A 

1 0 

5OOm0 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

600 



Si 

A60 

71 

TM65 

600 

1 25 

35C 




175C 

20 

.80 

25 


50m 

150 

600 



Si 

S145 

72# 

SSiBOl 40 

600 

1 25 

45A 

50 

10m 


1 80J 

1 1 

2 5 

25J 

1 Ou 



600 



SiA 

A31v 

73# 

F61 

600 

1 3 

25A 

70 

10m 


1 50AT 

1 2 

1.3 t 

25 


20m 

125A 

600 



SiA 

D013 

74# 

F61Z 

600 

1 3 

25A 

70 

10m 

1 3 

150At 

1 2 

1 3 t 

25 

lOu 


25A 

600 

1 Ok 

2 5u 

SiA 

D013 

75 

RA132MA 

600 

1 3 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1 3 

25 


3Om0 

150 

600 



Si 

A34 

76# 

BY173 

600 $ 

1 4 

50A 

40 

10m 


1 50A 

1 2 

1.0 

25 

1 Ou 


25 

600 



SiA 

D027 

77 

1N 19 13 

600 0 

1 5 

25A 

30 

16m 

2.0 

250 

1 0 

1.0 

25 

lOu 



600 



SiA 

A86 

78 

1N2220 

600 

1 5 

25$ 

20 



150 

600m 

1 5 

25 


500u 

150 

600 



SiA 

D04 

79 

1N2221 

600 

1 5 

25$ 

20 



150 

600m 

1.5 

25 


500u 

150 

600 



SiA 

S35 

80 

1N2650 

600 

1.5 

25A 

15 

8 3m 


165A 

2 6 

1 5 

25A 

300u 



600 



Si 

Ml 25 

81# 

1S025 

600 

1.5 

25A 

125 



1 50A 

1 25 

5 0 

25A 


05m 

100C 

600 



SiA 

A89 

82# 

1S156 

600 

1.5 

25A 

15 



120 

1 3 A 

1 0 


5.OuA 



600 



Si* 

S42 

83 

150R6B 

600 

1 5 

25 

60 



175 

20 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

600 



Si 


84 

A7G1 

600 

1 5 

25 

60 



1 75 A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

A84a 

85 

A7G5 

600 

1 5 

25 

60 



1 75 A 

.50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

600 



S. 

A84a 

86 

A7G9 

600 

1 5 

25 

60 



175 A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

600 

100 

200u 

Si 

A84a 

87 

A121-6T 

600 

1.50 

25 

25 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



660 



SiA 

M531 

88 

A132-6T 

600 

1.50 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



660 



SiA 

M532 

89 

A168-6T 

600 

1 5 

25 

50 

8 Om 


125 

1 1 

1 0 

25 

5 Ou 



660 



Si 

M575 

90 

B7G1 

600 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

600 



Si 

Alrx 

91 

B7G5 

600 

1 5 

25 

60 



175 A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

600 



S. 

Alrx 

92 

B7G9 

600 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

600 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

93 

BR86DT 

600 

1 50 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



660 



SiA 

M536 

94 

CODI5364 

600 

1 5 

25$ 

35 



150 

1 1 

800m 

25 

1 Ou 



600 



Si 

M45 

95 

M 1G1 

600 

1.5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5.0m 

150 

600 



Si 

Alep 

96 

M1G5 

600 

1.5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

600 



Si 

Aleo 

97 

M1G9 

600 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

600 

100 

200u 

Si 

Alep 

98 

MB241 

600 

1.5 

25 

25 

8 3m 

2 0 

1 75A 

1 0 

8OOm0 

25 

200n 

15u 

100 

600 



Si 

A60f 

99 

PS2346 

600 

1.5 

25A$ 




1 75A 

1 0 

20 

25A 

6 Ou 



600 



Si 

M22 

100# 

SA6M1 

600 

1.5 

25A 

47 


2 0 

1 50A 

2.0 

10 

25J 

lOu 

300u 

150J 

600 

750 0 


SiA 

D027 

101 

SI6 

600 

1 5 

25A 

80 



1 50C 

1.0 

1 5 

25A 

1 Ou 



600 



Si 

Albc 

102 

UT257 

600 

1 5 

25A 

25 

8 3m 


1 75A 

1.0 

750m!Z] 

25A 

2.0u 

75u 

100A 

600 



Si 

A60 

103# 

ZS276 

600 

1 5 

25A 

70 § 



1 50A 

1 2 

1 5 

25A 

5 Ou 

150u 

100A 

600 



Si 

A52f 

104# 

BYX22-600 

600 

1 5 

30A 

55 

8 3m 


1 50A 

2 4 

15 

25A 




600 



Si 

A163 

105 

SCBR6 

600 

1 5 

30C 

20 



150 










Si 

M45a* 

106# 

SL603M 

600 

1 5 

30A 

30 

2 Om 


125C 

1 34 

7 5 

25A 

5.0u 

1 lOu 

100C 

600 



SiA 

S33 

107 

1N4822 

600 t 

1 5 

40 

50 



170 

1 3 

1 5 

40 


25m 

40 

600 



Si 

D027 

108# 

1S9230 

600 

1.5 

40A 

80 

10m 


1 50J 

1 05 A 

1 5 

25A 


27m 

150J 

600 



SiA 

A56 

109# 

S2A60 

600 

1.5 

40A 

80 

10m 


150J 

1 05 A 

1 5 

25A 


27m 

25A 

600 



SiA 

A56 

11Q#_ 

S8M 1 

.600 

1.5 

40A 

47 


.2.0 

1 70A 




lOu 

300u 

150 

600 



SiA 

D027 
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5. RECT 

IFIERS 




IN ORDER OF (1) 
(3) TEMPER 

PIV, (2) MAX AVG 
ATURE. and (4) V\ 

FWD CURRENT 
'PE No. 


U 

JU 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





Ay) 

_JA) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

CC) 

(V) 

(A) 

(°c) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N2852 

600 t 

1 5 

hoc 

15 



T50A 

65 0 


150C 


3Om0 

150C 





■£35 - 

2 # 

1S1074 

600 

1 5 

50A 

60 

10 m 

1 0 

150A 

1 0 

1 5 

25 

lOu 

10 m 

125 

600 

950 


Si 

A52j 

3 

1 5E6 

600 

1 5 

50A 

75 § 



175A 

1 1 

1.5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

660 



SiA 

D027 

4 

1 5J6 

600 

1 5 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

660 



SiA 

D015 

5 

DRS106 

600 

1 5 

50A 

50 § 

8 3m 


125A 

1 0 

1 0 

25A 

lOu 

200 u 

1 25A 

600 



Si 

A168c 

6 

K7G5 

600 

1 5 

50 

60 



150C 

20 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

100 

600 



Si 


7 

P100J 

600 

1 5 

50 

50 

8 Om 

1 0 

170 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 






Si 

D027 

8 

P150J 

600 

1 5 

50 

50 

8 3m 

1 0 

150 

1 0 

1 0 

25 

5 Ou 







D027 

9# 

SE1.5B 

600 

1 5 

50 

63 

20 m 

1 6 

120 

1 1 

1 5 

50 




600 



Si 

M99a 

10 

1N1568 

600 

1 5 

55C 

70 

8 3m 


1 75A 

1.2 

50 

25A 

5 Ou 

50m 

10OA 

600 



SiA 

C12 

1 1 

1N2396 

600 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1.5 

25 


30m 

1 50A 

600 



SiA 

A32 

12 

1N2405 

600 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


30m 

1 50A 

600 



SiA 

C8 

13 

1N2414 

600 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1 5 

25 


30m 

1 50A 

600 



SiA 

C9 

14 

1N2423 

600 

1 5 

55A 

35 



150A 

1 2 

1.5 

25 


30m 

1 50A 

600 



SiA 

F8 

15# 

BYX45-600R 

600 

1 5 

55A 

40 

10 m 

800 0 

150J 

1.45 

5.0 

25J 


10Ou 

1 25J 

600 

2 .0k 


Si 

D01 

16t# 

SA2A 

600 

1 5 

60A 

100 

10 m 


140J 

930m 

1 5 

25A 

lOu 



600 



Si 

A268 

17 

INI 120 

600 t 

1 5 

70C $ 

15 



155A 

65 0 

1 5 

150 


3Om0 

150 

600 



Si 

D04 

18 

1N5397 

600 

1 5 

70C 

50 § 



170C 

1 4 

1 5 

70C 


30m 

150 

600 



Si 

D015 

19V 

CTN600 

600 

1 5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



600 



Si 

M594* 

20w 

CTP600 

600 

1 5 

75 

50 



175A 

1.0 



lOu 



600 



Si 

M594a* 

21 ▼ 

VB600 

600 

1 5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



600 



Si 

M594b* 

22 # 

1WS6 

600 

1 5 

100C 

25 § 

10 m 


125J 

1 5 

5 0 

100C 


1 5m 

1 25J 

600 



Si* 

A19a 

23 

60F1 

600 

1 5 

100 




175J 

1 0 

2 4 

25C 


10 m 

25C 

600 



Si 

S41a 

24 

60J 1 

600 

1.5 

10OA 

100 



150C 

85 

1.5 

25A 

2.5m 



600 



Si 

A52 

25 

60LA 

600 

1 5 

100 

100 

4 Om 


10 OA 




25n 



600 



Si 

F42 

26# 

SSiC0840 

600 

1 6 

45A 

100 

10 m 


180J 

1 0 

3 0 

20J 

1 Ou 



600 



SiA 

A31v 

27 

1N1234B 

600 

1 6 

50$ 

30 




1 2 

1 0 

25 

lOu 

,30m 

150 

600 



Si 

S25a 

28 

SI 260 

600 

1 6 

120C 

35 


15 00 

175J 

1 0 0 

1 0 

25A 


1 Om0 

100C 

600 

1 8k 


SiA 

D013A 

29 

INI 224 

600 

1 6 

135C 

20 



175J 

1 5 

2 5 

25J 

500u 

1 5m 

1 50J 

600 



Si 

D01 

30 

1N1234 

600 

1 6 

135C 

20 



175J 

1 5 

2 5 

25J 

500u 

1.5m 

1 50J 

600 



Si 

S25 

31 

1N1224B 

600 r 

1 6 

1 40C 

25 



175$ 

1 7 

1 2 

25 

3OOu0 

10mA 

25 

600 



Si 

D01 

32 

1N1234A 

600 

1 6 

1 40C 

20 



175J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

150J 

600 



Si 

S25 

33 

1N 1 544 

600 

1 6 

1 40C 

20 



175J 

1 5 

2.5 

25J 

50u 

50m 

150J 

600 



Si 

D04 

34 

1N1224A 

600 

1 6 

1 75J$ 

20 



175J 

1 5 

2 5 

25J 

50u 

50m 

1 50J 

600 



Si 

D01 

35 

MDA922-7t 

600 t 

1 8 

55A 

100 



175J 

1 1 

750m 

25J 

20 u 



600 



SiA 

M535a 

36# 

10B6 

600 

1 8 

125B 

40 

10 m 


175A 

1 1 

3.0 

25A 

50u 

50m 

1 50A 

600 



SiA 

D01 

37# 

SSiCI 140 

600 

1 9 

45A 

100 

10 m 


180J 

1 0 

3 0 

20J 

1 Ou 



600 



SiA 

A230 

38 

NS2006 

600 

20 


200 

8 3m 



1 2 

20 


25u 



600 





39 

1N3613 

600 § 

2 0 

25A 

20 


4 0 

200A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

30m 

1 50A 

600 



Si 

A60 

40 

1N3940 

600 

20 

25A 

60 

1 Om 

1 8 

175A 

1 1 

60 

25A 

5 OuA 

50m 

1 50A 

600 

1 .0k 

15uA 

SiA 

D013 

41 

200R6B 

600 

20 

25 

60 



175 

2 0 

20 

25 

5 Ou 

,50m 

150 

600 



Si 


42 

AB600 

600 

2 0 

25 

15 


3 0 

100 

1 25 

1 0 

25 

5 Ou 



600 



Si 

A3a 

43 

BR76At 

600 

2 00 

25 

25 

8 Om 


150 

1 20 

1 0 

25 

5 Ou 



660 



SiA 

M534 

44# 

F62 

600 

20 

25A 

70 

10 m 

30 

150At 

1 2 

20 t 

25 


20 m 

1 25A 

600 



SiA 

D013 

45# _ 

F62Z 

600 

2 0 

25A 

70 

10 m 

2 3 

175A 

1.2 

2 0 t 

25 

lOu 


25A 

600 

1 .0k 

2 5u 

SiA 

D013 

46 

GR22 

600 

2 0 

25 

20 



125 

1 1 

1 0 

25 

lOu 

.30m 

150 

600 



Si 

Airy 

47 

M2G1 

600 

2 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

600 



Si 

Alep 

48 

M2G5 

600 

2 0 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

600 



Si 

AleD 

49 

M2G9 

600 

20 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

600 

100 

200 u 

Si 

Alep 

50 

MB233 

600 

2 0 

25 

25 

8 3m 

20 

175A 

1 0 

1 0 0 

25 

25n 

5 Ou 

100 

600 



Si 

A60f 

51 j 

SEN2A6t 

600 

20 

25 

30 

8 3m 


150A 

1 2 

1 0 


lOu 

lOOu 

100 

200 



Si 

M79b 

52 

SEN260 

600 

20 

25 

150 

8 3m 


170A 

1 2 

20 

50 


25u 

50 

600 



SiA 

D027 

53 

SLA27A 

600 

2 0 

25 

80 

8 3m 


150A 

95 

2 0 

25 

1 Ou 

10 m 

100 

600 



Si 

A69 

54 

SLA27B 

600 

2 0 

25 

80 

8 3m 


1 50A_ 

1 0 

20 

25 

1 Ou 

10 m 

100 

600 



Si 

A69 

55 

SLA27C 

600 

2 0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1 0 

2 0 

25 

BOu 

25m 

100 

600 



Si 

A69 

56 

UT267 

600 

20 

25A 

30 

8 3m 


1 75A 

1 0 

900 0 

25A 

2 Ou 

75u 

10 OA 

600 



Si 

A60 

57 

UT2060 

600 

2 0 

25A 

60 

8 3m 


175A 

1 0 

1 El 

25A 

5 Ou 

,10m 

10OA 

600 



Si 

A146m 

58# 

SR3AM12 

600 

20 

40A 

150 § 

8 3m 


150J 

1 1 

10 

25A 

lOOu 

1 Om 

1 50J 

600 



SiA 

Alfn 

59 

VS647t 

600 t 

2.0 

40 

8 0 

8 3m 


150 

1 2 

2 0 

25 

10 

10 

150 

600 

1 Ik 


SiA 

M532a 

60 

VS648T 

600 t 

20 

40 

8 0 

8 3m 


150 

1 2 

2.0 

25 

10 

10 

150 

600 



SiA 

M532a 

61 

1N5176 

600 

2 0 

50A 

200 



175A 

i 2 r 

20 

50A 


25u 

50A 

600 



Si 

D027 

62 

20A6 

600 

2 0 

50 

50 



170A 

1 3 

2 0 

50 

lOu 

25m 

50 

600 



Si 

D027 

63 

A1423MC1AB1 

600 

20 

50A 




150A 

900m 

100 m 

25A 

5 Ou 

10Ou 

150A 

600 



Si 

M205h 

64 

B172-60 

600 

2 0 

50 

60 



150C 

20 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100 

600 



Si 


65 

BFW600I 

600 

2 0 

50A 

50 



100C 

1 1 

1 0 

25A 








M40a 

66 t 

FW600t 

600 

2 0 

50A 

50 



125A 

900m 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a 

67 

K8G5 

600 

2 0 

50 

60 



150C 

20 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100 

600 



Si 


68 v# 

MCP6t 

600 

2 0 

50 

50 



125S 




lOu 

lOOu 

125 

BOO 



Si 

S349 

69 ^ 

PD60 

600 

2 0 

50A 

50 



125A 

90 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a* 

70 

SI6A 

600 

20 

50A 

80 



150C 

1 0 

30 

25A 

1 Ou 



600 



Si 

Albc 

71 

BH4R6T 

600 

20 

55 

45 

8 3m 


115 

1 2 0 

1.0 

85 


8OOu0 

85 

420 



Si 

M 15 1 

72 

2F6 

600 

2 0 

75C 

50 



150C 

1 3 

2 0 

25C 

2 .0u 

50u 

100C 

660 



SiA 

F22 

73 

HB600 

600 

20 

75A 

200 



175C 

1 0 

2 0 

25A 

5 Ou 



600 



Si 

A179b 

74## 

SiDAO 5K 

600 

2 0 

85C 

40 § 

10 m 


150J 

1 4 

3 0 

25J 

2 .0u 


25J 

600 

1 Ik 


Si 

A9a 

75 

FB600t 

600 

20 

100 

50 § 

8 Om 


150A 

1 0 

1 0 

25 

lOut 






SiA 

M79a 

76# 

1S1355 

600 

2.0 

124C 

40 

8 3m 


150J 

1 2 

30 

25A 

10 u0 

5Om0 

150J 

600 



SiA 

S48c 

77# 

SR2B12 

600 

20 

1 24C 

60 



150J 

1 2 t§ 

3 0 

25C 

lOu 

500u 

1 50J 

600 




SI 57a 

78 

250R6B 

600 

2 5 

25 

250 



175 

20 

2 5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 


79 

M3G1 

600 

2 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

600 



Si 

Alep 

80 

M3G5 

600 

2 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

600 



Si 

Alep 

81 

M3G9 

600 

2.5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

600 

100 

200 u 

Si 

AleD 

82# 

SL603F 

600 

2 5 

30A 

30 

2 Om 


150C 

1 05 

7 5 

25A 

5.0u 

1 lOu 

100C 

600 



SiA 

DOT 

83# 

SJ603F 

600 t 

2 5 

10OA 

30 



150A 

1 0 

75 

25A 

lOu 

30m 

150A 

600 



SiA 

D03 

-84#._ 

BYX38/9O0 

600 

2 5. J 

125B 

38 § 

10 m 


150J 

1 7 

5 0 

25J 

lOu 

20 m 

1 25J 

600 



SiA 

D04E) 

85# 

BYX38/900R 

600 

2 5 

125B 

38 § 

10 


150J 

1 7 

50 

25J 

lOu 

200 u 

1 25J 

600 



SiA 

D04 

86 

1N2530 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

40 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

600 



SiA 

D010 

87 

1N2541 

600 

25 

1 50C$ 

50 



150C 

1.0 

4 0 

25C 

1 Ou 

10 m 

150C 

600 



SiA 

D010 

88 

1N2552 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

40 

25C 

lOu 

1 Om 

150 

600 



SiA 

D010 

89 

BAV207 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

600 

720 


Si 

D04 

90 

BAV217 

600 

25 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10 m 

150C 

600 

720 


Si 

D04 

91 

BAV227 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 .0m 

1 50C 

600 

720 


Si 

D04 

92 

BAV307 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

600 

720 


Si 

S35 

93 

BAV317 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10 m 

1 50C 

600 

720 


Si 

S35 

94 

BAV327 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 .Om 

1 50C 

600 

720 


Si 

S35 

95 

BY207 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

600 



SiA 

D04 

96 

BY217 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10 m 

150C 

600 



SiA 

D04 

97 

BY227 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

600 



SiA 

D04 

98 

BY307 

600 

2.5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

600 



Si 

S35 

99 

BY317 

600 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.0 

2 5 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

600 



Si 

S35 

100 

BY327 

600 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

600 



Si 

S35 

101 

MA60 

600 

2 5 

1 50B 

30 



190B 

1 0 A 

2 5 

150B 

15uA 






SiA 

D04 

102 

TM61 

600 

2 7 

25C 




125C 

20 

20 

25 


.30md 

100 

600 



Si 

S145 

103 

NS3006 

600 

30 


300 

8 3m 



1.2 

3 0 


25u 



600 





104 

1N2714 

600 

3 0 

25A 

15 

8 3m 


165A 

2 6 

3.0 

25A 

200 u 



600 



Si 

Ml 26a 

105 

1N2737 

600 

30 

25A 

15 

8 3m 


165A 

26 

30 

25A 

300u 



600 



Si 

M126d 

106 

1N2762 

600 

30 

25A 

15 

8.3m 


165A 

2.6 

3.0 

25A 

300u 



600 



Si 

M126d 

107 

1N3983 

600 

3 0 

25A 

30 



200A 

1.0 

90 

25A 

lOu 

10 m 

100A 

600 



Si 

A60 

108 

3AF6 

600 

3.0 

25A 

150 



150C 

1 2 

3.0 

25A 

300u 



200 



Si 

A222 

109 

30R6 

600 

3 0 

25 

200 

8 Om 

3 0 

25 

1 0 

30 

25 

lOu 

50u 

100 

600 



Si 

A1 rz 

1 1 10 

300R6B 

600 

3 0 

25 

250 



175 

20 

3.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

600 



Si 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE 

CURRENT! 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DRO 

3 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 1 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rc> 

(A) 

(s) 

(W) 

re) 

(V) 

(A) 

!°C) 

(A) 

(A) 

:°ci 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

AC600 

600 

3.0 

25A 

50 



1 50C 

1 0 

30 

25A 

5 Ou 



600 



Si 

A ley 

2 

BR86AT 

600 

30 

25 

50 

8 Om 


150 

1.2 

1 5 

25 

5.0u 



660 



SiA 

M534 

3w 

HEPR0086-RT 

600 

30 

25$ 

300 



1 7 5 T 










Si 

M603 

4V 

HEPR0096-RT 

600 

30 

25$ 

300 



1 75t 










Si 

A179 

5 

M4G1 

600 

30 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

2 .0u 

5.0m 

150 

600 



Si 

Alep 

6 

M4G5 

600 

3.0 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

600 



Si 

Aleb 

7 

M4G9 

600 

30 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

600 

100 

200 u 

Si 

Alep 

8 

UT3060 

600 

3 0 

25A 

80 

8 3m 


1 75A 

1.0 

2 0 


5.0u 

10 m 

10OA 

600 



Si 

A146m 

9 

3BR6t 

600 

3.00 

30 

20 

8 .0m 


1 25C 











M530 

10 

1N5001 

600 t 

30 

40A 

300 § 



1 75 A 

1.0 t 

3.0 

75A 


1 .0m 

1 75A 

600 



Si 

M 176a 

11 # 

SSiC 1240 

600 

30 

45A 

100 

10 m 


1 80J 

1.0 

3 0 

20J 

1 Ou 



600 



SiA 

A231 

12 

IN1128 

600 

30 

50A 

25 § 



1 50A 

1.1 

1.0 

25A 


30mEl 

150A 

600 



SiA 

D04 

13 

1N4143 

600 

30 

50A 

300 



1 75A 

1.0 

3.0 

50A 


10 m 

50A 

600 



Si 

Alen 

14# 

3JC12 

600 

30 

50A 

90 



1 50J 

1 2 

3.0 

25A 


1.0 

1 50J 

600 



Si 

S 1*93 

15 

A138-6T 

600 

3 0 

50 

50 

8 .0m 


150 

1.1 

3.0 

25 

5 Ou 



660 



Si 

M79c 

16 

CH302MA 

600 

3 0 

50A 

15 



1 50A 

1.2 

1.0 

25C 


3.Om0 

125C 

600 



Si 

S 152a 

17 

CK302MA 

600 

3.0 

50A 

15 



150A 

1.2 

1.0 

25C 


3.Om0 

1 25C 

600 



Si 

S153 

18 

CS302MA 

600 

30 

50A 

15 



1 50A 

1 2 

1 0 

25C 


3.Om0 

1 25C 

600 



Si 

S152 

19 

HAB060 

600 

30 

50 

300 

8 3m 


1 50A 

1 1 

3 0 

25 

5.0u 

150u 

100 

600 



Si 

Alez 

20 

S3A6 

600 

3.0 

50A 

300 



1 50C 

1.0 

3 0 

25A 

1 .Ou 



600 



Si 

Alez 

21 # 

S8-06 

600 

3.0 

50 

200 

10 m 


150 

1 1 

8.0 

25 

50u 



600 



S. 

S 19m 

22 

S600 

600 

30 

50 

25 


10 

175 

1.0 

1 0 

25 

5.0u 




600 


Si 

D04 

23 

1N5201 

600 

30 

55A 

300 § 

8.3m 


175A 

1 0 

3 0 

55A 


7.6mA 

1 75A 

600 



Si 

A1 rv 

24 

JAN1N5201 

600 

3.0 

55A 

300 



1 75A 

1.0 

3.0 

25 

5 Ou 

12 m 

100 

600 



Si 

A let 

25 

3S6E 

600 

3 0 

55$ 

250 



1 50A 

950mA 

3.0 

10OA 

lOu 

10Ou 

100 

600 



Si 

A1 rv 

26 

SLA5201 

600 

30 

55 

300 



175 

1 0 

30 

25 

5 Ou 

,12m 

100 

600 



SL 

A3 la 

27 

1N4723 

600 

30 

75A 

300 



1 75A 

1.0 

3.0 

75 


1 .0m 

175 

600 



Si 

A179alZ) 

28 

HC600 

600 

3.0 

75 

300 


3 0 

175 

1.0 

1.0 

25 


1 .0m 

25 

600 



Si 

A179 

29 

MR2075 

600 

30 

75 

300 

8 3rp 


1 75J 

50 0 

3 0 

75 

1 Om 

3.0m 

75 

600 



SiA 

A179a 

30 

MR2375 

600 

30 

75 

300 

8 3m 


1 75J 

1 0 

3.0 

25 

1 .0m 

3.0m 

75 

600 



SiA 

M 173 

31 

S56 

600 

3 0 

80$ 

20 




1 3 

5.0 

25 

lOOu 



600 



Si 

S48 

32 

S6BR2 

600 % 

3.0 

95B 

53 



1 30B 

55 0 

1 5 

25 


2 .0m 

125 

600 



Si 

S81 

33 

3E6 

600 

3 0 

100 

200 

8 Om 

3.0 

175 

1.2 

3.0 

100 

lOu 

100 u 

50 

660 



SiA 

Alec 

34# 

FD63 

600 

30 

100C 

70 

10 m 


1 50C 

1.4 

10 

25C 


300u 

125C 

600 



SiA 

D013 

35 

HR600 

600 

3 0 

100 

300 § 

8 Ou 


1 50A 

1.0 

3.0 t 

25 

5.0uA 

250u 

100 

600 



Si 

A Ism 

36 

1N5406 

600 

30 

105C 

200 § 



1 70C 

1.2 

3 0 

105C 


.50m 

1 50C 

600 



Si 

A3a 

37 

SEN360 

600 

30 

105C 

200 

8 3m 


1 70A 

1 2 

3 0 

25 

5 Ou 

500u 

150 

600 



SiA 

D027 

38# 

1S415 

600 

3 0 

125S 

33 



1 50S 

1.6 

10 

25S 

5 Ou 

300u 

150 

600 



Si 

S61A 

39# 

1S436 

600 

30 

125B 




150 

1.6 


25 

5.0u 



600 



SiA 

A89 

40 

30S6 

600 

3 0 

125 

150 § 



1 75J 

1.0 t 

3.0 

25 

5.0u 

300u 

125 

600 



Si 

A led 

41# 

D6003 

600 

3.0 

1 25C 

35 



1 25B 

1.5 

3 0 

25 


30m 

1 25B 

600 



SiA 

S4c 

42 

S415IZ3 

600 

30 

1 25A 




1 50A 

1.6 

10 

25A 

5 Ou 

300u 

150 

600 



SiA 

S24cIZ3 

43 

3F6O0 

600 

30 

140B 

40 

10 m 


1 75A 

1 0 

1 0 

25A 

50u 

500u 

150A 

600 



Si 

D04 

44 

1N 1587 

600 

3.0 

150C 




1 75B 

1.5 

6.0 

25C 


50m(Z) 

150 

600 



Si 

D04 

45 

3C60 

600 

3 0 

150 




190 

1.1 

6 0 

25 


500u 

150 

600 



Si 

D04AG) 

46 

E2K3 

600 

30 

150 

200 



175 

1 3 

3.0 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 

D04 

47# 

S6M3 

600 % 

3.0 

150J 

180 



1 50J 

1 2 

3.0 



500u 


600 



SiA 

A52d 

48 

JAN 1N2153 

600 

3 2 

25A$ 

50 

8 Om 


1 50S 

1.5 

6 0 

25 

50u 

,75m 

1 50C 

600 



Si 

S35 

49 

350R6B 

600 

3,5 

25 

250 



175 

2.0 

3.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 


50 

1N3574 

600 

3.5 

85B$ 

35 



1 65A 

50 0 

2.5 

1 50A 


40m 

150A 

600 



Si 

D04 

51 

1N2685 

600 

3 6 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

2.6 

3 6 

25A 

300u 



600 



Si 

Ml 26c 

52 

1N2748 

600 

3.6 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

2 6 

3 6 

25A 

300u 



600 



Si 

M126g 

53 

400R6B 

600 

4 0 

25 

250 



175 

2.0 

4.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 


54# 

G6004 

600 

40 

25A 

100 

10 m 

4 5 

1 50A 

1.2 

4 t 

25 


3.0m 

1 25C 

600 



SiA 

D04 

55# 

P6004 

600 

40 

25A 

100 

10 m 

4 5 

1 50A 

1.2 

4 t 

25 


3.0m 

125C 

600 



SiA 

S95a 

56# 

SJ604F 

600 t 

40 

25A 

15 



200A 

1.0 

75 

25A 

lOu 

1.5m 

200A 

600 



SiA 

D03 

57 

UT4060 

600 

4 0 

25A 

100 

8 3m 


1 75A 

1.0 

3 0 


5.0u 

10 m 

100 A 

600 



Si 

A146m 

58 

1N2517 

600 

4 0 

30C 

30 



165 

1.1 

1.5 

25 

2 Ou 



600 



SiA 

D04A i 

59 

1N2523 

600 

40 

30C 

25 



1 50C 




2 Ou 

40m 

150C 

600 



SiA 

D04 

60# 

BYY90 

600 

4.0 

50B 

50 



1 50J 

1 3 

2 0 

25J 

5.0u 



600 



SiA 

M4 la 

61 

4F6 

600 

4.0 

75 

300 

8 .0m 

3 0 

1 75B 

1 3 

4.0 

25 

10Ou 

500u 

100 

660 



SiA 

F22 [ 

62# 

SSiC 1340 

600 

4 0 

120C 

100 

10 m 


1 50J 

1.1 

7.0 

20J 

1 Ou 



600 



SiA 

SI 12bA 

63 

450R6B 

600 

4 5 

25 

250 



175 

2.0 

4.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

600 



Si 


64 

1 N 1616 

600 

50 





1 75A 

1.5 

10 

25A 







Si 

D04 

65 

1N2238 

600 

5 0 

25$ 

20 



150 

600m 

1.5 

25 


500u 

150 

600 



SiA 

D04 

66 

1N2238A 

600 

50 

25$ 

100 



150 

600m 

5.0 

25 


350u 

150 

600 



SiA 

D04 

67 

1N2239 

600 

5 0 

25$ 

20 



150 

600m 

1 5 

25 


500u 

150 

600 



SiA 

S35 

68 

1N2239A 

600 

5 0 

25$ 

100 



150 

600m 

5.0 

25 


350u 

150 

600 



SiA 

S35 

69 

500R6B 

600 

5.0 

25 

250 



175 

20 

5.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 


70# 

G65HZ 

600 

5 0 

25A 

100 

10 m 



' 1 2 

5 0 

25A 


3 Om 

125A 

600 

1 Ok 


Si 

S19q 

71 

5BR6t 

600 

5 00 

30 

35 

8 Om 


1 25C 











M530 

72v# 

5PM6T 

600 

5.0 

50 

125 



1 50J 

2.0 

5.0 



50u 

150 

600 



Si 

M585 

73 

S5A6 

600 

5 0 

50A 

300 



1 50C 

1.1 

5 0 

25A 

1 Ou 



600 



Si 

Alez 

74# 

S20-06 

600 

50 

50 

600 

10 m 


150 

1.1 

60 

25 

50u 


25 

600 



Si 

S19p 

75 

60F5 

600 

5.0 

100 




1 75J 

1.1 

13 

25C 


10 m 

25A 

600 



Si 

S4 la 

76 

60 LF 

600 

5 0 

10 OA 





1 5 

5.0 

10 OA 


5.0m 

100 A 

600 



Si 

F73 

77# 

SJ603E,K 

600 t 

50 

100C 

30 


3 0 

1 50A 

1.0 

75 

25C 

lOu 

.30m 

150C 

600 



SiA 

DO40 

78 

366M 

600 t 

50 

1 45C 

100 



1 80J 

1.1 

5.0 

25C 


10 m 

180 

600 



Si 

S27 

79 

1N1616A 

600 

5 0 

150C 

150 



190J 

1.1 

6.0 

25 


50m 

150 

600 



SiA 

D04A 

80 

407M 

600 

5 0 

150C 

125 

8.3m 


1 75J 

1 1 

5.0 

25C 


2.Om0 

175J 

600 



Si 

D04 

81 

E3K3 

600 

50 

150 

200 



175 

1.3 

5.0 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 

D04 

82 

F1K3 

600 

5 0 

150C 

200 



175J 

1.3 

30 

25C 


1 .0m 

150C 

600 



Si 

D05 

83 

MR60# 

600 

50 

1 50B 

70 



185B 

1.0 

4.5 

1 50B 

20uA 






SiA 

D04 

84 

550R6B 

600 

5 5 

25 

250 



175 

2.0 

5.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 


85 

NS6006 

600 

60 


300 

8.3m 



1 2 

60 


25u 



600 





86 

6A600 

600 

6.0 

25 

300 

8 Om 


175 

1 2 

6.0 

25 

25u 






Si 

S 19f 

87 

600R6B 

600 

6.0 

25 

250 



175 

20 

60 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 


88 

BR96AT 

600 

60 

25 

150 

8 Om 


150 

1.2 

30 

25 

lOu 



650 



SiA 

M537 

89# 

G6006 

600 

60 

25A 

140 

10 m 

8 0 

1 50A 

1.2 

6.0 t 

25 


3 Om 

125C 

600 



SiA 

D04 

90# 

P6006 

600 

6.0 

25A 

140 

10 m 

8 0 

1 50A 

1.2 

6 t 

25 


3.0m 

1 25C 

600 



SiA 

S95a 

91 

SLA600t 

600 

60 

25 




150A 




1 .Ou 

75u 

100 

600 




M545 

92# 

6JC12 

600 

6.0 

50A 

200 



1 50J 

1.2 

6.0 

25 A 


1.3 

150J 

600 



Si 

SI 9s 

93# 

46R2 

600 

6.0 

75A 

10 § 



1 50C 

1 2 

6.0 

25C 


2.5m 

150C 

600 



SiA 

D04E) 

94# 

46R2S 

600 

6.0 

75A 

75 § 

10 m 


1 50C 

1 2 

6.0 

25C 


2 0m 

150C 

600 

700 0 


SiA 

DO40 

95 

VH647T 

600 t 

60 

80 

25 

8 3m 


150 

1.2 

60 

25 

10 

10 

1 50A 

600 

1 .1k 


SiA 

M532a 

96 

VH648T 

600 t 

60 

80 

25 

8 3m 


150 

1 2 

6.0 

25 

10 

10 

150 

600 



SiA 

M532a 

97# 

6F60 

600 

60 

100 A 

120 § 

10 m 


190J 

65 

60 

10OB 


2.5m 

100B 

600 



SiA 

DO40 

98# 

BYX50-600 

600 

6.0 

110B 

80 § 

10 m 


1 50J 

1 95 

20 

25J 


1.4m 

125J 

600 



Si 

DO40 

99# 

BYX39/600 

600 

60 

125B 

100 

10 m 


1 75J 

20 

20 

25J 


150m 

125 

600 

1 .8k 


Si 

D04IZ) 

100 # 

BYX48/600 

600 

60 

125B 

90 § 



1 75J 

1 8 t 

15 

25J 


,20m 

125J 

400 



SiA 

DO40 

101 # 

S6-603K 

600 

6.0 

125C 

130 

10 m 


1 50J 

1.5 

32 

25A 

20 u 

500u 

150C 

600 



SiA 

DO40 

102 # 

S6AN6 

600 % 

60 

125B 

125 


6 5 

150J 

47Om0 

6 0 t 



2 .0m 

125B 




Si A 

D04IZ1 

103 

1N1348 

600 

6.0 

150C 

66 


9 5 

190J 

1 2 

10 

25J 


10 m 

25 

600 



Si 

S26 

104 

1N1348A 

600 t 

60 

150B$ 

150 



200J 

.64 0 

6.0 

150B 


1 Om0 

150B 

600 



Si* 

D04 

105 

1N1348B 

600 

6.0 

1 50C$ 

150 



190J 

1.1 

6.0 



,02m 

25C 

600 



SiA 

D04A 

106 

1N2153 

600 

6.0 

150C 

150 



150 

1 2 

60 

25 

4 Ou 

50m 

150A 

600 



Si 

D010 

107 

1N2153A 

600 

60 

150C$ 

150 



150 

1 0 

10 

25 

1 Ou 

,10m 

150 

600 



Si 

D010 

108 

1N2497 

600 

60 

150C 




190J 

1.1 

6.0 

25 


2.0mtZ) 

150C 

600 



Si 

D04 

109 

1N2571 

600 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1 5 

10 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

600 



SiA 

D010 

1 10 

BAV407 

600 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 2 

60 

25C 

4.0u 

. .50m 

. 1 50C 

600 

720 


.Si 

S35 


350 
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350 











5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2_|lo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

m 


(s) 

(W) 

m 

(V) 

(A) 

m 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

BAV417 

1500 

6.0 

1500$ 

iso 



1 50C 

1 0 

6.0 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

600 

720 


Si 


2 

BAV427 

600 

6.0 

150C 

150 



150C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

600 

720 


Si 

S35 

3 

BAV707 

600 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1.2 

6.0 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

600 

720 


Si 

D04 

4 

BAV717 

600 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1.0 

6.0 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

600 

720 


Si 

D04 

5 

BAV727 

600 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

600 

720 


Si 

D04 

6 

BY407 

600 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1.2 

6.0 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

600 



Si 

S35 

7 

BY417 

600 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1.0 

6.0 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

600 



Si 

S35 

8 

BY427 

600 

60 

150C$ 

150 



150C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

600 



Si 

S35 

9 

BY707 

600 

6.0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 2 

60 

25C 

4.0u 

•50m 

150C 

600 



SiA 

D04 

10 

BY717 

600 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1.0 

6.0 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

600 



SiA 

D04 

1 1 

BY727 

600 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1 .0m 

150C 

600 



SiA 

D04 

12 

E4K3 

600 

6.0 

150 

200 



175 

1.3 

6.0 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 

D04 

13 

KR602MA . 

600 

6.0 

1 50S$ 

75 



175S 

1.2 

6.0 

1 SOS 


1 .0m 

1 BOS 

600 



Si 

D010 

14# 

SiDOIL 

600 

7.0 

90C 

60 

10 m 


140J 

1.25 

6.0 

25 

lOOu 


25 

400 



Si 

A31u 

15 

1N1616R 

600 

7.0 

150B 

150 



190A 

900m 

1.0 

190J 

lOu 

1 .0m 

190J 

600 



Si 

D04 

16 

1N2700 

600 

7.2 

25A 

15 

8.3m 


165A 

2.6 

7.2 

25A 

300u 



600 



Si 

M126j 

17 

UT5160 

600 

7.5 

100C 

150 

8 3m 


175A 

1 0 

5 0 

25 

lOu 

,30m 

100 

600 



Si 

S2770 

18 

MS60 

600 

7.5 

150B 

140 



185B 

1.0 A 

7 5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

19# 

1S928 

600 

8.0 

40A 

430 

10 m 


150J 

1.05 A 

20 

25A 


1.3m 

1 50J 

600 



SiA 

S50 

20 t# 

8 PT6$ 

600 

8.0 

40A 

250 

10 m 


1 50J 

2.0 

8.0 



8 Om 

150 

600 



Si 

M588 

21 # 

S5B60 

600 

8.0 

40A 

430 

10 m 


150J 

1.05 A 

20 

25A 


1.3m 

25A 

600 



SiA 

S50 

22 # 

S8-06F 

600 

8.0 

50 

200 

10 m 


150 

1.1 

8.0 

25 

50u 



600 



Si 

M389 

23 

PA60t 

600 

8.0 

55 

300 

8.3m 


150 

1.0 

2.0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

600 



Si 

M542 

24 

E5K3 

600 

8.0 

150 

200 



175 

1.3 

8.0 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 

D04 

25 

UT6160 

600 

9 0 

100C 

175 

8.3m 


1 75A 

1.0 

6 0 

25 

lOu 

.30m 

100 

600 



Si 

S2770 

264# 

SiDA02K 

600 

9.4 

85C 

110 § 

10 m 


135J 

1 05 

3.0 

25J 

5.0u 


25J 

600 

1 Ik 


Si 

A126b% 

27# 

SID02L 

600 

9.5 

90C 

110 

10 m 


140J 

1.15 

6.0 

25J 

lOOu 


25J 

400 



Si 

A31u 

28 

1N2258 

600 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


1 .0m 

150 

600 



SiA 

D04 

29 

1N2258A 

600 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


.50m 

150 

600 



SiA 

D04 

30 

1N2259 

600 

10 

25$ 

200 



150 

600m 

10 

25 


1 .0m 

150 

600 



SiA 

S35 

31 

1N2259A 

600 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


.50m 

150 

600 



SiA 

S35 

32 

BR106AT 

600 

10 

25 

200 

8 .0m 


150 

1.2 

5.0 

25 

lOu 



650 



SiA 

M538 

33# 

G6HZ 

600 

10 

25C 

230 

10 m 

18 

1 50C 

1.1 

10 t 

25 


3.0m 

125C 

600 

1 .0k 

25uA 

SiA 

D04 

34# 

G6010 

600 

10 

25A 

230 

10 m 

17 

1 50A 

1 1 

10 t 

25 


3.0m 

1 25C 

600 



SiA 

D04 

35# 

P6HZ 

600 

10 

25C 

230 

10 m 

18 

125Ct 

1.1 

10 t 

25 


3.0u 

125C 

600 

1 .0k 

25uA 

SiA 

S95a 

36# 

P6010 

600 

10 

25A 

230 

10 m 

17 

150A 

1.1 

10 t 

25 


3.0m 

125C 

600 



SiA 

S95a 

37# 

SJ604E,K 

600 t 

10 

25C 

15 


4.3 

200C 

1.0 

75 

25C 

lOu 

1.5m 

200C 

600 



SiA 

DO40 

38y# 

10PM6t 

600 

10 

40A 

250 

10 m 


150J 

2.0 

10 



8 .0m 

150 

600 



Si 

M586 

39# 

0604 

600 

10 

45 

300 

10 m 


150J 

1.4 

30 

25 

lOOu 



300 



Si 

S87e 

40# 

66R2 

600 

10 

75A 

115 § 

10 m 


1 50C 

1 1 

10 

25C 


2 .0m 

150C 

600 



SiA 

DO40 

41# 

66R2S 

600 

10 

75A 

115 § 

10 m 


1 50C 

1.1 

10 

25C 


2 .0m 

150C 

600 

700 0 


SiA 

0040 

42 

1N4438T 

600 t 

10 

100 

100 § 

8.3m 

4.0 

160A 

1.2 

10 

100 


1.Om0 

100 

600 

900 


Si 

M249 

43# 

1S425 

600 

10 

100B 

200 



175S 

1.5 

30 

25A 


50u 

100 

600 



Si 

S61A 

44 

60J2P 

600 

10 

10OA 

150 

4.0m 



1.3 



2 5m 



600 



Si 

S43 

45 

S4250 

600 

10 

10OA 

200 

10 m 


1 75A 

1.5 

30 



50u 

100 

600 



SiA 

S24c0 

46# 

SSID0440 

600 

10 

1 IOC 

125 

10 m 


160J 










SiA 

S4pA 

47# 

1S166 

600 

10 

120B 

200 



175 

1.6 

50 

25J 


1.5m 

175J 

600 



SiA 

SI 03 

48# 

SA6AN12 

600 

10 

120B 

210 



150J 

47Om0 

10 



2 .0m 


600 



SiA 

DO40 

49# 

BYX42/600 

600 

10 

1 25B 

125 § 



175J 

1.4 t 

15 

25J 


20 m 

1 25J 

400 



SiA 

DO40 

50 

BYY71 

600 

10 

125 

175 



150J 











S72c 

51 

BYY72 

600 

10 

125 

175 



150J 











S72c 

52# 

D6010 

600 

10 

125B 

130 



1 25B 

1.5 

10 

25 


30m 

125B 

600 



SiA 

S4c 

53# 

S6AN12 

600 % 

10 

1 25B 

210 



1 50J 

5OOm0 

9.5 

25B 


2 .0m 

125B 




SiA 

DO40 

54 

367M 

600 t 

10 

130C 

150 



180J 

1.2 

10 

25C 


10 m 

180C 

600 



Si 

S27 

55 

408M 

600 

10 

145C 

175 

8 3m 


1 75J 

1.2 

10 

25C 


2 .Om0 

175J 

600 



Si 

D04 

56 

40114 

600 

10 

150C 

140 § 



1 75C 

60 

10 

150C 

75uA 

75m0 

150C 

600 



SiA 

D04 

57 

E6K3 

600 

10 

150 

200 



175 

1.3 

10 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 

004 

58 

F2K3 

600 

10 

150C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 .0m 

150C 

600 



Si 

D05 

59 

TR601 

600 

10 

150$ 




175S 

1 5 

25 

25 


5.Om0 

150C 

600 



Si 

D05 

60# 

2WMT6 

600 

11 

100C 

220 § 

10 m 


1 25J 

1.5 

40 

100C 


7 Om 

125J 

600 



Si* 

D05 

61y 

HEPR0136-RT 

600 

12 

25$ 

300 



190T 










Si 

D04 

62# 

12JC11 

600 

12 

50A 

300 



1 50J 

1 2 

12 

25A 


2.4 

150J 

600 



Si 

S19n 

63 

SL600 

600 

12 

50A 

300 



1 75C 

1 4 

12 

25A 


1 .0m 

150A 

600 



Si 

DO40 

64# 

8AN60 

600 

12 

55A 

210 

10 m 


140B 

.65 0 

13 

25A 


10 m 

120 J 

600 



Si 

S4q0# 

65y 

A129M 

600 

12 

64 

150 

8 3m 


125 

1.55 

12 

64 


6 .0m 

125 

600 



Si 

D04 

66 # 

SiD03L 

600 

12 

85C 

120 

10 m 


140J 

1.55 

20 

25J 

500u 


25J 

400 



Si 

M346 

67# 

12F60 

600 

12 

100A 

150 § 

10 m 


190J 

65 

12 

100B 


2 5m 

100B 

600 



SiA 

DO40 

68 

60J3P 

600 

12 

100 A 

150 

4 Om 


10OA 

1.3 



2 5m 



600 



Si 

S23 

69# 

1S1576 

600 

12 

120C 

200 



150J 

1 2 

12 

25A 


2.4m 

150J 

600 



Si 

S19n 

70y# 

SR10A12 

600 

12 

120C 

200 § 

8.3m 


150J 

1 52 

35 

25C 


3 Om 

150J 

600 



SiA 

S19t 

71# 

SR10D12 

600 

12 

120C 

200 

8 3m 


150 

1.3 

20 



3.Om0 

150J 

600 



Si 

SI 9c 

72# 

BYX40-600 

600 $ 

12 

1 25B 

200 

10 m 


175 

2.5 

50 

25 


300u 

125 

600 

2 .0k 


Si 

D04IZ1 

73 

1N4508 

600 

12 

135C 

240 


10 

175C 

1.4 

12 



2 5m 

135C 

600 

750 


Si 

D04 

—74 

IN 1206 

600 * 

12 

150C 

100 


18 

190J 

1 4 

20 

25J 

lOu 



600 



Si 

S270 

75 

1N1206A 

600 

12 

150B$ 

240 



150B 

1.3 

12 

3.0m 

150A 

600 



SiA 

DO4A0 

76 

JAN 1N1206A.RA 

600 $ 

12 

150C 

240 

8.3m 


200C 

1.35 

38 

25 

50u 

1 .0m 

150 

600 



Si 

DO40 

77 

1N1206B 

600 

12 

150C$ 

250 



1 50B 

1.1 

12 



1 .0m 

150A 

600 



SiA 

D04A 

78 

1N2582 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.2 

20 

25C 

8 .0u 

1 .0m 

150C 

600 



SiA 

D010 

79 

1N2593 

600 0 

12 

150C 

250 



1 50C 

1.0 

12 


2 .0u 

.20m 

150C 

600 



SiA 

D010 

80 

1N2604 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.5 

20 

25C 

20 u 

2 Om 

150C 

600 



SiA 

D010 

81 

BAV507 

600 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1.2 

12 

25C 

8 .0u 

1 .0m 

150C 

600 

720 


Si 

S35 

82 

BAV517 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2 .0u 

.20m 

150C 

600 

720 


Si 

S35 

83 

BAV527 

600 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 5 

12 

25C 

20 u 

2 0m 

150C 

600 

720 


Si 

S35 

84 

BAV807 

600 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1.2 

12 

25C 

8 .0u 

1 .0m 

150C 

600 

720 


Si 

D04 

85 

BAV817 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2 Ou 

.20m 

150C 

600 

720 


Si 

D04 

86 

BAV827 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20 u 

2 .0m 

150C 

600 

720 


Si 

D04 

87 

BY507 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.2 

12 

25C 

8 .0u 

1 .0m 

150C 

600 



Si 

S35 

88 

BY517 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2 .0u 

.20m 

150C 

600 



Si 

S35 

89 

BY527 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.5 

12 

25C 

20 u 

2 .0m 

150C 

600 



Si 

S35 

90 

BY807 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 .0u 

1 .0m 

150C 

600 



SiA 

D04 

91 

BY817 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

V 25C 

2 .0u 

.20m 

150C 

600 



SiA 

D04 

92 

BY827 

600 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.5 

12 

25C 

20 u 

2 .0m 

150C 

600 



Si 

D04 

93 

E7K3 

600 

12 

150 

200 



175 

1 3 

12 

150 

lOu 

1 .0m 

150 

600 



Si 

D04 

94 

MR1 126 

600 

12 

150C 

300 § 



190J 

1.0 

12 

25C 

500u 



600 



SiA 

D04 

95 

TR1126 

600 

12 

150C 

300 § 



190J 

1.2 

12 

25C 

50u 

4Om0 

150C 

600 



Si 

D04 

96 

UR123MA 

600 

12 

1 50S$ 

240 



175S 

1.2 

12 

25 


3 Om 

150S 

600 



Si 

D010 

97 

VTE600 

600 t 

12 5 

100C 

250 

8 3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5.0m 

180 

600 

1 .1k 


SiA 

Z62* 

98 

VTF600 

600 t 

12 5 

100C 

250 

8.3m 

4.0 

180J 

1.5 

25 

25C 


5.0m 

180 

600 

1 .1k 


SiA 

Z62* 

99 

VTG600 

600 t 

12.5 

100C 

250 

8 3m 

4 0 

180J 

1 5 

25 

25C 


5 Om 

180 

600 

1 .1k 


SiA 

Z62* 

100 

MT60 

600 

14 

150B 

240 



185B 

1.0 A 

14 

150B 

IOOuA 






SiA 

D04 

101 ▼ 

HEPR0166-RT 

600 

15 

25$ 

250 



1751 










Si 

D05 

102 t^ 

15PT6$ 

600 

15 

40A 

250 

10 m 


150J 

2.0 

15 



8 .0m 

150 

600 



Si 

M589 

103 

SCDA6 

600 

15 

55A 

300 



150A 

1 0 

3.0 

25A 

lOu 

lOOu 

100 A 

600 



Si 

M497 

104 

SCNA6 

600 

15 

55A 

300 



150A 

1.0 

3.0 

25A 

lOu 

lOOu 

100 A 

600 



Si 

M497 

105 

SCPA6 

600 

15 

55A 

300 



150A 

1 0 

3.0 

25A 

lOu 

lOOu 

100 A 

600 



Si 

M497 

106 

15GS6 

600 

15 

75C 

150 

8 3m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20 u 

500u 

150C 

600 



SiA 

DO40 

107# 

5M60 

600 

15 

79B 

300 

10 m 


130A 

1 3 t 

50 

130J 


5.0m 


600 



Si 

S 193a 

108# 

RN6015 

600 

15 

100C 

350 

10 m 

25 

125C 

1.2 

15 t 

25 


3.0m 

125C 

600 



SiA 

D05 

109# 

S6AN15 

600 

15 

120B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3 Om 


600 



SiA 

S3240 

no# 

S6BN15 

600 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


600 



SiA 

S3200 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No. 

No 


2 Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

368M 

600 

15 

125C 

240 

8.3m 


180J 

1 3 

15 

25CT 


2 .0m[a 

130C 

600 



Si 

D04 

2 

4Q9M 

600 

15 

1 25C 

250 

8.3m 


1 75J 

1 3 

15 

25C 


2 Om0 

1 75J 

600 



Si 

D04 

3 

1N3214 

600 

15 

150C 

350 



1 75A 

1 5 

40 

75 

I.Ou 

10 m 

150 

420 



Si 

S4h 

4 

F3K3 

600 

15 

150C 

200 



1 75J 

1.3 

30 

25C 


1 .Om 

150C 

600 



Si 

D05 

5 

VS600 

600 

15 

150C$ 

250 



1 75A 

1.5 

15 

25A 

1 Ou 



600 



Si 

S21b 

6# 

16F60 

600 

16 

100B 

350 

10m 

17 

190 

55 

16 

100 


1.5m 

175 

600 



Si 

D04 

7 

1N3622 

600 

16 

155B$ 

300 



1 75B 





1 Om 

1 75B 

600 



SiA 

D04 

8# 

SK603K 

600 

17 5 

85C 

230 

10m 


150J 

1 4 

50 

25A 

20u 

500u 

150C 

600 



SiA 

DO40 

9 

S5978H.9H 

600 

18 





1 50C 

1.2 










Alss# 

10 # 

S6BR8 

600 % 

18 

120B 

188 


18 

HOB 

60 0 

18 

25 


10m 

125 

600 



Si 

S122b 

1 1 

40214 

600 

18 

1 50C 

250 § 



1 75A 

65Om0 

18 

1 50C 

10Ou 

1.7m0 

1 50C 

600 



SiA 

DO50 

12 

V600 

600 

18 

1 50C 

300 



1 75A 

1.2 

25 

25A 


4.0m 

1 50A 

600 




D021E1 

13 

2060 

600 

19 

25A 

200 


TO~0 

150A 

6OOm0 

19 

25A 


1Om0 

1 50C 


900 


SiA 

D04A 

14 

1N2277 

600 

20 

25$ 

400 



150 

600m 

20 

25 


1 Om 

150 

600 



SiA 

D04 

15# 

26R2 

600 

20 

25A 

250 § 

10m 

25 

1 50J 

.50 

20 

25J 


1.5m 

150J 

600 



Si 

D05IZ) 

16# 

26R2S 

600 

20 

25A 

250 § 

10m 

25 

150C 

.50 

20 

25C 


1.5m 

150C 

600 

700 0 


Si 

DO50 

17# 

1S933 

600 

20 

40A 

1.1k 

10m 


150J 

1 05 A 

40 

25A 


3.3m 

1 50J 

600 



SiA 

S51 

18t# 

20PM6T 

600 

20 

40A 

250 

10m 


150J 

2.0 

20 



8.0m 

150 

600 



Si 

M587 

19# 

S8B60 

600 

20 

40A 

100 

10m 


1 50J 

1 05 A 

40 

25A 


3 3m 

25A 

600 



SiA 

S51 

20# 

S 20-06 F 

600 

20 

50 

600 

10m 


150 

1.1 

60 

25 

lOu 


25 

600 



Si 

S19p 

21 # 

21PT60 

600 * 

20 

100B 

360 § 

8 3m 


170J 

1 2 t 

20 

25 


1 6m 

HOB 

600 



Si 

M47 1 

22# 

BYX13/600 

600 

20 

100C 

600 

10m 

35 

150J 

20 

100 

25C 


2.0m 

125C 

300 



S, 

S72c0 

23 

A40M 

600 

20 

110B 

300 



175B 

1 2 

20 

25J 

1,0m 



600 



Si 

S88 

24 

A41M 

600 

20 

1 IOC 

300 



175J 

1 2 

20 

25J 

1 Om 



600 



Si 

S88 

25 

A44M 

600 

20 

1 IOC 

300 



1 75J 

1.2 

20 

25J 

1 .Om 

4 Om0 

150J 

600 



S' 

M760 

26# 

1S176 

600 

20 

120B 

400 



175 

1.6 

100 

25J 


5 Om 

1 75J 

600 



SiA 

S102 

27#. 

S6AN20 

600 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


600 



SiA 

S3240 

28# 

S6BN20 

600 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


600 



SiA 

S32O0 

29# 

BYX25/600 

600 

20 

125B 

360 

10m 


1 75J 

1.8 

50 

25 


1.0m 

125 J 

600 

1.0k 


Si 

Z190 

30 

INI198A 

600 

20 

1 50C 

350 



175C 

.60 

20 

25 


1 5m 

150C 

600 



SiA 

DOS 1 

31 

417M 

600 

20 

1 50C 

350 

8 3m 


175J 

1.05 

20 

25C 


2.Om0 

1 50C 

600 



Si 

D05 

32 

F4K3 

600 

20 

150C 

600 



175J 

1.3 

50 

25C 


2.0m 

150C 

600 



Si 

D05 

33 

TM69 

600 

21 

75C 




190S 

1 2 

12 

25 


2.0mEl 

150 

600 



Si 

S145 

34# 

3WM6 

600 

21 

100C 

220 § 

10m 


1 25J 

1.4 

60 

100C 


14m 

1 25 J 

600 



Si* 

S8 

35 

MR756 

600 t 

22 

60 

400 



1 75J 

900m 

6 0 

25A 

250u 

1.0 

1 50J 

600 



SiA 

A264 

36 

1N3966 

600 

22 

120C$ 

200 


4.0 25 

1 50A 

.60 0 

26 

25A 


1.Om0 

1 50C 

600 

900 


SiA 

D04A# 

37# 

25B60TT 

600 

25 


700 

20m 


1 50A 




15m 



600 




M563 

38# 

25JC12 

600 

25 

50A 

600 



150J 

1.2 

25 

25A 


6.0 

1 50J 

600 



Si 

S19n 

39 

PB60t 

600 

25 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

3.0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

600 



Si 

M542 

40 

PBU60t 

600 

25 

55 

300 

8.3m 


150 

1.0 

3 0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

600 



Si 

M542a 

4 1 ▼ 

S25A60 

600 

25 

55 

300 

8.3 


150 

1.0 

3 0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

50 



Si 

M542 

42v 

A139M 

600 

25 

75 

400 

8.3m 


125 

1.85 

25 

75 


6.0m 

125 

600 



Si 

D05 

43 

25P60 

600 

25 

100C 

300 



175J 

7.0 0 

25 t 

25C 


7.0m(Z) 

150C 

600 



SiA 

M38ab0 

44 

25PW60 

600 

25 

100C 

300 



1 75J 

.70 0 

25 t 

25C 


4.Om0 

150C 

600 



SiA 

DO210 

45 

VT600T 

600 t 

25 

100 

250 

8.3m 


180 

1.5 

25 

25 


5.0 

180 

600 

1.1k 


SiA 

M560 

46 

VTA600 

600 t 

25 

100C 

250 

8 3m 

4.0 

1 80J 

1.5 

25 

25C 


5.0m 

180 

600 

1 Ik 


SiA 

Z62* 

47 

VTB600 

600 t 

25 

100C 

250 

8.3m 

4.0 

180J 

1.5 

25 

25C 


5.0m 

180 

600 

1.1k 


SiA 

Z62* 

48 

VTC600 

600 t 

25 

100C 

250 

8.3m 

4 0 

180J 

1.5 

25 

25C 


5.0m 

180 

600 

1.1k 


SiA 

Z62* 

49 

VTD600 

600 r 

25 

100C 

250 

8 3m 

4 0 

180J 

1.5 

25 

25C 


5.0m 

180 

600 

1 Ik 


SiA 

Z62* 

50# 

1S1842 

600 

25 

hoc 

300 



150J 

1.2 

25 

25A 


60 

150J 

600 



Si 

S19n 

51# 

SSiE1340 

600 

25 

135C 

350 

10m 


150J 

1.1 

45 

25J 

20u 



600 



SiA 

S290A 

52# 

SSiE 1440 

600 

25 

135C 

350 

10m 


1 50J 

1 1 

45 

25J 

20u 



600 



SiA 

S290A 

53 

25F60 

600 

25 

140 




190J 

1.0 

25 

25C 


20m 

25 

600 



Si 

M56A0 

54 

IN1198 

600 * 

25 

145C 

125 


30 

190J 

1.4 

30 

25J 

lOu 



600 



Si 

S29 

55 

1N2160 

600 0 

25 

145B 

400 



200J 

60 0 

25 

145B 


2.Om0 

145B 

600 



Si* 

DO50! 

56 

418M 

600 

25 

145C 

400 

8 3m 


175J 

1.1 

25 

25C 


2.Om0 

145C 

600 



Si 

D05 

57 

F5K3 

600 

25 

150C 

600 



1 75J 

1.3 

90 

25C 


2.0m 

150C 

600 



Si 

D05 

58# 

SSiE 1140 

600 

25 

150C 

350 

10m 


150J 

1.0 

40 

25J 

20u 



600 



SiA 

M3 24a 

59# 

SSiE 1240 

600 

25 

150C 

350 

10m 


1 50J 

1 0 

40 

25J 

20u 



600 



SiA 

M3 24a 

60 

PBT60$ 

600 

27.5 

55 

300 

8.3m 


150 

1 0 

3.0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

600 



Si 

M543 

61 

1N1438 

600 

30 

25B 

160 

1 

38 

1 75A 

1 2 

60 

25 


5.0m 

150B 

600 




S143 

62 

3160 

600 

30 

25A 

200 


4.0 0 

1 50A 

.60 0 

34 

25A 


1 Om0 

150C 

600 

900 


SiA 

D05A# 

.63t# 

30PT6$ 

600 

30 

40A 

250 

10m 


150J 

2.0 

30 



8.0m 

150 

600 



Si 

M590 

64 

PBC60 

600 

30 

55C 

300 



150C 

1 0 

3.0 

25C 

lOu 

lOOu 

100C 

600 



Si 

M4470 

65 

1N3665 

600 t 

30 

100C 

400 § 



1 75C 

.70 0 

25 

25 


2 Om0 

150 

600 



Si 

D021 

66 

PZ140F 

600 t 

30 

100C 

400 



1 75C 

.70 0 

2.0 

25C 


2.0mEl 

150C 

600 

950 


Si 

DO210 

67# 

3C6 

600 

30 

11OC 

500 

10m 


150J 

1.5 

30 

40A 


3.0m 

25 

600 



Si* 

S181 

68# 

S6AN31 

600 

30 

120B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4.0m 


600 



SiA 

S3250 

__69#_ 

S6BN31 

600 

30 

120B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4.0m 


600 



SiA 

S321CZ) 

70 

G3K3 

600 

30 

150C 

1.5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5.0m 

150C 

600 



Si 

D08 

71# 

15AN60 

600 

34 

20A 

500 

10m 


HOB 

7OOm0 

25 

25A 


20m 

120J 

600 



Si 

S241a0# 

72 

1N2285 

600 

35 

25$ 

400 



150 

600m 

35 

25 


5.0m 

150 

600 



SiA 

D05 

73T 

HEPR0257-RT 

600 

35 

25$ 

400 



190t 










Si 

D05 

74# 

R6HZ 

600 

35 

50C 

250 

10m 

35 

175Ct 

1.5 

20 t 

25 


3 Om 

150C 

600 

1.0k 

40uA 

SiA 

D05 

.75#.,, 

DA777 

600 

35 

80B 

300 

10m 

46 

125 

1.3 

100 

25 

15u 

50m 

125 

400 



SiA 

S143a 

76# 

DB777 

600 

35 

80B 

300 

10m 

46 

125 

1.3 

100 

25 

1 5u 

.50m 

125 

400 



SiA 

SI 43a 

77 

37 1M 

600 t 

35 

100C 

500 

8 3m 


160J 

1 2 

35 

25C 


20m 

160J 

600 



Si 

D05 

78# 

R63HZ 

600 

35 

100C 

500 

10m 


1 50C 

1 5 

110 

25C 


5.0m 

150C 

600 



SiA 

D05 

79# 

SR30B12 

600 

35 

100C 

600 

8.3m 


150 

1 3 

50 



1Om0 

150J 

600 



Si 

S19d 

80 

1N4527 

600 

35 

115C 

500 


20 

175C 

1.4 

35 



3.5m 

115C 

600 

750 


Si 

D05 

81 

INI 190 

600 

35 

HOC 

500 

8.3 


HOC 

1.7 

35 

HOC 







Si 

S29a 

82 

35F60 

600 

35 

140 

900 



190J 

1 1 

50 

25 


20m 

25 

50 



Si 

M56A0 

83# 

36R2 

600 

35 

HOC 

500 § 

10m 

! 

200J 

1 3 

35 

25C 


10m 

150C 

600 



SiA 

DO50 

.8,4#_ 

36R2S 

600 

35 

HOC 

500 § 

10m 


200J 

1.3 

35 

25C 

_ 

10m 

150C 

600 

700 0 


SiA 

DO50 

85 

127350F 

600 

35 

150 

500 

8.3m 


200J 

1 3 

35 

25C 


3.Om0 

150C 

600 



Si 

D031 

86# 

SUT601K 

600 

36 

85C 

600 

10m 


150J 

1.6 

90 

25A 

200u 

3.0m 

150C 

600 



SiA 

DO50 

87 

TR602 

600 

37 

65C 




175S 

1.5 

50 

25C 


5.0mIZl 

150C 

600 



Si 

D05 

88# 

40B60TT 

600 

40 


1 Ik 

20m 






15u 



600 




M563 

89# 

BYX5 2-900 

600 

40 

25C 

650 



175J 

1 8 

150 

25J 


1,6m 

125J 

600 



Si 

DO50 

■_90jgL_ 

1S938 

600 

40 

40A 

2.7k 

10m 


150J 

1 05 

100 

25A 


6.6m 

150J 

600 



SiA 

# 

91 

S12C60 

600 

40 

40A 

2 7k 

10m 


150J 

1.05 

100 

25 


6.7m 

25A 

600 



SiA 

# 

92# 

K6040 

600 

40 

90C 

800 

10m 

44 

125C 

1 2 

40 t 

25 


4.0m 

125C 

600 



SiA 

S245 

93# 

6WM6 

600 

40 

100C 

650 § 

10m 


125J 

1.4 

1 10 

100C 


14m 

125 J 

600 



Si* 

S8 

94# 

10M60 

600 

40 

104B 

800 

10m 


130A 

1 2 t 

120 

130J 


10m 


600 



Si 

S4s 

95t# 

4C6 

600 

40 

hoc 

700 

10m 


1 50S 

1.5 

40 

40A 

3.0m 

12m 

150 

600 



Si* 

S181 

96 

419M 

600 

40 

120C 

500 

8.3m 


175J 

1.2 

40 

25C 


2.0mEl 

120C 

600 



Si 

D05 

97# 

S6AN40 

600 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


600 



SiA 

S3250 

98# 

S6BN40 

600 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


600 



SiA 

S3210 

99 

40HF60 

600 t 

40 

HOC 

500 § 

8 3m 


180J 

1 3 

40 t 

HOC 


7.Om0 

HOC 

600 



SiA 

S21e(Z] 

100 

INI190A 

600 

40 

150C 

800 


68 

200C 

65 w 

40 

150C 

15u0 

1 8m0 

150 

600 



SiA 

D05 

101# 

BYY77 

600 

40 

150J 

800 



100B 

10 i 

40 

25 


1.4m 

125B 

600 



SiA 

S72j 

102# 

BYY78 

600 

40 

150J 

800 



100B 

1 0 0 

40 

25 


1.4m 

125B 

600 



SiA 

S72k 

103 

G4K3 

600 

40 

150C 

1.5k 



175J 

1.3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

600 



Si 

D08 

104 

127351F 

600 

44 

150 

700 

8.3m 


200J 

1.3 

44 

25C 


3 Om0 

150C 

600 



Si 

D021 

105# 

25AN60 

600 

45 

20A 

700 

10m 


HOB 

7OOm0 

40 

25A 


20m 

120 J 

600 



Si 

S241a0# 

106 

1N2455 

600 

45 

60C 

300 



175B 

1.1 

20 

25 


5.Om0 

150B 

600 



SiA 

D05 

107# 

BYX5 6-600 

600 

47 

115B 

800 

10m 


175J 

1.8 

150 

25J 


1.6m 

125J 

600 

2.0k 


Si 

DO50 

108 

SLEA6T 

600 

50 


150 

1 6m 



1.0 

30 

25 

5.0u 

lOOu 

100 

600 



Si 

M546 

109# 

SL603A,K 

600 t 

50 

100C 

150 


10 

150C 

1 2 

10 

25C 

50u 

1.5m 

150C 

600 



SiA 

DO40 

1 10 

1N3970 

600 

50 

120C$ 

600 


70 0 

150A 

.60 0 

_£Q_ 

25A 


2.Om0 

150C 

600 

900 


SiA 

D05A# 


352 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


352 










FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

1 | 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS 

@ ?5°C 



MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MA 

X. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2 Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEI 

i/IP 

Vf 

at If 

at 

@25'C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 






TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W* 

£ Cl 


(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

50C60 

600 

50 

140 

400 

1 

55 

T90. 

1 

1 1 

50 

25 


20m 

150 

50 



$i 

DU5A W~ 

2 

1N 1687 

600 

50 

150C 

700 

8.3m 


165' 


1.2 

1 1 

1 50C 


25m 

150C 

600 



Si 

S8q 

3 

1164F 

600 

50 

150 

1.0k 

8 3m 


200J 

1.2 

40 

25 C 


2.5mEl 

175J 

600 

950 


Si 

D05 

4 

MR 1209 

600 

50 

150C 

800 

8.3m 


190J 

.40 0 

50 

150C 


10m 

150C 

600 



Si 

M2260 

5# 

S5 00-6 

600 

55 

50 

3.7k 

20m 


120 


1.2 

500 

50 

1.0m 



600 



Si 

Ml 89 

6# 

S6AN55 

600 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


600 



SiA 

El 

7# 

S6BN55 

600 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


600 



SiA 

S3220 

8# 

S6GN55 

600 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


600 



SiA 

S3220 

9 

1N2467 

600 

60 

60C 

450 



175B 

1.1 

30 

25 


5.Om0 

150B 

600 



SiA 

D05 

10# 

SB601K 

600 

60 

85C 

700 

10m 


150J 

1.7 

210 

25A 

200u 

3.0m 

150C 

600 



SiA 

S168a0 

11# 

SBT601K 

600 

60 

85C 

700 

10m 


150J 

1.7 

210 

25A 

200u 

3.0m 

150C 

600 



SiA 

S168a0 

12 

1N2138 

600 

60 

100C 

700 § 



175 

2 

1.4 

60 

1 15C 


30mA 

175C 

480 



Si 

D05 

13 

1N2138A 

600 

60 

100C 

900 § 



200 

2 

1.3 

60 

140C 


30mA 

200C 

480 



Si 

D05 

14# 

K66HZ 

600 

60 

1 IOC 

1.2k 

10m 

70 

150 

2 

1.2 

60 t 

25 


5.0m 

1 25C 

600 

1.0k 

50uA 

SiA 

S245 

15# 

KS6060 

600 

60 

hoc 

1.5k 

10m 

67 

150 

2 

1.2 

60 t 

25 


5.0m 

125C 

600 



SiA 

S245 

16# 

25G60 

600 

60 

112B 

850 § 

10m 

60 

190 

3 

.55 0 

25 

25A 







Si* 

DO50 

17# 

20M60 

600 

60 

126B 

1.0k 

10m 


175; 


1.5 t 

180 

1 75J 


10m 


600 



Si 

S4t 

18 

H5K3 

600 

60 

1 50C 

3 Ok 



175. 

I 

1.3 

300 

25C 


10m 

1 50C 

600 



Si 

D09 

19 

TR603 

600 

65 

75C 




175 


1.5 

100 

25C 


5.Om0 

1 50C 

600 



Si 

D05 

20# 

45AR60 

600 

70 

25A 

1.1k 

10m 


140 

3 

.70 0 

90 

25A 


25m 

120J 

600 



Si 

S8i# 

21 

1N4138 

600 

70 

100C 

750 § 



175 

; 

1.6 

70 

100C 


24m 

175C 

600 


. 

Si 

D05 

22# 

SR70C12 

600 

70 

119C 

1 5k§ 

8 3m 


150. 

I 

1.6 

220 

25C 


30m 

150J 

600 



SiA 

S333 

23# 

S6AN71 

600 

70 

120B 

1.2k 



150. 

| 

47Om0 

70 



6.0m 


600 



SiA 

0 

24# 

S6BN71 

600 

70 

120B 

1.2k 



150. 

L_ 

47Om0 

70 



6.0m 


600 



SiA 

S3230 

25# 

S6GN71 

600 

70 

120B 

1 2k 



150. 

i 

47Om0 

70 



6.0m 


600 



SiA 

S322E) 

26 

70H60 

600 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1.3 

70 t 

125C 


1Om0 

125C 

600 



Si* 

DO50 

27 

70H60A 

600 t 

70 

125C 

1 2k§ 

8.3m 


200J 

1.3 

70 

125C 


lOmd 

125C 

600 



SiA 

D05E1 

28 

1N1403 

600 t 

70 

1 50C 

1 2k 



190J 

1.25 

70 

150C 


30m 

150C 

600 



Si 

S14b 

29 

CH109F2 

600 

70 

150C 

1.5k 

8 3m 


200C 

1.3 A 

150 

1 50C 


15m0 

150C 

600 



Si* 

S53A 

30 

J4K3 

600 

70 

150C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

1 50C 

600 



Si 

D09 

31 

J5K3 

600 

70 

150C 

4.0k 



175J 

1.2 

300 

25C 


10m 

150C 

50 



Si 

D09 

32 

60JH3 

600 

72 


150 

4 Om 


100A 

1.2 









Si 

SI 1f0 

33# 

10WM6 

600 

75 

100C 

1.0k§ 

10m 


125J 

1.5 

200 

100C 


20m 

125J 

600 



Si* 

M43a 

34 

75E60 

600 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1.0 

90 

25C 


40m 

25C 

600 



Si 

S83aA0 

35 

75F60 

600 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1.0 

90 

25C 


40m 

25C 

600 



Si 

M56aA0 

36# 

1S943 

600 

80 

40A 

5 4k 

10m 


150J 

1 05 

200 

25A 


13m 

150J 

600 



SiA 

M26# 

37# 

S16B60 

600 

80 

40A 

5 4k 

10m 


120J 

1.05 A 

200 

25A 


13m 

25A 

600 



SiA 

M26# 

38# 

8C6 

600 t 

80 

100J 

1.2k 


100 

150J 

1.3 

80 

100C 


5 Om0 

25J 

600 



Si* 

SI 10a 

39 

ST660 

600 

100 

25A 

1.6k 



190J 

1.2 

100 

25A 


5.0m 

25 

600 



Si 

Z29 

40# 

70BN60 

600 

ioo 

40A 

1 8k 

10m 


140B 

.70 0 

130 

25A 


30m 

120J 

600 



Si 

S8k0# 

41 

1N2435 

600 

100 

75C 

950 



175B 

1 1 

50 

25 


1Om0 

150B 

600 



SiA 

D08 

42# 

1OC60 

600 t 

100 

100J 

1 5k 


120 

150J 

1 2 

100 

100C 


5 Om0 

25J 

600 



Si* 

SllOa 

43# 

1S436R 

600 

loo 

105B 

1.6k 



175J 

1.6 

500 

25J 


13m 

1 75J 

600 



SiA 

SI 2f 

44 

1N3293 

600 

100 

130C 

1.6k 

8 3m 


200C 

1.5 

100 

130C 


17m 

130B 

600 



Si 

D08 

45 

1N3293A 

600 

100 

130C 

2.3k 



200C 

1 25 

100 

130C 


17m 

130C 

600 



Si 

D08 

46 

1N3293R 

600 

loo 

130B 

1 6k 



200A 

900m 

100 

200J 


17 

200J 

600 



Si 

D08 

47 

A70M 

600 

100 

130B 

1.6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


6.5m 

130B 

600 



Si 

D08 

48 

A71M 

600 

100 

130B 

1 6k 

8.3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


6 5m 

130B 

600 



Si 

D08 

49 

MR1219SB 

600 

100 

135C 

2 Ok§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

150C 

600 



SiA 

S199 

50 

MR1219SL 

600 

100 

135C 

2.0k§ 

8 3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

1 50C 


15m 

150C 

600 



SiA 

S87a 

51 

MR1819SB 

600 

100 

135C 

2.0k§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

150C 

600 



SiA 

S199m 

52 

MR1819SL 

600 

100 

135C 

2 Ok§ 

8.3m 

160 

190J 

4OOm0 

80 t 

150C 


15m 

1 50C 

600 



SiA 

S67f 

53 

100E60 

600 

100 

1 50C 

2 Ok 

4.0m 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

600 



Si 

S83A0 

54 

100F60 

600 

100 

150C 

2 Ok 

4.0m 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

600 



Si 

M56aAEl 

55 

150L60A 

600 t 

100 

150C 

3 Ok§ 

8 3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


12m0 

1 50C 

600 



Si* 

DO3O0 

56# 

AS60 

600 

100 

150 

4 Ok 

20m 


150 











Si 


57 

1N3974 

600 

104 

120C$ 

1 5k 


12 0 

50A 

.60 0 

120 

25A 


5.Om0 

150C 

600 

900 


SiA 

D08A# 

58# 

S200-06 F 

600 

110 

50 

4 Ok 

10m 


150 


1 3 

600 

25 

20m 



600 



Si 

Ml 89a 

59# 

S12P600E 

600 

110 

75C 

2 Ok 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

600 



SiA 

F56m 

60# 

S10N600E3 

600 

125 

100C 



160 

150 


.97 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

600 



Si 

F56m 

61# 

S10N600E4 

600 

125 

100C 



160 

150 


1.03 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

600 



Si 

F56m 

62# 

S10N600E5 

600 

125 

100C 



160 

150 


1.08 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

600 



Si 

F56m 

63 

10912F 

600 

125 

150 

1 7k 

8.3m 


200J 

1.3 

125 

25C 


5.Om0 

1 50C 

600 



Si 

D08 

64# 

125BN60 

600 

130 

20A 

3 Ok 

10m 


140B 

7OOm0 

180 

25A 


40m 

1 20J 

600 



Si 

S12Oa0# 

65# 

BYX32/600 

600 t 

130 

135C 

1 6k 



190J 

1.7 

500 

190J 


17m 

1 75J 

600 



SiA 

S2O3b0 

66 

1N2445 

600 

150 

75C 

1.2k 



175B 

1.1 

70 

25 


10m 

150B 

600 



SiA 

D08 

67# 

SI1P600E 

600 

150 

75C 

2 2k 

10m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

600 



SiA 

F56m 

68# 

SD603K 

600 

150 

75C 

2 2k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

600 



SiA 

0 

694# 

15C6 

600 

150 

90C 

2.0k 

10m 


150S 

1 5 

150 

40A 

6.0m 

30m 

150 

600 



Si 

S12 i 

70 

1N3090 

600 

150 

100C 

3.0k§ 



200C 

1.2 

150 

150C 


17m 

150C 

600 



Si 

D030 

7 1 ♦# 

BYX23/600 

600 

150 

100A 

1 6k§ 

10m 

30 

190J 

1 6 

500 

25J 


24m 

175J 

600 



SiA 

SI 28 

72 

1N4592 

600 

150 

110 

3 Ok 



200A 

1.4 

150 

1 10 


20m 

200 

600 



Si 

D08E1 

73# 

S6PN125 

600 % 

150 

1 10B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


600 



Si* 

S3190 

74# 

S6BR125 

600 % 

150 

115B 

3 3k 



150J 

1.1 

150 



40m 


600 



Si* 

F19 

75# 

S6KN125 

600 t 

150 

115B 

3.3k 



170J 

1 1 

150 



30m 


600 



Si* 

F80E1 

76# 

45M60 

600 

150 

116B 

3 Ok 

10m 


175A 

1 5 t 

500 

175J 


20m 


600 



Si 

S8m 

77# 

SU601 A,K 

600 t 

150 

120C 

600 


30 

150C 

1.2 

30 

25C 

200u 

2.0m 

1 50C 

600 



SiA 

S168a0 

78# 

BYX14/600 

600 

150 

1 25C 

3 Ok 

10m 

240 

190J 

1.8 

750 

25 


1 5m 

175C 

300 



Si 

M294E) 

79# 

S6LN125 

600 % 

1i50 

125B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


600 



Si* 

M5210 

80 

150K60A 

600 T 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


12m0 

1 50C 

600 



Si* 

DO80 

81 

ST760 

600 

160 

25A 

3 Ok 



190J 

1 2 

160 

25A 


40m 

25 

600 



Si 

Z28 

82 

ST1060 

600 

160 

25 

3.0k 



190J 

1.2 

160 

25 


40m 

25 

600 



Si 

Z27 

83 

DRS166 

600 

160 

1 15C 

2 5k 

8 3m 

170 

175J 

1 45 

160 t 

1 15C 

5.0m 

12m 

115C 

600 



SiA 

S21Oa0 

84 

S5160 

600 

160 

1 20C 

2 2k 


3 m 

175J 

.60 0 

160 

25A 


10m0 

150C 

600 

900 


SiA 

D09A 

85 

1N3269 

600 t 

160 

125C 

2 Ok 



190J 

1 25 

160 

125C 


12m 

125C 

600 



Si 

DO90 

86 

160E60 

600 

1i60 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

600 



Si 

S83A0 

87 

160F60 

600 

160 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

600 



Si 

M56aAE! 

88 

175E60 

600 

175 

1 50C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

600 



Si 

S83A0 

89 

175F60 

600 

175 

150C 

5 Ok 

4.0m 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

600 



Si 

M56aA0 

90# 

200BN60 

600 

180 

20A 

7 5k 

10m 


140B 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

120J 

600 



Si 

SI 20agl# 

91# 

S13N600E 

600 

190 

7 5C 

2.5k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

600 



SiA 

F56m 

92 

SCDAS6 

600 

200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

10OA 

600 



Si 

M495 

93 

SCNAS6 

600 

200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

10OA 

600 



Si 

M495 

94 

SCPAS6 

600 

200 

55A 

900 



150A 




50u 

500u 

100A 

600 



Si 

M495 

95# 

S20P600JA 

600 

200 

100C 

4 Ok 

10m 


175J 

1 25 

600 

25A 


30m 

1 75C 

600 



SiA 


96 

DRS206 

600 

200 

11OC 

3 5k 

8 3m 

220 

175J 

1.40 

200 t 

1 IOC 

5.0m 

12m 

11OC 

600 



SiA 

S21Oa0 

97 

S6BN200 

600 % 

200 

120B 

4 Ok 


250 

150B 

6OOm0 

190 

25B 


40m 

125C 

600 



Si 

FI 9a 

98 

41 1M 

600 

200 

130 

3 Ok 

8 3m 


200J 

1.5 

125 

130C 


8.Om0 

130C 

600 



Si 

D08 

99 

MR 1229FB 

600 

200 

135C 

3 6k 

8 3m 


190J 

.40 0 

160 

150 


20m 

150C 

600 



SiA 

M227 

100 

MR 1229FL 

600 

200 

135C 

3 6k 

8 3m 


190J 

.40 0 

160 

150 


20m 

1 50C 

600 



SiA 

M228 

101 

MR1229SB 

600 

200 

135C 

3 6k 

8 3m 


190J 

40 0 

160 

150 


20m 

1 50C 

600 



SiA 

S199a 

102 

MR 1229SL 

600 

200 

135C 

3 6k 

8.3m 


190J 

.40 0 

160 

150 


20m 

150C 

600 



SiA 

S87b 

103# 

20C6A 

600 

220 

100C$ 

3.3k 

10m 


150 


1.2 

220 

25 


5.0m 

25 

600 



Si 

S184 

104 

410M 

600 

220 

1 IOC 

3 Ok 

8 3m 


190J 

1 3 

150 

11OC 


1Om0 

1 10 

600 



Si 

D08 

105# 

SR200P12 

600 

240 

75C 

5 Ok§ 

8 3m 


150J 

1.73 

750 

25C 


30m 

150J 

600 



SiA 

S298E) 

106 v# 

1S2346 

600 

240 

92C 

5 Ok§ 

8 3m 


150J 

1 2 

400 

25C 


30m 

1 50J 

600 



SiA 

M568 

107 

1N3170 

600 * 

240 

120C 

3 Ok 



190J 

1 25 

240 

25C 


16m 

125C 

600 



Si 

S14f2 

108 

240E60 

600 

240 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

600 



Si 

S83A0 

109 

240F60 

600 

240 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

600 



Si 

M56aA0 

no# 

BYX27/600 

600 

250 


4 Ok 

10m 

80k 

190J 

1 8 

1.2k 

190J 


42m 

175J 

600 

1.0k 


Si 

M105 
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IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


0. Y 

itui 

NtM!> 




(3)1 

■EMPERATURE. and (4) TYPE No. 


4Lj 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURP 

ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2_|lo 

31 at 

PEAK |PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [V 

VIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

£CL_ 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

$T860 “ ^ 

600 

250 

25 A 

5 Ok 



190J 

1.2 

250 

25 


50m 

25 

600 



Si 

Z27 

2 

ST960 

600 

250 

25A 

5.0k 



190J 

1.2 

250 

25 


50m 

25 

600 



Si 

Z28 

3 

A96M 

600 

250 

70C 

3 3k 

8 3m 


125 J 

1.25 

250 

25 


12m 

70C 

600 



Si 

SI 20b 

4 

A97M 

600 

250 

70C 

3.3k 

8.3m 


125J 

1.25 

250 

25J 


12m 

70C 

600 



Si 

SI 20b 

54# 

25C6 

600 

250 

90C 

4.0k 

10m 


150S 

1.5 

250 

90C 

8.0m 

45m 

150 

400 



Si 

SI 84 

6 

1N2064 

600 

250 

100C 

4 5k§ 



200C 

1 3 t 

250 

135C 


17m 

135 

480 



Si 

D09 

7 

CHI 19F 

600 r 

250 

100C 

4.0k 



200S 

1.3 

250 

25C 


7.0m 

100C 

600 



Si 

DO80 

8# 

1S736R 

600 

250 

105B 

4.5k 



175J 

1.45 

1.0k 

25J 


50m 

175J 

600 



SiA 

S12e 

9# 

70M60 

600 

250 

107B 

4 Ok 

10m 


175A 

1.5 t 

800 

175J 


20m 


600 



Si 

S8n 

10 

DRS246 

600 

250 

1 IOC 

4.5k 

8.3m 

280 

175J 

1.40 

250 t 

11OC 

5.0m 

12m 

hoc 

600 



SiA 

S21Oa0 

11 

1N3978 

600 

250 

1 20C$ 

4.0k 


25 0 

150A 

.60 0 

250 

25A 


1Om0 

150C 

600 

900 


Si 

D09A# 

12# 

BYX33/600 

600 

250 

1 20A 

4 Ok 

10m 


190J 

1.8 

1.2k 

190J 


42m 

175J 

600 



SiA 

M2940 

13 

1N3740 

600 

250 

130C 

4 5k 

8 3m 


200C 

1.1 A 

250 

130C 


12m 

130B 

600 



Si 

DO90 

14 

A90M 

600 

250 

130B 

4 5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


12m 

130B 

600 



Si 

D09 

15 

A91M 

600 

250 

130B 

4.5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


12m 

130B 

600 



Si 

D09 

16 

70S60 

600 

250 

135C 

4.5k§ 

8 3m 


200J 

1 25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

600 



Si* 

S8b20 

17 

70T60 

600 

250 

135C 

4 5k§ 

8.3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

600 



Si* 

S8b10 

18# 

S21N600H 

600 

270 

75C 

3.4k 

10m 


175J 

1.45 

600 

25A 

30m 

80m 

175C 

600 



SiA 

M 199 

19 

1N4052 

600 

275 

1 20C 

5.0k 



190J 

1.35 

275 

120C 


15m 

120C 

600 



Si 

DO90 

20 

CS131F 

600 t 

275 

1 20C 

4.0k 



200 

1 3 

275 

25C 


13m0 

130C 

600 



Si 

D09 

21 

275E60 

600 

275 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

600 



Si 

S83AIZ1 

22 

275F60 

600 

275 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

600 



Si 

M56aA0 

23# 

S6EN270 

600 % 

290 

1 25B 

1.5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

600 



Si* 

M307 

24# 

S6FN270 

600 % 

290 

1 25B 

1 5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m. 

125B 

600 



Si* 

M357c 

25# 

S6GN270 

600 % 

290 

1 25B 

1.5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

600 



Si* 

M357a 

26^# 

S6HN270 

600 % 

290 

125B 

7 2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

600 



Si* 

M366a 

27# 

40C6 

600 

300 

100C 

5.0k 

10m 


150J 


400 



10m 

25J 




Si* 

M366 

28# 

S6EN301 

600 

300 

10OB 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

600 



Si 

M307 

29# 

S6FN301 

600 

300 

10OB 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

600 



Si 

M248 

30# 

S6GN301 

600 

300 

10OB 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

600 



Si 

M248a 

31# 

S6HN301 

600 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

600 



Si 

M370 

32# 

TA3006R 

600 

300 

100C 

6.0k 

10m 



1.4 

1.0k 



15m 

150C 

600 




S316 

33t# 

YSD212P6K38 

600 

300 

105B 

6.6k 

10m 


185J 

1.21 

1.0k 

150J 


26m 

185J 

600 



Si 

S365 

34 

300U60A 

600 t 

300 

120C 

5 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.4 

300 t 

120C 


12m0 

120C 

600 



Si* 

DO90 

35 

MR1239FB 

600 

300 

135C 

5 Ok 

8.3m 


190J 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

600 



Si 

M227a0 

36 

MR 1239FL 

600 

300 

135C 

5.0k 

8.3m 


190J 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

600 



Si 

M228b0 

37 

MR1239SB 

600 

300 

135C 

5.0k 

8.3m 


190J 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

600 



Si 

S199b0 

38 

MR 1239SL 

600 

300 

135C 

5.0k 

8.3m 


190J 

.40 0 

240 

150C 


35m 

150C 

600 



Si 

S87c0 

39# 

30C6 

600 

300 

150 

4.5k 







810m 

4.5 

150 

1.5 





40# 

S6EN290 

600 % 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

600 



Si* 

M307 

41# 

S6FN290 

600 % 

310 

125B 

1.6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

600 



Si* 

M357c 

42# 

S6GN290 

600 % 

310 

1 25B 

1.6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

600 



Si* 

M357a 

434# 

S6HN290 

600 % 

310 

1 25B 

7.2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

600 



Si* 

M366a 

44# 

S30N700JA3 

600 

320 

100C 

4.8k 

10m 


175J 

1.15 

600 

25A 

2.0m 

30m 

175C 

600 



SiA 

M378 

45# 

S30N700JA4 

600 

320 

100C 

4.8k 

10m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2.0m 

30m 

175C 

600 



SiA 

M378 

46# 

S6EN310 

600 % 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

125B 

600 



Si* 

M307 

47# 

S6FN310 

600 % 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

600 



Si* 

M357c 

48# 

S6GN310 

600 % 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

600 



Si* 

M357a 

49# 

S6HN310 

600 % 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

600 



Si* 

M366a 

50# 

S6EN300 

600 % 

340 

125B 

2.0k 

20m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

600 



Si* 

M307 

5 IT# 

S6HN300 

600 % 

340 

125B 

7.2k 

10m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

600 



Si* 

M307 

52# 

S6EN350 

600 % 

370 

125B 

2.0k 

20m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

600 



Si* 

M307 

53# 

S6FN350 

600 % 

370 

125B 

2.0k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

600 



Si* 

M357c 

54# 

S6GN350 

600 % 

370 

1 25B 

2.0k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

600 



Si* 

M357a 

554# 

S6HN350 

600 % 

370 

125B 

7.8k 

10m 


160Bt 

900m 

400 



50m 

125B 

600 



Si* 

M366a 

56 

A396M 

600 

400 

70C 

3.3k 

8.3m 


125C 

1 3 0 

400 

25 


12m 

70C 

600 



Si 

M377a 

57# 

SR400C12 

600 

400 

100C 

10k§ 

8.3m 


150J 

1.40 

1.2k 

25C 


30m 

150J 

600 



SiA 

S310 

58 

1N3591 

600 

400 

1 20C 




190J 

1 1 

520 

25C 


75m 

25C 

600 



Si 

S83aA 

59 

A390M 

600 

400 

145 

4.5k 



200J 

.40 

400 

130C 


12 . 

130C 

600 



SiA 

M377a 

60 

400F60 

600 

400 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

600 



Si 

M56bA0 

61 

MR1249FB 

600 

400 

150C 

8.0k 

8.3m 


190J 

•40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

600 



Si 

M227b0 

62 

MR1249FL 

600 

400 

150C 

8.0k 

8.3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

600 



Si 

M228a0 

63 

MR1249SB 

600 

400 

150C 

8.0k 

8.3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

600 



Si 

S199CIZ) 

64 

MR1249SL 

600 

400 

150C 

8.0k 

8 3m 


190J 

.40 0 

400 

150C 


50m 

150C 

600 



Si 

S87d0 

65v# 

YSD211P6K38 

600 

410 

105B 

6.6k 

10m 


185J 

1.21 

1.0k 

150J 


26m 

185J 

600 



Si 

S365 

66 

450E60 

600 

450 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

600 



Si 

S83aA0 

67 

450F60 

600 

450 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

600 



Si 

M56bA0 

68 

783M 

600 

485 

130C 

5 Ok 

8.3m 


190J 

1.9 

400 

130C 


1Om0 

130C 

600 



Si 


69# 

S6GR311 

600 

490 

100B 

7.5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


600 



SiA 

M522 

70# 

S6HR311 

600 

490 

100B 

7.5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


600 



SiA 

M523 

71 

501V60B 

600 

500 

120C 

10k§ 

8.3m 


200J 

1.2 

500 t 

120C 


16m0 

120C 

600 



SiA 

S12Og0 

72# 

150MA60 

600 

500 

129B 

9.0k 

10m 


175A 

1.5 t 

1.5k 

175J 


50m 


600 



Si 

S8d 

73# 

1S1333R 

600 

500 

130B 

9.0k 



175J 

1.4 

1.5k 

25J 


30m 

175J 

600 



SiA 

SI 2h 

74 

500UDF60A 

600 t 

500 

130C 

9.0k§ 

8.3m 


200J 

1 35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

600 



Si 

M448$ 

75 

A295M 

600 

500 

130C 

7.0k 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S132a 

76 

A296M 

600 

500 

130C 

7.0k 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

77 

501VR60B 

600 

500 

135C 

10k§ 

8.3m 


200J 

1.2 

500 t 

135C 


16m0 

135C 

600 



SiA 

S12Og0 

78T# 

1S2248 

600 

600 

93C 

10k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1.9k 

25C 


30m 

150J 

600 



SiA 

M565 

79# 

FD500D12 

600 

600 

93C 

10k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1.9k 

25C 


30m 

150J 

600 



SiA 

M565 

80 

784M 

600 

650 

150C 

8.0k 

8.3m 


190J 

1.3 

500 

150C 


1Om0 


600 



Si 


81 

MR1269 

600 

650 

150C 

12k 

8.3m 


190J 

,40 0 

650 

150C 


100m 

150C 

600 



Si 

M228clZl 

82# 

S6BR502 

600 

750 

100B 

11k 

10m 

900 

165J 

625m0 

700 



20m 

10OB 

300 



SiA 

M429 

83# 

FD1000A12 

600 

800 

106C 

14k 



150J 

1.5 t 

2.5k 

25C 


30m 

1 50J 

600 



SiA 

M509 

844 

801PD60B 

600 t 

800 

135C 

10k§ 

8.3m 


200J 

1.4 

800 t 

135C 


16m0 

135C 

600 



SiA 

J200b 

85 

A540M 

600 

1.0k 


10k 



200J 

1.08 


150C 


50m 

200J 

700 



SiA 

M463 

86 

A570M 

600 

1.5k 

75C 

15k 

8.3m 


200J 

4OOm0 


130C 


50m 

200J 

600 



Si 

M463 

87# 

S8BR25 

640 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1.2 

40 



20m 


640 



Si* 

SI 220 

88# 

S8CR25 

640 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1.2 

40 



20m 


640 



Si* 

SI 230 

89# 

S8DR25 

640 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1.2 

40 



20m 


640 



Si* 

SI 250 

90# 

S8ER25 

640 t 

40 

120B 

250 

20m 


140B 

1.2 

40 



20m 


640 



Si* 

SI 240 

91# 

S8BR30 

640 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


140B 

1.1 

44 



16m 


800 



Si* 

SI 220 

92# 

S8CR30 

640 t 

44 

125B 

250 

20m 


140B 

1.1 

44 



16m 


800 



Si* 

SI 230 

93# 

S8DR30 

640 t 

44 

125B 

250 

20m 


140B 

1.1 

44 



16m 


800 



Si* 

SI 250 

94# 

S8ER30 

640 t 

44 

125B 

250 

20m 


140B 

1.1 

44 



16m 


800 



Si* 

SI 240 

95# 

S8AN70 

640 t 

77 

115B 

450 

20m 


150B 

1.0 

70 



30m 


800 



Si 

F19 

96# 

S8BR70 

640 t 

77 

115B 

450 

20m 


150B 

1.0 

70 



40m 


800 



Si 

F19 

97# 

S8AN125 

640 t 

175 

125B 

1.1k 

20m 


150B 

1.1 

175 



30m 


800 



Si 

F19 

98# 

S20N800JA 

640 

285 

70C 

4 5k 

10m 


150J 

1.25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

1 50C 

640 



SiA 

M3780 

99# 

1S210/2SJ6A 

650 

.40 

25 

1.5 

1 


150 

1.2 

.50 

25A 

20u 


25A 

600 



SiA 

A164 

100 

ED3006 

650 A 

.50 

50 

20 

8.3m 

1.0 

100A 

1.5 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

600 



SiA 

A1 bk 

101# 

S8M2 

650 

.60 

25A 

8.0 


7.3 

125 




I.Ou 

.05m 

125 J 

650 



SiA 

D014 

102 

ED3006B 

650 A 

1.0 

50 

30 

8 3m 

1.0 

100A 

1.1 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

600 



SiA 

Albk 

103# 

S8CN1 

650 

1.5 

40A 

45 


1.7 

150A 




lOu 

.25m 

1 50J 

650 



SiA 

A3 In 

104 

S50A 

650 0 

3.0 

80A$ 

100 



150A 

1.0 

10 

25 

20u 



500 



SiA 

S25 

105# 

SSiE2040 

650 

20 

85C 

250 

10m 


160J 










SiA 

S4dA 

106# 

SSIF2040 

650 

50 

85C 

500 

10m 


160J 










SiA 

S52cA 

107# 

SSiK2140 

650 

160 

92C 

2.7k 

10m 


160J 

1.3 

500 

20J 

200u 

2.0m 

150J 

300 



SiA* 

S72mA 

108# 

SSIK0440 

650 

210 

11OC 

2.7k 

10m 


150J 

1.3 

500 

20J 

200u 

2.0m 

150J 

300 



SiA* 

M444# 

109 

1N2865 

690 

.70 

25A 

30 



200A 




50u 



1.0k 



SiA 

A86 

no 

G5M3 

.700 


. 150C 

. 1.5k 



175J 

1.3 

.200 

. 25C 


5.0m 

1 50C 

700 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



1J 

JJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESC 

OPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


Ulo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

fs) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N886 — 

Too 

05 

25 A$ 

50 



200$ 

^0 

.05 



,02m 


700 



1>i- 

Albz 

2 

1N875 

700 

.10 

25A$ 

1.0 



200S 

.60 

.10 



,02m 


700 



Si 

Albz 

3 

10R7B 

700 

10 

25 

60 



175 

20 

.10 

25 

5.Ou 

.50m 

150 

700 



Si 


4 

1N864 

700 

.15 

25A$ 

1.5 



200S 

60 

15 



02m 


700 



Si 

Albz 

5 

1N853 

700 

.20 

25A$ 

2.0 



200S 

60 

20 



.02m 


700 



Si 

Albz 

6 

A1 H 1 

700 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

700 



Si 

A84a 

7 

A1 H5 

700 

.20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

700 



Si 

A84a 

8 

A1 H9 

700 

.20 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

A84a 

9 

B 1H1 

700 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 .Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

10 

B1H5 

700 

.20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

1 1 

B1H9 

700 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

Alrx 

12 

K1H5 

700 

.20 

50 

60 



150C 

2.0 

.20 

25 

5.0u 

,50m 

100C 

700 



Si 


^3i 

1N2878 

700 

250m 

25A 




150S 

2.0 

250m 

25A 

500n 



700 

1.4k 


Si 

Ml 22a 

144 

1N2879 

700 

250m 

25A 




150S 

20 

250m 

25A 

500n 



700 

1.4k 


Si 

A83w 

15 

1N1258 

700 

.28 

25A 

15 



165A 

1 0 0 

28 

25A 


.50m 

1 25A 

700 



Si 

A53 

16# 

BYX60-700 

700 

400m 

25A 

2 5 


600m 

125A 

1 2 

400m 

25A 

450n 

50u 

10OA 

700 



SiA 

D07 

17 

K2H5 

700 

40 

50 

60 



150C 

20 

40 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

700 



Si 


18 

SM73 

700 

450m 

50$ 

25 



175A 

1.5 

800m 

25 

1 Ou 

500u 

150 

700 



Si 

A84 

19 

A2H4 

700 

.475 

25A 

25 



175A 

1.5 

.50 

25 

I.OuA 

.5Om0 

150 

700 



Si 

A84 

20 

1N3185 

700 

.50 

25A 

4.0 

1 


150A 

20 

25 

25 

30u 

,02m 

100 

700 



Si 

M82a 

21 

MT070 

700 

500m 

25A 

10 


500m 

175A 

1.0 

500m[Zl 

25A 

200n 

25u 

150A 

700 



Si 

A60e 

22 

MT070A 

700 

500m 

25A 

10 


500m 

175A 

1 0 

500m[ZI 

25A 

25n 

5.0u 

1 50A 

700 



Si 

A60e 

23 

5E7 

700 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2.0u 

50u 

100 

770 



SiA 

D027 

24 

.5J7 

700 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2,0u 

50u 

100 

770 



SiA 

D015 

25 

1T507 

700 r 

50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

25m 

100 

700 



Si 

A3x 

26 

2T507 

700 t 

.50 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

700 



Si 

D01 

27 

3T507 

700 t 

50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

,25m 

100 

700 



Si 

D013 

28 

4T507 

700 r 

50 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

.30 

25 

lOu 

25m 

100 

700 



Si 

D07 

29 

ERD700 

700 t 

.50 0 

85 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

700 



Si 

M 166 

30 

CP102 

700 

50 

100 





1.0 


25 








M84ae 

31 

S257 

700 

500m 

100$ 

60 




1.2 

800m 

25 


500u 

100 

700 



Si 

A54 

32 

A2H 1 

700 

.60 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

,50m 

150 

700 



Si 

A84a 

33 

A2H5 

700 

60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 

A84a 

34 

A2H9 

700 

.60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

A84a 

35 

B2H1 

700 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 .Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

36 

B2H5 

700 

.60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

50m 

150 

700 



S. 

Alrx 

37 

B2H9 

700 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

Alrx 

38 

K3H5 

700 

.60 

50 

60 



150C 

2.0 

60 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

700 



Si 


39 

SM270 

700 

600m 

50$ 

20 



150 

1.2 

950m 

25 

lOu 



700 



Si 

A84 

40# 

1S46 

700 

.70 

50A 

25 



150J 

1.2 

1 0 

25A 

5.0u 

.50m 

1 50A 

700 



SiA 

D01 

41 

1N2772 

700 

75 

25A$ 

15 



165S 

1 8 

75 

25A 

4.0u 

10m 

150 

700 



Si 

A145 

42 

75R7B 

700 

.75 

25 

60 



175 

2.0 

.75 

25 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 


43 

A3H1 

700 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 .Ou 

50m 

150 

700 



Si 

A84a 

44 

A3H5 

700 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

A84a 

45 

A3H9 

700 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

A84a 

46 

B3H1 

700 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

47 

B3H5 

700 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

48 

B3H9 

700 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

Alrx 

49 

CODI537 

700 

750m 

25$ 

25 



150 

1.1 

800m 

25 

1 Ou 



700 



Si 

A52g 

50 

CODI617 

700 

750m 

25$ 

25 



150 

1.1 

800m 

25 

I.Ou 



700 



Si 

A9j 

51 

7E7 

700 

750m 

50 

60 § 



175 

1.1 

750m 

25 

2.0u 

50u 

100 

770 



SiA 

D027 

52 

7J7 

700 

750m 

50 

60 § 



175 

1.1 

750m 

25 

2.0u 

50u 

100 

770 



SiA 

D015 

53 

A3H3 

700 t 

75 

50A 

35 



175A 

1.1 

.50 

25 

IOuA 

.3Om0 

150 

700 



Si 

A84 

54 

DK757 

700 

750m 

50A 

60 



175A 

1.2 

750m 

25A 

lOu 

lOOu 

100 

700 



Si 

D027 

55 

LA900 

700 

75 

50A 

35 



150C 

1.0 

.75 

25A 

2.0u 




1 Ok0 



A lew 

56 

SM70 

700 

750m 

50$ 

35 



17 5 T 

1.1 

500m 

25 

lOu 



700 



Si 

A84 

57 

K4H5 

700 

.80 

50 

60 



150C 

2.0 

.80 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

50 



Si 


58 

A4H 1 

700 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

A84a 

59 

A4H5 

700 

85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 

A84a 

60 

A4H9 

700 

85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

A84a 

61 

B4H1 

700 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

A1 rx 

62 

B4H5 

700 

85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

63 

B4H9 

700 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

64 

SM 170 

700 

850m 

50$ 

45 



150 

1.0 

1.5 

25 

lOu 



700 



Si 

A84 

65 

SM770 

700 

85 

50 

35 



125A 

1.0 

.50 

25 

.Olu 

.20m 

150 

700 



Si 

A84 

66# 

DSO 9-07A 

700 

1.0 


40 

10m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1.0m 

150 






67 

NS 1007 

700 

1.0 


60 

8 3m 



1 2 

1 0 


lOu 



700 





68 

100R7B 

700 

1 0 

25 

60 



175 

2.0 

1 0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

700 



Si 


69 

A5H1 

700 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

A84a 

70 

A5H5 

700 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 

A84a 

71 

A5H9 

700 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

A84a 

72 

B5H 1 

700 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

700 



S. 

Alrx 

73 

B5H5 

700 

1 0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

74 

B5H9 

700 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

Alrx 

75 

S1070 

700 

1.0 

25A 

35 



175A 

5OOm0 

250m 

150A 


5OOu0 

1 50A 

700 

1.0k 


SiA 

Algf 

76 

CJ7 

700 

1.0 

50 

50 



150 

1.1 

1 0 

50 

5.0u 

200u 

100 

770 



SiA 

D015 

77 

CL7 

700 

1 0 

50A 

50 



150A 

1.1 

1.0 

50A 

5.0u 

200u 

100A 

770 



SiA 

D027 

78 

CM7 

700 

1.0 

50 

50 



150 

1.1 

1 0 

50 

5 Ou 

200u 

100 

770 



SiA 

D027 

79 

E7 

700 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

770 



SiA 

D027 

80 

EM7 

700 

1.0 

50 

75 § 



175 

1.1 

1.0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

770 



SiA 

D041 

81 

J7 

700 

1.0 

50 

75 § 



175 

1.1 

1.0 

25 

2.0u 

50u 

100 

770 



SiA 

D015 

82 

K5H5 

700 

1 0 

50 

60 



150C 

2.0 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

700 



Si 


83 

LAA1000 

700 

1 0 

50A 

50 



150C 

.90 

1.0 

25A 

2.0u 




1.Ok0 



Albc 

84 

CA102PA 

700 

1.0 

55A$ 

60 



150A 

1 1 

1 0 

25 


30m 

150 

700 



Si 

A32 

85 

CC102PA 

700 

1 0 

55A$ 

60 



150A 

1 1 

1.0 

25 


,30m 

150 

700 



Si 

C8 

86 

CF102PA 

700 

1.0 

55A$ 

60 



150A 

1.1 

1.0 

25 


.30m 

150 

700 



Si 

F8 

87# 

BY 127/700 

700 

1.0 

60A 

40 

10 


150J 

1.5 

5.0 

25J 

lOu 



1 Ok 



Si 

D027 

88 

CP102PA 

700 

1.0 

75A 

15 



150A 

1.2 

1.0 

25C 


3.Om0 

1 25C 

700 



Si 

C9 

89 

A5H2 

700 t 

1.0 

100A 

45 



200A 

1.0 

.75 

25 

I.OuA 

,2Om0 

150 

700 



Si 

A84 

90 

SM7 1 

700 

1.0 

100$ 

45 



200A 

1 0 

1 2 

25 

I.Ou 



700 



Si 

A84 

91 

SM517 

700 

1.0 

100$ 

45 



150t 

1.0 

1.0 

25 

lOu 



700 



Si 

A84 

92 

BY108 

700 

1 0 

150C$ 

25 



150C 

.90 

1.0 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

700 



Si 

D02 

93 

BY118A 

700 

1.0 

1 50C$ 

25 



150C 

.80 

1.0 

25C 

I.Ou 

10m 

150C 

700 



Si 

D02 

94 

BY 128 

700 

1.0 

150C$ 

25 



150C 

1.0 

1 0 

25 

lOu 

1,0m 

150C 

700 



Si 

D02 

95 

E1 M3 

700 

1.0 

150 

200 



175 

1 3 

1.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 

D04 

96 

1N1225A 

700 

1.1 

25A 

25 



145A 

1.55 

1.1 

25A 

50u 


25A 

700 



S. 

D01 

97 

A6H 1 

700 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

A84a 

98 

A6H5 

700 

1 2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

700 



Si 

A84a 

99 

A6H9 

700 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

A84a 

100 

B6H1 

700 

1 2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

101 

B6H5 

700 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

102 

B6H9 

700 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

Alrx 

103 

K6H5 

700 

1 2 

50 

60 



150C 

2.0 

1.2 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

700 



Si 


104# 

DS1 2-0 7 A 

700 

1.3 


60 

10m 


150 

1.20 

4.0 


5.0u 

1.0m 

150 






105 

RA132PA 

700 

1.3 

55A$ 

60 



150A 

1 2 

1.3 

25 


.3Om0 

150 

700 



Si 

A34 

106 

1 N 191 4 

700 0 

1.5 

25A 

30 

16m 

20 

250 

1 0 

1.0 

25 

lOu 



700 



SiA 

A86 

107 

150R7B 

700 

1.5 

25 

60 



175 

2.0 

1.5 

25 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 


108 

A7H 1 

700 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

A84a 

109 

A7H5 

700 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 

A84a 

1 10 

A7H9 

700 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

A84a 
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0. WEUI 






(3) TEMPER 

ATURt and (4) TV 

PE No. 


4J 

1 | 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CUI 

IRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS i 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK 1 PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [V 

yiDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

fC) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(VI 

(A/V> 



1 

A168-7t 

700 

1.5 

25 

50 

8.0m 


125 

1.1 

1 0 

25 

5.0u 



770 



Si 

M575 

2 

B7H1 

700 

1 5 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

3 

B7H5 

700 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 

Alrx 

4 

B7H9 

700 

1 5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

Alrx | 

5 

M 1H 1 

700 

1.5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2.0u 

5.0m 

150 

700 



Si 

Alep 

6 

M1H5 

700 

1.5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

700 



Si 

AleD 

7 

M1H9 

700 

1.5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

Alep 

8 

1N5052 

700 t 

1.5 

40A 

50 § 



170A 

1.3 

1 5 

40A 


.50m 

170A 

700 



Si 

D027 

9 

1.5E7 

700 

1 5 

50A 

75 § 



175A 

1.1 

1.5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

770 



SiA 

D027 

10 

1.5J7 

700 

1.5 

50 

75 § 



175 

1.1 

1.5 

25A 

2.0u 

50u 

100 

770 



SiA 

D015 

1 1 

K7H5 

700 

1 5 

50 

60 



150C 

2.0 

1 5 

25 

5.0u 

.50m 

100 

700 



Si 


12 

1N2397 

700 

1.5 

55A 

35 



150A 

1.2 

1.5 

25 


.30m 

1 BOA 

700 



SiA 

A32 

13 

1N2406 

700 

1.5 

55A 

35 



150A 

1.2 

1.5 

25 


.30m 

150A 

700 



SiA 

C8 

14 

1N2415 

700 

1 5 

55A 

35 



150A 

1.2 

1.5 

25 


.30m 

150A 

700 



SiA 

C9 

15 

1N2424 

700 

1 5 _ 

55A 

35 



150A 

1.2 

1.5 

25 


.30m 

150A 

700 



SiA 

F8 

16v# 

AD2 

700 

1.5 

60A 

100 

10m 


140J 

1 0 

1 5 

25A 

lOu 



700 



Si 

A268 

1 7t 

CTN700 

700 

1.5 

75 

50 



175A 

1.0 



lOu 



700 



Si 

M594* 

1 8 t 

CTP700 

700 

1.5 

75 

50 



1 75A 

1.0 



lOu 



700 



Si 

M594a* 

19t 

VB700 

700 

1 5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



700 



Si 

M594b* 

20 

1N1235A 

700 

1 6 

50$ 

30 




1.2 

1 0 

25 

50u 

500u 

150 

700 



Si 

S25a 

21 

1N1235B 

700 

1.6 

50$ 

30 




1.2 

1 0 

25 

lOu 

300u 

150 

700 



Si 

S25a 

22 

S1270 

700 

1.6 

120C 

35 


.15 00 

175J 

1 0 0 

1.0 

25A 


.1Om0 

100C 

700 

1.8k 


SiA 

D013A 

23 

1N1225 

700 

1.6 

135C 

20 



175J 

1.5 

2 5 

25J 

500u 

1.5m 

150J 

700 



Si 

D01 

24 

IN 1235 

700 

1 6 

135C 

20 



1 75J 

1 5 

2.5 

25J 

500u 

1.5m 

150J 

700 



Si 

S25 

25 

INI 225B 

700 t 

1.6 

140C 

25 



175$ 

1.62 

1.2 

25 

3OOu0 

10mA 

25 

700 



Si 

D01 

26 

NS2007 

700 

2.0 


200 

8.3m 



1.2 

2.0 


25u 



700 





27 

200R7B 

700 

2.0 

25 

60 



175 

2.0 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

700 



Si 


28 

M2H1 

700 

20 

25 

250 



175A 

50 


150 

2.0u 

5.0m 

150 

700 



Si 

Alep 

29 

M2H5 

700 

2.0 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

700 



Si 

Alep 

30 

M2H9 

700 

2.0 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

AleD 

31 

B172-70 

700 

2.0 

50 

60 



1 50C 

2.0 

2.0 

25 

5.0u 

50m 

100 

700 



Si 


32v 

FW700T 

700 

2 0 

50A 

50 



1 25A 

900m 

1.0 

25A 

5.0u 






Si 

M40a 

33 

K8H5 

700 

2.0 

50 

60 



1 50C 

2.0 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

100 

700 



Si 


34 

LAB 1000 

700 

2.0 

50A 

80 



150C 

1 0 

2.0 

25A 

15u 




1.Ok0 



Albc 

35# 

DS2-07A 

700 

2 2 


120 

10m 


150 

1 2 

3.0 


5.0u 

1 Om 

150 






36 

250R7B 

700 

2.5 

25 

250 



175 

2.0 

2.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

700 



Si 


37 

M3H 1 

700 

2 5 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

2.0u 

5.0m 

150 

700 



Si 

Alep 

38 

M3H5 

700 

2 5 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

700 



Si 

Alep 

39 

M3H9 

700 

2 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

700 

100 

200u 

Si 

AleD 

40 

1N2531 

700 

2.5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.2 

4.0 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

700 



SiA 

D010 

41 

1N2542 

700 

2.5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 0 

4.0 

25C 

I.Ou 

10m 

1 50C 

700 



SiA 

D010 

42 

1N2553 

700 

2.5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1.5 

4.0 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

700 



SiA 

D010 

43 

BAV208 

700 

2.5 

150C$ 

50 



150C 

1.2 

2.5 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

700 

840 


Si 

D04 

44 

BAV218 

700 

2.5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.0 

2.5 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

700 

840 


Si 

D04 

45 

BAV228 

700 

2.5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.5 

2.5 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

700 

840 


Si 

D04 

46 

BAV308 

700 

2.5 

150C$ 

50 



1 50C 

1 2 

2.5 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

700 

840 


Si 

S35 

47 

BAV318 

700 

2.5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1.0 

2.5 

25C 

I.Ou 

,10m 

1 50C 

700 

840 


Si 

S35 

48 

BAV328 

700 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1.5 

2.5 

25C 

lOu 

1.0m 

1 50C 

700 

840 


Si 

S35 

49 

BY208 

700 

2.5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.2 

2.5 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

700 



SiA 

D04 

50 

BY218 

700 

2.5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1.0 

2.5 

25C 

I.Ou 

.10m 

1 50C 

700 



SiA 

D04 

51 

BY228 

700 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.5 

2.5 

25C 

lOu 

1.0m 

1 50C 

700 



SiA 

D04 

52 

BY308 

700 

2.5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1.2 

2 5 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

700 



Si 

S35 

53 

BY318 

700 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1 0 

2.5 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

700 



Si 

S35 

54 

BY328 

700 

2.5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.5 

2 5 

25C 

lOu 

1 .Om 

1 50C 

700 



Si 

S35 

55 

NS3007 

700 

30 


300 

8 3m 



1.2 

3.0 


25u 



700 





56 

300R7B 

700 

3.0 

25 

250 



175 

2.0 

3 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 


57 

LAC1000 

700 

3.0 

25A 

300 



1 50C 

1.0 

3.0 

25A 

45u 




1.1k 



Alev 

58 

M4H1 

700 

3.0 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2.0u 

5 Om 

150 

700 



Si 

Alep 

59 

M4H5 

700 

30 1 

25 

250 

I 


175A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

700 



Si 

Alep 

60 

M4H9 

700 

3 0 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

700 

100 

200u 

Si 

AleD 

61 

A138-7t 

700 

30 

50 

50 

8.0m 


150 

1.1 

3 0 

25 

5 Ou 



770 



Si 

M79c 

62 

CH302PA 

700 

3.0 ! 

50A 

15 



1 50A 

1.2 

1 0 

25C 


3 Om0 

125C 

700 



Si 

S 152a 

63 

CK302PA 

700 

3.0 

50A 

15 



1 50A 

1.2 

1 0 

25C 


3Om0 

125C 

700 



Si 

S153 

64 

CS302PA 

700 

3.0 

50A 

15 



1 50A 

1.2 

1.0 

25C 


3 Om0 

125C 

700 



Si 

S152 

65 

LR703 

700 

3.0 

50A 

200 

8.3m 


170A 

1.0 

3 0 


lOu 

500u 

150A 

700 



Si 

A52d 

66 

S57 

700 

30 

80$ 

20 




1.3 

5.0 

25 

10Ou 



700 



Si 

S48 

67# 

S7BR2 

700 % 

3.0 

95B 

53 

20m 


130B 

55Om0 

1 5 

25 


2.0m 

125 

700 



Si 

S81 

68 

3C70 

700 

3.0 

150 




190 

1.1 

6.0 

25 


.50m 

150 

700 



Si 

DO4A0 

69 

E2M3 

700 

3 0 

150 

200 



175 

1.3 

3 0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

700 1 



Si 

D04 

70# 

S8M3 

700 % 

3.0 

150J 

180 



1 50J 

1.2 

3.0 



500u 


800 



SiA 

A52d 

71 

350R7B 

700 

3.5 

25 

250 



175 

2.0 

3.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 


72 

400R7B 

700 

4 0 

25 

250 



175 

2.0 

4.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 


73 

450R7B 

700 

4.5 

25 

250 



175 

2.0 

4 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 


74 

500R7B 

700 

5 0 

25 

250 



175 

2.0 

5 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 


75# 

DS6-07A 

700 

5.0 

132 

180 

10m 


150 

1.35 

15 


5.0u 

2.0m 

150 






76 

407P 

700 

5.0 

150C 

125 

8.3m 


1 75J 

1.1 

5.0 

25C 


2.0m[Z] 

175J 

700 



Si 

D04 

77 

E3M3 

700 

5 0 

150 

200 



175 

1.3 

5.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 

D04 

78 

F1 M3 

700 

5.0 

150C 

200 



1 75J 

1.3 

30 

25C 


1 Om 

150C 

700 



Si 

D05 

79 

550R7B 

700 

5 5 

25 

250 



175 

2.0 

5.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 


80 

NS6007 

700 

6.0 


300 

8.3m 



1 2 

6.0 


25u 



700 





81 

600R7B 

700 

6.0 

25 

250 



175 

2.0 

6.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 


82 

SLA700t 

700 

6.0 

25 




150A 




1 Ou 

75u 

100 

700 




M545 

83# 

S7AN6 

700 % 

6.0 

125B 

125 


65 

1 50J 

47Om0 

6.0 t 



2.0m 

125B 




SiA 

DO40 

84 

1N2557 

700 

60 

150C$ 

150 



150C 

1.2 

10 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

700 



SiA 

D010 

85 

1N2561 

700 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1.0 

10 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

700 



SiA 

D010 

86 

1N2572 

700 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1.5 

10 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

700 



SiA 

D010 

87 

1N3987 

700 

6.0 

150C 

50 



150 

1.5 




1.0m 

150 

700 



SiA 

D04 

88 

6A700 

700 

60 

150C 

150 



200J 

1.4 r 

6.0 

25C 


.90m 

150C 

700 



SiA 

D04 

89 

6C70 

700 

6.0 

150 




190 

1.2 

12 

25 


.50m 

150 

700 



Si 

D04AE1 

90 

6F70A 

700 

6.0 

150C 

50 



190A 

55 

6.0 

150 


1.4m 

150 

700 



Si 

S19 iCl 

91 

6F70B 

700 

6.0 

150C 

160 



200A 

55 

6.0 

150 


1.2m 

150 

700 



Si 

S19j@ 

92 

44 1P 

700 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.4 




.70m 

150C 

700 



Si 

D04 

93 

446P 

700 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 4 




.70m 

150C 

700 



Si 

D04 

94 

BAV408 

700 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1 2 

6.0 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

700 

840 


Si 

S35 

95 

BAV418 

700 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1 0 

60 

25C 

1 Ou 

.10m 

150C 

700 

840 


Si 

S35 

96 

BAV428 

700 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1.5 

60 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

700 

840 


Si 

S35 

97 

BAV708 

700 

6.0 

1 50C$ 

150 



150C 

1.2 

60 

25C 

4 Ou 

.50m 

150C 

700 

840 


Si 

D04 

98 

BAV718 

700 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1 0 

60 

25C 

I.Ou 

10m 

150C 

700 

840 


Si 

D04 

99 

BAV728 

700 

6.0 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 5 

6.0 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

700 

840 


Si 

D04 

100 

BY408 

700 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 2 

6.0 

25C 

4 Ou 

.50m 

150C 

700 



Si 

S35 

101 

BY418 

700 

60 

150C$ 

150 



150C 

1.0 

6.0 

25C 

I.Ou 

10m 

150C 

700 



Si 

S35 

102 

BY428 

700 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.5 

6.0 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

700 



Si 

S35 

103 

BY708 

700 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1 2 

6.0 

25C 

4 Ou 

.50m 

150C 

700 



SiA 

D04 

104 

BY718 

700 

6.0 

150C$ 

150 



150C 

1.0 

6.0 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

700 



SiA 

D04 

105 

BY728 

700 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1 5 

60 

25C 

lOu 

1 .Om 

150C 

700 



SiA 

D04 

106 

E4M3 

700 

6.0 

150 

200 



175 

1.3 

6 0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 

D04 

107 

KR602PA 

700 

6.0 

150S$ 

75 



1 75S 

1.2 

6.0 

150S 


1.0m 

150S 

700 



Si 

D010 

108 

KS602PA 

700 

6.0 

1 50C$ 

75 



1 75C 

1 2 A 

6.0 

25 


3.Om0 

150C 

700 



SiA 

D04 

109 

E5M3 

'700 

8.0 

150 

200 



175 

1 3 

80 

150 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 

D04 

110# 

DS9-07A 

700 

90 

125 

240 

10m 



1 3 

27 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV. (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

JJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





-M. 

JA) . 

-fC) 

(A) 

(s) 

(W) 

rc) 

(V) 

(A) 

r$) 

(A) 

(A) 

m 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

S7AN12 

706 % 

10 

125B 

210 



150J 

5OOm0 

9 5 

25B 


2'0m 

125 B 




1>iA 

DO40 

2 

408P 

700 

10 

145C 

175 

8.3m 


175J 

1.2 

10 

25C 


2.Om0 

175J 

700 



Si 

D04 

3 

E6M3 

700 

10 

150 

200 



175 

1.3 

10 

150 

lOu 

1.0m 

150 

700 



Si 

D04 

4 

F2M3 

700 

10 

1 50C 

200 



175J 

1.3 

30 

25C 


1.0m 

1 50C 

700 



Si 

D05 

5 

1N2583 

700 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 2 

20 

25C 

8 Ou 

1.0m 

150C 

700 



SiA 

D010 

6 

1N2594 

700 0 

12 

150C 

250 



150C 

1.0 

12 


2 Ou 

.20m 

150C 

700 



SiA 

D010 

7 

1N2605 

700 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 5 

20 

25C 

20u 

2 0m 

150C 

700 



SiA 

D010 

8 

1N3670 

700 

12 

1 50C 

200 













SiA 

D04 

9 

1N3670A 

700 

12 

150C$ 

240 



200C 

1.35 




9Om0 

1 50C 

700 



Si 

DO40 

10 

1N4012 

700 

12 

1 50C 

200 



175A 

1 3 

12 

150A 

lOu 

.50m 

1 50A 

700 



Si 

D04 

1 1 

12A700 

700 

12 

150C 

240 



200J 

1.35 t 

12 

25C 


90m 

1 50C 

700 



SiA 

D04 

12 

12C70 

700 

12 

150 




190 

1.5 

24 

25C 


1.0m 

150 

50 



Si 

DO4A0 

13 

404P 

700 

12 

150C$ 

240 



150C 

1.35 




.9Om0 

150C 

700 



Si 

D04 

14 

437P 

700 

12 

150C$ 

240 



150C 

1 35 




,9Om0 

1 50C 

700 



Si 

D04 

15 

BAV508 

700 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.2 

12 

25C 

8 Ou 

1.0m 

150C 

700 

840 


Si 

S35 

16 

BAV518 

700 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2.0u 

20m 

150C 

700 

840 


Si 

S35 

17 

BAV528 

700 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2 0m 

1 50C 

700 

840 


Si 

S35 

18 

BAV808 

700 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8.0u 

1.0m 

150C 

700 

840 


Si 

D04 

19 

BAV818 

700 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2.0u 

20m 

150C 

700 

840 


Si 

D04 

20 

BAV828 

700 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

150C 

700 

840 


Si 

D04 

21 

BY508 

700 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.2 

12 

25C 

8.0u 

1.0m 

150C 

700 



Si 

S35 

22 

BY518 

700 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

TOu 

,20m 

150C 

700 



Si 

S35 

23 

BY528 

700 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

1 50C 

700 



Si 

S35 

24 

BY808 

700 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8.0u 

1.0m 

150C 

700 



SiA 

D04 

25 

BY818 

700 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2 Ou 

20m 

150C 

700 



SiA 

D04 

26 

BY828 

700 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

1 50C 

700 



Si 

D04 

27 

E7M3 

700 

12 

150 

200 



175 

1 3 

12 

150 

lOu 

1 Om 

150 

700 



Si 

D04 

28 

UR123PA 

700 

12 

1 50S$ 

240 



175S 

1 2 

12 

25 


3.0m 

1 50S 

700 



Si 

D010 

29 

US123PA 

700 

12 

1 50C$ 

240 



175C 

1.2 A 

12 

25A 


3 Om0 

150C 

700 



SiA 

D04 

30# 

S7AN15 

700 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


700 



SiA 

S3240 

31# 

S7BN15 

700 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


700 



SiA 

S32O0 

32 

368P 

700 

15 

1 25C 

240 

8 3m 


180J 

1.3 

15 

25C 


2.Om0 

130C 

700 



Si 

D04 

33 

409P 

700 

15 

1 25C 

250 

8.3m 


175J 

1.3 

15 

25C 


2.Om0 

1 75J 

700 



Si 

D04 

34 

F3M3 

700 

15 

150C 

200 



175J 

1.3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

700 



Si 

D05 

35 

2070 

700 

16 5 

25A 

200 


4.0 0 

150A 

6OOm0 

19 

25A 


1.Om0 

1 50C 

700 

1.0k 


SiA 

D04A# 

36# 

S7BR8 

700 % 

18 

1 20B 

188 


18 

140B 

.60 0 

18 

25 


10m 

125 

700 



Si 

SI 22a 

37 

1N2278 

700 

20 

25$ 

400 



150 

600m 

20 

25 


1 Om 

150 

700 



SiA 

D04 

38# 

S7AN20 

700 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3 Om 


700 



SiA 

S3240 

39# 

S7BN20 

700 

20 

1 20B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3 Om 


700 



SiA 

S3200 

40# 

DS22-07A 

700 

20 

125 

380 

10m 


150 

1 4 

60 


lOu 

4 Om 

150 






41 

F4M3 

700 

20 

1 50C 

600 



175J 

1 3 

50 

25C 


2 Om 

1 50C 

700 



Si 

D05 

42 

2170 

700 

22 

120C 

200 



175J 

6OOm0 

22 

25A 


1 .Om0 

1 50C 

700 

1 Ok 


SiA 

D04A 

43 

S2170 

700 

22 

1 20C 

200 


1 0 00 

175J 

6OOm0 

22 

25A 


1 Om0 

1 50C 

700 

1.0k 


SiA 

D04A 

44 

25C70 

700 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20m 

25 

700 



Si 

DO5A0 

45 

25F70 

700 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20m 

25 

700 



Si 

M56A0 

46 

F5M3 

700 

25 

1 50C 

600 



175J 

1.3 

90 

25C 


2 Om 

1 50C 

700 



Si 

D05 

47 

3170 

700 

30 

25A 

200 


4 0 0 

150A 

6OOm0 

34 

25A 


1 Om0 

1 50C 

700 

1 Ok 


SiA 

D05A# 

48# 

S7AN31 

700 

30 

1 20B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4 Om 


700 



SiA 

S3250 

49# 

S7BN31 

700 

30 

1 20B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4 Om 


700 



SiA 

S3210 

50 

G3M3 

700 

30 

150C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

1 50C 

700 



Si 

D08 

51 

3270 

700 

33 

25A 

600 


7 0 0 

150A 

6OOm0 

45 

25A 


2 Om0 

1 50C 

700 

1 Ok 


SiA 

DO5A0 

52# 

D22-700B 

700 

35 

80C 

500 § 

10m 


150J 

1.35 

40 

25J 

1.0m 


25J 

700 



Si 

S4u% 

53# 

D22-700C 

700 

35 

80C 

500 § 

10m 


150J 

1 35 

40 

25J 

1.0m 


25J 

700 



Si 

S69e% 

54 

1N3765 

700 

35 

1 40C$ 

400 



190B 

1 8 




5 Om 

140B 

700 



Si 

D05 

55 

35C70A 

700 

35 

140 

900 



190J 

1 1 

50 

25 


20m 

25 

700 



Si 

DO5A0 

56 

35F70 

700 

35 

140 

900 



190J 

1 1 

50 

25 


20m 

25 

50 



Si 

M56A0 

57# 

DS42-07A 

700 

40 

120 

1 Ik 

10m 


150 

1.15 

60 


20u 

4.0m 

150 






58# 

S7AN40 

700 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4 Om 


700 



SiA 

S3250 

59# 

S7BN40 

700 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


700 



SiA 

S3210 

60 

40HF70 

700 

40 

140C 

500 § 

8 3m 


180J 

1 3 

40 t 

140C 


7 Om0 

1 40C 

700 



SiA 

S21e0 

61 

G4M3 

700 

40 

150C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

700 



Si 

D08 

62 

1N2456 

700 

45 

60C 

300 



175B 

1 1 

20 

25 


5.Om0 

1 50B 

700 



SiA 

D05 

63# 

D 4 2-7 00 

700 

50 

1 15C 

1,0k§ 

10m 


150J 

1 15 

60 

25J 

1 Om 


25J 

700 



Si 

S171a% 

64 

S3470 

700 

50 

1 20C 

600 


2 0 00 

175J 

6OOm0 

50 

25A 


2 Om0 

150C 

700 

1.0k 


SiA 

D05A 

65 

50C70 

700 

50 

140 

400 

1 

55 

190J 

1 1 

50 

25 


20m 

150 

50 



Si 

DO5A0 

66 

1N1688 

700 

50 

1 50C 

700 

8.3m 


165C 

1.2 

1.1 

150C 


25m 

1 50C 

700 



Si 

S8a 

67# 

S 5 00-7 

700 

55 

50A$ 

3 7k 

20m 


120A 

1 2 A 

500 

50A 

1 OmA 



700 



Si 

Ml 89 

68# 

S7AN55 

700 

55 

1 25B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 Om 


700 



SiA 

jZ3 

69# 

S7BN55 

700 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 Om 


700 

i 


SiA 

S3220 

70# 

S7GN55 

700 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


700 



SiA 

S3220 

71 

1N2468 

700 

60 

60C 

450 



175B 

1 1 

30 

25 


5.Om0 

150B 

700 



SiA 

D05 

72 

H5M3 

700 

60 

1 50C 

3 Ok 



175J 

1.3 

300 

25C 


10m 

1 50C 

700 



Si 

D09 

73 

402P 

700 

70 

1 IOC 

1.0k 

8 Om 


200J 

1 15 

40 

25C 


1 6m 

1 50C 

700 



Si 

D05 

74 

435P 

700 

70 

1 IOC 

1 Ok 

8 Om 


200J 

1 15 

40 

25C 


1.6m 

1 50C 

700 



Si 

D05 

75# 

S7AN71 

700 

70 

1 20B 

1.2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


700 



SiA 

0 

76# 

S7BN71 

700 

70 

1 20B 

1.2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


700 



SiA 

S3230 

77# 

S7GN71 

700 

70 

120B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


700 



SiA 

S3220 

78 

70H70 

700 

70 

1 25C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1.3 

70 t 

125C 


7m0 

125C 

700 



Si* 

DO50 

79 

70H70A 

700 t 

70 

125C 

1 2k§ 

8.3m 


200J 

1.3 

70 

125C 


7m0 

125C 

700 



SiA 

DO50 

80 

J4M3 

700 

70 

150C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

150C 

700 



Si 

D09 

81 

J5M3 

700 

70 

1 50C 

4 Ok 



175J 

1 2 

300 

25C 


10m 

150C 

50 



Si 

D09 

82 

75E70 

700 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1.0 

90 

25C 


40m 

25C 

700 



Si 

S83aA0 

83 

75F70 

700 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

700 



Si 

M56aA0 

84 

4170 

700 

92 

25A 

1.5k 


12 0 

150A 

6OOm0 

120 

25A 


5 Om0 

1 50C 

700 

1.0k 


SiA 

D08A# 

85 

FS503PA 

700 

100 

80C$ 

950 



175C 

1 1 

50 

25 


10m 

150C 

600 



Si 

D08 

86 

A70S 

700 

100 

130B 

1 6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


6.0m 

130B 

700 



Si 

D08 

87 

A71S 

700 

100 

130B 

1 6k 

8.3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


6.0m 

130B 

700 



S. 

D08 

88 

100E70 

700 

100 

1 50C 

2 Ok 

4.0m 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

700 



Si 

S83A0 

89 

100F70 

700 

100 

1 50C 

2 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

700 



Si 

M56aA0 

90 

150L70A 

700 t 

100 

150C 

3 Ok§ 

8 3m 


200J 

1.2 

150 t 

150C 


1 1m 0 

1 50C 

700 



Si* 

DO3O0 

91 

S4270 

700 

104 

1 20C 

1 5k 


2 5 00 

175J 

6OOm0 

104 

25A 


5 Om0 

1 50C 

700 

1.0k 


SiA 

D08A 

92# 

S12P700E 

700 

110 

75C 

2 Ok 

10m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

700 



SiA 

F56m 

93# 

S10N700E3 

700 

125 

100C 



160 

150 

97 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

700 



Si 

F56m 

94# 

S10N700E4 

700 

125 

100C 



160 

150 

1 03 

125 

100C 

6 Om 

20m 

100C 

700 



Si 

F56m 

95# 

S10N700E5 

700 

125 

100C 



160 

150 

1 08 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

700 



Si 

F56m 

96 

45L70 

700 

150 

70A 

3 Ok§ 

10m 


190J 

.52 0 

150 t 



2Om0 


700 



Si* 

DO3O0 

97 

FS703PA 

700 

150 

75C$ 

1 2k 



175C 

1 1 

70 

25 


10m 

1 50C 

700 



Si 

D08 

98# 

SI 1P700E 

700 

150 

75C 

2 2k 

10m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

700 



SiA 

F56m 

99# 

SD703K 

700 

150 

75C 

2.2k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

700 



SiA 

0 

100# 

S7PN125 

700 % 

150 

110B 

3.3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


700 



Si* 

S3190 

101# 

S7BR125 

700 % 

150 

115B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



40m 


700 



Si* 

F19 

102# 

S7KN125 

700 % 

150 

115B 

3 3k 



170J 

1.1 

150 



30m 


700 



Si* 

F8O0 

103# 

S7LN125 

700 % 

150 

1 25B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


700 



Si* 

M5210 

104 

150K70A 

700 t 

150 

1 50C 

3 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.2 

150 t 

150C 


11m0 

150C 

700 



Si* 

DO80 

105# 

DS110-07 A 

700 

160 

75 

3.2k 

10m 


150 

1.4 

500 


40u 

6.0m 

150 






106# 

D100-700 

700 

160 

95C 

1.8k§ 

10m 


150J 

1 05 

90 

25J 

3 Om 


25J 

700 



Si 

S96b% 

107 

DRS167 

700 

160 

1 15C 

2 5k 

8 3m 

170 

175J 

1.45 

160 t 

115C 

5 Om 

12m 

115C 

700 



SiA 

S21Oa0 

108 

S5170 

700 

160 

1 20C 

2.2k 


3 0 00 

175J 

6OOm0 

160 

25A 


1Om0 

1 50C 

700 

1 Ok 


SiA 

D09A 

109 

1N3270 

700 t 

160 

125C 

2 0k 



190J 

1 25 

160 

125C 


12m 

1 25C 

700 



Si 

DO90 

1 10 

160E70 

700 

160 

1 50C 

5.0k 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

700 



Si 

S83A0 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



u 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C| 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK 1 PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy Ly 

/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

ro ^ 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

160F70 

700 

160 

150C 

5.0k 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

700 



Si 

M56aA0 

2 

175E70 

700 

175 

150C 

5 Ok 

4.0m 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

700 



Si 

S83A0 

3 

175F70 

700 

175 

1 50C 

5.0k 

4.0m 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

700 



Si 

M56aAI2j 

4# 

S13N700E 

700 

190 

75C 

2.5k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

1 75C 

700 



SiA 

F56m 

5# 

S20P700JA 

700 

200 

100C 

4.0k 

10m 


175J 

1.25 

600 

25A 


30m 

175C 

700 



SiA 


6 

DRS207 

700 

200 

1 IOC 

3.5k 

8.3m 

220 

175J 

1.40 

200 t 

lYT*T<9 

5.0m 

12m 

hoc 

700 



SiA 

S21Oa0 

7 

S7BN200 

700 % 

200 

120B 

4.0k 


250 

150B 

6OOm0 

190 



40m 

125C 

700 



Si 

F19a 

8 

1N3171 

700 

240 

105C 

3 0k 

8 3m 


175C 

1.9 

240 

105C 


16m 

105C 

700 



Si 

D09 

9 

1N3171A 

700 * 

240 

1 20C 

3.0k 



190J 

1.25 

240 

25C 


16m 

125C 

700 



Si 

SHe 

10 

240E70 

700 

240 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

700 



Si 

S83A0 

1 1 

240F70 

700 

240 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

700 



Si 

M56aA0 

12 

A96S 

700 

250 

70C 

3.3k 

8.3m 


125 J 

1.25 

250 

25 


12m 







warn 

A97S 

700 

250 

70C 

3 3k 

8.3m 


125 J 

1 25 

250 

25J 


12m 







EH 

1N2065 

700 

250 

100C 

4.5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

135C 


17m 

135 

560 



Si 

D09 

EH 

SSiL9940 

700 

250 

100C 

6.1k 

10m 


150J 

1.3 

785 

25J 


40m 

150J 




SiA* 

M572a 

16 

DRS247 

700 

250 

hoc 

4.5k 

8.3m 

280 

175J 

1.40 

250 t 

1 IOC 

5.0m 

12m 

11OC 

700 



SiA 

S21Oa0 

17 

S5370 

700 

250 

1 20C 

4.0k 


4 0 00 

175J 

6OOm0 

250 

25A 


1Om0 

150C 

700 

1.0k 


SiA 

D09A 

18 

70U70A 

700 t 

250 

130C 

4.5k§ 

8.3m 


200J 

1.3 

250 t 

130C 


1 1m0 

130C 

700 



Si* 

DO90 

19 

A90S 

700 

250 

130B 

4.5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


11 m 

130B 

700 



Si 

D09 

20 

A91S 

700 

250 

130B 

4 5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


11m 

130B 

700 



Si 

D09 

21 

70S70 

700 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25 rn0 

135C 

700 



Si* 

S8b20 

22 

70T70 

700 

250 

135C 

4.5k§ 

8.3m 


200J 

1.25 

250 t 

135C 


25m0 

135C 

700 



Si* 

S8b10 

23# 

S21N700H 

700 

270 

75C 

3.4k 

10m 


175J 

1.45 

600 

25A 

30m 

80m 

175C 

700 



SiA 

M 199 

24 

1N4053 

700 

275 

1 20C 

5.0k 



190J 

1 35 

275 

120C 


15m 

120C 

700 



Si 

DO90 

25 

275E70 

700 

275 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

700 



Si 

S83A0 

26 

275F70 

700 

275 

150C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

700 



Si 

M56aA0 

27# 

S7EN270 

700 % 

290 

125B 

1.5k 

20m 


160Bt 

.975 

34 



50m 

125B 

700 



Si 

M307 

28# 

S7FN270 

700 % 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160BT 

.975 

.34 



50m 

125B 

700 



Si 

M357c 

29# 

S7GN270 

700 % 

290 

125B 

1.5k 

20m 


160BT 

.975 

.34 



50m 

125B 

700 



Si 

M357a 

304# 

S7HN270 

700 % 

290 

125B 

7.2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

700 



Si* 

M366a 

31# 

S7EN301 

700 

300 

10OB 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

700 



Si 

M307 

32# 

S7FN301 

700 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

10OB 

700 



Si 

M248 . 

33# 

S7GN301 

700 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

700 



Si 

M248a 

34# 

S7HN301 

700 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

700 



Si 

M370 

35 

300U70A 

700 t 

300 

120C 

5.0k§ 

8.3m 


200J 

1.4 

300 t 

1 20C 


1 1m0 

120C 

700 



Si* 

DO90 

36# 

S7EN290 

700 % 

310 

125B 

1.6k 

20m 


160BT 

.975 

.34 



50m 

125B 

700 



Si 

M307 

37# 

S7FN290 

700 % 

310 

125B 

1.6k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

700 



Si* 

M357c 

38# 

S7GN290 

700 % 

310 

1 25B 

1.6k 

20m 


160Bf 

.975 

340 



50m 

125B 

700 



Si* 

M357a 

39 4# 

S7HN290 

700 % 

310 

1 25B 

7.2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

1 25B 

700 



Si* 

M366a 

40# 

SSiL9840 

700 

320 

96C 

6.7k 

10m 


150J 

1.35 

1.0k 

25J 


40m 

150J 




SiA* 

M572 

41# 

S30N800JA3 

700 

320 

100C 

4.8k 

10m 


175J 

1.15 

600 

25A 

2.0m 

30m 

175C 

700 



SiA 

M378 

42# 

S30N800JA4 

700 

320 

100C 

4.8k 

10m 


175J 

1 25 

600 

25A 

2.0m 

30m 

175C 

700 



SiA 

M378 

43# 

S7EN310 

700 % 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

1 25B 

700 



Si* 

M307 

44# 

S7FN310 

700 % 

330 

1 25B 

1 7k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

700 



Si* 

M357c 

45# 

S7GN310 

700 % 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

700 



Si* 

M357a 

46# 

S7HN310 

700 % 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

700 



Si* 

M366a 

47# 

S7EN300 

700 % 

340 

1 25B 

2.0k 

20m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

700 



Si* 

M307 

48t# 

S7HN300 

700 % 

340 

1 25B 

7.2k 

10m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

700 



Si* 

M307 

49# 

DS250-07L 

700 

350 


6.0k 

10m 


150 

1.20 











50# 

S7EN350 

700 % 

370 

125B 

2.0k 

20m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

700 



Si* 

M307 

51# 

S7FN350 

700 % 

370 

125B 

2.0k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

700 



Si* 

M357c 

52# 

S7GN350 

700 % 

370 

125B 

2.0k 

20m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

700 



Si* 

M357a 

534# 

S7HN350 

700 % 

370 

125B 

7 8k 

10m 


160Bt 

900m 

400 



50m 

125B 

700 



Si* 

M366a 

54 

A396S 

700 

400 

70C 

3.3k 

8 3m 


125C 

1.3 0 

400 

25 


12m 

70C 

700 



Si 

M377a 

55# 

D250-700 

700 

400 

80C 

5.5k§ 

10m 


150J 

1.10 

220 

25J 

5 Om 


25J 

700 



Si 

M486% 

56 

A390S 

700 

400 

145 

4 5k 



200J 

400m 

400 

130C 


12m 

130C 

700 



SiA 

M377a 

57 

400E70 

700 

400 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

700 



Si 

S83aA0 

58 

400F70 

700 

400 

1 50C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

700 



Si 

M56bA0 

59# 

SSiN9940 

700 

450 

100C 

11k 

10m 


150J 

1.25 

1.4k 

25J 


50m 

150J 




SiA* 

M573 

60 

450E70 

700 

450 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

700 



S. 

S83aA0 

61 

450F70 

700 

450 

1 50C 

12k 

4.0m 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

700 



Si 

M56bA0 

62# 

S7GR311 

700 

490 

10OB 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


700 



SiA 

M522 

63# 

S7HR311 

700 

490 

10OB 

7.5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


700 



SiA 

M523 

64# 

D300-700 

700 

500 

80C 

5 5k§ 

10m 


150J 

1.20 

400 

25J 

5.0m 


25J 

700 



Si 

M486a% 

65 

500UDF70A 

700 t 

500 

130C 

9.0k§ 

8 3m 


200J 

1.35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

700 



Si 

M448$ 

66 

A295S 

700 

500 

130C 

7.0k 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S132a 

67 

A296S 

700 

500 

130C 

7.0k 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

68# 

D450-700 

700 

700 

85C 

10k§ 

10m 


150J 

1 10 

500 

25J 

6.0m 


25J 

700 



Si 

M486b% 

69# 

S7BR502 

700 

750 

100B 

11k 

10m 

900 

165J 

625m0 

700 



20m 

100B 

300 



SiA 

M429 

70 

A540S 

700 

1 Ok 


10k 



200J 

1.08 


150C 


50m 

200J 

800 



SiA 

M463 

71 

A570S 

700 

1 5k 

75C 

15k 

8.3m 


200J 

4OOm0 


130C 


50m 

200J 

700 



Si 

M463 

72 

JAN1N547 

720 * 

.25 

150A$ 

15 

8.0m 


150A 

1 2 

.50 

25A 

lOu 

35m0 

150A 

600 



Si 

A6d 

73 

JAN1N649 

720 

400m 

25A 

5.0 § 

8.3m 


150A 

1.0 t 

400m 

25 

50n 

25u 

150A 

600 



Si 

Aldd 

74 

1N2117 

720 

750m 

50$ 








I.Ou 



720 



Si 

D03 

75 

JAN1N3613 

720 

1.0 

100 A 

30 

8.3m 


175A 

1.1 t 

1.0 

25 

I.Ou 

300u 

150A 

600 



Si 

Alrt 

76 

JAN 1N 1616,R 

720 * 

10 

25C 

100 

8.3m 


150C 

1.5 t 

15 

25 

50u 

.50m 

150C 

800 



Si 

D04 

77 

1N5435 

720 

12 

25A 

200 



175A 

1.1 

12 

25A 

150u 

300u 

175A 

600 



Si 

S292 

78 

JAN INI 190.R 

720 

35 

1 50C 

500 

8.3m 


150A 

1.4 t 

110 

25 

20u 

3.0m 

150C 

600 



Si 

D05 

79# 

S9BR25 

720 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


HOB 

1.2 

40 



20m 


720 



Si* 

SI 220 

80# 

S9CR25 

720 t 

40 

120B 

250 

20m 


HOB 

1.2 

40 



20m 


720 



Si* 

SI 230 

81# 

S9DR25 

720 t 

40 

120B 

250 

20m 


HOB 

1.2 

40 



20m 


720 



Si* 

SI 250 

82# 

S9ER25 

720 t 

40 

120B 

250 

20m 


HOB 

1.2 

40 



20m 


720 



Si* 

S1240 

83# 

S9BR30 

720 t 

44 

125B 

250 

20m 


HOB 

1.1 

44 



16m 


900 



Si* 

SI 220 

84# 

S9CR30 

720 t 

44 

125B 

250 

20m 


HOB 

1.1 

44 



16m 


900 



Si* 

SI 230 

85# 

S9DR30 

720 t 

44 

125B 

250 

20m 


HOB 

1.1 

44 



16m 


900 



Si* 

SI 250 

86# 

S9ER30 

720 t 

44 

125B 

250 

20m 


HOB 

1.1 

44 



16m 


900 



Si* 

SI 240 

87 

JAN 1 N3293.R 

720 

75 

150C 

1.6k 

8.3m 


200C 

1 4 

235 

25C 


20m 

200C 

600 



Si 

Z20 

88# 

S9AN70 

720 t 

77 

115B 

450 

20m 


150B 

1.0 

70 



30m 


900 



Si 

F19 

89# 

S9BR70 

720 t 

77 

115B 

450 

20m 


150B 

1.0 

70 



40m 


900 



Si 

F19 

90 

JAN1N3269.R 

720 

160 

125 

2.0k 

8.3m 


175C 

1.4 t 

500 

25 

80m 

15m 

150 

600 



Si 

DO90 

91# 

S9AN125 

720 t 

175 

1 25B 

1.1k 

20m 


150B 

1.1 

175 



30m 


900 



Si 

F19 

92 

JAN 1N3170,R 

720 

175 

1 50C 

3 0k 

8.3m 


175C 

1.4 t 

750 

25 

50m 

40m 

175C 

600 



Si 

DO90 

93# 

S20N900JA 

720 

285 

70C 

4 5k 

10m 


150J 

. 1.25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

150C 

720 



SiA 

M3780 

94 

ED3007 

750 A 

50 

50 

20 

8.3m 

1 0 

100A 

1.5 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

700 



SiA 

Albk 

95 

ED3007A 

750 A 

.75 

50 

25 

8.3m 

1.0 

100 A 

1.3 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

700 



SiA 

Albk 

96# 

BYY35 

750 

1.0 

50A 

50 



150J 

1.3 

2.0 

25J 

5.0u 



750 



SiA 

D013 

97 

ED3007B 

750 A 

1.0 

50 

30 

8.3m 

1.0 

100A 

1.1 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

700 



SiA 

Albk 

98 

INI128A 

750 

3.3 

50B 

25 



175B 

1.1 

1.0 

25B 

lOu 

.20m 

150B 

750 



Si 

D04 

99 

JAN INI 128A.RA 

750 

3.3 

50C 

25 

8.3m 


150C 

2.2 t 

10 

25C 

5.0u 

.20m 

150C 

600 



Si 

DO40 

100 

JAN 1N1 198A,RA 

750 

20 

150C 

350 

8.3m 


150C 

1.3 t 

60 

25C 

5.0m 

1 5m 

150C 

600 



Si 

DO50 

101# 

SJ603H 

765 

1.0 

30A 

32 

10m 


150J 

1.0 

750m 

25A 

lOu 

50u 

120A 

765 



SiA 

A3 In 

102# 

168J2 

800 



3.0 

1 


150J 

1.0 

.40 

25A 





1.2k 


Si 

D07 

103 

G5N3 

800 


150C 

1.5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5.0m 

150C 

800 



Si 

D08 

104 

1N887 

800 

05 

25A$ 

.50 



200S 

.60 

.05 



.02m 


800 



Si 

Albz 

105 

CER72A 

800 

.075 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1.2 

.08 

100 

IOuA 

,20m 

100 

800 



Si 

D027 

106 

1N876 

800 

.10 

25A$ 

1.0 



200S 

.60 

.10 



,02m 


800 



Si 

Albz 

107 

10R8B 

800 

.10 

25 

60 



175 

2.0 

.10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

800 



Si 


108 

PS2416 

800 

.10 

25A$ 





20 

5m 

25A 

lOu 



800 



Si 

Cl 5 

109 

IS208 

800 

100m 

25$ 

15 




1.2 

150m 

25 

lOOu 



800 



Si 

A54 

110# 

1 IS 1225 

800 

.10 

40A 

6.0 

10m 


100J 

1.5 A 

.10 

25A 

5.0u 


25 J 

800 



.SiA 
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IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25’C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. F 

EVERSE CURF 

uvircn 

*ENT 

Miunc, ana ihj i 

AVALANCHE 

rrc mo. 

DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

Pl\/ 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2 Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





jyi_ 

JA)_ 

-CCj. 

JA]_ 


(W) 

(°C) 

... (V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(VI 

(A/V) 



1 

IN 1407 

wo 

.125 

75 A 

6.0 



150 

5.0 

1.2 

25 

lOu 

TlOm 

1 50A 

800 



Si 

A53 

2 

1N865 

800 

15 

25A$ 

1.5 



200S 

.60 

.15 



,02m 


800 



Si 

Albz 

3 

1N2501 

800 

.15 

25A 




1 50A 

1.5 

.10 

25 

20u 

.20m 

150 

800 



Si 

A6 

4t# 

1S2314 

800 

150m 

25A 

10 



1 25J 

3.0 

200m 

25A 

lOu 



800 



Si 


5 

M72A 

800 

.15 

50 

50 

8.3m 


175 

1.2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

6 # 

SM150C 

800 

.15 

50 

32 

20m 

.15 

120 

1.0 

.20 

50 

lOu 



800 



Si 

A138a 

7 

1N597 

800 

15 

55A 

4 0 

1.0m 


150A 

30 A 

17 

25 

25uA 

. 1Om0 

75A 

800 



Si 

A3 lx 

8# 

SH1B 

800 

.15 

70A 

15 

10m 


100S 

1.0 

.30 

25A 

lOu 

,20m 

100A 

800 



SiA 

A171 

9 

CER72B 

800 

. 15 . 

75A 

48 

4.0m 


150A 

1.2 

15 

100 

lOuA 

.20m 

100 

800 



Si 

D027 

10 

1N854 

800 

.20 

25A$ 

2.0 



200S 

.60 

.20 



.02m 


800 



Si 

Albz 

1 1 

A1K1 

800 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

800 



Si 

A84a 

12 

A1K5 

800 , 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

,50m 

150 

800 



Si 

A84a 

13 

A1K9 

800 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

800 

100 

200u 

Sir' 

A84a 

14 

B1K1 

800 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

15 

B1K5 

800 

20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

16 

B1K9 

800 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

17# 

BYX10 

800 $ 

.20 

25 

15 

10m 


125J 

1.6 

1.5 

25 

I.Ou 

.05m 

125 J 

800 



Si 

A171c 

18# 

M82 

800 

.20 

25A 

3 0 

10m 

25 

150AT 

1.0 

20 t 

25 


15m 

125A 

800 



SiA 

D07 

19 

K1K5 

800 

.20 

50 

60 



150C 

20 

.20 

25 

5T0u 

,50m 

100C 

800 



Si 


20 

S234 

800 

250m 

25$ 

15 



65A 

1.3 

400m 

25 

200u 



800 



Si 

A54 

21 

M72B 

800 

.25 

50 

50 

8.3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

22 

CER72C 

800 

.25 

75A 

48 

4.0m 


1 50A 

1.2 

25 

100 

lOuA 

,20m 

100 

800 



Si 

D027 

23 

1N560 

800 

25 

10OA 

1.0 



140A 

1.8 

.25 

25A 

1 5u 

.38m 

125A 

800 



Si 

D03 

24 

1N1259 

800 

.27 

25A 

15 



1 65A 

1.0 0 

.27 

25A 


.50m 

125A 

800 



Si 

A53 

25 

1N2505 

800 

.30 

25A 




150A 

1 5 

.20 

25 

20u 

20m 

150 

800 



Si 

A6 

26t# 

1S2311 

800 

300m 

25A 

30 



125J 

1 2 

500m 

25A 

lOu 



800 



Si 


27 

S28 

800 

-.300m 

25$ 

15 




1.2 

500m 

25 

500u 



800 



Si 

A54 

28# 

BY 157 

800 

.30 

70 

25 

10m 


125A 

1 2 

.30 

25 

I.Ou 

05m 

25 

800 

1 6k 


Si 

D029 

29 

1N5218 

800 t 

.375 

40A 

50 § 



1 75A 

1 2 

1.0 

75A 


,20m 

75A 

800 



Si 

A31 r 

30# 

1S1 17 

800 

.40 

25A 

8.0 



150A 

1.0 

40 

25A 

.20u 

,01m 

100 

800 



SiA 

A1 

31# 

M8HZ 

800 

40 

25C 

30 

10m 


150CT 

1 0 

.40 t 

25 

lOu 


125A 

800 


lOuA 

SiA 

D07 

32 

K2K5 

800 

.40 

50 

60 



150C 

2.0 

40 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

800 



Si 


33 

1N562 

800 

40 

10OA 

20 



140A 

1.8 

.40 

25A 

15u 

.38m 

125A 

800 



Si 

D04 

34# 

MT84 

800 

.40 

100A 

2 0 

1 

50 

200A 

1 2 

.40 t 

25 


.10m 

150A 

800 



SiA 

D07 

35 

ER81 

800 

450m 

25A$ 

15 



1 50A 

1 25 

500m 

25 


75u 

100 

800 



Si 

A3t 

.36#l 

SG805 

800 

45 

50A 

10 



1 50A 

1.1 

.50 

25A 

50u 

.30m 

150A 

800 



SiA 

C42 

37 

SM83 

800 

450m 

50$ 

25 



175 

1.5 

800m 

25 

I.Ou 

500u 

150 

800 



Si 

A84 

38# 

DD.268 

800 

450m 

60$ 

25 




1.0 

450m 

25A 


50u 

100 

800 



Si 

D03 

39 

IN1108 

800 

.45 

100 

27 

4.0m 


150 

3 0 



2.0m 



800 



Si 

F22a 

40 

A2K4 

800 

.475 

25A 

25 



1 75A 

1 5 

50 

25 

I.OuA 

.5Om0 

150 

800 



Si 

A84 

41 

1N3231 

800 

500m 

25$ 

12 




3 3 

500m 



500u 

150 

800 



Si 

Ales 

42 

BR28T 

800 

500m.... 

25 

20 

8.0m 


150 

1.1 

500m 

50 

5.0u 



880 



SiA 

M533 i 

43# 

D85C 

800 

.50 

25A 

30 

10m 

.55 

150A 

1 2 

.50 t 

25 


,15m 

125A 

800 



SiA 

A100 

44# 

DA058 

800 

50 

25 

25 

10m 

60 

100 

1 0 

1 0 

25 

1 Ou 



400 

1.8k 


SiA 

A3k 

45 

MT080 

800 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1.0 

.40 

25A 

.30u 

.03m 

150A 

800 



Si 

A60e 

46 

MT080A 

800 

50 

25A 

10 


.50 

175A 

1 0 

.40 

25A 

.05u 

01m 

150A 

800 



Si 

A60e 

47 

S2O0 

800 

.50 

25 

15 



150A 

1 2 

80 

25 

lOu 



800 



Si 

A54 

48 

S63 

800 . 

500m 

25$ 

15 




1 2 

800m 

25 

lOOu 



800 



Si 

A54 

49t# 

SR1FM16 

800 

500m 

40A 

50 § 

8.3m 


100J 

1.2 

30 

25A 


300u 

100J 

800 



SiA 

Albv 

50 

.5E8 

800 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

880 



SiA 

D027 

5 1 

.5J8 

800 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2.0u 

50u 

100 

880 



SiA 

D015 

52# 

80AS 

800 

50 

50A 

15 



100A 

1 15 

50 

25A 

lOu 



800 



SiA 

D03 

53 

M72C 

800 

50 

50 

50 

8.3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

54#_l 

S05-08 

800 

500m 

50 

45 

10m 


125 

1.0 

500m 

25 

lOu 


25 

800 




A17 la 

55# 

SE05C 

800 

50 

50 

48 

20m 

.55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



800 



Si 

M98a 

56# 

SW05C 

800 

50 

50 

48 

20m 

55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



800 



Si 

A22 Id 

57 

1N4250 

800 

50 

55A 

5 0 



175A 

1 7 

.50 

25 

lOu 



800 



Si 

Aleh 

58# 

DD.058 

800 

500m 

55C 

25 

10m 

600m 


1 0 

1 0 

25 

I.OuA 



400 



Si 

A3k 

59# 

SD1B 

800 

50 

60A 

45 

10m 


100S 

1 0 

1 5 

25A 

lOu 



800 



SiA 

A221 b 

_60#_ 

1S1233 

800 

50 

70 

35 

10m 


150 

1.1 

1 0 

25 

lOu 


25 

800 



Si 

D01 

61 

1N3196 

800 

50 

[75 A 




100 A 

1 2 

50 

25A 

5.0u 

20m 

75A 

800 



Si 

A50 

62 

1N3256 

800 

.50 

75A 




100A 

1 2 

50 

25A 

5.0u 

20m 

75A 

800 



SiA 

A50a 

63 

1N3642 

800 

_i50_ 

75A 

40 



100 

1.2 

50 

25 

lOu 



800 



Si 

D013 

64 

1N3751 

800 

50 

75A 

1 20 

8 Om 


150A 

1.5 

50 

25A 

5.0u 



800 



Si 

Alcm 

65v 

40809 

800 

500m 

75A 

35 

8.3u 

500m 

175A 

1.2 

1 0 

25J 

5.0u 

200u 

150J 

800 

1.3k 


Si 

D026 

66 

CER72D 

800 

50 

75A 

48 

4.0m 


150A 

1.2 

.50 

100 

lOuA 

.20m 

100 

800 



Si 

D027 

67 

M72D 

800 

50 

75A 

11 

1 


1 50A 

1.2 

50 

100 

lOuA 

,2Om0 

100 

800 



Si 

A3j 

68 

1T508 

800 t 

50 $3 

85A 

35 



100A 

1.2 

30 

25 

lOu 

.25m 

100 

800 



Si 

A3x 

69 

2T508 

800 t 

.50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

30 

25 

lOu 

.25m 

100 

800 



Si 

D01 

70 

3T508 

800 t 

.5° 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

800 



Si 

D013 

71 

4T508 

800 t 

5° 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

800 



Si 

D07 

72 

ERD800 

800 t 

SO 0 

85 

35 



10OA 

1.2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

800 



Si 

Ml 66 

73# 

1S557 

800 

50 

100A 

15 



1 50A 

1.1 

50 

25 

50u 



800 



SiA 

C42 

74 

S258 

800 

500m 

100$ 

60 


j 


1 2 

800m 

25 


500u 

100 

800 



Si 

A54 

75 

TKF80 

800 

50 

100A 

30 

8.3m 


175A 

1.1 

1 0 

25A 

lOu 

.5Om0 

100A 

800 



Si 

A84 

76 

BY1000 

800 

.55 

50A 

5 0 

10m 


70A 

1.5 

5 0 

25 

lOu 



800 



Si 

A163 

77 

A2K1 

800 

.60 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

800 



Si 

A84a 

78 

A2K5 

800 

60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

50m 

150 

800 



Si 

A84a 

79 

A2K9 

800 

60 

1 25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

A84a 

80 

B2K1 

800 

60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

81 

B2K5 

800 

.60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

82 

B2K9 

800 

60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

Alrx 

83# 

S10M2 

800 

60 

25A 

8.0 


7 3 

125 




I.Ou 

,05m 

125J 

800 



SiA 

D014 

84# 

5D8 

800 

.60 

50A 

40 

10m 


150S 

1.2 

30 

25A 


30m 

100 

800 



Si 

AlbD 

85 

K3K5 

800 

.60 

50 

60 



150C 

2.0 

.60 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

800 



Si 


86 

SD98 

800 

60 

50 

1 1 



1 25A 

1.3 

75 

25 







Si 

A6a 

87 

SM280 

800 

600m 

50$ 

20 



150 

1.2 

950m 

25 

lOu 



800 



Si 

A84 

88 

TM86 

800 

.60 

50C 




175C 

2.0 

.40 

25 


.50m 

150C 

800 


-s 

Si 

A145 

89# 

P6RP8 

800 

600m 

60$ 

20 

8 3m 


125 

1 2 0 

600m 

60 


2OOu0 

85 

560 



Si 

Alfx 

9QJl 

1HY80 

800 

60 0 

75A 

40 

10m 


1 50S 

1.15 

60 

25A 







SiA 

D03 

91 

CY80 

800 

" .60 0 

75A 

40 

10m 


150 

1.15 

60 

75A 




800 



SiA 

A31 j 

92 

5MA8 

800 

.625 

100 

50 



1 40J 

.92 

.63 

25 


.20m 

100 

800 



Si 

F29 

-93#l 

1S47 

800 

.65 

50A 

25 



1 50J 

1.2 

1.0 

25A 

5 Ou 

.50m 

150A 

800 



SiA 

D01 

94# 

BY156 

800 

65 

60 

60 

10m 


130A 

1.2 

65 

25 

lOu 

. 10m 

60 

800 

1.3k 


S. 

D029 

95 

JAN1N560 

800 t 

75 

25A 

25 

8.3m 


175A 

1.1 A 

50 

25A 

5.0u 

50m 

175A 

800 



Si 

D01 

96 

1N2773 

800 

75 

25A$ 

15 



165S 

1.8 

75 

25A 

4.0u 

10m 

150 

800 



Si 

A145 

97 

1N3242 

800 

750m 

25$ 

15 




2 2 

750m 



500u 

150 

800 



Si 

Ales 

98 

75R8B 

800 

.75 

25 

60 



175 

20 

75 

25 

5 Ou 

50m 

150 

800 



Si 


99 

A3K1 

800 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

,50m 

150 

800 



Si 

A84a 

100 

A3K5 

800 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

800 



Si 

A84a 

101 

A3K9 

800 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

A84a 

102 

B3K1 

800 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

103 

B3K5 

800 

75 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

104 

B3K9 

800 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

Alrx 

105 

BR48T 

800 

750m 

25 

20 

8.0m 


150 

1 1 

750m 

25 

5.0u 



880 



SiA 

M533 

106 

CODI538 

800 

750m 

25$ 

25 



150 

1 1 

800m 

25 

1 Ou 



800 



Si 

A52g 

107 

CODI618 

800 

750m 

25$ 

25 



150 

1.1 

800m 

25 

I.Ou 



800 



Si 

A9j 

108 

MB276 

800 

750m 

25 

15 

8.3m 

2 0 

1 75A 

1.2 

500mEl 

25 

2.0u 

75u 

100 

800 



Si 

A60f 

109 

TS8 

800 

.75 

25A 

25 



125 

1 2 

75 

25A 

5.0u 






Si 

Alev 

110 

UT119 

800 

750m 

25A 

15 

8 3m 

1 0 


1 2 

500m(Z) 

25A 

2.0u 

75u 

100A 

800 



Si 

A146f 
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0. ntO 1 

NtHO 





(3) TEMPER 

ATURE, and (4) TV 

PE No. 



u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION S 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(A) 

r c) 

{V} 

(V) 

(A/V) 



1# 

ZS178 

800 

750m 

25A 

70 § 



150A 

1 2 

750m 

25A 

5.Ou 

150u 

100A 

800 



Si 

A52f 

2 

1N5214 

800 t 

75 

40A 

50 § 



175A 

1 2 

1 0 

75A 


20m 

75A 

800 



Si 

A31q 

3 

7E8 

800 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

880 



SiA 

D027 

4 

7J8 

800 

750m 

50 

60 § 



175 

1 1 

750m 

25 

2 Ou 

50u 

100 

880 



SiA 

D015 

5 

1N2616 

800 

75 

50A 

30 



175A 

1.1 

.50 

25A 

lOu 

50m 

1 50A 

800 



Si 

A3 la i 

6# 

1S038 

800 

75 

50A 

40 



150A 

1.25 


25A 

2.0u 

N 


800 



SiA 

A89 

7# 

1S1070 

800 

75 

50A 

40 



150A 

1.0 


150A 

lOu 

\ 


800 



SiA 

A89 

8# 

8G7 

800 

75 

50A 

15 



150A 

1.1 

75 

25A 

3 Ou 



800 



SiA 

D03 

9 

A3K3 

800 r 

.75 

50A 

35 



175A 

1 1 

50 

25 

10uA 

.30mCZl 

150 

800 



Si 

A84 

10 

A 8 00 

800 

.75 

50 

15 


1.0 

100 

1 0 

75 

25 

5.0u 



800 



Si 

A3p 

1 1 

CER72F 

800 

75 

50A 

50 

8.0m 


175A 

1.2 

.75 

25 

lOu 



800 



Si 

F29 

12 

D800 

800 

.75 

50 

15 


1.0 

175 

1.0 

75 

25 

5.0u 



800 



Si 

A50 

13 

DK758 

800 

750m 

50A 

60 



175A 

1 2 

750m 

25A 

lOu 

10Ou 

100 

800 



Si 

D027 

14 

H800 

800 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1.0 

75 

25 

5 Ou 



800 



Si 

D03 

15 

M72 

800 

75 

50 

50 

8.3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

16# 

P800A 

800 

75 

50 

50 

10m 


150 

1 0 

1.0 

25 

lOu 



800 



Si 

D029 

17# 

SIC 

800 

75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1 1 

.75 

50 

lOu 



800 



Si 

A6a 

18 

SD98A 

800 

75 

50 

17 



125A 

1 2 

.75 

25 







Si 

A6a 

19 

SM80 

800 

750m 

50$ 

35 



175t 

1 1 

500m 

25 

lOu 



800 



Si 

A84 

20# 

SW1C 

800 

75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1 1 

.75 

50 




800 



Si 


21 

T800 

800 

75 

50 

15 


1.0 

100 

1 0 

.75 

25 

5 Ou 



800 



Si 

M21 

22 

1N3280 

800 

75 

70A 

25 

8.0m 


150A 

1 2 

75 

25 

5 Ou 



800 



Si 

A 1cm 

23# 

BY100A 

800 

750m 

75A 

55 § 

1.0m 


130A 

1 5 

50 

25A 

lOu 



1 2k 



Si 

D01 

24 

CER72 

800 

75 

75A 

48 

4.0m 


150A 

1 2 

75 

100 

IOuA 

.20m 

100 

800 



Si 

D027 

25 

DI650 

800 

750m 

75A 

25 



150A 

1 2 

1.2 

25 

200n 

15u 

100 

800 



Si 

Albn 

26# 

D8HZ 

800 

800m 

25A 

30 

10m 


150A 

1 2 

800mt 

25 

lOu 


125A 

800 

1.4k 


SiA 

A100 

27# 

D88 

800 

.80 

25A 

30 

10m 

1.0 

150A 

1 2 

80 t 

25 


15m 

125A 

800 



SiA 

A100 

28 

EM408 

800 

80 

25 

50 




1.1 

.80 

25 

lOu 

,20m 

85A 

800 




Albg 

29 

PE408 

800 

80 

35A$ 

50 



135A 

1 1 

80 

25 

lOu 

.2Om0 

85A 

800 



Si 

A3w 

30# 

1S1347 

800 

80 

50A 

40 

8 3m 


150J 

1.2 

30 

25A 

1Ou0 

.5Om0 

150J 

800 



SiA 

A89b. 

31 

K4K5 

800 

.80 

50 

60 



150C 

2.0 

80 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

50 



Si 


32# 

SR1C16 

800 

800m 

50A 

40 § 

8 3m 


150J 

1 2 

3 0 

25A 

lOu 

500u 

150J 

800 



SiA 

A34d 

33 ▼# 

1S2307 

800 

800m 

65A 

60 



150J 

1 8 

4.0 

25A 

lOu 



800 



Si 

A56a 

34 

A4K1 

800 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

800 



Si 

A84a 

35 

A4K5 

800 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

,50m 

150 

800 



Si 

A84a 

36 

A4K9 

800 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

A84a 

37 

B4K 1 

800 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

38 

B4K5 

800 

85 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

800 



Si 

A1 rx 

39 

B4K9 

800 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

Alrx 

40 

SM180 

800 

850m 

50$ 

45 



150 

1 0 

1.5 

25 

lOu 



800 



Si 

A84 

41 

SM780 

800 

.85 

50 

35 



125A 

1.0 

.50 

25 

01 u 

20m 

150 

800 



Si 

A84 

42 

ST18 

800 

950m 

55A 

75 

4.0m 


100A 

1 0 



1.0m 



800 



Si 

C23 

43 

NS 1008 

800 

1 0 


60 

8 3m 



1.2 

1.0 


lOu 



800 





44 

1N1226A 

800 t 

1.0 

25A 

25 



140A 

1 5 

1 0 

25A 

50u 


25A 

800 



Si 

D01 

45 

1N2222 

800 

1.0 

25$ 

20 



150 

600m 

1.5 

25 


750u 

150 

800 



SiA 

D04 

46 

1N2222A 

800 

1 0 

25$ 

20 



150 

600m 

1.0 

25 


350u 

150 

800 



SiA 

D04 

47 

1N2223 

800 

1 0 

25$ 

20 



150 

600m 

1 5 

25 


750u 

150 

800 



SiA 

S35 

48 

1N2223A 

800 

1 0 

25$ 

20 



150 

600m 

1 0 

25 


350u 

150 

800 



SiA 

S35 

49 

1N3251 

800 

1 0 

25$ 

20 




1.1 

1 0 



500u 

150 

800 



Si 

Ales 

50 

JAN1N4585 

800 $ 

1 0 

25A 

50 

8 3m 


200A 

1 2 t 

30 

25 

1 Ou 

200u 

150 

800 



Si 

D029 

51 

100R8B 

800 

1.0 

25 

60 



175 

20 

1 0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

800 



Si 


52# 

0707 

800 

1 0 

25 

30 

10m 


125 J 

1 1 

1 0 

25 

5.0u 



800 



S. 

Albu 

53 

A5K1 

800 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

800 



Si 

A84a 

54 

A5K5 

800 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

800 



Si 

A84a 

55 

A5K9 

800 

1 0 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

800 

100 

200u 

S. 

A84a 

56 

B5K1 

800 

1 0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

57 

B5K5 

800 

1 0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

58 

B5K9 

800 

1 0 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

Alrx 

59 

BR58T 

800 

1.00 

25 

25 

8.0m 


150 

1 10 

1.0 

25 

5.0u 



880 



SiA 

M533 

60 

BR88BT 

800 

1.00 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5.0u 



880 



SiA 

M535 

61# 

E8HZ 

800 

1 0 

25A 

30 

10m 



1 2 

1 0 

25A 


200u 

1 25A 

800 

1.4k 


Si 

Alem 

62# 

E81 

800 

1 0 

25A 

50 

10m 


150A 

1 2 

1 0 t 

25A 

I.Ou 

200u 

125A 

800 



SiA 

D029 

63 

EM508 

800 

1 0 

25 

50 




1 1 

1 0 

25 

I.Ou 

10m 

100A 

800 




Albg 

64# 

MA218 

800 

1 0 

25A 

50 

10m 


125 J 

1 4 

5.0 

25 

lOu 



800 





65 

MB250 

800 

1 0 

25 

20 

8 3m 

20 

175A 

1.0 

6OOm0 

25 

I.Ou 

75u 

100 

800 



Si 

A60f 

66 

NPC0800 

800 

1 0 

25 

25 



150A 

1 1 

1.0 

25 

30u 






Si 

A3n 

67 

SI 080 

800 

1 0 

25A 

35 



175A 

5OOm0 

250m 

150A 


5OOm0 

150A 

800 

1 Ik 


SiA 

Algf 

68 

SD8 

800 

1.0 0 

25A 

50 



100A 

1 0 

1 0 

25A 

5 Ou 



800 



Si 

Alev 

69 

SLA18AB 

800 

1.0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

I.Ou 

10m 

100 

800 



Si 

A69 

70 

SLA18C 

800 

1 0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1 1 

1 o 

25 

5 Ou 

25m 

100 

800 



Si 

A69 

71 

UT361 

800 

1 0 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

200A 

1 0 

4OOm0 

25A 

2 Ou 

75u 

10OA 

800 



Si 

A60 

72# 

DA2068 

800 

1.0 

35 

45 

10m 

1.3 

100 

1 0 

1 0 

25 

I.Ou 

20u 

100 

400 

1 8k 


SiA 

D03 

73# 

DD2068 

800 

1 0 

35A$ 

30 



100A 

1.0 

1.0 

25A 


.02m 

10OA 

800 



SiA 

D03 

74 

PE508 

800 

1 0 

35A$ 

60 



135A 

1.1 

.80 

25A 


.25m0 

100A 

800 



Si 

A3w 

75 

1B8 

800 

1.0 

50C$ 

1 1 



150C 

20 

1 0 

25 

2.0u 

.05m 

100 

800 



Si 

M79 

76 

Tcs0i 

800 

1 0 

50C$ 

11 



150C 

2.0 

1 0 

25 

2.0u 

05m 

100 

800 



Si 

Ml 16a 

77 

1N4585 

800 t 

1.0 

50A$ 

50 



175A 

1 0 

1.0 

25 

IOuA 

.25m 

1 50A 

800 



Si 

D029 

78# 

1S848 

800 

1.0 

50 

50 

10m 



1 0 

1.0 

25A 


65m 

150J 

800 




A200 

79# 

1S1065 

800 

1 0 

50A 

60 

10m 

1 0 

150A 

1 0 

1 5 

25 

lOu 

10m 

125 

800 

1 2k 


Si 

A52j 

80 

10C8A 

800 t 

1 0 

50A 




175A 

1.2 A 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

A50 

81 

AA800 

800 

1.0 

50 

15 


1 0 

100 

.90 

1 0 

25 

5 Ou 



800 



Si 

A3d 

82 

BTB800 

800 

1 0 

50 

50 

8 Om 


150A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

D027 

83 

BTM800 

800 

1 0 

50 

30 

8 Om 


150A 

1 1 

1.0 

50 

10 






Si 

Airy 

84 

CJ8 

800 

1.0 

50 

50 



150 

1 1 

1 0 

50 

5.0u 

200u 

100 

880 



SiA 

D015 

85 

CL8 

800 

1 0 

50A 

50 



150A 

1 1 

1.0 

50A 

5 Ou 

200u 

10OA 

880 



SiA 

D027 

86 

CM8 

800 

1.0 

50 

50 



150 

1 1 

1.0 

50 

5.0u 

200u 

100 

880 



SiA 

D027 

87 

E8 

800 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 0 

25 

2 Ou 

50u 

100 

880 



SiA 

D027 

88 

EM8 

800 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2.0u 

50u 

100 

880 



SiA 

D041 

894# 

F14H 

800 

1 0 

50A 

45 



175J 

1 0 

1 0 

25 

50u 

300u 

100 

800 



Si 

A249a 

90 

HA800 

800 

1.0 

50 

15 


1 0 

175 

90 

1.0 

25 

5 Ou 



800 



Si 

D03 

91 

K5K5 

800 

1 0 

50 

60 



150C 

2.0 

1 0 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

800 



Si 


92# 

M9257D 

800 

1.0 

50A 




150A 

1 0 

1.0 

25A 


,50m 

1 50A 

800 



Si 


93V:# 

PCP8T 

800 

1 0 

50 

50 



125S 

20 

1 0 

25 

10 

10Ou 

150 

800 



Si 

M584 

94 

TA800 

800 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1 0 

25 

5.0u 



800 



Si 

M21 

95# 

1N4248 

800 

1 0 

55A 

25 

8.3m 


160A 

1 2 

1.0 

55A 

I.Ou 

25u 

125 

800 



Si 

Altc 

96 

CA102RA 

800 

1 0 

55A$ 

60 



150A 

1.1 

1 0 

25 


.30m 

150 

800 



Si 

A32 

97 

CC102RA 

800 

1 0 

55A$ 

60 



150A 

1 1 

1 0 

25 


,30m 

150 

800 



Si 

C8 

98 

CE508 

800 

1.0 

55A$ 

50 



150A 

1.1 

1 0 

25 


10m 

100 

800 



Si 

Ales 

99 

CF102RA 

800 

1.0 

55A$ 

60 



150A 

1 1 

1 0 

25 


.30m 

150 

800 



Si 

F8 

100 

F8 

800 

1 0 

55A 

70 




1 1 

1.0 

25A 





880 


Si 

A3r 

101 

SC8 

800 

1 0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1.0 

25 

I.Ou 

50u 

125 

800 



Si 

Albs 

102 

SCA8 

800 

1 0 

55$ 

50 



175 

1.2 

1.0 

25 

I.Ou 

50m 

125 

800 

1.2k 


Si 

Albs 

103 

SCE8 

800 

1 0 

55$ 

50 



175S 

1 0 

1 0 

25 

I.Ou 

50u 

125 

800 




Alsd 

104 

SEN 180 

800 

1 0 

55 

50 

8 3m 


170A 

1 0 

1 0 

25 

5.0u 

300u 

150 

800 



SiA 

D015 

105 

SH4D8 

800 0 

1 0 

55A 

45 

8.3m 


115 

60 0 

.50 

85 


.4Om0 

85 

560 



Si 

M215 

106V#/ 

! BY127A 

800 

1.0 

58C 

40 

10m 


150J 

1.5 

5 0 

25J 

lOu 



1 2k 



Si 

A171b 

107# 

BY127/800 

800 

1 0 

60A 

40 

10 


150J 

1 5 

50 

25J 

lOu 



1.2k 



Si 

D027 

108v#/ 

- SB2B 

800 

1 0 

60A 

100 

10m 


150J 

960m 

1.5 

25A 

lOu 



800 



Si 

A268 

109 

1N5062 

800 t 

1 0 

65A 

50 § 



165A 

1 2 

1.0 

65A 


.10m 

65A 

800 



Si 

A94g 

1 10 

1N3760 

800 

1.0 

70A 

30 



150A 

. 10 

. 1-5 

25 

5 Ou 



800 



.Si 

Alem 
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EXPLAINED IN INTERPRETER 


360 










5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

JJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C! 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. ! 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& V r 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1D8 

800 

1 0 

75C 

35 



150C 

20 

1 0 

50C 

2.0u 

.05m 

100C 

800 



Si 

Ml 16* 

24 

1N4006 

800 

1 0 

75A 

30 

8.3m 


175A 

1 6 

1 0 

75A 

lOu 

3Ou0 

75A 

800 



Si 

D04 1 

3 

5A8 

800 

1 0 

75A 

50 

8.3m 



95 

1 0 

25A 

lOu 






Si 

D027 

4 

10D8 

800 

1 0 

75A 

50 

8 3m 



95 

1.0 

25A 

10 






Si 

D039 

5 

CB80 

800 

1 0 

75A 

50 

8.0m 


1 75A 

1 1 

1 0 

25A 

2.0u 

05m 

100 

800 



SiA 

Albg 

6 

CP102RA 

800 

1 0 

75A 

15 



150A 

1.2 

1 0 

25C 


3.Om0 

125C 

800 



Si 

C9 

7 

ER186 

800 

1.0 

75A 

30 § 



175J 

1 1 

1 0 

25A 

lOu 

.5Om0 

75A 

800 



Si 

D027 

8 

G100K 

800 t 

1 0 

75A 

50 



150A 

1 0 

1 0 

25A 

lOu 

2OOm0 

100A 

800 



Si 

A50b 

9t 

GER4006 

800 

1 0 

75 

30 



175 

1.1 

1.0 

25 

lOOu 






Si 

A249b 

10v 

HEP159-RT 

800 

1 0 

75$ 

30 



17 51 










S. 

D041 

11 

J8 

800 

1.0 

75A 

50 

8 Om 

1 0 

175A 

1 0 

1 0 

25A 

5.0u 

50u 

100A 

800 



Si 

D015 

12 

MR2266 

800 

1.0 

75 

30 

8 3m 


175J 

1.1 

1 0 

25 

lOu 

05m 

100 

800 



SiA 

Alba 

13 

1F8 

800 

1.0 

100 

50 


1 0 

150C 

1.3 

2 0 

25 

2.0u 

50u 

100 

880 



SiA 

F22 

14 

A5K2 

800 t 

1 0 

10OA 

45 



200A 

1 0 

75 

25 

I.OuA 

,2Om0 

150 

800 



Si 

A84 

15 

MR800 

800 

1 0 

10OA 

50 

8 Om 


1 50A 

1 0 

1 0 

25A 

2.0u 

10Ou 

100 

800 



Si 

Aldk 

16 

R800 

800 

1 0 

100 

50 § 

8 Ou 


1 50A 

1 0 

1 0 t 

25 

2 OuA 

10Ou 

100 

800 



Si 


17 

SI800E 

800 

1 0 

100A 

50 



1 50C 

1.0 

1 0 

25A 

5.0u 



800 



Si 

D027 

18 

SLA800LCDt 

800 

1 0 

100 





1 0 

1 0 


1 .Ou 

lOOu 

100 

800 



Si 

M547 

19 

SM81 

800 

1 0 

100$ 

45 



200A 

1 0 

1.2 

25 

1 Ou 



800 



Si 

A84 

20 

SM518 

800 

1 0 

100$ 

45 



1 50t 

1.0 

1 0 

25 

lOu 



800 



Si 

A84 

21 

BY 109 

800 

1 0 

1 50C$ 

25 



1 50C 

.90 

1.0 

25C 

4 Ou 

.50m 

150C 

800 



Si 

D02 

22 

BY 119 

800 

1 0 

150C$ 

25 



150C 

.80 

1 0 

25C 

1 Ou 

. 10m 

150C 

800 



Si 

D02 

23 

BY 129 

800 

1 0 

1 50C$ 

25 



1 50C 

1 0 

1 0 

25 

lOu 

1 Om 

150C 

800 



Si 

D02 

24 

E1N3 

800 

1 0 

150 

200 



175 

1 3 

1 0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

800 



Si 

D04 

25# 

SD98S 

800 

1 1 

40A 

40 

10m 


1 70A 

1 0 

.60 

25A 

50u 

100m 

1 50A 

100 




D03 

26 

1N4514 

800 

1.1 

50A 

50 § 



175A 

1.0 

1 1 

50A 


.50m 

175A 

800 



Si 

A52c 

27# 

BY105A 

800 

1 1 

50A 

55 § 

1 Om 


160A 

1.5 

5.0 

25A 

lOu 

lOOu 

75A 

1.2k 



SiA 

D01 

28 

HC72F 

800 

1 1 

50A 

50 

8 Om 


1 75A 

1 2 

1 1 

25 

lOu 



800 



S. 

F29 

29 

MH72 

800 

1 1 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

30 

HC72 

800 

1 1 

75A 

75 

4 Om 


150A 

1 2 

1 1 

100 

10uA 

,20m 

100 

800 



Si 

D027 

31 

A6K1 

800 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

,50m 

150 

800 



Si 

A84a 

32 

A6K5 

800 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

800 



Si 

A84a 

33 

A6K9 

800 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

A84a 

34 

B6K1 

800 

1.2 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 .Ou 

.50m 

150 

800 



S. 

A1 rx 

35 

B6K5 

800 

1.2 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

,50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

36 

B6K9 

800 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

,50m 

150 

,800 

100 

200u 

Si 

Alrx i 

37 

EC080 

800 

1.2 

50A 

75 

8 Om 


1 50A 

1 2 A 

1 2 

25A 

2.OuA 

10m0 

100A 

800 



SiA 

A3c 

38 

K6K5 

800 

1.2 

50 

60 



1 50C 

2 0 

1 2 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

800 



Si 


39# 

1S1891 

800 

1.2 

65A 

60 



175J 

1.2 

1 5 

25A 


400m 

1 75J 

800 



Si 

A56b 

40 

UT362 

800 

1.25 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

1 75A 

1 0 

5OOm0 

25A 

2.0u 

75u 

100A 

800 



Si 

A60 

41 

TM85 

800 

1.25 

50C 




1 75C 

2 0 

80 

25 


50m 

1 50C 

800 



Si 

A145 

42# 

F81 

800 

1.3 

25A 

70 

10m 


1 50At 

1 2 

1 3 t 

25 


.20m 

125A 

800 



SiA 

D013 

43# 

F81Z 

800 

1.3 

25A 

70 

10m 

1 3 

150At 

1 2 

1 3 t 

25 

lOu 


25A 

800 

1 4k 

2 5u 

SiA 

D013 

44 

RA132RA 

800 

1 3 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1.3 

25 


,3Om0 

150 

800 



Si 

A34 

45# 

SKE1/06 

800 % 

1 4 

45A 

50 § 

70m 

1 2 

160 

1.3 

3.1 0 

25 


1OOu0 

130 

400 



Si 

C42s 

46# 

BY 172 

800 $ 

1 4 

50A 

40 

10m 


1 50A 

1.2 

1.0 

25 

1 .Ou 


25 

800 



SiA 

D027 

47# 

1AS027 

800 

1 5 

25 

125 

10m 


1 50A 

1.25 

5 0 

25 

1 .Ou 

.05m 

100 

800 

1 5k 


Si 

D01 

48 

1N 1915 

800 

1.5 

25A 

30 


20 

250 




lOu 


25A 

800 



Si 

D013 

49 

1N2653 

800 

1.5 

25A 

15 

8 3m 


165A 

2.6 

1.5 

25A 

300u 



800 



Si 

M 125 

50# 

1S027 

800 

1 5 

25A 

125 



150 

1 25 


250A 


.05m 

100C 

800 



SiA 

A89 

51 

150R8B 

800 

1 5 

25 

60 



175 

20 

1 5 

25 

5.0u 

50m 

150 

800 



Si 


52 

A7K1 

800 

1.5 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 .Ou 

.50m 

150 

800 



Si 

A84a 

53 

A7K5 

800 

1.5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

800 



Si 

A84a 

54 

A7K9 

800 

1 5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

A84a 

55 

A121-8T 

800 

1 50 

25 

25 

8 Om 


150 

1 10 

1.0 

25 

5.0u 



880 



SiA 

M531 

56 

A132-8t 

800 

1 50 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



850 



SiA 

M532 

57 

A168-8t 

800 

1 5 

25 

50 

8 Om 


125 

1 1 

1 0 

25 

5.0u 



880 



Si 

M575 

58 

B7K1 

800 

1 5 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 .Ou 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

59 

B7K5 

800 

1.5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

800 



Si 

Alrx 

60 

B7K9 

800 

1 5 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

Alrx 

61 

BR88DT 

800 

1 50 

25 

50 

8.0m 


150 

1.10 

1 0 

25 

5 Ou 



880 



SiA 

M536 

62 

M 1 K1 

800 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2.0u 

5.0m 

150 

800 



Si 

Alep 

63 

M1K5 

800 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

800 



Si 

AleD 

64 

M1K9 

800 

1 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

800 

100 

200u 

Si 

Alep 

65 

MB242 

800 

1 5 

25 

25 

8 3m 

20 

175A 

1.0 

800m[Z) 

25 

200n 

15u 

100 

800 



Si 

A60f 

66# 

SA8M1 

800 

1 5 

25A 

47 


20 

1 50A 

2.0 

10 

25J 

lOu 

300u 

150J 

800 

1 Ok0 


SiA 

D027 

67 

SI8 

800 

1 5 

25A 

80 



1 50C 

1.0 

1 5 

25A 

1 Ou 



800 



Si 

Albc 

68 

UT258 

800 

1 5 

25A 

25 

8 3m 


1 75A 

1 0 

75Om0 

25A 

2 Ou 

75u 

100 A 

800 



Si 

A60 

69# 

ZS278 

800 

1 5 

25A 

70 § 



1 50A 

1 2 

1.5 

25A 

5 Ou 

150u 

100A 

800 



Si 

A52f 

70# 

BYX22-800 

800 

1 5 

30A 

55 

8 3m 


1 50A 

2.4 

15 

25A 




800 



Si 

A163 

71 

SCBR8 

800 

1 5 

30C 

20 



150 










Si 

M45a* 

72# 

SL803M 

800 

1 5 

30A 

30 

2 Om 


1 25C 

1.34 

7 5 

25A 

5.0u 

1 lOu 

100C 

800 



SiA 

S33 

73 

1N5053 

800 t 

1.5 

40A 

50 § 



1 70A 

1 3 

1.5 

40A 


50m 

170A 

800 



Si 

D027 

74# 

1S924 

800 

1 5 

40A 

80 

10m 


1 50J 

1 05 A 

1.5 

25A 


20m 

150J 

800 



SiA 

A56 

75# 

S2A80 

800 

1 5 

40A 

80 

10m 


150J 

1 05 A 

1.5 

25A 


20m 

25A 

800 



SiA 

A56 

76# 

S10CN1 

800 

1.5 

40A 

45 


1.7 

1 50A 




lOu 

,25m 

150J 

800 



SJA 

A3 In 

77# 

S10M1 

800 

1.5 

40A 

47 


2.0 

1 70A 




lOu 

30u 

150 

800 



SiA 

D027 

78# 

1S1075 

800 

1.5 

50A 

60 

10m 

1.0 

1 50A 

1.0 

1.5 

25 

lOu 

,10m 

125 

800 

1.2k 


Si 

A52i 

79 

1.5E8 

800 

1.5 

50A 

75 § 



1 75A 

1.1 

1.5 

25A 

2.0u 

50u 

100 

880 



SiA 

D027 

80 

1.5J8 

800 

1.5 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

880 



SiA 

D015 

81 

DRS108 

800 

1.5 

50A 

50 § 

8.3m 


1 25A 

1 0 

1 0 

25A 

lOu 

200u 

1 25A 

800 



Si 

A168c 

82 

K7K5 

800 

1.5 

50 

60 



150C 

20 

1 5 

25 

5 Ou 

.50m 

100 

800 



Si 


83# 

SE1 5C 

800 

1.5 

50 

63 

20m 

1 6 

120 

1 1 

1.5 

50 




800 



Si 

M99a 

84 

1N2398 

800 

1.5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1.5 

25 


30m 

150A 

800 



SiA 

A32 

85 

1N2407 

800 

1.5 

55A 

35 



1 50A 

1.2 

1.5 

25 


30m 

150A 

800 



SiA 

C8 

86 

1N2416 

800 

1.5 

55A 

35 



1 50A 

1 2 

1.5 

25 


30m 

150A 

800 



SiA 

C9 

87 

1N2425 

800 

1.5 

55A 

35 



1 50A 

1.2 

1.5 

25 


.30m 

150A 

800 



SiA 

F8 

88# 

BYX45-800R 

800 

1.5 

55A 

40 

10m 

800 0 

1 50J 

1 45 

50 

25J 


lOOu 

125J 

800 

2.0k 


Si 

D01 

89v# 

SA2B 

800 

1.5 

60A 

100 

10m 


1 40J 

930m 

1 5 

25A 

lOu 



800 



Si 

A268 

90 

1N5398 

800 

1.5 

70C 

50 § 



1 70C 

1 4 

1 5 

70C 


.30m 

150 

800 



Si 

D015 

9 1 T 

CTN800 

800 

1.5 

75 

50 



1 75A 

1.0 



lOu 



800 



Si 

M594* 

92t 

CTP800 

800 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1 0 



lOu 



800 



Si 

M594a* 

93v 

VB800 

800 

1.5 

75 

50 



1 75A 

1.0 



lOu 



800 



Si 

M594b* 

94# 

1WS8 

800 

1.5 

100C 

25 § 

10m 


1 25J 

1 5 

5 0 

100C 


1.5m 

125J 

800 



Si* 

A19a 

95 

1N1236A 

800 

1 6 

50$ 

30 




1.2 

1.0 

25A 

50u 

500u 

150 

800 



Si 

S25a 

96 

1N1236B 

800 

1 6 

50$ 

30 




1 2 

1.0 

25A 

lOu 

300u 

150 

800 



Si 

S25a 

97 

SI 280 

800 

1.6 

120C 

35 


1.5 W 

175J 

1 0 0 

1.0 

25A 


01 m0 

100C 

800 

1 8k 


SiA 

D013A 

98 

IN 1226 

800 

1 6 

135C 

20 



175J 

1.5 

2 5 

25J 

500u 

1.5m 

150J 

800 



Si 

D01 

99 

1N1236 

800 

1.6 

135C 

20 



1 75J 

1 5 

2.5 

25J 

500u 

1.5m 

150J 

800 



Si 

S25 

100 

1N1226B 

800 t 

1.6 

140C 

25 



175$ 

1.58 

1 1 

25 

3OOu0 

10mA 

25 

800 



Si 

D01 

101 

MDA922-8t 

800 r 

1.8 

55A 

100 



1 75J 

1 1 

750m 

25J 

20u 



800 



SiA 

M535a 

102# 

10B8 

800 

1.8 

125B 

40 

10m 


1 75A 

1 1 

3.0 

25A 

50u 

.50m 

150A 

800 



SiA 

D01 

103 

NS2008 

800 

2.0 


200 

8 3m 



1.2 

20 


25u 



800 





104 

1N3614 

800 § 

20 

25A 

20 


4.0 

200A 

1.0 

75 

25A 

lOu 

30m 

150A 

800 



Si 

A60 

105 

1N3941 

800 t 

2.0 

25 

30 



165 

1.5 

2.0 

25 

200u 

.50m 

150 

800 

1.2k 


Si 

D013 

106 

200R8B 

800 

20 

25 

60 



175 

2 0 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

800 



Si 


107 

AB800 

800 

20 

25 

15 


3 0 

100 

1.25 

1.0 

25 

5.0u 



800 



Si 

A3q 

108 

BR78At 

800 

2 00 

25 

25 

8.0m 


150 

1.20 

1.0 

25 

5.0u 



880 



SiA 

M534 

109# 

F82 

800 

2 0 

25A 

70 

10m 

3 0 

150AT 

1.2 

2.0 t 

25 


20m 

125A 

800 



SiA 

D013 

no# 

F82Z 

.800 

2.0 

25A 

70 

10m 

2.3 

175A 

1 2 

2.0 t 

25 

lOu 


25A 

800 

1 4k 

2.5u 

SiA 

D013 
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o. nctri 

ritna 





(3) TEMPER 

ATURE. and (41 TV 

PE No. 


4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2 _jlo 

3] at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy \V 

l/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

;°c) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/VI 



1 

GR23 

800 

20 

25 

20 



125 

1.3 

.75 

25 

15u 

.30m 

100A 

800 



Si 

Airy 

2 

M2K1 

800 

2.0 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

2.0u 

5.0m 

150 

800 



Si 

Alep 

3 

M2K5 

800 

2.0 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

800 



Si 

A1 eD 

4 

M2K9 

800 

2.0 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

Alep 

5 

MB234 

800 

2.0 

25 

25 

8.3m 

2.0 

175A 

1 0 

1.0 0 

25 

25n 

5.0u 

100 

800 



Si 

A60f 

6 

SEN2A8T 

800 

2.0 

25 

30 

8.3m 


1 50A 

1.2 

1.0 


lOu 

100u 

100 

200 



Si 

M79b 

7 

SEN280 

800 

2.0 

25 

150 

8 3m 


170A 

1.2 

2.0 

50 


25 u 

50 

800 



SiA 

D027 

8 

SLA28A 

800 

20 

25 

80 

8.3m 


1 50A 

.95 

2.0 

25 

I.Ou 

.10m 

100 

800 



Si 

A69 

9 

SLA28B 

800 

2.0 _ 

25 

80 

8.3m 


1 50A 

1.0 

2.0 

25 

1 .Ou 

.10m 

100 

800 



Si 

A69 

10 

SLA28C 

800 

2.0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1.0 

2.0 

25 

5.0u 

.25m 

100 

800 



Si 

A69 

1 1 

UT268 

800 

2.0 

25A 

30 

8.3m 


175A 

1.0 

9OOm0 

25A 

2.0u 

75u 

100A 

800 



Si 

A60 

12 

UT2080 

800 

2.0 

25A 

60 



200A 

1.0 __ 

2.0 

25A 

2.0u 



800 



Si 


13 

1N5177 

800 

2.0 

50A 

200 



1 75A 

1.2 t 

2.0 

50A 


25u 

50A 

800 



Si 

D027 

14 

20A8 

800 

2.0 

50 

50 



1 70A 

1.3 

2.0 

50 

lOu 

.25m 

50 

800 



Si 

D027 

15 

B172-80 

800 

2.0 

50 

60 



1 50C 

2.0 

2.0 

25 

5,Qu 

.50m 

100 

800 



Si 


16 

BFW800t 

800 

2.0 

50A 

50 



100C 

1.1 

1.0 

25A 








M40a 

Mr 

FW800t 

800 

2.0 

50A 

50 



125A 

900m 

1.0 

25A 

5.0u 






Si 

M40a 

18 

K8K5 

800 

2.0 

50 

60 



150C 

2.0 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

100 

800 



Si 


19t# 

MCP8I 

800 

2.0 

50 

50 



1 25S 




lOu 

lOOu 

125 

800 



Si 

S349 

20 

PD80 

800 

2.0 

50A 

50 



125A 

.90 

1.0 

25A 

5.0u 






Si 

M40a* 

21 

SI8A 

800 

2.0 

50A 

80 



1 50C 

1.0 

3 0 

25A 

I.Ou 



800 



Si 

Albc ! 

22 

2F8 

800 

2.0 

75C 

50 



150C 

1.3 

2.0 

25C 

2.0u 

50u 

100C 

880 



SiA 

F22 

23 

HB800 

800 

2.0 

75A 

200 



1 75C 

1.0 

2.0 

25A 

5 Ou 



800 



Si 

A179b 

24 *# 

SiDAO 5N 

800 

2.0 

85C 

40 § 

10m 


1 50J 

1.4 

3.0 

25J 

2.0u 


25J 

800 

1.4k 


Si 

A9a ! 

25 

FB800T 

800 

2.0 

100 

50 § 

8 Om 


1 50A 

1.0 

1 0 

25 

lOut 






SiA 

M79a 

26# 

1S1356 

800 

2.0 

1 24C 

40 

8 3m 


1 50J 

1.2 

30 

25A 

1Ou0 

.5Om0 

150J 

800 



SiA 

S48c 

27# 

SR2B16 

800 

2.0 

124C 

60 



1 50J 

1.2 t§ 

3.0 

25C 

lOu 

500u 

150J 

800 




S157a 

28 

250R8B 

800 

2.5 

25 

250 



175 

2.0 

2.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

800 



Si 


29 

M3K1 

800 

2.5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2.0u 

5.0m 

150 

800 



Si 

Alep 

30 

M3K5 

800 

2.5 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

800 



Si 

AleD ! 

31 

M3K9 

800 

2 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

ISO 

800 

100 

200u 

Si 

Alep 

32# 

DD3078 

800 

2.5 

30A$ 

45 



100A 

1.0 

2 5 

25A 


.05m 

10OA 

800 



SiA 

S191 

33# 

SL803F 

800 

2.5 

30A 

30 

2.0m 


150C 

1.05 

7.5 

25A 

5.0u 

1 lOu 

100C 

800 



SiA 

D01 

34# 

0248 

800 

2 5 

45 

100 

10m 


1 50J 

1.5 

7.8 

25 

5 Ou 



700 



Si 

S87e 

35*# 

SKN2.5/08 

800 

2 5 

45A 

120 § 

10m 


190A 

1.0 § 

2.5 

25J 

50u 



560 



Si 

S352b 

36# 

SJ803F 

800 t 

2.5 

100A 

30 



1 50A 

1.0 

.75 

25A 

lOu 

.30m 

150A 

800 



SiA 

D03 

37# 

BYX38/1200 

800 

2.5 

125B 

38 § 

10m 


150J 

1.7 

5 0 

25J 

lOu 

,20m 

125J 

800 



SiA 

DO40 

38# 

BYX38/1200R 

800 

2 5 

125B 

38 § 

10 


150J 

1.7 

5.0 

25J 

lOu 

200u 

125J 

800 



SiA 

D04 

39# 

OA211 

800 t 

2.5 

125B 

40 

8 3m 


150J 

1.5 

5.0 



120u 

125 J 

800 



Si 

A6f 

40 

1N2532 

800 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.2 

4 0 

25C 

4.0u 

.50m 

1 50C 

800 



SiA 

D010 i 

41 

1N2543 

800 

2.5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.0 

4.0 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

800 



SiA 

D010 

42 

1N2554 

800 

2.5 

150C$ 

50 



150C 

1.5 

4 0 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

800 



SiA 

D010 

43 

BAV209 

800 

2.5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.2 

2.5 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

800 

960 


Si 

D04 

44 

BAV219 

800 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1.0 

2.5 

25C 

I.Ou 

.10m 

1 50C 

800 

960 


Si 

D04 

45 

BAV229 

800 

2.5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.5 

2.5 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

800 

960 


Si 

D04 

46 

BAV309 

800 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1.2 

2.5 

25C 

4.0u 

.50m 

1 50C 

800 

960 


Si 

S35 

47 

BAV319 

800 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.0 

2.5 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

800 

960 


Si 

S35 

48 

BAV329 

800 

2.5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.5 

2.5 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

800 

960 


Si 

S35 

49 

BY209 

800 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.2 

2 5 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

800 



SiA 

D04 

50 

BY219 

800 

2.5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.0 

2 5 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

800 



SiA 

D04 

51 

BY229 

800 

2.5 

150C$ 

50 



1 50C 

1 5 

2 5 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

800 



SiA 

D04 

52 

BY309 

800 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1.2 

2.5 

25C 

4 Ou 

.50m 

150C 

800 



Si 

r S35 

53 

BY319 

800 

2 5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1.0 

2.5 

25C 

I.Ou 

10m 

150C 

800 



Si 

S35 

54 

BY329 

800 

2.5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.5 

2.5 

25C 

10u 

1.0m 

1 50C 

800 



Si 

S35 

55 

MA80 

800 

2 5 

150B 

30 



190B 

1.0 A 

2 5 

1 50B 

15uA 






SiA 

D04 

56 

TM84 

800 

2 7 

1 50C 




1 75C 

20 

2.0 

25 


.50m 

150C 

800 



Si 

A145 

57 

NS3008 

800 

3 0 


300 

8.3m 



1 2 

3.0 


25u 



800 





58 

1N2717 

800 

30 

25A 

15 

8 3m 


165A 

2 6 

3.0 

25A 

300u 



800 



Si 

M126a 

59 

1N2738 

800 

3.0 

25A 

! is 

8.3m 


165A 

2 6 

3.0 

25A 

300u 



800 



Si 

M126d 

60 

1N2763 

800 

3.0 

25A 

15 

8.3m 


1 65A 

2 6 

3.0 

25A 

300u 



800 



Si 

M126d 

61 

1N3649 

800 

3 0 

25 

25 



190S 

1.1 

3.0 

25 


.20m 

150 

800 



SiA 

D04 

62 

3AF8 

800 

3.0 

25A 

150 



1 50C 

1.2 

3.0 

25A 

300u 



200 



Si 

A222 

63 

30R8 

800 

3 0 

25 

200 

8.0m 

30 

25 

1.0 

30 

25 

lOu 

50u 

100 

800 



Si 

A1 rz 

64 

300R8B 

800 

30 

25 

250 



175 

2.0 

3.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

800 



Si 


65 

AC800 

800 

30 

25A 

50 



1 50C 

1.0 

3.0 

25A 

5.0u 



800 



Si 

A ley 

66 

BR88AT 

800 

3.0 

25 

50 

8.0m 


150 

1.2 

1 5 

25 

5.0u 



880 | 



SiA 

M534 

67y 

HEPR0097-RT 

800 

3.0 

25$ 

300 



1 75T 










Si 

A179 

68 

M4K1 

800 

3.0 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

2.0u 

5.0m 

150 

800 



Si 

Alep 

69 

M4K5 

800 

3.0 

25 

250 



1 75A 

■ 50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

800 



Si 

AleD 

70 

M4K9 

800 

3.0 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

800 

100 

200u 

Si 

Alep 

71 

UT3080 

800 

3.0 

25A 

80 



200A 

1 0 

2.0 

25A 

2.0u 



800 



Si 

A146m 

72 

3BR8T 

800 

3 00 

30 

20 

8.0m 


125C 











M530 

73 

1N5002 

800 t 

3.0 

40A 

300 § 



1 75A 

1.0 t 

3.0 

75A 


1.0m 

175A 

800 



Si 

M 176a 

74 

1N4144 

800 

30 

50A 

300 



1 75A 

1.0 

3.0 

50A 


.10m 

50A 

800 



Si 

Alen 

75# 

3LC12 

800 

3.0 

50A 

90 



150J 

1.2 

3.0 

25A 


1.0 

150J 

800 



Si 

SI 9s 

76 

A138-8T 

800 

30 

50 

50 

8 Om 


150 

1.1 

3.0 

25 

5 Ou 



850 



Si 

M79c 

77 

CH302RA 

800 

30 

50 A 

15 



150A 

1.2 

1.0 

25C 


3.Om0 

125C 

800 



Si 

S152a 

78 

CK302RA 

800 

3.0 

50A 

15 



1 50A 

1 2 

1.0 

25C 


3.Om0 

125C 

800 



Si 

S153 

79 

CS302RA 

800 

30 

50A 

15 



1 50A 

1.2 

1.0 

25C 


3.Om0 

125C 

800 



Si 

S152 

80v 

HAB080 

800 

3.0 

50 

300 

8.3m 


1 50A 

1.1 

3.0 

25 

5.0u 

150u 

100 

800 



Si 

Alez 

81 

S3A8 

800 

3.0 

50A 

300 



1 50C 

1.0 

3.0 

25A 

I.Ou 



800 



Si 

Alez 

82# 

S8-08 

800 

3.0 

50 

200 

10m 


150 

1.1 

8.0 

25 

50u 



800 



Si 

S19m 

83 

S800 

800 

30 

50 

25 


10 

175 

1.0 

1.0 

25 

5.0u 




800 


Si 

D04 

84 

SLA5202 

800 

3.0 

55 

300 



175 

1.0 

3.0 

25 

5 Ou 

12m 

100 

800 



SL 

A3 la 

85 

1N4724 

800 

30 

75A 

300 



175A 

1.0 

3.0 

75 


1.0m 

175 

800 



Si 

A179a0 

86 

HC800 

800 

3.0 

75 

300 


30 

175 

1.0 

1 0 

25 


1.0m 

25 

800 



Si 

A179 

87 

S58 

800 

3.0 

80$ 

20 




1.3 

5.0 

25 

lOOu 



800 



Si 

S48 

88# 

S8BR2 

800 % 

3.0 

95B 

53 



130B 

.55 0 

1.5 

25 


2.0m 

125 

800 



Si 

S81 

89 

3E8 

800 

3.0 

100 

200 

8 Om 

30 

175 

1.2 

3.0 

100 

lOu 

lOOu 

50 

880 



SiA 

Alec 

90# 

FD83 

800 

3.0 

100C 

70 

10m 


150C 

1.4 

10 

25C 


300u 

125C 

800 



SiA 

D013 

91 

HR800 

800 

3.0 

100 

300 § 

8 Ou 


1 50A 

1.0 

3.0 t 

25 

5.0uA 

250u 

100 

800 



Si 

Alsm 

92 

1N5407 

800 

3.0 

105C 

200 § 



1 70C 

1.2 

3.0 

105C 


50m 

150C 

800 



Si 

A3q 

93 

SEN380 

800 

3.0 

105C 

200 

8 3m 


1 70A 

1.2 

3.0 

25 

5.0u 

500u 

150 

800 



SiA 

D027 

94# 

1S417 

800 

3.0 

125S 

33 



1 50S 

1 6 

10 

25S 

5.0u 

300u 

150 

800 



Si 

S61A 

95# 

1S438 

800 

3 0 

125B 




150 

1 6 


25 

5.0u 



800 



SiA 

A89 

96 

30S8 

800 

3.0 

125 

150 § 



175J 

1.0 t 

3.0 

25 

5.0u 

300u 

125 

800 



Si 

A led 

97# 

D8003 

800 

3.0 

125C 

35 



125B 

1 5 

3.0 

25 


30m 

125B 

800 



SiA 

S4c 

98 

S417 

800 

3.0 

125A 




1 50A 

1 6 

10 

25A 

5.0u 

.30m 

150 

800 



SiA 

S24c0 

99# 

3F80 

800 

3.0 

140B 

40 

10m 


1 75A 

1.0 

1 0 

25A 

50u 

.50m 

150A 

800 



Si 

D04 

100# 

1S1629 

800 

3.0 

150C 

90 

10m 


1 75J 

1.3 

15 

25J 


720m 

175J 

800 

1.3k 


Si 

S187a 

101 

3C80 

800 

3.0 

150 




190 

1 1 

6.0 

25 


.50m 

150 

800 



Si 

DO4A0 

102 

E2N3 

800 

3.0 

150 

200 



175 

1.3 

3.0 

150 

lOu 

1.0m 

150 

800 



Si 

D04 

103# 

S10M3 

800 % 

3.0 

150J 

180 



1 50J 

1.2 

3.0 



500u 


1.0k 



SiA 

A52d 

104 

350R8B 

800 

3 5 

25 

250 



175 

2.0 

3.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

800 



Si 


105 

1N2687 

800 

3.6 

25A 

15 

8.3m 


1 65A 

2.6 

3.6 

25A 

300u 



800 



Si 

Ml 26c 

106 

1N2749 

800 

3 6 

25A 

15 

8.3m 


' 165A 

2 6 

3.6 

25A 

300u 



800 



Si 

M 126g 

107 

400R8B 

800 

4.0 

25 

250 



175 

2.0 

4.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

800 



Si 


108# 

G8004 

800 

4.0 

25A 

100 

10m 

4 5 

150A 

1 2 

4.0 t 

25 


3.0m 

125C 

800 



SiA 

D04 

109# 

P8004 

800 

4.0 

25A 

100 

10m 

4 5 

1 50A 

1 2 

4.0 t 

25 


3.0m 

125C 

800 



SiA 

S95a 

110 

UT4080 

800 

4.0 

25A 

100 

8.3m 


200A 

1.0 

3.0 

25A 

2.0u 



.800 



Si 

A146m 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3lat 

PEAK PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

(W) 

ra 

(V) 

(A) 

(°C) 

1A) 

(A) 

rcj 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

4F5 

MO 

4 6 

75 

MO 

8 Om 

30 

175B 

1 3 

4.0 

25 

Toou 

500u 

iSr 

880 



Ma 

TT1 

2 

450R8B 

800 

4.5 

25 

250 



175 

2 0 

4 5 

25 

10u 

1 Om 

150 

800 



Si 


3 

MR80# 

800 

4.5 

150B 

70 



185B 

1 0 

4.5 

1 50B 

20uA 






SiA 

D04 

4 

1N2240 

800 

5.0 

25$ 

20 



150 

600m 

1 5 

25 


750u 

150 

800 



SiA 

D04 

5 

1N2240A 

800 

50 

25$ 

100 



150 

600m 

5.0 

25 


350u 

150 

800 



SiA 

D04 

6 

1N2241 

800 

5.0 

25$ 

20 



150 

600m 

1 5 

25 


750u 

150 

800 



SiA 

S35 

7 

1N2241A 

800 

5 0 

25$ 

100 



150 

600m 

5 0 

25 


350u 

150 

800 



SiA 

S35 

8 

500R8B 

800 

5.0 

25 

250 



175 

20 

5.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

800 



Si 


9# 

G85HZ 

800 

5.0 

25A 

100 

10m 



1 2 

5 0 

25A 


3.0m 

1 25A 

800 

1.4k 


Si 

SI 9a 

10 

5BR8T 

800 

5.00 

30 

35 

8 Om 


125C 











M530 

11# 

SKN5/08 

800 

50 

45A 

160 

10m 


190A 

1.0 

10 

150 








S352b 

12y# 

5PM8T 

800 

5.0 

50 

125 



150J 

2.0 

5 0 



50u 

150 

800 



Si 

M585 

13 

S5A8 

800 

5 0 

50A 

300 



1 50C 

1 1 

5 0 

25A 

1 Ou 



800 



Si 

Alez 

14# 

S20-08 

800 

50 

50 

600 

10m 


150 

1.1 

60 

25 

50u 


25 

800 



Si 

S19p 

15 

1N4458 

800 t 

5 0 

150B 

150 



1 75B 

1.5 

5.0 

1 50B 


.50m!Z) 

150B 

800 



Si 

D04 

16 

407S 

800 

5 0 

150C 

125 

8 3m 


1 75J 

1 1 

5 0 

25C 


2 Om0 

175J 

800 



Si 

D04 

17 

E3N3 

800 

5 0 

150 

200 



175 

1 3 

5 0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

800 



Si 

D04 

18 

F1N3 

800 

5 0 

150C 

200 



175J 

1.3 

30 

25C 


1 Om 

1 50C 

800 



Si 

D05 

19y 

SL8# 

800 

5 0 

1 50A 

150 



1 75C 

1 1 

5 0 

25A 

5 Ou 



800 



Si 

DO40 

20 

550R8B 

800 

5.5 

25 

250 



175 

20 

5 5 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

800 



Si 


21 

NS6008 

800 

6.0 


300 

8.3m 



1 2 

6 0 


25u 



800 





22 

600R8B 

800 

6.0 

25 

250 



175 

20 

6 0 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

800 



Si 


23 

BR98At 

800 

60 

25 

150 

8 Om 


150 

1.2 

3 0 

25 

lOu 



850 



SiA 

M537 

24# 

DD4068 

800 

60 

25 

50 

10m 

7 2 

100 

1 1 

6 0 

25 

5 Ou 



800 



Si 

S19 

25# 

G8006 

800 

60 

25A 

140 

10m 

8 0 

150A 

1.2 

6 0 t 

25 


3.0m 

125C 

800 



SiA 

D04 

26# 

P8006 

800 

60 

25A 

140 

10m 

8 0 

1 50A 

1.2 

6 0 t 

25 


3.0m 

125C 

800 



SiA 

S95a 

27 

SLA800t 

800 

60 

25 




1 50A 




1 Ou 

75u 

100 

800 




M545 

28# 

6LC12 

800 

60 

50A 

200 



1 50J 

1 2 

60 

25A 


1.3 

150J 

800 



Si 

SI 9s 

29# 

48R2 

800 

60 

75A 

75 § 

10m 


1 50C 

1.2 

6 0 

25C 


2.5m 

150C 

800 



SiA 

DO40 

30# 

48R2S 

800 

60 

75A 

75 § 

10m 


1 50C 

1 2 

6 0 

25C 


1 .Om 

150C 

800 

900 0 


iSiA 

D04IZ] 

31# 

6F80 

800 

60 

10OA 

120 § 

10m 


190J 

65 

60 

10OB 


2.5m 

100B 

800 



SiA 

DOW 

32 

80H3 

800 

60 

100A 

150 



1 75C 

1.3 

60 

25A 

300u 



800 



Si 

SI 90 

33# 

BYX39/800 

800 

60 

125B 

100 

10m 


1 75J 

2 0 

20 

25J 


150m 

125 

800 

1 8k 


Si 

DO40 

34# 

S6-803K 

800 

6 0 

125C 

130 

10m 


1 50J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

800 



SiA 

DO40 

35# 

S8AN6 

800 % 

6 0 

125B 

125 


6 5 

150J 

47Om0 

60 t 



2.0m 

125B 




SiA 

DO40 

36# 

1S1626 

800 

60 

1 40C 

150 

10m 


1 75J 

1 35 

30 

25J 


1 4m 

175J 

800 

1 3k 


Si 

S187a 

37 

1N2558 

800 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 2 

10 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

800 



Si A 

D010 

38 

1N2562 

800 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 0 

10 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

800 



SiA 

D010 

39 

1N2573 

800 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1.5 

10 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

800 



SiA 

D010 

40 

1N3988 

800 

6 0 

1 50C 

50 



150 

1 5 




.8Om0 

150 

800 



SiA 

D04 

41 

6A800 

800 

60 

1 50C 

150 



200J 

1 4 t 

6.0 

25C 


80m 

150C 

800 



SiA 

D04 

42 

6C80 

800 

6.0 

150 




190 

1 2 

12 

25 


50m 

150 

800 



Si 

DO4A0 

43 

6F80A 

800 

60 

1 50C 

50 



1 90A 

55 

60 

150 


1 4m 

150 

800 



Si 

S19j0 

44 

6F80B 

800 

6 0 

1 50C 

160 



200A 

55 

60 

150 


1.2m 

150 

800 



Si 

S19P 

45 

441S 

800 

6.0 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 4 




70m 

1 50C 

800 



S. 

D04 

46 

446S 

Mo 

6.0 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 4 




70m 

150C 

800 



Si 

D04 

47 

BAV409 

800 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 2 

60 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

800 

960 


Si 

S35 

48 

BAV419 

800 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 0 

6.0 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

800 

960 


Si 

S35 

49 

BAV429 

800 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 5 

60 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

800 

960 


Si 

S35 

50 

BAV709 

800 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 2 

60 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

800 

960 


Si 

D04 

51 

BAV719 

800 

6.0 

1 50C$ 

150 



150C 

1.0 

60 

25C 

1 Ou 

.10m 

150C 

800 

960 


Si 

D04 

52 

BAV729 

800 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1 5 

60 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

800 

960 


Si 

D04 

53 

BY409 

800 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 2 

6.0 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

800 



S. 

S35 

54 

BY419 

800 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1.0 

6_0_ 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

800 



Si 

S35 

55 

BY429 

800 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 5 

6 0 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

800 



Si 

S35 

56 

BY709 

800 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1 2 

6 0 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

800 



SiA 

D04 

57 

BY719 

800 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1 0 

6 0 

25C 

1 Ou 

. 10m 

150C 

800 



SiA 

D04 

58 

BY729 

800 

6.0 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 5 

6.0 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

800 



SiA 

D04 

59 

E4N3 

800 

60 

150 

200 



175 

1 3 

60 

150 

lOu 

1 .Om 

150 

800 



Si 

D04 

60 

KR602RA 

800 

6.0 

150S$ 

75 



1 75S 

1.2 

6.0 

25 


1 Om 

150S 

800 



Si 

D010 

61 

KS602RA 

800 

6.0 

150C$ 

75 



1 75C 

1 2 A 

6 0 

25 


3.Om0 

150C 

800 



SiA 

D04 

62 

SL800X 

800 

60 

150A 

150 



1 75C 

1.2 

6 0 

25A 

5 Ou 



800 



Si 

DO40 

63 

1N2701 

800 

7.2 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

2.6 

7.2 

25A 

300u 



800 



Si 

M126 i 

64 

MS8O0 

800 

7.5 

150B 

140 



1 85B 

1 0 A 

7 5 

1 50B 

20uA 






SiA 

D04 

65# 

1S929 

800 

8.0 

40A 

430 

10m 


1 50J 

1.05 A 

20 

25A 


1 Om 

150J 

800 



SiA 

S50 

66 ▼# 

8PT8$ 

800 

8.0 

40A 

250 

10m 


1 50J 

2.0 

8 0 



7 Om 

150 

800 



Si 

M588 

67# 

S5B80 

800 

8.0 

40A 

430 

10m 


150J 

1 05 A 

20 

25A 


1 Om 

25A 

800 



SiA 

S50 

68# 

S8-08F 

800 

8.0 

50 

200 

10m 


150 

1 1 

8.0 

25 

50u 



800 



Si 

M389 

69 

PA80T 

800 

8.0 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

2 0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

800 



Si 

M542 

70 

E5N3 

800 

8.0 

150 

200 



175 

1 3 

8.0 

150 

lOu 

1 Om 

150 

800 



Si 

D04 

7U# 

SiDA02N 

800 

9.4 

85C 

1 10 § 

10m 


135J 

1.05 

3.0 

25J 

5 Ou 


25J 

800 

1 4k 


Si 

A126b% 

72 

1N2260 

800 

10 

25$ 

200 



150 

600m 

10 

25 


5.0m 

150 

800 



SiA 

D04 

73 

1N2260A 

800 

10 

25C$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


.50m 

150 

800 



SiA 

D04 

74 

1N2261 

800 

10 

25$ 

200 



150 

600m 

10 

25 


5 Om 

150 

800 



SiA 

S35 

75 

1N2261A 

800 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


.50m 

150 

800 



SiA 

S35 

76 

BR108At 

800 

10 

25 

200 

8 Om 


150 

1.2 

5 0 

25 

lOu 



850 



SiA 

M538 

77# 

G8HZ 

800 

10 

25C 

230 

10m 

18 

1 50C 

1 1 

10 t 

25 


3.0m 

125C 

800 

1 4k 

25uA 

SiA 

D04 

78# 

G8010 

800 

10 

25A 

230 

10m 

17 

150A 

1.1 

10 t 

25 


3.0m 

125C 

800 



SiA 

D04 

79# 

P8HZ 

800 

10 

25C 

230 

10m 

18 

1 25Ct 

1 1 

10 t 

25 


3.0u 

125C 

800 

1.4k 

25uA 

SiA 

S95a 

80# 

P8010 

800 

10 

25A 

230 

10m 

17 

1 50A 

1.1 

10 t 

25 


3.0m 

125C 

800 



SiA 

S95a 

81y# 

10PM8T 

800 

10 

40A 

250 

10m 


1 50J 

2.0 

10 



7.0m 

150 

800 



Si 

M586 

82# 

68R2 

800 

10 

75A 

1 15 § 

10m 


1 50C 

1 1 

10 

25C 


1 Om 

150C 

800 



SiA 

DO40 

83# 

68R2S 

800 

10 

75A 

115 § 

10m 


1 50C 

1 1 

10 

25C 


1.0m 

150C 

800 

900 0 


SiA 

DO40 

84 

1N4439 

800 t 

10 

100C 

100 § 



160A 

1 2 

10 

100 


1 .OmE) 

100 

800 



Si 

M249 

85# 

1S427 

800 

10 

100B 

200 



1 75S 

1.5 

30 

25A 


05m 

100 

800 



SiA 

S61A 

86 

S427 

800 

10 

100A 

20 

10m 


175A 

1.5 

30 

25A 


50u 

100 

800 



SiA 

S24c0 

87# 

1S544 

800 

10 

120B 

200 



175 

1.6 

50 

25J 


1.4m 

175J 

800 



SiA 

S103 

88# 

SA8AN12 

800 

10 

120B 

210 



1 50J 

47Om0 

10 



2.0m 


800 



SiA 

DOW 

89# 

D8010 

800 

10 

125B 

130 



125B 

1.5 

10 

25 


30m 

125B 

800 



SiA 

S4c 

90# 

S8AN12 

800 % 

10 

125B 

210 



1 50J 

5OOm0 

9 5 

25B 


2.0m 

125B 




SiA 

DO4I0 

91 

408S 

800 

10 

145C 

175 

8.3m 


1 75J 

1.2 

10 

25C 


2.0m£Z) 

175J 

800 



Si 

D04 

92 

40115 

800 

10 

150C 

140 § 



175C 

.60 

10 

1 50C 

75uA 

65m0 

150C 

800 



SiA 

D04 

93 

E6N3 

800 

10 

150 

200 



175 

1.3 

10 

150 

lOu 

1.0m 

150 

800 



Si 

D04 

94 

F2N3 

800 

10 

150C 

200 



1 75J 

1.3 

30 

25C 


1 Om 

150C 

800 



Si 

D05 

95# 

2WMT8 

800 

11 

100C 

220 § 

10m 


125J 

1.5 

40 

100C 


7 0m 

125 J 

800 



Si* 

D05 

96y 

HEPR0137-RT 

800 

12 

25$ 

300 



190t 










Si 

D04 

97# 

12LC11 

800 

12 

50A 

300 



1 50J 

1 2 

12 

25A 


2.4 

150J 

800 



Si 

S19n 

98 

ST280 

800 

12 

50A 

260 



125C 

1.3 

12 

25A 

300u 



800 



Si 

DO40 

99# 

8AN80 

800 

12 

55A 

210 

10m 


140B 

65 0 

13 

25A 


10m 

120J 

800 



Si 

S4a0# 

1004 

A129N 

800 

12 

64 

150 

8 3m 


125 

1.55 

12 

64 


6.0m 

125 

800 



Si 

D04 

101# 

12F80 

800 

12 

100A 

150 § 

10m 


190J 

.65 

12 

10OB 


2 5m 

100B 

800 



SiA 

DO40 

102# 

1S1577 

800 

12 

120C 

200 



150J 

1 2 

12 

25A 


2 4m 

150J 

800 



Si 

S 19n 

103y# 

SR10A16 

800 

12 

120C 

200 § 

8 3m 


150J 

1 52 

35 

25C 


3.0m 

150J 

800 



SiA 

S 19t 

104# 

SR10D16 

800 

12 

120C 

200 

8.3m 


150 

1.3 

20 



3 Om0 

150J 

800 



Si 

SI 9c 

105# 

BYX40-800 

800 $ 

12 

125B 

200 

10m 


175 

2 5 

50 

25 


300u 

125 

800 

2.0k 


St 

D04IZ) 

106 

1N4509 

800 

12 

135C 

240 


10 

1 75C 

1 4 

12 



2.0m 

135C 

800 

1.0k 


Si 

D01 | 

107# 

12CF11 

800 

12 

138C 

240 

10m 


1 75J 

1 5 

50 

25J 


2.0m 

175J 

800 

1 3k 

1 Ok 

Si 

S4k 

108# 

12LF11 

800 

12 

138C 

240 

10m 


1 75J 

1 5 

50 

25J 


2.0 

175J 

800 

1.3k 

1 Ok 

Si 

S4k 

109 

1N2584 

800 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.2 

20 

25C 

8.0u 

1 .Om 

150C 

800 



SiA 

D010 

110 

1N2595 

800 0 

12 

150C 

250 



1 50C 

1.0 

12 


2.0u 

20m 

150C 

800 



SiA 

D010 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

JU 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARDI 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CUF 

1RENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N2606 

800 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.5 

20 

25C 

20u 

2.0m 

150C 

800 



SiA 

D010 

2 

1N3671 

800 

12 

1 50C 

200 













SiA 

D04 

3 

1N3671A 

800 

12 

1 50C$ 

240 



200C 

1.35 




,9Om0 

1 50C 

800 



Si 

DO40 

4 

JAN 1N3671A 

800 $ 

12 

1 50C 

240 

8 3m 


200C 

1 35 

38 

25 

50u 

1 Om 

150 

800 



Si 

DO40 

5 

1N4013 

800 

12 

1 50C 

200 



175A 

1 3 

12 

1 50A 

lOu 

.50m 

150A 

800 



Si 

D04 

6 

12A800 

800 

12 

1 50C 

240 



200J 

1.35 t 

12 

25C 


.80m 

150C 

800 



SiA 

D04 

7 

12C80 

800 

12 

150 




190 

1.5 

24 

25C 


1.0m 

150 

50 



Si 

DO4A0 

8 

12F80B 

800 

12 

1 50C 

250 



200A 

.55 

12 

150 


1.0m 

150 

800 



Si 

A19j0 

9 

404S 

800 

12 

1 50C$ 

240 



150C 

1 35 




.9Om0 

1 50C 

800 



Si 

D04 

10 

437S 

800 

12 

1 50C$ 

240 



150C 

1 35 




.9Om0 

150C 

800 



Si 

D04 

1 1 

BAV509 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8.0u 

1 .Om 

1 50C 

800 

960 


Si 

S35 

12 

BAV519 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2.0u 

,20m 

150C 

800 

960 


Si 

S35 

13 

BAV529 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2 0m 

1 50C 

800 

960 


Si 

S35 

14 

BAV809 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1.0m 

1 50C 

800 

960 


Si 

D04 

15 

BAV819 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

.20m 

1 50C 

800 

960 


Si 

D04 

16 

BAV829 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2 0m 

150C 

800 

960 


Si 

D04 

17 

BY509 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

800 



Si 

S35 

18 

BY519 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2.0u 

,20m 

150C 

800 



Si 

S35 

19 

BY529 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

1 50C 

800 



Si 

S35 

20 

BY809 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

12 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

800 



SiA 

D04 

21 

BY819 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.0 

12 

25C 

2 Ou 

,20m 

150C 

800 



SiA 

D04 

22 

BY829 

800 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

1 50C 

800 



Si 

D04 

23 

E7N3 

800 

12 

150 

200 



175 

1 3 

12 

150 

lOu 

1.0m 

150 

800 



Si 

D04 

24 

MR1 128 

800 

12 

1 50C 

300 § 



190J 

1.0 

12 

25C 

500u 



800 



SiA 

D04 

25 

SL800 

800 

12 

1 50A 

250 



150C 

1 3 

12 

25A 

5 Ou 

1.0m 

1 50A 

800 



Si 

DO40 

26 

TR1128 

800 

12 

1 50C 

300 § 



190J 

1 2 

12 

25C 

50u 

.4Om0 

1 50C 

800 



Si 

D04 

27 

UR123RA 

800 

12 

1 50S$ 

240 



175S 

1 2 

12 

25 


3 Om 

1 50S 

800 



Si 

D010 

28 

US123RA 

800 

12 

1 50C$ 

240 



175C 

1 2 A 

12 

25A 


3 Om0 

1 50C 

800 



SiA 

D04 

29^:# 

SKN 12/08 

800 

12 5 

1 25C 

200 § 

10m 


180A 

1 0 § 

10 

25J 

150u 



560 



Si 

S3530 

30 

MT80 

800 

14 

1 50B 

240 



185B 

1 0 A 

14 

150B 

lOOuA 






SiA 

D04 

31y# 

15PT8$ 

800 

15 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

15 



7.0m 

150 

800 



Si 

M589 

32 

15GS8 

800 

15 

75C 

150 

8 3m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

800 



SiA 

DO40 

33# 

5M80 

800 

15 

79B 

300 

10m 


130A 

1 3 t 

50 

130J 


5 Om 


800 



Si 

S193a 

34# 

RN8015 

800 

15 

100C 

350 

10m 

25 

125C 

1.2 

15 t 

25 


3 Om 

1 25C 

800 



SiA 

D05 

35# 

S8AN15 

800 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3 Om 


800 



SiA 

S3240 

36# 

S8BN15 

800 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3 Om 


800 



SiA 

S320IZ1 

37 

368S 

800 

15 

1 25C 

240 

8.3m 


180J 

1 3 

15 

25C 


2.Om0 

130C 

800 



Si 

D04 

38 

409S 

800 

15 

125C 

250 

8 3m 


175J 

1 3 

15 

25C 


2 Om0 

175J 

800 



Si 

D04 

39 

F3N3 

800 

15 

1 50C 

200 



175J 

1 3 

30 

25C 


1 .Om 

1 50C 

800 



Si 

D05 

40# 

16F80 

800 

16 

10OB 

350 

10m 

17 

190 

550m 

16 

100 


1.2m 

175 

800 



Si 

D04 

41 

1N3623 

800 

16 

1 55B$ 

300 



175B 





75m 

1 75B 

800 



SiA 

D04 

42# 

SK803K 

800 

17 5 

85C 

230 

10m 


150J 

1 4 

50 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

800 



SiA 

DO40 

43# 

S8BR8 

800 % 

18 

1 20B 

188 


18 

140B 

60 0 

18 

25 


10m 

125 

800 



Si 

S122a 

44 

2080 

800 

19 

25A 

200 


40 0 

1 50A 

6OOm0 

19 

25A 


1Om0 

1 50C 


1.1k 


SiA 

D04A 

45 

1N2279 

800 

20 

25 

400 



150 

.60 

20 

25 


1 .Om 

150 

800 



SiA 

D04 

46# 

28R2 

800 

20 

25A 

250 § 

10m 

25 

1 50J 

50 

20 

25J 


1 Om 

1 50J 

800 



Si 

DO50 

47# 

28R2S 

800 

20 

25A 

250 § 

10m 

25 

150C 

50 

20 

25C 


1 .Om 

150C 

800 

900 0 


Si 

DO50 

48# 

1S934 

800 

20 

40A 

1 Ik 

10m 


150J 

1.05 A 

40 

25A 


2 5m 

1 50J 

800 



SiA 

S51 

49y# 

20PM8t 

800 

20 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

20 



7.0m 

150 

800 



Si 

M587 

50# 

S8B80 

800 

20 

40A 

100 

10m 


150J 

1 05 A 

40 

25A 


2 5m 

25A 

800 



SiA 

S51 

51# 

S20-08F 

800 

20 

50 

600 

10m 


150 

1 1 

60 

25 

lOu 


25 

800 



Si 

S19d 

52# 

BYX13/800 

800 

20 

100C 

600 

10m 

35 

150J 

20 

100 

25C 


2 0m 

1 25C 

400 



Si 

S72c0 

53# 

1S546 

800 

20 

1 20B 

400 



175 

1 6 

100 

25J 


4.0m 

175J 

800 



SiA 

S102 

54# 

S8AN20 

800 

20 

1 20B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3 Om 


800 



SiA 

S3240 

55# 

S8BN20 

800 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


800 



SiA 

S32O0 

56# 

BYX25/800 

800 

20 

125B 

360 

10m 


175J 

1 8 

50 

25 


800m 

1 25J 

800 

1 3k 


Si 

Z190 

57 4# 

SKN20/08 

800 

20 

125C 

270 § 

10m 


180A 

1 0 § 

4 5 

25J 

150u 



560 



Si 

1 S171 sCZl 

58 

F4N3 

1800 

20 

150C 

600 



1 75J 

1 3 

50 

25C 


2 0m 

1 50C 

800 



Si 

D05 

59# 

3WM8 

800 

21 

100C 

220 § 

10m 


125J 

1 4 

60 

100C 


14m 

1 25J 

800 



Si* 

S8 

60 

1N3967 

800 

22 

120C$ 

200 


4 0 0 

150A 

6OOm0 

26 

25A 


1 Om0 

1 50C 

800 

1 Ik 


SiA 

D04A# 

61# 

25LC12 

800 

25 

50A 

600 



150J 

1 2 

25 

25A 


60 

1 50J 

800 



Si 

S19n 

62 

PB80t 

800 

25 

55 

300 

8.3m 


150 

1 0 

3 0 

25 

lOu 

10Ou 

100 

800 



Si 

M542 

63 

PBU80T 

800 

25 

55 

300 

8 3m 


150 

1 0 

3.0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

800 



Si 

M542a 

64y 

S25A80 

800 

25 

55 

300 

8 3 


150 

1 0 

3 0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

50 



Si 

M542 

65y 

A139N 

800 

25 

75 

400 

8 3m 


125 

1 85 

25 

75 


6 Om 

125 

800 



Si 

D05 

66# 

IS 1843 

800 

25 

1 IOC 

300 



150J 

1 2 

25 

25A 


6.0 

1 50J 

800 



Si 

S19n 

67# 

IS 1417 

800 

25 

135C 

500 

10m 


1 75J 

1 38 

100 

25J 


3.0m 

1 75J 

800 

1 3k 


Si 

S4k 

68 

25C80 

800 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20m 

25 

700 



Si 

DO5A0 

69 

25F80 

800 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20m 

25 

800 



Si 

M56A1Z1 

70 

F5N3 

800 

25 

150C 

600 



175J 

1.3 

90 

25C 


2 0m 

1 50C 

800 



Si 

D05 

71 

PBT80$ 

800 

27 5 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

3 0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

800 



Si 

M543 

72 

3180 

800 

30 

25A 

200 


4 0 0 

150A 

6OOm0 

34 

25A 


1 Om0 

1 50C 

800 

1 Ik 


SiA 

D05A# 

73y# 

30PT8$ 

800 

30 

40A 

250 

10m 


150J 

2.0 

30 



7 Om 

150 

800 



Si 

M590 

74 

PBC80 

800 

30 

55C 

300 



150C 

1 0 

3 0 

25C 

lOu 

lOOu 

100C 

800 



Si 

M4470 

75 

PZ140H 

800 t 

30 

100C 

400 



175C 

.70 0 

20 

25C 


2.0mCZl 

1 50C 

800 

1 2k 


Si 

DO210 

76# 

3C8 

800 

30 

1 IOC 

500 

10m 


150J 

1 5 

30 

40A 


3 Om 

25 

800 



Si* 

S181 

77# 

S8AN31 

800 

30 

1 20B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4 Om 


800 



SiA 

S3250 

78# 

S8BN31 

800 

30 

1 20B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4 Om 


800 



SiA 

S3210 

79 

G3N3 

800 

30 

1 50C 

1 5k 



175J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

1 50C 

800 



Si 

D08 

80 

3280 

800 

33 

25A 

600 


7 0 0 

1 50A 

6OOm0 

45 

25A 


2.Om0 

1 50C 

800 

1.1k 


SiA 

D05A# 

81# 

15AN80 

800 

34 

20A 

500 

10m 


140B 

7OOm0 

25 

25A 


20m 

1 20J 

800 



Si 

S241 ad# 

82 

1N2286 

800 

35 

25$ 

400 



150 

6OOm0 

35 

25 


5 Om 

150 

800 



SiA 

D05 

83# 

RN820 

800 

35 

25C 

250 

10m 

32 

175Ct 

1 5 

20 

25 


5 Om 

1 50C 

800 



SiA 

D05 

84# 

R8HZ 

800 

35 

50C 

250 

10m 

35 

175Ct 

1 5 

20 t 

25 


3 Om 

1 50C 

800 

1 4k 

40uA 

SiA 

D05 

85# 

DA778 

800 

35 

80B 

300 

10m 

46 

125 

1 3 

100 

25 

15u 

500u 

125 

400 

1 8k 


SiA 

S143a 

86# 

DB778 

800 

35 

80B 

300 

10m 

46 

125 

1 3 

100 

25 

15u 

500u 

125 

400 

1 8k 


SiA 

S143a 

87# 

R83HZ 

800 

35 

100C 

500 

10m 


150C 

1 5 

1 10 

25C 


5 Om 

1 50C 

800 



SiA 

D05 

88# 

SR30B16 

800 

35 

100C 

600 

8 3m 


150 

1 3 

50 



10m0 

> 1 50J 

800 



Si 

S19d 

89 

1N4528 

800 

35 

1 15C 

500 


20 

1 75C 

1 4 

35 



3.0m 

1 15C 

800 

1 Ok 


Si 

D05 

90 

1N3766 

800 

35 

1 40C$ 

400 



190B 

1 8 




5 Om 

140B 

800 



S. 

D05 

91 

1N3777 

800 t 

35 

140C 

500 



190B 

1 8 

35 

25 


20m 

190J 

800 



Si 

D05 

92 

35C80A 

800 

35 

140 

900 



190J 

1 1 

50 

25 


20m 

25 

800 



Si 

DO5A0 

93 

35F80 

800 

35 

140 

900 



190J 

1.1 

50 

25 


20m 

25 

50 



Si 

M56A0 

94# 

38R2 

800 

35 

1 40C 

500 § 

10m 


200J 

1 3 

35 

25C 


10m 

150C 

800 



SiA 

DO50 

95# 

38R2S 

800 

35 

140C 

500 § 

10m 


200J 

1 3 

35 

25C 


10m 

1 50C 

800 

900 0 


SiA 

DO50 

96# 

RN835 

800 

35 

1 40C 

500 

10m 


175C 

1 5 

110 

25C 


20m 

1 50C 

800 



SiA 

D05 

97# 

SUT801K 

800 

36 

85C 

600 

10m 


150J 

1.6 

90 

25A 

200u 

3 Om 

1 50C 

800 



SiA 

DO50 

98# 

BYX52-1200 

800 

40 

25C 

650 



175J 

1 8 

150 

25J 


1 6m 

1 25 J 

800 



Si 

DO50 

99# 

1S939 

800 

40 

40A 

2.7k 

10m 


150J 

1.05 

100 

25A 


5 Om 

1 50J 

.800 



SiA 

# 

! 100 

S12C80 

800 

40 

40A 

2 7k 

10m 


150J 

1 05 

100 

25 


5 Om 

25A 

800 



SiA 

# 

101# 

K8040 

800 

40 

90C 

800 

10m 

44 

125C 

1 2 

40 t 

25 


4 Om 

1 25C 

800 



SiA 

S245 

102# 

6WM8 

800 

40 

100C 

650 § 

10m 


125J 

1 4 

110 

100C 


14m 

125J 

800 



Si* 

S8 

103# 

10M80 

800 

40 

104B 

800 

10m 


130A 

1.2 r 

120 

130J 


10m 


800 



Si 

S4s 

104y^j 

t 4C8 

800 

40 

1 IOC 

700 

10m 


1 50S 

1 5 

40 

40A 

3 Om 

12m 

150 

800 



Si* 

S18 1 

105# 

S8AN40 

800 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4 Om 


800 



SiA 

S3250 

106# 

S8BN40 

800 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4 Om 


800 



SiA 

S3210 

107# 

S10BR25 

800 t 

40 

120B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


800 



Si* 

SI 220 

108# 

S10CR25 

800 t 

40 

120B 

250 

20m 


1 40B 

1 2 

40 



20m 


800 



Si* 

SI 230 

109# 

S10DR25 

800 t 

40 

120B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


800 



Si* 

S1250 

no#. 

S10ER25 

800 t 

40 

120B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


800 



Si* 

SI 240 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

JJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX R 

EVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No. 

No. 


2 Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

rci 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

BYX15 

800 

40 

1 25B 

800 § 

10m 


150J 

90 

1 0 

25 


2 0 m 

125 

800 



Si 

S72b 

2# 

BYX16 

800 

40 

1 25B 

800 § 

10m 


1 50J 

90 

1 0 

25 


2.0m 

125 

800 



Si 

S72e 

3 

40HF80 

800 

40 

140C 

500 § 

8.3m 


1 80J 

1 3 

40 t 

HOC 


7 Om0 

HOC 

800 



SiA 

S21e0 

4 

G4N3 

800 

40 

150C 

1 5k 



1 75J 

1 3 

200 

25C 


5 Om 

150C 

800 



Si 

D08 

5# 

S10BR30 

800 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1.1 

44 



16m 


1.0k 



Si* 

SI 220 I 

6# 

S10CR30 

800 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


1 40B 

1 1 

44 



16m 


1 Ok 



Si* 

SI 230 

7# 

S10DR30 

800 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


1 40B 

1 1 

44 



16m 


1 Ok 



Si* 

SI 250 

8# 

S10ER30 

800 t 

44 

125B 

250 

20m 


1 40B 

1 1 

44 



16m 


1 Ok 



Si* 

SI 240 

9# 

25AN80 

800 

45 

20A 

700 

10m 


1 40B 

7OOm0 

40 

25A 


20m 

120J 

800 



Si 

S241a0# 

10 

1N2457 

800 

45 

60C 

300 



1 75B 

1 1 

20 

25 


5.Om0 

1 50B 

800 



SiA 

D05 

111# 

SKN45/08 

800 

45 

125C 

600 § 

10m 


1 80A 

1.2 § 

60 

25J 

300u 



560 



Si 

S17110 

12# 

BYX56-800 

800 

47 

1 15B 

800 

10m 


1 75J 

1.8 

150 

25J 


1 6m 

125J 

800 

2.0k 


Si 

DO50 

13 

SLEA8T 

800 

50 


150 

1 6m 



1 0 

3.0 

25 

5 Ou 

lOOu 

100 

800 



Si 

M546 

14# 

SJ803E,K 

800 t 

50 

100C 

30 


3 0 

1 50A 

1.0 

.75 

25C 

lOu 

.30m 

150C 

800 



SiA 

DO40 

15# 

SL803A.K 

800 t 

50 

100C 

150 


10 

150C 

1.2 

10 

25C 

50u 

1.5m 

150C 

800 



SiA 

DO40 

16 

1N3971 

800 

50 

1 20C$ 

600 


7 0 0 

1 50A 

6OOm0 

60 

25A 


2 Om0 

150C 

800 

1 Ik 


SiA 

D05A# 

17# 

1S161 4 

800 

50 

130C 

2 0k 

10m 


1 75J 

1 35 

200 

25J 


15m 

175J 

800 

1.3k 


Si 

SI 68b 

18 

50C80 

800 

50 

140 

400 

1 

55 

190J 

1.1 

50 

25 


20m 

150 

50 



S. 

DO5A0 

19 

IN 1689 

800 

50 

1 50C 

700 

8 3m 


165C 

1 2 

1 1 

150C 


25m 

1 50C 

800 



Si 

S6q 

20 

1 164H 

800 

50 

150 

1 Ok 

8 3m 


200J 

1.2 

40 

25C 


2.Om0 

1 75J 

800 

1 2k 


Si 

D05 

21# 

S500-8 

800 

55 

50A$ 

3 7k 

20m 


1 20A 

1 2 A 

500 

50A 

1 OmA 



800 



Si 

M 189 

22# 

S8AN55 

800 

55 

1 25B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6.0m 


800 



SiA 

0 

23# 

S8BN55 

800 

55 

1 25B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6.0m 


800 



SiA 

S3220 

24# 

S8GN55 

800 

55 

1 25B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



60m 


800 



SiA 

S3220 

25 

1N2469 

800 

60 

60C 

450 



1 75B 

1 1 

30 

25 


5.Om0 

150B 

800 



SiA 

D05 

26# 

SB801K 

800 

60 

85C 

700 

10m 


1 50J 

1 7 

210 

25A 

200u 

3 Om 

150C 

800 



SiA 

S168a0 

27# 

SBT801K 

800 

60 

85C 

700 

10m 


1 50J 

1.7 

210 

25A 

200u 

3 Om 

150C 

800 



SiA 

SI68a0 

28# 

K86HZ 

800 

60 

hoc 

1 2k 

10m 

70 

1 50C 

1.2 

60 t 

25 


5.0m 

125C 

800 

1 4k 

50uA 

SiA 

S245 

29# 

KS8060 

800 

60 

1 IOC 

1 5k 

10m 

67 

1 50C 

1 2 

60 t 

25 


5.0m 

125C 

800 



SiA 

S245 


25G80 

800 

60 

1 12B 

850 § 

10m 

60 

190B 

.55 0 

25 

25A 







Si* 

DO50 

31# 

20M80 

800 

60 

126B 

1 Ok 

10m 


1 75A 

1.5 t 

180 

1 75J 


10m 


800 



Si 

S4t 

32 

H5N3 

800 

60 

150C 

3 0k 



1 75J 

1 3 

300 

25C 


10m 

1 50C 

800 



Si 

D09 

33# 

45AR80 

800 

70 

25A 

1 Ik 

10m 


1 40B 

70 0 

90 

25A 


25m 

120J 

800 



Si 

|S8i# 

34 

402S 

800 

70 

11OC 

1.0k 

8 Om 


200J 

1 15 

40 

25C 


1,4m 

150C 

800 



Si 

D05 

35 

435S 

800 

70 

1 IOC 

1 Ok 

8 Om 


200J 

1.15 

40 

25C 


1 4m 

1 50C 

800 



Si 

D05 

36# 

SR70C16 

800 

70 

1 19C 

1 5k§ 

8 3m 


1 50J 

1 6 

220 

25C 


30m 

1 50J 

800 



SiA 

S333 

37# 

S8AN71 

800 

70 

120B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6.0m 


800 



SiA 

0 

38# 

S8BN71 

800 

70 

120B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6 Om 


800 



SiA 

S3230 

39# 

S8GN71 

800 

70 

120B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6 Om 


800 



SiA 

S3220 

40 

70H80 

800 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 t 

125C 


7m0 

125C 

800 



Si* 

DO50 

41 

70H80A 

800 t 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

70 

1 25C 


7m0 

1 25C 

800 



SiA 

DO50 

42 

J4N3 

800 

70 

1 50C 

4 Ok 



1 75J 

1 2 

300 

25C 


10m 

150C 

800 



Si 

D09 

43 

J5N3 

800 

70 

150C 

4 Ok 



1 75J 

1 2 

300 

25C 


10m 

150C 

50 



Si 

D09 

44# 

10WM8 

800 

75 

100C 

1 Ok§ 

10m 


1 25 J 

1 5 

200 

100C 


20m 

125J 

800 



Si* 

M43a 

45 

75E80 

800 

75 

1 50C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

800 



Si 

S83aA0 

46 

75F80 

800 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1.0 

90 

25C 


40m 

25C 

800 



Si 

M56aA0 

47# 

S10AN70 

800 t 

77 

115B 

450 

20m 


1 50B 

1.0 

70 



30m 


1 Ok 



Si 

F19 

48# 

S10BR70 

800 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


1 50B 

1 0 

70 



40m 


1.0k 



Si 

F19 

49# 

1S944 

800 

80 

40A 

5 4k 

10m 


1 50J 

1 05 

200 

25A 


10m 

150J 

800 



SiA 

M26# 

50# 

S16B80 

800 

80 

40A 

5 4k 

10m 


1 20J 

1 05 A 

200 

25A 


10m 

25A 

800 



SiA 

M26 

51# 

8C8 

800 t 

80 

100J 

1 2k 


100 

1 50J 

1 3 

80 

100C 


5 Om0 

25J 

800 



Si* 

SI 10a 

52# 

70BN80 

800 

100 

40A 

1 8k 

10m 


1 40B 

.70 0 

130 

25A 


30m 

120J 

800 



Si 

S8k0# 

53 

FS503RA 

800 

100 

80C$ 

950 



1 75C 

1 1 

50 

25 


10m 

150C 

700 



Si 

D08 

54# 

1OC80 

800 t 

100 

100J 

1 5k 


120 

1 50J 

1 2 

100 

100C 


5 Om0 

25J 

800 



Si* 

SI 10a 

55# 

1S438R 

800 

100 

105B 

1 6k 



1 75J 

1.6 

500 

25J 


9 Om 

175J 

800 



SiA 

SI 2f 

564# 

SKN100/08 

800 

100 

125C 

1 5k§ 

10m 


1 80A 

1 0 § 

48 

25J 

500u 



560 



Si 

S171v 

57 

1N3294 

800 

100 

130C 

1 6k 

8 3m 


200C 

1 5 

100 

130C 


13m 

130B 

800 



Si 

D08 

58 

1N3294A 

800 

100 

130C 

2 3k 



200C 

1.25 

100 

130C 


13m 

130C 

800 



Si 

D08 

59 

1N3294R 

800 

100 

130B 

1 6k 



200A 

900m 

100 

200J 


13 

200J 

800 



Si 

D08 

60 

A70N 

800 

100 

130B 

1 6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


5 5m 

130B 

800 



Si 

D08 

61 

A71N 

800 

100 

130B 

1 6k 

8.3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


5.5m 

130B 

800 



Si 

D08 

62 

100E80 

800 

100 

150C 

2.0k 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

800 



Si 

S83A0 

63 

100F80 

800 

100 

150C 

2 Ok 

4 Om 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

800 



Si 

M56aA0 

64 

150L80A 

800 t 

100 

150C 

3 Ok§ 

8 3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


9m0 

150C 

800 



Si* 

DO3O0 

65# 

AS8 

800 

100 

150 

4 Ok 

20m 


150 










Si 


66 

1N3975 

800 

104 

120C$ 

1 5k 


12 0 

1 50A 

6OOm0 

120 

25A 


5.Om0 

150C 

800 

1 Ik 


SiA 

D08A# 

67# 

S200-08 F 

800 

1 10 

50 

4 Ok 

10m 


150 

1 3 

600 

25 

20m 



800 



Si 

Ml 89a 

68# 

S12P800E 

800 

1 10 

75C 

2 0k 

10m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

800 



SiA 

F56m 

69# 

S10N800E3 

800 

125 

100C 



160 

150 

.97 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

800 



Si 

F56m 

70# 

S10N800E4 

800 

125 

100C 



160 

150 

1 03 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

800 



Si 

F56m 

71# 

S10N800E5 

800 

125 

100C 



160 

150 

1.08 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

800 



Si 

F56m 

72# 

125BN80 

800 

130 

20A 

3 Ok 

10m 


HOB 

7OOm0 

180 

25A 


40m 

120J 

800 



Si 

S12Oa0# 

734# 

SKN130/08 

800 

130 

125C 

2 Ok§ 

10m 


1 80A 

1 0 § 

60 

25J 

500u 



560 



Si 

S171U0 

74# 

BYX32/800 

800 t 

130 

135C 

1 6k 



190J 

1 7 

500 

190J 


13m 

175J 

800 



SiA 

S2O3b0 

75 

FS703RA 

800 

150 

75C 

1 2k 



1 75C 

1 1 

70 

150C 


10m 

150C 

800 



Si 

D08 

76# 

SI1P800E 

800 

150 

75C 

2 2k 

10m 


1 75J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

800 



SiA 

F56m 

77# 

SD803K 

800 

150 

75C 

2 2k 

10m 


1 75J 

1 35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

800 



SiA 

0 

784# 

15C8 

800 

150 

90C 

2 Ok 

10m 


150S 

1 5 

150 

40A 

6.0m 

30m 

150 

800 



Si 

S1 2i 

79 

1N3091 

800 

150 

100C 

3 Ok§ 



200C 

1 2 

150 

1 50C 


16m 

150C 

800 



Si 

D030 

804# 

BYX23/800 

800 

150 

100A 

1 6k§ 

10m 

30 

190J 

1 6 

500 

25J 


18m 

175J 

800 



SiA 

S128 

81 

1N4593 

800 

150 

1 10 

3.0k 



200A 

1 4 

150 

1 10 


17m 

200 

800 



Si 

DO80 

82# 

S8PN125 

800 % 

150 

1 10B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


800 



Si* 

S3190 

83# 

S8BR125 

800 % 

150 

1 15B 

3 3k 



150J 

1.1 

150 



40m 


800 



Si* 

F19 

84# 

S8KN125 

800 % 

150 

1 15B 

3 3k 



170J 

1 1 

150 



30m 


800 



Si* 

F8O0 

85# 

45M80 

800 

150 

1 16B 

3 Ok 

10m 


1 75A 

1 5 t 

500 

175J 


20m 


800 



Si 

S8m 

86# 

SU801 A,K 

800 t 

150 

120C 

600 


30 

1 50C 

1 2 

30 

25C 

200u 

2 0m 

150C 

800 



SiA 

S168a0 

87# 

BYX14/800 

800 

150 

125C 

3 Ok 

10m 

240 

190J 

1 8 

750 

1 75C 


15m 

1 75C 

400 



s. 

M2940 

88# 

S8LN125 

800 % 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


800 



Si* 

M5210 

89 

150K80A 

800 t 

150 

150C 

3 Ok§ 

8.3m 


200J 

1 2 

150 t 

1 50C 


9m0 

150C 

800 



Si* 

DO80 

90# 

ST3 

800 

160 

1 IOC 

3.8k 

10m 

190 

150C 

1 3 

160 t 

25 


4 Om 

125C 

800 



SiA 

S245a 

91 

DRS168 

800 

160 

1 15C 

2 5k 

8 3m 

170 

175J 

1 45 

160 t 

1 15C 

5.0m 

10m 

1 15C 

800 



SiA 

S21Oa0 

92 

S5180 

800 

160 

120C 

2 2k 


3 0 00 

175J 

6OOm0 

160 

25A 


10m0 

150C 

800 

1.1k 


SiA 

D09A 

93 

1N3271 

800 t 

160 

1 25C 

2 Ok 



190J 

1 25 

160 

125C 


12m 

125C 

800 



Si 

DO90 

94 

160E80 

800 

160 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

800 



Si 

S83A0 

95 

160F80 

800 

160 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

800 



Si 

M56aA0 

96*# 

SKN 170/08 

800 

170 

125C 

3 Ok§ 

10m 


180A 

1 0 § 

80 

25J 

700u 



560 



Si 

S17 1 w 

97# 

S10AN125 

800 t 

175 

1 25B 

1 Ik 

20m 


1 50B 

1 1 

175 



30m 


1 Ok 



Si 

F19 

98 

175E80 

800 

175 

150C 

5 Ok 

4.0m 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

800 



Si 

S83A0 

99 

175F80 

800 

175 

150C 

5 Ok 

4.0m 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

800 



Si 

M56aA0 

100# 

200BN80 

800 

180 

20A 

7.5k 

10m 


140B 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

120J 

800 



Si 

S12Oa0# 

101# 

S13N800E 

800 

190 

75C 

2 5k 

10m 


1 75J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

800 



SiA 

F56m 

102# 

S20P800JA 

800 

200 

100C 

4 0k 

10m 


1 75J 

1.25 

600 

25A 


30m 

175C 

800 



SiA 


103 

DRS208 

800 

200 

1 IOC 

3 5k 

8.3m 

220 

175J 

1 40 

200 t 

11OC 

5.0m 

10m 

11OC 

800 



SiA 

S21Oa0 

104# 

T23 

800 

200 

1 IOC 

3 8k 

10m 

240 

150C 

1 3 

200 t 

25 


4.0m 

125C 

800 



SiA 

S246 

105# 

S8BN200 

800 % 

200 

120B 

4 Ok 


250 

150B 

6OOm0 

190 

25B 


40m 

125C 

800 



Si 

F19a 

106 

41 IS 

800 

200 

130 

3.0k 

8.3m 


200J 

1.5 

125 

130C 


8.Om0 

130C 

800 



Si 

D08 

107# 

20C8A 

800 

220 

100C$ 

3 3k 

10m 


150 

1 2 

220 

25 


5 Om 

25 

800 



Si 

S184 

108# 

SR200P16 

800 

240 

75C 

5 Ok§ 

8 3m 


150J 

1 73 

750 

25C 


30m 

150J 

800 



SiA 

S2980 

109V:# 

: 1S2347 

800 

240 

92C 

5 Ok§ 

8 3m 


1 50J 

1 2 

400 

25C 


30m 

150J 

800 



SiA 

M568 

11Q»J 

FD200B16 

800 

240 

92C 

5 Ok§ 

8.3m 


1 50J 

1 2 

400 

25C 


30m 

150J 

1800 4_ 


SiA 

M568 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



1 J ' 

11 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25“C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURR 

ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWGj 

No. 

No. 


2Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

m 

(A) 

Js) 

(W) 

IX) 

(V) 


(°C) A 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1 N3 172 

mo 

24(5 

105C 

3.0k 

8.3m 


175C 

1.9 

24<r 

105 C 


16m 

105 C 

mm 



Si 

D(59~ 1 

2 

1N3172A 

800 * 

240 

1 20C 

3 0k 



190J 

1.25 

240 

25C 


16m 

125C 

800 



Si 

S14e 

34# 

SKN240/08 

800 

240 

125C 

5.0k§ 

10m 


180A 

1.0 § 

125 

25J 

1.0m 



560 



Si 

civiivlnl 

4 

240E80 

800 

240 

1 50C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

800 



Si 

d:kfiViMHil 

5 

240F80 

800 

240 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

800 



Si 

M56aA0 

6# 

BYX27/800 

800 

250 


4.0k 

10m 

80k 

190J 

1.8 

1.2k 

190J 


32m 

175J 

800 

1.3k 


Si 

M105 

7 

A96N 

800 

250 

70C 

3.3k 

8.3m 


125 J 

1.25 

250 

25 


10m 

KTtTtl 

TOM 



£■1 


8 

A97N 

800 

250 

70C 

3 3k 

8.3m 


125 J 

1.25 

250 

25J 


10m 

K»M 






9*# 

25C8 

800 

250 

90C 

4.0k 

10m 


150S 

1.5 

250 

90C 

8.0m 

45m 

lll«U 






10 

1N2066 

800 

250 

100C 

4.5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

135C 


16rrf 

IKlrH 




a 


1 1 

DRS250 

800 

250 

100C$ 

4.5k 

8.3m 


175J 

.55 

250 

110 

2.0m 

10m 

fFCTl 

to™ 



SiA 

cfriHFlriM 

12# 

1S738R 

800 

250 

105B 

4 5k 



175J 

1.45 

1.0k 

25J 


40m 





SiA 

S12a 

13# 

70M80 

800 

250 

107B 

4 Ok 

10m 


175A 

1.5 t 

800 

175J 


20m 


ibfrm 


■ ■ 

H 

S8n 1 

14 

DRS248 

800 

250 

1 IOC 

4 5k 

8.3m 

280 

175J 

1.40 

250 t 

110C 

5.0m 

10m 







15 

1N3979 

800 

250 

1 20C$ 

4.0k 


25 0 

150A 

6OOm0 

250 

25A 


1Om0 


TO?M 


mi 



16# 

BYX33/800 

800 

250 

1 20A 

4.0k 

10m 


190J 

1.8 

1.2k 

190J 


32m 

175J 

800 



SiA 

PI^gTwlBil 

17 

1N3741 

800 

250 

130C 

4 5k 

8.3m 


200C 

1 1 A 

250 

130C 


9.0m 

130B 

800 



Si 


18 

A90N 

800 

250 

130B 

4.5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


9.0m 

130B 

800 



Si 

D09 

19 

A91N 

800 

250 

130B 

4 5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


9.0m 

130B 

mm 



Si 

D09 

20# 

S21N800H 

800 

270 

75C 

3.4k 

10m 


175J 

1.45 

600 

25A 

30m 

80m 

175C 




SiA 

M 199 

21 

1N4054 

800 

275 

120C 

5.0k 



190J 

1.35 

275 

120C 


15m 

120C 

mM 



Si 


22 

275E80 

800 

275 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 


QQa 





23 

275F80 

800 

275 

150C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

i / ’ 

mm 




M56aA0 

24# 

S20N1000JA 

800 

285 

70C 

4 5k 

10m 


150J 

1.25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

150C 

Efim 



EM 

M3780 

25# 

S8EN270 

800 % 

290 

1 25B 

1 5k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

800 



Si* 

M307^ 

26# 

S8FN270 

800 % 

290 

1 25B 

1.5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

800 



Si* 

M357c 

27# 

S8GN270 

800 % 

290 

1 25B 

1.5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

800 



Si* 

M357a 

284:# 

S8HN270 

800 % 

290 

1 25B 

7.2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

800 



Si* 

M366a 

29# 

40C8 

800 

300 

100C 

5.0k 

10m 


150J 


400 



10m 

25J 




Si* 

M366 

30# 

S8EN301 

800 

300 

10OB 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

800 



Si 

M307 

31# 

S8FN301 

800 

300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

800 



Si 

M248 

32# 

S8GN301 

800 

300 

10OB 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

800 



Si 

M248a 

33# 

S8HN301 

800 

300 

10OB 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

800 



Si 

M370 

34# 

TA3008R 

800 

300 

100C 

6 0k 

10m 



1.4 

1.0k 



15m 

150C 

800 




S316 

35# 

T33 

800 

300 

105C 

5.0k 

10m 

350 

150C 

1 3 

300 t 

25 


4.0m 

125C 

800 



SiA 

S246 

36y# 

YSD212P8K38 

800 

300 

105B 

6.6k 

10m 


185J 

1.21 

1.0k 

150J 


25m 

185J 

800 



Si 

S365 

37 

300U80A 

800 r 

300 

1 20C 

5 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.4 

300 t 

120C 


9m0 

120C 

800 



Si* 

DO90 

38# 

30C8 

800 

300 

150 

4 5k 







810m 

4 5 

150 

1.5 





39# 

S8EN290 

800 % 

310 

1 25B 

1.6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

800 



Si* 

M307 

40# 

S8FN290 

800 % 

310 

1 25B 

1 6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

800 



Si* 

M357c 

41# 

S8GN290 

800 % 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

800 



Si* 

M357a 

424# 

S8HN290 

800 % 

310 

125B 

7 2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

800 



Si* 

M366a 

43# 

S30N900JA3 

800 

320 

100C 

4.8k 

10m 


175J 

1.15 

600 

25A 

2.0m 

30m 

175C 

800 



SiA 

M378 

44# 

S30N900JA4 

800 

320 

100C 

4 8k 

10m 


175J 

1 25 

600 

25A 

2.0m 

30m 

175C 

800 



SiA 

M378 

4543 

SKN320/08 

800 

320 

1 25C 

8 Ok§ 

10m 


180A 

1.0 § 

200 

25J 

1.5m 



560 



Si 

S17x 

46# 

S8EN310 

800 % 

330 

1 25B 

1 7k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

800 



Si* 

I2E&HH 

47# 

S8FN310 

800 % 

330 

1 25B 

1.7k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

125B 

800 



Si* 

M357c 

48# 

S8GN310 

800 % 

330 

1 25B 

1 7k 

20m 


160Bt 

90 

400 



50m 

125B 

800 



Si* 

M357a 

49# 

S8HN310 

800 % 

330 

1 25B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

800 



Si* 

M366a 

50# 

S8EN300 

800 % 

340 

1 25B 

2 0k 

20m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

800 



Si* 

M307 

51T# 

S8HN300 

800 % 

340 

1 25B 

7 2k 

10m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

800 



Si* 

M307 

52# 

300LD11 

800 

350 

90B 

6 5k 

10m 


1 50J 

1.42 

Ik 

25A 


20m 

150J 

800 



Si 

SI 2b 

53# 

S8EN350 

800 % 

370 

1 25B 

2.0k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

800 



Si* 

M307 

54# 

S8FN350 

800 % 

370 

1 25B 

2.0k 

20m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

800 



Si* 

M357c 

55# 

S8GN350 

800 % 

370 

125B 

2.0k 

20m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

800 



Si* 

M357a 

564# 

S8HN350 

800 % 

370 

125B 

7 8k 

10m 


160Bt 

900m 

400 



50m 

125B 

800 



Si* 

M366a 

57 

A396N 

800 

400 

70C 

3.3k 

8 3m 


125C 

1.3 0 

400 

25 


10m 

70C 

800 



Si 

M377a 

58# 

SR400C16 

800 

400 

100C 

10k§ 

8.3m 


150J 

1 40 

1.2k 

25C 


30m 

150J 

800 



SiA 

S310 

59# 

300LD11A 

800 

400 

132B 

6 0k 

10m 


200J 

1 42 

1.0k 

25A 


30m 

200J 

800 



Si 

S12b 

60 

A390N 

800 

400 

145 

4 5k 



200J 

.40 

400 

130C 


10m 

130C 

800 



SiA 

M377a 

61 

400E80 

800 

400 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

800 



Si 

S83aA0 

62 

400F80 

800 

400 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

800 



Si 

M56bA0 

63y# 

YSD211P8K38 

800 

410 

105B 

6 6k 

10m 


185J 

1.21 

1 Ok 

150J 


25m 

185J 

800 



Si 

S365 

64 

450E80 

800 

450 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75iti 

25C 

800 



Si 

S83aA0 

65 

450F80 

800 

450 

150C 

12k 

4.0m 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

800 



Si 

M56bA0 

66 

783S 

800 

485 

1 30C 

5 0k 

8.3m 


190J 

1 9 

400 

130C 


10mE) 

130C 

800 



Si 


67# 

S8GR311 

800 

490 

10OB 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


800 



SiA 

M522 

68# 

S8HR311 

800 

490 

100B 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


800 



SiA 

M523 

69 

501V80B 

800 

500 

120C 

10k§ 

8.3m 


200J 

1.2 

500 t 

120C 


1 6m0 

120C 

800 



SiA 

S120aEl 

70# 

150MA80 

800 

500 

129B 

9 Ok 

10m 


175A 

1.5 t 

1.5k 

175J 


50m 


800 



Si 

S8p 

71# 

1S1334R 

800 

500 

130B 

9.0k 



175J 

1 4 

1.5k 

25J 


30m 

175J 

800 



SiA 

SI 2h 

72 

500UDF80A 

800 t 

500 

130C 

9 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

800 



Si 

M443$ 

73 

A295N 

800 

500 

130C 

7.0k 

8 3m 


200J 





1 5m0 

130C 




Si 

S132p 

74 

A296N 

800 

500 

130C 

7.0k 

8 3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

75 

501VR80B 

800 

500 

135C 

10k§ 

8 3m 


200J 

1.2 

500 t 

135C 


16m0 

135C 

800 



SiA 

S120a(Z) 

76y# 

1S2249 

800 

600 

93C 

10k§ 

8 3m 


150J 

1.85 

1 9k 

25C 


30m 

1 50J 

800 



SiA 

M565 

77# 

FD500D16 

800 

600 

93C 

10k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1 9k 

25C 


30m 

1 50J 

800 



SiA 

M565 

78 

784S 

800 

650 

150C 

8 0k 

8.3m 


190J 

1.3 

500 

150C 


10md 


800 



Si 


79# 

S8BR502 

800 

750 

10OB 

11k 

10m 

900 

165J 

625m0 

700 



20m 

100B 

300 



SiA 

M429 

80# 

V2059N 

800 

800 

103C 

12k 

20m 


150J 

1.6 

2.5k 

25 

10m 

25m 

150J 

800 




M484 

81# 

FD1000A16 

800 

800 

106C 

14k 



150J 

1.5 t 

2.5k 

25C 


30m 

1 50J 

800 



SiA 

M509 

824 

801PD80B 

800 T 

800 

135C 

10k§ 

8.3m 


200J 

1 4 

800 t 

135C 


1 6m0 

135C 

800 



SiA 

J200b 

83 

A540N 

800 

1 Ok 


10k 



200J 

1 08 


150C 


50m 

200J 

900 



SiA 

M463 

84 

A570N 

800 

1 5k 

75C 

15k 

8.3m 


200J 

4OOm0 


130C 


50m 

200J 

800 



Si 

M463 

85# 

0307 

820 * 

50 

50A 

30 



150J 

1.2 A 

.50 

25A 

1 Ou 



700 



Si* 

A9hA 

86# 

0317 

820 * 

.50 

50A 

30 



150J 

1.2 A 

50 

25A 

lOu 



700 



Si* 

A9hA 

87# 

0327 

820 * 

.50 

50A 

30 



150J 

1.2 A 

.50 

25A 

. lOu 



700 



Si* 

A9hA 

88 

1N3107 

840 

50 

75A 

30 



200A 




50u 



1.2k 



SiA 

A86 

89 

1N3109 

840 

.70 

75C 

30 



200A 




50u 



1.2k 



SiA 

S82 

90 

1N364 

850 

100m 

100$ 

10 



150C 

6OOm0 

200m 

25C 


25Ou0 

10OA 

850 



Si 

D02 

91 

1N364A 

850 

15 

100A$ 

10 



150 

60 0 

20 

25C 

2.0u 

06m 

10OA 

850 



Si 

D02 

92 

1N321 

850 

250m 

100$ 

10 



200 

600m 

400m 

25C 


3OOu0 

100A 

850 



Si 

D02 

93 

1N321A 

850 

250m 

100$ 

10 



200 

6OOm0 

400m 

25C 

2.Ou0 

6Ou0 

100A 

850 



Si 

D02 

94# 

1S211/2SJ8A 

850 

400m 

25 

1 5 

1 0 


150 

1.2 

500m 

25A 

20u 



800 



SiA 

A164 

95 

1N328 

850 

400m 

100$ 

10 



150C 

6OOm0 

650m 

25C 


3OOu0 

10OA 

850 



Si 

D02 

96 

1N328A 

850 

400m 

100$ 

10 



150C 

6OOm0 

650m 

25C 

2.0u 

6Ou0 

100A 

850 



Si 

D02 

97 

ED3008 

850 A 

50 

50 

20 

8 3m 

1 0 

100A 

1.5 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

800 



SiA 

Albk 

98 

ED3008A 

850 A 

.75 

50 

25 

8 3m 

1.0 

100A 

1.3 A 

1 0 

25 

lOu 

03m 

100 

800 



SiA 

Albk 

99 

ED3008B 

850 A 

1 0 

50 

30 

8.3m 

1 0 

100A 

1.1 A 

1 0 

25 

lOu 

.03m 

100 

800 



SiA 

Albk 

100# 

S20N1100JA 

880 

285 

70C 

4 5k 

10m 


150J 

1.25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

150C 

880 



SiA 

M3780 

101 

1N888 

900 

05 

25A$ 

50 



200S 

.60 

05 



.02m 


900 



Si 

Albz 

102 

1N877 

900 

10 

25A$ 

1.0 



200S 

.60 

.10 



02m 


900 



Si 

Albz 

103 

10R9B 

900 

10 

25 

60 



175 

2.0 

10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

900 



Si 


104 

1N866 

900 

.15 

25A$ 

1 5 



200S 

.60 

.15 



.02m 


900 



Si 

Albz 

105 

1N855 

900 

20 

25A$ 

20 



200S 

.60 

20 



.02m 


900 



Si 

Albz 

106 

IN 1260 

900 

.25 

25A 

15 



165A 

1.0 0 

25 

25A 


.50m 

125A 

900 



Si 

A53 

107 

1N548 

900 

300m 

25$ 




150 

1.1 

300m 

25 


500u 

150 

900 



Si 

A189 

108 

MT090 

900 

.50 

25A 

10 


50 

175A 

1 0 

40 

25A 

.30u 

.03m 

150A 

900 



Si 

A60e 

109 

MT090A 

900 

.50 

25A 

10 


50 

175A 

1.0 

.40 

25A 

05u 

,01m 

150A 

900 



Si 

A60e 

1 10 

1T509 

900 t 

500 

85A 

35 


I100A 

1 2 

..30 

25 

lOu 

,25m 

100 

900 



.Si 

A3x 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV. (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

JJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


_2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 

(A) . 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

fV) 

(V) 

(A/V) 



1 

2T509 

900 t 

50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

30 

z5 

lOu 

25m 

100 

900 



Si 

D01 

2 

3T509 

900 t 

.50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

900 



Si 

D013 

3 

4T509 

900 t 

50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

900 



Si 

D07 

4 

ERD900 

900 t 

.50 0 

85 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

900 



Si 

Ml 66 

5 

1N4361 

900 t 

.50 

100A 

20 



125 

1 3 

.50 

100 


.60m 

125 

900 



Si 

A3c 

6 

1N2774 

900 

75 

25A$ 

15 



165S 

1.8 

75 

25A 

4.Ou 

10m 

150 

900 



Si 

A145 

7 

75R9B 

900 

.75 

25 

60 



175 

2.0 

.75 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


8 

100R9B 

900 

1.0 

25 

60 



175 

2 0 

1 0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


9 

SI 090 

900 

1.0 

25A 

35 



175A 

.50 0 

.25 

150A 


5Om0 

150A 

900 

1.3k 


SiA 

Alaf 

10 # 

BYY36 

900 

1 0 

50A 

50 



1 50J 

1 3 

2 0 

25J 

5.0u 



900 



SiA 

D013 

11 v# 

AD29 

900 

1 0 

60A 

80 

10m 


140J 

1.2 

1.0 

25A 

lOu 



900 



Si 

A268 

12 

BY1001 

900 

1 0 

150C$ 

25 



150C 

.90 

1 0 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

900 



SiA 

D02 

13 

BY1101 

900 

1.0 

150C$ 

25 



150C 

.80 

1 0 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

900 



SiA 

D02 

14 

BY1201 

900 

1.0 

150C$ 

25 



1 50C 

1 0 

1.0 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

900 



SiA 

D02 

15# 

DS0.5A2 

900 

1.1 

25J 

60 

10 

97 

150 

1.4 

3 3 

25J 

1 Om 

2.0m 

150 

600 



Si 

Z3 

16# 

DS1.2A9 

900 

1.1 

25J 

60 

10m 

970m 

150 

1 40 

3.3 

25J 

1 Om 

2 0m 

150 

600 



Si 


17# 

SSiB0160 

900 

1.25 

45A 

50 

10m 


1 80J 

1.1 

2 5 

25J 

1 Ou 



900 



SiA 

A31 v 

18# . 

SSiC 1560A 

900 

125 

45A 

75 

10m 


1 50J 




1 Ou 



900 

1.6k 


SiA 

A31 v 

19 

1N1916 

900 

1.5 

25 

30 


2.0 

250 




lOu 


25A 

900 



Si 

D013 

20 

150R9B 

900 

1 5 

25 

60 



175 

20 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


21# 

SSiC 1660A 

900 

1.5 

45A 

75 

10m 


1 50J 




1 Ou 



900 

1 6k 


SiA 

A230 

22# 

SSiC0860 

900 

1.6 

45A 

100 

10m 


180J 

1 0 

30 

20J 

1 Ou 



900 



SiA 

A31v 

23 

SI 290 

900 

1.6 

120C 

35 


1 5 00 

175J 

1.0 0 

1.0 

25A 


O1m0 

100C 

900 

1.8k 


SiA 

D013A 

24# 

DS2B9 

900 

1.8 

25J 

120 

10m 

1 2 

150 

1 18 

5 4 

25J 

1 Om 

2.0m 

150 

600 



Si 


25# 

SSiC 1 160 

900 

1.9 

45A 

100 

10m 


1 80J 

1 0 

3.0 

20J 

1 Ou 



900 



SiA 

A230 

26 

200R9B 

900 

20 

25 

60 



175 

20 

20 

25 

5.0u 

,50m 

150 

900 



Si 


27 

B172-90 

900 

20 

50 

60 



150C 

2.0 

2.0 

25 

5 Ou 

.50m 

100 

900 



Si 


28# 

SSiC1960A 

900 

2 3 

45A 

75 

10m 


150J 




1 .Ou 



900 

1 6k 


SiA 

A231 

29 

250R9B 

900 

2.5 

25 

250 



175 

2 0 

2 5 

25 

5.0u 

.50m 

150 

900 



Si 


30 

1N2533 

900 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 2 

4.0 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

900 



SiA 

D010 

31 

1N2544 

900 

2.5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 0 

4.0 

25C 

1 Ou 

,10m 

150C 

900 



SiA 

D010 

32 

1N2555 

900 

2.5 

150C$ 

50 



150C 

1 5 

4 0 

25C 

lOu 

1.0m 

1 50C 

900 



SiA 

D010 

33 

BY2001 

900 

2.5 

150C$ 

50 



150C 

1 2 

2 5 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

900 



SiA 

D04 

34 

BY2101 

900 

2.5 

1 50C$ 

50 



1 50C 

1 0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

900 



SiA 

D04 

35 

BY2201 

900 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.5 

2.5 

25C 

lOu 

1.0m 

1 50C 

900 



SiA 

D04 

36 

BY3001 

900 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1 2 

2.5 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

900 



Si 

S35 

37 

BY3101 

900 

2.5 

1 50C$ 

50 



150C 

1 0 

2.5 

25C 

1 .Ou 

10m 

150C 

900 



Si 

S35 

38 

BY3201 

900 

2.5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.5 

2 5 

25C 

lOu 

1.0m 

1 50C 

900 



Si 

S35 

39 

300R9B 

900 

3.0 

25 

250 



175 

2.0 

3.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

900 



Si 


40# 

SSiC 1260 

900 

30 

45A 

100 

10m 


1 80J 

1.0 

3.0 

20J 

1 Ou 



900 



SiA 

A231 

41 

LR903 

900 

30 

50A 

200 

8 3m 


1 70A 

1 0 

3 0 


lOu 

500u 

1 50A 

900 



Si 

A52d 

42 

S59 

900 

3.0 

80$ 

20 




1.3 

5 0 

25 

lOOu 



900 



S. 

S48 

43# 

S9BR2 

900 % 

3.0 

95B 

53 

20m 


130B 

55Om0 

1.5 

25 


2.0m 

125 

900 



Si 

S81 

44 

3C90 

900 

3.0 

150 




190 

1.1 

6 0 

25 


50m 

150 

900 



Si 

DO4A0 

45# 

S12M3 

900 % 

3.0 

150J 

180 



1 50J 

1 2 

3.0 



500u 


1.2k 



SiA 

A52d 

46 

350R9B 

900 

3.5 

25 

250 



175 

2.0 

3.5 

25 

5.0u 

50m 

150 

900 



Si 


47 

1N2689 

900 

3 6 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

3.9 

3.6 

25A 

800u 



900 



Si 

M 126e 

48 

400R9B 

900 

4.0 

25 

250 



175 

20 

4.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

900 



S. 


49# 

SSiC2060A 

900 

4.0 

1 15C 

75 

10m 


1 50J 




1 Ou 



900 

1.6k 


SiA 

SI 12bA 

50# 

SSiC1360 

900 

40 

120C 

100 

10m 


1 50J 

1.0 

3 0 

20J 

1 .Ou 



900 



SiA 

SI 12bA 

51 

450R9B 

900 

4 5 

25 

250 



175 

20 

4 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


52 

500R9B 

900 

50 

25 

250 



175 

20 

50 

25 

5.0u 

.50m 

150 

900 



Si 


53 

407V 

900 

5.0 

1 50C 

125 

8 3m 


1 75J 

1 1 

5 0 

25C 


2 Om0 

1 75J 

900 



Si 

D04 

54 

550R9B 

900 

5.5 

25 

250 



175 

20 

5 5 

25 

5.0u 

50m 

150 

900 



S. 


55 

600R9B 

900 

60 

25 

250 



175 

20 

60 

25 

5.0u 

50m 

150 

900 



Si 


56 

SLA900I 

900 

60 

25 




1 50A 




I.Ou 

75u 

100 

900 




M545 

57# 

BYX48/900 

900 

6 0 

1 25B 

90 § 



1 7 5 J 

1 8 t 

15 

25J 


,20m 

125J 

600 



SiA 

DO40 

5t#1 

S9AN6 

900 % 

6.0 

125B 

125 


6 5 

1 50J 

47Om0 

6 0 t 



2 0m 

125B 




SiA 

DO40 

59 

1N2559 

900 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1 2 

10 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

900 



SiA 

D010 

60 

1N2563 

900 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1.0 

10 

25C 

I.Ou 

10m 

150C 

900 



SiA 

D010 

61 

1N2574 

900 

"60 1 

150C$ 

150 



1 50C 

1 5 

10 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

900 



SiA 

D010 

62 

1N3989 

900 

6 0 

150C 

50 



150 

1 5 




.7Om0 

150 

900 



SiA 

D04 

63 

6A900 

900 

60 

150C 

150 



200J 

1 4 t 

6 0 

25C 


,70m 

150C 

900 



SiA 

D04 

64 

6C90 

900 

60 

150 




190 

1 2 

12 

25 


50m 

150 

900 



Si 

DO4A0 

65 

6F90A 

900 

6.0 

150C 

50 



190A 

55 

6 0 

150 


1.4m 

150 

900 



Si 

S19jg 

66 

6F90B 

900 

60 

150C 

160 



200A 

55 

60 

150 


1 2m 

150 

900 



Si 

S19i0 

67 

441V 

900 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1 4 




,70m 

1 50C 

900 



Si 

D04 

68 

446V 

900 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 4 




70m 

150C 

900 



Si 

D04 

69 

BY4001 

900 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 2 

60 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

900 



Si 

S35 

70 

BY4101 

900 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1.0 

6 0 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

900 



Si 

S35 

71 

BY4201 

900 

60 

150C$ 

150 



150C 

1 5 

6 0 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

900 



Si 

S35 

72 

BY7001 

900 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1 2 

60 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

900 



SiA 

D04 

73 

BY7101 

900 

6.0 

150C$ 

150 



1 50C 

1 0 

6.0 

25C 

I.Ou 

10m 

150C 

900 



SiA 

D04 

74 

BY7201 

900 

60 

150C$ 

150 



1 50C 

1 5 

6.0 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

900 



SiA 

D04 

75# 

SiDOIK 

900 

7.0 

90C 

60 

10m 


140J 

1.25 

60 

25 

lOOu 


25 

600 



Si 

A31 u 

76# 

SiD02K 

900 

9 5 

90C 

1 10 

10m 


140J 

1 15 

6.0 

25J 

lOOu 


25J 

600 



Si 

A31 u 

77# 

0606 

900 

10 

45 

300 

10m 


1 50J 

1 4 

30 

25 

lOOu 



500 



Si 

S87e 

78# 

SSiD0460 

900 

10 

11OC 

125 

10m 


160J 










SiA 

S4dA 

79# 

SSiD0460A 

900 

10 

1 IOC 

125 

10m 


160J 








1 6k 


SiA 

S4pA 

80# 

BYX42/900 

900 

10 

125B 

125 § 



1 75J 

1 4 t 

15 

25J 


20m 

125J 

600 



SiA 

DO40 

81# 

S9AN12 

900 % 

10 

1 25B 

210 



150J 

5OOm0 

9 5 

25B 


2.0m 

125B 




SiA 

DO40 

82 

408V 

900 

10 

145C 

175 

8 3m 


1 75J 

1.2 

10 

25C 


2.Om0 

175J 

900 



Si 

D04 

83# 

SiD03K 

900 

12 

85C 

120 

10m 


140J 

1.55 

20 

25J 

500u 


25J 

600 



Si 

M346 

84 

1N2585 

900 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 2 

20 

25C 

8.0u 

1 Om 

150C 

900 



SiA 

D010 

85 

1N2596 

900 0 

12 

150C 

250 



150C 

1.0 

12 


2 Ou 

2m 

150C 

900 



SiA 

D010 

86 

1N2607 

900 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 5 

20 

25C 

20u 

2 0m 

150C 

900 



SiA 

D010 

87 

1N3672 

900 

12 

150C 

200 













SiA 

D04 

88 

1N3672A 

900 

12 

150C$ 

240 



200C 

1 35 




.9Om0 

150C 

900 



Si 

DO40 

89 

1N4014 

900 

12 

150C$ 

200 



175A 

1.3 

12 

150A 

lOu 

.50m 

150A 

900 



Si 

D04 

90 

12A900 

900 

12 

150C 

240 



200J 

1 35 t 

12 

25C 


.70m 

1 50C 

900 



SiA 

D04 

91 

12C90 

900 

12 

150 




190 

1.5 

24 

25C 


1 Om 

150 

50 



Si 

DO4A0 

92 

404V 

900 

12 

150C$ 

240 



1 50C 

1 35 




.9Om0 

150C 

900 



Si 

D04 

93 

437V 

900 

12 

150C$ 

240 


. 

1 50C 

1 35 




,9Om0 

150C 

900 



Si 

D04 

94 

BY5001 

900 

12 

150C$ 

250 



150C 

1.2 

12 

25C 

8.0u 

1.0m 

150C 

900 



Si 

S35 

95 

BY5101 

900 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

.20m 

150C 

900 



Si 

S35 

96 

BY5201 

900 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1.5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

150C 

900 



Si 

S35 

97 

BY8001 

900 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1.2 

12 

25C 

8 Ou 

1 .Om 

150C 

900 



SiA 

D04 

98 

BY8101 

900 

12 

150C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2.0u 

.20m 

150C 

900 



SiA 

D04 

99 

BY8201 

900 

12 

150C$ 

250 



1 50C 

1.5 

12 

25C 

20u 

2.0m 

150C 

900 



SiA 


100# 

S9AN15 

900 

15 

120B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


900 



SiA 

S3240 

101# 

S9BN15 

900 

15 

120B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3 Om 


900 



SiA 

S32O0 

102 

368V 

900 

15 

125C 

240 

8 3m 


1 80J 

1.3 

15 

25C 


2.Om0 

130C 

900 



Si 

D04 

103 

409V 

900 

15 

125C 

250 

8 3m 


175J 

1.3 

15 

25C 


2 Om0 

175J 

900 



Si 

D04 

104# 

S9BR8 

900 % 

18 

120B 

188 


18 

140B 

.60 0 

18 

25 


10m 

125 

900 



Si 

S122a 

105# 

S9AN20 

900 

20 

120B 

250 



1 50J 

48Om0 

20 



3.0m 


900 



SiA 

S324IZ) 

106# 

S9BN20 

900 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3 Om 


900 



SiA 

S32O0 

107 

25C90 

900 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20m 

25 

700 



Si 

DO5A0 

108 

25F90 

900 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20m 

25 

800 



Si 

M56A0 

109# 

S9AN31 

900 

30 

120B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4 Om 


900 



SiA 

S3250 

no# 

S9BN31 

900 

30 

120B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4.0m 


900 



SiA 

S3210 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

1 I 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CUI 

[RENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

m 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f° c L 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N3767 T 

900 

35 

140C$ 

400 



190B 

1.8 




5.0m 

140B 

900 



Si 

D05 

2 

35C90A 

900 

35 

140 

900 



190J 

1.1 

50 

25 


20m 

25 

900 



Si 

DO5A0 

3 

35F90 

900 

35 

140 

900 



190J 

1.1 

50 

25 


20m 

25 

50 



Si 

M56A0 

4# 

S9AN40 

900 

40 

1 20B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


900 



SiA 

S3250 

5# 

S9BN40 

900 

40 

1 20B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4 Om 


900 



SiA 

S3210 

6 

40HF90 

900 

40 

1 40C 

500 § 

8.3m 


180J 

1.3 

40 t 

140C 


7.Om0 

1400 

900 



SiA 

S21e0 

7 

50C90 

900 

50 

140 

400 

1.0 

55 

190J 

1.1 

50 

25 


20m 

150 

50 



Si 

DO5A0 

8 

IN 1690 

900 

50 

1 50C 

700 

8.3m 


165C 

1.2 

1.1 

1 50C 


25m 

150C 

900 



Si 

S8q 

9# 

S9AN55 

900 

55 

1 25B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


900 



SiA 

0 

10# 

S9BN55 

900 

55 

1 25B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


900 



SiA 

S3220 

11# 

S9GN55 

900 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


900 



SiA 

S3220 

12 

402V 

900 

70 

1 IOC 

1 Ok 

8.0m 


200J 

1.15 

40 

25C 


1.2m 

150C 

900 



Si 

D05 

13 

435V 

900 

70 

1 IOC 

1.0k 

8 Om 


200J 

1.15 

40 

25C 


1.2m 

150C 

900 



Si 

D05 

14# 

S9AN71 

900 

70 

120B 

1.2k 



150J 

47Om0 

70 



6.0m 


900 



SiA 

0 

15# 

S9BN71 

900 

70 

120B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6.0m 


900 



SiA 

S323EJ 

16# 

S9GN71 

900 

70 

1 20B 

1.2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


900 



SiA 

S3220 

17 

70H90 

900 

70 

1 25C 

1.2k§ 

8.3m 


200J 

1.3 

70 t 

1 25C 


7m0 

125C 

900 



Si* 

DO50 

18 

70H90A 

900 t 

70 

1 25C 

1.2k§ 

8.3m 


200J 

1.3 

70 

125C 


7m0 

125C 

900 



SiA 

DO50 

19 

75E90 

900 

75 

1 50C 

850 

4.0m 


190J 

1.0 

90 

25C 


40m 

25C 

900 



Si 

S83aA0 

20 

75F90 

900 

75 

150C 

850 

4.0m 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

900 



Si 

M56aA0 

21 

A70T 

900 

100 

130B 

1 6k 

8.3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


5.5m 

130B 

900 



Si 

D08 

22 

A71T 

900 

100 

130B 

1.6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


5.5m 

130B 

900 



Si 

D08 

23 

100E90 

900 

100 

1 50C 

2.0k 

4.0m 


190J 

1 0 

140 

25C 


40m 

25C 

900 



Si 

S83A0 

24 

100F90 

900 

100 

1 50C 

2.0k 

4.0m 


190J 

1.0 

140 

25C 


40m 

25C 

900 



Si 

M56aA(Zl 

25 

150L90A 

900 t 

100 

150C 

3 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.2 

150 t 

150C 


8m0 

150C 

900 



Si* 

DO3O0 

26# 

S12P900E 

900 

1 10 

75C 

2.0k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

900 



SiA 

F56m 

27# 

S10N900E3 

900 

125 

100C 



160 

150 

.97 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

900 



Si 

F56m 

28# 

S10N900E4 

900 

125 

100C 



160 

150 

1.03 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

900 



Si 

F56m 

29# 

S10N900E5 

900 

125 

100C 



160 

150 

1.08 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

900 



Si 

F56m 

30 

45L90 

900 

150 

70A 

3.0k§ 

10m 


190J 

.52 0 

150 t 



2Om0 


900 



Si* 

DO3O0 

31# 

SI1P900E 

900 

150 

75C 

2.2k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

1 75C 

900 



SiA 

F56m 

32# 

SD903K 

900 

150 

75C 

2.2k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

900 



SiA 

0 

33# 

S9PN125 

900 % 

150 

1 10B 

3 3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


900 



Si* 

S3190 

34# 

S9BR125 

900 % 

150 

1 15B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



40m 


900 



Si* 

F19 

35# 

S9KN125 

900 % 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


900 



Si* 

F8O0 

36# 

S9LN125 

900 % 

150 

1 25B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


900 



Si* 

M5210 

37 

150K90A 

900 t 

150 

1 50C 

3 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.2 

150 t 

150C 


8m0 

150C 

900 



Si* 

DO80 

38 

DRS169 

900 

160 

1 15C 

2 5k 

8.3m 

170 

175J 

1 45 

160 t 

115C 

5.0m 

10m 

1 15C 

900 



SiA 

S21Oa0 

39 

1N3272 

900 t 

160 

1 25C 

2.0k 



190J 

1.25 

160 

125C 


12m 

125C 

900 



Si 

DO90 

40 

160E90 

900 

160 

1 50C 

5.0k 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

900 



Si 

S83A0 

41 

160F90 

900 

160 

1 50C 

5.0k 

4.0m 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

900 



Si 

M56aA0 

42 

175E90 

900 

175 

150C 

5.0k 

4 Om 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

900 



Si 

S83A0 

43 

175F90 

900 

175 

150C 

5.0k 

4.0m 


190J 

1 0 

175 

25C 


40m 

25C 

900 



Si 

M56aA0 

44# 

S13N900E 

900 

190 

75C 

2.5k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

900 



SiA 

F56m 

45# 

S20P900JA 

900 

200 

100C 

4.0k 

10m 


175J 

1.25 

600 

25A 


30m 

175C 

900 



SiA 


46 

DRS209 

900 

200 

1 IOC 

3.5k 

8.3m 

220 

175J 

1 40 

200 t 

11OC 

5.0m 

10m 

HOC 

900 



SiA 

S21Oa0 

47# 

S9BN200 

900 % 

200 

120B 

4 Ok 


250 

150B 

.60 0 

190 

25B 


40m 

125C 

900 



Si 

F19a 

48 

1N3173 

900 

240 

105C 

3.0k 

8.3m 


175C 

1.9 

240 

105C 


16m 

105C 

900 



Si 

D09 

49 

1N3173A 

900 * 

240 

120C 

3.0k 



190J 

1.25 

240 

25C 


16m 

1 25C 

900 



Si 

S14e 

50 

240E90 

900 

240 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

900 



Si 

S83A0 

51 

240F90 

900 

240 

1 50C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

900 



Si 

M56aA0 

52 

A96T 

900 

250 

70C 

3.3k 

8.3m 


125J 

1.25 

250 

25 


10m 

70C 

900 



Si 

SI 20b 

53 

A97T 

900 

250 

70C 

3 3k 

8.3m 


125 J 

1.25 

250 

25J 


10m 

70C 

900 



Si 

SI 20b 

54 

1N2067 

900 

250 

100 

4 5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

135C 


14m 

135 

720 



Si 

D09 

55 

DRS249 

900 

250 

hoc 

4 5k 

8.3m 

280 

175J 

1.40 

250 t 

110C 

5 Om 

10m 

1 IOC 

900 



SiA 

S21Oa0 

56 

70U90A 

900 r 

250 

130C 

4 5k§ 

8 3m 


200J 

1 3 

250 t 

130C 


8m0 

130C 

900 



Si* 

DO90 

57 

A90T 

900 

250 

130B 

4.5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


8.0m 

130B 

900 



Si 

D09 

58 

A91T 

900 

250 

130B 

4.5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


8.0m 

130B 

900 



Si 

D09 

59 

1N4055 

900 

275 

120C 

5.0k 



190J 

1 35 

275 

120C 


15m 

1 20C 

900 



Si 

DO90 

60 

275E90 

900 

275 

150C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

900 



Si 

S83A0 

61 

275F90 

900 

275 

150C 

7 5k 

4 Om 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

900 



Si 

M56aA0 

62# 

S9EN270 

900 % 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M307 

63#_ 

S9FN270 

900 % 

290 

125B 

1.5k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

1 25B 

900 



Si* 

M357c 

64# 

S9GN270 

900 % 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M357a 

65## 

S9HN270 

900 % 

290 

125B 

7 2k 

10m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M366a 

66# 

S9EN301 

900 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

900 



Si 

M307 

67# 

S9FN301 

900 

300 

10OB 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

900 



Si 

M248 

68# 

S9GN301 

900 

300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

900 



Si 

M248a 

69# 

S9HN301 

900 

300 

10OB 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

900 



Si 

M370 

70 

300U90A 

900 t 

300 

120C 

5 Ok§ 

8.3m 


200J 

1 4 

300 t 

120C 


8m0 

120C 

900 



Si* 

DO90 

71# 

S9EN290 

900 % 

310 

1 25B 

1 6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M307 

72# 

S9FN290 

900 % 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M357c 

73# 

S9GN290 

900 % 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M357a 

74^# 

S9HN290 

900 % 

310 

125B 

7 2k 

10m 


160Bt 

975m 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M366a 

75# 

S30N1000JA3 

900 

320 

100C 

4 8k 

10m 


175J 

1.15 

600 

25A 

2.0m 

30m 

175C 

900 



SiA 

M378 

76# 

S30N1000JA4 

900 

320 

100C 

4 8k 

10m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2 0m 

30m 

175C 

900 



SiA 

M378 

77# 

S9EN310 

900 % 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.90 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M307 

78# 

S9FN310 

900 % 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.90 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M357c 

79# 

S9GN310 

900 % 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160BT 

.90 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M357a 

80# 

S9HN310 

900 % 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160Bt 

.90 

340 



50m 

1 25B 

900 



Si* 

M366a 

81# 

S9EN300 

900 % 

340 

125B 

2.0k 

20m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

900 



Si* 

M307 

82v# 

S9HN300 

900 % 

340 

125B 

7 2k 

10m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

900 



Si* 

M307 

83# 

S9EN350 

900 % 

370 

1 25B 

2.0k 

20m 


160BT 

.90 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M307 

84# 

S9FN350 

900 % 

370 

1 25B 

2 0k 

20m 


160Bt 

.90 

340 



50m 

1 25B 

900 



Si* 

M357c 

85# 

S9GN350 

900 % 

370 

125B 

2.0k 

20m 


160Bt 

90 

340 



50m 

125B 

900 



Si* 

M357a 

864 # 

S9HN350 

900 % 

370 

1 25B 

7.8k 

10m 


160BT 

900m 

400 



50m 

125B 

900 



Si* 

M366a 

87 

A396T 

900 

400 

70C 

3.3k 

8 3m 


125C 

1.3 0 

400 

25 


10m 

70C 

900 



Si 

M377a 

88 

A390T 

900 

400 

145 

4.5k 



200J 

.40 

400 

130C 


10m 

130C 

900 



SiA 

M377a 

89 

400E90 

900 

400 

150C 

12k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

900 



Si 

S83aA0 

90 

400F90 

900 

400 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

900 



Si 

M56bA0 

91 

450E90 

900 

450 

150C 

12k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

900 



Si 

S83aA0 

92 

450F90 

900 

450 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

900 



Si 

M56bA0 

93# 

S9GR311 

900 

490 

10OB 

7.5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


900 



SiA 

M522 

94# 

S9HR311 

900 

490 

10OB 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


900 



SiA 

M523 

95 

CH1621 

900 

500 

1 20C 

8.5k 

8 3m 


180S 

1 2 

500 

HOC 


15m 

120C 

900 

1.1k 


Si 

F820 

96 

500UDF90A 

900 t 

500 

130C 

9.0k§ 

8.3m 


200J 

1.35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

900 



Si 

M448$ 

97 

A295T 

900 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

• 130C 




Si 

S132a 

98 

A296T 

900 

500 

130C 

7.0k 

8.3m 


200J 





15m0 

> 130C 




Si 

S247 

99# 

S9K1003K5 

900 

640 

85C 

8.0k 

10m 


175J 

1.35 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

900 



SiA 

0 

100# 

S9K1003K45 

900 

660 

85C 

9 Ok 

10m 


175J 

1 3 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

900 



SiA 

0 

101# 

S9K1003K4 

900 

680 

85C 

9 0k 

10m 


175J 

1 25 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

900 



SiA 

0 

102# 

S9K1003K35 

900 

720 

85C 

10k 

10m 


175J 

1 2 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

900 



SiA 

0 

103# 

S9K1003K3 

900 

750 

85C 

10k 

10m 


175J 

1 15 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

900 



SiA 

0 

104# 

S9BR502 

900 

750 

100B 

11k 

10m 

900 

165 J 

625m0 

700 



20m 

10OB 

300 



SiA 

M429 

105 

A540T 

900 

1 Ok 


10k 



200J 

1 08 


150C 


50m 

200J 

1.0k 



SiA 

M463 

106 

A570T 

900 

1 5k 

75C 

15k 

8 3m 


200J 

4OOm0 


130C 


50m 

200J 

900 



Si 

M463 

107 

JAN1N3614 

920 

1.0 

100A 

30 

8.3m 


175A 

1 1 t 

1.0 

25 

I.Ou 

300u 

150A 

800 



Si 

A1 rt 

108# 

S12DR30 

920 t 

44 

125B 

250 

20m 


140B 

1.1 

44 



16m 


1 2k 



Si* 

S1250 

109# 

S12ER30 

920 t 

44 

125B 

250 

20m 


140B 

1 1 

44 



16m 


1 2k 



Si* 

SI 240 

1 10 

ED3009 

950 A 

.50 

50 

20 

8.3m 

1 0 

100A 

1.5 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

900 



SiA 

Albk 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No 

No. 


2Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

PC) 

(V) 

(A) 

re* 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

ED3O09A 

950 A 

.75 

50 

25 

8.3m 

1 0 

10OA 

13 A 

TO 

25 

lOu 

.03m 

109 

1500 



1>iA 

Albk 

2 

ED3009B 

950 A 

1.0 

50 

30 

8.3m 

1 0 

100A 

1 1 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

900 



SiA 

Albk 

3 

JAN 1 N4458,R 

960 * 

10 

25C 

100 

8.3m 


150C 

1 5 t 

15 

25 

50u 

.50m 

1 50C 

800 



Si 

D04 

4 

JAN 1 N3766,R 

960 

35 

1 50C 

500 

8.3m 


150A 

1.4 t 

110 

25 

20u 

3.0m 

1 50C 

800 



Si 

D05 

5# 

S12BR25 

960 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


960 



Si* 

SI 220 

6# 

S12CR25 

960 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1.2 

40 



20m 


960 



Si* 

SI 230 

7# 

S12DR25 

960 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


960 



Si* 

SI 250 

8# 

S12ER25 

960 t 

40 

1 20B 

250 

20m 


140B 

1 2 

40 



20m 


960 



Si* 

SI 240 

9# 

S12BR30 

960 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


140B 

1.1 

44 



16m 


1.2k 



Si* 

SI 220 

10# 

S12CR30 

960 t 

44 

1 25B 

250 

20m 


140B 

1 1 

44 



16m 


1.2k 



Si* 

SI 230 

1 1 

JAN 1 N3294,R 

960 

75 

1 50C 

1 6k 

8 3m 


200C 

1 4 

235 

25C 


15m 

200C 

800 



Si 

Z20 

12#.. 

S12AN70 

960 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


150B 

1 0 

70 



30m 


1.2k 



Si 

F19 

13# 

S12BR70 

960 t 

77 

1 15B 

450 

20m 


150B 

1 0 

70 



40m 


1.2k 



Si 

F19 

14 

JAN 1 N327 1,R 

960 

160 

125 

2 Ok 

8 3m 


175C 

1 4 t 

500 

25 

80m 

15m 

150 

800 



Si 

DO90 

15# 

S12AN125 

960 t 

175 

1 25B 

1 Ik 

20m 


150B 

1 1 

175 



30m 


1.2k 



Si 

F19 

16 

JAN 1 N3 1 72,R 

960 

175 

1 50C 

3 Ok 

8 3m 


1 75C 

1 4 T 

750 

25 

50m 

40m 

175C 

800 



Si 

DO90 

17# 

S20N1200JA 

960 

285 

70C 

4 5k 

10m 


150J 

1.25 

600 

25A 

5 Om 

30m 

1 50C 

960 



SiA 

M3780 

18y 

5K10 

1 Ok 

5 Om 

25 

1 0 

8 Om 


150A 

4 0 

5 Om 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

1 Ok 



Si 

D07 

19 

MC153 

1.0k 

01 

25 

1 0 

8 Om 



40 

01 

25 

1 Ou 



1 Ok 



Si 

Aldb 

20 

MH400 

1 Ok 

10m 

25 





1 2 

10m 

25 

25n 

lOu 

100 

1 Ok 



Si 

Alat 

21 

MC152 

1 Ok 

.02 

25 

2 0 

8 Om 



20 

02 

25 

1 Ou 



1 Ok 



Si 

Aldb 

22y 

25K10 

1 Ok 

25m 

25 

1 5 

8 Om 


150A 

4 0 

25m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

1 Ok 



Si 

D07 

23 

SCM10 

1 Ok 

25m 

55A 

5 0 



150A 

5 0 

25m 

25A 

lOOn 

2 Ou 

10OA 

1 Ok 



Si 

Alru 

24 

MC151 

1 Ok 

04 

25 

30 

8.0m 



1 0 

04 

25 

1 Ou 



1 Ok 



Si 

Aldb 

25 

1N889 

1 Ok 

05 

25A$ 

50 



200S 

.60 

05 



02m 


1 Ok 



Si 

Albz 

26r 

50K10 

1 Ok 

50m 

25 

20 

8 Om 


150A 

40 

50m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

1 Ok 



Si 

D07 

27# 

BA 133 

1 Ok 

05 

25 



10 

125J 

1 1 

.10 

25J 

1 .Ou 

05m 

75J 

1 Ok 



Si 

Albn 

28 

VA10 

1 Ok 

50m 

40A 

3 0 

8 3m 


150A 

4 0 

50m 

25 

50n 

5 Ou 

100 

1 Ok 



SiA 

Aim 

29 

1N1730A 

1 Ok 

50m 

175$ 

9 0 

8 Om 


200A 

30 

400m 

25 

1 Ou 

1 2u 

150 

1 Ok 



Si 

Algd 

30 

CER73A 

1 Ok 

075 

75A 

48 

4.0m 


150A 

1 2 

08 

100 

10uA 

20m 

100 

1 Ok 



Si 

D027 

31 

1N365 

1 Ok 

100m 

25$ 




150C 

20 

200m 

25C 


250u 

100A 

1 Ok 



Si 

D02 

32 

1N878 

1 Ok 

10 

25A$ 

1 0 



200S 

60 

10 



,02m 


1 Ok 



Si, 

Albz 

33 

1N3282 

1 Ok 

10 

25A 

2 5 



150A 

2 5 

10 

25A 

1 Ou 

01m 

100A 

1 Ok 



SiA 

D07 

34 

10R 10B 

1 Ok 

10 

25 

60 



175 

20 

.10 

25 

5.0u 

50m 

150 

900 



Si 


35y 

100K10 

1 Ok 

100m 

25 

2 5 

8 Om 


1 50A 

3 0 

100m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

1 Ok 



Si 

D07 

36#__ 

HSC1 

1 Ok 

.10 

25A$ 




150A 

2 0 

10 

25A 

5.0u 



1 Ok 



Si 


37 

PS2417 

1 Ok 

10 

25A$ 





20 

5m 

25A 

lOu 



1 Ok 



Si 

C15 

38 

S21O0 

1 Ok 

100m 

25$ 

15 




1 2 

150m 

25 

10Ou 



1 Ok 



Si 

A54 

39#._ 

1S1225A 

1.0k 

.10 

40A 

6.0 

10m 


100J 

1 5 A 

10 

25A 

5 Ou 


25J 

1 Ok 



SiA 


40 

VB 10 

1.0k 

100m 

40A 

3 0 

8.3m 


150A 

5 0 

100m 

25 

50n 

5 Ou 

100 

1 Ok 



SiA 

Alfc 

41 

EZ100 

1 Ok 

.10 

50A 

10 



125A 

90 

10 

25A 

2 Ou 

lOOu 

100A 

1 Ok 



Si 

A3c 

42 

1N2374 

1 Ok 

.10 

10OA 

12 

8 3m 


150A 

30 

10 

10OA 


100m 

100A 

600 



Si 

Alfu 

43 

INI 408 

1 Ok 

125 

75A 

60 



150 

50 

1 2 

25 

lOu 

10m 

150A 

1.0k 



Si 

A53 

44 

1N867 

1 Ok 

15 

25A$ 

1 5 



200S 

.60 

15 



02m 


1 Ok 



Si 

Albz 

45 

1N2502 

1 Ok 

.15 

25A 




150A 

1 5 

10 

25 

20u 

20m 

150 

1 Ok 



Si 

A6 

46y# 

1S2315 

1 Ok 

150m 

25A 

10 



125 J 

30 

200m 

25A 

lOu 



1 Ok 



Si 


47# 

M10HZ 

1 Ok 

1 50m 

25A 

2 5 

10m 


125A 

20 

150m 

25A 

1 .Ou 

25u 

10OA 

1 Ok 



SiA 

D07 

48 

M73A 

1 Ok 

.15 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

49# 

SM150D 

1.0k 

15 

50 

32 

20m 

15 

120 

1 0 

20 

50 

lOu 



1 Ok 



Si 

A138a 

50 

1N598 

1 Ok 

15 

55A 

4.0 

1 Om 


150A 

3.0 A 

17 

25 

25uA 

1Om0 

75A 

1 Ok 



Si 

A3 lx 

51# 

SH1C 

1 Ok 

15 

70A 

15 

10m 


100S 

1 0 

30 

25A 

lOu 

20m 

100A 

1 Ok 



SiA 

A171 

52 

CER73B 

1 Ok 

15 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

15 

100 

10uA 

20m 

100 

1 Ok 



Si 

D027 

53 

1N365A 

1 Ok 

15 

100A$ 

10 



150 

60 0 

20 

25C 

2 Ou 

06m 

10OA 

1 Ok 



S. 

D02 

54 

CP 103 

1 Ok 

15 

100 





20 


25 








M84af 

55 

1N856 

1 Ok 

20 

25A$ 

20 



200S 

.60 

20 



02m 


1 Ok 



Si 

Albz 

56 

1N1730 

1 Ok 

20 

25A$ 

2 5 

8 Om 


150A 

50 



lOu 

,10m 

10OA 

1 Ok 



Si 

Algd 

57 

A1 M 1 

1 Ok 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

,50m 

150 

1 Ok 



Si 

A84a 

58 

A1M5 

1 Ok 

.20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

1 Ok 



Si 

A84a 

59 

A1 M9 

1 Ok 

20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

,50m 

150 

1 Ok 

100 

200u 

Si 

A84a 

60 

B 1 M 1 

1.0k 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

1 Ok 



Si 

Alrx 

61 

B1M5 

1.0k 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

1 Ok 



Si 

Alrx 

62 

B1M9 

1.0k 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

1 Ok 

100 

200u 

Si 

A1 rx 

63 

HV10E1 

1.0k 

.20 

25 

1 0 

8.0m 

25 

125A 

1.0 

10m 

25 

20n 

3 Ou 

100 

1 Ok 



Si 

A83e 

64 

HV10P1 

1.0k 

200m 

25 

1 0 

8 Om 

250m 

125A 

1.0 

10m 

25 

20n 

3 Ou 

100 

1 Ok 



Si 

A94h 

65# 

M 102 

1.0k 

20 

25A 

3 0 

10m 

25 

150At 

1.0 

20 t 

25 


15m 

125A 

1 Ok 



SiA 

D07 

66 

PS 1140 

I.Okt 

20 

25A$ 

2 5 § 

8 Om 


175A 

5 0 

.10 

25A 







Si 

Alad 

67 

SLA01 

1 Ok 

20 

25 




150 

5 0 

1 0 


6 Ou 

75u 

100 

1 Ok 



Si 

Aldj 

68 

K1M5 

1.0k 

20 

50 

60 



150C 

2.0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

1 Ok 



Si 


69 

SE1730 

1.0k 

20 

50A 

3 0 § 

10m 


150A 

4.0 

20 

25 

2 5u 

40m 

100 

1.0k 



Si 

Alaa 

70 

1N2372 

1 Ok 

.20 

150C 

12 

8 3m 


175C 

20 

30 

150 


50m 

150C 

1 Ok 



Si 

D04 

71 

1N1261 

1.0k 

24 

25A 

15 



165A 

1.0 0 

24 

25A 


.50m 

125A 

1.0k 



Si 

A53 

724 

1N2880 

1.0k 

250m 

25A 




150S 

2.0 

250m 

25A 

500n 



1 Ok 

1 4k 


Si 

Ml 22a 

73* 

1N2881 

1.0k 

250m 

25A 




150S 

20 

250m 

25A 

500n 



1 Ok 

1 4k 


Si 

A83w 

744 

1N2882 

1.0k 

250m 

25A 




150S 

3 0 

250m 

25A 

500n 



1 Ok 

2 Ik 


Si 

Ml 22a 

754 

1N2883 

1.0k 

250m 

25A 




150S 

30 

250m 

25A 

500n 



1.0k 

2 Ik 


Si 

A83w 

76 

M73B 

1 Ok 

25 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

77 

CER73C 

1 Ok 

25 

75A 

48 

4 Om 


150A 

1 2 

25 

100 

IOuA 

20m 

100 

1.0k 



Si 

D027 

78 

MR990A 

1 Ok$ 

250m 

75A 

15 § 



150J 

1 7 

250m 

75A 

lOu 

10Ou 

75A 

1 Ok 



Si 

Aldt 

79 

1N322 

1 Ok 

25 

100$ 

10 



200 

60 

40 

25C 


3OOu0 

10OA 

1.0k 



Si 

D02 

80 

1N322A 

1 Ok 

.25 

100$ 

10 



200 

60 0 

40 

25C 

2 Ou0 

6Ou0 

10OA 

1.0k 



Si 

D02 

81 

1N561 

1 Ok 

25 

10OA 

1 0 



140A 

1 8 

25 

25A 

15u 

50m 

125A 

1.0k 



S. 

D03 

82 

1N2506 

1 Ok 

30 

25A 




150A 

1 5 

20 

25 

20u 

.20m 

150 

1 Ok 



Si 

A6 

83y# 

1S2312 

1 Ok 

300m 

25A 

30 



125J 

1 2 

500m 

25A 

lOu 



1 Ok 



Si 


.84#. 

10G4 

1 Ok 

40 

25A 




150A 

1 5 

40 

25A 

lOu 



1 Ok 



SiA 

D03 

85# 

170J2 

1 Ok 

400m 

25A 

3 0 


600m 

150A 

1 2 

400m 

25A 


3OOu0 

1 50A 

1 Ok 

1 1 0 


SiA 

D07 

86 

S233 

1 Ok 

40 

25$ 

15 




1 3 

65 

25 

lOu 



1 Ok 



Si 

A54 

87 

1N3486 

1 Ok 

40 

35A 

10 



125A 

2 0 

40 

25 

50u 



1.0k 



Si 

D01 

88 

K2M5 

1 Ok 

40 

50 

60 



150C 

20 

40 

25 

5 Ou 

50m 

100C 

1 Ok 



Si 


89 

1N3563 

1 Ok 

40 

75A 




100A 

1 2 

50 

25A 

5 Ou 

20m 

75A 

1 Ok 



SiA 

A50a 

90 

1N329 

1 Ok 

40 

100$ 

10 



150C 

60 <5 

65 

25C 

lOu 

3OOu0 

100A 

1 Ok 



Si 

D02 

91 

1N329A 

1 Ok 

40 

100$ 

10 



150C 

60 0 

65 

25C 

2.0m 

60u 

10OA 

1 Ok 



Si 

D02 

92 

1N563 

1 Ok 

40 

10OA 

20 



140A 

1 8 

.40 

25A 

20u 

50m 

1 25A 

1 Ok 



Si 

D04 

93 

SM 103 

1 Ok 

.45 

50$ 

25 



175 

1 5 

.80 

25 

1 Ou 

500u 

150 

1 Ok 



Si 

A84 

94 

A2M4 

1 Ok 

475 

25A 

25 



175A 

1 5 

50 

25 

1 OuA 

5Om0 

150 

1 Ok 



Si 

A84 

95 

1N3186 

1 Ok 

50 

25A 

40 

1 


150A 

20 

25 

25 

30u 

02m 

100 

1 Ok 



Si 

M82a 

96 

1N3232 

1 Ok 

50 

25$ 

12 




3 3 

.50 



50m 

150 

1 Ok 



Si 

Ales 

97# 

D105C 

1 Ok 

50 

25A 

30 

10m 

55 

150A 

1 2 

50 t 

25 


15m 

1 25A 

1 Ok 



SiA 

A100 

98 

MT1000 

1 Ok 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1 0 

40 

25A 

50u 

05m 

150A 

1 Ok 



Si 

A60e 

99 

MT100A 

1 Ok 

50 

25A 

10 


50 

175A 

1 0 

40 

25A 

05u 

01m 

1 50A 

1 Ok 



Si 

A60e 

100 

S24A 

1 Ok 

50 

25A$ 

15 



150A 

1 2 

80 

25 

lOu 



1 Ok 



Si 

A54 

101 

S62 

1 Ok 

50 

25$ 

15 




1 2 

80 

25 

lOOu 



1.0k 



Si 

A54 

102# 

1S1223 

1 Ok 

50 

40A 

25 

10m 


120J 

95 A 

50 

25A 

30u 


25J 

1 Ok 



SiA 


103# 

S2E100 

1 Ok 

50 

40 

25 

20m 


120 

95 

.50 

25 

30u 



1 Ok 

1 5k 


Si 

A185a 

104t# 

SR1FM20 

1.0k 

500m 

40A 

50 § 

8 3m 


100J 

1 2 

3.0 

25A 


300u 

100J 

1 Ok 



SiA 

Albv 

105 

5E10 

1 Ok 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

1 Ik 



SiA 

D027 

106 

5J10 

1 Ok 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 Ou 

50u 

100 

1 Ik 



SiA 

D015 

107 

M73C 

1 Ok 

50 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

108#__ 

S05-10 

1 Ok 

500m 

50 

45 

10m 


125 

1 0 

500m 

25 

lOu 


25 

1.0k 




A17 1 a 

109# 

SE05D 

1 Ok 

50 

50 

48 

20m 

55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



1 Ok 



Si 

M98a 

1110# 

SW05D 

1 Ok 

.50 

50 

48 

20m 

55 

120 

1 1 

50 

50 

lOu 



1 Ok 



Si 

A221d 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV. (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N4251 

1 Ok 

.50 

55A 

5 0 



1 75A 

1.7 

.50 

25 

lOu 



1.0k 



Si 

Albh 

2v 

500S10 

1.0k 

500m 

55 

35 

8 3m 

1 0 

150A 

2.0 

500m 

25 

1 Ou 

20u 

100 

1 Ok 



Si 

Altp 

3 

1N3869 

1 Ok 

.50 

60A 

5 0 § 



200A 

2.2 

50 

25 

10m 

5.0u 

125 

1.0k 



Si 

Aids 

4# 

SD1C 

1.0k 

.50 

60A 

45 

10m 


100S 

1.0 

1 5 

25A 

lOu 



1.0k 



SiA 

A221 b 

5# 

1S1234 

1 Ok 

.50 

70 

35 

10m 


150 

1 1 

1.0 

25 

lOu 


25 

1 Ok 



Si 

D01 

6 

1N3752 

1 Ok 

.50 

75A 

20 

8 Om 


150A 

1 5 

50 

25A 

5 Ou 



1.0k 



Si 

Alcm 

7 

Cl 0E2 

1 Ok 

.50 

75 

35 

8 Om 

1.0 

150S 

2.0 

50 


1 .Ou 

10m 

100 

1.0k 



Si 

A3s 

8 

CER73D 

1 Ok 

.50 

75 A 

48 

4.0m 


1 50A 

1.2 

.50 

100 

10uA 

,20m 

100 

1 Ok 



Si 

D027 

9 

1T510 

1 Okt 

.50 0 

85A 

35 



100A 

1 2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

1.0k 



Si 

A3x 

10 

2T510 

1 Okt 

.50 0 

85A 

35 



10OA 

1 2 

30 

25 

lOu 

.25m 

100 

1 Ok 



Si 

D01 

11 

3T510 

1 Okt 

.50 0 

85A 

35 



100A 

1.2 

.30 

25 

lOu 

.25m 

100 

1.0k 



Si 

D013 

12 

4T510 

1 Okt 

.50 0 

85A 

35 



10OA 

1.2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

1 Ok 



Si 

D07 

13 

ERD1000 

1 .Okt 

.50 0 

85 

35 



100A 

1 2 

30 

25 

lOu 

25m 

100 

1.0k 



Si 

Ml 66 

14 

1N401 1 

1 Ok 

.50 

100A 

30 § 



175A 

1 1 

.50 

25 

IOuA 

20m 

100A 

1.0k 



Si 

D013 

15 

MPR10 

1 Ok 

500m 

100A 

25 

8 3 


175J 

1.8 

500m 

25A 

5.0u 

200u 

175J 






16 

S260 

1.0k 

50 

100$ 

60 




1 2 

.80 

25 


500u 

100 

1.0k 



S. 

A54 

17 

TKF100 

1.0k 

.50 

10OA 

30 

8.3m 


1 75A 

1.1 

1 0 

25A 

lOu 

.5Om0 

10OA 

1 Ok 



Si 

A84 

18 

A2M 1 

1.0k 

.60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 Ok 



Si 

A84a 

19 

A2M5 

1.0k 

.60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

1.0k 



Si 

A84a 

20 

A2M9 

1 Ok 

.60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

A84a 

21 

B2M1 

1 Ok 

.60 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 Ok 



Si 

Alrx 

22 

B2M5 

1.0k 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

,50m 

150 

1.0k 



Si 

A1 rx 

23 

B2M9 

1.0k 

.60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

Alrx 

24# 

S12M2 

1 Ok 

.60 

25A 

8 0 


7 3 

125 




I.Ou 

,05m 

125 J 

1.0k 



SiA 

D014 

25# 

5D1O0 

1 Ok 

60 

50A 

40 

10m 


1 50S 

1 2 

3 0 

25A 


50m 

100 

1.0k 



Si 

Albp 

26 

DICR1 

1 Ok 

600m 

50 

20 

8.3m 


150S 

20 

600m 

25 

2.0u 



1 Ok 



Si 

Aldm 

27 

K3M5 

1 Ok 

.60 

50 

60 



150C 

20 

.60 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

1.0k 



Si 


28 

SD910 

1.0k 

60 

50 

1 1 



1 25A 

1 3 

.75 

25 







Si 

A6a 

29 

SM300 

1 Ok 

.60 

50$ 

20 



150 

1.2 

.95 

25 

lOu 



1.0k 



Si 

A84 

30# 

P6RP10 

1.0k 

.60 

60$ 

20 

8.3m 


125 

1.2 0 

.60 

60 


200u 

85 

700 



Si 

Alfx 

31# 

1HY100 

1.0k 

■ 60 i 

75A 

40 

10m 


150S 

1.15 

.60 

25A 







SiA 

D03 

32 

CY100 

1 Ok 

.60 0 

75A 

40 

10m 


150 

1.15 

.60 

75A 




1.0k 



SiA 

A31 j 

33 

1N2866 

1.0k 

.70 

25A 

30 



200A 




50u 



1 5k 



SiA 

A86 

34 

JAN1N561 

1 .Okt 

.75 

25A 

25 

8 3m 


1 75A 

1 1 A 

.50 

25A 

5 Ou 

,50m 

175A 

1.0k 



Si 

D01 

35 

1N2775 

1.0k 

.75 

25A$ 

15 



165S 

1.8 

.75 

25A 

4.0u 

.10m 

150 

1.0k 



Si 

A145 

36 

1N3243 

1.0k 

.75 

25$ 

15 




2.2 

.75 



500u 

150 

1 Ok 



Si 

Ales 

37# 

1NJ27 

1.0k 

75 

25A 

30 

10m 


1 20J 

1 1 

.75 

25 

lOu 


25 

600 



SiA 

A185 

38 

75R10B 

1 Ok 

.75 

25 

60 



175 

20 

.75 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

900 



Si 


39 

A3M 1 

1.0k 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 Ok 



Si 

A84a 

40 

A3M5 

1 Ok 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5 Ou 

,50m 

150 

1.0k 



Si 

A84a 

41 

A3M9 

1 Ok 

.75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

A84a 

42 

B3M1 

1.0k 

.75 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

1.0k 



Si 

Alrx 

43 

B3M5 

1 Ok 

.75 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

1.0k 



Si 

Alrx 

44 

B3M9 

1 Ok 

.75 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

Alrx 

45 

BR4lOt 

1.0k 

750m 

25 

20 

8.0m 


150 

1 1 

750m 

25 

5.0u 



1.1k 



SiA 

M533 

46 

MB277 

1 Ok 

.75 

25 

15 

8.3m 

20 

1 75A 

1.2 

50 0 

25 

2 Ou 

75u 

100 

1.0k 



Si 

A60f 

47 

UT120 

1.0k 

.75 

25A 

15 

8.3m 

1 0 


1 2 

50 0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

1.0k 



Si 

A146f 

48 

.7E10 

1 Ok 

750m 

50 

60 § 



175 

1.1 

750m 

25 

2.0u 

50u 

100 

1.1k 



SiA 

D027 

49 

7J10 

1.0k 

750m 

50 

60 § 



175 

1.1 

750m 

25 

2.0u 

50u 

100 

1.1k 



SiA 

D015 

50 

1N2617 

1.0k 

.75 

50A 

30 



175A 

1.1 

.50 

25A 

lOu 

.50m 

1 50A 

1.0k 



Si 

A3 la 

51 

1N3723 

I.Okt 

.75 

50A 

12 



1 75A 

2.2 

75 

50A 

5.0u 

.50m 

150A 

1.0k 



Si 

AlbD 

52# 

1S1090 

1.0k 

75 

50A 

40 



150 

1.25 


150A 

lOu 



1.0k 



SiA 

A89 

53 

A3M3 

1 Okt 

75 

50A 

35 



175A 

1 1 

.50 

25 

10uA 

.3Om0 

150 

1.0k 



Si 

A84 

54 

A1000 

1.0k 

.75 

50 

15 


1 0 

100 

1 0 

.75 

25 

5.0u 



1.0k 



Si 

A3d 

55 

CER73F 

1.0k 

75 

50A 

50 

8.0m 


175A 

1.2 

75 

25 

lOu 



1 Ok 



Si 

F29 

56 

D1000 

1.0k 

75 

50 

15 


1.0 

175 

1.0 

75 

25 

5.0u 



i.Ok 



Si 

A50 

57 

DK7510 

1 Ok 

750m 

50A 

60 



175A 

1.2 

750m 

25A 

lOu 

lOOu 

100 

1.0k 



Si 

D027 

58 

HI 000 

1.0k 

75 

50 

15 


1 0 

175 

1.0 

75 

25 

5.0u 



1.0k 



Si 

D03 

59 

M73 

1.0k 

.75 

50 

50 

8 3m 


175 

1.2 


25 

I lOu 






Si 

A3h 

60# 

P1000A 

1 Ok 

.75 

50 

50 

10m 


150 

1.0 

1.0 

25 

lOu 



1.0k 



Si 

D029 

61# 

SID 

1.0k 

.75 

50 

48 

20m 

.83 

120 

1 1 

.75 

50 

lOu 



1 Ok 



Si 

A6a 

62 

SD910A 

1.0k 

.75 

50 

17 



125A 

1 2 

.75 

25 







Si 

A6a 

63 

SM100 

1.0k 

.75 

50$ 

35 



175t 

1.1 

.50 

25 

lOu 



1.0k 



Si 

A84 

64# 

SW1D 

1 Ok 

1 75 

50 

48 

20m 

83 

120 

1 1 

75 

50 




1.0k 



Si 


65 

T1000 

1.0k 

.75 

50 

15 


1 0 

100 

1 0 

.75 

25 

5.0u 



1.0k 



Si 

M21 

66 

1N3281 

1.0k 

.75 

70A 

25 

8.0m 


1 50A 

1.2 

.75 

25 

5.0u 



1.0k 



Si 

Alcm 

67 

CER73 

1.0k 

.75 

75A 

48 

4 Om 


1 50A 

1.2 

75 

100 

IOuA 

.20m 

100 

1.0k 



Si 

D027 

68 

S61 

1 Ok 

.75 

80$ 

15 




1.3 

1.2 

25 

lOu 



1.0k 



Si 

A54 

69# 

D108 

1.0k 

.80 

25A 

30 

10m 

1.0 

1 50A 

1.2 

.80 t 

25 


.15m 

125A 

1.0k 



SiA 

A100 

70 

EM410 

1.0k 

.80 

25 

50 




1.1 

.80 

25 

lOu 

.20m 

85A 

1.0k 




Albg 

71 

PE410 

1.0k 

.80 

35A$ 

50 



135A 

1.1 

.80 

25 

lOu 

.2Om0 

85A 

1.0k 



Si 

A3w 

72 

PE510 

1.0k 

80 

35$ 

60 



135A 

1 1 

80 

25 


250u 

100 

1.0k 



Si 

A3w 

73# 

1S1348 

1.0k 

.80 

50A 

40 

8.3m 


150J 

1.2 

3.0 

25A 

1Ou0 

.5Om0 

150J 

1.0k 



SiA 

A89b 

74 

K4M5 

1.0k 

.80 

50 

60 



1 50C 

2.0 

.80 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

50 



Si 


75# 

SR1C20 

1 Ok 

800m 

50A 

40 § 

8.3m 


1 50J 

1.2 

3.0 

25A 

lOu 

500u 

150J 

1.0k 



SiA 

A34d 

76^:# 

1S2308 

1.0k 

800m 

65A 

60 



150J 

1.8 

4.0 

25A 

lOu 



1.0k 



Si 

A56a 

77 

A4M 1 

1.0k 

85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1.0k 



Si 

A84a 

78 

A4M5 

1.0k 

.85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

1.0k 



Si 

A84a 

79 

A4M9 

1.0k 

85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

A84a 

80 

B4M 1 

1.0k 

.85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1.0k 



Si 

Alrx 

81 

B4M5 

1.0k 

.85 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

1.0k 



Si 

Alrx 

82 

B4M9 

1.0k 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

Alrx 

83# 

SSiB0580 

1.0k 

.85 

45A 

50 

10m 


1 50J 

1.0 

1.0 

25J 

I.Ou 



1.0k 



SiA 

M441 

84 

SM200 

1.0k 

85 

50$ 

45 



150 

1.0 

1.5 

25 

lOu 



1.0k 



Si 

A84 

85 

SM800 

1.0k 

.85 

50 

35 



125A 

1.0 

.50 

25 

.Olu 

20m 

150 

1.0k 



Si 

A84 

86 

1N1443A 

1 Okt 

95 

25A 

25 



135A 

1.45 

.95 

25A 

50u 


25A 

1.0k 



Si 

D01 

87 

1N2224 

1.0k 

1.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1 5 

25 


750u 

150 

1.0k 



SiA 

D04 

88 

1N2224A 

1 Ok 

1.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1 0 

25 


350u 

150 

1.0k 



SiA 

D04 

89 

1N2225 

1 Ok 

1 0 

25$ 

20 



150 

.60 

15 

25 


750u 

150 

1.0k 



SiA 

S35 

90 

1N2225A 

1.0k 

1.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1.0 

25 


350u 

150 

1.0k 



SiA 

S35 

91 

1N3252 

1.0k 

1.0 

25$ 

20 




1 1 

1 0 



500u 

150 

1.0k 



Si 

Ales 

92 

1N3957 

1.0k 

1.0 

25A 

20 



200A 

1.0 

400m 

25A 

lOu 

lOOu 

100A 

1.0k 



Si 

A60 

93 

JAN 1N4586 

1.0k$ 

1.0 

25A 

50 

8.3m 


200A 

1.2 t 

3 0 

25 

I.Ou 

200u 

150 

1.0k 



Si 

D029 

94 

100R10B 

1 Ok 

1.0 

25 

60 



175 

2.0 

1.0 

25 

5.0u 

50m 

150 

900 



Si 


95 

A5M 1 

1.0k 

1 0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50rrt 

150 

1.0k 



Si 

A84a 

96 

A5M5 

1.0k 

1 0 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

1.0k 



Si 

A84a 

97 

A5M9 

1.0k 

1.0 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

A84a 

98 

B5M1 

1 Ok 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1.0k 



Si 

Alrx 

99 

B5M5 

1.0k 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

,50m 

150 

1.0k 



Si 

Alrx 

100 

B5M9 

1 Ok 

1 0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

Alrx 

101 

B223-10 

1.0k 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150A 




Si 

Alrx 

102 

BR510T 

1.0k 

1.00 

25 

25 

8.0m 


150 

1.10 

1.0 

25 

5.Qu 



1.1k 



SiA 

M533 

103 

BR8lOBt 

1.0k 

1 00 

25 

50 

8.0m 


150 

1.10 

1.0 

25 

5.0u 



1.1k 



SiA 

M535 

104# 

E101 

1.0k 

1.0 

25A 

50 

10m 


1 50A 

1.2 

1 0 t 

25A 

I.Ou 

200u 

125A 

1.0k 



SiA 

D029 

105 

EM510 

1.0k 

1.0 

25 

50 




1.1 

1.0 

25 

I.Ou 

.10m 

100A 

1.0k 




Alba 

106 

MB251 

1 Ok 

1.0 

25 

20 

8.3m 

2.0 

175A 

1.0 

~~60 

25 

I.Ou 

75u 

100 

1.0k 



Si 

A60f 

107 

NPC1000 

1.0k 

1.0 

25 

25 



1 50A 

1.1 

1.0 

25 

30u 






Si 

A3n 

108 

S10100 

1.0k 

1.0 

25A 

35 



175A 

.50 0 

.25 

1 50A 


.5Om0 

150A 

1.0k 

1.8k 


SiA 

Alaf 

109 

SLA19AB 

1 Ok 

1.0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

I.Ou 

.10m 

100 

1.0k 



Si 

A69 

110 

SLA19C 

1.0k 

1.0 

. 25 

. 60 

8.3m 


1 50A 

1.1 

1.0 

25 

5.0u 

.25m 

100 

1.0k 



Si 

A69 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

11 

MAX AVG FWD! 

MAX RATINGS @ 25°C I 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

V f 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& V r 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A ! 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/Vl 



1 

UT347 

1.0k 

1.0 

25A 

20 

8.3m 

4 0 


1 0 

.4 0 

25A 

2.0u 

75u 

10OA 

1 Ok 



Si 

A60 

2# 

SJ803H 

1 Ok 

1 0 

30A 

32 

10m 


150J 

1 0 

750m 

25A 

lOu 

50u 

120A 

1 Ok 



SiA 

A3 In 

3 

1 B10 

1 Ok 

1 0 

50C$ 

1 1 



1 50C 

20 

1 0 

25 

2.0u 

05m 

100 

1 Ok 



Si 

M79 

4 

TC100 

1 Ok 

1 0 

50C$ 

1 1 



1 50C 

20 

1.0 

25 

2.0u 

.05m 

100 

1 Ok 



Si 

Ml 16a 

5 

1N4586 

I.Okt 

1 0 

50A$ 

50 



1 75A 

1 0 

1 0 

25 

10uA 

25m 

1 50A 

1 Ok 



Si 

D029 

6# 

1S850 

1 Ok 

1 0 

50 

50 

10m 



1 0 

1.0 

25A 


50m 

150J 

1.0k 




A200 

7# 

1S1066 

1.0k 

1 0 

50A 

60 

10m 

1 0 

1 50A 

1 0 

1.5 

25 

lOu 

10m 

125 

1.0k 

1 4k 


Si 

A52j 

8 

10C10A 

I.Okt 

1 0 

50A 




1 75A 

1.2 A 

1.0 

25A 

lOu 






Si 

A50 

9 

AA1000 

1 Ok 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

.90 

1.0 

25 

5 Ou 



1 Ok 



Si 

A3d 

10 

BTB1000 

1 Ok 

1 0 

50 

50 

8.0m 


1 50A 

1 1 

1 0 

50 

10 






Si 

D027 

1 1 

BTM1000 

1 Ok 

1 0 

50 

30 

8 Om 


1 50A 

1 1 

1.0 

50 

10 






Si 

Airy 

12# 

BYY37 

1 Ok 

1.0 

50A 

50 



1 50J 

1.3 

2 0 

25J 

5 Ou 



1.0k 



SiA 

D013 

13 

DERI 

1 Ok 

1 0 

50 

40 

8 3m 

20 

1 50S 

2.0 

1 0 

25 

2 Ou 

20u 

125 

1.0k 



Si 

Aldm 

14 

E10 

1 Ok 

1 0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2.0u 

50u 

100 

1.1k 



SiA 

D027 

15 

EM 10 

1 Ok 

1.0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2.0u 

50u 

100 

1 Ik 



SiA 

D041 

16 

HA1000 

1 Ok 

1 0 

50 

15 


1 0 

175 

.90 

1 0 

25 

5 Ou 



1 Ok 



Si 

D03 

17 

K5M5 

1 Ok 

1 0 

50 

60 



1 50C 

20 

1 0 

25 

5.0u 

50m 

100C 

1 Ok 



Si 


18v# 

PCP10T 

1 Ok 

1 0 

50 

50 



1 25S 

20 

1 0 

25 

10 

lOOu 

150 

1 Ok 



Si 

M584 

19 

TA1000 

1 Ok 

1 0 

50 

15 


1 0 

100 

90 

1 0 

25 

5 Ou 



1.0k 



Si 

M21 

^20i 

1N4249 

1 Ok 

1 0 

55A 

25 

8 3m 


160A 

1.2 

1 0 

55A 

1 Ou 

25u 

125 

1.0k 



Si 

Altc 

21 

CA102VA 

1 Ok 

1 0 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1.0 

25 


30m 

150 

1.0k 



Si 

A32 

22 

CA152VA 

1 Ok 

1 0 

55A$ 

60 



1 50A 

1.2 

1 5 

25 


30m 

150A 

1.0k 



Si 

A32 

23 

CC102VA 

1 Ok 

1 0 

55 A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1 0 

25 


30m 

150 

1.0k 



Si 

C8 

24 

CC152VA 

1 Ok 

1 0 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1 5 

25 


.30m 

1 50A 

1 Ok 



Si 

C8 

25 

CE510 

1.0k 

1.0 

55 A$ 

50 



1 50A 

1 1 

1 0 

25 


.10m 

100 

1 Ok 



Si 

Ales 

26 

CF102VA 

1 Ok 

1 0 

55A$ 

60 



1 50A 

1.2 

1.0 

25 


30m 

150 

1.0k 



Si 

F8 

27 

CP102VA 

1 Ok 

1 0 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1 0 

25 


30m 

150 

1 Ok 



Si 

C9 

28 

CP152VA 

1 Ok 

1 0 

55A$ 

60 



1 50A 

1.2 

1 5 

25 


,30m 

1 50A 

1.0k 



Si 

C9 

29 

F10 

1 Ok 

1 0 

55A 

70 




1 1 

1 0 

25A 





1 Ik 


Si 

A3r 

30 

SC10 

1 Ok 

1.0 

55$ 

50 



175 

1.2 

1 0 

25 

1 Ou 

50u 

125 

1 Ok 



Si 

Albs 

31 

SCA10 

1 Ok 

1.0 

55$ 

50 



175 

1 2 

1 0 

25 

1 Ou 

50m 

125 

1 Ok 

1.4k 


Si 

Albs [ 

32 

SCE10 

1 Ok 

1 0 

55$ 

50 



175S 

1.0 

1.0 

25 

I.Ou 

50u 

125 

1.0k 




Alsd 

33 

SEN1100 

1 Ok 

1.0 

55 

50 

8 3m 


170A 

1 0 

1.0 

25 

5.0u 

300u 

150 

1 Ok 



SiA 

D015 

34V:# 

SB2C 

1 Ok 

1.0 

60A 

100 

10m 


1 50J 

1 1 

1 5 

25A 

lOu 



1.0k 



Si 

A268 

35 

1N3761 

1 Ok 

1 0 

70A$ 

30 



1 50A 

1 0 

1 5 

25 

5 Ou 



1.0k 



Si 

Alcm 

36 

1 DIO 

1 Ok 

1 0 

75C 

35 



1 50C 

2.0 

1 0 

50C 

2.0u 

05m 

100C 

1 Ok 



Si 

Ml 16* 

-37# 

1N4007 

1 Ok 

1 0 

75 A 

30 



175A 

1 6 

1 0 

75A 

lOu 

3Ou0 

75A 

1 Ok 



Si 

D041 

38 

5A10 

1 Ok 

1 0 

75A 

50 

8 3m 


95 

1 0 

25A 

lOu 



Si 

D027 

39 

10D10 

1 Ok 

1 0 

75A 

50 

8 3m 



.95 

1.0 

25A 

IQ 






Si 

D039 

40 

CB100# 

1 Ok 

1 0 

75 

50 

8 Om 


175A 

1 1 

1 0 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

1 Ok 



SiA 

Albg 

41# 

EM513 

1 Ok 

1.0 

75 

50 

10m 


1 75J 

1.1 

1 0 

25A 

5 Ou 






SiA 

Albg 

42 

ER187 

1 Ok 

1 0 

75A 

30 § 



175J 

1 1 

1 0 

25A 

lOu 

5Om0 

75A 

1 Ok 



S. 

D027 

43 

G100M 

1 Okt 

1 0 

75A 

50 



150A 

1 0 

1 0 

25A 

lOu 

2OOm0 

10OA 

1 Ok 



Si 

A50b 

44v 

GER4007 

1 Ok 

1 0 

75 

30 



175 

1 1 

1 0 

25 

lOOu 






Si 

A249b 

45v 

HEP160-RT 

1.0k 

1 0 

75$ 

30 



17 51 










Si 

D041 

46 

J10 

1.0k 

1 0 

75A 

50 

8 Om 

1 0 

1 75A 

1.0 

1.0 

25A 

5 Ou 

50u 

10OA 

1.0k 



Si 

D01 5 

47 

A14P 

1.0k 

1 0 

90A 

50 

8 3m 

1 Ok 

175J 

1 0 

1 0 

25J 

5 Ou 

20m 

165 

1 Ok 

1 6k 


SiA 

A94g 

48 

1 F10 

1 Ok 

1 0 

100 

50 


1 0 

1 50C 

1.3 

2 0 

25 

2.0u 

50u 

100 

1.1k 



SiA 

F22 

49 

A5M2 

I.Okt 

1 0 

100A 

45 



200A 

1.0 

75 

25 

1 OuA 

2Om0 

150 

1 Ok 



Si 

A84 

50 

MR 1000 

1 Ok 

1 0 

100A 

50 

8 Om 


1 50A 

1 0 

1 0 

25A 

2 Ou 

lOOu 

100 

1.0k 



Si 

Aldk 

51 

R1000 

1 Ok 

1 0 

100 

50 § 

8 Ou 


1 50A 

1 0 

1 0 t 

25 

2.OuA 

lOOu 

100 

1.0k 



Si 


52 

SI1000E 

1 Ok 

1 0 

10OA 

50 



150C 

1 0 

1 0 

25A 

5.0u 



100 



Si 

D027 

53 

SLA1OOOLCDt 

1 Ok 

1 0 

100 





1 0 

1 0 


I.Ou 

10Ou 

100 

1 Ok 



Si 

M547 

54 

SM101 

1.0k 

1 0 

100$ 

45 



200 

1 0 

1.2 

25 

1 Ou 



1 Ok 



Si 

A84 

55 

SM520 

1 Ok 

1 0 

100$ 

45 



150t 

1.0 

1 0 

25 

lOu 



1 Ok 



Si 

A84 

56 

BY1002 

1 Ok 

1 0 

150C$ 

25 



1 50C 

90 

1 0 

25C 

4 Ou 

50m 

150C 

1 Ok 



SiA 

D02 

57 

BY1102 

1 Ok 

1 0 

1 50C$ 

25 



1 50C 

80 

1 0 

25C 

I.Ou 

.10m 

150C 

1.0k 



SiA 

D02 

58 

BY1202 

1 Ok 

1 0 

150C$ 

25 



1 50C 

1 0 

1 0 

25C 

lOu 

1 Om 

150C 

1.0k 



SiA 

D02 

59# 

SD910S 

1 Ok 

11 

40A 

40 

10m 


170A 

1 0 

60 

25A 

50u 

100m 

150A 

1 Ok 



SiA 

D03 

60# 

SSiB0680 

1 Ok 

11 

45A 

50 

10m 


160J 

1 0 

2.0 

25J 

I.Ou 



1 Ok 



SiA 

A3v 

61# 

SSiC 1780 

1.0k 

11 

45A 

100 

10m 


1 50J 










SiA 

M441 

62 

HC73F 

1 Ok 

1.1 

50A 

50 

8 Om 


175A 

1 2 

1 1 

25 

lOu 



1.0k 



Si 

F29 

63 

MH73 

1.0k 

1 1 

50 

50 

8 3m 


175 

1 2 


25 

lOu 






Si 

A3h 

64 

HC73 

1 Ok 

1 1 

75A 

75 

4 Om 


1 50A 

1 2 

1 1 

100 

IOuA 

.20m 

100 

1.0k 



Si 

D027 

65 

A6M 1 

1 Ok 

1 2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

1 Ou 

.50m 

150 

1.0k 



Si 

A84a 

66 

A6M5 

1 Ok 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

1 Ok 



Si 

A84a 

67 

A6M9 

1 Ok 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

,50m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

A84a 

68 

B6M1 

1 Ok 

1 2 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

I.Ou 

50m 

150 

1 Ok 



Si 

Alrx 

69 

B6M5 

1.0k 

1 2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5 Ou 

.50m 

150 

1 Ok 



Si 

Alrx 

70 

B6M9 

1 Ok 

1 2 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

,50m 

150 

1 Ok 

100 

200u 

Si 

Alrx 

71 

UT363 

1.0k 

1 2 

25A 

20 

8 3m 

4 0 

175A 

1.0 

50 0 

25A 

2 Ou 

75u 

100A 

1 Ok 



Si 

A60 

72 

EC 100 

1.0k 

1 2 

50A 

75 

8 Om 


150A 

1.2 A 

1 2 

25A 

2 OuA 

1Om0 

10OA 

1 Ok 



SiA 

A3c 

73 

K6M5 

1 Ok 

1.2 

50 

60 



1 50C 

2.0 

1 2 

25 

5 Ou 

.50m 

100C 

1 Ok 



Si 


74# 

1S1892 

1 Ok 

1 2 

65A 

60 



175J 

1 2 

1 5 

25A 


400m 

175J 

1 Ok 



Si 

A56b 

75# 

SS1BQI8O 

1 Ok 

1 25 

45 A 

50 

10m 


180J 

1.1 

2.5 

25J 

I.Ou 



1 Ok 



SiA 

A31v 

76 

TM 105 

1 Ok 

1 25 

75C 




175C 

2.0 

80 

25 


50m 

150C 

1 Ok 



Si 

A145 

77# 

F101 

1.0k 

1 3 

25A 

70 

10m 


1 50At 

1 2 

1 3 t 

25 


20m 

125A 

1 Ok 



SiA 

D013 

78 

RA132VA 

1 Ok 

1 3 

55A$ 

60 



1 50A 

1.2 

1.3 

25 


30m 

150 

1 Ok 



Si 

A34 

79# 

1AS029 

1 Ok 

1.5 

25 

125 

10m 


1 50A 

1 25 

5 0 

25 

I.Ou 

05m 

100 

1 Ok 

1 7k 


Si 

D01 

80 

150R10B 

1 Ok 

1 5 

25 

60 



175 

2.0 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


81 

A7M1 

1 Ok 

1 5 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

1.0k 



Si 

A84a 

82 

A7M5 

1 Ok 

1 5 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 

50m 

150 

1 Ok 



Si 

A84a 

83 

A7M9 

1 Ok 

1 5 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 Ok 

100 

200u 

Si 

A84a 

84 

B7M1 

1 Ok 

1 5 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 Ou 

50m 

150 

1 Ok 



Si 

Alrx 

85 

B7M5 

1.0k 

1 5 

25 

60 



175 A 

50 


150 

5 Ou 

50m 

150 

1.0k 



Si 

Alrx 

86 

B7M9 

1 Ok 

1 5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

50m 

150 

1 Ok 

100 

200u 

Si 

Alrx 

87 

BR810AT 

1.0k 

1 50 

25 

50 

8 Om 


150 

2.00 

75 

25 

5 Ou 



1 Ok 



SiA 

M539 

88 

BR8lODt 

1 Ok 

1.50 

25 

50 

8 Om 


150 

1 10 

1 0 

25 

5 Ou 



1.1k 



SiA 

M536 

89 

M 1 M 1 

1 Ok 

1 5 

25 

250 



175A 

50 


150 

2 Ou 

5.0m 

150 

1 Ok 



Si 

Alep 

90 

M1M5 

1.0k 

1 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

1.0k 



Si 

AleD 

91 

M1M9 

1.0k 

1 5 

25 

250 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

Alep 

92 

MB243 

1.0k 

1 5 

25 

25 

8 3m 

20 

175A 

1 0 

8 0 

25 

.50u 

.05m 

100 

1 Ok 



Si 

A60f 

93 

PS2347 

1.0k 

1 5 

25A$ 




1 75A 

2.0 

.20 

25A 

6 Ou 



1.0k 



Si 

M22 

94# 

SA10M1 

1 Ok 

1 5 

25A 

47 


20 

1 50A 

2.0 

10 

25J 

lOu 

300u 

150J 

1.0k 

1.2k0 


Si A 

D027 

95 

SI10 

1.0k 

1 5 

25 A 

80 



150C 

1 0 

1 5 

25A 

I.Ou 



1 Ok 



Si 

Albc 

96 

UT364 

1.0k 

1 5 

25A 

25 

8 3m 


175A 

1.0 

.75 0 

25A 

2.0u 

75u 

100A 

1 Ok 



Si 

A60 

97# 

ZAR110 

1.0k 

1 5 

25 

26 t 



1 50A 

1.5 

1.5 

25 

5 Ou 

20m 

100 

1 Ok 

1.8k 


SiA 

A42 

98# 

ZAR610 

1 Ok 

1 5 

25 

25 

5 Om 


1 50A 

1.2 

1.5 

25 

5 Ou 

150m 

100 

1 Ok 

1.8k 


SiA 

A42 

99# 

ZAR710 

1 Ok 

1 5 

25 

25 

5 Om 


1 50A 

1.2 

1 5 

25 

5.0u 

150m 

100 

1 Ok 

1 8k 


SiA 

Alfr 

100 

SCBR10 

1 Ok 

1.5 

30C 

20 



150 










Si 

M45a* 

101# 

SL1003M 

1 Ok 

1 5 

30A 

30 

2.0m 


1 25C 

1.34 

7.5 

25A 

5 Ou 

1 lOu 

100C 

1.0k 



SiA 

S33 

«.102 

1N5054 

1 Okt 

1 5 

40A 

50 § 



1 70A 

1.3 

1 5 

40A 


50m 

170A 

1.0k 



Si 

D027 

103# 

1S925 

1 Ok 

1 5 

40A 

80 

~10m 


150J 

1.05 A 

1 5 

25A 


,16m 

150J 

1.0k 



SiA 

A56 

104# 

S2A100 

1 Ok 

1 5 

40A 

80 

10m 


1 50J 

1 05 A 

1 5 

25A 


.16m 

25A 

1 Ok 



SiA 

A56 

105# 

S12CN1 

1 Ok 

1 5 

40A 

45 


1 7 

1 50A 




lOu 

.25m 

150J 

1 Ok 



SiA 

A3 In 

106# 

S12M1 

1.0k 

1.5 

40A 

47.k 

2.0m 


1 70A 




lOu 

30m 

150 

1 Ok 



SiA 

D027 

107# 

1S1076 

1.0k 

1.5 

50A 

60 

10m 

1 0 

1 50A 

1 0 

1.5 

25 

lOu 

.10m 

125 

1 Ok 

1 4k 


Si 

A52j 

108 

1 5E10 

1 Ok 

1 5 

50A 

75 § 



1 75A 

1 1 

1 5 

25A 

2 Ou 

50u 

100 

1.1k 



SiA 

D027 

109 

1 5J10 

1 Ok 

1 5 

50 

75 § 



175 

1 1 

1 5 

25A 

2.0u 

50u 

100 

1.1k 



SiA 

D015 

110 

DRS110 

1 Ok 

1 5 

50A 

50 § 

8 3m 


1 25A 

1 0 

1 0 

25A 

lOu 

200u 

125A 

1 Ok 



Si 

A168c 
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5. RECT 


FURS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fA) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

K7M5 

1 Ok 

1 5 

50 

60 



150C 

20 

1.5 

25 

5.0u 

50m 

100 

1 Ok 



Si 


| 2# 

SE1 5D 

1 Ok 

1 5 

50 

63 

20m 

1 6k 

120 

1.1 

1 5 

50 




1 Ok 



Si 

M99a 

3# 

BYX45-1000R 

1 Ok 

1 5 

55A 

40 

10m 

800 0 

1 50J 

1 45 

5 0 

25J 


lOOu 

125J 

1 Ok 

2 0k 


S. 

D01 

1 4 

CF152VA 

1 Ok 

1 5 

55A$ 

60 



1 50A 

1 2 

1.5 

25 


30m 

150 

1 Ok 



Si 

F8 

5v# 

SA2C 

1 Ok 

1 5 

60A 

100 

10m 


1 40J 

930m 

1 5 

25A 

lOu 



1 Ok 



Si 

A268 

6 

1N5399 

1 Ok 

1 5 

70C 

50 § 



170C 

1.4 

1 5 

70C 


30m 

150 

1.0k 



Si 

D015 

7v 

CTN1000 

1 Ok 

1 5 

75 

50 



175A 

1 0 



lOu 



1.0k 



Si 

M594* 

8 t 

CTP1000 

1 Ok 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1 0 



lOu 



1.0k 



Si 

M594a* 

9v 

VB1000 

1 Ok 

1 5 

75 

50 



1 75A 

1.0 



lOu 



1 Ok 



Si 

M594b* 

10# 

1WS10 

1 Ok 

1.5 

100C 

25 § 

10m 


1 25J 

1 5 

5.0 

100C 


1 5m 

125J 

1 Ok 



Si* 

A19a 

11# 

SS1CO88O 

1 Ok 

1 6 

45A 

100 

10m 


180J 

1.0 

3 0 

20J 

1 Ou 



1 Ok 



SiA 

A31 v 

12 

1N1444A 

1 Ok 

1 6 

50$ 

30 




1 2 

1.0 

25 

50u 

500u 

150 

1.0k 



Si 

S25a 

13 

1N1444B 

1 Ok 

1.6 

50$ 

30 




1.2 

1 0 

25 

lOu 

300u 

150 

1.0k 



Si 

S25a 

14 

S12100 

1 Ok 

1 6 

120C 

35 


15 00 

175J 

1.0 0 

1 0 

25A 


1Om0 

100C 

1.0k 

1 8k 


SiA 

D013A 

15 

INI 443 

1 Ok 

1.6 

140C 

20 



175J 

1 5 

2.5 

25 

500u 

1 5m 

150J 

1 Ok 



Si 

D01 

16 

1N1443B 

1 Ok 

1 6 

1 40C 

25 



1 50J 





30m 

150 

1 Ok 



Si 

A34a 

17 

INI 444 

1 Ok 

1 6 

1 40C 

20 



175J 

1 5 

2.5 

25 

500u 

1 5m 

150J 

1 Ok 



Si 

S25 

18 

MDA922-9T 

1 Okt 

1 8 

55A 

100 



1 75J 

1.1 

750m 

25J 

20u 



1 Ok 



SiA 

M535a 

19# 

10B 10 

1 Ok 

1 8 

1 25B 

40 

10m 


1 75A 

1.1 

3 0 

25A 

50u 

50m 

150A 

1 Ok 



SiA 

D01 

20# 

SS1CII8O 

1 Ok 

1 9 

45A 

100 

10m 


180J 

1 0 

30 

20J 

1 .Ou 



1.0k 



SiA 

A230 

21 

1N3942 

1 Okt 

20 

25 

30 



165 

1 5 

2 0 

25 

200u 

50m 

150 

1.0k 

1.4k 


Si 

D013 

22 

200R10B 

1 Ok 

2 0 

25 

60 



175 

2.0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


23 

AB1000 

1 Ok 

20 

25 

15 


3 0 

100 

1.25 

1.0 

25 

5.0u 



1 Ok 



Si 

A3q 

24 

BR710AT 

1 Ok 

20 

25 

25 

8 Om 


150 

1.2 

1 0 

25 

5.0u 



1 Ik 



SiA 

M534 

25# 

F102 

1 Ok 

20 

25A 

70 

10m 

3 0 

1 50At 

1.2 

2 0 t 

25 


20m 

1 25A 

1.0k 



SiA 

D013 

26 

GR24 

1 Ok 

20 

25 

20 



125 

1.3 

75 

25 

20u 

30m 

10OA 

1.0k 



Si 

Airy 

27 

M2M 1 

1 Ok 

20 

25 

250 



175A 

.50 


150 

2 Ou 

5.0m 

150 

1 Ok 



Si 

Aleo 

28 

M2M5 

1 Ok 

20 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

1 Ok 



Si 

Alep 

29 

M2M9 

1 Ok 

20 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

1.0k 

100 

200u 

Si 

Alep 

30 

MB235 

1 Ok 

20 

25 

25 

8 3m 

2 0 

175A 

1.0 A 

1 El 

25 

,05u 

01m 

100 

1.0k 



Si 

A60f 

31 

SEN2AlOt 

1 Ok 

20 

25 

30 

8 3m 


150A 

1.2 

1 0 


lOu 

lOOu 

100 

200 



Si 

M79b 

32 

SEN2100 

1 Ok 

20 

25 

150 

8 3m 


170A 

1.2 

2 0 

50 


25u 

50 

1.0k 



SiA 

D027 

334# 

SKA1/10 

1 Ok 

20 

25A 

90 

10m 


150J 

900m§ 

1 2 

25J 

2Ou0 



1 Ok 

1 7k 


Si 

SI 70c 

34 

SLA29A 

1 Ok 

20 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

95 

2 0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

1 Ok 



Si 

A69 

35 

SLA29B 

1 Ok 

20 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

1.0 

2 0 

25 

1 Ou 

10m 

100 

1 Ok 



Si 

A69 

36 

SLA29C 

1 Ok 

20 

25 

80 

8 3m 


150A 

1.0 

2 0 

25 

5 Ou 

25m 

100 

1 Ok 



Si 

A69 

37 

1N5178 

1 Ok 

20 

50A 

200 



175A 

1 2 t 

20 

50A 


25u 

50A 

1 Ok 



Si 

D027 

38 

20A10 

1 Ok 

20 

50 

50 



1 70A 

1.3 

0 

50 

lOu 

25m 

50 

1 Ok 



Si 

D027 

39 

B 172-100 

1 Ok 

20 

50 

60 



1 50C 

2.0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

100 

1.0k 



Si 


40 

BFWIOOOt 

1 Ok 

20 

50A 

50 



100C 

1.1 

1 0 

25A 








M40a 

41T 

FWlOOOt 

1 Ok 

20 

50A 

50 



125A 

900m 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a 

42 

K8M5 

1.0k 

20 

50 

60 



150C 

2.0 

20 

25 

5 Ou 

.50m 

100 

1 Ok 



Si 


43v# 

MCP10T 

1 Ok 

20 

50 

50 



1 25S 




lOu 

lOOu 

125 

1 Ok 



Si 

S349 

44 

PD 100 

1 Ok 

20 

50A 

50 



1 25A 

.90 

1 0 

25A 

5 Ou 






Si 

M40a* 

45 

SI10A 

1 Ok 

20 

50A 

80 



150C 

1.0 

3.0 

25A 

1 Ou 



1 Ok 



Si 

Albc 

46 

2F10 

1 Ok 

2 0 

75C 

50 



1 50C 

1.3 

2 0 

25C 

2 Ou 

50u 

100C 

1.1k 



SiA 

F22 

47 

HB1000 

1 Ok 

20 

75A 

200 



1 75C 

1.0 

2 0 

25A 

5 Ou 



1 Ok 



Si 

A179b 

484# 

SiDAO 5P 

1 Ok 

20 

85C 

40 § 

10m 


150J 

1.4 

3 0 

25J 

2 Ou 


25J 

1.0k 

1 7k 


Si 

A9a 

49 

FB1000T 

1 Ok 

2 0 

100 

' 50 § 

8 Om 


150A 

1.0 

1 0 

25 

lOut 






SiA 

M79a 

50# 

1S1357 

1 Ok 

2 0 

124C 

40 

8 3m 


150J 

1.2 

3.0 

25A 

10u0 

,5Om0 

150J 

1 Ok 



SiA 

S48c 

51# 

SR2B20 

1 Ok 

2 0 

124C 

60 



150J 

1.2 t§ 

3 0 

25C 

lOu 

500u 

150J 

1.0k 




S157a 

52 

250R10B 

1 Ok 

2 5 

25 

250 



175 

2.0 

2 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


53 

M3M1 

1 Ok 

2 5 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

1 Ok 



Si 

Alep 

54 

M3M5 

1 Ok 

2 5 

25 

250 



175A 

.50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

1.0k 



Si 

AleD 

55 

M3M9 

1 Ok 

2.5 

25 

250 



175A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

1 Ok 

100 

200u 

Si 

Alep 

56# 

SL1003F 

1 Ok 

2 5 

30A 

30 

2 Om 


1 50C 

1 05 

7 5 

25A 

5 Ou 

1 lOu 

100C 

1 Ok 



SiA 

D01 

57v 

HEP170-RT 

1.0k 

2 5 

75$ 

35 



1 75t 










Si 

D041 

58# 

SJ1003F 

1 Okt 

2 5 

100A 

30 



1 50A 

1.0 

75 

25A 

lOu 

.30m 

150A 

1.0k 



SiA 

D03 

59 

1N2534 

1 Ok 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1.2 

4 0 

25C 

4.0u 

.50m 

150C 

1 Ok 



Si 

D010 

60 

1N2545 

1 Ok 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.0 

4 0 

25C 

1 .Ou 

.10m 

150C 

1.0k 



SiA 

D010 

61 

1N2556 

1 Ok 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1.5 

4.0 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

1.0k 



SiA 

D010 

62 

BY2002 

1 Ok 

25 

150C$ 

50 



150C 

1.2 

2 5 

25C 

4.0u 

,50m 

150C 

1 Ok 



SiA 

D04 

63 

BY2102 

1 Ok 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.0 

2.5 

25C 

1 .Ou 

.10m 

150C 

1.0k 



SiA 

D04 

64 

BY2202 

1 Ok 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.5 

2.5 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

1 Ok 



SiA 

D04 

65 

BY3002 

1 Ok 

2 5 

150C$ 

50 



1 50C 

1.2 

2.5 

25C 

4.0u 

50m 

150C 

1 Ok 



Si 

S35 

66 

BY3102 

1 Ok 

2 5 

150C$ 

50 



150C 

1.0 

2 5 

25C 

1 Ou 

10m 

150C 

1 Ok 



Si 

S35 

67 

BY3202 

1 Ok 

2 5 

1 50C$ 

50 



150C 

1.5 

2.5 

25C 

lOu 

1.0m 

150C 

1.0k 



Si 

S35 

68 

MA100 

1.0k 

2 5 

150B 

30 



190B 

1.0 A 

2 5 

1 50B 

1 5uA 






SiA 

D04 

69 

TM 104 

1.0k 

2 7 

75C 




175C 

2.0 

2 0 

25 


.50m 

150C 

1.0k 



Si 

A145 

70 

1N2242 

1 Ok 

3 0 

25$ 

20 



150 

.60 

1 5 

25 


750u 

150 

1 Ok 



SiA 

D04 

71 

1N2242A 

1 Ok 

3.0 

25$ 

100 



150 

60 

5 0 

25 


350u 

150 

1 Ok 



SiA 

D04 

72 

1N2243 

1 Ok 

3.0 

25$ 

20 



150 

60 

1 5 

25 


750u 

150 

1.0k 



SiA 

S35 

73 

1N2243A 

1 Ok 

30 

25$ 

100 



150 

.60 

5.0 

25 


350u 

150 

1 Ok 



SiA 

S35 

74 

1N3650 

1 Ok 

3 0 

25 

25 



190S 

1.1 

3.0 

25 


.20m 

150 

1 Ok 



SiA 

D04 

75 

30R10 

1 Ok 

30 

25 

200 

8 Om 

3 0 

25 

1.0 

3.0 

25 

lOu 

50u 

100 

1 Ok 



Si 

A1 rz 

76 

300R10B 

1 Ok 

30 

25 

250 



175 

2.0 

3 0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


77 

AC 1000 

1 Ok 

30 

25A 

50 



1 50C 

1.0 

3 0 

25A 

5 Ou 



1 Ok 



Si 

A ley 

78v 

HEPR0098-RT 

1 Ok 

3.0 

25$ 

300 



1 75t 










Si 

A179 

79 

M4M1 

1 Ok 

3 0 

25 

250 



1 75 A 

50 


150 

2 Ou 

5 Om 

150 

1.0k 



Si 

Alep 

80 

M4M5 

1 Ok 

30 

25 

250 



1 75A 

50 


150 

lOu 

5.0m 

150 

1 Ok 



Si 

Alep 

81 

M4M9 

1 Ok 

3 0 

25 

250 



1 75 A 

.50 


150 

lOu 

5 Om 

150 

1 Ok 

100 

200u 

Si 

AleD 

82 

3BR1Ot 

1 Ok 

3 00 

30 

20 

8 Om 


1 25C 











M530 

83 

1N5003 

I.Okt 

30 

40A 

300 § 



1 75A 

1 0 t 

3.0 

75A 


1 Om 

175A 

1.0k 



Si 

M176a 

84# 

SSiC1280 

1 Ok 

30 

45A 

100 

10m 


1 80J 

1 0 

3 0 

20J 

1 Ou 



1 Ok 



SiA 

A231 

85 

1N4145 

1 Ok 

3.0 

50A 

300 

8 3m 


1 75A 

1.0 

3 0 

50A 


lOOu 

50A 

1.0k 



Si 

D07 

86# 

3NC12 

1 Ok 

30 

50A 

90 



1 50J 

1 2 

3 0 

25A 


1.0 

150J 

1.0k 



Si 

S19s 

87t 

HAB100 

1.0k 

3.0 

50 

300 

8 3m 


1 50A 

1 1 

3 0 

25 

5 Ou 

150u 

100 

1 Ok 



Si 

Alez 

88 

S3A10 

1 Ok 

30 

50A 

300 



1 50C 

1.0 

3 0 

25A 

1 Ou 



1.0k 



Si 

Alez 

89# 

S8-10 

1 Ok 

30 

50 

200 

10m 


150 

1.1 

8 0 

25 

50u 



1 Ok 



Si 

S19m 

90 

SI 000 

1 Ok 

30 

50 

25 


10 

175 

1 0 

1 0 

25 

5.0u 




1 Ok 


Si 

D04 

91 

SLA5203 

1 Ok 

3.0 

55 

300 



175 

1 0 

3 0 

25 

5 Ou 

12m 

100 

1.0k 



SL 

A3 la 

92 

1N4725 

1.0k 

30 

75A 

300 



175A 

1.0 

3 0 

75 


1.0m 

175 

1 Ok 



Si 

A179a0 

93 

HC1000 

1 Ok 

3 0 

75 

300 


3 0 

175 

1 0 

1 0 

25 


1.0m 

25 

1 Ok 



Si 

A179 

94 

S6O0 

1 Ok 

3 0 

80$ 

20 




1.3 

5.0 

25 

lOOu 



1 Ok 



Si 

S48 

95# 

S10BR2 

1 Ok% 

30 

95B 

53 



130B 

.55 0 

1.5 

25 


2 0m 

125 

1 Ok 



Si 

S81 

96 

3E10 

1 Ok 

30 

100 

200 

8 Om 

3 0 

175 

1 2 

30 

100 

lOu 

lOOu 

50 

1 Ik 



SiA 

Alec 

97# 

FD103 

1 Ok 

30 

100C 

70 

10m 


1 50C 

1.4 

10 

25C 


300u 

125C 

1 Ok 



SiA 

D013 

98 

HR 1000 

1 Ok 

30 

100 

300 § 

8 Ou 


150A 

1 0 

3 0 t 

25 

5 OuA 

250u 

100 

1.0k 



Si 

Alsm 

99 

1N5408 

1 Ok 

30 

105C 

200 § 



170C 

1 2 

3.0 

105C 


50m 

150C 

1.0k 



Si 

A3a 

100 

SEN3100 

1 Ok 

30 

105C 

200 

8 3m 


1 70A 

1.2 

3 0 

25 

5 Ou 

500u 

150 

1.0k 



SiA 

D027 

101# 

1S419 

1 Okt 

30 

125S 

33 



1 50S 

1 6 

10 

25S 

5.0u 

300u 

150 

1 Ok 



Si 

S61A 

102 

30S10 

1 Ok 

3 0 

125 

150 § 



1 75J 

1.0 t 

3.0 

25 

5 Ou 

300u 

125 

1.0k 



Si 

A led 

103# 

DK003 

1 Ok 

30 

125B$ 

35 



125B 

1 5 

3.0 

25 


30m 

125B 

1.0k 



SiA 

S4c 

104 

3F1OO0 

1 Ok 

3 0 

140B 

40 

10m 


1 75A 

1.0 

1.0 

25A 

50u 

500u 

150A 

1 Ok 



Si 

D04 

105# 

1S1630 

1 Ok 

3 0 

1 50C 

90 

10m 


1 75J 

1 3 

15 

25J 


560m 

175J 

1.0k 

1.5k 


Si 

S187a 

106 

3C100A 

1 Ok 

30 

150 




190 

1 1 

60 

25 


50m 

150 

1.0k 



Si 

DO4A0 

107# 

S15M3 

1 Ok% 

30 

1 50J 

180 



1 50J 

1.2 

30 



500u 


1.5k 



SiA 

A52d 

108 

JAN 1 N3649.R 

1 Ok 

3 3 

50C 

25 

8 3m 


1 50C 

2 2 t 

10 

25C 

5 Ou 

20m 

150C 

800 



Si 

DO40 

109 

350R10B 

1 Ok 

3 5 

25 

250 



175 

2 0 

3 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


1 10 

400R10B 

1 Ok 

4 0 

25 

250 



175 

20 

4 0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2| MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARDI 

MAX REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG 

No. 

No. 


2Jlo 

Uat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

G1104 

1 Ok 

4 0 

25A 

100 

10m 

4 5 

150A 

1.2 

4 0 t 

25 


3 Om 

1 25C 

1 Ok 



SiA 

D04 

2# 

P1104 

1 Ok 

4 0 

25A 

100 

10m 

4 5 

150A 

1 2 

4.0 t 

25 


3.0m 

1 25C 

1 Ok 



SiA 

S95a 


SKA2.5/10 

1 Ok 

4 0 

25 A 

120 

10m 


150J 

900m§ 

2 5 

25J 

2Ou0 



1 Ok 

1 7k 


Si 

S352b 

4 

4F10 

1 Ok 

4 0 

75 

300 

8 Om 

3 0 

175B 

1 3 

40 

25 

lOOu 

500u 

100 

1 Ik 



SiA 

F22 

5# 

SSiC 1380 

1 Ok 

40 

1 20C 

100 

10m 


150J 

1 1 

7 0 

20J 

1 Ou 



1 Ok 



SiA 

SI12bA 

6 

450R10B 

1 Ok 

4 5 

25 

250 



175 

20 

4 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


7 

MR 100# 

1 Ok 

4 5 

1 50B 

70 



185B 

1 0 

4 5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

8 

500R10B 

1 Ok 

5 0 

25 

250 



175 

20 

5 0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

900 



Si 


9 

5BR10T 

1 Ok 

5 00 

30 

35 

8 Om 


125C 











M530 

10 

S5A10 

1 Ok 

5 0 

50A 

300 



150C 

1 1 

5 0 

25A 

1 Ou 



1 Ok 



Si 

Alez 

11# 

S20-10 

1 Ok 

5 0 

50 

600 

10m 


150 

1 1 

60 

25 

50u 


25 

1 Ok 



Si 

S19p 

12 

1N3919 

1 Ok 

5 0 

10OA 

100 



200J 

2.0 

50 

100A 


50m 

100C 

1.0k 



Si 

D04 

13# 

SJ1003E,K 

1 Okt 

5 0 

100C 

30 


3 0 

150A 

1 0 

75 

25C 

lOu 

30m 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

DO40 

14# 

RAS508ARBF 

1 Ok* 

5 0 

1 25B 

100 

10m 

7 5 

150J 

1.2 A 

60 

25A 

lOu 

,10m 

1 50J 

800 

1 8k 


SiA 

D04@ 

15 

1N4459 

1 Okt 

50 

1 50B 

150 



175B 

1 5 

50 

150B 


5Om0 

1 50B 

1 Ok 



S. 

D04 

16 

407Z 

1 Ok 

5 0 

1 50C 

125 

8 3m 


175J 

1 1 

5 0 

25C 


2 Om0 

1 75J 

1.0k 



Si 

D04 

1 7t 

SL10# 

1 Ok 

5 0 

1 50A 

150 



1 75C 

1.1 

5 0 

25A 

5 Ou 



1.0k 



s. 

DO40 

18 

550R10B 

1 Ok 

5 5 

25 

250 



175 

20 

5 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


19 

SCPH2 

1 Ok 

5 5 

55A 

300 



150A 

20 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

1 Ok 



Si 

M496 

20 

600R10B 

1 Ok 

60 

25 

250 



175 

20 

60 

25 

5 Ou 

50m 

150 

900 



Si 


21# 

G1 106 

1 Ok 

60 

25A 

140 

10m 

8 0 

150A 

1 2 

6 0 t 

25 


3 Om 

1 25C 

1 Ok 



SiA 

D04 

22# 

PI 106 

1 Ok 

60 

25A 

140 

10m 

8 0 

150A 

1 2 

6.0 t 

25 


3 Om 

1 25C 

1 Ok 



SiA 

S95a 

23 

SLA1000T 

1 Ok 

6 0 

25 




1 50A 




1 Ou 

75u 

100 

1.0k 




M545 

24# 

6NC12 

1 Ok 

6 0 

50A 

200 



150J 

1 2 

6 0 

25A 


1 3 

1 50J 

1.0k 



Si 

SI 9s 

25# 

50R2S 

1 Ok 

6 0 

75A 

75 § 

10m 


150C 

1 2 

6 0 

25C 


1 Om 

1 50C 

1 Ok 

1 1 k0 

3 3u 

SiA 

DO40 

26# 

6F100 

1 Ok 

60 

10OA 

120 § 

10m 


190J 

65 

60 

10OB 


2 5m 

10OB 

1 Ok 



SiA 

DO40 

27# 

BYX39/1000 

1 Ok 

60 

1 25 B 

100 

10m 


175J 

20 

20 

25J 

1 50u 


125 

1.0k 

1.8k 


Si 

D04E) 

28# 

S6-1003K 

1.0k 

60 

1 25C 

130 

10m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

DO40 

29# 

S10AN6 

1 Ok% 

6 0 

1 25B 

125 


6 5 

150J 

47Om0 

6 0 t 



2 Om 

1 25B 




SiA 

DO40 

30# 

1S1627 

1.0k 

60 

1 40C 

150 

10m 


175J 

1 35 

30 

25J 


1 2m 

1 75J 

1.0k 

1 5k 


Si 

S187a 

31 

1N2560 

1 Ok 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 2 

10 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D010 

32 

1N2564 

1 Ok 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 0 

10 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D010 

33 

1N2575 

1.0k 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

10 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D010 

34 

1N3990 

1.0k 

6 0 

1 50C 

50 



150 

1 5 




6Om0 

150 

1 Ok 



SiA 

D04 

35 

6A1000 

1 Ok 

60 

1 50C 

150 



200J 

1 4 t 

60 

25C 


60m 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D04 

36 

6C100 

1 Ok 

60 

150 




190 

1 2 

12 

25 


50m 

150 

1.0k 



Si 

DO4A0 

37 

6F100A 

1.0k 

6 0 

1 50C 

50 



190A 

55 

6 0 

150 


1 4m 

150 

1 Ok 



Si 

A19jg 

38 

6F100B 

1 Ok 

60 

1 50C 

160 



200A 

55 

60 

150 


1.2m 

150 

1 Ok 



Si 

S19j0 

39 

44 1Z 

1 Ok 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 4 




70m 

1 50C 

1 Ok 



Si 

D04 

40 

446Z 

1.0k 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1 4 




70m 

150C 

1 Ok 



Si 

D04 

41 

BY4002 

1 Ok 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 2 

60 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

1 Ok 



Si 

S35 

42 

BY4102 

1 Ok 

60 

1 50C$ 

150 



1 50C 

1.0 

60 

25C 

1 Ou 

10m 

1 50C 

1 Ok 



S. 

S35 

43 

BY4202 

1 Ok 

60 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

60 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

1 Ok 



Si 

S35 

44 

BY7002 

1 Ok 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1.2 

6 0 

25C 

4 Ou 

50m 

1 50C 

1 Ok 



Si 

D04 

45 

BY7102 

1 Ok 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1.0 

60 

25C 

1 Ou 

.10m 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D04 

46 

BY7202 

1.0k 

6 0 

1 50C$ 

150 



150C 

1 5 

60 

25C 

lOu 

1 Om 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D04 

47 

KR602VA 

1 Ok 

60 

1 50S$ 

75 



175S 

1 2 

60 

25 


1 Om 

1 50S 

1 Ok 



Si 

D010 

48 

KS602VA 

1.0k 

60 

1 50C$ 

75 



175C 

1.2 

60 

25 


1.0m 

1 50C 

1 Ok 



Si 

D04 

49 

SL1000X 

1.0k 

6 0 

1 50A 

150 



1 75C 

1 2 

60 

25A 

5 Ou 



1 Ok 



Si 

DO40 

50 

MS 100 

1 Ok 

7 5 

1 50B 

140 



185B 

1 0 A 

7 5 

150B 

20uA 






SiA 

D04 

51# 

ZAR210 

1.0k 

8 0 

25 

26 t 



1 50A 

1 5 

5 0 

25 

5 Ou 

20m 

100 

1 Ok 

1 8k 


SiA 

S61 

52# 

1S930 

1.0k 

8 0 

40A 

430 

10m 


1 50J 

1 05 A 

20 

25A 


80m 

1 50J 

1 Ok 



SiA 

S50 

53t# 

8PT10$ 

1.0k 

8 0 

40A 

250 

10m 


150J 

2 0 

8 0 



5.0m 

150 

1 Ok 



Si 

M588 

54# 

S5B100 

1 Ok 

8 0 

40A 

430 

10m 


1 50J 

1.05 A 

20 

25A 


1 3m 

25A 

1 Ok 



SiA 

S50 

55# 

S8-10F 

1 Ok 

8 0 

50 

200 

10m 


150 

1 1 

8 0 

25 

50u 



1 Ok 



Si 

M389 

56 

PAlOOt 

1 Ok 

8 0 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

20 

25 

lOu 

lOOu 

100 

1 Ok 



Si 

M542 

57 ♦# 

SiDA02P 

1 Ok 

9 4 

85C 

1 10 § 

10m 


135J 

1 05 

3 0 

25J 

5 Ou 


25J 

1 Ok 

1 7k 


Si 

A126b% 

58 

1N2262 

1 Ok 

10 

25$ 

200 



150 

60 

10 

25 


5 Om 

150 

1 Ok 



SiA 

D04 

59 

1N2262A 

1 Ok 

10 

25$ 

200 



150 

60 

10 

25 


500u 

150 

1 Ok 



SiA 

D04 

60 

1N2263 

1 Ok 

10 

25$ 

200 



150 

60 

10 

25 


5 Om 

150 

1 Ok 



SiA 

S35 

61 

1N2263A 

1 Ok 

10 

25C$ 

200 



150 

60 

10 

25 


50m 

150 

1 Ok 



SiA 

S35 

62# 

G11 10 

1.0k 

10 

25A 

230 

10m 

17 

150A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

125C 

1 Ok 



SiA 

D04 

63# 

PI 1 10 

1 Ok 

10 

25 A 

230 

10m 

17 

150A 

1.1 

10 t 

25 


3.0m 

125C 

1 Ok 



SiA 

S95a 

64v# 

10PM lOt 

1.0k 

10 

40A 

250 

10m 


150J 

2.0 

10 



5 Om 

150 

1 Ok 



Si 

M586 

65# 

70R2S 

1 Ok 

10 

75A 

115 § 

10m 


150C 

1 1 

10 

25C 


1 Om 

150C 

1 Ok 

1 1 k0 


SiA 

DO40 

66 

1N3924 

1 Ok 

10 

100C 

100 

8 3m 


200C 

20 

10 

100C 


50m 

100C 

1 Ok 



Si 

D04 

67 

1N4440 

1 .Okt 

10 

100C 

100 § 



160A 

1 2 

10 

100 


1 Om0 

100 

1 Ok 



Si 

M249 

68# 

1S545 

1 Ok 

10 

120B 

200 



175 

1.6 

50 

25J 


1 3m 

175J 

1 Ok 



SiA 

SI 03 

69# 

SA10AN12 

1 Ok 

10 

1 20B 

210 



150J 

47Om0 

10 



2 Om 


1 Ok 



SiA 

D04d 

70# 

DK010 

1 Ok 

10 

1 25B$ 

130 



125B 

1.5 

10 

25 


30m 

1 25B 

1 Ok 



SiA 

S4c 

71# 

RAS508CF,DF 

1 Ok* 

10 

1 25B 

200 

10m 

15 

1 50J 

1.2 A 

12 

25A 

lOu 

10m 

1 50J 

800 

1 8k 


SiA 

DO40 

72# 

S10AN12 

1 Ok% 

10 

1 25 B 

210 



150J 

5OOm0 

9 5 

25B 


2 Om 

1 25B 




SiA 

D04E1 

73 

408Z 

1 Ok 

10 

1 45C 

175 

8 3m 


175J 

1.2 

10 

25C 


2 Om0 

1 75J 

1 Ok 



Si 

D04 

74 

SCPD4 

1 Ok 

1 1 

55A 

300 



150A 

20 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

1 Ok 



Si 

M496 

75 

SCPN4 

1.0k 

1 1 

55A 

300 



150A 

2.0 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

1 Ok 



Si 

M496 

76 

SCPP4 

1 Ok 

1 1 

55A 

300 



150A 

2.0 

3 0 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

1 Ok 



Si 

M496 

77# 

2WMT10 

1 Ok 

1 1 

100C 

220 § 

10m 


125J 

1.5 

40 

100C 


7 Om 

125 J 

1 Ok 



Si* 

D05 

78v 

HEPR0138-RT 

1 Ok 

12 

25$ 

300 



190t 










Si 

D04 

794# 

SKA5/10 

1.0k 

12 

45A 

180 

10m 


1 50J 

900m§ 

60 

25J 

3Ou0 



1 Ok 

1 7k 


Si 

S171 r 

80# 

12NC11 

1 Ok 

12 

50A 

300 



1 50J 

1.2 

12 

25A 


2 4 

150J 

1 Ok 



Si 

S19n 

81# 

8AN100 

1 Ok 

12 

55 A 

210 

10m 


MOB 

65 0 

13 

25A 


10m 

1 20J 

11 Ok 



Si 

S4g[Zj# 

824 

A129P 

1 Ok 

12 

64 

150 

8 3m 


125 

1.55 

12 

64 


6 Om 

125 

1.0k 



Si 

D04 

83# 

12F100 

1.0k 

12 

10OA 

150 § 

10m 


190J 

65 

12 

10OB 


2 5m 

10OB 

1 Ok 



SiA 

DO40 

84# 

1S1578 

1 Ok 

12 

1 20C 

200 



1 50J 

1 2 

12 

25A 


2.4m 

1 50J 

1 Ok 



Si 

S19n 

85t# 

SR10A20 

1 Ok 

12 

1 20C 

200 § 

8 3m 


1 50J 

1.52 

35 

25C 


3 Om 

1 50J 

1 Ok 



SiA 

S19t 

86# 

SR10D20 

1 Ok 

12 

1 20C 

200 

8 3m 


150 

1.3 

20 



3 Om0 

1 50J 

1 Ok 



Si 

SI 9c 

87# 

BYX40-1000 

1.0k$ 

12 

1 25B 

200 

10m 


175 

2.5 

50 

25 


300u 

125 

1 Ok 

2 Ok 


Si 

D04(Z) 

88 

1N4510 

1 Ok 

12 

1 35C 

240 


10 

175C 

1.4 

12 



1 7 

135C 

1 Ok 

1 2k 


Si 

D04 

89# 

12NF11 

1.0k 

12 

138C 

240 

10m 


175J 

1.5 

50 

25J 


1 7 

1 75J 

1 Ok 

1 5k 

1 2k 

Si 

S4k 

90 

1N2586 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 2 

20 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

1 Ok 



Si 

D010 

91 

1N2597 

1 Ok(Z) 

12 

1 50C 

250 



150C 

1 0 

12 


2 Ou 

20m 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D010 

92 

1N2608 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.5 

20 

25C 

20u 

2 Om 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D010 

93 

1N3673 

1 Ok 

12 

1 50C 

200 













SiA 

D04 

94 

1N3673A 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

240 



200C 

1 35 




9Om0 

1 50C 

1 Ok 



Si 

DO40 

95 

JAN 1N3673A 

1 Ok$ 

12 

1 50C 

240 

8 3m 


200C 

1.35 

38 

25 

50u 

1 Om 

150 

1 Ok 



Si 

DO40 

96 

1N4015 

1 Ok 

12 

1 50C 

200 



175A 

1.3 

12 

150A 

lOu 

50m 

1 50A 

1 Ok 



Si 

D04 

97 

12A1000 

1 Ok 

12 

1 50C 

240 



200J 

1.35 t 

12 

25C 


60m 

150C 

1 Ok 



SiA 

D04 

98 

12C100 

1 Ok 

12 

150 




190 

1 5 

24 

25C 


1 Om 

150 

50 



Si 

DO4A0 

99 

12F100B 

1 Ok 

12 

1 50C 

250 



200A 

.55 

12 

150 


1 Om 

150 

1 Ok 



Si 

A19i0 

100 

404Z 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

240 



150C 

1.35 




.9Om0 

1 50C 

1 Ok 



Si 

D04 

101 

437Z 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

240 



150C 

1.35 




9Om0 

1 50C 

1 Ok 



Si 

D04 

102 

BY5002 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

250 



1 50C 

1.2 

12 

25C 

8.0u 

1 Om 

1 50C 

1.0k 



Si 

S35 

103 

BY5102 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

250 



1 50C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

,20m 

150C 

1 Ok 



Si 

S35 

104 

BY5202 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.5 

12 

25C 

20u 

2 Om 

1 50C 

1 Ok 



Si 

S35 

105 

BY8002 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1.2 

12 

25C 

8 Ou 

1 Om 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D04 

106 

BY8102 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 0 

12 

25C 

2 Ou 

,20m 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D04 

107 

BY8202 

1 Ok 

12 

1 50C$ 

250 



150C 

1 5 

12 

25C 

20u 

2 0m 

1 50C 

1 Ok 



SiA 

D04 

108 

MR1130 

1.0k 

12 

150C 

300 § 



190J 

1 0 

12 

25C 

500u 



1 Ok 



SiA 

D04 

109 

SL1000 

1 Ok 

12 

1 50A 

250 



150C 

1 3 

12 

25A 

5 Ou 

1 Om 

150A 

1 Ok 



Si 

DO40 

1 10 

TR1130 

1 Ok 

12 

1 50C 

300 § 



190J 

1 2 

12 

25C 

50u 

4Om0 

1 50C 

1 Ok 



Si 

D04 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

1 | 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARDI 

MAX. REVERSE 

CURE 

ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& V r 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

fC) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

r c) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

UR123VA 

1 Ok 

12 

150S$ 

240 



1 75S 

1 2 

1 2 

25 


3 0m 

150S 

TOk 



Si 

D010 

2 

US123VA 

1.0k 

12 

1 50C$ 

240 



1 75C 

1 2 

12 

25 


3.0m 

150C 

1.0k 



Si 

D04 

3 

MT100A 

1 Ok 

14 

1 50B 

240 



185B 

1 0 A 

14 

1 50B 

IOOuA 






SiA 

D04 

4y# 

15PT10$ 

1 Ok 

15 

40A 

250 

10m 


150J 

20 

15 



5.0m 

150 

1.0k 



Si 

M589 

5 

15GS10 

1 Ok 

15 

75C 

150 

8 3m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

150C 

1 Ok 



SiA 

DO40 

6#_. 

5M100 

1 Ok 

15 

79B 

300 

10m 


130A 

1 3 t 

50 

130J 


5 Om 


1.0k 



Si 

S193a 

7# 

RN1 1 15 

1 Ok 

15 

100C 

350 

10m 

25 

125C 

1 2 

15 t 

25 


3 Om 

125C 

1.0k 



SiA 

D05 

8# 

S10AN15 

1 Ok 

15 

1 20B 

220 



1 50J 

49Om0 

15 



3 Om 


1.0k 



SiA 

S3240 

9# 

S10BN15 

1 Ok 

15 

120B 

220 



1 50J 

49Om0 

15 



3.0m 


1 Ok 



SiA 

S320E) 

10 

368Z 

1 Ok 

15 

125C 

240 



180J 

1 3 

15 

25C 


2.Om0 

130C 

1.0k 



Si 

D04 

1 1 

409Z 

1 Ok 

15 

125C 

250 

8 3m 


1 75J 

1.3 

15 

25C 


2.Om0 

1 75J 

1 Ok 



Si 

D04 

_12#_ 

16F100 

1 Ok 

16 

10OB 

350 

10m 

17 

190 

55 

16 

100 


1 Om 

175 

1.0k 



Si 

D04 

13 

1N3624 

1 Ok 

16 

155B$ 

300 



1 75B 





.60m 

175B 

1.0k 



SiA 

D04 

14# 

SK1003K 

1 Ok 

17 5 

85C 

230 

10m 


1 50J 

1 4 

50 

25A 

20u 

500u 

150C 

1.0k 



SiA 

DO40 

15# 

S10BR8 

1 Ok% 

18 

1 20B 

188 


18 

140B 

.60 0 

18 

25 


10m 

125 

1 Ok 



Si 

SI 22a 

16 

1N2280 

1 Ok 

20 

25$ 

400 



150 

600m 

20 

25 


1.0m 

150 

1 Ok 



SiA 

D04 

17# 

30R2 

1 Ok 

20 

25A 

250 § 

10m 

25 

1 50J 

50 

20 

25J 


1 Om 

150J 

1.0k 



Si 

DO50 

18# 

30R2S 

1 Ok 

20 

25A 

250 § 

10m 

25 

150C 

.50 

20 

25C 


1.0m 

150C 

1.0k 

1.1 k0 


Si 

D05d 

19# 

1S935 

1 Ok 

20 

40A 

1.1k 

10m 


1 50J 

1 05 A 

40 

25A 


2.0m 

150J 

1 Ok 



SiA 

S51 

20y# 

20PM lOt 

1 Ok 

20 

40A 

250 

10m 


1 50J 

2.0 

20 



5.0m 

150 

1.0k 



Si 

M587 

21# 

S8B100 

1.0k 

20 

40A 

100 

10m 


1 50J 

1 05 A 

40 

25A 


2 0m 

25A 

1 Ok 



SiA 

S51 

22# 

S20-10F 

1.0k 

20 

50 

600 

10m 


150 

1 1 

60 

25 

lOu 


25 

1 Ok 



Si 

S19p 

23# 

SS.E2060 

1 Ok 

20 

85C 

250 

10m 


1 60J 










SiA 

S4pA 

. 24# 

BYX13/1000 

1 Ok 

20 

100C 

600 

10m 

35 

1 50J 

20 

100 

25C 


1 7m 

125C 

500 



Si 

S72cd 

25# 

1S547 

1 Ok 

20 

1 20B 

400 



175 

1.6 

100 

25J 


3 5m 

175J 

1.0k 



SiA 

SI 02 

26# 

S10AN20 

1 Ok 

20 

120B 

250 



1 50J 

48Om0 

20 



3.0m 


1.0k 



SiA 

S3240 

27# 

S10BN20 

1 Ok 

20 

1 20B 

250 



1 50J 

48Om0 

20 



3.0m 


1.0k 



SiA 

S320E) 

28# 

BYX25/1000 

1 Ok 

20 

1 25B 

360 

10m 


1 75J 

1.8 

50 

25 


.60m 

125J 

1.0k 

1.6k 


Si 

Z190 

29 

DS203VA 

1.0k 

20 

150C$ 

650 



1 75C 

1.1 

20 

25 


5 Om 

150C 

1 Ok 



Si 

D05 

30# 

3WM10 

1 Ok 

21 

100C 

220 § 

10m 


1 25J 

1 4 

60 

100C 


14m 

125J 

1 Ok 



Si* 

S8 

31# 

25NC12 

1 Ok 

25 

50A 

600 



1 50J 

1 2 

25 

25A 


6.0 

150J 

1.0k 



Si 

S19n 

32 

PBlOOt 

1 Ok 

25 

55 

300 

8 3m 


150 

1.0 

3.0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

1.0k 



Si 

M542 

33 

PBUIOOt 

1.0k 

25 

55 

300 

8.3m 


150 

1.0 

3.0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

1.0k 



Si 

M542a 

34y 

S25A100 

1 Ok 

25 

55 

300 

8 3 


150 

1 0 

3.0 

25 

lOu 

lOu 

100 

50 



Si 

M542 

35y 

A139P 

1.0k 

25 

75 

400 

8.3m 


125 

1 85 

25 

75 


6.0m 

125 

1.0k 



Si 

D05 

36# 

1S1844 

1 Ok 

25 

hoc 

300 



1 50J 

1 2 

25 

25A 


6.0 

150J 

1.0k 



Si 

S19n 

37# 

1S14 1 8 

1 Ok 

25 

135C 

500 

10m 


1 75J 

1 38 

100 

25J 


2.5m 

175J 

1 Ok 

1.5k 


Si 

S4k 

38 

25C100 

1 Ok 

25 

140 




190J 

1 0 

25 

25C 


20m 

25 

700 



Si 

DO5A0 

39 

25F100 

1 Ok 

25 

140 




190J 

1.0 

25 

25C 


20m 

25 

1.0k 



Si 

M56Ad 

40 

PBT100$ 

1 Ok 

27 5 

55 

300 

8 3m 


150 

1 0 

3.0 

25 

lOu 

lOOu 

100 

1.0k 



Si 

M543 

41 ▼# 

30PT10$ 

1 Ok 

30 

40A 

250 

10m 


1 50J 

2 0 

30 



5.0m 

150 

1.0k 



Si 

M590 

42 

PBC100 

1 Ok 

30 

55C 

300 



1 50C 

1.0 

3.0 

25C 

lOu 

lOOu 

100C 

1.0k 



Si 

M447IZI 

43 

PZ140K 

1 Okt 

30 

100C 

400 



1 75C 

.70 0 

2.0 

25C 


2 . 0 m(a 

150C 

1.0k 

1.4k 


Si 

DO210 

44# 

3C10 

1 Ok 

30 

1 IOC 

500 

10m 


1 50J 

1 5 

30 

40A 


3.0m 

25 

1.0k 



Si* 

SI 81 

45# 

S10AN31 

1 Ok 

30 

120B 

347 



1 50J 

6OOm0 

30 



4.0m 


1.0k 



SiA 

S325d 

46# 

S10BN31 

1 Ok 

30 

120B 

347 



1 50J 

6OOm0 

30 



4 Om 


1 Ok 



SiA 

S3210 

47 

DS303VA 

1.0k 

30 

150C$ 

850 



1 75C 

1.1 

30 

25 


5.0m 

150C 

1 Ok 



Si 

D05 

48# 

15AN100 

1 Ok 

34 

20A 

500 

10m 


140B 

7OOm0 

25 

25A 


20m 

120J 

1.0k 



Si 

S24 lad# 

49 

1N2287 

1 Ok 

35 

25$ 

400 



150 

60 

35 

25 


5 Om 

150 

1.0k 



SiA 

D05 | 

50# 

SR30B20 

1 Ok 

35 

100C 

600 

8 3m 


150 

1 3 

50 



1Om0 

150J 

1.0k 



Si 

S19d 

51 

1N4529 

1 Ok 

35 

1 15C 

500 


20 

1 75C 

1.4 

35 



2.5m 

1 15C 

1.0k 

1 2k 


Si 

D05 

52 

1N3768 

1 Ok 

35 

130C$ 

400 



190B 

1.8 




5.0m 

HOB 

1 Ok 



Si 

D05 

53 

35C100A 

1 Ok 

35 

140 

900 



190J 

1 1 

50 

25 


20m 

25 

900 



Si 

D05A 

54 

35F100 

1 Ok 

35 

140 

900 



1 90J 

1 1 

50 

25C 


20m 

25C 

1.0k 



Si 

M56Ad 

55# 

40R2S 

1 Ok 

35 

140C 

500 § 

10m 


200J 

1 3 

35 

25C 


10m 

150C 

1.0k 

1 1 k0 


SiA 

DO 50 

56# 

RN1135 

1.0k 

35 

140C 

500 

10m 


175C 

1 5 

1 10 

25C 


20m 

150C 

1.0k 



SiA 

D05 

57# 

SUT1001K 

1.0k 

36 

85C 

600 

10m 


1 50J 

1.6 

90 

25A 

200u 

3.0m 

150C 

1.0k 



SiA 

D05d 

58# 

1S94O0 

1.0k 

40 

40A 

2 7k 

10m 


1 50J 

1 05 

100 

25A 


4.0m 

150J 

1.0k 



SiA 

# 

59 

S12C100 

1 Ok 

40 

40A 

2 7k 

10m 


1 50J 

1.05 

100 

25 


4 Om 

25A 

1.0k 



SiA 

# 

60# 

K1 140 

1 Ok 

40 

90C 

800 

10m 


1 25C 

1 2 

125 

25C 


4.0m 

125C 

1.0k 



SiA 

S245 

61# 

6WM10 

1 Ok 

40 

100C 

650 § 

10m 


1 25J 

1 4 

1 10 

100C 


14m 

125J 

1.0k 



Si* 

S8 

62# 

10M100 

1 Ok 

40 

104B 

800 

10m 


130A 

1.2 t 

120 

130J 


10m 


1.0k 



Si 

S4s 

63t# 

4C10 

1.0k 

40 

1 IOC 

700 

10m 


1 50S 

1 5 

40 

40A 

3.0m 

12m 

150 

1.0k 



Si* 

S181 

64# 

S10AN40 

1 Ok 

40 

120B 

485 



1 50J 

5OOm0 

40 



4 Om 


1 Ok 



SiA 

S3250 

C5# 

S10BN40 

1 Ok 

40 

120B 

485 



1 50J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1 Ok 



SiA 

S3210 

66 

40HF100 

1 Ok 

40 

140C 

500 § 

8.3m 


1 80J 

1 3 

40 t 

140C 


7 Omd 

HOC 

1.0k 



SiA 

S21ed 

67# 

25AN100 

1.0k 

45 

20A 

700 

10m 


1 40B 

7OOm0 

40 

25A 


20m 

120J 

1 Ok 



Si 

S241ad# 

68# 

BYX56-1000 

1 Ok 

47 

1 15B 

800 

10m 


1 75J 

1 8 

150 

25J 


1.6m 

125 J 

1 Ok 

2 Ok 


Si 

DO50 

69 

SLEAlOt 

1 Ok 

50 


150 

1 6m 



1.0 

30 

25 

5.0u 

lOOu 

100 

1.0k 



Si 

M546 

70# 

SSiF2060 

1 Ok 

50 

85C 

500 

10m 


1 60J 










SiA 

S72mA 

71# 

SSiF2060A 

1 Ok 

50 

85C 

500 

10m 


160J 








1 8k 


SiA 

S52cA 

72# 

SL1003A.K 

1 Okt 

50 

100C 

150 


10 

150C 

1.2 

10 

25C 

50u 

1 5m 

150C 

1.0k 



SiA 

D04d 

73# 

1S1615 

1.0k 

50 

130C 

2.0k 

10m 


1 75J 

1.35 

200 

25J 


10m 

175J 

1.0k 

1.5k 


Si 

S168b 

74 

50C100 

1 Ok 

50 

140 

400 

1 

55 

190J 

1 1 

50 

25 


20m 

150 

50 



Si 

DO5A0 

75 

IN 1691 

1 Ok 

50 

150C 

700 

8.3m 


165C 

1.2 

1.1 

150C 


25m 

150C 

1 Ik 



Si 

S8a 

76 

1 164K 

1 Ok 

50 

150 

1 Ok 

8 3m 


200J 

1 2 

40 

25C 


2.Om0 

175J 

1 Ok 

1.4k 


Si 

D05 

77# 

S500-10 

1 Ok 

55 

50 

3.7k 

20m 


120 

1.2 

500 

50 

1.0m 



1.0k 



Si 

Ml 89 

78# 

S10AN55 

1.0k 

55 

125B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6 Om 


1.0k 



SiA 

d 

79# 

fS 10BN55 

1 Ok 

55 

125B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6.0m 


1.0k 



SiA 

S3220 

80# 

S10GN55 

1.0k 

55 

125B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6 Om 


1.0k 



SiA 

S3220 

81# 

SB 1001K 

1 Ok 

60 

85C 

700 

10m 


150J 

1.7 

210 

25A 

200u 

3.0m 

150C 

1.0k 



SiA 

S168ad 

82# 

SBT1001K 

1 Ok 

60 

85C 

700 

10m 


1 50J 

1.7 

210 

25A 

200u 

3.0m 

150C 

1 Ok 



SiA 

S168a[ZI 

83# 

KS1160 

1 Ok 

60 

11OC 

1.5k 

10m 

67 

1 50C 

1 2 

60 t 

25 


5.0m 

125C 

1.0k 



SiA 

S245 

84# 

25G100 

1 Ok 

60 

112B 

850 § 

10m 

60 

190B 

.55 0 

25 

25A 







Si* 

D05d 

85# 

20M100 

1 Ok 

60 

126B 

1.0k 

10m 


1 75A 

1 5 t 

180 

175J 


10m 


1.0k 



Si 

S4t 

86# 

45AR100 

1.0k 

70 

25A 

1.1k 

10m 


1 40B 

.70 0 

90 

25A 


25m 

120J 

1 Ok 



Si 

S8j# 

87 

402Z 

1.0k 

70 

1 IOC 

1.0k 

8.0m 


200J 

1.15 

40 

25C 


1.0m 

150C 

1.0k 



Si 

D05 

88 

435Z 

1 Ok 

70 

1 IOC 

1 Ok 

8.0m 


200J 

1 15 

40 

25C 


1.0m 

150C 

1.0k 



Si 

D05 

89# 

SR70C20 

1 Ok 

70 

119C 

1 5k§ 

8 3m 


1 50J 

1 6 

220 

25C 


30m 

150J 

1.0k 



SiA 

S333 

90# 

S10AN71 

1 Ok 

70 

120B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6.0m 


1 Ok 



SiA 

d 

91# 

S10BN71 

1 Ok 

70 

120B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6.0m 


1 Ok 



SiA 

S3230 

92# 

S10GN71 

1 Ok 

70 

120B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6.0m 


1.0k 



SiA 

S3220 

93 

70H100 

1 Ok 

70 

125C 

1 2k§ 

8 3m 


200J 

1.3 

70 t 

125C 


5mlZ 

125C 

1.0k 



Si* 

DO50 

94 

70H100A 

1 .Okt 

70 

125C 

1.2k§ 

8 3m 


200J 

1.3 

70 

125C 


5m 0 

125C 

1 Ok 



SiA 

DO50 

95# 

30R4 

1 Ok 

75 

20A 



200 

1 75J 

1.2 0 

160 

25B 


8Om0 

150J 

1 Ok 



Si 


96# 

10WM10 

1 Ok 

75 

100C 

1 Ok§ 

10m 


1 25J 

1 5 

200 

100C 


20m 

125 J 

1.0k 



Si* 

M43a 

97 

75E100 

1 Ok 

75 

150C 

850 

4.0m 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

1 Ok 



Si 

S83aA0 

98 

75FI00 

1 Ok 

75 

150C 

850 

4 Om 


190J 

1 0 

90 

25C 


40m 

25C 

1 Ok 



Si 

M56aA0 

99# 

1S945 

1 Ok 

80 

40A 

5 4k 

10m 


1 50J 

1.05 

200 

25A 


8.0m 

150J 

1 Ok 



SiA 

M26# 

100# 

S16B100 

1 Ok 

80 

40A 

5 4k 

10m 


1 20J 

1.05 A 

200 

25A 


8.0m 

25A 

1 Ok 



SiA 

M26 

101# 

8C10 

1 Okt 

80 

100J 

1 2k 


100 

1 50J 

1.3 

80 

100C 


5.Om0 

25J 

1.0k 



Si* 

SI 10a 

102# 

70BN100 

1 Ok 

100 

40A 

1 8k 

10m 


140B 

.70 0 

130 

25A 


30m 

120J 

1.0k 



Si 

S8kd# 

103 

FS503VA 

1 Ok 

100 

80C 

950 



175C 

1 1 

50 

25 


10m 

150C 

800 



Si 

D08 

104 

JAN 1N3643 

1 Ok$ 

100 

100 

14 

8 Om 


1 75S 

5 0 

25 

25 

5.0u 

.10m 

100 

1.0k 



Si 

Z55 

105# 

10C10E) 

1 Okt 

100 

100J 

1 5k 


120 

1 50J 

1.2 

100 

100C 


5.Om0 

25J 

1.0k 



Si* 

SI 10a 

106# 

1S440R 

1 Ok 

100 

105B 

1 6k 



1 75J 

1 6 

500 

25J 


6 Om 

175J 

1.0k 



SiA 

S12f 

107 

1N3295 

1 Ok 

100 

130C 

1 6k 

8.3m 


200C 

1.5 

100 

130C 


1 1m 

130B 

1 Ok 



Si 

D08 

108 

1N3295A 

1 Ok 

100 

130C 

2 3k 



200C 

1 25 

100 

130C 


11m 

130C 

1.0k 



Si 

D08 

109 

1N3295R 

1 Ok 

100 

130B 

1 6k 



200A 

900m 

100 

200J 


8.0 

200J 

1 Ok 



Si 

D08 

1 10 

A70P 

1 Ok 

100 

130B 

1 6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


4.5m 

130B 

1 Ok 



Si 

D08 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

lr 

lr 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

, (8) 

(W) 

m 

A (V) 

(A) 

rci 

(A) 

(A) 

i!C) . 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

A7TI 5 

1.0k 

160 

130B 

1.6k 

8.3m 


200J 

6OOm0 

100 

130 B 


4.5m 

130F 

1.0k 



Si 

D08 ~ 

2 

100E100 

1 Ok 

100 

150C 

2.0k 

4.0m 


190J 

1.0 

140 

25C 


40m 

25C 

1 Ok 



Si 

S83A0 

3 

10OF 100 

1 Ok 

100 

150C 

2.0k 

4.0m 


190J 

1.0 

140 

25C 


40m 

25C 

1.0k 



Si 

M56aA0 

4 

150L100A 

I.Okt 

100 

1 50C 

3.0k§ 

8.3m 


200J 

1.2 

150 t 

150C 


7m0 

1 50C 

1.0k 



Si* 

DO3O0 

5# 

AS 10 

1 Ok 

100 

150 

4 Ok 

20m 


150 










Si 


6#_ 

S200-10F 

1.0k 

1 10 

50 

4.0k 

10m 


150 

1.3 

600 

25 

20m 



1.0k 



Si 

Ml 89a i 

7# 

S12P1000E 

1 Ok 

1 10 

75C 

2 Ok 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

1 75C 

1 Ok 



SiA 

F56m 

8# 

SION1000E3 

1.0k 

125 

100C 



160 

150 

.97 

125 

100C 

6 Om 

20m 

100C 

1.0k 



Si 

F56m 

9# 

SION 1000E4 

1.0k 

125 

100C 



160 

150 

1.03 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

1.0k 



Si 

F56m 

10# 

SION1000E5 

1.0k 

125 

100C 



160 

150 

1.08 

125 

100C 

6.0m 

20m 

100C 

1 Ok 



Si 

F56m 

11# 

125BN100 

1.0k 

130 

20A 

3 Ok 

10m 


140B 

7OOm0 

180 

25A 


40m 

120J 

1.0k 



Si 

S12Oa0# 

12# 

BYX32/1000 

I.Okt 

130 

135C 

1.6k 



190J 

1 7 

500 

190J 


10m 

175J 

1.0k 



SiA 

S2O3b(0 

13 

FS703VA 

1.0k 

150 

75C 

1.2k 



175C 

1 1 

70 

150C 


10m 

1 50C 

1.0k 



Si 

D08 

14# 

SI 1P1000E 

1.0k 

150 

75C 

2 2k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

1 Ok 



SiA 

F56m 

15# 

SD1003K 

1 Ok 

150 

75C 

2.2k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1.0m 

15m 

175C 

1.0k 



SiA 

[0 

16f# 

15C10 

1.0k 

150 

90C 

2.0k 

10m 


150S 

1 5 

150 

40A 

6.0m 

30m 

150 

1 Ok 



Si 

S12j 

17# 

1N3092 

1.0k 

150 

100C 

3.0k§ 



200C 

1.2 

150 

150C 


12m 

1 50C 

1.0k 



Si 

D030 

18*# 

BYX23/1000 

1.0k 

150 

100A 

1.6k§ 

10m 

30 

190J 

1.6 

500 

25J 


15m 

175J 

1.0k 



SiA 

S128 

19 

1N4594 

1.0k 

150 

1 10 

3.0k 



200A 

1.4 

150 

1 10 


14m 

200 

1.0k 



Si 

DO80 

20# 

S10PN125 

1.0k% 

150 

1 10B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1.0k 



Si* 

S3190 

21# 

S10BR125 

1 Ok% 

150 

1 15B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



40m 


1 Ok 



Si* 

F19 

22# 

45M100 

1 Ok 

150 

116B 

3 Ok 

10m 


175A 

1.5 t 

500 

175J 


20m 


1.0k 



Si 

S8m 

23# 

SU 1001 A,K 

I.Okt 

150 

120C 

600 


30 

150C 

1.2 

30 

25C 

200u 

2 Om 

1 50C 

1.0k 



SiA 

S168a0 

24# 

BYX14/1000 

1.0k 

150 

125C 

3.0k 

10m 

240 

190J 

1 8 

750 

25 


15m 

175C 

500 



Si 

M2940 

25# 

S10KN125 

1.0k% 

150 

125B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


1.0k 



Si* 

F8O0 

26# 

S10LN125 

1.0k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1 Ok 



Si* 

M5210 

27 

150K100A 

I.Okt 

150 

1 50C 

3.0k§ 

8.3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


7m0 

150C 

1.0k 



Si* 

D08E5 

28# 

SSiK2160 

1.0k 

160 

92C 

2 7k 

10m 


160J 

1 3 

500 

20 J 

200u 

2.0m 

150J 

300 



SiA* 

S72mA 

29# 

SSiK2 1 60A 

1 Ok 

160 

92C 

2.7k 

10m 


160J 

1.3 

500 

20J 

200u 

2 Om 

1 50J 

300 

1.1 k0 


SiA* 

S72mA 

30# 

ST4 

1 Ok 

160 

1 IOC 

3.8k 

10m 

190 

150C 

1.3 

160 t 

25 


4.0m 

125C 

1 Ok 



SiA 

S245a 

31 

1N3273 

I.Okt 

160 

125C 

2.0k 



190J 

1 25 

160 

125C 


12m 

125C 

1.0k 



Si 

DO90 

32 

160E100 

1 Ok 

160 

150C 

5 Ok 

4 Om 


190J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

1.0k 



Si 

S83A0 

33 

160F100 

1 Ok 

160 

1 50C 

5.0k 

4.0m 


190 J 

1.0 

160 

25C 


40m 

25C 

1.0k 



Si 

M56aA0 

34 

175E100 

1.0k 

175 

1 50C 

5 Ok 

4.0m 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

1 Ok 



Si 

S83A0 

35 

175F100 

1.0k 

175 

1 50C 

5.0k 

4 Om 


190J 

1.0 

175 

25C 


40m 

25C 

1.0k 



Si 

M56aA0 

36# 

200BN100 

1.0k 

180 

20A 

7.5k 

10m 


140B 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

120J 

1.0k 



Si 

S12Oa0# 

37# 

S13N1000E 

1 Ok 

190 

75C 

2 5k 

10m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

1.0k 



SiA 

F56m 

38# 

S20P1000JA 

1 Ok 

200 

100C 

4.0k 

10m 


175J 

1.25 

600 

25A 


30m 

1 75C 

1.0k 



SiA 


39# 

T24A 

1 Ok 

200 

1 IOC 

3 8k 

10m 

240 

150C 

13 ^ 

200 t 

25 


4 Om 

1 25C 

1 Ok 



SiA 

S246 

40# 

S10BN200 

1 Ok% 

200 

1 20B 

4 Ok 


250 

150B 

.60 0 

190 

25B 


40m 

1 25C 

1.0k 



Si 

F19a 

41 

4112 

1.0k 

200 

130 

3 0k 

8 3m 


200J 

1 5 

125 

130C 


8.Om0 

130C 

1 Ok 



Si 

D08 

42# 

SSiK0460 

1 Ok 

210 

1 IOC 

2.7k 

10m 


150J 

1 3 

500 

20J 

200u 

2.0m 

1 50J 

300 



SiA* 

M444# 

43# 

20C10A 

1.0k 

220 

100C$ 

3 3k 

10m 


150 

1.2 

220 

25 


5 Om 

25 

1.0k 



Si 

S184 

44# 

SR200P20 

1.0k 

240 

75C 

5.0k§ 

8.3m 


150J 

1.73 

750 

25C 


30m 

150J 

1 Ok 



SiA 

S2980 

45 

1N3174 

1.0k 

240 

105C 

3.0k 

8.3m 


175C 

1 9 

240 

105C 


16m 

105C 

1.0k 



Si 

D09 

46 

1N3174A 

1 .Ok* 

240 

1 20C 

3.0k 



190J 

1.25 

240 

25C 


16m 

125C 

1 Ok 



Si 

S14e 

47 

240E100 

1.0k 

240 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

1.0k 



Si 

S83A0 

48 

240F100 

1 Ok 

240 

1 50C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1.0 

240 

25C 


50m 

25C 

1 Ok 



Si 

M56aA0 

49# 

BYX27/1000 

1 Ok 

250 


4 Ok 

10m 

80k 

190J 

1.8 

1.2k 

190J 


25m 

1 75J 

1 Ok 

1 6k 


Si 

M 105 

50 

A96P 

1.0k 

250 

70C 

3 3k 

8 3m 


125J 

1.25 

250 

25 


10m 

70C 

1 Ok 



Si 

SI 20b 

51 

A97P 

1 Ok 

250 

70C 

3 3k 

8.3m 


125J 

1 25 

250 

25J 


10m 

70C 

1 Ok 



Si 

SI 20b 

52^# 

25C10 

1 Ok 

250 

90C 

4 Ok 

10m 


150S 

1.5 

250 

90C 

8.0m 

45m 

150 

400 



Si 

S1 84 

53# 

1N2068 

1.0k 

250 

100 

4.5k§ 



200C 

1.3 t 

250 

135C 


12m 

135 

800 



Si 

D09 

54 

DRS251 

1.0k 

250 

100C$ 

4.5k 

8 3m 


175J 

.55 

250 

1 10 

2 0m 

10m 

1 75J 

1.0k 



Si 

S21Oa0 

55# 

1S740R 

1 Ok 

250 

105B 

4.5k 



175J 

1 45 

1.0k 

25J 


30m 

175J 

1.5k 



SiA 

S12g 

56y# 

1S2256 

1 Ok 

250 

me 

5 Ok§ 

8.3m 


150J 

1 75 

780 

25C 


30m 

1 50J 

1 Ok 



SiA 

M567 

57# 

FD250A20 

1.0k 

250 

1 11C 

5 Ok§ 

8.3m 


150J 

1 75 

780 

25C 


30m 

150J 

1.0k 



SiA 

M567 

58# 

BYX33/1000 

1.0k 

250 

120A 

4 Ok 

10m 


190J 

1 8 

1 2k 

190J 


25m 

1 75J 

1.0k 



SiA 

M2940 

59 

1N3742 

1.0k 

250 

130C 

4 5k 

8.3m 


200C 

1.1 A 

250 

130C 


7 Om 

130B 

1.0k 



Si 

DO90 

60 

A90P 

1.0k 

250 

130B 

4 5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


7.0m 

130B 

1.0k 



Si 

D09 

61 

A91P 

1.0k 

250 

130B 

4 5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


7.0m 

130B 

1 Ok 



Si 

D09 

62 

1N4056 

1.0k 

275 

120C 

5 Ok 



190J 

1 35 

275 

120C 


15m 

120C 

1 Ok 



Si 

DO90 

63 

275E100 

1.0k 

275 

150C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

1 Ok 



Si 

S83A1Z) 

64 

275F100 

1.0k 

275 

150C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1.0 

275 

25C 


50m 

25C 

1.0k 



Si 

M56aA0 

65# 

S20N1300JA 

1.0k 

285 

70C 

4.5k 

10m 


150J 

1.25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

150C 

1.0k 



SiA 

M3780 

66# 

S10EN270 

1.0k% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.0k 



Si* 

M307 

67# 

S10FN270 

1.0k% 

290 

1 25B 

1 5k 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

125B 

1.0k 



Si* 

M357c 

68# 

S10GN270 

1.0k% 

290 

125B 

1 5k 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

1 25B 

1 Ok 



Si* 

M357a 

69## 

S10HN270 

1.0k% 

290 

125B 

7 2k 

10m 


160Bt 

975m 

340 



50m 

125B 

1.0k 



Si* 

M366a 

704# 

SI1HN270 

1.0k% 

290 

1 25B 

7 2k 

10m 


160Bt 

975m 

340 



50m 

1 25B 

1.1k 



Si* 

M366a 

71# 

40C10 

1.0k 

300 

100C 

5 Ok 

10m 


150J 


400 



10m 

25J 




Si* 

M366 

72 

S10EN301 

1.0k 

300 

10OB 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

1 Ok 



Si 

M307 

73 

S10FN301 

1.0k 

300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

1.0k 



Si 

M248 

74 

S10GN301 

1.0k 

300 

100B 

5 Ik 

10m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

1.0k 



Si 

M248a 

75 

S10HN301 

1.0k 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

1.0k 



Si 

M370 

76# 

TA3010R 

1.0k 

300 

100C 

6 Ok 

10m 



1.4 

1.0k 



15m 

1 50C 

1.0k 




S316 

77# 

T34 

1.0k 

300 

105C 

5.0k 

10m 

350 

150C 

1.3 

300 t 

25 


4.0m 

125C 

1.0k 



SiA 

S246 

78y# 

YSD212P10K38 

1.0k 

300 

105B 

6.6k 

10m 


185J 

1.21 

1 Ok 

1 50J 


24m 

1 85J 

1.0k 



Si 

S365 

79 

300U100A 

I.Okt 

300 

1 20C 

5.0k§ 

8 3m 


200J 

1 4 

300 t 

120C 


7m(Z) 

1 20C 

1.0k 



Si* 

DO90 

80# 

30C10 

1.0k 

300 

150 

4.5k 







810m 

4.5 

150 

1.5 





81# 

S10EN290 

1.0k% 

310 

1 25B 

1.6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.0k 



Si* 

M307 

82# 

S10FN290 

1 Ok% 

310 

1 25B 

1.6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.0k 



S«* 

M357c 

83# 

S10GN290 

1 Ok% 

310 

1 25B 

1.6k 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

125B 

1.0k 



Si* 

M357a 

84## 

S10HN290 

1.0k% 

310 

1 25B 

7.2k 

10m 


160Bt 

975m 

340 



50m 

125B 

1.0k 



Si* 

M366a 

85# 

S30N1100JA3 

1 Ok 

320 

100C 

4.8k 

10m 


175J 

1.15 

600 

25A 

2 0m 

30m 

175C 

1.0k 



SiA 

M378 

86# 

S30N1 100JA4 

1 Ok 

320 

100C 

4 8k 

10m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2 Om 

30m 

1 75C 

1 Ok 



SiA 

M378 

87# 

S10EN310 

1.0k% 

330 

1 25B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.0k 



Si* 

M307 

88# 

S10FN310 

1.0k% 

330 

1 25B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.0k 



Si* 

M357c 

89# 

S10GN310 

1.0k% 

330 

1 25B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1 Ok 



Si* 

M357a 

90# 

S10HN310 

1.0k% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1 Ok 



Si* 

M366a 

91# 

S10EN300 

1 Ok% 

340 

1 25B 

2 Ok 

20m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1 Ok 



Si* 

M307 

92y# 

S10HN300 

1 Ok% 

340 

1 25B 

7.2k 

10m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1.0k 



Si* 

M307 

93# 

300ND11 

1.0k 

350 

90B 

6.5k 

10m 


150J 

1.42 

Ik 

25A 


20m 

1 50J 

1 Ok 



Si 

SI 2b 

94# 

S10EN350 

1 Ok% 

370 

1 25B 

2 0k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.0k 



Si* 

M307 

95# 

S10FN350 

1 Ok% 

370 

125B 

2 Ok 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

1 25B 

1 Ok 



Si* 

M357c 

96# 

S10GN350 

1,0k% 

370 

1 25B 

2 0k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1 Ok 



Si* 

M357a 

97f^ 

S10HN350 

1.0k% 

370 

1 25B 

7.8k 

10m 


160Bt 

900m 

400 



50m 

1 25B 

1 Ok 



Si* 

M366a 

98 

A396P 

1.0k 

400 

70C 

3 3k 

8 3m 


125C 

1.3 0 

400 

25 


10m 

70C 

1 Ok 



Si 

M377a 

99# 

SSIN2060 

1.0k 

400 

90C 

8 Ok 

10m 


160J 




200u 



1.0k 



SiA 

SI 2a# 

100# 

SR400C20 

1.0k 

400 

100C 

10k§ 

8 3m 


150J 

1.40 

1.2k 

25C 


30m 

150J 

1.0k 



SiA 

S310 

101# 

300ND11A 

1 Ok 

400 

132B 

6.0k 

10m 


200J 

1 42 

1.0k 

25A 


30m 

200J 

1.0k 



Si 

SI 2b 

102 

A390P 

1 Ok 

400 

145 

4 5k 



200J 

.40 

400 

130C 


8.0m 

130C 

1 Ok 



SiA 

M377a 

103 

400E100 

1 Ok 

400 

1 50C 

12k 

4.0m 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

1 Ok 



Si 

S83aA0 

104 

400F100 

1 Ok 

400 

1 50C 

12k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

1 Ok 



Si 

M56bA0 

105t^ 

‘ YSD211P10K38 

1 Ok 

410 

105B 

6 6k 

10m 


185J 

1 21 

1.0k 

1 50J 


24m 

1 85J 

1.0k 



Si 

S365 

106 

CH1511 

1 Ok 

420 

1 20C 

6 0k 

8.3m 


200S 

1.3 

420 

140C 


10m 

1 20C 

1.0k 

1 2k 


Si 

DO90 

107 

450E100 

1 Ok 

450 

150C 

12k 

4 Om 


190J 

1 1 

450 

25C 


75m 

25C 

1 Ok 



Si 

S83aA0 

108 

450F100 

1 Ok 

450 

1 50C 

12k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

1 Ok 



Si 

M56bAE) 

109 

783Z 

1 Ok 

485 

130C 

5 Ok 

8.3m 


190J 

1.9 

400 

130C 


10m[2 

1 30C 

1.0k 



Si 


11 OjSL 

S10GR311 

1 Ok 

490 

100B 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


1 Ok 



SiA 

M522 


375 
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5. RECT 


FURS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD! 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

fV) 

(V) 

(A/V) 



1 # 

S10HR311 

1 Ok 

490 

10OB 

7.5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


1 . 0 k 



SiA 

M523 

2 

501V100B 

1 Ok 

500 

120C 

10 k§ 

8 3m 


200J 

1 2 

500 t 

120C 


1 6 m 0 

120C 

1 . 0 k 



SiA 

S12Og0 

3# 

70M100 

1 Ok 

500 

1 29B 

9.0k 

10 m 


175A 

1 5 t 

1.5k 

175J 


50m 


1 Ok 



Si 

S 8 n 

4# 

150MA100 

1 Ok 

500 

1 29B 

9.0k 

10 m 


175A 

1 5 t 

1.5k 

1 75 J 


50m 


1 . 0 k 



Si 

S 8 p 

5# 

1S1335R 

1 Ok 

500 

130B 

9.0k 



175J 

1 4 

1 5k 

25J 


30m 

1 75J 

1 . 0 k 



SiA 

S 12h 

6 

500UDF100A 

1 Okt 

500 

130C 

9 Ok§ 

8 3m 


200J 

1.35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

1 Ok 



Si 

M448$ 

7 

A295P 

1 Ok 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





1 5m0 

130C 




Si 

SI 32a 

8 

A296P 

1 Ok 

500 

130C 

7 Ok 

8 3m 


200J 





1 5m0 

130C 




Si 

S247 

9 

501VR100B 

1 Ok 

500 

135C 

10 k§ 

8.3m 


200J 

1.2 

500 t 

135C 


1 6 m 0 

135C 

1 . 0 k 



SiA 

S120atZl 

IOy# 

1S2250 

1 Ok 

600 

93C 

10 k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1 9k 

25C 


30m 

150J 

1 Ok 



SiA 

M565 

11 # 

FD500D20 

1 Ok 

600 

93C 

10 k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1 9k 

25C 


30m 

1 50J 

1 . 0 k 



SiA 

M565 

1.2.7# 

SiB300P10K35 

1 . 0 k 

600 

105B 

8 4k 

10 m 


185J 

1 15 

1 Ok 

150J 


20 m 

185J 

1 Ok 



Si 

S367 

13# 

S9K1103K5 

1 Ok 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


175J 

1.35 

1 2 k 

25A 

2 . 0 m 

50m 

175C 

1 Ok 



SiA 

0 

14 

784Z 

1 Ok 

650 

1 50C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

1 3 

500 

150C 


1 Om 0 


1 . 0 k 



Si 


15# 

S9K1103K45 

1 Ok 

660 

85C 

9 Ok 

10 m 


175J 

1.3 

1 . 2 k 

25A 

2 . 0 m 

50m 

1 75C 

1 . 0 k 



SiA 

0 

16# 

S9K1103K4 

1 Ok 

680 

85C 

9 Ok 

10 m 


175J 

1.25 

1 2 k 

25A 

2 Om 

50m 

1 75C 

1 Ok 



SiA 

0 

17# 

S8BR503 

1 Ok% 

685 

10OB 

10 k 



165J 

675m0 

650 



20 m 


800 



SiA 

M429 

187# 

SiG300P10K35 

1 Ok 

700 

105C 

8.4k 

10 m 


185J 

1.15 

1 Ok 

150J 


30m 

185J 

1 . 0 k 



Si 

S372 

19# 

S9K1103K35 

1 Ok 

720 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1 2 

1 2 k 

25A 

2 . 0 m 

50m 

1 75C 

1 Ok 



SiA 

0 

20 # 

S9K1103K3 

1 . 0 k 

750 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1.15 

1 2 k 

25A 

2 . 0 m 

50m 

1 75C 

1 . 0 k 



SiA 

0 

21# 

S10BR502 

1 Ok 

750 

100B 

11 k 

10 m 

900 

165 J 

625m0 

700 



20 m 

100B 

300 



SiA 

M429 

22 

A500P 

1 . 0 k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


175J 

1 36 0 

1 . 0 k 

150C 


30m 

1 75J 

1 . 0 k 



Si 

M463 

234 

801PD100B 

1 Okt 

800 

135C 

10 k§ 

8 3m 


200J 

1 4 

800 t 

135C 


16m0 

135C 

1 Ok 



SiA 

J 200 b 

24 

A540P 

1 Ok 

1 . 0 k 


10 k 



200J 

1.08 


150C 


50m 

200J 

1 Ik 



SiA 

M463 

25# 

SS 1 POI 6 O 

1 Ok 

1 Ok 

80C 

18k 

10 m 


150J 

1.3 

500 

20J 

200 u 

2 Om 

1 50J 

300 



SiA* 

M510# 

26 

A570P 

1 Ok 

1.5k 

75C 

15k 

8 3m 


200J 

4OOm0 


130C 


50m 

200J 

1 Ok 



Si 

M463 

27 

10R1 IB 

1 Ik 

10 

25 

60 



175 

20 

10 

25 

5.0u 

50m 

150 

1 Ik 



Si 


28 

1N2327 

Ttkizr 

40 

25 

4 0 


1 0 

150A 

3.3 

40 

25 

1.5u 



750 

3.3k 


SiA 

A154 

29# 

0952 

1 ik* 

.50 

50A$ 

30 



150J 

2 4 A 

50 

25A 

I.Ou 



1 Ok 



Si* 

S135A 

30 

ED3010 

1.1 kA 

50 

50 

20 

8 3m 

1 0 

100 A 

1 5 A 

1.0 

25 

lOu 

.03m 

100 

1 Ok 



SiA . 

Albk 

31 

1N2776 

1 Ik 

75 

25A$ 

15 



165S 

1.8 

75 

25A 

4.0u 

,10m 

150 

1 Ik 



Si 

A145 

32 

75R1 IB 

1 Ik 

75 

25 

60 



175 

2.0 

.75 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

1 Ik 



Si 


33 

ED3010A 

1 1 kA 

75 

50 

25 

8 3m 

1 0 

100 A 

1 3 A 

1.0 

25 

lOu 

,03m 

100 

1 Ok 



SiA 

Albk 

34# 

DSO 9-1 1A 

1 .1k 

1.0 


40 

10 m 


150 

1 20 

30 


5 Ou 

1 Om 

150 






35# 

DSAO.9-1 1A 

1 .1k 

1 0 


35 

10 m 


150 

1 20 

30 


5 Ou 

1 Om 

150 






36 

100R1IB 

1 Ik 

1 0 

25 

60 



175 

2.0 

1.0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

1 Ik 



Si 


37 

S10110 

1 Ik 

1.0 

25A 

35 



175A 

50 0 

25 

150A 


.5Om0 

150A 

1 Ik 

1 8k 


SiA 

Algf 

38 

ED3010B 

1 1 kA 

1 0 

50 

30 

8 3m 

1 0 

100 A 

1 1 A 

1.0 

25 

lOu 

03m 

100 

1 Ok 



SiA 

Albk 

39 

JAN 1N3957 

1 Ik 

1 0 

10OA 

30 

8.3m 


175A 

1.1 t 

1 0 

25 

1 Ou 

300u 

1 50A 

1 Ok 



Si 

Alrt 

40# 

SSiB9860A 

1 Ik 

1 2 

45A 


10 m 


150J 

1.46 

63 

25J 


1 .0m 

1 50J 




SiA 

M57 1 a 

41# 

DS1 2-1 1A 

1 Ik 

1.3 


60 

10 m 


150 

1.20 

4.0 


5 Ou 

1 .0m 

150 






42#.. 

DSA1.2-1 1A 

1 Ik 

1 3 


60 

10 m 


150 

1.20 

40 


5 Ou 

1 Om 

150 






43 

150R1 IB 

1 .1k 

1 5 

25 

60 



175 

20 

1 5 

25 

5.0u 

50m 

150 

1 .1k 



Si 


44 

S121 10 

1 Ik 

1.6 

120C 

35 


15 00 

175J 

1.0 0 

1.0 

25A 


. 1Om0 

100C 

1 Ik 

1 .8k 


SiA 

D013A 

45# 

SSiC9960A 

1 Ik 

1 7 

45A 


10 m 


150J 

1.48 

7 8 

25J 


1 .Om 

1 50J 




SiA 

M57 1 

46 

200R1IB 

1 .1k 

2.0 

25 

60 



175 

2.0 

20 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1 Ik 



Si 


47# 

DS1-600B 

1 .1k 

2.0 

45A 

80 

8 3m 

1.2 

150A 

1.18 

5 4 

25J 

1 .0m 

2 Om 

1 50A 




Si 


48 

B 1 72-1 10 

1 Ik 

20 

50 

60 



150C 

2.0 

20 

25 

5.0u 

.50m 

100 

1 .1k 



Si 


49# 

DS2-1 1A 

1 Ik 

2 2 


120 

10 m 


150 

1.2 

30 


5 Ou 

1 Om 

150 






50# 

DSA2-1 1A 

1 Ik 

2.2 


120 

10 m 


150 

1.20 

30 


5 Ou 

1 .0m 

150 






51 

250R1IB 

1 Ik 

2.5 

25 

250 



175 

2.0 

2.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .1k 



Si 


52 

300R1 IB 

1 Ik 

3.0 

25 

250 



175 

2.0 

3.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 Ik 



Si 


53# 

SI1BR2 

1 .1k% 

3 0 

95B 

53 

20 m 


130B 

55Om0 

1 5 

25 


2 .0m 

125 

1 .1k 



S. 

S81 

54 

350R1IB 

1 Ik 

3 5 

25 

250 



175 

2.0 

3.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .1k 



Si 


55 

400R1IB 

1 Ik 

4 0 

25 

250 



175 

2.0 

4.0 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

1 .1k 



Si 


56 

450R1IB 

1 Ik 

4.5 

25 

250 



175 

2.0 

4.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 Ik 



Si 


57# 

SSiD9960A 

1 Ik 

4 7 

45A 


10 m 


150J 

1.42 

15 

25J 


2 .0m 

1 50J 




SiA 

S344 

58 

500R1IB 

1 .1k 

5.0 

25 

250 



175 

2.0 

5 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 Ik 



Si 


59# 

DS6-1 1A 

1 Ik 

5.0 

132 

180 

10 m 


150 

1.35 

15 


5 Ou 

2 .0m 

150 






__J>0#L_ 

DSA6-1 1A 

1 Ik 

50 

132 

180 

10 m 


150 

1.35 

15 


5.0u 

2 .0m 

150 






61 

550R11B 

1 Ik 

5 5 

25 

250 



175 

20 

5 5 

: 25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .1k 



Si 


62 

600R1IB 

1 Ik 

6.0 

25 

250 



175 

20 

60 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 Ik 



Si 


63# 

DS9-1 1A 

1 Ik 

90 

125 

240 

10 m 



1.3 

27 










64# 

DSA9-1 1A 

1 Ik 

90 

125 

240 

10 m 



1.3 

27 










65# 

SI1AN15 

1 Ik 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


1 .1k 



SiA 

S3240 

66 # 

SI1BN15 

1 Ik 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


1 .1k 



SiA 

S32O0 

67# 

SI1AN20 

1 Ik 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


1 .1k 



SiA 

S3240 

68 # 

SI1BN20 

1 Ik 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


1 .1k 



SiA 

S32O0 

69# 

DS22-1 1A 

1 Ik 

20 

125 

380 

10 m 


150 

1 4 

60 


lOu 

4.0m 

150 






70# 

DSA22-1 1A 

1 Ik 

20 

125 

380 

10 m 


150 

1.4 

60 


lOu 

4.0m 

150 






71# 

SI1AN31 

1 Ik 

30 

120B 

347 



150J 

6 OOm0 

30 



4.0m 


1 .1k 



SiA 

S3250 

72# 

SI 1BN31 

1 Ik 

30 

120B 

347 



150J 

6OOm0 

30 I 



4.0m 


1 .1k 



SiA 

S3210 

73# 

D22-110OB 

1 Ik 

35 

80C 

500 § 

10 m 


150J 

1.35 

40 

25J 

1 .0m 


25J 

1 .1k 



Si 

S4u% 

74# 

D22-1 100C 

1 Ik 

35 

80C 

500 § 

10 m 


150J 

1.35 

40 

25J 

1 .0m 


25J 

1 .1k 



Si 

S69e% 

75# 

DS42-1 1A 

1 .1k 

40 

120 

1 .1k 

10 m 


150 

1.15 

60 


20 u 

4.0m 

150 






76# 

DSA42-1 1A 

1 Ik 

40 

120 

1 Ik 

10 m 


150 

1.15 

60 


20 u 

4.0m 

150 






77# 

SI1AN40 

1 .1k 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1 .1k 



SiA 

S3250 

78#.. 

SI1BN40 

1 Ik 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1 .1k 



SiA 

S3210 

79# 

D42-1 100 

1 .1k 

50 

115C 

1 Ok§ 

10 m 


150J 

1.15 

60 

25J 

1 Om 


25J 

1 .1k 



Si 

S171q% 

80# 

S11AN55 

1 .1k 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 .0m 


1 .1k 



SiA 

JZ) 

81# 

SI1BN55 

1 .1k 

55 

1 25B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 .0m 


1 .1k 



SiA 

S3220 

82# 

SI1GN55 

1 .1k 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 .0m 


1 .1k 



SiA 

S3220 

83# 

SI1AN71 

1 .1k 

70 

120B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6 .0m 


1 .1k 



SIA 

0 

84# 

SI1BN71 

1 .1k 

70 

120B 

1 .2k 



150J 

47Om0 

70 



6 .0m 


1 .1k 



SiA 

S3230 

85# 

SI1GN71 

1 .1k 

70 

120B 

1 .2k 



150J 

47Om0 

70 



6 .0m 


1 .1k 



SiA 

S3220 

86 

A70PA 

1 .1k 

100 

130B 

1 6k 

8 3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


4.0m 

130B 

1 .1k 



Si 

D08 

87 

A71PA 

1 .1k 

100 

130B 

1 .6k 

8 3m 


200J 

6 OOm0 

100 

130B 


4.0m 

130B 

1 .1k 



Si 

D08 

88# 

S12P1100E 

1 .1k 

110 

75C 

2 0k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 .1k 



SiA 

F56m 

89# 

SION 1100E3 

1 .1k 

125 

100C 



160 

150 

.97 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1 .1k 



Si 

F56m 

90# 

SION 1100E4 

1 .1k 

125 

100C 



160 

150 

1.03 

125 

100C 

6 Om 

20 m 

100C 

1 .1k 



Si 

F56m 

91# 

SION 1100E5 

1 .1k 

125 

100C 



160 

150 

1.08 

125 

100C 

6 Om 

20 m 

100C 

1 .1k 



Si 

F56m 

92# 

SI 1P1100E 

1 .1k 

150 

75C 

2 .2k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

1 .1k 



SiA 

F56m 

93# 

SD1103K 

1 .1k 

150 

75C 

2 2k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

1 75C 

1 .1k 



SiA 

0 

94# 

SI1PN125 

1 .1k% 

150 

1 10B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1 .1k 



Si* 

S3190 

95# 

SI1BR125 

1 :1k% 

150 

1 15B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



40m 


1 .1k 



Si* 

F19 

96# 

SI1AN125 

1.1 k% 

150 

125B 

1 .0k 


189 

125B 

.44 

150 

125 


30m 

125B 

880 



Si 

F19a 

97# 

SI1KN125 

1.1 k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1 .1k 



Si* 

F8O0 

98# 

SI 1LN125 

1.1 k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1 .1k 



Si* 

M5210 

99# 

DS 110-1 1A 

1 .1k 

160 

75 

3.2k 

10 m 


150 

1.4 

500 


40u 

6 .0m 

150 






100 # 

DSA110-1 1A 

1 .1k 

160 

75 

3 2k 

10 m 


150 

1 4 

500 


40u 

6 .0m 

150 






101 # 

D100-1100 

1 .1k 

160 

95C 

1 8k§ 

10 m 


150J 

1.05 

90 

25J 

3.0m 


25J 

1 .1k 



Si 

S96b% 

102 # 

S13N1100E 

1 .1k 

190 

75C 

2.5k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

1 .1k 



SiA 

F56m 

103# 

S20P1100JA 

1 .1k 

200 

100C 

4.0k 

10 m 


175J 

1 25 

600 

25A 


30m 

175C 

1 .1k 



SiA 


104# 

SI1BN200 

1.1 k% 

200 

120B 

1.3k 


260 

120 

42 

200 

120 


40m 

120B 

880 



Si 

F19a 

105# 

SSiL2060 

1 .1k 

250 

94C 

4.8k 

10 m 


160J 

1.46 

785 

25J 


15m 

160J 




SiA* 

S345 

106# 

SSiL9960 

1 .1k 

250 

100C 

6 .1k 

10 m 


150J 

1.3 

785 

25J 


40m 

150J 




SiA* 

M572a 

107 

A90PA 

1 .1k 

250 

130B 

4 5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


7.0m 

130B 

1 .1k 



Si 

D09 

108 

A91PA 

1 .1k 

250 

130B 

4.5k 

8.3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


7.0m 

130B 

1 Ik 



Si 

D09 

109# 

S20N1400JA 

1 .1k 

285 

70C 

4.5k 

10 m 


150J 

1 25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

150C 

1 .1k 



SiA 

M3780 

1 10# 

SI1EN270 

1.1 k% 

290 

125B 

1 5k 


303 

125B 

.575 

290 

125B 


50m 

125B 

880 



Si* 

M307 
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5. F 

*ECT 

IFIEI 

FIS 





IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG 
(3) TEMPERATURE, and (4) T> 

FWD CURRENT 
rPE No. 


U 

1 | 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX 

REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 


Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No 


Ulo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 


& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

fC) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 


(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 # 

SI1FN270 

1 1k% 

290 

125B 

1 5k 

20 m 


160BT 

.975 

34 




50m 

125B 

1 Ik 



Si 

M357c 

2 # 

SI1GN270 

1 1 k% 

290 

125B 

1 5k 

20 m 


160BT 

.975 

.34 




50m 

125B 

1 Ik 



Si 

M357a 

3# 

S13FN270 

1 1 k% 

290 

125B 

1 5k 

20 m 


160BT 

.975 

34 




50m 

125B 

1 Ik 



Si 

M357c 

4# 

S13GN270 

1 1 k% 

290 

125B 

1 5k 

20 m 


160BT 

975 

.34 




50m 

125B 

1 .1k 



Si 

M357a 

5 

SI1EN301 

1 Ik 

300 

10OB 

5 Ik 

10 m 

410 

10OB 

.65 0 

300 

10OB 



35m 

10OB 

1 Ik 



Si 

M307 

6 

SI1FN301 

1 Ik 

300 

10OB 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

65 0 

300 

10OB 



35m 

100B 

1 .1k 



Si 

M248 

7 

SI1GN301 

1 lk 

300 

10OB 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 



35m 

10OB 

1 Ik 



Si 

M248a 

8 

SI1HN301 

1 Ik 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

65 0 

300 

10OB 



35m 

100B 

1 Ik 



Si 

M370 

9# 

SI1EN290 

1 1 k% 

310 

125B 

1 .6k 


332 

1 25B 

.60 

310 

1 25B 



50m 

125B 

880 



Si* 

M307 

10 # 

SI1FN290 

1 1 k% 

310 

125B 

1 6k 

20 m 


160BT 

975 

340 





125B 

1 Ik 



Si* 

M357c 

11 # 

SI1GN290 

1 1k% 

310 

1 25B 

1 6k 

20 m 


1 60BT 

975 

340 




50m 

125B 

1 Ik 



Si* 

M357a 

124# 

SI1HN290 

1.1 k% 

310 

125B 

7 2k 

10 m 


160Bt 

975m 

340 




50m 

125B 

1 .1k 



Si* 

M366a 

13# 

SSiL9860 

1 Ik 

320 

96C 

6 7k 

10 m 


1 50J 

1.35 

1 Ok 

25J 



40m 

150J 




SiA* 

M572 

14# 

S30N1200JA3 

1 .1k 

320 

100C 

4 8k 

10 m 


1 75J 

1.15 

600 

25A 

2 Om 


30m 

175C 

1 .1k 



SiA | 

M378 

15# 

S30N1200JA4 

1 .1k 

320 

100C 

4.8k 

10 m 


1 75J 

1 25 

600 

25A 

2 Om 


30m 

175C 

1 Ik 



SiA | 

M378 

16# 

SI1EN310 

1 1 k% 

330 

1 25B 

1 7k 

20 m 


160BT 

.975 

340 




50m 

125B 

1 Ik 




M307 

17# 

SI1FN310 

1.1 k% 

330 

1 25B 

1 7k 

20 m 


1 60Bt 

.975 

340 




50m 

125B 

1 Ik 



Si* 

M357c 

18# 

SI1GN310 

1 1k% 

330 

125B 

1 7k 

20 m 


160BT 

975 

340 




50m 

125B 

1 Ik 



Si* 

M357a 

19# 

SI1HN310 

1.1 k% 

330 

125B 

1 7k 

20 m 


1 60Bt 

975 

340 




50m 

125B 

1 Ik 



Si* 

M366a 

20 # 

SI1EN300 

1 1 k% 

340 

1 25B 

2 Ok 

20 m 


1 60B 

900m 

340 




50m 

125 

1 Ik 



Si* 


M307 

2 It# 

SI1HN300 

1 1k% 

340 

125B 

7 2k 

10 m 


1 60B 

900m 

340 




50m 

125 

1 .1k 



Si* 


M307 

22 # 

DSA250-1 1L 

1 Ik 

350 


6 .0k 

10 m 

20 

150 

1.20 













23# 

SI1EN350 

1 1 k% 

370 

125B 

2 .0k 

20 m 


160Bt 

.975 

340 




50m 

1 25B 

1 Ik 



Si* 


M307 

24# 

SI1FN350 

1 1 k% 

370 

125B 

2 Ok 

20 m 


160BT 

975 

340 




50m 

125B 

1 .1k 



Si* 


M357c 

25# 

SI1GN350 

1 1 k% 

370 

125B 

2 Ok 

20 m 


160Bt 

975 

340 




50m 

125B 

"1 Ik 




Si* 


M357a 

264# 

SI1HN350 

1 1 k% 

370 

125B 

7.8k 

10 m 


160Bt 

900m 

400 




50m 

125B 

1 .1k 




Si* 


M366a 

27# 

D250-1100 

1 Ik 

400 

80C 

5.5k§ 

10 m 


150J 

1 10 

220 

25J 

5 Orr 



25J 

1 Ik 




Si 

M486% 

28 

A390PA 

1 Ik 

400 

145 

4 5k 



200J 

.40 

400 

130C 



8 .0m 

130C 

1 Ik 




SiA 

M377a 

29# 

SSiN9960 

1 Ik 

450 

100C 

11 k 

10 m 


1 50J 

1.25 

1 4k 

25J 



50m 

150J 





SiA* 

M573 

30# . 

DSA400-11L 

1 Ik 

475 


8 5k 

10 m 

20 

140 

7.20 









1 



31# 

SI1HR311 

1 Ik 

490 

10OB 

7.5k 



175J 

67Om0 

490 




25m 


1 Ik 



SiA 

M523 

32# 

D300-1100 

1 Ik 

500 

80C 

5 5k§ 

10 m 


1 50J 

1 20 

400 

25J 

5 Om 



25J 

1 Ik 



Si 

M486a% 

33 

CH1622 

1 Ik 

500 

120C 

8 5k 

8.3m 


1 80S 

1.2 

500 

1 40C 



15m 

120C 

1 Ik 

1.4k 


Si 

F82E) 

34 

A295PA 

1 Ik 

500 

130C 

TOT 

8 3m 


200J 






1 5m0 

130C 


' ' 


Si 

S132a 

35 

A296PA 

1 Ik 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 






1 5m0 

130C 




Si 

S247 

36# 

S9K1203K5 

1 Ik 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


1 75J 

1 35 

1 .2k 

25A 

2 .0m 


50m 

175C 

1 .1k 



SiA 

(Zl 

37 

784ZB 

1 Ik 

650 

150C 

8 Ok 

8.3m 


190J 

1 3 

500 

150C 


_ 

10 m[Zl 


1 .1k 



Si 


38# 

S9K1203K45 

1 Ik 

660 

85C 

9 Ok 

10 m 


1 75J 

1 3 

1 .2k 

25A 

2 .0m 


50m 

1 75C 

1 Ik 



SiA 

0 

39# 

S9K1203K4 

1 .1k 

680 

85C 

9 Ok 

10 m 


1 75J 

1 25 

1 2k 

25A 

2 .0m 


50m 

1 75C 

1 Ik 



SiA 

0 

40# 

S9BR503 

1.1 k% 

685 

10OB 

10 k 



1 65J 

675m0 

650 




20 m 


900 



SiA 

M429 

41# 

D450-1 100 

1 Ik 

700 

85C 

10 k§ 

10 m 


1 50J 

1 10 

500 

25J 

6 .0m 



25J 

1 Ik 



Si 

M486b% 

42# 

S9K1203K35 

1 Ik 

720 

85C 

10 k 

10 m 


1 75J 

1 2 

1 .2k 

25A 

2 Om 


50m 

175C 

1 .1k 



SiA 

0 

43# 

S9K1203K3 

1 Ik 

750 

85C 

10 k 

10 m 


1 75J 

1 15 

1 .2k 

25A 

2 .0m 


50m 

175C 

1 .1k 



SiA 

0 

44# 

SI1BR502 

1 Ik 

750 

10OB 

11 k 

10 m 

900 

165 J 

625m0 

700 




20 m 

10OB 

300 



SiA 

M429 

45 

A500PA 

1 Ik 

800 

95C 

8 4k 

8.3m 


1 75J 

1 36 0 

1 .0k 

150C 



30m 

1 75J 

1 .1k 



Si 

M463 

46 

A540PA 

1 Ik 

1 Ok 


10 k 



200J 

1.08 


150C 



50m 

200J 

1 2k 



SiA 

M463 

47 

1N543 

1 2k 

01 

100 A 




150A 

10 

01 

25 

10Ou 



1 5k 



Si 

A9k 

48 

1N543A 

1 2k 

035 

100 A 




1 50A 

80 

05 

25 

10Ou 



1 5k 



Si 

A9k 

49 

KR867 

1 2k 

40m 

75$ 





3.9 










Si 

M84f 

50 

HV12A 

1 2k 

05 

50A 

17 § 

10 m 


1 75A 

5 0 


25 

6 Ou 







Si 

A3t 

51 

MV12A 

1 .2k 

.05 

50A 

16 § 

10 m 


175A 

5.0 


25A 

6 Ou 







Si 

A3h 

52 

ST8 

1 2k 

80m 

75$ 

5.0 



75A 

3 9 § 

80m 

25 








Si 

YI84f* 

53 

10R12B 

1 2k 

10 

25 

60 



175 

20 

10 

25 

5.0u 


50m 

150 

1 2k 



S. 


54 

IN 1409 

1 2k 

125 

75A 

6.0 



150 

5 0 

1 2 

25 

lOu 

10 m 

1 50A 

1 2k 



Si 

A149 

55 

ST13 

1 2k 

13 

70$ 




100 

3 0 § 

13 

100 








S. 

M84x* 

56 

1N2503 

1 2k 

15 

25A 




1 50A 

1 5 

10 

25 

20 u 

.20m 

150 

1 2k 



S. 

A6 

_57#_ 

SH1D 

1 2k 

• 15 

70A 

15 

10 m 


100S 

1 0 

30 

25A 

lOu 

.20m 

10 OA 

1 2k 



SiA 

A171 

58 

CP104 

1 .2k 

.15 

100 





20 


25 









M84ag 

59 

A1N1 

1 .2k 1 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 .Ou 


.50m 

150 

1 2k 



Si 

A84a 

60 

A1N5 

1 .2k 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 


.50m 

150 

1 2k 



Si 

A84a 

61 

A1N9 

1 2k 

20 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 2k 

100 

200 u 

Si 

A84a 

62 

B 1N 1 

1 2k 

20 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

1 .Ou 


.50m 

150 

1 .2k 



Si 

Alrx 

63 

B1N5 

1 .2k 

20 

25 

60 



175A 

50 


150 

5.0u 


.50m 

150 

1 2k 



Si 

Alrx 

64 

B1N9 

1 2k 

.20 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

1 2k 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

65 

S12A 

1 2k 

200 m 

25 

15 




1 2 

300m 

25 

lOOu 



1 2k 



Si 

A54 

66 

K1N5 

1 .2k 

20 

50 

60 



1 50C 

2 0 

20 

25 

5 Ou 


50m 

100C 

1 2k 



Si 


67 

HV12B 

1 2k 

.25 

50A 

17 § 

10 m 


1 75A 

5 0 


25 

6 Ou 







Si 

A3t 

68 

MV12B 

1 .2k 

25 

50A 

16 § 

10 m 


1 75A 

5 0 


25A 

6 Ou 







Si 

A3h 

69 

S27 

1 2k 

25 

80$ 

15 




1 2 

40 

25 

lOu 



1 2k 



Si 

A54 

70 

1N549 

1 2k 

30 

25 




150 

1 1 

30 

25 



.50m 

150 

1 2k 



Si 

A189 

71 

1N2507 

1 2k 

30 

25A 




150A 

1 5 

.20 

25 

20 u 

20 m 

150 

1 2k 



Si 

A6 

72 

XS12 

1 .2k 

.30 

25 

15 







50u 



1 .2k 



Si 

A54 

73# 

12G4 

1 2k 

40 

25A 




150A 

1 5 

40 

25A 

lOu 



1 .2k 



SiA 

D03 

74 

1N3487 

1 2k 

40 

35A 

10 



125A 

2 0 

40 

25 

50u 



1 .2k 



Si 

D01 

75 

K2N5 

1 2k 

.40 

50 

60 



150C 

2.0 

40 

25 

5 Ou 


.50m 

100C 

1 2k 



Si 


76 

IN1109 

1 .2k 

43 

100 

26 

4 Om 


150 

4.5 



2 .0m 



1 .2k 



Si 

F22b 

77 

A2N4 

1 2k 

475 

25A 

25 



175A 

1 5 

50 

25 

I.OuA 

.5Om0 

150 

1 .2k 



Si 

A84 

78 

1N3233 

1 .2k 

.50 

25$ 

12 




3.3 

50 




500u 

150 

1 2k 



Si 

Ales 

79# 

D125C 

1 2k 

.50 

25A 

30 

10 m 

55 

150A 

1.2 

.50 t 

25 



.15m 

1 25A 

1 2k 



SiA 

A100 

80 

.5E12 

1 2k 

500m 

50 

50 § 



175 

1.1 

500m 

50 

2 Ou 


50u 

100 

1.3k 



SiA 

D027 

81 

5J12 

1 2k 

500m 

50 

50 § 



175 

1 1 

500m 

50 

2 .0u 


50u 

100 

1 3k 



SiA 

D015 

82 

HV12C 

1 .2k 

50 

50A 

17 § 

10 m 


1 75A 

5 0 


25 

6 .0u 







Si 

A3t 

83 

MV12C 

1 2k 

.50 

50A 

16 § 

10 m 


1 75A 

5.0 

.50 

25A 

6 .0u 




1 .2k 



Si 

A3h 

84# 

Y23 

1 2k 

50 

50A 

30 



10 OA 

1.0 


25 

lOu 



800 



SiA 

A89 

85 

1N4252 

1 2k 

50 

55A 

5 0 



175A 

1 7 

.50 

25 

lOu 



1 2k 



Si 

Aleh 

86 

MPR12 

1 2k 

500m 

100A 

25 

8.3 


1 7 5 J 

1.8 

500m 

25A 

5.0u 


200 u 

175J 






87 

A2N 1 

1 2k 

60 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 .Ou 


50m 

150 

1 .2k 



Si 

A84a 

88 

A2N5 

1 2k 

60 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

5 Ou 


50m 

150 

1 .2k 



Si 

A84a 

89 

A2N9 

1 2k 

60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

Si 

A84a 

90 

B2N1 

1 2k 

.60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

I.Ou 


50m 

150 

1 .2k 



Si 

Alrx 

91 

B2N5 

1 2k 

.60 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5 Ou 


50m 

150 

1 2k 



Si 

Alrx 

92 

B2N9 

1 2k 

.60 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

93 

K3N5 

1 .2k 

.60 

50 

60 



1 50C 

2 0 

.60 

25 

5 Ou 


.50m 

100C 

1 .2k 



Si 


94 

SM305 

1 2k 

.60 

50$ 

20 



150J 

1.2 

.60 

25 

lOu 

500u 

150 

1 .2k 



Si 

A84 

95# 

P6RP12 

1 2k 

60 

60$ 

20 

8.3m 


125 

1 2 0 

.60 

60 



2OOu0 

85 

850 



Si 

Alfx 

96 

TM126 

1 2k 

.60 

75C 




1 75C 

2.0 

.40 

25 



50m 

150C 

1 .2k 



Si 

A145 

97 

1N2777 

1 2k 

.75 

25A$ 

15 



165S 

1.8 

.75 

25A 

4.0u 


10 m 

150 

1 2k 



Si 

A145 

98 

1N3244 

1 .2k 

75 

25$ 

15 




2 2 

.75 




500u 

150 

1 .2k 



Si 

Ales 

99 

75R12B 

1 .2k 

75 

25 

60 



175 

20 

75 

25 

5.0u 


.50m 

150 

1 2k 



Si 


100 

A3N1 

1 2k 

.75 

25 

60 



175A 

50 


150 

1 Ou 


.50m 

150 

1 .2k 



Si 

A84a 

101 

A3N5 

1 2k 

.75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

5.0u 


.50m 

150 

1 2k 



Si 

A84a 

102 

A3N9 

1 2k 

75 

25 

60 



1 75A 

50 


150 

lOu 

,50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

Si 

A84a 

103 

B3N 1 

1 2k 

75 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

1 Ou 


.50m 

150 

1 .2k 



Si 

A1 rx 

104 

B3N5 

1 2k 

75 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 


.50m 

150 

1 2k 



Si 

Alrx 

105 

B3N9 

1 .2k 

75 

25 

60 



1 75A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

106 

7E12 

1 2k 

750m 

50 

60 § 



175 

1.1 

750m 

25 

2 .0u 


50u 

100 

1.3k 



SiA 

D027 

107 

.7J12 

1 2k 

750m 

50 

60 § 



175 

1.1 

750m 

25 

2 Ou 


50u 

100 

1.3k 



SiA 

D015 

108 

1N2618 

1 .2k 

75 

50A 

30 



175A 

1.1 A 

75 




.50m 

150A 

1 .2k 



SiA 

A3 la 

109 

1N3724 

1 .2kt 

75 

50A 

12 



175A 

2.2 

75 

50A 

5.0u 


.50m 

150A 

1 .2k 



Si 

Albp 

1 10 

A3N3 

1 .2kt 

75 

50A 

35 



175A 

1 1 

50 

25 

IOuA 

.30mIZ) 

150 

1 .2k 



Si 

A84 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

1 | 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURP 

ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

1 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 



DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX VI 

MIN 

MAT. 

No. 





IEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

8KDN. 

SLOPE 






(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

rev 

(V) 

(A) 

(°C) 


L_1 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 




1 

CER1200F 

1 .2k 

.75 

50A 

50 

8 .0m 


175A 

1.2 

775 

z5 

u 

uT 



1 .2k 



sir 


F25 

2 

DK7512 

1 .2k 

750m 

50A 

60 



175A 

1.2 

750m 

25A 

lOu 

iqou 

100 

1 .2k 



s 


D027 

3 

Ml 200 

1 .2k 

• 75 

50 

50 

8.3m 


175 

1.2 


25 

lOu 

1 





si. 


A3h 

4# 

0Y101 1 

1 2k 

.80 0 

45A 

60 

10 m 


130J 

1.3 

5.0 

25 

lOOu 

j 

25 

800 



Si 


M42 

5# 

1S1349 

1 .2k 

80 

50A 

40 

8.3m 


150J 

1.2 

3.0 

25A 

1 Ou0 

.5Qm0 

150J 

1 .2k 



S A 

A89b 

6 

K4N5 

1 .2k 

.80 

50 

60 



150C 

2.0 

.80 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

50 



S 



7# 

SR1C24 

1 .2k 

800m 

50A 

40 i 

8.3m 


150J 

1.2 

3.0 

25A 

lOu 

500u 

150J 

1 .2k 



SlAl 

A34d 

8 

A4N 1 

1 .2k 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 .2k 



s i 


A84a 

9 

A4N5 

1 2k 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

1 .2k 



II 


A84a 

10 

A4N9 

1 .2k 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

sT 


A84a 

11 

B4N 1 

1 .2k 

85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 .2k 



s 


Alrx 

12 

B4N5 

1 2k 

85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0j 

i 

.50m 

150 

1 .2k 



si 


Alrx 

13 

B4N9 

1 .2k 

.85 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

Si 


Alrx 

14 

SM212 

1 .2k 

.85 

50$ 

35 




1.0 

1.0 

25 

lOu 



1 .2k 



Si 


A41a 

15 

CR101 

1 .2k 

.85 

60A 

15 



125A 

1.2 0 

.85 

60A 

6©0uA 

.30mEl 

60A 

1 .2k 



SiA 

M1OOa0 

16 

1N2226 

1 .2k 

1.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1.5 

25 



750u 

150 

1 .2k 



Si A 

D04 

17 

1N2226A 

1 .2k 

1.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1.0 

25 



350u 

150 

1 .2k 



Si 

A 

D04 

18 

1N2227 

1 .2k 

1.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1.5 

25 



750u 

150 

1 .2k 



Si 

A 

S35 

19 

1N2227A 

1 .2k 

1.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1.0 

25 



350u 

150 

1 .2k 



Si 

A 

S35 

20 

100R12B 

1 .2k 

1.0 

25 

60 



175 

2.0 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1 .2k 



Si 



21 

A5N 1 

1 .2k 

1.0 _ 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

50 m 

150 

1 .2k 



Si 


A84a 

22 

A5N5 

1 .2k 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

1 .2k 



Si 


A84a 

23 

A5N9 

1 2k 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

Si 


A84a 

24 

B5N 1 

1 .2k 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 .2k 



Si 


Alrx 

25 

B5N5 

1 .2k 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

1 .2k 



Si 


Alrx 

26 

B5N9 

1 .2k 

1.0 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

27 

S10120 

1 .2k 

1.0 

25A 

35 



175A 

.50 0 

.25 

150A 


_ 

.5Om0 

150A 

1 .2k 

1 .8k 


SiA 

Alaf 

28 

SLA20AB 

1 .2k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

I.Ou 

.10m 

100 

1 .2k 



Si 


A69 

29 

SLA20C 

1 2k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.1 

1.0 

25 

5.0u 

,25m 

100 

1 .2k 



Si 


A69 

30 

US 12 

1 .2k 

1.0 

25 

20 

8.3m 


150A 

2.0 

.40 

25 

2 .0u 

.10m 

100 

1 .2k 



Si 


Alfv 

31# 

SJ1003H 

1 2k 

1.0 

30A 

32 

10 m 


150J 

1.0 

750m 

25A 

lOu 

50u 

1 20A 

1 .2k 



SiA 

A3 In 

32 

1 B1 2 

1 .2k 

1.0 

50C$ 

11 



150C 

2.0 

1.0 

25 

2 .0u 

.05m 

100 

1 .2k 



Si 

M79 

33 

1 C12E) 

1 .2k 

1.0 

50C$ 

11 



150C 

2.0 

1.0 

25 

2 .0u 

.05m 

100 

1 .2k 



Si 


M116a 

34 

BTB1200 

1 .2k 

1.0 

50 

50 

8 .0m 


150A 

1.1 

1.0 

50 

10 






Si 


D027 

35 

BTM1200 

1 .2k 

1.0 

50 

30 

8 .0m 


150A 

1.1 

1.0 

50 

10 






Si 


Airy 

36 

E12 

1 2k 

1.0 

50 

75 § 



175 

1.1 

1.0 

25 

2 .0u 

50u 

100 

1.3k 



Si 

A 

D027 

37 

EM 12 

1 2k 

1 0 

50 

75 § 



175 

1.1 

1.0 

25 

2 .0u 

50u 

100 

1.3k 



Si 

A 

D041 

38 

J 12 

1 2k 

1.0 

50 

75 § 



175 

1 1 

1.0 

25 

2 .0u 

50u 

100 

1.3k 



Si 

t 

D015 

39 

K5N5 

1 .2k 

1.0 

50 

60 



150C 

2.0 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

100C 

1 .2k 



Si 



40 

1 F12 

1 .2k 

1.0 

100 

50 


1.0 

150C 

1.3 

2.0 

25 

2 .0u 

50u 

100 

1.3k 



SiA 

F22 

41 

A5N2 

1 .2kt 

1 0 

10 OA 

45 



200A 

1.0 

.75 

25 

I.OuA 

.2Om0 

150 

1 .2k 



Si 


A84 

42 

A1423MH2AB 1 

1 .2k 

1.04 

50A 




150A 

1.8 

100 m 

25 

5.0u 

I.OOu 

150A 

1 .2k 



Si 


M212d 

43 

A1423PBC1AB1 

1 .2k 

1.06 

50A 




150A 

1.8 

100 m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

1 .2k 



Si 


M205h 

44# 

DS0.5A3 

1 .2k 

1.1 

25J 

60 

10 

970m 

150 

1 4 

3.3 

25J 

1 .0m 

2 .0m 

150 

800 



Si 


Z3 

45# 

DS1.2A12 

1 .2k 

1.1 

25J 

60 

10 m 

970m 

150 

1.40 

3.3 

25J 

1 .0m 

2 .0m 

150 

800 



Si 



46 

HC1200F 

1 2k 

1.1 

50A 

50 

8 .0m 


175A 

1.2 

1.1 

25 

lOu 



1 .2k 



St 


F29 

47 

MH 1200 

1 .2k 

1.1 

50 

50 

8.3m 


175 

1.2 


25 

lOu 






Si 


A3h 

48 

HC1200 

1 .2k 

1.1 

75A 

75 

4.0m 


150A 

1.2 

1.1 

100 

IOuA 

.20m 

100 

1 .2k 



Si 


D027 

49 

A1425MH2AB 1 

1 .2k 

1.15 

50A 




150A 

1.8 

100 m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

1 .2k 



S 


Alga 

50 

A6N1 

1 .2k 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 .2k 



S 


A84a 

51 

A6N5 

1 .2k 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

1 .2k 



s 


A84a 

52 

A6N9 

1 .2k 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

S 


A84a 

53 

B6N 1 

1 .2k 

1.2 

25 

60 



175A 

50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 .2k 



S 


Alrx 

54 

B6N5 

1 .2k 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50r»ji 

150 

1 .2k 



s 


A1 rx 

55 

B6N9 

1 .2k 

1.2 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

s 


Alrx 

56 

EC 120 

1 .2k 

1.2 

50 

75 

8.3m 


150 

1.2 

1.2 

25 

2.0m 

.10m 

100 

1 .2k 



S 


D027 

57 

K6N5 

1 .2k 

1.2 

50 

60 



150C 

2.0 

1.2 

25 

5.0m 

.50m 

100C 

1 .2k 



S 



58# 

RAS310AF 

1 .2k 

1.25 

25A 

60 

5.0m 

1.5 

140J 

1.1 A 

“1.5 

25C 

2C 

>uA 

.10mA 

140J 

1 .0k 

1 .8k 

2 Q0u 

SiA 

D01A 

59# 

SSiC 1580A 

1 .2k 

1.25 

45A 

75 

10 m 


150J 




1.0 

M 



1 .2k 

2 .0k 


SiA 

A770 

60 

TM125 

1 .2k 

1.25 

75C 




175C 

2.0 

.80 

25 



.50m 

150C 

1 .2k 



s 


A145 

61 

A1423MC2AB1 

1 .2k 

1.3 

50A 




150A 

1.8 

100 m 

25A 

5.0m 

lOOu 

150A 

1 .2k 



Si 

M205j 

62y# 

[BYX22-1 200 

1 .2k 

1.4 

30A 

40 § 

10 m 


150J 

1.5 

5.0 

25A 








Si 

A163 

63# 

SKE1/10 

1 .2k% 

1.4 

45A 

50 § 

70m 

1.2 

160 

1.3 

3.1 El 

25 



1OOu0 

130 

800 



Si 

C42s 

64 

1N2656 

1 .2k 

1.5 

25A 

15 

8.3m 


165A 

3.9 

1.5 

25A 

800u 



1 .2k 



Si 

Ml 26a 

65 

150R12B 

1 2k 

1.5 

25 

60 



175 

2.0 

1.5 

25 

5.0m 

.50m 

150 

1 .2k 



Si 


66 

A7N1 

1 2k 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 .2k 



Si . 

A84a 

67 

A7N5 

1 .2k 

1 5 

25 

60 



175A 

.50 

- 1 

150 

5.0u 

.50m 

150 

1 .2k 



sr^ 

A84a 

68 

A7N9 

1 2k 

1.5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

Si 

A84a 

69 

B7N1 

1 .2k 

1 5 

25 

60 



175A 

•50 


150 

I.Ou 

.50m 

150 

1 .2k 



Si 

Alrx 

70 

B7N5 

1 .2k 

1 5 

25 

60 



175A 

.50 


150 

5.0u 

.50m 

150 

1 .2k 



Si 

Alrx 

71 

B7N9 

1 .2k 

1.5 

25 

60 



175A 

50 


150 

lOu 

.50m 

150 

1 .2k 

100 

200 u 

Si 

Alrx 

72# 

SA12M1 

1 2k 

1.5 

25A 

47 


2.0 

150A 

2.0 

10 

25J 

lOu 

300u 

150J 

1 .2k 

1.5k0 


SiA 

D027 

73# 

SL1203M 

1 .2k 

1.5 

30A 

30 

2 .0m 


125C 

1.34 

7.5 

25A 

5.0u 

1 lOu 

100C 

1 .2k 



SiA 

S33 

74# 

S15CN1 

1 .2k 

1.5 

40A 

45 


1 7 

150A 




lOu 

.25m 

150J 

1 .2k 



SiA 

A3 In 

75# 

S15M1 

1 .2k 

1.5 

40A 

47 


2.0 

170A 




lOu 

300u 

150 

1 .2k 



SiA 

D027 

76# 

SSiC 1 680A 

1 2k 

1.5 

45A 

75 

10 m 


150J 




I.Ou 



1 .2k 

2 .0k 


SiA 

A230 

77 

1.5E12 

1 .2k 

1.5 

50A 

75 § 



175A 

1.1 

1.5 

25A 

2 .0u 

50u 

100 

1.3k 



SiA 

D027 

78 

1.5J12 

1 .2k 

1.5 

50 

75 § 



175 

1.1 

1.5 

25A 

2 .0u 

50u 

100 

1.3k 



SiA, 

D015 

79 

DRS112 

1 2k 

1.5 

50A 

50 § 

8.3m 


125A 

1.0 

1.0 

25A 

lOu 

200 u 


125A 

1 .2k 



Si 

A168c 

80 

K7N5 

1 .2k 

1 5 

50 

60 



150C 

2.0 

1.5 

25 

5.0u 

.50m 


100 

1 .2k 



Si 


81 ▼ 

CTN1200 

1 .2k 

1.5 

75 

50 



175A 

1.0 



lOu 




1 .2k 



Si 

M594* 

82y 

CTP1200 

1 .2k 

1.5 

75 

50 



175A 

1.0 



lOu 



1 .2k 



Si 

M594a* 

83y 

VB1200 

1 .2k 

1 5 

75 

50 



175A 

1.0 



lOu 



1 .2k 



Si 

M594b* 

84 

SI 2120 

1 .2k 

1.6 

120C 

35 


15 00 

175J 

1.0 0 

1.0 

25A 



.1Om0 

100C 

1 .2k 

1 .8k 


SiA 

D013A 

85 

200R12B 

1 2k 

2.0 

25 

60 



175 

2.0 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1 .2k 



Si 


86 

SLA30A 

1 .2k 

20 

25 

80 

8.3m 


150A 

.95' 

2.0 

25 

I.Ou 

.10m 

100 

1 .2k 



Si 

A69 

87 

SLA30B 

1 .2k 

2.0 

25 

80 

8.3m 


150A 

1.0 

2.0 

25 

I.Ou 

.10m 

100 

1 .2k 



Si 

A69 

88 

SLA30C 

1 .2k 

2.0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1.0 

2.0 

25 

5.0u 

.25m 

100 

1 .2k 



Si 

A69 

89 

2A1200 

1 2k 

20 

50A 

200 

8 .0m 

2.0 

175A 

1.2 

2.0 

25A 

25u 



1 .2k 



Si 

A3t 

90 

B172-120 

1 2k 

2.0 

50 

60 



150C 

2.0 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

100 

1 .2k 



Si 


91# 

ED20 

1 2k 

2.0 

50 

100 

10 


125 

1.2 

20 

25 

5 0 



1 .2k 

1 .2k 


Si 

S19r 

92 

K8N5 

1 .2k 

20 

50 

60 



150C 

2.0 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

100 

1 .2k 



Si 


934 

SCHS12500 

1 2k 

2.0 

55 

150 



175A 

25 

1.0 

25 

lOu 

120 u 

100 

1 .2k 



St 

A138u 

94 

2F12 

1 2k 

2.0 

75C 

50 



150C 

1.3 

2.0 

25C 

2 .0u 

50u 

100C 

1.3k 



SiA 

F22 

95# 

1S1358 

1 2k 

2.0 

124C 

40 

8 3m 


150J 

1.2 

3.0 

25A 

1 Ou0 

.5Om0 

150J 

1 .2k 



SiA 

S48c 

96# 

SR2B24 

1 .2k 

2.0 

124C 

60 



150J 

1.2 t§ 

3.0 

25C 

lOu 

500u 

150J 

1 .2k 



L 


SI 57a 

97# 

SSiC1980A 

1 2k 

2.3 

45A 

75 

10 m 


150J 




I.Ou 



1 .2k 

2 .0k 


SiA 

A231 

98 

250R12B 

1 2k 

2.5 

25 

250 



175 

2.0 

2.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .2k 



Si 


99# 

SL1203F 

1 2k 

2.5 

30A 

30 

2 .0m 


150C 

1.05 

7.5 

25A 

5.0u 

1 lOu 

100C 

1 .2k 



SiA 

D01 

1004# 

SKN2.5/12 

1 2k 

2.5 

45A 

120 § 

10 m 


190A 

1.0 § 

2.5 

25J 

50u 



840 



Si 

S352b 

101 # 

SJ1203F 

1 2kT 

2.5 

100 A 

30 



150A 

1.0 

.75 

25A 

lOu 

.30m 

150A 

1 .2k 



SiA 

D03 

102 

TM124 

1 2k 

2 7 

75C 




175C 

2.0 

2.0 

25 

I 


.50m 

150C 

1 .2k 



Si 

A145 

103 

1N2720 

1 2k 

3.0 

25A 

15 

8.3m 


165A 

3 9 

3.0 

25A 

800u 



1 .0k 



Si 

Ml 26c 

104 

1N2739 

1 .2k 

30 

25A 

15 

8 3m 


165A 

3.9 

3.0 

25A 

800u 



1 .2k 



Si 

M 126g 

105 

1N2764 

1 .2k 

3.0 

25A 

15 

8.3m 


165A 

3.9 

3.0 

25A 

300u 



1 .2k 



Si 

Ml 26a 

106 

30R12 

1 2k 

3.0 

25 

200 

8 .0m 

3.0 

25 

1 0 

30 

25 

lOu 

50u 

100 

1 .2k 



Si 

Alrz 

107 

300R12B 

1 2k 

3.0 

25 

250 



175 

2.0 

3.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .2k 



Si 


108 

1N4146 

1 .2k 

30 

50A 

300 

8.3m 


175A 

1.0 

3.0 

50A 

1 


lOOu 

50A 

2 .0k 



Sl , 

D07 

109 

SLA5204 

1 .2k 

30 

55 

300 



175 

1.0 

3.0 

25 

5.0u 

.12m 

100 

1 .2k 



SL | 

A31 a 

J10# 

3F120 

1 2k 

3.0 

90B 

. 40 

10 m 


190 J 

. 65 

.3.0 

190J 

1.5u 

12 m 

175J 

J-L2k_l_ 


SiA 

D04E1 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 1 MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(8) 

(W) 

m, 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

rc) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

S12BR2 

1.2k% 

3 0 

95B 

53 



130B 

.55 0 

1 5 

*5 


2.0m 

125 

1 2k 



Si 

S8l “ 

2 

3E12 

1 2k 

3.0 

100 

200 

8.0m 

30 

175 

1 2 

3.0 

100 

lOu 

lOOu 

50 

1.3k 



SiA 

Alec 

3# 

1 SI 631 

1.2k 

3.0 

150C 

90 

10m 


175J 

1.3 

15 

25J 


470m 

1 75J 

1.2k 

1.9k 


Si 

S187a 

4 

JAN 1 N3650,R 

1 2k 

3.3 

50C 

25 

8 3m 


150C 

2.2 t 

10 

25C 

5.0u 

,20m 

1 50C 

1 Ok 



Si 

DO40 

5 

350R12B 

1.2k 

3 5 

25 

250 



175 

2.0 

3 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

1.2k 



Si 


6 

1N2690 

1.2k 

3.6 

25A 

15 

8.3m 


165A 

3 9 

3 6 

25A 

800u 



1 2k 



Si 

M 126e 

7 

400R12B 

1.2k 

4.0 

25 

250 



175 

2.0 

4.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

1.2k 



Si 


8# 

G1204 

1.2k 

4 0 

25A 

100 

10m 

4.5 

150A 

1.2 

4.0 t 

25 


3.0m 

1 25C 

1.2k 



SIA 

D04 

9# 

PI 204 

1.2k 

4 0 

25A 

100 

10m 

4.5 

150A 

1.2 

4.0 t 

25 


3.0m 

1 25C 

1.2k 



SiA 

S95a 

10# 

BYY91 

1.2k 

4 0 

50B 

50 



150J 

1.3 

2.0 

25J 

5 Ou 



1 2k 



SiA 

M4 1 a 

1 1 

4F12 

1 2k 

4 0 

75 

300 

8 Om 

30 

175B 

1.3 

4 0 

25 

10Ou 

500u 

100 

1.2k 



SiA 

F22 

12# 

SSIC2080A 

1.2k 

4.0 

1 15C 

75 

10m 


150J 




1 Ou 



1.2k 

2.0k 


SiA 

SI12bA 

13 

450R12B 

1 2k 

4.5 

25 

250 



175 

2.0 

4.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

1.2k 



Si 


14 

1N2244 

1.2k 

5 0 

25$ 

20 



150 

.60 

1.5 

25 


750u 

150 

1.2k 



SiA 

D04 

15 

1N2244A 

1.2k 

5.0 

25$ 

100 



150 

60 

5.0 

25 


350u 

150 

1 2k 



SiA 

D04 

16 

1N2245 

1 2k 

5.0 

25$ 

20 



150 

.60 

1.5 

25 


750u 

150 

1.2k 



SiA 

S35 

17 

1N2245A 

1.2k 

5 0 

25$ 

100 



150 

.60 

5 0 

25 


350u 

150 

1 2k 



SiA 

S35 

18 

500R12B 

1 2k 

5.0 

25 

250 



175 

2.0 

5.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

1.2k 



Si 


19# 

SKN5/12 

1.2k 

5.0 

45A 

160 

10m 


190A 

1.0 

10 

150 








S352b 

20# 

SJ 1203E,K 

1.2kt 

5.0 

100C 

30 


30 

150A 

1 0 

75 

25C 

lOu 

.30m 

1 50C 

1 2k 



SiA 

DO40 

21 

550R12B 

1.2k 

5 5 

25 

250 



175 

2.0 

5.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

1.2k 



Si 


22 

6A1200 

1 2k 

6.0 

25 

300 

8.0m 


175 

1.2 

6.0 

25 

25 u 






Si 

S19f 

23 

600R12B 

1.2k 

60 

25 

250 



175 

20 

60 

25 

lOu 

1.0m 

150 

1 2k 



Si 


24# 

G1206 

1.2k 

6.0 

25A 

140 

10m 

8.0 

150A 

1.2 

6.0 t 

25 


3.0m 

125C 

1.2k 



SiA 

D04 

25# 

PI 206 

1 2k 

6.0 

25A 

140 

10m 

8 0 

150A 

1 2 

60 t 

25 


3.0m 

125C 

1.2k 



SiA 

S95a 

26# 

6F120 

1 2k 

6 0 

55B$ 

120 

10m 


190J 

.65 

60 

25 


3 Om0 

150 

50 



SiA 

D04 

27# 

BYX48/1200 

1 2k 

60 

125B 

90 § 



175J 

1.8 t 

15 

25J 


20m 

1 25J 

800 



SiA 

D04IZ) 

28# 

S6-1203K 

1 2k 

60 

125C 

130 

10m 


150J 

1.5 

32 

25A 

20u 

500u 

150C 

1.2k 



SiA 

DO40 

29# 

S12AN6 

1.2kt 

6 0 

125B 

125 


6.5 

150J 

47Om0 

6.0 t 



2.0m 

1 25B 




SiA 

DO40 

30# 

1S1628 

1.2k 

6.0 

140C 

150 

10m 


175J 

1.35 

30 

25J 


900u 

1 75J 

1.2k 

1 9k 


Si 

SI 87a 

31# 

SiDOIN 

1.2k 

7.0 

90C 

60 

10m 


140J 

1 25 

6.0 

25 

lOOu 


25 

800 



Si 

A31 u 

32# 

SiD02N 

1 2k 

9.5 

90C 

110 

10m 


140J 

1 15 

6.0 

25J 

lOu 


25J 

800 



Si 

A31 u 

33 

1N2264 

1.2k 

10 

25$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


5 Om 

150 

1.2k 



SiA 

D04 

34 

1N2264A 

1 2k 

10 

25$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


500u 

150 

1 2k 



SiA 

D04 

35 

1N2265 

1.2k 

10 

25$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


5.0m 

150 

1.2k 



SiA 

S35 

36 

1N2265A 

1 2k 

10 

25$ 

200 



150 

.60 

10 

25 


500u 

150 

1.2k 



SiA 

S35 

37 

1N3934 

1 2k 

10 

25$ 

25 



150 

20 

10 

25 

lOu 



1 2k 



SiA 

D04 

38 

JAN 1 N4459,R 

1.2k* 

10 

25C 

100 

8.3m 


150C 

1 5 t 

15 

25 

50u 

.50m 

150C 

1.0k 



Si 

D04 

39# 

G1210 

1 2k 

10 

25A 

230 

10m 

17 

150A 

1 1 

10 t 

25 


3.0m 

1 25C 

1.2k 



SiA 

D04 

40# 

P1210 

1 2k 

10 

25A 

230 

10m 

17 

150A 

1 1 

10 t 

25 


3 Om 

1 25C 

1.2k 



SiA 

S95a 

41# 

0608 

1 2k 

10 

45 

300 

10m 


150J 

1.4 

30 

25 

lOOu 



700 



Si 

S87e 

42# 

72R2S 

1 2k 

10 

75A 

115 § 

10m 


150C 

1.1 

10 

25C 


2.0m 

150C 

1.2k 

1 3 0 


SiA 

DO40 

43# 

SSiD0480 

1 2k 

10 

1 IOC 

125 

10m 


160J 










SiA 

S4pA 

44# 

SSiD0480A 

1 2k 

10 

1 IOC 

125 

10m 


160J 








2.0k 


SiA 

S4pA 

45# 

SA12AN12 

1 2k 

10 

1 20B 

210 



150J 

47Om0 

10 



2.0m 


1.2k 



SiA 

DO40 

46# 

BYX42/1200 

1 2k 

10 

1 25B 

125 § 



175J 

1 4 t 

15 

25J 


.20m 

125J 

800 



SiA 

DO40 

47# 

S12AN12 

1.2k% 

10 

1 25B 

210 



150J 

5OOm0 

9.5 

25B 


2.0m 

125B 




SiA 

DO40 

48# 

2WMT12 

1.2k 

1 1 

100C 

220 § 

10m 


125J 

1 5 

40 

100C 


7.0m 

125J 

1.2k 



Si* 

D05 

49# 

8AN120 

1 2k 

12 

55A 

210 

10m 


HOB 

.65 0 

13 

25A 


10m 

1 20J 

1.2k 



Si 

S4q0# 

504 

A129PB 

1 2k 

12 

64 

150 

8.3m 


125 

1.55 

12 

64 


6.0m 

125 

1.2k 



Si 

D04 

51# 

SID03N 

1 2k 

12 

85C 

120 

10m 


140J 

1.55 

20 

25J 

500u 


25J 

800 



Si 

M346 

52t# 

SR10A24 

1.2k 

12 

120C 

200 § 

8 3m 


150J 

1.52 

35 

25C 


3.0m 

1 50J 

1.2k 



SiA 

S19t 

53# 

SR10D24 

1.2k 

12 

1 20C 

200 



150J 

1 3 t§ 

20 

25C 


3 Om 

1 50J 

1.2k 




SI 9c 

54 

1N4511 

1.2k 

12 

1 35C 

240 


10 

175C 

1 4 

12 



1,5m 

135C 

1.2k 

1.5k 


Si 

D04 

55# 

12QF11 

1 2k 

12 

138C 

240 

10m 


175J 

1 5 

50 

25J 


1.5 

175J 

1.2k 

1.9k 

1 5k 

Si 

S4k 

56 

1N5331 

1.2kt 

12 

1 50C 

240 § 



200C 

1.35 t 

12 

150C 


.50m 

1 50C 

1.2k 



Si 

D04 

574# 

SKN12/12 

1 2k 

12.5 

1 25C 

200 § 

10m 


180A 

1.0 § 

10 

25J 

150u 



840 



Si 

S3530 

58 

15GS12 

1.2k 

15 

75C 

150 

8.3m 


150J 

1 5 

32 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

1.2k 



SiA 

DO40 

59# 

S12AN15 

1 2k 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


1.2k 



SiA 

S3240 

60# 

S12BN15 

1 2k 

15 

120B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


1.2k 



SiA 

S32O0 

61# 

SK1203K 

1 2k 

17.5 

85C 

230 

10m 


150J 

1 4 

50 

25A 

20u 

500u 

1 50C 

1.2k 



SiA 

DO40 

62# 

S12BR8 

1 2k% 

18 

1 20B 

188 


18 

HOB 

60 0 

18 

25 


10m 

125 

1.2k 



Si 

S122a 

63 

1N2281 

1.2k 

20 

25$ 

400 



150 

.60 

20 

25 


1 Om 

150 

1.2k 



SiA 

D04 

64# 

212R2S 

1 2k 

20 

25 

250 § 

10m 

25 

150J 

500m 

20 

25C 


1 5m 

150C 

1.2k 

1.3 0 


SiA 

DO50 

65 

BYX13/1200 

1.2k 

20 

100C 

600 

10m 

35 

150J 

20 

100 

25C 


1 4m 

1 25C 

600 



Si 

S72c0 

66# 

S12AN20 

1.2k 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3 Om 


1 2k 



SiA 

S324IZ) 

67# 

S12BN20 

1 2k 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3 Om 


1.2k 



Si A 

S32O0 

68## 

SKN20/12 

1 2k 

20 

1 25C 

270 § 

10m 


180A 

1.0 § 

4.5 

25J 

150u 



840 



Si 

S171s0 

69# 

RN 1220 

1.2k 

20 

150C 

250 

10m 


175C 

1 5 

70 

25C 


5.0m 

1 50C 

1.2k 



SiA 

D05 

70# 

3WM12 

1.2k 

21 

100C 

220 § 

10m 


125J 

1.4 

60 

100C 


14m 

125J 

1 2k 



Si* 

S8 

71 ▼ 

A139PB 

1.2k 

25 

75 

400 

8.3m 


125 

1 85 

25 

75 


6 Om 

125 

1 2k 



Si 

D05 

72# 

1S1419 

1.2k 

25 

135C 

500 

10m 


175J 

1.38 

100 

25J 


2.0m 

175J 

1.2k 

1.9k 


Si 

S4k 

73# 

SR30B24 

1.2k 

30 

100C 

600 



150J 

1 3 t§ 

50 

25C 


10m 

150J 

1.2k 




S19d 

74# 

3C12 

1.2k 

30 

1 IOC 

500 

10m 


150J 

1.5 

30 

40A 


3.0m 

25 

1.2k 



Si* 

S181 

75# 

S12AN31 

1 2k 

30 

120B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4.0m 


1.2k 



SiA 

S3250 

76# 

S12BN31 

1 2k 

30 

1 20B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4.0m 


1.2k 



SiA 

S3210 

77# 

15AN 120 

1.2k 

34 

20A 

500 

10m 


HOB 

7OOm0 

25 

25A 


20m 

120J 

1 2k 



Si 

S241a0# 

78 

1N2288 

1 2k 

35 

25$ 

20 



150 

.60 

1.5 

25 


500u 

150 

1.2k 



SiA 

D05 

79# 

312R2S 

1 2k 

35 

25 

500 § 

10m 


200J 

1.3 

35 

25C 


10m 

1 50C 

1.2k 

1 3 0 


SiA 

DO50 

80 

1N4530 

1.2k 

35 

1 15C 

500 


20 

175C 

1.4 

35 



2.0m 

115C 

1 2k 

1 5k 


Si 

D05 

81 

1N5332 

1 2kf 

35 

140C 

500 § 



200C 

1 7 t 

35 

HOC 


2.0m 

HOC 

1 2k 



Si 

D05 

82 

JAN 1 N3768,R 

1 2k 

35 

150C 

500 

8.3m 


150A 

1.4 t 

1 10 

25 

20u 

3 Om 

150C 

1.0k 



Si 

D05 

83# 

SUT1201K 

1.2k 

36 

85C 

600 

10m 


150J 

1 6 

90 

25A 

200u 

3 Om 

150C 

1 2k 



SiA 

DO50 

84# 

K1240 

1.2k 

40 

90C 

800 

10m 


125C 

1.2 

125 

25C 


4.0m 

125C 

1.2k 



SiA 

S245 

85# 

6WM12 

1.2k 

40 

100C 

650 § 

10m 


125J 

1 4 

1 10 

100C 


14m 

125J 

1 2k 



Si* 

S8 

86y# 

4C12 

1.2k 

40 

1 IOC 

700 

10m 


150S 

1 5 

40 

40A 

3 Om 

12m 

150 

1.2k 



Si* 

S181 

87# 

S12AN40 

1.2k 

40 

1 20B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1.2k 



SiA 

S3250 

88# 

S12BN40 

1 2k 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1.2k 



SiA 

S3210 

89# 

S15BR25 

1 2kt 

40 

120B 

250 

20m 


HOB 

1 2 

40 



20m 


1 2k 



Si* 

SI 220 

90# 

S15CR25 

1.2kt 

40 

120B 

250 

20m 


HOB 

1 2 

40 



20m 


1 2k 



Si* 

SI 230 

91# 

S15DR25 

1.2kt 

40 

120B 

250 

20m 


HOB 

1 2 

40 



20m 


1 2k 



Si* 

SI 250 

92# 

S15ER25 

1.2kt 

40 

120B 

250 

20m 


HOB 

1 2 

40 



20m 


1.2k 



Si* 

SI 240 

93# 

S15BR30 

1.2kt 

44 

125B 

250 

20m 


HOB 

1 1 

44 



16m 


1.5k 



Si* 

SI 220 

94# 

S15CR30 

1 2kt 

44 

125B 

250 

20m 


HOB 

1.1 

44 



16m 


1 5k 



Si* 

SI 230 

95# 

S15DR30 

1 2kt 

44 

125B 

250 

20m 


HOB 

1.1 

44 



16m 


1.5k 



Si* 

SI 250 

96# 

S15ER30 

1 2kt 

44 

125B 

250 

20m 


HOB 

1.1 

44 



16m 


1.5k 



Si* 

SI 240 

97# 

25AN120 

1 2k 

45 

20A 

700 

10m 


HOB 

7OOm0 

40 

25A 


20m 

1 20J 

1.2k 



Si 

S241a0# 

98 + $ 

SKN45/1 2 

1.2k 

45 

1 25C 

600 § 

10m 


180A 

1.2 § 

60 

25J 

300u 



840 



Si 

S17 110 

99# 

SL1203A.K 

1 2kt 

50 

100C 

150 


10 

150C 

1.2 

10 

25C 

50u 

1.5m 

150C 

1.2k 



SiA 

DO40 

100# 

1S1616 

1.2k 

50 

130C 

2.0k 

10m 


175J 

1.35 

200 

25J 


10m 

175J 

1.2k 

1.9k 


Si 

S168b 

101# 

S12AN55 

1 2k 

55 

1 25B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


1.2k 



SiA 

0 

102# 

S12BN55 

1.2k 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6.0m 


1 2k 



SiA 

S3220 

103# 

S12GN55 

1.2k 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 Om 


1.2k 



SiA 

S3220 

104# 

SB 1201K 

1.2k 

60 

85C 

700 

10m 


150J 

1 7 

210 

25A 

200u 

3 Om 

1 50C 

1.2k 



SiA 

S1 68a0 

105# 

SBT1201K 

1.2k 

60 

85C 

700 

10m 


150J 

1.7 

210 

25A 

200u 

3.0m 

150C 

1.2k 



SiA 

S168a0 

106# 

KS1260 

1 2k 

60 

110C 

1 5k 

10m 

67 

150C 

1 2 

60 t 

25 


5.0m 

1 25C 

1.2k 



SiA 

S245 

107# 

45AR120 

1 2k 

70 

25A 

1 Ik 

10m 


HOB 

70 0 

90 

25A 


25m 

1 20J 

1.2k 



Si 

S8j# 

108# 

SR70C24 

1.2k 

70 

1 19C 

1.5k§ 

8.3m 


150J 

1 6 

220 

25C 


30m 

1 50J 

1.2k 



SiA 

S333 

109# 

S12AN71 

1.2k 

70 

120B 

1 2k 



150J 

47Om0 

70 



6.0m 


1 2k 



SiA 

j 2 

11.0#- 

S12BN71 

1 2k 

70 

120B 

1.2k 



150J 

47Om0 

70 



6.0m 


1.2k 



SiA 

S3230 
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5JRECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°Ct 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


Ulo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(S) 

m 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 # 

6 12GN71 

1 .2k 

70 

1 20B 

12 k 



150J 

47Om0 

70 



6 .0m 


1 2k 



SiA 

S3220 

2 

JAN 1 N3295,R 

1 2k 

75 

150C 

1 6k 

8.3m 


200C 

1.4 

235 

25C 


10 m 

200C 

1 .0k 



Si 

Z20 

.3,#_ 

8C12 

1 2kt 

80 

100 J 

1 .2k 


100 

150J 

1.3 

80 

100C 


5.Om0 

25J 

1 .2k 



Si* 

SI 10a 

4# 

70BN120 

1 .2k 

100 

40A 

1 8k 

10 m 


140B 

70 0 

130 

25A 


30m 

120 J 

1 .2k 



Si 

S8k0# 

5t# 

101F12S 

1 2k 

100 

50C 

1 6k 



175J 

1 6 

500 

25 

5.0m 


175J 

1 2k 



Si 

S357 

6 # 

IOC 12 

1 .2kt 

100 

100 J 

1.5k 


120 

150J 

1 2 

100 

100C 


5.Om0 

25J 

1 2k 



Si* 

SI 10a 

7# 

BYX32/1200 

1 .2k 

100 

125B 

1 .6k 

10 m 


190 

1.7 

500 t 

190J 


8 .0m 

175 

1 .2k 



SiA 

S2O3b0 

84# 

SKN100/12 

1 2k 

100 

125C 

1 5k§ 

10 m 


180A 

1 0 § 

48 

25J 

500u 



840 



Si 

S17 1v 

9 

1N3296 

1 .2k 

100 

130C 

1 .6k 

8.3m 


200C 

1.5 

100 

130C 


9 Om 

130B 

1 .2k 



Si 

D08 

10 

1N3296A 

1 .2k 

100 

130C 

2.3k 



200C 

1 25 

100 

130C 


9.0m 

130C 

1 .2k 



Si 

D08 

11 

1N3296R 

1 2k 

100 

130B 

1 .6k 



200A 

900m 

100 

130B 


8.0 

200J 

1 .2k 



Si 

D08 

12 

A70PB 

1 .2k 

100 

130B 

1 .6k 

8.3m 


200J 

6 OOm0 

100 

130B 


3.5m 

130B 

1 .2k 



Si 

D08 

13 

A71PB 

1 2k 

100 

130B 

1 .6k 

8.3m 


200J 

6OOm0 

100 

130B 


3 5m 

130B 

1 .2k 



Si 

D08 

14 

150L120A 

1 2kt 

100 

150C 

3.0k§ 

8.3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


7m0 

150C 

1 .2k 



Si* 

DO3O0 

15# 

AS 120 

1 2k 

100 

150 

4.0k 

20 m 


150 










Si 


16# 

S12P1200E 

1 .2k 

110 

75C 

2 .0k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 .2k 



SiA 

F56m 

17# 

SION 1200E3 

1 2k 

125 

100C 



160 

150 

97 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1 2k 



Si 

F56m 

18# 

SION 1 200E4 

1 .2k 

125 

100C 



160 

150 

1 03 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1 .2k 



Si 

F56m 

19# 

SION 1200E5 

1 .2k 

125 

100C 



160 

150 

1 08 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1 .2k 



Si 

F56m 

20 # 

125BN120 

1 .2k 

130 

20A 

3.0k 

10 m 


HOB 

7OOm0 

180 

25A 


40m 

120J 

1 .2k 



Si 

SI 20a{Zl# 

214# 

SKN130/12 

1 .2k 

130 

1 25C 

2 .0k§ 

10 m 


180A 

1.0 § 

60 

25J 

500u 



840 



Si 

S171u0 

22 # 

S11P1200E 

1 2k 

150 

75C 

2 ,2k 

10 m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 .2k 



SiA 

F56m 

23# 

SD1203K 

1 2k 

150 

75C 

2 .2k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 .2k 



SiA 


244# 

15C12 

1 .2k 

150 

90C 

2 .0k 

10 m 


150S 

1.5 

150 

40A 

6 .0m 

30m 

150 

1 .2k 



Si 

S12 i 

25 

1N4595 

1 .2k 

150 

1 10 

3.0k 



200A 

1.4 

150 

1 10 


12 m 

200 

1 2k 



Si 

DO 80 

26# 

S12PN125 

1 .2k% 

150 

1 10B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1 .2k 



Si* 

S3190 

27# 

S12BR125 

1 .2k% 

150 

115B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



40m 


1 .2k 



Si* 

F19 

28# 

BYX14/1200 

1 .2k 

150 

1 25C 

3.0k 

10 m 

240 

190J 

1.8 

750 

175C 


15m 

175C 

600 



Si 

M2940 

29# 

S12KN125 

1 .2k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1 .2k 



Si* 

F8O0 

30# 

S12LN125 

1 .2k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1 2k 



Si* 

M5210 

31 

1N5162 

1 2k 

150 

150 

3.0k 



200A 

1 2 t 

150 

150 


40m 

200 

960 



Si 

D030 

32 

150K120A 

1 2kt 

150 

1 50C 

3.0k§ 

8 3m 


200J 

1.2 

150 t 

1 50C 


7m0 

150C 

1 .2k 



Si* 

D.O80 

33 

ST5 

1 2k 

160 

hoc 

3.8k 

10 m 

190 

150C 

1 3 

160 t 

25 


4 Om 

125C 

1 .2k 



SiA 

S245a 

34 

JAN 1 N3273,R 

1 2k 

160 

125 

2 .0k 

8 3m 


175C 

1 4 t 

500 

25 

80m 

15m 

150 

1 .0k 



Si 

DO90 

35 

1N3274 

1 ,2kt 

160 

1 25C 

2 0k 



190J 

1.25 

160 

1 25C 


12 m 

125C 

1 2k 



Si 

D09 

364# 

SKN170/12 

1 2k 

170 

1 25C 

3.0k§ 

10 m 


180A 

1.0 § 

80 

25J 

700u 



840 



Si 

SI 7 1w 

37# 

S15AN125 

1 .2kf 

175 

1 25B 

1 Ik 

20 m 


150B 

1.1 

175 



30m 


1.5k 



Si 

F19 j 

38 

JAN 1N31 74,R 

1 2k 

175 

1 50C 

3.0k 

8 3m 


175C 

1.4 t 

750 

25 

50m 

30m 

175C 

1 .0k 



Si 

DO90 

39# 

200BN120 

1 .2k 

180 

20A 

7.5k 

10 m 


HOB 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

120 J 

1 .2k 



Si 

S12Oa0# 

40# 

S13N1200E 

1 2k 

190 

75C 

2.5k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 2k 



SiA 

F56m 

41# 

S20P1200JA 

1 .2k 

200 

100C 

4.0k 

10 m 


1 75J 

1.25 

600 

25A 


30m 

175C 

1 .2k 



SiA 


42# 

T250 

1 .2k 

200 

hoc 

3 8k 

10 m 

240 

150C 

1.3 

200 t 

25 


4.0m 

125C 

1 .2k 



SiA 

S246 

43# 

S12BN200 

1 .2k% 

200 

120B 

4 Ok 


250 

150B 

.60 0 

190 

25B 


40m 

125C 

1 .2k 



Si 

F19a 

44 

41 1ZD 

1 .2k 

200 

130 

3 .0k 

8.3m 


200J 

1.5 

125 

130C 


8 .Om0 

130C 

1 .2k 



Si 

D08 

45# 

20 C12 

1 .2k 

220 

100C$ 

3.3k 

10 m 


150 

1.2 

220 

25 


5.0m 

25 

1 2k 



Si 

SI 84 

46# 

SR200P24 

1 .2k 

240 

75C 

5.0k§ 

8.3m 


150J 

1.73 

750 

25C 


30m 

150J 

1 .2k 



SiA 

S2980 

47 

1N3175 

1 2k 

240 

100C 

3.0k 



150J 

1 4 




15m0 

100 J 

1 .2k 



Si 

D09 

484# 

SKN240/12 

1 .2k 

240 

125C 

5.0k§ 

10 m 


180A 

1 0 § 

125 

25J 

1 .0m 



840 



Si 

S171W0 

49 

240E120 

1 .2k 

240 

1 50C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

1 .2k 



Si 

S83A0 

50 

240F120 

1 .2k 

240 

1 50C 

7.5k 

4 Om 


190J 

1 0 

240 

25C 


50m 

25C 

1 .2k 



Si 

M56aA0 

5H# 

25C12 

1 2k 

250 

90C 

4.0k 

10 m 


150S 

1.5 

250 

90C 

8 .0m 

45m 

150 

400 



Si 

S184 

52 

DRS252 

1 .2k 

250 

100C$ 

4.5k 

8.3m 


175J 

.55 

250 

110 

2 .0m 

10 m 

175J 

1 2k 



Si 

S21Oa0 

53# 

1S742R 

1 .2k 

250 

105B 

4.5k 



175J 

1.45 

1 Ok 

25J 


25m 

175J 

1 .2k 



SiA 

S12g 

54v# 

1S2257 

1 2k 

250 

1 11C 

5 Ok§ 

8 3m 


150J 

1.75 

780 

25C 


30m 

150J 

1 .2k 



SiA 

M567 

55# 

FD250A24 

1 .2k 

250 

1 11C 

5 Ok§ 

8.3m 


150J 

1.75 

780 

25C 


30m 

150J 

1 .2k 



SiA 

M567 

56# 

BYX33/1200 

1 .2k 

250 

125B 

4 Ok 

10 m 


190J 

1.8 

1 .2k 

190J 


20 m 

175J 

1 .2k 



SiA 

M2940 

57 

1N3743 

1 .2k 

250 

130C 

4.5k 

8.3m 


200C 

1.1 A 

250 

130C 


7.0m 

130B 

1 .2k 



Si 

DO90 

58 

A90PB 

1 .2k 

250 

130B 

4.5k 

8 3m 


200J 

4OOm0 

250 

130B 


7.0m 

130B 

1 2k 



Si 

D09 

59 

A91PB 

1 .2k 

250 

130B 

4.5k 

8.3m 


200 J 

4OOm0 

250 

130B 


7.0m 

130B 

1 .2k 



Si 

D09 

60 

275E120 

1 .2k 

275 

150C 

7.5k 

4.0m 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

1 .2k 



Si 

S83A0 

61 

275F120 

1 .2k 

275 

1 50C 

7 5k 

4.0m 


190J 

1 0 

275 

25C 


50m 

25C 

1 .2k 



Si 

M56aA0 

62# 

S20N1500JA 

1 .2k 

285 

70C 

4 5k 

10 m 


150J 

1 25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

150C 

1 2k 



SiA 

M3780 

63# 

S20N1600JA 

1 .2k 

285 

70C 

4.5k 

10 m 


150J 

1.25 

600 

25A 

5.0m 

30m 

150C 

1 .2k 



SiA 

M3780 

64# 

S12EN270 

1 2k% 

290 

125B 

1.5k 

20 m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M307 

65# 

S12FN270 

1 .2k% 

290 

125B 

1 5k 

20 m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M357c 

66 # 

S12GN270 

1 .2k% 

290 

125B 

1.5k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M357a 

674# 

S12HN270 

1 .2k% 

290 

1 25B 

7.2k 

10 m 


160Bt 

975m 

340 



50m 

125B 

1 2k 



Si* 

M366a 

68 # 

40C12 

1 2k 

300 

100C 

5 Ok 

10 m 


150J 


400 



10 m 

25J 




Si* 

M366 

69 

S12EN301 

1 .2k 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1 .2k 



Si 

M307 

70 

S12FN301 

1 2k 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

• 65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1 .2k 



Si 

M248 

71 

S12GN301 

1 .2k 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1 .2k 



Si 

M248a 

72 

S12HN301 

1 .2k 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

10OB 

.65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

1 .2k 



Si 

M370 

73# 

TA3012R 

1 .2k 

300 

100C 

6 .0k 

10 m 



1 4 

1 .0k 



15m 

1 50C 

1 .2k 




S316 

74# 

T35A 

1 .2k 

300 

105C 

5 Ok 

10 m 

350 

150C 

1.3 

300 t 

25 


4.0m 

125C 

1 .2k 



SiA 

S246 

75t# 

YSD212P12K38 

1 .2k 

300 ' 

105B 

6 .6k 

10 m 


185J 

1 21 

1 .0k 

150J 


23m 

185J 

1 .2k 



Si 

S365 

76 

300U120A 

1 .2kt 

300 

120C 

5 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.4 

300 t 

120C 


7 mg 

120C 

1 .2k 



Si* 

DO90 

77 

301U120 

1 .2kt 

300 

1 20C 

6 2k§ 

8.3m 


200J 

1 62 

300 t 

120C 


2 Om0 

120C 

1 .2k 



SiA 

D09 

78 

301 UR 120 

1 .2kt 

300 

135C 

6 .2k§ 

8.3m 


200J 

1.62 

300 t 

135C 


2 Om0 

135C 

1 .2k 



SiA 

D09 

79# 

30C12 

1 .2k 

300 

150 

4.5k 







810m 

4.5 

150 

1.5 





80# 

S12EN290 

1 .2k% 

310 

125B 

1 .6k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M307 

81# 

S12FN290 

1 .2k% 

310 

125B 

1 .6k 

20 m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1 .2k 



Si* 

M357c 

82# 

S12GN290 

1 .2k% 

310 

125B 

1 .6k 

20 m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1 2k 



Si* 

M357a 

834# 

S12HN290 

1 .2k% 

310 

125B 

7.2k 

10 m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M366a 

84# 

S30N1300JA3 

1 .2k 

320 

100C 

4.8k 

10 m 


175J 

1.15 

600 

25A 

2 0m 

30m 

175C 

1 .2k 



SiA 

M378 

85# 

S30N1300JA4 

1 .2k 

320 

100C 

4 8k 

10 m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2 .0m 

30m 

175C 

1 .2k 



SiA 

M378 

864# 

SKN320/12 

1 .2k 

320 

1 25C 

8 .0k§ 

10 m 


180A 

1.0 

200 

25J 

1 5m 



840 



Si 

S17x 

87# 

S12EN310 

1 .2k% 

330 

125B 

1 7k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M307 

88 # 

S12FN310 

1 .2k% 

330 

125B 

1 7k 

20 m 


160BT 

90 

400 



50m 

1 25B 

1 .2k 



Si* 

M357c 

89# 

S12GN310 

1 .2k% 

330 

1 25B 

1.7k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M357a 

90# 

S12HN310 

1 .2k% 

330 

125B 

1.7k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M366a 

91# 

S12EN300 

1 .2k% 

340 

125B 

2 .0k 

20 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1 .2k 



Si* 

M307 

92t# 

S12HN300 

1 .2k% 

340 

125B 

7 2k 

10 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1 .2k 



Si* 

M307 

93# 

300QD11 

1 .2k 

350 

90B 

6.5k 

10 m 


150J 

1.42 

Ik 

25A 


20 m 

150J 

1 .2k 



Si 

S12b 

94# 

S12EN350 

1 .2k% 

370 

125B 

2 .0k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

1 25B 

1 .2k 



Si* 

M307 

95# 

S12FN350 

1 .2k% 

370 

125B 

2 .0k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M357c 

96# 

S12GN350 

1 .2k% 

370 

1 25B 

2 .0k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M357a 

974# 

S12HN350 

1 .2k% 

370 

125B 

7.8k 

10 m 


160BT 

900m 

400 



50m 

125B 

1 .2k 



Si* 

M366a 

98 

CH1512 

1 .2k 

375 

120C 

5.3k 

8.3m 


200S 

1.45 

375 

HOC 


10 m 

120C 

1 .2k 

1.5k 


Si 

DO90 

99#.. 

SR400C24 

1 .2k 

400 

100C . 

10 k§ 

8.3m 


150J 

1.40 

1 .2k 

25C 


30m 

150J 

1 .2k 



SiA 

S310 

100 v^ 

BYX51-1200 

1 .2k 

400 

1 15C 

6 .0k§ 

10 m 


190J 

1.5 

1 .2k 

25J 


30m 

175J 

1 .2k 



SiA 

M294b0 

101 # 

300QD11A 

1 .2k 

400 

132B 

6 .0k 

10 m 


200J 

1.42 

1 .0k 

25A 


30m 

200J 

1 .2k 



Si 

S12b 

102 

A390PB 

1 .2k 

400 

145 

4 5k 



200J 

.40 

400 

130C 


8 .0m 

130C 

1 .2k 



SiA 

M377a 

103 

400E120 

1 .2k 

400 

150C 

12 k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

1 .2k 



Si 

S83aA0 

104v^ 

YSD211P12K38 

1 .2k 

410 

105B 

6 .6k 

10 m 


185J 

1.21 

1 .0k 

150J 


23m 

185J 

1 .2k 



Si 

S365 

105 

450E120 

1 .2k 

450 

150C 

12 k 

4.0m 


190J 

1.1 

450 

25C 


75m 

25C 

1 .2k 



Si 

S83aA0 

1064 

471PD120 

1 .2kt 

470 

105C 

6 .2k§ 

8.3m 


200J 

2.0 

470 t 

105C 


2 Om0 

> 105C 

1 .2k 



SiA 

J200a 

107 

783ZD 

1 .2k 

485 

130C 

5.0k 

8.3m 


190J 

1.9 

400 

130C 


1 Om0 

1 130C 

1 .2k 



Si 


108# 

SI1GR311 

1 .2k 

490 

100B 

7.5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


1 .2k 



SiA 

M522 

109# 

S12HR311 

1 .2k 

490 

100B 

7.5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


1 .2k 



SiA 

M523 

110 

501VI20 

. 1.2k 

500 

105C 

8 .0k§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

105C 


16m0 

> 105C 

1 .2k 



SiA 

S12Oa0 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



JJ 

±1, 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25‘C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURf 

^ENT 

AVALANCHE 

DESCi 

OPTION 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2 jlo 

3lat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25 8 C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





■JVL- 

r .(AJ 

r-ffiU 

JA)_ 

J sL_ 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°c) 

(A) 

(A) 

rc) 

(V) 

(VI 

(A/V) 



1 

501V120B 

1 .2k 

500 

126 c 

10 k§ 

8 3m 


200J 

1.2 

500 t 

120 C 


16m0 

TStftT 

1 .2k 



5IA“^ 

3i2"Og0 

2 

501VR120 

1 .2k 

500 

120C 

8 .0k§ 

8.3m 


200 J 

1.45 

500 t 

120C 


16m0 

120C 

1 .2k 



SiA 

S12Og0 

_3#_ 

150MA120 

1 .2k 

500 

129B 

9.0k 

10 m 


175A 

1.5 t 

1.5 

175J 


50m 


1 .2k 



Si 

S8 d 

4# 

1S1336R 

1 .2k 

500 

130B 

9.0k 



175J 

1.4 

1.5k 

25J 


30m 

175J 

1 .2k 



SiA 

S12h 

5 

500UDF120A 

1 .2kt 

500 

130C 

9.0k§ 

8.3m 


200 J 

1.35 t 

500 t 

130C 


30m 

130C 

1 .2k 



Si 

M448$ 

6 

A295PB 

1 2k 

500 

130C . 

7.0k 

8 3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S132a 

7 

A296PB 

1 .2k 

500 

130C 

7.0k 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

8 

501VR120B 

1 2k 

500 

135C 

10 k§ 

8.3m 


200 J 

1.2 

500 t 

135C 


16m0 

135C 

1 .2k 



SiA 

S12Og0 


1S2251 

1 .2k 

600 

93C 

10 k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1 9k 

25C 


30m 

150J 

1 .2k 



SiA 

M565~ 

10 # 

FD500D24 

1 .2k 

600 

93C 

10 k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1.9k 

25C 


30m 

150J 

W 



SiA 

M565 

11 ▼# 

SIB300P12K35 

1 .2k 

600 

105B 

8.4k 

10 m 


185 J 

1.15 

1 .0k 

150J 


20 m 

185J 

iwim 



Si 

S367 

12 ?# 

Si250P12K38 

1 .2k 

630 

105B 

6 .0k 

10 m 


185J 

1.22 

1 .0k 

150J 


23m 

185J 

IMS 



Si 

S364 

13# 

S9K1303K5 

1 2k 

640 

85C 

8 .0k 

10 m 


175J 

1.35 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 .2k 





14 

784ZD 

1 .2k 

650 

150C 

8 .0k 

8.3m 


190J 

1.3 

500 

150C 


10m(Z3 


1 .2k 





. 1.5#_ 

S9K1303K45 

1 2k 

660 

85C 

9.0k 

10 m 


175J 

1.3 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 .2k 



iifll 


16# 

S9K1303K4 

1 .2k 

680 

85C 

9.0k 

10 m 


175J 

1.25 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

nw 





17# 

S10BR503 

1 .2k% 

685 

100B 

10 k 



165J 

675m0 

650 



20 m 


Hmm 



SiA 


.18tJ 

SiG300P12K35 

1 .2k 

700 

105C 

8.4k 

10 m 


185J 

1.15 

1 .0k 

150J 


28m 

185J 

ihI 



Si 

mtrnm 

19# 

S9K1303K35 

1 .2k 

720 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1.2 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 .2k 



SiA 

IFjMIM 

20 # 

S9K1303K3 

1 2k 

750 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1.15 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 .2k 



SiA 

0 

...21# 

S12BR502 

1 2k 

750 

100B 

11 k 

10 m 

900 

165J 

625m0 

700 



20 m 

10OB 

300 



SiA 

M429 

22 

A500PB 

1 .2k 

800 

95C 

8 4k 

8.3m 


175J 

1.36 0 

1 .0k 

1 50C 


30m 

1 75J 

1 .2k 



Si 

M463 

23v# 

1S2261 

1 .2k 

800 

101C 

14k§ 

8.3m 


150J 

1.65 

2.5k 

25C 


30m 

150J 

1 .2k 



SiA 

M404 

24# 

FD1000A24 

1 .2k 

800 

101C 

14k§ 

8 3m 


150J 

1 65 

2.5k 

25C 


30m 

1 50J 

1 .2k 



SiA 

M509 

25# 

V2059R 

1 .2k 

800 

103C 

12 k 

20 m 


150J 

1.6 

2.5k 

25 

10 m 

25m 

1 50J 

1 .2k 




M484 

264 

801 PD 120 

1 .2kt 

800 

120C 

8 Ok§ 

8 3m 


200J 

1.8 

800 t 

120C 


16m0 

120C 

1 .2k 



SiA 

J200b 

274 

801PD120B 

1 .2kt 

800 

135C 

10 k§ 

8.3m 


200J 

1.4 

800 t 

135C 


16m0 

135C 

1 .2k 



SiA 

J200b 

28 

A540PB 

1 .2k 

1 .0k 


10 k 



200J 

1 08 


1 50C 


50m 

200J 

1.3k 



SiA 

M463 

29 

10R13B 

1.3k 

.10 

25 

60 



175 

4.0 

.10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.3k 



Si 


30 

1N2778 

1.3k 

.75 

25A$ 

15 



165$ 

1 8 

.75 

25A 

4.0u 

10 m 

150 

1.3k 



Si 

A145 

31 

75R13B 

1.3k 

.75 

25 

60 



175 

4.0 

75 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.3k 



Si 


32 

100R13B 

1.3k 

1.0 

25 

60 



175 

4.0 

1 0 

25 

5.0u 

50m 

150 

1.3k 



Si 


33#_ 

BY1031Z1 

1.3k 

_LO-0 

50A 

50 



150J 

_ 1.3 

2.0 

25J 

5.0u 



1.3k 



SiA 

D013 

34# 

BY 133 

1.3k 

1.0 0 

50A 

50 



150J 

1 3 

2.0 

25J 

5.0u 



1.3k 



SiA 

A17 Id 

35v# 

TD13 

1.3k 

1 0 

60A 

60 

10 m 


140J 

1.5 

2.0 

25A 

lOu 



1.3k 



Si 

A268b 

36 

150R13B 

1.3k 

1 5 

25 

60 



175 

4 0 

1.5 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

1.3k 



Si 


37 

SI 2130 

1.3k 

1 6 

1 20C 

35 


15 00 

175J 

1 0 0 

1 0 

25A 


.1Om0 

100C 

1.3k 

1 .8k 


SiA 

D013A 

38 

200R13B 

1.3k 

2 0 

25 

60 



175 

4 0 

2.0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

1.3k 



Si 


39 ♦# 

SKA1/12 

1.3k 

2 0 

25A 

90 

10 m 


150J 

900m§ 

1.2 

25J 

2.Ou0 



1.3k 

2 .1k 


Si 

SI 70c 

40 

250R13B 

1 3k 

2.5 

25 

250 



175 

4.0 

2.5 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

1 3k 



Si 


41 

300R13B 

1 3k 

3 0 

25 

250 



175 

4.0 

30 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.3k 



Si 


42#_j 

S13BR2 

1.3k% 

30 

95B 

53 

20 m 


130B 

55Om0 

1.5 

25 


2 .0m 

125 

1.3k 



Si 

S81 

43 

350R13B 

1.3k 

3 5 

25 

250 



175 

4.0 

3.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.3k 



Si 


44 

400R13B 

1.3k 

4.0 

25 

250 



175 

4.0 

4.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.3k 



Si 


454# 

SKA2.5/12 

1.3k 

4.0 

25A 

120 

10 m 


150J 

900m§ 

2.5 

25J 

2 .Ou0 



1.3k 

2 .1k 


Si 

S352b 

46 

450R13B 

1.3k 

4 5 

25 

250 



175 

4.0 

4.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.3k 



Si 


47 

500R13B 

1.3k 

5.0 

25 

250 



175 

40 

5.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.3k 



Si 


48 

550R13B 

1.3k 

5.5 

l_25_ 

250 . 



175 

4.0 

5.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

1.3k 



Si 


49 

600R13B 

1 3k 

6.0 

25 

250 



175 

40 

60 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.3k 



Si 


504# 

SKA5/12 

1 3k 

12 

45A 

180m 

10 m 


150J 

900m§ 

6.0 

25J 

15u0 



1.3k 

2 .1k 


Si 

S171r 

51# 

S13AN15 

1 3k 

15 

120B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


1 3k 



SiA 

A31dO 

52# 

S13BN31 

1.3k 

30 

120B 

347 



150J 

6 OOm0 

30 



4 Om 


1.3k 



SiA 

S3210 

53# 

S13BN40 

1 3k 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1 3k 



SiA 

S3210 

_5.4#_ 

S13BN55 

1.3k 

... 55. 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 .0m 


1 3k 



SiA 

S3230 

55# 

S13GN55 

1 3k 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 .0m 


1 3k 



SiA 

S3220 

56# 

S13BN71 

1.3k 

70 

120B 

1 .2k 



150J 

47Om0 

70 



6 Om 


1 3k 



SiA 

S3230 

. 5 7 #_ 

S13GN71 

1 3k 

70 

1 20B 

1 .2k 



150J 

47Om0 

70 



6 .0m 


1.3k 



SiA 

S3220 

58# 

S12P1300E 

1 3k 

1 10 

75C 

2 .0k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

1 5m 

175C 

1.3k 



SiA 

F56m 

59# 

SION 1300E3 

1 3k 

125 

100C 



160 

150 

.97 

125 

100C 

6 Om 

20 m 

100C 

1.3k 



Si 

F56m 

6 _0.#_ 

SION 1300E4 

1 3k 

125 

100C 



160 

150 

1 03 

125 

100C 

6 Om 

20 m 

100C 

1 3k 



Si 

F56m 

61# 

SION 1300E5 

1.3k 

125 

100C 



160 

150 

1.08 

125 

100C 

6 Om 

20 m 

100C 

1 3k 



Si 

F56m 

62# 

S11P1300E 

1 3k 

150 

75C 

2 2k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 3k 



SiA 

F56m 

63#... 

SD1303K 

1 3k 

150 

75C 

2 .2k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

1 75C 

1 3k 



SiA 


64# 

S13PN125 

1 3k% 

150 

1 10B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1.3k 



Si* 

S3190 

65# 

S13BR125 

1 3k% 

150 

1 15B 

3 3k 



150J 

1 1 

150 



40m 


1 .1k 



Si* 

F19 

66 #, 

S13AN125 

1.3k% 

150 

125B 

1 Ok 


189 

125B 

.44 

150 

125 


30m 

125B 

1 Ok 



Si 

F19a 

67# 

S13KN125 

1.3k% 

150 

1 25B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1 3k 



Si* 

F8O0 

68 # 

S13LN125 

1.3k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


1.3k 



Si* 

M5210 

69# 

S13N1300E 

1 3k 

190 

75C 

2 5k 

10 m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

1 75C 

1.3k 



SiA 

F56m 

70# 

S20P1300JA 

1 3k 

200 

100C 

4 0k 

10 m 


1 75J 

1.25 

600 

25A 


30m 

1 75C 

1.3k 



SiA 


71# 

S13BN200 

1 3k% 

200 

120B 

1 3k 


260 

120 

.42 

200 

120 


40m 

120B 

1.0 



Si 

F19a 

72 

A291PC 

1.3k 

250 

130C 

4 5k 



200J 





1 Om0 

130C 

1.3k 



Si 

S132a 

73# 

S13EN270 

1.3k% 

290 

125B 

1 5k 


303 

125B 

.575 

290 

125B 


50m 

125B 

1 .0k 



Si* 

M307 

74f# 

S13HN270 

1 3k% 

290 

1 25B 

7 2k 

10 m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

1.3k 



Si* 

M366a 

75 

S13EN301 

1 3k 

300 

100B 

5 Ik 

10 m 

410 

100B 

•65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.3k 



Si 

M307 

76 

S13FN301 

1.3k 

300 

100B 

5 Ik 

10 m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

1.3k 



Si 

M248 

77 

S13GN301 

1 3k 

300 

100B 

5 Ik 

10 m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.3k 



Si 

M248a 

78 

S13HN301 

1.3k 

300 

100B 

5 Ik 

10 m 

410 

100B 

65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

1.3k 



Si 

M370 

79# 

S17EN301 

1.3kt 

300 

100B 

1 6k 

20 m 


150BT 

67 

340 



35m 

10OB 

1.3k 



Si* 

M307 

80# 

S17FN301 

1 3kt 

300 

100B 

1 6k 

20 m 


150BT 

67 

340 



35m 

100B 

1.3k 



Si* 

M357b 

-81#. 

S17GN301 

1.3kt 

300 

,-IO.OB . 

J_6k_ 

20 m 


150Bt 

67 

340 



35m 

100B 

1.3k 



Si* 

M357 

82# 

S17HN301 

1.3kt 

300 

100B 

1 6k 

20 m 


150Bt 

67 

340 



35m 

10OB 

1.3k 



Si* 

M370 

83# 

S13EN290 

1.3k% 

310 

125B 

1 6k 


332 

125B 

60 

310 

125B 


50m 

1 25B 

1 .0k 



Si* 

M307 

_84#_ 

S13FN290 

1.3k% 

310 

125B 

1 6k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.3k 



Si* 

M357c 

85# 

S13GN290 

1.3k% 

310 

125B 

1 .6k I 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.3k 



Si* 

M357a 

864# 

S13HN290 

1 3k% 

310 

125B 

7 2k 

10 m 


160Bt 

975m 

340 



50m 

1 25B 

1.3k 



Si* 

M366a 

__87#_ 

S30N1400JA3 

1.3k 

320 

100C 

4.8k 

10 m 


175J 

1.15 . 

600 

25A 

2 .0m 

30m 

175C 

1.3k 



SiA 

M378 

88 # 

S30N1400JA4 

1 3k 

320 

100C 

4 8k 

10 m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2 .0m 

30m 

175C 

1.3k 



SiA 

M378 

89# 

S13EN310 

1.3k% 

330 

125B 

1 7k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1.3k 



Si* 

M307 

90# 

S13FN310 

1 3k% 

330 

125B 

1 7k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

1 25B 

1.3k 



Si* 

M357c 

91# 

S13GN310 

1.3k% 

330 

125B 

1 7k 

20 m 


160BT 

90 

400 



50m 

1 25B 

1.3k 



Si* 

M357a 

92# 

S13HN310 

1 3k% 

330 

125B 

1 7k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1.3k 



Si* 

M366a 

93#_ 

S13GR312 

1 3k 

340 

100B 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1 3k 



SiA 

M522 

94# 

S13HR312 

1.3k 

340 

100B 

5 Ik 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1.3k 



SiA 

M523 

95# 

S13EN300 

1.3k% 

340 

125B 

2 0k 

20 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1 3k 



Si* 

M307 

96v# 

S13HN300 

1.3k% 

340 

125B 

7.2k 

10 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1.3k 



Si* 

M307 

97# 

IS13GR313 

1 3k 

360 

100B 

5 4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.3k 



SiA 

M522 

98# 

S13HR313 

1.3k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.3k 



SiA 

M523 

99#_ 

S13EN350 

1 3k% 

370 

125B 

2 0k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

1.3k 1 



Si* 

M307 

100 # 

S13FN350 

1 3k% 

370 

125B 

2 .0k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1.3k 



Si* 

M357c 

101 # 

S13GN350 

1.3k% 

370 

125B 

2 0k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

1.3k 



Si* 

M357a 

1024# 

S13HN350 

1 3k% 

370 

125B 

7 8k 

10 m 


160Bt 

900m 

400 



50m 

125B 

1.3k 



Si* 

M366a 

103# 

S12GR311 

1 3k 

490 

100B 

7 5k 



175J 

67Om0 

490 



25m 


1 3k 



SiA 

M522 

104 

A295PC 

1.3k 

500 

130C 

7.0k 

8 3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S 132a 

105 

A296PC 

1.3k 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

106# 

S9K1403K5 

1.3k 

640 

85C 

8 0k 

10 m 


175J 

1 35 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

1 75C 

1.3k 



SiA 

0 

107# 

S9K1403K45 

1.3k 

660 

85C 

9.0k 

10 m 


175J 

1 3 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

1 75C 

1.3k 



SiA 

0 

108#.. 

S9K1403K4 

1 3k 

680 

85C 

9 Ok 

10 m 


175J 

1 25 ^ 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1.3k 



SiA 

0 

109# 

S11BR503 

1.3k% 

685 

10OB 

10 k 



165J 

675m0 

650 



20 m 


1 .1k 



SiA 

M429 

no# 

S9K1403K35 

1.3k 

720 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1 2 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 3k 



SiA 

0 _ 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J . 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARDI 

MAX. REVERSE 

CURRENT | 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CUF 

IRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

r c) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 # 

S9K1403K3 

1 3k 

750 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1.15 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1.3k 



SiA 

0 

2 

A500PC 

1.3k 

800 

95C 

8.4k 

8.3m 


175J 

1.36 0 

1 .0k 

150C 


30m 

175J 

1 3k 



Si 

M463 

3 

A540PC 

1.3k 

1 .0k 


10 k 



200J 

1.08 


150C 


50m 

200J 

1.4k 



SiA 

M463 

4 

10R14B 

1 4k 

.10 

25 

60 



175 

4.0 

10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.4k 



Si 


5# 

SH1E 

1.4k 

15 

70A 

15 

10 m 


100S 

1.0 

.30 

25A 

lOu 

.20m 

100 A 

1.4k 



SiA 

A171 

64 

1N2884 

1.4k 

250m 

25A 




150S 

4.0 

250m 

25A 

500n 



1.4k 

2 8k 


Si 

Ml 22a 

74 

1N2885 

1.4k 

250m 

25A 




150S 

4.0 

250m 

25A 

500n 



1 4k 

2 .8k 


Si 

A83w 

8 

1N2357 

1.4k 

.40 

25$ 

15 



150 

2.0 

65 

25 

1 .Ou 



1.4k 



Si 

D01 

9 

1N2779 

1.4k 

.75 

25A$ 

15 



165S 

1.8 

.75 

25A 

4 Ou 

.10m 

150 

1.4k 



Si 

A145 

10 

75R14B 

1.4k 

.75 

25 

60 



175 

4.0 

75 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.4k 



Si 


11 

1N3725 

1.4kt 

.75 

50A 

12 



175A 

2.2 

75 

50A 

5 Ou 

.50m 

150A 

1.4k 



Si 

Albp 

12 # 

DSO.9-14A 

1 4k 

1.0 


40 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






13# 

DSAO.9-1 4 A 

1.4k 

1 0 


35 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






14 

1N2362 

1.4k 

1 0 

25C 

15 



150 

2.0 

1.5 

25 

1 Ou 



1.4k 



Si 

D04 

15 

1N2363 

1.4k 

1.0 

25 

15 



150 

2.0 

1.5 

25 

1 .Ou 



1.4k 



Si 

S117 

16 

100R14B 

1 4k 

1 0 

25 

60 



175 

4.0 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.4k 



Si 


17 

SLA1400A 

1.4k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

I.Ou 

.10m 

100 

1.4k 



Si 

A69 

18 

SLA1400B 

1.4k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

1 .Ou 

.15m 

100 

1.4k 



Si 

A69 

19 

SLA1400C 

1.4k 

1 0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

5.0u 

,25m 

100 

1.4k 



Si 

A69 

20 # 

SJ1203H 

1.4k 

1 0 

30A 

32 

10 m 


150J 

1.0 

750m 

25A 

lOu 

50u 

120A 

1.4k 



SiA 

A3 In 

21 

1 B14 

1.4k 

1 0 

50C$ 

1 1 



150C 

2.0 

1.0 

25 

2 .0u 

.05m 

100 

1.4k 



Si 

M79 

22 

1C14 

1.4k 

1.0 

50C$ 

1 1 



150C 

2.0 

1.0 

25 

2 .0u 

.05m 

100 

1 4k 



Si 

Ml 16a 

23 

1 D14 

1 4k 

1.0 

75C 

35 



150C 

20 

1.0 

50C 

2 .0u 

.05m 

100C 

1.4k 



Si 

Ml 16* 

24# 

SSiB9880A 

1.4k 

1.2 

45A 


10 m 


150J 

1.46 

6.3 

25J 


1 .0m 

150J 




SiA 

M57 la 

25# 

DS1.2-14A 

1.4k 

1 3 


60 

10 m 


150 

1.20 

4.0 


5.0u 

1 .Om 

150 






26# 

DSA1.2-14A 

1.4k 

1.3 


60 

10 m 


150 

1.20 

4.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






27 

150R14B 

1.4k 

1.5 

25 

60 



175 

4.0 

1.5 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.4k 



Si 


284 

DRS114 

1.4k 

1.5 

50A 

50 

8 3m 


125A 

1.0 

1.0 

25A 

lOu 

200 u 

125A 

1.4k 



Si 

A168c 

29 

S12140 

1 4k 

1.6 

1 20C 

35 


15 00 

175J 

1.0 0 

1.0 

25A 


. 1Om0 

100C 

1.4k 

1 .8k 


SiA 

D013A 

30# 

SSiC9980A 

1.4k 

1 7 

45A 


10 m 


150J 

1.48 

7.8 

25J 


1 .0m 

1 50J 




SiA 

M571 

31 

200R14B 

1 4k 

2.0 

25 

60 



175 

40 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.4k 



Si 


32 

SLA31A 

1 4k 

20 

25 

80 

8.3m 


150A 

.95 

2.0 

25 

I.Ou 

.10m 

100 

1.4k 



Si 

A69 

33 

SLA31B 

1.4k 

2.0 

25 

80 

8 .3 m 


150A 

.95 

2.0 

25 

I.Ou 

.15m 

100 

1.4k 



Si 

A69 

34 

SLA31C 

1.4k 

2 0 

25 

80 

8.3m 


150A 

1 0 

2.0 

25 

5.0u 

25m 

100 

1.4k 



Si 

A69 

35# 

DS2-14A 

1.4k 

2 2 


120 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






36# 

DSA2-14A 

1 4k 

2.2 


120 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






37 

250R14B 

1.4k 

2.5 

25 

250 



175 

4.0 

2.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.4k 



Si 


38 

300R14B 

1 4k 

30 

25 

250 



175 

4.0 

3.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.4k 



Si 


39 

SLA5205 

1.4k 

3.0 

55 

300 



175 

1.0 

3.0 

25 

5.0u 

.12m 

100 

1.4k 



SL 

A3 la 

40# 

S14BR2 

1.4k% 

3.0 

95B 

53 

20 m 


130B 

55Om0 

1.5 

25 


2 .0m 

125 

1.4k 



Si 

S81 

41 

350R14B 

1 4k 

3.5 

25 

250 



175 

4.0 

3.5 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

1.4k 



Si 


42 

400R14B 

1.4k 

4 0 

25 

250 



175 

4.0 

4.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.4k 



Si 


43 

450R14B 

1.4k 

4 5 

25 

250 



175 

40 

4.5 

25 

lOu 

1 ,0m 

150 

1.4k 



Si 


44# 

SSID9980A 

1.4k 

4 7 

45A 


10 m 


150J 

1.42 

15 

25J 


2 0m 

150J 




SiA 

S344 

45 

1N2362A 

1.4k 

5 0 

25A 

20 



150 

20 

8.0 

25 

I.Ou 



1.4k 



Si 

D04 

46 

1N2363A 

1.4k 

50 

25 

20 



150 

20 

8.0 

25 

I.Ou 



1.4k 



Si 

S117 

47 

500R14B 

1 4k 

5.0 

25 

250 



175 

4.0 

5.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.4k 



Si 


48# 

DS6-14A 

1.4k 

5.0 

132 

180 

10 m 


150 

1.35 

15 


5.0u 

2 .0m 

150 






49# 

DSA6-14A 

1.4k 

5.0 

132 

180 

10 m 


150 

1.35 

15 


5.0u 

2 .0m 

150 






50 

550R14B 

1.4k 

5.5 

25 

250 



175 

4.0 

5.5 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

1 4k 



Si 


51 

600R14B 

1 4k 

6.0 

25 

250 



175 

4.0 

6.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.4k 



Si 


52# 

DS9-14A 

1 4k 

9.0 

125 

240 

10 m 



1.3 

27 










53# 

DSA9-14A 

1 4k 

9 0 

125 

240 

10 m 



1 3 

27 










54 

1N2362B 

1 4k 

10 

25B 

25 



150 

2.0 

15 

25 

I.Ou 



1.4k 



Si 

D04 

55 

1N2363B 

1.4k 

10 

25C$ 

25 



150 

2.0 

15 

25 

I.Ou 



1.4k 



Si 

S117 

56# 

8AN140 

1 4k 

12 

55A 

210 

10 m 


140B 

.65 0 , 

13 

25A 


10 m 

120J 

1.4k 



Si 

S4q0# 

57# 

S14AN15 

1.4k 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


1.4k 



SiA 

A31d0 

58# 

SK1403K 

1.4k 

17.5 

85C 

230 

10 m 


150J 

1.4 

50 

25A 

20 u 

500u 

150C 

1.4k 



SiA 

DO40 

59# 

SSIE2080A 

1 4k 

20 

85C 

250 

10 m 


160J 








2.4k 


SiA 

S4pA 

..60# 

DS22-14A 

1.4k 

20 

125 

380 

10 m 


150 

1.4 

60 


lOu 

4.0m 

150 






61# 

DSA22-14A 

1 4k 

20 

125 

380 

10 m 


150 

1.4 

60 


lOu 

4.0m 

150 






62# 

S14BN31 

1.4k 

30 

120B 

347 



150J 

6 OOm0 

30 



4.0m 


1 4k 



SiA 

S3210 

63# 

3C14 

1.4k 

30 

150 

500 







310m 

810m 

150 

1.5 





64# 

15AN140 

1.4k 

34 

20A 

500 

10 m 


HOB 

7OOm0 

25 

25A 


20 m 

120J 

1.4k 



Si 

S241a0# 

65# 

D22-1400B 

1.4k 

35 

80C 

500 § 

10 m 


150 J 

1.35 

40 

25J 

1 Om 


25J 

1.4k 



Si 

S4u% 

66 # 

D22-1400C 

1.4k 

35 

80C 

500 § 

10 m 


150J 

1.35 

40 

25J 

1 .0m 


25J 

1.4k 



Si 

S69e% 

67# 

SUT1401K 

1 4k 

36 

85C 

600 

10 m 


150J 

1.6 

90 

25A 

200 u 

3.0m 

150C 

1.4k 



SiA 

DO50 

68 # 

K1440 

1.4k 

40 

90C 

800 

10 m 


125C 

1 2 

125 

25C 


4.0m 

125C 

1.4k 



SiA 

S245 

69t# 

4C14 

1 4k 

40 

1 IOC 

700 

10 m 


150S 

1.5 

40 

40A 

3 Om 

12 m 

150 

1.4k 



Si* 

SI 81 

70# 

DS42-14A 

1.4k 

40 

120 

1 .1k 

10 m 


150 

1.15 

60 


20 u 

4.0m 

150 






71# 

DSA42-14A 

1.4k 

40 

120 

1 Ik 

10 m 


150 

1.15 

60 


20 u 

4.0m 

150 






72# 

S14BN40 

1.4k 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1.4k 



SiA 

S3210 

73# 

25AN140 

1 4k 

45 

20A 

700 

10 m 


HOB 1 

7OOm0 

40 

25A 


20 m 

1 20J 

1.4k 



Si 

S24 lap# 

74# 

SSiF2080 

1.4k 

50 

85C 

500 

10 m 


160J 










SiA 

S72mA 

75# 

SSIF2080A 

1.4k 

50 

> 85C 

500 

10 m 


160J 








2.4k 


SiA 

S52cA 

76# 

D42-1400 

1.4k 

50 

115C 

1 .0k§ 

10 m 


150J 

1.15 

60 

25J 

1 .0m 


25J 

1.4k 



Si 

S171q% 

77# 

S14BN55 

1.4k 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 .0m 


1.4k 



SiA 

S3230 

78# 

S14GN55 

1.4k 

55 

125B 

935 



150J 

5OOm0 

55 



6 .0m 


1.4k 



SiA 

S3220 

79# 

SB 1401K 

1.4k 

60 

85C 

700 

10 m 


150J 

1.7 

210 

25A 

200 u 

3.0m 

1 50C 

1.4k 



SiA 

S168a0 

80# 

SBT1401K 

1 4k 

60 

85C 

700 

10 m 


150J 

1.7 

210 

25A 

200 u 

3.0m 

150C 

1.4k 



SiA 

S168a0 


KS1460 

1.4k 

60 

1 IOC 

1.5k 

10 m 


150C 

1.2 

190 

25C 


5.0m 

125C 

1.4k 



SiA 

S245 

82# 

45AR140 

1.4k 

70 

25A 

1 Ik 

10 m 


HOB 

.70 0 

90 

25A 


25m 

120J 

1.4k 



Si 

S8j# 

83# 

S14BN71 

1.4k 

70 

120B 

1 .2k 



150J 

47Om0 

70 



6 .0m 


1.4k 



SiA 

S3230 

. 84# 

S14GN71 

1.4k 

70 

120B 

1 .2k 



150J 

47Om0 

70 



6 .0m 


1.4k 



SiA 

S3 2 20 

85 

JAN 1 N3296,R 

1 4k 

75 

150C 

1 .6k 

8.3m 


200C 

1 4 

235 

25C 


8 .0m 

200C 

1 .2k 



Si 

Z20 

86 # 

8C14 

1.4k 

80 

150 

1 .2k 







510m 

2.5 

150 

1.5 





87# 

70BN140 

1.4k 

100 

40A 

1 .8k 

10 m 


HOB 

.70 0 

130 

25A 


30m 

120J 

1.4k 



Si 

S8k0# 

88 

1N3297 

1.4kt 

100 

130C 

1 .6k 

8.3m 


200C 

1.2 

100 

130C 


7.0m 

130C 

1.4k 



Si 

D08 

89 

1N3297A 

1 4k 

100 

130C 

2.3k 



200C 

1.25 

100 

130C 


7.0m 

130C 

1.4k 



Si 

D08 

90# 

IOC 14 

1.4k 

100 

150 

1.5k 







510m 

2.5 

150 

1.5 





91# 

S12P1400E 

1 4k 

1 10 

75C 

2 0k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1.4k 



SiA 

F56m 

92# 

S10N1400E3 

1.4k 

125 

100C 



160 

150 

.97 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1.4k 



Si 

F56m 

93# 

SION 1400E4 

1 4k 

125 

100C 



160 

150 

1.03 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1.4k 



Si 

F56m 

94# 

SION 1400E5 

1.4k 

125 

100C 



160 

150 

1.08 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1.4k 



Si 

F56m 

95# 

125BN140 

1.4k 

130 

20A 

3.0k 

10 m 


HOB 

7OOm0 

180 

25A 


40m 

120J 

1.4k 



Si 

S12Oa0# 

.-96# 

SI1P1400E 

1.4k 

150 

75C 

2 .2k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1.4k 



SiA 

F56m 

97# 

SD1403K 

1.4k 

150 

75C 

2 2k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1.4k 



SiA 


984# 

15C14 

1 4k 

150 

90C 

2 0k 

10 m 


150S 

1 5 

150 

40A 

6 .0m 

30m 

150 

1.4k 



Si 

S12j 

99 

1N4596 

1.4k 

150 

1 10 

3.0k 



200A 

1.4 

150 

110 


11 m 

200 

1.4k 



Si 

DO80 

100 # 

S14PN125 

1.4k% 

150 

110B 

3 3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1.4k 



Si* 

S3190 

101 # 

S14BR125 

1.4k% 

150 

115B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



40m 


1 .1k 



Si* 

F19 

102 # 

S14AN125 

1.4k% 

150 

125B 

1 .0k 


189 

125B 

.44 

150 

125 


30m 

125B 

1 .1k 



Si 

F19a 

103# 

S14KN125 

1.4k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


1.4k 



Si* 

F8O0 

104# 

S14LN125 

1.4k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1 1 

150 



30m 


1.4k 



Si* 

M5210 

105 

150K140A 

1 4kt 

150 

150C 

3.0k§ 

8.3m 


200J 

1 2 

150 t 

150C 


5.Om0 

150C 

1.4k 



Si 

D08 

106 

150L140A 

1 4kt 

150 

1 50C 

3 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.2 

150 t 

150C 


5.Om0 

150C 

1.4k 



Si 

D030 

107# 

DS110-14A 

1.4k 

160 

75 

3.2k 

10 m 


150 

1.4 

500 


40u 

6 .0m 

150 






108# 

DSA110-14A 

1.4k 

160 

75 

3.2k 

10 m 


150 

1 4 

500 


40u 

6 .0m 

150 






109# 

SSiK2180 

1 4k 

160 

92C 

2.7k 

10 m 


160J 

1.3 

500 

20J 

200 u 

2 .0m 

150J 

300 



SiA* 

S72mA 

...UP# 

SSiK2180A 

1.4k 

160 

92C 

2.7k 

TOm 


160J 

. 1-3 

500 

20J 

200 u 

2 .0m 

150J 

300 

1.5k0 


SiA* 

S72mA 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

JU 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

CC) 

(A) 

fs) 

(W) 

rc) 

(V) 

(A) 

rev 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 # 

D100-1400 

1.4k 

160 

95C 

1 . 8 k§ 

l 6 m 


150J 

1.05 

do 

25J 

3 Om 


25X 

1.4k 



Si 

§d6E% 

2 # 

ST 6 

1 4k 

160 

100C 

3.8 

10 m 


150C 

1.3 

500 

25C 


4.0m 

125C 

1.4k 



SiA 

S245a 

3 

1N3275 

1.4kt 

160 

125C 

2 . 0 k 



190J 

1.25 

160 

125C 


12 m 

125C 

1.4k 



Si 

D09 

4 

JAN 1N3175,R 

1 4k 

175 

150C 

3.0k 

8.3m 


175C 

1.4 t 

750 

25 

50m 

25m 

175C 

1 2 k 



Si 

DO90 

5# 

200BN140 

1 4k 

180 

20A 

7.5k 

10 m 


140B 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

120J 

1.4k 



Si 

S 12 Oa 0 # 

6 #_ 

S13N1400E 

1.4k 

190 

75C 

2.5k 

10 m 


1 75J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

1.4k 



SiA 

F56m 

7# 

S20P1400JA 

1.4k 

200 

100C 

4.0k 

10 m 


175J 

1.25 

600 

25A 


30m 

175C 

1 4k 



SiA 


8 # 

T26 

1 4k 

200 

110C 

3 8 

10 m 


150C 

1 3 

650 

25C 


4.0m 

125C 

1.4k 



SiA 

S246 

9#_ 

S14BN200 

1.4k% 

200 

120B 

1.3k 


260 

120 

.42 

200 

120 


40m 

120B 

1 . 1 k 



Si 

F19a 

10 

411ZH 

1.4k 

200 

130 

3.0k 

8.3m 


200J 

1.5 

125 

130C 


8 Om 0 

130C 

1.4k 



Si 

D08 

11 # 

SSiK0480 

1.4k 

210 

110C 

2.7k 

10 m 


1 50J 

1 3 

500 

20J 

200 u 

2 . 0 m 

150J 

300 



SiA* 

M444# 

12 # 

20C14 

1.4k 

220 

100C 

3 5k 

10 m 


150J 

1.2 

220 

40A 


5.0m 

25 

1.4k 



Si* 

SI 84 

13 

1N3176 

1.4k 

240 

100C 

3.0k 



150J 

1.4 




15m0 

100 J 

1.4k 



Si 

D09 

144# 

25C14 

1.4k 

250 

90C 

4.0k 

10 m 


1 50S 

1.5 

250 

90C 

8 Om 

45m 

150 

400 



Si 

S184 

15# 

SSiL2080 

1.4k 

250 

94C 

4 8 k 

10 m 


160J 

1.46 

785 

25J 


15 

160J 




SiA* 

S345 

16# 

SSiL2080A 

1.4k 

250 

94C 

4.8k 

10 m 


160J 

1.46 

785 

25J 


15m 

160J 




SiA* 

S345 

17# 

SSiL20100A 

1.4k 

250 

94C 

4.8k 

10 m 


1 60J 

1.46 

785 

25J 


1 5m 

160J 




SiA* 

S345 

18 

DRS253 

1.4k 

250 

100C $ 

4.5k 

8.3m 


175J 

.55 

250 

1 10 

2 0 m 

10 m 

175J 

1.4k 



Si 

S210alZ) 

19 

1N3744 

1 4k 

250 

130C 

4 5k 

8.3m 


200C 

1 1 A 

250 

130C 


7.0m 

130B 

1.4k 



Si 

DO90 

20 

A291PD 

1.4k 

250 

130C 

4.5k 



200J 





1 Om 0 

130C 

1.4k 



Si 

S132a 

21 #_ 

S14EN270 

1.4k% 

290 

125B 

1.5k 


303 

1 25B 

.575 

290 

1 25B 


50m 

125B 

1 . 1 k 



Si* 

M307 

22 # 

S14FN270 

1.4k% 

290 

125B 

1 5k 

20 m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1 4k 



Si* 

M357c 

23# 

S14GN270 

1.4k% 

290 

125B 

1.5k 

20 m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.4k 



Si* 

M357a 

244:# 

S14HN270 

1.4k% 

290 

125B 

7.2k 

10 m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

1.4k 



Si* 

M366a 

25 

S14EN301 

1.4k 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

10OB 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.4k 



Si 

M307 

26 

S14FN301 

1.4k 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.4k 



Si 

M248 

27 

S14GN301 

1.4k 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.4k 



Si 

M248a 

28 

S14HN301 

1.4k 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1 4k 



Si 

M370 

29# 

S18EN301 

1.4kt 

300 

100B 

1 . 6 k 

20 m 


150BT 

.67 

340 



35m 

100B 

1.4k 



Si* 

M307 

30# 

S18FN301 

1.4kt 

300 

100B 

1 . 6 k 

20 m 


150BT 

.67 

340 



35m 

100B 

1 4k 



Si* 

M357b 

31# 

S18GN301 

1.4kt 

300 

100B 

1 . 6 k 

20 m 


150Bt 

.67 

340 



35m 

100B 

1.4k 



Si* 

M357 

32# 

S18HN301 

1.4kt 

300 

100B 

1 , 6 k 

20 m 


150BT 

.67 

340 



35m 

100B 

1.4k 



Si* 

M370 

33# 

TA3014R 

1.4k 

300 

100C 

6 . 0 k 

10 m 



1 4 

1 . 0 k 



15m 

150C 

1.4k 




S316 

34# 

T36 

1.4k 

300 

105C 

5 0 

10 m 


150C 

1.3 

1 Ok 

25C 


4.0m 

125C 

1.4k 



SiA 

S246 

35V# 

YSD212P14K38 

1.4k 

300 

105B 

6 6 k 

10 m 


185J 

1.21 

1 . 0 k 

150J 


22 m 

185J 

1.4k 



iSi 

S365 

36 

301U140 

1.4kt 

300 

120C 

6 . 2 k§ 

8.3m 


200J 

1.62 

300 t 

120C 


20mlZl 

120C 

1.4k 



SiA 

D09 

37 

301 UR 140 

1.4kt 

300 

135C 

6 2 k§ 

8 3m 


200J 

1.62 

300 t 

135C 


2 Om 0 

135C 

1.4k 



SiA 

D09 

38# 

30C14 

1.4k 

300 

150 

4.5k 







810m 

4.5 

150 

1.5 





39# 

S14EN290 

1.4k% 

310 

125B 

1 . 6 k 


332 

125B 

.60 

310 

125B 


50m 

125B 

1 . 1 k 



Si* 

M307 

40# 

S14FN290 

1.4k% 

310 

125B 

1 6 k 

20 m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.4k 



Si* 

M357c 

41# 

S14GN290 

1 4k% 

310 

125B 

1 6 k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1.4k 



Si* 

M357a 

424# 

S14HN290 

1.4k% 

310 

125B 

7.2k 

10 m 


160Bt 

975m 

340 



50m 

125B 

1.4k 



Si* 

M366a 

43# 

SSiL9880 

1.4k 

320 

96C 

6.7k 

10 m 


150J 

1.35 

1 . 0 k 

25J 


40m 

150J 




SiA* 

M572 

44# 

S30N1500JA3 

1.4k 

320 

100C 

4.8k 

10 m 


175J 

1.15 

600 

25A 

2 Om 

30m 

175C 

1.4k 



SiA 

M378 

45# 

S30N1500JA4 

1.4k 

320 

100C 

4.8k 

10 m 


1 75J 

1.25 

600 

25A 

2 . 0 m 

30m 

175C 

1.4k 



SiA 

M378 

46# 

S14EN310 

1.4k% 

330 

125B 

1.7k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1.4k 



Si* 

M307 

47# 

S14FN310 

1.4k% 

330 

125B 

1.7k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

1.4k 



Si* 

M357c 

48# 

S14GN310 

1.4k% 

330 

125B 

1.7k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

1 4k 



Si* 

M357a 

49# 

S14HN310 

1.4k% 

330 

125B 

1.7k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1 4k 



Si* 

M366a 

50# 

S14GR312 

1.4k 

340 

100B 

5.1k 



1 55J 

75Om0 

340 



25m 


1.4k 



SiA 

M522 

51# 

S14HR312 

1.4k 

340 

100B 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1.4k 



SiA 

M523 

52 

CH1513 

1.4k 

340 

120C 

4 5k 

8.3m 


200S 

1.6 

340 

1 40C 


10 m 

120C 

1.4k 

1 7k 


Si 

DO90 

53# 

S14EN300 

1.4k% 

340 

125B 

2 . 0 k 

20 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1 4k 



Si* 

M307 

54t# 

S14HN300 

1.4k% 

340 

125B 

7.2k 

10 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1 4k 



Si* 

M307 

55# 

DSA250-14L 

1.4k 

350 


5.3k 

10 m 

20 

150 

1 35 











56# 

S14GR313 

1.4k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.4k 



SiA 

M522 

57# 

S14HR313 

1.4k 

360 

100B 

5 4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.4k 



SiA 

M523 

58# 

S14EN350 

1.4k% 

370 

125B 

2 0 k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1 4k 



Si* 

M307 

59# 

S14FN350 

1.4k% 

370 

125B 

2 . 0 k 

20 m 


160BT 

90 

400 



50m 

125B 

1.4k 



Si* 

M357c 

60# 

S14GN350 

1.4k% 

370 

125B 

2 . 0 k 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

1.4k 



Si* 

M357a 

614# 

S14HN350 

1.4k% 

370 

125B 

7 8 k 

10 m 


160Bt 

900m 

400 



50m 

125B 

1 4k 



Si* 

M366a 

62# 

D250-1400 

1.4k 

400 

80C 

5.5k§ 

10 m 


150J 

1 10 

220 

25J 

5 Om 


25J 

1.4k 



Si 

M486% 

63# 

SSiN2080 

1 4k 

400 

90C 

8 . 0 k 

10 m 


160J 




200 u 






SiA 

SI 2 a# 

64# 

SSiN2080A 

1 4k 

400 

90C 

8 Ok 

, 10 m 


160J 








2.4k 


SiA 

SI 2 a# 

65# 

40C14 

1 4k 

400 

150 

5 Ok 







1 5 

7 5 

150 

1.5 





66 y# 

YSD211P14K38 

1 4k 

410 

105B 

6 6 k 

10 m 


185J 

1 21 

1 . 0 k 

150J 


22 m 

185J 

1.4k 



Si 

S365 

67# 

SSiN9980 

1 4k 

450 

100C 

11 k 

10 m 


150J 

1 25 

1 4k 

25J 


50m 

150J 




SiA* 

M573 

684 

471PD140 

1.4kt 

470 

105C 

6 2 k§ 

8.3m 


200J 

2.0 

470 t 

105C 


2 Om 0 

105C 

1.4k 



SiA 

J200a 

69# 

DSA400-14L 

1 4k 

475 


8.5k 

10 m 


140 

7 20 











70 

783ZH 

1.4k 

485 

130C 

5 Ok 

8.3m 


190J 

1.9 

400 

130C 


1 Om 0 

130C 

1.4k 



Si 


71# 

D300-1400 

1 4k 

500 

80C 

5 5k§ 

10 m 


150J 

1 20 

400 

25J 

5 Om 


25J 

1 4k 



Si 

M486a% 

72# 

S9K2403A4 

1.4k 

500 

100 

9k§ 

10 m 


175C 

1 4 

2 k 

125J 

2 . 0 u 

40m 

175C 

1 4k 



A 


73 

501V140 

1 4k 

500 

105C 

8 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

105C 


16m0 

105C 

1.4k 



SiA 

S12Og0 

74 

501V140B 

1.4k 

500 

120C 

10 k§ 

8.3m 


200J 

1.2 

500 T 

120C 


16m0 

120C 

1 4k 



SiA 

S 12 Og 0 

75 

501VR140 

1 4k 

500 

120C 

8 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

1 20C 


16m0 

120C 

1 4k 



SiA 

S 1 20a(Z) 

76 

CH1623 

1 4k 

500 

120C 

8.5k 

8.3m 


180S 

1 2 

500 

1 40C 


15m 

120C 

1.4k 

1 7k 


Si 

F820 ~ 

77# 

1 50MA140 

1 4k 

500 

129B 

9.0k 

10 m 


175A 

1 5 t 

1.5 

175J 


50m 


1.4k 



Si 

S 8 p 

78# 

1S1337R 

1 4k 

500 

130B 

9.0k 



175J 

1 4 

1.5k 

25J 


25m 

175J 

1.4k 



SiA 

S 12 h 

79 

A295PD 

1.4k 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S132a 

80 

A296PD 

1 4k 

500 

130C 

7.0k 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

81 

501VR140B 

1.4k 

500 

135C 

10 k§ 

8.3m 


200J 

1.2 

500 t 

135C 


16m0 

135C 

1.4k 



SiA 

SI 20 ad 

82y# 

SiB300P14K35 

1 4k 

600 

105B 

8.4k 

10 m 


185J 

1 15 

1 . 0 k 

1 50J 


20 m 

185J 

1.4k 



Si 

S367 

83y# 

SI250P14K38 

1.4k 

630 

105B 

6 0 k 

10 m 


185J 

1.22 

1 Ok 

1 50J 


22 m 

185J 

1.4k 



Si 

S364 

84# 

S9K1503K5 

1.4k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


175J 

1.35 

1 . 2 k 

25A 

2 . 0 m 

50m 

175C 

1.4k 



SiA 

0 

85# 

S9K1503K45 

1.4k 

660 

85C 

9.0k 

10 m 


175J 

1.3 

1 2 k 

25A 

2 . 0 m 

50m 

175C 

1.4k 



SiA 

0 

86 # 

S9K1503K4 

1.4k 

680 

85C 

9.0k 

10 m 


175J 

1 25 

1 . 2 k 

25A 

2 . 0 m 

50m 

175C 

1 4k 



SiA 

0 

87# 

D400-1400 

1.4k 

700 

65C 

8 . 0 k§ 

10 m 


150J 

1.15 

400 

25J 

10 m 


25J 

1.4k 



S. 

M486b% 

88 # 

D450-1400 

1 4k 

700 

85C 

10 k§ 

10 m 


150J 

1.10 

500 

25J 

6 Om 


25J 

1 4k 



Si 

M486b% 

89y# 

SiG300P14K35 

1.4k 

700 

105C 

8.4k 

10 m 


185J 

1.15 

1 . 0 k 

150J 


26m 

185J 

1 . 6 k 



Si 

S372 

90# 

S9K1503K35 

1.4k 

720 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1.2 

1 2 k 

25A 

2 0 m 

50m 

175C 

1.4k 



SiA 

0 

91# 

S9K1503K3 

1 4k 

750 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1.15 

1 . 2 k 

25A 

2 . 0 m 

50m 

175C 

1.4k 



SiA 

0 1 

92 

A500PD 

1.4k 

800 

95C 

8 4k 

8.3m 


175J 

1.36 0 

1 Ok 

1 50C 


30m 

175J 

1.4k 



Si 

M463 

934 

801 PD 140 

1 4kt 

800 

120C 

8 0 k§ 

8.3m 


200J 

1 8 

800 t 

120C 


16m0 

120C 

1.4k 



SiA 

J200b 

944 

801PD140B 

1 4kt 

800 

135C 

10 k§ 

8.3m 


200J 

1 4 

800 t 

135C 


16m0 

135C 

1 4k 



SiA 

J200b 

95 

A540PD 

1 4k 

1 Ok 


10 k 



200J 

1.08 


1 50C 


50m 

200J 

1 . 6 k 



SiA 

M463 

96# 

SS 1 POI 8 O 

1.4k 

1 Ok 

80C 

18k 

10 m 


1 50J 

1.3 

500 

20J 

200 u 

2 Om 

150J 

300 



SiA* 

M510# 

97 

MH401 

1.5k 

.01 

25 





2.4 

.01 

25 

.50u 

02 m 

100 

1.5k 



Si 

Alat 

98 

2L15 

1 5k 

02 

25 

10 

8.3m 


175 

2 0 

.02 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

1 5k 



Si 

Alhy 

99 

2L159 

1 5k 

02 

25 

10 

8.3m 


175 

2 0 

02 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

1 5k 

2 .2k 

200 u 

Si 

Alhv 

100 

1N590 

1.5k 

25m 

25A 




165B 

8.0 

50m 

25A 

lOOu 



1.5k 



Si 

S28 la 

101 

1N591 

1 5k 

25m 

25A 




165B 

8 0 

50m 

25A 

lOOu 



1 5k 



Si 

S281 

102 

SCM15 

1.5k 

25m 

55A 

5.0 



150A 

5.0 

25m 

25A 

lOOn 

2 .0u 

100A 

1 5k 



Si 

Alru 

103 

5L15 

1.5k 

05 

25 

10 

8.3m 


175 

2 0 

05 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

1 5k 



Si 

Alhy 

104 

5L159 

1 5k 

05 

25 

10 

8.3m 


175 

2.0 

.05 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

1 5k 

2 2k 

200 u 

Si 

Alhy 

105 

VA15 

1 5k 

50m 

40A 

3.0 

83m 


1 50A 

4.0 

50m 

25 

50u 

5.0u 

100 

1.5k 



SiA 

Aim 

106 

1N1731A 

1 5k 

50m 

175$ 

90 

80m 


200A 

3.0 

400m 

25 

1 Ou 

12 u 

150A 

1 5k 



Si 

Algd 

107 

INI 133 

1 5k 

.075 

75 

3 5 

5.0m 


170 

15 

85m 

50 


,20m 

50 

1.5k 



Si 

F57d 

108 

P1RP15 

1 5k 

.075 

75A$ 

15 



1 50S 

21 

08 

25 

5.0u 



1.5k 



Si 

A1 ki 

109 

1N2630 

1.5k 

85m 

70$ 

5 0 



10OA 

2 25 § 

85m 

100 

35Ou0 



1 5k 



Si 

M84 

1 10 

1N2635 

1 5k 

85m 

70$ 

50 



10OA 

2 25 § 

85m 

100 

35Ou0 



1 5k 



Si 

M84d 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

fs) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) ^ 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

1N2636 4 

1.5k 

85m 

70$ 

5.0 



100 A 

T25 

85m 

100 

35Ou0 



1.5k 



Si 

M84e 

2 

1N3283 

1.5k 

.10 

25A 

2 5 



150A 

2.5 

.10 

25A 

I.Ou 

.01m 

10OA 

1 5k 



SiA 

D07 

3 

10L15 

1.5k 

.10 

25 

20 

8 3m 


175 

2.0 

.10 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

1.5k 



Si 

Alhv 

4 

10L159 

1.5k 

10 

25 

20 

8 3m 


175 

2.0 

.10 

25 

5.0u 

20 m 

100 

1.5k 

2 .2k 

200 u 

Si 

Alhy 

5 

10R15B 

1.5k 

.10 

25 

60 



175 

4.0 

.10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.5k 



Si 


6 # 

HSC015 

1.5k 

10 

25A$ 




150A 

3.0 

.10 

25A 

5.0u 



1.5k 



Si 

A3 lx 1 

7 

PS2418 

1.5k 

10 

25A$ 





2.0 

5m 

25A 

lOu 



1 5k 



Si 

Cl 5 

8 # 

1S1226 

1 5k 

.10 

40A 

60 

10 m 


100 J 

1.5 A 

.10 

25A 

5.0u 


25J 

1.5k 



SiA 


9 

VB 15 

1.5k 

100 m 

40A 

3.0 

8 3m 


150A 

5.0 

lOOu 

25 

50n 

5.0u 

100 

1.5k 



SiA 

Alfc 

10 

1N588 

1 5k 

.10 

50A 

5 0 



1 75A 

1 5 

10 

50 

50u 

.30m 

150 

1 5k 



Si 

D01 

1 1 

EZ150 

1.5k 

.10 

50A 

10 



125A 

9.0 

.10 

25A 

2 .0u 

lOOu 

10OA 

1.5k 



Si 

A3c 

12 

IN1134 

1.5k 

.10 

75 

3.5 

5 Om 


170 

7.5 

115m 

50 


,20m 

50 

1 5k 



Si 

F57e 

13 

1N2375 

1 5k 

.10 

10OA 

12 

8.3m 


1 50A 

4.5 

.10 

10OA 


100 m 

100 A 

600 



Si . 

Alfu 

14 

1N1410 

1.5k 

.125 

75A$ 

6.0 



150 

6.25 

1.2 

25 

lOu 

.10m 

150A 

1.5k 



Si 

A149 

15 

1N2504 

1 5k 

15 

25A 




1 50A 

1.5 

.10 

25 

20 u 

20 m 

150 

1.5k 



Si 

A6 

16 

15L15 

1 5k 

.15 

25 

20 

8.3m 


175 

2.0 

.15 

25 

5.0u 

,20m 

100 

1 5k 



Si 

Alhy 

17 

15L159 

1.5k 

.15 

25 

20 

8.3m 


175 

2.0 

.15 

25 

5.0u 

,20m 

100 

1 5k 

2 .2k 

200 u 

Si 

Alhy 

18# 

M15HZ 

1.5k 

150m 

25A 

2.5 

10 m 


1 25A 

20 

150m 

25A 

I.Ou 

25u 

100 A 

1.5k 



SiA 

D07 

19 

MHV1.5 

1.5k 

.15 

25A$ 

5.0 



125A 

4.5 

.15 

25 

I.Ou 



1.5k 



Si 

F8 

20 

1N1731 

1 5k 

.20 

25A$ 

2.5 

8 Om 


150A 

5.0 

.10 

25A 

lOu 

10 m 

10 OA 

1.5k 



Si 

Algd 

21 

20L15 

1.5k 

.20 

25 

20 

8 3m 


175 

2.0 

.20 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

1 5k 



Si 

Alhv 

22 

20L159 

1 5k 

20 

25 

20 

8 3m 


175 

2.0 

.20 

25 

5.0u 

,20m 

100 

1 5k 

2 .2k 

200 u 

Si 

Alhy 

23 

7701-1.5A 

1.5k 

.20 

25A 

3.0 

8.3m 


125A 

3.0 

.05 

25 

1 Ou 

10 m 

125 

1 5k 



SiA 

Algd 

24 

HV15E1 

1 5k 

.20 

25 

1.0 

8 .0m 

25 

125A 

1 0 

10 m 

25 

20 n 

3 Ou 

100 

1 5k 



Si 

A83e 

25 

HV15P1 

1.5k 

200 m 

25 

1.0 

8 .0m 

250m 

125A 

1.0 

10 m 

25 

20 n 

3.0u 

100 

1 5k 



Si 

A94h 

26 

PS1141 

1.5kt 

.20 

25A$ 

2.5 § 

8 Om 


175A 

7.0 

.10 

25A 







Si 

Algd 

27 

SE1731 

1.5k 

.20 

50A 

3.0 § 

10 m 


150A 

5.0 

.20 

25 

2.5u 

40m 

100 

1 5k 



Si 

Alaa 

284 

1N2886 

1.5k 

250m 

25A 




150S 

3.0 

250m 

25A 

500n 



1.5k 

2 .1k 


Si 

M122a 

294 

1N2887 

1.5k 

250m 

25A 




150S 

3.0 

250m 

25A 

500n 



1 5k 

2 .1k 


Si 

A83w 

30 

25L15 

1.5k 

.25 

25 

20 

8.3m 


175 

2.0 

.25 

25 

5.0u 

,20m 

100 

1.5k 



Si 

Alhv 

31 

25L159 

1 5k 

25 

25 

20 

8.3m 


175 

2.0 

.25 

25 

5.0u 

,20m 

100 

1.5k 

2 .2k 

200 u 

Si 

Alhy 

32# 

M15K 

1.5k 

25 

25A 

2.0 

1 


150A 

2.0 

.25 t 

25 

.50u 

.03m 

100 A 

1.5k 



SiA 

A83k 

33 

1N589 

1 5k 

.25 

50A 

10 



175A 

1.5 

.25 

50 

50u 

.30m 

150 

1.5k 



Si 

D01 

34 

1N4253 

1 5k 

.25 

55A 

6.3 

8 Om 


175A 

3.5 

.10 

55 

I.Ou 

20 m 

125 

1 5k 



S. 

Aleh 

35 

1N4254 

1 5k 

.25 

55A 

6.3 

8 Om 


175 

3 5 

.10 

55 

I.Ou 

20 m 

125 

1.5k 



Si 

Aleh 

36 

SC 15 

1.5k 

.25 

55A 

10 

8.3m 


175 

3.5 

.10 

25A 

I.Ou 

20 u 

100 A 

1 5k 



Si 

Aids 

37 

SCE15 

1.5k 

.25 

55A 

10 



175 

3.5 A 

.10 

25A 

I.OuA 

02mA 

100 A 

1 5k 



Si 

Alsd 

38 

MR991A 

1 5k$ 

250m 

75A 

15 § 



150J 

1.7 

250m 

75A 

lOu 

lOOu 

75A 

1 5k 



Si 

Aldt 

39 

IN1130 

1.5k 

30 

25A 




150A 

15 

300 

25A 

50u 



1.5k 



Si 

S24 

40 

1N1131 

1 5k 

.30 

25A 




150A 

15 

300 

25A 

50u 



1.5k 



Si 

S24d 

41 

1N2508 

1 5k 

.30 

25A 




1 50A 

1 5 

.20 

25 

20 u 

20 m 

150 

1.5k 



Si 

A6 

42 

30L15 

1.5k 

30 

25 

40 

8 3m 


175 

2.0 

.30 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

1 5k 



Si 

Alhv 

43 

30L159 

1.5k 

.30 

25 

40 

8.3m 


175 

2.0 

30 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

1 5k 

2 2k 

200 u 

Si 

Alhy 

44 

515 

1 5k 

300m 

25 

20 

8 .0m 


150 

3 5 

300m 

25 

2 Ou 



1 5k 



SiA 

A79 

45 

DI515 

1.5k 

.30 

25A$ 

20 

8 .0m 


100 A 

3.5 

20 

25 

2 .0u 



1.5k 



Si 

A79a 

46 

CR201 

1 5k 

.30 

60A 

9.0 



125A 

1 8 0 

.30 

60A 

IOuA 

1 Om0 

100 

1.5k 



SiA 

A83bh0 

47 

C1.5E3 

1 5k 

.35 

75 

30 

8 Om 


1 50S 

3.0 

.35 


I.Ou 

. 10m 

100 

1.5k 



Si 

A3s 

48 

1N1745 

1 5k 

38 

75C$ 

6.0 



150 

15 

.60 

25 

25u 



1 5k 



Si 

F 12 s ■ 

49 

1N2358 

1.5k 

400m 

25$ 

15 



150 

2 0 

.65 

25 

I.Ou 



1.5k 



S. 

D01 

50 

40L15 

1 5k 

40 

25 

40 

8 3m 


175 

2.0 

.40 

25 

5.0u 

,20m 

100 

1 5k 



Si 

Alhy 

.51. 

40L159 

1 5k 

40 

25 

40 

8.3m 


175 

2.0 

.40 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

1 5k 

2 .2k 

200 u 

Si 

Alhv 

52 

1N1746 

1 5k 

44 

75C$ 

6.0 



150 

7.5 

.70 

25 

25u 



1.5k 



Si 

F12r 

53 

1N3187 

1.5k 

50 

25A 

4.0 

1 


1 50A 

3 0 

.25 

25 

.30u 

02 m 

100 

1 5k 



Si 

M82b 

54 

1N3234 

1.5k 

.50 

25$ 

12 




3.3 

.50 



500u 

150 

1.5k 



Si 

Ales 

55 

50L15 

1 5k 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

2.0 

.50 

25 

5.0u 

,20m 

100 

1.5k 



Si 

Alhy 

56 

50L159 

1 5k 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

2 0 

.50 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

1 5k 

2 .2k 

200 u 

Si 

Alhy 

57 

PS 1441 

1.5k 

50 

25A$ 

10 

8 Om 

2.8 

175A 

40 

.20 

25A 

1 Ou 

05m 

100 A 

2 .0k 



Si 

F13a 

58 

SCBR15A 

1 5k 

50 

30C 

5.0 



150 










Si 

M45c* 

59 

DI515LS 

1.5k 

50 

50A 

40 

8 .0m 


125 

1.8 

.50 

25A 

5.0u 



1.5k 



Si 

C42f 

60r 

500S15 

1.5k 

500m 

55 

35 

8.3m 

1 0 

150A 

2.0 

500m 

25 

I.Ou 

20 u 

100 

1.5k 



Si 

AltD 

61 

1N3870 

1 5k 

.50 

60A 

5.0 § 



200A 

2.2 

.50 

25 

.01 u 

.00 


1 5k 



Si 

Aids 

62 

Cl 5E2 

1 5k 

50 

75 

35 

8 Om 


150S 

2 0 

.50 


1 Ou 

,10m 

100 

1 5k 



Si 

A3s 

63 

MPR15 

1.5k 

500m 

100 A 

25 

8 3 


175J 

1.8 

500m 

25A 

5 Ou 

150u 

175J 






64 

1N5330 

1.5k 

54 

40A 

15 § 



1 50A 

3.3 

30 

100 A 


15m 

100A 

6 .0k 



Si 

Alfv 

65 

60L15 

1.5k 

.60 

25 

40 

8.3m 


175 

20 

.60 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

1.5k 



Si 

Alhy 

66 

60L159 

1.5k 

.60 

25 

40 

8.3m 


175 

2.0 

.60 

25 

5.0u 

.20m 

100 

1.5k 

2 .2k 

200 u 

Si 

Alhv 

67 

F15 

1.5k 

60 

25 

30 

4 Om 


140A 

2 0 

1 0 

25 

lOu 



1.5k 




D027 

68 

TM156 

1 5k 

.60 

75C 




1 75C 

20 

.40 

25 


.50m 

150C 

1 5k 



Si 

A145 

69 

1N2780 

1.5k 

75 

25A$ 

15 



165S 

1.8 

.75 

25A 

4.0u 

,10m 

150 

1.5k 



Si 

A145 

70 

1N3245 

1 5k 

.75 

25$ 

15 




2.2 

.75 



500u 

150 

1.5k 



Si 

Ales 

71 

75R15B 

1 5k 

75 

25 

60 



175 

4.0 

75 

25 

5.0u 

50m 

150 

1.5k 



Si 


72 

815C 

1.5k 

750m 

25 

50 

8 Om 


150 

2.0 

750m 

25 

5.0u 

25u 

100 

1.5k 



SiA 

M519 

73 

DI815C 

1 5k 

75 

40A 

50 

8.3m 


1 50J 

2.0 

.75 

25 

5.0u 

25u 

100 

1.5k 



Si 

C42I 

74 

1N2619 

1.5k 

75 

50A 




1 75A 

1.1 A 

.75 



.50m 

150A 

1.5k 



SiA 

A3 la 

75 

DK7515 

1.5k 

750m 

50A 

60 



175A 

1.2 

750m 

25A 

lOu 

lOOu 

100 

1.5k 



Si 

D027 

76 

1N570 

1 5k 

75 

150$ 








5Ou0 



1.5k 



Si 

M9a 

77 

80L15 

1.5k 

.80 

25 

60 

8.3m 


175 

2.0 

.80 

25 

5.0u 

.20m 

100 

1.5k 



Si 

Alhy 

78 

80L159 

1 5k 

80 

25 

60 

8.3m 


175 

20 

.80 

25 

5.0u 

20 m 

100 

1.5k 

2 2k 

200 u 

Si 

Alhv 

79 

US 15 

1.5k 

.80 

25 

20 

8 3m 


150A 

3 0 

.40 

25 

2 .0u 

.10m 

100 

1.5k 



Si 

Alfv 

80t# 

1S2309 

1 5k 

800m 

65A 

60 



150J 

1.8 

4.0 

25A 

lOu 



1.5k 



Si 

A56a 

81 

1N2364 

1 5k 

1 0 

25 

15 



150 

2.0 

1.5 

25 

I.Ou 



1.5k 



Si 

D04 

82 

1N2365 

1.5k 

1 0 

25 

15 



150 

20 

1 5 

25 

I.Ou 



1.5k 



Si 

SI 17 

83 

100L15 

1.5k 

1.0 

25 

60 

8 3m 


175 

2.0 

1.0 

25 

5.0u 

20 m 

100 

1.5k 



Si 

Alhy 

84 

100L159 

1 5k 

1 0 

25 

60 

8.3m 


175 

20 

1.0 

25 

5.0u 

20 m 

100 

1.5k 

2 .2k 

200 u 

Si 

Alhv 

85 

100R15B 

1 5k 

1 0 

25 

60 



175 

40 

1.0 

25 

5.0u 

50m 

150 

1.5k 



Si 


86 

NPC1500 

1 5k 

1.0 

25 

25 



150A 

1 1 

1.0 

25 

30u 






Si 

A3n 

87t# 

TD15 

1 5k 

1 0 

60A 

60 

10 m 


140J 

1.5 

2.0 

25A 

lOu 



1.5k 



Si 

A268b 

88 # 

DS0.5A4 

1.5k 

1.1 

25J 

60 

10 

970m 

150 

1.4 

3.3 

25J 

1 .0m 

2 .0m 

150 

1 .0k 



Si 

Z3 

89# 

DS1.2A15 

1 5k 

1 1 

25J 

60 

10 m 

970m 

150 

1 40 

3 3 

25J 

1 Om 

2 .0m 

150 

1 .0k 



Si 


90# 

SSIC15100A 

1.5k 

1.25 

45A 

75 

10 m 


150J 




I.Ou 



1.5k 

2 5k 


SiA 

A31v 

91 

TM155 

1.5k 

1 25 

75C 




175C 

2.0 

.80 

25 


.50m 

150C 

1.5k 



Si 

A145 

92 

PS2348 

1.5k 

1.3 

25A$ 




175A 

30 

.20 

25A 

6 .0u 



1.5k 



Si 

M22 

93# 

SKE1/12 

1.5k 

1.4 

45A 

50 § 

70m 

1 2 

160 

1.3 

3.1 El 

25 


1OOu0 

130 

900 



Si 

C42s 

94 

150R15B 

1.5k 

1.5 

25 

60 



175 

4 0 

1.5 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.5k 



Si 


95# 

SSiC16100A 

1.5k 

1.5 

45A 

75 

10 m 


150J 




I.Ou 



1 5k 

2 5k 


SiA 

A230 

96 

S12150 

1.5k 

1.6 

120C 

35 


.15 <M 

175J 

1.0 0 

1.0 

25A 


.1Om0 

100C 

1 5k 

1 8k 


SiA 

D013A 

97 

200R15B 

1.5k 

2.0 

25 

60 



175 

4.0 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1.5k 



Si 


98# 

SSiC19100A 

1.5k 

2 3 

45A 

75 

•10 m 


150J 




1 Ou 



1.5k 

2.5 k 


SiA 

A231 

99 

250R15B 

1.5k 

2.5 

25 

250 



175 

4.0 

2 5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.5k 



Si 


100 

300R15B 

1.5k 

3.0 

25 

250 



175 

4.0 

3.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.5k 



Si 


101 # 

S15BR2 

1.5k% 

3 0 

95B 

53 



130B 

.55 0 

1.5 

25 


2 .0m 

125 

1.5k 



Si 

S81 

102 

1N3775 

1.5k 

3.3 

50B 

15 § 



175A 

1.5 

20 

25 

5.0u 

.30m 

150 

1.5k 

2 .0k 


SiA 

D04 

103 

350R15B 

1.5k 

3.5 

25 

250 



175 

4.0 

3.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

1.5k 



Si 


104 

400R15B 

1.5k 

4 0 

25 

250 



175 

4.0 

4.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.5k 



Si 


.105# 

SSIC20100A 

1.5k 

4.0 

115C 

75 

10 m 


150J 




1 Ou 



1 5k 

2.5k 


SiA 

SI 12b 

106 

450R15B 

1.5k 

4.5 

25 

250 



175 

4.0 

4.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 5k 



Si 


107 

1N2364A 

1.5k 

5.0 

25 

20 



150 

2.0 

8.0 

25 

I.Ou 



1.5k 



Si 

D04 

108 

1N2365A 

1.5k 

5.0 

25 

20 



150 

2.0 

8.0 

25 

1 Ou 



1 5k 



Si 

S117 

109 

500R15B 

1.5k 

5 0 

25 

250 



175 

4 0 

5 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

1 5k 



Si 


110 

1N3920 

1.5k 

5.0 

100C 

100 

8.3m 


200 C 

2.0 

5.0 

100C 


.50m 

100C 

1 5k 



Si 

D04 
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5. RECT 


FURS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

re) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

IA/V) 



1 

550R15B 

1 5k 

5.5 

25 

250 



175 

4 0 

5J5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 5k 



31 - 


2 

600R15B 

1 5k 

6 0 

25 

250 



175 

4.0 

6.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1.5k 



Si 


3# 

PI 506 

1 5k 

6.0 

100C 

160 

10 m 


1 25C 

1.2 

20 

25C 


3.0m 

125C 

1.5k 



SiA 

S95a 1 

4# 

G 1506 

1 5k 

6.0 

125C 

160 

10 m 


1 50C 

1.2 

20 

25C 


3.0m 

125C 

1.5k 



SiA 

D04 

5# 

S15AN6 

1.5k% 

6.0 

125B 

125 


6 5 

1 50J 

47Om0 

6.0 t 



2 .0m 

1 25B 




SiA 

DO40 

6 

1N2364B 

1 5k 

10 

25C$ 

25 



150 

2.0 

15 

25 

I.Ou 



1 5k 



Si 

D04 

7 

1N2365B 

1 5k 

10 

25C$ 

25 



150 

2.0 

15 

25 

1 Ou 



1 5k 



Si 

S117 

8 # 

SSiD04100 

1 5k 

10 

110C 

125 

10 m 


1 60J 










SiA 

S4pA 

9# 

SSiD04 100A 

1.5k 

10 

1 IOC 

125 

10 m 


1 60J 







1 5k 

2.5k 


SiA 

S4da ; 

10 # 

S15AN12 

1 5k% 

10 

125B 

210 



1 50J 

5OOm0 

9.5 

25B 


2 .0m 

1 25B 




SiA 

DO40 

11 

SCPD6 

1 5k 

11 

55A 

300 



1 50A 

3.0 

3 0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100 A 

1.5k 



Si 

M496 

12 

SCPN6 

1 5k 

1 1 

55A 

300 



1 50A 

3.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

10OA 

1.5k 



Si 

M496 

13 

SCPP6 

1 5k 

1 1 

55A 

300 



1 50A 

3.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

10OA 

1 5k 



Si 

M496 

14# 

S15AN15 

1 5k 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


1 5k 



SiA 

A31d0 

15# 

S15BR8 

1.5k% 

18 

120B 

188 


18 

1 40B 

.60 0 

18 

25 


10 m 

125 

1 5k 



Si 

SI 22a 

16# 

RN1520 

1 5k 

20 

150C 

250 

10 m 


1 75C 

1.5 

70 

25C 


5.0m 

150C 

1 5k 



SiA 

D05 

17# 

S15BN31 

1 5k 

30 

120B 

347 



1 50J 

6 OOm0 

30 



4.0m 


1 5k 



SiA 

S3210 

18# 

S15BN40 

1 5k 

40 

1 20B 

485 



1 50J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1.5k 



SiA 

S3 21 (Zl 

19# 

S15BN55 

1 5k 

55 

125B 

935 



1 50J 

5OOm0 

55 



6 .0m 


1 5k 



SiA 

S3230 

20 # 

SR70C30 

1 5k 

70 

1 19C 

1 5k§ 

8 3m 


1 50J 

1.6 

220 

25C 


30m 

150J 

1 5k 



SiA 

S333 

21 # 

S15BN71 

1.5k 

70 

120B 

1 2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6 .0m 


1.5k 



SiA 

S3230 

22 # 

S15GN71 

1 5k 

70 

120B 

1 .2k 



1 50J 

47Om0 

70 



6 .0m 


1 5k 



SiA 

S3220 

23 

JAN 1N3644 

1 5k$ 

100 

100 

14 

8 Om 


175S 

5 0 

25 

25 

5 Ou 

.10m 

100 

1 5k 



Si 

Z55 

24# 

AS 150 

1 5k 

100 

150 

4 Ok 

20 m 


150 










Si 


25# 

S12P1500E 

1.5k 

1 10 

75C 

2 0k 

10 m 


1 75J 

1 35 

300 

25A 

1 .Om 

15m 

175C 

1.5k 



SiA 

F56m 

26# 

SION 1500E3 

1.5k 

125 

100C 



160 

150 

.97 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1.5k 



Si 

F56m 

27#.. 

S10N1500E4 

1.5k 

125 

100C 



160 

150 

1 03 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1.5k 



Si 

F56m 

28# 

SION1500E5 

1.5k 

125 

100C 



160 

150 

1 08 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1 5k 



Si 

F56m 

29# 

SI 1P1500E 

1 5k 

150 

75C 

2 .2k 

10 m 


1 75J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

1 5k 



SiA 

F56m 

30# 

SD1503K 

1.5k 

150 

75C 

2 2k 

10 m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

1 5k 



SiA 


31# 

150TD11 

1 5k 

150 

102C 

4.5k 

10 m 


1 50J 

1 28 

500 

150J 


15m 

150J 

1.5k 



Si 

S338 

32# 

S15PN125 

1 5k% 

150 

110B 

3 3k 



1 50J 

1.1 

150 



30m 


1 5k 



Si* 

S3190 

33# 

S15BR125 

1 5k% 

150 

115B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



40m 


1.5k 



Si* 

F19 

34# 

S15KN125 

1.5k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1 5k 



Si* 

F8O0 

35# 

S15LN125 

1.5k% 

150 

125B 

3.3k 



150J 

1.1 

150 



30m 


1.5k 



Si* 

M5210 

36# 

S13N1500E 

1.5k 

190 

75C 

2.5k 

10 m 


1 75J 

1.35 

300 

25A 

1 Om 

15m 

175C 

1.5k 



SiA 

F56m 

37# 

S20P1500JA 

1.5k 

200 

100C 

4 Ok 

10 m 


1 75J 

1.25 

600 

25A 


30m 

175C 

1.5k 



SiA 


38# 

S15BN200 

1 5k% 

200 

120B 

1 3k 


260 

120 

42 

200 

120 


40m 

1 20B 

1 .2k 



Si 

F19a 

39# 

SR200P30 

1.5k 

240 

75C 

5.0k§ 

8 3m 


150J 

1 73 

750 

25C 


30m 

150J 

1.5k 



SiA 

S2980 

40v# 

1S2258 

1.5k 

250 

111C 

5 Ok§ 

8.3m 


1 50J 

1 75 

780 

25C 


30m 

1 50J 

1.5k 



SiA 

M567 

41# 

FD250A30 

1.5k 

250 

111C 

5 Ok§ 

8 3m 


1 50J 

1 75 

780 

25C 


30m 

150J 

1 5k 



SiA 

M567 

42 

A291PE 

1 5k 

250 

130C 

4 5k 



200J 





1 Om0 

130C 

1.5k 



Si 

SI 32a 

43# 

S15EN270 

1.5k% 

290 

125B 

1 5k 

20 m 


1 60BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M307 

44# 

S15FN270 

1.5k% 

290 

125B 

1 5k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M357c 

45# 

S15GN270 

1.5k% 

290 

125B 

1 5k 

20 m 


1 60BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M357a 

464# 

S15HN270 

1.5k% 

290 

125B 

7 2k 

10 m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M366a 

47 

S15EN301 

1.5k 

300 

100B 

5 Ik 

10 m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.5k 



Si 

M307 

48 

S15FN301 

1.5k 

300 

100B 

5 Ik 

10 m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

10OB 

1.5k 



Si 

M248 

49 

S15GN301 

1 5k 

300 

100B 

5 Ik 

10 m 

410 

100B 

.65 0 

300 

10OB 


35m 

100B 

1.5k 



Si 

M248a 

50# 

S15HN301 

1.5k 

300 

100B 

5.1k 

10 m 

410 

100B 

65Om0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.5k 



Si 

M370 

51# 

S19EN301 

1.5kt 

300 

100B 

1 .6k 

20 m 


150BT 

670m 

340 



35m 

10OB 

1.5k 



Si* 

M307 

52# 

S19FN301 

1.5kt 

300 

100B 

1 .6k 

20 m 


150BT 

670m 

340 



35m 

10OB 

1.5k 



Si* 

M357b 

53# 

S19GN301 

1.5kt 

300 

100B 

1 .6k 

20 m 


1 50Bt 

670m 

340 



35m 

100B 

1.5k 



Si* 

M357 

54# 

S19HN301 

1.5kt 

300 

100B 

1 .6k 

20 m 


150Bt 

670m 

340 



35m 

100B 

1.5k 



Si* 

M370 

55# 

S15EN290 

1.5k% 

310 

125B 

1 6k 

20 m 


160BT 

975 

340 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M307 

56# 

S15FN290 

1.5k% 

310 

125B 

1 6k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M357c 

57# 

S15GN290 

1 5k% 

310 

125B 

1 .6k 

20 m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1 5k 



$i* 

M357a 

584# 

S15HN290 

1 5k% 

310 

125B 

7.2k 

10 m 


160BT 

975m 

340 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M366a 

59#^ 

S30N1600JA3 

1.5k 

320 

100C 

4 8k 

10 m 


175J 

1.15 

600 

25A 

2 0m 

30m 

175C 

1.5k 



SiA 

M378 

60# 

S30N1600JA4 

1.5k 

320 

100C 

4 8k 

10 m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2 0m 

30m 

175C 

1 5k 



SiA 

M378 

61# 

S15EN310 

1.5k% 

330 

125B 

1.7k 

20 m 


1 60Bt 

90 

400 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M307 

62# 

S15FN310 

1 5k% 

330 

125B 

1.7k 

20 m 


160Bt 

90 

400 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M357c 

63# 

S15GN310 

1.5k% 

330 

125B 

1.7k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1 5k 



Si* 

M357a 

64# 

S15HN310 

1.5k% 

330 

1 25B 

1 7k 

20 m 


160BT 

90 

400 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M366a 

65# 

S15GR312 

1 5k 

340 

100B 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1.5k 



SiA 

M522 

66 # 

S15HR312 

1.5k 

340 

100B 

5 Ik 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1.5k 



SiA 

M523 

67# 

S15EN300 

1 5k% 

340 

125B 

2 .0k 

20 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1.5k 



Si* 

M307 

68 v# 

S15HN300 

1 5k% 

340 

125B 

7 2k 

10 m 


160B 

900m 

340 



50m 

125 

1.5k 



Si* 

M307 

69# 

300TD11 

1 5k 

350 

90B 

6 5k 

10 m 


1 50J 

1.42 

Ik 

25A 


20 m 

150J 

1.5k 



Si 

SI 2b 

70# 

S15GR313 

1.5k 

360 

100B 

5 4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.5k 



SiA 

M522 

71# 

S15HR313 

1.5k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.5k 



SiA 

M523 

72# 

S15EN350 

1.5k% 

370 

125B 

2 Ok 

20 m 


160Bt 

.90 

400 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M307 

73# 

S15FN350 

1 5k% 

370 

125B 

2 .0k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M357c 

74# 

S15GN350 

1 5k% 

370 

125B 

2 0k 

20 m 


160BT 

.90 

400 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M357a 

754# 

S15HN350 

1 5k% 

370 

125B 

7 8k 

10 m 


160BT 

900m 

400 



50m 

125B 

1.5k 



Si* 

M3 66a 

76# 

SR400C30 

1 5k 

400 

98C 

10 k§ 

8.3m 


1 50J 

1.55 

1 .2k 

25C 


30m 

150J 

1.5k 



SiA 

S310 

77# 

300TD11A 

1.5k 

400 

132B 

6 Ok 

10 m 


200J 

1.42 

1 Ok 

25A 


30m 

200 J 

1.5k 



Si 

S12b 

78 

A295PE 

1 5k 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S132a 

79 

A296PE 

1.5k 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

80# 

S15AR504 

1.5k 

535 

100B 

9 Ik 



1 50J 

69Om0 

550 



20 m 


1.5k 



SiA 

M400a 

81v# 

1S2252 

1.5k 

600 

93C 

10 k§ 

8.3m 


150J 

1 85 

1 9k 

25C 


30m 

150J 

1 5k 



SiA 

M566 

82# 

FD500E30 

1.5k 

600 

93C 

10 k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1.9k 

25C 


30m 

150J 

1.5k 



SiA 

M566 

83# 

S9K1603K5 

1 5k 

640 

85C 

8 .0k 

10 m 


1 75J 

1 35 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1.5k 



SiA 

0 

84# 

S9K1603K45 

1.5k 

660 

85C 

9.0k 

10 m 


17 5 J 

1.3 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1.5k 



SiA 

0 _ 

85# 

S9K1603K4 

1 5k 

680 

85C 

9.0k 

10 m 


1 75J 

1 25 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1.5k 



SiA 

0 

86 # 

S12BR503 

1 5k% 

685 

100B 

10 k 



165J 

675m0 

650 



20 m 


1 .2k 



SiA 

M429 

87# 

S9K1603K35 

1.5k 

720 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1 2 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1.5k 



SiA 

0 . 

88 # 

S9K1603K3 

1 5k 

750 

85C 

10 k 

10 m 


1 75J 

1 15 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1.5k 



SiA 

0 

89 

A500PE 

1 5k 

800 

95C 

8.4k 

8.3m 


175J 

1 36 0 

1 Ok 

1 50C 


30m 

175J 

1 5k 



Si 

M463 

90 

A540PE 

1 5k 

1 .0k 


10 k 



200J 

1.08 


150C 


50m 

200J 

1 7k 



SiA 

M463 

91 

HV16A 

1 .6k 

.05 

50A 

17 § 

10 m 


175A 

5.0 


25 

6 .0u 






Si 

A3t 

92 

MV16A 

1 6k 

.05 

50A 

16 § 

10 m 


175A 

5 0 

.05 

25A 

6 .0u 



1 .6k 



Si 

A3h 

93 

10R16B 

1 6k 

10 

25 

60 



175 

4.0 

10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1 .6k 



Si 


94 

HV16B 

1 .6k 

.25 

50A 

17 § 

10 m 


175A 

5.0 


25 

6 .0u 






Si 

A3t 

95 

MV16B 

1 6k 

.25 

50A 

16 § 

10 m 


1 75A 

5.0 

25 

25A 

6 .0u 



1 .6k 



Si 

A3h 

96 

1N2359 

1 .6k 

400m 

25$ 

15 



150 

20 

650m 

25 

I.Ou 



1 6k 



Si 

D01 

97 

IN1110 

1 6k 

40 

100 

24 

4.0m 


150 

60 



2 .0m 



1 6k 



Si 

F22c 

98 

CP115 

1 6k 

.40 

100 





2.0 


25 








M84aj 

99 

SLDHV1 

1 6k 

.50 

25A 

22 



1 75A 

3.0 


25 







Si 

M239a 

100 

HV16C 

1 6k 

50 

50A 

17 § 

10 m 


1 75A 

5.0 


25 

6 .0u 






Si 

A3t 

101 

MV16C 

1 6k 

.50 

50A 

16 § 

10 m 


1 75A 

5 0 

.50 

25A 

6 .0u 



1 .6k 



Si 

A3h 

102 

1N2490 

1 .6k 

.50 

100A 




100 

5.0 



1 .0m 



1 .6k 



Si 

M84m* 

103 

CP110 

1 6k 

.50 

100 





20 


25 








M84ah 

104 

DI6BW4 

1 6k 

.50 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




M84ab 

105 

DI6X4 

1 .6k 

.50 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




M84aa 

106 

S5347 

1 .6k 

.50 

100 A 




10OA 










Si 

M84w 

107 

DI5AU4 

1 .6k 

57 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




M 197a 

108 

DI5AW4 

1 .6k 

.57 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




M 197a 

109 

DI5A24 

1 6k 

.57 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




M 197a 

110 

DI5T4 

1 .6k 

.57 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




M 197a 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT | 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS " 


DWG. 

No. 

No. 


2_|lo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

VAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy \y\ 

/ IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

3KDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

A/V) 



1 

DT5U4 

T3k 

.57 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




M197a 

2 

DI5V4 

1 .6k 

.57 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




M 197a 

3 

DI5W4 

1 .6k 

.57 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




Ml 97a 

4 

DI5Y3 

1 .6k 

57 

100 

50 



100 




lOu 



1 .6k 




M 197a 

5 

DI5Z4 

1 6k 

.57 

100 

50 



100 




lOu 



1 6k 




M 197a 

6 

1N2631 

1 .6k 

600m 

70$ 

50 



100 A 

3.0 § 

600m 

100 

350u<Z> 



1 .6k 



Si 

M84a 

7 

1N2633 

1 .6k 

600m 

70$ 

5.0 



100 A 

3.0 § 

600m 

100 

35Ou0 



1 .6k 



Si 

M84b 

8 

1N2634 

1 .6k 

600m 

70$ 

5 0 



100 A 

3.0 § 

600m 

100 

35Ou0 



1 .6k 



Si 

M84c 

9 

ST14A 

1 .6k 

600m 

70$ 




100 

3.0 

600m 

100 







Si 

M84i 

10 

1N2389 

1 .6k 

.60 

100A$ 




100 A 

5.0 

.60 

25 


1 .0m 

25 

1 .6k 



Si 

M84q 

1 1 

1N2781 

1 6k 

75 

25A$ 

15 



165S 

1.8 

.75 

25A 

4.Ou 

,10m 

150 

1 .6k 



Si 

A145 

12 

75R16B 

1 .6k 

.75 

25 

60 



175 

4.0 

.75 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1 .6k 



Si 


13 

1N3726 

1 .6kt 

75 

50A 

12 



175A 

2.2 

.75 

50A 

5.0u 

50m 

1 50A 

1 .6k 



Si 

Albp 

14 

1N4497 

1 .6k 

.75 

85A 

35 § 



125A 

3.0 

.75 

85A 


,20m 

125A 

1 .6k 



Si 

M239 

15 

INI 150 

1 .6k 

750m 

100 $ 




125 

6.0 



200 u 



1 .6k 



Si 

M84k 

16 

INI150A 

1 .6k 

75 

10OA 




10 OA 

6.0 



2 .0m 



1 .6k 



Si 

M84k* 

17 

1N1237 

1 6k 

.75 

100A$ 




100 A 

6.0 

.75 

25 


2 .0m 

25 

1 .6k 



Si 

M84b 

18 

1N 1238 

1 .6k 

.75 

100A$ 




100 A 

6.0 

.75 

25 


2 .0m 

25 

1 .6k 



Si 

M84a 

19# 

DSO.9-16A 

1 6k 

1.0 


40 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






20 # 

DSAO.9-1 6A 

1 6k 

1.0 


35 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






21 

1N2366 

1 .6k 

1 0 

25 

15 



150 

2.0 

1.5 

25 

I.Ou 



1 .6k 



Si 

D04 

22 

1N2367 

1 .6k 

1.0 

25 

15 



150 

2.0 

1.5 

25 

I.Ou 



1 .6k 



Si 

S117 

23 

100R16B 

1 .6k 

1 0 

25 

60 



175 

4.0 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1 .6k 



Si 


24 

SLA1600A 

1 .6k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

I.Ou 

.10m 

100 

1 .6k 



Si 

A69 

25 

SLA1600B 

1 6k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

I.Ou 

.15m 

100 

1 .6k 



Si 

A69 

26 

SLA1600C 

1 .6k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

5.0u 

25m 

100 

1 .6k 



Si 

A69 

27# 

SJ1403H 

1 .6k 

1.0 

30A 

32 

10 m 


150J 

1.0 

750m 

25A 

lOu 

50u 

1 20A 

1 .6k 



SiA 

A3 In 

28 

1 B16 

1 .6k 

1.0 

50C$ 

1 1 



150C 

2.0 

1.0 

25 

2 .0u 

.05m 

100 

1 .6k 



Si 

M79 

29 

1 C1 6 

1 .6k 

1.0 

50C$ 

11 



150C 

2.0 

1.0 

25 

2 .0u 

.05m 

100 

1 .6k 



Si 

Ml 16a 

30 

1 D16 

1 .6k 

1.0 

75C 

35 



150C 

2.0 

1.0 

50C 

2 .0u 

.05m 

100C 

1 .6k 



Si 

Ml 16* 

31 

SLD1 

1 .6k 

1 1 

30A 

50 



125A 

2.5 

1 1 

25A 

lOu 



1 .6k 



SiA 

M239a 

32# 

SSiB9890A 

1 .6k 

1 2 

45A 


10 m 


150J 

1.46 

6.3 

25J 


1 .Om 

1 50J 




SiA 

M57 la 

33# 

DS1.2-16A 

1 .6k 

1.3 


60 

10 m 


150 

1.20 

4.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






34# 

DSA1.2-1 6A 

1 .6k 

1.3 


60 

10 m 


150 

1.20 

40 


5.0u 

1 .Om 

150 






35 

1N2659 

1 .6k 

1.5 

25A 

15 

8.3m 


165A 

5 2 

1.5 

25A 

800u 



1 .6k 



Si 

Ml 26b 

36 

150R16B 

1 .6k 

1.5 

25 

60 



175 

4.0 

1.5 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1 .6k 



Si 


37# 

SSiC9990A 

1 .6k 

1.7 

45A 


10 m 


150J 

1.48 

7.8 

25J 


1 .0m 

150J 




SiA 

M57 1 

38 

2ASLD1 

1 .6k 

2.0 

25A 

200 



175A 

20 


25 







Si 

M239a 

39 

200R16B 

1 .6k 

2.0 

25 

60 



175 

4.0 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

1 .6k 



Si 


40 

SLA32A 

1 .6k 

2.0 

25 

80 

8.3m 


150A 

.95 

20 

25 

I.Ou 

,10m 

100 

1 .6k 



Si 

A69 

41 

SLA32B 

1 .6k 

2.0 

25 

80 

8.3m 


150A 

.95 

2.0 

25 

I.Ou 

,15m 

100 

1 .6k 



Si 

A69 

42 

SLA32C 

1 6k 

2.0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1.0 

2.0 

25 

5.0u 

.25m 

100 

1 .6k 



Si 

A69 

43# 

DS2-16A 

1 6k 

2 2 


120 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






44# 

DSA2-16A 

1 .6k 

2.2 


120 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






45 

250R16B 

1 .6k 

2.5 

25 

250 



175 

4.0 

2.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .6k 



Si 


464# 

SKN2.5/16 

1 .6k 

2.5 

45A 

120 § 

10 m 


190A 

1.0 § 

2.5 

25J 

50u 



1 .1k 



Si 

S352b 

47 

1N2722 

1 .6k 

3.0 

25A 

15 

8.3m 


165A 

5.2 

3.0 

25A 

800u 



1 .2k 



Si 

M126f 

48 

300R16B 

1 .6k 

3.0 

25 

250 



175 

4.0 

3.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .6k 



Si 


49 

S0DSLD1 

1 .6k 

3.0 

30A 

290 



140A 

2.0 

3.0 

25A 

25u 



1 .6k 



SiA 

M239t 

50 

350R16B 

1 .6k 

3.5 

25 

250 



175 

4.0 

3.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .6k 



Si 


51 

1N2691 

1 .6k 

3.6 

25A 

15 

8.3m 


165A 

5.2 

3.6 

25A 

800u 



1 .6k 



Si 

M 126h 

52 

400R16B 

1 .6k 

4.0 

25 

250 



175 

4.0 

4.0 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

1 .6k 



Si 


53# 

BYY92 

1 .6k 

4.0 

50B 

50 



150J 

1.3 

2.0 

25J 

5 Ou 



1 .6k 



SiA 

M4 la 

54 

450R16B 

1 .6k 

4.5 

25 

250 



175 

4.0 

4.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .6k 



Si 


55# 

SSiD9990A 

1 .6k 

4.7 

45A 


10 m 


150J 

1.42 

15 

25J 


2 .0m 

150J 




SiA 

S344 

56 

1N2366A 

1 .6k 

5.0 

25 

20 



150 

2.0 

8.0 

25 

I.Ou 



1 .6k 



Si 

D04 

57 

1N2367A 

1 .6k 

5.0 

25 

20 



150 

2.0 

8.0 

25 

I.Ou 



1 .6k 



Si 

S117 

58 

500R16B 

1 .6k 

5.0 

25 

250 



175 

4.0 

5 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .6k 



Si 


59# 

SKN5/16 

1 .6k 

5.0 

45A 

160 

10 m 


190A 

1.0 

10 

150 








S352b 

60# 

DS6-16A 

1 .6k 

5.0 

132 

180 

10 m 


150 

1.35 

15 


5.0u 

2 .0m 

150 






61# 

DSA6-16A 

1 .6k 

5.0 

132 

180 

10 m 


150 

1.35 

15 


5.0u 

2 .0m 

150 






62 

550R16B 

1 .6k 

5.5 

25 

250 



175 

4.0 

5.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .6k 



Si 


63 

600R16B 

1 .6k 

6.0 

25 

250 



175 

4.0 

6.0 

25 

lOu 

1 ,0m 

150 

1 .6k 



Si 


64# 

DS9-16A 

1 .6k 

9.0 

125 

240 

10 m 



1.3 

27 










65# 

DSA9-16A 

1 6k 

9.0 

125 

240 

10 m 



1 3 

27 










66 

1N2366B 

1 .6k 

10 

25C$ 

25 



150 

2.0 

15 

25 

I.Ou 



1 .6k 



Si 

D04 

67 

1N2367B 

1 .6k 

10 

25C$ 

25 



150 

2.0 

15 

25 

I.Ou 



1 .6k 



Si 

S117 

68 # 

8AN160 

1 .6k 

12 

55A 

210 

10 m 


140B 

.65 0 

13 

25A 


10 m 

120J 

1 .6k 



Si 

S4q0# 

694# 

SKN 12/16 

1 .6k 

12.5 

1 25C 

200 § 

10 m 


180A 

1.0 § ^ 

10 

25J 

150u 



1 .1k 



Si 

S3530 

70# 

S13BN15 

1 .6k% 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


1.3k 



SiA 


71# 

BYX13/1600 

1 6k 

20 

100 

600 

10 m 

35 

150J 

2.0 

100 

25 


1.4m 


600 



Si 

S72c0 

72# 

S13AN20 

1 .6k% 

20 

1 20B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


1.3k 



SiA 


73# 

S13BN20 

1 .6k% 

20 

1 20B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


1 3k 



SiA 


74# 

DS22-16A 

1 6k 

20 

125 

380 

10 m 


150 

1.4 

60 


lOu 

4.0m 

150 






75# 

DSA22-16A 

1 6k 

20 

125 

380 

10 m 


150 

1.4 

60 


lOu 

4.0m 

150 






764# 

SKN20/16 

1 6k 

20 

1 25C 

270 § 

10 m 


180A 

1.0 § 

4.5 

25J 

150u 



1 .1k 



Si 

S171S0 

77# 

S13AN31 

1 .6k% 

30 

120B 

347 



150J 

6 OOm0 

30 



4.0m 


1.3k 



SiA 


78# 

3C16 

1 .6k 

30 

150 

500 







310m 

810m 

150 

1.5 





79# 

15AN160 

1 6k 

34 

20A 

500 

10 m 


140B 

7OOm0 

25 

25A 


20 m 

120J 

1 6k 



Si 

S241a0# 

80v# 

4C16 

1 .6k 

40 

11OC 

700 

10 m 


150S 

1 5 

40 

40A 

3.0m 

12 m 

150 

1 .6k 



Si* 

S181 

81# 

DS42-16A 

1 .6k 

40 

120 

1 .1k 

10 m 


150 

1.15 

60 


20 u 

4.0m 

150 






82# 

DSA42-16A 

1 6k 

40 

120 

1 .1k 

10 m 


150 

1.15 

60 


20 u 

4.0m 

150 






83# 

S13AN40 

1 .6k% 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1.3k 



SiA 


84# 

25AN160 

1 .6k 

45 

20A 

700 

10 m 


140B 

7OOm0 

40 

25A 


20 m 

120 J 

1 .6k 



Si 

S24laO# 

854$ 

SKN45/1 6 

1 .6k 

45 

125C 

600 § 

10 m 


180A 

1 2 § 

60 

25J 

300u 



1 Ik 



Si 

SI 71# 

86 # 

45AR160 

1 6k 

70 

25A 

1 Ik 

10 m 


140B 

.70 0 

90 

25A 


25m 

120 J 

1 .6k 



Si 

S8j# 

87# 

8C16 

1 .6k 

80 

150 

1 2k 







510m 

2.5 

150 

1.5 





88 # 

70BN160 

1 .6k 

100 

40A 

1 8k 

10 m 


140B 

.70 0 

130 

25A 


30m 

120 J 

1 .6k 



Si 

S8k0# 

89# 

BYX32/1600 

1 6k 

100 

1 25B 

1 6k 

10 m 


190 

1.7 

500 t 

190J 


8 .0m 

175 

1 .6k 



SiA 

S2O3b0 

904$ 

SKN100/16 

1 6k 

100 

1 25C 

1.5k§ 

10 m 


180A 

1.0 § 

48 

25J 

. 500u 



1 .1k 



Si 

S17 1 v 

91# 

IOC 16 

1 .6k 

100 

150 

1 5k 







510m 

2 5 

150 

1.5 





92# 

S12P1600E 

1 .6k 

110 

75C 

2 0k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 .6k 



SiA 

F56m 

93# 

S10N1600E3 

1 .6k 

125 

100C 



160 

150 

97 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1 .6k 



Si 

F56m 

94# 

S10N1600E4 

1 .6k 

125 

100C 



160 

150 

1.03 

125 

100C 

6 Om 

20 m 

100C 

1 .6k 



Si 

F56m 

95# 

SION 1600E5 

1 .6k 

125 

100C 



160 

150 

1.08 

125 

100C 

6 .0m 

20 m 

100C 

1 .6k 



Si 

F56m 

96# 

125BN160 

1 .6k 

130 

20A 

3 0k 

10 m 


140B 

7OOm0 

180 

. 25A 


40m 

120J 

1 .6k 



Si 

S12Oa0# 

974 $ 

■ SKN130/16 

1 6k 

130 

1 25C 

2 .0k§ 

10 m 


180A 

1.0 § 

60 

25J 

500u 



1 .1k 



Si 

S171u@ 

98# 

SI 1P1600E 

1 6k 

150 

75C 

2 2k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 .6k 



SiA 

F56m 

99# 

SD1603K 

1 .6k 

150 

75C 

2 2k 

10 m 


175J 

1 35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 .6k 



SiA 


1004$ 

5 15C16 

1 .6k 

150 

90C 

2 0k 

10 m 


150S 

1.5 

150 

40A 

6 .0m 

30m 

150 

1 .6k 



Si 

S12j 

101 # 

DS110-16A 

1 .6k 

160 

75 

3 2k 

10 m 


150 

1 4 

500 


40u 

6 .0m 

150 






102 # 

DSA110-16A 

1 .6k 

160 

75 

3 2k 

10 m 


150 

1.4 

500 


40u 

6 .0m 

150 






103 

1N3276 

1 6kt 

160 

125C 

2 0k 



190J 

1 25 

160 

125C 


12 m 

125C 

1 .6k 



Si 

D09 

1044$ 

tSKN170/16 

1 6k 

170 

125C 

3.0k§ 

10 m 


180A 

1.0 § 

80 

25J 

700u 



1 .1k 



Si 

S171w 

105 

JAN 1N3176.R 

1 6k 

175 

1 50C 

3.0k 

8.3m 


175C 

1 4 t 

750 

25 

50m 

20 m 

175C 

1.4k 



Si 

D09C5 

106# 

200BN160 

1 6k 

180 

20A 

7 5k 

10 m 


140B 

7OOm0 

240 

25A 


40m 

120J 

1 .6k 



Si 

S12Oa0# 

107 # 

S13N1600E 

1 6k 

190 

75C 

2.5k 

10 m 


175J 

1.35 

300 

25A 

1 .0m 

15m 

175C 

1 .6k 



SiA 

F56m 

108# 

S20P1600JA 

1 6k 

200 

100C 

4.0k 

10 m 


175J 

1 25 

600 

25A 


30m 

175C 

1 .6k 



SiA 


109# 

20C16 

1 .6k 

220 

100C 

3.5k 

10 m 


150J 

1 2 

220 

40A 


5.0m 

25 

1 .6k 



Si* 

SI 84 

110 

1N3177 

1 .6k 

240 

100C$ 

3.0k 



150J 

1.4 




15m<2 

5 100J 

- 1.6k 



Si 

D09 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS 

@ 25 # C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CUI 

WENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

31 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rci 

JA) 

(s) 

(W) 

cc) 

(V) 

(A) 

(°C) . 

(A) 

(A) 

(°C) 

.(V) 

(V) 

(A/V) 



H# 

SKN240/16 

1.6k 

240 

125C 

SJM 

10m 


180A 

TO § 

155 

25J 

1.0m 



1.1k 



Si 

5171 w0 

24# 

25C16 

1.6k 

250 

90C 

4.0k 

10m 


150S 

1.5 

250 

90C 

8.0m 

45m 

150 

400 



Si 

S184 

3 

DRS254 

1.6k 

250 

100C$ 

4.5k 

8.3m 


175J 

.55 

250 

110 

2.0m 

10m 

175J 

1.6k 



Si 

S21Oa0 

4 ▼ # 

1S2259 

1.6k 

250 

11 1C 

5.0k§ 

8.3m 


150J 

1.75 

780 

25C 


30m 

150J 

1.6k 



SiA 

M567 

5# 

FD250A32 

1.6k 

250 

11 1C 

5.0k§ 

8.3m 


150J 

1.75 

780 

25C 


30m 

150J 

1.6k 



SiA 

M567 

6# 

BYX33/1600 

1.6k 

250 

1 25B 

4 Ok 

10m 


190J 

1.8 

1.2k 

190J 


20m 

175J 

1.6k 



SiA 

M294G) 

7 

A291PM 

1.6k 

250 

130C 

4.5k 



200J 





1Om0 

130C 

1.6k 



Si 

S132a 

8# 

S16EN270 

1.6k% 

290 

125B 

1.5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M307 

9# 

S16FN270 

1.6k% 

290 

125B 

1.5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M357c 

10# 

S16GN270 

1.6k% 

290 

125B 

1.5k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.6k 



Si* 

M357a 

11# 

S16HN270 

1.6k% 

290 

125B 

1.5k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M366a 

12 

S16EN301 

1.6k 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.6k 



Si 

M307 

13 

S16FN301 

1.6k 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.6k 



Si 

M248 

14 

S16GN301 

1.6k 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.6k 



Si 

M248a 

15 

S16HN301 

1 6k 

300 

100B 

5.1k 

10m 

410 

100B 

.65 0 

300 

100B 


35m 

100B 

1.6k 



Si 

M370 

16# 


1.6kt 

300 

100B 

1 6k 

20m 


150Bt 

.67 

340 



35m 

100B 

1.6k 



Si* 

M307 

17# 


1.6kt 

300 

100B 

1.6k 

20m 


150BT 

.67 

340 



35m 

100B 

1 6k 



Si* 

M357b 

18# 


1 6kt 

300 

100B 

1 6k 

20m 


150Bt 

67 

340 



35m 

100B 

1.6k 



Si* 

M357 

19# 

S20HN301 

1 6kt 

300 

100B 

1.6k 

20m 


150Bt 

.67 

340 



35m 

100B 

1 6k 



Si* 

M370 

20# 

TA3016R 

1.6k 

300 

100C 

6.0k 

10m 



1.4 

1.0k 



15m 

150C 

1.6k 




S316 

21 

301U160 

1.6kt 

300 

120C 

6.2k§ 

8 3m 


200J 

1.62 

300 t 

120C 


2Om0 

120C 

1.6k 



SiA 

D09 

22 

301 UR 160 

1.6kt 

300 

135C 

6.2k§ 

8.3m 


200J 

1.62 

300 t 

135C 


2Om0 

135C 

1.6k 



SiA 

D09 

23# 

30C16 

1.6k 

300 

150 

4 5k 







810m 

4.5 

150 

1.5 





24# 

S16EN290 

1 6k% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M307 

25# 

S16FN290 

1.6k% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M357c 

26# 


1 6k% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.6k 



Si* 

M357a 

27# 


1.6k% 

310 

125B 

1 6k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M366a 

28# 

S30N1700JA4 

1.6k 

320 

100C 

4.8k 

10m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2.0m 

30m 

175C 

1.6k 



SiA 

M378 

294# 

SKN320/1 6 

1.6k 

320 

125C 

8.0k§ 

10m 


180A 

1.0 

200 

25J 

1.5m 



1 Ik 



Si 

S17x 

30# 

S16EN310 

1.6k% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.6k 



Si* 

M307 

B3E9 


1.6k% 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1.6k 



Si* 

M3S7c 

grel 


1.6k% 

330 

125B 

1 7k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M357a 

■SfI 


1.6k% 

330 

125B 

1.7k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

1 25B 

1 6k 



Si* 

M366a 

34# 

S16GR312 

1.6k 

340 

100B 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1 6k 



SiA 

M522 

35# 

S16HR312 

1.6k 

340 

100B 

5 Ik 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1 6k 



SiA 

M523 

36 

CH 1514 

1 6k 

340 

1 20C 

4.5k 

8 3m 


200S 

1.6 

340 

140C 


10m 

1 20C 

1 6k 

2 0k 


Si 

DO90 

BifFl 1 


1 6k 

360 

100B 

5 4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.6k 



SiA 

M522 



(EH 

360 

100B 

5 4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.6k 



SiA 

M523 

Bel: PI 


1 6k% 

370 

1 25B 

2.0k 

20m 


160BT 

.975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M307 

40# 


1.6k% 

370 

1 25B 

2.0k 

20m 


160BT 

975 

340 



50m 

1$5B 

1.6k 



Si* 

M357c 

41# 


1 6k% 

370 

125B 

2 0k 

20m 


160Bt 

.975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M357a 

42# 


1 6k% 

370 

1 25B 

2.0k 

20m 


160Bt 

975 

340 



50m 

125B 

1.6k 



Si* 

M366a 

43v# 

BYX5 1-1600 

1.6k 

400 

1 15C 

6.0k§ 

10m 


190J 

1.5 

1.2k 

25J 


30m 

175J 

1.6k 



SiA 

M294b0 

44# 

40C16 

1.6k 

400 

150 

5.0k 







1 5 

7.5 

150 

1.5 





45# 

471 PD 160 

1.6kt 

470 

105C 

6.2k§ 

8.3m 


200J 

2.0 

470 t 

105C 


2Om0 

105C 

1.6k 



SiA 

J200a 

46 

783ZM 

1.6k 

485 

130C 

5.0k 

8.3m 


190J 

1.9 

400 

130C 


1Om0 

130C 

1.6k 



Si 


47 

501V160 

1 6k 

500 

105C 

8.0k§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

105C 


16m0 

105C 

1.6k 



SiA 

S12Og0 

48 

501VR160 

1 6k 

500 

120C 

8.0k§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

120C 


16m0 

120C 

1.6k 



SiA 

S12Oa0 

49 

CH1624 

1.6k 

500 

120C 

8.5k 

8.3m 


180S 

1 2 

500 

HOC 


15m 

120C 

1.6k 

2.0k 


Si 

F820 

50# 

150MA160 

1 6k 

500 

129B 

9 0k 

10m 


175A 

1.5 t 

1.5 

175J 


50m 


1.6k 



Si 

S8p 

51# 

1S1338R 

1 6k 

500 

130B 

9.0k 



175J 

1.4 

1.5k 

25J 


25m 

175J 

1.6k 



SiA 

SI 2h 

■n 

A295PM 

1.6k 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S132a 

■TcH 

A296PM 

1.6k 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S247 

m '-FI 

S16AR504 

1 6k 

535 

100B 

9.1k 



150J 

69Om0 

550 



20m 

1 

1.6k 



SiA 

M400a 

55v# 

SiD300P16K44 

1 6k 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


175J 

1.33 

1 Ok 

150J 


22m 

1>5J 

1.6k 



Si 

S368 

56v# 

SiB300P16K35 

1.6k 

600 

105B 

8.4k 

10m 


185J 

1 15 

1.0k 

150J 


18m 

1 $5J 

1.6k 



Si 

S367 

57v# 

Si250P16K38 

1.6k 

630 

105B 

6 0k 

10m 


185J 

1.22 

1.0k 

150J 


20m 

185J 

1.6k 



Si 

S364 

58# 

S9K1703K5 

1.6k 

640 

85C 

8 0k 

10m 


175J 

1 35 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

1 75C 

1.6k 



SiA 

@ 

59# 

S9K1703K45 

1 6k 

660 

85C 

9 0k 

10m 


175J 

1.3 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

1.6k 



SiA 

0 

60# 

S9K1703K4 

1 6k 

680 

85C 

9 0k 

10m 


175J 

1 25 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

1.6k 



SiA 

0 

61# 

S13BR503 

1 6k% 

685 

Hi 



■ 




■m 


■Mil 







62# 

D400-1 600 

1 6k 

700 

65C 




lc : n 

nr mi 


Em 

10m 


25J 

1 . 6 k 


■ 



63t# 

Si300P 1 6K44 

1.6k 

700 

95B 



^1 

(£*!■ 

imi 

nRT^^i 

iLiM 


19m 

175J 

1 . 6 k 



H 




1.6k 

700 

105C 

8.4k 

10m 


185J 

1.15 


150J 


25m 

1&5J 

1 8k 

■H 






1 6k 

720 

85C 

10k 

10m 


175J 

1 2 


25A 

2.0m 

50m 

175C 

1.6k 





■;i;U 


1.6k 

750 

85C 

10k 

10m 


175J 

1.15 

KhMI 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

1.6k 




HU 

67 


1 6k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


175J 

1.36 0 

1.0k 

150C 


30m 

175J 

1.6k 



Si 

M463 

68v# 

1S2262 

1.6k 

800 

101C 

14k§ 

8 3m 


150J 

1.65 

2.5k 

25C 


30m 

150J 

1.6k 



SiA 

M404 

69# 

FD1000A32 

1.6k 

800 

101C 

1 4k§ 

8.3m 


150J 

1.65 

2.5k 

25C 


30m 

1 50J 

1.6k 



SiA 

M509 

70# 

V2059X 

1 6k 

800 

103C 

12k 

20m 


150J 

1 6 

2.5k 

25 

10m 

25m 

150J 

1.6k 




M484 

714 

801 PD 160 

1.6kt 

800 

1 20C 

8.0k§ 

8.3m 


200J 

1.8 

800 t 

120C 


16m0 

120C 

1 6k 



SiA 

J200b 

72 

A540PM 

1 6k 

1.0k 


10k 



200J 

1 08 


150C 


50m 

200J 

1.8k 



SiA 

M463 

73v# 

YSD901P16K29 

1 6k 

1.7k 

85C 

23k 

10m 


150J 

970m 

1.8k 

150J 


30m 

1 50J 

1.6k 



Si 

S370 

744 

1N2888 

1 7k 

250m 

25A 




150S 

5 0 

250m 

25A 

500n 



1.7k 

3.5k 


Si 

Ml 22b 

754 

1N2889 

1.7k 

250m 

25A 




150S 

5.0 

250m 

25A 

500n 



1.7k 

3.5k 


Si 

A83ak 

76 

JAN1N1130 

1.7k 

.30 

100C 

1.5 § 

8 3m 


175C 

4.0 

30 

25C 

15u 

40m 

1 50C 

1.5k 



Si 

S24a 

77 

JAN1N1131 

1.7k 

.30 

100C 

1.5 § 

8.3m 


175C 

4.0 

30 

25C 

1 5u 

.40m 

1 50C 

1.5k 



Si 

S24b 

78# 

0953 

1.7k* 

.50 

50A$ 

30 



150J 

3.6 A 

.50 

25A 

1 Ou 



1.5k 



Si* 

Alng A 

79# 

S14BN15 

1 7k% 

15 

1 20B 

220 



150J 

49Om0 

15 



3.0m 


1.4k 



SiA 


80# 

SSiE20100 

1.7k 

20 

85C 

250 

10m 


160J 










SiA 

S4pA 

81# 

SSiE20100A 

1.7k 

20 

85C 

250 

10m 


160J 








3 Ok 


SiA 

S4pA 

82# 

S14AN20 

1 7k% 

20 

1 20B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3 Om 


1.4k 



SiA 


83# 

S14BN20 

1 7k% 

20 

1 20B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


1.4k 



SiA 


84# 

S14AN31 

1.7k% 

30 

1 20B 

347 



150J 

6OOm0 

30 



4.0m 


1.4k 



SiA 


85# 

S14AN40 

1.7k% 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1 4k 



SiA 


86# 

SSiL20100 

1.7k 

250 

94C 

4.8k 

10m 


160J 

1 46 

785 

25J 


15m 

160J 




SiA* 

S345 

87 

A291PS 

1 7k 

250 

130C 

4.5k 



200J 





1Om0 

130C 

1.7k 



Si 

S132a 

88# 

S30N 1800JA4 

1.7k 

320 

100C 

4.8k 

10m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2.0m 

30m 

175C 

1.7k 



SiA 

M378 

89# 

S17GR312 

1.7k 

340 

100B 

5 Ik 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1.7k 



SiA 

M522 

90# 

S17HR312 

1.7k 

340 

100B 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1.7k 



SiA 

M523 i 

91# 

DSA250-17L 

1.7k 

350 


4.5k 

10m 

20 

150 

1 50 











92# 

S17GR313 

1 7k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.7k 



SiA 

M522 

93# 

S17HR313 

1.7k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.7k 



SiA 

M523 

94# 

S17EN350 

1 7k 

370 

1 25B 

2 0k 

20 


160B 

900m 

400 



50M 

125B 

1.7k 



Si 

M307 

95# 

S17FN350 

1.7k 

370 

125B 

2.0k 

20 


160B 

900m 

400 



50M 

125B 

1.7k 



Si 

M357c 

96# 

SSIN20100 

1 7k 

400 

90C 

8 Ok 

10m 


160J 




200u 



1.7k 



SiA 

SI 2a# 

97# 

SSiN20100A 

1.7k 

400 

90C 

8.0k 

10m 


160J 




200u 



1 7k 

3 Ok 


SiA 

S12a# 

98# 

DSA400-17L 

1.7k 

475 


8 5k 

10m 


140 

7 20 











99 

A295PS 

1 7k 

500 

130C 

7.0k 

8 3m 


200J 





15m0 

130C 




Si 

S132a 

100 

A296PS 

1 7k 

500 

130C 

7.0k 

8 3m 


200J 





1 5m0 

130C 




Si 

S247 

101# 

S17AR504 

1.7k 

535 

100B 

9.1k 



150J 

69Om0 

550 



20m 


1 7k 



SiA 

M400a 

102# 

S9K1803K5 

1.7k 

640 

85C 

8 Ok 

10m 


175J 

1.35 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

1.7k 



SiA 

0 

103# 

S9K1803K45 

1.7k 

660 

85C 

9 Ok 

10m 


175J 

1 3 

1 2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

1 7k 



SiA 

w 

104# 

S9K1803K4 

1 7k 

680 

85C 

9.0k 

10m 


175J 

1.25 

1 2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

1.7k 



SiA 

0 

105# 

S14BR503 

1 7k% 

685 

100B 

10k 



165J 

675m0 

650 



20m 


1.4k 



SiA 

M429 

106# 

S9K1803K35 

1 7k 

720 

85C 

10k 

10m 


175J 

1.2 

1.2k 

25A 

2.0m 

50m 

175C 

1.7k 



SiA 

0 

107# 

S9K1803K3 

1 7k 

750 

85C 

10k 

10m 


175J 

1.15 

1.2k 

25A 

2 0m 

50m 

175C 

1.7k 



SiA 

0 

108 

A500PS 

1.7k 

800 

95C 

8.4k 

8.3m 


175J 

1.36 0 

1.0k 

150C 


30m 

175J 

1 7k 



Si 

M463 

109 

A540PS 

1 7k 

1 Ok 


10k 



200J 

1.08 


150C 


50m 

200J 

1 9k 



SiA 

M463 

iio#_ 

SSiPOl 100 

1 7k 

1 Ok 

80C 

18k 

10m 


150J 










SiA* 

M510# 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

11 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C| 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK iPULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [V 

min 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

ro 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



It 

BY 184 

1 8k 

2 0m 

25 

1 0 

10 m 


100 

5.0 

100 m 

75 


lOu 

75 

1.5k 



Si 


2 

IN1135 

1 8k 

065 

75 

3 5 

5 Om 


170 

18 

75m 

50 


,20m 

50 

1 8k 



Si 

F57d 

3 

IN1136 

1 8k 

085 

75 

3 5 

5 Om 


170 

9.0 

95m 

50 


.20m 

50 

1 8k 



Si 

S57e 

4 

10R18B 

1 .8k 

100 m 

25 

60 



175 

4 0 

100 m 

25 

5 Ou 

500u 

150 

1 8k 





5 

1N141 1 

1 8k 

125 

25A 




150 

7.5 

1.2 

25 

lOu 

10 m 

1 50A 

1 8k 



Si 

A149 

6 

HVC180 

1 .8k 

25 

55A 

7 5 



150 

4.0 

25 

25 

lOu 



1 .8k 



Si 

M291 

7 

JAN 1N1731A 

1 8k 

350m 

25A 

60 

8 3m 


1 50A 

3 6 t 

1 1 

25 

10Ou 

12 u 

150A 

1 .8k 



Si 

Algq 

8 

1N1747 

1 8k 

36 

75C$ 

60 



150 

18 

60 

25 

25u 



1 .8k 



Si 

Fils 

9 

1N2360 

1 8k 

400m 

25$ 

15 



150 

20 

650m 

25 

1 Ou 



1 .8k 



Si 

D01 

10 

CP119 

1 8k 

40 

75 





2 0 


25 








M84a 

11 

1N 1748 

1 8k 

42 

75C$ 

60 



150 

9 0 

70 

25 

25u 



1 .8k 



Si 

F12r 

12 

1N3235 

1 8k 

500m 

25$ 

12 




3.3 

500m 



500m 

150 

1 8k 



Si 

Ales 

13 

US18 

1 8k 

70 

25 

20 

8 3m 


1 50A 

3 0 

.40 

25 

2 Ou 

10 m 

100 

1 8k 



S. 

Alfy 

14 

75R18B 

1 8k 

750m 

25 

60 



175 

4 0 

750m 

25 

5.0u 

500u 

150 

1 .8k 





15 

1N3727 

1 .8kt 

75 

50A 

12 



175A 

2 2 

75 

50A 

5.0u 

50m 

150A 

1 .8k 



Si 

AUm_ 

16 

A1425MH3AB1 

1 .8k 

850m 

50A 




1 50A 

2.7 

100 m 

25 

5.0u 

10Ou 

150A 

1 .8k 



Si 

Alga 

17 

A1423MH3AB1 

1 8k 

880m 

50A 




1 50A 

2 7 

100 m 

25 

5 Ou 

lOOu 

150A 

1 .8k 



Si 

M212 

18# 

DSO 9-18A 

1 8k 

1 0 


40 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5 Ou 

1 Om 

150 






19# 

DSAO.9-18A 

1 8k 

1 0 


35 

10 m 


150 

1 20 

3.0 


5 Ou 

1 Om 

150 






20 

1N2368 

1 8k 

1 0 

25 

15 



150 

2.0 

1.5 

25 

1 Ou 



1 8k 



Si 

D04 

21 

1N2369 

1 8k 

1 0 

25 

15 



150 

2.0 

1.5 

25 

1 .Ou 



1 8k 



Si 

SI 17 

22 

100R18B 

1 8k 

1 0 

25 

60 



175 

4 0 

1.0 

25 

5.0u 

500u 

150 

1 8k 





23 

SLA1800A 

1 8k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1.0 

1 0 

25 

I.Ou 

10 m 

100 

1 .8k 



Si 

A69 

24 

SLA1800B 

1 8k 

1.0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1 0 

1.0 

25 

1 .Ou 

15m 

100 

1 8k 



Si 

A69! 

25 

SLA1800C 

1 .8k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


150A 

1.0 

1 0 

25 

5.0u 

25m 

100 

1 .8k 



Si 

A69 

26 

1 B18 

1 8k 

1.0 

50C$ 

1 1 



150C 

20 

1.0 

25 

2 .0u 

.05m 

100 

1 .8k 



Si 

M79 

27 

1C 18 

1 8k 

1 0 

50C$ 

1 1 



150C 

2.0 

1.0 

25 

2 .0u 

05m 

100 

1 .8k 



Si 

Ml 16a 

28 

A1423MC3AB1 

1 .8k 

1 0 

50A 




150A 

2 7 

100 m 

25A 

5.0u 

10Ou 

150A 

1 8k 



Si 

M205k 

29 

1D18 

1 8k 

1 0 

75C 

35 



1 50C 

20 

1.0 

50C 

2 .0u 

.05m 

100C 

1 8k 



Si 

Ml 16* 

30# 

DS1.2-18A 

1 8k 

1 3 


60 

10 m 


150 

1.20 

4.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






31# 

DSA1 2-18A 

1 8k 

1.3 


60 

10 m 


150 

1 20 

4.0 


5.0u 

1 .0m 

150 






32 

150R18B 

1 8k 

1.5 

25 

60 



175 

4 0 

1.5 

25 

5.0u 

500u 

150 

1 8k 





33 

1.5E18 

1 8k 

1 5 

50A 

75 § 



175A 

1 1 

1.5 

25A 

2 .0u 

.05m 

100 

1 8k 



Si 

D027 

34 

200R18B 

1 8k 

20 

25 

60 



175 

4.0 

2.0 

25 

5.0u 

50Qu 

150 

1 8k 





35 

SLA33A 

1 8k 

20 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

.95 

2.0 

25 

I.Ou 

10 m 

100 

1 .8k 



Si 

A69 

36 

SLA33B 

1 8k 

20 

25 

80 

8.3m 


1 50A 

95 

2.0 

25 

I.Ou 

. 15m 

100 

1 8k 



Si 

A69 

37 

SLA33C 

1 8k 

2.0 

25 

80 

8 3m 


1 50A 

1 0 

2.0 

25 

5.0u 

25m 

100 

1 .8k 



Si 

A69 

38# 

DS2-18A 

1 8k 

2.2 


120 

10 m 


150 

1.20 

3.0 


5.0u 

1 Om 

150 






39# 

DSA2-18A 

1 8k 

2.2 


120 

10 m 


150 

1 2 

3.0 


5.0u 

1 Om 

150 






40 

250R18B 

1 8k 

2 5 

25 

250 



175 

4.0 

2.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 8k 





41 

300R18B 

1 8k 

3 0 

25 

250 



175 

4.0 

3.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 8k 





42 

1N4537 

1 8k* 

30 

100C 

15 § 

8 3m 


1 75C 

1 85 

3.0 

100C 


2 .0m 

175C 

1.5k 



Si 

D04 

43 

350R18B 

1 8k 

3.5 

25 

250 



175 

4 0 

3.5 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

1 8k 





44 

400R18B 

1 8k 

4.0 

25 

250 



175 

4 0 

4.0 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

1 8k 





45 

450R18B 

1 8k 

4.5 

25 

250 



175 

4 0 

4.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .8k 





46 

1N2368A 

1 8k 

5 0 

25 

20 



150 

2.0 

80 

25 

I.Ou 



1 .8k 



Si 

D04 

47 

1N2369A 

1 8k 

5 0 

25 

20 



150 

2.0 

80 

25 

I.Ou 



1 .8k 



Si 

S117 

48 

500R18B 

1 .8k 

5.0 

25 

250 



175 

4.0 

5.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

1 .8k 





49# 

DS6-18A 

1 8k 

5.0 

132 

180 

10 m 


150 

1 35 

15 


5.0u 

2 0m 

150 






50# 

DSA6-18A 

1 .8k 

5.0 

132 

180 

10 m 


150 

1 35 

15 


5.0u 

2 0m 

150 






51 

550R18B 

1 8k 

5 5 

25 

250 



175 

4 0 

5.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

1 .8k 





52 

600R18B 

1 .8k 

60 

25 

250 



175 

4.0 

60 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

1 .8k 





53# 

DS9-18A 

1 .8k 

9.0 

125 

240 

10 m 



1 3 

27 










54# 

DSA9-18A 

1 .8k 

90 

125 

240 

10 m 



1.3 

27 










55 

1N2368B 

1 8k 

10 

25B 

25 



150 

2.0 

15 

25 

I.Ou 



1 .8k 



Si 

D04 

56 

1N2369B 

1 8k 

10 

25C$ 

25 



150 

2.0 

15 

25 

1 Ou 



1 .8k 



Si 

S117 

57# 

S15BN15 

1 .8k% 

15 

120B 

220 



1 50J 

49Om0 

15 



3 Om 


1.5k 



SiA 


58# 

S15AN20 

1 .8k% 

20 

120B 

250 



1 50J 

48Om0 

20 



3.0m 


1.5k 



SiA 


59# 

S15BN20 

1 .8k% 

20 

120B 

250 



150J 

48Om0 

20 



3.0m 


1.5k 



SiA 


60# 

DS22-18A 

1 8k 

20 

125 

380 

10 m 


150 

1 4 

60 


lOu 

4.0m 

150 






61# 

DSA22-18A 

1 8k 

20 

125 

380 

10 m 


150 

1 4 

60 


lOu 

4.0m 

150 






62# 

S15AN31 

1 8k% 

30 

120B 

347 



1 50J 

6 OOm0 

30 



4.0m 


1.5k 



SiA 


63# 

DS42-18A 

1 8k 

40 

120 

1 Ik 

10 m 


150 

1 15 

60 


20 u 

4.0m 

150 






64# 

DSA42-18A 

1 8k 

40 

120 

1 Ik 

10 m 


150 

1 15 

60 


20 u 

4.0m 

150 






65# 

S15AN40 

1 8k% 

40 

120B 

485 



150J 

5OOm0 

40 



4.0m 


1.5k 



SiA 


66 # 

SR70C36 

1 .8k 

70 

119C 

1 5k§ 

8.3m 


150J 

1.6 

220 

25C 


30m 

150J 

1 .8k 



SiA 

S333 

67# 

DS110-18A 

1 8k 

160 

75 

3 2k 

10 m 


150 

1.4 

500 


40u 

6 .0m 

150 






68 # 

DSA110-18A 

1 8k 

160 

75 

3 2k 

10 m 


150 

1 4 

500 


40u 

6 .0m 

150 






69# 

20C18 

1 .8k 

220 

100C 

3 5k 

10 m 



1.4 











70# 

SR200P36 

1 .8k 

240 

75C 

5 Ok§ 

8.3m 


150J 

1.73 

750 

25C 


30m 

150J 

1 .8k 



SiA 

S2980 

71# 

SSiL99100 

1 .8k 

250 

100C 

6 Ik 

10 m 


1 50J 

1.3 

785 

25J 


40m 

150J 




SiA* 

M572a 

72t# 

1S2260 

1 8k 

250 

1 1 1C 

5 Ok§ 

8.3m 


150J 

1.75 

780 

25C 


30m 

150J 

1 8k 



SiA 

M567 

73# 

FD250A36 

1 8k 

250 

1 1 1C 

5 Ok§ 

8 3m 


150J 

1.75 

780 

25C 


30m 

150J 

1 .8k 



SiA 

M567 

74 

A291PN 

1 .8k 

250 

130C 

4 5k 



200J 





1 Om0 

130C 

1 8k 



Si 

S 132a 

75# 

TA3018R 

1 .8k 

300 

100C 

6 Ok 

10 m 



1.4 

1 .0k 



15m 

150C 

1 .8k 




S316 

76 

301U180 

1.8 kt 

300 

120C 

6 2k§ 

8 3m 


200J 

1.62 

300 r 

120C 


20 m(Z) 

120C 

1 .8k 



SiA 

D09 

77 

301UR180 

1 8kt 

300 

135C 

6 2k§ 

8 3m 


200J 

1.62 

300 t 

135C 


20m(Z) 

135C 

1 8k 



SiA 

D09 

78# 

SSiL98100 

1 .8k 

320 

96C 

6 7k 

10 m 


1 50J 

1.35 

1 Ok 

25J 


40m 

150J 




SiA* 

M572 

79# 

S30N1900JA4 

1 8k 

320 

100C 

4 8k 

10 m 


1 75J 

1.25 

600 

25A 

2 0m 

30m 

175C 

1 .8k 



SiA 

M378 

80 

CH1515 

1 8k 

320 

120C 

3 5k 

8 3m 


200S 

1.7 

320 

1 40C 


10 m 

120C 

1 .8k 

2 .2k 


Si 

DO90 

81# 

S18GR312 

1 .8k 

340 

10OB 

5.1k 



1 55J 

75Om0 

340 



25m 


1 .8k 



SiA 

M522 

82# 

S18HR312 

1 8k 

340 

100B 

5.1k 



1 55J 

75Om0 

340 



25m 


1 .8k 



SiA 

M523 

83# 

300WD11 

1 8k 

350 

90B 

6 5k 

10 m 


150J 

1.42 

Ik 

25A 


20 m 

150J 

1 8k 



Si 

SI 2b 

1 84# 

S18GR313 

1 .8k 

360 

100B 

5 4k 



1 55J 

7OOm0 

360 



25m 


1 .8k 



SiA 

M522 

85# 

S18HR313 

1 .8k 

360 

100B 

5 4k 



1 55J 

7OOm0 

360 



25m 


1 .8k 



SiA 

M523 

86 # 

S18EN350 

1 8k 

370 

125B 

2 0k 

20 


160B 

900m 

400 



50M 

125B 

1 .8k 



Si 

M307 

87# 

S18FN350 

1 8k 

370 

125B 

2 .0k 

20 


160B 

900m 

400 



50M 

125B 

1 8k 



Si 

M357c 

88 # 

300WD11A 

1 8k 

400 

132B 

6 .0k 

10 m 


200J 

1.42 

1 .0k 

25A 


30m 

200J 

1 8k 



Si 

SI 2b 

89# 

SSIN98100 

1 8k 

450 

90C 

8.5k 

10 m 


150J 

1.55 

1.4k 

25J 


50m 

150J 




SiA* 

M572a 

904 

471PD180 

1 .8kt 

470 

105C 

6 2k§ 

8 3m 


200J 

2.0 

470 t 

105C 


2 Om0 

105C 

1 8k / 



SiA 

J200a 

91 

783ZS 

1 .8k 

485 

130C 

5.0k 

8 3m 


190J 

1 9 

400 

130C 


1 Om0 

1 130C 

1 .8k 



Si 


92 

501V180 

1 .8k 

500 

105C 

8 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

105C 


16m0 

> 105C 

1 .8k 



SiA 

S12Og0 

93 

501VR180 

1 .8k 

500 

120C 

8 .0k§ 

8 3m 


200J 

1.45 

500 t 

1 20C 


16m0 

► 120C 

1 8k 



SiA 

S120ad 

94# 

150MA180 

1 8k 

500 

129B 

9 Ok 

10 m 


175A 

1.5 t 

1.5 

1 75J 


50m 


1 8k 



Si 

S8p 

95# 

1S1339R 

1 8k 

500 

130B 

9.0k 



175J 

1.4 

1.5k 

25J 


25m 

175J 

1 8k 



SiA 

S12h 

96 

A295PN 

1 8k 

500 

130C 

7 Ok 

8.3m 


200J 





15m0 

> 130C 




Si 

S132a 

97 

A296PN 

1 8k 

500 

130C 

7.0k 

8.3m 


200J 





15m0 

> 130C 




Si 

S247 

98# 

S18AR504 

1 8k 

535 

100B 

9.1k 



150J 

69Om0 

550 



20 m 


1 .8k 



SiA 

M400a 

99t^ 

: SiD300P18K44 

1 8k 

600 

95B 

7 Ik 

10 m 


1 75J 

1.33 

1 .0k 

150J 


21 m 

175J 

1 .8k 



Si 

S368 

IOOt# 

■ SIB300P18K35 

1 .8k 

600 

105B 

8.4k 

10 m 


1 85J 

1.15 

1 .0k 

150J 


18m 

185J 

1 .8k 



Si 

S367 

IOIt:# 

l - Si250P18K38 

1 .8k 

630 

105B 

6 .0k 

10 m 


185J 

1.22 

1 .0k 

150J 


19m 

185J 

1 8k 



Si 

S364 

102 # 

S9K1903K5 

1 8k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


1 75J 

1.35 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 .8k 



SiA 

0 

103# 

S9K1903K45 

1 8k 

660 

85C 

9 Ok 

10 m 


1 75J 

1 3 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 .8k 



SiA 

s 

104# 

S9K1903K4 

1 8k 

680 

85C 

9.0k 

10 m 


1 75J 

1 25 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 .8k 



SiA 

0 

105# 

S15BR503 

1 .8k% 

685 

100B 

10 k 



165J 

675m0 

650 



20 m 


1.5k 



SiA 

M429 

106# 

D400-1800 

1 8k 

700 

65C 

8 .0k§ 

10 m 


1 50J 

1 15 

400 

25J 

10 m 


25J 

1 .8k 



Si 

M486b% 

107t^ 

S Si300P18K44 

1 8k 

700 

95B 

7.1k 

10 m 


1 75J 

1.33 

1 .0k 

1 50J 


18m 

175J 

1 .8k 



Si 

S366 

108t^ 

S SiG300P18K35 

1 8k 

700 

105C 

8 4k 

10 m 


1 85J 

1 15 

1 .0k 

1 50J 


24m 

185J 

2 .0k 



Si 

S372 

109# 

S9K1903K35 

1 8k 

720 

85C 

10 k 

10 m 


1 75J 

1 2 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 .8k 



SiA 

& 

110 

A500PN 

1 .8k 

800 

95C 

8.4k 

8.3m 


175J 

1 36 0 

1 Ok 

. 1 50C 


30m 

175J 

1 .8k 



Si 

M463 
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5. RECT 

IFIEI 

RS 




IN ORDER OF (1) 
(3) TEMPER 

PIV, (2) MAX AVG 
ATURE. and (4) T\ 

FWD CURRENT 
rPE No. 


4J 

1 I 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2 _]lo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





_jVL. 

JAj_ 

rci 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

. (V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

L A J 

rev 

(V) 

(V) 

(A/W 



1v# 

132263 

1 8k 

800 

101C 

14 k§ 

8.3m 


150J 

T65 

2.5k 

25C 


30m 

1 50J 

1 8k 



"SlA 

M404 

2# 

FD1000A36 

1 8k 

800 

101 c 

14 k§ 

8.3m 


150J 

1 65 

2.5k 

25C 


30m 

1 50J 

1.8k 



SiA 

M509 

34 

801PD180 

1.8kt 

800 

1 20C 

8.0k§ 

8.3m 


200J 

1.8 

800 t 

120C 


16m0 

120C 

1 8k 



SiA 

J200b 

4 

A540PN 

1 8k 

1.0k 


10k 



200J 

1.08 


150C 


50m 

200J 

2 0k 



SiA 

M463 

5v# 

YSD901PI8K29 

1 8k 

1.7k 

85C 

23k 

10 m 


150J 

970m 

1 8k 

1 50J 


30m 

150J 

1 .8k 



Si 

S370 

6 

JAN1N3177.R 

1 9k 

175 

1 50C 

3.0k 

8 3m 


175C 

1 4 t 

750 

25 

50m 

15 

175C 

1 6k 



Si 

DO90 

7# 

S30N2000JA4 

1.9k 

320 

100C 

4 8k 

10 m 


175J 

1.25 

600 

25A 

2 0m 

30m 

1 75C 

1 9k 



SiA 

M378 

8 # 

S19GR312 

1 9k 

340 

10OB 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1.9k 



SiA 

M522 

9# 

S19HR312 

1.9k 

340 

100B 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


1.9k 



SiA 

M523 

10 # 

S19GR313 

1.9k 

360 

100B 

5 4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1.9k 



SiA 

M522 

11 # 

S19HR313 

1 9k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


1 9k 



SiA 

M523 

12 

CH1625 

1.9k 

500 

120C 

8.5k 

8 3m 


180S 

1.2 

500 

140C 


15m 

1 20C 

1.9k 

2 3k 


Si 

F82E) 

13# 

S19AR505 

1.9k 

510 

10OB 

8 0k 



150J 

79Om0 

550 



20 m 


1.9k 



SiA 

M400a 

14# 

S19AR504 

1 9k 

535 

100B 

9 Ik 



150J 

69Om0 

550 



20 m 


1 9k 



SiA 

M400a 

15#. 

S9K2003K5 

1 9k 

640 

85C 

8 .0k 

10 m 


175J 

1.35 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

1 9k 



SiA 

E) 

16# 

S9K2003K45 

1 9k 

660 

85C 

9 0k 

10 m 


175J 

1 3 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

1 75C 

1 9k 



SiA 

(a 

17# 

S9K2003K4 

1 9k 

680 

85C 

9 0k 

10 m 


175J 

1.25 

1 .2k 

25A 

2 0m 

50m 

1 75C 

1 9k 



SiA 

0 

18# 

S16BR503 

1 9k% 

685 

100B 

10 k 



165J 

675m0 

650 



20 m 


1 .6k 



SiA 

M429 

19# 

S9K2003K35 

1 9k 

720 

85C 

10 k 

10 m 


175J 

1.2 

1 2k 

25A 

2 0m 

50m 

1 75C 

1 8k 



SiA 

0 

20 

A500PT 

1.9k 

800 

95C 

8.4k 

8 3m 


175J 

1.36 0 

1 Ok 

1 50C 


30m 

1 75J 

1.9k 



Si 

M463 

21 

A540PT 

1 9k 

1 .0k 


10 k 



200J 

1.08 


150C 


50m 

200J 

2 .1k 



SiA 

M463 

22w 

5K20 

2 Ok 

5.0m 

25 

1 0 

8 Om 


150A 

40 

5.0m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

2 Ok 



Si 

D07 

23# 

BYX11 

2 Ok 

01 

25 

1 0 

10 m 


125J 

1 0 

10 

25 

20 u 

10 m 

125 

2 .0k 



Si 

A171c 

24 

MC156 

2 .0k 

01 

25 

1 0 

8 .0m 



4.0 

01 

25 

1 Ou 



2 .0k 



Si 

Aldb 

25 

MH402 

2 Ok 

01 

25 





2.8 

.01 

25 

02 m 

1 m 

100 

2 .0k 



Si 

Alat 

26v 

10S20 

2 Ok 

10 m 

55 

1 0 

8 3m 

750m 

150A 

5 0 

10 m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

2 .0k 



Si 

Aldf 

27 

2L20 

2 .0k 

02 

25 

10 

8 3m 


175 

2.0 

02 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 Ok 



Si 

Alhv 

28 

2L209 

2 Ok 

02 

25 

10 

8 3m 


175 

2.0 

02 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 .0k 

3.0k 

200 u 

Si 

Alhy 

29 

MC155 

2 .0k 

02 

25 

20 

8 Om 



30 

02 

25 

1 Ou 



2 .0k 



Si 

Aldb 

30v 

25K20 

2 Ok 

25m 

25 

1 5 

8 .0m 


150A 

40 

25m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

2 .0k 



Si 

D07 

31 

PS3210 

2 Ok 

025 

25A 

1 0 t 

8 Om 

30 

125A 

50 

1.0 

25 

25u 



2 .0k 



Si 

A1 mu 

32 

SCM20 

2 Ok 

25m 

55A 

5 0 



150A 

5 0 

25m 

25A 

lOOn 

2 .0u 

100 A 

2 0k 



Si 

Alru 

33 

HV20G 

2 .0k 

30m 

25 

20 

8 Om 

30 


10 

10 m 

25 

2 Ou 

10 m 

100 

2 .0k 



Si 

Alfs 

34 

MC154 

2 Ok 

04 

25 

3 0 

8 Om 



20 

04 

25 

1 Ou 



2 .0k 



Si 

Aldb 

35 

5L20 

2 Ok 

05 

25 

10 

8 3m 


175 

20 

05 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 .0k 



Si 

Alhy 

36 

5L209 

2 Ok 

05 

25 

10 

8 3m 


175 

20 

05 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 .0k 

3 0k 

200 u 

Si 

Alhv 

37v 

50K20 

2 .0k 

50m 

25 

^20 

8 Om 


150A 

40 

50m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

2 Ok 



Si 

D07 

38 

PS2422 

2 .0k 

05 

25A$ 





60 

5m 

25A 

lOu 



2 0k 



Si 

Algb 

39 

VA20 

2 Ok 

50m 

40A 

3 0 

8 3m 


150A 

40 

50m 

25 

50n 

5 Ou 

100 

2 .0k 



SiA 

Aim 

40 

HV20A 

2 .0k 

.05 

50A 

17 § 

10 m 


175A 

5 0 


25 

6 Ou 






Si 

A3t 

41 

MV20AA 

2 Ok 

05 

50A 

16 § 

10 m 


1 75A 

5 0 

05 

25A 

6 Ou 



2 .0k 



Si 

A3h 

42v 

50S20 

2 0k 

50m 

55 

2 0 

8.3m 

750m 

150A 

50 

50m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

2 .0k 



Si 

Aldf 

43 

1N1732A 

2 .0k 

50m 

175$ 

9 0 

8 Om 


200A 

30 

400m 

25 

1 Ou 

12 u 

150 

2 .0k 



Si 

Algd 

44# 

M20H 

2 .0k 

08 

25 




125A 

3 2 

08 



10 m 

55 

2 .0k 



Si 

A1 mn 

45 

1N3284 

2 Ok 

10 

25A 

2.5 



150A 

25 

10 

25A 

1 Ou 

01 m 

100 A 

2 Ok 



SiA 

D07 

46 

10L20 

2 0k 

10 

25 

20 

8 3m 


175 

20 

10 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 Ok 



Si 

Alhy 

47 

10L209 

2 0k 

10 

25 

20 

8 3m 


175 

20 

10 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 .0k 

3 0k 

200 u 

Si 

Alhy 

48 

10R20B 

2 .0k 

100 m 

25 

60 



175 

4.0 

100 m 

25 

5 Ou 

500u 

150 

2 .0k 





49v 

100K20 

2 Ok 

100 m 

25 

2 5 

8 Om 


150A 

30 

100 m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

2 .0k 



Si 

D07 

50# 

HSC2 

2 .0k 

10 

25A$ 




150A 

4 0 

10 

25A 

5 Ou 



2 .0k 



Si 

Aljg 

51 

HV20E2 

2 .0k 

■ 10 

25 

1 0 

8 Om 

25 

125A 

20 

10 m 

25 

20 n 

3 Ou 

100 

2 .0k 



Si 

A83e 

52 

HV20P2 

2 .0k 

100 m 

25 

1 0 

8 Om 

250m 

125A 

20 

10 m 

25 

20 n 

3 Ou 

100 

2 0k 



Si 

A94h 

53 

PS2419 

2 Ok 

10 

25A$ 





20 

5m 

25A 

lOu 



2 .0k 



Si 

C15 

54# 

ZHS101 

2 Ok 

100 m 

25A 



300m 

150A 

5.0 

50m 

25A 

30n 

5.0u 

10OA 

2 .0k 



SiA 

D07 

55# 

ZHS102 

2 Ok 

10 

25A 



30 

150A 

5 0 

.05 

25A 

1 Ou 

02 m 

100A 

2 .0k 



SiA 

D07 

56# 

ZHS103 

2 0k 

10 

25A 



30 

150A 

5 0 

.05 

25A 

.10u 

01 m 

10OA 

2 .0k 



SiA 

D07 

57 

VB20 

2 .0k 

100 m 

40A 

3 0 

8 3m 


150A 

. 50 

100 m 

25 

50n 

5.0u 

100 

2 .0k 



SiA 

Alfc 

58 

EZ200 

2 0k 

10 

50A 

10 



125A 

90 

.10 

25A 

2 Ou 

lOOu 

10OA 

2 0k 



Si 

A3c 

59t 

100S20 

2 .0k 

100 m 

55 

3 0 

8.3m 

750m 

150A 

5 0 

100 m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

2 Ok 



Si 

Aldf 

60 

1N2376 

2 0k 

10 

10OA 

12 

8 3m 


150A 

7 5 

.10 

10 OA 


100 m 

100 A 

600 



Si 

Alha 

61 

1 N 14 12 

2 0k 

125 

75A 

60 



150 

6 25 

1 2 

25 

lOu 

10 m 

150A 

2 .0k 



Si 

A149 

62 

15L20 

2 Ok 

15 

25 

20 

8.3m 


175 

20 

15 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 Ok 



Si 

Alhy 

63 

15L209 

2 0k 

15 

25 

20 

8 3m 


175 

2 0 

15 

25 

5.0u 

20 m 

100 

2 Ok 

3 Ok 

200 u 

Sj_ 

Alhv 

64# 

M20HZ 

2 Ok 

1 50m 

25A 

2 5 

10 m 


125A 

20 

150m 

25A 

I.Ou 

25u 

100A 

2 Ok 



SiA 

D07 

65 

MHV2 

2 Ok 

15 

25A$ 

5 0 



125A 

4 5 

15 

25 

1 Ou 



2 Ok 



Si 

F8 

66t 

HG2 

2 0k 

1 50m 

55A 

5 0 

8.3 


150A 

3 0 

100 m 

25A 

5.0u 

25 

100 A 

2 Ok 



Si 

A94i 

67 

1N1732 

2 Ok 

20 

25A$ 

2 5 

8 Om 


150A 

9 0 



lOu 

10 m 

100 A 

2 Ok 



Si 

Algd 

68 

20L20 

2 Ok 

.20 

25 

20 

8 3m 


175 

20 

20 

25 

5.0u 

20 m 

100 

2 Ok 



Si 

Alhy 

69 

20L209 

2 Ok 

20 

25 

20 

8.3m 


175 

2.0 

20 

25 

5.0u 

20 m 

100 

2 Ok 

3 Ok 

200 u 

Si 

Alhv 

70 

7701-2A 

2 Ok 

20 

25A 

3 0 

8.3m 


125A 

3 0 

.05 

25 

1 Ou 

10 m 

125 

2 Ok 



SiA 

Algd 

71 

HV20E1 

2 .0k 

.20 

25 

1 0 

8 .0m 

25 

125A 

1 0 

10 m 

25 

20 n 

3 Ou 

100 

2 Ok 



Si 

A83e 

72 

HV20P1 

2 Ok 

200 m 

25 

1 0 

8 Om 

250m 

125A 

1 0 

10 m 

25 

20 n 

3 Ou 

100 

2 Ok 



Si 

A94h 

73 

PS1142 

2 Okt 

.20 

25A$ 

2 5 § 

8 Om 


175A 

9 0 

10 

25A 







Si 

Algd 

74 

SLA02 

2 Ok 

200 m 

25 




150 

5 0 

1 0 


6 Ou 

75u 

100 

2 Ok 



Si 

Aldj 

75 

SE1732 

2 .0k 

.20 

50A 

3 0 § 

10 m 


150A 

7 0 

20 

25 

2 5u 

40m 

100 

2 .0k 



Si 

A1 id 

76i 

1N2890 

2 .0k 

250m 

25A 




150S 

40 

250m 

25A 

500n 



2 Ok 

2 .8k 


Si 

Ml 22a 

Hi 

1N2891 

2 Ok 

250m 

25A 




150S 

4 0 

250m 

25A 

500n 



2 Ok 

2 8k 


Si 

A83w 

78 

25L20 

2 .0k 

.25 

25 

20 

8 3m 


175 

20 

25 

25 

5.0u 

.20m 

100 

2 .0k 



Si 

Alhv 

79 

25L209 

2 Ok 

.25 

25 

20 

8 3m 


175 

20 

25 

25 

5.0u 

20 m 

100 

2 Ok 

3.0k 

200 u 

Si 

Alhy 

80# 

M20K 

2 Ok 

.25 

25A 

20 

1 


150A 

4.0 

25 t 

25 

50u 

03m 

100 A 

2 Ok 



SiA 

A83u 

81 

1N4513 

2 Ok 

25 

50A 

20 § 



175A 

4 5 

25 

50A 


.50m 

1 75A 

2 0k 



Si 

A52c 

82 

HV20B 

2 Ok 

25 

50A 

17 § 

10 m 


175A 

5 0 


25 

6 Ou 






Si 

A3t 

83 

MV20B 

2 .0k 

25 

50A 

16 § 

10 m 


1 75A 

5 0 

25 

25A 

6 Ou 



2 Ok 



Si 

A3h 

84 

1N4255 

2 .0k 

.25 

55A 

6.3 

8 Om 


175 

3 5 

10 

55 

1 Ou 

20 m 

125 

2 Ok 



Si 

Aleh 

85 

SC20 

2 Ok 

.25 

55A 

10 

8 3m 


175 

3 5 

10 

25A 

1 Ou 

20 u 

100A 

2 .0k 



Si 

Aids 

86 

SCE20 

2 Ok 

.25 

55A 

10 



175 

3 5 A 

10 

25A 

1 OuA 

02mA 

100A 

2 Ok 



Si 

Alsd 

87 

SLA02HF 

2 .0k 

.25 

60 

20 

8.3m 


150 

80 

.30 

50 

5.0u 

20 m 

100 

2 .0k 



Si 

A134d 

88 

BH200 

2 .0k 

250m 

75A 

20 

8.3m 


150A 

40 A 

250m 

25A 

IOuA 



2 0k 



Si 

D027 

89 

C2.0E4 

2 Ok 

25 

75 

25 

8 Om 


150S 

40 

25 


1 Ou 

10 m 

100 

2 Ok 



Si 

A3s 

90 

MR992A 

2 Ok$ 

250m 

75A 

15 § 



150J 

1 7 

250m 

75A 

lOu 

lOOu 

75A 

2 Ok 



Si 

Aldt 

91 

30L20 

2 Ok 

.30 

25 

40 

8 3m 


175 

20 

30 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 Ok 



Si 

Alhy 

92 

30L209 

2 Ok 

.30 

25 

40 

8 3m 


175 

20 

30 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 Ok 

3 Ok 

200 u 

Si 

Alhy 

93 

520 

2 Ok 

300m 

25 

20 

8 Om 


150 

3 5 

300m 

25 

2 Ou 



2 .0k 



SiA 

A79 

94 

DI520 

2 0k 

30 

25A$ 

20 

8 .0m 


100 A 

3 5 

20 

25 

2 Ou 



2 .0k 



Si 

A79a 

95 

PS 1850 

2 0k 

.35 

25 




200A 

3 0 

40 

25 

1 Ou 

01 


2 .0k 



Si 

Algd 

96 

DICR2 

2 Ok 

350m 

50 

15 

8 3m 


150S 

4 0 

350m 

25 

2 .0u 



2 Ok 



Si 

A1 dm 

97 

EG200 

2 Ok 

.35 

50A 

30 



150A 

3.0 A 

35 

25A 

2 OuA 

.1Om0 

10OA 

2 .0k 



SiA 

A3c 

98v 

350S20 

2 0k 

350m 

55 

30 

8 3m 

1 0 

150A 

30 

350m 

25 

I.Ou 

20 u 

100 

2 Ok 



Si 

Altp 

99 

C2 0E3 

2 .0k 

35 

75 

30 

8 Om 


150S 

30 

35 


1 Ou 

10 m 

100 

2 0k 



Si 

A3s 

100 

INI 111 

2 0k 

38 

100 

23 

4 Om 


150 

7.5 



2 0m 



2 Ok 



Si 

F22d 

101 

1N2361 

2 Ok 

400m 

25$ 

15 



150 

20 

650m 

25 

1 Ou 



2 .0k 



Si 

D01 

102 

JAN1N2361 

2 0k 

.40 

25A$ 

10 



125A 

2.0 

40 

25 

5.0u 



2 0k 



Si 

D01 

103 

40L20 

2 Ok 

.40 

25 

40 

8 3m 


175 

20 

40 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 0k 



Si 

Alhy 

104 

40L209 

2 0k 

40 

25 

40 

8 3m 


175 

2.0 

40 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 .0k 

3.0k 

200 u 

Si 

Alhy 

105 

F20 

2 Ok 

.40 

25 

20 

4 Om 


140A 

30 

1.0 

25 

lOu 



2 .0k 




D027 

106 

1N3188 

2 Ok 

50 

25A 

40 

1 


150A 

4 0 

25 

25 

30u 

,02m 

100 

2 0k 



Si 

M82c 

107 

1N3236 

2 .0k 

500m 

25$ 

12 




3.3 

500m 



500u 

160 

2 Ok 



Si 

Ales 

108 

50L20 

2 0k 

50 

25 

40 

8 3m 


175 

2.0 

50 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

2 .0k 



Si 

Alhv 

109 

50L209 

2 Ok 

50 

25 

40 

8 3m 


175 

2.0 

50 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

2 Ok 

3 0k 

200 u 

Si 

Alhy 

1 10 

PS 1442 

2 0k 

50 

25A$ 

10 

8 Om 

2.8 

175A 

4.0 

20 

25A 

1 Ou 

.05 m 

100 A 

2 Ok 



Si 

F13a 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX., 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2_|lo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) , 

(A) 

(S) 

(W) 

r C) 

(V) 

(A) 

rg 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

fA/V) 



1 

S'LDHV'5 ~~ 

2 Ok 

.50 

25A 

22 



1 75A 

3 0 


25 







Si 

M239a 

2 

SCBR20A 

2 .0k 

50 

30C 

5 0 



150 










Si 

M45c* 

3 

DER2 

2 .0k 

500m 

50 

40 

8 3m 

2.0 

1 50S 

4.0 

500m 

25 

2 .0u 

20 u 

125 

2 .0k 



Si 

Aldm 

4 

DI520LS 

2 Ok 

.50 J 

50A 

40 

8 .0m 


125 

3 4 

50 

25A 

5 Ou 



2 .0k 



Si 

C42e 

5 

HV20C 

2 .0k 

50 

50A 

17 § 

10 m 


175A 

5.0 


25 

6 .0u 






Si 

A3t 

6 

MV20C 

2 Ok 

50 

50A 

16 § 

10 m 


1 75A 

5 0 

.50 

25A 

6.011 



2 .0k 



Si 

A3h 

7v 

500S20 

2 Ok 

500m 

55 

35 

8.3m 

1 0 

150A 

20 

500m 

25 

I.Ou 

20 u 

100 

2 .0k 



Si 

A Itp 

8 

C2 0E2 

2 .0k 

50 

75 

35 

8 Om 


150S 

20 

.50 


1 Ou 

10 m 

100 

2 .0k 



Si 

A3s 

9 

60L20 

2 .0k 

60 

25 

40 

8 3m 


175 

2.0 

.60 

25 

5.0u 

20 m 

100 

2 .0k 



Si 

Alhv 

10 

60L209 

2 .0k 

60 

25 

40 

8 3m 


175 

20 

.60 

25 

5.0u 

20 m 

100 

2 .0k 

3 0k 

200 u 

Si 

Alhy 

1 1 

820C 

2 Ok 

600m 

25 

50 

8 Om 


150 

4 0 

600m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

2 .0k 



SiA 

M519 

12 

US20 

2 0k 

60 

25 

20 

8.3m 


1 50A 

40 

.40 

25 

2 .0u 

,10m 

100 

2 .0k 



Si 

Alfv 

13 

DI820C 

2 .0k 

600m 

40A 

50 

8 3m 


150J 

4.0 

600m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

2 .0k 



Si 

C42I 

14 

B223-20 

2 .0k 

70 

25 

60 



175A 

'1.0 


150 

5.0u 

50m 

1 50A 




Si 

Alrx 

15 

75R20B 

2 .0k 

750m 

25 

60 



175 

4 0 

750m 

25 

5.0u 

500u 

150 

2 .0k 





16 

SLA02HC 

2 Ok 

750m 

75 

50 

8 3m 


150A 

6.0 

1 0 

25 

5 Ou 

10Ou 

100 

2 .0k 



Si 

A134d 

17 

80L20 

2 Ok 

80 

25 

60 

8 3m 


175 

2.0 

80 

25 

5.0u 

,20m 

100 

2 .0k 



Si 

Alhy 

18 

80L209 

2 .0k 

.80 

25 

60 

8 3m 


175 

2.0 

.80 

25 

5.0u 

20 m 

100 

2 .0k 

3.0k 

200 u 

Si 

Alhv 

19 

CR102 

2 .0k 

825 

60A 

15 



125A 

2.4 0 

83 

60A 

600uA 

3Om0 

60A 

2 .0k 



SiA 

M1OOa0 

20 

1N2370 

2 0k 

1.0 

25 

15 



150 

20 

1 5 

25 

I.Ou 



2 .0k 



Si 

D04 

21 

IN2371 

2 .0k 

1 0 

25 

15 



150 

20 

1.5 

25 

I.Ou 



2 .0k 



Si 

S117 

22 

100L20 

2 .0k 

1.0 

25 

60 

8 3m 


175 

20 

1 0 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 .0k 



Si 

Alhy 

23 

100L209 

2 .0k 

1.0 

25 

60 

8 3m 


175 

2.0 

1 0 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

2 .0k 

3.0k 

200 u 

Si 

Alhy 

24 

100R20B 

2 Ok 

1.0 

25 

60 



175 

4.0 

1.0 

25 

5.0u 

500u 

150 

2 .0k 





25 

SLA2000A 

2 .0k 

1 0 

25 

60 

8.3m 


1 50A 

1.0 

1 0 

25 

1 Ou 

10 m 

100 

2 .0k 



Si 

A69 

26 

SLA2000B 

2 .0k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

I.Ou 

1 5m 

100 

2 .0k 



Si 

A69 

27 

SLA2000C 

2 .0k 

1.0 

25 

60 

8 3m 


150A 

1.0 

1.0 

25 

5.0u 

,25m 

100 

2 .0k 



Si 

A69 

28 

SCBR20 

2 .0k 

1 0 

30C 

20 



150 










Si 

M45b* 

29 

1 B20 

2 Ok 

1.0 

50C$ 

1 1 



150C 

2.0 

1 0 

25 

2 .0u 

05m 

100 

2 0k 



Si 

M79 

30 

1 C20 

2 .0k 

1.0 

50C$ 

1 1 



150C 

2.0 

1 0 

25 

2 .0u 

.05m 

100 

2 .0k 



Si 

Ml 16a 

31 

1 F20 

2 .0k 

1 0 

50C$ 

18 



150C 

1.1 

1.0 

25 

2 .0u 

.05m 

100 

2 0k 



Si 

F22 

32 

1 D20 

2 .0k 

1.0 

75C 

35 



150C 

2.0 

1.0 

50C 

2 Ou 

05m 

100C 

2 0k 



Si 

Ml 16* 

33 

PS2349 

2 .0k 

1 1 

25A$ 




175A 

4.0 

.20 

25A 

6 .0u 



2 0k 



Si 

M22 

34 

SLD2 

2 .0k 

1 1 

30A 

50 



125A 

3.7 

1 1 

25A 

lOu 



2 0k 



SiA 

M239a 

35 

1N2662 

2 Ok 

1.5 

25A 

15 

8 3m 


165A 

6.5 

1.5 

25A 

800u 



2 .0k 



Si 

Ml 26c 

36 

150R20B 

2 .0k 

1.5 

25 

60 



175 

4.0 

1 5 

25 

5.0u 

500u 

150 

2 .0k 





37 

BR820AT 

2 .0k 

1 50 

25 

50 

8 .0m 


150 

4.00 

.75 

25 

5.0u 



2 .0k 



SiA 

M540 

38 

2ASLD2 

2 .0k 

2.0 

25A 

200 



175A 

3.0 


25 







Si 

M239a 

39 

200R20B 

2 .0k 

2.0 

25 

60 



175 

4.0 

20 

25 

5.0u 

500u 

150 

2 .0k 





40 

SLA34A 

2 Ok 

20 

25 

80 

8 3m 


150A 

.95 

20 

25 

I.Ou 

. 10m 

100 

2 .0k 



Si 

A69 

41 

SLA34B 

2 .0k 

2.0 

25 

80 

8 3m 


150A 

.95 

20 

25 

1 Ou 

,15m 

100 

2 .0k 



Si 

A69 

42 

3LA34C 

2 .0k 

2.0 

25 

80 

8 3m 


150A 

1.0 

2.0 

25 

5.0u 

.25m 

100 

2 .0k 



Si 

A69 

43 

VC 200 

2 Okt 

2.0 

40C 

50 



125A 

4.0 

10 

25 

I.Ou 

1 .0m 

1 25A 

2 .0k 



SiA 

M430 

44 

250R20B 

2 .0k 

2.5 

25 

250 



175 

4.0 

2.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .0k 





45 

1N2723 

2 .0k 

3.0 

25A 

15 

8.3m 


165A 

6.5 

3.0 

25A 

800u 



2 .0k 



Si 

Ml 26a 

46 

300R20B 

2 .0k 

30 

25 

250 



175 

4.0 

3 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .0k 





47 

S0DSLD2 

2 .0k 

3.0 

30A 

290 



140A 

30 

30 

25A 

25u 



2 .0k 



SiA 

M239t 

48 

350R20B 

2 .0k 

3.5 

25 

250 



175 

4 0 

3.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .0k 





49 

400R20B 

2 .0k 

4.0 

25 

250 



175 

40 

4.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .0k 





50 

450R20B 

2 0k 

4.5 

25 

250 



175 

4 0 

4.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .0k 





51 

1N2370A 

2 .0k 

5 0 

25 

20 



150 

2.0 

8.0 

25 

I.Ou 



2 .0k 



Si 

D04 

52 

1N2371A 

2 .0k 

5.0 

25 

20 



150 

2.0 

8.0 

25 

I.Ou 



2 Ok 



Si 

S117 

53 

500R20B 

2 Ok 

5 0 

25 

250 



175 

4 0 

5.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 0k 





54 

1N3921 

2 .0k 

5 0 

100C 

10 Q 

8.3m 


200C 

2.0 

5 0 

100C 


.50m 

100C 

2 .0k 



Si 

D04 

55 

550R20B 

2 Ok 

5.5 

25 

250 



175 

4.0 

5.5 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

2 .0k 





56 

SCPH4 

2 0k 

5.5 

55A 

300 



150A 

4.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100 A 

2 .0k 



Si 

M496 

57 

600R20B 

2 .0k 

6.0 

25 

250 



175 

4.0 

60 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .0k 





58# 

BYX47 

2 .0k 

6 0 

1 25C 

90 

10 m 


175J 

2.0 

50m 

25A 

20 n 

300u 

50 

2 .0k 



Si 

D07 

59 

1N2370B 

2 .0k 

10 

25B 

25 



150 

2.0 

15 

25 

I.Ou 



2 .0k 



Si 

D04 

60 

1N2371B 

2 .0k 

10 

25C$ 

25 



150 

2.0 

15 

25 

I.Ou 



2 .0k 



Si 

S117 I 

61 

SCPD8 

20 k 

11 

55A 

300 



150A 

4.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100 A 

2 .0k 



Si 

M496 

62 

SCPN8 

2 .0k 

11 

55A 

300 



150A 

4 0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100 A 

2 .0k 



Si 

M496 

63 

SCPP8 

2 .0k 

1 1 

55A 

300 



150A 

4.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100 A 

2 .0k 



Si 

M496 

64# 

SR70C40 

2 .0k 

70 

1 19C 

1.5k§ 

8.3m 


150J 

1.6 

220 

25C 


30m 

1 50J 

2 .0k 



SiA 

S333 

65 

JAN 1N3645 

2 .0k$ 

100 

100 

14 

8 .0m 


175S 

5 0 

25 

25 

5.0u 

.10m 

100 

2 .0k 



Si 

Z55 

66# 

SR200P40 

2 .0k 

240 

75C 

5 Ok§ 

8.3m 


150J 

1.73 

750 

25C 


30m 

150J 

2 .0k 



SiA 

S2980 

67# 

FD250A40 

2 .0k 

250 

1 1 1C 

5.0k§ 

8 3m 


150J 

1.75 

780 

25C 


30m 

1 50J 

2 .0k 



SiA 

M567 

68 # 

TA3020R 

2 .0k 

300 

100C 

6 .0k 

10 m 



1.4 

1 Ok 



15m 

150C 

2 .0k 




S316 

69 

301U200 

2 .Okt 

300 

120C 

6 2k§ 

8.3m 


200J 

1.62 

300 t 

120C 


2 Om0 

1 20C 

2 .0k 



SiA 

D09 

70 

301UR200 

2 .Okt 

300 

135C 

6 2k§ 

8.3m 


200J 

1 62 

300 t 

135C 


2 Om0 

135C 

2 .0k 



SiA 

D09 

71 

CH1516 

2 .0k 

320 

1 20C 

3.5k 

8.3m 


200S 

1.7 

320 

140C 


10 m 

120C 

2 .0k 

2.5k 


Si 

DO90 

72# 

S20GR312 

2 .0k 

340 

100B 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


2 .0k 



SiA 

M522 

73# 

S20HR312 

2 .0k 

340 

10OB 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


2 .0k 



SiA 

M523 

74# 

DSA250-20L 

2 .0k 

350 


4 5k 

10 m 

20 

150 

1.50 











75# 

300YD11 

2 .0k 

350 

90B 

6 5k 

10 m 


150J 

1.42 

Ik 

25A 


20 m 

150J 

2 .0k 



Si 

SI 2b 

76# 

S20GR313 

2 .0k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


2 .0k 



SiA 

M522 

77# 

S20HR313 

2 .0k 

360 

100B 

5 4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


2 .0k 



SiA 

M523 

78# 

SR400A40 

2 .0k 

400 

89C 

8 .0k§ 

8.3m 


150J 

1.80 

1 .2k 

25C 


40m 

150J 

2 .0k 



SiA 

SI 2d 

79# 

SR400C40 

2 .0k 

400 

98C 

10 k§ 

8 3m 


150J 

1.55 

1 .2k 

25C 


30m 

150J 

2 .0k 



SiA 

S310 

80t# 

BYX5 1-2000 

2 0k 

400 

115C 

6 Ok§ 

10 m 


190J 

1.5 

1 .2k 

25J 


30m 

175J 

2 .0k 



SiA 

M294b0 

81# 

SSiN20120 

2 .0k 

450 

88 C 

8 .0k 

10 m 


160J 

1.3 

1 .0k 

25J 

200 u 

6 .0m 

160J 

2 .0k 



SiA* 

SI 2a# 

82# 

SSiN981 10 

2 .0k 

450 

90C 

8.5k 

10 m 


150J 

1.55 

1.4k 

25J 


50m 

150J 




SiA* 

M572a 

83# 

471PD200 

2 .Okt 

470 

105C 

6 2k§ 

8 3m 


200J 

2.0 

470 t 

105C 


2 Om0 

105C 

2 .0k 



SiA 

J200a 

84# 

DSA400-20L 

2 Ok 

475 


8.5k 

10 m 


140 

7.20 











85 

783ZZ 

2 .0k 

485 

130C 

5.0k 

8.3m 


190J 

1.9 

400 

130C 


1 Om0 

130C 

2 .0k 



Si 


86 

501V200 

2 0k 

500 

105C 

8 .0k§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

105C 


16m0 

105C 

2 .0k 



SiA 

S12Og0 

87 

501VR200 

2 .0k 

500 

1 20C 

8 .0k§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

120C 


16m0 

120C 

2 .0k 



SiA 

S12Oa0 

88 # 

S20AR505 

2 .0k 

510 

10OB 

8 .0k 



150J 

79Om0 

550 



20 m 


2 .0k 



SiA 

M400a 

89# 

S20AR504 

2 .0k 

535 

10OB 

9.1k 



150J 

69Om0 

550 



20 m 


2 .0k 



SiA 

M400a 


1S2253 

2 .0k 

600 

93C 

10 k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1.9k 

25C 


30m 

150J 

2 .0k 



SiA 

M566 

91# 

FD500E40 

2 .0k 

600 

93C 

10 k§ 

8.3m 


150J 

1.85 

1.9k 

25C 


30m 

1 50J 

2 .0k 



SiA 

M566 

92v^ 

SiD300P20K44 

2 0k 

600 

95B 

7.1k 

10 m 


175J 

1.33 

1 .0k 

150J 


20 m 

175J 

2 .0k 



Si 

S368 

93vtf 

SiB300P20K35 

2 .0k 

600 

105B 

8.4k 

10 m 


185J 

1.15 

1 Ok 

150J 


18m 

185J 

2 .0k 



Si 

S367 

94v# 

SI250P20K38 

2 .0k 

630 

105B 

6 .0k 

10 m 


185J 

1.22 

1 .0k 

150J 


18m 

185J 

2 .0k 



Si 

S364 

95# 

S9K2103K5 

2 0k 

640 

85C 

8 .0k 

10 m 


175J 

1.35 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2 .0k 



SiA 

0 

96# 

S9K2103K45 

2 .0k 

660 

85C 

9 Ok 

10 m 


175J 

1.3 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2 .0k 



SiA 

0 

97# 

S9K2103K4 

2 .0k 

680 

85C 

9.0k 

10 m 


175J 

1.25 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2 .0k 



SiA 

0 

98# 

S17BR503 

2 .0k% 

685 

100B 

10 k 



165J 

675m0 

650 



20 m 


1.7k 



SiA 

M429 

99# 

D400-2000 

2 .0k 

700 

65C 

8 .0k§ 

10 m 


150J 

1.15 

400 

25J 

10 m 


25J 

2 .0k 



Si 

M486b% 

100 v^ 

i Si300P20K44 

2 0k 

700 

95B 

7.1k 

10 m 


175J 

1.33 

1 .0k 

150J 


18m 

175J 

2 Ok 



Si 

S366 

101 

A500L 

2 0k 

800 

95C 

8 4k 

8.3m 


175J 

1 36 0 

1 .0k 

150C 


30m 

175J 

2 .0k 



Si 

M463 

102 v^ 

: 1S2264 

2 .0k 

800 

101C 

14k§ 

8.3m 


150J 

1.65 

2.5k 

25C 


30m 

150J 

2 .0k 



SiA 

M404 

103# 

FD1000A40 

2 .0k 

800 

101C 

14k§ 

8.3m 


150J 

1.65 

2.5k 

25C 


30m 

150J 

2 .0k 



SiA 

M509 

104# 

V2059Z 

2 .0k 

800 

103C 

12 k 

20 m 


150J 

1.6 

2.5k 

25 

10 m 

25m 

150J 

2 .0k 




M484 

105^ 

801PD200 

2 .Okt 

800 

120C 

8 .0k§ 

8.3m 


200 J 

. 1-8 

800 t 

120C 


16mC 

S 120C 

2 .0k 



SiA 

J200b 

106 

A540L 

2 .0k 

1 .0k 


10 k 



200J 

1 08 


150C 


50m 

200J 

2 .2k 



SiA 

M463 

107v^J 

SYSD901P20K29 

2 .0k 

1 7k 

85C 

23k 

10 m 


150J 

970m 

1 .8k 

150J 


30m 

1 50J 

2 .0k 



Si 

S370 

108f 

1N2892 

2 .1k 

250m 

25A 




150S 

6.0 

250m 

25A 

500n 



2 .1k 

4.2k 


Si 

A122b 

1094 

1N2893 

2 .1k 

250m 

25A 




150S 

6.0 

250m 

25A 

500n 



2 .1k 

4.2k 


Si 

A83ak 

-1-1Q#.. 

S21GR312 

2 .1k 

340 

10OB 

5.1k 



155J 

75Om0 

340 



25m 


2 .1k 



SiA 

M522 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURF 

IENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

fC) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

fC) 

(A) 

(A) 

(°C) 

fV) 

(V) 

(A/V) 



1 # 

S21HR312 

2 .1k 

340 

10OB 

5.1k 



1 55J 

75Om0 

340 



25m 


2 .1k 



SiA 

M523 

2 # 

S21GR313 

2 .1k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


2 Ik 



SiA 

M522 

3# 

S21HR313 

2 .1k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


2 .1k 



SiA 

M523 

4 

CH1611 

2 Ik 

470 

120C 

5 2k 

8.3m 


180S 

1.8 

470 

140C 


20 m 

120C 

2 .1k 

2 6k 


Si 


5 

501V210 

2 Ik 

500 

105C 

8 .0k§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

105C 


16m0 

105C 

2 .1k 



SiA 

S12Og0 

6 

501VR210 

2 .1k 

500 

120C 

8 .0k§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

120C 


1 6m0 

120C 

2 .1k 



SiA 

S120a(Z) 

7# 

S21AR505 

2 .1k 

510 

100B 

8 .0k 



1 50J 

79Om0 

550 



20 m 


2 .1k 



SiA 

M400a 

8 # 

S21AR504 

2 Ik 

535 

100B 

9 Ik 



150J 

69Om0 

550 



20 m 


2 .1k 



SiA 

M400a 

9# 

S9K2203K5 

2 .1k 

640 

85C 

8 .0k 

10 m 


175J 

1.35 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2 .1k 



SiA 

(Z) 

10 # 

S9K2203K45 

2 .1k 

660 

85C 

9 0k 

10 m 


175J 

1 3 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2 .1k 



SiA 

0 

11 # 

S9K2203K4 

2 .1k 

680 

85C 

9 0k 

10 m 


175J 

1 25 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2 .1k 



SiA 

0 

12 # 

S18BR503 

2 1 k% 

685 

100B 

10 k 



165J 

675m0 

650 



20 m 


1 .8k 



SiA 

M429 

13 

A500LA 

2 Ik 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


175J 

1.36 0 

1 .0k 

1 50C 


30m 

175J 

2 .1k 



Si 

M463 

14 

10R22B 

2 .2k 

.10 

25 

60 



175 

6.0 

.10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

2 .2k 



Si 


15 

1N2328 

2 2kCZ5 

.40 

25 

4 0 


1 0 

1 50A 

3 3 

.40 

25 

1 5u 



1.5k 

3 3k 


SiA 

A154 

16# 

0954 

2 .2k* 

500m 

50A$ 

30 



150J 

4.8 A 

500m 

25A 

I.Ou 



2 .0k 



Si* 

Alpc A 

17 

75R22B 

2 .2k 

75 

25 

60 



175 

6 0 

75 

25 

5 Ou 

50m 

150 

2 .2k 



Si 


18 

100R22B 

2 .2k 

1 0 

25 

60 



175 

6.0 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

2 .2k 



Si 


19 

150R22B 

2 .2k 

1.5 

25 

60 



175 

60 

1.5 

25 

5.0u 

,50m 

150 

2 .2k 



Si 


20 

200R22B 

2 .2k 

2.0 

25 

60 



175 

6.0 

2 0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

2 .2k 



Si 


21 

250R22B 

2 .2k 

2.5 

25 

250 



175 

60 

2.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .2k 



Si 


22 

300R22B 

2 2k 

30 

25 

250 



175 

60 

30 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .2k 



Si 


23 

350R22B 

2 .2k 

3 5 

25 

250 



175 

60 

3 5 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

2 .2k 



Si 


24 

400R22B 

2 2k 

4.0 

25 

250 



175 

60 

4.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .2k 



Si 


25 

450R22B 

2 2k 

4 5 

25 

250 



175 

6.0 

4.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 .2k 



Si 


26 

500R22B 

2 2k 

5.0 

25 

250 



175 

6 0 

5 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .2k 



Si 


27 

550R22B 

2 2k 

5 5 

25 

250 



175 

6 0 

5.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .2k 



Si 


28 

600R22B 

2 2k 

60 

25 

250 



175 

6.0 

6.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 .2k 



Si 


29# 

SSiL20120 

2 2k 

250 

94C 

4 8k 

10 m 


160J 

1.46 

785 

25J 


15m 

160J 




SiA* 

S345 

30# 

TA3022R 

2 .2k 

300 

100C 

6 .0k 

10 m 



1.4 

1 Ok 



15m 

150C 

2 .2k 




S316 

31 

301U220 

2 2kt 

300 

1 20C 

6 2k§ 

8 3m 


200J 

1.6 

300 t 

120C 


2 Om0 

120C 

2 .2k 



Si 

DO90 

32# 

S22GR312 

2 2k 

340 

100B 

5 Ik 



155J 

75Om0 

340 



25m 


2 .2k 



SiA 

M522 

33# 

S22HR312 

2 .2k 

340 

10OB 

5 Ik 



1 55J 

75Om0 

340 



25m 


2 .2k 



SiA 

M523 

34# 

S22GR313 

2 2k 

360 

10OB 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


2 .2k 



SiA 

M522 

35# 

S22HR313 

2 2k 

360 

100B 

5.4k 



155J 

7OOm0 

360 



25m 


2 .2k 



SiA 

M523 

36# 

SSiN98120 

2 2k 

450 

90C 

8.5k 

10 m 


150J 

1.55 

1.4k 

25J 


50m 

1 50J 




SiA* 

M572a 

37 

501V220 

2 2k 

500 

105C 

8 Ok§ 

8 3m 


200J 

1.45 

500 t 

105C 


16m0 

105C 

2 .2k 



SiA 

S12Og0 

38 

501VR220 

2 .2k 

500 

1 20C 

8 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

120C 


16m0 

1 20C 

2 .2k 



SiA 

S1 2Og0 

39# 

S22AR505 

2 2k 

510 

10OB 

8 Ok 



150J 

79Om0 

550 



20 m 


2 .2k 



SiA 

M400a 

40# 

S22AR504 

2 .2k 

535 

10OB 

9 Ik 



150J 

69Om0 

550 



20 m 


2 .2k 



SiA 

M400a 

41t# 

SiD300P22K44 

2 2k 

600 

95B 

7 Ik 

10 m 


1 75J 

1.33 

1 Ok 

150J 


20 m 

175J 

2 .2k 



Si 

S368 

42# 

S9K2303K5 

2 .2k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


175J 

1.35 

1 .2k 

25A 

2 Om 

50m 

1 75C 

2 2k 



SiA 

0 

43# 

S9K2303K45 

2 .2k 

660 

85C 

9 Ok 

10 m 


175J 

1.3 

1 .2k 

25A 

2 Om 

50m 

175C 

2 .2k 



SiA 

0 

44# 

S9K2303K4 

2 2k 

680 

85C 

9.0k 

10 m 


1 75J 

1 25 

1 .2k 

25A 

2 Om 

50m 

175C 

2 .2k 



SiA 

0 

45# 

D400-2200 

2 .2k 

700 

65C 

8 Ok§ 

10 m 


1 50J 

1.15 

400 

25J 

10 m 


25J 

2 .2k 



Si 

M486b% 

46# 

D400-2400 

2 .2k 

700 

65C 

8 Ok§ 

10 m 


150J 

1.15 

400 

25J 

10 m 


25J 

2 4k 



Si 

M486b% 

47 Y# 

Si300P22K44 

2 .2k 

700 

95B 

7 Ik 

10 m 


1 75J 

1 33 

1 Ok 

150J 


18m 

1 75J 

2 2k 



Si 

S366 

48 

A500LB 

2 .2k 

800 

95C 

8 4k 

8.3m 


175J 

1.36 0 

1 Ok 

150C 


30m 

175J 

2 2k 



Si 

M463 

49y# 

YSD902P22K38 

2 2k 

1 5k 

85C 

22 k 

10 m 


150J 

1 21 

1 .8k 

150J 


30m 

150J 

2 2k 



Si 

S370 

50# 

S23GR312 

2 3k 

340 

100B 

5 Ik 



155J 

75Om0 

340 



25m 


2.3k 



SiA 

M522 

51# 

S23HR312 

2.3k 

340 

100B 

5 Ik 



155J 

75Om0 

340 



25m 


2.3k 



SiA 

M523 

52# 

DSA250-23L 

2 3k 

350 


3 5k 

10 m 

20 

150 

1 70 











53 

CH1612 

2 3k 

450 

120C 

5.2k 

8.3m 


180S 

1.8 

450 

140C 


20 m 

120C 

2.3k 

2.9k 


Si 

F810 

54# 

DSA400-23L 

2 3k 

475 


8 5k 

10 m 


140 

7 20 











55 

501V230 

2 3k 

500 

105C 

8 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

105C 


16m0 

105C 

2.3k 



SiA 

S12Og0 

56 

501VR230 

2.3k 

500 

120C 

8 Ok§ 

8.3m 


200J 

1.45 

500 t 

120C 


16m0 

120C 

2.3k 



SiA 

S12Og0 

57# 

S23AR505 

2.3k 

510 

100B 

8 Ok 



1 50J 

79Om0 

550 



20 m 


2.3k 



SiA 

M400a 

58# 

S9K2403K5 

2 3k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


175J 

1.35 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2.3k 



SiA 

0 i 

59# 

S9K2403K45 

2 3k 

660 

85C 

9 Ok 

10 m 


175J 

1.3 

1 .2k 

25A 

2 Om 

50m 

175C 

2 3k 



SiA 

0 

60 

A500LC 

2 3k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


175J 

1 36 0 

1 .0k 

150C 


30m 

175J 

2.3k 



Si 

M463 

61 

INI 137 

2.4k 

.005 

75 

3 5 

5.0m 


170 

24 

57m 

50 


,20m 

50 

2 4k 



Si 

F57d 

62 

HV24A 

2 4k 

05 

50A 

17 § 

10 m 


1 75A 

5.0 


25 

6 .0u 






Si 

A3t 

63 

MV24A 

2 4k 

.05 

50A 

16 § 

10 m 


175A 

5.0 

05 

25A 

6 Ou 



2 4k 



Si 

A3h 

64 

INI 138 

2 4k 

06 

75 

3.5 

5 Om 


170 

12 

70m 

50 


.20m 

50 

2.4k 



Si 

F57e 

65 

P1RP24 

2 4k 

.075 

75A$ 

15 



150S 

21 

08 

25 

5.0u 



2 4k 



Si 

Alky 

66 

1N2377 

2 4k 

75m 

10 OA 

12 

8 3m 


1 50A 

9.0 

75m 

100A 


100 m 

10OA 

600 



Si 

Alha 

67 

10R24B 

2 4k 

.10 

25 

60 



175 

6.0 

10 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 4k 



Si 


68 

1 N 14 13 

2 4k 

125 

75A$ 

6 0 



150 

7.5 

1 2 

25 

lOu 

,10m 

1 50A 

2 4k 



Si 

A149 

69 

HV24B 

2 4k 

.20 

50A 

17 § 

10 m 


1 75A 

5.0 


25 

6 Ou 






Si 

A3t 

70 

MV24B 

2 4k 

20 

50A 

16 § 

10 m 


175A 

5.0 

.20 

25A 

6 Ou 



2.4k 



Si 

A3h 

7H 

1N2894 

2 4k 

250m 

25A 




1 50S 

7.0 

250m 

25A 

500n 



2 4k 

4 9k 


Si 

M122b 

72# 

1N2895 

2.4k 

250m 

25A 




1 50S 

7.0 

250m 

25A 

500n 



2.4k 

4.9k 


Si 

A83ak 

73 

HVC240 

2.4k 

25 

55A 

7 5 



150 

5.0 

25 

25 

lOu 



2 4k 



Si 

M291 a 

74 

1N 1749 

2.4k 

32 

75C$ 

60 



150 

24 

.60 

25 

25u 



2.4k 



Si 

F12s 

75 

INI 112 

2.4k 

.35 

100 

21 

4 Om 


150 

9.0 



2 Om 



2.4k 



Si 

F22e 

76 

1N 1750 

2.4k 

.38 

75C$ 

60 



150 

12 

60 

25 

25u 



2.4k 



Si 

F12r 

77 

HV24C 

2.4k 

.40 

50A 

17 § 

10 m 


1 75A 

5.0 


25 

6 Ou 






Si 

A3t 

78 

MV24C 

2 4k 

40 

50A 

16 § 

10 m 


175A 

5.0 

40 

25A 

6 .0u 



2.4k 



Si 

A3h 

79 

A1423PBH2AB1 

2.4k 

530m 

50A 




1 50A 

3.6 

100 m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

2.4k 



Si 

M212d 

80 

A1425PBH2AB1 

2.4k 

540m 

50A 




1 50A 

3.6 

100 m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

2.4k 



Si 

Alga 

81 

A1423PBC2AB1 

2.4k 

620m 

50A 




1 50A 

3.6 

100 m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

2.4k 



Si 

M205i 

82 

A1425MH4AB1 

2.4k 

650m 

50A 




150A 

3.6 

100 m 

25 

5 Ou 

lOOu 

150A 

2 4k 



Si 

A1 jc 

83 

A1423MH4AB1 

2.4k 

670m 

50A 




1 50A 

3.6 

100 m 

25 

5 Ou 

lOOu 

150A 

2.4k 



Si 

M212 

84 

75R24B 

2 4k 

75 

25 

60 



175 

6.0 

75 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2.4k 



Si 


85 

A1423MC4AB1 

2 4k 

840m 

50A 




1 50A 

3.6 

100 m 

25 

5 Ou 

lOOu 

150A 

2 4k 



Si 

M205m 

86 

100R24B 

2 4k 

1 0 

25 

60 



175 

6.0 

1 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 4k 



Si 


87 

1N2664 

2.4k 

1 5 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

7.8 

1 5 

25A 

800u 



2 4k 



Si 

Ml 26c 

88 

150R24B 

2.4k 

1 5 

25 

60 



175 

6.0 

1 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2.4k 



Si 


89 

200R24B 

2.4k 

2.0 

25 

60 



175 

6.0 

2.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 4k 



Si 


90 

250R24B 

2.4k 

2.5 

25 

250 



175 

6 0 

2 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2.4k 



Si 


91 

1N2724 

2.4k 

30 

25A 

15 

8 3m 


165A 

7.8 

3 0 

25A 

800u 



7.4k 



Si 

M126j 

92 

300R24B 

2.4k 

3.0 

25 

250 



175 

6 0 

3.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 4k 



Si 


93 

1N4538 

2.4k* 

3 0 

100C 

15 § 

8 3m 


175C 

1.85 

3 0 

100C 


2 0m 

175C 

2 .0k 



Si 

D04 

94 

350R24B 

2 4k 

3 5 

25 

250 



175 

6 0 

3.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2.4k 



Si 


95 

400R24B 

2 4k 

4 0 

25 

250 



175 

6 0 

4 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2.4k 



Si 


96 

450R24B 

2.4k 

4 5 

25 

250 



175 

60 

4 5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2.4k 



Si 


97 

500R24B 

2 4k 

5 0 

25 

250 



175 

6 0 

5 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 4k 



Si 


98 

CR301 

2 4kt 

5 0 

50A 

250 

8 3m 


125A 

5.4 

50 

25A 

2 0m 

2 Om 

125A 

2 4k 



SiA 

M503 

99 

550R24B 

2.4k 

5 5 

25 

250 



175 

60 

5.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2.4k 



Si 


100 

600R24B 

2 4k 

6.0 

25 

250 



175 

6.0 

60 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 4k 



Si 


101 

CR3 11 

2.4kt 

9 0 

50A 

250 

8 3m 


125A 

5.4 

50 

25A 

2 .0m 

2 0m 

125 A 

2.4k 



SiA 

M503 

102 

CR321 

2 4kt 

12 

50A 

400 

8 3m 


1 25A 

5.68 

90 

25A 

2 Om 

2 .0m 

125A 

2.4k 



SiA 

M503a 

103 

CR331 

2.4kt 

17 

50A 

400 

8 3m 


1 25A 

5.68 

90 

25A 

2 0m 

2 0m 

125 A 

2 4k 



SiA 

M503g 

104 

CR341 

2 4kt 

23 

50A 

850 

8 3m 


1 25A 

5.76 

120 

25A 

2 .0m 

2 .0m 

125A 

2 4k 



SiA 

M503I 

105 

CR351 

2.4kt 

35 

50A 

850 

8 3m 


1 25A 

5.76 

120 

25A 

2 .0m 

2 0m 

125A 

2.4k 



SiA 

M503I 

106# 

S24GR314 

2 4k 

300 

100B 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



25m 


2 4k 



SiA 

M522 

107# 

S24HR314 

2 4k 

300 

100B 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



20 m 


2.4k 



SiA 

M523 

108# 

TA3024R 

2 4k 

300 

100C 

6 .0k 

10 m 



1 4 

1 Ok 



15m 

150C 

2 4k 




S316 

109 

301U240 

2 4kt 

300 

120C 

6 2k§ 

8 3m 


200J 

1 6 

300 t 

120C 


2 Om0 

120C 

2 4k 



Si 

DO90 

1 10 

CH1517 

2 4k 

300 

120C 

3 5k 

8 3m 


200S 

1 8 

300 

1 40C 


10 m 

120C 

2 4k 

3 Ok 


Si 

DO90 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



■ 1 # 

SSiN98135 

2 4k 

450 

90C 

8 5k 

10 m 


1 50J 

1 55 

1.4k 

25J 


50m 

150J 




SiA* 

M573 

2 

501V240 

2 4k 

500 

105C 

8 Ok§ 

8 3m 


200J 

1.45 

500 t 

105C 


16m0 

105C 

2.4k 



SiA 

S12Og0 

3 

501VR240 

2 4k 

500 

120C 

8 Ok§ 

8.3m 


200J 

1 45 

500 t 

1 20C 


16m0 

120C 

2.4k 



SiA 

S120aE) 

4# 

S24AR505 

2.4k 

510 

100B 

8 Ok 



1 50J 

79Om0 

550 



20 m 


2 4k 



SiA 

M400a 

5r# 

SiD3Q0P24K44 

2 4k 

600 

95B 

7 Ik 

10 m 


1 75J 

1.33 

1 Ok 

150J 


20 m 

175J 

2 4k 



Si 

S368 

6 _#_ 

S9K2503K5 

2 4k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


1 75J 

1 35 

1 .2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2 4k 



SiA 

izi 

7# 

S9K2503K45 

2 4k 

660 

85C 

9 Ok 

10 m 


175J 

1 3 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2 4k 



SiA 


8 t# 

Si300P24K44 

2 4k 

700 

95B 

7 Ik 

10 m 


1 75J 

1.33 

1 .0k 

1 50J 


18m 

175J 

2 4k 



Si 

S366 

9 

A500LD 

2 4k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


1 75J 

1.36 0 

1 .0k 

1 50C 


30m 

175J 

2.4k 



Si 

M463 

IOy# 

YSD902P24K38 

2 4k 

1 5k 

85C 

22 k 

10 m 


1 50J 

1 21 

1 8k 

1 50J 


30m 

150J 

2 4k 



Si 

S370 

1 1 

MH403 

2.5k 

.01 

25 





3.0 

01 

25 

.50u 

,02m 

100 

2 5k 



Si 

Alat 

12 

HW2G 

2 5k 

01 

150 





8.0 

01 

25 

2 .0u 



2 0k 



Si 

Alak 

13 

2L25 

2 5k 

.02 

25 

10 

8 3m 


175 

3.0 

02 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

2 5k 



Si 

Aljz 

14 

2L259 

2 5k 

20 m 

25 

10 

8 3m 


175 

3.0 

20 m 

25 

5 Ou 

200 u 

100 

2.5k 

3 7k 

200 u 

Si 

Aljz 

15 

SCM25 

2.5k 

25m 

55A 

5 0 



1 50A 

5.0 

25m 

25A 

lOOn 

2 .0u 

100 A 

2.5k 



Si 

Alru 

16 

5L25 

2 5k 

05 

25 

10 

8.3m 


175 

3 0 

05 

25 

5.0u 

,20m 

100 

2 5k 



S. 

Aljz 

17 

5L259 

2.5k 

50m 

25 

10 

8 4m 


175 

3 0 

50m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2 5k 

3 7k 

200 u 

Si 

Aljz 

18 

VA25 

2 5k 

50m 

40A 

3 0 

8 3m 


1 50A 

40 

50m 

25 

50n 

5 Ou 

100 

2.5k 



SiA 

Aim 

19 

1N3285 

2 5k 

10 

25A 

2 5 



150A 

2 5 

10 

25A 

1 Ou 

,01m 

100 A 

2 5k 



SiA 

D07 

20 

10L25 

2 5k 

.10 

25 

20 

8 3m 


175 

30 

10 

25 

5.0u 

,20m 

100 

2.5k 



Si 

Aljz 

21 

10L259 

2 5k 

100 m 

25 

20 

8 3m 


175 

3.0 

100 m 

25 

5 Ou 

200 u 

100 

2.5k 

3.7k 

200 u 

Si 

Aliz 

22 

HV25E2 

2 5k 

.10 

25 

1 0 

8 .0m 

.25 

1 25A 

2.0 

10 m 

25 

20 n 

3.0u 

100 

2.5k 



Si 

A83e 

23 

HV25P2 

2 5k 

100 m 

25 

1 0 

8 Om 

250m 

1 25A 

2.0 

10 m 

25 

20 n 

3 Ou 

100 

2.5k 



Si 

A94h 

24 

VB25 

2 5k 

100 m 

40A 

3 0 

8 3m 


1 50A 

5 0 

100 m 

25 

50n 

5.0u 

100 

2.5k 



SiA 

Alfc 

25 

EZ250 

2.5k 

10 

50A 

10 



1 25A 

9.0 

.10 

25A 

2 .0u 

lOOu 

100 A 

2.5k 



Si 

A3c 

26 

15L25 

2 5k 

15 

25 

20 

8.3m 


175 

30 

15 

25 

5.0u 

20 m 

100 

2.5k 



Si 

Aljz 

27 

15L259 

2 5k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

3.0 

150m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2.5k 

3.7k 

200 u 

Si 

Aljz 

28 

15N25A9 

2 5k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

30 

150m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2.5k 

3.7k 

200 u 

Si 

M279b 

29 

15N25A 

2 5k 

15 

25 

20 

8.3m 


175 

3 0 

15 

25 

5.0u 

.20m 

100 

2.5k 



Si 

M279b 

30#_ 

M25HZ 

2 5k 

150m 

25A 

2 5 

10 m 


125A 

20 

150m 

25A 

1 .Ou 

25u 

100 A 

2.5k 



SiA 

D07 

31 

MHV2 5 

2 5k 

15 

25A$ 

5 0 



125A 

4 5 

.15 

25 

1 .Ou 



2 5k 



Si 

F8 

32 

SCE25A 

2 5k 

15 

55A 

6 0 



175 

60 A 

10 

25A 

1 OuA 

.02mA 

100A 

2 5k 



Si 

Alfh 

33 

20L25 

2 5k 

20 

25 

20 

8 3m 


175 

3.0 

20 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

2 5k 



Si 

Aliz 

34 

20L259 

2 5k 

200 m 

25 

20 

8 3m 


175 

3 0 

200 m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2 5k 

3.7k 

200 u 

Si 

Aljz 

35 

30L259 

2 5k 

200 m 

25 

40 

8 3m 


175 

3 0 

300m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2.5k 

3.7k 

200 u 

Si 

Aljz 

36 

C2 5E5 

2 5k 

225 

75 

20 

8 Om 


150S 

5 0 

23 


1 .Ou 

.10m 

100 

2 5k 



Si 

A3s 

37f 

1N2896 

2 5k 

250m 

25A 




150S 

5 0 

250m 

25A 

500n 



2 5k 

3 5k 


Si 

Ml 22b 

384 

1N2897 

2 5k 

250m 

25A 




150S 

5 0 

250m 

25A 

500n 



2 5k 

3 5k 


Si 

A83ak 

39 

25L25 

2 5k 

.25 

25 

20 

8 3m 


175 

3 0 

25 

25 

5.0u 

.20m 

100 

2 5k 



Si 

Aliz 

40, 

25L259 

2 5k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

3 0 

250m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2 5k 

3 7k 

200 u 

Si 

Aljz 

41 

EH250 

2 5k 

.25 

50A 

25 



1 50A 

4 0 A 

.25 

25A 

2 OuA 

1 Om0 

10OA 

2 5k 



Si 

A3c 

42 

1N4256 

2 5k 

25 

55A 

6 3 

8 Om 


175 

3.5 

.10 

55 

1 .Ou 

20 m 

125 

2.5k 



Si 

Aleh 

43 

SC25 

2 5k 

25 

55A 

10 

8.3m 


175 

3 5 

10 

25A 

1 .Ou 

20 u 

100 A 

2.5k 



Si 

Aids 

44 

SCE25 

2 5k 

25 

55 A 

10 



175 

3 5 A 

10 

25A 

1 .OuA 

02mA 

10 OA 

2 5k 



Si 

Alsd 

45 

1N3871 

2 5k 

250m 

60A 

20 § 



200A 

4 4 

500m 

25 

lOn 

5.0u 

125 

2 0k 



Si 

Aids 

46 

C2 5E4 

2.5k 

25 

75 

25 

8 Om 


1 50S 

40 

25 


1 .Ou 

10 m 

100 

2 5k 



Si 

A3s 

47 

MR993A 

2 5k$ 

250m 

75A 

15 § 



1 50J 

1 7 

250m 

75A 

lOu 

lOOu 

75A 

2 5k 



Si 

Aldt 

48 

30L25 

2.5k 

30 

25 

40 

8 3m 


175 

3.0 

30 

25 

5.0u 

.20m 

100 

2.5k 



Si 

Aliz 

49 

525 

2.5k 

300m 

25 

20 

8 Om 


150 

4 5 

300m 

25 

2 .0u 



2.5k 



SiA 

A79b 

50 

DI525 

2.5k 

.30 

25A$ 

20 

8 Om 


100 A 

4.5 

20 

25 

2 Ou 



2.5k 



Si 

A79b 

51 

EG250 

2.5k 

35 

50A 

30 



1 50A 

3.0 A 

.35 

25A 

2.0uA 

. 1Om0 

100 A 

2 5k 



SiA 

A3c 

52y 

350S25 

2 5k 

350m 

55 

30 

8 3m 

1 0 

1 50A 

30 

350m 

25 

1 .Ou 

20 u 

100 

2.5k 



Si 

Altp 

53 

C2 5E3 

2.5k 

35 

75 

30 

8 Om 


1 50S 

3 0 

35 


1 .Ou 

10 m 

100 

2 5k 



Si 

A3s 

54 

40L25 

2 5k 

40 

25 

40 

8.3m 


175 

3 0 

40 

25 

5.0u 

.20m 

100 

2.5k 



Si 

Aliz 

55 

40L259 

2 5k 

400m 

25 

40 

8 3m 


175 

3.0 

400m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2 5k 

3 7k 

200 u 

Si 

Aljz 

56 

F25 

2.5k 

40 

25 

20 

4 Om 


140A 

3.0 

1 0 

25 

lOu 



2 5k 




D027 

57 

50L25 

2 5k 

.50 

25 

40 

8 3m 


175 

3.0 

.50 

25 

5.0u 

.20m 

100 

2 5k 



Si 

Aliz 

58 

50L259 

2.5k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

3 0 

500m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2.5k 

3 7k 

200 u 

Si 

Aljz 

59 

SCBR25A 

2.5k 

.50 

30C 

5 0 



150 










Si 

M45c* 

60 

60L25 

2.5k 

.60 

25 

40 

8 3m 


175 

3 0 

.60 

25 

5.0u 

.20m 

100 

2 5k 



Si 

A1 iz 

61 

60L259 

2.5k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

3.0 

600m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2 5k 

^7k 

200 u 

Si 

Aljz 

62 

US25 

2.5k 

.60 

25 

20 

8 3m 


150A 

5.0 

40 

25 

2 .0u 

.10m 

100 

2 5k 



Si 

Alhp 

63 

1N4377 

2.5k 

75 

85A 

50 



125A 

30 

75 

85 


.lOmE) 

85 

2.5k 



Si 

M 175 

64 

80L25 

2 5k 

80 

25 

60 

8 3m 


175 

3.0 

80 

25 

5.0u 

.20m 

100 

2 5k 



Si 

Aljz 

65 

80L259 

2 5k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

3.0 

800m 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2 5k 

3 7k 

200 u 

Si 

Aljz 

66 

100L25 

2.5k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

3.0 

1.0 

25 

5.0u 

.20m 

100 

2.5k 



Si 

Aliz 

67 

100L259 

2 5k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

3.0 

1.0 

25 

5.0u 

200 u 

100 

2.5k 

3.7k 

200 u 

Si 

Aljz 

68 

SCBR25 

2 5k 

1 0 

30C 

20 



150 










Si 

M45b* 

69 

PS2350 

2.5k 

1 1 

25A$ 




175A 

4.0 

20 

25A 

6 .0u 



2.5k 



Si 

M22 

704 

SCHS2500 

2.5k 

20 

55 

150 



1 75A 

5.0 

1.0 

25 

lOu 

120 u 

100 

2 5k 



Si 

A138w 

71 

1N5599 

2.5k 

2.1 

100C 

100 


4 5k0 

150C 

3.7 

2.1 

100C 


750u 

100C 

2.5k 



Si 

S221 

72 

1N5602 

2.5k 

4 6 

100C 

200 


14k0 

150C 

5.0 

4 6 

100C 


1 .Om 

100C 

2 5k 



Si 

S293 

73 

UDE2 5 

2.5k 

60 

75C 




1 50A 

5.0 

3 0 

25 

lOu 






Si 

S221 

74 

SCPD10 

2 5k 

1 1 

55A 

300 



150A 

5.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100 A 

2.5k 



Si 

M496 

75 

SCPN10 

2.5k 

1 1 

55A 

300 



1 50A 

5.0 

3 0 

25A 

1 lOu 

200 u 

10 OA 

2 5k 



Si 

M496 

76 

SCPP10 

2.5k 

1 1 

55A 

300 



1 50A 

5.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200 u 

100 A 

2 5k 



Si 

M496 

77 

JAN 1N3646 

2.5k$ 

100 

100 

14 

8 .0m 


1 75S 

5.0 

25 

25 

5 Ou 

.10m 

100 

2 5k 



Si 

Z55 

.78^ 

S25GR314 

2 5k 

300 

100B 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



25m 


2 5k 



SiA 

M522 

79# 

S25HR314 

2.5k 

300 

100B 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



20 m 


2.5k 



SiA 

M523 

80# 

SR400A50 

2.5k 

400 

89C 

8 .0k§ 

8 3m 


150J 

1.80 

1 .2k 

25C 


40m 

150J 

2.5k 



SiA 

SI 2d 

81# 

SR400C50 

2.5k 

400 

98C 

10 k§ 

8 3m 


1 50J 

1.55 

1 .2k 

25C 


30m 

150J 

2 5k 



SiA 

S310 

82 

CH 1613 

2.5k 

430 

120C 

5 2k 

8 3m 


180S 

1.8 

430 

140C 


20 m 

120C 

2 5k 

3 2k 


Si 

WW 

83# 

500EXD21 

2.5k 

500 

150J 

10 k 

10 m 


1 50J 

1.65 

1 5k 

25J 


30m 

150J 

2 5k 



Si 

M484a 

84# 

S25AR505 

2.5k 

510 

100B 

8 Ok 



1 50J 

79Om0 

550 



20 m 


2.5k 



SiA 

M400a 

85t# 

1S2254 

2.5k 

600 

93C 

10 k§ 

8 3m 


1 50J 

1 85 

1 9k 

25C 


30m 

150J 

2.5k 



SiA 

M566 

86 # 

FD500E50 

2.5k 

600 

93C 

10 k§ 

8.3m 


1 50J 

1.85 

1 9k 

25C 


30m 

150J 

2.5k 



SiA 

M566 

-87# 

S9K2603K5 

2.5k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


1 75J 

1.35 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2.5k 



SiA 

El 

88 

A500LE 

2.5k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


1 75J 

1 36 0 

1 Ok 

1 50C 


30m 

175J 

2.5k 



S. 

M463 

89y# 

1S2265 

2 5k 

800 

101C 

1 4k§ 

8 3m 


150J 

1.65 

2.5k 

25C 


30m 

150J- 

2 5k 



SiA 

M404 

90# 

FD1000A50 

2.5k 

800 

101C 

14k§ 

8.3m 


150J 

1.65 

2.5k 

25C 


30m 

150J 

2.5k 



SiA 

M509 

91# 

V2059EJ 

2 5k 

800 

103C 

12 k 

20 m 


150J 

1.6 

2 5k 

25 

10 m 

25m 

150J 

2.5k 




M484 

92# 

800EXD21 

2 5k 

800 

150J 

14k 

10 m 


150J 

1.5 

2.5k 

25J 


30m 

150J 

2.5k 



Si 

M484b 

93 

10R26B 

2 6k 

.10 

25 

60 



175 

6.0 

.10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

2 6k 



Si 


94 

75R26B 

2 6k 

75 

25 

60 



175 

6.0 

75 

25 

5.0u 

50m 

150 

2 6k 



Si 


95 

100R26B 

2 .6k 

1.0 

25 

60 



175 

6 0 

1 0 

25 

5.0u 

50m 

150 

2 6k 



Si 


96 

150R26B 

2 6k 

1.5 

25 

60 



175 

6.0 

1 5 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

2 6k 



Si 


97 

200R26B 

2 .6k 

20 

25 

60 



175 

60 

20 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

2 6k 



Si 


98 

250R26B 

2 6k 

2.5 

25 

250 



175 

6.0 

2.5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 6k 



Si 


99 

300R26B 

2 .6k 

30 

25 

250 



175 

6.0 

3.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 6k. 



Si 


100 

350R26B 

2 .6k 

3 5 

25 

250 



175 

6 0 

3 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 6k 



Si 


101 

400R26B 

2 .6k 

40 

25 

250 



175 

60 

4.0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .6k 



Si 


102 

450R26B 

2 .6k 

4 5 

25 

250 



175 

6.0 

4 5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 6k 



Si 


103 

500R26B 

2 .6k 

5.0 

25 

250 



175 

6.0 

5 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 6k 



Si 


104 

550R26B 

2 .6k 

5.5 

25 

250 



175 

60 . 

5 5 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 .6k 



Si 


105 

600R26B 

2 .6k 

6.0 

25 

250 



175 

6.0 

6.0 

25 

10 u 

1 .0m 

150 

12 6k 



Si 


106# 

S26GR314 

2 .6k 

300 

100B 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



25m 


2 6k 



SiA 

M522 

107# 

S26HR314 

2 6k 

300 

100B 

5 Ok 



150J 

74Om0 

300 



20 m 


2 6k 



SiA 

M523 

108#.. 

TA3026R 

2 .6k 

300 

100C 

6 0k 

10 m 



1.4 

1 Ok 



15m 

150C 

2 .6k 




S316 

109# 

SSiN98145 

2 .6k 

450 

90C 

8 5k 

10 m 


1 50J 

1.55 

1.4k 

25J 


50m 

150J 




SiA* 

M573 

1 io# 

S26AR505 

2 .6k 

510 

100B 

8 Ok 



150J 

79Om0 

550 



20 m 


2 6k 



SiA 

M400a 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

JU 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS 

@ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 

(A) 

fC) 

(A) 

(s) 

(W) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1v# 

$iD300P26K44 

2 M 

600 

95B 

7 Ik 

10 m 


175J 

133 

1 Ok 

150J 


20 m 

175J 

2 6k 



$i 


2 # 

S9K2703K5 

2 6k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


1 75J 

1 35 

1 2k 

25A 

2 0m 

50m 

175C 

2 6k 



SiA 

0 

_3#_ 

D400-2600 

2 6k 

700 

65C 

8 Ok§ 

10 m 


1 50J 

1 15 

400 

25J 

10 m 


25J 

2 6k 



Si 

M486b% 

4v# 

Si300P26K44 

2 6k 

700 

95 B 

7 Ik 

10 m 


1 75J 

1 33 

1 Ok 

150J 


18m 

17 5J 

2 6k 



Si 

S366 

5 

A500LM 

2 .6k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


1 75J 

1 36 0 

1 Ok 

150C 


30m 

175J 

2 .6k 



Si 

M463 

6t# 

YSD902P26K38 

2 6k 

1.5k 

85C 

22 k 

10 m 


1 50J 

1 21 

1 8k 

1 50J 


30m 

150J 

2 6k 



Si 

S370 

7# 

S27GR314 

2 7k 

300 

100 B 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



25m 


2 7k 



SiA 

M522 

8 # 

S27HR314 

2 7k 

300 

100B 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



20 m 


2.7k 



SiA 

M523 

9# 

S27AR506 

2 7k 

560 

100B 

8 Ok 



1 50J 

625m0 

560 



20 m 


2 7k 



SiA 

M400a 

10 # 

S9K2803K5 

2 7k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


1 75 J 

1 35 

1 2k 

25A 

2 Om 

50m 

175C 

2.7k 



SiA 

0 

1 1 

A500LS 

2 7k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


1 75J 

1 36 0 

1 .0k 

1 50C 


30m 

175J 

2.7k 



Si 

M463 

12 # 

800YKD21 

2 7k 

800 

150J 

14k 

10 m 


1 50J 

1 5 

2 5k 

25J 


30m 

150J 

2 7k 



Si 

M484b 

13 

HV28A 

2 8k 

50m 

50A 

17 § 

10 m 


1 75 A 

5.0 


25 

6 Ou 






Si 

A3t 

14 

MV28A 

2 8k 

50m 

50A 

16 § 

10 m 


1 75 A 

5 0 

50m 

25A 

6 Ou 



2 8k 



Si 

A3h 

15 

10R28B 

2 8k 

10 

25 

60 



175 

60 

10 

25 

5 Ou 

50m 

150 

2 .8k 



Si 


16 

HV28B 

2 8k 

15 

50A 

17 § 

10 m 


1 75 A 

5 0 


25 

6 Ou 






Si 

A3t 

17 

MV28B 

2 8k 

15 

50A 

16 § 

10 m 


1 75 A 

5 0 

15 

25A 

6 Ou 



2 8k 



S. 

A3h 

18 

1N2632 

2 .8k 

200 m 

70$ 

5 0 



10 OA 

60 § 

200 m 

100 

35Ou0 



2 .8k 



Si 

M84a 

19 

CPI 21 

2 8k 

20 

75 





4 0 


25 








M84ak 

20* 

1N2898 

2 8k 

250m 

25 A 




1 50S 

80 

250m 

25A 

500n 



2 .8k 

5 6k 


Si 

Ml 22c 

2 1 ♦ 

1N2899 

2 8k 

250m 

25 A 




1 50S 

80 

250m 

25A 

500n 



2 8k 

5.6k 


Si 

A83ax 

22 # 

AV/5R4GY 

2 8k 

25 

70A 

40 

100 m 


70A 

2 5 

25 

25A 

lOu 

10 m 

140J 

1 4k 

3 6k 

lOOu 

SiA 


23 

INI 113 

2 8k 

33 

100 

20 

4 Om 


150 

1 1 



2 Om 



2 8k 



Si 

F22f 

24 

HV28C 

2 8k 

35 

50A 

17 § 

10 m 


1 75A 

5 0 


25 

6 Ou 






Si 

A3t 

25 

MV28C 

2 8k 

35 

50A 

16 § 

10 m 


1 75A 

5 0 

35 

25A 

6 Ou 



2 .8k 



Si 

A3h 

26# 

0955 

2 8k* 

50 

50A$ 

30 



1 50J 

60 A 

50 

25A 

1 Ou 



2.5k 



Si* 

Alpy A 

27 

IN 1239 

2 8k 

50 

100A$ 




10 OA 

12 

50 

25 


2 Om 

25 

2 .8k 



Si 

M84n 

28 

DI5R4 

2 8k 

50 

100 

50 



100 




lOu 



2 8k 




M197a 

29 

S5162 

2 8kt 

50 

100A$ 




10 OA 

12 

50 

25A 


2 0m 

25A 

2 8k 



Si 

M 197 

30 

75R28B 

2 8k 

75 

25 

60 



175 

60 

75 

25 

5 Ou 

50m 

150 

2 8k 



Si 


31 

100R28B 

2 8k 

1 0 

25 

60 



175 

60 

1 0 

25 

5.0u 

50m 

150 

2 8k 



Si 


32 

150R28B 

2 .8k 

1 5 

25 

60 



175 

60 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

2 8k 



Si 


33 

200R28B 

2 8k 

20 

25 

60 



175 

6 0 

2 0 

25 

5 Ou 

50m 

150 

2 .8k 



Si 


34 

250R28B 

2 8k 

2 5 

25 

250 



175 

6 0 

2 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 8k 



Si 


35 

300R28B 

2 8k 

30 

25 

250 



175 

60 

3 0 

25 

lOu 

1 .0m 

150 

2 8k 



Si 


36 

350R28B 

2 8k 

3.5 

25 

250 



175 

6 0 

3 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 8k 



Si 


37 

400R28B 

2 8k 

4.0 

25 

250 



175 

60 

4 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 .8k 



Si 


38 

450R28B 

2 8k 

4 5 

25 

250 



175 

6.0 

4 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 .8k 



Si 


39 

500R28B 

2 8k 

5 0 

25 

250 



175 

60 

5 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 .8k 



Si 


40 

550R28B 

2 8k 

5 5 

25 

250 



175 

6 0 

5 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 .8k 



Si 


41 

600R28B 

2 8k 

60 

25 

250 



175 

60 

60 

25 

lOu 

1 Om 

150 

2 .8k 



Si 


42# 

S28GR314 

2 .8k 

300 

10OB 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



25m 


2 .8k 

_ 


SiA 

M522 

43# 

S28HR314 

2 8k 

300 

10OB 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



20 m 


2 .8k 



SiA 

M523 

44# 

TA3028R 

2 8k 

300 

100C 

5 Ok 

10 m 



1 4 

1 .0k 



15m 

150C 

2 8k 




S316 

45# 

SSiN98155 

2 8k 

450 

90C 

8 5k 

10 m 


1 50J 

1 55 

1 4k 

25J 


50m 

150J 




SiA* 

M573 

46# 

S28AR506 

2 .8k 

560 

100B 

8 Ok 



1 50J 

625m0 

560 



20 m 


2 8k 



SiA 

M400a 

47t# 

SiD300P28K44 

2 8k 

600 

95B 

7 Ik 

10 m 


1 75J 

1 33 

1 Ok 

1 50J 


19m 

175J 

2 .8k 



Si 

S368 

48# 

S9K2903K5 

2 8k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


1 75J 

1 35 

1 2k 

25A 

2 .0m 

50m 

175C 

2 .8k 



SiA 

0 

49v# 

Si300P28K44 

2 8k 

700 

95B 

7 Ik 

10 m 


1 75J 

1 33 

1 Ok 

150J 


17m 

175J 

2 8k 



Si 

S366 

50 

A500LN 

2 8k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


1 75J 

1 36 0 

1 Ok 

1 50C 


30m 

175J 

2 .8k 



Si 

M463 

5 1 ▼# 

1S2266 

2 8k 

800 

101C 

14k§ 

8 3m 


1 50J 

1 65 

2 5k 

25C 


30m 

150J 

2 8k 



SiA 

M404 

52# 

FD1000A56 

2 8k 

800 

101C 

14k§ 

8 3m 


1 50J 

1 65 

2 5k 

25C 


30m 

150J 

2 8k 



SiA 

M509 

53t#J 

YSD902P28K38 

2 .8k 

1 5k 

85C 

22 k 

10 m 


1 50J 

1 21 

1 8k 

1 50J 


30m 

150J 

2 8k 



Si 

S370 

54# 

S29GR314 

2 9k 

300 

10OB 

5 Ok 



1 50J 

74Om0 

300 



25m 


2 9k 



SiA 

M522 

55# 

S29HR314 

2 9k 

300 

100B 

5 Ok 



150J 

74Om0 

300 



20 m 


2 9k 



SiA 

M523 

56# 

S29AR506 

2 9k 

560 

100B 

8 Ok 



150J 

625m0 

560 



20 m 


2 9k 



SiA 

M400a 

57# j 

S9K3003K5 

2 9k 

640 

85C 

8 Ok 

10 m 


175J 

1 35 

1 2k 

25A 

2 Om 

50m 

175C 

2 9k 



SiA 

0 

58 

A500LT 

2 9k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


1 75J 

1 36 0 

1 Ok 

150C 


30m 

175J 

2 9k 



Si 

M463 

59v 

5K30 

3 0k 

5 Om 

25 

1 0 

8 Om 


1 50A 

4 0 

5 Om 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

3.0k 



Si 

D07 

60 

MH404 

3.0k 

005 

25 





6 0 

01 

25 

02 u 

01 m 

100 

3 Ok 



Si 

Alat 

61 

MC159 

3 0k 

01 

25 

1 0 

8 Om 



4 0 

01 

25 

1 Ou 



3 0k 



Si 

Aldb 

62 

MH405 

3 Ok 

01 

25 





3 2 

.01 

25 

50u 

02 m 

100 

3.0k 



Si 

A1 at 

63v 

XI0-3 

3 0k 

10 m 

25 

3.0 

8 .0m 


10OA 

10 

10 m 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

3.0k 



Si 

Alfc 

64t 

10S30 

3 Ok 

10 m 

55 

1 0 

8.3m 

750m 

1 50A 

5 0 

10 m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

3 Ok 



Si 

Aldf 

65 

SCM30 

3 0k 

10 m 

55A 

20 

8.3m 


1 50A 

15 

10 m 

25A 

lOOnA 

2 OuA 

100A 

3 Ok 



Si 

Alfh 

66 

2L30 

3 0k 

02 

25 

10 

8 3m 


175 

3 0 

02 

25 

5.0u 

20 m 

100 

3.0k 



Si 

Aliz 

67 

2L309 

3 0k 

02 

25 

10 

8.3m 


175 

3 0 

02 

25 

5.0u 

20 m 

100 

3 Ok 

4 5k 

200 u 

Si 

Aljz 

68 

MC158 

3 Ok 

02 

25 

20 

8 .0m 



4 0 

.02 

25 

1 Ou 



3 0k 



Si 

Aldb 

69v 

25K30 

3 Ok 

25m 

25 

1 5 

8 Om 


150A 

4 0 

25m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

3.0k 



Si 

D07 

70t 

X25-3 

3 Ok 

25m 

25 

30 

8 Om 


10OA 

10 

25m 

25 

1 Ou 

40u 

100 

3 Ok 



Si 

Alfc 

71 

VA30 

3 0k 

25m 

40A 

3 0 

8 3m 


1 50A 

6 0 

25m 

25 

50n 

5 Ou 

100 

3 Ok 



SiA 

Aim 

72 

HV30G 

3 Ok 

30m 

25 

20 

8 .0m 

30 


10 

10 m 

25 

2 Ou 

10 m 

100 

3 Ok 



Si 

Alfs 

73 

MC157 

3 0k 

04 

25 

3 0 

8 .0m 



3 0 

04 

25 

I.Ou 



3 Ok 



Si 

Aldb 

74 

MCI031 

3 Ok 

04 

25 





4 0 

04 

25 

1 Ou 







Alev 

75 

MCI 031A 

3 Ok 

04 

25 





4 0 

04 

25 

02 u 







Alev 

76 

MC1032 

3 Ok 

04 

25 





6 0 

.04 

25 

1 Ou 







Algr 

77 

MC1032A 

3 0k 

04 

25 





60 

.04 

25 

02 u 







Algr 

78 

5L30 

3 Ok 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

3 0 

50m 

25 

5 Ou 

200 u 

100 

3.0k 



Si 

Aliz 

79 

5L309 

3.0k 

05 

25 

10 

8.3m 


175 

30 

05 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

3 Ok 

4 5k 

200 u 

Si 

Aljz 

80v 

50K30 

3 Ok 

50m 

25 

2 0 

8 Om 


1 50A 

4.0 

50m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

3 Ok 



Si 

D07 

81 

MC031 

3.0k 

.05 

25A$ 




1 50A 

3 0 

.10 

25A 

1 Ou 



3 Ok 



Si 

M54a 

82 

MC031A 

3 Ok 

05 

25A$ 




1 50A 

3 0 

10 

25A 

.02u 



3 Ok 



Si 

M54a 

83 

MC032 

3 0k 

.05 

25A$ 




150A 

60 

10 

25A 

I.Ou 



3 Ok 



Si 

M54c 

84 

MC032A 

3 Ok 

05 

25A$ 




150A 

6.0 

10 

25A 

02 u 



3 Ok 



S. 

M54c 

85 

PS2423 

3 0k 

05 

25A$ 





80 

5m 

25A 

lOu 



3.0k 



S. 

Algb 

86 v 

X50-3 

3 0k 

50m 

25 

3 0 

8 .0m 


10 OA 

10 

50m 

25 

1 Ou 

40u 

100 

3 0k 



Si 

Alfc 

87 

VB30 

3 Ok 

50m 

40A 

3.0 

8.3m 


1 50A 

10 

50m 

25 

50n 

5.0u 

100 

3.0k 



SiA 

Alfc 

88 v 

50S30 

3 0k 

50m 

55 

2 0 

8 3m 

750m 

1 50A 

5 0 

50m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

3 0k 



S. 

Aldf 

89 

1N1733A 

3 Ok 

50m 

175$ 

9.0 

8 Om 


200A 

60 

400m 

25 

I.Ou 

12 u 

150 

3.0k 



Si 

Algd 

90 

HV30E3 

3 Ok 

70m 

25 

1 0 

8 Om 

25 

125A 

30 

10 m 

25 

20 n 

3 Ou 

100 

3 Ok 



S. 

A83f 

91 

HV30P3 

3 Ok 

70m 

25 

1.0 

8 Om 

250m 

1 25A 

3 0 

10 m 

25 

20 n 

3.0u 

100 

3 Ok 



Si 

A94h 

92 

7715-3 

3 Ok 

.075 

25A 

1 5 

8 3m 


1 25A 

60 

75m 

25 

I.Ou 

10 m 

125 

3.0k 



SiA 

Aljb 

93 

1N2378 

3 0k 

75m 

10 OA 

12 

8 3m 


150A 

90 

75m 

10OA 


100 m 

100A 

600 



Si 

Alhv 

94# 

M30G 

3.0k 

08 

25 




1 25A 

6 4 

08 



10 m 

55 

3 Ok 



Si 

Alhe 

95 

1N3286 

3 Ok 

10 

25A 

2 5 



1 50A 

2 5 

10 

25A 

I.Ou 

.01m 

100A 

3 Ok 



SiA 

D07 

96 

10L30 

3 0k 

10 

25 

20 

8.3m 


175 

30 

.10 

25 

5.0u 

.20m 

100 

3.0k 



Si 

A1 iz 

97 

10L309 

3 Ok 

10 

25 

20 

8 3m 


175 

3.0 

10 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

3.0k 

T5k 

200 u 

Si 

Aljz 

98 

10R30B 

3 Ok 

10 

25 

60 



175 

60 

10 

25 

5 Ou 

50m 

150 

3.0k 



Si 


99v 

100K30 

3.0k 

100 m 

25 

2 5 

8 Om 


150A 

3 0 

100 m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

3 Ok 



Si 

D07 

100 # 

HSC3 

3.0k 

10 

25A$ 




150A 

6 0 

10 

25A 

5.0u 



3 Ok 



Si 

Aljg 

101 

HV30E2 

3 Ok 

10 

25 

1 0 

8 Om 

25 

125A 

20 

10 m 

25 

20 n 

3 Ou 

100 

3 Ok 



Si 

A83e 

102 

HV30P2 

3 Ok 

100 m 

25 

1 0 

8 Om 

250m 

125A 

20 

10 m 

25 

20 n 

3.0u 

100 

3 Ok 



Si 

A94h 

103# 

ZHS104 

3.0k 

100 m 

25A 



300m 

1 50A 

5 0 

50m 

25A 

50n 

5 Ou 

100A 

3 Ok 



SiA 

D07 

104# 

ZHS105 

3 Ok 

10 

25A 



30 

150A 

5 0 

05 

25A 

I.Ou 

.02m 

100A 

3.0k 



SiA 

D07 

105# 

ZHS106 

3.0k 

10 

25A 



30 

150A 

5 0 

05 

25A 

.10u 

01 m 

100A 

3 0k 



SiA 

D07 

106 

EZ300 

3.0k 

10 

50A 

10 



125A 

9 0 

10 

25A 

2 Ou 

lOOu 

100A 

3.0k 



Si 

A3c 

107v 

100S30 

3.0k 

100 m 

55 

3.0 

8 3m 

750m 

1 50A 

5 0 

100 m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

3 0k 



Si 

Aldf 

108 

1N1733 

3 Ok 

15 

25A$ 

2 5 

8 Om 


1 50A 

12 

10 

25A 

lOu 

.10m 

100A 

3.0k 



Si 

Aljg_ 

109 

15L30 

3.0k 

15 

25 

20 

8 3m 


175 

3.0 

15 

25 

5 Ou 

20 m 

100 

3 Ok 



Si 

Aljz 

110 

15L309 

3.0k 

15 

25 

20 

8 3m 


175 

3.0 

15 

25 

5.0u 

,20m 

100 

3.0k 

4.5k 

200 u 

Si 

Aliz 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

VAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK 1 PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy \V\ 

/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

fs) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

°C) 

(A) 

(A) 

;°c) 

(V) 

(V) 

A/V) 



i 1 

7701-3A 4 ' 

3.0k 

.15 

25 

3_Q 

8.3m 


125A 

60 

05 

25 

1 Ou 

10m 

125 

3.0k 



SiA 

Aljb 

2# 

M30HZ 

3 Ok 

150m 

25A 

2 5 

10m 


125A 

20 

150m 

25A 

1 Ou 

25u 

100A 

3.0k 



SiA 

D07 

3 

MHV3 

3.0k 

15 

25A$ 

5.0 



125A 

4.5 

15 

25 

1 .Ou 



3 0k 



Si 

F8 

4 

PS1143 

3 Okt 

.15 

25A$ 

2 5 § 

8.0m 


175A 

13.5 

.10 

25A 







Si 

A48 

5 

SE1733 

3.0k 

.15 

50A 

3.0 § 

10m 


150A 

10 

.20 

25 

5.0u 

75m 

100 

3.0k 



Si 

Aljq 

6w 

HG3 

3.0k 

150m 

55A 

5.0 

8.3 


150A 

4.0 

100m 

25A 

5.0u 

25 

10OA 

3.0k 



Si 

A94i 

7 

SCE30A 

3.0k 

.15 

55A 

60 



175 

6.0 A 

.10 

25A 

I.OuA 

.02mA 

100A 

3.0k 



Si 

Alfh 

8 

20L30 

3.0k 

20 

25 

20 

8 3m 


175 

30 

.20 

25 

5.0u 

,20m 

100 

3.0k 



Si 

Aljz 

9 

20L309 

3.0k 

.20 

25 

20 

8.3m 


175 

3.0 

20 

25 

5.0u 

,20m 

100 

3.0k 

4.5k 

200u 

Si 

Aliz 

10# 

ME30 

3 Ok 

.20 

25A 

1 5 

10m 


100A 

6.0 

.2 t 

25 

Olu 



3 Ok 



SiA 

A1 hw 

1 1 

SLA03 

3 Ok 

200m 

25 




150 

5.0 

1 0 


6.0u 

75u 

100 

3.0k 



Si 

Aldj 

12 

HVC300 

3.0k 

20 

55A 

6.0 



150 

60 

.20 

25 

lOu 



3.0k 



Si 

M291b 

13 

C3 0E6 

3.0k 

20 

75 

15 

8.0m 


150S 

60 

.20 


1 Ou 

,10m 

100 

3 0k 



Si 

A3s | 

14 

CPI 24 

3.0k 

20 

100 





4.0 


25 








M84an 

15 

C3.0E5 

3.0k 

.225 

75 

20 

8.0m 


150S 

5.0 

.23 


1 .Ou 

10m 

100 

3.0k 



Si 

A3s 

164 

1N2900 

3 Ok 

250m 

25A 




150S 

6.0 

250m 

25A 

500n 



3.0k 

4.2k 


Si 

M 122b 

174 

1N2901 

3 Ok 

250m 

25A 




150S 

6.0 

250m 

25A 

500n 



3 0k 

4.2k 


Si 

A83ak 

18 

25L30 

3.0k 

.25 

25 

20 

8 3m 


175 

3.0 

.25 

25 

5.0u 

.20m 

100 

3.0k 



Si 

A1 iz 

19 

25L309 

3.0k 

.25 

25 

20 

8.3m 


175 

30 

.25 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

3.0k 

4 5k 

200u 

S. 

Aljz 

20# 

M30K 

3.0k 

250m 

25A 

20 

10m 


150A 

40 

250mt 

25A 

1 Ou 

50u 

10OA 

3.0k 



SiA 

A83k 

21 

DICR3 

3.0k 

250m 

50 

15 

8.3m 


150S 

5 0 

250m 

25 

2.0u 



3.0k 



Si 

Aldm 

22 

EH300 

3.0k 

25 

50A 

25 



150A 

4.0 A 

25 

25A 

2.0uA 

. 1Om0 

100A 

3.0k 



SiA 

A3c 

23 

1N4257 

3 Ok 

.25 

55A 

6.3 

8.0m 


175 

3 5 

10 

55 

1 Ou 

20m 

125 

3.0k 



Si 

Aleh 

24v 

250S30 

3.0k 

250m 

55 

25 

8.3m 

1 0 

150A 

4.0 

250m 

25 

1 .Ou 

20u 

100 

3.0k 



Si 

AltD 

25 

SC30 

3.0k 

25 

55A 

10 

8.3m 


175 

3 5 

.10 

25A 

1 Ou 

20u 

10OA 

3.0k 



Si 

Aids 

26 

SCE30 

3.0k 

25 

55A 

10 



175 

3 5 A 

.10 

25A 

I.OuA 

.02mA 

100A 

3.0k 



Si 

Alsd 

27 

SLA03HF 

3.0k 

.25 

60 

20 

8.3m 


150 

8 0 

.30 

50 

5.0u 

,20m 

100 

3.0k 



Si 

A134d 

28 

BH300 

3.0k 

250m 

75A 

20 

8 3m 


150A 

40 A 

250m 

25A 

IOuA 



3.0k 



Si 

D027 

29 

C3 0E4 

3.0k 

.25 

75 

25 

8 Om 


150S 

4.0 

.25 


I.Ou 

,10m 

100 

3.0k 



S. 

A3s 

30 

MR994A 

3.0k$ 

250m 

75A 

15 § 



150J 

1.7 

250m 

75A 

lOu 

lOOu 

75A 

3.0k 



Si 

Aldt 

31 

30L30 

3 Ok 

.30 

25 

40 

8.3m 


175 

30 

30 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

3.0k 



Si 

Aljz 

32 

30L309 

3 Ok 

.30 

25 

40 

8 3m 


175 

3.0 

30 

25 

5 Ou 

20m 

100 

3.0k 

4 5k 

200u 

Si 

Aljz 

33 

530 

3.0k 

300m 

25 

20 

8.0m 


150 

4.5 

300m 

25 

2.0u 



3.0k 



SiA 

A79b 

34 

DI530 

3.0k 

30 

25A$ 

20 

8 Om 


100A 

4 5 

20 

25 

2 Ou 



3.0k 



Si 

A79b 

35 

A1423PC4AC1 

3.0k 

300m 

50A 




150A 

7 2 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

3.0k 



Si 

A83x 

36 

CR203 

3 Ok 

.30 

60A 

9 0 



125A 

3.0 0 

.30 

60A 

10uA 

.lOmIZl 

100 

3.0k 



SiA 

A83bx0 

37 

EG300 

3.0k 

35 

50A 

30 



150A 

3.0 A 

35 

25A 

2.0uA 

,1Om0 

100A 

3.0k 



SiA 

A3c 

38v 

350S30 

3.0k 

350m 

55 

30 

8.3m 

1.0 

150A 

30 

350m 

25 

I.Ou 

20u 

100 

3.0k 



Si 

A Itp 

39 

C3.0E3 

3 Ok 

.35 

75 

30 

8.0m 


150S 

30 

.35 


1 Ou 

.10m 

100 

3.0k 



Si 

A3s 

40 

1N3764 

3.0k 

40 

25A 





6.5 




.10m 

100 

1.0k 



SiA 

A83aq 

41 

40L30 

3.0k 

.40 

25 

40 

8.3m 


175 

3.0 

.40 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

3.0k 



Si 

Aljz 

42 

40L309 

3.0k 

40 

25 

40 

8 3m 


175 

3.0 

.40 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

3.0k 

4.5k 

200u 

Si 

A1 iz 

43 

PS 1443 

3 Ok 

40 

25A$ 

10 

8.0m 

4 0 

175A 

80 

20 

25A 

1 Ou 

.05m 

100A 

3.0k 



Si 

F13b 

44 

SLDHV3 

3.0k 

40 

25A 

22 



175A 

6.0 


25 







Si 

M239b 

45 

DER3 

3 Ok 

400m 

50 

40 

8.3m 

2.0 

150S 

5.0 

400m 

25 

2.0u 

20u 

125 

3.0k 



Si 

Aldm 

46 

DI530LS 

3.0k 

.40 

50A 

40 

8 Om 


125 

4.2 

.40 

25A 

5.0u 



3.0k 



Si 

C42e 

47 

CPI 23 

3.0k 

40 

100 





4.0 


25 








M84am 

48 

50L30 

3.0k 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

3.0 

50 

25 

5.0u 

,20m 

100 

3.0k 



Si 

A1 iz 

49 

50L309 

3.0k 

.50 

25 

40 

8 3m 


175 

30 

.50 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

3.0k 

4 5k 

200u 

Si 

Aljz 

50 

B223-30 

3.0k 

50 

25 

60 



175A 

1.5 


150 

5 Ou 

.50m 

150A 




Si 

Alrx 

51 

US30 

3.0k 

50 

25 

20 

8.3m 


150A 

6.0 

40 

25 

2.0u 

.10m 

100 

3.0k 



Si 

AlhD 

52 

SCBR30A 

TOk 

50 

30C 

5 0 



150 










Si 

V45c* 

53 

A1423MH5AB1 

3.0k 

580m 

50A 




150A 

4.5 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

1 50A 

3.0k 



Si 

M212e 

54 

60L30 

3.0k 

60 

25 

40 

8 3m 


175 

30 

60 

25 

5.0u 

,20m 

100 

3.0k 



Si 

A1 iz 1 

55 

60L309 

3 0k 

60 

25 

40 

8 3m 


175 

3.0 

.60 

25 

5.0u 

.20m 

100 

3.0k 

4 5k 

200u 

Si 

Aljz 

56 

830C 

3.0k 

600m 

25 

50 

8 Om 


150 

4.0 

600m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

3.0k 



SiA 

M519 

57 

DI830C 

3.0k 

600m 

40A 

50 

8 3m 


150J 

4.0 

600m 

25 

5.0u 

25u 

100 

3 0k 



Si 

C42I 

58 

CR103 

3.0k 

.725 

60A 

15 



125A 

3 0 0 

73 

60A 

600uA 

3Om0 

60A 

3.0k 



SiA 

M1OOb0 

59 

75R30B 

3 Ok 

75 

25 

60 



175 

6.0 

.75 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

3 Ok 



Si 


60 

SLA03HC 

3.0k 

750m 

75 

50 

8.3m 


150A 

60 

1.0 

25 

5.0u 

lOOu 

100 

3.0k 



Si 

A134d 

61 

1N4498 

3 Ok 

75 

85A 

35 § 



125A 

5 0 

.75 

85A 


.20m 

125A 

3 Ok 



Si 

M239 

62 

A1423MC5AB1 

3 Ok 

780m 

50A 




150A 

4.5 

100m 

25 

5 Ou 

lOOu 

150A 

3.0k 



Si 

M205n 

63 

80L30 

3.0k 

.80 

25 

60 

8.3m 


175 

3.0 

80 

25 

5.0u 

.20m 

100 

3.0k 



Si 

Aliz 

64 

80L309 

3 Ok 

.80 

25 

60 

8.3m 


175 

3.0 

.80 

25 

5.0u 

20m 

100 

3 0k 

4.5k 

200u 

Si 

Aljz 

65 

PS2351 

3.0k 

90 

25A$ 




175A 

5.0 

.20 

25A 

6 Ou 



3.0k 



Si 

M22 

66 

100L30 

3 Ok 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

30 

1 0 

25 

5.0u 

.20m 

100 

3 0k 



Si 

A1 iz 

67 

100L309 

3.0k 

1.0 

25 

60 

8 3m 


175 

30 

1 0 

25 

5.0u 

,20m 

100 

3.0k 


200u 

Si 

Aljz 

68 

100R30B 

3 Ok 

1.0 

25 

60 



175 

6.0 

1 0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

3.0k 



Si 


69 

SCBR30 

3 Ok 

1 0 

30C 

20 



150 










Si 

M45b* 

mm70 

SLD3 

3.0k 

1 1 

30A 

50 



125A 

6.5 

1 1 

25A 

lOu 



3 Ok 



SiA 

M239b 

71 

150R30B 

3 Ok 

1 5 

25 

60 



175 

6.0 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

3.0k 



Si 


72 

BR830At 

3 Ok 

1 50 

25 

50 

8.0 m 


150 

4 00 

.75 

25 

5.0u 



3.0k 



SiA 

M540 

73 

2ASLD3 

3 0k 

20 

25A 

200 



175A 

5 0 


25 







Si 

M239b 

74 

200R30B 

3 0k 

2.0 

25 

60 



175 

6.0 

2.0 

25 

5.0u 

50m 

150 

3.0k 



Si 


75 

VC30 

3 Okt 

20 

40C 

50 



125A 

60 

10 

25 

I.Ou 

1 .Om 

1 25A 

3.0k 



SiA 

M430 

76 

250R30B 

3.0k 

25 

25 

250 



175 

60 

2 5 

25 

lOu 

1,0m 

150 

3.0k 



Si 


77 

300R30B 

3.0k 

3.0 

25 

250 



175 

60 

3.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

3.0k 



Si 


78 

KHP3 

3 Ok 

3 0 

25A 

300 



175A 

40 


25A 

5.0u 



3.0k 



SiA 

M239u 

79 

S0DSLD3 

3 Ok 

3 0 

30A 

290 



140A 

5.0 

3.0 

25A 

25u 



3 Ok 



SiA 

M239u 

80 

1N4539 

3 Ok* 

3.0 

100C 

15 § 

8 3m 


175C 

1.85 

3.0 

100C 


2.0m 

175C 

2 5k 



Si 

D04 

81 

350R30B 

3 Ok 

3 5 

25 

250 



175 

60 

3 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

3.0k 



Si 


82 

400R30B 

3 0k 

40 

25 

250 



175 

60 

4.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3.0k 



Si 


83 

450R30B 

3 Ok 

4 5 

25 

250 



175 

60 

4.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3 Ok 



Si 


84 

500R30B 

3 0k 

5 0 

25 

250 



175 

60 

5 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3 Ok 



Si 


85 

550R30B 

3 0k 

5.5 

25 

250 



175 

6.0 

5 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3 Ok 



Si 


86 

SCPH6 

3 Ok 

5.5 

55A 

300 



150A 

6.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

3.0k 



Si 

M496 

87 

600R30B 

3.0k 

60 

25 

250 



175 

60 

60 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3.0k 



Si 


88# 

6FXF11 

3 Ok 

6.0 

147C 

150 

10m 

2Ok0 

175J 

1 3 

20 

175J 


4.0m 

175J 

3 Ok 

4.2k 


Si 

S339 

89 

SCPD12 

3.0k 

1 1 

55A 

300 



150A 

6.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

3.0k 



Si 

M496 

90 

SCPN12 

3 Ok 

1 1 

55A 

300 



150A 

60 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

3.0k 



Si 

M496 

91 

SCPP12 

3.0k 

11 

55A 

300 



150A 

6.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

3.0k 



Si 

M496 

92# 

12FXF11 

3 Ok 

12 

140C 

240 

10m 

3 8k0 

175J 

1.4 

40 

175J 


4 Om 

1 75J 

3.0k 

4 2k 


Si 

S339 

93# 

25FXF11 

3 Ok 

25 

1 40C 

500 

10m 

8Ok0 

175J 

1 7 

80 

175J 


7.0m 

1 75J 

3 Ok 

4 2k 


Si 

S339a 

94 

JAN 1N3647 

3 Ok$ 

100 

100 

14 

8.0m 


175S 

5.0 

.25 

25 

5 Ou 

10m 

100 

3.0k 



Si 

Z55 

95# 

S30GR314 

3 Ok 

300 

100B 

5 0k 



150J 

74Om0 

300 



25m 


3 Ok 



SiA 

M522 

96# 

S30HR314 

3.0k 

300 

10OB 

5.0 k 



150J 

74Om0 

300 



20m 


3.0k 



SiA 

M523 

97# 

TA3030R 

3.0k 

300 

100C 

5 Ok 

10m 



1 4 

1 Ok 



15m 

1 50C 

3.0k 




S316 

98# 

300FXD11 

3 Ok 

300 

101C 

6 5k 

10m 


150J 

1 54 

1.0k 

150J 


20m 

150J 

3.0k 



Si 

S338a 

99 

CH1518 

3.0k 

300 

120C 

3 5k 

8.3m 


200S 

1 8 

300 

140C 


10m 

120C 

3.0k 

3 5k 


Si 

D09E3 

100# 

SR400A60 

3 Ok 

400 

89C 

8 Ok§ 

8 3m 


150J' 

1 80 

1 2k 

25C 


40m 

150J 

3 Ok 



SiA 

SI 2d 

101# 

SR400C60 

3.0k 

400 

98C 

10k§ 

8.3m 


150J 

1.55 

1 2k 

25C 


30m 

1 50J 

3.0k 



SiA 

S310 

102 

CH1614 

3.0k 

410 

1 20C 

5.2k 

8.3m 


180S 

. 1.8 

410 

140C 


20m 

1 20C 

3.0k 

3 8k 


Si 

F8 HZ) 

103# 

500FXD21 

3 Ok 

500 

150J 

10k 

10m 


150J 

1 65 

1.5k 

25J 


30m 

150J 

3.0k 



Si 

M484a 

104# 

S30AR506 

3 Ok 

560 

10OB 

8 0k 



150J 

625m0 

560 



20m 


3.0k 



SiA 

M400a 

105 ▼ # 

t 1S2255 

3 Ok 

600 

93C 

10k§ 

8 3m 


150J 

1 85 

1 9k 

25C 


30m 

1 50J 

3.0k 



SiA 

M566 

106# 

FD500E60 

3.0k 

600 

93C 

10k§ 

8 3m 


150J 

1 85 

1 9k 

25C 


30m 

1 50J 

3.0k 



SiA 

M566 

107^ 

t SiD300P30K44 

3 Ok 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


175J 

1 33 

1 Ok 

150J 


19m 

1 75J 

3.0k 



Si 

S368 

^08vi 

t SI300P30K44 

3 Ok 

700 

95B 

7 Ik 

10m 


175J 

1 33 

1 Ok 

150J 


17m 

175J 

3 Ok 



.Si 

S366 

109 

A500LP 

3.0k 

800 

95C 

8 4k 

8 3m 


175J 

1 36 0 

1 Ok 

150C 


30m 

175J 

3.0k 



Si 

M463 

no# 

800FXD21 

3.0k 

800 

100C 

12k 

10m 


150J 

1.55 

2 5k 

150J 


30m 

150J 

3.0k 



.Si 
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MAX AVG FWD 
DC CURRENT 


5. RECTIFIERS 


MAX RATINGS 
SURGE CUR. I 


MAXIMUM FORWARD 
VOLTAGE DROP 


V2059GZ 
t YSD903P30K50 

1N2902 _ 

1N2903 

S31AR506 

HV32A _ 

MV32A 

10R32B 

HV32B _ 

" MV32B 
HV32C 

MV32C _ 

' 75R32B 
100R32B 

1N2666 _ 

‘ 150R32B 
200R32B 

P32H _ 

' 250R32B 
300R32B 

35QR32B _ 

' 400R32B 
450R32B 

5QOR32B _ 

550R32B 
600R32B 
S32AR5Q6 
¥YSD903P32K50 
0956 

S33AR506 

10R34B 

75R34B 

100R34B _ 

150R34B 

200R34B 

250R34B _ 

300R34B 

350R34B 

400R34B _ 

450R34B 
500R34B 
550R34B 
600R34B 
S34AR506 
ti YSD903P34K50 
MH406 
MH407 

HW3G _ 

2L35 

2L359 

VA35 _ 

5L35 

5L359 

10L35 


2Jlo 

3Jat 

PEAK | PULSE DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 


TEMP 

1 Cy \V 

VIDTH 




TEMP 

& Vr 

& Vr 

LA), 

1C) 

JA)_ 

-M _ m _ 

. CO- 

_JV)_ 

(AL_ 

[C) 

(A) 

-LAJ. 

805 

103C 

12k 

20m 

mr 

1.6 

2.5k 

26 

10m 

25m 

1.35k 

85C 

19k 

10m 

150J 

1 45 

1 8k 

150J 


30m 

250m 

25A 



150S 

90 

250m 

25A 

500n 


250m 

25A 



150S 

9.0 

250m 

25A 

500n 


560 

100B 

8.0k 


150J 

625m0 

560 



20m 

.05 

50A 

17 § 

10m 

1 75A 

5 0 


25 

6.0u 


.05 

50A 

16 § 

10m 

175A 

5.0 

.05 

25A 

6.0u 


.10 

25 

60 


175 

6.0 

10 

25 

5.0u 

50m 

15 

50A 

17 § 

10m 

175A 

5.0 


25 

6.0u 


.15 

50A 

16 § 

10m 

1 75A 

5 0 

15 

25A 

6.0u 


.30 

50A 

17 § 

10m 

175A 

5 0 


25 

6.0u 


.30 

50A 

16 § 

10m 

175A 

5.0 

.30 

25A 

6.0u 


.75 

25 

60 


175 

60 

.75 

25 

5.0u 

50m 

1.0 

25 

60 


175 

6.0 

1.0 

25 

5.0u 

50m 

1.5 

25A 

15 

8.3m 

165A 

10.4 

1 5 

25A 

800u 


1.5 

25 

60 


175 

60 

1.5 

25 

5.0u 

.50m 

2.0 

25 

60 


175 

6.0 

2.0 

25 

5.0u 

50m 

2.0 

55A 

230 

10m 

125A 

5 5 

2.0 t 

25 

lOOu 


2.5 

25 

250 


175 

60 

2.5 

25 

lOu 

1.0m 

30 

25 

250 


175 

6.0 

3.0 

25 

lOu 

1.0m 

3.5 

25 

250 


175 

6.0 

3.5 

25 

lOu 

1.0m 

4 0 

25 

250 


175 

60 

40 

25 

lOu 

1 Om 

4.5 

25 

250 


175 

60 

4.5 

25 

lOu 

1.0m 

5.0 

25 

250 


175 

6.0 

5.0 

25 

lOu 

1 Om 

5 5 

25 

250 


175 

6.0 

5.5 

25 

lOu 

1.0m 

6.0 

25 

250 


175 

6.0 

6.0 

25 

lOu 

1 Om 

560 

100B 

8.0k 


150J 

625m0 

560 



20m 

1.35k 

85C 

19k 

10m 

150J 

1.45 

1.8k 

150J 


30m 

500m 

50A$ 

30 


150J 

7 2 A 

500m 

25A 

I.Ou 


560 

10OB 

8.0k 


150J 

625m0 

560 



20m 

10 

25 

60 


175 

80 

10 

25 

5.0u 

.50m 

75 

25 

60 


175 

8.0 

.75 

25 

5 Ou 

.50m 

1 0 

25 

60 


175 

8.0 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

1.5 

25 

60 


175 

8 0 

1.5 

25 

5 Ou 

.50m 

2.0 

25 

60 


175 

8.0 

20 

25 

5.0u 

,50m 

2.5 

25 

250 


175 

80 

2.5 

25 

lOu 

1.0m 

3.0 

25 

250 


175 

8.0 

3.0 

25 

lOu 

1.0m 

3.5 

25 

250 


175 

8.0 

3.5 

25 

lOu 

1 Om 

4.0 

25 

250 


175 

8.0 

4.0 

25 

lOu 

1 Om 

4.5 

25 

250 


175 

80 

4.5 

25 

lOu 

1.0m 

5 0 

25 

250 


175 

80 

5.0 

25 

lOu 

1 Om 

5.5 

25 

250 


175 

8.0 

5.5 

25 

lOu 

1.0m 

6.0 

25 

250 


175 

8 0 

60 

25 

lOu 

1.0m 

560 

100B 

8.0k 


150J 

625m0 

560 



20m 

1 35k 

85C 

19k 

10m 

150J 

1.45 

1.8k 

150J 


30m 

.005 

25 




6.0 

.01 

25 

.02u 

.01m 

.01 

25 




4 5 

.01 

25 

.50u 

,02m 

.01 

150 




8.0 

.01 

25 

2.0u 


02 

25 

10 

8.3m 

175 

4 0 

.02 

25 

5.0u 

20m 

20m 

25 

10 

8.3m 

175 

4.0 

20m 

25 

5 Ou 

200u 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 

__ iff TEMP ERATURE, and (4) TYPE No. _ 

MAX. REVERSE CURRENT AVALANCHE [DESCRIPTION 
Ir Ir TEMP TEST RATINGS DWG. 

@25°C at T T VOLT MAX V MIN MAT. No. 

& Vr & Vr Vr BKDN. SLOPE 

(A)_(A) m_IV)_(V) (A/V)_ 


150J 3.0k 

_ 3.1k 6.3k 

3.1k 6.3k 
3 Ik 


_JL_2k_ 

150 3.2k 

150 3.2k 

_ 3.2k _ 

150 3.2k 

150 3 2k 

_3_2k_ 

150 3.2k 

150 3.2k 

150 3.2k _ 

150 3.2k 

150 3.2k 

150 3.2k _ 

150 3.2k 

150 3.2k 

_3_2k_ 

150J 3.2k 
3.0k 

_3Jk_ 

150 3.4k 

150 3.4k 

150 3.4k _ 

150 3.4k 

150 3 4k 

150 3.4k _ 

150 3.4k 

150 3.4k 

150 3.4k _ 

150 3.4k 

150 3.4k 

150 3 4k _ 

150 3 4k 

3 4k 

150J 3.4k _ 

100 3 5k 

100 3.5k 

_ 3.0k _ 

100 3 5k 

100 3.5k 5.2k 

100 3 5k _ 

100 3 5k 

100 3.5k 5 2k 


Si 

S370 

Si 

Ml 22c 

Si 

A83ax 

SiA 

M400a 

Si 

A3t 

Si 

A3h 

Si 


Si 

A3t 

Si 

A3h 

Si 

A3t 

Si 

A3h 

Si 


Si 


Si 

M126e 

Si 


Si 


SiA 

M267 

Si 


Si 


S» 


Si 


Si 


Si 


Si 


Si 


SiA 

M400a 

Si 

S370 

Si* 

Alqp A 

SiA 

M400a 

Si 


Si 


Si 


Si 


Si 


Si 


Si 


Si 


Si 


Si 



100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

3.5k 5.2k 

200u Si 

Alke 

.10 

25A 

2.0u 

10Ou 

100A 

3 5k 

Si 

A3c 

.15 

25 

5.0u 

20m 

100 

3.5k 

Si 

Alke 



A 

250m 

25 

250m 

25 

25A 

25 

—»N> cn 

boo 

c c c 

> 

200u 

1Om0 

20u 

100 

100A 

100 

3.5k 

3.5k 

3.5k 

5 2k 

200u Si 

SiA 

Si 

Alke 

A3c 

AltD 


.25 


1 Ou 

10m 

100 

3.5k 


Si 

A3s 


.30 

25 

5 Ou 

20m 

100 

3 5k 


Si 

Alke 


300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

3 5k 

5 2k 

200u Si 

Alke 


100L35 

100L359 _ 

CH1615 
E SR400A70 
E S35AR506 
HV36A 
MV36A 

IN1139 _ 

IN1140 
P1RP36 

10R36B _ 

HV36B 

MV36B 

HV36C _ 

MV36C 

JAN1N1733A 

1N1752 _ 

1N1751 

A1423PBH3AB1 

A1425PBH3AB1 

A1423PBC3AB1 

A1425MH6AB1 

A1423MH6AB 1 

75R36B 

A1423MC6AB1 


25 5.0u 

25A 3.0u 
25 5.0u 


25 5 Ou 

25 5 Ou 

25 5 Ou 


100 

100 

100 

3 5k 
3.5k 
3.5k 

5.2k 

200u 

Si 

Si 

Si 

100 

3.5k 



Si 

100 

100 

3.5k 

3.5k 

5.2k 

200u 

I 



390 

400 

560 

1 20C 
89C 

10OB 

5 2k 

8 Ok§ 
8.0k 

8 3m 

8 3m 


180S 

150J 
150J 

1 8 

1.80 

625m0 

390 

1 2k 

560 

140C 
25C 


20m 

40m 

20m 

1 20C 
1 50J 

05 

50A 

17 § 

10m 


1 75A 

5 0 


25 

6 Ou 



.05 

50A 

16 § 

10m 


1 75A 

5 0 

05 

25A 

6 Ou 



065 

75 

3 5 

5.0m 


170 

27 

75m 

50 


.20m 

50 

065 

75 

3.5 

5 Om 


170 

18 

75m 

50 


20m 

50 

075 

75A$ 

15 



1 50S 

21 

08 

25 

5 Ou 



10 

25 

60 



175 

8.0 

.10 

25 

5.0u 

50m 

150 

15 

50A 

17 § 

10m 


1 75A 

5.0 


25 

6 Ou 



15 

50A 

16 § 

10m 


175A 

5.0 

15 

25A 

6.0u 



25 

50A 

17 § 

10m 


175A 

5 0 


25 

6 Ou 



25 

50A 

16 § 

10m 


175A 

5.0 

25 

25A 

6.0u 



350m 

25A 

60 

8 3m 


1 50A 

6 6 t 

1.1 

25 

lOOu 

12u 

1 50A 

36 

75C$ 

60 



150 

18 

.60 

25 

25u 



.37 

75C$ 

60 



150 

27 

60 

25 

25u 



375m 

50A 




1 50A 

5 4 

100m 

25 

5 Ou 

10Ou 

1 50A 

395m 

50A 




150A 

5.4 

100m 

25 

5.0u 

10Ou 

1 50A 

440m 

50A 




150A 

5.4 

100m 

25 

5 Ou 

10Ou 

1 50A 

475m 

50A 




150A 

5 4 

100m 

25 

5 Ou 

10Ou 

150A 

520m 

50A 




1 50A 

5.4 

100m 

25 

5 Ou 

10Ou 

1 50A 

75 

25 

60 



175 

8.0 

75 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

750m 

50A 




150A 

5.4 

100m 

25 

5 Ou 

10Ou 

1 50A 


3.5k 

3.5k _ 


3 5k 5 2k 
3 5k 

3 5k 5 2k 
3.5k 4.4k 
3 5k 


200u Si 
| Si 

I Si 


200u Si 
Si 

200u Si 


D.A. T.A. 


395 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





















5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT | 

AVALANCHE 

DESCRIPTION II 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

V f 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rC) 

(A) 

(s) 

(W) 

r o 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

100R36B 

3 6k 

1.0 

25 

60 



175 

8.0 

TO 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

3.6k 



Si 


2 

150R36B 

3 6k 

1.5 

25 

60 



175 

8.0 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

3.6k 



Si 


3# 

6RM36 

3 6k 

1.5 

55A 

150 

10m 


1 25A 

60 

1 5 

25A 

lOOu 



3 6k 



Si 

M62e 

4 

200R36B 

3 6k 

20 

25 

60 



175 

8.0 

20 

25 

5 Ou 

50m 

150 

3.6k 



Si 


5 

250R36B 

3 6k 

25 

25 

250 



175 

8.0 

2 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3.6k 



Si 


6 

300R36B 

3 6k 

3 0 

25 

250 



175 

8.0 

3 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

3.6k 



Si 


7 

1N4540 

3 6k* 

30 

100C 

15 § 

8.3m 


1 75C 

1.85 

3.0 

100C 


2.0m 

175C 

3.0k 



Si 

D04 

8 

350R36B 

3 6k 

3.5 

25 

250 



175 

8.0 

3 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

3.6k 



Si 


9 

400R36B 

3.6k 

4 0 

25 

250 



175 

8.0 

4 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3.6k 



Si 


10 

450R36B 

3 6k 

4 5 

25 

250 



175 

8.0 

4 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

3.6k 



Si 


1 1 

500R36B 

3.6k 

5 0 

25 

250 



175 

8.0 

5.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3 6k 



Si 


12 

CR302 

3.6kt 

5 0 

50A 

250 

8 3m 


1 25A 

8.1 

50 

25A 

2.0m 

2 0m 

125A 

3 6k 



SiA 

M503a 

13 

550R36B 

3.6k 

5 5 

25 

250 



175 

8.0 

5.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3.6k 



S. 


14 

600R36B 

3.6k 

60 

25 

250 



175 

8.0 

60 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3.6k 



Si 


15 

CR312 

3.6kt 

9.0 

50A 

250 

8 3m 


1 25A 

8 1 

50 

25A 

2 0m 

2 0m 

1 25A 

3 6k 



SiA 

M503a 

16 

CR322 

3 6kt 

12 

50A 

400 

8 3m 


1 25A 

8.52 

90 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

3 6k 



SiA 

M503h 

17 

CR332 

3 6kt 

17 

50A 

400 

8 3m 


1 25A 

8.52 

90 

25 A 

2.0m 

2.0m 

125A 

3.6k 



SiA 

M503h 

18 

CR342 

3 6kt 

23 

50A 

850 

8 3m 


1 25A 

8.64 

120 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

3.6k 



SiA 

M503m 

19 

CR352 

3 6kt 

35 

50A 

850 

8.3m 


1 25 A 

8.64 

120 

25A 

2 0m 

2.0m 

125A 

3 6k 



SiA 

M503m 

20# 

S36AR506 

3 6k 

560 

100B 

8 Ok 



1 50J 

625m0 

560 



20m 


3.6k 



SiA 

M400a 

2 1 ▼# 

YSD903P36K50 

3.6k 

1 35k 

85C 

19k 

10m 


150J 

1.45 

1.8k 

1 50J 


30m 

150J 

3.6k 



S. 

S370 

22# 

S37AR507 

3.7k 

420 

100B 

7 Ik 



1 50J 

78Om0 

420 



20m 


3 7k 



SiA 

M400a 

23 

10R38B 

3.8k 

10 

25 

60 



175 

8 0 

10 

25 

5 Ou 

50m 

150 

3 8k 



Si 


24 ♦ 

1N2908 

3.8k 

250m 

25A 




150S 

1 1 

250m 

25A 

500n 



3.8k 

7 7k 


Si 

M122d 

254 

1N2909 

3.8k 

250m 

25A 




150S 

1 1 

250m 

25A 

500n 



3.8k 

7 7k 


Si 

A83bd 

26 

75R38B 

3 8k 

75 

25 

60 



175 

8.0 

.75 

25 

5.0u 

.50m 

150 

3.8k 



Si 


27 

100R38B 

3 8k 

1.0 

25 

60 



175 

8.0 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

3 8k 



Si 


28 

150R38B 

3 8k 

1.5 

25 

60 



175 

80 

1 5 

25 

5.0u 

.50m 

150 

3.8k 



Si 


29 

200R38B 

3.8k 

20 

25 

60 



175 

8 0 

2.0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

3 8k 



Si 


30 

250R38B 

3.8k 

2 5 

25 

250 



175 

8.0 

2.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

3.8k 



Si 


31 

300R38B 

3 8k 

3 0 

25 

250 



175 

8.0 

3 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3 8k 



Si 


32 

350R38B 

3.8k 

3 5 

25 

250 



175 

8.0 

3 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3.8k 



Si 


33 

400R38B 

3 8k 

40 

25 

250 



175 

8.0 

4.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3.8k 



Si 


34 

450R38B 

3.8k 

4 5 

25 

250 



175 

8 0 

4.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

3 8k 



Si 


35 

500R38B 

3 8k 

5 0 

25 

250 



175 

8 0 

5 0 

25 

lOu 

1 .Om 

150 

3 8k 



Si 


36 

550R38B 

3.8k 

5 5 

25 

250 



175 

8.0 

5 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

3 8k 



Si 


37 

600R38B 

3 8k 

60 

25 

250 



175 

8 0 

6.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

3 8k 



Si 


38# 

S38AR507 

3.8k 

420 

100B 

7 Ik 



1 50J 

78Om0 

420 



20m 


3.8k 



SiA 

M400a 

39# 

0957 

3 9k* 

50 

50A 

30 



1 50J 

7.2 A 

50 

25A 

1 Ou 



3 5k 



Si* 

Alrb A 

40# 

S39AR507 

3 9k 

420 

100B 

7 Ik 



150J 

78Om0 

420 



20m 


3 9k 



SiA 

M400a 

41V 

5K40 

4.0k 

5 Om 

25 

1 0 

8 Om 


1 50A 

4 0 

5.0m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

4 Ok 



Si 

D07 

42 

MH408 

4 Ok 

005 

25 





60 

.01 

25 

02u 

01m 

100 

4 Ok 



Si 

Alat 

43 

MC162 

4 Ok 

.01 

25 

1 0 

8 Om 



4.0 

01 

25 

1 .Ou 



4.0k 



Si 

Aldb 

44 

MH409 

4 Ok 

01 

25 





4.5 

.01 

25 

50u 

.02m 

100 

4 Ok 



Si 

Alat 

45V 

XI0-4 

4 Ok 

10m 

25 

30 

8 Om 


10OA 

10 

10m 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

4.0k 



Si 

Alfc 

46v 

10S40 

4 Ok 

10m 

55 

1 0 

8.3m 

750m 

1 50A 

5 0 

10m 

25 

1 .Ou 

lOu 

100 

4.0k 



Si 

Aldf 

47 

SCM40 

4 0k 

10m 

55A 

2.0 

8 3m 


1 50A 

15 

10m 

25A 

lOOnA 

2.OuA 

10OA 

4.0k 



Si 

Alfh 

48 

2L40 

4 Ok 

.02 

25 

10 

8.3m 


175 

4 0 

.02 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

4.0k 



Si 

Alke 

49 

2L409 

4 Ok 

02 

25 

10 

8.3m 


175 

4 0 

02 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

4 Ok 

6 0k 

200u 

Si 

Alke 

50 

MCI 61 

4.0k 

.02 

25 

2.0 

8 Om 



4 0 

02 

25 

1 Ou 



4.0k 



Si 

Aldb 

51 v 

25K40 

4 Ok 

25m 

25 

1 5 

8 Om 


1 50A 

4.0 

25m 

25 

1 .Ou 

lOu 

100 

4.0k 



Si 

D07 

52v 

X25-4 

4.0k 

25m 

25 

3 0 

8 Om 


10OA 

10 

25m 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

4 Ok 



Si 

Alfc 

53 

HV40G 

4.0k 

30m 

25 

20 

8 Om 

30 


10 

10m 

25 

2.0u 

10m 

100 

4 Ok 



Si 

Alfs 

54 

MCI 60 

4.0k 

04 

25 

3 0 

8.0m 



4 0 

.04 

25 

1 Ou 



4.0k 



Si 

Aldb 

55 

MC1041 

4.0k 

04 

25 





5 0 

04 

25 

1 Ou 







Aicv ; 

56 

MC1041A 

4 0k 

04 

25 





5.0 

04 

25 

02u 







Alev 

57 

MC1042 

4.0k 

04 

25 





8.0 

.04 

25 

1 .Ou 







Alar 

58 

MC1042A 

4.0k 

04 

25 





80 

.04 

25 

02u 







Algr 

59 

5L40 

4.0k 

.05 

25 

10 

8.3m 


175 

4.0 

05 

25 

5.0u 

20m 

100 

4 0k 



Si 

Alke 

60 

5L409 

4.0k 

05 

25 

10 

8 3m 


175 

4 0 

.05 

25 

5.0u 

.20m 

100 

4 Ok 

6.0k 

200u 

Si 

Alke 

61 v 

50K40 

4.0k 

50m 

25 

20 

8.0m 


1 50A 

4.0 

50m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

4.0k 



Si 

D07 

62 

7715-4 

4.0k 

05 

25A 

1 5 

8 3m 


125A 

80 

05 

25 

1 Ou 

.10m 

125 

4 0k 



SiA 

Aljb 

63# 

M405 

4.0k 

50m 

25A 

2.5 

10m 


1 50A 

4.0 

50mt 

25A 

1 .Ou 

50u 

100A 

4 Ok 



SiA 

D07 

64 

MC041 

4.0k 

05 

25A$ 




1 50A 

4.0 

.10 

25A 

1 Ou 



4 0k 



Si 

M54a 

65 

MC041A 

4.0k 

.05 

25A$ 




1 50A 

4.0 

.10 

25A 

.02u 



4 0k 



Si 

M54a 

66 

MC042 

4.0k 

05 

25A$ 




1 50A 

8.0 

.10 

25A 

I.Ou 



4 Ok 



Si 

M54d 

67 

MC042A 

4 Ok 

05 

25A$ 




1 50A 

8.0 

10 

25A 

.02u 



4.0k 



Si 

M54d 

68 

PS2424 

4 Ok 

.05 

25A$ 





10 

5m 

25A 

lOu 



4.0k 



Si 

Algb 

69v 

X50-4 

4 Ok 

50m 

25 

30 

8 Om 


10OA 

10 

50m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

4 Ok 



Si 

Alfc 

70 

VB40 

4.0k 

50m 

40A 

30 

8 3m 


1 50A 

10 

50m 

25 

50n 

5.0u 

100 

4 0k 



SiA 

Alfc 

71 

HV40A 

4 Ok 

.05 

50A 

17 § 

10m 


1 75A 

5.0 


25 

6.0u 






Si 

A3t ! 

72 

MV40A 

4 Ok 

05 

50A 

16 § 

10m 


1 75A 

5.0 

05 

25A 

6.0u 



4.0k 



Si 

A3h 

73v 

50S40 

4 Ok 

50m 

55 

2 0 

8 3m 

750m 

1 50A 

5 0 

50m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

4.0k 



Si 

Aldf 

74 

1N2379 

4.0k 

.05 

100A 

12 

8.3m 


1 50A 

15 

.05 

100A 


100m 

100A 

600 



Si 

Alhu 

75 

HV40E4 

4.0k 

60m 

25 

1 0 

8 Om 

.25 

1 25A 

4.0 

10m 

25 

20n 

3.0u 

100 

4.0k 



Si 

A83f 

76 

HV40P4 

4.0k 

60m 

25 

1 0 

8.0m 

250m 

1 25A 

4 0 

10m 

25 

20n 

3.0u 

100 

4 Ok 



Si 

A94h 

77 

HV40E3 

4.0k 

70m 

25 

1.0 

8 Om 

25 

1 25A 

3.0 

10m 

25 

20n 

3.0u 

100 

4.0k 



Si 

A83f 

78 

HV40P3 

4.0k 

70m 

25 

1 0 

8 Om 

250m 

1 25A 

3.0 

10m 

25 

20n 

3.0u 

100 

4.0k 



Si 

A94h 

79 

10L40 

4.0k 

10 

25 

20 

8 3m 


175 

4.0 

10 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

4 Ok 



Si 

Alke 

80 

10L409 

4.0k 

10 

25 

20 

8.3m 


175 

4.0 

10 

25 

5.0u 

20m 

100 

4.0k 

6 0k 

200u 

Si 

Alke 

81 

10R40B 

4.0k 

10 

25 

60 



175 

8.0 

10 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 Ok 



Si 


82# 

HSC4 

4.0k 

10 

25A$ 




1 50A 

8 0 

10 

25A 

5 Ou 



4.0k 



Si 

A1 jh 

83 

MHV4 

4 Ok 

10 

25A$ 

3 5 



1 25A 

9.0 

.10 

25 

I.Ou 



4.0k 



Si 

F8 

84 

EZ400 

4 Ok 

100m 

50A 

10 



1 25A 

9.0 

100m 

25A 

2.0u 

lOOu 

100A 

4.0k 



Si 

A3c 

85 

1N 5181 

4 Ok 

10 

55A 

40 § 

8 3m 


1 75A 

10 

.10 

55A 


1.0mA 

175A 

4 Ok 



Si 

A1 f j 

86v 

100S40 

4.0k 

100m 

55 

30 

8.3m 

750m 

1 50A 

5 0 

100m 

25 

1 Ou 

lOu 

100 

4.0k 



Si 

Aldf 

87 

SC40E) 

4 Ok 

100m 

55$ 

40 



175 

10.5 

100m 

25 

I.Ou 

20m 

100 

4 Ok 



S. 

Alfa 

88 

SCE40 

4 Ok 

10 

55A 

40 



175 

10 A 

10 

25A 

1 OuA 

02mA 

10OA 

4 0k 



Si 

Alfh 

89 

JAN 1N5181 

4 Ok 

125m 

25A 

1.0 

8 3m 


175A 

10 

130m 

25 

1 Ou 

20u 

100A 

4 0k 



Si 

Alfk 

90 

1N2382 

4 Okt 

.15 

25A$ 

60 

8.0m 


150A 

18 

.10 

25A 

lOu 

10m 

100A 

4.0k 



Si 

A1 ih 

91 

15L40 

4 Ok 

.15 

25 

20 

8 3m 


175 

4.0 

15 

25 

5.0u 

20m 

100 

4 Ok 



Si 

Alke 

92 

15L409 

4.0k 

15 

25 

20 

8 3m 


175 

4.0 

.15 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

4.0k 

6 0k 

200u 

Si 

Alke 

93 

7701-4A 

4 Ok 

.15 

25 

3.0 

8.3m 


1 25 A 

8.0 

05 

25 

1 Ou 

10m 

125 

4 Ok 



SiA 

Alib 

94 

PS1144 

4 Okt 

.15 

25A$ 

2 5 § 

8.0m 


175A 

18 

.10 

25A 







Si 

Aljg 

95 

HV40B 

4 Ok 

.15 

50A 

17 § 

10m 


1 75A 

5 0 


25 

6 Ou 






Si 

A3t 

96 

MV40B 

4.0k 

15 

50A 

16 § 

10m 


1 75A 

5.0 

15 

25A 

6 Ou 



4.0k 



Si 

A3h 

97 

SE2382 

4 Ok 

15 

50A 

3 0 § 

10m 


1 50A 

14 

20 

25 

5 Ou 

75m 

100 

4 Ok 



Si 

Aljh 

98v 

HG4 

4.0k 

150m 

55A 

5.0 

8 3 


1 50A 

60 

100m 

25A 

5.0u 

25 

100A 

4.0k 



Si 

A94j 

99 

SCE40A 

4 0k 

.15 

55A 

6.0 



175 

6.0 A 

10 

25A 

1 .OuA 

02mA 

100A 

4.0k 



Si 

Alfh 

100 

DICR4 

4 Ok 

190m 

50 

10 

8 3m 


150S 

7 0 

190m 

25 

2 Ou 



4 Ok 



Si 

Aldm 

101 

20L40 

4 Ok 

20 

25 

20 

8 3m 


175 

4.0 

20 

25 

5.0u 

20m 

100 

4 Ok 



Si 

Alke 

102 

20L409 

4 Ok 

20 

25 

20 

8.3m 


175 

4.0 

20 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4.0k 

6.0k 

200u 

Si 

Alke 

103 

540 

4.0k 

200m 

25 

20 

8 Om 


150 

8.0 

200m 

25 

2.0u 



4 Ok 



SiA 

A79c 

104 

DI540 

4 Ok 

.20 

25A$ 

20 

8 Om 


10OA 

8 0 

20 

25 

2.0u 



4 Ok 



Si 

A79c 

105 

SLA04 

4.0k 

200m 

25 




150 

5.0 

1.0 


6 Ou 

75u 

100 

4.0k 



Si 

Aldi 

106v 

200S40 

4 Ok 

200m 

55 

20 

8 3m 

1 0 

1 50A 

5 0 

200m 

25 

I.Ou 

20u 

100 

4.0k 



Si 

Altp 

107 

HVC400 

4 Ok 

.20 

55A 

6 0 



150 

80 

.20 

25 

lOu 



4 Ok 



Si 

M291c 

108 

C4.0E6 

4.0k 

20 

75 

15 

8.0m 


1 50C 

6.0 

20 


1 Ou 

.10m 

100 

4.0k 



Si 

A3s 

109 

C4 0E5 

4.0k 

22 

75 

20 

8 Om 


1 50C 

5.0 

23 


I.Ou 

.10m 

100 

4 Ok 



Si 

A3s 

110* 

1N2910 

4 Ok 

250m 

25A 




1 50S 

. 8.0 

250m 

25A 

500n 



4 Ok 

5 6k 


Si 

Ml 22c 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV. (2) MAX AVG FWD CURRENT 



<U 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

fC) 

(A) 

(S) 

(W) 

l°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



n 

1N2911 

4.0k 

250m 

25A 




150S 

8 0 

250m 

25A 

500n 



4 Ok 

5.6k 


Si 

A83ax 

2 

25L40 

4 Ok 

25 

25 

20 

8 3m 


175 

4 0 

25 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

4.0k 



Si 

A Ike 

3 

25L409 

4 Ok 

25 

25 

20 

8 3m 


175 

4 0 

25 

25 

5.0u 

20m 

100 

4 Ok 

6 0k 

200u 

Si 

A Ike 

4# 

M40K 

4 Ok 

250m 

25A 

2 0 

10m 


1 50A 

6.0 

250mt 

25A 

1 Ou 

50u 

100A 

4.0k 



SiA 

A83k 

5 

NTD04 

4.0k$ 

.25 

25A 

10 



1 25A 

6 0 A 

25 

25A 

1 OuA 

10mA 

10OA 

4 Ok 



SiA 

Algf 

6 

SCBR40A 

4.0k 

25 

30C 

20 



150 










Si 

M45e* 

7 

EH400 

4 Ok 

25 

50A 

25 



1 50A 

4 0 A 

25 

25A 

2.0uA 

. 1Om0 

100A 

4.0k 



SiA 

A3c 

8 

HV40C 

4.0k 

25 

50A 

17 § 

10m 


1 75A 

5 0 


25 

6.0u 






Si 

A3t 

9 

MV40C 

4.0k 

.25 

50A 

16 § 

10m 


1 75A 

5.0 

25 

25A 

6 Ou 



4 Ok 



Si 

A3h 

IOy 

250S40 

4 Ok 

250m 

55 

25 

8.3m 

1 0 

1 50A 

4.0 

250m 

25 

1 .Ou 

20u 

100 

4 Ok 



Si 

Altp 

1 1 

SLA04HF 

4 Ok 

25 

60 

20 

8.3m 


150 

8 0 

30 

50 

5.0u 

20m 

100 

4.0k 



Si 

A134d 

12 

BH400 

4 Ok 

250m 

75A 

20 

8.3m 


1 50A 

4.0 A 

250m 

25A 

IOuA 



4 Ok 



Si 

D027 

13 

C4 0E4 

4 0k 

.25 

75 

25 

8 Om 


1 50C 

4 0 

.25 


1 .Ou 

,10m 

100 

4.0k 



Si 

A3s 

14 

MR995A 

4 Ok$ 

250m 

75A 

15 § 



1 50J 

1 7 

250m 

75A 

lOu 

10Ou 

75A 

4.0k 



Si 

Aldt 

15 

30L40 

4 Ok 

.30 

25 

40 

8.3m 


175 

4 0 

30 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

4.0k 



Si 

Alke 

16 

30L409 

4 Ok 

.30 

25 

40 

8 3m 


175 

4 0 

30 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4 Ok 

6.0k 

200u 

Si 

A Ike 

17 

A1423PD4AC1 

4 Ok 

300m 

50A 




1 50A 

7 2 

100m 

25 

5 Ou 

lOOu 

150A 

4 Ok 



Si 

A83x 

18 

DER4 

4 Ok 

300m 

50 

40 

8 3m 

20 

150S 

7.0 

300m 

25 

2.0u 

20u 

125 

4.0k 



Si 

Aldm 

19 

1N2382A 

4 Ok 

35 

25A$ 

9.0 

8 Om 


200A 

6.0 

.40 

25 

1 .Ou 

01 


4 0k 



Si 

Algd 

20 

PS 1851 

4 Ok 

.35 

25 




200A 

6.0 

40 

25 

1 Ou 

01 


4.0k 



Si 

Aljg 

21 

US40 

4 0k 

35 

25 

15 

8.3m 


1 50A 

7 0 

20 

25 

2 Ou 

10m 

100 

4.0k 



S. 

A1 iv 

22 

40L40 

4 Ok 

40 

25 

40 

8.3m 


175 

4 0 

40 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

4 Ok 



Si 

Alke 

23 

40L409 

4.0k 

40 

25 

40 

8.3m 


175 

4.0 

40 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4 0k 

6.0k 

200u 

Si 

Alke 

24 

840C 

4.0k 

400m 

25 

50 

8.0m 


150 

6 0 

400m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

4 Ok 



SiA 

M5 19a 

25 

B223-40 

4 Ok 

40 

25 

60 



1 75A 

2 0 


150 

5 Ou 

.50m 

150A 




Si 

Alrx 

26 

PS 1444 

4 Okt 

40 

25A$ 




1 75A 

8 0 

40 

25A 


05m 

10OA 

4 0k 



Si 

F13b 

27 

SLDHV4 

4 Ok 

40 

25A 

22 



175A 

9 0 


25 







Si 

M239c 

28 

DI840C 

4 Ok 

40 

40A 

50 

8 3m 


1 50J 

6 0 

40 

25 

5 Ou 

02 


4.0k 



Si 

C42m 

29 

DI540LS 

4 Ok 

40 

50A 

40 

8 Om 


125 

5 8 

40 

25A 

5 Ou 



4 Ok 



Si 

C42d 

30# 

HSKE2500/1100-3 





















4 Ok 

450m 

45A 

55 

8 Om 

3 7k0 

1 50A 

5 5 

2 0 

25J 





7.5k0 


Si 

A167e 

31 

50L40 

4 Ok 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

4 0 

50 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4 Ok 



S. 

Alke 

32 

50L409 

4 Ok 

50 

25 

40 

8 3m 


175 

4 0 

50 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4.0k 

6.0k 

200u 

Si 

Alke 

33# 

D40H 

4 Ok 

50 

25A 

30 

10m 


100AT 

12 

50 t 

25 

50u 



4.0k 



SiA 

M62 

34# 

D40HL 

4.0k 

500m 

25A 

30 

10m 


10OA 

6 0 

500mt 

25A 

1 Ou 






SiA 

M62 

35 

SCBR40 

4 Ok 

50 

30C 

20 



150 










Si 

M45d* 

36 

60L40 

4 Ok 

60 

25 

40 

8 3m 


175 

4 0 

60 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4 0k 



Si 

Alke 

37 

60L409 

4 Ok 

60 

25 

40 

8 3m 


175 

4 0 

60 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4 Ok 

6.0k 

200u 

Si 

Alke 

38 

PS2353 

4 Ok 

.60 

25A$ 




1 75A 

7 0 

20 

25A 

3.0u 



4 Ok 



Si 

M22 

39 

CR104 

4 Ok 

625 

60A 

15 



1 25A 

4 2 0 

63 

60A 

600uA 

30m[Z) 

60A 

4 Ok 



SiA 

M1OOb0 

40 

75R40B 

4 Ok 

75 

25 

60 



175 

8 0 

75 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.0k 



Si 


41 

SLA04HC 

4 Ok 

750m 

75 

50 

8 3m 


1 50A 

6 0 

1 0 

25 

5 Ou 

10Ou 

100 

4 Ok 



Si 

A134d 

42 

80L40 

4 Ok 

80 

25 

60 

8 3m 


175 

4 0 

80 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4.0k 



Si 

Alke 

43 

80L409 

4 Ok 

80 

25 

60 

8 3m 


175 

4 0 

80 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4 Ok 

6.0k 

200u 

Si 

Alke 

44 

100L40 

4 Ok 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

4.0 

1 0 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4 Ok 



Si 

Alke 

45 

100L409 

4 Ok 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

4 0 

1 0 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4.0k 

6.0k 

200u 

Si 

Alke 

46 

100R40B 

4 Ok 

1.0 

25 

60 



175 

8 0 

1 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 Ok 



Si 


47# 

F40H 

4 Ok 

1 0 

25A 

70 

10m 


100AT 

8 0 

1 0 t 

25 


10m 

25A 

4 Ok 



SiA 

M62 

48 

SLD4 

4 Ok 

1 1 

30A 

50 



1 25A 

9 0 

1 1 

25A 

lOu 



4 Ok 



SiA 

M239c 

49 

BR840At 

4 Ok 

1 25 

25 

50 

8 Om 


150 

7 00 

75 

25 

5 Ou 



4 Ok 



SiA 

M540a 

50 

1N2667 

4 Ok 

1 5 

25A 

15 

8 3m 


1 65A 

13 

1 5 

25A 

800u 



4.0k 



Si 

Ml 26a 

51 

150R40B 

4 Ok 

1 5 

25 

60 



175 

8 0 

1 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.0k 



Si 


52 

2ASLD4 

4 Ok 

2 0 

25A 

200 



1 75A 

7 0 


25 







Si 

M239c 

53 

200R40B 

4 Ok 

20 

25 

60 



175 

8 0 

2.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 Ok 



Si 


54 

VC40 

4 Okt 

20 

40C 

50 



1 25A 

8 0 

10 

25 

1 Ou 

1 Om 

125A 

4.0k 



SiA 

M430 

55# 

P40H 

4 Ok 

20 

55A 

230 

10m 


125A 

7 7 

2 0 t 

25 

lOOu 



4 Ok 



SiA 

M267 

56 

250R40B 

4 Ok 

2 5 

25 

250 



175 

8 0 

2 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 0k 



Si 


57 

300R40B 

4 Ok 

30 

25 

250 



175 

8.0 

30 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 0k 



Si 


58 

KHP4 

4 Ok 

30 

25A 

300 



1 75A 

60 


25A 

5 Ou 



4.0k 



SiA 

M239v 

59 

S0DSLD4 

4 Ok 

3 0 

30A 

290 



140A 

7.0 

3 0 

25A 

25u 



4 Ok 



SiA 

M239v 

60 

350R40B 

4 Ok 

3.5 

25 

250 



175 

8 0 

3 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 Ok 



Si 


61 

400R40B 

4 Ok 

4.0 

25 

250 



175 

8 0 

4 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 0k 



Si 


62 

450R40B 

4 Ok 

4.5 

25 

250 



175 

8 0 

4 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 Ok 



Si 


63 

500R40B 

4 Ok 

5.0 

25 

250 



175 

8 0 

5.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 Ok 



Si 


64 

550R40B 

4 Ok 

5 5 

25 

250 



175 

8 0 

5 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 Ok 



Si 


65 

SCPH8 

4 Ok 

5 5 

55A 

300 



1 50A 

8 0 

3 0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

4 Ok 



Si 

M496 

66 

600R40B 

4.0k 

6.0 

25 

250 



175 

8 0 

6.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 Ok 



Si 


67 

SCPD16 

4 Ok 

11 

55A 

300 



1 50A 

8 0 

3 0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

4 Ok 



Si 

M496 

68 

SCPN16 

4 Ok 

11 

55A 

300 



1 50A 

8 0 

3 0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

4 Ok 



Si 

M496 

69 

SCPP16 

4 Ok 

11 

55A 

300 



1 50A 

8.0 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

4 0k 



Si 

M496 

70 

JAN 1N3992 

4 Ok$ 

100 

100 

14 

8 Om 


175S 

5 0 

25 

25 

5 Ou 

10m 

100 

4 Ok 



Si 

Z55 

71 

CH1616 

4 Ok 

370 

120C 

5.2k 

8 3m 


180S 

1 8 

370 

140C 


20m 

120C 

4 Ok 

5.0k 


Si 

F81(Z) 

72# 

SR400A80 

4 Ok 

400 

89C 

8.0k§ 

8 3m 


150J 

1 80 

1 2k 

25C 


40m 

1 50J 

4 0k 



SiA 

SI 2d 

73# 

S40AR507 

4 Ok 

420 

100B 

7 Ik 



1 50J 

78Om0 

420 



20m 


4.0k 



SiA 

M400a 

74 ▼# 

SiD500P40K62 

4 Ok 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


175J 

1 33 

1.0k 

1 50J 


18m 

175J 

1 Ok 



Si 

S369 

75# 

S41AR507 

4 Ik 

420 

10OB 

7.1k 



1 50J 

78Om0 

420 



20m 


4 Ik 



SiA 

M400a 

76 

10R42B 

4 2k 

.10 

25 

60 



175 

10 

10 

25 

5 Ou 

,50m 

150 

4 2k 



Si 


77# 

1N2912 

4 2k 

250m 

25A 




1 50S 

12 

250m 

25A 

500n 



4.2k 

8 4k 


Si 

M122d 

78 4 

1N2913 

4 2k 

250m 

25A 




1 50S 

12 

250m 

25A 

500n 



4.2k 

8 4k 


Si 

A83bd 

79 

A1423MH7AB1 

4 2k 

490m 

50A 




150A 

6 3 

100m 

25 

5 Ou 

lOOu 

150A 

4.2k 



Si 

M21 2f 

80 

75R42B 

4 2k 

.75 

25 

60 



175 

10 

75 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

4 2k 



Si 


81 

100R42B 

4 2k 

1.0 

25 

60 



175 

10 

1.0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

4.2k 



Si 


82 

150R42B 

4 2k 

1.5 

25 

60 



175 

10 

\ 5 

25 

5 Ou 

50m 

150 

4 2k 



Si 


83 

6RM42 

4 2k 

1.5 

55A 

150 

10m 


1 25A 

7 0 

1 5 

25A 

10Ou 



4.2k 



Si 

M62e 

84 

200R42B 

4.2k 

20 

25 

60 



175 

10 

20 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

4 2k 



Si 


85 

250R42B 

4 2k 

2.5 

25 

250 



175 

10 

2 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 2k 



Si 


86 

300R42B 

4 2k 

3.0 

25 

250 



175 

10 

30 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.2k 



Si 


87 

350R42B 

4 2k 

3 5 

25 

250 



175 

10 

3.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.2k 



Si 


88 

400R42B 

4 2k 

4.0 

25 

250 



175 

10 

4 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 2k 



Si 


89 

450R42B 

4 2k 

4.5 

25 

250 



175 

10 

4 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 2k 



Si ; 


90 

500R42B 

4 2k 

5.0 

25 

250 



175 

10 

5 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 2k 



Si 


91 

550R42B 

4 2k 

5 5 

25 

250 



175 

10 

5 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.2k 



Si 


92 

600R42B 

4 2k 

6.0 

25 

250 



175 

10 

60 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 2k 



Si 


93# 

S42AR507 

4 2k 

420 

10OB 

7 Ik 



150J 

78Om0 

420 



20m 


4 2k 



SiA 

M400a 

94t# 

SiD500P42K62 

4 2k 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


175J 

1.33 

1.0k 

150J 


18m 

175J 

4.2k 



Si 

S369 

95# 

S43AR507 

4 3k 

420 

10OB 

7.1k 



1 50J 

78Om0 

420 



20m 


4 3k 



SiA 

M400a 

96 

10R44B 

4 4k 

10 

25 

60 



175 

10 

10 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

4 4k 



Si 


97# 

0958 

4 4k* 

500m 

50A 

30 



1 50J 

8.4 A 

500m 

25A 

1 .Ou 



3 5k 



Si* 

Alrp A 

98 

75R44B 

4.4k 

.75 

25 

60 



175 

10 

75 

25 

5 Ou 

50m 

150 

4 4k 



Si 


99 

100R44B 

4 4k 

1.0 

25 

60 



175 

10 

1 0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

4 4k 



Si 


100 

150R44B 

4 4k 

1.5 

25 

60 



175 

10 

1 5 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4 4k 



Si 


101 

200R44B 

4.4k 

20 

25 

60 



175 

10 

2 0 

25 

5 Ou 

.50m 

150 

4.4k 



Si 


102 

250R44B 

4 4k 

2 5 

25 

250 



175 

10 

2.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 4k 



Si 


103 

300R44B 

4 4k 

30 

25 

250 



175 

10 

3 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.4k 



Si 


104 

350R44B 

4 4k 

3 5 

25 

250 



175 

10 

3 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.4k 



Si 


105 

400R44B 

4 4k 

40 

25 

250 



175 

10 

4 0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.4k 



Si 


106 

450R44B 

4 4k 

4 5 

25 

250 



175 

10 

4 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.4k 



Si 


107 

500R44B 

4 4k 

5.0 

25 

250 



175 

10 

5 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 4k 



Si 


108 

550R44B 

4 4k 

5 5 

25 

250 



175 

10 

5 5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4 4k 



Si 


109 

600R44B 

4 4k 

60 

25 

250 



175 

10 

6 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 4k 



Si 



397 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


397 










IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


o . n eui 

iritnd 





(3) TEMPER 

VTURE, and (4) TYPE No. 


U 

u 

MAX AVG FWD! 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy M 

i/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

3KDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

f°C) 

fA) 

(A) 

:°c) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



IT# 

SiD500P44K62 

4 4k 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


175J 

1.33 

1.0k 

150J 


18m 

175J 

4.4k 



Si 

S369 

2 

HW4G 

4 5k 

.01 

150 





8.0 

01 

25 

2.0u 



4.0k 



Si 

Algk 

3 

2L45 

4 5k 

02 

25 

10 

8.3m 


175 

5.0 

02 

25 

5 Ou 

20m 

100 

4.5k 



Si 

AlkD 

4 

2L459 

4.5k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

5.0 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

4.5k 

6.7k 

200u 

Si 

Alkp 

5 

5L45 

4.5k 

05 

25 

10 

8.3m 


175 

5.0 

05 

25 

5.0u 

20m 

100 

4.5k 



Si 

Alkp 

6 

5L459 

4.5k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

5.0 

50m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

4.5k 

6.7k 

200u 

Si 

AlkD 

7 

10L45 

4 5k 

10 

25 

20 

8.3m 


175 

5.0 

10 

25 

5.0u 

20m 

100 

4.5k 



Si 

Alkp 

8 

10L459 

4.5k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

5.0 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

4.5k 

6.7k 

200u 

Si 

Alkp 

9 

15L45 

4.5k 

.15 

25 

20 

8.3m 


175 

5.0 

.15 

25 

5.0u 

,20m 

100 

4.5k 



Si 

AlkD 

10 

15L459 

4.5k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

5.0 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

4.5k 

6 7k 

200u 

Si 

Alkp 

1 1 

EK450 

4.5k 

.15 

50 

15 

8.3m 


150 

6.0 

.15 

25 

2 Ou 

.10m 

100 

4.5k 



Si 

D027 

12 

20L45 

4.5k 

.20 

25 

20 

8.3m 


175 

5.0 

20 

25 

5.0u 

.20m 

100 

4.5k 



Si 

AlkD 

13 

20L459 

4.5k 

200m 

25 

20 

8 3m 


175 

5.0 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

4.5k 

6.7k 

200u 

Si 

Alkp 

14v 

200S45 

4.5k 

200m 

55 

20 

8.3m 

1.0 

150A 

5.0 

200m 

25 

1 .Ou 

20u 

100 

4.5k 



Si 

Altp 

15 

C4.5E6 

4.5k 

20 

75 

15 

8.0m 


150C 

6.0 

.20 


1 Ou 

.10m 

100 

4.5k 



Si 

A3s | 

16 

CPI 26 

4.5k 

20 

75 





60 


25 








M84ap 

17 

C4.5E5 

4.5k 

225 

75 

20 

8 Om 


150C 

50 

.23 


1 Ou 

,10m 

100 

4.5k 



Si 

A3s 

18 ♦ 

1N2914 

4.5k 

250m 

25A 




150S 

9.0 

250m 

25A 

500n 



4.5k 

6.3k 


Si 

Ml 22c 

194 

1N2915 

4 5k 

250m 

25A 




150S 

9 0 

250m 

25A 

500n 



4.5k 

6.3k 


Si 

A83ax 

204 

1N2916 

4.5k 

250m 

25A 




150S 

13 

250m 

25A 

500n 



4.5k 

9.1k 


Si 

M122d 

214 

1N2917 

4.5k 

250m 

25A 




150S 

13 

250m 

25A 

500n 



4.5k 

9.1k 


Si 

A83bd 

22 

25L45 

4.5k 

25 

25 

20 

8.3m 


175 

5.0 

25 

25 

5.0u 

.20m 

100 

4.5k 



Si 

Alkp 

23 

25L459 

4 5k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

5.0 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

4.5k 

6.7k 

200u 

Si 

Alkp 

24 

1N1262 

4.5k 

250m 

100A$ 




100 A 

12 

250m 

25 

2.0m 



4.5k 



Si 

M84d 

25 

30L45 

4 5k 

30 

25 

40 

8.3m 


175 

5 0 

.30 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

4.5k 



Si 

Alkp 

26 

30L459 

4 5k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

5.0 

300m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

4.5k 

6.7k 

200u 

Si 

Alkp 

27 

US45 

4.5k 

.30 

25 

15 

8.3m 


150A 

8.0 

.20 

25 

2.0u 

.10m 

100 

4 5k 



Si 

Alax 

28 

CR204 

4.5k 

.30 

60A 

9 0 



125A 

3.6 0 

.30 

60A 

10uA 

. 1Om0 

100 

4.5k 



SiA 

A83bz0 

29 

40L45 

4.5k 

.40 

25 

40 

8.3m 


175 

5.0 

.40 

25 

5.0u 

,20m 

100 

4 5k 



Si 

Alkp 

30 

40L459 

4.5k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

5 0 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

4.5k 

6.7k 

200u 

Si 

Alkb i 

31 

50L45 

4.5k 

.50 

25 

40 

8 3m 


175 

5 0 

.50 

25 

5.0u 

,20m 

100 

4.5k 



Si 

Alkp 

32 

50L459 

4 5k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

5 0 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

4 5k 

6.7k 

200u 

Si 

Alkp 

33 

CPI 27 

4.5k 

50 

75 





60 


25 








M84aa 

34 

PS2354 

4.5k 

.53 

25A$ 




175A 

9.0 

.20 

25A 

3 Ou 



4.5k 



Si 

M22 

35 

60L45 

4 5k 

.60 

25 

40 

8 3m 


175 

5 0 

.60 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

4 5k 



Si 

Alkp 

36 

60L459 

4 5k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

5 0 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

4 5k 

6.7k 

200u 

Si 

AlkD ! 

37 

80L45 

4 5k 

80 

25 

60 

8.3m 


175 

5 0 

.80 

25 

5.0u 

.20m 

100 

4.5k 



Si 

Alkp j 

38 

80L459 

4 5k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

5.0 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

4.5k 

6.7k 

200u 

Si 

Alkp 

39 

100L45 

4.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

5.0 

1.0 

25 

5.0u 

,20m 

100 

4.5k 



Si 

AlkD 

40 

100L459 

4 5k 

1.0 

25 

60 

8 3m 


175 

5.0 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

4.5k 

6.7k 

200u 

Si 

Alkp 

41 

10R46B 

4.6k 

.10 

25 

60 



175 

10 

.10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4.6k 



Si 


42 

75R46B 

4 6k 

.75 

25 

60 



175 

10 

.75 

25 

5 Ou 

50m 

150 

4 6k 



Si 


43# 

SKV1/2B3000/270C 

-1 2 




















4.6k 

800m 

45A 

50 

70m 


150 

9.0 

1.9 

25 


10Ou 

25 

3.0k 

9.Ok0 


Si 


44 

100R46B 

4.6k 

1.0 

25 

60 



175 

10 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4.6k 



Si 


45 

150R46B 

4 6k 

1 5 

25 

60 



175 

10 

1.5 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4 6k 



Si 


46 

200R46B 

4 6k 

2.0 

25 

60 



175 

10 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4.6k 



Si 


47 

250R46B 

4.6k 

2 5 

25 

250 



175 

10 

2.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.6k 



S. 


48 

300R46B 

4.6k 

3.0 

25 

250 



175 

10 

3.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4 6k 



Si 


49 

350R46B 

4.6k 

3 5 

25 

250 



175 

10 

3.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.6k 



Si 


50 

400R46B 

4 6k 

4.0 

25 

250 



175 

10 

4.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.6k 



Si 


51 

450R46B 

4 6k 

4.5 

25 

250 



175 

10 

4 5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.6k 



Si 


52 

500R46B 

4.6k 

5 0 

25 

250 



175 

10 

5 0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.6k 



Si 


53 

550R46B 

4 6k 

5 5 

25 

250 



175 

10 

5.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.6k 



Si 


54 

600R46B 

4 6k 

6.0 

25 

250 



175 

10 

60 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.6k 



Si 


55v# 

SiD500P46K62 

4.6k 

600 

95B 

7.1k 

10m 


175J 

1 33 

1.0k 

150J 


18m 

175J 

4 6k 



Si 

S369 

56 

INI 142 

4.8k 

05 

75 

3.5 

5.0m 


170 

24 

57m 

50 


.20m 

50 

4.8k 



Si 

F57d 

57 

IN1141 

4.8k 

06 

75 

3 5 

5.0m 


170 

36 

70m 

50 


20m 

50 

4.8k 



Si 

F57f 

58 

P1RP48 

4.8k 

.07 

75A$ 

15 



150S 

21 

.07 

25 

5.0u 



4.8k 



Si 

Almz 

59 

10R48B 

4.8k 

.10 

25 

60 



175 

10 

.10 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4.8k 



Si 


60 

A1425PBH4AB1 

4.8k 

280m 

50A 




150A 

7 2 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

4.8k 



Si 

Alga 

61 

A1423PBH4AB1 

4.8k 

310m 

50A 




150A 

7.2 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

4.8k 



Si 

M212 

62 

1N 1754 

4.8k 

.32 

75C$ 

6.0 



150 

24 

.60 

25 

25u 



4.8k 



Si 

F12s 

63 

1N1753 

4.8k 

.33 

75C$ 

60 



150 

36 

.60 

25 

25u 



4.8k 



Si 

F12t 

64 

A1423PBC4AB1 

4 8k 

350m 

50A 




150A 

7.2 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

4.8k 



Si 

M205k' 

65 

A1425MH8AB1 

4.8k 

410m 

50A 




150A 

7.2 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

4.8k 



S. 

Alid 

66 

A1423MH8AB1 

4 8k 

420m 

50A 




150A 

7.2 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

4.8k 



Si 

M212f 

67 

75R48B 

4.8k 

75 

25 

60 



175 

10 

.75 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4 8k 



Si 


68 

100R48B 

4.8k 

1.0 

25 

60 



175 

10 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4.8k 



Si 


69 

1N2668 

4.8k 

1.5 

25A 

15 

8 3m 


165 A 

15 6 

1.5 

25A 

800u 



4.8k 



Si 

M126h 

70 

150R48B 

4.8k 

1.5 

25 

60 



175 

10 

1.5 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4.8k 



Si 


71# 

6RM48 

4 8k 

1.5 

55A 

150 

10m 


125A 

8 0 

1.5 

25A 

10Ou 



4.8k 



Si 

M62e 

72 

200R48B 

4.8k 

2.0 

25 

60 



175 

10 

2.0 

25 

5.0u 

.50m 

150 

4.8k 



Si 


73# 

P48H 

4.8k 

2.0 

55A 

230 

10m 


125A 

8.8 

2.0 t 

25 

lOOu 



4.8k 



SiA 

M267 

74 

250R48B 

4 8k 

2.5 

25 

250 



175 

10 

2.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.8k 



Si 


75 

300R48B 

4.8k 

3.0 

25 

250 



175 

10 

3.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.8k 



Si 


76 

350R48B 

4 8k 

3.5 

25 

250 



175 

10 

3.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.8k 



Si 


77 

400R48B 

4.8k 

4.0 

25 

250 



175 

10 

4.0 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.8k 



Si 


78 

450R48B 

4.8k 

4 5 

25 

250 



175 

10 

4.5 

25 

lOu 

1 Om 

150 

4.8k 



Si 


79 

500R48B 

4.8k 

5.0 

25 

250 



175 

10 

5.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.8k 



Si 


80 

CR303 

4.8kt 

5.0 

50A 

250 

8.3m 


125A 

10.8 

50 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

4.8k 



SiA 

M503b 

81 

550R48B 

4.8k 

5 5 

25 

250 



175 

10 

5.5 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.8k 



Si 


82 

600R48B 

4 8k 

6.0 

25 

250 



175 

10 

6.0 

25 

lOu 

1.0m 

150 

4.8k 



Si 


83 

CR313 

4.8kt 

9.0 

50A 

250 

8.3m 


125 A 

10 8 

50 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

4.8k 



SiA 

M503b 

84 

CR323 

4.8kt 

12 

50A 

400 

8.3m 


125A 

11.3 

90 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

4.8k 



SiA 

M503i 

85 

CR333 

4.8kt 

17 

50A 

400 

8 3m 


125 A 

11.3 

90 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

4.8k 



SiA 

M503i 

86 

CR343 

4 8kt 

23 

50A 

850 

8.3m 


125A 

11 5 

120 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

4.8k 



SiA 

M503h 

87 

CR353 

4 8kt 

35 

50A 

850 

8.3m 


125A 

11 5 

120 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

4.8k 



SiA 

M503n 

88v# 

SiD500P48K62 

4.8k 

600 

95B 

7.1k 

10m 


175J 

1.33 

1.0k 

150J 


18m 

175J 

4.8k 



Si 

S369 

89# 

M8320 

5.0k 

1.0m 

25A 

500m 




6.0 

3.0m 

25A 

5.0u 



5.0k 



Si 

Alta 

90v 

5K50 

5.0k 

5.0m 

25 

1.0 

8.0m 


150A 

4 0 

5.0m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

5.0k 



Si 

D07 

91 

MH410 

5 Ok 

5.0m 

25 





6.0 

10m 

25 

20n 

2.0u 

100 

5.0k 



Si 

Alat 

92t 

HV5-5 

5.0k 

5.0m 

40 

30 

8.0m 


150A 

12 

5.0m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

5.0k 



SiA 

Altd 

93v 

HV5-5F 

5.0k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 


125A 

15 « 

5.0m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

5.0k 



SiA 

A ltd 

94 

VF5-5 

5.0kt 

5.0m 

40A 

3.0 



125A 

12 

5.0m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

5.0k 



SiA A 

. 107h 

95 

KLR5 

5.0k 

10m 

25 

5.0 



150S 

4.4 §A 

lOmt 

25 

2.0uA 

lOOu 

70 

5.0k 

6.Ok0 


Si 

Alha 

96 

MH411 

5.0k 

.01 

25 





4.5 

.01 

25 

.50u 

02m 

100 

5.0k 



Si 

Alat 

97v 

XI0-5 

5.0k 

10m 

25 

3.0 

8.0m 


100 A 

10 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

5.0k 



Si 

Alfc 

98v 

HV10-5 

5.0k 

10m 

40 

30 

8.0m 


150A 

12 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

. 100 

5.0k 



SiA 

Altd 

99v 

HV10-5F 

5.0k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 


125 A 

15 

10m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

' 5.0k 



SiA 

Altd 

100 

VF10-5 

5.0kt 

01 

40A 

3.0 



125 A 

12 

.01 

25 

I.Ou 

.04m 

125A 

5.0k 



SiA 

A83af 

101 v 

10S50 

5.0k 

10m 

55 

1.0 

8.3m 

750m 

150A 

5.0 

10m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

5.0k 



.Si 

Aldf 

102 

SCM50 

5.0k 

10m 

55A 

2.0 

8.3m 


150A 

15 

10m 

25A 

lOOnA 

2.0uA 

100A 

5.0k 



Si 

Alfh 

103 

VG5 

5.0kt 

15m 

40A 

3.0 



125A 

12 

15m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

5.0k 



SiA 

A83t 

104 

2L50 

5.0k 

.02 

25 

10 

8.3m 


175 

5 0 

.02 

25 

5.0u 

.20m 

100 

5.0k 



Si 

AlkD 

105 

2L509 

5.0k 

.02 

25 

10 

8.3m 


175 

5 0 

.02 

25 

5.0u 

.20m 

100 

5.0k 

7.5k 

200u 

Si 

Alkp 

106 

KL5 

5.0k 

20m 

25 

5.0 



150S 

4 4 §A 

20mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

5.0k 

6.Ok0 


Si 

Alhg 

107 

MC201A 

5.0k 

.02 

25 

75 

8.0m 



90 

.02 

25 

1.5u 



5.0k 



Si 

Alhv 

108v 

SP5 

5.0k 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

500m 

150A 

12 

20m 

25 

500n 

lOu 

100 

5.0k 



Si 

A267e 

109v 

25K50 

5.0k 

25m 

25 

1.5 

8.0m 


150A 

4.0 

25m 

. 25 

I.Ou 

lOu 

100 

5.0k 



Si 

D07 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



AJ 

ULJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





JVL 

JA1_ 

r m, 

JAj_ 

Js)_ 

(W) 

TC) 

(V) 

(A) 

(°c) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/VI 



It 

X25-5 


25m 

25 

To 

8.0 m 


106 A 

10 

25m 

ir 

t8u 

40u 

Tm~ 

totr 



si — 

l 7H7c ^ 

2 

1N4597 

5 0k 

.025 

40 

1.0 § 



130A 

5.0 

25m 

40A 

.05u 

. 16m 

130A 

5.0k 



Si 

Alek 

3t 

HV25-5 

5.0k 

25m 

40 

3.0 

8.0m 


150A 

12 

25m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

5.0k 



SiA 

A ltd 


HV25-5F 

5.0k 

25m 

40 

3 0 

8.0m 


125A 

15 

25m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

5.0k 



SiA 

A ltd 

5 

VF25-5 

5.0kt 

25m 

40A 

3.0 



125A 

12 

25m 

25 

I.Ou 

40u 

1 25A 

5.0k 



SiA 

A83af 

6 

HV50G 

5.0k 

30m 

25 

20 _ 

8.0m 

30 


10 

10m 

25 

2.0u 

10m 

100 

5 Ok 



Si 

Alfs 

7 

HV50E6 

5 0k 

40m 

25 

1 0 

8 0m 

25 

125A 

6.0 

10m 

25 

20n 

3.0u 

100 

5.0k 



Si 

A83g 

8 

MC200A 

5 0k 

04 

25 

1.2k 

8.0m 



6.0 

.04 

25 

1.5u 



5.0k 



Si 

A1 hy 

9 

MC1051 

5.0k 

.04 

25 





7.0 

.04 

25 

I.Ou 







Alar 

10 

MC1051A 

5.0k 

.04 

25 





70 

.04 

25 

02u 







Algr 

1 1 

MC1052 

5.0k 

.04 

25 





10 

.04 

25 

I.Ou 







Algr 

12 

MC1052A 

5.0k 

04 

25 





10 

04 

25 

.02u 







Alar 

13 

5L50 

5 0k 

05 

25 

10 

8.3m 


175 

5.0 

.05 

25 

5.0u 

20m 

100 

5.0k 



Si 

Alkp 

14 

5L509 

5.0k 

.05 

25 

10 

8 3m 


175 

5.0 

.05 

25 

5.0u 

.20m 

100 

5.0k 

7.5k 

200u 

Si 

Alkp 

1 5t 

50K50 

5.0k 

50m 

25 

2.0 

8.0m 


150A 

4.0 

50m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

5.0k 



Si 

D07 

16 

7715-5 

5.0k 

05 

25A 

1 5 

8.3m 


125A 

10 

.05 

25 

1 Ou 

10m 

125 

5.0k 



SiA 

A1 jb 

17# 

M505 

5 0k 

50m 

25A 

2.5 

10m 


150A 

5.0 

50mf 

25A 

I.Ou 

50u 

100A 

5.0k 



SiA 

D07 

1# 

MC051 

5.0k 

05 

25A$ 




150A 

5 0 

.10 

25A 

I.Ou 



5.0k 



Si 

M54c 

19 

MC051A 

5.0k 

.05 

25A$ 




150A 

5.0 

.10 

25A 

.02u 



5.0k 



Si 

M54c 

20 

MC052 

5.0k 

.05 

25A$ 




150A 

10 

.10 

25A 

I.Ou 



5.0k 



Si 

M54e 

21 

MC052A 

5.0k 

05 

25A$ 




150A 

10 

10 

25A 

.02u 



5.0k 



Si 

M54e 

22 

PS2425 

5.0k 

05 

25A$ 





14 

5m 

25A 

lOu 



5.0k 



Si 

Alhk 

23t 

X50-5 

5.0k 

50m 

25 

3 0 

8 0m 


100A 

10 

50m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

5 Ok 



Si 

A Ifc j 

24 

VB50 

5.0k 

50m 

40A 

3.0 

8.3m 


150A 

10 

50m 

25 

50n 

5.0u 

100 

5.0k 



SiA 

Alfc 

25t 

50S50 

5.0k 

50m 

55 

2 0 

8.3m 

750m 

150A 

5.0 

50m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

5.0k 



Si 

Aldf 

26 

1N1734A 

5.0k 

50m 

175$ 

90 

8 0m 


200A 

8.0 

400m 

25 

I.Ou 

12u 

150 

5.0k 



Si 

Algd [ 

27 

HV50E4 

5.0k 

60m 

25 

1.0 

8.0m 

25 

125A 

4.0 

10m 

25 

20n 

3.0u 

100 

5 Ok 



Si 

A83f 

28 

IN 1734 

5.0k 

.10 

25A$ 

2 5 

8.0m 


150A 

18 

10 

25A 

lOu 

,10m 

100A 

5.0k 



Si 

A1 jh 

29 

10L50 

5.0k 

10 

25 

20 

8.3m 


175 

5.0 

10 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

5.0k 



Si 

Alkp 

_^0_ 

10L509 


.10 

25 

20 

8.3m 


175 

5.0 

10 

25 

5.0u 

VU\:,m 

100 

5.0k 

7.5k 

200u 

Si 

AlkD 

31 

10R50B 


KM 

25 

60 



175 

10 

10 

25 

5 Ou 



5.0k 



Si 


32# 

HSC5 


MM 

25A$ 




150A 

10 

.10 

25A 

5.0u 



5.0k 



Si 


33 

MHV5 


■KtiM 

25A$ 

3 5 



125A 

9.0 

.10 

25 

I.Ou 



5.0k 



Si 


34 

PS1145 

5 Okt 

10 

25A$ 

2 5 § 

8.0m 


175A 

22 

.10 

25A 







Si 


35 

SE1734 

5.0k 

10 

50A 

3.0 § 

10m 


150A 

15 

.20 

25 

5.0u 

75m 

100 

5.0k 



Si 


36 

1N5182 


10 

55A 

40 § 

8.3m 


175A 

10 

.10 

55A 


1 .OmA 

1 75A 

5 Ok 



Si 





100m 

55 

3 0 

8.3m 

750m 

150A 

5 0 

100m 

25 

I.Ou 

lOu 

100 

5.0k 



Si 

urm 

Em 



100m 

55$ 

4 0 



175 

10.5 

100m 

25 

I.Ou 

20m 

100 

5.0k 



Si 

mmm 

ii 



10 

55A 

4 0 



175 

10 A 

.10 

25A 

I.OuA 

.02mA 

100A 

5 Ok 



Si 

bffUMi 

mm 

JAN 1N5182 

5 0k 

125m 

25A 

1 0 

8.3m 


175A 



25 

1 Ou 

20u 

100A 

5 Ok 



Si 

om 

■m 

15L50 

5.0k 

.15 

25 

20 

8.3m 


175 



25 

5.0u 

20m 

100 

5.0k 



Si 

QQM 


15L509 

5.0k 

■IB 


20 

8.3m 


175 


KM 

25 

5.0u 


100 

5.0k 

7.5k 

200u 

Si 

Em 

43 

7701-5B 

5 0k 

KM 




■ 

1 25A 

10 


25 

I.Ou 

KEn 

125 

mm 



SiA 

QB3MI 

44 

CLR5 

5 0k 

MkWTTS! 

EM, 




100A 

4.4 §A 

150mt 

25 

2 OuA 

100u 

100 

5.0k 

6 Ok0 


Si 

QfjO^M 

45 



In 

Em 




150 

6.0 

.15 

25 

2.0u 

.10m 

100 

5.0k 



Si 


46t 



150m 

55A 




150A 

80 

100m 

25A 

5.0u 

25 

100A 

5.0k 



Si 

A94j 

47 



15 

55A 




175 

6.0 A 

.10 

25A 

I.OuA 

.02mA 

100A 

5.0k 



Si 

Alfh 

48 



170m 

50 




150S 

9.0 

170m 

25 

2 Ou 



5.0k 



Si 


49 



20 

25 




175 

5 0 

20 

25 

5.0u 

20m 

100 

5.0k 



Si 

AlkD 

50 



20 

25 




175 

5.0 

20 

25 

5.0u 

,20m 

100 

5 Ok 

7 5k 

200u 

Si 


Bill- 



Kilim 

25 




150 

80 

200m 

25 

2.0u 



5.0k 



SiA 

A79c 

MM 




Wml 




125A 

4.4 §A 

200mt 

25 

1 OuA 

50u 

100 

5 Ok 

6.Ok0 


Si 

nmH 

mn .» 




ES3 




100A 

8.0 

20 

25 

2 Ou 



5 Ok 



Si 

A79c 

■ 



200m 

_25_ 




150 

5.0 

1.0 


6 Ou 

75u 

100 

5.0k 



Si 


55 

DER5 

5 0k 

200m 

50 

40 

8.3m 

20 

150S 

9.0 

200m 

25 

2.0u 

20u 

125 

5 0k 



Si 

Aldm 

56t 

200S50 

5 0k 

200m 

55 

20 

8 3m 

1 0 

150A 

5 0 

200m 

25 

I.Ou 

20u 

100 

5.0k 



Si 


57 i 

HVC500 

5j0k_. 

20 .. 

55A 

6.0 



150 

10 

.20 

25 

lOu 



5 Ok 



Si 

M29 Id 

58 

C5.0E6 

5 0k 

20 

75 

15 

8 0m 


150C 

6.0 

20 


1 Ou 

,10m 

100 

5 Ok 



Si 

A3s 

59 

CP129 

5.0k 

20 

75 





60 


25 








M84as 

60 

C5 0E5 

5 0k 

225 

75 

20 

8.0m 


150C 

5.0 

.23 


I.Ou 

.10m 

100 

5 0k 



Si 

A3s 

Kill 



250m 

25A 




150S 

10 

250m 

25A 

500n 



5 Ok 

7.0k 


Si 

Ml 22c 

feljf 



250m 

25A 




150S 

10 

250m 

25A 

500n 



5.0k 

7.0k 


Si 

A83ax 




25 

25 

20 

8 3m 


175 

5.0 

.25 

25 

5.0u 

,20m 

100 

5 Ok 



Si 

AlkD 

64 

25L509 

5 0k 

.25 

25 

20 

8.3m 


175 

5.0 

25 

25 

5.0u 

,20m 

100 

5.0k 

7 5k I 

200u 

Si 

Alkp 

65# 

M50K 

5 0k 

250m 

25A 

20 

10m 


150A 

8 0 

250mt 

25A 

1 Ou 

50u 

100A 

5.0k 

1 


SiA 

A83k 

66 

NTD05 

5 0k$ 

.25 

25A 

10 



125A 

9.0 A 

25 

25A 

I.OuA 

.10mA 

100A 

5 Ok 



SiA 

A1 hm 

67 

SCBR50A 

5.0k 

25 

30C 

2 0 



150 










Si 

M45e* 

68 

SLA05HF 

5 0k 

25 

60 

20 

8 3m 


150 

8.0 

30 

50 

5.0u 

,20m 

100 

5 Ok 



Si 

A134d 

69 

BH500 

5 0k 

250m 

75A 

20 

8.3m 


1150A 

4.0 A 

250m 

25A 

10uA 



5.0k 



Si 

D027 

'0 

MR996A 

5.0k$ 

250m 

75A 

15 § 



150J 

1.7 

250m 

75A 

lOu 

lOOu 

75A 

5.0k 



Si 

Aldt 

71 

30L50 

5.0k 

30 

25 

40 

8 3m 


175 

5.0 

30 

25 

5.0u 

20m 

100 

5.0k 



Si 

Alkp 

72 

30L509 

5.0k 

.30 

25 

40 

8 3m 


KE2B 

5 0 

30 

25 

5.0u 


100 

5.0k 

7.5k 

200u 

Si 

AlkD 

73 

B223-50 

5.0k 

30 

25 







150 

5.0u 

Tiia 

150A 




Si 


74 

PS 1445 

5 Okt 

30 

25A$ 



■ 


HeSi 

30 

25A 


05m 

100A 

5 Ok 



Si 


75 

SLDHV5 

5.0k 

30 

25A 





9.0 


25 







Si 


76 

US50 


30 

25 

15 

8 3m 


150A 

9.0 

20 

25 

2 Ou 

.10m 

100 

5.0k 



Si- 

rrmBB 

77 

A1423PE4AC1 


300m 

50A 




150A 

7.2 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

5.0k 



Si 

A83x 

78 

VI 


300m 

65 

15 



100A 

4.4 A 

500m 


5.OuA 



5.0k 




F5 1 b 

79# 

HS30 

5.0k 

35 

25A 

30 

10m 


150A 

14 

35 

25A 

5.0u 

.05m 

100A 

5.0k 



Si 

F12 

80# 

HS40A 

5.0k 

35Om0 

25A 

2 8 t 



150A 

13 5 

350m 

25A 

5.0u 

50u 

100A 

5.0k 



SiA 

F12 

81 

PS 1852 


350m 

25 




200A 

80 

400m 

25 

I.Ou 

12u 

150 

5.0k 



Si 

A1 ih 




350m 

35A 

30 

10m 


150A 

13 5 

350m 

25A 

5.0u 

55u 

100A 

5.0k 



Si 

A1 mk 




35 

50A 

40 

8.0m 


125 

7 5 

35 

25A 

5.0u 



5 Ok 



Si 

C42c 

■11 



.40 

25 

40 

8.3m 


175 

5.0 

.40 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

5.0k 



Si 

AlkD 

85 


5 0k 

40 

25 

40 

8.3m 


175 

5.0 

40 

25 

5 Ou 

20m 

100 

5 Ok 

7.5k 

200u 

Si 

Alkp 

86 

850C 

5 0k 

400m 

25 

50 

8.0m 


150 

6.0 

400m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

5 Ok 



SiA 

M519a 

87 

DI850C 

5 0k 

400m 

40A 

50 

8.3m 


150J 

6.0 

400m 

25 

5.0u 

25u 

100 

5.0k 



Si 

C42m 

88# 

HSKE3500/1550- 3 





















5 0k 

400m 

45A 

55 

8.0m 

5 3k0 

150A 

7.0 

20 

25J 





10k0 


Si 

A167f 

89 

50L50 

5 0k 

50 

_25_, 

40 

8.3m 


175 

5 0 

.50 

25 

5.0u 

20m 

100 

5.0k 



Si 

AlkD 

90 

50L509 

5 0k 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

5 0 

.50 

25 

5.0u 

20m 

100 

5 Ok 

7 5k 

200u 

Si 

Alkp 

91 

SCBR50 

5 0k 

.50 

30C 

20 



150 










Si 

M45d* 

92 

KVF5 

5 0k 

500m 

55A 

50 



175A 

7.0 A 

500m 

25A 

lOOnA 

25uA 

100A 

5.0k 



SiA 

A83aa 

93 

SCH5000 

5.0k 

500m 

55A 

50 



175 

7 0 A 

500m 

25A 

lOOnA 

15uA 

100A 

5 Ok 



Si 

A138c 

94 

PS2355 

5 0k 

53 

25A$ 




175A 

90 

.20 

25A 

3.0u 



5.0k 



Si 

M22 

95 

60L50 

5 0k 

60 

25 

40 

8.3m 


175 

5.0 

.60 

25 

5.0u 

20m 

100 

5.0k 



Si 

AlkD 

96 

60L509 

5 0k 

.60 

25 

40 

8.3m 


175 

5.0 

.60 

25 

5.0u 

20m 

100 

5.0k 

7.5k 

200u 

Si 

Alkp 

97 

CR105 

5 0k 

625m 

60A 

15 



125A 

4.8 0 

630m 

60A 

600uA 

3OOm0 

60A 

5 Ok 



SiA 

M1OOb0 

98# 

HSKE3500/T550- 5 





















5 0k 

650m 

45A 

55 

8 0m 

5.3k0 

150A 

60 

30 

25J 





1Ok0 


Si 

A167h 

99 

75R50B 

5.0k 

75 

25 

60 



175 

10 

75 

25 

5.0u 

.50m 


5 Ok 



Si 


100 

SLA05HC 

5 0k 

750m 

75 

50 

8 3m 


150A 

6.0 

1.0 

25 

5.0u 

lOOu 

100 

5 Ok 



Si 

A134d 

101 

80L50 

i50k 

.80 

25 

60 

8 3m 


175 

5.0 

.80 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

5.0k 



Si 

Alkp 

102 

80L509 

5 0k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

50 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

5.0k 

7.5k 

200u 

Si 

Alkp 

103 

100L50 

5.0k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

5.0 

1.0 

25 

5.0u 

.20m 

100 

5.0k 



Si 

AlkD 

104 

100L509 

5 0k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

50 

1 0 

25 

5 Ou 

20m 

100 

5.0k 

7 5k 

200u 

Si 

Alkp 

105 

100R50B 

5 0k 

1.0 

25 

60 



175 

10 

1.0 

25 

5.0u 

.50m 


5.0k 



Si 


106 

SC1050 

5.0k 

1 0 

40A$ 

200 § 



175A 

6 5 

1 0 

25A 

800u 

1 Om 

100A 

5 Ok 



Si 

M280 

107 

KV05 

5 0k 

1 0 

50A 

50 



150A 

80 A 

1.0 

25A 

2.OuA 



5 Ok 



Si 

M462 

108 

SLD5 

5 0k 

1 1 

30A 

50 

_ 


125A 

10.5 

1 1 

25A 

lOu 



5.0k 



SiA 

M239d 
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IN ORDER OF (1) PIV. (2) MAX AVG FWD CURRENT 


0. Y 

[til 

N tKd 





(3) TEMPER 

ATURE, and (4) TYPE No. 


4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

V f 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [V 

VIDTH 





TEMP 

& V r 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

ro 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

r C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

KVP5 

5 Ok$ 

1 1 

50A 

50 



1 50A 

8 0 A 

1.1 

25A 

5 OuA 



5 Ok 



SiA 

M239d 

2 

1N5595 

5 Ok 

1 15 

100C 

30 


2 5k0 

1 50C 

7 4 

1 1 

100C 


300u 

100C 

5 Ok 



Si 

S221 

3 

BR850At 

5 Ok 

1 25 

25 

50 

8.0m 


150 

8 00 

75 

25 

5.0u 



5 Ok 



SiA 

M541 

4 

1N5600 

5 Ok 

1 4 

100C 

100 


9TTk0 

1 50C 

7 4 

1 4 

100C 


750u 

100C 

5.0k 



Si 

S221 

5 

150R50B 

5 Ok 

1 5 

25 

60 



175 

10 

1 5 

25 

5 Ou 

50m 


5 Ok 



Si 


6 

VC50 

5.0kt 

1 5 

40C 

50 



1 25A 

10 

.10 

25 

1 .Ou 

1 Om 

1 25A 

5.0k 



SiA 

M430 

7# 

HSKE3500/1550-1 2 





















5 Ok 

1 5 

45A 

90 

8.0m 

10k0 

1 50A 

8 0 

8 0 

25J 





1Ok0 


Si 

A167r 

8 

2ASLD5 

5.0k 

2.0 

25A 

200 



175A 

9 0 


25 







Si 

M239d 

9 

200R50B 

5 Ok 

20 

25 

60 



175 

10 

20 

25 

5 Ou 

50m 


5 Ok 



Si 


104 

SCHS5000 

5 Ok 

2.0 

55 

150 



175A 

10 

1 0 

25 

lOu 

1 20u 

100 

5 Ok 



Si 

A138x 

1 1 

250R50B 

5.0k 

2 5 

25 

250 



175 

10 

2 5 

25 

lOu 

1.0m 


5.0k 



Si 


12# 

HSKE3500/1550-2 

5 Ok 

2 5 

45A 

90 

8 Om 

1Ok0 

150A 

7 0 

8 0 

25J 





1Ok0 


Si 

A167u 

13 

CP128 

5 Ok 

2 5 

50 





80 


25 








M84ar 

14 

300R50B 

5.0k 

3.0 

25 

250 



175 

10 

3.0 

25 

lOu 

1.0m 


5.0k 



Si 


15 

KHP5 

5.0k 

30 

25A 

300 



1 75A 

8.0 


25A 

5.0u 



5.0k 



SiA 

M239w 

16 

S0DSLD5 

5 Ok 

3.0 

30A 

290 



140A 

80 

3 0 

25A 

25u 



5.0k 



SiA 

M239w 

17 

350R50B 

5.0k 

3.5 

25 

250 



175 

10 

3 5 

25 

lOu 

1 .Om 


5.0k 



Si 


18 

1N5603 

5 Ok 

3 5 

100C 

200 


25k0 

150C 

90 

3 5 

100C 


1.0m 

100C 

5 Ok 



Si 

S293 

19 

400R50B 

5 Ok 

4.0 

25 

250 



175 

10 

4 0 

25 

lOu 

1 Om 


5.0k 



Si 


20 

UGB5 

5 Ok 

4 4 

75C 




150A 

9.0 

22 

25 

5 Ou 






Si 

S293 

21 

450R50B 

5 Ok 

4 5 

25 

250 



175 

10 

4 5 

25 

lOu 

1 Om 


5.0k 



Si 


22 

UDE5 

5.0k 

4 5 

75C 




150A 

10 

22 

25 

lOu 






Si 

S221 

23 

500R50B 

5 Ok 

5.0 

25 

250 



175 

10 

5.0 

25 

lOu 

1 Om 


5.0k 



Si 


24 

550R50B 

5.0k 

5 5 

25 

250 



175 

10 

5.0 

25 

lOu 

1 Om 


5.0k 



Si 


25 

SCPH10 

5 Ok 

5.5 

55A 

300 



1 50A 

10 

3 0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

5.0k 



Si 

M496 

26 

600R50B 

5.0k 

60 

25 

250 



175 

10 

60 

25 

lOu 

1.0m 


5.0k 



Si 


27 

SCPD20 

5.0k 

1 1 

55A 

300 



1 50A 

10 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

5.0k 



Si 

M496 

28 

SCPN20 

5 Ok 

1 1 

55A 

300 



1 50A 

10 

3 0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

5 Ok 



Si 

M496 

29 

SCPP20 

5 Ok 

1 1 

55A 

300 



150A 

10 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

5.0k 



Si 

M496 

30y# 

SiD500P50K62 

5.0k 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


1 75J 

1 33 

1.0k 

1 50J 


17m 

175J 

5.0k 



Si 

S369 

3 1 ▼# 

SiD500P52K62 

5 2k 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


175J 

1 33 

1.0k 

1 50J 


17m 

1 75J 

5.2k 



Si 

S369 I 

32 

A1423MH9AB 1 

5.4 k 

450m 

50A 




150A 

8.1 

100m 

25 

5.0u 

10Ou 

150A 

5.4k 



Si 

M212c 

33y# 

SiD500P54K62 

5.4k 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


1 75J 

1 33 

1 Ok 

1 50J 


17m 

1 75J 

5.4k 



Si 

S369 

34 

HW5G 

5 5k 

01 

150 





8.0 

01 

25 

2.0u 



5.0k 



Si 

Algk 

35 

2L55 

5 5k 

02 

25 

10 

8.3m 


175 

6.0 

02 

25 

5.0u 

.20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

36 

2L559 

5.5k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

6.0 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

5.5k 

8.2k 

200u 

Si 

Aiks 

37 

5L55 

5 5k 

.05 

25 

10 

8 3m 


175 

6 0 

05 

25 

5 Ou 

20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

38 

5L559 

5.5k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

6.0 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

5.5k 

8.2k 

200u 

Si 

Aiks 

39 

10L55 

5 5k 

10 

25 

20 

8 3m 


175 

6 0 

10 

25 

5 Ou 

20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

40 

10L559 

5 5k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

6.0 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

5.5k 

8.2k 

200u 

Si 

Aiks 

41 

15L55 

5 5k 

15 

25 

20 

8.3m 


175 

6.0 

15 

25 

5.0u 

,20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

42 

15L559 

5 5k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

6.0 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

5.5k 

8 2k 

200u 

Si 

Aiks 

43 

20L55 

5.5k 

20 

25 

20 

8.3m 


175 

6.0 

.20 

25 

5.0u 

20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

44 

20L559 

5.5k 

200m 

25 

20 

8 3m 


175 

6.0 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

5 5k 

8 2k 

200u 

Si 

Aiks 

45f 

1N2920 

5 5k 

250m 

25 A 




1 50S 

1 1 

250m 

25A 

500n 



5.5k 

7 7k 


Si 

M 122d 

464 

1N2921 

5.5k 

250m 

25A 




1 50S 

1 1 

250m 

25A 

500n 



5.5k 

7.7k 


Si 

A83bd 

47 

25L55 

5.5k 

.25 

25 

20 

8 3m 


175 

6.0 

25 

25 

5.0u 

,20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

48 

25L559 

5.5k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

60 

250m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

5.5k 

8 2k 

200u 

Si 

Aiks 

49 

30L55 

5.5k 

.30 

25 

40 

8 3m 


175 

60 

.30 

25 

5.0u 

20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

50 

30L559 

5.5k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

6.0 

300m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

5.5k 

8.2k 

200u 

Si 

Aiks 

51 

40L55 

5.5k 

.40 

25 

40 

8.3m 


175 

6.0 

.40 

25 

5 Ou 

20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

52 

40L559 

5 5k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

6.0 

400m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

5.5k 

8 2k 

200u 

Si 

Aiks 

53 

50L55 

5.5k 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

6.0 

50 

25 

5.0u 

,20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

54 

50L559 

5 5k 

500m 

25 

40 

8 3m 


175 

6.0 

500m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

5.5k 

8.2k 

200u 

Si 

Aiks 

55 

60L55 

5 5k 

60 

25 

40 

8.3m 


175 

6 0 

.60 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

5 5k 



Si 

Aiks 

56 

60L559 

5 5k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

60 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

5.5k 

8.2k 

200u 

Si 

Aiks 

57 

80L55 

5 5k 

.80 

25 

60 

8.3m 


175 

6.0 

.80 

25 

5 Ou 

20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

58 

80L559 

5.5k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

6.0 

800m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

5.5k 

8.2k 

200u 

Si 

Aiks 

59 

100L55 

5 5k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

60 

1 0 

25 

5.0u ' 

,20m 

100 

5.5k 



Si 

Aiks 

60 

100L559 

5 5k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

6.0 

1 0 

25 

5.0u 

200u 

100 

5.5k 

8.2k 

200u 

Si 

Aiks 

61# 

6RM56 

5 6k 

1 5 

55A 

150 

10m 


125A 

8.0 

1.5 

25A 

lOOu 



5.6k 



Si 

M62e 

62# 

P56H 

5.6k 

20 

55A 

230 

10m 


125A 

8 8 

2.0 t 

25 

lOOu 



5.6k 



SiA 

M267 

63y# 

SiD500P56K62 

5 6k 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


1 75J 

1.33 

1.0k 

150J 


17m 

175J 

5 6k 



Si 

S369 

64y# 

SiD500P58K62 

5.8k 

600 

95B 

7 Ik 

10m 


1 75J 

1.33 

1.0k 

1 50J 


17m 

175J 

5 8k 



Si 

S369 

65 

MH412 

6 Ok 

.01 

25 





7 0 

01 

25 

,50u 

.05m 

100 

6 0k 



Si 

Alat 

66t 

XI0-6 

6 0k 

10m 

25 

3 0 

8 Om 


100A 

10 

10m 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

6.0k 



Si 

Alfc 

67 

SCM60 

6 Ok 

10m 

55A 

2 0 

8 3m 


1 50A 

15 

10m 

25A 

lOOnA 

2.0uA 

100A 

6.0k 



Si 

Alfh 

68 

2L60 

6.0k 

.02 

25 

10 

8.3m 


175 

60 

02 

25 

5.0u 

20m 

100 

6.0k 



Si 

Aiks 

69 

2L609 

6.0k 

.02 

25 

10 

8 3m 


175 

60 

02 

25 

5.0u 

20m 

100 

6 0k 

9.0k 

200u 

Si 

Aiks 

70 

MC203A 

6 0k 

.02 

25 

75 

8.0m 



10 

.02 

25 

1.5u 



6 0k 



Si 

Alhy 

7 It 

SP6 

6.0k 

20m 

25 

3 0 

8 3m 

500m 

1 50A 

12 

20m 

25 

500n 

lOu 

100 

6.0k 



Si 

A267e 

72 

MC1062 

6.0k 

.025 

25 





12 

03 

25 

1 .Ou 







Alkd 

73 

MC1062A 

6.0k 

025 

25 





12 

.03 

25 

02u 







Alkd 

74T 

X25-6 

6.0k 

25m 

25 

30 

8 Om 


10OA 

10 

25m 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

6 0k 



Si 

Alfc 

75 

HV60G 

6 Ok 

30m 

25 

20 

8 Om 

30 


10 

10m 

25 

2.0u 

10m 

100 

6.0k 



Si 

Alfs 

76# 

SH6K 

6 Ok 

03 

70A 

5 0 

10m 


100S 

10 

.03 

25A 

lOu 

10m 

100A 

6 0k 



Si 

A168d 

77 

MC1061 

6.0k 

035 

25 





8.0 

.04 

25 

1 .Ou 







Algr 

78 

MC1061A 

6 0k 

.035 

25 





8.0 

04 

25 

.02u 







Algr 

79 

HV60E6 

6.0k 

40m 

25 

1 0 

8.0m 

.25 

125A 

60 

10m 

25 

20n 

3.0u 

100 

6.0k 



Si 

A83g 

80 

MC202A 

6.0k 

04 

25 

1 2k 

8 Om 



8 0 

.04 

25 

1.5u 



6 0k 



Si 

Alhv 

81 

5L60 

6.0k 

05 

25 

10 

8.3m 


175 

60 

.05 

25 

5.0u 

.20m 

100 

6.0k 



Si 

Aiks 

82 

5L609 

6.0k 

.05 

25 

10 

8.3m 


175 

6 0 

.05 

25 

5.0u 

20m 

100 

6.0k 

9.0k 

200u 

Si 

Aiks 

83 

7715-6 

6.0k 

.05 

25A 

1 5 

8.3m 


125A 

12 

.05 

25 

I.Ou 

,10m 

125 

6.0k 



SiA 

Alib 

84# 

M60H 

6 0k 

50m 

25A 

2 5 

10m 


125A 

6.0 

50m 

25A 

1 .Ou 

25u 

100A 

6 0k 



SiA 

A1 mn 

85# 

M605 

6.0k 

50m 

25A 

2 5 

10m 


1 50A 

60 

50mt 

25A 

I.Ou 

50u 

100A 

6.0k 



SiA 

D07 

86 

MC061 

6 0k 

05 

25A$ 




1 50A 

6.0 

.10 

25A 

I.Ou 



6.0k 



Si 

M54c 

87 

MC061A 

6 0k 

05 

25A$ 




1 50A 

6.0 

.10 

25A 

.02u 



6.0k 



Si 

M54c 

88 

MC062 

6 0k 

.05 

25A$ 




150A 

12 

.10 

25A 

I.Ou 



6.0k 



Si 

M54g 

89 

MC062A 

6.0k 

.05 

25A$ 




1 50A 

12 

.10 

25A 

.02u 



6 0k 



Si 

M54a 

90 

PS2426 

6.0k 

.05 

25A$ 





16 

5m 

25A 

lOu 



6 0k 



Si 

Alhk 

91 y 

X50-6 

6.0k 

50m 

25 

30 

8 Om 


100A 

10 

50m 

25 

1 Ou 

40u 

100 

6.0k 



Si 

Alfc 

92 

VB60 

6.0k 

50m 

40A 

3 0 

8.3m 


150A 

10 

50m 

25 

50n 

5.0u 

100 

6.0k 



SiA 

Alfc 

93 

INI 143 

6.0k 

.05 

75 

3 5 

5 Om 


170 

45 

57m 

50 


.20m 

50 

6.0k 



Si 

F57f 

94 

1N2380 

6.0k 

.05 

100A 

12 

8.3m 


1 50A 

22.5 

.05 

10OA 


100m 

100A 

600 



Si 

Alnf 

95 

LA60 

6.0k 

06 

40A 

5.0 

10m 


100 

8 0 

25m 

25A 

5 Ou 



6.0k 



SiA 

Alhf 

96 

INI143A 

6.0k 

.065 

75 

3.5 

5 Om 


170 

30 

75m 

50 


.20m 

50 

6.0k 



Si 

F57g 

97 

P1RP60 

6.0k 

07 

75A$ 

15 



150S 

21 

.07 

25 

2 Ou 



6.0k 



Si 

Alnp 

98 

1N2383 

6.0kt 

.10 

25A$ 

60 

8.0m 


150A 

27 

10 

25A 

lOu 

,10m 

100A 

6.0k 



Si 

Alkv 

99 

10L60 

6.0k 

.10 

25 

20 

8 3m 


175 

6.0 

.10 

25 

5.0u 

20m 

100 

6.0k 



Si 

Aiks 

100 

10L609 

6.0k 

.10 

25 

20 

8.3m 


175 

6.0 

10 

25 

5.0u 

20m 

100 

6.0k 

9.0k 

200u 

Si 

Aiks 

101 

7701-6A 

6.0k 

.10 

25 

30 

8.3m 


125A 

1 1 

.05 

25 

1 Ou 

10m 

125 

6.0k 



SiA 

Alib 

102# 

HSC6 

6.0k 

.10 

25A$ 




150A 

12 

10 

25A 

5.0u 



6.0k 



Si 

Alkv 

103 

MHV6 

6 0k 

.10 

25A$ 

3.5 



125A 

9.0 

.10 

25 

I.Ou 



6.0k 



Si 

F8 

104 

PS1146 

6.0kt 

.10 

25A$ 

2.5 § 

8.0m 


175A 

31.5 

10 

25A 







Si 

Alkv 

105 

1N4505 

6.0k 

.10 

50A 

20 § 



125A 

8.5 

10 

50A 


.15m 

125A 

6.0k 



Si 

Alsr 

106 

SE2383 

6.0k 

.10 

50A 

3.0 § 

10m 


1 50A 

20 

.20 

25 

5.0u 

75m 

100 

6.0k 



Si 

Aljg 

107 

1N5329 

6 0k 

135m 

40A 

10 



150A 

15.4 

75m 

100A 


150u 

100A 

6.0k 



Si 

Algx 

108 

1N3711 

6.0k 

.15 

25A$ 

5 0 



150A 

8.0 

.15 

25A 


.00 

25A 

6.0k 




Alpn 

109 

15L60 

6.0k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

60 

150m 

. 25 

. 5.0u 

200u 

100 

6.0k 



Si 

Aiks 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

15L609 

6 Ok 

.15 

25 

20 

8.3m 


175 

60 

15 

25 

5 Ou 

20m 

100 

6 0k 

9 Ok 

200u 

Si 

Aiks 

2 

DICR6 

6 Ok 

150m 

50 

10 

8 3m 


150S 

10 

150m 

25 

2 Ou 



6.0k 



Si 

Aldm 

3 

EK600 

6 Ok 

.15 

50 

15 

8 3m 


150 

6.0 

15 

25 

2 Ou 

10m 

100 

6 0k 



Si 

D027 

4 

HVC600 

6 Ok 

.15 

55A 

4 5 



150 

12 

.15 

25 

lOu 



6 0k 



Si 

M291e 

5# 

HS50 

6 Ok 

175 

25A 

5 0 

10m 

2 6 

150J 

14 

.18 

25A 

5.0u 

.05m 

10OA 

6 0k 



Si 

A Ins 

6 

20L60 

6 Ok 

.20 

25 

20 

8 3m 


175 

6.0 

20 

25 

5 Ou 

20m 

100 

6 Ok 



Si 

Aiks 

7 

20L609 

6.0k 

20 

25 

20 

8 3m 


175 

60 

20 

25 

5 Ou 

20m 

100 

6.0k 

9 Ok 

200u 

Si 

Aiks 

8 

560 

6 Ok 

200m 

25 

20 

8 Om 


150 

15 

200m 

25 

2 Ou 



6 Ok 



SiA 

A79d 

9 

B223-60 

6 Ok 

.20 

25 

60 



175A 

3.0 


150 

5 Ou 

,50m 

1 50A 




Si 

Alrx 

10 

DI560 

6 Ok 

.20 

25A$ 

20 

8.0m 


100A 

15 

20 

25 

2.0u 



6 Ok 



Si 

A79d 

11# 

ME60 

6 Ok 

.20 

25A 

1 5 

10m 


100A 

12 

.20 t 

25 

.01 u 



6 Ok 



SiA 

A 1km 

12 

SLA06 

6 Ok 

200m 

25 




150 . 

60 

500m 


6.0u 

75u 

100 

6.0k 



Si 

Aldi 

13 

US60 

6.0k 

.20 

25 

15 

8 3m 


150A 

10 

20 

25 

2 Ou 

10m 

100 

6 Ok 



Si 

Algx 

14 

DER6 

6.0k 

200m 

50 

40 

8 3m 

2 0 

150S 

10 

200m 

25 

2 Ou 

20u 

125 

6 Ok 



Si 

Aldm 

15 

C6 0E6 

6 Ok 

20 

75 

15 

8 Om 


150C 

6 0 

20 


1 Ou 

10m 

100 

6.0k 



Si 

A3s 

16 

CP130 

6 Ok 

20 

75 





8 0 


25 








M84at 

17 

A1425PBH5AB1 

6 Ok 

230m 

50A 




150A 

90 

100m 

25 

5 Ou 

10Ou 

1 50A 

6 Ok 



Si 

A1 jc 

184 

1N2922 

6 Ok 

250m 

25A 




150S 

12 

250m 

25A 

500n 



6 0k 

8 4k 


Si 

M 122d 

194 

1N2923 

6 Ok 

250m 

25A 




150S 

12 

250m 

25A 

500n 



6.0k 

8.4k 


Si 

A83bd 

20 

25L60 

6 Ok 

25 

25 

20 

8.3m 


175 

6.0 

25 

25 

5 Ou 

20m 

100 

6.0k 



Si 

Aiks 

21 

25L609 

6 Ok 

25 

25 

20 

8.3m 


175 

6.0 

.25 

25 

5.0u 

20m 

100 

6.0k 

9 0k 

200u 

Si 

Aiks 

22# 

M60K 

6 Ok 

250m 

25A 

2 0 

10m 


150A 

10 

250mt 

25A 

1 Ou 

50u 

100A 

6.0k 



SiA 

A83k 

23 

NTD06 

6 Ok$ 

25 

25A 

10 



125A 

90 A 

25 

25A 

1 OuA 

.10mA 

10OA 

6.0k 



SiA 

Alhm 

24 

A1423PBH5AB1 

6.0k 

260m 

50A 




150A 

9.0 

100m 

25 

5 Ou 

lOOu 

1 50A 

6 0k 



Si 

M21 2 

25 

1N1755 

6 Ok 

29 

75C$ 

60 



150 

45 

50 

25 

25u 



6 0k 



Si 

F12t 

26 

30L60 

6.0k 

.30 

25 

40 

8.3m 


175 

60 

30 

25 

5 Ou 

20m 

100 

6 0k 



Si 

Aiks 

27 

30L609 

6 Ok 

.30 

25 

40 

8 3m 


175 

60 

.30 

25 

5.0u 

20m 

100 

6 0k 

9 Ok 

200u 

Si 

Aiks 

28 

PS 1446 

6 Okt 

.30 

25A$ 




175A 

12 

30 

25A 


05m 

10OA 

6.0k 



Si 

F13b 

29 

SLDHV6 

6 0k 

30 

25A 

22 



1 75A 

12 


25 







Si 

M239d 

30 

A1423PM4AC1 

6 Ok 

300m 

50A 




150A 

7 2 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

1 50A 

6.0k 



Si 

A83x 

31 

DI560LS 

6 Ok 

.30 

50A 

40 

8.0m 


125 

8 4 

30 

25A 

5 Ou 



6.0k 



Si 

C42c 

32# 

ED03 

6 Ok 

.30 

50 

45 

10 


125 

60 

30 

25 

1 0 



6 Ok 

6.1k 


Si 

A83as 

33 

CR206 

6 Ok 

.30 

60A 

9.0 



125A 

60 0 

.30 

60A 

IOuA 

lOmd 

100 

JSTIk 



SiA 

A83s 0 

34 

A1423PBC5AB1 

6 Ok 

320m 

50A 




150A 

9 0 

100m 

25 

5 Ou 

10Ou 

1 50A 

6.0k 



S. 

M205m 

35 

A1425MH10AB1 

6 Ok 

340m 

50A 




150A 

9 0 

100m 

25 

5 Ou 

10Ou 

1 50A 

6.0k 



Si 

Aljd 

36 

JAN1N1734A 

6 Ok 

350m 

25A 

60 

8.3m 


150A 

9 9 t 

1 1 

25 

lOOu 

12u 

1 50A 

6.0k 



Si 

Aliu 

37 

1N2383A 

6 Ok 

350m 

25A$ 

9 0 

8 Om 


200A 

9 0 

400m 

25 

1 Ou 

1 2u 

150 

6 0k 

10k 


Si 

Algd 

38 

PS 1853 

i60k 

350m 

25 




200A 

9 0 

400m 

25 

1 Ou 

1 2u 

150 

6 Ok 

10k 


Si 

Alkn 

39 

1N1756 

6 Ok 

36 

75C$ 

6 0 



150 

30 

.60 

25 

25u 



6.0k 



Si 

F12t 

40 

A1423MH 10AB 1 

6 0k 

390m 

50A 




150A 

9 0 

100m 

25 

5 Ou 

lOOu 

1 50A 

6.0k 



Si 

M212c 

41 

40L60 

6 Ok 

.40 

25 

40 

8 3m 


175 

60 

.40 

25 

5 Ou 

20m 

100 

6 0k 



Si 

Aiks 

42 

40L609 

6 Ok 

.40 

25 

40 

8 3m 


175 

60 

40 

25 

5 Ou 

20m 

100 

6 0k 

9 Ok 

200u 

Si 

Aiks 

43 

860C 

6 Ok 

400m 

25 

50 

8 Om 


T50 

8 0 

400m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

6.0k 



SiA 

M519b 

44 

DI860C 

6 Ok 

400m 

40A 

50 

8.3m 


150J 

8 0 

400m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

6 0k 



Si 

C42n 

45 

PS2356 

6 Ok 

.48 

25A$ 




1 75A 

10 

20 

25A 

3 Ou 



6.0k 



Si 

M22 

46 

50L60 

6 Ok 

.50 

25 

40 

F3m 


175 

60 

50 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

6 0k 



Si 

A1 ks 

47 

50L609 

6 Ok 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

60 

50 

25 

5.0u 

20m 

100 

6.0k 

9 Ok 

200u 

Si 

Aiks 

48# 

D60H 

6 Ok 

500m 

25A 

30 

10m 


10OA 

10 

500mt 

25A 

1 .Ou 






SiA 

M62 

49# 

D60HL 

6 0k 

500m 

25A 

30 

10m 


10OA 

10 

500mt 

25A 

1 .Ou 






SiA 

M62 

50# 

ED05 

6 0k 

.50 

50 

45 

10 


125 

60 

50 

25 

1.0 



6 0k 

6 Ik 


Si 

A83at 

51 

CR106 

6 Ok 

575 

60A 

15 



125A 

60 0 

.58 

60A 

600uA 

30m[Zl 

60A 

6 0k 



SiA 

M1OOC0 

52 

60L60 

6 0k 

.60 

25 

40 

8 3m 


175 

60 

.60 

25 

5 Ou 

20m 

100 

6.0k 



Si 

Aiks 

53 

60L609 

6 Ok 

.60 

25 

40 

8 3m 


175 

60 

60 

25 

5.0u 

20m 

100 

6 Ok 

9.0k 

200u 

Si 

Aiks 

54 

80L60 

6.0k 

.80 

25 

60 

8 3m 


175 

60 

80 

25 

5.0u 

20m 

100 

6 0k 



Si 

Aiks 

55 

80L609 

6 0k 

.80 

25 

60 

8 3m 


175 

6.0 

80 

25 

5.0u 

20m 

100 

6.0k 

9.0k 

200u 

Si 

Aiks 

56 

100L60 

6.0k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

60 

1 0 

25 

5.0u 

20m 

100 

6 0k 



Si 

A1 ks 

57 

100L609 

6 0k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

60 

1 0 

25 

5 Ou 

20m 

100 

6 0k 

9.0k 

200u 

Si 

Aiks 

58 

SLD6 

6 Ok 

1.0 

30A 

50 



125A 

13 

1 0 

25A 

lOu 



6.0k 



SiA 

M239d 

59 

KVP6 

6 Ok$ 

1.0 

50A 

50 



150A 

9 0 A 

1 0 

25A 

5.0uA 



6 0k 



SiA 

M239d 

60 

BR860At 

6 Ok 

1.25 

25 

50 

8 Om 


150 

100 

75 

25 

5.0u 



6 Ok 



SiA 

M541 

61# 

1S150R06 

6.0k 

1.5 

25 

80 

10m 


150A 

10 t 

5 0 

25 

2.0u 

05m 

100 

6 Ok 



Si 

M398 

62 

VC60 

6 Okt 

1.5 

40C 

50 



125A 

12 

10 

25 

1 Ou 

1 Om 

125A 

6.0k 



SiA 

M430 

63 

2ASLD6 

6 Ok 

1.8 

25A 

200 



175A 

10 


25 







Si 

M239d 

64 

KHP6 

6 Ok 

2.75 

25A 

300 



175A 

90 


25A 

5 Ou 



6 0k 



SiA 

M239x 

65 

S0DSLD6 

6 Ok 

2 75 

30A 

290 



140A 

10 

2 8 

25A 

25u 



6 0k 



SiA 

M239x 

66 

CR304 

6 Okt 

5 0 

50A 

250 

8 3m 


125A 

13.5 

50 

25A 

2 0m 

2 0m 

125A 

6.0k 



SiA 

M503c 

67 

SCPH12 

6 Ok 

5 5 

55A 

300 



150A 

12 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

6 0k 



Si 

M496 

68 

CR314 

6.Okt 

90 

50A 

250 

8 3m 


125A 

13 5 

50 

25A 

2 0m 

2 0m 

125A 

6.0k 



SiA 

M503c 

69 

SCPD24 

6 Ok 

1 1 

55A 

300 



150A 

12 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

6.0k 



Si 

M496 

70 

SCPN24 

6.0k 

1 1 

55A 

300 



150A 

12 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

6.0k 



Si 

M496 

71 

SCPP24 

6 0k 

1 1 

55A 

300 



150A 

12 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

6 Ok 



S. 

M496 

72 

CR324 

6 Okt 

12 

50A 

400 

8 3m 


125A 

14 2 

90 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

6 Ok 



SiA 

M503i 

73 

CR334 

6 Okt 

17 

50A 

400 

8 3m 


125A 

14 2 

90 

25A 

2 0m 

2 0m 

125A 

6.0k 



SiA 

M503j 

74 

CR344 

6.Okt 

23 

50A 

850 

8 3m 


125A 

14 4 

120 

25A 

2 0m 

2.0m 

1 25A 

6.0k 



SiA 

M503o 

75 

CR354 

6.Okt 

35 

50A 

850 

8 3m 


125A 

14 4 

120 

25A 

2 0m 

2.0m 

1 25A 

6.0k 



SiA 

M503o 

76v# 

SiD300P60K62 

6.0k 

600 

95B 

7.1k 

10m 


175J 

1.33 

1.0k 

150J 


17m 

175J 

6 0k 



Si 

S368 

77# 

6RM64 

6.4k 

1 5 

55A 

150 

10m 


125A 

8.0 

1.5 

25A 

lOOu 



6.4k 



Si 

M62e 

78# 

P64H 

6 4k 

20 

55A 

230 

10m 


125A 

8.8 

2.0 t 

25 

lOOu 



6 4k 



SiA 

M267 

79 

HW6G 

6 5k 

.01 

150 





80 

.01 

25 

2 Ou 



6 0k 



Si 

Algk 

80 

2L65 

6 5k 

02 

25 

10 

8 3m 


175 

7.0 

02 

25 

5.0u 

20m 

100 

6.5k 



Si 

Almd 

81 

2L659 

6.5k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

7.0 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

6.5k 

9.7k 

200u 

Si 

Almd 

82 

5L65 

6 5k 

05 

25 

10 

8.3m 


175 

7.0 

05 

25 

5.0u 

20m 

100 

6 5k 



Si 

Almd 

83 

5L659 

6.5k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

7 0 

50m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

6.5k 

9.7k 

200u 

Si 

Almd 

84 

10L65 

6 5k 

10 

25 

20 

8.3m 


175 

7 0 

10 

25 

5.0u 

,20m 

100 

6 5k 



Si 

Almd 

85 

10L659 

6 5k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

7.0 

100m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

6.5k 

9 7k 

200u 

Si 

Almd 

86 

15L65 

6.5k 

15 

25 

20 

8.3m 


175 

7.0 

15 

25 

5.0u 

.20m 

100 

6 5k 



Si 

Almd 

87 

15L659 

6 5k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

7 0 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

6 5k 

9 7k 

200u 

Si 

Almd 

88 

HVC650 

6.5k 

15 

55A 

4.5 



150 

13 

15 

25 

lOu 



6.5k 



Si 

M29 If 

89 

20L65 

6.5k 

.20 

25 

20 

8.3m 


175 

7 0 

20 

25 

5.0u 

20m 

100 

6 5k 



Si 

Almd 

90 

20L659 

6.5k 

200m 

25 

20 

8 3m 


175 

7.0 

200m 

25 

5.Qu 

200u 

100 

6 5k 

9 7k 

200u 

Si 

Almd 

914 

1N2924 

6 5k 

250m 

25A 




150S 

13 

250m 

25A 

500n 



6 5k 

9 Ik 


Si 

M 122d 

924 

1N2925 

6 5k 

250m 

25A 




150S 

13 

250m 

25A 

500n 



6.5k 

9.1k 


Si 

A83bd 

93 

25L65 

6 5k 

25 

25 

20 

8 3m 


175 

7.0 

.25 

25 

5.0u 

.20m 

100 

6 5k 



Si 

Almd 

94 

25L659 

6 5k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

7 0 

250m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

6.5k 

9 7k 

200u 

Si 

Almd 

95 

30L65 

6 5k 

30 

25 

40 

8 3m 


175 

70 

30 

25 

5.0u 

.20m 

100 

6.5k 



Si 

Almd 

96 

30L659 

6 5k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

7.0 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

6.5k 

9 7k 

200u 

Si 

Almd 

97 

40L65 

6 5k 

40 

25 

40 

8 3m 


175 

7.0 

.40 

25 

5.0u 

,20m 

100 

6.5k 



Si 

Almd 

98 

40L659 

6 5k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

400m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

6.5k 

9.7k 

200u 

Si 

Almd 

99 

50L65 

6.5k 

50 

25 

40 

8 3m 


175 

70 

50 

25 

5.0u 

.20m 

100 

6 5k 



Si 

Almd 

100 

50L659 

6.5k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

6.5k 

9 7k 

200u 

Si 

Almd 

101 

60L65 

6.5k 

.60 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

.60 

25 

5.0u 

.20m 

100 

6.5k 



Si 

Almd 

102 

60L659 

6 5k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

7.0 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

6.5k 

9.7k 

200u 

Si 

Almd 

103 

80L65 

6 5k 

80 

25 

60 

8 3m 


175 

7 0 

80 

25 

5.0u 

.20m 

100 

6.5k 



Si 

Almd 

104 

80L659 

6 5k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

7.0 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

6.5k 

9 7k 

200u 

Si 

Almd 

105 

100L65 

6.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

7 0 

1 0 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

6.5k 



Si 

Almd 

106 

100L659 

6.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

7 0 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

6.5k 

9 7k 

200u 

Si 

Almd 

107 

A1423MH 11AB 1 

6 6k 

390m 

50A 




150A 

9 9 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

6 6k 



Si 

M212c 

108 

1N1698 

6 6k 

.62 

75A$ 

3 5 



160A 

33 0 

.10 


25uA 



6 6k 



Si 

F12t 

109t 

HV5-7 

7.0k 

5.0m 

40 

3 0 

8 Om 


150A 

12 

5 Om 

25 

I.Ou 

40u 

100 

7.0k 



SiA 

Altd 

110v 

HV5-7F 

7.0k 

5.0m 

40 

30 

8 Om 


125A 

15 

5.0m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

7.0k 



SiA 

Altd 


401 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


401 




5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDL 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURR 

ENT 

AVALANCHE 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK |PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy [V 

i/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(S) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

;°c) 

(A) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(V) 

A/V) 



1 

VF5-7 

7 Okt 

5.0m 

40A 

30 



125A 

12 

5.0m 

25 

1 .Ou 

40u 

125A 

770k 



SiA 

A83af 

2v 

XI0-7 

7.0k 

10m 

25 

3.0 

8.0m 


100A 

10 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

7.0k 



Si 

Alfc 

3w 

HV10-7 

7 Ok 

10m 

40 

30 

8.0m 


150A 

12 

10m 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

7.0k 



SiA 

A ltd 

4v 

HV10-7F 

7.0k 

10m 

40 

3.0 

8 Om 


125A 

15 

10m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

7.0k 



SiA 

A ltd 

5 

VF10-7 

7.Okt 

01 

40A 

3.0 



125A 

12 

.01 

25 

I.Ou 

04m 

1 25A 

7.0k 



SiA 

A83af 

6 

SCM70 

7.0k 

10m 

55A 

20 

8.3m 


150A 

15 

10m 

25A 

lOOnA 

2.OuA 

100A 

7.0k 



Si 

Alfh 

7 

VG7 

7.Okt 

15m 

40A 

3.0 



125A 

14 

15m 

25 

I.Ou 

40u 

1 25A 

7.0k 



SiA 

A83t 

8 

2L70 

7 Ok 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

7.0 

20m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

9 

2L709 

7.0k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

7.0 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

10 

MC205A 

7.0k 

.02 

25 

75 

8.0m 



12 

.02 

25 

1.5u 



7.0k 



Si 

A1 hy 

1 !▼ 

SP7 

7.0k 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

500m 

150A 

12 

20m 

25 

500n 

lOu 

100 

7.0k 



Si 

A267e 

12v 

X25-7 

7.0k 

25m 

25 

3 0 

8.0m 


100A 

10 

25m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

7.0k 



Si 

Alfc 

13v 

HV25-7 

7 Ok 

25m 

40 

3.0 

8.0m 


150A 

12 

25m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

7.0k 



SiA 

Altd 

1 4t 

HV25-7F 

7.0k 

25m 

40 

3 0 

8.0m 


125A 

15 

25m 

25 

2.0u 

10Ou 

100 

7.0k 



SiA 

Altd 

15 

VF25-7 

7 Okt 

25m 

40A 

3.0 



125A 

12 

25m 

25 

I.Ou 

40m 

125A 

7.0k 



SiA 

A83af 

16 

HV70G 

7.0k 

30m 

25 

20 

8.0m 

30 


10 

10m 

25 

2.0u 

10m 

100 

7.0k 



Si 

Alfs 

17 

HV70E6 

7.0k 

40m 

25 

1 0 

8.0m 

25 

125A 

6.0 

10m 

25 

20n 

3.0u 

100 

7.0k 



Si 

A83g 

18 

MC204 

7.0k 

•04 ... 

25 

1.2k 

8.0m 



9.0 

04 

25 

1.5u 



7.0k 



Si 

Alhv 

19 

5L70 

7.0k 

.05 

25 

10 

8.3m 


175 

7.0 

.05 

25 

5.0u 

20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

20 

5L709 

7 Ok 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

7 0 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

21 

7715-7 

7.0k 

.05 

25A 

1 5 

8.3m 


125A 

14 

.05 

25 

I.Ou 

10m 

125 

7.0k 



SiA 

Alib 

22 

PS2427 

7.0k 

.05 

25A$ 





18 

5m 

25A 

lOu 



7.0k 



Si 

Alhk 

23t 

X50-7 

7 Ok 

50m 

25 

3.0 

8.0m 


100A 

10 

50m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

7.0k 



Si 

Alfc 

24 

10L70 

7.0k 

.10 

25 

20 

8.3m 


175 

7.0 

.10 

25 

5.0u 

20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

25 

10L709 

7.0k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

7.0 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

26 

7701-7A 

7.0k 

.10 

25 

3.0 

8.3m 


125A 

12 

.05 

25 

I.Ou 

.10m 

125 

7.0k 



SiA 

Aljb 

27# 

HSC7 

7.0k 

10 

25A$ 




150A 

14 

.10 

25A 

5.0u 



7.0k 



Si 

Almu 

28 

MHV7 

7 Ok 

.10 

25A$ 

2.0 



125A 

13.5 

10 

25 

I.Ou 



7.0k 



Si 

F8 

29 

DICR7 

7.0k 

130m 

50 

10 

8.3m 


150S 

12 

130m 

25 

2.0u 



7.0k 



Si 

Alnj 

30 

15L70 

7.0k 

.15 

25 

20 

8.3m 


175 

7.0 

.15 

25 

5.0u 

,20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

31 

15L709 

7.0k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

7 0 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

32# 

E1500C1IOSi 

7.0k 

165m0 

45A 

40 § 

10m 


120J 

6.0 

450m 

25J 

I.Ou 


25J 

7.0k 



Si 


33 

DER7 

7.0k 

175m 

50 

30 

8.3m 

2 5 

150S 

12 

175m 

25 

2.0u 

20u 

125 

7.0k 



Si 

Alni 

34 

20L70 

7 Ok 

20 

25 

20 

8.3m 


175 

7.0 

.20 

25 

5.0u 

20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

35 

20L709 

7.0k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

7.0 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

36 

570 

7.0k 

200m 

25 

20 

8 Om 


150 

15 

200m 

25 

2.0u 



7.0k 



SiA 

A79d 

37 

US70 

7.0k 

20 

25 

15 

8.3m 


150A 

12 

.20 

25 

2 Ou 

,10m 

100 

7.0k 



Si 

Algx 

38 

25L70 

7 Ok 

.25 

25 

20 

8.3m 


175 

7.0 

.25 

25 

5.0u 

,20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

39 

25L709 

7 Ok 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

7.0 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

40 

DI570LS 

7.0k 

.25 

50A 

40 

8.0m 


125 

10 

.25 

25A 

5.0u 



7.0k 



Si 

C42c 

41 

30L70 

7 Ok 

30 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

.30 

25 

5 Ou 

20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

42 

30L709 

7.0k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

7.0 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

43 

870C 

7.0k 

300m 

25 

50 

8.0m 


150 

10 

300m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

7.0k 



SiA 

M519b 

44 

DI570 

7.0k 

.30 

25A 

20 

8 Om 


100A 

15 

20 

25 

2 Ou 



7.0k 



Si 

A79d 

45 

PS 1447 

7.Okt 

.30 

25A$ 




175A 

17 

.25 

25A 


.05m 

100A 

7.0k 



Si 

FI 3c 

46 

SLDHV7 

7 Ok 

.30 

25A 

22 



175A 

15 


25 







Si 

M239e 

47 

T7KV 

7.0k 

.30 

25A 




125A 







7 Ok 



Si 


48 

DI870C 

7.0k 

.30 

40A 

50 

8 3m 


150J 

10 

30 

25 

5.0u 

.02 


7.0k 



Si 

C42n 

49 

CPI 31 

7.0k 

30 

75 





12 


25 








M84au 

50 

S5343 

7.0k 

30 

100A 




100A 

16 



2.0m 



7.0k 



Si 

M123 

51 

40L70 

7.0k 

.40 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

40 

25 

5.0u 

.20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

52 

40L709 

7.0k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7 Ok 

10k 

200u 

Si 

Almd 

53 

PS2357 

7.0k 

.43 

25A$ 




1 75A 

12 

20 

25A 

3 Ou 



7 Ok 



Si 

M22 

54 

50L70 

7.0k 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

.50 

25 

5.0u 

.20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

55 

50L709 “ 1 

7 Ok 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

56 

CR107 

7.0k 

550m 

60A 

15 



125A 

7.2 0 

550m 

60A 

600uA 

3OOu0 

60A 

7.0k 



SiA 

M1OOC0 

57 

60L70 

7.0k 

.60 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

.60 

25 

5.0u 

.20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

58 

60L709 

7.0k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

7.0 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

59 

80L70 

7.0k 

.80 

25 

60 

8.3m 


175 

7.0 

80 

25 

5.0u 

,20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

60 

80L709 

7.0k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

7.0 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

61 

100L70 

7 Ok 

1.0 

25 

60 

8 3m 


175 

7.0 

1.0 

25 

5.0u 

,20m 

100 

7.0k 



Si 

Almd 

62 

100L709 

7.0k 

1 0 

25 

60 

8.3m 


175 

7.0 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almd 

63 

BR870At 

7.0k 

1.00 

25 

50 

HUim 


150 

12.0 

.50 

25 

5.0u 



7 Ok 



SiA 

M54 la 

64 

SLD7 

7.0k 

1 0 

30A 

50 



125A 

14 

1.0 

25A 

lOu 



7.0k 



SiA 

M239e 

65 

KVP7 

7.0k$ 

1.0 

50A 

50 



150A 

10 A 

1.0 

25A 

5.0uA 



7.0k 



SiA 

M239e 

66 

VC70 

7.Okt 

1 5 

40C 

50 



125A 

12 

.10 

25 

I.Ou 

1.0m 

1 25A 

7 Ok 



SiA 

M430 

67 

2ASLD7 



25A 

200 



175A 

12 


25 







Si 

M239e 

68# 

P70H 



55A 

140 




9.9 

2.0 


lOOu 







M267 

69 

KHP7 



25A 

300 



175A 

10 


25A 

5.0u 



7.0k 



SiA 

M239v 

MEM 

SODSLD7 

7.0k 

2.75 

30A 

290 



140A 

12 

2.8 

25A 

25u 



7.0k 



SiA 

M239y 

mim 

SCPH14 

7.0k 

5.5 

55A 

300 



150A 

14 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

7.0k 



Si 

M496 

mftim 

HSK816 

7.1k 

350m 

45A 

55 

8.0m 


150 

8.0 

250m 

45 

100 n 


25 

7.7k 

1 5k0 


Si 

PlOb 


1N1144 

7.2k 

.05 

75 

3.5 

5.0m 


170 

54 

57m 

50 


.20m 

50 

7.2k 



Si 

F57f 

74 

IN1145 

7.2k 

.06 

75 

3 5 

5.0m 


170 

36 

.07 

50 


.20m 

50 

7.2k 



Si 

F57f 

75 

P1RP72 

7.2k 

.07 

75A$ 

15 



150S 

21 

07_ 

25 

2 Ou 



7.2k 



Si 

Alnx 

76 

1N3151 

7 2k 

.10 

10OA 

20 



150A 

27 

10 

25A 


,25m 

100A 

7.2k 



Si 

Alnf 

77 

A1425PBH6AB1 

7.2k 

200m 

50A 




150A 

108 

100m 

25 

5.0u 

10Ou 

150A 

7.2k 



Si 

A1 jc 

78 

A1423PBH6AB1 

7.2k 

220m 

50A 




1 50A 

10.8 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

7 2k 



Si 

M212 

79 

A1423PBC6AB1 

7.2k 

290m 

50A 




150A 

10.8 

100m 

25 

5 Ou 

lOOu 

150A 

7 2k 



Si 

M205n 

80 

1N1757 

7.2k 

29 

75C$ 

6.0 



150 

54 

.50 

25 

25u 



7.2k 



Si 

F12u 

81 

A1425MH12AB1 

7.2k 

320m 

50A 




150A 

10 8 

100m 

25 

5.0u 

10Ou 

150A 

7.2k 



Si 

A1 id 

82 

1N1758 

7 2k 

.33 

75C$ 

6.0 



150 

36 

.60 

25 

25u 



7.2k 



Si 

F12u 

83 

A1423MH12AB1 

7.2k 

375m 

50A 




1 50A 

10.8 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

7.2k 



Si 

M212c 

84# 

6RM72 

7.2k 

1.5 

55A 

150 

10m 


125A 

8.0 

1.5 

25A 

lOOu 



7.2k 



Si 

M62e 

85 

CR305 

7.2kt 

5.0 

50A 

250 

8.3m 


125A 

16.2 

.50 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

7.2k 



SiA 

M503d 

86 

CR315 

7.2kt 

9.0 

50A 

250 

8.3m 


125A 

16.2 

50 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

7.2k 



SiA 

M503d 

87 

CR325 

7.2kt 

12 

50A 

400 

8.3m 


125A 

17 

90 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

7.2k 



SiA 

M503k 

88 

CR335 

7 2kt 

17 

50A 

400 

8.3m 


125A 

17 

90 

25A 

2.0m 

2 0m 

125A 

7.2k 



SiA 

M503k 

89 

2L75 

7 5k 

.02 

25 

10 

8.3m 


175 

8.0 

.02 

25 

5.0u 

.20m 

100 

7 5k 



Si 

Almf 

90 

2L759 

7 5k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

80 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.0k 

10k 

200u 

Si 

Almf 

91 

5L75 

7.5k 

.05 

25 

10 

8.3m 


175 

8 0 

.05 

25 

5.0u 

,20m 

100 

7 5k 



Si 

Almf 

92 

5L759 

7 5k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

8.0 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.5k 

11k 

200u 

Si 

Almf 

93 

1N3762 

7.5k 

.065 

70 

15 



150A 

12 

.01 m 

150A 

lOu 

,10m 

100 

7.5k 



Si 

Alni 

94 

10L75 

7.5k 

.10 

25 

20 

8 3m 


175 , 

8.0 

.10 

25 

5.0u 

,20m 

100 

7.5k 



Si 

Almf 

95 

10L759 

7.5k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

8.0 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.5k 

11k 

200u 

Si 

Almf 

96 

1N5183 

7.5k 

.10 

55A 

4.0 § 

8 3m 


175A 

10 

.10 

55A 


1 OmA 

175A 

7.5k 



Si 

A1 f i 

97 

SC75 

7 5k 

100m 

55$ 

4.0 



175 

105 

100m 

25 

1 Ou 

20m 

100 

7.5k 



Si 

Alfg 

98 

SCE75 

7.5k 

.10 

55A 

4.0 



175 

10 A 

10 

25A 

1 OuA 

02mA 

100A 

7.5k 



Si 

Alfh 

99 

JAN 1N5183 

7.5k 

125m 

25A 

1 0 

8 3m 


175A 

10 

130m 

25 

I.Ou 

20u 

10OA 

7.5k 



Si 

Alfk 

.100 

ST11 

7 5k 

130m 

70$ 




100 

10 

130m 

100 







Si 

M84y 

101 

15L75 

7.5k 

.15 

25 

20 

8 3m 


175 

8 0 

.15 

25 

5.0u 

20m 

100 

7.5k 



Si 

Almf 

102 

15L759 

7.5k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

8 0 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.5k 

11k 

200u 

Si 

Almf 

103 

HVC750 

7 5k 

15 

55A 

4 5 



150 

15 

.15 

25 

lOu 



7.5k 



Si 

M291g 

104 

20L75 

7.5k 

.20 

25 

20 

8 3m 


175 

8.0 

.20 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

7.5k 



Si 

Almf 

105 

20L759 

7.5k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

80 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

7.5k 

11k 

200u 

Si 

Almf 

106 

25L75 

7.5k 

.25 

25 

20 

8.3m 


175 

8.0 

.25 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

7.5k 



Si 

A1 mf 

107 

25L759 

7 5k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

8.0 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.5k 

11k 

200u 

Si 

Almf 

108 

SCBR75A 

7 5k 

.25 

30C 

20 



150 










Si 

M45e* 

109 

30L75 

7 5k 

.30 

25 

40 

8 3m 


175 

80 

30 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

7.5k 



Si 

Almf 

1 10 

30L759 

7 5k 

300m 

. 25 

40 

8 3m 


175 

8.0 

300m 

. 25 

5.0u 

_ 200u 

100 

7.5k 

1 11k 

200u 

Si 

Almf 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



±J „ 

JJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. F 

EVERSE 

CURF 

*ENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

Hpiv 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


£Jlo 

3 1 at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





Htemp 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

m 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/VI 



1# 

HS41A 

7.5k 

35Om0 

25A 




150A 

19 5 

350m 

25A 

SOu 

55u 

100A 

7.5k 



SiA 

TTSa 

2# 

HS31 

7.5k 

350m 

35A 

30 

10m 


150A 

19.5 

350m 

25A 

5.Ou 

55u 

100A 

7.5k 



Si 

FI 2a 

_3#_ 

HX31 

7.5k 

l_i35_ 

35A 

30 

10m 


150A 

19 5 

.35 

25A 

5.0u 

.06m 

100A 

7.5k 



Si 

Alnn 

4 

40L75 

7.5k 

.40 

25 

40 

8.3m 


175 

80 

.40 

25 

5.0u 

.20m 

100 

7.5k 



Si 

Almf 

5 

40L759 

7.5k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

8.0 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

7.5k 

11k 

200u 

Si 

Almf 

6 

50L75 

7.5k 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

8.0 

.50 

25 

5.0u 

20m 

100 

7.5k 



Si 

Almf 

7 

50L759 

7.5k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

8.0 

500m 

25 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2| MAX AVG FWD CURRENT 
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25 

80 

10m 


150A 

12.5 t 

5.0 

25 

2.0u 

05m 

100 

8 Ok 



Si 

M398 

12# 

6RM80 

8.0k 

1 5 

55A 

150 

10m 


125A 

8 0 

1 5 

25A 

lOOu 



8.0k 



Si 

M62e 

13 

2ASLD8 

8.0k 

1.8 

25A 

200 



175A 

14 


25 







Si 

M239e 

14# 

P80H 

8.0k 

2.0 

55A 

230 

10m 


125A 

11 

2 t 

25 

lOOu 



8.0k 



SiA 

M267 

15 

KHP8 

8.0k 

2.75 

25A 

300 



175A 

11 


25A 

5 Ou 



8 Ok 



SiA 

M239z 

16 

S0DSLD8 

8 Ok 

2.75 

30A 

290 



140A 

14 

2.8 

25A 

25u 



8.0k 



SiA 

M239z ! 

17 

SCPH16 

8.0k 

5.5 

55A 

300 



150A 

16 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

8.0k 



Si 

M496 

18 

HVC840 

8.4k 

.10 

55A 

30 



150 

16 

.10 

25 

lOu 



8.4k 



Si 

M291 h 

19 

A1425PBH7AB1 

8 4k 

190m 

50A 




150A 

12 6 

100m 

25 

5 Ou 

lOOu 

1 50A 

8.4k 



Si 

A1 jc 

20 

A1423PBH7AB1 

8.4k 

220m 

50A 




150A 

12 6 

100m 

25 

5.0u 

10Ou 

1 50A 

8.4k 



Si 

M212e 

21 

A1425MH 14AB 1 

8.4k 

285m 

50A 




150A 

12.6 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

1 50A 

8.4k 



Si 

Alku 

22 

CR306 

8 4kt 

5.0 

50A 

250 

8.3m 


125A 

18.9 

50 

25A 

2.0m 

2 0m 

1 25A 

8.4k 



SiA 

M503e 

23 

CR316 

8 4kt 

9.0 

50A 

250 

8.3m 


125A 

18.9 

50 

25A 

2.0m 

2 0m 

125A 

8.4k 



SiA 

M503e 

24 

2L85 

8.5k 

02 

25 

10 

8.3m 


175 

90 

02 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

8.5k 



S. 

A1 mp 

25 

2L859 

8 5k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

9.0 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

8.5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

26 

5L85 

8.5k 

05 

25 

10 

8.3m 


175 

9 0 

05 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

8.5k 



Si 

AlnrtD 

27 

5L859 

8 5k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

9.0 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

8.5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

28 

10L85 

8.5k 

10 

25 

20 

8 3m 


175 

9.0 

.10 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

8 5k 



Si 

Almp 

29 

10L859 

8.5k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

9.0 

100m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

8.5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

30 

15L85 

8.5k 

15 

25 

20 

8 3m 


175 

9.0 

.15 

25 

5 Ou 

20m 

100 

8.5k 



Si 

Almp 

31 

15L859 

8.5k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

9 0 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

8.5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

32 

20L85 

8.5k 

.20 

25 

20 

8 3m 


175 

90 

.20 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

8 5k 



Si 

Almp 

33 

20L859 

8.5k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

9.0 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

8.5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

34 

25L85 

8.5k 

25 

25 

20 

8 3m 


175 

9.0 

.25 

25 

5 Ou 

20m 

100 

8.5k 



Si 

Almp 

35 

25L859 

8 5k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

9 0 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

8 5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

36 

30L85 

8.5k 

.30 

25 

40 

8 3m 


175 

9.0 

30 

25 

5.0u 

,20m 

100 

8.5k 



Si 

Almp 

37 

30L859 

8.5k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

9 0 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

8.5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

38 

40L85 

8.5k 

.40 

25 

40 

8.3m 


175 

9.0 

.40 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

8.5k 



Si 

Almp 

39 

40L859 

8.5k 

400m 

25 

40 

8 3m 


175 

9 0 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

8.5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

40 

50L85 

8.5k 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

9.0 

50 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

8.5k 



Si 

Almp 

41 

50L859 

8.5k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

9.0 

500m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

8.5k 

12k 

200u 

Si 

AlmD 

42 

60L85 

8.5k 

60 

25 

40 

8.3m 


175 

90 

.60 

25 

5.0u 

20m 

100 

8.5k 



Si 

Almp 

43 

60L859 

8 5k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

90 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

8.5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

44 

80L85 

8.5k 

.80 

25 

60 

8 3m 


175 

9.0 

.80 

25 

5.0u 

.20m 

100 

8.5k 



Si 

Almp 

45 

80L859 

8.5k 

800m 

25 

60 

8 3m 


175 

90 

800m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

8 5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

46 

100L85 

8.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

90 

1.0 

25 

5.0u 

20m 

100 

8 5k 



Si 

Almp 

47 

100L859 

8.5k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

90 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

8 5k 

12k 

200u 

Si 

Almp 

48* 

XI0-9 

9.0k 

10m 

25 

3.0 

8.0m 


100A 

10 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

9.0k 



Si 

Alfc 

49 

2L90 

9.0k 

.02 

25 

10 

8.3m 


175 

9 0 

.02 

25 

5 Ou 

,20m 

100 

9.0k 



Si 

Almp 

50 

2L909 

9.0k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

90 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

Almp 

51 

MC208 

9 Ok 

20m 

25 

750m 

8.0m 



15 

20m 

25 

1 5u 



9.0k 



Si 

Aiks 

52 

MC209 

9 Ok 

.02 

25 

75 

8 Om 



15 

02 

25 

1 5u 



9 Ok 



Si 

Aiks 

53t 

SP9 

9 Ok 

20m 

25 

3.0 

8.3m 

500m 

150A 

12 

20m 

25 

500n 

lOu 

100 

9.0k 



Si 

A267e 

54 

7715-9 

9.0k 

.025 

25A 

1 5 

8.3m 


125A 

18 

25m 

25 

I.Ou 

10m 

125 

9.0k 



SiA 

Aljb 

55v 

X25-9 

9 Ok 

25m 

25 

3 0 

8.0m 


100A 

10 

25m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

9.0k 



Si 

Alfc 

56 

HV90G 

9 Ok 

30m 

25 

20 

8.0m 

.30 


10 

10m 

25 

2 Ou 

10m 

100 

9.0k 



Si 

Alfs 

57 

5L90 

9 Ok 

.05 

25 

10 

8.3m 


175 

90 

05 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

9.0k 



Si 

Almp 

58 

5L909 

9.0k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

9.0 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

Almp 

59 

HV90E 

9.0k 

50m 

25 

1 0 

8.0m 

1.9 

125A 

20 

50m 

25 

I.Ou 

10m 

100 

9.0k 



Si 

A250 

60 

PS2429 

9.0k 

.05 

25A$ 





24 

5m 

25A 

lOu 



9.0k 



Si 

Alje 

61t 

X50-9 

9.0k 

50m 

25 

3.0 

8 Om 


100 A 

10 

50m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

9 Ok 



Si 

Alfc 

62 

7701-9A 

9.0k 

.075 

25 

3.0 

8.3m 


125A 

14 

05 

25 

I.Ou 

.10m 

125 

9 Ok 



SiA 

Alib 

63 

MHV9 

9 Ok 

.075 

25A$ 

20 



125A 

13.5 

75m 

25 

1 Ou 



9.0k 



Si 

F8 

64 

10L90 

9.0k 

.10 

25 

20 

8.3m 


175 

90 

10 

25 

5.0u 

20m 

100 

9 Ok 



Si 

Almp 

65 

10L909 

9.0k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

9.0 

100m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

AlmD 

66# 

HSC9 

9.0k 

.10 

25A$ 




150A 

18 

.10 

25A 

5 Ou 



9.0k 



Si 

Alnv 

67 

DICR9 

9.0k 

100m 

50 

10 

8.3m 


150S 

16 

100m 

25 

2.0u 



9.0k 



Si 

Alnj 

68 

DER9 

9.0k 

140m 

50 

30 

8.3m 

2.5 

150S 

16 

140m 

25 

2.0u 

20u 

125 

9.0k 



Si 

Alni 

69 

15L90 

9.0k 

15 

25 

20 

8 3m 


175 

90 

.15 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

9.0k 



Si 

Almp 

70 

15L909 

9 Ok 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

9.0 

150m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

Almp 

71 

DI590LS 

9.0k 

.175 

50A 

40 

8.0m 


125 

13 

.18 

25A 

5 Ou 



9.0k 



Si 

C42a 

72 

20L90 

9.0k 

.20 

25 

20 

8.3m 


175 

90 

20 

25 

5.0u 

.20m 

100 

9 Ok 



Si 

Almp 

73 

20L909 

9.0k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

9.0 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

Almp 

74 

590 

9.0k 

200m 

25 

20 

8.0m 


150 

15 

200m 

25 

2.0u 



9.0k 



SiA 

A79d 

75 

DI590 

9.0k 

.20 

25A$ 

20 

8.0m 


100A 

15 

20 

25 

2.0u 



9 Ok 



Si 

A79d 

76 

25L90 

9 Ok 

25 

25 

20 

8.3m 


175 

9.0 

.25 

25 

5.0u 

,20m 

100 

9.0k 



Si 

Almp 

77 

25L909 

9.0k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

9 0 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9 Ok 

13k 

200u 

Si 

AlmD 

78 

PS1449 

9 Okt 

.25 

25A$ 




175A 

22 

.25 

25A 


.05m 

10OA 

9.0k 



Si 

FI 3c 

79 

30L90 

9 0k 

30 

25 

40 

8.3m 


175 

9.0 

.30 

25 

5.0u 

20m 

100 

9.0k 



Si 

Almp 

80 

30L909 

9 Ok 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

90 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

AlmD 

81 

890C 

9 0k 

300m 

25 

50 

8.0m 


150 

12 

300m 

25 

5.0u 

25u 

100 

9 Ok 



SiA 

M519c 

82 

SLDHV9 

9 Ok 

30 

25A 

22 



1 75A 

18 


25 







Si 

M239e 

83 

DI890C 

9.0k 

300m 

40A 

50 

8 3m 


150J 

12 

300m 

25 

5.0u 

25u 

100 

9 Ok 



Si 

C42d 

84 

PS2359 

9 Ok 

35 

25A$ 




175A 

15 

.20 

25A 

3.0u 



9.0k 



Si 

M22 

85 

40L90 

9.0k 

.40 

25 

40 

8.3m 


175 

9.0 

.40 

25 

5.0u 

,20m 

100 

9.0k 



Si 

Almp 

86 

40L909 

9.0k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

90 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

AlmD 

87 

50L90 

9.0k 

.50 

25 

40 

8.3m 


175 

90 

.50 

25 

5.0u 

20m 

100 

9.0k 



Si 

Almp 

88 

50L909 

9.0k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

9.0 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

Almp 

89 

CR109 

9 Ok 

.55 

60A 

15 



125 A 

90 0 

.55 

60A 

600 u A 

.3Om0 

60A 

9.0k 



SiA 

M1OOd0 

90 

60L90 

9 Ok 

.60 

25 

40 

8.3m 


175 

9 0 

.60 

25 

5.0u 

20m 

100 

9.0k 



Si 

Almp 

91 

60L909 

9 Ok 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

9.0 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9 Ok 

13k 

200u 

Si 

Almp 

92 

80L90 

9.0k 

.80 

25 

60 

8.3m 


175 

9.0 

.80 

25 

5.0u 

.20m 

100 

9.0k 



Si 

AlmD 

93 

80L909 

9.0k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

90 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

Almp 

94 

100L90 

9.0k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

9.0 

1.0 

25 

5.0u 

,20m 

100 

9.0k 



Si 

Almp 

95 

100L909 

9.0k 

1.0 

25 

60 

8.3 m 


175 

90 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.0k 

13k 

200u 

Si 

AlmD 

96 

BR890AT 

9 Ok 

1 00 

25 

50 

8.0m 


150 

15 0 

.50 

25 

5.0u 



9.0k 



SiA 

M541 a 

97 

SLD9 

9.0k 

1.0 

30A 

50 



125A 

18 

1.0 

25A 

lOu 



9.0k 



SiA 

M214e 

98 

KVP9 

9.0k$ 

1.0 

50A 

50 



150A 

14 A 

1 0 

25A 

5.0uA 



9.0k 



SiA 

M239e 

99 

2ASLD9 

9.0k 

1 8 

25A 

200 



175A 

15 


25 







Si 

M239e 

100 

KHP9 

9.0k 

2 5 

25A 

300 



175A 

14 


25A 

5.0u 



9 Ok 



SiA 


101 

S0DSLD9 

9 Ok 

2.5 

30A 

290 



140A 

16 

2.5 

25A 

25u 



9 Ok 



SiA 


102 

SCPH18 

9.0k 

5.5 

55A 

300 



150A 

18 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

9.0k 



Si 

M496 

103 

2L95 

9.5k 

.02 

25 

10 

8.3m 


175 

10 

.02 

25 

5.0u 

.20m 

100 

9.5k 



Si 

Alqh 

104 

2L959 

9 5k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

10 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.5k 

14k 

200u 

Si 

Alah 

105 

5L95 

9.5k 

.05 

25 

10 

8.3m 


175 

10 

.05 

25 

5.0u 

.20m 

100 

9.5k 



Si 

Alms 

106 

5L959 

9 5k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

10 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.5k 

14k 

200u 

Si 

Alqh 

107 

10L95 

9 5k 

.10 

25 

20 

8 3m 


175 

10 

.10 

25 

5.0u 

20m 

100 

9 5k 



Si 

Alah 

108 

10L959 

9.5k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

10 

100m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

9.5k 

14k 

200u 

Si 

Alqh 

109 

15L95 

9 5k 

.15 

25 

20 

8.3m 


175 

10 

.15 

. 25 

5.0u 

,20m 

100 

9.5k 



Si 

Alah 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No. 


2Jlo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

PC) 

(A) 

(s) 

(W) 

PC) 

(V) 

(A) 

PC) 

(A) 

(A) 

PC) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

15L959 


150m 

25 

20 

8.3m 


175 

10 

150m 

25 

5 Ou 

200u 


9.5 k 

14k 

200u 

Si 

Alqh 

2 

20L95 

9.5k 

20 

25 

20 

8 3m 


175 

10 

.20 

25 

5.0u 

.20m 

100 

9.5k 



Si 

Alqh 

3 

20L959 

9.5k 

200m 

25 

20 

8 3m 


175 

10 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9 5k 

14k 

200u 

Si 

Alah 

4 

25L95 

9.5k 

.25 

25 

20 

8.3m 


175 

10 

25 

25 

5.0u 

.20m 

100 

9.5k 



Si 

Alqh 

5 

25L959 

9 5k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

10 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.5k 

14k 

200u 

Si 

Alqh 

6 

30L95 

9 5k 

.30 

25 

40 

8 3m 


175 

10 

.30 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

9 5k 



Si 

Alah 

7 

30L959 

9 5k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

10 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.5k 

14k 

200u 

Si 

Alqh 

8 

40L95 

9.5k 

.40 

25 

40 

8.3m 


175 

10 

.40 

25 

5 Ou 

.20m 

100 

9.5k 



Si 

Alqh 

9 

40L959 

9.5k 

400m 

25 

40 

8 3m 


175 

10 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.5k 

14k 

200u 

Si 

Alah 

10 

50L95 

9 5k 

50 

25 

40 

8.3m 


175 

10 

.50 

25 

5.0u 

.20m 

100 

9.5k 



Si 

Alms 

1 1 

50L959 

9.5k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

10 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.5k 

14k 

200u 

Si 

Alms 

12 

60L95 

9.5k 

.60 

25 

40 

8.3m 


175 

10 

.60 

25 

5.0u 

.20m 

100 

9.5k 



Si 

Alms 

13 

60L959 

9.5k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

10 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.5k 

14k 

200u 

Si 

Alms 

14 

80L95 

9 5k 

80 

25 

60 

8.3m 


175 

10 

.80 

25 

5.0u 

,20m 

100 

9.5k 



Si 

Alms 

15 

80L959 

9.5k 

800m 

25 

60 

8 3m 


175 

10 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

9 5k 

14k 

200u 

Si 

Alms 

16 

100L95 

9.5k 

1.0 

25 

60 

8 3m 


175 

10 

1.0 

25 

5.0u 

.20m 

100 

9.5k 



Si 

Alms 

17 

100L959 

9.5k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

10 

1 0 

25 

5.0u 

200u 

100 

9.5k 

14k 

200u 

Si 

Alms 

18 

HVC960 

9.6k 

10 

55A 

3 0 



150 

18 

.10 

25 

lOu 



9 6k 



Si 

M291 i 

19 

A1425PBH8AB1 

9 6k 

165m 

50A 




150A 

14 4 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

9.6k 



Si 

Aljc 

20 

A1423PBH8AB1 

9 6k 

175m 

50A 




150A 

14 4 

100m 

25 

5.0u 

lOOu 

150A 

9.6k 



Si 

M212e 

21 

A1425MH16AB1 

9.6k 

275m 

50A 




150A 

14 4 

100m 

25 

5.0u 

10Ou 

150A 

9.6k 



Si 

Alku 

22 

CR307 

9.6kt 

5.0 

50A 

250 

8.3m 


125A 

21 6 

50 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

9.6k 



SiA 

M503f 

23 

CR317 

9.6kt 

9.0 

50A 

250 

8.3m 


125A 

21.6 

50 

25A 

2.0m 

2.0m 

125A 

9.6k 



SiA 

M503f 

24 

VG10 

lOkt 

15n 

40A 

3 0 



125A 

20 

15m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

10k 



SiA 

A83t 

25v 

XX10 

10k 

5 Om 

25 

1 0 

8 Om 


10OA 

20 

5 Om 

25 

I.Ou 

30u 

100 

^ToiT 



l si 

A83t 

26t 

HV5-10 

10k 

5.0m 

40 

3 0 

8.0m 


150A 

18 

5.0m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

10k 



SiA 

A ltd 

27v 

HV5-10F 

10k 

5 Om 

40 

3.0 

8.0m 


125A 

30 

5.0m 

25 

2.0u 

10Ou 

100 

10k 



SiA 

Altd 

28 

VF5-10 

lOkt 

5.0m 

40A 

3 0 



125A 

12 

5.0m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

10k 



SiA 

A83af 

29 

SCMS10K 

10k 

5.0m 

55A 

2 0 

8.3m 


150A 

30 

10m 

25A 

lOOnA 

2.0uA 

100A 

10k 



Si 

A Isa 

30 

KLR10 

10k 

10m 

25 

5 0 



150S 

8 8 §A 

lOmt 

25 

2.0uA 

10Ou 

70 

10k 

12k0 


Si 

A1 iv 

31t 

HV10-10 

10k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 


1 50A 

18 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

10k 



SiA 

Altd 

32t 

HV10-1 OF 

10k 

10m 

40 

3 0 

8 Om 


1 25A 

30 

10m 

25 

2.0u 

10Ou 

100 

10k 



SiA 

Altd 

33 

VF10-10 

lOkt 

10m 

40A 

3 0 



1 25A 

12 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

10k 



SiA 

A83af 

34 

LFD10 

10k 

10m 

50 

750m 



1 50A 

14 

10m 

25 

2.0u 

50u 

80 

10k 



Si 

Alhx 

35t 

SL1O0 

10k 

10m 

55A 

3 0 

8.3m 

2 0 

150A 

12 

10m 

25 

lOOn 

20u 

100 

10k 



Si 

A267 

36 

2L100 

10k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

10 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

10k 



Si 

Alah 

37 

2L1009 

10k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

10 

20m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

10k 

15k 

200u 

Si 

Alqh 

38 

KL10 

10k 

20m 

25 

5 0 



150S 

8.8 §A 

20mT 

25 

I.OuA 

50u 

100 

10k 

12k0 


Si 

Aljv 

39 

MC21 1 

10k 

20m 

25 

750m 

8.0m 



17 

20m 

25 

1.5u 



10k 



Si 

Aiks 

40v 

SP10 

10k 

20m 

25 

3 0 

8 3m 

500m 

150A 

12 

20m 

25 

500n 

lOu 

100 

10k 



Si 

A267e 

41 

7715-10 

10k 

25m 

25A 

1 5 

8 3m 


125A 

20 

25m 

25 

1 Ou 

10Ou 

125 

10k 



SiA 

Aljb 

42 

MC1091 

10k 

25m 

25 





13 

30m 

25 

1 Ou 







Alkd 

43 

MC1091A 

10k 

25m 

25 





13 

30m 

25 

20n 







Alkd 

44 

MC 1095 

10k 

25m 

25 





24 

30m 

25 

I.Ou 







Almj 

45 

MC1095A 

10k 

25m 

25 





24 

30m 

25 

20n 







Almi 

46v 

HV25-10 

10k 

25m 

40 

30 

8 Om 


150A 

18 

25m 

25 

1 Ou 

40u 

100 

10k 



SiA 

Altd 

47v 

HV25-10F 

10k 

25m 

40 

3.0 

8.0m 


1 25A 

30 

25m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

10k 



SiA 

Altd 

48 

VF25-10 

lOkt 

25m 

40A 

30 



125A 

12 

25n 

25 

1 Ou 

40u 

125A 

10k 



SiA 

A83af 

49 

1N2381 

10k 

25m 

10OA 

12 

8 3m 


1 50A 

37 5 

30m 

10OA 


100m 

10OA 

600 



Si 

Alnf 

50 

HV100G 

10k 

30m 

25 

20 

8 Om 

.30 


10 

10m 

25 

2 Ou 

10m 

100 

10k 



Si 

Alfs 

51# 

SH10K 

10k 

30m 

70A 

5 0 

10m 


100S 

10 

30m 

25A 

lOu 

lOOu 

100A 

10k 



SiA 

A168d 

52 

MC210 

10k 

40m 

25 

1 2 

8.0m 



12 

40m 

25 

1.5u 



10k 



Si 

Aiks 

53 

P1RF100 

10k 

45m 

7 5A$ 

15 



1 50S 

21 

50m 

25 

2.0u 



10k 



Si 

F12u 

54 

5L100 

10k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

10 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

10k 



Si 

Alms 

55 

5L1009 

10k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

10 

50m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

10k 

15k 

200u 

Si 

Alms 

56 

HV100E 

10k 

50m 

25 

1 0 

8 Om 

1 9 

125A 

20 

50m 

25 

1 Ou 

10m 

100 

10k 



Si 

A250 

57 

MC091 

10k 

50m 

25A$ 




1 50A 

10 

100m 

25A 

1 Ou 



10k 



Si 

M54e 

58 

MC091A 

10k 

50m 

25A$ 




150A 

10 

100m 

25 A 

20n 



10k 



Si 

M54e 

59 

MC095 

10k 

50m 

25A$ 

30 



150A 

20 

60m 

25A 

I.Ou 



10k 



Si 

M54h 

60 

MC095A 

10k 

50m 

25A$ 

3.0 



150A 

20 

60m 

25A 

20n 



10k 



Si 

M54h 

61 

PS2430 

10k 

50m 

25A$ 





26 

5 Om 

25A 

lOu 



10k 



S. 

Alje 

62r 

SM10(Z5 

10k 

50m 

55A 

4 0 

8.3m 

2.0 

150A 

15 

50m 

25 

lOOn 

25u 

100 

10k 



Si 

A267 

63 

P1RP100 

10k 

60m 

75A$ 

15 



1 50S 

21 

60m 

25 

2 Ou 



10k 



Si 

AIdz 

64 

1N2385 

lOkt 

70m 

25A$ 

6.0 

8.0m 


1 50A 

39 

100m 

25A 

lOu 

lOOu 

100A 

10k 



Si 

Almu 

65 

PS1148 

lOkt 

70m 

25A$ 

2 5 § 

8.0m 


175A 

31.5 

100m 

25A 








Almu 

66 

7701-10B 

10k 

75m 

25 

30 

8 3m 


1 25A 

16 

50m 

25 

I.Ou 

lOOu 

125 

10k 



SiA 

Alib 

67 

MHV10 

10k 

75m 

25A$ 

20 



1 25 A 

13 5 

75m 

25 

1 Ou 



10k 



Si 

F8 

68 

SE2385 

10k 

75m 

50A 

30 § 

10m 


1 50A 

30 

200m 

25 

5 Ou 

75m 

100 

10k 



Si 

Almz 

69 

DICR10 

10k 

90m 

50 

10 

8.3m 


1 50S 

18 

90m 

25 

2.0u 



10k 



Si 

A1 ni 

70 

10L100 

10k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

10 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

10k 



Si 

Alqh 

71 

10L1009 

10k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

10 

100m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

10k 

15k 

200u 

Si 

Alqh 

72 

BCD 10 

10k 

100m 

25A 

10 



1 25A 

13 

100m 

25A 

2.0u 

10Ou 

100A 

10k 



Si 

Alia 

73# 

HSC10 

10k 

100m 

25A$ 




1 50A 

20 

100m 

25A 

5.0u 



10k 



Si 

A1 nv 

74 

PS3200 

10k 

100m 

25A 

5.0 t 

8.0m 


175A 

30 

100m 

25 

1 Ou 



10k 



Si 

A83p 

75 

1N5184 

10k 

100m 

55A 

4.0 § 

8 3m 


1 75A 

10 

100m 

55A 


1.0mA 

175A 

10k 



Si 

A1 f i 

76 

HVC1000 

10k 

100m 

55A 

3 0 



150 

20 

100m 

25 

lOu 



10k 



Si 

M29 Ik 

77 

SC 1000 

10k 

100m 

55$ 

4.0 



175 

10.5 

100m 

25 

1 Ou 

20m 

100 

10k 



Si 

Alfg 

78 

SCE100 

10k 

100m 

55A 

4.0 



175 

10 A 

100m 

25A 

1 OuA 

20uA 

100A 

10k 



Si 

Alfh 

79 

JAN 1N5184 

10k 

125m 

25A 

1.0 

8 3m 


175A 

10 

130m 

25 

1 Ou 

20u 

100 A 

10k 



Si 

Alfk 

80 

DER10 

10k 

130m 

50 

30 

8.3m 

2 5 

150S 

17 

130m 

25 

2 Ou 

20u 

125 

10k 



Si 

A1 nj 

81 

15L100 

10k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

10 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

10k 



Si 

Alah 

82 

15L1009 

10k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

10 

150m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

10k 

15k 

200u 

Si 

Alqh 

83 

CFR10 

10k 

150m 

25 

10 



100A 

8 8 §A ■ 

150mt 

25 

2 OuA 

lOOu 

100 

10k 

12k0 


Si 

F12v 

84 

CLR10 

10k 

150m 

25 

10 



10OA 

8 8 §A 

150mt 

25 

2.OuA 

10Ou 

100 

10k 

12k0 


Si 

Aliv 

85 

US100 

10k 

150m 

25 

10 

8.3m 


150A 

17 

100m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

10k 



Si 

Aljq 

86 

DI5100LS 

10k 

150m 

50A 

40 

8 Om 


125 

15 

150m 

25A 

5 Ou 



10k 



Si 

C42a 

87# 

SMH10 

10k 

150m 

50 

15 

10m 


80 

10 

150m 

25 

1.0m 


25 

10k 



Si 

M423 

88# 

SMHD10 

10k 

150m 

50 

15 

10m 


80 

10 

150m 

25 

1 Om 


25 

10k 



Si 

M424a 

89# 

HS52 

10k 

175m 

25A 

5 0 

10m 


150J 

14 

180m 

25A 

5 Ou 

60u 

100A 

10k 



Si 

A Ins 

90 

A1423PBH9AB1 

10k 

175m 

50A 




150A 

16.2 

100m 

25 

5 Ou 

10Ou 

150A 

10k 



Si 

M212f 

91 

A1425PBH9AB1 

10k 

185m 

50A 




1 50A 

16 2 

100m 

25 

5 Ou 

lOOu 

150A 

10k 



Si 

Alku 

92 

1N2385A 

10k 

200m 

25A$ 

9.0 

8.0m 


200A 

15 

400m 

25 

I.Ou 

12u 

150 

10k 



Si 

Algd 

93 

20L100 

10k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

10 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

10k 



Si 

Alah 

94 

20L1009 

10k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

10 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

10k 

15k 

200u 

Si 

Alqh 

95 

5100 

10k 

200m 

25 

20 

8.0m 


150 

15 

200m 

25 

2.0u 



10k 



SiA 

A79d 

96 

CF10 

10k 

200m 

25 

10 



125A 

8 8 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

10k 

12k0 


Si 

F12v 

97 

CLIO 

10k 

200m 

25 

10 



125A 

8.8 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

10k 

12k0 


Si 

Aljv 

98 

SLA010 

10k 

200m 

25 




150 

10 

500m 


lOu 

lOOu 

100 

10k 



Si 

Aljq 

99 

A1425MH18AB1 

10k 

245m 

50A 




150A 

16 2 

100m 

25 

5.0u 

10Ou 

150A 

10k 



Si 

Alku 

100# 

05RM100 

10k 

250m 

25A 

20 

1.0 


150J 

20 

250m 

25A 

500n 

30u 

100 

10k 



Si 

A83bv 

101 

25L100 

10k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

10 

250m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

10k 



Si 

Alqh 

102 

25L1009 

10k 

250m 

25 

20 

8 3m 


175 

10 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

10k 

15k 

200u 

Si 

Alah 

103 

NTD10 

10k$ 

250m 

25A 

10 



125A 

15 A 

250m 

25A 

1 OuA 

IOOuA 

100A 

10k 



SiA 

Alkh 

104 

PS 1450 

lOkt 

250m 

25A$ 




175A 

22 

230m 

25A 


50u 

100A 

10k 



Si 

FI 3c 

105 

SCBR100A 

10k 

250m 

30C 

20 



150 










Si 

M45e* 

106# 

AV3B28 

10k 

250m 

55A 

40 

100m 


140J 

10 

250m 

25A 

lOu 

lOOu 

140J 

8.0k 

18k 

20u 

SiA 


107 

1N2637 

10k 

250m 

70$ 




100A 

28 

250m 

100 

35Ou0 



6.4k 



Si 

M84g 

108 

KR866 

10k 

250m 

75$ 














Si 

M84a 

109 

30L100 

10k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

10 

300m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

10k 



Si 

Alqh 

1 10 

30L1009 

10k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

10 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

10k 

15k 

200u 

Si 

Alah 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



U 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25X1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25X 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy jv 

VIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(X) 

(A) 

fs) 

(W) 

(X) 

(V) 

(A) 

(X) 

(A) 

(A) 

(X) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

8100C 

10k 

300m 

25 

50 

8 Om 


150 

12 

300m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

10k 



SiA 

M519c 

2 

DI5100 

10k 

300m 

25A 

20 

8 Om 


100A 

15 

20 

25 

2 Ou 



10k 



Si 

A79d 

3 

SLDHV10 

10k 

300m 

25A 

22 



1 75A 

21 


25 







St 

M239f 

4 

T10KV 

lOkt 

300m 

25A 




1 25A 







10k 



Si 


5 

DI8100C 

10k 

300m 

40A 

50 

8.3m 


1 50J 

12 

300m 

25 

5.0u 

25u 

100 

10k 



Si 

C42p 

6 

CR210 

10k 

300m 

60A 

9 0 



1 25A 

7.2 0 

300m 

60A 

IOuA 

lOOud 

100 

10k 



SiA 

A83d 0 

7 

DI3B28 

10k 

300m 

100 

50 



100 




lOu 


25 

10k 




M213 

8 

DI866 

10k 

300m 

100 

50 



100 




lOu 


25 

10k 




M213 

9 

DI866A 

10k 

300m 

100C 

50 

8.0m 


100 




lOu 


25 

10k 



St 

M213 

10 

PS2360 

10k 

330m 

25A$ 




1 75A 

16 

200m 

25A 

3 Ou 



10k 



Si 

M22 

11# 

HS42A 

10k 

35Om0 

25A 

2.8 t 



150A 

23 

350m 

25A 

5.0u 

60u 

100A 

10k 



SiA 

FI 2b 

12# 

HS32 

10k 

350m 

35A 

30 

10m 


150A 

23 

350m 

25A 

5.0u 

60u 

100A 

10k 



Si 

F12b 

13# 

HX32 

10k 

350m 

35A 

30 

10m 


1 50A 

23 

350m 

25A 

5.0u 

65u 

100A 

10k 



St 

Alpj 

14 

40L100 

10k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

10 

400m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

10k 



Si 

Alqh 

15 

40L1009 

10k 

400m 

25 

40 

8 3m 


175 
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5. RECTI¬ 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 
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HS53 

12k 

175m 

25A 

5.0 

10m 

2 6 

150J 

14 

180 m 

25A 

5.0u 

70u 

100A 

12k 



Si 

A1 ns 

29 

20L120 

12k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

12 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

12k 



Si 

Alnh 

30# 

ME 120 

12k 

200m 

25A 

1 5 

10m 


100A 

24 

200mt 

25 

lOn 



12k 



SiA 

Alnr 

31 

NTD12 

12k$ 

200m 

25A 

10 



125A 

18 A 

200m 

25A 

1 OuA 

IOOuA 

10OA 

12k 



SiA 

Alkw 

32 

PS 1452 

12kt 

230m 

25A$ 




175A 

34 

200m 

25A 


50u 

100A 

12k 



Si 

F13d 

33 

A1425MH20AB 1 

12k 

230m 

50A 




150A 

18 

100m 

25 

5.0u 

10Ou 

150A 

12k 



Si 

Alku 

34# 

05RM120 

12k 

250m 

25A 

2 0 

1 0 


150J 

24 

250m 

25A 

500n 

30u 

100 

12k 



Si 

A83bv 

35 

25L120 

12k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

12 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

12k 



Si 

Alnh 

36# 

M120K 

12k 

250m 

25A 

2 0 

1 0 


150A 

24 

250mt 

25 

500n 

30u 

100A 

12k 



SiA 

A83bv 

37 

1N1760 

12k 

250m 

75C$ 

6.0 



150 

60 

400m 

25 

25u 



12k 



Si 

F12u 

38 

30L120 

12k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

12 

300m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

12k 



Si 

Alnh 

39 

CR212 

12k 

300m 

60A 

9 0 



125A 

902) 

300m 

60A 

IOuA 

lOOulZ) 

100 

12k 



SiA 

A83d 0 

40 

40L120 

12k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

12 

400m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

12k 



Si 

Alnh 

41 

SC5125 

12k 

400m 

40A$ 

40 § 



175A 

16 

400m 

25A 

1 Ou 

1 5u 

10OA 

12k 



Si 

M 101 

42 

50L120 

12k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

12 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

12k 



Si 

Alnh 

43 

KVF12.5 

12k 

500m 

55A 

50 



1 75A 

17 A 

500m 

25A 

lOOnA 

25uA 

10OA 

12k 



SiA 

A83bp 

44 

SCH12500 

12k 

500m 

55A 

50 



175 

17 A 

500m 

25A 

lOOnA 

15uA 

100A 

12k 



Si 

A138h 

45 

IN 1700 

12k 

500m 

75A$ 

3.5 



160A 

45 0 

80m 


25uA 



12k 



Si 

F12t 

46 

60L120 

12k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

12 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

12k 



Si 

Alnh 

47 

80L120 

12k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

12 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

12k 



Si 

Alnh 

48# 

EHT1500B 

12k 

800m 

55A 

60 

2 0m 

10 

140A 

10 

800m 

25A 

lOu 

10Ou 

140J 

10k 

18k 

20u 

SiA 


49 

SLD12 

12k 

900m 

25A$ 

50 



125A 

25 

900m 

25A 

lOu 



12k 



SiA 


50 

100L120 

12k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

12 

1 0 

25 

5 Ou 

200u 

100 

12k 



Si 

A1 pm 

51 

KV012 

12k 

1 0 

50A 

50 



150A 

18 A 

1.0 

25A 

2 OuA 



12k 



Si 

M462 

52 

SODSLD12 

12k 

2 5 

25A$ 

290 



140A 

24 

2.5 

25A 

25u 



12k 



SiA 


53 

SCPH24 

12k 

5 5 

55A 

300 



150A 

24 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

12k 



S. 

M496 

54 

SCPD50 

12k 

1 1 

55A 

300 



150A 

25 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

12k 



Si 

M496 

55 

SCPN50 

12k 

1 1 

55 A 

300 



150A 

25 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

12k 



Si 

M496 

56 

SCPP50 

12k 

1 1 

55A 

300 



150A 

25 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

12k 



Si 

M496 

57 

MC217 

13k 

15m 

25 

750m 

8.0m 



22 

20m 

25 

1 5u 



13k 



Si 

Aiks 

58 

2L130 

13k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

13 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

13k 



Si 

A1 nq 

59v 

SP13 

13k 

20m 

25 

30 

8 3m 

500m 

150A 

12 

20m 

25 

500n 

lOu 

100 

13k 



Si 

A267e 

60 

MC216 

13k 

35m 

25 

1 2 

8 Om 



17 

40m 

25 

1.5u 



13k 



S. 

Aiks 

61 

5L130 

13k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

13 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

13k 



Si 

A1 nq 

62 

DICR13 

13k 

70m 

50 

10 

8.3m 


150S 

22 

70m 

25 

2.0u 



13k 



Si 

Alsu 

63 

10L130 

13k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

13 

100m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

13k 



Si 

Aina 

64 

DER13 

13k 

125m 

50 

20 

8.3m 

30 

150S 

22 

125m 

25 

2.0u 

20u 

125 

13k 



Si 

Alsu 

65 

15L130 

13k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

13 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

13k 



Si 

A1 nq 

66 

20L130 

13k 

200m 

25 

20 

8 3m 


175 

13 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

13k 



Si 

Aina 

67 

PS 1453 

13kt 

230m 

25A$ 




175A 

34 

200m 

25A 


50u 

10OA 

13k 



Si 

F13d 

68 

25L130 

13k 

250m 

25 

20 

8 3m 


175 

13 

250m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

13k 



Si 

A1 nq 

69 

30L130 

13k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

13 

300m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

13k 



Si 

Aina 

70 

40L130 

13k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

13 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

13k 



Si 

A1 nq 

71 

50L130 

13k 

500m 

25 

40 

8 3m 


175 

13 

500m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

13k 



Si 

Alnq 

72 

60L130 

13k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

13 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

13k 



Si 

Alnq 

73 

80L130 

13k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

13 

800m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

13k 



Si 

Alnq 

74 

100L130 

13k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

13 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

13k 



Si 

Alnq 

75 

SCPH26 

13k 

5.5 

55A 

300 



150A 

26 

3 0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

13k 



Si 

M496 

76 

MC219 

14k 

15m 

25 

750m 

8.0m 



24 

20m 

25 

1 5u 



14k 



Si 

Aiks 

77 

MC1093 

14k 

15m 

25 





18 

20m 

25 

1 Ou 







Alkd 

78 

MC1093A 

14k 

15m 

25 





18 

20m 

25 

20n 







Alkd 

79 

MC1097 

14k 

15m 

25 





35 

20m 

25 

1 Ou 







A1 nm 

80 

MC1097A 

14k 

15m 

25 





35 

20m 

25 

20n 







A1 nm 

81 

2L140 

14k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

14 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

82 

MC218 

14k 

35m 

25 

1.2 

8 Om 



19 

40m 

25 

1 5u 



14k 



Si 

Aiks 

83 

JAN1N1147 

14k 

45m 

100C$ 

10 

8 3m 


125A 

45 

300m 

25 

lOOu 

100u§ 

125 

14k 



Si 

F12u 

84 

5L140 

14k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

14 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

85 

HV140E 

14k 

50m 

25 

1 0 

8 Om 

1.9 

125A 

20 

50m 

25 

1 Ou 

10m 

100 

14k 



Si 

A250 

86 

MC093 

14k 

50m 

25A$ 

3.0 



150A 

14 

60m 

25A 

I.Ou 



14k 



Si 

M54f 

87 

MC093A 

14k 

50m 

25A$ 

3 0 



150A 

14 

60m 

25A 

20n 



14k 



Si 

M54f 

88 

MC097 

14k 

50m 

25A$ 

3.0 



150A 

28 

50m 

25A 

1 Ou 



14k 



Si 

M54k 

89 

MC097A 

14k 

50m 

25A$ 

3.0 



150A 

28 

50m 

25A 

20n 



14k 



Si 

M54k 

90 

IN1148 

14k 

50m 

75 

3 5 

5 Om 


170 

52 

57m 

50 


200u 

50 

14k 



Si 

.F57 fl „ 

91 

DICR14 

14k 

65m 

50 

10 

8 3m 


150S 

24 

65m 

25 

2.0u 



14k 



Si 

Alsu 

92 

1N3053 

14k 

100m 

25A 

80 



165A 

75 

100m 

25A 

lOu 



14k 



Si 

Alqr 

93 

10L140 

14k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

14 

100m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

94 

SLA014 

14k 

100m 

25 




150 

14 

100m 


lOu 

lOOu 

100 

14k 



Si 

Alkx 

95 

SLA 14 

14k 

100m 

25 

10 

8 Om 



14 

100m 

25 

lOu 

lOOu 

100 

14k 




A1 jn 

96 

DERI 4 

14k 

125m 

50 

20 

8.3m 

30 

150S 

24 

125m 

25 

2.0u 

20u 

125 

14k 



Si 

Alsu 

97 

15L140 

14k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

14 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

98 

20L140 

14k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

14 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

99 

NTD14 

14k$ 

200m 

25A 

10 



125A 

21 A 

200m 

25A 

I.OuA 

IOOuA 

100A 

14k 



SiA 

A1 mj 

100 

PS 1454 

1 4kt 

200m 

25A$ 




175A 

38 

200m 

25A 


50u 

10OA 

14k 



Si 

FI 3d 

101 

25L140 

14k 

250m 

25 

20 

8 3m 


175 

14 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

102 

30L140 

14k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

14 

300m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

103 

1N1761 

14k 

300m 

75C$ 

6.0 



150 


500m 

25 

25u 



14k 



Si 

F12u 

104 

40L140 

14k 

400m 

25 

40 

8 3m 


175 

14 

400m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

105 

50L140 

14k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

14 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

106 

60L140 

14k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

14 

600m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

107 

80L140 

14k 

800m 

25 

60 

8 3m 


175 

14 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

108 

100L140 

14k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

14 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

14k 



Si 

Ainu 

109 

SCPH28 

14k 

5 5 

55 A 

300 



150A 

28 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

14k 



Si 

M496 

1 10 

BY 140 

15k 

—25m_ 

25 

1 0 

10m 


95J 

50 

100m 

100J 


lOn 

75J 

15k 



Si 

Z3 


407 
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407 





5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



U 

JJ 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. REVERSE CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


Ulo 

3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1# 

BY176 

15k 

2 5m 

25 

250m 



95J 

35 

100m 

95J 


7 Ou 

75J 

15k 



Si 

Aljs 

2t 

XX15 

15k 

5 Om 

25 

1.0 

8 Om 


100A 

20 

5 Om 

25 

1 Ou 

30u 

100 

15k 



Si 

A83t 

3t 

HV5-15 

15k 

5.0m 

40 

3.0 

8 Om 


150A 

35 

5 Om 

25 

I.Ou 

40u 

100 

15k 



SiA 

Alte 

4* 

HV5-15F 

15k 

5.0m 

40 

3.0 

8 Om 


125A 

60 

5.0m 

25 

2 Ou 

lOOu 

100 

15k 



SiA 

Alte 

5 

VF5-15 

1 5 kt 

5m 

40A 

3 0 



125A 

35 

5m 

25 

1 Ou 

40u 

125A 

15k 



SiA 

A83bg 

6 

SCMS15K 

15k 

5m 

55A 

20 

8 3m 


150A 

45 

10m 

25A 

lOOnA 

2uA 

100A 

15k 



Si 

A Isa 

7 

KLR15 

15k 

10m 

25 

5 0 



150S 

13 2 §A 

lOmt 

25 

2 OuA 

lOOu 

70 

15k 

18k0 


Si 

Alkz 

8 

1N5324 

15k 

10m 

40A 

75 § 



125A 

24 

10m 

50A 


25uA 

50A 

15k 



Si 

Alkt 

9 ▼ 

HV10-15 

15k 

10m 

40 

30 

8.0m 


150A 

35 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

15k 



SiA 

Alte 

^0w 

HV10-15F 

15k 

10m 

40 

30 

8.0m 


125A 

60 

10m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

15k 



SiA 

Alte 

1 1 

VF10-15 

15kt 

10m 

40A 

3.0 



125A 

35 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

15k 



SiA 

A83bg 

12 

VG 1 5 

15kt 

10m 

40A 

30 



125A 

30 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

1 25A 

15k 



SiA 

A83t 

13 

LCD 15 

15k 

10m 

50A 

.75 



150A 

20 

10m 

25A 

2.0u 

50u 

80A 

15k 



Si 

Alkt 

14V 

SL15 

15k 

10m 

55A 

3.0 

8 3m 

20 

150A 

24 

10m 

25 

lOOn 

20u 

100 

15k 



Si 

A267a 

15 

MC221 

15k 

1 5m 

25 

75 

8.0m 



25 

20m 

25 

1.5u 



15k 



Si 

Aiks 

16 

2L150 

15k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

15 

20m 

25 

5 Ou 

20u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

17 

KL15 

15k 

20m 

25 

5 0 



150S 

13 2 §A 

20mt 

25 

1 .OuA 

50u 

100 

15k 

18k0 


S. 

Alkz 

18 

7715-15 

15k 

25m 

25A 

1.5 

8 3m 


125A 

30 

25m 

25 

1 Ou 

lOu 

125 

15k 



SiA 

Alkt 

1 9y 

HV25-15 

15k 

25m 

40 

30 

8 Om 


150A 

35 

25m 

25 

1 Ou 

40u 

100 

15k 



SiA 

Alte 

20t 

HV25-15F 

15k 

25m 

40 

3 0 

8 Om 


125A 

60 

25m 

25 

2.0u 

10Ou 

100 

15k 



SiA 

Alte 

21 

VF25-15 

15kT 

25m 

40A 

3.0 



125A 

35 

25m 

25 

1 Ou 

40u 

1 25A 

15k 



SiA 

A83ba 

22 

MC220 

15k 

35m 

25 

1.2 

8 Om 



20 

40m 

25 

1.5u 



15k 



Si 

Aiks 

23 

5L150 

15k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

15 

50m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

24.#. 

HS403 

1 5k$ 

50m 

25A 

5 0 

10m 


150A 

50 

50m 

25A 

I.Ou 

20u 

10OA 

15k 



SiA 

Almv 

25# 

HS403B 

1 5k$ 

50m 

25A 

5.0 

10m 


100 A 

50 

50m 

25A 

50u 

10Ou 

100A 

15k 



SiA 

A1 my 

26 

PS1132 

15k 

50m 

25 

2.0 

8 Om 


175 

35 

50m 

25 

25u 



15k 




Alnh 

27 

SCHJ15K 

15k 

50m 

55A 

4 0 



150 

20 A 

50m 

25 

. IOuA 

25uA 

100A 

15k 



Si 

A138d 

28r 

SM 15 

15k 

50m 

55A 

4 0 

8 3m 

2.5 

150A 

24 

50m 

25 

lOOn 

25u 

100 

15k 



Si 

A267a 

29 

CP 140 

15k 

50m 

75 





20 


25 




15k 




M84ba 

30 

DICR15 

15k 

60m 

50 

10 

8 3m 


150S 

25 

60m 

25 

2 Ou 



15k 



Si 

Alsu 

31 

7701-1 5A 

15k 

75m 

25 

30 

8 3m 


125A 

24 

50m 

25 

1 Ou 

10Ou 

125 

15k 



SiA 

Alkt 

32 

HVC1500 

15k 

75m 

55A 

2 2 

8.3m 


150 

25 

80m 

25 

lOu 



15k 



Si 

M29 In 

33 

10L150 

15k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

15 

100m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

15k 



Si 

A1 Db 

34 

BCD 1 5 

15k 

100m 

25A 

10 



125A 

20 

100m 

25A 

2 Ou 

10Ou 

10OA 

15k 



Si 

Alma 

35# 

HSC15 

15k 

100m 

25A$ 




150A 

30 

100m 

25A 

5 Ou 



15k 



Si 

Alqr 

36# 

RV1 5 

15k 

10 

25A 

2.5 

10m 


125A 

20 

10 t 

25A 

lOu 

500u 

10OA 

15k 



SiA 

M327 

37# 

RW15 

15k 

10 

25A 

2.5 

10m 


125A 

20 

.10 t 

25A 

lOu 

500u 

10OA 

15k 



SiA 

M327a 

38 

US 150 

15k 

100m 

25 

10 

8 3m 


150A 

26 

100m 

25 

2 Ou 

lOOu 

100 

15k 



Si 

Aljq 

39 

DI5150LS 

15k 

100m 

50A 

40 

8 Om 


125 

20 

100m 

25A 

5.0u 



15k 



Si 

M92 

40 

DER15 

15k 

120m 

50 

20 

8.3m 

3.0 

150S 

25 

120m 

25 

2 Ou 

20u 

125 

15k 



Si 

Alsu 

41 

15L150 

15k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

15 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

42 

CFR15 

15k 

150m 

25 

10 



100A 

13.2 §A 

150mt 

25 

2 OuA 

lOOu 

100 

15k 

18k0 


Si 

F12w 

43 

CLR15 

15k 

150m 

25 

10 



100 A 

13.2 §A 

150mt 

25 

2 OuA 

lOOu 

100 

15k 

18k0 


Si 

Alkz 

4,4# 

HS54 

15k 

175m 

25A 

5 0 

10m 

2 6 

150 J 

14 

180m 

25A 

5 Ou 

lOOu 

100A 

15k 



Si 

Alns 

45. 

20L150 

15k 

200m 

25 

20 

8 3m 


175 

15 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

15k 



Si 

AlDb 

46 

8150C 

15k 

200m 

25 

50 

8.0m 


150 

16 

200m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

15k 



SiA 

M519d 

47 

CF15 

15k 

200m 

25 

10 



125A 

13 2 §A 

200mt 

25 

1 .OuA 

50u 

100 

15k 

18k0 


Si 

F12w 

48 

CL 15 

15k 

200m 

25 

10 



125A 

13.2 §A 

200mt 

25 

1 OuA 

50u 

100 

15k 

18k0 


Si 

Alkz 

49 

PS 1455 

15kt 

200m 

25A$ 




175A 

38 

200m 

25A 


50u 

10OA 

15k 



Si 

FI 3d 

50# 

RX15 

15k 

200m 

25A 

2.5 

10m 


125AT 

20 

200mt 

25 

1 Ou 



15k 



SiA 

M327 

51# 

RY15 

15k 

200m 

25A 

2 5 

10m 


125AT 

20 

200mt 

25 

1 Ou 



15k 



SiA 

M327a 

52 

DI8150C 

15k 

200m 

40A 

50 

8 3m 


150J 

16 

200m 

25 

5 Ou 

25u 

100 

15k 



Si 

C42r 

53 

25L150 

15k 

250m 

25 

20 

8 3m 


175 

15 

250m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

54# 

M150K 

15k 

250m 

25A 

20 

1.0 


150A 

30 

250mt 

25 

500n 

30u 

100A 

15k 



SiA 

A83bv 

55 

SLDHV15 

15k 

250m 

25A 

22 



175A 

30 


25 







Si 

M239q 

56 

30L150 

15k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

15 

300m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

57 

SC5150 

15k 

300m 

40A$ 

30 § 



175A 

19 

300m 

25A 

1 Ou 

15u 

100A 

15k 



Si 

M101 

58 

40L150 

15k 

400m 

25 

40 

8 3m 


175 

15 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

59 

1N5598 

15k 

470m 

100C 

30 


7.Ok0 

150C 

23 

470m 

100C 


300u 

100C 

15k 



Si 

S221 

60# 

1RM150 

15k 

500m 

25A 

12 

10m 


150A 

28 

1.0 

25A 

500n 



15k 



Si 

M62a 

61 

50L150 

15k 

500m 

25 

40 

8 3m 


175 

15 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

62# 

D150H 

15k 

500m 

25A 

30 

10m 


lOOAt 

30 

500mt 

25 

500n 



15k 



SiA 

M62 

63 

SLD75 

15k 

500m 

25A 

50 



175A 

125 


25 







Si 

M239m 

64# 

HSKE10000/4500-.4 





















15k 

500m 

45A 

55 

8.0m 

14k0 

150A 

18 

30 

25J 





3Ok0 


Si 

A167m 

65 

KVF15 

15k 

500m 

55A 

50 



175A 

20 A 

500m 

25A 

lOOnA 

25uA 

100A 

15k 



SiA 

A83br 

66 

SCH15000 

15k 

500m 

55A 

50 



175 

20 A 

500m 

25A 

lOOn 

1 5uA 

100A 

15k 



Si 

A138n 

67 

CP141 

15k 

500m 

75 





20 


25 




15k 



Si 

M84bb 

68 

CP143 

15k 

500m 

75 





20 


25 








M84bd 

69 

60L150 

15k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

15 

600m 


5.0u 

200u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

70 

80L150 

15k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

15 

800m 


5 Ou 

200u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

71 

SLD15 

15k 

900m 

30A 

50 



125A 

30 

900m 

25A 

lOu 



15k 



SiA 

M239a 

72 

KVP15 

15k$ 

900m 

50A 

50 



150A 

21 A 

900m 

25A 

5.OuA 



15k 



SiA 

M239g 

73 

100L150 

15k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

15 

1.0 


5 Ou 

200u 

100 

15k 



Si 

Alpb 

7##, 

F150H 

15k 

1.0 

25A 

70 

10m 


lOOAt 

30 

1 0 t 

25 


10m 

25A 

15k 



SiA 

M62 

75# 

F150HL 

15k 

1.0 

25A 

30 

10m 


100A 

22 

1.0 t 

25A 

2.0u 






SiA 

M62 

76 

SC10150 

15k 

1 0 

40A$ 

200 § 



175A 

20 

1 0 

25A 

800u 

1 Om 

100A 

15k 



Si 

M280b 

?7# 

HSKE10000/4500-1 

.2 




















15k 

1 4 

45A 

90 

8 Om 

28k0 

150A 

21 

8.0 

25J 





3Ok0 


Si 

A167u 

78 

2ASLD15 

15k 

1.5 

25A 

200 



175A 

25 


25 







Si 

M239g 

79 

2ASLD15TR 

15k 

1 5 

55$ 














Si 

M240b 

80 

S5449 

15k 

1.5 

100A 




100A 










Si 

M65b 

81 

CP138 

15k 

1.75 

50 





20 


25 








M84az 

82 

CP139 

15k 

1.75 

50 





20 


25 








M84bv 

83 

S575A 

15k 

1.75 

50C 

250 

8.3m 


150C 

20 

3.0 

25C 

lOu 

200m 

100C 

15k 



Si 

M240f 

84 

S673 

15k 

1.75 

50C 

250 

8 3m 


150C 

20 

3.0 

25C 

lOu 

200m 

100C 

15k 




M240g 

854 

SCHS15000 

15k 

2.0 

55 

150 



175A 

30 

1.0 

25 

lOu 

120u 

100 

15k 



Si 

A138v 

86 

KHP15 

15k 

2.5 

25A 

300 



175A 

21 


25A 




15k 



SiA 


87 

SODSLD15 

15k 

2.5 

30A 

290 



140A 

30 

2.5 

25A 

25u 



15k 



SiA 


88#,.. 

HSK869B 

15k 

2.5 

45A 

100 

100m 


150 

19 

2 5 






3Ok0 


Sj_ 

P11 

89 

CP 142 

15k 

2.5 

50 





20 


25 








M84bc 

90 

SCPH30 

15k 

5 5 

55A 

300 



150A 

30 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

15k 



Si 

M496 

91 

MC223 

16k 

15m 

25 

.50 

8 Om 



27 

20m 

25 

1.5u 



16k 



Si 

Aiks 

92 

MC1094 

16k 

15m 

25 





20 

20m 

25 

I.Ou 







Almj 

93 

MC1094A 

16k 

15m 

25 





20 

20m 

25 

20n 







Almj 

94 

MC1098 

16k 

15m 

25 





40 

20m 

25 

I.Ou 







Alnm 

95 

MC1098A 

16k 

15m 

25 





40 

20m 

25 

20 n 







Alnm 

96 

2L160 

16k 

20m 

25 


8 3m 


175 

16 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

97 

MC222 

16k 

35m 

25 

1.0 

8.0m 



22 

40m 

25 

1.5u 



16k 



Si 

Aiks 

98 

INI 149 

16k 

45m 

75 

3 5 

5.0m 


170 

60 

50m 

50 


200u 

50 

16k 



Si 

F57g 

99 

5L160 

16k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

16 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

100 

HV160E 

16k 

50m 

25 

1 0 

8.0m 

1.9 

125A 

20 

50m 

25 

I.Ou 

10m 

100 

16k 



Si 

A250 

101 

MC094 

16k 

50m 

25A$ 

30 



150A 

16 

60m 

25A 

I.Ou 



16k 



Si 

M54m 

102 

MC094A 

16k 

50m 

25A$ 

3.0 



150A 

16 

60m 

25A 

20n 



16k 



Si 

M54m 

103 

MC098 

16k 

50m 

25A$ 

3.0 



150A 

32 

100m 

25A 

I.Ou 



16k 



Si 

M54I 

104 

MC098A 

16k 

50m 

25A$ 

30 



150A 

32 

100m 

25A 

20n 



16k 



Si 

M54I 

105 

1N3054 

16k 

100m 

25A 

8.0 



165A 

80 

100m 

25A 

lOu 



16k 



Si 

Alrg 

106 

10L160 

16k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

16 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

AIdo 

107 

SLA016 

16k 

100m 

25 




150 

16 

100m 


lOu 

lOOu 

100 

16k 



Si 

Almx 

108 

SLA 16 

16k 

100m 

25 

10 

8.0m 



16 

100m 

25 

lOu 

lOOu 

100 

16k 




A1 in 
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5. RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No 

No 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 





(vj 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

fV) 

fA/V) 



1 

CP 144 

16k 

100m 

75 





20 


25 








M84be 

2 

15L160 

16k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

16 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

3# 

SMH16 

16k 

150m 

50 

15 

10m 


80 

20 

150m 

25 

1.0m 


25 

16k 



Si 

M423 

4# 

SMHD16 

16k 

150m 

50 

15 

10m 


80 

20 

150m 

25 

1.0m 


25 

16k 



Si 

M424a 

5 

20L160 

16k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

16 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

6 

NTD16 

16k$ 

200m 

25A 

10 



125A 

24 A 

200m 

25A 

I.OuA 

IOOuA 

100A 

16k 



SiA 

Almv 

7 

PS1456 

16kt 

200m 

25A$ 




175A 

38 

200m 

25A 


50u 

100A 

16k 



Si 

F13d 

8 

CP 1 45 

16k 

200m 

75 





20 


25 








M84bf 

9 

25L160 

16k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

16 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

10 

1N1762 

16k 

250m 

100C$ 

6 0 



150 

60 

400m 

25 

25u 



16k 



Si 

F1 2u 

1 1 

30L160 

16k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

16 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg | 

12# 

HS33 

16k 

350m 

25A 

30 

10m 


150A 

34 

350m 

25A 

5.0u 

65u 

100A 

16k 



Si 

F12 

13# 

HS43A 

16k 

35Om0 

25A 

2.8 t 



150A 

34 

350m 

25A 

5.0u 

65u 

100A 

16k 



SiA 

F12c 

14# 

HX33 

16k 

350m 

35A 

30 

10m 


150A 

35 

350m 

25A 

5 Ou 

70u 

100A 

16k 



Si 

Alqk 

15 

40L160 

16k 

400m 

25 

40 

8 3m 


175 

16 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

16 

50L160 

16k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

16 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

17# 

SWH2-16 

16k 

500m 

50 

45 

10m 


80 

20 

500m 

25 

1.0m 


25 

16k 



Si 

M423b 

18# 

SWHD3-16 

16k 

500m 

50 

45 

10m 


80 

20 

500m 

25 

1.0m 


25 

16k 



Si 

M424 

19 

60L160 

16k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

16 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

20# 

EHT1700B 

16k 

750m 

55A 

60 

2.0m 

14 

140A 

14 

800m 

25A 

lOu 

lOOu 

140J 

14k 

25k 

14u 

SiA 


21 

80L160 

16k 

800m 

25 

60 

8 3m 


175 

16 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

22 

100L160 

16k 

1 0 

25 

60 

8.3m 


175 

16 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

16k 



Si 

Alpg 

23 

SCPH32 

16k 

5.5 

55A 

300 



150A 

32 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

16k 



Si 

M496 

24 

MC225 

17k 

15m 

25 

500m 

8 3m 



28 

20m 

25 

1.5u 



17k 



Si 

Alms 

25 

2L170 

17k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

17 

20m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

17k 



Si 

A 1pm 

26 

MC224 

17k 

35m 

25 

1 0 

8.3m 



23 

40m 

25 

1.5u 



17k 



Si 

Alms 

27 

5L170 

17k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

17 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

17k 



Si 

AlDm 

28 

10L170 

17k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

17 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

17k 



Si 

A 1pm | 

29 

15L170 

17k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

17 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

17k 



Si 

A 1pm 1 

30 

20L170 

17k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

17 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

17k 



Si 

AlDm 

31 

PS 1457 

17kT 

200m 

25A$ 




1 75A 

38 

200m 

25A 


50u 

100A 

17k 



Si 

F13d 

32 

CPI 46 

17k 

200m 

75 





22 


25 



100 





M84bg 

33 

25L170 

17k 

250m 

25 

28 

8.3m 


175 

17 

250m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

17k 



Si 

AlDm 

34 

30L170 

17k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

17 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

17 k 



Si 

A 1pm 

35 

40L170 

17k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

17 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

17k 



Si 

A 1pm 

36 

50L170 

17k 

500m 

25 

40 

8 3m 


175 

17 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

17k 



Si 

AlDm 

37 

60L170 

17k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

17 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

17k 



Si 

A 1pm 

38 

80L170 

17k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

17 

800m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

17k 



Si 

A 1pm 

39 

100L170 

17k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

17 

1 0 

25 

5.0u 

200u 

100 

17k 



Si 

AlDm 

40 

SCPH34 

17k 

575 

55A 

300 



150A 

34 

3 0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

17k 



Si 

M496 

41 

MC227 

18k 

15m 

25 

500m 

8 Om 



30 

20m 

25 

1 5u 



18k 



Si 

Alms 

42 

2L180 

18k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

18 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

18k 



Si 

AlDn 

43 

7715-18 

18k 

25m 

25A 

1 5 

8.3m 


125A 

36 

25m 

25 

1 Ou 

lOOu 

125 

18k 



SiA 

Alkt 

44 

MC226 

18k 

35m 

25 

1.0 

8 Om 



25 

40m 

25 

1.5u 



18k 



Si 

Alms 

45 

5L180 

18k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

18 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

18k 



Si 

AlDn 

46 

HV180E 

18k 

50m 

25 

1.0 

8.0m 

1 9 

125A 

20 

50m 

25 

1 Ou 

10m 

100 

18k 



Si 

A250 

47 

LC180 

18k 

60m 

40A 

5 0 

10m 


100 

24 

25m 

25A 

5.0u 



18k 



SiA 

Alpd 

48 

7701-18A 

18k 

75m 

25 

3.0 

8.3m 


125A 

28 

50m 

25 

I.Ou 

lOOu 

125 

18k 



SiA 

Alkt 

49 

HVC1800 

18k 

75m 

55A 

2 2 



150 

30 

80m 

25 

lOu 



18k 



Si 

M291 p 

50 

US 180 

18k 

80m 

25 

10 

8 3m 


150A 

31 

100m 

25 

2.0u 

10Ou 

100 

18k 



Si 

Aljq 

51 

1N3055 

18k 

100m 

25A 

80 



165A 

85 

100m 

25A 

lOu 



18k 



Si 

A Ira 

52 

10L180 

18k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

18 

100m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

18k 



Si 

Alpn 

53 

HSC18 

18k 

100m 

25A$ 




150A 

36 

100m 

25A 

5.0u 



18k 



Si 

Alge 

54 

SLA018 

18k 

100m 

25 




(50 

18 

100m 


lOu 

10Ou 

100 

18k 



Si 

Almx 

55 

SLA 18 

18k 

100m 

25 

10 

8.0m 



18 

100m 

25 

lOu 

lOOu 

100 

18k 




A1 mw 

56 

15L180 

18k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

18 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

18k 



Si 

Alpn 

57 

20L180 

18k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

18 

200m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

18k 



Si 

AlDn 

58 

NTD18 

18k$ 

200m 

25A 

10 



125A 

27 A 

200m 

25A 

I.OuA 

IOOuA 

100A 

18k 



SiA 

Alnm 

59 

PS1458 

18kT 

200m 

25A$ 




1 75A 

38 

200m 

25A 


50u 

10OA 

18k 



Si 

FI 3d 

60 

25L180 

18k 

250m 

25 

20 

8 3m 


175 

18 

250m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

18k 



Si 

AlDn 

61 

30L180 

18k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

18 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

18k 



Si 

Alpn 

62 

40L180 

18k 

400m 

25 

40 

8 3m 


175 

18 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

18k 



Si 

Alpn 

63 

50L180 

18k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

18 

500m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

18k 



Si 

AlDn 

64 

60L180 

18k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

18 

600m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

18k 



Si 

Alpn 

65 

80L180 

18k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

18 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

18k 



Si 

Alpn 

66 

100L180 

18k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

18 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

18k 



Si 

AlDn 

67 

SCPH36 

18k 

5 5 

55A 

300 



150A 

36 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

18k 



Si 

M496 

68 

MC229 

19k 

15m 

25 

500m 

8.0m 



31 

20m 

25 

1.5u 



19k 



Si 

Alms 

69 

2L190 

19k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

19 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

19k 



Si 

AIdu 

70 

MC228 

19k 

35m 

25 

1 0 

8.0m 



26 

40m 

25 

1 5u 



19k 



Si 

Alms 

71 

JAN1N1149 

19k 

.045 

100C$ 

10 

8 3m 


125A 

45 

.30 

25 

lOOu 

. 10m§ 

125 

19k 



Si 

F12u 

72 

5L190 

19k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

19 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

19k 



Si 

AIdu 

73 

10L190 

19k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

19 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

19k 



Si 

A1 pu 

74 

15L190 

19k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

19 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

19k 



Si 

Alpu 

75 

20L190 

19k 

200m 

25 

20 

8 3m 


175 

19 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

19k 



Si 

AlmD 

76 

PS 1459 

19kt 

200m 

25A$ 




175A 

38 

200m 

25A 


50u 


19k 



Si 

F13a 

77 

25L190 

19k 

250m 

25 

20 

8 3m 


175 

19 

250m 

25 

5.0u 

200u 


19k 



Si 

Alpu 

78 

CP147 

19k 

250m 

75 





24 


25 








M84bh 

79 

S5367 

19k 

250m 

10OA 




100A 










Si 

M66 

80 

30L190 

19k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

19 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

19k 



Si 

Alpu 

81 

40L190 

19k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

19 

400m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

19k 



Si 

AIdu 

82 

50L190 

19k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

19 

500m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

19k 



Si 

Alpu 

83 

60L190 

19k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

19 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

19k 



Si 

Alpu 

84# 

EHT1750B 

19k 

750m 

55A 

60 

2 0m 

16 

140A 

16 

800m 

25A 

lOu 

lOOu 

140J 

16k 

29k 

12u 

SiA 


85 

80L190 

19k 

800m 

25 

60 

8 3m 


175 

19 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

19k 



Si 

Alpu 

86 

100L190 

19k 

1 0 

25 

60 

8 3m 


175 

19 

1 0 

25 

5 Ou 

200u 

100 

19k 



Si 

Alpu 

87 

SCPH38 

19k 

5.5 

55A 

300 



150A 

38 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

19k 



Si 

M496 

88v 

XX20 

20k 

5 Om 

25 

1 0 

8 Om 


100A 

40 

5 Om 

25 

I.Ou 

30u 

100 

20k 



Si 

A83bg 

89v 

HV5-20 

20k 

5.0m 

40 

3.0 

8 Om 


150A 

35 

5.0m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

20k 



SiA 

Alte 

90t 

HV5-20F 

20k 

5 Om 

40 

30 

8 Om 


125A 

60 

5 Om 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

20k 



SiA 

Alte 

91 

VF5-20 

20kt 

5.0m 

40A 

3.0 



125A 

35 

5 Om 

25 

1 Ou 

40u 

1 25A 

20k 



SiA 

A83bg 

92 

SCMS20K 

20k 

5 Om 

55A 

20 

8.3m 


150A 

60 

10m 

25A 

lOOnA 

20uA 

100A 

20k 



Si 

Alsp 

93 

KLR20 

20k 

10m 

25 

5 0 



150S 

17.6 §A 

lOmt 

25 

2 OuA 

lOOu 

70 

20k 

24k0 


Si 

Aina 

94t 

HV10-20 

20k 

10m 

40 

30 

8 Om 


150A 

35 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

20k 



SiA 

Alte 

95v 

HV10-20F 

20k 

10m 

40 

3 0 

8 Om 


125A 

60 

10m 

25 

2 Ou 

lOOu 

100 

20k 



SiA 

Alte 

96 

VF10-20 

20kt 

10m 

40A 

3.0 



125A 

35 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

1 25A 

20k 



SiA 

A83ba 

97 

VG20 

20kt 

10m 

40A 

3.0 



125A 

40 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

20k 



SiA 

A83t 

98 

LCD20 

20k 

10m 

50 

750m 



150A 

24 

10m 

25 

2.0u 

50u 

80 

20k 



Si 

Alnm 

99t 

SL20 

20k 

10m 

55A 

3 0 

8 3m 

2.0 

150A 

24 

10m 

25 

lOOn 

20u 

100 

20k 



Si 

A267a 

100 

MC231 

20k 

15m 

25 

500m 

8 Om 



33 

20m 

25 

1.5u 



20k 



Si 

Alms 

101 

2L200 

20k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

20 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

Alrn 

102 

KL20 

20k 

20m 

25 

5 0 



150S 

17.6 §A 

20mt 

25 

1 OuA 

50u 

100 

20k 

24k0 


Si 

Aina 

103 

7715-20 

20k 

25m 

25A 

1.5 

8.3m 


125A 

40 

25m 

25 

I.Ou 

lOOu 

125 

20k 



SiA 

Alkt 

104v 

HV25-20 

20k 

25m 

40 

3 0 

8 Om 


150A 

35 

25m 

25 

1 Ou 

40u 

100 

20k 



SiA 

Alte 

105t 

HV25-20F 

20k 

25m 

40 

30 

8 Om 


125A 

60 

25m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

20k 



SiA 

Alte 

106 

VF25-20 

20kt 

25m 

40A 

30 



125A 

35 

25m 

25 

I.Ou 

40u 

1 25A 

20k 



SiA 

A83bg 

107 

MC230 

20k 

35m 

25 

1.0 

8 Om 



28 

40m 

25 

1.5u 



20k 



Si 

Alms 

108 

1N2139 

20k 

45m 

75A$ 

6 0 



170S 

60 

80m 

25 

25u 



20k 



Si 

F57 

109 

5L200 

20k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

20 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

Alpw 

no# 

HS404 

20k$ 

50m 

25A 

5.0 

10m 


150A 

50 

50m 

25A 

1 Ou 

20u 

100A 

20k 



SiA 

Almv 


409 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


409 






5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 



4J 

u 

MAX AVG FWDI 

MAX RATINGS @ 25°C 1 


MAXIMUM FORWARD! 

MAX. R 

EVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

3J at 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cv WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

3KDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

°C) 

(A) 

(A) 

;°c) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



1 

HV200E n 

20k 

50m 

25 

1 0 

B.Om 

1 9 

125A 

20 

50m 

25 

I.Ou 

10m 

100 

20k 



Si 

A250 

2y 

SM2O0 

20k 

50m 

55A 

4.0 

8 3m 

2 5 

150A 

30 

50m 

25 

lOOn 

25u 

100 

20k 



Si 

A267a 

3 

CP 148 

20k 

50m 

75 





24 


25 








M84bi 

4 

CPI 49 

20k 

50m 

75 





24 


25 








M84bk 

5 

DI5200LS 

20k 

60m 

50A 

40 

8.0m 


125 

26 

60m 

25A 

5.0u 



20k 



Si 

M91 

6 

7701-20B 

20k 

75m 

25 

3.0 

8.3m 


125A 

30 

50m 

25 

I.Ou 

10Ou 

125 

20k 



SiA 

Alkt 

7 

CP150 

20k 

75m 

75 





24 


25 








M84bm 

8 

US200 

20k 

80m 

25 

10 

8.3m 


150A 

34 

100m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

20k 



Si 

Aljq 

9 

1N3056 

20k 

100m 

25A 

8.0 



165A 

90 

100m 

25A 

lOu 



20k 



Si 

A Ira 

10 

10L200 

20k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

20 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

Alpw 

1 1 

BCD20 

20k 

100m 

25A 

10 



125A 

26 

100m 

25A 

2.0u 

lOOu 

100A 

20k 



Si 

Alnb 

12# 

HSC20 

20k 

100m 

25A$ 




150A 

40 

100m 

25A 

5.0u 



20k 



SiA 

Alae 

13 

SLA020 

20k 

100m 

25 




150 

20 

100m 


lOu 

lOOu 

100 

20k 



Si 

Almx 

14 

15L200 

20k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

20 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

Alpw 

15 

CFR20 

20k 

150m 

25 

10 



10OA 

17.6 §A 

150mt 

25 

2.OuA 

10Ou 

100 

20k 

24k0 


Si 

F12x 

16 

CLR20 

20k 

150m 

25 

10 



100A 

17.6 §A 

150mt 

25 

2.0uA 

lOOu 

100 

20k 

24k0 


Si 

Aina 

17 

20L200 

20k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

20 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

Alpw 

18 

CF20 

20k 

200m 

25 

10 



125A 

17.6 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

20k 

24k0 


Si 

F12x 

19 

CL20 

20k 

200m 

25 

10 



125A 

17 6 §A 

200mt 

25 

1 .OuA 

50u 

100 

20k 

24k0 


Si 

Aina 

20# 

ME200 

20k 

200m 

25A 

2.5 

10m 


125A 

24 

200mt 

25A 

lOu 






SiA 

Alhw 

21 

NTD20 

20k$ 

200m 

25A 

10 



125A 

30 A 

200m 

25A 

I.OuA 

IOOuA 

100A 

20k 



SiA 

Alnw 

22 

PS 1460 

20kt 

200m 

25A$ 




175A 

38 

200m 

25A 


50u 

10OA 

20k 



Si 

FI 3d 

23 

25L200 

20k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

20 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

Alpw 

24# 

M200K 

20k 

250m 

25A 

2.0 

10m 


150A 

40 

250mt 

25A 

I.Ou 

50u 

10OA 

20k 



SiA 

A83k 

25 

SLDHV20 

20k 

250m 

25A 

22 



175A 

39 


25 







Si 

M239h 

26 

SC5200 

20k 

250m 

40A$ 

25 § 



175A 

25 

250m 

25A 

I.Ou 

1 5u 

100A 

20k 



Si 

M 101 

27 

30L200 

20k 

300m 

25 

40 

8 3m 


175 

20 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

AIdw 

28 

40L200 

20k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

20 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

Alpw 

29 

50L200 

20k 

500m 

25 

40 

8 3m 


175 

20 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

Alpw 

30# 

D200H 

20k 

500m 

25A 

30 

10m 


100A 

21 

500mt 

25A\ 

I.Ou 






SiA 

M62 

31# 

D200HL 

20k 

500m 

25A 

30 

10m 


100A 

29 

500mt 

25A 

I.Ou 






SiA 

M62 

32# 

HSKE14000/6300-.' 





















20k 

500m 

45A 

55 

8.0m 

19k<Z5 

150A 

24 

3.0 

25J 





4Ok0 


Si 

A167n 

33# 

SWHD3-20 

20k 

500m 

50 

45 

10m 


80 

20 

500m 

25 

1.0m 


25 

20k 



Si 

M424 

34 

KVF20 

20k 

500m 

55A 

50 



175A 

27 A 

500m 

25A 

lOOnA 

25uA 

100A 

20k 



SiA 

A83bw 

35 

SCH20000 

20k 

500m 

55A 

50 



175 

27 A 

500m 

25A 


15uA 

100A 

20k 



Si 

A138a 

36 

60L200 

20k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

20 

600m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

20k 



Si 

Alpw 

37 

HVC20 

20k 

600m 

75C$ 

16 



150C 

40 

600m 


2.0u 

50u 

100C 

20k 



Si 

Z1 

38 

SLD20 

20k 

750m 

30A 

50 



125A 

40 

750m 

25A 

lOu 



20k 



Si 

M239h 

39 

KVP20 

20k$ 

750m 

50A 

50 



150A 

28 A 

750m 

25A 

5.OuA 



20k 



SiA 

M239h 

40 

80L200 

20k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

20 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

Alpw 

41 

100L200 

20k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

20 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

20k 



Si 

A61a 

42# 

F200H 

20k 

1 0 

25A 

30 

10m 


10OA 

21 

1 0 t 

25A 

2.0u 






SiA 

M62 

43# 

F200HL 

20k 

1.0 

25A 

30 

10m 


100A 

29 

1 0 t 

25A 

2.0u 






SiA 

M62 

44 

2ASLD20 

20k 

1.3 

25A 

200 



175A 

34 









Si 

M239h 

45 

SODSLD20 

20k 

2.2 

30A 

290 



140A 

40 

2.3 

25A 

25u 



20k 



SiA 


46 

KHP20 

20k 

2 25 

25A 

300 



175A 

28 


25A 

5.0u 



20k 



SiA 


47# 

P200H 

20k 

3.0 

25A 

230 

10m 


100 A 

22 

3.0 t 

25A 

lOu 






SiA 

M460a 

48 

SCPH40 

20k 

5.5 

55A 

300 



150A 

40 

30 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

20k 



Si 

M496 

49y# 

1S2237 

21k 

3.0m 

25A 

3.0 



125J 

30 

100m 

25A 

2.5u 



21k 



Si 


50 

2L210 

21k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

21 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alaa 

51 

5L210 

21k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

21 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alqa 

52 

HVC2100 

21k 

50m 

55A 

1 5 



150 

35 

50m 

25 

lOu 



21k 



Si 

M291q 

53 

10L210 

21k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

21 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alaa 

54 

15L210 

21k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

21 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alqa 

55 

20L210 

21k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

21 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alqa 

56 

25L210 

21k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

21 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alaa 

57 

30L210 

21k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

21 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alqa 

58 

40L210 

21k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

21 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alqa 

59 

50L210 

21k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

21 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alaa 

60 

60L210 

21k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

21 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alqa 

61 

80L210 

21k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

21 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alqa 

62 

100L210 

21k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

21 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

21k 



Si 

Alaa 

63 

SCPH42 

21k 

5.5 

55A 

300 



150A 

42 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

21k 



Si 

M496 

64 

2L220 

22k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

22 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alqb 

65 

5L220 

22k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

22 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alab 

66 

SCHJ22.5K 

22k 

50m 

55A 

4.0 



150 

30 A 

50m 

25A 

lOOnA 

250uA 

100A 




Si 

A138g 

67 

1N3057 

22k 

100m 

25A 

8.0 



165A 

95 

100m 

25A 

lOu 



22k 



Si 

Alrq 

68 

10L220 

22k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

22 

100m 

25A 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alab 

69 

15L220 

22k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

22 

150m 

25A 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alqb 

70 

20L220 

22k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

22 

200m 

25A 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alqb 

71 

NTD22 

22k$ 

200m 

25A 

10 



125A 

33 A 

200m 

25A 

I.OuA 

IOOuA 

10OA 

22k 



SiA 

Aloh 

72 

25L220 

22k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

22 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alqb 

73 

30L220 

22k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

22 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alqb 

74 

40L220 

22k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

22 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alqb 

75 

50L220 

22k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

22 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alqb 

76 

60L220 

22k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

22 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alqb 

77 

80L220 

22k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

22 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alab 

78 

100L220 

22k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

22 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

22k 



Si 

Alqb 

79 

SCPH44 

22k 

5.5 

55A 

300 



150A 

44 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

22k 



Si 

M496 

80 

2L230 

23k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

23 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqa 

81 

5L230 

23k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

23 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqg 

82 

10L230 

23k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

23 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqg 

83 

15L230 

23k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

23 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqq 

84 

20L230 

23k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

23 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqg 

85 

25L230 

23k 

250m 

25 

20 

83m 


175 

23 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqg 

86 

30L230 

23k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

23 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqg 

87 

40L230 

23k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

23 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqg 

88 

50L230 

23k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

23 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqg 

89 

60L230 

23k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

23 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqa 

90 

80L230 

23k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

23 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqg 

91 

100L230 

23k 

1 0 

25 

60 

8.3m 


175 

23 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

23k 



Si 

Alqb 

92 

SCPH46 

23k 

5.5 

55A 

300 



150A 

46 

3.0 

25A 

110u 

200u 

. 100A 

23k 



Si 

M496 

93 

2L240 

24k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

24 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqg 

94 

5L240 

24k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

24 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqg 

95 

1N3058 

24k 

100m 

25A 

8.0 



165A 

100 

100m 

25A 

lOu 



24k 



Si 

Alrr 

96 

10L240 

24k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

24 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqh 

97 

15L240 

24k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

24 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqh 

98 

20L240 

24k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

24 

200m 

25 

. 5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqh 

99 

NTD24 

24k$ 

200m 

25A 

10 



125A 

36 A 

200m 

25A 

I.OuA 

IOOuA 

10OA 

24k 



SiA 

Alpq 

100 

25L240 

24k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

24 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqh 

101 

30L240 

24k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

24 

300m 

25 

5.0u 

200u 

. 100 

24k 



s. 

Alqh_ 

102 

40L240 

24k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

24 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqh 

103 

50L240 

24k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

24 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqh 

104 

60L240 

24k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

24 

600m 

25 

5.0u 

. 200u 

. 100 

24k 



Si 

Alah 

105 

80L240 

24k 

8O0m 

25 

60 

8.3m 


175 

24 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqh 

106 

100L240 

24k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

24 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

24k 



Si 

Alqh 

107 

SCPH48 

24k 

5.5 

55A 

300 



150A 

48 

3.0 

25A 

1 lOu 

200u 

10OA 

24k 



Si 

M496 

108 ▼ 

XX25 

25k 

5.0m 

25 

1.0 

8.0m 


100A 

40 

5.0m 

25 

I.Ou 

30u 

100 

25k 



Si 

A83bg 

109y 

. HV5-25 

25k 

5.0m 

40 

.3.0 

8.0m 


150A 

35 

5.0m 

25 

I.Ou 

. 40u 

100 

25k 



SiA 

Alte 


410 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


410 




IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


o. ncunnc 

no 





13) TEMPER 

ATURE. and 14) V 

fPE No. 


[4J 

UJ 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2Jlo 

|3Jat 

PEAK PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy WIDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

BKDN. 

SLOPE 






_ 

fC) 

(A) 

(s) 

(W) 

fC) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

rci 

(V) 

(V) 

(A/V) 



It 

HV5-25F 

25k 

5 Om 

40 

3 0 

8.0m 


1 25A 


5¥ 

z5 

2Str~ 

lOOu 


25k 



SIS 

Alte 

2 

VF5-25 

25kt 

5 Om 

40A 

30 



125A 

35 

5.0m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

25k 



SiA 

A83bg 

3 

KLR25 

25k 

10m 

25 

5.0 



150S 

22 §A 

lOmt 

25 

2.0uA 

lOOu 

70 

25k 

3Ok0 


Si 

A1 nv 

4t 

HV10-25 

25k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 


150A 

35 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

25k 



SiA 

Alte 

5t 

HV10-25F 

25k 

10m 

40 

3 0 

8.0m 


125A 

60 

10m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

25k 



SiA 

Alte 

6 

VF10-25 

25kt 

10m 

40A 

3 0 



125A 

35 

10m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

25k 



SiA 

A83bq 

7 

LCD25 

25k 

10m 

50 

750m 



150A 

30 

10m 

25 

2 Ou 

50u 

80 

25k 



Si 

A1 nw 

8t 

SL25 

25k 

10m 

55A 

3.0 

8.3m 

2.0 

150A 

36 

10m 

25 

lOOn 

20u 

100 

25k 



Si 

A267b 

9 

2L250 

25k 

20m 

25 

10 

8 3m 


175 

25 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

25k 



Si 

Alan 

10 

KL25 

25k 

20m 

25 

5 0 



150S 

22 §A 

20mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

25k 

3Ok0 


Si 

Alny 

1 It 

HV25-25 

25k 

25m 

40 

3.0 

8 Om 


150A 

35 

25m 

25 

1 Ou 

40u 

100 

25k 



SiA 

Alte 

1 2t 

HV25-25F 

25k 

25m 

40 

3 0 

8 Om 


125A 

60 

25m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

25k 



SiA 

Alte 

13 

VF25-25 

25kt 

25m 

40A 

3 0 



1 25A 

35 

25m 

25 

I.Ou 

40u 

125A 

25k 



SiA 

A83bg 

14 

5L250 

25k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

25 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

25k 



Si 

Alqn 

. 15# 

BYX35 

25k 

50m 

50A 

15 

10m 


125J 

25 

10m 

25J 







Si 

Alsf 

16 

DI5250LS 

25k 

50m 

50A 

40 

8 Om 


125 

34 

50m 

25A 

5 Ou 



25k 



Si 

M91 

17 

HVC2500 

25k 

50m 

55A 

1 5 



150 

40 

50m 

25 

lOu 



25k 



Si 

M291 r 

1 8t 

SM25 

25k 

50m 

55A 

4 0 

8.3m 

20 

1 50A 

40 

50m 

25 

lOOn 

25u 

100 

25k 



Si 

A267b 

19 

CPI 5 1 

25k 

50m 

75 





30 


25 








M84bn 

20 

CPI 52 

25k 

50m 

75 





30 


25 








M84bp 

21 

10L250 

25k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

25 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

25k 



Si 

Alan 

22 

BCD25 

25k 

100m 

25A 

10 



125A 

33 

100m 

25A 

2.0u 

lOOu 

100A 

25k 



Si 

Alnz 

23# 

HSC25 

25k 

100m 

25A$ 




150A 

50 

100m 

25A 

5.0u 


25 

25k 



Si 

Alrr 

24 

15L250 

25k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

25 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

25k 



Si 

Alan 

25 

CFR25 

25k 

150m 

25 

10 



10OA 

22 §A 

1 50mt 

25 

2.0uA 

10Ou 

100 

25k 

3Ok0 


Si 

F12y 

26 

CLR25 

25k 

150m 

25 

10 



100A 

22 §A 

1 50mt 

25 

2.0uA 

10Ou 

100 

25k 

3Ok0 


Si 

Alny 

27 

20L250 

25k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

25 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

25k 



Si 

Alan 

28 

CF25 

25k 

200m 

25 

10 



1 25A 

22 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

25k 

3Ok0 


si— 

F12y 

29 

CL25 

25k 

200m 

25 

10 



125A 

22 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

25k 

3Ok0 


Si 

Alny 

30 

SC5250 

25k 

200m 

40A$ 

20 § 



175A 

25 

200m 

25A 

1 Ou 

15u 

100A 

25k 



Si 

M101 

31 

25L250 

25k 

250m 

25 

20 

8 3m 


175 

25 

250m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

25k 



Si 

Alqn 

32 

SLDHV25 

25k 

250m 

25A 

22 



175A 

51 


25 







Si 

M239i 

33 

30L250 

25k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

25 

300m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

25k 



Si 

Alan 

34 

40L250 

25k 

400m 

25 

40 

8 3m 


175 

25 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

25k 



Si 

Alqn 

35# 

HSKE17000/7600-C 





















25k 

450m 

45A 

55 

8 Om 

24k0 

1 50A 

32 

3 0 

25J 





5Ok0 


Si 

A167d 

36# 

1RM250 

25k 

500m 

25A 

12 

10m 


1 50A 

50 

1.0 

25A 

500n 


25 

25k 



Si 

M62h 

37 

50L250 

25k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

25 

500m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

25k 



Si 

Alqn 

_38#_ 

D250H 

25k 

500m 

25A 

30 

10m 


100A 

50 

500m 

25 

500n 


25 

25k 



Si 

M62f 

39# 

D250HL 

25k 

500m 

25A 

30 

10m 


100A 

50 

500m 

25 

500n 


25 

25k 



Si 

M62f 

40 

KVF25 

25k 

500m 

55A 

50 



175A 

33 A 

500m 

25A 

lOOnA 

25uA 

100A 

25k 



SiA 

A83by 

41 

SCH25000 

25k 

500m 

55A 

50 



175 

33 A 

500m 

25A 

lOOnA 

15uA 

100A 

25k 



Si 

A138s 

42 

CPI 54 

25k 

500m 

75 





30 


25 








M84br 

43 

60L250 

25k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

25 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

25k 



Si 

Alqn 

-AA _ 

SLD25 

25k 

750m 

30A 

50 



1 25A 

50 

750m 

25A 

lOu 



25k 



SiA 

M239i 

45 

KVP25 

25k$ 

750m 

50A 

50 



1 50A 

36 A 

750m 

25A 

5 OuA 



25k 



SiA 

M239j 

46 

80L250 

25k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

25 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

25k 



Si 

Alqn 

47 

100L250 

25k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

25 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

25k 



Si 

Alan 

48# 

F250H 

25k 

1.0 

25A 

70 

10m 


10OA 

50 

1 0 

25 

lOn 



25k 



Si 

M62f 

49# 

F250HL 

25k 

1 0 

25A 

70 

10m 


10OA 

50 

1 0 

25 

lOn 



25k 



Si 

M62f 

50 

1N4546 

25k 

1.0 

85A 

50 § 



125A 

30 

1 0 

85A 


200u 

125A 

25k 



Si 

M239i 

51 

2ASLD25 

25k 

1.3 

25A 

200 



1 75A 

42 


25 







Si 

M239j 

52 

CP153 

25k 

1 5 

75 





30 


25 








M84bq 

53 

KHP25 

25k 

2 2 

25A 

300 



175A 

36 


25A 

5.0u 



25k 



Si 


54 

SODSLD25 

25k 

2.2 

30A 

290 

8.3m 


1 40A 

50 

2 3 

25A 

25u 



25k 



SiA 


55 

SCPH50 

25k 

5.5 

55A 

300 



1 50A 

50 

3 0 

25A 

1 lOu 

200u 

100A 

50k 



Si 

M496 

56 

2L260 

26k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

26 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

26k 



Si 

Alaa 

57 

5L260 

26k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

26 

50m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

26k 



Si 

Alqq 

58 

1N3059 

26k 

100m 

25A 

8 0 

8 3m 


165A 

105 

100m 

25A 

lOu 



26k 



Si 

Alrr 

59 

10L260 

26k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

26 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

26k 



Si 

Alaa 

60 

15L260 

26k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

26 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

26k 



Si 

Alqq 

61 

20L260 

26k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

26 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

26k 



Si 

Alqq 

62 

NTD26 

26k 

200m 

25A 

10 

8.3m 


1 25A 

39 A 

200m 

25A 

I.OuA 

lOOuA 

100A 

26k 



SiA 

A1 DX 

63 

25L260 

26k 

250m 

25 

20 

8 3m 


175 

26 

250m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

26k 



si — 1 

Alqq 

64 

30L260 

26k 

300m 

25. 

40 

8.3m 


175 

26 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

26k 



Si 

Alqq 

65 

40L260 

26k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

26 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

26k 



Si 

Alaa 

66 

50L260 

26k 

500m 

25 

40 

8 3m 


175 

26 

500m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

26k 



Si 

Alqq 

67 

60L260 

26k 

600m 

25 

40 

8 3m 


175 

26 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

26k 



Si 

Alqq 

68 

80L260 

26k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

26 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

26k 



Si 

Alaa 

69 

100L260 

26k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

26 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

26k 



Si 

Alqq 

70 

2L270 

27k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

27 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

Alqw 

71 

5L270 

27k 

50m 

25 

10 

8 3m 


175 

27 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

A law 

72 

10L270 

27k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

27 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

Alqw 

73 

15L270 

27k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

27 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

Alqw 

74 

20L270 

27k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

27 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

A law 

75 

25L270 

27k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

27 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

Alqw 

76 

30L270 

27k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

27 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

Alqw 

77 

40L270 

27k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

27 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

A law 

78 

50L270 

27k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

27 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

Alqw 

79 

60L270 

27k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

27 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

27k 



Si 

Alqw 

80 

80L270 

27k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

27 

800m 

25 

5.0u 

200 

100 

27k 



Si 

A law 

81 

100L270 

27k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

27 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

27 



Si 

Alqw 

82 

2L280 

28k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

28 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

Alqx 

83 

5L280 

28k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

28 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

A lax 

84 

1N3060 

28k 

100m 

25A 

8.0 



165A 

120 

100m 

25A 

TOu 



28k 



Si 

Airs 

85 

10L280 

28k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

28 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

Alqx 

86 

15L280 

28k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175 

28 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

A lax 

87 

20L280 

28k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

28 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

Alqx 

88 

NTD28 

28k$ 

200m 

25A 

10 



125A 

42 A 

200m 

25A 

I.OuA 

lOOuA 

100 A 

28k 



SiA 

Alqc 

89 

25L280 

28k 

250m 

25 

20 

8.3m 

;_ 

175 

28 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

Alax 

90 

30L280 

28k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

28 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

Alqx 

91 

40L280 

28k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

28 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

Alqx 

92 

50L280 

28k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

28 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

Alax 

93 

60L280 

28k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

28 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

Alqx 

94 

80L280 

28k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

28 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

28k 



Si 

Alqx 

95 

100L280 

28k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

28 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

28 



Si 

Alax 

96 

2L290 

29k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

29 

20m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alqz 

97 

5L290 

29k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

29 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alqz 

98 

10L290 

29k 

100m 

25 

20 

8.3m 


175 

29 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alaz 

99 

15L290 

29k 

150m 

25 

20 

8.3m 


175. 

29 

150m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alqz 

100 

20L290 

29k 

200m 

25 

20 

8.3m 


175 

29 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alqz 

101 

25L290 

29k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

29 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alaz 

102 

30L290 

29k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

29 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



si— 

Alqz 

103 

40L290 

29k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

29 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alqz 

104 

50L290 

29k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

29 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alaz 

105 

60L290 

29k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

29 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alqz 

106 

80L290 

29k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

29 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

29k 



Si 

Alqz 

107 

100L290 

29k 

1 0 

25 

60 

8.3m 


175 

29 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

29 



Si 

Alaz 

108t 

XX30 

30k 

5.0m 

25 

1.0 

8.0m 


100A 

60 

5 Om 

25 

I.Ou 

30u 

100 

30k 



Si 

A83bt 

109t 

HV5-30 

30k 

5.0m 

40 

_ 

8 Om 


150A 

50 

5.0m 

25 

I.Ou 

40u 

100 

30k 



SiA 1 

Altf 
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IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVQ FWD CURRENT 


o. n cui 






(3) TEMPER 

JVTURE^nd (4) TYPE No. 


4J 

u 

MAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°CI 


MAXIMUM FORWARD 

MAX. REVERSE 

CURRENT 1 

AVALANCHE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

PIV 

DC CURRENT 

SURGE CUR. 


MAX. 

VOLTAGE DROP 

Ir 

Ir 

TEMP 

TEST 

RATINGS 


DWG. 

No. 

No. 


2_|lo 

3Jat 

PEAK 1 PULSE 

DISS. 

TEMP 

Vf 

at If 

at 

@25°C 

at T 

T 

VOLT 

MAX V 

MIN 

MAT. 

No. 





TEMP 

1 Cy iy 

i/IDTH 





TEMP 

& Vr 

& Vr 


Vr 

3KDN. 

SLOPE 





(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(s) 

(W) 

(°C) 

(V) 

(A) 

°C) 

(A) 

(A) 

:°c) 

(V) 

(V) 

(A/V) 



It 

HV5-30F 

30k 

5.0m 

40 

3J0 

8 Om 


125A 

90 

5.0m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

30k 



SiA 

Altf 

2 

VF5-30 

30kt 

5.0m 

40 

3.0 



125A 

50 

5.0m 

25 

1 .Ou 

40u 

125A 

30k 



SiA 

A83bt 

3 

SCMS30K 

30k 

5.0m 

55A 

2.0 

8.3m 


1 50A 

90 

10m 

25A 

lOOnA 

2.OuA 

100A 

30k 



Si 

A1 re 

4 

K1 

30k 

5.0m 

65 

1.0 

8.3m 


65A 

20 A 

10m 


5 OuA 



25k 




Alqy 

5t 

HV10-30 

30k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 


150A 

50 

10m 

25 

1 Ou 

40u 

100 

30k 



SiA 

Altf 

6t 

HV10-30F 

30k 

10m 

40 

3.0 

8 Om 


1 25A 

90 

10m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

30k 



SiA 

Altf 

7 

VF10-30 

30kt 

10m 

40 

3.0 



125A 

50 

1.0m 

25 

1 Ou 

40u 

125A 

30k 



SiA 

A83bt 

8 

LCD30 

30k 

10m 

50 

750m 



150A 

36 

10m 

25 

2.0u 

50m 

80 

30k 



Si 

Alpq 

9t 

SL30 

30k 

10m 

55A 

3.0 

8 3m 

20 

1 50A 

36 

10m 

25 

lOOn 

20u 

100 

30k 



Si 

A267c 

10 

2L300 

30k 

20m 

25 

10 

8.3m 


175 

30 

20m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

11 

KL30 

30k 

20m 

25 

5.0 



150S 

26.4 §A 

20mt 

25 

1 .OuA 

50u 

100 

30k 

36k0 


Si 

Alpr 

12 

7715-30 

30k 

25m 

25A 

1 5 

8.3m 


1 25A 

60 

25m 

25 

1 .Ou 

lOOu 

125 

30k 



SiA 

Alpp 

13t 

HV25-30 

30k 

25m 

40 

3.0 

8.0m 


150A 

50 

25m 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

30k 



SiA 

Altf 

1 4t 

HV25-30F 

30k 

25m 

40 

3.0 

8.0m 


1 25 A 

90 

25m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

30k 



SiA 

Altf 

15 

VF25-30 

30kt 

25m 

40 

30 



1 25A 

50 

25m 

25 

1 .Ou 

40u 

125A 

30k 



SiA 

A83bt 

16 

5L300 

30k 

50m 

25 

10 

8.3m 


175 

30 

50m 

25 

5.0u 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

17 

HVC3000 

30k 

50m 

55A 

1 5 



150 

50 

50m 

25 

lOu 



30k 



Si 

M29 Is 

18 

SCHJ30K 

30k 

50m 

55A 

4.0 



150 

40 A 

50m 

25A 

lOOnA 

25uA 

100A 

30k 



Si 

A138i 

19t 

SM3O0 

30k 

50m 

55A 

4.0 

8.3m 

3.0 

1 50A 

40 

50m 

25 

lOOn 

25u 

100 

30k 



Si 

A267c 

20 

CPI 56 

30k 

75m 

75 





40 


25 








M84bt 

21 

1N3061 

30k 

100m 

25A 

8.0 



165A 

125 

100m 

25A 

lOu 



30k 



Si 

Airs 

22 

10L300 

30k 

100m 

25 

20 

8 3m 


175 

30 

100m 

25 

5.0u 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

23 

BCD30 

30k 

100m 

25A 

10 



125A 

40 

100m 

25A 

2.0u 

lOOu 

100A 

30k 



Si 

Alps 

24# 

EDH2-30 

30k 

100m 

50 

45 

10m 


80J 

36 

100m 

25 

lOu 


25J 

30k 

33k 


Si 

M485 

25 

15L300 

30k 

150m 

25 

20 

8 3m 


175 

30 

150m 

25 

5 Ou 

200u 

100 

30k 



Si 

A1 ra 

26 

CFR30 

30k 

150m 

25 

10 



100A 

26.4 §A 

150mt 

25 

2.OuA 

lOOu 

100 

30k 

36k0 


Si 

F12z 

27 

CLR30 

30k 

150m 

25 

10 



10OA 

26.4 §A 

150mt 

25 

2.OuA 

lOOu 

100 

30k 

36k0 


Si 

A lor 

28 

20L300 

30k 

200m 

25 

20 

8 3m 


175 

30 

200m 

25 

5.0u 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

29 

CF30 

30k 

200m 

25 

10 



125A 

26.4 §A 

200mt 

25 

1 .OuA 

50u 

100 

30k 

36k0 


Si 

F12z 

30 

CL30 

30k 

200m 

25 

10 



125A 

26.4 §A 

200mt 

25 

10uA 

50u 

100 

30k 

36k0 


Si 

AlDr 

31 

NTD30 

30k$ 

200m 

25A 

10 



1 25A 

45 A 

200m 

25A 

1 .OuA 

IOOuA 

10OA 

30k 



SiA 

Alqj 

32 

25L300 

30k 

250m 

25 

20 

8.3m 


175 

30 

250m 

25 

5.0u 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

33# 

M300K 

30k 

250m 

25A 

2 0 

10m 


1 50A 

60 

250mt 

25A 

1 Ou 

50u 

100A 

30k 



SiA 

A83k 

34 

SLDHV30 

30k 

250m 

25A 

22 



175A 

60 


25 







Si 

M239j 

35 

CPI 55 

30k 

250m 

75 





40 


25 








M84bs 

36 

30L300 

30k 

300m 

25 

40 

8.3m 


175 

30 

300m 

25 

5.0u 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

37 

40L300 

30k 

400m 

25 

40 

8.3m 


175 

30 

400m 

25 

5.0u 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

38 

50L300 

30k 

500m 

25 

40 

8.3m 


175 

30 

500m 

25 

5.0u 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

39 

HVC30 

30k 

500m 

75C$ 

12 



150C 

60 

500m 


2.0u 

50u 

100C 

30k 



Si 

Z1 

40 

60L300 

30k 

600m 

25 

40 

8.3m 


175 

30 

600m 

25 

5.0u 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

41 

SLD30 

30k 

750m 

30A 

50 



125A 

60 

750m 

25A 

lOu 



30k 



SiA 

M239j 

42 

KVP30 

30k$ 

750m 

50A 

50 



1 50A 

42 A 

700m 

25A 

5.OuA 



. 30k 



SiA 


43 

80L300 

30k 

800m 

25 

60 

8.3m 


175 

30 

800m 

25 

5.0u 

200u 

100 

30k 



Si 

Alra 

44 

100L300 

30k 

1.0 

25 

60 

8.3m 


175 

30 

1.0 

25 

5.0u 

200u 

100 

30 



Si 

Alra 

45# 

F300H 

30k 

1.0 

25A 

30 

10m 


100A 

30 

1.0 t 

25A 

2.0u 






SiA 

M62 

46# 

F300HL 

30k 

1.0 

25A 

30 

10m 



36.0 

1 0 

25A 

2.0u 



30k 

50k 



M460c 

47 

CPI 57 

30k 

1.0 

75 





40 


25 








M84bu 

48 

2ASLD30 

30k 

1.3 

25A 

200 



1 75A 

50 


25 







Si 

M239i 

49 

SODSLD30 

30k 

2.2 

30A 

290 



140A 

60 

2.3 

25A 

25u 



30k 



SiA 


50 

KHP30 

30k 

2.25 

25A 

300 



1 75A 

42 


25A 

5.0u 



30k 



Si 


51 

LCD35 

35k 

10m 

50 

750m 



1 50A 

42 

10m 

25 

2.0u 

50m 

80 

35k 



Si 

Alau 

52 

KL35 

35k 

20m 

25 

5.0 



1 50S 

30.8 §A 

20mt 

25 

1 .OuA 

50u 

100 

35k 

42k0 


Si 

Alqd 

53 

BCD35 

35k 

100m 

25A 

10 



125A 

46 

100m 

25A 

2.0u 

lOOu 

100A 

35k 



Si 

Alqe 

54 

CFR35 

35k 

150m 

25 

10 



100A 

30.8 §A 

150mt 

25 

2.0uA 

lOOu 

100 

35k 

42k0 


Si 

F12aa 

55 

CLR35 

35k 

150m 

25 

10 



10OA 

30.8 §A 

1 50mt 

25 

2.OuA 

lOOu 

100 

35k 

42k0 


Si 

Alqd 

56 

CF35 

35k 

200m 

25 

10 



1 25A 

30 8 §A 

200mt 

25 

1 .OuA 

50u 

100 

35k 

42k0 


Si 

F12aa 

57 

CL35 

35k 

200m 

25 

10 



125A 

30.8 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

35k 

42k0 


Si 

Alad 

58 

SLDHV35 

35k 

250m 

25A 

22 



1 75A 

72 


25 







Si 

M239k 

59 

SLD35 

35k 

750m 

30A 

50 



1 25A 

75 

750m 

25A 

lOu 



35k 



SiA 

M239k 

60 

KVP35 

35k$ 

750m 

50A 

50 



1 50A 

49 A 

700m 

25A 

5.OuA 



35k 



SiA 


61 

2ASLD35 

35k 

1.2 

25A 

200 



1 75A 

59 


25 







Si 

M239k 

62 

SODSLD35 

35k 

2 2 

30A 

290 



1 40A 

75 

23 

25A 

25u 



35k 



SiA 


63 

KHP35 

35k 

2.25 

25A 

300 



175A 

49 


25A 

5 Ou 



35k 



Si 


64# 

EDH36 

36k 

10 

50 

45 

10 


125 

48 

.10 

25 

1.0 



36k 

37k 


Si 

F12p 

65 

SCHJ37.5K 

37k 

50m 

55A 

4 0 



150 

50 A 

50m 

25A 

lOOnA 

25uA 

100A 

37k 



Si 

A138p 

66t 

XX40 

40k 

5.0m 

25 

1 0 

8.0m 


10OA 

60 

5.0m 

25 

1 .Ou 

30u 

100 

40k 



Si 

A83bt 

67t 

HV5-40 

40k 

5.0m 

40 

30 

8.0m 


1 50A 

50 

5 Om 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

40k 



SiA 

Altf 

68t 

HV5-40F 

40k 

5.0m 

40 

3.0 

8.0m 


125A 

90 

5 Om 

25 

2 Ou 

lOOu 

100 

40k 



SiA 

Altf 

69 

VF5-40 

40kt 

5.0m 

40 

3.0 



1 25A 

50 

5.0m 

25 

1 .Ou 

40u 

125A 

40k 



SiA 

A83bt 

70 

SCMS40K 

40k 

5 Om 

55A 

2.0 

8 3m 


1 50A 

120 

10m 

25A 

lOOnA 

2.OuA 

100A 

40k 



Si 

Alqf 

71T 

HV10-40 

40k 

10m 

40 

3.0 

8 Om 


1 50A 

50 

10m 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

40k 



SiA 

Altf 

72t 

HV10-40F 

40k 

10m 

40 

3.0 

8.0m 


125A 

90 

10m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

40k 



SiA 

Altf 

73 

VF 10-40 

40kf 

10m 

40 

3.0 



1 25A 

50 

1 .Om 

25 

1 .Ou 

40u 

125A 

40k 



SiA 

A83bt 

74 

LCD40 

40k 

10m 

50 

750m 



150A 

48 

10m 

25 

2.0u 

50m 

80 

40k 



Si 

Alqu 

75 

KL40 

40k 

20m 

25 

5.0 



150S 

35.2 §A 

20mt 

25 

1 OuA 

50u 

100 

40k 

48k0 


Si 

Alas 

76 

7715-40 

40k 

25m 

25A 

1.5 

8.3m 


1 25A 

80 

25m 

25 

1 .Ou 

lOOu 

125 

40k 



SiA 

Alrf 

77T 

HV25-40 

40k 

25m 

40 

3.0 

8.0m 


150A 

50 

25m 

25 

1 .Ou 

40u 

100 

40k 



SiA 

Altf 

78t 

HV25-40F 

40k 

25m 

40 

3 0 

8 Om 


1 25A 

90 

25m 

25 

2.0u 

lOOu 

100 

40k 



SiA 

Altf 

79 

VF25-40 

40kt 

25m 

40 

3 0 



125A 

50 

25m 

25 

1 .Ou 

40u 

125A 

40k 



SiA 

A83bt 

80 

BCD40 

40k 

100m 

25A 

10 



1 25A 

53 

100m 

25A 

2.0u 

lOOu 

100A 

40k 



Si 

Alqt 

81 

ST12A 

40k 

100m 

70$ 




100 

50 

100m 

100 







Si 

M84z 

82 

CPI 58 

40k 

100m 

75 





50 


25 








M84bv 

83 

CFR40 

40k 

150m 

25 

10 



10OA 

35.2 §A 

150mt 

25 

2.OuA 

lOOu 

100 

40k 

48k0 


Si 

F12ab 

84 

CLR40 

40k 

150m 

25 

10 



10OA 

35 2 §A 

150mt 

25 

2.OuA 

lOOu 

100 

40k 

48k0 


Si 

Alas 

85 

SLDHV40 

40k 

150m 

25A 

22 



175A 

80 


25 







Si 

M239k 

86 

CF40 

40k 

200m 

25 

10 



125A 

35.2 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

40k 

48k0 


Si 

F12ab 

87 

CL40 

40k 

200m 

25 

10 



125A 

35.2 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

. 100 

40k 

48k0 


Si 

Alas 

88 

HVC40 

40k 

500m 

75C$ 

12 



150C 

80 

500m 


2.0u 

50u 

100C 

40k 



Si 

Z1 

89 

SLD40 

40k 

750m 

30A 

50 



1 25A 

80 

750m 

25A 

lOu 



40k 



SiA 

M239k 

90 

KVP40 

40k$ 

750m 

50A 

50 



1 50A 

55 A 

700m 

25A 

5.OuA 



40k 



SiA 


91 

2ASLD40 

40k 

1 2 

25A 

200 



1 75A 

67 


25 







Si 

M239k 

92 

2ASLD40TR 

40k 

1.5 

55$ 















M240d 

93 

S0DSLD40 

40k 

2.2 

30A 

290 



1 40A 

80 

2.3 

25A 

25u 



40k 



SiA 


94 

KHP40 

40k 

2.25 

25A 

300 



1 75A 

55 


25A 

5.0u 



40k 



SiA 


95# 

P400H 

40k 

3.0 

25A 

230 

10m 


10OA 

42 

3.0 t 

25A 

lOu 






SiA 

M460b 

96t 

BY 185 

45k 

2 5m 

25 

500m 



85 

120 

200m 

75 


lOu 

75 

45k 



Si 


97 

LCD45 

45k 

10m 

50 

750m 



1 50A 

54 

10m 

25 

2.0u 

50m 

80 

45k 



Si 

Alqu 

98t 

SL45 

45k 

10m 

55A 

3 0 

8.3m 

2.0 

1 50A 

48 

10m 

25 

lOOn 

20u 

100 

45k 



Si 

A267d 

99 

KL45 

45k 

20m 

25 

5 0 



1 50S 

39.6 §A 

20mt 

25 

I.OuA 

. 50u 

100 

45k 

54k0 


Si 

Aire 

100 

SCHJ45K 

45k 

50m 

55A 

4.0 



150 

60 A 

50m 

25A 

lOOnA 

25uA 

100 A 

45k 



Si 

A138q 

1 01 T 

SM45 

45k 

50m 

55A 

4 0 

8.3m 

3 0 

1 50A 

60 

50m 

25 

lOOn 

25u 

100 

45k 



Si 

A267d 

102 

BCD45 

45k 

100m 

25A 

10 



1 25A 

60 

100m 

25A 

2.0u 

lOOu 

100A 

45k 



Si 

Alrd 

103 

CFR45 

45k 

150m 

25 

10 



100A 

39 6 §A 

150mt 

25 

2.OuA 

lOOu 

100 

45k 

54k0 


Si 

F12ac 

104 

CLR45 

45k 

150m 

25 

10 



10OA 

39 6 §A 

150mt 

25 

2.OuA 

lOOu 

100 

45k 

54k0 


Si 

Aire 

105 

SLDHV45 

45k 

150m 

25A 

22 



1 75A 

90 


25 







Si 

M239I 

106 

CF45 

45k 

200m 

25 

10 



1 25A 

39 6 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

45k 

54k0 


Si 

F12ac 

107 

CL45 

45k 

200m 

25 

10 



1 25A 

39 6 §A 

200mt 

25 

I.OuA 

50u 

100 

45k 

5Ok0 


Si 

Aire 

108 

SLD45 

45k 

750m 

30A 

50 



1 25A 

90 

750m 

25A 

lOu 



45k 



SiA 

M239I 

109 

KVP45 

45k$ 

750m 

50A 

50 



1 50A 

63 A 

700m 

25A 

5.OuA 



45k 



SiA 


110 

2ASLD45 

45k 

1 2 

25A 

.200 



1 75A 

75 


25 







Si 

M239I 
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5. RECT 


FIERS 


IN ORDER OF (1) PIV, (2) MAX AVG FWD CURRENT 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

JU 

PIV 

(V) 

MAX AVG FWD 
DC CURRENT 

MAX RATINGS @ 25°C 1 

MAX. 

TEMP 

fC) 

MAXIMUM FORWARD 
VOLTAGE DROP 

MAX. REVERSE CURF 

ENT 

AVALANCHE 

RATINGS 

DESCRIPTION 1 

SURGE CUR. 

DISS. 

(W) 

Ir 

@25°C 
& Vr 
(A) 

Ir 

at T 
& Vr 
(A) 

TEMP 

T 

rc> 

TEST 

VOLT 

Vr 

(V) 

MAT. 

DWG. 

No. 

2Jlo 

(A) 

IJat 

TEMP 

ra 

PEAK IP 
1 Cy [V 
(A) 

ULSE 

VIDTH 

(s) 

Vf 

(V) 

at If 

(A) 

at 

TEMP 

rci 

MAX V 
BKDN. 
(V) 

MIN 

SLOPE 

(A/V) 

1 

2 

3 

SODSLD45 

KHP45 

KL50 

45k 

45k 

50k 

22 

2.25 

20m 

30A 

25A 

25 

790 

300 

5 0 



140A 

175A 

150S 

90 

63 

44 §A 

20mt 

25A 

25 

25u 

5.0u 

I.OuA 

50u 

100 

45k 

45k 

50k 

6Ok0 


SiA 

Si 

Si 

Alrh 

4 

5 

64 

7715-50 

BCD50 

SCXR50K 

50k 

50k 

50k 

25m 

100m 

100m 

25A 

25A 

25 

1.5 

10 

10 

8.3m 

8.3m 


125A 

125A 

125A 

100 

66 

80 § 

25m 

100m 

100m 

25 

25A 

25 

I.Ou 

2.0u 

I.Ou 

lOOu 

lOOu 

125 

100A 

50k 

50k 

50k 



SiA 

Si 

Si 

Alrf 

Alrj 

F70c 

7 

8 

9 

CFR50 

CLR50 

SLDHV50 

50k 

50k 

50k 

150m 

150m 

150m 

25 

25 

25A 

10 

10 

22 



100A 

100A 

175A 

44 §A 
44 

102 

150mt 

1 50mt 

25 

25 

25 

2.0uA 

2.0uA 

lOOu 

lOOu 

100 

100 

50k 

50k 

6Ok0 

6Ok0 


Si 

Si 

Si 

FI 2ad 

Alrh 

M239I 

10 

11 

12 

CF50 

CL50 

SLD50 

50k 

50k 

50k 

200m 

200m 

750m 

25 

25 

30A 

10 

10 

50 



125A 

125A 

125A 

44 §A 
44 §A 
100 

200mt 

200mt 

750m 

25 

25 

25A 

I.OuA 

I.OuA 

lOu 

50u 

50u 

100 

100 

50k 

50k 

50k 

6Ok0 

6Ok0 


Si 

Si 

SiA 

FI 2ad 

Alrh 

M239I 

13 

14 

15 

KVP50 

2ASLD50 

SODSLD50 

50k$ 

50k 

50k 

750m 

1.0 

2.2 

50A 

25A 

30A 

50 

200 

290 



150A 
175A 

140A 

70 A 

84 

100 

700m 

2.3 

25A 

25 

25A 

5.0uA 

25u 



50k 

50k 



SiA 

Si 

SiA 

M239I 

16 

17 

184 

KHP50 

BYX29/75000 

SCXR75K 

50k 

75k 

75k 

2.25 

50m 

100m 

2&A 

25 

2!5 

300 

5 0 

10 

20m 

8.3m 


175A 
125J 

125A 

70 

88 

120 § 

50m 

100m 

25A 

25 

25 

5.0u 

1 Ou 

33u 

125 

50k 

75k 

75k 



SiA 

Si 

Si 

F70 

F70d 

19 

20# 

21 

SLDHV75 

EDH4-75 

2ASLD75 

75k 

75k 

75k 

100m 

100m 

800m 

2|5A 

510 

?5A 

22 

45 

200 

10m 


175A 
125J 

175A 

150 

110 

125 

100m 

25 

25A 

25 

lOu 



75k 



Si 

s. 

Si 

M239m 

M513 

M239m 

22 

23 

244 

SODSLD75 

BYX29/100000 
SCXR100K 

75k 

100k 

100k 

2.0 

50m 

100m 

25A 

25 

_.25. 

300 

5.0 

,-10_ 

20m 
8 3m 


175A 

125J 

125A 

125 

116 

160 § 

50m 

100m 

75 

25 

25 

1 Ou 

33u 

125 

100k 

100k 



Si 

Si 

Si 

F70a 

F70e 

25 

26# 

27 

SLDHV100 

EDH4-100 

SLD100 

100k 

100k 

100k 

100m 

100m 

500m 

25A 

50 

25A 

22 

45 

50 

10m 


175A 

125J 

175A 

210 

140 

167 

100m 

25 

25A 

25 

lOu 



100k 



Si 

Si 

Si 

M239n 

M513a 
M239n 

28 

29 

30 

2ASLD100 

SODSLDIOO 

SMHR110 

100k 

100k 

110k 

750m 

1 7 
100m 

25A 

25A 

50 

200 

300 

15 

10m 


175A 

175A 
80 

167 

167 

114 

200m 

25 

75 

25 

lOu 


25 

110k 



Si 

Si 

Si 

M239n 

M425 

31 

32 

33 

SLDHV120 

SLD120 

2ASLD120 

120k 

120k 

120k 

100m 

500m 

750m 

25A 

25A 

25A 

22 

50 

200 



175A 
175A 

175A 

240 

200 

200 


25 

25 

25 







Si 

Si 

Si 

M239p 

M239p 

M239d 

34 

35 
364 

SODSLD120 
BYX29/125000 
SCXR125K 

120k 

125k 

125k 

1 7 

50m 

100m 

25A 

25 

25 

300 

5 0 

10 

20m 

8.3m 


175A 

125J 

125A 

200 

145 

200 § 

50m 

100m 

75 

25 

25 

I.Ou 

33u 

125 

125k 

125k 



Si 

Si 

Si 

F70b 

F70f 

37# 

38 

39 

EDH4-125 

SMHR135 

BYX29/150000 

125k 

135k 

150k 

100m 

100m 

50m 

50 

50 

25 

45 

15 

5 0 

10m 

10m 

20m 


125J 

80 

125J 

170 

138 

175 

100m 

200m 

50m 

25A 

25 

25 

lOu 

lOu 

33u 

25 

125 

125k 

135k 

150k 



Si 

Si 

Si 

M513b 
M425a 
F70b 

404 

41# 

42 

SCXR150K 

EDH4-150 

SMHR165 

150k 

150k 

165k 

100m 

100m 

100m 

25 

50 

50 

10 

45 

15 

8 3m 
10m 
10m 


1 25A 

1 25J 

80 

240 § 
210 

168 

100m 

100m 

200m 

25 

25A 

25 

I.Ou 

lOu 

lOu 


25 

150k 

150k 

165k 



Si 

Si 

Si 

F70g 

M513c 
M425b 

434 

444 

SCXR175K 

SCXR200K 

175k 

200k 

100m 

100m 

25 

25 

10 

10 

8 3m 
8.3m 


125A 

1 25A 

280 § 
320 § 

100m 

100m 

25 

25 

1 Ou 
I.Ou 



175k 

200k 



Si 

Si 

F70h 

F70j 
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6. SILICON CONTROLLED RECTI 


FIERS 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME | 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG 

LINE 

TYPE 

and 


CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 


3Jat ‘ 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 






Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 


:a) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 


(°C) 

(W) 


1 

CD200 


.45 

75 

3 Om 

400u 

.80 

5 Ou 

25 

1 4 

1.0 

1 Ou 

1.0 

20u 

50 

15 


1 50A 


T05 

2 

2N4144 

15 




5.0m 

1 Om 

.80 









8 0 * 

§ 

110A 

.2 0 

C4 Id 

3 

C6201 . 

15 

.20 

75A 

5.0m 

200u 

.80 

lOOu 

100 

1 5 

.20 







150 


M185a 

4 

RTH0101 

15 

20 

80C 

5 Om 

20m 

1 0 . 

.10m 

100 

1.5 

.20 

20u 

.20 


100 

5 0 


100C 


M443 

5 

RTH0201 

15 

20 

80C 

10m 

1.0m 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

20 

.20u 

.20 


100 

5 0 


1 25C 


M443 

6 

RTH0301 

15 

20 

80C 

10m 

.20m 

1 0 

.50m 

125 

1.5 

.20 

.20u 

.20 


100 

5 0 


1 25C 


M443 

7 

RTH0401 

15 

.20 

80C 

5.0m 

10m 

.80 

10m 

125 

1 5 

.20 

,20u 

.20 


100 

5.0 


1 25C 


M443 

8 

RTH0501 

15 

20 

80C 

3.0m 

02m 

.80 

02m 

125 

1 3 

.20 

20u 

.20 


100 

5 0 


1 25C 


M443 

9 

RTH0601 

15 

.20 

80C 

2.0m 

02m 

.70 

,02m 

125 

1.2 

.20 

,20u 

.20 


100 

5 0 


125C 


M443 

10 

2N3254 

15 

250m 

55A 

2.0m 

20u 

750m 

lOut 

150 

1 2 

250m 

150n 



30 

1.0 


1 50J 


T046 

11 

2N3257 

15 

250m 

55A 

3 Om 

200u 

750m 

lOut 

150 

1 2 

250m 

150n 



30 

1 0 


1 50J 


T046 

12 

RTA0101 

15 

.25 

80A 

5.0m 

20m 

1.0 

10m 

100 

1 5 

.25 

20u 

.25 


100 

60 


100A 


T046 

13 

RTB0101 

15 

25 

80A 

5.0m 

200u 

1.0 

lOOu 

100 

1.5 

250m 

200n 

.25 


100 

6.0 


100A 


T052 

14 

RTB0201 

15 

25 

80A 

10m 

1.0m 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

250m 

200n 

.25 


100 

6 0 


1 25A 


T052 

15 

RTB0301 

15 

25 

80A 

10m 

20m 

1.0 

,50m 

125 

1.5 

.25 

20u 

.25 


100 

6 0 


125A 


T052 

16 

RTB0401 

15 

25 

80A 

5.0m 

10m 

80 

,10m 

125 

1.5 

.25 

20u 

.25 


100 

6 0 


1 25A 


T052 

17 

RTB0501 

15 

25 

80A 

3.0m 

,02m 

80 

,02m 

125 

1.3 

.25 

.20u 

.25 


100 

60 


125A 


T052 

18 

RTB0601 

15 

25 

80A 

2.0m 

02m 

70 

02m 

125 

1.2 

.25 

.20u 

.25 


100 

6.0 


1 25A 


T052 

19 

RTC0101 

15 

25 

80A 

5.0m 

20m 

1.0 

,10m 

100 

1.5 

20 

20u 

.25 


100 

6.0 


10OA 


T018 

20 

RTC0201 

15 

25 

80A 

10m 

1 Om 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

.25 

20u 

.25 


100 

6.0 


1 25A 


T018 

21 

RTC0301 

15 

25 

80A 

10m 

20m 

1.0 

.50m 

125 

1.5 

.25 

20u 

.25 


100 

6.0 


125A 


T018 

22 

RTC0401 

15 

25 

80A 

5 Om 

,10m 

80 

,10m 

125 

1.5 

.25 

20u 

.25 


100 

6.0 


125A 


T018 

23 

RTC0501 

15 

25 

80A 

3.0m 

02m 

80 

02m 

125 

1 3 

25 

20u 

.25 


100 

6.0 


125A 


T018 

24 

RTC0601 

15 

.25 

80A 

2.0m 

02m 

.70 

02m 

125 

1 2 

.25 

20u 

.25 


100 

6 0 


1 25A 


T018 

25 

2N884A 

15 

275 

25 

1 Om 

50u 

.60 

20u 

125 

1 5 

.20 

1 2u 

.20 

3 2u 


1 0 


1 50A 


T018 

26 

3L1015 

15 

35 

25A 

lOOu 

5 Ou 

55 

lOOu 

25 

1.2 

20 




1 0 

10 


1 25A 


T018 

27 

2N876 

15 r 

35 

100C 

5.0m 

20m 

80 

.10mA 

125C 

1.5 

.20 





20 

*§ 

1 50C 


T018 

28 

2N884 

15 t 

35 

100C 

1 Om 

,02m 

.60 

02mA 

125C 

1 5 

.20 





20 

*§ 

150C 


T018 

29 

3F15 

15 

35 

100 

10m 

2.0m 

1 5 

.01m 

25 

1.5 

20 

40u 

50 

lOu 


5.0 


150 


T018 

30 

5A15 

15 

35 

100C 

1.5m 

5 Ou 

.55 

lOOu 

25 

1.2 

.20 




20 

10 


1 50C 


M298 

31 ♦ 

C107Q2 

15 

400m 

32A$ 

3.0m 

500u 

800m 

lOOu 

1 10 

2 5 

4 0 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

13 


1 10J 

500m 

M626 

324 

C107Q4 

15 

400m 

32A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2.5 

4 0 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

15 


1 10J 

500m 

M628 

33 

3L2015 

15 

.40 

35A 

1.5m 

5.0u 

.55 

lOOu 

25 

1 5 

1.0 




20 

10 


1 50A 


T018 

34 

TIC35 

15 

400m 

55A 

2.0m 

20u 

750m 

lOOu 

125A 

1.6 

1 0 




12 0 

3.0 


1 25A 

lOmt 

T0*18 

35 

3J15 

15 

50 

100 

10m 

2.0m 

1 5 

.10u 

25 

1.5 

1 0 

lOu 

1 0 

,20u 


5.0 


150 


T018 

36 

3K15 

15 

.50 

100A$ 


20m 

1 0 

.05m 

150 

1.5 

1 0 

08u 








T018 

37 

RTJ0201 

15 

510m 

55C 

10m 

1 Om 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

250mt 




100 

6.0 


150S 

10mt 

T092 

38 

RTJ0501 

15 

510m 

55C 

3 Om 

20u 

800m 

20u 

125 

1.3 

250mt 



» 

100 

6.0 


1 50S 

10mt 

T092 

39 

MCR101 

15 A 

800mA 


5.0m 

1.0 

800m 

lOOu 

85C 

1.7 

1.0 t 





6.0 


85J 

lOmt 

T092 

404 

C107Q1 

15 

800m 

20A$ 

3.0m , 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2 5 

4.0 

1.2u 

1 0 

40u 

8 0 0 

15 


1 10J 

500m 

M627 

414 

C107Q3 

15 

800m 

20A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2.5 

4.0 

1.2u 

1 0 

40u 

8 0 0 

15 


1 10J 

500m 

M625 

42t 

C103Q 

15 

800m 

125 

5.0m 

200u 

800m 

50u 

125 

1.5 

1 0 




20 0 

8 0 


125 

1.0 

M367a 

43 

RTD0101 

15 

1 

0 

80C 

5 Om 

.20m 

1.0 

10m 

100 

1 5 

1.0 

.20u 

1 0 


100 

15 


100C 


T05 

44 

RTD0201 

15 

1 

.0 

80C 

10m 

1.0m 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

1.0 

.20u 

1 0 


100 

15 


1 25C 


TO 5 

45 

RTD0301 

15 

1 

.0 

80C 

10m 

.20m 

1 0 

.50m 

125 

1.5 

1 0 

.20u 

1 0 


100 

15 


1 25C 


TO 5 

46 

RTD0401 

15 

1 

0 

80C 

5.0m 

10m 

80 

.10m 

125 

1.4 

1 0 

.20u 

1 0 


100 

15 


1 25C 


T05 

47 

RTD0501 

15 

1 

.0 

80C 

3.0m 

,02m 

80 

.02m 

125 

1.4 

1.0 

,20u 

1.0 


100 

15 


1 25C 


T05 

48 

RTD0601 

15 

1 

.0 

80C 

2 0m 

,02m 

.70 

02m 

125 

1.3 

1.0 

,20u 

1.0 


100 

15 


1 25C 


T05 

49 

RTF0101 

15 

10 

80C 

5.0m 

20m 

1.0 

.10m 

100 

1.5 

1 0 

,20u 

1 0 


100 

15 


100C 


TO 5 

50 

RTF0201 

15 

1.0 

80C 

10m 

1 Om 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

1 0 

.20u 

1 0 


100 

15 


100C 


T05 

51 

RTF0301 

15 

1.0 

80C 

10m 

,20m 

1.0 

.50m 

125 

1.5 

1 0 

.20u 

1 0 


100 

15 


1 25C 


T05 

52 

RTF0401 

15 

1.0 

80C 

5.0m 

.10m 

.80 

,10m 

125 

1 4 

1 0 

,20u 

1 0 


100 

15 


1 25C 


T05 

53 

RTF0501 

15 

1.0 

80C 

3.0m 

.02m 

80 

.02m 

125 

1.3 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 


1 25C 


T05 

54 

RTF0601 

15 

1.0 

80C 

2 Om 

02m 

.70 

.02m 

125 

1.3 

1 0 

.20u 

1 0 


100 

15 


1 25C 


TO 5 

55 

3B1034 

15 

1.0 

100C 


2 0m 

2.0 


125C 

2.0 

1.0 





20 

*§ 

150A 


T09 

56 

2N1869 

15 

1 25 

100C 

5 Om 

20m 

,80 

,10mA 

125C 

2.5 

20 





20 §* 

150C 


T09 

57 

2N1875 

15 

1.25 

100C 

3.0m 

,02m 

.60 

. lOmtA 

125C 

2.5 

20 





20 

*§ 

1 50C 


T09 

58 

2N1875A 

15 

1.25 

100 

3.0m 

.02m 

60 

.01m 

25 

2.5 

2.0 

.10u 

.50 

.50u 


5 0 


150 


T09 

59 

FT1869 

15 A 

1.25 

100C 

5.0m 

.20m 

80 

1.10mA 

125C 

2.5 t 

20 




100 0 

20 

*§ 

1 50J 


TO 5 

604 

C106Q2 

15 

24 

20C$ 

3.0m 

200u 

800jm 

lOOu 

1 10 

2.2 

40 

1 2u 

1.0 

40u 

80 0 

20 


1 10 

500m 

M626 

614 

C106Q4 

15 

2.4 

20C$ 

3.0m 

200u 

800lm 

lOOu 

110 

2 2 

4.0 

1 2u 

1.0 

40u 

1TO0 

20 


1 10 

500m 

M628 

62 

3B3015 

15 

2 

.0 

85C 

10m 

.20m 

.80 : 

.01m 

25 

1 8 

3.0 




50 

15 


150C 


S223 

63v 

C106Q 

15 


.0 


3.0m 

200u 

8001m 

lOu 

25 

2 2 

4.0 t 

1 2 

1 0 

lOOu 

80 0 

20 


1 10A 

200mt 


644 

C106Q1 

15 

4 

.0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.2 

4 0 

1,2u 

1 0 

40u 

800 

20 


110 

500m 

M627 

654 

C106Q3 

15 

4.0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10 

2 2 

4.0 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

20 


110 

500m 

M625 

664 

IR106Q1 

15 0 

4.0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2.8 t 

8 0 

1,2u 

1 0 

40u 

8 0 0A 

25 

A 

110J 

lOOmt 

Y202a 

674 

IR106Q2 

15 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2.8 t 

8.0 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 

A 

110J 

lOOmt 

M626a 

684 

IR106Q3 

15 0 

4.0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 

A 

1 10J 

lOOmt 

M628 

694 

IR106Q4 

15 0 

4.0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2 8 t 

80 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 

A 

1 10J 

lOOmt 

M628a 

704 

IR106Q41 

15 0 

4 0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

110J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8 0 0A 

25 

A 

110J 

lOOmt 

M629 

71 

TC106Q1 

15 

4.0 A 

75C 

3.0m 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4 0 t 

1 .Ou 

1.0 

10Ou 

100 

20 


1 50S 

lOOmt 

M627 

72 

TC106Q2 

15 

4.0 A 

75C 

3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4 0 t 

1 .Ou 

1.0 

10Ou 

100 

20 


1 50S 

lOOmt 

M626 

73 

TC106Q3 

15 

4.0 A 

75C 

3.0m 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4.0 t 

1 .Ou 

1.0 

lOOu 

100 

20 


1 50S 

lOOmt 

M625 

74 

TC106Q4 

15 

4 0 A 

75C 

3.0m 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4.0 t 

1 Ou 

1.0 

10Ou 

100 

20 


150S 

lOOmt 

M628 

75 

NCF020D 

20 


10 


15m0 

50m 

3.5 

5 Om 

100 

1.2 

10 

500n 

10 

6 Ou 

25 § 

125 


100A 

50 t 

T048 

76# 

60T4 

25 

.26 A 

25A 

3.0m 

,20m 

80 

05m 

100J 

1 1 

.20 





5 0 


100J 


T046 

77# 

CS1 IB 

25 

75 

40C 

12m 

7 Om 

.25 

I.Omt 


2.2 t 

24 





20 


100C 

.05 

T05 

78 

2N1929 

25 

.75 

55A$ 

80m$ 

30m$ 

2.0 $ 

2.Om0 

125A 

1.4 $ 

75 





30 § 

1 25A 

.10 

M77 

79# 

CS12B 

25 

1.0 

60B 

12m 

15m 

25 

2.0m 

100J 

2 5 

3.0 

2 Ou 


20u 

20 



100J 

l.o 0 

SI 60 

80 

2N4212 

25 

1.0 

85 

7.0m 

300u 

1.0 

200u 

125 

20 t 

3.1 





15 

§* 

125A 

.10 0 

T05 

81 

C9U 

25 

1 

.1 

18A 

20m 

8.0m 

2.0 

4.Om0 

125J 

1.1 0 

1 1 



1 2u 


30 § 

1 25J 

5.0 

M77 

82 

2N2009 

25 t 

1.3 

80C 

5.0m§ 

,20m 

1.0 

lOmt 

125C 

1.2 

1.0 





15 

§ 

1 50C 

05 

T05 

83 

FT2009 

25 A 

1.3 

80C 

5.0m§ 

,20m 

1.0 

10m 

125C 

2.0 

1 0 





15 

§* 

1 50J 

.05 

T05 

84# 

10T4 

25 

1.6 A 

25C 

1.5m0 

10m 

3.0 

,25mA 

25J 

2.0 

1.0 



20u 


15 


100J 


T05 

85# 

CR1-021C 

25 t 

1.6 

25C 

1 9m 

10m 

3.0 

1.0m 

100J 

2.0 

1.0 

1.4u 

1 0 



15 


10OA 

.10 

T05 

86 

2N2344 

25 

1.6 

55C 

1.0m$ 

75u$ 

1.0 $ 

IOOuA 

100C 

1 5 § 

1.6 





15 

§ 

100C 

10m 

T05 

87# 

SF1Z11A 

25 

1 6 

62C 

10m 

1.0m 

800m 

lOOu 

100J 

3.4 

10 





17 


150 

100m 

T05 

88 

MCR914-1 

25 0 

1.6 

65C 


8 Om 

20 

1 OmA 

125 J 

1.4 A 

1.0 

70u 

1.0 

lOu 


15 

A 

125J 

1.0 

TO 5 

89 

2N2322 

25 

1.6 

85C 

3.0m$ 

.35m$ 

1.0 $ 

.10mA 

125C 

1.5 § 

1 6 





15 

§ 

1 25C 

.01 

T05 

90 

2N2322A 

25 

1 6 

85C 

3.0m$ 

75u$ 

.90 $ 

lOOu 

125C 

1 5 § 

1.6 





15 

§ 

1 25C 

10m 

T05 

91 

C621 1 

25 

1 6 

85C 

2.0m 

200u 

80 

10Ou 

125 

1 5 

1.6 







150 


M185b 

92 

C6U 

25 0 

1.6 A 

87C 

5.0m 

1.0m 

.80 

.01m 

25J 

1.4 A 

1.0 

1 4u 

1 0 

40u 


10 A 

125 J 

.10 

T05 

93# 

SF1Z11 

25 

1.6 

89C 

10m 

1.0m 

800m 

100m 

125C 

3.4 

10 





17 


125 

100m 


94 

MCR1906-1 

25 A 

1 6 

100J 

5.0m 

1.0m 

1.0 

500u 

100J 

1.7 

1.0 





15 


100J 

lOmt 

T05 

95 

C51 111 

25 0 

1.6 

104C 

2.0m 

,20m 

.80 

.01m 

25J 

2.2 A 

4.0 





15 

§ 

125 J 

.10 

M18 la 

96 

C61 1U 

25 0 

1 6 A 

104C 

5 Om 

1.0m 

80 

01m 

25J 

1.4 A 

1.0 

1.4u 

1 0 

40u 


10 

A 

1 25J 

.10 

M181a 

97 

MCR846-1 

25 

2 0 

105J 

25m0 

50m 

1.5 

2.0m 

105J 

1.6 

20 

.50u 

2.0 

4.0u 

50 § 

30 


105J 

5 0 

S258 

98 

RTR0102 

25 

3 0 

65C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

100 

2.5 

10 

.20u 

3 0 


100 

40 


100C 


T066 

99 

C15U 

25 

3.0 

75C 

30m 

25m 

2.5 

9.0m 

105J 

1.8 t 

15 





60 


105 J 

50 

T064 

100 

NCR020B 

25 

3.0 

80B$ 


25m 

2.5 

1.0m 

125C 

2.0 § 

1.0 





25 

§ 

10OA 


S17 

101 

RTN0102 

25 

3.0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2.5 

10 

20u 

3.0 


100 

40 


100C 


T064 

102 

RTS0102 

25 

3.0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2.5 

10 

.20u 

3 0 


100 

40 


100C 


M94 

103 

3TCRA 

25 0 

4 2 

60B 

50m 

50m 

30 

5.Om0 

125J 

1.4 0 

3 0 § 

2.0u 

30 

30u 


40 

* 

1 50S 

5~0" 

S56 

104 

2N1770 

25 

4 7 A 

60C 


30m$ 

20 $ 

9.Om0 

125C 

1.9 t 

4 7 





60 

* 

125C 

50 

T064 

105 

3RC2 

25 

4.7 A 

92C 

5.Om0 

15m 

2.0 

4.5m 

105C 

2.0 

9 4 t 





1 30 A 

105J 

50 t 

T064 

106 

2N1770A 

25 

4 7 A 

105C 

8Om$0 

1 30m$ 

2.0 $ 

9.Om0 

150C 

1.9 t 

4.7 





60 

* 

150C 

50 

T064 

107 

RTR0202 

25 

5.0 

65C 

100m 

50m 

30 

2 0m 

100 

2.5 

15 

.20u 

5.0 


100 

60 


100C 


T066 

108 

RTR0302 

25 

5 0 

65C 

25m 

15m 

1.5 

1.0m 

100 

2.0 

15 

,20u 

5.0 


100 

60 


100C 


T066 

109 

RTR0402 

25 

5 0 

65C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

125 

2.5 

15 

,20u 

5 0 


100 

60 


125C 


T066 

110 

2N4167 

25 

5.0 

70C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2 Om 

100C 







100 

* 

100C 

5.0 0 

S262 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT, (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

*T 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 21 

°C 

and 

TEMP 

at 21 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

fs) 

IV/us) 

(A) 

(°C) 

(w) 


1 

2N4175 

25 

5 0 

70C 

60m$ 

50m$ 

2 5 $ 

2X)m 

100C 







100 * 

100C 

50 0 

^263 

2 

2N4151 

25 

50 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

C84 

3 

2N4159 

25 

5.0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

C85 

4 

2N4183 

25 

5.0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S264 

5 

2N4191 

25 

5.0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5 0 0 

M363 

6 

RTN0202 

25 

5.0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

100 

2 5 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

1Q0C 


T064 

7 

RTN0302 

25 

50 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 Om 

100 

1.8 

15 

200n 

5 0 


100 

60 

100C 


T064 

8 

RTN0402 

25 

5 0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2 Om 

125 

2.5 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

125C 


T064 

9 

RTN0502 

25 

50 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1.0m 

125 

1.8 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

125C 


T064 

10 

RTN0602 

25 

50 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

150 

1.8 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

150C 


T064 

1 1 

RTR0502 

25 

50 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 .Om 

125 

2.0 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

125C 


T066 

12 

RTS0202 

25 

50 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2 0m 

100 

2.5 

15 

.20u 

50 


100 

60 

100C 


M94 

13 

RTS0302 

25 

5.0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1.0m 

100 

1.8 

15 

.20u 

5.0 


100 

60 

100C 


M94 

14 

RTS0402 

25 

5.0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

125 

2.5 

15 

,20u 

5 0 


100 

60 

1 25C 


M94 

15 

RTS0502 

25 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1.0m 

125 

1 8 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

125C 


M94 

16# 

2SF221 

25 

60 

25C 


25m 

3 0 

3 9m 

100C 

1 2 A 

3 0 





50 

100 

5~0~ 

SI 41 

17 

NCF020C 

25 

6.0 

70B$ 


30m$ 

20 $ 

4.5m0 

60C 

1 9 $ 

4 7 



1 2u0 


60 

100A 

50 

S17 

18 

5TCRA 

25 0 

7 0 

60B 

50m 

50m 

3 0 

5 Om0 

1 25J 

.83 0 

5 0 § 

2.0u 

5 0 

30u 


60 * 

150S 

5 0 

S56 

19 

C12U 

25 

7 0 A 

70C 

8 Om0 

15m 

2 0 

9 Om 

125J 

1.8 

15 

1 Ou 

10 

1 2u§ 


60 

125J 

5.0 

S17 

20 

5RC2 

25 0 

7 4 A 

60C 

5.Om0 

15m 

2 0 

4 5m 

105C 

1.9 

15 t 

2.5u 

60 


20 

60 A 

105J 

.50 t 

T064 

21 

C20U 

25 

7 4 A 

80 

30m 

25m 

1 5 

10m 

100J 

1.8 

10 





80 § 

100J 

.50 

S131 

22 

C22U 

25 

7 4 A 

80 

30m 

25m 

1 5 

10m 

100J 

1.8 

10 





80 § 

100J 

.50 

M94 

23# 

SF5Z11 

25 

8 0 

24 


20m 

2 0 

9.0m 

1 25J 

2 0 

20 





60 

125J 

5OOm0 

S230 

24 

MCR23 15-1 

25 A 

8 0 A 

70C 

50m 

40m 

1 5 

3.0m 

100J 

1 6 

5.0 

1 .Ou 

5.0 

15u 

50 0§ 

80 A 

100J 

5.0 0 

S230 

25 

MCR2614L1 

25 A 

8 0 A 

70C 

50m 

40m 

1 5 

3.0m 

100J 

1.6 

5.0 

1 Ou 

5 0 

15u 

50 0§ 

80 A 

100J 

5.0 0 

C85a 

26 

MCR2604-1 

25 

8 0 

100J 

25m 

20m 

1 5 

2.0m 

100J 

1.3 

5 0 

1 .Ou 

5.0 

12u 

50 

100 

100J 

5 0 

M304a 

27 

MCR2605-1 

25 

8 0 

100J 

25m 

20m 

1 5 

2.0m 

100J 

1 3 

5.0 

1 .Ou 

5 0 

1 2u 

50 

100 

100J 

50 

M305 

28 

2N1842 

25 

10 A 

35C 


150m$ 

3 5 $ 

22 m0 

35C 

2 5 t 

10 





125 * 

100C 

.5 t 

T048 

29 

RTT0102 

25 

10 

65C 

200m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2.5 

30 

20u 

10 


100 

100 

100C 


T048 I 

30 

RTT0402 

25 

10 

65C 

200m 

50m 

3.0 

2 0m 

125 

2.5 

30 

20u 

10 


100 

100 

125C 


T048 

31 

RTU0102 

25 

10 

65C 

200m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2 5 

30 

200n 

10 


100 

100 

100C 


S131 

32 

RTU0402 

25 

10 

65C 

20 

50m 

3 0 

2.0 

125 

2 5 

30 

200n 

10 


100 

100 

125C 


S131 

33 

2N1842A 

25 

10 A 

80C 


1 50m$ 

3 7 $ 

22.m0 

80C 

2 5 t 

10 





125 * 

125C 

.5 t 

T048 

34 

2N1842B 

25 

13 A 

80C 


75m 

3 7 $ 

1 Om0 

125C 

1 8 T 

13 





150 * 

125C 

.5 T 

T048 

35# 

2SF71 

25 

15 

25C 


50m 

3 0 

22 m 

100C 

1.2 A 

7 0 





100 

100 

5 0 

S94 

36# 

SF10Z11 

25 

16 

26 


80m 

3 5 

45m 

100C 

3.0 

50 





113 

100J 

500m 

S18 

37 

2N681 

25 

16 A 

65C 


80m$ 

30 $ 

6 5m0 

125C 

2 0 0 

16 





150 * 

125C 

.50 

T048 

38 

10RC2 

25 0 

16 A 

65C 

1Om0 

40m 

30 

6.5m0 

105C 

2 3 t 

31 





125 A 

105J 

.50 t 

T048 

39 

RTT0202 

25 

16 

65C 

200m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2 5 

50 

.20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

40 

RTT0302 

25 

16 

65C 

50m 

25m 

2.0 

1 Om 

100 

2.0 

50 

,20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

41 

RTT0502 

25 

16 

65C 

200m 

50m 

3 0 

2 0m 

125 

2 5 

50 

.20u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

42 

RTT0602 

25 

16 

65C 

50m 

25m 

2 0 

1 Om 

125 

2 0 

50 

20u 

16 


100 

150 

125C 


TO 4 8 

43 

RTU0202 

25 

16 

65C 

20 

50m 

3 0 

2 0m 

100 

2.5 

50 

200n 

16 


100 

100 

100C 


S131 

44 

RTU0302 

25 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

100 

20 

50 

200n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

45 

RTU0502 

25 

16 

65C 

200m 

50m 

30 

2 0 

125 

2.5 

50 

200n 

16 


100 

100 

125C 


S131 

46 

RTU0602 

25 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

125 

20 

50 

200n 

16 


100 

150 

125C 


S131 

47 

MCR3818-1 

25 

16 

70C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 

20 

1 Ou 

20 

15u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

M94b 

48 

MCR3918-1 

25 

16 

70C 

50m 

40m 

1 5 



1.2 

20 

I.Ou 

20 

1 5u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

S131k 

49 

C36U 

25 

16 A 

100 

2Om0 

50m 

3 5 

22.m 

100J 

1 2 


4 5u0 

10 

20u 


125 

100B 

50 

S18 

50y 

HEPR1300-RT 

25 

16 

100J 

10m0§ 

10m§ 










250 § 

100 


S131 r 

51 

16C025 

25 

16 

125J 

50m 

15m 

2 0 

10m 

125J 

2 0 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 


150 

125J 

5.0 0 

T048#A 

52 

16C025B 

25 

16 

125J 

50m 

40m 

2 0 

10m 

125J 

2 0 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 

25 

150 

125J 

50 0 

T048#A 

53 

16C025C 

25 

16 

125J 

50m 

40m 

2 0 

10m 

125J 

20 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 


150 

125J 

5.0 0 

T048#A 

54 

2N681A 

25 

18 A 

65C 

50m$lZl 

40m 

30 $ 

1.Om0 

65C 

2 1 t 

18 




200 

250 * 

125C 

.5 t 

T048 

55 

MCR649-1 

25 0 

20 

65C 


80m 

3 5 

5 OmA 

100 

70 0 

13 § 





260 A 

100J 

5 0 

T041 

56# 

2SF131 

25 

25 

25C 


50m 

3.0 

22m 

125C 

1.2 A 

12 





150 

125 

5.0 0 

S94 

57 

C37UA 

25 

25 A 

25C 


80m 

3.5 

13m 

105C 

2.3 

30 





125 

105C 

.50 

T048 

58 

10RCF2A 

25 0 

25 A 

45C 

1Om0 

90m 

2 5 

6 5m0 

125C 

2.8 

50 t 

3 Ou 

10 

12u§ 

25 § 

200 A 

125J 

500mt 

T048 

59# 

SF16Z11 

25 

25 

57 


40m 

30 

13m 

1 25C 

1 9 

50 





135 

125J 

500m 

S18 

60 

C30U 

25 

25 A 

70C 

50m 

25m 

1 5 

10m 

100J 

1 5 

50 





250 

100J 

.50 

S131 

61 

C31U 

25 

25 A 

70C 

50m 

9 Om 

1 5 

10m 

100J 

1 5 

50 





250 

100J 

.50 

S131 

62 

C32U 

25 

25 A 

70C 

50m 

25m 

1 5 

10m 

100J 

1 5 

50 





250 

100J 

.50 

M94 

63 

C33U 

25 

25 A 

70C 

50m 

9 Om 

1 5 

10m 

100J 

1 5 

50 





250 

100J 

.50 

M94 

64 

2N2573 

25 

25 

85C 


80m$ 

3 5 $ 

2 5m0 

125C 

70 § 

16 





260 § 

125C 

.50 

T041 

65 

MCR1907-1 

25 A 

25 

125J 

12m 

30m 

1 5 

4 Om 

125J 

1 7 

20 

50u 

10 

1 2u0 

30 § 

150 

125J 

.5 t 

T048 

66 

C40UA 

25 

35 A 

18B 

100m 

40m 

3.0 

10mA 

25J 

20 A 

50 



1 2u 


150 

125J 

5 0 

T048 

67 

16RC2A 

25 0 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

20 

6 5m0 

125C 

2.3 

70 t 


10 

75u§ 

25 § 

250 A 

125J 

50 t 

T048 

68 

18RC2 

25 0 

35 A 

45C 

2Om0 

40m 

2.0 

6 5m0 

125C 

2 0 

70 t 





350 A 

125J 

50 t 

T048 

69 

MCR3835-1 

25 

35 

47C 

50m 

40m 

1.5 



1 2 

35 

1 Ou 

35 

1 5u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500mf 

M94b 

70 

MCR3935-1 

25 

35 

47C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 

35 

1 Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500m 

S131k 

71 

C38UA 

25 0 

35 

56C 

80m 

40m 

3.0 

10m 

25J 

2 0 A 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

150 

150C 

12 

T048 

72 

22RC2 

25 0 

35 A 

70C 

2Om0 

40m 

2.0 

6 5m0 

150C 

2.3 

70 t 




20 

225 A 

150J 

500mt 

T048 

73 

C38U0 

25 

35 

87C 

80m 

40m 

2.5 

5 Om 

150J 

2 0 t 

50 

1 4u 

5 0 

24u§ 

20 

200 

150J 

.50 t 

T048 

74 

NLC38U 

25 

35 

90C 

80m 

40m 

2.5 

5 Om 

150J 

2.0 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

200 

150J 

.50 t 

T048 

75 

35C025 

25 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 ? 

T094#A 

76 

35C025B 

25 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 0 

T094#A 

77 

35C025BF 

25 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 0 

T083#A 

78 

35C025F 

25 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T083#A 

79 

C45UA 

25 

55 A 

85C 

100m 

75m 

3.0 

4 Om 

120C 

3 1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125J 

500m 

S315 

80 

C46UA 

25 

55 A 

85C 

100m 

75m 

3.0 

4 Om 

120C 

3 1 A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125J 

500m 

T094 

81 

2N1909 

25 

70 A 

62C 


130m$ 

30 $ 

6 5m0 

62C 

1 9 t 

70 





1 .Ok* 

125C 

.50 

T049 

82 

2N2023 

25 

70 A 

85C 


150m$ 

3 0 $ 

6 5m0 

85C 

1 9 t 

70 





1.0k* 

150C 

.50 

T049 

83 

NLC62U 

25 

70 

103C 

10 

70m 

2.5 

8 Om 

1 50J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

50u 


1 6k 

150J 

50 t 

T083 

84 

70C025 

25 

70 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

85 

70C025B 

25 

70 

125 J 

200m§ 

150m 

3.0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

86 

70C025BF 

25 

70 

125J 

200m§ 

150m 

3 0 

10m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

87 

70C025CF 

25 

70 

125J 

200m§ 

100m 

2.0 

10m 

125J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T083#A 

88 

70C025F 

25 

70 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T083#A 

89 

36RC2A 

25 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

6.5m0 

125C 

2 2 t 

160 





850 A 

125J 

2.0 t 

T094 

90 

36RCF2A 

25 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

6 5m0 

125C 

2.2 t 

160 


50 

20 § 


850 A 

125 J 

2.0 t 

T094 

91 

37RC2A 

25 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

6 5m0 

125C 

2 2 t 

160 





850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

92 

37RCF2A 

25 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

6 5m0 

125C 

2.2 t 

160 



20 § 


850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

93 

100C025 

25 

100 

125J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

1 25J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

94 

100C025B 

25 

100 

125J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

125J 

2 0 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2 0k 

125J 

10 0 

T093#A 

95 

C52UA 

25 

1 10 A 

60B 

100m 

75m 

3 0 

6 OmA 

125J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 


1.0k 

125 

500m 

S315 

96 

C55UA 

25 

1 10 A 

60C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

125J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

20 § 

1.0k 

125 J 

5.0 

S91 

97 

C56UA 

25 

1 10 A 

60C 

100m 

75m 

30 

10m 

125J 

2 5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1.0k 

125J 

5.0 

SI 08 

98 

71RC2A 

25 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

6 5m0 

125J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125 J 

.5 t 

T094 

99 

71RCF2A 

25 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2.5 

6 5m0 

1 25J 

1.9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

I.OkA 

125J 

.50 t 

T094 

100 

72RC2A 

25 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

6 5m0 

125J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125 J 

.5 t 

T083 

101 

72RCF2A 

25 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

6 5m0 

125J 

1.9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

1 OkA 

125 J 

.50 t 

T083 

102 

71RC2B 

25 0 

1 10 A 

85C 

2Om0 

70m 

2.5 

6 5m0 

150J 

2.2 t 

220 


50 

40u§ 


I.OkA 

150J 

.5 t 

T094 

103 

72RC2B 

25 0 

1 10 A 

85C 

2Om0 

70m 

2.5 

6.5m0 

1 50J 

2 2 T 

220 


50 

40u§ 


1 OkA 

150J 

.5 t 

T083 

104 

C62UA 

25 

1 10 A 

87C 

100m 

75m 

30 

15m 

145C 

25 A 

1.5k 

5 Ou 

50 

50u 


1 Ok 

150J 

500m 

S315 

105 

C60U 

25 

1 10 

100C 

100m 

70m 

2.5 

8 Om 

1 25J 

2.5 t 

500 

5.0u 

50 

50u§ 


1.6k 

150J 

.5 t 

T049 

106 

C62U0 

25 

1 10 

100C 

100m 

70m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

2.5 t 

500 

5 Ou 

50 

50u§ 


1 6k 

150J 

.50 t 

T083 

107# 

2SF341 

25 

120 

25C 


100m 

3.0 

45m 

1 25C 

1 2 A 

60 





1 Ok 

125 

10 0 

S142 

108 

150C025 

25 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 


1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3 Ok 

125 J 

_10-0- 

T093#A 

109 

150C025B 

25 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 


1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3 0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

110 

JAN2N3027 

30 T 



5.0m 

200u 

800m 

50n 

25 

1 5 t 

1.0 

200n 

1.0 

2.0u 


8.0 

150A 


T018 


415 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


415 








6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 21 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1 

JAN2N3030 

30 t 



4.0m 

20u 

600m 

50n 

25 

1 5 t 

1.0 

lOOn 

1.0 

2.0u 


80- 

150A 


T018 

2 

2N4145 

30 



5.0m 

1 Om 

.80 









8.0 *§ 

1 10A 

.2 0 

C4 Id 

3 

2N5787 

30 

120m 

75A 

10m$ 

350u 

1 2 $ 

200u 

1 25A 

1 2 

240m 





4 0 

125A 

lOmt 

T0106 

4 

SW10 

30 

.15 

25$ 

10m 

2 0m 

1 0 

05m 

125 

20 

.15 






125A 


T05 

5 

SW11 

30 

15 

25$ 

10m 

2 0m 

1 0 

05m 

125 

2.0 

15 






125A 


T018 

6 

2N4983 

30 

175 

25A 

1.5m 



500u 

25A 

1.5 

.18 

I.Ou 


25u 

50 


125A 


LI 2 

7 

2N4986 

30 

175m 

25A 

750u 



200u 

25A 

1.5 

180m 

1 Ou 


25u 

50 


125A 


LI 2 

8 

2N4987 

30 

.175 

25A 

1.5m 



500u 

25A 

1.5 

.18 

1 Ou 


25u 

50 


125A 


LI 2a 

9 

2N4990 

30 

.175 

25A 

750u 



200u 

25A 

1.5 

.17 

1 Ou 


25u 

50 


125A 


LI 2a 

10 

2N4984 

30 

.20 

25A 

500u 



150u 

25A 

1 5 

.20 

1 Ou 


25u 

50 


150A 


LI 2 

11 

2N4985 

30 

.20 

25A 

1.0m 



300u 

25A 

1 5 

.20 

I.Ou 


25u 

50 


150A 


LI 2 

12 

2N4988 

30 

20 

25A 

500u 



1 50u 

25A 

1 5 

.20 

I.Ou 


25u 

50 


150A 


LI 2a 

13 

2N4989 

30 

.20 

25A 

1.0m 



300u 

25A 

1.5 

.20 

I.Ou 


25u 

50 


150A 


LI 2a 

14 

MUS4987 

30 

200m 

25A 

1.5m 



lOOn 

25A 

1 5 

150m 

1 Ou 


25u 



125J 


T092 

15 

MUS4988 

30 

200m 

25A 

500u 



lOOn 

25A 

1.5 

150m 

1 Ou 


25u 



125J 


T092 

16 

B 150 

30 

.20 

75A 

5 Om 

20m 

80 



1.5 

1 0 

.20u 





125A 


T046 

17 

C6202 

30 

.20 

75A 

2.0m 

200u 

.80 

lOOu 

100 

1.5 

.20 






150 


M185a 

18 

RTH0103 

30 

.20 

80C 

5.0m 

20m 

1 0 

.10m 

100 

1 5 

.20 

20u 

.20 


100 

5 0 

100C 


M443 

19 

RTH0203 

30 

20 

80C 

10m 

1 Om 

1 0 

1 Om 

125 

2 5 

.20 

.20u 

.20 


100 

5 0 

125C 


M443 

20 

RTH0303 

30 

.20 

80C 

10m 

20m 

1 0 

50m 

125 

1.5 

.20 

20u 

.20 


100 

5.0 

125C 


M443 

21 

RTH0403 

30 

.20 

80C 

5.0m 

,10m 

.80 

.10m 

125 

1.5 

.20 

20u 

.20 


100 

5 0 

125C 


M443 

22 

RTH0503 

30 

20 

80C 

3.0m 

02m 

80 

,02m 

125 

1 3 

20 

.20u 

.20 


100 

5 0 

125C 


M443 

23 

RTH0603 

30 

.20 

80C 

2.0m 

02m 

70 

,02m 

125 

1 2 

.20 

.20u 

.20 


100 

5.0 

125C 


M443 

24 

2N3255 

30 

.25 

55A 

2.0m 

20u 

75 

lOut 

150 

1 2 

.25 

1 50n 



30 

1 0 

150J 


T046 

25 

2N3258 

30 

.25 

55A 

3.0m 

200u 

.75 

lOut 

150 

1 2 

.25 

1 50n 



30 

1 0 

150J 


T046 

26 

BA15O0 

30 

.25 

75A 

5 Om 

,20m 

80 



1 5 

1.0 

.20u 





150A 


T018 

27 

CB2002) 

30 

.25 

75 

3.0m 

400u 

.80 

5.0u 

25 

1 5 

.50 

I.Ou 

1.0 


50 

50 

150A 


T018 

28 

RTA0103 

30 

25 

80A 

5 Om 

20m 

1.0 

.10m 

100 

1 5 

25 

.20u 

.25 


100 

6.0 

100A 


T046 

29 

RTB0103 

30 

25 

80A 

5.0m 

200u 

1 0 

lOOu 

100 

1.5 

25 

200n 

.25 


100 

6.0 

100A 


T052 

30 

RTB0203 

30 

25 

80A 

10m 

1.0m 

1.0 

1.0m 

125 

2.5 

.25 

200n 

.25 


100 

60 

125A 


T052 

31 

RTB0303 

30 

.25 

80A 

10m 

20m 

1 0 

50m 

125 

1.5 

.25 

20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T052 

32 

RTB0403 

30 

25 

80A 

5.0m 

.10m 

80 

10m 

125 

1.5 

.25 

.20u 

.25 


100 

60 

125A 


T052 

33 

RTB0503 

30 

25 

80A 

3.0m 

,02m 

.80 

,02m 

125 

1.3 

.25 

,20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T052. 

34 

RTB0603 

30 

25 

80A 

2.0m 

02m 

70 

02m 

125 

1.2 

.25 

20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T052 

35 

RTC0103 

30 

25 

80A 

5 Om 

20m 

1 0 

10m 

100 

1 5 

20 

20u 

.25 


100 

6.0 

100A 


T018 

.36 

RTC0203 

30 

25 

80A 

10m 

1.0m 

1.0 

1 Om 

125 

2.5 

.25 

20u 

.25 


100 

60 

125A 


T018 

37 

RTC0303 

30 

.25 

80A 

10m 

20m 

1 0 

.50m 

125 

1.5 

.25 

.20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T018 

38 

RTC0403 

30 

25 

80A 

5.0m 

10m 

80 

10m 

125 

1 5 

.25 

,20u 

.25 


100 

60 

125A 


T018 

39 

RTC0503 

30 

.25 

80A 

3.0m 

02m 

.80 

,02m 

125 

1 3 

.25 

20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T018 

40 

RTC0603 

30 

25 

80A 

2.0m 

,02m 

.70 

,02m 

125 

1 2 

25 

.20u 

.25 


100 

60 

125A 


T018 

41 

2N5Q60 

30 

255m 

102C 

10m$ 

350u$ 

1.2 $ 

50u 

1 25C 

1.7 

1.2 





6.0 

125C 

lOmt 

T092 

42 

2N948 

30 r 

26 

125C 

1.0m 

02m 

1 0 

.02m 

1 25C 

20 

.20 





1.0 § 

150C 

.02 

T018 

43 

2N885A 

30 

.27 

25 

1 Om 

50u 

60 

20u 

125 

1.5 

.20 

1 2u 

.20 

3 2u 


1.0 

150A 


T018 

44 

2N2683 

30 A 

28 

55A 

1.0m 

20u 

.80 

20uA 

1 25A 

1 2 

20 




200 

2.0 § 

125A 


T018 

45 

2N2683A 

30 

.28 

55A 

1 Om 

20u 

.80 

1 .Ou 

25 

1.2 

.20 

3OOn[0 

.20 

1Ou[0 

200 

2.0 § 

125A 

50mt 

T018 

46 

2N2687 

30 A 

28 

55A 

2 0m 

,20m 

1.0 

. 10mA 

1 25A 

1.5 

20 





2 0 § 

125A 


T018 

47 

3L1030 

30 

.35 

25A 

10Ou 

5.0u 

55 

lOOn 

25 

1.2 

2 0 




1 0 

10 

125A 


T018 

48 

2N2679 

30 r 

.35 

55A 

2 Om$ 

100u$ 

.90 $ 

10Ou 

1 50A 

1.2 

20 




200 

20 § 

150A 


T018 

.49 

2N2679A 

30 

.35 

55A 

50Qu 

20u 

.70 

lOOn 

25 

1 2 

20 

3OOn0 

20 

1Ou0 

200 

2.0 § 

150A 

50mt 

T018 

50 

2N3001 

30 A 

.35 

55A 

3.0m 

,02m 

70 

,10m 

1 50A 

1 2 

35 





6.0 §* 

150A 

.10 

T018 

51 

2N3005 

30 A 

35 

55A 

5 Om 

20m 

80 

.10m 

150A 

1 2 

.35 





6 0 §* 

150A 

.10 

T018 

52 

2N877 

30 t 

35 

100C 

5.0m 

20m 

.80 

,10mA 

1 25C 

1 5 

20 





20 *§ 

150C 


T018 

53 

2N885 

30 t 

.35 

100C 

1 Om 

,02m 

.60 

,02mA 

1 25C 

1.5 

.20 





20 *§ 

1 50C 


T018 

54 

3F3OC0 

30 

.35 

100 

10m 

2.0m 

1.5 

.01m 

25 

1.5 

.20 

40u 

.50 

lOu 


5.0 

150 


T018 

55 

5A30 

30 

.35 

100C 

1.5m 

5.0u 

55 

lOOn 

25 

1.2 

20 




20 

10 

150C 


M298 

56 

5K30 

30 

350m 

100 

5.0m 

200u 

1 0 

lOOn 

25 

1 5 

1.0 

lOOn 

1.0 

200n 


30 

150 


M127 

57 

2N4332 

30 

.39 

25 

1 Om 

.01m 

.80 



1.5 

.80 



lOu 


8 0 

125A 

.02 

T052 

58 ♦ 

C107Y2 

30 

400m 

32A$ 

3.0m 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2.5 

4 0 

1.2u 

1.0 , 

40u 

8.0 0 

15 

110J 

500m 

M626 

59* 

C107Y4 

30 

400m 

32A$ 

3.0m 

500u 

800m 

10Ou 

110 

2.5 

4 0 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

15 

110J 

500m 

M628 

60 

3L2030 

30 

400m 

35A 

1 5m 

5.0u 

550m 

lOOn 

25 

1.5 

1.0 




20 

10 

150A 


T018 

61 

JAN2N1870A 

30 0 

400m 

50A 

5 Om 

200u 

800m 

lOOu 

125A 

2.5 

2.0 





15 

150A 


T09 

62 

TIC36 

30 

400m 

55A 

2.0m 

20u 

750m 

10Ou 

1 25A 

1.6 

1 0 




12 0 

3.0 

125A 

lOmt 

T018 

63v 

S0301K 

30 

500m 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

3.0 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

M506 

64 

2N3027 

30 

.50 

100C 

10m$ 

1.2m$ 

1 1 $ 

05mAt 

1 50C 

1.5 

1.0 

.20u 

1.0 

2.0u 


5 0 § 

150C 


T018 

65 

2N3030 

30 

.50 

100C 

1.0m$ 

.50m$ 

.95 $ 

.05mAt 

150C 

1.5 

1 0 

.lOu 

1.0 

2.0u 


5.0 § 

150C 


T018 

66 

3C6030 

30 

.50 

100C 

50m 

10m 

20 


125C 

2.0 

.20 






125A 


T09 

67 

3J30 

30 

.50 

100 

10m 

2.0m 

1 5 

.10u 

25 

1.5 

1 0 

,10u 

1.0 

20u 

-j 

5.0 

150 


T018 

68 

4K30 

30 

50 

100 

5 Om 

20m 

1 0 

.10u 

25 

1.5 

1 0 

10u 

1.0 

20u 


30 

150 


T046 

69 

4L30 

30 

.50 

100 

10m 

02m 

60 

.10u 

25 

1.5 

1 0 

08u 

1 0 

20u 


50 

150 


T046 

70 

HR3027 

30 

.50 

100 

5.0m 

,02m 

.60 

,10u 

25 

1.5 

1 0 

lOu 

1.0 

20u 


30 

150 


TCJT8 

71 

HR3030 

30 

.50 

100 

2 0m 

.20m 

80 

,10u 

25 

1.5 

1 0 

08u 

1 0 

20u 


5 0 

150 


T018 

72 

ID 100 

30 

500m 

100 

5.0m 

200u 

800m 

50u 

125 

1.7 

1.0 

1.5u 

1 0 

lOu 


6.0 

125 


T018 

73 

RTJ0203 

30 

510m 

55C 

10m 

1.0m 

1.0 

1 .Om 

125 

2.5 

250mt 




100 

6.0 

150S 

lOmt 

T092 

74 

RTJ0503 

30 

510m 

55C 

3.0m 

20u 

800m 

20u 

125 

1.3 

250mt 




100 

6.0 

150S 

lOmt 

T092 

75# 

TAG06-30 

30 

600m 

55C 

3.0m 

200u 

800m 

50u 

125 

1.3 

600m 

lOOn 

800m 

lOu 


6.0 

150J 

lOOmt 

T018 

76 

MCR102 

30 A 

800mA 


5 Om 

1.0 

800m 

lOOu 

85C 

1.7 

1 0 t 





60 * 

85J 

lOmf 

T092 i 

77 ♦ 

C107Y1 

30 

800m 

20A$ 

3.0m 

500u 

800m 

10Ou 

110 

2.5 

4.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

15 

110J 

500m 

M627 

78i 

C107Y3 

30 

800m 

20A$ 

3.0m 

500u 

800m 

lOOu 

1 10 

2 5 

4 0 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

15 

110J 

500m 

M625 

79 

C103Y 

30 

800mA 

25J 

5.0m 

200u 

800m 

1 Ou 

25C 

1 5 t 

1.0 



15u 

20 0 

80 

125 J 

lOmt 

M367a 

80 

3A3030 

30 

.80 

100 

50m 

10m 

20 

01m 

25 

2 5 

.50 

.50u 

.50 

5.0u 


5.0 

150 


T09 

81 

3A3030A 

30 

.80 

100 

50m 

10m 

2.0 

.01m 

25 

2 5 

50 

.50u 

.50 

2.0u 


5.0 

150 


T09 

82v 

HEP320-RT 

30 

800m 

100J 

5.Om0§ 

200u§ 










6.0 § 

125 


T092 

83v 

HEPR1001-RT 

30 

800m 

100J 

5.Om0§ 

200u§ 










6.0 § 

125 


T092 

84 

B03400 

30 

1.0 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

M506 

85 

B04300 

30 

1 0 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

86 

RTD0103 

30 

1.0 

80C 

5.0m 

20m 

1 0 

.10m 

100 

1.5 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

100C 


TO 5 

87 

RTD0203 

30 

1.0 

80C 

10m 

1.0m 

1.0 

1.0m 

125 

2.5 

1.0 

.20u 

1 0 


100 

15 

125C 


TO 5 

88 

RTD0303 

30 

1 0 

80C 

10m 

20m 

1.0 

.50m 

125 

1.5 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

89 

RTD0403 

30 

1 0 

80C 

5.0m 

.10m 

.80 

.10m 

125 

1.4 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

90 

RTD0503 

30 

1 0 

80C 

3.0m 

.02m 

80 

02m 

125 

1.4 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

91 

RTD0603 

30 

1.0 

80C 

2 0m 

.02m 

.70 

.02m 

125 

1.3 

1.0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

92 

RTF0103 

30 

1.0 

80C 

5.0m 

.20m 

1.0 

.10m 

100 

1.5 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

100C 


TO 5 

93 

RTF0203 

30 

1.0 

80C 

10m 

1.0m 

1.0 

1.0m 

125 

2.5 

1.0 

.20u 

1.0 


100 

15 

100C 


TO 5 

94 

RTF0303 

30 

1 0 

80C 

10m 

20m 

1 0 

.50m 

125 

1.5 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

95 

RTF0403 

30 

1 0 

80C 

5 Om 

. 10m 

.80 

,10m 

125 

1.4 

1 0 

,20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

96 

RTF0503 

30 

1.0 

80C 

3.0m 

.02m 

.80 

,02m 

125 

1 3 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

97 

RTF0603 

30 

1.0 

80C 

2.0m 

.02m 

70 

02m 

125 

1.3 

1.0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

98v 

S0301J 

30 

1.0 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

7.0 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

M506 

99t 

S0301M 

30 

1.0 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

7.0 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mT 

C16aa 

100 

2N1881 

30 

1.0 

100C 


2 Om 

2.0 

.20m 

1 25C 

2.0 

1.0 





20 *§ 

150C 


T09 

101 

3B30S 

30 

1.0 

100 


2 0m 

2.0 

.01m 

25 

2.5 

2.0 

1.2u 

50 

lOu 


6.0 

150 


S135 

102 

2N1870 

30 

1.25 

100C 

5.0m 

,20m 

80 

.10mA 

1 25C 

2.5 

2.0 





20 §* 

150C 


T09 

103 

2N1870A 

30 

1.25 

100C 

5.0m 

.20m 

.80 

10m 

125C 

2.5 

2.0 





20 §* 

150C 


T09 

104 

2N1876 

30 

1.25 

100C 

3.0m 

.02m 

.60 

. lOmtA 

125C 

2.5 

2.0 





20 *§ 

150C 


T09 

105 

2N1876A 

30 

1.25 

100 

3.0m 

20u 

600m 

5.0u 

25 

2.5 

2.0 

lOOn 

500m 

500n 


5 0 

150 


T09 

106 

FT1870 

30 A 

1.25 

100C 

5.0m 

.20m 

80 

.10mA 

125C 

2.5 t 

20 




150 0 

20 *§ 

150J 


TO 5 

107 

FT1881 

30 A 

1.25 

100C 

2.0m 

2 0m 

2.0 

,20m 

1 25C 

2.0 t 

1.0 




150 0 

20 *§ 

150J 


T05 

108^ 

ID600 

30 

1.6 

70C 

3.0m 

200u 

800m 

10Ou 

1 10 

2.5 

4.0 

1.0 

1 0 

40u 

20 0 

15 

1 10A 


T039 

109 

2N3555 

30 

1 6 

100C 

3.0m 

02m 

70 

10m 

150 

1 4 

1.6 





18 

150J 

10 

TO 5 

110 

2N3559 

30 

1.6 

100C 

5.0m 

,20m 

80 

.10m 

150 

1 4 

1.6 





18 

150J 

.10 

T05 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

*T 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

TEMP 

at 2E 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) a 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

m . 

(V) 

(A) 

(s) 

< A 1 

(s) 

(V/us) 

(A) 

IX) 

(W) 


1 

SCBFL03 

30 0 

1 7 

80C 

50m 

15m 

20 

4.0m 

125 C 

1 2 A 

TO 

2 6u§ 

1 0 

12u§ 


601 

1 25C 

50 

XT50 

2 

B01407 

30 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1.5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

M507 

3 

B04307 

30 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

4v 

S0303L 

30 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

12 

1 5u 

2 0 

25u§ 

30 § 

50 § 

1 25A 

500mt 

M507 

5v 

S0303M 

30 

1.9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

12 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

50 § 

1 25A 

500mt 

C16aa 

6 

BD100 

30 

2 0 

100C 

5.0m 

.20m 

80 



1 8 

20 

.20u 





150A 



74 

C106Y2 

30 

2 4 

20C$ 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.2 

4 0 

1.2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

20 

110 

500m 

M626 

8 ♦ 

C106Y4 

30 

2 4 
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30 § 

125A 

TO_ 

M77 

1094 

C107F1 

50 

800m 

20A$ 

3.0m 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2.5 

40 

1.2u 

1.0 

40u 

8TT0 

15 

1 10J 

500m 

M627 

1104 

C107F3 

50 

800m 

20A$ 

3.0m 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2.5 

4.0 

1.2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

15 

110J 

50pm 

M625 
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EXPLAINED IN INTERPRETER 
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JL_ 


SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4] 

UPRV 

MAX. CONT. 1 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 1 

M N. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWfc. 1 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

NT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 


No. 

No. 

No. 

VBO 

2_|' 

3J at 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°c 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 






Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vqf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 





(V) 

(A) 

;°c) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

PC) 

m 



1 

2N4096 

50 A 

1.0 

25C 

2.0m 

.20m 

.80 

.02mA 

125C 

1.6 

.50 

1,5u 

.20 

15u 

75 

4.0 * 

125J 


T045- 

2 

2N4108 

50 A 

1.0 

25C 

2.0m 

.20m 

.80 

.02mA 

125C 

1.6 

.50 

1 5u 

.20 

15u 

76 

4.0 * 

125C 

.1 t 

T018 

3# 

TD501 

50 

1.0 

25C 

1 .Om0 

2.5m 

5.0 

1.0m 

100J 

2.0 

.75 

1 5u 

.60 

20u 


12 

100A 

.01 

T05 

4# 

TD501S 

50 

1.0 

25C 

.3Om0 

.30m 

5.0 

1.0m 

100J 

2.0 

75 

1.5u 

60 

40u 


12 

100A 

.01 

T05 

5# 

TDR05 

50 

1.0 

25A 

3Om0 

20 m 

3.0 

1.0m 

125J 

2.0 

1.0 

1.5u§ 

500m 

20u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

6# 

T.75F50 

50 

1.0 

60 

20m 

25m 

2.5 

1.0m 

90J 

2.0 

1.0 

2.Ou 

.40 

20u 

2p 

15 

45A 

.20 

TO 5 

7# 

TAG 1-50 

50 

1.0 

70C 

25m 

10m 

2.0 

1.0m 

105 

2.0 

2.0 





15 

105J 

30mt 

T05 

8# 

TAG2-50 

50 

1.0 

70C 

5.0m 

1.0m 

2.0 

1.0m 

105 

2.0 

2.0 





15 

105 

30mt 

T05 

9 

2N1595 

50 

1.0 

80C 


10m 

3.0 

1.0m 

125C 

2.0 § 

1.0 





15 § 

125C 


T05 

10 

B03401 

50 

1.0 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

M506 

1 1 

B04301 

50 

1.0 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

12* 

S0501J 

50 

1.0 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

7.0 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

M506 

13* 

S0501M 

50 

1.0 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

7.0 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

Cl6aa 1 

14 

2N4213 

50 

1.0 

85 

7.0m 

300u 

1.0 

200u 

125 

2.0 t 

3.1 





15 §* 

125A 

.10 0 

T05 

15 

C9F 

50 

1.1 

18A 

20m 

8.0m 

2.0 

4.Om0 

125J 

1.1 0 

1.1 



12u 


30 § 

125 J 

5 0 

M77 

16 

SCR10A 

50 Q 

1.1 

25C 

20m 

15m 

2.0 

4.0mA 

125C 

1.2 A 

1.0 

1.0u§ 

30 

20u§ 


60 § 

125J 

5.0 

A130 

17 

SCRF10A 

50 0 

1.1 

25C 

50m 

15m 

2.0 

4.0mA 

125C 

1.2 A 

1.0 

2.0u§ 

1.0 

6.0u§ 


60 § 

125J 

5.0 

A130 

18 

2N2010 

50 t 

1.3 

80C 

5.0m§ 

20m 

1.0 

10mt 

125C 

1.2 

1.0 





15 § 

150C 

.05 

T05 

19 

FT2010 

50 A 

1.3 

80C 

5.0m§ 

,20m 

1.0 

10m 

125C 

2.0 

1.0 





15 §* 

150J 

.05 

T05 

20# 

GC0501 

50 

1.4 

25A 

5Om0 

25m 

3.0 

1.0m 


2.0 

1.0 





3.0 

100C 

5.0 

T05 

21# 

1 1T4 

50 

1.6 A 

25C 

1.5m0 

10m 

3.0 

.25mA 

25J 

2.0 

1.0 



20u 


15 

100J 


T05 

22# 

CR1-051C 

50 t 

1.6 

25C 

1.9m 

10m 

3.0 

1.0m 

100J 

2.0 

1.0 

1 4u 

1.0 



15 

100A 

.10 

T05 

23 

2N2345 

50 

1.6 

55C 

1.0m$ 

75u$ 

1.0 $ 

IOOuA 

100C 

1.5 § 

1.6 





15 § 

100C 

10m 

T05 

24 

TI145A0 

50 

1.6 

60C 

25m 

25m 

3.5 



2.0 

1.0 





30 

105C 

.30 

T05 

25# 

SF1A11A 

50 

1.6 

62C 

10m 

1.0m 

800m 

10Ou 

100J 

3.4 

10 





17 

150 

100m 

T05 

26 

MCR914-2 

50 0 

1.6 

65C 


8.0m 

2.0 

1.0mA 

125J 

1.4 A 

1.0 

.70u 

1.0 

lOu 


15 A 

125J 

1.0 

T05 

274 

ID200 

50 

1.6 

70C 

3.0m 

200u 

800m 

100u 

110 

2.2 

4.0 

1.0 

1.0 

40u 

20 0 

15 

1 10A 


T039 

284 

ID601 

50 

1.6 

70C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

110 

2.5 

4.0 

1.0 

1.0 

40u 

20 0 

15 

110A 


T039 

29 

2N2323 

50 

1.6 

85C 

3.0m$ 

35m$ 

1.0 $ 

.10mA 

125C 

1.5 § 

1.6 





15 § 

125C 

.01 

T06 

30 

2N2323A 

50 

1.6 

85C 

3.0m$ 

75u$ 

.90 $ 

lOOu 

125C 

1.5 § 

1.6 





15 § 

125C 

10m 

T05 

31 

C6212 

50 

1 6 

85C 

2.0m 

200u 

.80 

lOOu 

125 

1.5 

1.6 






150 


M185b 

32 

C6F 

50 0 

1.6 A 

87C 

5.0m 

1.0m 

.80 

.01m 

25J 

1.4 A 

1 0 

1 4u 

1.0 

40u 


10 A 

125J 

.10 

T05 

33#. 

SF1A11 

50 

1.6 

89C 

10m 

1.0m 

800m 

100m 

125C 

3.4 

10 





17 

125 

100m 



34 

MCR1906-2 

50 A 

1 6 

100J 

5.0m 

1 Om 

1.0 

500u 

100J 

1 7 

1 0 





15 

100J 

lOmt 

T05 

35 

C51 IF 

5° 0 

1.6 

104C 

2.0m 

.20m 

80 

.01m 

25J 

2.2 A 

4 0 





15 § 

125J 

.10 

M18 la 

36 

C61 IF 

50 0 

1.6 A 

104C 

5.0m 

1.0m 

.80 

.01m 

25J 

1.4 A 

1.0 

1.4u 

1.0 

40u 


10 A 

125 J 

.10 

M 

181a 

37 

2N1595A 

50 

1.6 

hoc 

5.0m 

2.0m 

3.0 

1 Om 

125J 

2.0 

1.0 





15 * 

150J 

.10 

TC 

5 

38 

SCRFL05 

50 0 

1.7 

80C 

50m 

15m 

2.0 

4 Om 

125C 

1.2 A 

1.0 

2.0u§ 

1.0 

1 2u§ 


60 § 

125C 

5.0 

A' 

30 

39 

B01408 

50 

1.9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

M 

507 

40 

B04308 

50 

1.9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

C 

6aa 

41* 

S0503L 

50 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

12 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

M507 

42* 

S0503M 

50 

1.9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

12 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

C16aa 

43^ 

CR2AM1 

50 0 

2.0 

60C 


3.0m 

1 0 

lOOu 

100J 

1.8 

4 0 





20 A 

100J 

5OOm0 

M488a 

44 

MCR846-2 

50 

2.0 

105J 

25m0 

50m 

1.5 

2 0m 

105J 

1.6 

20 

.50u 

2.0 

4.0u 

50 § 

30 

105J 

5 0 

S258 

454 

C106F2 

50 

2.4 

20C$ 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.2 

4.0 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

20 

1 10 

500m 

M626 

464 

C106F4 

50 

2.4 

20C$ 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

110 

2.2 

40 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

20 

1 10 

500m 

M628 

47# 

TM504 

50 

2.5 

25A 

3Om0 

25m 

3.0 

3.0m 

110J 

2.0 

8.0 

2.0u§ 

1.0 

60u§ 

50 0§ 

50 


75m 

S141d 

48 

NCM050C 

50 

3.0 

$ 

15m0 

30m 

1.5 

2 0m 

100J 

1.5 

5.0 

1.0ulZ3 


lOuEl 

25 § 


100 

20 0 

S17 

49# 

2SF528 

50 

3.0 

40C 

5.Om0 

20m 

2.0 

1.5m0 

125 J 

1 2 

3.0 





50 

125J 

1 0 

C63aA 

50 

RTR0105 

50 

30 

65C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

100 

2.5 

10 

,20u 

3.0 


100 

40 

100C 


T066 

51 

C15F 

50 

3.0 

75C 

30m 

25m 

2.5 

9.0m 

105J 

1 8 t 

15 





60 

105J 

.50 

T064 

52 

NCR050B 

50 

3.0 

80B$ 


25m 

2.5 

1.0m 

125C 

20 § 

1.0 





25 § 

100A 


SI 7 

53 

RTN0105 

50 

3.0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

100 

2.5 

10 

,20u 

3.0 


100 

40 

100C 


T064 

54 

RTS0105 

50 

3.0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2.5 

10 

.20u 

3.0 


100 

40 

100C 


M94 

55# 

CR3D1 

50 0 

3.0 

95C 

5 Om0 

20m 

2.0 

1.5m 

125J 

1.2 

3.0 





50 A 

125J 

1 0 0 

C63a 

56 

B01415 

50 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

M507 

57 

B05415 

50 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

S307 

58 

B18032 

50 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 



59 

B19032 

50 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 



60* 

S0506B 

50 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

61* 

S0506G 

50 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1 Om 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

62* 

S0506H 

50 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1 6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

63* 

S0506L 

50 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

640 

C106F 

50 

4.0 


3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4 0 t 

1.2 

1.0 

lOOu 

STO0 

20 

110A 

200mt 



65# 

C106F1 

50 

4.0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

110 

2.2 

40 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

20 

110 

500m 

M627 

664 

C106F3 

50 

4 0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.2 

4.0 

1.2u 

1.0 

40u 

80 0 

20 

110 

500m 

M625 

674 

IR106F1 

50 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

110J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

Y202a 

684 

IR106F2 

50 0 

4.0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

110J 

lOOmt 

M626a 

694 

IR106F3 

50 0 

40 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

110J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

110J 

lOOmt 

M625 

704 

IR106F4 

50 0 

40 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

110J 

lOOmt 

M628a 

71* 

IR106F41 

50 0 

4 0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

110J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

110J 

lOOmt 

M629 

72 

TC106F1 

50 

4 0 A 

75C 

3.0m 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4.0 t 

1 .Ou 

1.0 

10Ou 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M627 

73 

TC106F2 

50 

4.0 A 

75C 

3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4.0 t 

1 .Ou 

1.0 

10Ou 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M626 

74 

TC106F3 

50 

4 0 A 

75C 

3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4.0 t 

1 .Ou 

1.0 

10Ou 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M625 

75 

TC106F4 

50 

4 0 A 

75C 

3.0m 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4.0 t 

I.Ou 

1.0 

10Ou 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M628 

76 

2N1600 

50 

4.0 

80C 


10m 

3.0 

1.0m 

125C 

2.0 § 

1.0 





25 § 

125C 


T064 

77 

SCR30A 

50 0 

4 0 

80C 

25m 

15m 

20 

1.0mA 

125C 

2.0 A 

30 

1.Ou0 

60 



60 § 

125J 

5.0 

S62 

78 

SCRF30A 

50 0 

40 

80C 

50m 

15m 

20 

1.0mA 

125C 

2.0 A 

3.0 

2.0u§ 

1.0 

6.0u§ 


60 § 

125J 

5.0 

S62 

79 

3TCRB 

50 0 

4 2 

60B 

50m 

50m 

30 

4.5m0 

125J 

1.4 0 

30 § 

2.0u 

3.0 

30u 


40 * 

150S 

5~W 

S56 

80# 

TM507 

50 

4.5 

25A 

4Om0 

40m 

3.0 

3.0m 

110J 

2.0 

15 

2.0u§ 

6.0 

50u* 

50 0§ 

80 


120m 

SI 4 Id 

81# 

TM507S 

50 

4.5 

25 A 

5Om0 

40m 

3.0 J 

3.0m 

1 10J 

2.5 

15 

2 Ou 


1 5u 

100 § 

80 


120m 

SI 4 Id 

82# 

TRA705 

50 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

3.0 

3.0m 

1 10J 

2.0 

15 

2.0u§ 

6.0 

40u§ 

50 0§ 

80 


120m 

M94g 

83# 

TRA705D 

50 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

3.0 

3.0m 

1 10J 

2.0 

15 

2.0u§ 

60 

40u§ 

50 0§ 

80 


120m 

S131 

84 

2N1771 

50 

4.7 A 

60C 


30m$ 

2.0 $ 

9 Om0 

1 25C 

1.9 t 

4 7 





60 * 

1 25C 

.50 

T064 

85 

3RC5 

50 0 

4 7 A 

92C 

5 Om0 

15m 

2.0 

4.5m 

105C 

1.9 

9.4 t 





30 A 

105J 

.50 t 

T064 

86 

2N1771A 

50 

4 7 A 

105C 

8Om$0 

30m$ 

2.0 $ 

9.Om0 

150C 

1 9 t 

4.7 





60 * 

150C 

.50 

T064 

87 

RTR0205 

50 

50 

65C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

100 

2.5 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

100C 


T066 

88 

RTR0305 

50 

5 0 

65C 

25m 

15m 

1 5 

1.0m 

100 

2.0 

15 

.20u 

5.0 


100 

60 

100C 


T066 

89 

RTR0405 

50 

5.0 

65C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

125 

2.5 

15 

.20u 

5.0 


100 

60 

125C 


T066 

90 

2N4168 

50 

50 

70C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S262 

91 

2N4176 

50 

5.0 

70C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S263 

92# 

2SF261 

50 

5.0 

73C 

1Om0 

30m 

2.5 

3.Om0 

100J 

1.3 

5 0 





90 

100J 

5 0 

S141b 

93# 

2SF261A 

50 

5 0 

73C 

1Om0 

30m 

2.5 

3.Om0 

100J 

1.3 

5.0 


50 

15u(Zl 

100 A 

90 

100J 

5.0 0 

S141b 

94 

2N4152 

50 

5.0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

C84 

95 

2N4160 

50 

5.0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

C85 

96 

2N4184 

50 

50 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S264 

97 

2N4192 

50 

5.0 

75C 

60m $ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

M363 

98 

2N4441 

50 

5.0 

75 

70m§ 

60m§ 

25 § 

2.0m 

100 

2.5 

15 





80 

100A 

.50 

M386 

99# 

CR8-05 

50 

5 0 

75C 

30m 

30m 

2.0 

2.0m 

100J 

2.0 

15 

I.Ou 

5.0 

30u 


120 

. 100 

5.0 

M408 

100 

RTN0205 

50 

5.0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2.5 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

100C 


T064 

101 

RTN0305 

50 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1.0m 

100 

1.8 

15 

,20u 

5.0 


100 

60 

100C 


T064 

102 

RTN0405 

50 

5 0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2 0m 

125 

2.5 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

125C 


T064 

103 

RTN0505 

50 

5 0 

80C 

25m 

15m, 

1 5 

1.0m 

125 

1.8 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

125C 


T064 

104 

RTN0605 ' 

50 

5.0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

150 

1.8 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

1 50C 


T064 

105 

RTR0505 

50 

5.0 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 Om 

125 

2.0 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

1 25C 


T066 

106 

RTS0205 

50 

5.0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2,5 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

100C 


M94 

107 

RTS0305 

50 

5.0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

100 

1 8 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

100C 


M94 

108 

RTS0405 

50 

5 0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

125 

2 5 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

125C 


M94 

109 

RTS0505 

50 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

125 

1 8 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

125C 


M94 

1 10* 

TIC106F 

50 

5.0 

80 

5.0m 

200u 

. 1 o 

1 Om 

1 IOC 

1.7 

.5.0 




10 0 

. 30 

1 IOC 

1 3 

i_ 
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6 , 


SILICON 


CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

^T 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

:nt 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25 9 C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 
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No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 21 

°c 
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TEMP 

at 25 

°c 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

rcy 

- (A) ^ 

(A) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(8) 

(A) 

(8) 

(V/us1 

(A) 

rc) 

(W) 


It 

HEP300-RT 

50 

5.0 

100 J 

l6m0§ 

30m§ 










80 § 

100 


5230 

2 

B01422 

50 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

M507 

3 

B05422 

50 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

S307 

4 

B18042 

50 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


5 

B19042 

50 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


6t 

S0508B 

50 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

33 

1 5u 

2 0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

7y 

S0508G 

50 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1 .Om 

100C 

1.6 

33 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

8t 

S0508H 

50 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1 Om 

100C 

1.6 

33 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

9t 

S0508L 

50 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

33 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

10# 

2SF222 

50 

6.0 

25C 


25m 

3.0 

3.8m 

100C 

1.2 A 

30 





50 

100 

5 0 

S141 

11# 

TM510 

50 

6.0 

25A 

4Om0 

40m 

3.0 

3 Om 

1 10J 

2.0 

20 

2.0u§ 

6.0 

50u§ 

50 0§ 

100 


120m 

S141d 

12# 

TRA05 

50 

6.0 

25A 

5Om0 

40m 

30 

3.0m 

1 10J 

2.0 

20 

2.0u§ 

6.0 

50u§ 

50 0§ 

100 


120m 

M94q 

13# 

TRA05D 

50 

6.0 

25A 

5Om0 

40m 

3 0 

3.0m 

1 10J 

2.0 

20 

2.0u§ 

6.0 

50u§ 

50 0§ 

100 


120m 

S131 

14 

NCF050C 

50 

6.0 

70B$ 


30m$ 

2.0 $ 

4 5m0 

60C 

1.9 $ 

4.7 



1 2u0 


60 

100A 

.50 

SI 7 

15 

T006 

50 

6.0 

70 

50m 

80m 

5.0 



2.2 


2.5u 



30 

100 

100J 


M94 

16 

T006-5 

50 

6.0 

70 

50m 

80m 

5.0 



2 2 


2.5u 



30 0 

100 

100J 


TO 5 

17 

T006-66 

50 

60 

70 

50m 

80m 

5.0 



2.2 


2.5u 



30 0 

100 

100J 


T066 

18 

T006S 

50 

6.0 

70 

50m 

80m 

5.0 



2.2 


2.5u 



30 0 

100 

100J 


S131 

19# 

CR5-051B 

50 t 

6.0 

95C 

150m 

80m 

30 

10m 

125C 

3.0 

5 0 

2.0u 

5.0 

1 2u 



125C 

1.0 

T048 

20# 

TP504 

50 

60 

100C 

100m 

40m 

3.0 

3.0m 


1.2 

4.0 

2.0u 

4.0 

30u 

100 §0 

80 

125C 

.50 

SI 8a 

21# 

4RCM5 

50 

6 3 

85B 

45m 

85m 

3.0 

4.5m 

105 

1 9 

4 0 



20u 

20 

50 

105 

.50 

T064 

22 

B01429 

50 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

M507 

23 

B05429 

50 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1,5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

S307 

24 

B18052 

50 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


25 

B19052 

50 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


26y 

S0510B 

50 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

41 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mf 

S307 

27t 

S0510G 

50 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

41 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

28y 

S0510H 

50 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1 .Om 

100C 

1.6 

41 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

29y 

S0510L 

50 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

41 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

30# 

2SF1115 

50 

6.5 

25 

6.0 

28m 

20 

2.0 

1 25J 

1.4 

10 


3.0 

20 

50 

50 

125J 

500m 

C63c 

31# 

2SF11 

50 0 

6.5 

60B 


20m 

2.1 

9.0m 

100J 

2.3 

20 





50 

100J 

.50 

S105a 

32# 

GC0505 

50 

7.0 

25A 

1OOm0 

100m 

3.0 

1.5m 


20 

5 0 





35 

100J 

25 

T048 

33 

5TCRB 

50 g) 

7.0 

60B 

50m 

50m 

3.0 

4.5m0 

125J 

.83 0 

5.0 § 

2.0u 

5 0 

30u 


60 * 

150S 

5 0 

S56 

34 

SCR50A 

50 0 

7.0 

60C 

25m 

20m 

20 

1 .OmA 

1 25C 

1.9 A 

15 

1.0u§ 

100 

20u§ 

i 

100 § 

125J 

10 

SI 21 

35 

SCRF50A 

50 0 

7.0 

60C 

50m 

20m 

2.0 

1.0mA 

1 25C 

1.9 A 

15 

2 Ou§ 

10 

6.0u§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

36 

SCRF505 

50 0 

7.0 

60C 

50m 

25m 

2 0 

1 Om 

125C 

1.9 A 

15 

2.0u§ 

10 

12u§ 

i 

100 § 

1 25J 

10 

S121 

37 

TI3010 

50 

7 0 

60C 

30m 

25m 

3 0 

1.0m 

125 

1.8 

5 0 






1 25C 

5.0 0 

M245 

38 

C12F 

50 

7.0 A 

70C 

8 Om0 

15m 

20 

9.0m 

125J 

1.8 

15 

I.Ou 

10 

12u§ 


60 

1 25J 

5.0 

S17 

39# 

T5F50 

50 

7.0 

75 

20m 

35m 

3.0 

10m 

90J 

2.5 

25 

2.0u 

5 0 

20u 

20 

15 

45A 

.20 

SI 55 

40 

2N5164 

50 

7.0 

85C 

90m§ 

75m$ 

2 5 § 

5.0m 

100C 

1.7 t 

41 





240 * 

100C 

.5 t 

M94b 

41 

2N5168 

50 

7.0 

85C 

90m§ 

75m$ 

2.5 § 

5.0m 

100C 

1.7 t 

41 





240 * 

100C 

.5 t 

S131c 

42 

JAN2N1771A 

50 

7.0 

105 

25m 

30m 

2.0 

1 .Om 

25 

1.8 

14 t 

5.0u 

5 0 

30u 

5 0 

60 

150A 


T064 

43 

5RC5 

50 @ 

7.4 A 

60C 

5.Om0 

15m 

2 0 

4 5m 

105C 

1.9 

15 t 

2.5u 

60 


20 

60 A 

105J 

.50 t 

T064 

44 

5RCF5A 

50 0 

7.4 A 

60C 

5.Om0 

15m 

1 4 

4.5m 

125C 

1.9 

15 t 

2.5u 

5 0 

12u 


60 A 

125 J 

.50 t 

T064 

45 

C20F 

50 

7.4 A 

80 

30m 

25m 

1 5 

10m 

100J 

1 8 

10 





80 § 

100J 

.50 

S131 

46 

C22F 

50 

7.4 A 

80 

30m 

25m 

1 5 

10m 

100J 

1.8 

10 





80 § 

100J 

.50 

M94 

47# 

CR4-05 1A 

50 t 

7.4 A 

80 

30m 

25m 

2.0 

10m 

100J 

1.8 

10 

1.1 u 

80 

50u 

20 A 

80 A 

1 25J 

5.0 0 

M94 

48# 

CR4-051B 

50 t 

7.4 A 

80 

30m 

25m 

2 0 

10m 

100J 

1 8 

10 

1.1 u 

8 0 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

5.0 0 

S131 

49 

2N3753 

50 

7.5 

100 

200m 

200m 

2 3 

6.0m 

1 20A 




10 

75u 

200 

250 * 

120A 

2.0 

T048 

50 

C122F 

50 

8.0 


30m 

25m 

1.5 

2.0m 

100C 

2.2 t 

16 




40 0 

80 

100J 


M490 

51# 

SF5A11 

50 

8.0 

24 


20m 

2 0 

9.0m 

125J 

2.0 

20 





60 

125 J 

500m 

S141a 

52 

MCR2315-2 

50 A 

8.0 A 

70C 

50m 

40m 

1.5 

3.0m 

100J 

1.6 

5.0 

I.Ou 

5 0 

15u 

50 0§ 

80 A 

100J 

5.0 0 

S230 

53 

MCR2614L2 

50 A 

8.0 A 

70C 

50m 

40m 

1.5 

3.0m 

100J 

1.6 

5.0 

I.Ou 

5 0 

1 5u 

50 0§ 

80 A 

100J 

5.0 0 

C85a 

54y 

TIC116F 

50 

8.0 

70 

40m 

20m 

1.5 

2.0m 

1 IOC 

1.7 

8 0 




100 0 

80 

hoc 

5.0 


55y 

HEPR1220-RT 

50 

8.0 

100J 

1Om0§ 

10m§ 










80 § 

100 


M386 

56y 

HEPR1241-RT 

50 

8.0 

100J 

25m0§ 

20m§ 










100 § 

100 


S230 

57 

MCR2604-2 

50 

8.0 

100J 

25m 

20m 

1.5 

2.0m 

100J 

1 3 

5.0 

I.Ou 

5.0 

12u 

50 

100 

100J 

5.0 

y 304a 

58 

MCR2605-2 

50 

8.0 

100J 

25m 

20m 

1.5 

2.0m 

100J 

1.3 

5.0 

I.Ou 

5.0 

12u 

50 

100 

100J 

5.0 

M305 

59# 

TP506 

50 

9.0 

100C 

100m 

40m 

3 0 

3.0m 


1.2 

6.0 

2.0u 

6 0 

30u 

100 §0 

100 

125C 

.50 

S18a 

60 

NCF050D 

50 

10 


1 5m0 

50m 

3.5 

5.0m 

100 

1.2 

10 

500n 

10 

6.0u 

25 § 

125 

100A 

.50 t 

T048 

61# 

TRA105 

50 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3 0 

3.0m 

110J 

2.0 

30 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

M94g 

62# 

TRA105D 

50 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3.0m 

1 10J 

2.0 

30 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

S131 

63 

2N1843 

50 

10 A 

35C 


1 50m$ 

3.5 $ 

19m0 

35C 

2.5 t 

10 





125 * 

100C 

5 t 

T048 

64# 

2SF271 

50 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2.5 

3.Om0 

100J 

1.2 

10 





90 

100J 


S141b 

65# 

2SF271A 

50 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2.5 

3.Om0 

100J 

1.2 

10 


10 

15m0 

100 A 

90 

100J 

5.0 0 

S141b 

66 

RTT0105 

50 

10 

65C 

200m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2.5 

30 

.20u 

10 


100 

100 

100C 


T048 

67 

RTT0405 

50 

10 

65C 

200m 

50m 

3.0 

2.0m 

125 

2.5 

30 

.20u 

10 


100 

100 

125C 


T048 

68 

RTU105 

50 

10 

65C 

.20 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2 5 

30 

200n 

10 


100 

100 

100C 


S131 

69 

RTU0405 

50 

10 

65C 

200m 

50m 

3.0 

20 

125 

2.5 

30 

200n 

10 


100 

100 

125C 


S131 

70 

T010 

50 

10 

70 

60m 

100m 

5 0 



2.2 


3 Ou 



30 0 

100 

100J 


M94 

71 

T010S 

50 

10 

70 

60m 

100m 

5 0 



2 2 


3.0u 



30 0 

100 

100J 


S131 

72 

2N1843A 

50 

10 A 

80C 


150m$ 

3 7 $ 

19m0 

80C 

2 5 t 

10 





125 * 

125C 

.5 t 

T048 

73 

B01436 

50 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1,5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 

M507 

74 

B05436 

50 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 

S307 

75 

B18062 

50 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1,5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 


76 

B19062 

50 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 


77y 

S0516B 

50 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

64 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600mt 

S307 

78y 

S0516G 

50 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

64 

1.5u 

2 0 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600mt 

M605 

79y 

S0516H 

50 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1 .Om 

100C 

1 6 

64 

1.5u 

2 0 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600mt 

S361 

80y 

S0516L 

50 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1 .Om 

100C 

1.6 

64 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600m? 

M507 

81# 

CR8-051C 

50 t 

12 

70C 

15m0 

25m 

2.5 

2.5m 

125J 

2.0 

20 

l.lu 

8 0 

50u 

20 A 

80 A 

125 J 

5.0 0 

T064 

82y 

TIC126F 

50 

12 

70 

40m 

20m 

1.5 

2.0m 

1 IOC 

1.4 

12 




100 0 

100 

1 IOC 

5.0 


83# 

CR10-05 IB 

50 t 

12 

85C 

150m 

80m 

3.0 

10m 

1 25C 

20 

10 

2.0u 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

84# 

8RCM5 

50 

12.6 

65B 

65m 

85m 

3.0 

6 5m 

105 

2.6 

80 



20u 

20 

100 

105 

.50 

T048 

85# 

8RCV5 

50 

12.6 

105 

50m 

45m 

2.9 

6 5m 

105 

2.6 



100 

lOu 

100 

100 

105 

50 

T048 

86 

2N1843B 

50 

13 A 

80C 


75m 

3 7 $ 

1 Om0 

125C 

1.8 t 

13 





150 * 

125C 

.5 t 

T048 

87# 

2SF72 

50 

15 

25C 


50m 

3.0 

19m 

100C 

1.2 A 

7 0 





100 

100 

5 0 

S94 

88 

T015 

50 

15 

70 

60m 

100m 

5.0 



2.2 


3 Ou 



30 0 

100 

100J 


M94 

89 

T015S 

50 

15 

70 

60m 

100m 

5.0 



2.2 


3 Ou 



30 0 

100 

100J 


S131 

90y 

HEP304-RT 

50 

15 

100J 

1Om0§ 

50m§ 










200 § 

100 


S131a 

9 It 

HEP305-RT 

50 

15 

100J 

1Om0§ 

50m§ 










200 § 

100 


S131q0 

92 

B15002 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1.6 


1 8u 

20 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 

M505 

93 

B16002 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2 0 

1.5m 

100C 

1.6 


1 8u 

2.0 

25u 

30 i 

200 § 


800mt 

M504 

94 

B17002 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1.6 


1.8u 

2.0 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 

S308 

95 

B18002 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1.6 


1.8u 

20 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 


96 

B19002 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2 0 

1 5m 

100C 

1.6 


1.8u 

20 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 


97y 

S0525 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2 0 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1 8u 

2 0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

M606 

98y 

S0525C 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2 0 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

M607 

99t 

S0525D 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2 0 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

S362 

IOOt 

S0525G 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

M605 

10 1 T 

S0525H 

50 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1 8u 

20 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

S361 

102# 

TR05 

50 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3.0m 

125J 

2.0 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0 

250 


240m 

S313 

103# 

TR515S 

50 

16 

25A 

1OOm0 

80m 

3 0 

5 Om 

1 25J 

2.5 

50 

2 Ou§ 

10 

20u§ 

200 § 

250 


240m 

S313 

104# 

TRA205 

50 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3 0 

3 Om 

110J 

2.0 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0 § 

250 


240m 

M94g 

105# 

TRA205D 

50 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3 0 

3 Om 

110J 

2.0 

50 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0 § 

250 


240m 

S131 

106# 

SF10A11 

50 

16 

26 


80m 

3 5 

38m 

100C 

3.0 

50 





113 

100J 

500m 

S18 

107 

2N682 

50 

16 A 

65C 


80m$ 

3.0 $ 

6.5m0 

1 25C 

2.0 0 

16 





150 * 

1 25C 

.50 

T048 

108 

JAN2N682 

50 

16 A 

65C 

50m 

80m 

3.0 

2 0m 

25 

2.0 t 

50 

5 Ou 

10 

30u 


150 

125A 

.5 t 

T048 

109 

10RC5 

50 0 

16 A 

65C 

1Om0 

40m 

3.0 

6.5m0 

105C 

2 3 t 

31 





125 A 

105J 

.50 t 

T048 

110 

RTT0205 

50 

16 

65C 

200m 

50m 

3.0 

2.0m 

100 

2 5 

50 

20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 


419 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


419 



6. SILICON CONTROLLED RECTI 


FIERS 



4J 

IJPRV 

MAX. CONT. 1 

MAX. 

MAX 

GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. 

FWD. I 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 1 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRE 

:NT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 


3Jat 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

< 

co 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 


(°C) 

(A) 

(A) 

V 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

(S) 

(V/ us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1 

RTT0305 

50 

16 


65C 

50m 

25m 

2.0 

1 Om 

100 

2.0 

50 

,20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

2 

RTT0505 

50 

16 


65C 

200m 

50m 

3.0 

2 0m 

125 

2 5 

50 

,20u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

3 

RTT0605 

50 

16 


65C 

50m 

25m 

2.0 

1,0m 

125 

20 

50 

.20u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

4 

RTU0205 

50 

16 


65C 

.20 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2 5 

50 

200n 

16 


100 

100 

100C 


S131 

5 

RTU0305 

50 

16 


65C 

50m 

25m 

2.0 

1.0m 

100 

2 0 

50 

200n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

6 

RTU0505 

50 

16 


65C 

20 

50m 

3.0 

2.0 

125 

2 5 

50 

200n 

16 


100 

100 

125C 


S131 

7 

RTU0605 

50 

16 


65C 

50m 

25m 

2.0 

1 Om 

125 

20 

50 

200n 

16 


100 

150 

1 25C 


S131 

8 

2N3649 

50 

16 


70 

350m$ 

500m$ 

4.5 

6 Om 

120 




100 

15u 

200 

180 * 

120C 

1 0 

T048 

9 

2N3654 

50 

16 


70 

350m$ 

500m$ 

4.5 

6.0m 

120 




100 

lOu 

200 

180 * 

120C 

1.0 

T048 

10 

MCR3818-2 

50 

16 


70C 

50m 

40m 

1.5 



1 2 

20 

I.Ou 

20 

15u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

M94b 

1 1 

MCR3918-2 

50 

16 


70C 

50m 

40m 

1 5 



1.2 

20 

I.Ou 

20 

15u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

S131k 

12 

C36F 

50 

16 

A 

100 

2Om0 

50m 

3.5 

19m 

100J 

1.2 


4.5u0 

10 

20 0 


125 

100B 

.50 

S18 

13t 

HEPR1301-RT 

50 

16 


100J 

1Om0§ 

10m§ 










250 § 

100 


S131r 

14 

16C050 

50 

16 


125 J 

50m 

15m 

2.0 

10m 

1 25J 

2.0 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 


150 

1 25J 

5.0 0 

T048#A 

15 

16C050B 

50 

16 


125 J 

50m 

40m 

2.0 

10m 

1 25J 

2.0 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 

25 

150 

125J 

50 0 

T048#A 

16 

16C050C 

50 

16 


125 J 

50m 

40m 

2.0 

10m 

1 25J 

2.0 

50 

7.0u 

16 

75u§ 


150 

125J 

5.0 0 

T048#A 

17 

2N682A 

50 

18 

A 

65C 

5Om$0 

40m 

3.0 $ 

1.Om0 

65C 

2.1 t 

18 




200 

250 * 

125C 

5 t 

T048 

18 

TIX90 

50 

18 


75C 

40m 

40m 

3 5 

1 .Om 

125 

1.6 

18 




100 


125C 

5.0 0 

M246 

19# 

12RCM5 

50 

18.8 


65B 

65m 

85m 

3.0 

6.5m 

105 

2 2 

12 



20u 

20 

150 

105 

.50 

T048 

20# 

2SF291 

50 

20 


58C 

1Om0 

50m 

3.5 

3.Om0 

100 

1.3 

20 





300 

100J 

5 0 

S 106b 

21# 

2SF291A 

50 

20 


58C 

1Om0 

50m 

3.5 

3 Om0 

100 

1.3 

20 


20 

15u0 

100 A 

300 

100 

5.0 0 

S 106b 

22 

MCR649-2 

50 0 

20 


65C 


80m 

3.5 

5 OmA 

100 

.70 0 

13 § 





260 A 

100J 

5 0 

T041 

23# 

CR16-05 IB 

50 t 

20 


75C 

120m 

40m 

3.0 

lOmt 

1 25C 

2.0 

16 

2.0u 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

24 

B15022 

50 

22 


80C 

40m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1.6 


1 8u 

20 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 

M505 

25 

B16022 

50 

22 


80C 

40m 

25m 

2.0 

1.5m 

100C 

1.6 


1 8u 

2 0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 

M504 

26 

B17022 

50 

22 


80C 

40m 

25m 

20 

1 5m 

100C 

1.6 


1.8u 

2.0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 

S308 

27 

B18022 

50 

22 


80C 

40m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1.6 


1.8u 

2.0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 


28 

B19022 

50 

22 


80C 

40m 

25m 

20 

1.5m 

100C 

1.6 


1.8u 

2.0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 


29v 

S0535 

50 

22 


80C 

40m 

25m 

20 

1 Om 

100C 

1 6 

141 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

M606 

30v 

S0535G 

50 

22 


80C 

40m 

25m 

20 

1 Om 

100C 

1.6 

141 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

M605 

31t 

S0535H 

50 

22 


80C 

40m 

25m 

2.0 

1.0m 

100C 

1.6 

141 

1 8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt. 

S361 

32# 

TS035 

50 

22 5 


25A 

2Om0 

80m 

30 

6 Om 

1 25J 

2.2 

70 

5 Ou§ 

15 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S313 

33 

T025 

50 

25 



60m 

100m 

5 0 



2.2 


3 Ou 




250 

100J 


M94 

34 

T025S 

50 

25 



60m 

100m 

5 0 



2.2 


3.0u 




250 

100J 


S131 

35# 

2SF132 

50 

25 


25C 


50m 

3.0 

19m 

1 25C 

1 2 A 

12 





150 

125 

5 0 

S94 

36 

C37FA 

50 

25 

A 

25C 


80m 

3 5 

13m 

105 

2.3 

30 





125 

105C 

.50 

T048 

37 

10RCF5A 

50 0 

25 

A 

45C 

1Om0 

90m 

2 5 

6.5m0 

1 25C 

2.8 

50 t 

3.0u 

10 

12u§ 

25 § 

200 A 

125J 

500mT 

T048 

38# 

SF16A11 

50 

25 


57 


40m 

30 

13m 

1 25C 

1.9 

50 





135 

125J 

500m 

S18 

39 

TI3037 

50 t 

25 

A 

60C 

13Om0 

100m 

4.0 

3.0m 

1 25C 

2.5 

25 

2 5u 

25 

2.9u 

200 

200 

125C 

5 0 

T048 

40 

C30F 

50 

25 

A 

70C 

50m 

25m 

1 5 

10m 

100J 

1.5 

50 





250 

100J 

50 

S131 

41 

C31F 

50 

25 

A 

70C 

50m 

9 Om 

1.5 

10m 

100J 

1.5 

50 





250 

100J 

50 

S131 

42 

C32F 

50 

25 

A 

70C 

50m 

25m 

1.5 

10m 

100J 

1.5 

50 





250 

100J 

50 

M94 

43 

C33F 

50 

25 

A 

70C 

50m 

9.0m 

1.5 

10m 

100J 

1.5 

50 





250 

100J 

.50 

M94 

44 

C34F1 

50 

25 


70 

50m 

25m 

1.5 

1.0m 

100 

1.5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100J 

5.0 0 

M94 

45 

C34F2 

50 

25 


70 

50m 

25m 

1 5 

1 .Om 

100 

1.5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100J 

5.0 0 

S131 

46 

2N2574 

50 

25 


85C 


80m$ 

3 5 $ 

2.5m0 

1 25C 

.70 § 

16 





260 § 

125C 

.50 

T041 

47 

MCR1907-2 

50 A 

25 


125 J 

12m 

30m 

1 5 

4.0m 

125J 

1 7 

20 

.50u 

10 

1 2u0 

30 § 

150 

125J 

.5 t 

T048 

48# 

CR25-05 1B 

50 

32 


25 

26m 

40m 

3.0 





2 5u 

25 

1 50u 


210 

125 

5.0 

T048 

49 

C40FA 

50 

35 

A 

18B 

100m 

40m 

3 0 

10mA 

25J 

2.0 A 

50 



1 2u 


150 

125J 

5.0 

T048 

50 

SCR160A 

50 0 

35 


25C 

50m 

25m 

2.0 

6.0mA 

1 25C 

2.0 

50 

1.0u§ 

200 

20u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

51 

SCRF160A 

50 0 

35 


25C 

100m 

25m 

2.0 

6 OmA 

1 25C 

2.0 

50 

20u§ 

10 

6.0u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

52 

SCRF1605 

50 0 

35 


25C 

100m 

40m 

3.0 

6.0mA 

1 25C 

20 

50 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

53 

16RC5A 

50 0 

35 

A 

35C 

2Om0 

40m 

20 

6 5m0 

1 25C 

2 3 

70 t 


10 

75u§ 

25 § 

250 A 

125J 

50 t 

T048 

54 

16RCF5A 

50 0 

35 

A 

35C 

2Om0 

40m 

20 

3.Om0 

1 25C 

2.3 

70 t 


10 

1 2u§ 

25 § 

250 A 

125 

.50 t 

T048 

55 

18RC5 

50 0 

35 

A 

45C 

2Om0 

40m 

20 

6.5m0 

1 25C 

2.0 

70 t 





350 A 

125J 

.50 t 

T048 

56 

MCR3835-2 

50 

35 


47C 

50m 

40m 

1 5 



1.2 

35 

I.Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500mt 

M94b 

57 

MCR3935-2 

50 

35 


47C 

50m 

40m 

1.5 



1 2 

35 

I.Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500m 

S131k 

58 

C38FA 

500 

35 


56C 

80m 

40m 

3 0 

10m 

25J 

20 A 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

150 

150C 

12 

T048 

59 

22RC5 

50 0 

35 

A 

70C 

2Om0 

40m 

2 0 

6.5m0 

1 50C 

2.3 

70 t 




20 

225 A 

150J 

500mt 

T048 

60 

C38F0 

50 

35 


87C 

80m 

40m 

2.5 

5 Om 

1 50J 

2.0 t 

50 

1 4u 

5 0 

24u§ 

20 

200 

150J 

500mt 

T048 

61 

NLC38F 

50 

35 


90C 

80m 

40m 

2.5 

5.0m 

1 50J 

20 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

200 

150J 

.50 t 

T048 

62t 

HEPR147 1-RT 

50 

35 


100J 

1Om0§ 

10m§ 










325 § 

100 


S131r 

63 

35C05B 

50 

35 


1 25J 

5Om0 

200m 

2.5 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u 

100 

900 

125J 

5.0 0 

T049 

64 

35C050 

50 

35 


125 J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T094#A 

65 

35C050B 

50 

35 


125 J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T094#A 

66 

35C050BF 

50 

35 


125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T083#A 

67 

35C050F 

50 

35 


125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T083#A 

68# 

CR30-053A 

50 

36 


25 

66m 

60m 

3.0 



1 4 

30 

20u 

30 

73u 


500 

125 

5.0 

T049 

69 ♦ 

40RCS5 

50 0 

40 


87C 

200m 

110m 

3.0 

3.5m 

105 J 

1.7 t 

40 

4.5u 

10 


25 § 

1.0k§ 

105J 

500mt 

S363 

70 

25 1A 

50 

40 


125J 


100m 

3.0 

15m 

1 25J 

1.7 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

30Q 

1.2k* 

125J 

3 t 

Z59 

71# 

5TC05 

50 

50 




10m 

30 










150 



72 

C145F 

50 

55 

A 



100m 

3.0 










125A 


S236 

73 

C146F 

50 

55 

A 



100m 

3.0 







4Ou0 



125A 


S236 

74 

C147F 

50 

55 

A 



100m 

3.0 







1Ou0 



125A 


S236 

75# 

TK05 

50 

55 


60C 

100m 

125m 

3.0 

10m 


2.0 

100 

5.0u 

50 

30u 

20 0 

700 

100C 

.50 

T049 

76 

C45FA 

50 

55 

"A" 

85C 

100m 

75m 

3.0 

10m 

1 20C 

3.1 A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125 J 

500m 

S315 

77 

C46FA 

50 

55 

A 

85C 

100m 

75m 

3.0 

10m 

120C 

3.1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125J 

500m 

T094 

78 

2191A 

50 

55 


94C 


200m 

3.0 

10m 

125J 

2.0 § 

50 

3.5u 

50 

15u 

100] 

1.2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

79 

2192A 

50 

55 


94C 


200m 

30 

10m 

1 25J 

20 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1.2k* 

125J 

3 t 

Z59 

80 

555F 

50 

55 


99C 


150m 

3.0 








200 


125J 


T049 

81 

556F 

50 

55 


99C 


150m 

3.0 








200 


125 J 


T083 

82 

2515A 

50 

63 


120C 


10 

3.0 

15m 

150J 

1.7 

50 




300 

1.2k 

150J 


T083 

83# 

CR50-053A 

50 

64 


25 

73m 

100m 

3.0 









600 

125 

5.0 

T049 

84 

2N2031 

50 

70 A 

60 


130m$ 

3.0 $ 

6.5m0 

60 

1 8 t 

70 

15u 

80m 



1.0k* 

125 

.50 t 

T049 

85 

2N1910 

50 

70 A 

62C 


130m$ 

3.0 $ 

6.5m0 

62C 

1.9 t 

70 





1.0k* 

125C 

.50 

T049 

86 

2N2024 

50 

70 A 

85C 


1 50m$ 

3.0 $ 

6.5m0 

85C 

1 9 t 

70 





1.0k* 

150C 

.50 

T049 

87 

NLC62F 

50 

70 


103C 

.10 

70m 

2.5 

8.0m 

1 50J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1.6k 

150J 

.50 t 

T083 

88 

70C05B 

50 

70 


125J 

200m§ 

140 

5.0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u 

100 

1.6k 

125 J 

15 0 

T049 

89 

70C050 

50 

70 


125J 

200m§ 

200 

3.0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 £ 

T094#A 

90 

70C050B 

50 

70 


125J 

200m§ 

150 

3.0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1.6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

91 

70C050BF 

50 

70 


125J 

200m§ 

150 

3.0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

92 

70C050CF 

50 

70 


125J 

200m§ 

100 

2.0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 

T083#A 

93 

70C050F 

50 

70 


125 J 

200m§ 

200 

3.0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 0 

T083#A 

94 

TCR550 

50 

80 


70C 

25m0 

50m 

3.0 

4.Om0 

100C 

75 0 

50 § 

4.5u 


18u 


1.0k 

125C 

1.0 

S147 

95 

36RC5A 

50 0 

80 

A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

6 5m0 

1 25C 

2.2 t 

160 





850 A 

125 J 

2.0 t 

T094 

96 

36RCF5A 

50 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

6.5m0 

1 25C 

2 2 t 

160 


50 

20 § 


850 A 

125 J 

2.0 t 

T094 

97 

37RC5A 

50 0 

80 

A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

6 5m0 

125C 

2.2 t 

160 





850 A 

125 J 

2.0 t 

T083 

98 

37RCF5A 

50 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

6 5m0 

125C 

2.2 t 

160 



20 § 


850 A 

125 J 

2.0 t 

T083 

99 

51RCG5 

50 0 

80 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

1 25C 

2.5 t 

160 


50 

20u 

100 § 

1.2kA 

125 J 

3.0 t 

T094 

100 

52RCG5 

50 0 

80 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

1 25C 

2.5 t 

160 



20u 

100 § 

1.2kA 

125 J 

3.0 t 

T083 

101 

250A 

50 

80 


125J 


100m 

3.0 

15m 

125J 

1.3 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1.6k* 

125 J 

3 t 

Z59 

102# 

10TC05 

50 

100 




15m 

3.0 










150 



103 

100C050 

50 

100 


125 J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

1 25J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

104 

100C050B 

50 

100 


125 J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25 J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

1054 

JAN2N1792 

50 

1 10 


60C 

40m 

70m 

30 

15m 

125A 

1.8 

150 

15u 

50 

40u 


1.0k 

125A 

500m 

T083 

106# 

JAN2N1910 

50 

1 10 


60C 

40m 

70m 

30 

15m 

1 25A 

1.8 

150 

15u 

50 

40u 


1.0k 

125A 

500m 

T049 

1074 

JAN2N2031 

50 

1 10 


60C 

40m 

70m 

3 0 

15m 

1 25A 

1.8 

150 

15u 

50 

40u 


1.0k 

125A 

500m 

T049 

108 

2541A 

50 

110 


60C 


200m 

30 

10m 

125J 

1.7 § 

50 

3.5u 

50 

15u 

100 

1 4k* 

125J 

30 t 

Z59 

109 

2542A 

50 

110 


60C 


200m 

30 

10m 

125 J 

1 7 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1.4k* 

125J 

30 t 

Z59 

110 

C55FA 

. 50 

1 110 A 

60C 

100m 

75m 

.3.0 

10m 

I125J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

. 30u§ 

20 § 

1 Ok 

125J 

5.0 

S91 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 


420 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


420 












6. 

SILICON 

CON 

TROLLE 

D RECTIFIERS 



IN C 
CON 

RDER OF 
T. CUR.. (3 

1) PEAK REV. V0L1 
) TEMPERATURE. « 

r., (2) MAX. 

1) TYPE No. 


U 

JLJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT DROP 

at 25°C 

dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3] at 

CUR Ih 

at 2! 

)°c 

and 

TEMP 

at 2! 

)°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




-M _ 

.(A) 

.(°C) 

JM _ 

(A) 

JV) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

PC) 

(W) 


1 

C56FA 

50 

110 A 

60 C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

T25T 

2.5 

500 

50u 

50 

30u§ 

20 § 

1.0k 

125 J 

5 0 

ST08- 

2 

TK105 

50 

110 

60C 

100m 

125m 

3.0 

10m 


2.0 

200 

4.5u 

50 

20u 

40 10 

1.0k 

125C 

.50 

T049 

3 

71RC5A 

50 g 

110 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

6.5m0 

125J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125 J 

.5 t 

T094 

4 

71RCF5A 

50 0 

110 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

6.5m0 

125J 

1.9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

I.OkA 

125 J 

.50 t 

T094 

5 

72RC5A 

50 0 

110 A 

62C 

2Om0 

70m 

2.5 

6.5m0 

125 J 

1.9 T 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125 J 

.5 t 

T083 

6 

72RCF5A 

. 50 | 

110 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

6.5m0 

125 J 

1.9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

I.OkA 

125 J 

.50 t 

T083 

7 

71RCG5 

r 50 0 

110 A 

75C 

100m 

150m 

2.5 

15m0 

125C 

2.4 t 

220 


50 

15u 

100 § 

1.4kA 

125 J 

3.0 t 

T094 

8 

72RCG5 

50 0 

110 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

15m0 

125C 

2.4 t 

220 



15u 

100 § 

1 4kA 

125 J 

30 t 

T083 

9 _ 

71RC5B 

50 B 

110 A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

6.5m0 

150J 

2.2 t 

220 


50 

40u§ 


I.OkA 

150J 

.5 t 

T094 

10 

72RC5B 

50 0 

1 10 A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

6 5m0 

150J 

2.2 t 

220 


50 

40u§ 


I.OkA 

150J 

.5 t 

T083 

11 

JAN2N2024 

50 

110 

87C 

40m 

130m 

3 0 

15m 

150C 

1.6 

200 

5.Ou0 

70 

15Ou0 

20 A 

1.0k 

150A 

500mt 

S104b 

—12_ 

C62FA 

50 

110 A 

87C 

100m 

75m 

3 0 

15m 

145C 

2.5 A 

1.5k 

5 Ou 

50 

50u 


1.0k 

150J 

500m 

S315 

13 

C60F 

50 

110 

100C 

100m 

70m 

2 5 

8.0m 

125J 

2.5 t 

500 

5.0u 

50 

50u§ 


1.6k 

150J 

.5 t 

T049 

14 

C62F0 

50 

110 

100C 

100m 

70m 

2.5 

8 Om 

125J 

2.5 t 

500 

5 Ou 

50 

50u§ 


1.6k 

150J 

.50 t 

T083 

15# 

2SF342 

50 

120 

25C 


100m 

3 0 

38m 

125C 

1.2 A 

60 





1.0k 

125 

10 0 

S142 

16 

2505A 

50 

125 

95C 


10 

3.0 

15m 

150J 

1.3 

50 

— 



300 

1 6k 

150J 


T083 

17# 

TT05 

50 

150 

60C 

300m 

500m 

3.0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5.0u 

15 


20 §0 

2.0k 

100C 

1.0 

S204 

18 

2N2503 

50 

150 A 

80C 

50m.. 

1 50m$ 

3.0 $ 

10m 

80C 

1.4 t 

150 





3.5k* 

125C 

.20 t 

T093 

19 

2N2542 

50 

150 

80C 

50m§ 

1 50m§ 

3.0 § 

7 5m 

80C 

1.5 t 

150 




4 0 

3.5k§ 

125C 

2.0 t 

T093 

20 

150C050 

50 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

21_ 

150C050B 

-5Q . 

150 

12.5 J 

200m 

200m 

2 5 

—25 Pi 

125J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

22 

101RC5 

50 0 

160 A 

80C 

5Om0 

150m 

2 5 

1Om0 

1 25J 

1.7 t 

314 


150 

25u§ 


2.0kA 

125 J 

2 t 

T093 

23 

2N3884 

50 

175 

80 

20m 

400m 

4 0 

15m 

125 

1.8 

175 





4 5k 

125 

3.0 

T093 

24 

2201A 

50 

175 

125J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.3 § 

100 

4 Ou 

100 

30u 

100 

4.0k* 

125 J 

3.0 t 

T093 

25 

2202A 

50 

175 

125 J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

8.0u 

100 

40u 

100 

4.0k* 

125J 

3.0 t 

T093 

26# 

20TC05 

50 

200 



50m 

3 0 










150 



—27_ 

2181A 

50 

200 

80C 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.3 § 

100 

4 Ou 

100 

20u 

100 

3.3k* 

125 J 

3 t 

T093 

28 

2182A 

50 

200 

80C 


300m 

4.0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8 Ou 

100 

30u 

100 

3 3k* 

125J 

3 t 

T093 

29 

2615A 

50 

200 

105 


15 

3 0 

15m 

150J 

1 4 

100 




200 

3.3k 

150 


T093 

30 

151RC5 

50 El 

235 A 

62C 

5Om0 

100m 

2.5 

1Om0 

125J 

1.7 t 

471 


150 

25u§ 


3.0kA 

125J 

2 t 

T093 

31 

151RC5A 

50 0 

235 A 

80C 

5Om0 

100m 

2 5 

10m0 

125J 

1.4 t 

471 


150 

40u§ 


3 5kA 

125 J 

2 t 

T093 

32t 

151RF5 

50 0 

235 

80C 

200m 

200m 

2 5 

15m 

1 25C 

1.9 t 

471 


250 

20u§ 

200 § 

4.2kA 

125J 

30 t 

T093 

,.-33,#_ 

TT205 

50 

235 

80C 

250m 

500m 

3.0 

25m 

125J 

1.7 

450 

5.0u 

15 

200u 

100 §0 

3 2k 

125C 

1.0 

S204 

34 

2N3353 

50 

250 

80C 

200m§ 

400m§ 

4.0 § 

15m 

125C 

20 § 

250 t 





5.0k§* 

125C 

3 0 t 

T0108 

35 

2605A 

50 

275 

105 


15 

3 0 

15m 

150J 

1 2 

100 




300 

5 Ok 

125 


T093 

36 

MCR1336-5t 

50 A 

300 

85C 

50m 

40m 

1 2 

2.0m 

105 

20 

1 0 


100 

7.0u 

250 § 


105J 

1 0 t 

S258a 

37 

MCR1336-6T 

50 A 

300 

85C 

50m 

40m 

1 2 

2 0m 

105 

'2 0 

1.0 


100 

7.0u 

250 § 


105J 

1 0 t 

S258a 

38 

MCR1336-7T 

50 A 

300 

85C 

50m 

40m 

1.2 

2 Om 

105 

20 

1 0 


100 

7 Ou 

250 § 


105J 

1.0 t 

S258a 

39 

MCR1336-8T 

50 A 

300 

85C 

50m 

40m 

1 2 

2.0m 

105 

20 

1.0 


100 

7.0u 

250 § 


105J 

1.0 t 

S258a 

40 

MCR1336-9T 

50 A 

300 

85C 

50m 

40m 

1 2 

2 Om 

105 

2.0 

1 0 


100 

7.0u 

250 § 


105J 

1 0 t 

S258a 

41 

MCR1336-10T 

50 A 

300 

85C 

50m 

40m 

1 2 

2 Om 

105 

2 0 

1 0 


100 

7 Ou 

250 § 


105J 

1 0 t 

S258a 

42 

2231A 

50 

300 

125 J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

4 Ou 

100 

30u 

100 

4.5k* 

125 J 

30 t 

M247 

43 

2232A 

50 

300 

125J 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1 3 § 

100 

8.0u 

100 

40u 

100 

4 5k* 

125 J 

3.0 t 

M247 

44 

2248A 

50 

300 

125J 


300m 

4 0 

10m 

125 J 

1 0 § 

100 

5 Ou 

150 

50u 

100 

5 Ok* 

125J 

3.0 t 

M308c 

45 

2N3530 

50 

400 

20A 

200m§ 

400m 

4 0 

15m 

125J 

1.9 

250 





5 Ok 

125 J 

16 

M247 

46 

C291FA 

50 

470 A 



150m 

3.5 










125A 


S247a 

47 

6RW71AY 

50 

470 

65C 


250m 

3.1 

1Om0 

125J 

65 0 

300 




4.0 

5 5k§ 

125 

16 

S132 

48# 

C290F 

50 

470 

65C 

100m 

150m 

3 5 



1 2 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5 5k 

125J 

3.0 

S132 

49 

C291F0 

50 

470 

66C 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125J 

1 2 t 

500 

5.0u 

5 0 

100u§ 

100 § 

5 5k 

125J 

3.0 t 

M33 la 

50# 

CRS1/05AF 

55 

1.25 

65C 

20m 

10m 

3.0 

1 OmA 

1 25J 

1 2 

1.5 

2 Ou 

1 0 

15u 

15 

20 

125J 

1 0 

T05 

51# 

CRS3/05AF 

55 

4.5 

90B 

25m 

20m 

30 

1 OmA 

1 25J 

1 3 

4.5 

2 Ou 

3.0 

17u 

15 

55 

125J 

20 

S62 

52 

JAN2N3028 

60 t 



5.0m 

200u 

800m 

50n 

25 

1 5 t 

1 0 

200n 

1 0 

2 Ou 


80 

150A 


T018 

53 

JAN2N3031 

60 t 



4 Om 

20u 

600m 

50n 

25 

1 5 t 

1 0 

lOOn 

1 0 

2 Ou 


8 0 

150A 


T018 

54 

2N4146 

60 



5 Om 

1 Om 

.80 









8.0 *§ 

1 10A 

.2 0 

C4 Id 

55 

2N5788 

60 

120m 

75A 

10m$ 

350u 

1.2 $ 

200u 

125A 

1 2 

240m 





40 

125A 

lOmt 

T0106 

56 

B15 1 

60 

20 

75A 

5.0m 

20m 

80 



1.5 

1 0 

20u 





125A 


T046 

—57_ 

C6203 

60 

20 

75A 

5 Om 

200u 

.80 

10Ou 

100 

1 5 

.20 






150 


M185a 

58 

RTH0106 

60 

.20 

80C 

5 Om 

20m 

1.0 

.10m 

100 

1 5 

20 

.20u 

.20 


100 

5.0 

100C 


M443 

59 

RTH0206 

60 

20 

80C 

10m 

1.0m 

1.0 

1 Om 

125 

2 5 

20 

20u 

20 


100 

5 0 

125C 


M443 

60 

RTH0306 

60 

20 

80C 

10m 

20m 

1.0 

50m 

125 

1 5 

.20 

.20u 

.20 


100 

5 0 

125C 


M443 

61 

RTH0406 

60 

20 

80C 

5 Om 

10m 

80 

10m 

125 

1.5 

20 

.20u 

20 


100 

5 0 

125C 


M443 

62 

RTH0506 

60 

.20 

80C 

3.0m 

02m 

80 

02m 

125 

1 3 

20 

20u 

20 


100 

5 0 

125C 


M443 

63 

RTH0606 

60 

20 

80C 

2.0m 

02m 

70 

,02m 

125 

12 

.20 

20u 

20 


100 

50 

125C 


M443 

64 

2N5719 

60 ‘ 

200m 

90A 

2.0m 

20u 

600m 

10Ou 

1 50A 

1.4 

400m 



30u 

100 

50 

150A 

25mt 

T018 

65 

2N3256 

60 

25 

55A 

2.0m 

20u 

75 

lOut 

150 

1 2 

25 

150n 



30 

1 0 

150J 


T046 

66 

2N3259 

60 

25 

55A 

3 Om 

200u 

.75 

lOut 

150 

1 2 

.25 

150n 



30 

1 0 

150J 


T046 

67 

AA100A 

60 

25 

75 

2 0m 

2 Ou 

60 

2 Ou 

25 

1 5 

1 0 

1 .Ou 

1 0 

20u 

50 

15 

150 


T018 

68 

AA107 

60 

25 

75A 

2.0m 

02m 

60 

2.0u 

25A 

1 5 

1 0 t 




50 

15 §* 

150A 


T018 

69 

AA1 14 

60 

25 

75A 

3.0m 

200u 

80 

2 Ou 

25A 

1.5 

1 0 t 




50 

15 §* 

150A 


T018 

70 

BA1510 

60 

25 

75A 

5 Om 

20m 

80 



1 5 

1 0 

.20u 





150A 


T018 

71 

CB201 

60 

.25 

75 

3.0m 

400u 

80 

5 Ou 

25 

1 5 

.50 

1 Ou 

1 0 

20u 

50 

5 0 

150A 


T018 

72 

RTA0106 

60 

25 

80A 

5 Om 

20m 

1 0 

10m 

100 

1 5 , 

25 

.20u 

25 


100 

6.0 

100A 


T046 

73 

RTB0106 

60 

25 

80A 

5 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100 

1 5 

25 

200n 

25 


100 

60 

100A 


T052 

74 

RTB0206 

60 

25 

80A 

10m 

1 Om 


1.0m 

125 

2 5 

25 

200n 

25 


100 

60 

125A 


T052 

75 

RTB0306 

60 

.25 

80A 

10m 

20m 

1.0 

50m 

125 

1 5 

25 

.20u 

25 


100 

60 

125A 


T052 

76 

RTB0406 

60 

25 

80A 

5 Om 

.10m 

80 

,10m 

125 

1 5 

25 

.20u 

25 


100 

60 

125A 


T052 

77 

RTB0506 

60 

.25 

80A 

3 Om 

,02m 

80 

02m 

125 

1.3 

25 

.20u 

25 


100 

60 

125A 


T052 

78 

RTB0606 

60 

25 

80A 

2.0m 

,02m 

70 

,02m 

125 

1 2 

.25 

20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

79 

RTC0106 

60 

25 

80A 

5 Om 

20m 

1 0 

10m 

100 

1 5 

20 

.20u 

.25 


100 

60 

100A 


T018 

80 

RTC0206 

60 

25 

80A 

10m 

1 Om 

1 0 

1 Om 

125 

2 5 

25 

20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T018 

81 

RTC0306 

60 

25 

80A 

10m 

,20m 

1 0 

.50m 

125 

1 5 

25 

20u 

25 


100 

60 

125A 


T018 

82 

RTC0406 

60 

25 

80A 

5 Om 

10m 

80 

10m 

125 

1.5 

25 

.20u 

25 


100 

60 

125A 


T018 

83 

RTC0506 

60 

25 

80A 

3.0m 

02m 

80 

.02m 

125 

1.3 

25 

20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T018 

84 

RTC0606 

60 

25 

80A 

2 Om 

02m 

.70 

,02m 

125 

1 2 ■ 

25 

20u 

.25 


100 

6 0 

125A 


T018 

85 

2N5061 

60 

255m 

102C 

10m$ 

350u$ 

1 2 $ 

50u 

1 25C 

1.7 

1 2 





60 

125C 

lOmt 

T092 

86 

2N949 

60 t 

26 

125C 

1 Om 

02m 

1 0 

.02m 

1 25C 

2.0 

20 





1 0 § 

150C 

.02 

T018 

87 

2N886A 

60 

275 

25 

1.0m 

50u 

60 

20u 

125 

1.5 

20 

1.2u 

20 

3 2u 


1.0 

150A 


T018 

88 

2N2684 

60 A | 

28 

55A 

1 Om 

20u 

80 

20uA 

125A 

1.2 

.20 




200 

20 § 

125A 


T018 

89 

2N2684A 

60 

28 

55A 

1.0m 

20u 

80 

1 .Ou 

25 

1.2 

.20 

3OOn0 

20 

1On0 

200 

20 § 

125A 

50mt 

T018 

90 

2N2688 

60 A 

28 

55A 

2.0m 

,20m 

1 0 

. 10mA 

1 25A 

1 5 

20 





20 § 

125A 


T018 

91 

TIC45 

60 0 

30 

25A 

5.0m 

.20m 

80 

05m 

125A 

1 4 

30 

3 5u 


6 8u 


60 

125A 


M367 

92 

3L1060 

60 

35 

25A 

lOOu 

5.0u$ 

55 

100 

25 

1 2 

2.0 




1 0 

10 

125A 


T018 

93 

2N2680 

60 A 

35 

55A 

2.0m$ 

100u$ 

.90 $ 

lOOu 

1 50A 

1 2 

.20 




200 

2.0 § 

150A 


T018 

94 

2N2680A 

60 

35 

55A 

500u 

20u 

.70 

lOOn 

25 

1 2 

.20 

3OOn0 

20 

1Ou0 

200 

20 § 

150A 

50mt 

T018 

95 

2N3002 

60 A 

35 A 

55A 

3.0m 

02m 

70 

10m 

1 50A 

1 2 

35 





6 0 §* 

150A 

.10 

T018 

96 

2N3006 

60 A 

.35 

55A 

5 Om 

20m 

l_8Q_ 

,10m 

1 50A 

1 2 

35 





6.0 §* 

150A 

.10 

T018 

97 

2N878 

60 t 

35 

100C 

1 Om 

02m 

60 

.02mA 

1 25C 

1 5 

20 





20 *§ 

150C 


T018 

98 

2N886 

60 t 

35 

100C 

1 Om 

02m 

60 

02mA 

1 25C 

1.5 

.20 





20 *§ 

150C 


T018 

99 

3F60A 

60 

35 

100 

10m 

2 0m 

1 5 

.01 m 

25 

1 5 

.20 

.40u 

50 

lOu 


5.0 

150 


T018 

100 

5A60 

60 

35 

100C 

1 5m 

5 Ou 

55 

lOOn 

25 

1 2 

.20 




20 

10 

150C 


M298 

101 

HR878A 

60 

35 

100 

5 Om 

20m 

80 

,01m 

25 

1.5 

1.0 

lOu 

.50 

50u 


5.0 

150 


T018 

102 

HR878B 

60 

35 

100 

3 Om 

02m 

60 

.01m 

25 

1.5 

1 0 

,10u 

50 

.50u 


5 0 

150 


T018 

103 

2N4333 

60 

.39 

25 

1.0m 

,01m 

80 



1 5 

.80 



lOu 


80 

125A 

02 

T052 

104 

2N5724 

60 

390m 

90A 

2.0m 

20u 

600m 

200u 

1 50A 

1 5 

780m 



30u 

100 

80 

150A 

25mt 

T05 

105 

3L2060 

60 

40 

35A 

1 5m 

5.0u 

55 

lOOn 

25 

1.5 

1 0 




20 

10 

150A 


T018 

106 

JAN2N1871A 

60 0 

400m 

50A 

5.0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 25A 

2.5 

20 





15 

150A 


T09 

107v 

GA300 

60 

400m 

70C 

5 Om 

200u 

750m 

lOu 

70 

1.5 

2 0 

55n 

1.0 

2 Ou 

20 

100 

70A 


T018 

108v 

GA300A 

60 

400m 

70C 

5.0m 

200u 

750m 

lOu 

70 

1 5 

2.0 

55n 

1.0 

500n 

20 

100 

70A 


T018 

109 

GA200 

60 

40 

100C 

5.0m 

20m 

75 

lOOu 

150 

1 5 

2 0 




20 

5 0 

150A 

.25 

T018 

110 

GA200A 

60 

40 

100C 

5 Om 

20 m 

75 

lOOu 

150 

1 5 

2.0 




20 

5 0 

150A 

25 

T018 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., |2) MAX. 



U 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX 

MAX. GATE 

MAX S 

^T 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 

3J at 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

TEMP 

at 2E 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

fC) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

m 


1 

AD 100(3 

60 

.45 

75A 

2 0m 

2 Ou , 

60 

00 m 

25A 

1.5 

1.0 t 




50 

15 §* 

150A 


T05 

2 

AD 107 

60 

45 

75 

2 0m 

02 m 

60 

2 Ou 

25 

1.5 

1.0 

1 Ou 

1.0 

20 u 

50 

15 

150 


T05 

3 

ADI 14 

60 

45 

75 

3 Om 

20 m 

.80 

2 .0u 

25 

1 5 

1 0 

I.Ou 

1.0 

20 u 

50 

15 

150 


T05 

4 

CD201 

60 

45 

75 

3 Om 

400u 

80 

5.0u 

25 

1 4 

1 0 

1 Ou 

1.0 

20 u 

50 

15 

150A 


T05 

5 

2N3028 

60 

50 

100C 

10 m$ 

1 2m $ 

1.1 $ 

05mAt 

150C 

1 5 

1 0 

.20u 

1 0 

2 Ou 


5.0 § 

150C 


T018 

6 

2N3031 

60 

50 

100C 

1 .0m$ 

50m$ 

95 $ 

.05mAT 

150C 

1.5 

1 0 

lOu 

1.0 

2 .0u 


5 0 § 

150C 


T018 

7 

3C6060 

60 

50 

100C 

50m 

10 m 

20 


125C 

2.0 

.20 






125A 


T09 

8 

3J60 

60 

50 

100 

10 m 

2 .0m 

1 5 

lOu 

25 

1.5 

1.0 

lOu 

1 0 

,20u 


5 0 

150 


T018 

9 

4K60 

60 

50 

100 

5 Om 

20 m 

1 0 

10 u 

25 

1.5 

1 0 

.10u 

1.0 

.20u 


30 

150 


T046 

10 

4L60 

60 

.50 

100 

10 m 

02 m 

60 

10 u 

25 

1.5 

1.0 

.08u 

1 0 

20 u 


5.0 

150 


T046 

1 1 

HR3028 

60 

50 

100 

5 Om 

,20m 

.80 

lOu 

25 

1.5 

1 0 

,10u 

1 0 

.20u 


30 

150 


T018 

12 

HR3031 

60 

.50 

100 

2 0m 

,02m 

.60 

. lOu 

25 

1.5 

1.0 

,08u 

1 0 

.20u 


5.0 

150 


T018 

13 

ID 101 

60 

500m 

100 

5 Om 

200 u 

800m 

50u 

125 

1.7 

1.0 

1.5u 

1 0 

lOu 


6.0 

125 


T018 

14 

RTJ0206 

60 

510m 

55C 

10 m 

1 .0m 

1.0 

1 .0m 

125 

2.5 

250mt 




100 

60 

150S 

lOmt 

T092 

15 

RTJ0506 

60 

510m 

55C 

3 Om 

20 u 

800m 

20 u 

125 

1.3 

250mt 




100 

60 

1 50S 

lOmt 

T092 

16# 

TAG06-60 

60 

600m 

55C 

3 Om 

200 u 

800m 

50u 

125 

1.3 

600m 

lOOn 

800m 

lOu 


6.0 

1 50J 

lOOmt 

T018 

17 

MCR103 

60 A 

800mA 


5 Om 

1.0 

800m 

lOOu 

85C 

1.7 

1.0 t 





6.0 * 

85J 

lOmt 

T092 

18 

C103YY 

60 

800mA 

25J 

5 Om 

200 u 

800m 

1 .Ou 

25C 

1.5 t 

1 0 



1 5u 

20 0 

8.0 

125J 

lOmt 

M367a 

19 

3A3060 

60 

80 

100 

50m 

10 m 

20 

01 m 

25 

2.5 

50 

.50u 

.50 

5.0u 


5.0 

150 


T09 

20 

3A3060A 

60 

.80 

100 

50m 

10 m 

20 

,01m 

25 

2 5 

.50 

.50u 

.50 

2 .0u 


5 0 

150 


T09 

21 * 

HEPR1002-RT 

60 

800m 

100 J 

5,Om0§ 

200 u§ 










6.0 § 

125 


T092 

22 # 

T0.8N0.6A00 

60 

.90 

85C 

20 m 

10 m 

30 



1.2 

1.0 

2 .0u 

1 0 

1 5u 

15 

19 

1 25J 

1 0 

TO 5 

23 

RTD0106 

60 

1.0 

80C 

5 Om 

20 m 

1.0 

10 m 

100 

1.5 

1 0 

20 u 

1.0 


100 

15 

100C 


TO 5 

24 

RTD0206 

60 

1 0 

80C 

10 m 

1 Om 

1 0 

1 .0m 

125 

2.5 

1.0 

20 u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

25 

RTD0306 

60 

1 0 

80C 

10 m 

20 m 

1 0 

50m 

125 

1.5 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

1 25C 


T05 

26 

RTD0406 

60 

1 0 

80C 

5.0m 

.10m 

80 

,10m 

125 

1.4 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

1 25C 


TO 5 

27 

RTD0506 

60 

1 0 

80C 

3.0m 

02 m 

80 

02 m 

125 

1.4 

1.0 

.20u 

1 0 


100 

15 

1 25C 


T05 

28 

RTD0606 

60 

1.0 

80C 

2 Om 

,02m 

.70 

02 m 

125 

1 3 

1.0 

20 u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

29 

RTF0106 

60 

1 0 

80C 

5 Om 

20 m 

1.0 

10 m 

100 

1.5 

1.0 

.20u 

1.0 


100 

15 

100C 


TO 5 

30 

RTF0206 

60 

1 0 

80C 

10 m 

1 .0m 

1 0 

1 .0m 

125 

2.5 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

100C 


TO 5 

31 

RTF0306 

60 

1 0 

80C 

10 m 

20 m 

1.0 

.50m 

125 

1 5 

1 0 

20 u 

1.0 


100 

15 

1 25C 


T05 

32 

RTF0406 

60 

1.0 

80C 

5 Om 

10 m 

80 

10 m 

125 

1 4 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

33 

RTF0506 

60 

1 0 

80C 

3.0m 

.02m 

80 

02 m 

125 

1.3 

1.0 

20 u 

1 0 


100 

15 

125C 


TO 5 

34 

RTF0606 

60 

1 0 

80C 

2 Om 

,02m 

.70 

02 m 

125 

1.3 

1.0 

.20u 

1 0 


100 

15 

125C 


TO 5 

35 

2N1882 

60 

1 0 

100C 


2 .0m 

2 0 

.20m 

125C 

20 

1.0 





20 *§ 

1 50C 


TO 9 

36 

3B60S 

60 

1.0 

100 


2 .0m 

20 

.01m 

25 

2.5 

20 

1 .2u 

.50 

lOu 


6.0 

150 


S135 

37 

2N1871 

60 

1 25 

100C 

5 Om 

20 m 

.80 

,10mA 

125C 

2 5 

2.0 





20 §* 

1 50C 


T09 

38 

2N1871A 

60 

1.25 

100C 

5 Om 

20 m 

80 

10 m 

125C 

2.5 

2.0 





20 §* 

150C 


T09 

39 

2N1877 

60 

1 25 

100C 

3 Om 

.02m 

60 

.lOmtA 

125C 

2.5 

20 





20 *§ 

1 50C 


T09 

40 

2N1877A 

60 

1 25 

100 

3.0m 

20 u 

600m 

5.0u 

25 

2.5 

2.0 

lOOn 

500m 

500n 


5.0 

150 


T09 

41 

FT1871 

60 A 

1 25 

100C 

5.0m 

20 m 

.80 

.10mA 

125C 

25 t 

2.0 




150 0 

20 *§ 

150J 


T05 

42 

FT1882 

60 A 

1.25 

100C 

2 0m 

2 .0m 

20 

20 m 

125C 

20 t 

1.0 




150 0 

20 *§ 

150J 


T05 

43 

2N3556 

60 

1 6 

100C 

3.0m 

02 m 

.70 

10 m 

150 

1 4 

1 6 





18 

150J 

.10 

T05 

44 

2N3560 

60 

1 6 

100C 

5 Om 

20 m 

.80 

10 m 

150 

1.4 

1.6 





18 

1 50J 

10 

TO 5 

45 

BD101 

60 

20 

100C 

5 Om 

.20m 

80 



1 8 

2.0 

.20u 





1 50A 



46 

3B3060 

60 

3 0 

85C 

10 m 

,20m 

.80 

01 m 

25 

1.8 

30 




50 

15 

150C 


S223 

47 

MCR106-2 

60 A 

4 0 A 


5 Om 

500u 

1 0 

200 u 

110J 

2.0 

4.0 t 




10 0§ 

25 *§ 

1 10J 

lOOmt 

M386a 

48 

MCR407-2 

60 A 

4 0 A 

93C 

5.0m 

500u 

1.0 

lOOu 

100 J 

2.6 

4.0 




10 0§ 

20 A* 

1 10J 

5OOm0 

M386 

49 

MCR406-2 

60 A 

4 0 A 

97C 

3 Om 

200 u 

800m 

lOOu 

110J 

2.2 

4 0 




10 0§ 

30 A* 

1 10J 

5OOm0 

M386 

50# 

T3N0.6C00 

60 

4 0 

100B 

25m 

20 m 

3.0 



1.2 

3 0 

2 .0u 

3.0 

1 7u 

15 

55 

1 25J 

2 0 

S62 

51 

CM 100 

60 

5.0 

100C 

3.0m 

.20m 

.80 

.30mt 

150C 

25 

5.0 

1.Ou0 

1 0 

5Ou0 

100 

30 

1 50A 


T059 

52 

CM 106 

60 

5 0 

100C 

3.0m 

20 m 

.80 

50mt 

150C 

3.0 

5 0 

,50u 

1.0 

50u 

150 0 

20 

150A 


T059 

53t 

GB300 

60 

6 0 

70C 

5.0m 

200 u 

750m 

lOu 

70 

1.5 

20 

55n 

1.0 

2 .0u 

15 

100 

70A 


T059 

54v 

GB300A 

60 

60 

70C 

5.0m 

200 u 

750m 

lOu 

70 

1.5 

2.0 

55n 

1.0 

500n 

15 

100 

70A 


T059 

55 

GB200 

60 0 

6.0 

100 

5 Om 

200 m 

750m 

100 m§ 

150 

1.5 

2.0 

50n[2 

1.0 

2 Ou0 

20 

30 

150 


T059 

56 

GB200A 

60 0 

6.0 

100 

5 Om 

200 m 

750m 

100 m§ 

150 

1 5 

2.0 

50n(Z) 

1.0 

500n[Zl 

20 

30 

150 


T059 

57 

C37FE5 

60 

25 

37C 

2 Om0 

80m 

3.0 

5.Om0 

105J 

30 t 

30 

1 4u 

5.0 



175 

105J 

5.0 t 

T048 

58 

C4OF0 

60 

35 

62C 

1 Om0 

40m 

2.5 


125J 

2.0 t 

50 



8 .0u 

200 § 

150 

125 J 

.50 t 

T048 

59 

C45F0 

60 

55 

89C 

100 m 

70m 

3.0 

8 Om 

125J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

.50 t 

T083 

60 

C46FE1 

60 

55 

89C 

100 m 

70m 

3.0 

8 .0m 

125 J 

30 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1 .2k 

125 J 

.50 t 

T049 

61 

NL555F 

60 

55 

89C 

300m 

150m 

2.5 

10 m 

125J 

3.5 t 

500 

8 Ou 

50 

100 u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2 t 

T049 

62 

NL556F 

60 

55 

89C 

300m 

150m 

2.5 

10 m 

125J 

3.5 t 

500 

8 .0u 

50 

100 u§ 

200 § 

1 .2k 

125 J 

2 t 

T083 

63 

2N1792 

60 

70 A 

65C 


130m$ 

3.0m$ 

6.5m0 

65C 

1.8 t 

70 





1 .Ok* 

125C 

.50 t 

T083 

64 

C55F0 

60 

1 10 

60C 

100 m 

70m 

2.5 

8 Om 

125J 

2.5 t 

500 

5.0u 

5.0 

1 5u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

50 t 

T049 

65 

C56F0 

60 

1 10 

60C 

100 m 

70m 

2.5 

8 Om 

125J 

2.5 t 

500 

5.0u 

5.0 

15u§ 

200 § 

1 .2k 

125J 

.50 t 

T083 

66 # 

CR30-104AA 

75 

38 

70C 

2 Om0 

80m 

3.0 

lOmt 

125C 

2.5 

100 

20 u 

100 

20 uEl 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

67# 

CR30-104BA 

75 

38 

70C 

2 Om0 

80m 

3.0 

lOmt 

125C 

2.5 

100 

20 u 

100 

15u(Zl 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

68 # 

CR30-104CA 

75 

38 

70C 

2 Om0 

80m 

3.0 

lOmt 

125C 

2 5 

100 

20 u 

100 

12 u0 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

69# 

CR30-104DA 

75 

38 

70C 

2 Om0 

80m 

3.0 

lOmt 

125C 

2.5 

100 

20 u 

100 

8.0ulZl 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

70# 

CR50-104AA 

75 

66 

75C 

32m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

5 5u 

150 

2Ou0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

71# 

CR50-104BA 

75 

66 

75C 

32m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

5 5u 

150 

15u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

72# 

CR50-104CA 

75 

66 

75C 

32m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1 7 

150 

5 5 

150 

12 u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

73# 

CR50-104DA 

75 

66 

75C 

32m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

5 5 

150 

8.Ou0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

74# 

CR50-104LA 

75 

66 

75C 

32m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

5.5u 

150 

25u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

75# 

CR31-103A 

75 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

3.7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

76# 

CR31-104AA 

75 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5.7u 

100 

2Ou0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

77# 

CR31-104BA 

75 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5.7u 

100 

15u0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

78# 

CR31-104CA 

75 

80 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5.7 

100 

12 uH 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

79# 

CR31-104DA 

75 

80 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1 7 

100 

5 7 

100 

8.0u[ZI 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

80# 

CR70-101A 

75 r 

85 

75C 


100 m 

3.0 

15m 

25C 

1.7 

70 




20 

1 .0k 

125C 

1.0 

T049 

81# 

CR70-101C 

75 

85 

75C 


100 m 

3.0 

30mt 

125C 

1.7 

210 




20 

1 .0k 

125 

5.0 

M376 

82# 

CR51-103A 

75 

105 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.6 

150 

3.4u 

120 

1 85u 

20 

760 

135J 

5.0 

T049 

83# 

CR100-101C 

75 A 

124 

80C 


100 m 

30 

15m 

25C 

1.7 

100 




20 

1 .2k 

1 25C 

1.0 

M376 

84t# 

CR100-101 D 

75 

125 

80C 

3Om0 

100 m 

3.0 

30mt 

125C 

1.7 

300 



100 

20 

1.5k 

125 

5.0 

T049 

85# 

CR153-103A 

75 

220 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1.6 

450 




100 

3.0k 

125 

5.0 

M201 

86 # 

CR152-103A 

75 

230 

70C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1.5 

450 




100 

3.1k 

125 

5.0 

M201 

87# 

CR 151-103A 

75 

240 

70C 

35m0 

150m 

35 

30mt 

125C 

1.4 

450 




100 

3.3k 

125 

5.0 

M201 

88 # 

CR253-103A 

75 

320 

40C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1.6 

450 




100 

3.5k 

125 

5.0 0 

M201 

89# 

CR252-103A 

75 

336 

50C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1.5 

450 




100 

3.6k 

125 

5.0 0 

M201 

90# 

CR7K103A45 

75 

435 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1.8 

1 .0k 

3.5u 

600 

180u 

100 

6 .0k 

125 J 

5.0 0 

M308b 

91# 

CR7K103A4 

75 

460 

65C 

55m0 

150m 

3.5 

50m 

125J 

1.7 

1 .0k 

3.5u 

600 

180u 

100 

6.4k 

125 J 

5 0 0 

M308b 

92# 

CR7K103A35 

75 

480 

65C 

140m 

150m 

3.5 

50m 

125 J 

1.6 

1 .0k 

3.5u 

600 

180u 

100 

6.9k 

1 25J 

5.0 0 

M308b 

_9_3# 

CS11D 

80 

.75 

40C 

12 m 

7.0m 

.25 

I.Omt 


2.2 t 

2.4 





20 

100C 

.05 

TO 5 

94# 

40T1 

80 

65 

75B 

200 m 

200 m 

25 

lOmt 


2.1 t 

200 





1 .1k 

125B 

1.0 

M308 

95# 

TAG06-90 

90 

600m 

55C 

3 Om 

200 u 

800m 

50u 

125 

1.3 

600m 

lOOn 

800m 

lOu 


6.0 

150J 

lOOmt 

T018 

96 

JAN2N2324 

100 



2 .0m 

.35m 

1 0 

,01m 

25 

2.2 

4 0 





15 

125 

.01 

TO 5 

97 

JAN2N2324A 

100 



2 .0m 

.35m 

1 0 

,01m 

25 

2.2 

4.0 





15 

125 

.01 

TO 5 

98 

JAN2N3029 

100 t 



5 Om 

200 u 

800m 

50n 

25 

1.5 t 

1.0 

200 n 

1 0 

2 .0u 


80 

1 50A 


T018 

99 

JAN2N3032 

100 t 



4 Om 

20 u 

600m 

50n 

25 

1.5 t 

1.0 

lOOn 

1.0 

2 .0u 


8.0 

150A 


T018 

100 

2N4147 

100 



5 Om 

1 .0m 

80 









8.0 *§ 

110A 

.2 0 

C4 Id 

101 

C354A 

100 



500m 

500m 

4.0 

18m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

1 .2k 

125J 

2.0 

M514 

102 

C355A 

100 



500m 

500m 

40 

18m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

1 2u§ 

100 § 

1 .2k 

125 J 

2.0 

M514 

103 

C385A 

100 



500m 

300m 

3.0 

10 m 

25C 

2.8 t 

1.5kt 


250 

15u§ 

200 § 

3.5k 

125J 

2.0 t 

M514 

104 

C506A 

100 



500m 

220 m 

5.0 

10 m 

25C 




300 

40u§ 

200 § 

8 .0k 

125J 

5.0 t 

M464 

105 

C510A 

100 



500m 

200 m 

5.0 

10 m 

25C 

22 t 

500 § 


300 

12 u§ 

200 

4.0k 

125 J 

2.0 t 

M464 

106# 

10RCV10 

100 


125 

50m 

45m 

2.9 

6.5m 

125 

2.3 



135 

lOu 

100 

135 

125 

50 

T048 

107 

2N5789 

100 

120 m 

75A 

10 m$ 

350u 

1.2 $ 

200 u 

125 A 

1.2 

240m 





4.0 

125A 

lOmt 

T0106 

108 

B152 

100 

.20 

75A 

5.0m 

,20m 

.80 



1.5 

1 0 

.20u 





125A 


T046 

109 

C6204 

100 

.20 

75A 

5.0m 

200 u 

80 

lOOu 

100 

1.5 

.20 






150 


M 185a 

110 

RTH0110 

100 

.20 

. 80C 

5.0m 

.20m 

1.0 

,10m 

100 

1.5 

.20 

20 u 

.20 


100 

5.0 

100C 


M443 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


422 





JL 


SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT.. (2) MAX. 



u 

MJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 

dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

1J 

31 at 

CUR lh 

at 2 

5°C 

and 

TEMP 

at 2, 

5°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

Igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




_(V)_ 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

Is) 

(V/us) 

(A) 

f°C) 

m 


1 

RTH0210 

TOO 

.20 

80C 

10 m 

1 .0m 

1 0 

1 Om 

125 

2 ^ 

TT 

!20u 

To 


100 

r 57T- 

125C 


M443- 

2 

RTH0310 

100 

20 

80C 

10 m 

,20m 

1 0 

.50m 

125 

1.5 

.20 

.20u 

.20 


100 

5.0 

125C 


M443 

3 

RTH0410 

100 

.20 

80C 

5 Om 

.10m 

80 

.10m 

125 

1.5 

20 

.20u 

.20 


100 

5.0 

125C 


M443 

4 

RTH0510 

100 

.20 

80C 

3 Om 

02 m 

.80 

02 m 

125 

1.3 

20 

.20u 

20 


100 

5 0 

125C 


M443 

5 

RTH0610 

100 

20 

80C 

2 Om 

02 m 

70 

,02m 

125 

1.2 

20 

20 u 

20 


100 

5 0 

125C 


M443 

6 

2N5720 

100 

200 m 

90A 

2 Om 

20 u 

600m 

10Ou 

1 50A 

1.4 

400m 



30u 

100 

5.0 

150A 

25mt 

T018 

7 

AA101 

100 

.25 

75 

2 Om 

2 Ou 

.60 

2 Ou 

25 

1 5 

1.0 

1 Ou 

1 0 

20 u 

50 

15 

150 


T018 

8 

AA108 

100 

25 

75A 

2 Om 

02 m 

.60 

2 .0u 

25A 

1.5 

1 0 t 




50 

15 §* 

150A 


T018 

9 

AA1 15 

100 

25 

75A 

3 Om 

20 m 

80 

2 .0u 

25A 

1.5 

1.0 t 




50 

15 §* 

150A 


T018 

10 

BA152 

100 

.25 

75A 

5 Om 

.20m 

80 



1 5 

1 0 

20 u 





150A 


T018 

1 1 

CB202 

100 

25 

75 

3 Om 

400u 

80 

5 Ou 



.50 





5.0 

150A 


T018 

12 

RTA0110 

100 

25 

80A 

5 Om 

20 m 

1 0 

10 m 

100 

1.5 

.25 

20 u 

25 


100 

60 

100 A 


T046 

13 

RTB0110 

100 

25 

80A 

5 Om 

200 u 

1 0 

lOOu 

100 

1.5 

25 

200 n 

.25 


100 

60 

100 A 


T052 

14 

RTB0210 

100 

.25 

80A 

10 m 

200 u 

1 0 

1 .0m 

125 

2.5 

25 

200 n 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

15 

RTB0310 

100 

25 

80A 

10 m 

,20m 

1 0 

,50m 

125 

1 5 

25 

• 20u 

.25 


100 

60 

125A 


T052 

16 

RTB0410 

100 

25 

80A 

5 Om 

10 m 

80 

10 m 

125 

1.5 

25 

20 u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T052 

17 

RTB0510 

100 

.25 

80A 

3 Om 

,02m 

80 

02 m 

125 

1 3 

25 

20 u 

.25 


100 

60 

125A 


T052 

18 

RTB0610 

100 

.25 

80A 

2 Om 

02 m 

70 

02 m 

125 

1 2 

25 

,20u 

.25 


100 

60 

125A 


T052 

19 

RTC0110 

100 

25 

80A 

5 Om 

20 m 

1 0 

10 m 

100 

1.5 

20 

20 u 

.25 


100 

60 

100 A 


T018 

20 

RTC0210 

100 

.25 

80A 

10 m 

1 .0m 

1 0 

1 .0m 

125 

2.5 

25 

.20u 

25 


100 

60 

125A 


T018 

21 

RTC0310 

100 

25 

80A 

10 m 

,20m 

1 0 

50m 

125 

1 5 

.25 

20 u 

25 


100 

6.0 

125A 


T018 

22 

RTC0410 

100 

25 

80A 

5 Om 

.10m 

80 

10 m 

125 

1 5 

.25 

20 u 

25 


100 

60 

125A 


T018 

23 

RTC0510 

100 

25 

80A 

3 Om 

02 m 

80 

02 m 

125 

1 3 

25 

,20u 

25 


100 

60 

125A 


T018 i 

24 

RTC0610 

100 

.25 

80A 

2 Om 

02 m 

70 

,02m 

125 

1.2 

.25 

.20u 

25 


100 

60 

125A 


T018 

25 

2N5062 

100 

255m 

102C 

10 m $ 

350u$ 

1 2 $ 

50u 

1 25C 

1 7 

1 2 





60 

125C 

lOmt 

T092 

26# 

62T40 

100 

26 A 

25A 

3.0m 

,20m 

80 

05m 

100J 

1 1 

20 





5 0 * 

100 J 


T046 

27 

2N950 

100 t 

26 

125C 

1 .0m 

02 m 

1 0 

,02m 

1 25C 

2.0 

20 





1 0 § 

150C 

.02 

T018 

28 

2N887A 

100 

275 

25 

1 Om 

50u 

60 

20 u 

125 

1 5 

20 

1 2u 

20 

3 2u 


1 0 

150A 


T018 

29 

2N2685 

100 A 

28 

55A 

1 Om 

20 u 

80 

20uA 

1 25A 

1 2 

20 




200 

20 § 

125A 


T018 

30 

2N2685A 

100 

28 

55A 

1 .0m 

20 u 

80 

1 Ou 

25 

1.2 

20 

300nEl 

20 

10uE) 

200 

2.0 § 

125A 

50mt 

T018 

31 

2N2689 

100 A 

28 

55A 

2 0m 

20 m 

1 0 

10mA 

1 25A 

1 5 

20 





20 § 

125A 


T018 

32v# 

2SF1111 

100 0 

300m 

25A 


1 Om 

800m 

lOOu 

100 J 

1 2 

600m 





10 A 

100 J 

1 OOm0 

C123 

33# 

CR02AM2 

100 0 

300m 

25A 


1 Om 

800m 

lOOu 

100 J 

1.2 

600m 





10 A 

100 J 

1OOm0 

C123 

34 

TIC46 

100 0 

30 

25A 

5 Om 

20 m 

80 

05m 

1 25A 

1 4 

30 

3 5u 


6 8u 


60 

125A 


M367 

35# 

SF0R2B41 

100 

300m 

30A 

5 Om 

200 u 

800m 

10Ou 

100 J 

20 

20 





6.0 

100 J 

100 m 

Cl 17 

36 

3L1100 

100 

35 

25 A 

10Ou 

5 Ou 

.55 

lOOn 

25 

1 2 

20 




1 0 

10 

125A 


T018 

37 

2N2681 

100 A 

350m 

55A 

2 .0m$ 

10Ou $ 

CO 

o 

o 

3 

</> 

IOOuA 

1 50A 

1 2 

200 m 




200 

20 § 

150A 


T018 

38 

2N2681A 

100 

35 

55A 

500u 

20 u 

70 

lOOn 

25 

1 2 

20 

3OOn0 

20 

1 Ou0 

200 

20 § 

150A 

50mt 

T018 

39 

2N3003 

100 

35 A 

55A 

3 Om 

02 m 

70 

.10m 

1 50A 

1 2 

35 





6 0 §* 

150A 

10 

T018 

40 

2N3007 

100 A 

35 

55A 

5 Om 

.20m 

80 

10 m 

1 50A 

1 2 

35 





6 0 §* 

150A 

10 

T018 

41 

2N879 

100 T 

35 

100C 

5 Om 

20 m 

80 

10mA 

1 25C 

1.5 

.20 





20 *§ 

150C 


T018 

42 

2N887 

100 T 

35 

100C 

1 Om 

02 m 

60 

.02mA 

1 25C 

1.5 

20 





20 *§ 

150C 


T018 

43 

3F100A 

100 

35 

100 

10 m 

2 Om 

1 5 

.01m 

25 

1 5 

20 

40u 

50 

lOu 


50 

150 


T018 

44 

5A100 

100 

35 

100C 

1 5m 

5 Ou 

55 

lOOn 

25 

1 2 

20 




20 

10 

150C 


M298 

45 

HR879A 

100 

.35 

100 

5 Om 

20 m 

80 

01 m 

25 

1 5 

1 0 

lOu 

50 

50u 


5 0 

150 


T018 

46 

HR879B 

100 

35 

100 

3 Om 

02 m 

.60 

,01m 

25 

1 5 

1 0 

,10u 

.50 

.50u 


5 0 

150 


T018 

47# 

2SF102 

100 0 

.38 

25A 


50m 

1 0 

10 m 

100 J 

2 5 

4 0 





15 

100 J 

01 

T05 

48# 

2SF657 

100 0 

38 

25 A 

4 Om0 

1 Om 

80 

10 m 

100 J 

2 5 

4 0 





80 

100 J 

.01 


49 

2N4334 

100 

39 

25 

1 Om 

01 m 

80 



1.5 

.80 



lOu 


80 

125A 

02 

T052 

50 

2N5725 

100 

390m 

90A 

2 Om 

20 u 

600m 

200 u 

1 50A 

1 5 

780m 



30u 

100 

80 

150A 

25mt 

T05 

51#.. 

2SF522 

100 0 

40 

25A 

2 Om0 

3.0m 

1 0 

.4Om0 

1 25J 

1 2 

1 0 





20 

125 J 

1 0 

T05 

524# 

CR05A2 

100 0 

400m 

25A 


3 Om 

1 0 

400u 

125J 

1 2 

1.0 





20 A 

125J 

1OOm0 

T05 

534 

C107A2 

100 

400m 

32A$ 

3 Om 

500u 

800m 

10Ou 

1 10 

2.5 

4.0 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

15 

1 10J 

500m 

M626 

544 

C107A4 

100 

400m 

32A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.5 

4.0 

1 .2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

15 

1 10J 

500m 

M628 

55 

3L2100 

100 

40 

35A 

1 5m 

5 Ou 

55 

lOOn 

25 

1 5 

1 0 




20 

10 

150A 


T018 

56 

JAN2N1872A 

100 0 

400m 

50A 

5 Om 

200 u 

800m 

10Ou 

1 25A 

2 5 

20 





15 

150A 


T09 

57v 

GA301 

100 

400m 

70C 

5 Om 

200 u 

750m 

lOu 

70 

1 5 

2.0 

50n 

1 0 

2 Ou 

20 

100 

70A 


T018 

58v 

GA301A 

100 

400m 

70C 

5 Om 

200 u 

750m 

lOu 

70 

1 5 

2 0 

50n 

1 0 

500n 

20 

100 

70A 


T018 

59 

GA201 

100 

40 

100C 

5 Om 

,20m 

75 

lOOu 

150 

1.5 

2 0 




20 

5 0 

150A 

25 

T018 

60 

GA201A 

100 

40 

100C 

5 Om 

.20m 

75 

lOOu 

150 

1 5 

2.0 




20 

5 0 

150A 

25 

T018 

61 

AD 101 

100 

45 

75A 

2 Om 

2 u 

60 

2 .0u 

25A 

1.5 

1 0 t 




“50 

15 §* 

150A 


T05 

62 

AD 108 

100 

45 

75 

2 Om 

,02m 

60 

2 .0u 

25 

1.5 

1 0 

1 Ou 

1 0 

20 u 

50 

15 

150 


TO 5 

63 

ADI 15 

100 

45 

75 

3 Om 

20 m 

80 

2 Ou 

25 

1.5 

1 0 

1 .Ou 

1 0 

20 u 

50 

15 

150 


T05 

64 

CD202 

100 

45 

75 

3 Om 

400u 

80 

5 Ou 

25 

1 4 

1 0 

1 Ou 

1 0 

20 u 

50 

15 

1 50A 


T05 

65v 

S1001K 

100 

500m 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

3 0 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

E 

o 

o 

in 

M506 

66 

2N3029 

100 

50 

100C 

10 m$ 

1 2m $ 

1 1 $ 

05mAT 

1 50C 

1 5 

1 0 

20 u 

1 0 

2 Ou 


5 0 § 

150C 


T018 ! 

67 

2N3032 

100 

50 

100C 

4 Om 

20 u 

60 

lOOn 

25C 

1 5 

1 0 

lOOn 

1 0 

2 .0u 


5 0 § 

150C 


L4 | 

68 

3C6100 

100 

50 

100C 

50m 

10 m 

20 


1 25C 

20 

20 






125A 


T09 

69 

3J100 

100 

50 

100 

10 m 

2 Om 

1 5 

lOu 

25 

1 5 

1 0 

lOu 

1 0 

20 u 


5 0 

150 


T018 

70 

4K100 

100 

50 

100 

5 Om 

20 m 

1.0 

lOu 

25 

1 5 

1 0 

lOu 

1 0 

.20u 


30 

150 


T046 

71 

4L100 

100 

50 

100 

10 m 

,02m 

60 

lOu 

25 

1.5 

1 0 

08u 

1 0 

.20u 


5 0 

150 


T046 

_72_ 

HR3029 

100 

50 

100 

5 Om 

20 m 

80 

lOu 

25 

1 5 

1.0 

lOu 

1 0 

20 u 


30 

150 


T018 

73 

HR3032 

100 

50 

100 

2 0m 

,02m 

60 

lOu 

25 

1 5 

1 0 

08u 

1 0 

.20u | 


5 0 

150 


T018 

74 

ID 102 

100 

500m 

100 

5 Om 

200 u 

800m 

50u 

125 

1.7 

1.0 

1 5u 

1 0 

lOu 


60 

125 


T018 

75 

RTJ0210 

100 

510m 

55C 

10 m 

1 Om 

1 0 

1 Om 

125 

2.5 

250mt 




100 

60 

150S 

lOmt 

T092 

76 

RTJ0510 

100 

510m 

55C 

3 Om 

20 u 

800m 

20 u 

125 

1.3 

250mt 




100 

60 

150S 

lOmt 

T092 

77# 

TD1001J 

100 

600m 

25A 

4Om0 

20 m 

3 0 

1 Om 

1 25 J 

2 0 

1.0 

1 5u§ 

500m 

15u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

78# 

TDH 1 

100 

600m 

25A 

5 Om 

300u 

3 0 

1 Om 

1 25 J 

2 0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

60u§ 

10 0§ 

12 


900u 

C16e i 

79# 

TDRA1 

100 

600m 

25A 

2 Om0 

10 m 

3 0 

1 Om 

1 25J 

2.0 

1.0 

1 5u§ 

500m 

20 u§ 

50 0§ 

12 


30m 

C16e 

80 

2N1931 

100 

75 

55A$ 

80m$ 

30m$ 

20 $ 

1 Om0 

1 25A 

1 4 $ 

.75 





30 § 

125A 

10 

M77 

81 

MCR104 

100 A 

800mA 

_ 

5 Om 

1 0 

800m 

10Ou 

85C 

1 7 

1 0 t 





60 * 

85J 

lOmt 

T092 

824 

C107A1 

100 

800m 

20A$ 

3 Om 

500u 

800m 

10Ou 

110 

2.5 

4.0 

1 2u 

1.0 

40u 

8“O"0 

15 

110J 

500m 

M627 

834 

C107A3 

100 

800m 

20A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2.5 

4.0 

1 .2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

15 

110J 

500m 

M625 

84 

C103A 

100 

800mA 

25J 

5.0m 

200 u 

800m 

1 .Ou 

25C 

1.5 t 

1.0 



1 5u 

20 0 

8.0 

125J 

lOmt 

M367a 

85 

3A3100 

100 

80 

100 

50m 

10 m 

2 0 

.01m 

25 

2.5 

.50 

50u 

.50 

5 Ou 


~5~0 

150 


T09 

86 

3A3100A 

100 

80 

100 

50m 

10 m 

2 0 

,01m 

25 

2.5 

50 

50u 

50 

2 Ou 


5 0 

150 


T09 

87v 

HEPR1003-RT 

100 

800m 

100 J 

5 Om0§ 

200 u§ 










6.0 § 

125 


T092 

88 # 

TO 8N1A00 

100 

90 

85C 

20 m 

10 m 

3 0 



1 2 

1 0 

2 Ou 

1 0 

15u 

15 

19 

125J 

1 0 

T05 

89 

2N4097 

100 A 

1 0 

25C 

2 0m 

,20m 

80 

02mA 

1 25C 

1 6 

50 

1 5u 

20 

15u 

75 

4 0* 

125 J 

1 t 

T046 

90 

2N4109 

100 A 

1 0 

25C 

2 Om 

.20m 

80 

02mA 

1 25C 

1 6 

50 

1.5u 

.20 

1 5u 

75 

4 0 * 

125C 

.1 t 

T018 

91# 

TD1001 

100 

1.0 

25C 

1 Om0 

2 5m 

5 0 

1 Om 

100J 

20 

.75 

1 5u 

.60 

20 u 


12 

10 OA 

01 

TO 5 

92# 

TD1001S 

100 

1 0 

25C 

3Om0 

30m 

5 0 

1 Om 

100 J 

2 0 

75 

1 5u 

60 

40u 


12 

100 A 

.01 

TO 5 

93#,, 

TDR1 

100 

1 0 

25A 

3Om0 

20 m 

30 

1 Om 

1 25 J 

20 

1.0 

1 5u§ 

500m 

20 u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

94# 

T 75F100 

100 

1 0 

60 

20 m 

25m 

2.5 

1 Om 

90J 

20 

1 0 

2 .0u 

40 

20 u 

20 

15 

45A 

.20 

TO 5 

95# 

TAGMOO 

100 

1 0 

70C 

25m 

10 m 

20 

1 Om 

105 

20 

20 





15 

105J 

30mT 

TO 5 

96# 

TAG2-100 

100 

1.0 

70C 

5 Om 

1 Om 

20 

1 Om 

105 

2.0 

2.0 





15 

105 

30mt 

T05 

97 

2N1596 

100 

1 0 

80C 


10 m 

30 

1 Om 

1 25C 

20 § 

1 0 





15 § 

125C 


T05 

98 

B03402 

100 

1 0 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1.5m 

100 C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

M506 

99 

B04302 

100 

1 0 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2 0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

100 

RTD0110 

100 

1 0 

80C 

5.0m 

.20m 

1 0 

10 m 

100 

1.5 

1.0 

,20u 

1 0 


100 

15 

100C 


T05 

101 

RTD0210 

100 

1 0 

80C 

10 m 

1 .0m 

1 0 

1 Om 

125 

2.5 

1 0 

j20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

102 

RTD0310 

100 

1 0 

80C 

10 m 

.20m 

1 0 

50m 

125 

1 5 

1.0 

,20u 

1 0 


100 

15 

125C 


TO 5 

103 

RTD0410 

100 

1 0 

80C 

5 Om 

10 m 

80 

10 m 

125 

1 4 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

104 

RTD0510 

100 

1 0 

80C 

3 Om 

,02m 

80 

02 m 

125 

1 4 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

105 

RTD0610 

100 

1.0 

80C 

2 Om 

.02m 

.70 

02 m 

125 

1.3 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

106 

RTF0110 

100 

1 0 

80C 

5 Om 

,20m 

1 0 

10 m 

100 

1 5 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

100C 


T05 

107 

RTF0210 

100 

1 0 

80C 

10 m 

1 Om 

1 0 

1 Om 

125 

2 5 

1 0 

.20u 

1 0 


100 

15 

100C 


T05 

108 

RTF0310 

100 

1 0 

80C 

10 m 

20 m 

1 0 

.50m 

125 

1 5 

1 0 

.20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

109 

RTF0410 

100 

1 0 

80C 

5 Om 

10 m 

.80 

.10m 

125 

1 4 

1 0 

.20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

110 

RTF0510 

100 

1 0 

80C 

3 Om 

,02m 

80 

,02m 

125 

1.3 

1 0 

20 u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 


423 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2 J 

3Jat 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

TEMP 

at 21 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

fC) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

fs) 

(V/us) 

(A) 

f°C) 

(W) 


1 

RTF0610 

100 

1 0 

80C 

2.0m 

02m 

.70 

02m 

125 

1 3 

1.0 

20u 

1.0 


ioo 

15 

125C 


T05 

2y 

S1001J 

100 

1 0 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1 .Om 

100C 

1.6 

7.0 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

M506 

3y 

S1001M 

100 

1 0 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1 6 

70 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

C16aa 

4 

2N4214 

100 

1.0 

85 

7.0m 

300u 

1 0 

200u 

125 

20 t 

3 1 





15 §* 

125A 

.10 0 

TO 5 

5# 

T1N100 

100 

1 0 

85C 

25m 

10m 

2.0 

1.0m 

125J 

1 9 

2 0 

5 Ou 

1.0 

25u 

10 § 

15 

125J 

400m 

T05 

6 

2N1883 

100 

1 0 

100C 


2.0m 

2 0 

.20m 

1 25C 

2.0 

1.0 





20 *§ 

150C 


T09 

7 

3B100S 

100 

1 0 

100 


2 Om 

2 0 

.01m 

25 

2 5 

20 

1.2u 

.50 

lOu 


6.0 

150 


S135 

8 

C9A 

100 

1 1 

18A 

20m 

8 Om 

2 0 

2 Om0 

1 25J 

1.1 0 

1.1 



12u 


30 § 

125J 

5.0 

M77 

9 

SCR1 1A 

100 0 

1 1 

25C 

20m 

15m 

2.0 

2 OmA 

1 25C 

1.2 A 

1 0 

1.0u§ 

30 

20u§ 


60 § 

125J 

5.0 

A130 

10 

SCRF11A 

100 0 

1.1 

25C 

50m 

15m 

2 0 

2.0mA 

125C 

1.2 A 

1 0 

2.0u§ 

1 0 

6 Ou§ 


60 § 

125J 

5.0 

A130 

11# 

BStB0106 

100 

1.2 

45A 


15m 

3 0 


1 15J 






100 § 

34 

115J 


M477 

12 

2N1872 

100 

1.25 

100C 

5.0m 

20m 

.80 

. 10mA 

125C 

2.5 

2.0 





20 §* 

150C 


T09 

13 

2N1872A 

100 

1.25 

100C 

5.0m 

20m 

.80 

.10m 

125C 

2 5 

20 





20 §* 

150C 


T09 

14 

2N1878 

100 

1.25 

100C 

3 Om 

02m 

.60 

.lOmtA 

125C 

2 5 

20 





20 *§ 

150C 


T09 

15 

2N1878A 

100 

1.25 

100 

3.0m 

20u 

.60 

5.0u 

25 

2.5 

2.0 

lOOn 

.50 

500n 


5.0 

150 


T09 

16 

FT1872 

100 A 

1.25 

100C 

5.0m 

,20m 

.80 

,10mA 

125C 

2 5 t 

20 




150 0 

20 *§ 

150J 


T05 

17 

FT1883 

100 A 

1.25 

100C 

2.0m 

2 0m 

2 0 

2 Om 

125C 

20 t 

1 0 




150 0 

20 *§ 

150J 


T05 

18 

2N2011 

100 t 

1.3 

80C 

5.0m§ 

.20m 

1 0 

. lOmt 

125C 

1.2 

1.0 





15 § 

150C 

.05 

T05 

19 

FT2011 

100 A 

1 3 

80C 

5.0m§ 

20m 

1 0 

10m 

1 25C 

2 0 

1 0 





15 §* 

150J 

.05 

T05 

20# 

GC01001 

100 

1.4 

25A 

5Om0 

25m 

3 0 

1 Om 


20 

1 0 





3.0 

100C 

5.0 

TO 5 

21 Y 

40810 

100 

1 5 

75C 

20m 

15m 

2.0 



3.5 

30 

2 0uE) 

4 5 


10 § 

40 

100C 

10 

C16ac 

22# 

12T4 

100 

1.6 A 

25C 

1 5m0 

10m 

3.0 

.25mA 

25J 

2.0 

1.0 



20u 


15 

100J 


T05 

23# 

CR1-101C 

100 t 

1 6 

25C 

1.9m 

10m 

3 0 

1.0m 

100J 

2.0 

1.0 

1 4u 

1.0 



15 

100A 

10 

T05 

24 

2N2346 

100 

1.6 

55C 

1 Om$ 

75u$ 

1 0 $ 

IOOuA 

100C 

1.5 § 

1 6 





15 § 

100C 

10m 

TO 5 

25 

TI145A1 

100 

1.6 

60C 

25m 

25m 

3 5 



2 0 

1 0 





30 

105C 

.30 

TO 5 

26# 

SF1B1 1A 

100 

1.6 

62C 

10m 

1 .Om 

800m 

lOOu 

100J 

3.4 

10 





17 

150 

100m 

T05 

27 

MCR914-3 

100 El 

1.6 

65C 


8 Om 

20 

1 .OmA 

125J 

1 4 A 

1 0 

.70u 

1.0 

lOu 


15 A 

125J 

1.0 

TO 5 

28# 

BTX30-100 

100 

1.6 

70C 

25m 

10m 

20 

1.0m 

125 

1.9 

2 0 





15 

125J 

30mt 

T05 

29i 

ID201 

100 

1.6 

70C 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

1 10 

2.2 

4 0 

1 0 

1 0 

40u 

20 0 

15 

110A 


T039 

304 

ID602 

100 

1.6 

70C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.5 

4.0 

1.0 

1.0 

40u 

20 0 

15 

110A 


T039 

31 

2N2324 

100 

1 6 

85C 

3 Om$ 

,35m$ 

1 0 $ 

,10mA 

1 25C 

1 5 § 

1 6 





15 § 

125C 

.01 

T05 

32 

2N2324A 

100 

1 6 

85C 

3.0m$ 

75u$ 

.90 $ 

10Ou 

1 25C 

1.5 § 

1 6 





15 § 

125C 

10m 

TO 5 

33 

C6213 

100 

1.6 

85C 

2.0m 

200u 

.80 

lOOu 

125 

1 5 

1 6 






150 


M185b 

34 

C6A 

100 0 

1 6 A 

87C 

5 Om 

1 Om 

80 

01m 

25J 

1.4 A 

1.0 

1 4u 

1.0 

40u 


10 A 

125J 

.10 

T05 [ 

35# 

SF1B1 1 

100 

1.6 

89C 

10m 

1 Om 

800m 

100m 

1 25C 

3.4 

10 





17 

125 

100m 


36 

2N3557 

100 

1.6 

100C 

3 Om 

,02m 

70 

10m 

150 

1.4 

1 6 





18 

150J 

.10 

TO 5 

37 

2N3561 

100 

1.6 

100C 

5 Om 

20m 

80 

10m 

150 

1.4 

1.6 





18 

150J 

.10 

TO 5 

38 

MCR1906-3 

100 A 

1.6 

100J 

5.0m 

1 Om 

1 0 

500u 

100J 

1 7 

1 0 





15 

100J 

lOmt 

T05 

39 

C5 1 1A 

100 0 

1 6 

104C 

2.0m 

.20m 

.80 

,01m 

25J 

2.2 A 

4 0 





15 § 

125J 

10 

M18 la 

40 

C61 1A 

100 0 

1 6 A 

104C 

5 Om 

1.0m 

.80 

01m 

25J 

1 4 A 

1 0 

1 4u 

1 0 

40u 


10 A 

125 J 

10 

M181 a 

41 

2N1596A 

100 

1 6 

11OC 

5 Om 

2 0m 

30 

1 Om 

1 25J 

2 0 

1.0 





15 * 

150J 

.10 

T05 

42 

SCRFL10 

100 El 

1 7 

80C 

50m 

15m 

2.0 

2.0m 

1 25C 

1.2 A 

1.0 

2.0u§ 

1 0 

12u§ 


60 § 

125C 

50 

A130 

43 

BO1409 

100 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u - 

30 § 

50 § 


500mt 

M507 

44 

B04309 

100 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1.5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

45y 

S1003L 

100 

1.9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

12 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

M507 

46y 

S1003M 

100 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

12 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

C16aa 

474# 

CR2AM2 

100 0 

20 

60C 


3 Om 

1 0 

lOOu 

100J 

1.8 

4 0 





20 A 

100J 

5OOm0 

M488a 

48# 

SM2B41 

100 

2.0 

70C 

50m 

75m 

3.0 

1.0m 

1 10J 

2.6 

6.0 





12 

1 10J 

3.0 

M488 

49# 

SF1R3B41 

100 

20 

80C 

10m 

200u 

800m 

200u 

1 10J 

2 0 

10 





20 

1 10J 

100m 

M488 

50 

BD102 

100 

20 

100C 

5 Om 

,20m 

.80 



1 8 

2.0 

20u 





150A 



51 

MCR846-3 

100 ^ 

20 

105J 

25m0 

50m 

1.5 

2.0m 

105J 

1.6 

2.0 

,50u 

2.0 

4.0u 

50 § 

30 

105J 

5 0 

S258 

52 

2N3273 

100 0 

2 2 

85C 

2 0m 

200u 

80 

200uA 

150 

1.8 

2.2 

3 Ou0 

5.0 

22u0 

1.0k§ 

15 § 

150C 

10 

T05 

534 

C106A2 

100 

2.4 

20C$ 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

110 

2 2 

4.0 

1.2 

1 0 

40u 

8.0 0 

20 

110 

500m 

M626 

54 4 

C106A4 

100 

2 4 

20C$ 

3 0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.2 

40 

1.2 

1.0 

40u 

8.0 0 

20 

1 10 

500m 

M628 

55# 

TM1004 

100 

2 5 

25A 

3Om0 

25m 

3.0 

3 Om 

1 10J 

2.0 

8.0 

2.0u§ 

1 0 

60u§ 

50 0§ 

50 


75m 

S141d 

56 

UCR10L 

100 A 

2 5 

25A 

50m 

50m 




1 2 

3.0 



1 5u 

250 

60 

125J 

3.0 0 

A253 

57 

NCM100C 

100 

30 

$ 

1 5m0 

30m 

1 5 

2 Ou 

100J 

1.5 

5 0 

1.Ou0 


1Ou0 

25 § 


100 

20 0 

S17 

58# 

2SF529 

100 

30 

40C 

5 Om0 

20m 

2.0 

1.5m0 

125J 

1.2 

30 





50 

125 J 

1 0 

C63aA 

59 

RTR01 10 

100 

30 

65C 

100m 

50m 

30 

2.0m 

100 

2.5 

10 

20u 

3.0 


100 

40 

100C 


T066 

60 

C15A 

100 

3.0 

75C 

30m 

25m 

2.5 

9.0m 

105J 

1.8 t 

15 





60 

105J 

.50 

T064 

61 

NCR100B 

100 

30 

80B$ 


25m 

2 5 

1 Om 

1 25C 

2.0 § 

1.0 





25 § 

100A 


S17 

62 

RTN0110 

100 

30 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2.5 

10 

.20u 

3 0 


100 

40 

100C 


T064 

63 

RTS0110 

100 

3 0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

100 

2.5 

10 

.20u 

3.0 


100 

40 

100C 


M94 

64 

3B3100 

100 

3.0 

85C 

10m 

20m 

80 

,01m 

25 

1.8 

3.0 




50 

15 

150C 


S223 

65# 

CR3D2 

100 0 

3.0 

95C 

5.Om0 

20m 

2.0 

1.5m 

125 J 

1.2 

3.0 





50 A 

125J 

1.0 0 

C63a 

66 

B01416 

100 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

M507 

67 

B05416 

100 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

S307 

68 

B18033 

100 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


69 

B19033 

100 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


70y 

S1006B 

100 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

7 It 

S1006G 

100 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

24 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mf 

M605 

72y 

S1006H 

100 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

73y 

S1006L 

100 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 .Om 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

744 

C106A 

100 

4.0 


3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4 0 t 

1.2 

1.0 

lOOu 

8.0 0 

20 

1 10A 

200mt 


75 

MCR 106-3 

100 A 

4.0 A 


5 Om 

500u 

1.0 

200u 

1 10J 

2.0 

4 0 t 




10 0§ 

25 *§ 

1 10J 

lOOmt 

M386a 

764 

C106A1 

100 

4.0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

10Ou 

1 10 

2.2 

4 0 

1 2 

1.0 

40u 

8.0 0 

20 

1 10 

500m 

M627 

774 

C106A3 

100 

4.0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

1 10 

2.2 

4.0 

1.2 

1 0 

40u 

80 0 

20 

110 

500m 

M625 

784 

IR106A1 

100 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

110J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1 0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

Y202a 

794 

IR106A2 

100 0 

4.0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2.8 t 

8 0 

1 2u 

1 0 

40u 

8 0 0A 

25 A 

110J 

lOOmt 

M626a 

804 

IR106A3 

100 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

110J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

110J 

lOOmt 

M625 

814 

IR106A4 

100 0 

4.0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2.8 t 

8 0 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

110J 

lOOmt 

M628a 

82y 

IR106A41 

Too 0 

4.0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

10Ou 

1 10J 

2.8 t 

8.0 

1.2u 

1 0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

110J 

lOOmt 

M629 

83 

TC106A1 

100 

4 0 A 

75C 

3.0m 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4 0 t 

1 .Ou 

1.0 

lOOu 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M627 

84 

TC106A2 

100 

4 0 A 

75C 

3.0m 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4 0 t 

1 .Ou 

1.0 

lOOu 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M626 

85 

TC106A3 

100 

4 0 A 

75C 

3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4 0 t 

1 Ou 

1 0 

lOOu 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M625 

86 

TC106A4 

100 

4 0 

75C 

3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2 2 

4.0 t 

1 Ou 

1.0 

lOOu 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M628 

87 

2N1601 

100 

4.0 

80C 


10m 

3.0 

1.0m 

1 25C 

20 § 

1.0 





25 § 

125C 


T064 

88 

SCR31A 

ioo m 

4 0 

80C 

25m 

15m 

2.0 

1 .OmA 

1 25C 

2.0 A 

3.0 

1.Ou0 

60 



60 § 

125J 

5 0 

S62 

89 

SCRF31A 

100 0 

4 0 

80C 

50m 

15m 

2.0 

1 .OmA 

1 25C 

2.0 A 

3.0 

2 Ou§ 

1.0 

6 Ou§ 


60 § 

125J 

5.0 

S62 

90 

MCR407-3 

100 A 

4.0 A 

93C 

5.0m 

500u 

1 0 

lOOu 

100J 

2.6 

4.0 




10 0§ 

20 A* 

110J 

5OOm0 

M386 

91 

MCR406-3 

100 A 

4 0 A 

97C 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

110J 

2 2 

4.0 




10 0§ 

30 A* 

110J 

5OOm0 

M386 

92# 

T3N1C00 

100 

4.0 

100B 

25m 

20m 

3 0 



1 2 

3.0 

2.0u 

3.0 

17u 

15 

55 

125J 

2 0 

S62 

93 

3TCRC 

100 El 

4.2 

60B 

50m 

50m 

3.0 

4.Om0 

1 25J 

1.4 0 

3.0 § 

2 Ou 

3.0 

30u 


40 * 

150S 

5 0 

S56 

94# 

TM 1007 

100 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

30 

3 Om 

1 10J 

20 

15 

2 Ou§ 

6.0 

50u§ 

50 0§ 

80 


120m 

S141d 

95# 

YM1007S 

100 

4 5 

25A 

5Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

1 10J 

2.5 

15 

2.0u 


15u 

100 § 

80 


120m 

S14 Id 

96# 

TRA71 

100 

4.5 

25A 

4Om0 

40m 

3.0 

3.0m 

1 10J 

2.0 

15 

2.0u§ 

6.0 

40u§ 

50 0§ 

80 


120m 

M94a 

97# 

TRA71D 

100 

4.5 

25A 

4Om0 

40m 

30 

3 Om 

1 10J 

2.0 

15 

2.0u§ 

60 

40u§ 

50 0§ 

80 


120m 

S131 

98 

2N1772 

100 

4 7 A 

60C 


30m$ 

2.0 $ 

9 Om0 

1 25C 

1.9 t 

4.7 





60 * 

125C 

50 

T064 

99# 

BStB0206 

100 

4.7 

63 


15m 

3 0 


1 15J 






100 § 

34 

115J 


M478 

100 

3RC10 

100 0 

4 7 A 

92C 

5 Om0 

15m 

20 

4 5m 

105C 

20 

9.4 t 





30 A 

105J 

50 t 

T064 

101 

2N1772A 

100 

4 7 A 

105C 

8Om$0 

30m$ 

20 $ 

9 Om0 

150C 

1 9 t 

4.7 





60 * 

150C 

50 

T064 

102 

3RC10A 

100 0 

4 7 A 

105C 

5.Om0 

15m 

30 

9.0m 

1 25C 

2.0 

9.4 t 





40 A 

125 J 

50 t 

T064 

103 

RTR0210 

100 

5 0 

65C 

100m 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2 5 

15 

.20u 

50 


100 

60 

100C 


T066 

104 

RTR0310 

100 

5.0 

65C 

25m 

15m 

1 5 

1.0m 

100 

2 0 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

100C 


T066 

105 

RTR0410 

100 

5 0 

65C 

100m 

50m 

30 

2.0m 

125 

2 5 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

125C 


T066 

106 

2N4169 

100 

5 0 

70C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S262 

107 

2N4177 

100 

5 0 

70C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5 0 0 

S263 

108# 

TAG 3-100 

100 

5.0 

70 

25m 

15m 

20 

1 5m 

105 

2 1 

10 





60 

105 

5.0 

T066 

109# 

2SF262 

100 

5 0 

73C 

1Om0 

30m 

2 5 

3.Om0 

100J 

1 3 

5.0 





90 

100J 

5 O~0~ 

S141b 

-HQ# 

2SF262A 

100 

5.0 

73C 

1Om0 

30m 

2.5 

3.Om0 

100J 

1.3 

5.0 


5.0 

15uE) 

100 A 

90 

100J 

5 0 0 

S141b 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., |2) MAX. 



U 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. 

)ROP 

at 25°C 

dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 2 ! 

5°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




JV)_ 

. fc (A) 

£CL.. 

_JA)_ 

(A) 

(V) 

(A) 

f°C) A 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1 

2N4153 

TOO 

5.0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

20 m 

100 C 







100 * 

TOOC. 

5:60 

U84- 

2 

2N4161 

100 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5 0 0 

C85 

3 

2N4185 

100 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2 5 $ 

2 .0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S264 

4 

2N4193 

100 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

M363 

5# 

CR8-10 

100 

5 0 

75C 

30m 

30m 

2.0 

2 0m 

100 J 

20 

15 

1 Ou 

5.0 

30u 


120 

100 

5.0 

M408 

6 # 

BStC0106 

100 

5 0 

80C 

100 m 

40m 

2.0 

2 0m 

125J 

1 8 

15 




50 § 

70 

1 25J 


S343 

7# 

BStC0506 

100 

5 0 

80C 

100 m 

40m 

20 

2 .0m 

125J 

1 8 

15 




50 § 

70 

1 25J 


T066 

8 

RTN0210 

100 

5.0 

80C 

100 m 

50m 

30 

2 .0m 

100 

2.5 

15 

200 n 

5.0 


100 

60 

100C 


T064 

9 

RTN0310 

100 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 Om 

100 

1.8 

15 

200 n 

5.0 


100 

60 

100C 


T064 

10 

RTN0410 

100 

5 0 

80C 

100 m 

50m 

3.0 

2 0m 

125 

2.5 

15 

200 n 

5.0 


100 

60 

1 25C 


T064 

11 

RTN0510 

100 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 Om 

125 

1 8 

15 

200 n 

5 0 


100 

60 

1 25C 


T064 

12 

RTN0610 

100 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 .0m 

150 

1 8 

15 

200 n 

5.0 


100 

60 

1 50C 


T064 

13 

RTR0510 

100 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 .0m 

125 

2.0 

15 

200 n 

50 


100 

60 

1 25C 


T066 

14 

RTS0210 

100 

5 0 

80C 

100 m 

50m 

30 

2 0m 

100 

2 5 

15 

200 n 

50 


100 

60 

100C 


M94 

15 

RTS0310 

100 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 .0m 

100 

1 8 

15 

200 n 

5 0 


100 

60 

100C 


M94 

16 

RTS0410 

100 

5 0 

80C 

100 m 

50m 

3.0 

2 .0m 

125 

2 5 

15 

200 n 

5 0 


100 

60 

125C 


M94 

17 

RTS0510 

100 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

125 

1 8 

15 

200 n 

5.0 


100 

60 

1 25C 


M94 

18y 

TIC106A 

100 

5.0 

8 Q.. 

5 Om 

200 u 

1 0 

1 .0m 

110C 

1.7 

5.0 




10 0 

30 

11OC 

1.3 


19 

CM 101 

100 

5.0 

100C 

3.0m 

200 u 

.80 

300ut 

150C 

2 5 

5.0 

1 .Ou0 

1.0 

5Ou0 

100 

30 

150A 


T059 

20 

CM 107 

100 

5 0 

100C 

3 Om 

200 u 

.80 

500ut 

150C 

30 

5.0 

500n 

1.0 

50u 

150 0 

20 

1 50A 


T059 

21 # 

CR5-102B 

100 t 

5.0 

1 25C 

150m 

80m 

30 

10 m 

125C 

3.0 

5.0 

2 .0u 

5.0 

1 2u 

20 


125C 

1 0 

T048 

22 

B01423 

100 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

M507 

23 

B05423 

100 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

S307 

24 

B 18043 

100 

5.4 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


25 

B19043 

100 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


26y 

S1008B 

100 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

33 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

27y 

S1008G 

100 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 .0m 

100C 

1 6 

33 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

28y 

S1008H 

100 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

33 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

29y 

S1008L 

100 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

33 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

30# 

2SF223 

100 

6.0 

25C 


25m 

30 

3 5m 

100C 

1.2 A 

3 0 





50 

100 

5.0 0 

S141 

31# 

TM 1010 

100 

60 

25A 

4Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

110J 

20 

20 

2 Ou§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

100 


120 m 

S141d 

32# 

TRA1 

100 

60 

25A 

5Om0 

40m 

3.0 

3 Om 

110J 

2.0 

20 

2 .0u§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

100 


120 m 

M94g 

33# 

TRA1D 

100 

60 

25A 

5Om0 

40m 

30 

3 Om 

110J 

20 

20 

2 .0u§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

100 


120 m 

S13 1 

34t 

GB301 

100 

60 

70C 

5 Om 

200 u 

750m 

lOu 

70 

1.5 

2 0 

50n 

1 0 

2 Ou 

1 5 

100 

70A 


T059 

35y 

GB301A 

100 

6.0 

70C 

5 Om 

200 u 

750m 

lOu 

70 

1 5 

2 0 

50n 

1 0 

500n 

15 

100 

70A 


T059 

36 

NCF100C 

100 

60 

70B$ 


30m$ 

2.0 $ 

4 5m0 

60C 

1 9 $ 

4 7 



12 ud 


60 

100S 

.50 

S17 

37 

T106 

100 

60 

70 

50m 

80m 

50 



2 2 


2.5u 



30 0 

100 

100 J 


M94 

38 

T106-5 

100 

6.0 

70 

50m 

80m 

50 



2 2 


2.5u 



30 0 

100 

100 J 


T05 

39 

T106-66 

100 

60 

70 

50m 

80m 

5.0 



2.2 


2.5u 



30 0 

100 

100 J 


T066 

40 

T106S 

100 

60 

70 

50m 

80m 

5 0 



2 2 


2 5u 



30 0 

100 

100 J 


S131 

41# 

TW6N100C 

100 

60 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2 Om 

125J 

2.5 

10 




5.0 § 

60 § 

125J 

3.0 

S131 j % 

42# 

TW6N100H 

100 

6.0 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2 0m 

125J 

2 5 

10 




5 0 § 

60 § 

125J 

3.0 

M94e% 

43# 

CR5-101B 

100 t 

60 

95C 

150m 

80m 

3.0 

10 m 

125C 

3.0 

5.0 

2 .0u 

5 0 

1 2u 



125C 

1 0 

T048 

44 

GB201 

100 0 

60 

100 

5 Om 

200 m 

750m 

100 m§ 

150 

1 5 

20 

5On0 

1 0 

2 Ou0 

20 

30 

150 


T059 

45 

GB201A 

100 0 

60 

100 

5.0m 

200 m 

750m 

100 m§ 

150 

1.5 

2 0 

50nd 

1.0 

5OOn0 

20 

30 

150 


T059 

46# 

TP 1004 

100 

60 

100C 

100 m 

40m 

3.0 

3 Om 


1 2 

4.0 

2 Ou 

40 

30u 

100 §0 

80 

1 25C 

500m 

SI 8a 

47y 

GCS10 

100 

6 3 

80C 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1.8 

20 

1 5u 

60 

4 Ou 

200 0 

60 § 

1 10A 

500mt 

S307 

.48# 

4RCM10 

100 

6 3 

85B 

45m 

85m 

3.0 

4.5m 

105 

1 9 

40 



20 u 

20 

50 

105 

50 

T064 

49 

40737 

100 

6 3 

85C 

20 m 

15m 

20 



2 5 

100 

1 .6u 

30 

15u 

10 § 

100 

100C 

40 0 

M94 

50 

40741 

100 

6.3 

85C 

20 m 

15m 

20 



2.5 

100 

1 6u 

30 

1 5u 

10 § 

100 

100C 

40 0 

S131 

51 

40745 

100 

6 3 

85C 

20 m 

15m 

20 



2 5 

100 

1 .6u 

30 

15u 

10 § 

100 

100C 

40 0 

S304 

52 

B01430 

100 

6.35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

M507 

53 

B05430 

100 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2 0 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 

S307 

54 

B18053 

100 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


55 

B19053 

100 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


56y 

S1010B 

100 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

41 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

57y 

S1010G 

100 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1 .0m 

100C 

1 6 

41 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

58y 

S1010H 

100 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1 Om 

100C 

1 6 

41 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

59y 

S1010L 

100 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

41 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

M507 

60# 

BTY79-100R 

100 § 

6 4 

85C 

20 

30m 

3.0 

5 Om 

125 _ 

2 3 

20 

3 Ou 

10 

20 u 


80 

125 

5.0 0 

T064 

61# 

BTY34-100R 

100 

6.4 

110C 


30m 

30 

5.0m 

150J1 

23 

20 

3 Ou 

10 

20 u 


50 * 

150J 

500mt 

T048 

62# 

2SF1116 

100 

6 5 

25 

60 

28m 

20 

20 

125J 

1.4 

10 


3.0 

20 

50 

50 

125 J 

500m 

C63c 

63# 

2SF12 

ioo 0 

6 5 

60B 


20 m 

2 1 

9.0m 

100 J 

2.3 

20 





50 

100 J 

50 

S 105a 

64# 

GC01005 

100 

7 0 

25A 

1 OOm0 

100 m 

30 

1 5m 


20 

5.0 





35 

100 J 

25 

T048 

65 

5TCRC 

100 0 

7.0 

60B 

50m 

50m 

30 

4 Om0 

125J 

83 0 

5.0 § 

2 Ou 

5 0 

30u 


60 * 

150S 

5.0 0 

S56 

66 

SCR51A 

100 tzl 

7 0 

60C 

25m 

20 m 

20 

1 OmA 

125C 

1 9 A 

15 

1 .0u§ 

100 

20 u§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

67 

SCRF51A 

100 0 

7 0 

60C 

50m 

20 m 

20 

1 OmA 

125C 

1.9 A 

15 

2 Ou§ 

10 

6 Ou§ 


100 § 

1 25J 

10 

S121 

68 

SCRF510 

100 0 

7 0 

60C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

125C 

1.9 A 

15 

2 .0u§ 

10 

1 2u§ 


100 § 

1 25 J 

10 

S121 

69 

TI301 1 

100 

7 0 

60C 

30m 

25m 

30 

1 Om 

125 

1 8 

5 0 






1 25C 

50 0 

M245 

70 

C12A 

100 

7 0 A 

70C 

8 Om0 

15m 

20 

9 Om 

125 J 

1 8 

15 

1 Ou 

10 

1 2u§ 


60 

1 25J 

5.0 

S17 

71# 

T5F100 

100 

7 0 

75 

20 m 

35m 

30 

10 m 

90J 

2 5 

25 

2 Ou 

5 0 

20 u 

20 

15 

45A 

.20 

S155 

72 

2N3936 

100 

7 0 

80C 

1 10m 

60m 

3 2 

1 Om 

125C 

2 3 

7 0 

3 Ou 


8 Ou§ 


100 *§ 

1 25C 

.50 

T064 

73 

JAN2N1772A 

100 

7 0 

105 

25m 

30m 

20 

1 Om 

25 

1 8 

14 t 

5 Ou 

5.0 

30u 

5 0 

60 

1 50A 


T064 

74 

5RC10 

100 0 

7.4 A 

60C 

5 Om0 

15m 

20 

4 5m 

105C 

1 9 

15 t 

2.5u 

60 


20 

60 A 

105J 

.50 t 

T064 

75 

5RCF10A 

100 0 

7.4 A 

60C 

5 Om0 

15m 

1.4 

4.5m 

125C 

1 9 

15 t 

2 5u 

5.0 

1 2u 


60 A 

125J 

50 t 

T064 

76 

5RC10A 

loo 0 

7 4 A 

80C 

5 Om 

1 5m 

1 4 

9 Om 

125C 

1 9 

15 t 

2 5u 




75 A 

125J 

.50 t 

T064 

77 

C20A 

100 

7.4 A 

80 

30m 

25m 

1 5 

7 Om 

100 J 

1 8 

10 





80 § 

100 J 

.50 

S191 

78 

C22A 

100 

7.4 A 

80 

30m 

25m 

1 5 

7 Om 

100 J 

1 8 

10 





80 § 

100 J 

50 

M94 

79# 

CR4-101A 

100 t 

7.4 A 

80 

30m 

25m 

20 

7 Om 

100 J 

1 8 

10 

l.lu 

80 

50u 

20 A 

80 A 

1 25J 

5 0 0 

M94 

80# 

CR4-101B 

ioo r 

7 4 A 

80 

30m 

25m 

20 

7 Om 

100 J 

1 8 

10 

1 1 u 

8 0 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

5 0 0 

S131 

81# 

TAG6-100 

100 

7 5 

70C 

25m 

25m 

20 

5 Om 

105 

1 7 

10 





100 

105 

500mt 

T066 

82# 

TAG7-100 

100 

7 5 

70C 

25m 

25m 

20 

5.0m 

105 

1.7 

10 





100 

105 

500mt 

T048 

83# 

TAG7S100 

100 

7 5 

70C 

25m 

25m 

20 

5.0m 

105 

1 7 

10 



1 2u 


100 

105 

500mt 

T048 

84# 

BTX31-100 

100 

7.5 

85 

15m 

15m 

30 

5 Om 

125 

1 7 

10 





100 

125 

5 0 

T048 

85# 

BTX31S100 

100 

7 5 

85 

15m 

15m 

30 

5.0m 

125 

1 7 

10 





100 

125 

5 0 

T048 

86 # 

BTX7 1-100 

100 

7 5 

85 

40m 

40m 

3.0 

5 Om 

125 

1.7 

10 

1 4u 

5 0 

20 u 

200 

100 

125 

5.0 

T048 

_87#^ 

BTX71S100 

100 

7 5 

85 

40m 

40m 

30 

5.0m 

125 

1 7 

10 

1 4u 

50 

1 2u 

200 

100 

125 

5 0 

T048 

88 

2N3754 

100 

7.5 

100 

200 m 

200 m 

23 

6 Om 

120A 




10 

75u 

200 

250 * 

120A 

20 

T048 

89# 

SF5B1 1 

100 

8 0 

24 


20 m 

2.0 

9 Om 

125 J 

2.0 

20 





60 

125J 

500m 

S141a 

90 

MCR2315-3 

100 A 

8 0 A 

70C 

50m 

40m 

1 5 

3.0m 

100 J 

1 6 

5 0 

1 Ou 

5 0 

15u 

50 0§ 

80 A 

100 J 

5.0 0 

S230 

91 

MCR2614L3 

100 A 

8 0 A 

70C 

50m 

40m 

T5 

3.0m 

100 J 

1.6 

5 0 

I.Ou 

5.0 

15u 

50 0§ 

80 A 

100 J 

5.0 0 

C85a 

92y 

TIC 1 16A 

100 

8 0 

70 

40m 

20 m 

1 5 

2 0m 

1 IOC 

1 7 

8 0 




100 0 

80 

1 IOC 

5 0 


93 

2N4316 

100 

8 0 

S5 _ 

25m 

15m 

1 2 

2 Omt 

150 

20 

8 0 




200 

60 §* 

1 50A 

50 t 

C63d 

94# 

T6F100C 

100 

8 0 

85C 

60m 

40m 

20 

2 0m 

125 J 

2 5 

20 

1 Ou0 

10 

1 2u§ 

400 § 

75 § 

125J 


S131 j % 

95# 

T6F100H 

100 

8 0 

85C 

60m 

40m 

20 

2 0m 

125 J 

25 

20 

1 .0u@ 

10 

1 2u§ 

400 § 

75 § 

1 25J 


M94e% 

96# 

T6N100C 

100 

8 0 

85C 

60m 

20 m 

20 

2 0m 

125 J 

2 5 

20 

I.OulZl 

10 

1 7u§ 

50 § 

75 § 

125J 


S131 i% 

97# 

T6N100H 

100 

8 0 

85C 

60m 

20 m 

2.0 

2 0m 

125 J 

2 5 

20 

1 Ou0 

10 

1 7u§ 

50 § 

75 1 

1 25 J 


M94e% 

98# 

TW8N100C 

100 

8 0 

85C 

60m 

50m 

30 

2 0m 

125J 

1 9 

10 




5 0 § 

80 § 

125J 

3 0 

S131j% 

99# 

TW8N100H 

100 

8 0 

85C 

60m 

50m 

30 

2 .0m 

125 J 

1 9 

10 




5 0 § 

80 § 

125 J 

3.0 

M94e% 

IOOy 

HEPR1242-RT 

100 

8 0 

100 J 

25m0§ 

20 m§ 










100 § 

100 


S230 

101 

MCR2604-3 

100 

8 0 

100J 

25m 

20 m 

1 5 

2 0m 

100 J 

1 3 

5 0 

I.Ou 

50 

12 u 

50 

100 

100 J 

5 0 

M304a 

102 

MCR2605-3 

100 

8 0 

100J 

25m 

20 m 

1 5 

2 0m 

100 J 

1 3 

5 0 

I.Ou 

5 0 

1 2u 

50 

100 

100J 

5 0 

M305 

103# 

BTX64/100R 

100 

8.5 

85C 

1 Om0§ 

65m 

3 5 

13m 

125J 

20 

50 

400n 

10 

lOu 


140 * 

125 J 

50 t 

T048 

104# 

BTX75-100R 

100 

8 5 

1 10B 

1 Om0§ 

65m 

3 5 

13m 

150J 

30 

50 

3.0u 

10 

25u 


140 

150J 

50 t 

T048 

105# 

TP 1006 

100 

90 

100C 

100 m 

40m 

30 

3 Om 


1.2 

60 

2 .0u 

60 

30u 

100 §0 

100 

1 25C 

50 

S1 8a 

106# 

T8F100C 

100 

9.5 

85C 

60m 

40m 

20 

2 0m 

125 J 

20 

20 

1.0u[Z) 

10 

12 u§ 

400 § 

95 § 

125J 


S131 j % 

107# 

T8F100H 

100 

9 5 

85C 

60m 

40m 

20 

2 0m 

125 J 

20 

20 

1 .0u@ 

10 

1 2u§ 

400 § 

95 § 

125J 


M94e% 

108# 

T8N100C 

100 

9 5 

85C 

60m 

20 m 

20 

2 .0m 

125 J 

20 

20 

I.OulZl 

10 

18u§ 

50 § 

95 § 

125J 


S1311% 

109# 

T8N100H 

100 

9 5 

85C 

60m 

20 m 

20 

2 0m 

125 J 

2 0 

20 

1 .Ou0 

10 

1 8u§ 

50 § 

95 § 

125 J 


M94e% 

1 10 

NCF100D 

100 

10 


1 5m0 

50m 

3 5 

5 Om 

100 

1 2 

10 

500n 

10 

6 Ou 

25 § 

125 

10 OA 

50 t 

T048 


425 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. I 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS I 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No 

VBO 

2J 

3|at 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

f°C) 

(W) 


1 

NCM100E 

100 

10 


25m0 

150m 

20 



1.2 

10 

500n 

10 

6 .0u 

200 § 


120A 

1.0 t 

T048 

2 # 

BTY84 

100 

10 

25A 

20 m§ 

25m§ 

3.5 

12 m0 

100 J 

1 2 

16 

4.5u§ 

50 

20 u§ 


120 

100A 

5 0 

S98 

_3#l_ 

TRA11 

100 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3.0m 

110J 

2.0 

30 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

M94q | 

4# 

TRA1 ID 

100 

10 

25A 

5Om0 

80m 

30 

3.0m 

1 10J 

2.0 

30 

2 .0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

S131 

5 

2N1844 

100 

10 A 

35C 


150m$ 

3 5 $ 

12 m0 

35C 

2.5 t 

10 





125 * 

100C 

.50 t 

T048 

-- 6#_ 

CR10B2 

100 

10 

59C 


30m 

2.5 

3.0m 

100 J 

1.6 

30 





150 A 

100J 

5.0 0 

S334 

7# 

2SF272 

100 

10 

63C 

1 Om0 

30m 

2 5 

3.Om0 

100 J 

1.2 

10 





90 

100 J 

5.0 0 

S141b 

8# 

2SF272A 

100 

10 

63C 

1 Om0 

30m 

2 5 

3.Om0 

100 J 

1 2 

10 


10 

15u0 

100 A 

90 

100 J 

5.0 0 

S141 b 

9 

RTT01 10 

100 

10 

65C 

200 m 

50m 

3 0 

2 0m 

100 

2.5 

30 

200 n 

10 


100 

100 

100C 


T048 

10 

RTT0410 

100 

10 

65C 

200 m 

50m 

30 

2 0m 

125 

2.5 

30 

200 n 

10 


100 

100 

125C 


T048 

11 

RTU110 

100 

10 

65C 

20 

50m 

30 

2 0m 

100 

2.5 

30 

200 n 

10 


100 

100 

100C 


S131 

12 

RTU0410 

100 

10 

65C 

.20 

50m 

30 

20 

125 

2.5 

30 

200 n 

10 


100 

100 

1 25C 


S131 

13y# 

CR10CY2 

100 

10 

66 C 


40m 

2 5 

4 Om 

125J 

2 5 

30 


10 

15u0 

100 A 

140 A 

125J 

5.0 0 

S350 1 

14# 

CR10EY2 

100 

10 

66 C 


40m 

2.5 

4 Om 

125J 

2 5 

30 


10 

15u0 

100 A 

140 A 

125 J 

5 0 0 

S334 

15# 

CR5-102AB 

100 

10 

70C 

2 Om0 

80m 

30 

10 m 

100C 

20 

16 

2 Ou 

20 

20 ud 

20 

90 

125 

5.0 0 


16# 

CR5-102BB 

100 

10 

70C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

100C 

2.0 

16 

2 Ou 

20 

1 5u0 

20 

90 

125 

5 0 0 


17# 

CR5-102CB 

100 

10 

70C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

100C 

20 

16 

2 .0u 

20 

12 u0 

20 

90 

125 

5.0 0 


_ 18# 

CR5-102DB 

100 

10 

70C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

100C 

2.0 

16 

2 .0u 

20 

8 .0ud 

20 

90 

125 

5.0 0 


19# 

CR5-102EB 

100 

10 

70C 

2Om0 

80m 

30 

10 m 

100C 

20 

16 

2 .0u 

20 

6 Ou0 

20 

90 

125 

5 0 0 


20 # 

CR5-1029B 

100 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

10 m 

100C 

2.0 

16 

2 Ou 

20 

4 Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


21 

T1 10 

100 

10 

70 

60m 

100 m 

5 0 



2.2 


3.0u 



30 0 

100 

100 J 


M94 

22 

T1 10S 

100 

10 

70 

60m 

100 m 

5.0 



2.2 


3 Ou 



30 0 

100 

100 J 


S131 

23# 

TAG 10-100 

100 

10 

70 

25m 

25m 

3.0 

5 Om 

105 

20 

15 





120 

105 

5.0 

T048 

24# 

TAG 10S 100 

100 

10 

70 

25m 

25m 

3.0 

5 Om 

105 

2.0 

15 



1 2u 


120 

105 

5.0 

T048 

25 

2N1844A 

100 

10 A 

80C 


150m$ 

3.7 $ 

12 m0 

80C 

2.5 t 

10 





125 * 

125C 

.50 t 

T048 | 

26 

B01437 

100 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1.5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 

M507 

27 

B05437 

100 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1.5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 

S307 1 

28 

B18063 

100 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1 5 

1.5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 


29 

B19063 

100 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 


30y 

S1016B 

100 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1.5 

1 .0m 

100C 

1 6 

64 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600mt 

S307 

31 ▼ 

S1016G 

100 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1.5 

1 Om 

100C 

1.6 

64 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600mt 

M605 

32y 

S1016H 

100 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1.5 

1 Om 

100C 

1.6 

64 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

150 § 

1 25A 

600mt 

S361 

33y 

S1016L 

100 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

64 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600mf 

M507 

34y# 

CR10C2 

100 

10 

84C 


30m 

2 5 

3.0m 

125 J 

1.6 

30 




20 A 

150 A 

125J 

5.0 0 

S350 

35# 

BTX32-100 

100 

10 

85 

25m 

25m 

30 

5 Om 

125 

20 

15 





120 

125 

5.0 

T048 

36# 

BTX32S100 

100 

10 

85 

25m 

25m 

30 

5.0m 

125 

2.0 

15 



12 u 


120 

125 

5.0 

T048 

37# 

BTX72-100 

100 

10 

85 

40m 

40m 

3.0 

5.0m 

125 

2.0 

15 

1 4u 

5 0 

20 u 

200 

120 

125 

5.0 

T048 

38# 

BTX72S100 

100 

10 

85 

40m 

40m 

3.0 

5 Om 

125 

2.0 

15 

1 4u 

5.0 

12 u 

200 

120 

125 

5.0 

T048 

39# 

TW10N100C 

100 

10 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2 0m 

125 J 

1.7 

10 




5.0 § 

100 § 

125J 

3.0 

S131 i % 

40# 

TW10N100H 

100 

10 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2 0m 

125 J 

1 7 

10 




5 0 § 

100 § 

125J 

30 

M94e% 

41# 

CR10-102B 

ioo r 

10 

125C 

150m 

80m 

30 

10 m 

125C 

20 

10 

2 .0u 

10 

30u 

20 


125C 

1.0 

T048 

42#_ 

2SF22 

ioo d 

11 

50B 


40m 

3.0 

13m 

100 J 

2.8 

50 





125 

100 J 

500m 

S236a 

43 

UCR10 

100 A 

12 

55C 

50m 

50m 




1 2 

30 



1 5u 

250 

60 

1 25J 

10 0 

S296 

44# 

CR8-101C 

ioo t 

12 

70C 

1 5m0 

25m 

2 5 

2.5m 

125 J 

20 

20 

1 1u 

8.0 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

5.0 0 

T064 

45y 

TIC126A 

100 

12 

70 

40m 

20 m 

1.5 

2 0m 

1 IOC 

1.4 

12 




100 0 

100 

1 IOC 

5.0 


46# 

BTX65/100R 

100 

12 

85B 

1 Om§0 

65m 

3 5 

13m 

125 J 

20 

50 

40u 

10 

lOu 

25 

200 

1 25J 

5 t 

T048 

47# 

CR10-101B 

ioo r 

12 

85C 

150m 

80m 

30 

10 m 

125C 

2.0 

10 

2 Ou 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

48# 

CR10-102AB 

100 

12 

85C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

125C 

20 

50 

2 6u 

32 

20 ud 

20 

120 

125 

5.0 0 


49# 

CR 10-102BB 

100 

12 

85C 

2 Om0 

80m 

30 

10 m 

125C 

2.0 

50 

2 6u 

32 

15ud 

20 

120 

125 

5.0 0 


50# 

CR10-102CB 

100 

12 

85C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

125C 

20 

50 

2 .6u 

32 

12 ud 

20 

120 

125 

50 0 


51# 

CR10-102DB 

100 

12 

85C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

125C 

2.0 

50 

2 6u 

32 

8 .0ud 

20 

120 

125 

5.0 0 


52# 

CR 10-102EB 

100 

12 

85C 

2 Om0 

80m 

30 

10 m 

125C 

20 

5.0 

2 .6u 

32 

6 .Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


53# 

CR10-1029B 

100 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10 m 

125C 

2.0 

5.0 

2 .6u 

32 

4.Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


54# 

BTX76-100R 

100 

12 

110B 

1 Om§0 

40m 

3.0 

13m 

150J 

2.0 

50 

3.0u 

10 

25u 


200 

150J 

5 t 

T048 

55 

40749 

100 

12 5 

75C 

20 m 

15m 

2.0 



2.4 

100 

2 Ou 

30 

20 u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

M94 

56 

40753 

100 

12 5 

75C 

20 m 

15m 

2.0 



2.4 

100 

2 Ou 

30 

20 u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

S131 

57 

40757 

100 

12.5 

75C 

20 m 

15m 

2.0 



2.4 

100 

2 Ou 

30 

20 u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

S304 

58# 

T10N100C 

100 

12 5 

85C 

60m 

20 m 

2.0 

2 0m 

125 J 

1 8 

20 

1 .Ou0 

10 

20 u§ 

50 § 

120 § 

125J 


S131 j% 

59# 

T10N100H 

100 

12 5 

85C 

60m 

20 m 

2.0 

2 0m 

125 J 

1.8 

20 

1 Ou@ 

10 

20 u§ 

50 § 

120 § 

125J 


M94e% 

60# 

8RCM10 

100 

12.6 

65B 

65m 

85m 

3.0 

6.5m 

105 

2.6 

80 



20 u 

20 

100 

105 

.50 

T048 

61# 

8RCV10 

100 

12 6 

105 

50m 

45m 

2.9 

6 5m 

105 

2.6 



100 

lOu 

100 

100 

105 

.50 

T048 

62 

2N1844B 

100 

13 A 

80C 


75m 

3 7 $ 

1 Om0 

125C 

1 8 t 

13 





150 * 

125C 

5 t 

T048 

63 

2N3668 

100 

13 

80C 

50m 

40m 

2.0 

1 .0m 

100C 

1 8 

25 





200 

100 

5 0 

Z24 

64# 

2SF73 

100 

15 

25C 


50m 

3.0 

12 m 

100C 

1.2 A 

7.0 





100 

100 

50 0 

S94 

65# 

BTY87/100R 

100 

15 

61A 

10 m0§ 

65m 

3.5 

13m 

125 J 

3.0 

50 

3 Ou§ 

10 

15u 

100 

106 

125J 

50 

T048 

66 

T1 15 

100 

15 

70 

60m 

100 m 

5 0 



2 2 


3 Ou 



30 0 

100 

100 J 


M94 

67 

T1 15S 

100 

15 

70 

60m 

100 m 

5 0 



2 2 


3 Ou 



30 0 

100 

100J 


S131 

68 # 

TAG 15-100 

100 

15 

70 

50m 

50m 

3.0 

5 Om 

105 

20 

20 





150 

105 

50 

T048 

69# 

TAG15S100 

100 

15 

70 

50m 

50m 

30 

5.0m 

105 

20 

20 



12 u 


150 

105 

5.0 

T048 

70# 

BTX70-100 

100 

15 

85 

50m 

50m 

3 0 

5 Om 

125 

20 

20 





150 

125 

50 

T048 

71# 

BTX70S100 

100 

15 

85 

50m 

50m 

30 

5.0m 

125 

20 

20 



1 2u 


150 

125 

5.0 

T048 

72# 

BTX74-100 

100 

15 

85 

50m 

50m 

3.0 

5 Om 

125 

2.0 

20 

1.4u 

10 

20 u 

200 

150 

125 

5.0 

T048 

73# 

BTX74S100 

100 

15 

85 

50m 

50m 

30 

5.0m 

125 

20 

20 

1 4u 

10 

12 u 

200 

150 

125 

5.0 

T048 

74 

B15003 

100 

15 8 

80C 

25m 

25m 

20 

1.5m 

100C 

1 6 


1 8u 

2.0 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 

M505 

75 

B16003 

100 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1.5m 

100C 

1 6 


1 .8u 

20 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 

M504 

76 

B17003 

100 

15 8 

80C 

25m 

25m 

20 

1.5m 

100C 

1.6 


1 .8u 

2.0 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 

S308 

77 

B18003 

100 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1 6 


1 .8u 

2.0 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 


78 

B19003 

100 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1 6 


1 8u 

2.0 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 


79y 

S1025 

100 

15 8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1 8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

M606 

80y 

S1025C 

100 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 .0m 

100C 

1 6 

100 

1 .8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

1 25A 

800mt 

M607 

8 1 ▼ 

S1025D 

100 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 .0m 

100C 

1.6 

100 

1 .8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

1 25A 

800mt 

S362 

82y 

S1025G 

100 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1 8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

M605 

83y 

S1025H 

100 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 .0m 

100C 

1 6 

100 

1 .8u 

20 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

S361 

84# 

BTY88 

100 

16 

25A 

10 m§ 

25m§ 

3.0 

6.5m0 

125J 

86 

16 

4.5u§ 

50 

20 u§ 


140 

125A 

5.0 

S98 

85# 

TR1 

100 

16 

25A 

5Om0 * 

80m 

3.0 

3.0m 

125J 

2.0 

50 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0 

250 


240m 

S313 

86 # 

TR1015S 

100 

16 

25A 

1OOm0 

80m 

3.0 

5 Om 

125 J 

2 5 

50 

2 .0u§ 

10 

20 u§ 

200 § 

250 


240m 

S313 

87# 

TRA21 

100 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3.0m 

110J 

2.0 

50 

2 .0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

M94a 

88 # 

TRA21D 

100 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3 Om 

1 10J 

2.0 

50 

2 .0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

M94g 

89# 

SF10B11 

100 

16 

26 


80m 

3.5 

25m 

100C 

3.0 

50 





1 13 

100 J 

500m 

S18 

90 

2N683 

100 

16 A 

65C 


80m$ 

3.0 $ 

6.5m0 

125C 

2.0 0 

16 





150 * 

1 25C 

.50 

T048 

91 

JAN2N683 

100 

16 A 

65C 

50m 

80m 

30 

2 .0m 

25 

2.0 t 

50 

5.0u 

10 

30u 


150 

125A 

.5 t 

T048 

92 

10RC10 

100 0 

16 A 

65C 

1 Om0 

40m 

3.0 

6.5m0 

105C 

2.3 t 

31 





125 A 

105J 

.50 t 

T048 

93 

RTT0210 

100 

16 

65C 

200 m 

50m 

3.0 

2 .0m 

100 

2.5 

50 

20 u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

94 

RTT0310 

100 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

100 

2.0 

50 

20 u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

95 

RTT0510 

100 

16 

65C 

200 m 

50m 

3.0 

2 .0m 

125 

2.5 

50 

20 u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

96 

RTT0610 

100 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 .0m 

125 

2.0 

50 

20 u 

16 


. 100 

150 

125C 


T048 

97 

RTU0210 

100 

16 

65C 

20 

50m 

3.0 

2 .0m 

100 

2.5 

50 

200 n 

16 


100 

100 

100C 


S131 

98 

RTU0310 

100 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

100 

2.0 

50 

200 n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

99 

RTU0510 

100 

16 

65C 

.20 

50m 

3.0 

2.0 

125 

2.5 

50 

200 n 

16 


100 

100 

125C 


S131 

100 

RTU0610 

100 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 .0m 

125 

20 

50 

200 n 

16 


100 

150 

125C 


SI 31 

101 

2N3650 

100 

16 

70 

350m$ 

500m$ 

4 5 

6 .0m 

120 




100 

15u 

200 

180 * 

120C 

1.0 

T048 

102 

2N3655 

100 

16 

70 

350m$ 

500m$ 

4.5 

6 .0m 

120 




100 

lOu 

200 

180 * 

1 20C 

1.0 

T048 

103 

MCR3818-3 

100 

16 

70C 

50m 

40m 

1 5 



1.2 

20 

I.Ou 

20 

1 5u 

50 0§ 

240 § 

100 J 

500mt 

M94b 

104 

MCR3918-3 

100 

16 

70C 

50m 

40m 

1 5 



1.2 

20 

I.Ou 

20 

1 5u 

50 0§ 

240 § 

100 J 

500mt 

S131k 

105# 

BTY91/100R 

100 

16 

75B 

1 Om0§ 

40m 

3.0 

13m 

1 25J 

2.0 

50 

3.0u§ 

10 

20 u§ 

100 

136 

125J 

5.0 

T048 

106# 

1 1RC10 

100 

16 A 

85B 

20 m 

40m 

3.0 

6 5m 


23 

10 

3 Ou 

10 

25u 

20 

125 

125A 

5.0 0 

S141c 

107 

C36A 

100 

16 A 

100 

2 Om0 

50m 

3 5 

12 m 

100 J 

1 2 


4.5u0 

10 

20 u 


125 

10OB 

50 

SI 8 

108y 

HEPR1302-RT 

100 

16 

100 J 

1 Om0§ 

10 m§ 










250 § 

100 


S131r 

109 

16C10 

100 

16 

125J 

50m 

15m 

20 

10 m 

1 25J 

2.0 

50 

7.0u 

16 

75u§ 


150 

125J 

5.0 0 

T048#A 

1 10 

16C10B 

100 

16 

125J 

50m 

40m 

20 

10 m 

125J 

2.0 

50 

7.0u 

16 

75u§ 

. 25 

150 

1 25J 

5.0 0 

T048#A 


426 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


426 







6. 

SILICON 

CON 

TROLLE 

D RECTIFIERS 



IN ORDER OF 
CONT. CUR.. (3 

1) PEAK REV. V0L1 
) TEMPERATURE. M 

(2) MAX. 

H TYPE No. 


U 

1|PRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

U 

31 at 

CUR Ih 

at 2 ! 

5°C 

and 

TEMP 

at 21 

5°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




JVl_ 

■■(Aj 

m 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc» 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

Is) 

(V/us) 

(M 

m 

(W) 


1 

16 C 10 C 

160 

16 

125J 

50m 

40m 

2.0 

10 m 

125 J 

2.0 

50 

7 Ou 

iV" 

75u§ 


150 

125 J 

5.0 0 

T048#A 

2 # 

CR16-102B 

100 t 

16 

125C 

120 m 

40m 

3.0 

10 m 

125C 

2.0 

16 

2 . 0 u 

10 

20 u 

20 


125C 

1.0 

T048 

3#_ 

T14F100C 

100 

17 

85C 

120 m 

50m 

3.0 

10 m 

125J 

2.5 

50 

1.5u0 

10 

15u§ 

200 § 

200 § 

125J 


S63q% 

4# 

T14F100E 

100 

17 

85C 

120 m 

50m 

3.0 

10 m 

1 25J 

2.5 

50 

1.5u0 

10 

15u§ 

200 § 

200 § 

125J 


M329% 

5 

2N683A 

100 

18 A 

65C 

50m$CZ 

40m 

3.0 $ 

1 Om 0 

65C 

2.1 t 

18 




200 

250 * 

125C 

.5 T 

T048 

6 

TIX91 

100 

18 

75C 

40m 

40m 

3.5 

1 Om 

125 

1.6 

18 




100 


125C 

5 0 

M246 

7# 

12RCM10 

100 

18 8 

65B 

65m 

85m 

3.0 

6.5m 

105 

2.2 

12 



20 u 

20 

150 

105 

.50 

T048 

8 # 

BTX12/100R 

100 

20 

25$ 

40m§ 

50m 

3.0 



3.5 § 

175 

4.0u§ 

10 

10 u§ 

20 § 

250 

125J 

5.0 

S182 

9.&_. 

CR20A2 

100 

20 

57C 


50m 

3.0 

3.0m 

100 J 

1.8 

60 





300 A 

100 J 

5.0 0 

S106b 

10 # 

2SF292 

100 

20 

58C 

1 Om 0 

50m 

3 5 

3.Om0 

100 

1.3 

20 





300 

100 J 

50 

S 106b 

11 # 

2SF292A 

100 

20 

58C 

1 Om 0 

50m 

3 5 

3.Om0 

100 

1.3 

20 


20 

15u0 

100 A 

300 

100 

5.0 0 

S106b 

12 # 

TAG 20-100 

100 

20 

6.0 

50m 

50m 

3.0 

5.0m 

105 

1.7 

30 





175 

105 

5.0 

T048 

13# 

TAG20S100 

100 

20 

60 

50m 

50m 

3.0 

5.0m 

105 

1.7 

30 



12 u 


175 

105 

5.0 

T048 

14 

MCR649-3 

100 0 

20 

65C 


80m 

3.5 

5.0mA 

100 

.70 0 

13 § 





260 A 

100 J 

5 0 

T041 

15# 

BTX33-100 

100 

20 

70 

50m 

50m 

3.0 

5.0m 

125 

1.7 

30 





175 

125 

5.0 

T048 

16# 

BTX33S100 

100 

20 

70 

50m 

50m 

30 

5.0m 

125 

1.7 

30 



12 u 


175 

125 

5.0 

T048 

17# 

CR20EY2 

100 

20 

74C 


50m 

3 0 

6 Om 

1 25J 

2.5 

60 


20 

15u0 

100 A 

300 A 

125J 

5.0 0 

SI 06b 

18# 

6 TW1 

100 

20 

75C$ 

25m 

50m 

2.0 

10 m 

100 J 

1.8 § 

50 

2.5u§ 

20 

20 u§ 


300 

150S 

2.0 

S17a 

19# 

CR16-101B 

100 t 

20 

75C 

120 m 

40m 

3.0 

lOmt 

1 25C 

2.0 

16 

2 . 0 u 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

20 # 

CR16-102AB 

100 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3.0 

10 m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

2Ou0 

20 

160 

125 

5 0 0 


21 # 

CR 16-102BB 

100 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

30 

10 m 

1 25C 

2 0 

50 

2.5u 

50 

15u0 

20 

160 

125 

5 0 0 


22 # 

CR16-102CB 

100 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

3.0 

10 m 

125C 

2.0 

50 

2 5u 

50 

12 u 0 

20 

160 

125 

5.0 0 


23# 

CR16-102DB 

100 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3 0 

10 m 

125C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

8.Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


24#_ 

CR 16-102EB 

100 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

3.0 

10 m 

125C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

6 .Ou 0 

20 

160 

125 

5.0 0 


25# 

CR16-1029B 

100 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

3.0 

10 m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

4.Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


26# 

BTX81-100R 

100 

20 

85B 

100 m 

80m 

3.5 



1 8 

50 






125J 

1.0 t 

S94a 

27 

TCR102 

100 

22 

25C$ 

25m0§ 

50m 

30 

3.Om0 

100C 

82Om0 

20 § 

7.5u 


12 u 


150 

125C 

500m 

S148 

28# 

2SF32A 

100 0 

22 

64B 


40m 

30 

13m 

1 25J 

2.0 

50 





150 

125J 

500m 

S236a 

29 

2N3870 

100 

22 

65 


80m 

3.0 

2 . 0 m 

100 

1.9 t 

69 





350 

100 


M94 

30 

2N3896 

100 

22 

65 


80m 

30 

2 . 0 m 

100 

1.9 t 

69 





350 

100 


S131 

31 

B15023 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1.5m 

100C 

1.6 


1 . 8 u 

2.0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 

M505 

32 

B16023 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

20 

1.5m 

100C 

1 6 


1.811 

20 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 

M504 

33 

B17023 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

20 

_1.5m... 

100C 

1 6 


1 8 u 

2.0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 

S308 

34 

B18023 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

20 

1 5m 

100C 

1 6 


1 8 u 

20 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 


35 

B19023 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1.5m 

100C 

1.6 


1 . 8 u 

20 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 


36v 

S1035 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

20 

1 Om 

100C 

1.6 

141 

1 . 8 u 

20 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

M606 

37v 

S1035C 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1 . 0 m 

100C 

1 6 

141 

1 8 u 

2.0 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

M607 

38v 

S1035D 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

20 

1 . 0 m 

100C 

1.6 

141 

1 . 8 u 

20 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

S362 

39v 

S1035G 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

20 

1 . 0 m 

100C 

1 6 

141 

1 . 8 u 

2.0 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

M605 

40v 

S1035H 

100 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1 . 0 m 

100C 

1 6 

141 

1 8 u 

20 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

S361 

41# 

TS135 

100 

22.5 

25A 

2 Om 0 

80m 

30 

6 . 0 m 

125J 

2.2 

70 

5 Ou§ 

15 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S313 

42# 

T18F100C 

100 

23 

85C 

120 m 

50m 

3.0 

10 m 

125J 

2.3 

60 

1 5u0 

15 

20 u§ 

50 § 

300 § 

125 J 


S63a% 

43# 

T18F100E 

100 

23 

85C 

1 20 m 

50m 

3.0 

10 m 

125 J 

2 3 

60 

1 5u0 

15 

20 u§ 

50 § 

300 § 

125J 


M353% 

44 

T125 

100 

25 


60m 

100 m 

5.0 



2 2 


3.0u 




250 

100J 


M94 

45 

T125S 

100 

25 


60m 

100 m 

5.0 



2.2 


3 Ou 




250 

100J 


S131 

46# 

2SF133 

100 

25 

25C 


50m 

3.0 

12 m 

125C 

1.2 A 

12 





150 

125 

5.0 0 

S94 

47# 

ATS 10 

100 

25 

25 


100 m 

2.0 













48 

C37AA 

100 ^ 

25 A 

25C 


80m 

3.5 

13m 

105 

2.3 

30 





125 

105C 

.50 

T048 

49 

10RC10A 

100 0 

25 A 

45C 

10 m 0 

90m 

25 

6.5m0 

125C 

2 8 

50 t 

3 Ou 

10 

30u 

25 § 

200 A 

125 J 

.50 t 

T048 

50 

10RCF10A 

100 0 

25 A 

45C 

10 m 0 

90m 

2.5 

6.5m0 

1 25C 

2 8 

50 t 

3 Ou 

10 

1 2 u§ 

25 § 

200 A 

125 J 

500mt 

T048 

51# 

SF16B11 

100 

25 

57 


40m 

3.0 

13m 

125C 

1 9 

50 





135 

125 J 

500m 

S18 

52# 

2N683AS 

100 

25 

60 

50m 

40m 

3 0 

5 Om 

125 

1 7 

30 

1 4u 

10 

12 u 

200 

200 

125 

5 0 

T048 

53# 

2N683S 

100 

25 

60 

50m 

40m 

3.0 

5.0m 

125 

1.7 

30 

1.4u 

10 

12 u 

25 

200 

125 

5 0 

T048 

54# j 

BTX73-100 

100 

25 

60 

50m 

. 50m 

30 

5 Om 

125 

1 7 

30 

1 4u 

10 

20 u 

200 

200 

125 

5.0 

T048 

55# | 

BTX73S100 

100 

25 

60 

50m 

50m 

30 

5.0m 

125 

1.7 

30 

1 4u 

10 

12 u 

200 

200 

125 

5.0 

T048 

56 

TI3038 

100 t 

25 A 

60C 

13Om0 

100 m 

4 0 

3 Om 

125C 

2.5 

25 

2 5u 

25 

2 9u 

200 

200 

125C 

5 0 

T048 

57 

C30A 

100 

25 A 

_70C , 

50m 

25m 

1 5 

7.0m 

100 J 

1.5 

50 





250 

100J 

.50 

S131 

58 

C31A 

100 

| 25 A 

70C 

50m 

9.0m 

1 5 

7.0m 

100 J 

1.5 

50 





250 

100J 

.50 

S131 

59 

C32A 

100 

25 A 

70C 

50m 

25m 

1 5 

7 Om 

100 J 

1 5 

50 






250 

100J 

50 

M94 

60 

C33A 

100 

25 A 

70C 

50m 

9 Om 

1 5 

7.0m 

100J 

1 5 

50 

! 



i . 


250 

100J 

50 

M94 

61 

C34A1 

100 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1 5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100J 

5.0 0 

M94 

62 

C34A2 

100 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1 . 0 m 

100 

1 5 

50 

I 

35 

2 Ou 0 

20 

250 

100J 

5 0 0 

S131 

. 63# . 

21RC10 

100 

25 A 

75B 

20 m 

40m 

3 0 

6.5m 


2.2 

16 

3 Ou 

10 

25u 

20 

150 

125A 

5.0 0 

S141c 

64# 

24TB 1 

100 

25 

84B 


10 

3.0 

7 5m 


2 3 

31 





180 

125 

1.0 

S266 

65# 

26TB1 

100 

25 

84B 


10 

3 0 

7 5m 


23 

31 

1 




180 

125 

1 0 

S63a 

66 

2N2575 

100 

25 

85C 


80m$ 

3.5 $ 

2 5m0 

1 25C 

70 § 

16 





260 § 

125C 

.50 

T041 

67 

MCR1907-3 

100 A 

25 

125J 

12 m 

30m 

1 5 

4 Om 

125J 

1 7 

20 

50u 

10 

12 u 0 

30 § 

150 

125J 

5 t 

T048 

68 # 

BTX82-100R 

100 

26 

87B 

10 

80 

3 5 





5.0 


50u 


550 * 

125J 

5.0 0 

T048 

69# 

BTX13/100R 

100 

30 

25$ 

40m§ 

50m 

3 0 



3 5 § 

250 

4 Ou§ 

10 

6 Ou§ 

20 § 

300 

125 J 

5 0 

S189 

70# 

CR30-01 

100 

30 

50 

20 

2 0 

10 


125 

1 8 

100 

4 5u 

30 

25u 

20 

350 

125 

5.0 

S314 

71# 

23TB1 

100 

31 

82B 

150m 

100 m 

3.0 

7.5m 


2 4 

63 





260 

125C 

1 0 

S266 

72# 

25TB 1 

100 

31 

82B 

150m 

100 m 

30 

7 5m 


2 4 

63 





260 

125C 

1 0 

S63a 

73# 

CR25-101 B 

100 

32 

25 

26m 

40m 

3 0 


1 



2.5u 

25 

1 50u 


210 

125 

5 0 

T048 

74# 

8TW1 

1100 

32 

75C$ 

25m 

50m 

2.0 

10 m 

100J 

1 8 § 

90 

2 5u§ 

32 

20 u§ 


550 

150S 

20 


75# 

BTX66/100R 

100 

32 

85B 

1 Om 0 § 

80m 

3 0 

13m 

125J 

3.3 

500 

50u 

50 

1 5u 

7 0 0 

680 * 

125J 

1 t 

T094 

76 

C40AA 

100 

35 A 

18B 

100 m 

40m 

3 0 

10mA 

25J 

2 0 A 

50 



12 u 


150 

125 J 

5.0 

T048 

77 

SCR161A 

100 0 

35 

25C 

50m 

25m 

20 

6 OmA 

125C 

2.0 

50 

1 Ou§ 

200 

20 u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

78 

SCRF161A 

100 0 

35 

25C 

100 m 

25m 

2.0 

6 OmA 

125C 

20 

50 

20 u§ 

10 

6 . 0 u§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

79 

SCRF1610 

100 0 

35 

25C 

100 m 

40m 

3.0 

6 OmA 

125C 

2.0 

50 

2 Ou§ 

10 

12 u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

80 

16RC10A 

100 0 

35 A 

35C 

2 Om 0 

40m 

2 0 

6 5m0 

125C 

2.3 

70 t 


10 

75u§ 

25 § 

250 A 

125 J 

50 t 

T048 

81 

16RCF10A 

100 0 

35 A 

35C 

2 Om 0 

40m 

2.0 

3 Om0 

125C 

2 3 

70 t 


10 

12 u§ 

25 § 

250 A 

125 

.50 t 

T048 

82 

18RC10 

100 0 

35 A 

45C 

2 Om 0 

40m 

2.0 

6 5m0 

125C 

20 

70 t 





350 A 

125J 

.50 t 

T048 

83 

MCR3835-3 

100 

35 

47C 

50m 

40m 

1.5 



1.2 

35 

1 .Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100 J 

500mt 

M94b 

84 

MCR3935-3 

100 

35 

47C 

50m 

40m 

1.5 



1.2 

35 

1 Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100 J 

500m 

S131k 

85 

C38AA 

100 0 

35 

56C 

80m 

40m 

3.0 

10 m 

25J 

2.0 A 

50 

1 4u 

5.0 

24u 

20 

150 

150C 

12 

T048 

86 

40680 

100 

35 A 

60C 

70m 

40m 

2.0 



25 

300 

2 Ou 

30 

20 u 

10 

300 

100C 

500mt 

S304 

87 

NL570A 

100 

35 

62 

100 m 

80m 

30 



1 7 

50 

1 4u 

5 0 

30u 

200 

600 

125 

500m 


88 

22RC10 

100 0 

35 A 

70C 

2 Om 0 

40m 

2.0 

6 5m0 

1 50C 

2 3 

70 t 




20 

225 A 

150J 

500mt 

T048 

89# 

TK1FA 

100 

35 

85C 


300m 

3.0 

10 m 

1 25 J 

2.0 

100 

3 Ou§ 

100 

20 u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 | 

. 90# 

TK1FB 

100 

35 

85C 


300m 

3.0 

10 m 

125 J 

2.0 

100 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

91 

C38A0 

100 

35 

87C 

80m 

40m 

2 5 

5 Om 

150J 

2 0 t 

50 

1 4u 

5 0 

24u§ 


200 

150J 

500mt 

T048 

92 

NLC38A 

100 

35 

90C 

80m 

40m 

2 5 

5 Om 

1 50J 

2.0 

50 

1 4u 

50 

24u 

20 

200 

150J 

50 t 

T048 

93t 

HEPR1472-RT 

100 

35 

100 J 

1 Om 0 § 

10 m§ 










325 § 

100 


S13 1 r 

94v# 

5TCA10 

100 

35 

125 

60 

100 m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


95 

35C10 

100 

35 

125 J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T094#A 

96 

35C10B 

100 

35 

125 J 

200m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 0 

T094#A 

97 

35C10BF 

100 

35 

125J 

200m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T083#A 

98 

35C10F 

100 

35 

125J 

200m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T083#A 

99# 

CR30-103A 

100 

36 

_25_ 

66 m 

60m 

3 0 



1.4 

30 

20 u 

30 

73u 


500 

125 

50 1 

T049 

100# 

CR30-104A 

100 

36 

25 

66 m 

60m 

3.0 



1 4 

30 


30 

20 u 


500 

125 

5 0 

T049 

101# 

CR30-204DA 

100 

38 

70C 

2Ou0 

80m 

3 0 

lOmt 

125C 

2 5 

100 

20 u 

100 

8 Ou0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

102v# 

6TC10 

100 

40 



100 m 

L30_ 



1 3 


lOu 


150u 

50 §0 

1.5k* 

125J 


S183a 

103# 

2SF731 

100 

40 

70B 


40m 

30 

7 0m 

1 25J 

1 7 

50 




100 

300 

125J 

500m 

SI 8 c 

104# 

27TB 1 

100 

40 

74B 


10 

3.0 

15m 


2 1 

78 





450 

I125C 

1 0 

S63a 

-1.Q5#,, 

T30F100C 

100 

40 

85C 

300m 

100 m 

3.0 

10 m 

1 25J 

1.8 

100 

2.Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125 J 


S63a% 

106# 

T30F100E 

100 

40 

85C 

300m 

100 m 

30 

10 m 

125J 

1.8 

100 

2 .Ou 0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125 J 


M351 % 

107 4 

40RCS10 

100 0 

40 

87C 

200 m 

1 10 m 

3 0 

3 5m 

105J 

1 7 t 

40 

4.5u 

10 


25 § 

1.0k§ 

105J 

500mt 

S363 

108v# 

6TCA10 

100 

40 

125 

60 

100 m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


109 

25 1B 

100 

40 

1 25J 


100 m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 7 

50 

4 Ou 

50 

10Ou 

300 

1 2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

no# 

128TB1 

100 

47 

1 73B 


10 

3.0 

15m 


1 9 

95 





550 

125 

1.0 

S63a 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT.. (2) MAX. 



AJ 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. FWD 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2 J 

_3J at 

CUR Ih 

at 2E 

>°C 

and 

TEMP 

at 21 

)°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rci 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(Si 

(V/usl 

(A) 

(°C) 

m 


1 # 

CR50-01 

100 

50 

50 

20 

2 0 

10 


125 

1.8 

150 

4 5u 

50 

25u 

20 

650 

125 

5 0 

S142a 

2 # 

2SF1125 

100 

50 

65 


100 m 

3.0 

10 m 

125 J 

2 3 

300 


30 

30 

100 

700 

125J 

500m 

S331 

._3# 

BTY95/100R 

100 

50 

75B 

1 Om0§ 

80m 

3.0 

13m 

125J 

3 3 

500 

3.0u 

50 

20 u 

10 

680 

125J 

50 

T049 

4# 

5TC10 

100 

50 

100 J 

20 m 

45m 

3.0 



1.3 

50 

5 Ou 

50 

25u 


500 

100 J 

20 

S185 

5 

C145A 

100 

55 A 



100 m 

3.0 










125A 


S236 

6 

C146A 

100 

55 A 



100 m 

3.0 







40uEl 



125A 


S236 

7 

C147A 

100 

55 A 



100 m 

3.0 







1 Ou0 



1 25A 


S236 

8 # 

TK1 

100 

55 

60C 

100 m 

125m 

3 0 

10 m 


2.0 

100 

5 Ou 

50 

30u 

20 0 

700 

100C 

50 

T049 

._ 9#... 

2SF1 12 

100 El 

55 

68 B 


100 m 

3.5 

26m 

100 J 

2 7 

500 





700 

100 J 

.50 

SI 89d 

10 # 

29TB1 

100 

55 

68 B 


10 

3 0 

15m 


1.8 

1 10 





650 

125 

1 0 

S63a 

1 1 

C45AA 

100 

55 A 

85C 

100 m 

75m 

3 0 

10 m 

120C 

3 1 A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125 J 

500m 

S315 

12 

C46AA 

100 

55 A 

85C 

100 m 

75m 

30 

10 m 

120C 

3.1 A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

30 § 

700 

1 25J 

500m 

T094 

13 

2191 B 

100 

55 

94C 


200 m 

3.0 

10 m 

125J 

2.0 § 

50 

3 5u 

50 

15u 

100 

1 .2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

14 

2192B 

100 

55 

94C 


200 m 

30 

10 m 

125J 

2.0 § 

50 

8 .0u 

50 

20 u 

100 

1 2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

15 

555A 

100 

55 

99C 


150m 

3 0 








200 


1 25J 


T049 

16 

556A 

100 

55 

99C 


150m 

30 








200 


125J 


T083 

17# 

BTX67/100R 

100 

62 

85B 

1 Om0 



13m 

125 J 

2.5 

500 

,50u 

50 

1 5u 

7 0 

900 

125J 

1 t 

T094 

18# 

T50F100 

100 

62 5 

85C 

300m 

100 m 

3.0 

20 m 

125J 

2 2 

160 

2 OuEl 

25 

30u§ 

50 § 

800 § 

1 25J 


M330b% 

19 

2515B 

100 

63 

120C 


10 

3.0 

15m 

1 50J 

1 7 

50 




300 

1 .2k 

150J 


T083 

20 # 

CR50-103A 

100 

64 

25 

73m 

100 m 

30 









600 

125 

5.0 

T049 

21 # 

CR50-104A 

100 

64 

25 

73m 

100 m 

3.0 





5.5u 

50 

20 u 


600 

125 

5 0 

T049 

22 

2N1911 

100 

70 A 

62C 


130m$ 

3 0 $ 

6.5m0 

62C 

1 9 t 

70 





1 Ok* 

125C 

.50 

T049 

23# 

CR70B2 

100 

70 

74C 


70m 

3 0 

6 .0m 

125J 

1 7 

220 




10 A 

1 5kA 

125J 

5.0 0 

SI 89d 

24# 

36TB1 

100 

70 

75B 


15 

3 0 

15m 


20 

140 





760 

125 

1 0 

S63d 

25 

2N4361 

100 

70 

82C 

200 m 

250m$ 

5 0 $ 

10 m 

125C 

2.0 t 

70 




100 

1 .6k*§ 

125C 

15 0 

T094 

26 

2N4371 

100 

70 

82C 

200 m 

250m$ 

50 $ 

10 m 

1 25C 

2.0 t 

70 




100 

1 6k*§ 

125C 

15 0 

T083 

27 

2N2025 

100 

70 A 

85C 


1 50m$ 

3.0 $ 

6 5m0 

85C 

1.9 t 

70 





1 Ok* 

150C 

50 

T049 

28# 

BTY99/100R 

100 

70 

85B 

1 Om0§ 

70m 

3 0 

13m 

125J 

2.5 

500 

3.0u 

50 

20 u 

10 

900 

125J 

5.0 

T049 

29# 

TK110FA 

100 

70 

85C 


300m 

3.0 

10 m 

125J 

20 

200 

3 Ou§ 

100 

20 u§ 

100 § 

1 Ok 


900m 

S317 

30#_ 

TK110FB 

100 

70 

85C 


300m 

3.0 

10 m 

125J 

2.0 

200 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

1 Ok 


900m 

S317 

3 It# 

10TCA10 

100 

70 

125 

100 

100 m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


32 

70C10 

100 

70 

125J 

200 m§ 

200 m 

3.0 

10 m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 .6k 

125J 

15 0 

T094#A 

33 

70C10F 

100 

70 

125J 

200 m§ 

200 m 

30 

10 m 

125J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T083#A 

34v# 

12TC10 

100 

80 


100 m 

100 m 

3 0 



1.5 


lOu 


150u 

50 § 

1.5k* 

125 J 


S183b 

35 

TCR1050 

100 

80 

70C 

25m0 

50m 

30 

4 Om0 

100C 

.75 0 

50 § 

4 5u 


18u 


1 .0k 

125C 

1.0 

S147 

36 

36RC10A 

100 El 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

6.5m0 

1 25C 

2.2 t 

160 





850 A 

125J 

20 t 

T094 

37 

36RCF10A 

“100 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

6 5m0 

1 25C 

2.2 t 

160 


50 

20 § 


850 A 

125J 

20 t 

T094 

38 

37RC10A 

100 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

6.5m0 

1 25C 

2.2 t 

160 





850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

39 

37RCF10A 

100 El 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

6 5m0 

1 25C 

2.2 t 

160 



20 § 


850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

40 

51RCG10 

100 0 

80 A 

75C 

100 m 

150m 

2 5 

1 5m0 

1 25C 

2.5 t 

160 


50 

20 u 

100 § 

1 2kA 

125J 

3.0 t 

T094 

41 

52RCG10 

100 0 

80 A 

75C 

100 m 

150m 

2 5 

1 5m0 

1 25C 

2 5 t 

160 



20 u 

100 § 

1 2kA 

125 J 

3.0 t 

T084 

___42#_ 

CR80-01 

100 

80 

75C 

60m 

100 m 

3.0 

1 5m 

100 J 

1 7 

250 

4 5u 

80 

30u 


800 

100 

5 0 

S284 

43# 

2SF122 

100 0 

80 

78B 


100 m 

3.5 

26m 

1 25J 

2 3 

500 





1 Ok 

125J 

50 

S189d 

44# 

51RC10 

100 

80 A 

84B 

50m 

70m 

2 5 

6 5 


2.2 

50 

4 5u 

50 

60u 

20 

700 

125A 

5.0 0 

S237c 

45v# 

12TCA10 

100 

80 

125 

100 

100 m 

3.0 







10Ou 

100 § 

1 5k 

125 

10 


46 

250B 

100 

80 

125J 


100 m 

3.0 

1 5m 

1 25J 

1.3 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 6k* 

125J 

3 t 

Z59 

47# 

37TB1 

100 

85 

66 B 


15 

3.0 

15m 


1 9 

175 





930 

125 

1 0 

S63d 

48# 

TT1FA 

100 

95 

85C 


500m 

3.0 

25m 

1 25J 

20 

350 

3 Ou§ 

100 

20 u§ 

100 § 

2 0k 


1.5 

S204a 

49# 

TT1FB 

100 

95 

85C 


500m 

3.0 

25m 

125J 

20 

350 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

2 0k 


1 5 

S204a 

50# 

CR100-01 

100 

100 

50 

20 

2.0 

10 


125 

1 7 

350 

45u 

100 

25u 

20 

1 .0k 

125 

5 0 

S267c 

51# 

38TB 1 

100 

100 

62B 


15 

3.0 

1 5m 


1 8 

205 





1 Ok 

125 

1.0 

S63d 

52# 

FT101BX2 

100 

100 

93C 


150m 

2.0 

15m 

125J 

1 2 

100 § 


100 

3Ou0 

100 A 

2.0kA 

125J 

16 0 

M568a 

53 

100C10 

100 

100 

125J 

200 m 

200 m 

2.5 

25m 

1 25J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2 .0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

54 

100C10B 

100 

100 

125J 

200 m 

200 m 

2.5 

25m 

1 25J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2 0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

55 

C154AA 

100 

1 10 A 


500m 

500m 

4.0 

18m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

20 0 

T094 

56 

C155AA 

100 

1 10 A 


500m 

500m 

40 

1 8m 

25C 

30 t 

500 t 


50 

12 u§ 

100 § 

1 .2k 

125 J 

2.0 0 

T094 

57 

C156AA 

100 

1 10 A 


1 500m_ 

500m 

4.0 

18m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

|1 2k 

125 J 

2.0 0 

S315 

58 

C157AA 

pioo 

1 10 A 


500m 

500m 

4.0 


25C 

3.0 t 

500 r 


50 

12 u§ 

100 § 

1 2k 

125J 

2:6 0 

S315 

594 

JAN2N1793 

100 

1 10 

60C 

40m 

70m 

30 

15m 

1 25A 

1.8 

150 

15u 

50 

40u 


1 .0k 

125A 

500m 

T083 

604 

JAN2N1911 

100 

1 10 

60C 

40m 

70m 

3 0 

15m 

1 25A 

1.8 

150 

15u 

50 

40u 


1 Ok 

125A 

500m 

T049 

61 

2541B 

100 

1 10 

60C 


200 m 

3.0 

10 m 

125J 

1.7 § 

50 

3 5u 

50 

15u 

100 

1.4k* 

125J 

3 0 t 

Z59 

62 

2542B 

100 

1 10 

60C 


200 m 

3 0 

10 m 

125J 

1.7 § 

50 

8 .0u 

50 

20 u 

100 

1 4k* 

125 J 

3 0 t 

Z59 

63 

C55AA 

100 

1 10 A 

60C 

100 m 

75m 

3.0 

10 m 

1 25J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

20 § 

1 .0k 

125 J 

5.0 

S91 

64 

C56AA 

100 

110 A 

60C 

100 m 

75m 

30 

10 m 

1 25J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

125 J 

5.0 

SI 08 

65 

TK1 10 

100 

1 10 

60C 

100 m 

125m 

3 0 

10 m 


20 

200 

4.5u 

50 

20 u 

40 §0 

1 Ok 

125C 

.50 

T049 

66 

71RC10A 

100 El 

110 A 

62C 

2 Om0 

70m 

2 5 

6.5m0 

1 25J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125J 

.5 t 

T094 

67 

71RCF10A 

100 0 

110 A 

62C 

2 Om0 

70m 

2.5 

6 5m0 

125 J 

1.9 t 

220 


50 

20 u§ 

25 A 

1 OkA 

125J 

50 t 

T094 

68 

72RC10A 

100 0 

1 10 A 

62C 

2 Om0 

70m 

2.5 

6.5m0 

125 J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


1 OkA 

125 J 

5 t 

T083 

69 

72RCF10A 

100 El 

1 10 A 

62C 

2 Om0 

70m 

2.5 

6 5m0 

125 J 

1.9 t 

220 


50 

20 u§ 

25 A 

1 OkA 

125J 

50 t 

T083 

70 

71RCG10 

100 0 

1 10 A 

75C 

100 m 

150m 

2.5 

1 5m0 

1 25C 

2.4 t 

220 


50 

15u 

100 § 

1 4kA 

125J 

3.0 t 

T094 

71 

72RCG10 

100 0 

110 A 

75C 

100 m 

150m 

25 

1 5m0 

1 25C 

2 4 t 

220 



15u 

100 § 

1.4kA 

125J 

3 0 t 

T083 

--72#_ 

71RC10 

100 

110 A 

79B 

50m 

70m 

2.5 

6.5m 


1 9 

70 

4 5u 

50 

70u 

20 

1 .0k 

125A 

5 0 0 

S237c 

73 

NLE155A 

100 

1 10 

83C 

.50 

.15 

2.5 

8 .0m 

1 25J 

3.0 

500 

5.0u 

50 

20 u 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T094 

74 

NLE157A 

100 

110 

83C 

50 

15 

2.5 

8 .0m 

125 J 

3.0 

500 

5 Ou 

50 

20 u 

200 

1.4k 

125J 

20 t 

T083 

75 

NLF154A 

100 

110 

83C 

500m 

200 m 

2.5 

8 .0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

lOuEl 

200 

1 4k 

125 J 

20 t 

T094 

76 

NLF155A 

100 

110 

83C 

500m 

200 m 

2.5 

8 .0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

2Ou0 

200 

1 4k 

125J 

2.0 t 

T094 

77 

NLF156A 

100 

1 10 

83C 

500m 

200 m 

2.5 

8 .0m 

1 25J 

30 t 

500 

5.0u 

50 

TOu0 

200 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T083 

78 

NLF157A 

100 

110 

83C 

500m 

200 m 

2.5 

8 .0m 

125 J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

20uEl 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T083 

79 

71RC10B 

100 0 

1 10 A 

85C 

2Om0 

70m 

2.5 

6 5m0 

150J 

2.2 t 

220 


50 

40u§ 


1 OkA 

150J 

5 t 

T094 

80 

72RC10B 

100 0 

1 10 A 

85C 

2Om0 

70m 

2.5 

6.5m0 

150J 

2 2 t 

220 


50 

40u§ 


I.OkA 

150J 

5 t 

T083 

81 

JAN2N2025 

100 

1 10 

87C 

40m 

130m 

3.0 

15m 

150C 

1 6 

200 

5.OuEl 

70 

150uEl 

20 A 

1 .0k 

150A 

500mt 

S104b 

82 

C62AA 

100 

1 10 A 

87C 

100 m 

75m 

3.0 

15m 

145C 

2.5 A 

1.5k 

5.0u 

50 

50u 


1 Ok 

150J 

500m 

S315 

83 

C60A 

100 

1 10 

100C 

100 m 

70m 

2 5 

8 .0m 

125J 

2.5 t 

500 

5.0u 

50 

50u§ 


1 .6k 

150J 

5 t 

T049 

84 

C62AIZ1 

100 

1 10 

100C 

100 m 

70m 

2.5 

8 Om 

125J 

2.5 t 

500 

5.0u 

50 

50u 


1 .6k 

150J 

.50 t 

T083 

85 

NLC62A 

100 

1 10 

103C 

10 

70m 

2.5 

8 Om 

150J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1 .6k 

150J 

.50 t 

T083 

86 # 

10TC10 

100 

1 10 

125J 

20 m 

60m 

30 



1 5 

110 

5.0u 

110 

25u 


1 .1k 

125 J 

20 

S185 

87# 

T95F100 

100 

115 

85C 

300m 

100 m 

3.0 

30m 

125J 

1 8 

300 

2.5uEl 

50 

30u§ 

50 § 

2 .0k§ 

125 J 


M330a% 

88 # 

2SF343 

100 

120 

25C 


100 m 

3.0 

25m 

125C 

1.2 A 

60 





1 Ok 

125 

10 0 

S142 

89# 

CR 120-01 

100 

120 

75C 

60m 

100 m 

3.0 

15m 

125J 

2.1 

370 

4.5u 

120 

o 

c 


1 Ok 

125 

5.0 

S284 

90 

2505B 

100 

125 

95C 


.10 

3.0 

15m 

1 50J 

1.3 

50 




300 

1 .6k 

150J 


T083 

91# 

42TB1 

100 

135 

57B 


.20 

3.0 

15m 


2.2 

265 





1 4k 

125 

1 5 

M308 

92v# 

30TC10 

100 

140 


150m 

100 m 

3.0 



1.5 





50 §0 

3.5k* 

125J 


S348 

93v# 

20TCA10 

100 

140 

125 

150 

100 m 

3.0 







lOOu 

100 § 

3 0k 

125 

10 


94# 

TT1 

100 

150 

60C 

300m 

500m 

3 0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5.0u 

15 


20 §0 

2 0k 

100C 

1.0 

S204 

95 

2N2504 

100 

150 A 

80C 

50m 

150m$ 

3.0 $ 

10 m 

80C 

1.4 t 

150 





3.5k* 

125C 

E 

0 

0 

CM 

T093 

96 

2N2543 

100 

150 

80C 

50m§ 

1 50m§ 

3.0 § 

7.5m 

80C 

1.5 

150 




4.0 

3.5k§ 

125C 

2.0 t 

T093 

97# 

CR150BX2 

100 

150 

81C 


300m 

3.0 

15m0 

125 J 

1.9 

500 



3Ou0 

100 A 

4.0k 

125J 

16 0 

S237a 

98# 

CR150BY2 

100 

150 

81C 


300m 

30 

15m0 

125J 

1.9 

500 



5Ou0 

100 A 

4 0k 

125J 

16 0 

S237a 

99# 

FT150BX2 

100 

150 

81C 


300m 

30 

15m 

125 J 

1.9 

500 


150 

30uEl 

100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

M567 

100 # 

FT150BY2 

100 

150 

81C 


300m 

3.0 

15m 

1 25J 

1.9 

500 


150 

15u0 

100 A 

4.OkA 

125 J 

16 0 

M567 

101 # 

TT210FA 

100 

150 

85C 


500m 

3.0 

25m 

125 J 

2.0 

450 

3.0u§ 

100 

20 u§ 

100 § 

3.2k 


1 5 

S204a 

102 # 

TT210FB 

100 

150 

85C 


500m 

3 0 

25m 

1 25J 

20 

450 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

3.2k 


1 5 

S204a 

103# 

FT151BX2 

100 

150 

87C 


150m 

2.0 

15m 

125 J 

1.3 

150 § 


150 

3Ou0 

100 A 

4.0kA 

125J 

16 £ 

M567 

104 

150C10 

100 

150 

125J 

200 m 

200 m 

2.5 

25m 

1 25J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

105 

150C10B 

100 

150 

125 J 

200 m 

200 m 

2.5 

25m 

1 25J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

106 

101RC10 

Too 0 

160 A 

80C 

5Om0 

150m 

2.5 

1 Om0 

125J 

1 7 t 

314 


150 

25u§ 


2 OkA 

125J 

2 t 

T093 

107# 

43TB1 

100 

175 

62B 


.20 

3.0 

15m 


2.2 

390 





1.9k 

125 

1.5 

M308 

108v# 

2SF1141 

100 

175 

75C 


300m 

3.0 

15m 

1 25J 

1.7 § 

500 




100 A 

4.0kA 

125J 

16 0 

S237e 

109# 

CR150F2 

100 

175 

75C 


300m 

3.0 

15m 

1 25J 

1.7 § 

500 




100 § 

4.0k 

125J 

16 0 

S237e 

110 # 

FT150B2 

100 

175 

75C 


300m 

30 

15m 

125J 

1 7 

500 § 




100 A 

4.0kA 

125J 

16 0 

M567 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



U 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

*T 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 21 

>°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




_JV)_ 

(A) 

rc) 

(A]_ 

(A) 

(V) 

(A) 

rc> 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

fs) 

fV/us) 

(A) 

m 

(W) 


1 

2N3S85 

TOO 

175 

80 

E 

b 

o 

E 

o 

P 

4 0 

15m 

125 

1.8 

175 





43k 

125 

3.0 


2 

C350A 

100 

175 

82C 

50 

15 

2.5 

8 .0m 

125J 

2.6 

500 

8 .0u 

50 

100 u 

200 

1 .8k 

125 J 

2.0 t 


3 

220 IB 

100 

175 

125J 


300m 

4 0 

15m 

125 J 

1.3 § 

100 

4.Ou 

100 

30u 

100 

4.0k* 

125J 

3.0 t 

T093 

4 

2202B 

100 

175 

125J 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8 .0u 

100 

40u 

100 

4.0k* 

125J 

30 t 

T093 

5# 

46TB 1 

100 

195 

56B 


20 

3 0 

15m 


2.0 

390 





2 Ik 

125 

1.5 

M308 

_6#_ 

2SF311 

100 0 

200 

62B 


125m 

2 5 

90m 

125J 

2 1 

1 .0k 





3.5k 

125J 

1.0 

S167 

7 

261 B 

100 

200 

80 


.15 

3.0 

15m 

125J 

1.4 

100 




300 

3 3k 

125 


T093 

8 

2181B 

100 

200 

80C 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1 3 § 

100 

4.0u 

100 

20 u 

100 

3.3k* 

125 J 

3 t 

T093 

9 

2182B 

100 

200 

80C 


300m 

4.0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8 .0u 

100 

30u 

100 

3 3k* 

125J 

3 t 

T093 

10 

263 B 

100 

200 

85 


.15 

3.0 

15m 

1 25J 

1.3 

50 




300 

1 .6k 

125 


M414 

11 # 

TT310 

100 

200 

85C 

4Om0 

500m 

3.0 

25m 

1 25J 

1.6 

600 

5.0u§ 


100 u§ 

100 0§ 

4 Ok 


1.5 

S204a 

12 

2615B 

100 

200 

105 


15 

3.0 

15m 

1 50J 

1.4 

100 




200 

3 3k 

150 


T093 

13t# 

30TCA10 

100 

200 

125 

150 

100 m 

3 0 








100 § 

5.5k 

125 

10 


14# 

47TB 1 

100 

220 

50B 


20 

3.0 

15m 


1 9 

440 





2.4k 

125 

1.5 

M308 

15# 

20TC10 

100 

220 

125 

50m 

100 m 

3.0 



1 5 

200 

5 Ou 

200 

30u 


2.5k 

125 J 

20 

SI 83 

16# 

2SF821 

100 

230 

85B 


100 m 

2.5 

90m 

125J 

1.8 

1 Ok 





4 0k 

125J 

10 

SI 67 

17 

NLF180A 

100 

235 A 


500m 

150m 

2.5 

6 Om 

1 25J 

2.8 

1.5k 

8 Ou 

100 

80u 

200 

3 5k 

125J 

20 t 

T093 

18 

NLF185A 

100 

235 A 


500m 

150m 

2.5 


1 25J 

28 

1.5k 

8 .0u 

100 

15u 

200 

3 5k 

125J 

2.0 t 

T093 

19 

151RC10 

100 0 

235 A 

62C 

5Om0 

100 m 

2.5 

1 Om0 

1 25J 

1.7 t 

471 


150 

25u§ 


3.OkA 

125J 

2 t 

T093 

20 

151RC10A 

100 0 

235 A 

80C 

5Om0 

100 m 

2 5 

1 Om0 

1 25J 

1.4 t 

471 


150 

40u§ 


3.5kA 

125J 

2 r 

T093 

21 * 

151RF10 

100 0 

235 

80C 

200 m 

200 m 

2.5 

15m 

125C 

1.9 t 

471 


250 

20 u§ 

200 § 

4 2kA 

125 J 

3.0 t 

T093 

22 

C180AA 

100 

235 A 

80C 

500m 

1 50m 

3.0 

10 m 

25 

2.9 t 

1.5k 

8 .0u 

100 

30u 

200 

3.5k 

125C 

2.0 

T093 

23 

C185AA 

100 

235 A 

80C 

500m 

300m 

3 0 

10 m 

25 

29 t 

1.5k 

8 .0u 

100 

15u 

200 

3 5k 

125C 

2.0 

T093 

24# 

TT210 

100 

235 

80C 

250m 

500m 

3.0 

25m 

125J 

1 7 

450 

5.0u 

15 

20 u 

100 §0 

3 2k 

1 25C 

1 0 

S204 

'25# 

CR250GX2 

100 

250 

50C 


350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1.9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5.0kA 

125J 

16 "0 

M569 

26# 

CR250GY2 

100 

250 

50C 


350m 

40 

15m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

1 5u0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

M569 

27# 

FT250BX2 

100 

250 

52C 


350m 

40 

15m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 

5.0kA 

125 J 

16 0 

M567 

28# 

FT250BY2 

100 

250 

52C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 

780 § 


250 

15u0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

M567 

29# 

CR250AX2 

100 

250 

61C 

30m 

350m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5.OkA 

125J 

16 0 

SI 58b 

30# 

CR250AY2 

100 

250 

6 1C 

30m 

350m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

S158b 

31# 

FT251BX2 

Too 

250 

62C 


150m 

20 

15m 

125J 

1.2 

250 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5.OkA 

125 J 

16 0 

M567 

32# 

2SF535 

100 

250 

65C 


350m 

4.0 

15m0 

1 25J 

1 8 

780 




10 A 

5.0k 

125 J 

16 0 

SI 58b 

33# 

CR250F2 

100 

250 

65C 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

125 J 

3.0 t 

S158e 

34 

2N3354 

100 

250 

80C 

200 m § 

400m§ 

4 0 § 

15m 

125C 

20 § 

250 





5.0k§* 

125C 

3.0 t 

T0108 

35# 

61TB1 

100 

275 

67B 


.30 

3.0 

40m 


2 4 

665 





3 2 

125 

20 

M308a 

36 

260B 

100 

275 

80 


.15 

3 0 

15m 

125J 

1.2 





300 

3 3k 

125 


T093 

37 

2605B 

100 

275 

105 


15 

3 0 

15m 

1 50J 

1 2 

100 




300 

5.0k 

125 


T093 

38v# 

40TC10 

100 

300 


150m 

100 m 

3 0 



1.5 





50 §0 

4.5k* 

125J 


S348 

39# 

CR300AW2 

100 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 § 

780 



50 § 

100 § 

5.0k 

125J 

16 0 

S300 

40# 

CR300AX2 

100 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 § 

780 



30 § 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

S300 

41# 

CR300AY2 

100 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 § 

780 



15 § 

100 § 

5 Ok 

125 J 

16 0 

S300 

42v# 

2SF922 

100 

300 

15A 


350m 

4.0 

15m 

125J 

1 8 § 

780 




100 A 

5.OkA 

125 J 

16 0 

S300 

43# 

CR300F2 

100 

300 

15A 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

125 J 

16 0 

S300 

44 

273B 

100 

300 

70 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 3 

100 




300 

3.3k 

125 


M414 

45# 

FT300C2 

100 

300 

73C 


350m 

4 0 

30m 

1 50J 

1 7 

950 § 




50 A 

5 OkA 

150J 

16 0 

M567 

46# 

FT301AX2 

100 

300 

74C 


150m 

2.0 

15m 

1 25J 

1.2 

300 § 


300 

3Ou(0 

100 A 

6 OkA 

125 J 

16 0 

M567a 

47v# 

FT300A2 

100 

300 

8 1C 


200 m 

30 

30m 

125J 

1.6 

940 § 




200 A 

6 OkA 

125J 

16 0 

M567a 

48v# 

40TCA10 

100 

300 

125 

150 

100 m 

3.0 








100 § 

5.5k 

125 

10 


49 

2231B 

100 

300 

125J 


300m 

4,0 

1 5m 

125J 

1 3 § 

100 

4 Ou 

100 

30u 

100 

4 5k* 

125J 

30 t 

M247 

50 

2232B 

100 

300 

125J 


300m 

40 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

8 Ou 

100 

40u 

100 

4 5k* 

125 J 

30 t 

M247 

51 

2248B 

100 

300 

1 25J 


300m 

40 

15m 

1 25J 

1 0 § 

100 

5.0u 

150 

50u 

100 

5 Ok* 

125J 

30 t 

M308c 

52# 

62TB1 

100 

315 

65B 


300m 

30 

40m 


2 2 

665 





3.7k 

125 

20 

M308a 

53# 

70TB1 

100 

355 

67B 


30 

3 0 

40m 


2.2 

850 





4 1 

125 

20 

M308a 

54 

C380A 

100 

380 

65C 

500m 

150m 

30 § 

10 m 

25C 

2.8 

1 5k 

8 .0u 

100 

lOOu 

200 

3 5k 

120 

20 

M514 

55 

NLF380A 

100 

380 

67 

500m 

150m 

2 5 

10 m 

25 

2 8 

1 5k 

8 Ou 

100 

lOOu 

200 

3 5k 

125 

20 


56 

NLF385A 

100 

380 

67 

500m 

150m 

2.5 

10 m 

25 

2 8 

1 5k 

8 Ou 

100 

20 u 

200 

3 5k 

125 

20 


57 

2N3531 

100 

400 

20A 

200 m§ 

400m 

4 0 

1 5m 

125J 

1 9 

250 





5 Ok 

125 J 

16 

M247 

58# 

7 1TB1 

100 

400 

65B 


30 

30 

40m 


20 

850 





4 6k 

125 

20 

M308a 

59# 

FT500AY2 

100 

400 

75C 


350m 

4.0 

30m 

125J 

2 2 

1 .2k§ 


400 

15u0 

200 A 

7 OkA 

125J 

16 2 

M406 

60# 

251RC10 

100 

400 A 

85B 

40m 

.15 

2 5 

10 m 


1 5 

250 

6 Ou 

50 

lOOu 

4.0 

4 8k 

125A 

10 0 

SI 58d 

61# 

73TB1 

100 

430 

64B 


30 

3 0 

40m 


2.0 

1 .0k 





5 Ik 

125 

2.0 

M308a 

62 

276B 

100 

470 



15 

30 

15m 

125 J 

1 2 

100 




300 

5 5k 

125 


M247 

63 

C291AA 

100 

470 A 



150m 

3 5 










125A 


S247a 

64# 

74TB1 

100 

470 

63B 


300m 

3 0 

40m 


1 8 

1 .0k 





5 6k 

125 

2.0 

M308a 

65 

6RW71BY 

100 

470 

65C 


250m 

3 1 

1 Om0 

1 25J 

65 0 

300 




40 

5 5k§ 

125 

16 

S132 

66i 

C290A 

100 

470 

65C 

100 m 

150m 

3 5 



1 2 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5 5k 

125 J 

30 

S132 

67 

C291A0 

100 

470 

66 C 

100 m 

150m 

30 

15m 

125 J 

1 2 t 

500 

5 Ou 

50 

100 u§ 

100 § 

5 5k 

125J 

30 t 

M33 la 

68 

NLC295A 

100 

470 

67 

100 m 

150m 

3.0 

15m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

50 

20 u 

100 

5 5k 

125 

30 


69 

NLC297A 

100 

470 

67 

100 m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

5 0 

20 u 

100 

5 5k 

125 

30 


70 

NLF290A 

100 

470 

67 

100 m 

150m 

30 

1 5m 

125 

1 2 

500 

5.0u 

5 0 

lOOu 

100 

5 5k 

125 

30 


71 

NLF295A 

100 

470 

67 

100 m 

150m 

3.0 

15m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

5 0 

20 u 

100 

5 5k 

125 

30 


72 

NLF297A 

100 

470 

67 

100 m 

150m 

3 0 

1 5m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

5 0 

20 u 

100 

5 5k 

125 

3.0 


73 

272B 

100 

470 

71 


15 

3.0 

15m 

1 25J 

1 2 

100 




300 

5 5k 

125 


M414 

74# 

301RC10 

100 

470 A 

85B 

40m 

15 

2.5 

10 m 


1 4 

300 

6 Ou 

50 

lOOu 

4.0 

5 5k 

125A 

10 0 

SI 58d 

75 

NLF291A 

100 

470 A 

125J 

100 m 

150m 

2 5 

15m 

1 25J 

1.2 

500 

5 Ou 

100 

100 u§ 

100 § 

5 5kA 

125 J 

2.0 t 

M436 

76# 

80TB 1 

100 

510 

59B 


30 

3 0 

40m 


1 5 

1 2k 





6 4k 

125 

20 

M308a 

77# 

CR7K203A3 

100 

520 

55C 

140m 

150m 

3 5 



1.5 

1 Ok 





7 Ok*§ 

125J 

5.0 0 

M308b 

78v 

NLC501A 

100 

550 

25 

250m 

1 50m 

65 § 



1 5 

1 Ok 



200 u§ 

100 § 

7 Ok 

125J 

5 0 t 

M593 

79# 

8 1TB 1 

100 

550 

56B 


30 

30 

40m 


1 7 

1 2k 





7 Ok 

125 

20 

M308a 

80 

270B 

100 

550 

67 


.15 

30 

15m 

1 25J 

1 2 

500 




300 

6 5k 

125 


S295 

81# 

84TB 1 

100 

595 

58B 


30 

3 0 

40m 


1.6 

1 .6k 





8 6k 

125 

2.0 

M428 

82# 

9 1TB 1 

100 

620 

58B 


.30 

3 0 

40m 


1 4 

1 6k 





8 .6k 

125 

20 

M428 

83 

C507A 

100 

625 A 

125J 

100 m 

150m 

4 0 

50m 

1 25C 

1 4 

500 

5 Ou 

25 

1OOu0 

100 

6 5k 

125 J 

26 

M464 

84 

C508A 

100 

625 A 

125 J 

100 m 

150m 

4 0 

50m 

1 25C 

1 3 

500 

5 Ou 

25 

6Ou0 

100 

9.0k 

125J 

26 

M464 

85# 

94TB 1 

100 

700 

55B 


30 

3 0 

40m 


1 2. 

1 6k 





8 6k 

125 

20 

M428 

86 

C530A 

100 

980 A 

125J 

250m 

150m 

4 0 

25m 

125J 

1 2 

1 Ik 

4 Ou 

25 

15Ou0 

100 

10 k 

125J 

26 

M464 

87 

C520A 

100 

1 IkA 

150J 

250m 

150m 

4 0 

25m 

1 25C 

1 2 

1 Ik 

4 Ou 

25 

15Ou0 

100 

10 k 

150J 

26 

M464 

88 # 

CRS1/10AF 

1 10 

1 25 

65C 

20 m 

10 m 

3 0 

1 OmA 

1 25J 

1.2 

1 5 

2 .0u 

1.0 

15u 

15 

20 

125J 

1.0 

T05 

89# 

CRS3/10AF 

110 

4.5 

90B 

25m 

20 m 

3 0 

1 .OmA 

1 25J 

1.3 

4 5 

2 .0u 

30 

17u 

15 

55 

125J 

20 

S62 

90# 

BTX18-100 

120 

1.6 

100C 

5 Om 

5.0m 

2 0 

80m 

125J 

1 5 

1 0 


30 

60u 

25 

10 * 

125 

05 t 

T05 

91 

C37A0 

120 

25 

37C 

2 Om0 

80m 

3 0 

5.0m 

105J 

2.3 t 

30 

1 4u 

5.0 



175 

105J 

.50 t 

T048 

92 

C4OA0 

120 

35 

62C 

10 m0 

40m 

2.5 

5 Om0 

1 25J 

2.0 t 

50 

1.4u 

50 

8 Ou 

200 § 

150 

125J 

50 t 

T048 

93 

C45AIZ) 

120 

55 

89C 

100 m 

70m 

3 0 

8 Om 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

.50 t 

T083 

94 

C46A0 

120 

55 

89C 

100 m 

70m 

3 0 

8 .0m 

125J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

.50 t 

T049 

95 

NL555A 

120 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10 m 

1 25J 

3 5 t 

500 

8 Ou 

50 

100 u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2 t 

T049 

96 

NL556A 

120 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10 m 

125J 

3 5 t 

500 

8 Ou 

50 

100 u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

2 t 

T083 

97 

2N1793 

120 

70 A 

65C 


130m$ 

30 $ 

6 5m0 

65C 

1.8 t 

70 





1 .0k* 

125C 

.50 t 

T083 

98 

C55A0 

120 

110 

60C 

100 m 

70m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

2 5 t 

500 

5 Ou 

5.0 

15u§ 

200 § 

1 .2k 

125J 

50 t 

T049 

99 

C56A0 

120 

110 

60C 

100 m 

70m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

2.5 t 

500 

5 Ou 

5 0 

15u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

500mt 

T083 

100 

C154A0 

120 

110 

83C 

500m 

200 m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

7 Ou§ 

200 § 

1.4k 

125 J 

20 t 

T094 

101 

C155A0 

120 

110 

83C 

500m 

200 m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

12 u§ 

200 § 

1.4k 

125J 

20 t 

T094 

102 

C1 5 6 AIZ5 

120 

110 

83C 

500m 

200 m 

2 5 

8 Om 

125J 

3.0 t 

500 

5 Ou 

50 

7 Ou§ 

200 § 

1.4k 

125 J 

20 t 

T083 

103 

C157A0 

120 

110 

83C 

500m 

200 m 

2 5 

8 Om 

125 J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

12 u§ 

200 § 

1 4k 

125J 

20 t 

T083 

104 

C178A 

120 

200 

64C 

500m 

300m 

2 5 

12 m 

1 25J 

3 5 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

150u§ 

200 § 

2 5k 

125J 

20 t 

T093 

105 

C181A 

120 

235 

65C 

500m 

300m 

2 5 

12 m 

1 25J 

3.5 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

30u§ 

200 § 

2.5k 

125J 

2.0 t 

T093 

106 

C18OA0 

120 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6 .0m 

125J 

29 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

30u§ 

200 § 

3.5k 

125J 

20 t 

T093 

107 

C185A0 

120 

235 

80C 

500m 

300m 

2 5 

12 m 

125J 

2.9 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

15u§ 

200 § 

3.5k 

125J 

20 t 

T093 

108# 

CS1 IE 

125 

75 

40C 

12 m 

7 Om 

25 

1 Omt 


2 2 t 

2 4 





20 

100C 

05 

TO 5 

109 

2N4148 

150 



5.0m 

1 Om 

80 









8 0 *§ 

1 10A 

2 0 

C4 Id 

1 -1.0#- 

2SF229 

150 

10 

25J 

2.Om0 

50m 

1 0 

01 m 

25 

2 0 

.30 





20 

100 J 


T018 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 


LINE 

No. 

4J 

TYPE 

No. 

JJPRV 

and 

VBO 

(V) 

MAX. CONT. 

MAX. 
HOLD. 
CUR Ih 

MAX. GATE. 
FIRING SPEC 

MAX SAT 1 1 

MAX. FWD. 
VOLT. DROP 
at 25°C 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG. 

No. 

CURR 

ENT 

lr@PRV 

and 

ls@VBO 

(A) 

at 

TEMP 

(°C) 

a 

t 25°C 1 

dV/dt 
@ 25°C 

(V/us) 

ICy PK 
SURGE 
l@25°C 
(A) 

MAX 

TEMP 

f°C) 

MAX 

GATE 

POWEF 

(W) 

2J 

Idc 

(A) 

3Jat 

TEMP 

(°C) 

at 2E 

°C 

Ton 

(s) 

for 

If 

(A) 

Toff 

(s) 

@ 25°C 
(A) 

igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

Vf 

fV) 

@ If 
(A) 

1 

2 

3 

C6205 

RTH0115 
RTH0215 

150 

150 

150 

20 

20 

.20 

75A 

80C 

80C 

5.0m 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

I1JPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 

dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

U 


3Jat 

CUR Ih 

at 2 

3°C 

and 

TEMP 

at 2> 

3°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25‘C 


POWEF 




JV] _ 

_ {AL 


CC) 

JAj_ 

(A) 

(V) 

[A) 

(° c ) _ 

(V) 

(A) 

Is) 

(A) 

Is) 

IV/us) 

IA) 

ra 

IW) 


1 # 

2J>F 134 

150 

25 


25 C 


50m 

3T) 

6.5m 

125C 

1 2 A 

12 





150 

125 


334- 

2 

10RCF15A 

150 0 

25 

A 

45C 

1 Om0 

90m 

2 5 

6.5m0 

125C 

2.8 

50 t 

3.0u 

10 

1 2u§ 

25 § 

200 A 

125 J 

500mt 

T048 

3# 

SF16C11 

150 

25 


57 


40m 

3.0 

13m 

125C 

1.9 

50 





135 

125 J 

500m 

S18 

4 

C40GA 

150 

35 

A 

18B 

100 m 

40m 

3 0 

10mA 

25J 

2.0 A 

50 



12 u 


150 

125 J 

5 0 

T048 

5 

SCRF1615 

150 0 

35 


25C 

100 m 

40m 

3.0 

6 OmA 

1 25C 

20 

50 

2 Ou§ 

10 

12 u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

6 

16RC15A 

150 0 

35 

A 

35C 

2 Om0 

40m 

2 0 

6 5m0 

1 25C 

2.3 

70 t 


10 

75u§ 

25 § 

250 A 

125J 

50 t 

T048 

7 

16RCF15A 

150 0 

35 

A -1 

35C 

2 Om0 

40m 

20 

3 Om0 

1 25C 

23 

70 t 


10 

12 u§ 

25 § 

250 A 

125 

50 t 

T048 

8 

18RC15 

150 0 

35 

A 

45C 

2 Om0 

40m 

2.0 

6.5m0 

1 25C 

20 

70 t 





350 A 

125J 

.50 t 

T048 

9 

C38GA 

150 0 

35 


56C 

80m 

40m 

3.0 

10 m 

25J 

2.0 A 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

150 

150C 

12 

T048 

10 

22RC15 

'150 0 

35 

A 

70C 

2 Om0 

40m 

20 

6 5m0 

150C 

2.3 

70 T 




20 

225 A 

150J 

500mt 

T048 

1 1 

C38G0 

150 

35 


87C 

80m 

40m 

2 5 

5.0m 

150J 

20 t 

50 

1 4u 

5 0 

24u§ 

20 

200 

150J 

.50 t 

T048 

12 

NLC38G 

150 

35 


90C 

80m 

40m 

2 5 

5 Om 

150J 

2.0 

50 

1 4u 

5.0 

24u 

20 

200 

150J 

.50 t 

T048 

13 

35C15 

150 

35 


125J 

200 m§ 

200 m 

3.0 

10 m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T094#A 

14 

35C15B 

150 

35 


125J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 0 

T094#A 

15 

35C15BF 

150 

35 


125 J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

125 J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 0 

T083#A 

16 

35C15F 

150 

35 


125 J 

200 m§ 

200 m 

3.0 

10 m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T083#A 

17# 

CR30-204AA 

150 

38 


70C 

2 Om0 

80m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

2 5 

100 

20 u 

100 

2Ou0 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

18#_ 

CR30-204BA 

150 

38 


70C 

2 Om0 

80m 

3.0 

lOmt 

125C 

2 5 

100 

20 u 

100 

15uEl 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

19# 

CR30-204CA 

150 

38 


70C 

2Om0 

80m 

30 

10 mt 

1 25C 

2.5 

100 

20 u 

100 

12 u0 

20 

660 

125 

50 0 

T049 

20 # 

BTY95/150R 

150 

50 


75B 

10 m0§ 

80m 

3.0 

13m 

1 25J 

3 3 

500 

3 Ou 

50 

20 u 

10 

680 

125 J 

5 0 

T049 

21 # 

5TC15 

150 

50 


100J 

20 m 

45m 

3 0 



1 3 

50 

5 Ou 

50 

25u 


500 

100 J 

2.0 

S185 

22 

C45GA 

150 

55 

A 

85C 

100 m 

75m 

3 0 

10 m 

1 20C 

3.1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125 J 

500m 

S315 

23 

C46GA 

150 

55 

A 

85C 

100 m 

75m 

3 0 

10 m 

120C 

3 1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125J 

500m 

T094 

_24 _ 

555G 

150 

55 


99C 


150m 

3 0 








200 


125J 


T049 

25 

556G 

150 

55 


99C 


1 50m 

3 0 








200 


125 J 


T083 

26 

2515C 

150 

63 


1 20C 


10 

3 0 

15m 

1 50J 

1 7 

50 




300 

1 2k 

150J 


T083 

27# 

CR50-204AA 

150 

66 


75C 

32m0 

60m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

1.7 

150 

5 5u 

150 

20uEl 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

28# 

CR50-204BA 

150 

66 


75C 

32m0 

60m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

1.7 

150 

5 5u 

150 

15u@ 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

29# 

CR50-204CA 

150 

66 


75C 

32m0 

60m 

3 0 

lOmt 

125C 

1 7 

150 

5.5 

150 

12 u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

30# _ 

CR50-204DA 

150 

66 


75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

1 25 C 

1 7 

150 

5.5 

150 

8 Ou0 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

31# 

CR50-204LA 

150 

66 


75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

12$C 

1.7 

150 

5.5u 

150 

25u0 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

32 

2N1912 

150 

70 A 

62C 


130m$ 

3 0 $ 

6.5m0 

6 ic 

1.9 t 

70 





1 .0k* 

125C 

50 

T049 

33 

2N2026 

150 

70 A 

85C 


150m$ 

30 $ 

6 5m0 

J5C 

1.9 t 

70 





1 Ok* 

150C 

50 

T049 

34# 

BTY99/150R 

150 

70 


85B 

10 m0§ 

70m 

30 

13m 

f25J 

2 5 

500 

3 Ou 

50 

20 u 

10 

900 

125 J 

5 0 

T049 

35 

70C15 

150 

70 


125 J 

200 m§ 

200 m 

3.0 

10 m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 .6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

36 

70C15B 

150 

70 


125J 

200 m§ 

150m 

3 0 

10 m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

10 

1 6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

37 

70C15BF 

150 

70 


125J 

200 m§ 

1 50m 

3 0 

10 m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

10 

1 .6k 

125J 

15 0 

T094A 

38 

70C15F 

150 

70 


125J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T083#A 

39# 

CR31-203A 

150 

80 


55C 

38m0 

60m 

3 0 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

3 7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5 0 0 

T049 

40# 

CR31-204AA 

150 

80 


55C 

38m0 

60m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

1 7 

100 

5 7u 

100 

2Ou0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

41# 

CR31-204BA 

150 

80 


55C 

38m0 

60m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

1 7 

100 

5 7u 

100 

15u@ 

20 

700 

135J 

5 0 0 

T049 

42# 

CR3 1-204CA 

150 

80 


55C 

38m0 

60m 

3 0 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5 7 

100 

12uEl 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

43# 

CR31-204DA 

150 

80 


55C 

38m0 

60m 

3.0 

10 mt 

1 25C 

1 7 

100 

5 7u 

100 

8 Ou0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

44 

TCR1550 

150 

80 


70C 

25m0 

50m 

3 0 

4 Om0 

100C 

75 0 

50 § 

4 5u 


18u 


1 .0k 

125C 

1.0 

S147 

45 

36RC15A 

150 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

6 5m0 

1 25C 

2 2 t 

160 





850 A 

125J 

2.0 t 

T094 

46 

36RCF15A 

150 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

6 5m0 

125C 

2 2 t 

160 


50 

20 § 


850 A 

125J 

20 t 

T094 

47 

37RC15A 

150 0 

80 A 

75C 

20 £ 

700m 

2 5 

6 5m0 

125C 

2 2 t 

160 





850 A 

125J 

20 t 

T083 

48 

37RCF15A 

150 El 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

6.5m0 

1 25C 

2.2 t 

160 



20 § 


850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

49 

51RCG15 

150 0 

80 

A 

75C 

100 m 

150m 

2 5 

1 5m0 

1 25C 

2 5 t 

160 


50 

20 u 

100 § 

1 2kA 

125J 

3.0 t 

T094 

50 

52RCG15 

150 0 

80 A 

75C 

100 m 

150m 

2 5 

1 5m0 

125C 

2 5 t 

160 



20 u 

100 § 

1 2kA 

125 J 

30 t 

T083 

J51# _| 

CR70-201A 

150 t 

85 


75C 


100 m 

30 

15m 

25C 

1 7 

70 




20 

1 Ok 

125C 

1 0 

T049 

52# 

CR70-201C 

150 

85 


75C 


100 m 

3 0 

30mt 

1 25C 

1 7 

210 




20 

1 Ok 

125 

5 0 

M376 

53 

100C15 

150 

100 


125J 

200 m 

200 m 

2 5 

25m 

125J 

2 0 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2 0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

54 

100C15B 

150 

100 


125J 

200 m 

200 m 

2 5 

25m 

125J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2 0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

55# 

CR5 1-203A 

150 

105 


55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

1 25C 

1.6 

150 

3 4u 

120 

1 85u 

20 

760 

135J 

5.0 

T049 

56 

C55GA 

150 

1 10 

A 

60C 

100 m 

75m 

3 0 

10 m 

125J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

125 J 

5 0 

T049 

57 

C56GA 

150 

110 

A 

60C 

100 m 

75m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2 5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1 .0k 

125 J 

5 0 

S108 

58 

71RC15A 

150 0 

1 10 

A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

6.5m0 

1 25J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125J 

.5 t 

T094 

59 

71RCF15A 

150 0 

1 10 

A 

62C 

2 Om0 

70m 

2 5 

6 5m0 

1 25J 

1 9 t 

220 


50 

20 u§ 

25 A 

1 OkA 

125 J 

50 t 

T094 

60 

72RC15A 

150 El 

1 10 

A 

62C 

2 Om0 

70m 

2 5 

6 5m0 

1 25J 

1 9 t 

220 


50 

30u§ 


1 OkA 

125 J 

.5 t 

T083 

61 

72RCF15A 

150 0 

1 10 A 

62C 

2 Om0 

70m 

2 5 

6 5m0 

1 25J 

1 9 t 

220 


50 

20 u§ 

25 A 

1 .0k 

125 J 

50 t 

T083 

62 

71RCG15 

150 0 

1 10 

A 

75C 

100 m 

150m 

2 5 

1 5m0 

125C 

2 4 t 

220 


50 

15u 

100 § 

1 4kA 

125 J 

3 0 t 

T094 

63 

72RCG15 

150 El 

1 10 

A 

75C 

100 m 

150m 

2.5 

1 5m0 

1 25C 

2 4 t 

220 



1 5u 

100 § 

1.4kA 

125J 

3 0 t 

T083 

64 

71RC15B 

150 0 

1 10 

A 

85C 

2 Om0 

70m 

2 5 

6.5m0 

1 50J 

2 2 t , 

220 


50 

40u§ 


1 OkA 

150J 

5 t 

T094 

65 

72RC15B 

150 0 

1 10 

A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

6 5m0 

150J 

2 2 t 

220 


50 

40u§ 


1 OkA 

150J 

.5 t 

T083 

66 

C62GA 

150 

1 10 

A 

87C 

100 m 

75m 

3 0 

15m 

145C 

25 A , 

1 5k 

5 Ou 

50 

50u 


1 Ok 

150J 

500m 

S315 

67 

C60G 

150 

1 10 


100C 

100 m 

70m 

2 5 

8 Om 

125J 

2 5 t 

500 

5 Ou 

50 

50u§ 


1 6k 

150J 

5 t 

T049 

68 

C62G0 

150 

1 10 


100C 

100 m 

70m 

2 5 

8 Om 

125J 

2 5 t 

500 

5 Ou 

50 

50u§ 


1 6k 

150J 

.50 t 

T083 

69 

NLC62G 

150 

1 10 


103C 

10 

70m 

2 5 

8 Om 

150J 

2 5 

500 

5 Ou 

50 

50u 


1 .6k 

150J 

.50 t 

T083 

70# 

10TC15 

150 

1 10 


125J 

20 m 

60m 

3 0 



1 5 

1 10 

5 Ou 

1 10 

25u 


1 Ik 

125J 

20 

S185 

71# 

CR100-201C 

150 A 

124 


80C 


100 m 

3 0 

15m 

25C 

1 7 

100 



| 

20 

1 2k 

1 25C 

1 0 

M376 

-7.2#._ 

CR100-20 ID 

150 

125 


80C 

3Om0 

100 m 

3.0 

30mt 

1 25C 

1 7 

300 



100 

20 

1.5k 

125 

5 0 

T049 

73 

2505C 

150 

125 


95C 


10 

30 

15m 

150J 

1.3 

50 




300 

1 6k 

150J 


T083 

74 

150C15 

150 

150 


125J 

200 m 

200 m 

2 5 

25m 

125J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3 0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

75 

150C15B 

150 

150 


125J 

200 m 

200 m 

2 5 

25m 

125J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3 0k 

125J 

10 0 

T093#A 

76 

101RC15 

150 0 

160 A 

80C 

5Om0 

150m 

2 5 

10 m0 

125J 

1 7 t 

314 


150 

25u§ 


2 OkA 

125 J 

2 t 

T093 

77# 

CR 153-203A 

150 

220 


70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1.6 

450 




100 

3.0k 

125 

5 0 

M201 

7 8# _ 

20TC15 

150 

220 


125 

50m 

100 m 

3 0 



1.5 

200 

5 Ou 

200 

30u 


2 5k 

125J 

20 

S183 

79# 

CR 152-203A 

150 

230 


70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 5 

450 




100 

3.1k 

125 

5 0 

M201 

80 

151RC15 

150 0 

235 

A 

62C 

5Om0 

100 m 

2 5 

1 Om0 

125 J 

1.7 t 

471 


150 

25u§ 


3 OkA 

1 25J 

2 t 

T093 

81 

151RC15A 

150 El 

235 A 

80C 

5Om0 

100 m 

2 5 

1 Om0 

125J 

1 4 t 

471 


150 

40u§ 


3.5kA 

125 J 

2 t 

T093 

82 

151RCF15A 

150 

235 

A 

80C 

5Om0 

100 m 

2 5 

1 Om0 

125 J 

1.4 t 

471 

7 Ou 

50 

30u§ 

10 A 

3 5kA 

125 J 

20 t 

T093 

83t 

151RF15 

150 0 

235 


80C 

200 m 

200 m 

2 5 

15m 

1 25C 

1.9 t 

471 


250 

20 u§ 

200 § 

4.2kA 

125 J 

3 0 t 

T093 

-84#- 

CR 15 1-203A 

150 

240 


70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1.4 

450 




100 

3.3k 

125 

5.0 

M201 

85# 

CR253-203A 

150 

320 


40C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 6 

450 




100 

3.5k 

125 

5 0 0 

M201 

86 # 

CR252-203A 

150 

336 


50C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 5 

450 




100 

3 6k 

125 

5 0 0 

M201 

-87iM 

CR7K203A45 

150 

435 


65C 

55m0 

1 50m 

35 

50m 

125J 

1.8 

1 Ok 

3 5u 

600 

180u 

100 

6 0k 

125J 

5.0 0 

M308b 

88 # 

CR7K203A4 

150 

460 


65C 

55m0~ 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1 7 

1 Ok 

3 5u 

600 

180u 

100 

6 4k 

125 J 

5 0 0 

M308b 

89 

C290G 

150 

470 

A 



150m 

3 5 










125A 


S132 

90 

C291GA 

150 

470 A 



150m .. 

3 5 



1 







125A 


S247a 

91 

6RW71CY 

150 

470 


65C 


250m 

3 1 

1 Om0 

125J 

65 0 

300 




4 0 

5 5k§ 

125 

16 

S132 

92 

C291G0 

150 

470 


66 C 

100 m 

150m 

30 

15m 

1 25J 

1 2 t 

500 

5 Ou 

5 0 

100 u§ 

100 § 

5.5k 

125J 

3 0 t 


93# _ 

CR7K203A35 

150 

480 


65C 

140m 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1 6 

1 .0k 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

6 9k 

125J 

5.0 0 

M308b 

94# 

CS1 1G 

160 

.75 


40C 

12 m 

7 Om 

25 

1 Omt 


2 2 t 

2.4 





20 

100C 

.05 

TO 5 

95# 

40T2 

160 

65 


75B 

200 m 

200 m 

25 

lOmt 


2 1 t 

200 





1 Ik 

1 25B 

1 0 

M308 

96 

C40GE) 

180 

35 


62C 

10 m0 

40m 

2 5 

5 Om0 

125 J 

2 0 t 

50 

1 4u 

5.0 

8 Ou 

200 § 

150 

125J 

500mt 

T048 

97 

C45G0 

180 

55 


89C 

100 m 

70m 

3.0 

8 Om 

1 25J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1 .2k 

125 J 

50 T 

T083 

98 

C46G0 

180 

55 


89C 

100 m 

70m 

3 0 

8 Om 

1 25J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

500mt 

T049 

99 

NL555G 

180 

55 


89C 

300m 

150m 

2.5 

10 m 

1 25J 

35 t 

500 

8 Ou 

50 

100 u§ 

200 § 

1 .2k 

125 J 

2 t 

T049 

100 

NL556G 

180 

55 


89C 

300m 

150m 

2 5 

10 m 

1 25J 

3 5 t 

500 

8 Ou 

50 

100 u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

2 t 

T083 

101 

2N1794 

180 

70 

A 

65C 


130m$ 

30 $ 

6 5m0 

65C 

1 8 t 

70 





1 .0k* 

125C 

.50 t 

T083 

102 

C55GE1 

180 

110 


60C 

100 m 

70m 

2 5 

8 .0m 

1 25J 

2 5 t 

500 

5 Ou 

5 0 

15u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

50 t 

T049 

103 

C56G0 

180 

1 10 


60C 

100 m 

70m 

2 5 

8 Om 

125J 

2 5 t 

500 

5 Ou 

50 

1 5u§ 

200 § 

1 .2k 

125 J 

50 t 

T083 

104 

JAN2N2326 

200 




2 Om 

35m 

1 0 

01 m 

25 

2 2 

4 0 





15 

125 

.01 

TO 5 

105 

JAN2N2326A 

200 




2 .0m 

35m 

1 0 

,01m 

25 

2 2 

4 0 





15 

125 

01 

T05 

106 

2N4149 

200 




5 Om 

1 Om 

80 









8.0 *§ 

1 10A 

.2 0 

C4 Id 

107 

C354B 

200 




500m 

500m 

4 0 

15m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

7 Ou§ 

200 § 

1 2k 

125J 

20 

M514 

108 

C355B 

200 




500m 

500m 

4 0 

15m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

12 u§ 

100 § 

1 .2k 

125J 

2 0 

M514 

109 

C385B 

200 




500m 

300m 

3 0 

10 m 

25C 

2 8 t 

1 5kt 


250 

15u§ 

200 § 

3.5k 

125J 

20 t 

M514 

1 10 

C506B 

200 

_ 

_ 


500m 

220 m 

5 0 

10 m 

25C 




300 

40u§ 

200 § 

8 .0k 

125 J 

5 0 t 

M464 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



L4J 

MJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

LABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 

dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 2 

5°C 

and 

TEMP 

at 2' 

3°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEP 




JVL - 

(A) 

f°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

ro ^ 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

ra 

(W) 


1 

C510B 

200 



500m 

200 m 

5.0 

10 m 

25 C 

2 2 t 

500 § 


300 

12 uT 

200 " 

40k 

125J 

2 0 t 

M464 

2 

10RCV20 

200 


125 

50m 

45m 

2 9 

6 Om 

125 

2 3 



135 

lOu 

100 

135 

125 

.50 

T048 

3 

2N5790 

200 

120 m 

75A 

10 m$ 

350u 

1 2 $ 

200 u 

125A 

1.2 

240m 





40 

125A 

10 mt 

T0106 

4 

C6206 

200 

20 

75A 

5 Om 

200 u 

80 

lOOu 

100 

1.5 

.20 






150 


M 185a 

5 

RTH0120 

200 

20 

80C 

5.0m 

20 m 

1 0 

10 m 

100 

1.5 

.20 

20 u 

.20 


100 

5 0 

100C 


M443 

6 

RTH0220 

200 

20 

80C 

10 m 

1 Om 

1 0 

1 .Om 

125 

2 5 

.20 

.20u 

.20 


100 

5.0 

125C 


M443 

7 

RTH0320 

200 

20 

80C 

10 m 

20 m 

1 0 

50m 

125 

T5^ 

.20 

.20u 

.20 


100 

5 0 

125C 


M443 

8 

RTH0420 

200 

20 

80C 

5.0m 

10 m 

80 

10 m 

125 

1 5 

.20 

20 u 

.20 


100 

5.0 

125C 


M443 

9 

RTH0520 

200 

20 

80C 

3 Om 

02 m 

80 

02 m 

125 

1.3 

.20 

,20u 

.20 


100 

50 

125C 


M443 

10 

RTH0620 

200 

20 

80C 

2 Om 

02 m 

.70 

.02m 

125 

1.2 

.20 

.20u 

20 


100 

5.0 

125C 


M443 

1 1 

2N5721 

200 

200 m 

90A 

2 Om 

20 u 

600m 

10Ou 

1 50A 

1 4 

400m 



30u 

100 

5.0 

150A 

25mt 

T018 

12 

AA102 

200 

25 

75 

2 Om 

2 Ou 

60 

2 Ou 

25 

1 5 

1 0 

1 Ou 

1.0 

20 u 

50 

15 

150 


T018 

13 

AA109 

200 

25 

75A 

2 0m 

02 m 

.60 

2 Ou 

25A 

1 5 

1 0 t 




50 

15 §* 

150A 


T018 

14 

AA1160 

200 

25 

75A 

3 Om 

200 u 

80 

2 .0u 

25A 


1 0 t 




50 

15 §* 

150A 


T018 

15 

CB203 

200 

25 

75 


400u 


5.0u 

25 


.50 

I.Ou 

1 0 

20 u 

50 

5.0 

150A 


T018 

16 

RTA0120 

200 

25 

80A 

5.0m 

20 m 

1 0 

.10m 

100 

1.5 

.25 

20 u 

.25 


100 

6.0 

100A 


T046 

17 

RTB0120 

200 

25 

80A 

5 Om 

200 u 

1 0 

lOOu 

100 

1 5 

25 

200 n 

25 


100 

6.0 

100A 


T052 

18 

RTB0220 

200 

.25 

80A 

10 m 

1 Om 

1.0 

1 .0m 

125 

2.5 

25 

200 n 

.25 


100 

6.0 

125A 


T052 

19 

RTB0320 

200 

25 

80A 

10 m 

20 m 

1 0 

.50m 

125 

1.5 

25 

.20u 

.25 


100 

60 

125A 


T052 

20 

RTB0420 

200 

25 

80A 

5 Om 

10 m 

80 

10 m 

125 

1 5 

25 

.20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

21 

RTB0520 

200 

25 

80A 

3 Om 

02 m 

80 

,02m 

125 

1.3 

.25 

.20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

22 

RTB0620 

200 

.25 

80A 

2 0m 

02 m 

70 

,02m 

125 

1 2 

25 

.20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

23 

RTC0120 

200 

.25 

80A 

5 Om 

20 m 

1 0 

.10m 

100 

1 5 

20 

.20u 

25 


100 

60 

100A 


T018 

24 

RTC0220 

200 

25 

80A 

10 m 

1 Om 

1.0 

1 .0m 

125 

2 5 

25 

.20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T018 

25 

RTC0320 

200 

25 

80A 

10 m 

20 m 

1.0 

50m 

125 

1 5 

.25 

20 u 

.25 


100 

60 

125A 


T018 

26 

RTC0420 

200 

25 

80A 

5 Om 

10 m 

80 

10 m 

125 

1.5 

.25 

20 u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T018 

27 

RTC0520 

200 

25 

80A 

3.0m 

02 m 

80 

.02m 

125 

1.3 

25 

20 u 

25 


100 

60 

125A 


T018 

28 

RTC0620 

200 

25 

80A 

2 Om 

02 m 

70 

.02m 

125 

1 2 

25 

.20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T018 

29 

2N5064 

200 

255m 

102C 

10 m$ 

350u$ 

1 2 $ 

50u 

125C 

1 7 

1 2 





60 

125C 

lOmt 

T092 

.30#.. 

64T4 

200 

26 A 

25A 

3 Om 

20 m 

.80 

05m 

100 J 

1 1 

.20 





5 0 * 

100 J 


T046 

31 

2N951 

200 t 

26 

1 25C 

1 .0m 

02 m 

1 0 

02 m 

125C 

2.0 

20 





1 0 § 

150C 

.02 

T018 

32 

2N889A 

200 

275 

25 

1 Om 

50u 

.60 

20 u 

125 

1 5 

.20 

1 2u 

20 

3 2u 


1.0 

150A 


T018 

33 

2N2686 

200 A 

28 

55A 

1 Om 

20 u 

80 

20uA 

125A 

1.2 

.20 




200 

20 § 

125A 


T018 

34 

2N2686A 

200 

28 

55A 

1 .0m 

20 u 

80 

1 Ou 

25 

1 2 

.20 

3OOn0 

.20 

1 Ou0 

200 

20 § 

125A 

50mt 

T018 

35 

2N2690 

200 A 

28 

55A 

2 0m 

20 m 

1 0 

10mA 

1 25A 

1 5 

.20 





20 § 

125A 


T018 

36^ 

2SF1 112 

200 0 

300m 

25A 


1 Om 

800m 

10Ou 

100 J 

1 2 

600m 





10 A 

100 J 

1OOm0 

Cl 23 

37# 

CR02AM4 

200 0 

300m 

25A 


1 .Om 

800m 

10Ou 

100J 

1.2 

600m 





10 A 

100 J 

1 OOm0 

Cl 23 

38 

TIC47 

200 0 

30 

25A 

5 Om 

20 m' 

.80 

05m 

1 25A 

1 4 

.30 

3.5u 


6 .8u 


60 

125A 


M367 

.39# 

SF0R2D41 

200 

300m 

30A 

5 Om 

200 u 

800m 

10Ou 

100J 

2.0 

20 





6.0 

100 J 

100 m 

Cl 17 

40 

2N2682 

200 A 

35 

55A 

2 .0m$ 

100 u$ 

90 $ 

IOOuA 

1 50A 

1 2 

.20 




200 

2.0 § 

1 50A 


T018 

41 

2N2682A 

200 

35 

55A 

500u 

20 u 

70 

lOOn 

25 

1 2 

20 

3OOn0 

20 

1 Ou0 

200 

2.0 § 

150A 

50mt 

T018 

42 

2N3004 

200 A 

35 

55A 

3 Om 

,02m 

.70 

.10m 

1 50A 

1.2 

35 





6.0 §* 

150A 

10 

T018 

43 

2N3008 

200 A 

35 

55A 

5 Om 

,20m 

80 

10 m 

1 50A 

1 2 

35 





6 0 §* 

150A 

10 

T018 

44 

2N881 

200 t 

35 

100C 

5 Om 

20 m 

80 

10mA 

1 25C 

1.5 

20 





20 *§ 

150C 


T018 

45 

2N889 

200 t 

.35 

100C 

1 .0m 

02 m 

.60 

.02mA 

1 25C 

1.5 

20 





20 *§ 

1 50C 


T018 

46 

3F200 

200 

35 

100 

10 m 

2 .0m 

1 5 

01 m 

25 

1.5 

.20 

.40u 

50 

lOu 


50 

150 


T018 

47 

HR881A 

200 

35 

100 

5 Om 

20 m 

80 

01 m 

25 

1.5 

1 0 

lOu 

50 

50u 


50 

150 


T018 

48 

HR881B 

200 

35 

100 

3.0m 

02 m 

60 

01 m 

25 

1.5 

1 0 

lOu 

.50 

.50u 


50 

150 


T018 

49# 

2SF104 

200 0 

38 

25A 


.50m 

1 0 

.10m 

100 J 

2 5 

4 0 





15 

100 J 

01 

T05 

50# 

2SF658 

200 0 

38 

25A 

4.Om0 

1 Om 

80 

,10m 

100 J 

2.5 

4 0 





80 

100 J 

.01 


51 

2N4336 

200 

.39 

25 

1 Om 

01 m 

80 



1.5 

.80 



lOu 


8 0 

125A 

.02 

T052 

52 

2N5726 

200 

390m 

90A 

2 0m 

20 u 

600m 

200 u 

150A 

1.5 

780m 



30u 

100 

80 

150A 

25mt 

T05 

53# 

2SF523 

200 0 

.40 

25A 

2 Om0 

3 Om 

1 0 

.4Om0 

125J 

1 2 

1.0 





20 

125J 

1 0 

T05 

5.4 ♦ # 

CR05A4 

200 0 

400m 

25A 


3 Om 

1.0 

400u 

125J 

1 2 

1.0 





20 A 

125J 

1 OOm0 

T05 

55# 

C107B2 

200 

400m 

32A$ 

3 Om 

500u 

800m 

10Ou 

110 

2 5 

40 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

15 

110J 

500m 

M626 

564 

C107B4 

200 

400m 

32A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2 5 

4 0 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

15 

110J 

500m 

M628 

57 

JAN2N1874A 

200 d 

400m 

50A 

5 Om 

200 u 

800m 

10Ou 

125A 

2 5 

2.0 





15 

150A 


T09 

58 

AD 102 

200 

45 

75A 

2 Om 

2 u 

60 

2 .0u 

25A 

1.5 

1.0 t 




50 

15 §* 

150A 


T05 

59 

AD 109 

200 

45 

75 

2 0m 

02 m 

60 

2 Ou 

25 

1 5 

1 0 

1 Ou 

1 0 

20 u 

50 

15 

150 


T05 

60 

ADI 16 

200 

45 

75 

3 Om 

,20m 

80 

2 Ou 

25 

1 5 

1.0 

1 Ou 

1.0 

20 u 

50 

15 

150 


T05 

61 

CD203 

200 

.45 

75 

3 Om 

400u 

.60 

5.0u 


1.4 

1 0 

1 Ou 

1.0 

20 u 

50 

15 

150A 


T05 

62t 

S2001K 

200 

500m 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

3.0 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

E 

o 

o 

ir 

M506 

63 

3C6200 

200 

50 

100C 

50m 

10 m 

2 0 


1 25C 

2 0 

.20 






125A 


T09 

64 

ID 104 

^200 

500m 

100 

5 Om 

200 u 

800m 

50u 

125 

1.7 

1 0 

1.5u 

1.0 

lOu 


6.0 

125 


T018 

65 

RTJ0220 

200 

510m 

55C 

10 m 

1 Om 

1 0 

1 .0m 

125 

2 5 

250mt 




100 

60 

150S 

lOmt 

T092 

66 

RTJ0520 

200 

510m 

55C 

3.0m 

20 u 

800m 

20 u 

125 

1 3 

250mt 




100 

6.0 

150S 

lOmt 

T092 

67# 

TD2001J 

200 

600m 

25A 

4Om0 

20 m 

3 0 

1 Om 

125J 

2.0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

1 5u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

68 # 

TDH2 

200 

600m 

25A 

5 Om 

300u 

3 0 

1 .0m 

1 25J 

2.0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

60u§ 

10 0§ 

12 


900u 

C16e 

_69#. 

TDRA2 

200 

600m 

25A 

2 Om0 

10 m 

30 

1 Om 

125J 

2.0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

20 u§ 

50 0§ 

12 


30m 

C16e 

70# 

CSO 6-02 

200 

650m 


20 m 

10 m 

3.0 



1 4 

2 0 



60u 

200 

35 

125 

10 


71# 

CS11H 

200 

75 

40C 

12 m 

7 Om 

.25 

.90mt 


2 2 t 

2 4 





20 

100C 

.05 

TO 5 

72 

2N1933 

200 

.75 

55A$ 

80m$ 

30m$ 

2.0 $ 

55m0 

1 25A 

1 4 $ 

.75 





30 § 

125A 

10 

M77 

734 

C107B1 

r 200 

800m 

20A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.5 

4 0 

1 2u 

1 0 

40u 

¥O~0 

15 

110J 

500m 

M627 

744 

C107B3 

200 

800m 

20A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.5 

4.0 

1 2u 

1.0 

40u 

8 0 0 

15 

1 10J 

500m 

M625 

75 

C103B 

200 

800mA 

25J 

5.0m 

200 u 

800m 

1 Ou 

25C 

1 5 t 

1 0 



15u 

20 0 

8.0 

125J 

lOmt 

M367a 

76 

3A3200 

200 

.80 

100 

50m 

10 m 

2.0 

01 m 

25 

2 5 

50 

.50u 

.50 

5.0u 


5 0 

150 


T09 

77 

3A3200A 

200 

80 

100 

50m 

10 m 

2.0 

.01m 

25 

2 5 

.50 

50u 

.50 

2 Ou 


5 0 

150 


T09 

78v 

HEPR1005-RT 

200 

800m 

100 J 

5.Om0§ 

200 u§ 










60 § 

125 


T092 

79 

MCR120 

200 A 

800mA 

11OC 

5.0m 

200 u 

800m 

lOOu 

11OC 

1 7 

1.0 t 





6.0 * 

110J 

lOmt 

T092 

80# 

TO 8N2A00 

200 

.90 

85C 

20 m 

10 m 

3 0 



1.2 

1.0 

2 Ou 

1.0 

15u 

15 

19 

125J 

1 0 

T05 

81#, 

CS1-02 

200 

1 0 


50m 

30m 

3.0 

1 Om 

125 

1 4 

4.0 

: 


60u 

100 

55 

125 

10 


82 

2N4098 

200 A 

1 0 

25C 

2 0m 

20 m 

80 

.02mA 

125C 

1 6 

.50 

1 5u 

.20 

15u 

75 

4 0 * 

125 J 

.1 t 

T046 

83 

2N4110 

200 A 

1 0 

25C 

2 Om 

,20m 

80 

02mA 

1 25C 

1 6 

.50 

1.5u 

.20 

15u 

75 

4.0 * 

125C 

.1 t 

T018 

_84_#_ 

TD2001 

200 

1 0 

25C 

1 .Om0 

2.5m 

50 

1 .0m 

100 J 

2.0 

.75 

1.5u 

.60 

20 u 


12 

100 A 

.01 

T05 

85# 

TD2001S 

200 

1 0 

25C 

3Om0 

.30m 

5 0 

1 .0m 

100 J 

2.0 

.75 

1.5u 

.60 

40u 


12 

100 A 

.01 

T05 

86 # 

TDR2 

200 

1 0 

25A 

3Om0 

20 m 

3 0 

1 .Om 

1 25J 

2.0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

20 u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

_J87_#l_ 

T75F200 

200 

1 0 

60 

20 m 

25m 

2 J?_ 

1 .0m 

90J 

2.0 _ 

10 

2 .0u 

.40 

20 u 

20 

15 

45A 

.20 

T05 

88 # 

TAG 1-200 

200 

1 0 

70C 

25m 

10 m 

TO 

1 .0m 

105 

2.0 

2 0 





15 

105J 

30mt 

T05 

89# 

TAG2-200 

200 

1 0 

70C 

5 Om 

1 Om 

20 

1 .0m 

105 

2.0 

2 0 





15 

105 

30mt 

TO 5 

90 

2N1597 

200 

_1_0_ 

80C 


10 m 

3 0 

1 Om 

125C 

2.0 § 

1 0 





15 § 

125C 


T05 

91 

B03403 

200 

1.0 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

M506 

92 

B04303 

200 

1 0 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

30 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

93 

RTD0120 

200 

1 0 

80C 

5.0m 

20 m 

1.0 

10 m 

100 

1.5 

1.0 

.20u 

1.0 


100 

15 

100C 


T05 

94 

RTD0220 

200 

1 0 

80C 

10 m 

1 Om 

1 0 

1 Om 

125 

2.5 

1.0 

20 u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

95 

RTD0320 

200 

1 0 

80C 

10 m 

20 m 

1 0 

50m 

125 

1 5 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

125C 


TO 5 

96 

RTD0420 

200 

1 o 

80C 

5 Om 

10 m 

80 

,10m 

125 

1.4 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

97 

RTD0520 

200 

1 0 

80C 

3 Om 

,02m 

80 

,02m 

125 

1 4 

1.0 

20 u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

98 

RTD0620 

200 

1 0 

80C 

2 0m 

02 m 

70 

02 m 

125 

1 3 

1.0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

99 

RTF0120 

200 

1.0 

80C 

5.0m 

20 m 

1 0 

,10m 

100 I 

1.5 

1-0 

20 u 

1.0 


100 

15 

100C 


TO 5 

100 

RTF0220 

200 

1 0 

80C 

10 m 

1 Om 

1.0 

1 .0m 

125 

2.5 

1.0 

20 u 

1.0 

I 

100 

15 

100C 


T05 

101 

RTF0320 

200 

1 1 0 

80C 

10 m 

20 m 

1.0 

.50m 

125 

1 5 

1.0 

20 u 

1 0 


100 

1 15 

125C 


T05 

102 

RTF0420 

200 

1 0 

80C 

5 Om 

10 m 

.80 

10 m 

125 

1.4 

1.0 

20 u 1 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

103 

RTF0520 

200 

i 1 0 

80C 

3.0m 

02 m 

80 

02 m 

125 

1 3 

1.0 

20 u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

104 

RTF0620 

200 

1 0 

80C 

2 .0m 

.02m 

70 

,02m 

125 

1 3 

1.0 

.20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

105v 

S2001J 

200 

1.0 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 .0m 

100 C 

1.6 

7 0 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

50 § 

125 A 

500mf 

M506 

106v 

S2001M 

200 

1.0 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

7.0 

1.5u 

20 

25u§ 

30 § 

50 § 

125A 

500mt 

C16aa 

107 

2N4216 

200 

1 0 

85 

7 Om 

300u 

1 0 

200 u 

125 

20 t 

3 1 





15 §* 

125A 

.10 0 

TO 5 

108# 

T1N200 

200 

1 0 

85C 

25m 

10 m 

20 

1 .0m 

125J 

1.9 

20 

5.0u 

1 0 

25u 

10 § 

15 

125 J 

400m 

T05 

109 

2N1885 

200 

1 0 

100C 


2 0m 

2 0 

20 m 

1 25C 

2.0 

1.0 





20 *§ 

150C 


T09 

110 

3B200S 

200 

i 1 0 

100 


2 0m 

20 

01 m 

25 

-2^5_ 

20 

1 .2u 

.50 

lOu 


6.0 

150 


S135 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4j 

JLJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. FWD 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS 

MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

1 Cy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 21 

j°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) „ 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 


(°C) 

(W) 


1 

C9B 

200 

1 1 

18A 

20m 

8 Om 

20 

1.1 m0 

125J 

1.10 

1 1 



1 2u 


30 

§ 

1 25J 

5 0 

M77 

2 

SCR12A 

200 0 

1 1 

25C 

20m 

15m 

20 

1.1mA 

125C 

1 2 A 

1 0 

1 Ou§ 

30 

20u§ 


60 § 

1 25J 

5 0 

A130 

3 

SCRF12A 

200 0 

1 1 

25C 

50m 

15m 

20 

1.0mA 

125C 

1.2 A 

1 0 

2 Ou§ 

1 0 

6.0u§ 


60 § 

1 25J 

5 0 

A130 

4# 

BStBOl 13 

200 

1 2 

45A 


15m 

30 


115J 






100 § 

34 


1 15J 


M477 

5 

2N1874 

200 

1 25 

100C 

5 Om 

20m 

80 

10mA 

125C 

2 5 

2 0 





20 §* 

1 50C 


T09 

6 

2N1874A 

200 

1 25 

100C 

5 Om 

20m 

80 

10m 

125C 

2 5 

2 0 





20 

§* 

1 50C 


T09 

7 

2N1880 

200 

1 25 

100C 

3 Om 

02m 

60 

lOmTA 

125C 

2.5 

2 0 





20 

*§ 

1 50C 


T09 

8 

2N1880A 

200 

1 25 

100 

3 Om 

20u 

60 

5 Ou 

25 

2 5 

2 0 

lOOn 

50 

500n 


5.0 


150 


T09 

9 

FT 1874 

200 A 

1 25 

100C 

5 Om 

20m 

.80 

.10mA 

125C 

2.5 t 

20 




150 0 

20 

*§ 

1 50J 


T05 

10 

FT 1885 

200 A 

1 25 

100C 

2 Om 

2 0m 

20 

20m 

125C 

2 0 t 

1 0 




150 0 

20 

*§ 

1 20J 


T05 

1 1 

2N3528 

200 

1.3 

25 


15m 

20 









60 


10OA 

5 0 

Z25 

12# 

1RC20 

200 

1.3 

75B 

20m 

18m 

2 1 

4 5m 

100 

1 7 

1 3 



1 5u 

10 

60 


100 

50 

T08 

13 

2N2012 

200 t 

1 3 

80C 

5 Om§ 

20m 

1 0 

lOmt 

125C 

1 2 

1 0 





15 

§ 

1 50C 

05 

T05 

14 

FT2012 

200 A 

1 3 

80C 

5 Om§ 

20m 

1 0 

10m 

125C 

20 

1 0 





15 

§* 

1 50J 

05 

T05 

15# 

GC02001 

200 

1.4 

25A 

5Om0 

25m 

3 0 

1 Om 


20 

1 0 





3 0 


100C 

5 0 

T05 

16 

B03001 

200 

1 4 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

2.0 

35u 

4 0 § 

50 

§ 

1 25J 

500mt 

M506 

17 

B03002 

200 

1 4 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

30u 

4 0 § 

50 

§ 

1 25J 

500mt 

M506 

18 

B03003 

200 

1 4 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

20u 

10 § 

50 

§ 

1 25J 

500mt 

M506 

19 

B04001 

200 

1 4 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

35u 

4 0 § 

50 

§ 

125J 

500mt 

C16aa 

20 

B04002 

200 

1 4 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

30u 

4 0 § 

50 

§ 

1 25J 

500mt 

C16aa 

21 

B04003 

200 

1 4 

60C 

6.0m 

1 5m 

1.0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

20u 

10 § 

50 

§ 

1 25 J 

500mt 

C16aa 

22 * 

40811 

200 

1 5 

75C 

20m 

15m 

20 



3 5 

30 

2Ou0 

4 5 


10 § 

40 


100C 

10 

C16ac 

23# 

14T4 

200 

1 6 A 

25C 

1.5m0 

10m 

3 0 

25mA 

25 J 

2 0 

1.0 



20u 


15 


100J 


TO 5 

24# 

CR1-201C 

200 t 

1 6 

25C 

1 9m 

10m 

3 0 

1 Om 

100J 

2.0 

1 0 

1 4u 

1 0 



15 


10OA 

10 

T05 1 

25 

2N2348 

200 

1 6 

55C 

1 Om$ 

07m$ 

1.0 $ 

10mA 

100C 

1 5 § 

1 6 





15 

§ 

100C 

01 

T05 

26 

TI145A2 

200 

1 6 

60C 

25m 

25m 

3 5 



20 

1 0 





30 


105C 

30 

T05 

27# 

SF1D1 1A 

200 

1 6 

62C 

10m 

1 Om 

800m 

10Ou 

100J 

3 4 

10 





17 


150 

100m 

T05 

28 

MCR914-4 

200 0 

1 6 

65C 


8 Om 

20 

1 OmA 

125J 

1 4 A 

1 0 

70u 

1 0 

lOu 


15 

A 

1 25J 

1.0 

T05 

29# 

BTX30-200 

200 

1 6 

70C 

25m 

10m 

2.0 

1 Om 

125 

1 9 

20 





15 


1 25J 

30mf 

T05 

304 

ID203 

200 

1 6 

70C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

110 

2 2 

40 

1 0 

1 0 

40u 

20 0 

15 


1 10A 


T039 

314 

ID604 

200 

1 6 

70C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

110 

2 5 

4 0 

1 0 

1 0 

40u 

20 0 

15 


1 10A 


T039 

32 

2N2326 

200 

1 6 

85C 

3 Om$ 

350u$ 

1 0 $ 

lOOuA 

125C 

1 5 § 

1 6 





15 

§ 

125C 

10m 

T05 

33 

2N2326A 

200 

1 6 

85C 

3 Om$ 

07m$ 

90 $ 

10m 

125C 

1 5 § 

1 6 





15 

§ 

1 25C 

01 

T05 

34 

C6215 

200 

1 6 

85C 

2 Om 

200u 

80 

lOOu 

125 

1 5 

1 6 







150 


M 1 85b 

35 

C6B 

200 0 

1 6 A 

87C 

5 Om 

1 Om 

80 

01m 

25J 

1 4 A 

1 0 

1 4u 

1 0 

40u 


10 

A 

1 25J 

10 

T05 

36# 

SF1D11 

200 

1 6 

89C 

10m 

1 Om 

800m 

100m 

125C 

3 4 

10 





17 


125 

100m 


37 

2N3558 

200 

1 6 

100C 

3 Om 

02m 

70 

10m 

150 

1 4 

1 6 





18 


1 50J 

10 

T05 

38 

2N3562 

200 

1 6 

100C 

5 Om 

20m 

80 

10m 

150 

1 4 

1 6 





18 


1 50J 

.10 

TO 5 

39 

MCR1906-4 

200 A 

1 6 

100J 

5 Om 

1 Om 

1 0 

500u 

100J 

1 7 

1 0 





15 


100J 

lOmt 

TO 5 

40 

C51 IB 

200 0 

1 6 

104C 

2 Om 

20m 

80 

01m 

25J 

2 2 A 

4 0 





15 

§ 

1 25J 

.10 

M 18 1 a 

41 

C61 IB 

200 0 

1 6 A 

104C 

5 Om 

1 Om 

80 

01m 

25J 

1 4 A 

1 0 

1 4u 

1 0 

40u 


10 A 

1 25J 

10 

M 18 1 a 

42 

2N1597A 

200 

1 6 

11OC 

5 Om 

2 0m 

30 

1 Om 

125J 

2 0 

1 0 





15 

* 

1 50J 

10 

T05 

43 

SCRFL20 

200 0 

1 7 

80C 

50m 

15m 

20 

1 1m 

125C 

1 2 A 

1.0 

2 Ou§ 

1 0 

1 2u§ 


60 

§ 

125C 

5.0 

A130 

44 

B01410 

200 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

25u 

20 § 

50 

§ 


500mt 

M507 

45 

B04310 

200 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

50 

§ 


500mt 

C16aa 

46v 

S2003L 

200 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

12 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

50 

§ 

1 25A 

500mt 

M507 

47* 

S2003M 

200 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

12 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

50 

§ 

1 25A 

500mt 

C16aa 

484# 

CR2AM4 

200 0 

2 0 

60C 


3 Om 

1 0 

lOOu 

100J 

1 8 

40 





20 

A 

100J 

5OOm0 

M488a 

49# 

SM2D41 

200 

2 0 

70C 

50m 

75m 

3 0 

1 Om 

1 10J 

2 6 

60 





12 


1 10J 

3.0 

M488 

50# 

SF1R3D41 

200 

2 0 

80C 

10m 

200u 

800m 

200u 

1 10J 

20 

10 





20 


1 10J 

100m 

M488 

51 

MCR846-4 

200 

2 0 

105J 

25m0 

50m 

1 5 

2 Om 

105J 

1 6 

20 

50u 

20 

4 Ou 

50 § 

30 


105J 

5 0 

S258 

52 

2N3274 

200 0 

2 2 

85C 

2 Om 

200u 

80 

200uA 

150 

1 8 

2 2 

3 Ou0 

50 

22uW 

1 Ok§ 

15 

§ 

1 50C 

10 

T05 

534 

C106B2 

200 

2 4 

20C$ 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

110 

2 2 

4 0 

1 2 

1 0 

40u 

8 0 0 

20 


1 10 

500m 

M626 

544 

C106B4 

200 

2 4 

20C$ 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

110 

22 

40 

1 2 

1 0 

40u 

80 0 

20 


1 10 

500m 

M628 

55# 

TM2004 

200 

2 5 

25A 

3Om0 

25m 

30 

3 Om 

1 10J 

20 

80 

2 Ou§ 

1 0 

60u§ 

50 0§ 

50 



75m 

S14 Id 

56 

UCR20L 

200 A 

2 5 

25A 

50m 

50m 




1 2 

30 

500n 

30 

15u 

250 

60 


125 J 

30 0 

A253 

57 

BO1021 

200 

2 7 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

35u 

4 0 § 

50 § 

125J 

500mt 

M507 

58 

B01022 

200 

2 7 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

30u 

4 0 § 

50 

§ 

1 25J 

500mt 

M507 

59 

B01023 

200 

2 7 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

20u 

10 § 

50 § 

1 25J 

500mt 

M507 

60 

B04021 

200 

2 7 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

35u 

4 0 § 

50 

§ 

1 25J 

500mt 

C16aa 

61 

B04022 

200 

2 7 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

30u 

4 0 § 

50 

§ 

125J 

500mt 

C16aa 

62 

B04023 

200 

2 7 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

20u 

10 § 

50 

§ 

125 J 

500mt 

C16aa 

63 

NCM200C 

200 

3 0 

$ 

1 5m0 

30m 

1 5 

2 0m 

100J 

1.5 

5 0 

1 Ou0 


1Ou0 

25 § 



100 

20 0 

S17 

64# 

2SF530 

200 

3 0 

40C 

5 Om0 

20m 

20 

1 5m0 

125J 

1.2 

3 0 





50 


1 25J 

10 

C63a 

65 

RTR0120 

200 

3.0 

65C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2 5 

10 

.20u 

3 0 


100 

40 


100C 


T066 

66 

C15B 

200 

3 0 

75C 

30m 

25m 

2 5 

6.0m 

105 J 

1 8 

15 





60 


105J 

50 

T064 

67 

NCR200B 

200 

3 0 

80B$ 


25m 

2 5 

1 Om 

125C 

20 § 

1 0 





25 

§ 

10OA 


S17 

68 

RTN0120 

200 

3.0 

80C 

100m 

50m 

30 

2 0m 

100 

2 5 

10 

20u 

30 


100 

40 


100C 


T064 

69 

RTS0120 

200 

3 0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2 0m 

100 

2 5 

10 

20u 

30 


100 

40 


100C 


M94 

70 

3B3200 

200 

3 0 

85C 

10m 

20m 

80 

01m 

25 

1.8 

3 0 




50 

15 


1 50C 


S223 

71# 

CR3D4 

200 0 

3 0 

95C 

5 Om0 

20m 

20 

1 5m 

1 25J 

1 2 

3.0 





50 

A 

1 25J 

1 0 0 

C63a 

72# 

2SF940 

200 

3 1 

77 

1Om0 

3 Om 

840m 

1 Om 

1 10J 

1 7 

60 




20 

20 


1 10J 

lOOmt 

T066 

73# 

2SF1060 

200 

3 1 

77C 

1Om0 

3 Om 

840m 

1 Om 

1 10J 

1 7 

60 





20 


1 10J 

lOOmt 

T066 

74 

40553 

200 

3 2 

60C 

50m 

40m 

3 5 

1 5mf 

100C 






100 § 

80 


100C 

50 

T066 

75 

2N3228 

200 

3 2 

75 

12m0 

15m 

2 0 



2 8 

30 





60 


100 

5 0 

Z26 

76 

40504 

200 

3.2 

75C 

1Om0 

15m 

2 0 

1 5m 

100C 

2 8 

30 

15u§ 

20 


10 § 

60 


100C 

13 

M394 

77 

BO1417 

200 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

100 

§ 


500mt 

M507 

78 

B05417 

200 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

100 

§ 


500mt 

S307 

79 

B18034 

200 

3 8 

80C 

20m 

15m 1 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1.5u 

20 

25u 

30 § 

100 

§ 


500mt 


80 

B19034 

200 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

100 § 


500mt 


8 1 T 

S2006B 

200 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

24 

1 5u 

2.0 

25u§ 

30 § 

100 

§ 

125A 

500mt 

S307 

82* 

S2006G 

200 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

24 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 

§ 

125A 

500mt 

M605 

83* 

S2006H 

200 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.0m 

100C 

1 6 

24 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

84* 

S2006L 

200 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

24 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

100 

§ 

125A 

500mf 

M507 

854 

C106B 

200 

4 0 


3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2 2 

4 0 t 

1 2 

1 0 

lOOu 

8 0 0 

20 


1 10A 

200mt 


86 

MCR106-4 

200 A 

40 A 


5 Om 

500u 

1 0 

200u 

1 10J 

2.0 

4 0 t 




10 0§ 

25 

*§ 

110J 

lOOmt 

M386a 

874 

C106B1 

200 

4.0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

110 

2 2 

4 0 

1 2 

1 0 

40u 

80 0 

20 


1 10 

500m 

M627 

884 

C106B3 

200 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

110 

2.2 

40 

1 2 

1 0 

40u 

800 

20 


110 

500m 

M625 

894 

IR106B1 

200 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2.8 t 

8 0 

1 2 u 

1.0 

40u 

8 0 0A 

25 

A 

1 10J 

lOOmt 

Y202a 

904 

IR106B2 

200 0 

4 0 

20C 

3.0m 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 1 

2 8 t 

8.0 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 

A 

1 10J 

lOOmt 

M626a 

914 

IR106B3 

200 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

1 10J 

2 8 t 

8.0 

1 2u 

1.0 

40u 

8 0 0A 

25 

A 

1 10J 

lOOmt 

M625 

924 

IR106B4 

200 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

1 10J 

2 8 t 

80 

1 2u 

1 0 

40u 

8 0 0A 

25 

A 

1 10J 

lOOmt 

M628a 

93* 

IR106B41 

200 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 1 

800m 

lOOu 

1 10J 

2 8 t 

8 0 

1.2u 

1 0 

40u 

8 0 0A 

25 

A 

110J 

lOOmt 

M629 

94 

TC106B1 

200 

4 0 A 

75C 

3 Om 

200u S 

800m 

lOu 

25 

2.2 

4.0 t 

1 Ou 

1 0 

10Ou 

100 

20 


1 50S 

lOOmt 

M627 

95 

TC106B2 

200 

4.0 A 

75C 

3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2 2 

4.0 t 

1 Ou 

1 0 

lOOu 

100 

20 


150S 

lOOmt 

M626 

96 

TC106B3 

200 

4 0 A 

75C 

3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2 2 

4 0 t 

1 Ou 

1 0 

lOOu 

100 

20 


1 50S 

lOOmt 

M625 

97 

TC106B4 

200 

4 0 A 

75C 

3 Om 

200u 

800m 

lOu 

25 

2 2 

4 0 t 

1 Ou 

1 0 

lOOu 

100 

20 


150S 

lOOmt 

M628 

98 

2N1602 

200 

4 0 

80C 


10m 

30 

1 Om 

1 25C 

20 § 

1.0 





25 

§ 

125C 


T064 

99 

SCR32A 

200 0 

4 0 

80C 

25m 

15m 

2 0 

1 OmA 

125C 

20 A 

30 

1 OuEl 

60 



60 § 

125J 

5.0 

S62 

100 

SCRF32A 

200 0 

4 0 

80C 

50m 

15m 

20 

1 OmA 

1 25C 

20 A 

30 

2 Ou§ 

1 0 

6 Ou§ 


60 § 

1 25J 

5.0 

S62 

101 

MCR407-4 

200 A 

4 0 A 

93C 

5 Om 

500u 

1 0 

lOOu 

100J 

2.6 

4 0 




10 0§ 

20 A* 

110J 

5OOm0 

M386 

102 

MCR406-4 

200 A 

4 0 A 

97C 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2 2 

40 




10 0§ 

30 

A* 

1 10J 

5OOm0 

M386 

103# 

T3N2C00 

200 

4 0 

10OB 

25m 

20m 

3 0 



1 2 

30 

2 Ou 

3 0 

1 7u 

15 

55 


125 J 

2 0 

S62 

104 

3TCRE 

200 0 

4 2 

60B 

50m 

50m 

3 0 

3.Om0 

125 J 

1 4 0 

30 § 

2 Ou 

3 0 

30u 


40 

* 

150S 

5 0 

S56 

105 

SE9222 

200 A 

4 25 

55C 

4 Om 

40m 

80 

1 5mtA 

1 25C 

2 6 

60 

.80u 

50 

1 5u 

50 ^ 

30 

*§ 

125C 

25 t 

C63d 

106# 

TM2007 

200 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

1 10J 

20 

15 

2 Ou§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

80 



120m 

S141d 

107# 

TM2007S 

200 

4 5 

25A 

5Om0 

40m 

30 

3 Om 

1 10J 

2 5 

15 

2 Ou 


15u 

100 § 

80 



120m 

S141d 

108# 

TRA72 

200 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

1 10J 

20 

15 

2 Ou§ 

60 

40u§ 

50 0§ 

80 



120m 

M94a 

109# 

TRA72D 

200 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

30 

3 Om 

1 10J 

20 

15 

2 Ou§ 

60 

40u§ 

50 0§ 

80 



120m 

S131 

1 10 

40378 

200 

4 5 

60C 

12m0 

15m 

20 

500u 

100C 

2 5 

30 




10 

80 


100C 

20 t 

C41 b 
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SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


MAX. CONT. 
CURRENT 


MAX GATE 
FIRING SPEC 


MAX SAT I 
lr@PRV I at 


SWITCHING 


CONT. CUR.. 
TIME I MIN. 


131 TEMPERATURE. (41 TYPE No. 
IABS. MAX. RATINGS I D 


“40507- 

2N1774 
- BStB0213 
3RC20 
2N1774A 
3RC20A 
RTR0220 
RTR032Q 
RTR0420 
2N4170 
2N4178 
TAG3-200 
2SF264 
2SF264A 
2N4154 
2N4162 
2N4186 
2N4194 
2N4442 
CR8-20 
BStCO113 
BStC0513 
RTN0220 
RTN0320 
RTN0420 
RTN0520 
RTN0620 
RTR0520 
RTS0220 
RTS0320 
RTS0420 
RTS0520 
T 


TEMP 

@ 25X 

igf 

Vgf 

ls@VBO 

°C) 

(A) ^ 

(A) 

(V) 

JA1_ 

60C 

1 2m0 

15m 

20 

1 Om 

60C 


30m$ 

20 $ 

6 Om0 

63 


15m 

3 0 


92C 

5 Om0 

15m 

2 0 

3 Om 

I05C 

8Om$0 

30m$ 

20 $ 

6 Om0 

I05C 

5 Om0 

15m 

30 

6.0m 

65C 

100m 

50m 

3 0 

2 Om 

65C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

65C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

70C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2 Om 

70C 

60m$ 

50m$ 

2 5 $ 

2 Om 

70 

25m 

15m 

20 

1 5m 

73C 

1Om0 

30m 

2 5 

3 Om0 

73C 

1Om0 

30m 

2.5 

3 Om0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2 5 $ 

2 Om 

75C 

60m$ 

50m$ 

2 5 $ 

2 Om 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

75 

70m§ 

60m§ 

2.5 § 

2 Om 

75C 

30m 

30m 

20 

2 Om 

80C 

100m 

40m 

2.0 

2 Om 

80C 

100m 

40m 

2.0 

2 Om 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2 Om 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1.0m 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 .Om 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1.0m 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2 Om 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 Om 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2 0m 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 Om 

80 

5.0m 

200u 

1 0 

1 Om 

100C 

3 Om 

20m 

.80 

30mt 

100C 

3 Om 

20m 

.80 

,50mt 



60m 20m 2 0 

60m 20m 2 0 

60m 50m 3.0 


CR5-201B 

TP2004 _ 

CS5-02 

GCS20 

4RCM20 

40738 

40742 

40746 _ 

B01431 

B05431 

B18054 

B19054 

S2010B 

S2010G 

S2010H 

S2010L 

BTY79-200R 

BTY34-200R 

2SF1117 

2SF14 _ 

GC02005 

5TCRE 

40654 _ 

40656 

40658 

SCR52A 

SCRF52A 

SCRF520 

TI3012 _ 

C12B 
T5F200 
2N3937 
2N5165 
2N5169 
JAN2N1774A 
' 5RC20 
5RCF20A 
5RC20A 
C20B 
C22B 
CR4-201A 
CR4-201 B 
TAG6-200 
TAG7-200 
TAG7S200 
BTX31-200 
BTX31S200 
"BTX7 1-200 
BTX71S200 


Vf 


@ If 



If 




l@25 

X 


POWEF 

(V) 


(A) 


Js)_ 

(A)_ 

Js)_ 

(V/us) 1 

(A) 


(°C) 

(W) 

2 b 


30 





10 

§ 

80 


100C 

13 

1 9 

t 

4.7 







60 

* 

125C 

.50 








100 

§ 

34 


1 15J 


20 


9 4 t 







30 

A 

105J 

.50 t 

1.9 

t 

4 7 







60 

* 

150C 

.50 

2.0 


9 4 t 







40 

A 

1 25J 

.50 t 

2.5 


15 


20u 

5.0 


100 


60 


100C 


2.0 


15 


20u 

5 0 


100 


60 


100C 


2 5 


15 


20u 

5 0 


100 


60 


1 25C 











100 

* 

100C 

5.0 0 










100 

* 

100C 

5 0 0 

2 1 


10 







60 


105 

5.0 

1.3 


5 0 







90 


100J 

5 0 

1 3 


5 0 



5 0 

15u0 

100 

A 

90 


100J 

5.0 0 










100 

* 

100C 

5.0 0 










100 

* 

100C 

5.0 0 










100 

* 

100C 

5.0 0 










100 

* 

100C 

5 0 0 

2.5 


15 







80 


100A 


2.0 


15 


I.Ou 

50 

30u 



120 


100 

5 0 

1 8 


15 





50 

$ 

70 


125 J 


1.8 


15 





50 

§ 

70 


125 J 


2 5 


15 


,20u 

5.0 


100 


60 


100C 


1 8 


15 


,20u 

5.0 


100 


60 


100C 


2 5 


15 


20u 

50 


100 


60 


125C 


1.8 


15 


.20u 

5 0 


100 


60 


125C 


1.8 


15 


20u 

5 0 


100 


60 


150C 


2.0 


15 


.20u 

5.0 


100 


60 


125C 


2 5 


15 


.20u 

5.0 


100 


60 


100C 


1.8 


15 


20u 

5 0 


100 


60 


100C 


2 5 


15 


20u 

5.0 


100 


60 


125C 


1.8 


15 


,20u 

5.0 


100 


60 


125C 


1 7 


5 0 





10 

0 

30 


1 IOC 

1 3 

2 5 


5 0 


I.OutZ) 

1.0 

50u(Z) 

100 


30 


150A 


3.0 


5 0 


50u 

1.0 

50u 

150 

0 

20 


150A 











80 

$ 

100 


30 


5 0 


2.0u 

5 0 

12u 

20 




125C 

1 0 

1.6 




1.5u 

20 

25u 

30 

§ 

100 

§ 


500mt 

1.6 




1.5u 

2.0 

25u 

30 


100 

$ 


500mt 

1.6 




1.5u 

20 

25u 

30 

§ 

100 

§ 


500mt 

1.6 




1.5u 

20 

25u 

30 

§ 

100 

§ 


500mt 

1.6 


33 


1.5u 

20 

25u§ 

30 

§ 

100 


125A 

500mt 

1.6 


33 


1.5u 

2.0 

25u§ 

30 

§ 

100 

§ 

125A 

500mt 

1.6 


33 


1.5u 

2.0 

25u§ 

30 

§ 

100 

§ 

1 25A 

500mt 

1.6 


33 


1 5u 

2.0 

25u§ 

30 

§ 

100 


125A 

500mt 

1.6 




1.5u 

2.0 

30u 

4.0 


100 

§ 

125 J 

500mt 

1.6 




1 5u 

2.0 

20u 

10 

§ 

100 

§ 

125J 

500mt 

1.6 




1.5u 

20 

30u 

4.0 


100 

§ 

125J 

500mt 

1.6 




1,5u 

20 

20u 

10 

§ 

100 

§ 

125J 

500mt 

1.2 

A 

3.0 







50 


100 

5 0 

20 


20 


2 Ou§ 

6.0 

50u§ 

50 

0$ 

100 



120m 

2.0 


20 


2.0u§ 

60 

50u§ 

50 

w 

100 



120m 

2.0 


20 


2 Ou§ 

60 

50u§ 

50 

0§ 

100 



120m 

1.9 

$ 

4 7 




12.110 



60 


100A 

50 

2 2 




2.5u 



30 

0 

100 


100J 


2.2 




2.5u 



30 

0 

100 


100J 


2 5 


20 


1 Ou 

10 

12u§ 

400 

§ 

100 

§ 

125J 

15 

2.5 


20 


I.Ou 

10 

17u§ 

50 

§ 

100 

§ 

125J 

15 

2.5 


20 


I.Ou 

10 

17u§ 

50 

§ 

100 

§ 

125 J 

15 

2.5 


10 





5.0 ! 


60 

§ 

125 J 

3.0 

2.5 


10 





5 0 1 

5 

60 

§ 

125 J 

30 

3.0 


5.0 


2.0u 

5.0 

12u 





125C 

1.0 

1 2 


4.0 


2 Ou 

4.0 

30u 

100 

§0 

80 


125C 

.50 

1.7 


20 




60u 

200 


1 10 


125 

10 

1.8 


20 


1 5u 

6.0 

4.0u 

200 

0 

60 

§ 

1 10A 

500mt 

1.9 


4.0 




20u 

20 

50 


105 

.50 

2.5 


100 


1 6u 

30 

1 5u 

10 

§ 

100 


100C 

“ 40 0 

2.5 


100 


1 6u 

30 

1 5u 

10 

§ 

100 


100C 

40 0 

2.5 


100 


1 6u 

30 

15u 

10 

§ 

100 


100C 

40 0 

1.6 




1.5u 

2.0 

25u 

30 

§ 

100 

§ 


500mt 

1.6 




1.5u 

2.0 

25u 

30 

§ 

100 

§ 


500mt 

1.6 




1,5u 

2.0 

25u 

30 

§ 

100 

§ 


500mt 

1.6 




1.5u 

2 0 

25u 

30 

§ 

100 

§ 


500mt 

1.6 


41 


1.5u 

2.0 

25u§ 

30 

§ 

100 

§ 

125A 

500mt 

1.6 


41 


1.5u 

2.0 

25u§ 

30 

§ 

100 

§ 

125 A 

500mT 

1.6 


41 


1.5u 

2.0 

25u§ 

30 

§ 

100 

§ 

125A 

500mt 

1.6 


41 


1.5u 

2.0 

25ui 

30 

§ 

100 

§ 

125A 

500mt 

2.3 




3.0u 

10 

20u 



80 


125 

5.0 0 _ 

2 3 


20 


3.0u 

10 

20u 



50 

* 

150J 

500mT 

1.4 


10 



3.0 

20 

50 


50 


125 J 

500m 

2.3 


20 







50 


100J 

.50 

2.0 


5 0 







35 


100J 

25 

.83 

0 

5 0 § 


2.0u 

5.0 

30u 



60 

* 

150S 

5 0 




1.5u 

4.5 

15u§ 

20 

§ 

80 

§ 

100C 

500mt 





1.5u 

4 5 

15u§ 

20 

§ 

80 

§ 

100C 

500mt 





1.5u 

4 5 

15u§ 

20 

§ 

80 

§ 

100C 

500mf 



15 


1.0u§ 

100 

20u§ 



100 

§ 

125J 

10 

1.9 


15 


2 Ou§ 

10 

6.0u§ 



100 

§ 

125J 

10 

1.9 

A 

15 


2.0u§ 

10 

12u§ 



100 

§ 

125J 

10 

1.8 


5 0 









125C 

5.0 0 

1.8 


15 


I.Ou 

10 

12u§ 



60 


125J 

5.0 

2.5 


25 


2 Ou 

5 0 

20u 

20 


15 


45A 

.20 

23 


7 0 


3 Ou 


8.0u§ 



100 

*§ 

125C 

.50 

1.7 

T~ 

41 







240 

* 

100C 

5 t 

1 7 

t 

41 







240 

* 

100C 

.5 t 

1.8 


14 

t 

5 Ou 

50 

30u 

5 0 


60 


150A 


1.9 


15 

t 

2 5u 

60 


20 


60 

A 

105J 

.50 t 

1 9 


15 

t 

2 5u 

5 0 

12u 



60 

A 

125J 

.50 t 

: 1.9 


15 

t 

2 5u 





75 

A 

125J 

.50 t 

1.8 


10 







80 

§ 

100J 

.50 

1 8 


10 







80 

§ 

100J 

.50 

1 8 


10 


1 1u 

80 

50u 

20 

A 

80 

A 

125J 

5 0 0 

1 8 


10 


1 1u 

8 0 

50u 

20 

A 

80 

A 

125J 

5 0 0 

1 7 


10 







100 


105 

500mt 

1 7 


10 







100 


105 

500mt 

1.7 


10 




12u 



100 


105 

500mt 

1 7 


10 







100 


125 

5.0 

1 7 


10 




12u 



100 


125 

5.0 


20u 200 

12u 200 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



AJ 

MLJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

1 r@ PR V 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

in 

Flat 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




M 

(A) 

fC) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

r c) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

m 

(W) 


1 

2N3755 

200 

7 5 

100 

200m 

200m 

23 

6 Om 

120A 




1 

75u 

200 

250 * 

120 A 

2.0 

"TO 4 8 

2 

B01071 

200 

7 8 

60C 

6.0m 

200u 

1 0 

10Ou 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

30u 

4.0 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

3 

B01072 

200 

7 8 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

4 

B05021 

200 

7 8 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

30u 

4 0 § 

100 § 

125J 

500mt 

S307 

5 

B05022 

200 

7 8 

60C 

6 Om 

1.5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

S307 

6 

C122B 

200 

8 0 


30m 

25m 

1 5 

2 Om 

100C 

2.2 t 

16 




40 0 

80 

100J 


M490 

7# 

SF5D11 

200 

8 0 

24 


20m 

20 

6 Om 

1 25J 

2.0 

20 





60 

125J 

500m 

S141a 

8 

MCR2315-4 

200 A 

8.0 A 

70C 

50m 

40m 

1 5 

3.0m 

100J 

1 6 

5 0 

1 Ou 

5 0 

15u 

50 0§ 

80 A 

100J 

5.0 0 

S230 

9 

MCR2614L4 

200 A 

8 0 A 

70C 

50m 

40m 

1 5 

3 Om 

100J 

1.6 

50 

1 Ou 

5 0 

1 5u 

50 0§ 

80 A 

100J 

5.0 0 

C85a 

10v 

TIC 116B 

200 

8 0 

70 

40m 

20m 

1 5 

2 0m 

1 IOC 

1 7 

8.0 




100 0 

80 

11OC 

5 0 


11 

2N4317 

200 

8.0 

85 

25m 

15m 

1 2 

2.0mt 

150 

2.0 

8.0 




200 

60 §* 

150A 

.5 t 

C63d 

1.2# 

T6F200H 

200 

80 

85C 

60m 

40m 

2 0 

2.0m 

1 25J 

2 5 

20 

i oud 

10 

12u§ 

400 § 

75 § 

125J 


M94e% 

13# 

T8F200C 

200 

Fo 

85C 

60m 

40m 

2 0 

2 Om 

1 25J 

20 

20 

1 Ou 

10 

12u§ 

400 § 

120 § 

125J 

15 

S131 j % 

14# 

T8N260C 

200 

8 0 

85C 

60m 

20m 

2 0 

2 Om 

1 25J 

20 

20 

1 Ou 

10 

18u§ 

50 § 

120 § 

125J 

15 

S131 j% 

15# 

T8N200H 

200 

8 0 

85C 

60m 

20m 

2 0 

2.0m 

1 25J 

2.0 

20 

1 .Ou 

10 

1 8u§ 

50 § 

120 § 

125J 

15 

M94e% 

16# 

TW8N200C 

200 

8 0 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2 Om 

125J 

1 9 

10 




5 0 § 

80 § 

125J 

3.0 

S131 j % 

17# 

TW8N200H 

200 

8 0 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2.0m 

1 25J 

1 9 

10 




5 0 § 

80 § 

125J 

3 0 

M94e% 

18v 

HEPR1221-RT 

200 

80 

100J 

1Om0§ 

10m§ 










80 § 

100 


M386 

19t 

HEPR1243-RT 

200 

8 0 

100J 

25m0§ 

20m§ 










100 § 

100 


S230 

20 

MCR2604-4 

200 

8 0 

100J 

25m 

20m 

1 5 

2 Om 

100J 

1 3 

5 0 

I.Ou 

5 0 

12u 

50 

100 

100J 

5 0 

M304a 

21 

MCR2605-4 

200 

8 0 

100J 

25m 

20m 

1 5 

2 Om 

100J 

1 3 

5 0 

1 .Ou 

5 0 

12u 

50 

100 

100J 

5.0 

M305 

22# 

CS8-02 

200 

8 2 

100 

50m 

30m 

30 

3 Om 

125 

1 6 

26 



60u 

200 

170 

125 

10 


23# 

BTX64/200R 

200 

8 5 

85B 

10m0§ 

65m 

3 5 

12m 

1 25J 

3 0 

50 

40u 

10 

lOu 

45 

140 * 

125J 

5 t 

T048 

24# 

BTX75-200R 

200 

8.5 

1 10B 

1Om§0 

65m 

3.5 

12m 

1 50J 

3.0 

50 

3.0u 

10 

25u 


140 

150J 

5 t 

T048 

25# 

TP2006 

200 

9 0 

100C 

100m 

40m 

3 0 

3.0m 


1 2 

6 0 

2.0u 

6 0 

30u 

100 §0 

100 

125C 

.50 

SI 8a 

26 

B01091 

200 

9 1 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

30u 

4 0 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

27 

B01092 

200 

9 1 

60C 

6.0m 

1 5m 

1.0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

28 

B05041 

200 

9.1 

60C 

6 0m 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

30u 

4.0 § 

100 § 

125 J 

500mt 

S307 

29 

B05042 

200 

9 1 

60C 

6.0m 

1 5m 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

S307 

30# 

T8F200H 

200 

9 5 

85C 

60m 

40m 

20 

2 Om 

1 25J 

20 

20 

i.oud 

10 

12u§ 

400 § 

95 § 

125 J 


M94e % 

31 

NCF200D 

200 

TcT 


1 5m0 

50m 

3 5 

5.0m 

100 

1 2 

10 

500n 

10 

6 Ou 

25 § 

125 

10OA 

50 t 

T048 

32 

NCM200E 

200 

10 


25m0 

150m 

20 

5.0m 

100 

1 2 

10 

500n 

10 

6 Ou 

200 § 


120A 

1 0 t 

T048 

33# 

BTY85 

200 

10 

25A 

20 m § 

25m§ 

3.5 

6.Om0 

100J 

1 2 

16 

4.5u§ 

50 

20u§ 


120 

100A 

5 0 

S98 

34# 

TRA12 

200 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3 0 

3 Om 

1 10J 

2.0 

30 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

M94g 

35# 

TRA12D 

200 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3 0 

3 Om 

110J 

2 0 

30 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

S131 

36 

2N1846 

200 

10 A 

35C 


150m $ 

3 5 $ 

6 Om0 

35C 

2 5 t 

10 





125 * 

100C 

.5 t 

T048 

37# 

CR10B4 

200 

10 

59C 


30m 

2 5 

3 Om 

100J 

1 6 

30 





150 A 

100J 

5 0 0 

S334 

38# 

2SF274 

200 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2.5 

3 Om0 

100J 

1 2 

10 





90 

100J 

5 0 

S141 b 

39# 

2SF274A 

200 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2 5 

3 Om0 

100J 

1 2 

10 


10 

15u0 

100 A 

90 

100J 

5 0 0 

S141b 

40# 

2SF248 

200 

10 

65C 

1Om0 

25m 

2 5 

5 Om 

1 25C 

2.3 

20 

3 Ou 

10 

15u 

20 

50 

125 J 

500mt 

T03 

41 

RTT0120 

200 

10 

65C 

200m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2 5 

30 

20u 

10 


100 

100 

100C 


T048 

42 

RTT0420 

200 

10 

65C 

200m 

50m 

30 

2 0m 

125 

2 5 

30 

20u 

10 


100 

100 

125C 


T048 

43 

RTU120 

200 

10 

65C 

20 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2 5 

30 

200n 

10 


100 

100 

100C 


S131 

44 

RTU0420 

200 

10 

65C 

20 

50m 

3.0 

20 

125 

2 5 

30 

200n 

10 


100 

100 

125C 


S131 

45v# 

CR10CY4 

200 

10 

66C 


40m 

2 5 

4 Om 

125J 

2 5 

30 


10 

15u0 

100 A 

140 A 

125J 

5 0 0 

S350 

46# 

CR10EY4 

200 

10 

66C 


40m 

2 5 

4 Om 

1 25J 

2.5 

30 


10 

15u0 

100 A 

140 A 

125 J 

5 0 0 

S334 

47# 

CR5-202AB 

200 

10 

70C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

100C 

2 0 

16 

2 Ou 

20 

2Ou0 

20 

90 

125 

5 0 0 


48# 

CR5-202BB 

200 

10 

70C 

20 m0 

80m 

30 

10m 

100C 

20 

16 

2 Ou 

20 

15u0 

20 

90 

125 

5 0 0 


49# 

CR5-202CB 

200 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2 0 

16 

2 Ou 

20 

12u0 

20 

90 

125 

5 0 0 


50# 

CR5-202DB 

200 

10 

70C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

100C 

20 

16 

2 Ou 

20 

8 Ou0 

20 

90 

125 

5 0 0 


51# 

CR5-202EB 

200 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2 0 

16 

2 Ou 

20 

6 Ou0 

20 

90 

125 

5 0 0 


52# 

CR5-2029B 

200 

10 

70C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

100C 

20 

16 

2 Ou 

20 

4 Ou0 

20 „ 

90 

125 

5 0 0 


53 

T210 

200 

10 

70 

60m 

100m 

5 0 



2 2 


3 Ou 



40 0 

100 

100J 


M94 

54 

T210S 

200 

10 

70 

60m 

100m 

5.0 



2 2 


3 Ou 



40 0 

100 

100J 


S13 1 

55# 

TAG 10-200 

200 

10 

70 

25m 

25m 

3 0 

3.0m 

105 

20 

15 





120 

105 

50 

T048 

56# 

TAG 10S200 

200 

10 

70 

25m 

25m 

3 0 

3 Om 

105 

20 

15 



1 2u 


120 

105 

5 0 

T048 

57 

2N1846A 

200 

10 A 

80C 


150m$ 

3 7 $ 

6 Om0 

80C 

2.5 t 

10 





125 * 

125C 

5 t 

T048 

58 

B01438 

200 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


T5u 

20 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 

M507 

59 

B05438 

200 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 

S307 

60 

B18064 

200 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 


61 

B19064 

200 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1.5m 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

25u 

30 § 

150 § 


600mt 


62t 

S2016B 

200 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1.0m 

100C 

1 6 

64 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

150 § 

1 25A 

600mt 

S307 

63t 

S2016G 

200 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

64 

1 5u 

2 0 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600mt 

M605 

64v 

S2016H 

200 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1.0m 

100C 

1 6 

64 

1 5u 

2 0 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600mT 

S361 

65t 

S2016L 

200 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

64 

1 5u 

20 

25u§ 

30 § 

150 § 

125A 

600mt 

M507 

66 T#J 

CR10C4 

200 

10 

84C 


30m 

2 5 

3 Om 

125J 

1 6 

30 




20 A 

150 A 

125J 

5 0 0 

S350 

67# 

BTX32-200 

200 

10 

85 

25m 

25m 

3 0 

3.0m 

125 

2.0 

15 





120 

125 

5 0 

T048 

68# 

BTX32S200 

200 

10 

85 

25m 

25m 

3 0 

3 Om 

125 

2.0 

15 



12u 


120 

125 

5.0 

T048 

69# 

BTX72-200 

200 

10 

85 

40m 

40m 

30 

3 Om 

125 

20 

15 

1 4u 

5 0 

20u 

200 

120 

125 

5 0 

T048 

70# 

BTX72S200 

200 

10 

85 

40m 

40m 

30 

3.0m 

125 

2.0 

15 

1.4u 

5 0 

1 2u 

200 

120 

125 

5 0 

T048 

71# 

T10N200C 

200 

10 

85C 

60m 

20m 

20 

2 Om 

1 25J 

1.8 

20 

1 Ou 

10 

20u§ 

50 § 

140 § 

125J 

15 

S13 1 j % 

72# 

T10N200H 

200 

10 

85C 

60m 

20m 

20 

2 0m 

125J 

1.8 

20 

I.Ou 

10 

20u§ 

50 § 

140 § 

125J 

15 

M94e% 

73# 

TW10N200C 

200 

10 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2 Om 

125 J 

1.7 

10 




5 0 § 

100 § 

125 J 

3 0 

S131j% 

74# 

TW10N200H 

200 

10 

85C 

60m 

50m 

30 

2 Om 

1 25J 

1 7 

10 




5 0 § 

100 § 

125J 

3.0 

M94e% 

75# i 

CR10-202B 

200 t 

10 

125C 

150m 

80m 

3 0 

10m 

125C 

20 

10 

2 Ou 

10 

30u 

20 


125C 

1 0 

T048 

76# 

2SF24 

200 0 

11 

50B 


40m 

3 0 

12m 

100J 

2 8 

50 





125 

100J 

500m 

S236a 

77# 

2SF752 

200 

11 

50B 


40m 

3 0 

4.5m 

100J 

2 8 

50 


5 0 

lOu 

20 

125 

125J 

50 

S18d 

78# 

2SF752A 

200 

11 

50B 


40m 

30 

4 5m 

100J 

2 8 

50 


5 0 

5 Ou 

20 

125 

125 J 

50 

S18d 

79 

UCR20 

200 A 

12 

55C 

50m 

50m 




1 2 

3 0 

500n 

30 

1 5u 

250 

60 

1 25J 

10 0 

S296 

80# 

CR8-201C 

200 t 

12 

70C 

15m0 

25m 

2 5 

2 5m 

125J 

2.0 

20 

1 1 u 

80 

50u 

20 A 

80 A 

125 J 

5 0 0 

T064 

81 ▼ 

TIC126B 

200 

12 

70 

40m 

20m 

1 5 

2 Om 

1 IOC 

1.4 

12 




100 0 

100 

1 IOC 

5.0 


82# 

BTX65/200R 

200 

12 

85B 

1Om§0 

65m 

3 5 

12m 

125J 

20 

50 

,40u 

10 

lOu 

45 

200 

125 J 

5 t 

T048 

83# 

CR 10-20 IB 

200 t 

12 

85C 

150m 

80m 

3 0 

10m 

1 25C 

2 0 

10 

2 Ou 

10 

30u 



125C 

1 0 

T048 

84# 

CR10-202AB 

200 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

125C 

2 0 

50 

2 6u 

32 

2Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


85# 

CR10-202BB 

200 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

1 25C 

20 

50 

2 6u 

32 

15u0 

20 

120 

125 

5.0 0 


86# 

CR10-202CB 

200 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

1 25C 

2 0 

50 

2 6u 

32 

12u0 

20 

120 

125 

5 0 0 


87# 

CR10-202DB 

200 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

125C 

2.0 

50 

2 6u 

32 

8.Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


88# 

CR10-202EB 

200 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

125C 

2 0 

5 0 

2 6u 

32 

6 Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


89# 

CR10-2029B 

200 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

1 25C 

2 0 

5 0 

2 6u 

32 

4 Ou0 

20 

120 

125 

5 0 0 


90# 

BTX76-200R 

200 

12 

1 10B 

1Om§0 

40m 

3.0 

12m 

150J 

2 0 

50 

3 Ou 

10 

25u 


200 

150J 

5 t 

T048 

91 

40750 

200 

12 5 

75C 

20m 

15m 

2 0 



2 4 

100 

2 Ou 

30 

20u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

M94 

92 

40754 

200 

12 5 

75C 

20m 

15m 

20 



2 4 

100 

2.0u 

30 

20u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

S131 

93 

40758 

200 

12 5 

75C 

20m 

15m 

2.0 



2 4 

100 

2 Ou 

30 

20u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

S304 

94# 

8RCM20 

200 

12 6 

65B 

65m 

85m 

3 0 

6 Om 

105 

2 6 

8.0 



20u 

20 

100 

105 

50 

T048 

95# 

8RCV20 

200 

12 6 

105 

50m 

45m 

2 9 

6 Om 

105 

2 6 



100 

lOu 

100 

100 

105 

50 

T048 

96 

2N1846B 

200 

13 A 

80C 


75m 

3 7 $ 

1 Om0 

125C 

1.8 t 

13 





150 * 

125C 

5 t 

T048 

97 

2N3669 

200 

13 

80C 

50m 

40m 

20 

1 3m 

100C 

1 8 

25 





200 

100 

5 0 

Z24 

98# 

2SF75 

200 

15 

25C 


50m 

3 0 

6 Om 

100C 

1 2 A 

7 0 





100 

100 

5 0 

S94 

99# 

BTY87/200R 

200 

15 

61A 

10m0§ 

65m 

3 5 

12m 

1 25J 

3 0 

50 

3 Ou§ 

10 

15u 

100 

106 

125 J 

50 

T048 

100 

T215 

200 

15 

70 

60m 

100m 

5.0 



2 2 


3 Ou 



40 0 

100 

100J 


M94 

101 

T215S 

200 

15 

70 

60m 

100m 

5 0 



2 2 


3 Ou 



40 0 

100 

100J 


S131 

102# 

TAG 15-200 

200 

15 

70 

50m 

50m 

30 

3 Om 

105 

2 0 

20 





150 

105 

5.0 

T048 

103# 

TAG 15S200 

200 

15 

70 

50m 

50m 

3 0 

5 Om 

105 

2 0 

20 



1 2u 


150 

105 

5 0 

T048 

104# 

BTX70-200 

200 

15 

85 

50m 

50m 

3 0 

3 Om 

125 

2 0 

20 





150 

125 

5.0 

T048 

105# 

BTX70S200 

200 

15 

85 

50m 

50m 

3 0 

3 Om 

125 

20 

20 



12u 


150 

125 

5.0 

T048 

106# 

BTX74-200 

200 

15 

85 

50m 

50m 

3 0 

3 Om 

125 

2 0 

20 

1 4u 

10 

20u 

200 

150 

125 

5.0 

T048 

107# 

BTX74S200 

200 

15 

85 

50m 

50m 

3 0 

3 Om 

125 

20 

20 

1 4u 

10 

12u 

200 

150 

125 

5.0 

T048 

108v 

HEP306-RT 

200 

15 

100J 

10m0§ 

50m§ 










200 § 

100 


S131a 

109v 

HEP307-RT 

200 

15 

100J 

10m0§ 

50m§ 










200 § 

100 


S131q0 

110 

B15004 

200 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2 0 

1.5m 

100C 

1 6 


1.8u 

2.0 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 

M505 


435 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



AJ 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. FWD 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

1 J 

3Jat 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 2E 

j°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W1 


1 

B16004 

200 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1 6 


1 8u 

2.0 

25u 

30 § 

2001 


800mt 

M504 

2 

B17004 

200 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1.6 


1 8u 

2.0 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 

S308 

3 

B18004 

200 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1.5m 

100C 

1.6 


1 8u 

2.0 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 


4 

B19004 

200 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1 6 


1 8u 

2.0 

25u 

30 § 

200 § 


800mt 


5t 

S2025 

200 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 .Om 

100C 

1 6 

100 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

M606 

6y 

S2025C 

200 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1.0m 

100C 

1.6 

100 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

M607 

7y 

S2025D 

200 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 Om 

100C 

1 6 

100 

1 8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

S362 

8y 

S2025G 

200 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2 0 

1.0m 

100C 

1 6 

100 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

M605 

9y 

S2025H 

200 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 Om 

100C 

1 6 

100 

1 8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

225 § 

125A 

800mt 

S361 

10# 

BTY89 

200 

16 

25A 

10m§ 

25m§ 

3.0 

6.Om0 

125J 

.86 

16 

4 5u§ 

50 

20u§ 


140 

125A 

5 0 

S98 

11# 

TR2 

200 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3 0 

3 Om 

1 25J 

20 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0 

250 


240m 

S313 

12#. 

TR2015S 

200 

16 

25A 

1OOm0 

80m 

3.0 

5 Om 

1 25J 

25 

50 

2 Ou§ 

10 

20u§ 

200 § 

250 


240m 

S313 

13# 

TRA22 

200 

16 

25A 

5Om0 

80m 

30 

3 Om 

1 10J 

2.0 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

M94g 

14# 

TRA22D 

200 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3 0 

3 Om 

110J 

20 

50 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

M94g 

15# 

SF10D11 

200 

16 

26 


80m 

3 5 

12m 

100C 

30 

50 





113 

100J 

500m 

S18 

16*# 

BStC0313 

200 

16 

59C 

30m 

30m 

2 5 

3 0 

1 25J 

1 9 

27 




200 

180 § 

125 

10 


17 

2N685 

200 

16 A 

65C 


80m$ 

30 $ 

6.Om0 

125C 

20 0 

16 





150 * 

125C 

.50 

T048 

18 

JAN2N685 

200 

16 A 

65C 

50m 

80m 

3 0 

2.0m 

25 

20 t 

50 

5 Ou 

10 

30u 


150 

125A 

.5 t 

T048 

19 

2N2888 

200 

16 A 

65C 


80m$ 

30 $ 

6 Om 

65C 

20 t 

16 



12u 

20 

150 §* 

125C 

.5 t 

T048 

20 

10RC20 

200 0 

16 A 

65C 

1Om0 

40m 

3.0 

6.Om0 

105C 

2.3 t 

31 





125 A 

105J 

.50 t 

T048 

21 

RTT0220 

200 

16 

65C 

200m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2 5 

50 

20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

22 

RTT0320 

200 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

100 

2.0 

50 

20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

23 

RTT0520 

200 

16 

65C 

200m 

50m 

3.0 

2.0m 

125 

2.5 

50 

20u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

24 

RTT0620 

200 

16 

65C 

50m 

25m 

2.0 

1 Om 

125 

20 

50 

20u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

25 

RTU0220 

200 

16 

65C 

.20 

50m 

3 0 

2 0m 

100 

2.5 

50 

200n 

16 


100 

100 

100C 


S131 

26 

RTU0320 

200 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

100 

20 

50 

200n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

27 

RTU0520 

200 

16 

65C 

.20 

50m 

3.0 

20 

125 

2 5 

50 

200n 

16 


100 

100 

125C 


S131 

28 

RTU0620 

200 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 .Om 

125 

20 

50 

200n 

16 


100 

150 

125C 


S131 

29 

2N3651 

200 

16 

70 

350m$ 

500m$ 

4.5 

6.0m 

120 




100 

1 5u 

200 

180 * 

120C 

1 0 

T048 

30 

2N3656 

200 

16 

70 

350m$ 

500m$ 

4 5 

6.0m 

120 




100 

lOu 

200 

180 * 

120C 

1.0 

T048 

31 

MCR3818-4 

200 

16 

70C 

50m 

40m 

1 5 



1.2 

20 

1 .Ou 

20 

1 5u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

M94b 

32 

MCR3918-4 

200 

16 

70C 

50m 

40m 

1.5 



1.2 

20 

1 Ou 

20 

15u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

S131 k 

.33# 

BTY91/200R 

200 

16 

75B 

10m0§ 

40m 

3 0 

12m 

1 25J 

2.0 

50 

3.0u§ 

10 

20u§ 

100 

136 

125 J 

50 

T048 

34# 

11RC20 

200 

16 A 

85B 

20m 

40m 

3.0 

6.0m 


2 3 

10 

3.0u 

10 

25u 

20 

125 

125A 

5.0 0 

S141c 

35 ♦# 

BStD0313 

200 

16 

85C 

30m 

30m 

2 5 

30 

1 25J 

1.6 

33 




200 

250 § 

125 

10 


36 

C36B 

200 

16 A 

100 

2Om0 

50m 

3 5 

6 Om 

100J 

1.2 


4.5uEl 

10 

20u 


125 

100B 

50 

S18 

37y 

HEPR1304-RT 

200 

16 

100J 

10m0§ 

10m§ 










250 § 

100 


S131r 

38 

16C20 

200 

16 

125J 

50m 

15m 

20 

10m 

1 25J 

2.0 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 


150 

125 J 

5.0 0 

T048#A 

39 

16C20B 

200 

16 

1 25J 

50m 

40m 

2 0. 

10m 

125J 

20 

50 

7.0u 

16 

75u§ 

25 

150 

125J 

50 0 

T048#A 

40 

16C20C 

200 

16 

1 25J 

50m 

40m 

2.0 

10m 

1 25J 

20 

50 

7.0u 

16 

75u§ 


150 

125J 


T048#A 

41# 

CR16-202B 

200 t 

16 

125C 

120m 

40m 

3.0 

10m 

125C 

2.0 

16 

2 Ou 

10 

20u 

20 


125C 

1 0 

T048 

42# 

T14F200C 

200 

17 

85C 

120m 

50m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

50 

1.5uEl 

10 

1 5u§ 

200 § 

200 § 

125 J 


S63a% 

43# 

T14F200E 

200 

17 

85C 

120m 

50m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.5 

50 

1 5u0 

10 

15u§ 

200 § 

200 § 

125 J 


M329% 

44 

2N685A 

200 

18 A 

65C 

50m$!Z 

40m 

30 $ 

1 Om0 

65C 

2.1 t 

18 




200 

250 * 

125C 

.5 t 

T048 

45 

TIX92 

200 

18 

75C 

40m 

40m 

3.5 

1 .Om 

125 

1 6 

18 




100 


125C 

5 0 

M246 

46# 

12RCM20 

200 

18 8 

65B 

65m 

85m 

3.0 

6.0m 

105 

2.2 

12 



20u 

20 

150 

105 

.50 

T048 

47# 

CS16-02 

200 

19 

95 

50m 

80m 

3 0 

3.0m 

125 

1.8 

60 



60u 

200 

350 

125 

10 


48# 

BTX12/200R 

200 

20 

25$ 

40m§ 

50m 

3.0 



3.5 § 

175 

4 Ou§ 

10 

10u§ 

20 § 

250 

125 J 

5.0 

S182 

49# 

CR20A4 

200 

20 

57C 


50m 

3 0 

3.0m 

100J 

1.8 

60 





300 A 

100J 

5.0 0 

S 106b 

50# 

2SF294 

200 

20 

58C 

10m0 

50m 

3 5 

3.Om0 

100 

1.3 

20 





300 

100J 

5 0 

S106b 

51# 

2SF294A 

200 

20 

58C 

10m0 

50m 

3 5 

3.Om0 

100 

1,3 

20 


20 

1 5uEl 

100 A 

300 

100 

5.0 0 

S106b 

52# 

TAG20-200 

200 

20 

60 

50m 

50m 

3.0 

3.0m 

105 

1.7 

30 





175 

105 

5 0 

T048 

53# 

TAG20S200 

200 

20 

60 

50m 

50m 

3.0 

3 Om 

105 

1.7 

30 



12u 


175 

105 

5 0 

T048 

54 

MCR649-4 

200 (Zl 

20 

65C 


80m 

3.5 

5.0mA 

100 

.70 0 

13 § 





260 A 

100J 

5 0 

T041 

55# 

BTX33-200 

200 

20 

70 

50m 

50m 

3 0 

3.0m 

125 

1.7 

30 





175 

125 

5 0 

T048 

56# 

BTX33S200 

200 

20 

70 

50m 

50m 

3.0 

3.0m 

125 

1 7 

30 



12u 


175 

125 

5 0 

T048 

57# 

CR20EY4 

200 

20 

74C 


50m 

3.0 

6.0m 

1 25J 

25 

60 


20 

15uEl 

100 A 

300 A 

125 J 

5.0 0 

S106b 

58# 

6TW2 

200 

20 

75C$ 

25m 

50m 

2.0 

10m 

100J 

1.8 § 

50 

2 5u§ 

20 

20u§ 


300 

150S 

2 0 


59# 

CR16-20 IB 

200 t 

20 

75C 

120m 

40m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

2.0 

16 

2.0u 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

60# 

CR16-202AB 

200 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

3.0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

20uEl 

20 

160 

125 

5 0 0 


61# 

CR16-202BB 

200 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

3 0 

10m 

125C 

20 

50 

2.5u 

50 

15u@ 

20 

160 

125 

5 0 0 


62# 

CR16-202CB 

200 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

3 0 

10m 

125C 

20 

50 

2.5u 

50 

12uE5 

20 

160 

125 

5 0 0 


63# 

CR 16-202DB 

200 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

30 

10m 

125C 

2.0 

50 

2 5u 

50 

8 OulZl 

20 

160 

125 

5.0 0 


64# 

CR 16-202EB 

200 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

30 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2 5u 

50 

6.Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


65# 

CR16-2029B 

200 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3.0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2 5u 

50 

4.Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


_66#_ 

BTX81-200R 

200 

20 

85B 

100m 

80m 

3.5 



J_8_^ 

50 






125J 

1 0 t 

S94a 

67 

TCR202 

200 

22 

25C 

25m0§ 

50m 

3 0 

3 Om0 

100C 

82Om0 

20 § 

7 5u 


12u 


150 

125J 

500m 

S148 

68# 

2SF34A 

200 0 

22 

64B 


40m 

3.0 

12m 

1 25J 

2.0 

50 





150 

125J 

500m 

S236a 

-69#_ 

2SF762 

200 

22 

64B 


40m 

3.0 

4.5m 

1 25J 

2.0 

50 


10 

lOu 

20 

150 

125 

.50 

S18d 

70# 

2SF762A 

200 

22 

64B 


40m 

3.0 

4.5m 

125J 

2.0 

50 


10 

5.0u 

20 

150 

125 

.50 

S18d 

71 

2N3871 

200 

22 

65 


80m 

3.0 

2 5m 

100 

1 9 t 

69 





350 

100 


M94 

72 

2N3897 

200 

22 

65 


80m 

3.0 

2 5m 

100 

1.9 t 

69 





350 

100 


S131 

73 

B15024 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1.5m 

100C 

1.6 


1,8u 

2.0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 

M505 

74 

B16024 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1.6 


1 8u 

2.0 

25u 

20 $ 

300 § 


800mt 

M504 

75 

B17024 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1.5m 

100C 

1 6 


1.8u 

2.0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 

S308 

76 

B18024 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1.5m 

100C 

1.6 


1.8u 

2.0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 


77 

B19024 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1 6 


1 8u 

2.0 

25u 

30 § 

300 § 


800mt 


78t 

S2035 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1 .Om 

100C 

1 6 

141 

1.8u 

20 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

M606 

79t 

S2035C 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1.0m 

100C 

1.6 

141 

1.8u 

20 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

M607 

80t 

S2035D 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1 Om 

100C 

1.6 

141 

1.8u 

2.0 1 

25u§ 1 

30 § 

325 § 

125A 

800mf 

S362 

81 ▼ 

S2035G 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1.0m 

100C 

1.6 

141 

1 8u 

2.0 

25u§ 1 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

M605 

82y 

S2035H 

200 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1 .Om 

100C 

1 6 

141 

1 8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

S361 

83# 

TS235 

200 

22 5 

25A 

2Om0 

80m 

3.0 

6.0m 

1 25J 

2.2 

70 

5.0u§ 

15 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S313 

84# 

T18F200C 

200 

23 

85C 

120m 

50 m 

30 

10m 

1 25J 

2.3 

60 

1.5uEl 

15 

20u§ 

50 § 

300 § 

125 J 


S63a% 

85# 

T18F200E 

200 

23 

85C 

120m 

50m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.3 

60 

1 5u0 

15 

20u§ 

50 § 

300 § 

125 J 


M353% 

86# 

2SF135 

200 

25 

25C 


50m 

30 

6.0m 

1 25C 

1 2 A 

12 





150 

125 

5 0 

S94 

87# 

ATS20 

200 

25 

25 


100m 

20 













88 

C37BA 

200 

25 A 

25C 


80m 

3.5 

12m 

105 

2.3 

“30 





125 

105C 

to 

T048 

89 

10RC20A 

200 0 

25 A 

45C 

1Om0 

90m 

2 5 

6.Om0 

125C 

2.8 

50 t 

3 Ou 

10 

30u 

25 § 

200 A 

125 J 

.50 t 

T048 

90 

10RCF20A 

200 El 

25 A 

45C 

1Om0 

90m 

2 5 

6.Om0 

1 25C 

2_8_1 

50 t 

3 Ou 

10 

12u§ 

25 § 

200 A 

125 J 

500mf 

T048 

91# 

SF16D11 

200 

25 

57 


40m 

3 0 

12m 

125C 

1 9 

50 





135 

125J 

500m 

S18 

92# 

2N685AS 

200 

25 

60 

50m 

40m 

3 0 

3.0m 

125 

1.7 

30 

1.4u 

10 

12u 

200 

200 

125 

5.0 

T048 

93# 

2N685S 

200 

25 

60 

50m 

40m 

3.0 

3.0m 

125 

1.7 

30 

1.4u 

10 

12u 

25 

200 

125 

5.0 

T048 

94# 

BTX73-200 

200 

25 

60 

50m 

50m 

3.0 

3.0m 

125 

1 7 

30 

1 4u 

10 

20u 

200 

200 

125 

5.0 

T048 

95# 

BTX73S200 

200 

25 

60 

50m 

50m 

3.0 

3 Om 

125 

1.7 

30 

1.4u 

10 

12u 

200 

200 

125 

5.0 

T048 

96 

TI3039 

200 t 

25 A 

60C 

13Om0 

100m 

4 0 

3.0m 

1 25C 

2.5 

25 

2 5u 

25 

2.9u 

200 

200 

125C 

5 0 

T048 

97 

C30B 

200 

25 A 

70C 

50m 

25m 

1 5 

3.5m 

100J 

1.5 

50 





250 

100J 

.50 

S13 1 

98 

C31B 

200 

25 A 

70C 

50m 

9 Om 

1 5 

3.5m 

100J 

1 5 

50 





250 

100J 

50 

S131 

99 

C32B 

200 

25 A 

70C 

50m 

25m 

1 5 

3.5m 

100J 

1.5 

50 





250 

100J 

.50 

M94 

100 

C33B 

200 

25 A 

70C 

50m 

9.0m 

1 5 

3.5m 

100J 

1.5 

50 





250 

100J 

.50 

M94 

101 

C34B1 

200 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1.5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100J 

5 0 0 

M94 

102 

C34B2 

200 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1.0m 

100 

1.5 

50 


35 

20uEl 

20 

250 

100J 

50 0 

S131 

103# 

21RC20 

200 

25 A 

75B 

20m 

40m 

30 

6 Om 


2 2 

16 

3 Ou 

10 

25u 

20 

150 

125A 

50 0 

S141c 

104 

2N5806 

200 

25 

80 

100m$ 

120m$ 

4 0 $ 



1 6 

35 





200 § 

1 15C 

500mf 

S18 

105# 

24TB2 

200 

25 

84B 


.10 

3 0 

7 5m 


2 3 

31 





180 

125 

1 0 

S266 

106# 

26TB2 

200 

25 

84B 


10 

3.0 

7.5m 


2 3 

31 





180 

125 

1.0 

S63a 

107 

2N2576 

200 

25 

85C 


80m$ 

3 5 $ 

2 5m0 

1 25C 

.70 § 

16 





260 § 

125C 

50 

T041 

108 

MCR1907-4 

200 A 

25 

125J 

12m 

30m 

1 5 

4.0m 

1 25J 

1.7 

20 

.50u 

10 

12uEl 

30 § 

150 

125J 

.5 t 

T048 

109# 

BTX82-200R 

200 

26 

87B 

10 

80 

3 5 





5 0 


50u 


550 * 

125J 

5 0 0 

T048 

1.10# . 

BTX13/200R 

200 

30 

25$ 

40m§ 

50m 

3 0 



3 5 § 

250 

4.0u§ 

10 

6.0u§ 

20 § 

300 

125J 

5.0 

S189 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 


1 


LJJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

1 J 


3J at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 


(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

f°C) 

(W) 


1# 

CR30-02 

200 

30 


50 

20 

20 

10 


125 

1 8 

100 

4 5u 

30 

25u 

20 

1350- 

125 

5.0 

S314 

2# 

23TB2 

200 

31 


82B 

150m 

100m 

3.0 

7.5m 


2 4 

63 





260 

125C 

1 0 

S266 

-.-.3#.. 

25TB2 

200 

31 


82B 

1 50m 

100m 

3 0 

7 5m 


2 4 

63 





260 

125C 

1 0 

S63a 

| 4# 

CR25-201 B 

2C)0 

32 


25 

26m 

40m 

3.0 





2 5u 

25 

1 50u 


210 

125 

5 0 

T048 

5# 

8TW2 

200 

32 


75C$ 

25m 

50m 

20 

10m 

100J 

1 8 § 

90 

2 5u§ 

32 

20u§ 


550 

150 

20 


_6#_ 

BTX66/200R 

200 

32 


85B 

1Om0§ 

80m 

3 0 

12m 

1 25 J 

3.3 

500 

.50u 

50 

15u 

13 

680 * 

125J 

1 t 

T094 

7 

C40BA 

200 

35 

A 

18B 

100m 

40m 

To 

8 OmA 

25J 

2.0 A 

50 



12u 


150 

125J 

5 0 

T048 

8 

SCR162A 

200 0 

35 


25C 

50m 

25m 

2.0 

4 OmA 

125C 

2 0 

50 

1.0u§ 

200 

20u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

9 

SCRF162A 

200 0 

35 


25C 

100m 

25m 

2.0 

4 OmA 

1 25C 

2.0 

50 

20u§ 

10 

6.0u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

10 

SCRF1620 

200 0 

35 


25C 

100m 

40m 

3.0 

4 OmA 

1 25C 

2 0 

50 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

1 1 

16RC20A 

200 0 

35 

A 

35C 

2Om0 

40m 

20 

6 Om0 

1 25C 

2 3 

70 t 


10 

75u§ 

25 § 

250 A 

125J 

50 t 

T048 

12 

16RCF20A 

200 0 

35 

A 

35C 

2Om0 

40m 

2.0 

2 Om0 

1 25C 

2 3 

70 t 


10 

12u§ 

25 § 

250 A 

125 

.50 t 

T048 

13 

18RC20 

200 0 

35 

A 

45C 

2Om0 

40m 

2.0 

6 Om0 

125C 

2 0 

70 t 





350 A 

125J 

.50 t 

T048 

14 

MCR3835-4 

200 

35 


47C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 

35 

1 Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500mt 

M94b 

15 

MCR3935-4 

200 

35 


47C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 

35 

1 Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500m 

S131 k 

16 

C38BA 

200 0 

35 


56C 

80m 

40m 

3 0 

8 Om 

25J 

2 0 A 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

150 

150C 

‘“TJ 

T048 

17 

40681 

200 

35 

A 

60C 

70m 

40m 

2.0 



25 

300 

2 Ou 

30 

20u 

10 

300 

100C 

500mt 

S304 

18 

NL570B 

200 

35 


62 

100m 

80m 

3 0 



1 7 

50 

1.4u 

5.0 

30u 

200 

600 

125 

500m 


19 

22RC20 

200 0 

35 

A 

70C 

2Om0 

40m 

2.0 

6 Om0 

1 50C 

2 3 

70 t 




20 

225 A 

150J 

500mt 

T048 

20# 

TK2FA 

200 

35 


85C 


300m 

3 0 

10m 

1 25J 

2 0 

100 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

21# 

TK2FB 

200 

35 


85C 


300m 

3 0 

10m 

1 25J 

20 

100 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

22 

C38B0 

200 

35 


87C 

80m 

40m 

2 5 

5 Om 

150J 

2.0 t 

50 

1 4u 

5 0 

24u§ 


200 

150J 

50 t 

T048 

23 

NLC38B 

200 

35 


90C 

80m 

40m 

2.5 

5 Om 

1 50J 

20 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

200 

150J 

50 t 

T048 

24y 

HEPR1473-RT 

200 

35 


100J 

1Om0§ 

10m§ 










325 § 

100 


S13 1 r 

25t# 

5TCA20 

200 

35 


125 

60 

100m 

3.0 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 


26 

35C20 

200 

35 


1 25J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T094#A 

27 

35C20B 

200 

35 


1 25J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T094#A 

28 

35C20BF 

200 

35 


125 J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T083#A 

29 

35C20F 

200 

35 


1 25J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T083#A 

30# _ 

CR30-203A 

200 

36 


25 

66m 

60m 

3 0 



1 4 

30 

20u 

30 

73u 


500 

125 

5 0 

T049 

31# 

CR30-204A 

200 

36 


25 

66m 

60m 

3 0 



1.4 

30 


30 

20u 


500 

125 

5 0 

T049 

32# 

CR30-304DA 

200 

38 


70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10mt 

125C 

2 5 

100 

20u 

100 

8 Ou0 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

33t# 

6TC20 

200 

40 




100m 

3 0 



1.3 


lOu 


150u 

50 §0 

1.5k* 

125J 


S183a 

34# 

2SF732 

200 

40 


70B 


40m 

3 0 

7 Om 

125J 

1.7 

50 




100 

300 

125 J 

500m 

SI 8c 

35# 

27TB2 

200 

40 


74B 


10 

3 0 

15m 


2.1 

78 





450 

125C 

1 0 

S63a 

36# 

T30F200C 

200 

40 


85C 

300m 

100m 

3.0 

10m 

125J 

1 8 

100 

2.Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125J 


S63a% 

37# 

T30F200E 

200 

40 


85C 

300m 

100m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 8 

100 

2.Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125J 


M35 1 % 

384 

40RCS20 

200 0 

40 


87C 

200m 

110m 

3 0 

3 Om 

105J 

1 7 t 

40 

4 5u 

10 


25 § 

1 Ok§ 

105J 

500mt 

S363 

39t# 

6TCA20 

200 

40 


125 

60 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


40 

25 1 D 

200 

40 


1 25J 


100m 

30 

1 5m 

1 25J 

1 7 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 2k* 

1 25J 

3 t 

Z59 

4 1 ▼# 

SKT45-02AT 

200 

45 


85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



2Ou0 

50 §0 

800 

130A 

300m 

S354 

1 42t# 

SKT45-02BS 

200 

45 


85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



15u0 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 

| 43▼# 

SKT45-02BT 

200 

45 


85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



2Ou0 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 

44V# 

SKT45-02CS 

200 

45 


85C 

130m 

100m 

3.0 



1 8 

50 



15u0 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

45t3 

SKT45-02CT 

200 

45 


85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



2Ou0 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

46t# 

SKT45-02DS 

200 

45 


85C 

130m 

100m 

3.0 



1 8 

50 



' 15u0 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

47y# 

SKT45-02DT 

200 

45 


85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



2Ou0 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

48Y# 

SKT45-02ET 

200 

45 


85C 

130m 

100m 

3.0 



1 8 

50 



2Ou0 

1 Ok§ 

800 

130A 

300m 

S354 

49 

NLE45B 

[200 

45 


89C 

10 

70m 

2 5 

8 Om 

125J 

3 0 

500 

5 Ou 

50 

30u 

200 

1 2k 

125J 

.50 t 

T083 

50 

NLE46B 

200 

45 


89C 

10 

70m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

3 0 

500 

5 Ou 

50 

30u 

200 

1 2k 

125J 

50 t 

T094 

51 

NLE46C 

200 

45 


89C 

10 

70m 

2.5 

8 Om 

1 25J 

3 0 

500 

5.0u 

50 

30u 

200 

1.2k 

125 J 

50 t 

T094 

52V# 

SKT46-02A 

200 

45 


105C 

130m 

100m 

3.0 



1 8 

50 



50u 

50 §0 

800 

150A 

300m 

S354 

53y# 

SKT46-02B 

200 

45 


105C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



50u 

50 § 

800 

150A 

300m 

S354 


SKT46-02C 

200 

45 


105C 

130m 

100m 

3 0 



1.8 

50 



50u 

200 § 

800 

150A 

300m 

S354 

55v# 

SKT46-02D 

200 

45 


105C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



50u | 

500 § 

800 

150A 

300m 

S354 

56y# 

SKT46-02E 

200 

45 


105C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



50u 

1 Ok§ 

800 

150A 

300m 

S354 

-57#. 

28TB2 

200 

47 

_ 

73B 


10 

30 

15m 


1 9 

95 





550 

125 

1 0 

S63a 

58# 

CR50-02 

200 

50 

, 

50 

20 

2 0 

10 


125 

1 8 

150 

4 5u 

50 

25u 

20 

650 

125 

5 0 

S142a 

59# 

2SF1126 

200 

50 


65 


100m 

3 0 

10m 

1 25J 

2 3 

300 


30 

30 

100 

700 

125 J 

500m 

S331 

_60£_ 

BTY95/200R 

200 

50 


75B 

1Om0§ 

80m 

3 0 

12m 

1 25J 

3.3 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

680 

125J 

5.0 

T049 

61 

C145B 

200 

55 

XI 



100m 

30 










125A 


S236 

62 

C146B 

200 

55 

A 



100m 

3 0 







4Ou0 



125A 


S236 

63 

C147B 

200 

55 

_4_j 



100m 

3 0 







10u0 



125A 


S236 

64# 

TK2 

200 

55 


60C 

100m 

125m 

3 0 

10m 


2 0 

100 

5.0u 

50 

30u 

20 0 

700 

100C 

50 

T049 

65# 

2SF114 

200 0 

55 


68B 


100m 

3 5 

24m 

100J 

2 7 

500 





700 

100J 

50 

S189d 

66# 

2SF772 

200 

55 


68B 


100m 

3 5 

24m 

100J 

2 7 

500 


30 

30u 

20 

700 

100 

50 

S189d 

67# 

2SF772A 

200 

55 


68B 


100m 

3 5 

24m 

100J 

2.7 

500 


30 

1 5u 

20 

700 

100 

50 

SI 89d 

68# 

29TB2 

200 

55 


68B 


10 

3 0 

15m 


1 8 

110 





650 

125 

1 0 

S63a 

69 

NL576B 

200 

55 


82 

500m 

150m 

3 0 



2.4 

1 10 




50 

700 

125 

2.0 


70 

NL577B 

200 

55 


82C 

50 

15 

3 0 

6.0m 

1 25J 

2 4 

110 




200 

700 

125J 

20 t 

T0103 

71 

C45BA 

200 

55 

A 

85C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

120C 

31 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125J 

500m 

S315 

72 

C46BA 

200 

55 

A 

85C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

120C 

3.1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125 J 

500m 

T094 

73 

2191D 

200 

55 


94C 


200m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.0 § 

50 

3.5u 

50 

15u 

100 

1 2k* 

125J 

3 t 

Z59 

74 

2192D 

200 

55 


94C 


200m 

3 0 

10m 

1 25J 

2 0 § 

50 

8 Ou 

50 

20u 

100 

1 2k* 

125J 

3 t 

Z59 

75 

555B 

200 

55 


99C 


150m 

3 0 








200 


1 25J 


T049 

76 

556B 

200 

55 


99C 


150m 

3 0 








200 


125J 


T083 

77# 

5TC20 

200 

55 


125 

20m 

45m 

30 



1 3 

50 

5.0u 

50 

25u 


500 

100J 

20 

S185 

78# 

BTX67/200R 

200 

62 


85B 

1Om0 



12m 

1 25J 

2 5 

500 

50u 

50 

15u 

13 

900 

125 J 

1 t 

T094 

79# 

T50F200 

200 

62.5 


85C 

300m 

100m 

3 0 

20m 

1 25J 

2 2 

160 

2 Ou0 

25 

30u§ 

50 § 

800 § 

125J 


M330b% 

80 

2515D 

200 

63 


120C 


10 

3 0 

15m 

150J 

1 7 

50 




300 

1 2k 

150J 


T083 

81# 

CR50-203A 

200 

64 

_ 

25 

73m 

100m 

3 0 









600 

125 

5 0 

T049 

82# 

CR50-204A 

200 

64 


25 

73m 

100m 

3 0 





5 5u 

50 

20u 


600 

125 

5 0 

T049 

83 

2N1913 

200 

70 

A 

62C 


130m$ 

30 $ 

6 Om0 

62C 

1 9 t 

70 





1 Ok* 

125C 

50 

T049 

84# 

CR70B4 

200 

70 


74C 


70m 

3 0 

6 Om 

1 25J 

1 7 

220 




10 A 

1.5kA 

125 J 

5 0 0 

S189d 

85# 

36TB2 

200 

70 


75B 


15 

3.0 

15m 


20 

140 





760 

125 

1 0 

S63d 

86 

2N4362 

200 

70 


82C 

200m 

250m$ 

5 0 $ 

10m 

1 25C 

2 0 t 

70 




100 

1,6k* § 

125C 

15 0 

T094 

87 

2N4372 

200 

70 


82C 

200m 

250m$ 

5 0 $ 

10m 

1 25C 

2.0 t 

70 




100 

1.6k*§ 

125C 

15 0 

T083 

88# 

CR70C4 

200 

70 


83C 


100m 

3.0 

1 5m 

1 25J 

1.8 

220 § 




100 A 

1 5kA 

125 J 

5 0 0 

S332 

89# 

CR70CX4 

200 

70 


83C 


100m 

3.0 

15m 

125J 

1 8 t 

220 



30 § 

100 § 

1.5k 

125 J 

5 0 0 

S237f 

90# 

CR70CY4 

200 

70 


83C 


100m 

3.0 

15m 

125J 

1 8 t 

220 



15 § 

100 § 

1.5k 

125 J 

5 0 0 

S237f 

91 

2N2027 

200 

70 

Xj 

85C 


150m$ 

30 $ 

6 Om0 

85C 

1 9 t 

70 





1 Ok* 

150C 

50 

T049 

92# 

BTY99/200R 

1200 

70 


85B 

10m0§ 

70m 

30 

12m 

1 25J 

2 5 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

900 

125J 

5 0 

T049 

93t# 

SKT70-02AU 

200 

70 


85C 

150m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



25u0 

50 §0 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

94y^ 

SKT70-02BT 

200 

70 


85C 

150m 

1 50m 

3 0 



1 8 

60 



2Ou0 

50 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

95t# 

SKT70-02BU 

200 

70 


85C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



25u0 

50 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

96y# 

SKT70-02CT 

200 

70 

_ 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



2Ou0 

200 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

97tS 

SKT70-02CU 

200 

70 


85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



25u0 

200 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

98y# 

SKT70-02DT 

200 

70 


85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



2Ou0 

500 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

99y#| 

SKT70-02DU 

200 

70 

__ 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



25u0 

500 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

IOOy# 

SKT70-02EU 

200 

70 


85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



25u0 

1.0k§ 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

101# 

TK120FA 

200 

70 


85C 


300m 

3 0 

10m 

1 25J 

20 

200 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

1 Ok 


900m 

S3 17 

102# 

TK120FB 

200 

70 


85C 


300m 

3 0 

10m 

1 25J 

20 

200 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

1 Ok 


900m 

S317 

1 03t# 

SKT71-02A 

200 

70 


105C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

50 §0 

1 7k 

150A 

500m 

S260c 

104y# 

SKT71-02B 

200 

70 


105C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

50 § 

1 7k 

150A 

500m 

S260c 

105y# 

SKT71-02C 

200 

70 


105C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

200 § 

1.7k 

150A 

500m 

S260c 

106y# 

SKT71-02D 

200 

70 


105C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

500 § 

1 7k 

150A 

500m 

S260c 

107t# 

SKT71-02E 

200 

70 


105C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

1 Ok§ 

1 7k 

150A 

500m 

S260c 

108y# 

10TCA20 

200 

70 


125 

100 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


109 

70C20 

200 

70 


125 J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

1 10 

70C20F 

200 

70 


125 J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 0 

T083#A 
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6. SILICON CONTROLLED RECTI 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 1 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

■NT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3|at 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

Tf;MP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1# 

SF50D11 

200 

79 A 

85C 

150m 

100m 

3.0 

8 Om 

125 

1.7 § 
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4 0 

3 5k§ 

125C 

2 0 t 

T093 

107# 

CR150BX4 

200 

150 

81C 


300m 

30 

15m0 

125J 

1 9 

500 



3Ou0 

100 A 

4 Ok 

125 J 

16 0 

S237a 

108# 

CR150BY4 

200 

150 

8 1C 


300m 

3 0 

15m0 

125J 

1 9 

500 



15u 

100 A 

4 Ok 

125 J 

16 0 

S237a 

109# 

FT150BX4 

200 

150 

81C 


300m 

30 

15m 

125 J 

1 9 

500 


150 

3Ou0 

100 A 

4 OkA 

125 J 

16 0 

M567 

1110# 

FT150BY4 

200 

150 

81C 


300m 

3 0 

15m 

125J 

1 9 

500 


150 

15uEJ 

100 A 

4.OkA 

125 J 

16 0 

M567 


IERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT.. (2) MAX. 
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6. SILICON CONTROLLED RECTI 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 1 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRI 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No 

No 

No. 

VBO 

2J 


3Jat 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 


m _ 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

f°C) 

(W) 


1# 

TT220FA 

200 

150 


85C 


500m 

3 0 

25m 

125 J 

20 

450 

3 Ou§ 

KW 

20u§ 

100 § 

3 2k 


1 5 

S204a 

2# 

TT220FB 

200 

150 


85C 


500m 

3 0 

25m 

125J 

2 0 

450 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

3 2k 


1 5 

S204a 

3# 

FT151BX4 

200 

150 


87C 


150m 

20 

15m 

125J 

1 3 

150 § 


150 

30u(Z5 

100 A 

4.0kA 

125J 

16 0 

M567 

4 

150C20 

200 

150 


125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3 Ok 

1 25J 

10 0 

T093#A 

5 

150C20B 

200 

150 


125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3 Ok 

125J 

10 0 

T093#A 

6 

101RC20 

200 0 

160 A 

80C 

5Om0 

150m 

2 5 

10m0 

125 J 

1 7 t 

314 


150 

25u§ 


2 OkA 

125J 

2 t 

T093 

7T# 

SKT170-02AY 

200 

170 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



45u0 

50 §0 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

8t# 

SKT170-02BV 

200 

170 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



3Ou0 

50 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

9v# 

SKT170-02 BY 

200 

170 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



45u0 

50 § 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

lOv# 

SKT170-02CV 

200 

170 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



3Ou0 

200 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

11V# 

SKT170-02CY 

200 

170 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



45u0 

200 § 

6.6k 

130A 

1 0 

S355 

12v# 

SKT170-02DV 

200 

170 


85C 

200m 

250m 

30 



1 6 

500 



30ulZ3 

500 § 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

13v# 

SKT170-02DY 

200 

170 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



45u0 

500 § 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

14v# 

SKT170-02EY 

200 

170 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



45u0 

1 Ok§ 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

15v# 

SKT17 1-02A 

200 

170 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



lOOu 

50 §0 

6 6k 

150A 

1 0 

S355 

16v# 

SKT171-02B 

200 

170 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



10Ou 

50 § 

6 6k 

150A 

1 0 

S355 

17v# 

SKT171-02C 

200 

170 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



10Ou 

200 § 

6 6k 

150A 

1.0 

S355 

18v# 

SKT171-02D 

200 

170 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



lOOu 

500 § 

6.6k 

150A 

1.0 

S355 

19v# 

SKT171-02E 

200 

170 


105C 

200m 

250m 

30 



1 6 

500 



10Ou 

1 Ok§ 

6 6k 

150A 

1 0 

S355 

20# 

43TB2 

200 

175 


62B 


20 

3 0 

15m 


2 2 

390 





1 9k 

125 

1 5 

M308 

21v# 

2SF1142 

200 

175 


75C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 7 § 

500 




100 A 

4.OkA 

125J 

16 0 

S237e 

22# 

CR150F4 

200 

175 


75C 


300m 

30 

15m 

1 25J 

1 7 § 

500 




100 § 

4 Ok 

125J 

16 0 

S237e 

23# 

FT150B4 

200 

175 


75C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 7 

500 § 




100 A 

4.OkA 

125J 

16 0 

M567 

24 

2N3886 

200 

175 


80 

200m 

400m 

4 0 

15m 

125 

1 8 

175 





4 5k 

125 

30 

T093 

25 

C350B 

200 

175 


82C 

50 

15 

2 5 

8.0m 

1 25 J 

2 6 

500 

8.0u 

50 

10Ou 

200 

1 8k 

125J 

2 0 t 


26 

220 ID 

200 

175 


125J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

4 Ou 

100 

30u 


4 Ok* 

1 25J 

3.0 t 

T093 

27 

2202D 

200 

175 


125J 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8 Ou 

100 

40u 


4.0k* 

125J 

3 0 t 

T093 

28# 

46TB2 

200 

195 


56B 


20 

3 0 

15m 


20 

390 





2 Ik 

125 

1 5 

M308 

29# 

2SF312 

200 0 

200 


62B 


125m 

2 5 

45m 

1 25J 

2 1 

1 Ok 





3 5k 

125J 

1 0 

S167 

30# 

2SF792 

200 

200 


62B 


125m 

3 0 

45m 

125J 

2 1 

1 Ok 


100 

40u 

20 

3 5k 

125 J 

1.0 

S167 

31# 

2SF792A 

200 

200 


62B 


125m 

3 0 

45m 

125J 

2.1 

1.0k 


100 

20u 

20 

3 5k 

125J 

1 0 

S167 

32 

261 D 

200 

200 


80 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 4 

100 




300 

3 3k 

125 


T093 

33 

218 1D 

200 

200 


80C 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

4 Ou 

100 

20u 

100 

3 3k* 

125 J 

3 t 

T093 

34 

2182D 

200 

200 


80C 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8 Ou 

100 

30u 

100 

3 3k* 

125J 

3 t 

T093 

35 

263D 

200 

200 


85 


15 

3 0 

15m 

125J 

1.3 

50 




300 

1 6k 

125 


M414 

36# 

TT320 


mm 



4Om0 

500m 

3 0 

25m 

1 25J 

1 6 

600 

5 Ou§ 


100u§ 

100 0§ 

4 Ok 


1 5 

S204a 

37# 

V2051E 

kiiftHI 

K»I»] 


90 


125m 

5 0 

20m 

1 25 J 

1 8 

1 Ok 


200 

25 

100 

4 Ok 

125J 

10 

M414b 

38 

2615D 

200 

200 


105 


15 

3 0 

15m 

1 50J 

1 4 

100 




200 

3 3k 

150 


T093 

39v# 

30TCA20 

200 

200 


125 

150 

100m 

3 0 








100 § 

5 5k 

125 

10 


40# 

47TB2 

200 

220 


50B 


20 

3 0 

15m 


1 9 

440 





2.4k 

125 

1 5 

M308 

4 1 v# 

SKT220-02AY 

200 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



45u0 

50 §0 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

42v# 

SKT220-02BY 

200 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



45u(Zl 

50 § 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

43v# 

SKT220-02CY 

200 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



45u0 

200 § 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

44t# 

SKT220-02DY 

200 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



45u0 

500 § 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

45v# 

SKT220-02EY 

200 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



45ud 

1 Ok§ 

7.8k 

130A 

1 0 

S355 

46v# 

SKT221-02A 

200 

220 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



lOOu 

50 §0 

7 8k 

1 50A 

1 0 

S355 

47v# 

SKT221-02B 

200 

220 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



10Ou 

50 § 

7 8k 

150A 

1 0 

S355 

48v# 

SKT221-02C 

200 

220 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



lOOu 

200 § 

7 8k 

150A 

1.0 

S355 

49v# 

SKT221-02D 

200 

220 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



lOOu 

500 § 

7 8k 

150A 

1.0 

S355 

50 ▼# 

SKT221-02E 

200 

220 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



10Ou 

1 Ok§ 

7 8k 

1 50A 

1 0 

S355 

51# 

20TC20 

200 

220 


125 

50m 

100m 

3 0 



1 5 

200 

5 Ou 

200 

30u 


2 5k 

125J 

20 

S183 

52# 

2SF822 

200 

230 


85B 


100m 

2 5 

45m 

125J 

1.8 

1.0k 





4 0k 

125J 

10 

S167 

53 

C185M 

200 

235 

A 


500m 

300m 

3 0 

10m 

25C 

2 8 t 

1 5kt 


250 

15u§ 

200 § 

3 5k 

1 25J 

2.0 t 

T093 

54 

NLF185B 

200 

235 

A, 


500m 

150m 

2 5 


1 25J 

2.8 

1 5k 

8 Ou 

ITSTiM 

1 5u 

200__J 

3 5k 

125J 

2.0 t 

T093 

55 

151RC20 

200W 

235 A 

62C 

5Om0 

100m 

2.5 

10m0 

125J 

1 7 t 

471 


150 

25u§ 


3 OkA 

125J 

2 t 

T093 

56 

151RB20 

200 0 

235 

A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

125J 

2 2 t 

471 

2 Ou 

150 

40u§ 

200 A 

2 5kA 

125J 

2 t 

T093 

57# 

SH150D11 

200 

235 


76C 

200m 

150m 

3.0 

20m 

125 

1 5 

500 

6 Ou 

150 

30u§ 

50 

3 2k 

125 

3.0 t 

S91 b 

58 

151RC20A 

200 0 

235 

A 

80C 

5Om0 

100m 

2 5 

10m0 

125J 

1 4 t 

471 


150 

40u§ 


3 5kA 

125J 

2 t 

T093 

59v 

151RF20 

200 0 

235 


80C 

200m 

200m 

2.5 

15m 

125C 

1 9 t 

471 


250 

20u§ 

200 § 

4 2kA 

125 J 

3.0 t 

T093 

60 

C180BA 

200 

235 

A 

80C 

500m 

150m 

3 0 

10m 

25 

29 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

30u 

200 

3 5k 

125C 

2.0 

T093 

61 

C185BA 

200 

235 

A 

80C 

500m 

300m 

3 0 

10m 

25 

2 9 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

15u 

200 

3 5k 

125C 

20 

T093 | 

62 

NLF180B 

200 

235 

A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

125J 

2 8 

1 5k 

8 Ou 

100 

80u 

200 

3 5k 

125 J 

20 t 

T093 

63# 

TT220 

200 

235 


80C 

250m 

500m 

3 0 

25m 

1 25J 

1 7 

450 

5.0u 

15 

20u 

100 §0 

3 2k 

125C 

1 0 

S204 

64 

151RA20 

200 0 

235 

A 

85C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

125J 

1 8 t 

471 

2 Ou 

150 

60u§ 

200 A 

3 5kA 

125J 

2 t 

T093 

65# 

BTX46/200R 

200 

235 

A 

110J 

300m§ 

300m 

3 0 

10m 

1 10J 

1 5 § 

500 

8 Ou§ 

200 

150u 

100 0§ 

3 Ok* 

1 10J 

10 0 

S228 

66# 

CR250GX4 

200 

250 


50C 


350m 

4 0 

15m 

1 25 J 

1 9 

780 § 


250 

30u(Zl 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 § 

M569 

67# 

CR250GY4 

200 

250 


50C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 

780 § 


250 

15u0 

100 A 

5.0kA 

125J 

16 0 

M569 

68# 

FT250BX4 

200 

250 


52C 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

30u(Z) 

100 

5.OkA 

125J 

16 0 

M567 

69# 

FT250BY4 

200 

250 


52C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.9 

780 § 


250 

1 5uEl 

100 A 

5.OkA 

125J 

16 0 

M567 

70# 

CR250AX4 

200 

250 


6 1 C 

30m 

350m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

SI 58b 

71# 

CR250AY4 

200 

250 


6 1C 

30m 

350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

30u(Z) 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

S158b 

72# 

FT251BX4 

200 

250 


62C 


150m 

2 0 

15m 

125 J 

1.2 

250 § 


250 

30u(Z) 

100 A 

5 OkA 

125J 

_16.0 

M567 

73# 

2SF536 

200 

250 


65C 


350m 

4 0 

15m0 

125J 

1.8 

780 




10 A 

5 Ok 

125J 

16 0 

S158b 

74# 

CR250F4 

200 

250 


65C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1 8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

125J 

3 0 t 

S158e 

75 

2N3355 

200 

250 


80C 

200m§ 

400m§ 

4.0 § 

15m 

125C 

20 § 

250 





5.0k§* 

125C 

3 0 t 

T0108 

76v# 

TY180NP2K2 

200 

260 


70B 

50m 

200m 

3 5 

29m 

125J 

1 0 

600 

1Ou0 

500 

2On0 

20 § 

4 3k 

125 J 

1 5 t 

S375 

77v# 

TY180QP2K2 

200 

260 


70B 

50m 

200m 

3 5 

29m 

125J 

1.6 

600 

1Ou0 

500 

30u{Zl 

20 § 

4 3k 

125J 

1 5 t 

S375 

78# 

61TB2 

200 

275 


67B 


.30 

3 0 

40m 


2.4 

665 





3.2 

125 

20 

M308a 

79 

260D 

200 

275 


80 


15 

3 0 

15m 

125J 

1 2 





300 

3.3k 

125 


T093 

80 

2605D 

200 

275 


105 


15 

3 0 

15m 

1 50J 

1 2 

100 




300 

5 Ok 

125 


T093 

8U# 

40TC20 

200 

300 



150m 

100m 

3 0 



1 5 





50 §0 

4 5k* 

125 J 


S348 

82# 

CR300AW4 

200 

300 


1 1A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.9 § 

780 



50 § 

100 § 

5 Ok 

125 J 

16 0 

S300 

83# 

CR300AX4 

200 

300 


1 1A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

125J 

1.9 § 

780 



30 § 

100 § 

5.0k 

125J 

16 0 

S300 

84# 

CR300AY4 

200 

300 


1 1A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 § 

780 



15 § 

100 § 

5.0k 

125J 

16 0 

S300 

85v# 

2SF923 

200 

300 


15A 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1 8 § 

780 




100 A 

5 OkA 

125 J 

16 0 

S300 

86# 

CR300F4 

200 

300 


15A 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1 8 § 

780 




100 § 

5.0k 

125J 

16 0 

S300 

87 

273D 

200 

300 


70 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 3 

100 




300 

3 3k 

125 


M414 

88# 

FT300C4 

200 

300 


73C 


350m 

4 0 

30m 

1 50J 

1.7 

950 § 




50 A 

5.0kA 

150J 

16 0 

M567 

89# 

FT301AX4 

200 

300 


74C 


150m 

20 

15m 

125J 

1.2 

300 § 


300 

3Ou0 

100 A 

6 OkA 

125 J 

16 0 

M567a 

90v4l 

FT300A4 

200 

300 


81C 


200m 

3.0 

30m 

1 25J 

1 6 

940 § 




200 A 

6.0kA 

125J 

16 0 

M567a 

91v^ 

: 40TCA20 

200 

300 


125 

150 

100m 

30 








100 § 

5 5k 

125 

10 


92 

223 1D 

200 

300 


125J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

4 Ou 

100 

30u 

100 

4 5k* 

125 J 

3 0 t 

M247 

93 

2232D 

200 

300 


1 25J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

8.0u 

100 

40u 






94 

2248D 

200 

300 


125J 


300m 

4 0 

10m 

1 25J 

1 0 § 

100 

5 Ou 

150 

50u 


5 Ok* 



M308c 

95# 

62TB2 

200 

315 


65B 


30 

3 0 

40m 


2.2 

665 





3.7k 

125 

2.0 

M308a 

96# 

BTX41/200R 

200 

315 

A 

1 10J 

300m§ 

300m 

3 0 

10m 

1 10J 

1 5 i 

600 

8 Ou§ 

200 

150u 

100 0§ 

3 5k* 

1 10J 

10 0 

S228 

97# 

70TB2 

200 

355 


67B 


30 

30 

40m 


2 2 

850 





4 1 

125 

20 

M308a 

98 

C380B 

200 

380 


65C 

500m 

150m 

3 0 § 

10m 

25C 

2.8 

1.5k 

8 Ou 

100 

lOOu 

200 

3 5k 

120 

20 

M514 

99 

NLF380B 

200 

380 


67 

500m 

150m 

2 5 

10m 

25 

2 8 

1.5k 

8 Ou 

100 

lOOu 

200 

3 5k 

125 

2.0 


100 

NLF385B 

200 

380 


67 

500m 

150m 

2 5 

10m 

25 

2 8 

1.5k 

8 Ou 

100 

20u 

200 

3 5k 

125 

2 0 


101 

2N3532 

200 

400 


20A 

200m§ 

400m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 

250 





5 Ok 

125J 

16 

M247 

102# 

71TB2 

200 

400 


65B 


30 

3.0 

40m 


2.0 

850 





4 6k 

125 

2.0 

M308a 

103# 

FT500AY4 

200 

400 


75C 


350m 

4 0 

3 Om 

125J 

2 2 

1 2k§ 


400 

15u0 

200 A 

7 OkA 

125 J 

16 0 

M406 

104# 

2SF802 

200 

400 


80C 


125m 

3 0 

25m 

1 25J 

1 4 

1.0k 


300 

60u 

20 

7 Ok 

125J 

2 t 

S280 

105# 

2SF802A 

200 

400 


80C 


125m 

3 0 

25m 

1 25J 

1.4 

1 Ok 


300 

30u 

20 

7 Ok 

125 J 

.2 t 

S280 

106# 

251RC20 

200 

400 

A 

85B 

40m 

15 

2 5 

9 Om 


1.5 

250 

6 Ou 

50 

lOOu 

4 0 

4 8k 

125A 

10 0 

SI 58d 

107# 

73TB2 

200 

430 


64B 


30 

3.0 

40m 


20 

1 Ok 





5 Ik 

125 

20 

M308a 

108# 

CR7K303A45 

200 

435 


65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1 8 

1 Ok 

. 3J3u 

600 

180u 

100 

6 Ok 

125 J 

5.0 0 

M308b 

109v^j 

tYST302QP2K3 

200 

450 


70B 

100m 

220m 

3 5 

30m 

1 25J 

1 9 

1 Ok 

4.Ou0 

600 

60u(2 

200 § 

7 4k 

125J 

30 t 

S37 1 a 

no# 

CR7K303A4 

200 

460 


65C 

55m0 

150m 

3 5 

. 50m 

1 25J 

1 7 

1 Ok 

3.5u 

600 

180u 

100 

6 4k 

125J 

5 0 0 

M308b 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT, (2) MAX. 
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JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J ' 

3Jat 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

TEMP 

at 21 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25 6 C 

SURGE 

TEMP 

GATE 






Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 





(V) 

(A) 

ra 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

m 


1 

276D 


200 

470 



.15 

30 

15m 

1 25J 

1.2 

100 




300 

5.5k 

125 


M247 

2 

C291BA 

200 

470 A 



150m 

3 5 










125A 


S247a 

3# 

74TB2 


200 

470 

63B 


300m 

3 0 

40m 


1 8 

1.0k 





5.6k 

125 

20 

M308a 

4 

6RW71DY 

200 

470 

65C 


250m 

3.1 

10m0 

1 25J 

65 0 

300 




4.0 

5.5k§ 

125 

16 

S132 

54 

C290B 


200 

470 

65C 

100m 

1 50m 

3 5 



1 2 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

5 5k 

125 J 

3.0 

S132 

6# 

SH300D11 

200 

470 

65C 

300m 

260m 

3.5 

20m 

1 25J 

1 6 

100 

6.0u 

300 

30u§ 

50 

5.0k 

125J 

30 t 

S267a 

7 

C291B0 

200 

470 

66C 

100m 

150m 

30 

15m 

1 25J 

1 2 t 

500 

5 Ou 

5.0 

100u§ 

100 § 

5 5k 

125J 

30 t 

M331a 

8 

NLC295B 

200 

470 

67 

100m 

150m 

30 

1 5m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

5.0 

20u 

100 

5 5k 

125 

30 


9 

NLC297B 

200 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 2 

500 

5.0u 

5.0 

20u 

100 

5.5k 

125 

3.0 


10 

NLF290B 

200 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 2 

500 

5.0u 

5.0 

lOOu 

100 

5 5k 

125 

3.0 


1 1 

NLF295B 

200 

470 

67 

100m 

150m 

3.0 

15m 

125 

1 2 

500 

5.0u 

5 0 

20u 

100 

5 5k 

125 

3.0 


12 

NLF297B 

200 

470 

67 

100m 

150m 

3.0 

15m 

125 

1.2 

500 

5 Ou 

5 0 

20u 

100 

5 5k 

125 

3.0 


13 

272D 


200 

470 

71 


.15 

30 

15m 

125J 

1 2 

100 




300 

5 5k 

125 


M414 

14# 

301RC20 

200 

470 A 

85B 

40m 

15 

2 5 

9 Om 


1.4 

300 

6.0u 

50 

lOOu 

4.0 

5 5k 

125A 

10 0 

S158d 

15 

NLF291B 

200 

470 A 

125J 

100m 

150m 

2.5 

15m 

125J 

1 2 

500 

5 Ou 

100 

100u§ 

100 § 

5.5kA 

125J 

2.0 t 

M436 

16# 

CR7K303A35 

200 

480 

65C 

140m 

150m 

3.5 

50m 

125 J 

1 6 

1.0k 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

6 9k 

125J 

5.0 0 

M308b 

17*# 

YST301QP2K3 

200 

500 

70B 

100m 

220m 

3 5 

30m 

125J 

1 9 

1 Ok 

4 Ou0 

600 

2Ou0 

200 § 

7.4k 

125 J 

3.0 t 

S37 la 

18# 

80TB2 


200 

510 

59B 


30 

30 

40m 


1.5 

1.2k 





6 4k 

125 

2.0 

M308a 

1 9t 

NLC501B 

200 

550 

25 

250m 

150m 

6 5 § 



1 5 

1 Ok 



200u§ 

100 § 

7.0k 

125J 

5.0 t 

M593 

20# 

81TB2 


200 

550 

56B 


30 

30 

40m 


1 7 

1.2k 





7.0k 

125 

2.0 

M308a 

21 

270D 


200 

550 

67 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 2 

500 




300 

6.5k 

125 


S295 

22# 

84TB2 


200 

595 

58B 


30 

3 0 

40m 


1.6 

1.6k 





8 6k 

125 

20 

M428 

23# 

91TB2 


200 

620 

58B 


30 

30 

40m 


1.4 

1.6k 





8.6k 

125 

2.0 

M428 

24 

C507B 


200 

625 A 

1 25J 

100m 

150m 

4.0 

50m 

125C 

1.4 

500 

5.0u 

25 

lOOuEl 

100 

6.5k 

125J 

26 

M464 

25 

C508B 


200 

625 A 

1 25J 

100m 

150m 

4 0 

50m 

125C 

1.3 

1500 

5 Ou 

25 

6Ou0 

100 

9.0k 

125 J 

26 

M464 

26# 

94TB2 


200 

700 

55B 


30 

3.0 

40m 


1.2 

1.6k 





8.6k 

125 

2.0 

M428 

27t# 

FT800C4 

200 

800 

63C 


200m 

3.0 

30m 

1 25J 

1.6 § 

2.5k 




200 A 

14kA 

125J 

16 0 

M566 

28 

C530B 


200 

980 A 

1 25J 

250m 

150m 

4 0 

25m 

1 25J 

1.2 

1.1k 

4.0u 

25 

15Ou0 

100 

10k 

125 J 

26 

M464 

29 

C520B 


200 

l.lkA 

1 50J 

250m 

150m 

40 

25m 

125C 

1.2 

1.1k 

4 Ou 

25 

15Ou0 

100 

10k 

150J 

26 

M464 

30# 

CRS1/20AF 

220 

1 25 

65C 

20m 

10m 

30 

1 .OmA 

125J 

1.2 

1 5 

2.0u 

1.0 

15u 

15 

20 

125 J 

1.0 

T05 

31# 

CRS3/20AF 

220 

4.5 

90B 

25m 

20m 

3 0 

1 OmA 

1 25J 

1.3 

4.5 

2.0u 

30 

1 7u 

15 

55 

125J 

2.0 

S62 

32# 

BTX18-200 

240 

1 6 

100C 

5.0m 

5.0m 

20 

40m 

125J 

1.5 

1.0 


.30 

60u 

25 

10 * 

125 

.05 t 

T05 

33 

C37BE1 

240 

25 

37C 

2Om0 

80m 

3 0 

5 Om 

105J 

2.3 t 

30 

1.4u 

5.0 



175 

105J 

.50 t 

T048 

34 

C4OB0 

240 

35 

62C 

10m0 

40m 

2 5 

5.Om0 

125J 

2.0 t 

50 

1.4u 

50 

8.0u 

200 § 

150 

125 J 

.50 t 

T048 

35 

C45B0 

240 

55 

89C 

100m 

70m 

3.0 

8.0m 

125J 

3.0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1.2 

125 J 

.50 t 

T083 

36 

C46BE) 

240 

55 

89C 

100m 

70m 

30 

8.0m 

125J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1.2 

125 J 

.50 t 

T049 

37 

NL555B 

240 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

3.5 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2 t 

T049 

38 

NL556B 

240 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

3.5 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

2 t 

T083 

39 

NLF45B 

240 

55 

89C 

100m 

70m 

3.0 

8.0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

500mt 

T083 

40 

NLF46B 

240 

55 

89C 

100m 

70m 

3.0 

8.0m 

125J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

500mt 

T094 

41 

2N1795 

240 

70 A 

65C 


130m$ 

30 $ 

6 Om0 

65C 

1.8 t 

70 





1 Ok* 

1 25C 

.50 t 

T083 

42 

C55BE 


240 

1 10 

60C 

100m 

70m 

2 5 

8 Om 

125J 

2.5 t 

500 

5.0 ^ 

5.0 

15u§ 

200 § 

1.2k 

125J 

*50 t 

T049 

43 

C56B[Z 


240 

1 10 

60C 

100m 

70m 

2.5 

8.0m 

125J 

2.5 t 

500 

5.0u 

5.0 

15u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

.50 t 

T083 

44 

C154B 

t 

240 

1 10 

83C 

500m 

200m 

2 5 

8.0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5 Ou 

50 

7.0u§ 

200 § 

1.4k 

125 J 

20 t 

T094 

45 

C155B 

t 

240 

1 10 

83C 

500m 

200m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

12u§ 

200 § 

1 4k 

125 J 

2.0 t 

T094 

46 

C156B 

2 

240 

110 

83C 

500m 

200m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

7.0u§ 

200 § 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T083 

47 

C157B 

2 

240 

1 10 

83C 

500m 

200m 

2.5 

8 Om 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

12u§ 

200 § 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T094 

48 

NLF150B 

240 

110 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 6k 

125 J 

20 t 

T094 

49 

NLF152B 

240 

110 

89C 

500m 

150m 

2.5 

10m 

125J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.6k 

125 J 

20 t 

T083 

50 

C178B 


240 

200 

64C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125 J 

3 5 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

15Gu§ 

200 § 

2.5k 

125 J 

2.0 t 

T093 

51 

C181B 


240 

235 

65C 

500m 

300m 

2.5 

12m 

125 J 

3.5 t 

1.5k 

8.0u 

100 

30u§ 

200 § 

2.5k 

125 J 

2.0 t 

T093 

52 

C18OB0 

240 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6.0m 

1 25J 

2.9 t 

1.5k 

8.0u 

100 

30u§ 

200 § 

3.5k 

125 J 

20 t 

T093 

53 

C185B0 

240 

235 

80C 

500m 

300m 

2.5 

12m 

1 25J 

2.9 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

15u§ 

200 § 

3 5k 

125 J 

2.0 t 

T093 

54 

RTH0125 

250 

.20 

80C 

5 Om 

20m 

1.0 

,10m 

100 

1.5 

.20 

20u 

.20 


100 

5.0 

100C 


M443 

55 

RTH0225 

250 

.20 

80C 

10m 

1 Om 

1.0 

1 Om 

125 

2.5 

20 

20u 

20 


100 

5 0 

125C 


M443 

56 

RTH0325 

250 

20 

80C 

10m 

20m 

1 0 

50m 

125 

1 5 

.20 

.20u 

20 


100 

5 0 

125C 


M443 

57 

RTH0425 

250 

20 

80C 

5 Om 

10m 

80 

10m 

125 

1.5 

.20 

.20u 

20 


100 

5 0 

125C 


M443 

58 

RTH0525 

250 

.20 

80C 

3.0m 

,02m 

.80 

.02m 

125 

1 3 

20 

.20u 

.20 


100 

5.0 

125C 


M443 

59 

RTB0125 

250 

25 

80A 

5 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100 

1 5 

.25 

200n 

.25 


100 

60 

100A 


T052 

60 

RTB0225 

250 

.25 

80A 

10m 

1 Om 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

25 

200n 

.25 


100 

60 

125A 


T052 

61 

RTB0325 

250 

25 

80A 

10m 

.20m 

1 0 

,50m 

125 

1 5 

.25 

.20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

62 

RTB0425 

250 

25 

80A 

5 Om 

10m 

.80 

10m 

125 

1 5 

.25 

.20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

63 

RTB0525 

250 

25 

80A 

3.0m 

02m 

.80 

,02m 

125 

1 3 

.25 

20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

64 

RTC0125 

250 

25 

80A 

5 Om 

20m 

1 0 

10m 

100 

1 5 

20 

20u 

.25 


100 

6.0 

100A 


T018 

65 

RTC0225 

250 

.25 

80A 

10m 

1 Om 

1 0 

1 Om 

125 

2 5 

25 

.20u 

25 


100 

60 

125A 


T018 

66 

RTC0325 

250 

25 

80A 

10m 

20m 

1 0 

50m 

125 

1 5 

.25 

.20u 

.25 


100 

60 

125A 


T018 

67 

RTC0425 

250 

25 

80A 

5.0m 

,10m 

.80 

,10m 

125 

1.5 

.25 

.20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T018 

68 

RTC0525 

250 

25 

80A 

3 Om 

02m 

80 

02m 

125 

1.3 

.25 

.20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T018 

69 

2N4337 

250 

.39 

25 

1.0m 

01m 

80 



1 5 

80 



lOu 


8.0 

125A 

.02 

T052 

70 

RTJ0225 

250 

510m 

55C 

10m 

1.0m 

1.0 

1 Om 

125 

2 5 

250mt 




100 

6.0 

150S 

lOmt 

T092 

71 

RTJ0525 

250 

510m 

55C 

3 Om 

20u 

800m 

20u 

125 

1.3 

250mt 




100 

6.0 

150S 

lOmt 

T092 

72# 

CS11J 


250 

75 

40C 

12m 

7.0m 

25 

.90mt 


2.2 t 

2.4 





20 

100C 

.05 

TO 5 

73 

2N1934 

250 

75 

55A$ 

80m$ 

30m$ 

2.0 $ 

.5Om0 

125A 

1 4 $ 

75 





30 § 

125A 

10 

M77 

74 

RTD0125 

250 

1 0 

80C 

5 Om 

,20m 

1 0 

10m 

100 

1.5 

1 0 

,20u 

1 0 


100 

15 

100C 


T05 

75 

RTD0225 

250 

1 0 

80C 

10m 

1.0m 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

1.0 

20u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

76 

RTD0325 

250 

1 0 

80C 

10m 

.20m 

1 0 

.50m 

125 

1.5 

1.0 

20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

77 

RTD0425 

250 

1 0 

80C 

5 Om 

,10m 

80 

10m 

125 

1.4 

1.0 

20u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

78 

RTD0525 

250 

1.0 

80C 

3.0m 

.02m 

.80 

,02m 

125 

1.4 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

79 

RTF0125 

250 

1 0 

80C 

5 Om 

20m 

1 0 

10m 

100 

1.5 

1.0 

20u 

1 0 


100 

15 

100C 


T05 

80 

RTF0225 

250 

1 0 

80C 

10m 

1.0m 

1 0 

1 Om 

125 

2.5 

1 0 

20u 

1.0 


100 

15 

100C 


T05 

81 

RTF0325 

250 

1.0 

80C 

10m 

,20m 

1.0 

50m 

125 

1.5 

1 0 

,20u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

82 

RTF0425 

250 

1 0 

80C 

5 Om 

10m 

80 

.10m 

125 

1.4 

1 0 

20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

83 

RTF0525 

250 

1 0 

80C 

3 Om 

.02m 

80 

02m 

125 

1.3 

1.0 

20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

84 

2N4217 

250 

1 0 

85 

7 Om 

300u 

1.0 

200u 

125 

2.0 t 

3 1 





15 §* 

125A 

.10 0 

T05 

85 

C9H 


250 

1 1 

18A 

20m 

8 Om 

20 

1 .Om0 

1 25J 

1.1 0 

1.1 



12u 


30 § 

125J 

5.0 

M77 

86# 

BRY42 


250 # 

1 50 

25A 

25m 

25m 

3 0 

1.0m 

25 

1.3 

4 5 





55 

125 

75m 


87# 

15T4 


250 

1 6 A 

25C 

1 5m0 

10m 

3.0 

,25mA 

25J 

2.0 

1 0 



20u 


15 

100J 


T05 

88# 

SF1E11A 

250 

1 6 

62C 

10m 

1 .Om 

800m 

lOOu 

100J 

3.4 

10 





17 

150 

100m 

T05 

89 

2N2327 

250 

1.6 

85C 

3.0m $ 

.35m$ 

1 0 $ 

.10mA 

1 25C 

1.5 § 

1 6 





15 § 

125C 

.01 

T05 

90 

2N2327A 

250 

1 6 

85C 

3 Om $ 

75u $ 

900m $ 

lOOu 

1 25C 

1.5 § 

1 6 





15 § 

125C 

10m 

TO 5 

91 

C6216 

250 

1.6 

85C 

2.0m 

200u 

80 

10Ou 

125 

1 5 

1 6 






150 


M 185b 

92# 

SF1E11 

250 

1 6 

89C 

10m 

1 Om 

800m 

100m 

1 25C 

3.4 

10 





17 

125 

100m 


93 

C5 1 1H 

250 0 

1 6 

104C 

2 0m 

,20m 

80 

.01 m 

25J 

2.2 A 

4 0 





15 § 

125 J 

.10 

M181a 

94 

SCRFL25 

250 0 

1.7 

80C 

50m 

15m 

20 

1 Om 

1 25C 

1 2 A 

1.0 

2.0u§ 

1 0 

12u§ 


60 § 

125C 

5.0 

A130 

95 

NCR250B 

250 

3 0 

80B$ 


25m 

2 5 

1 Om 

1 25C 

20 § 

1.0 





25 § 

100A 


SI 7 

96 

3RC25 

250 

30 

92C 

5 Om0 

15m 

2.0 

2.5m 

105 J 

20 

30 

2.5u 

30 


20 

30 

105J 

5 t 

T064 

97 

SCR325 

250 0 

4.0 

80C 

25m 

10m 

20 

1.0mA 

1 25C 

2.0 A 

3.0 

1 3u§ 

1 0 

1 5u§ 


60 § 

150J 

5 0 

S62 

98 

3TCRF 

250 0 

4 2 

60B 

50m 

50m 

3.0 

2 5m0 

1 25J 

1 4 0 

3.0 § 

2 Ou 

30 

30u 


40 * 

150S 

5 0 

S56 

99 

2N1775 

250 

4.7 A 

60C 


30m $ 

2.0 $ 

5 Om0 

125C 

1.9 t 

4 7 





60 * 

125C 

.50 

T064 

100# 

BTY80 

250 

4 7 

60B 

1 5m§ 

25m§ 

2.0 

8.Om0 

1 25J 

2.3 

20 

5 Ou§ 

10 

15u§ 


60 

125J 

5.0 

D04 

101 

2N1775A 

250 

4 7 A 

105C 

8Om$0 

1 30m$ 

2.0 $ 

5.Om0 

1 25C 

1 9 t 

4.7 





60 * 

150C 

.50 

T064 

102# 

2SF265 

250 

5 0 

73C 

1Om0 

30m 

2.5 

3.Om0 

100J 

1.3 

5.0 





90 

100J 

5 0 

S141b 

103# 

BTY79-250R 

250 

6.0 

70A 

1 5m§ 

25m 

2 0 

8.Om0 

1 25J 

2.3 

20 

5 Ou§ 

10 

15u§ 


40 

125J 

5.0 

S172 

104 

NCF250C 

250 

6.0 

70B$ 


30m$ 

2.0 $ 

4.5m0 

60C 

1.9 $ 

4.7 



12u0 


60 

100A 

50 

S17 

105 

5TCRF 

250 d 

7.0 

60B 

50m 

50m 

3.0 

2 5m0 

1 25J 

83 0 

5.0 § 

2 Ou 

50 

30u 


60 * 

150S 

5 0 

S56 

106 

SCRF525 

250 0 

7.0 

60C 

50m 

25m 

2.0 

1 Om 

1 25C 

1 9 A 

15 

2.0u§ 

10 

12u§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

107 

C12H 


250 

7 0 A 

70C 

8.Om0 

15m 

20 

9 Om 

1 25J 

1 8 

15 

1 Ou 

10 

12u§ 


60 

125J 

5.0 

S17 

108 

5RC25 

250 El 

7.4 A 

60C 

5 Om0 

15m 

2.0 

4 5m 

105C 

1.9 

15 t 

2 5u 

60 


20 

60 A 

105J 

50 t 

T064 

109 

5RCF25A 

250 0 

7 4 A 

60C 

5 Om0 

15m 

1.4 

4 5m 

125C 

1.9 

15 t 

2 5u 

50 

12u 


60 A 

125J 

50 t 

T064 

no# 

SF5E11 

250 

8.0 

24 


20m 

20 

5 Om 

1 25J 

2 0 

20 





60 

125J 

500m 

S141a 


440 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


440 









6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No 

No 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 2E 

)°C 

and 

TEMP 

at 21 

j°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

_ (A) 

(°C) 

(A) ^ 

(A) 

(V) 

(A) 

fC) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1 

NCF250D 

250 

10 


1 5m0 

50m 

3.5 

5 Om 

100 

1 2 

10 

500n 

10 

6 Ou 

25 § 

125 

100A 

50 t 

T048 

2 

2N1847 

250 

10 A 

35C 


150m$ 

35 $ 

5.5m0 

35C 

2 5 t 

10 





125 * 

100C 

5 t 

T048 


2SF275 

250 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2.5 

3.Om0 

100J 

1 2 

10 





90 

100J 

5 0 

S14 1 b 

4# 

2SF275A 

250 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2 5 

3.Om0 

100J 

1 2 

10 


10 

1 5m0 

100 A 

90 

100J 

5 0 0 

S141b 

5 

2N1847A 

250 

10 A 

80C 


1 50m$ 

37 $ 

5 5m0 

80C 

2 5 t 

10 





125 * 

125C 

5 t 

T048 

6 

2N1847B 

250 

13 A 

80C 


75m 

3 7 $ 

1 Om0 

125C 

1 8 t 

13 





150 * 

125C 

5 t 

T048 

7# 

BTY87/250R 

250 

15 

61A 

10m0§ 

65m 

3 5 

11m 

125 J 

3.0 

50 

3.0u§ 

10 

1 5u 

100 

106 

125J 

50 

T048 

8# 

SF10E11 

250 

16 

26 


80m 

3 5 

11 m 

100C 

3.0 

50 





113 

100J 

500m 

S18 

9 

2N686 

250 

16 A 

65C 


80m$ 

30 $ 

5 5m0 

125C 

20 0 

16 





150 * 

125C 

50 

T048 

10 

JAN2N686 

250 

16 A 

65C 

50m 

80m 

3 0 

2.0m 

25 

20 t 

50 

5 Ou 

10 

30u 


150 

125A 

5 t 

T048 

11 

2N2889 

250 

16 A 

65C 


80m$ 

30 $ 

5 5m 

65C 

20 t 

16 



12u 

20 

150 §* 

125C 

.5 t 

T048 

12 

10RC25 

250 0 

16 A 

65C 

1Om0 

40m 

3 0 

5 5m0 

105C 

2 3 t 

31 





125 A 

105J 

50 t 

T048 

13# 

BTY91/250R 

250 

16 

75B 

1Om0§ 

40m 

3 0 

11m 

125J 

20 

50 

3 Ou§ 

10 

20u§ 

100 

136 

125J 

5.0 

T048 

14 

C36H 

250 

16 A 

100 

2Om0 

50m 

3 5 

5 5m 

100J 

1 2 


4 5u0 

10 

20u 


125 

100B 

50 

S18 

15 

16C25 

250 

16 

125J 

50m 

15m 

20 

10m 

1 25J 

2.0 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 


150 

125J 

5 0 0 

T048#A 

16 

16C25B 

250 

16 

125J 

50m 

40m 

20 

10m 

125J 

20 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 

25 

150 

125 J 

5 0 0 

T048#A 

17 

16C25C 

250 

16 

125J 

50m 

40m 

2.0 

10m 

125J 

2.0 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 


150 

125J 

5 0 0 

T048#A 

18 

2N686A 

250 

18 A 

65C 

5Om$0 

40m 

30 $ 

1 Om0 

65C 

2 1 t 

18 




200 

250 * 

125C 

5 t 

T048 

19# 

2SF295 

250 

20 

58C 

10m0 

50m 

3.5 

3 Om0 

100 

1 3 

20 





300 

100J 

5 0 

S 106b 

20# 

2SF295A 

250 

20 

58C 

1Om0 

50m 

3.5 

3 Om0 

100 

1.3 

20 


20 

15u0 

100 A 

300 

100 

5 0 0 

S106b 

21 

TCR252 

250 

22 

25C 

25m0§ 

50m 

30 

3 Om0 

100C 

82Om0 

20 § 

7 5u 


12u 


150 

125C 

500m 

S148 

22 

10RCF25A 

250 0 

25 A 

45C 

1Om0 

90m 

25 

6 Om0 

125C 

l 28 

50 t 

3 Ou 

10 

1 2u§ 

25 § 

200 A 

125J 

500mt 

T048 

23# 

SF16E11 

250 

25 

57 


40m 

30 

11m 

125C 

1 9 

50 





135 

125J 

500m 

SI 8 

24 

C40HA 

250 

35 A 

18B 

100m 

40m 

30 

6 OmA 

25J 

20 A 

50 



12u 


150 

125J 

50 

T048 

25 

SCRF1625 

250 0 

35 

25C 

100m 

40m 

3 0 

4.0mA 

125C 

20 

50 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

26 

16RC25A 

250 0 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

20 

5 5m0 

125C 

2 3 

70 t 


10 

75u§ 

25 § 

250 A 

125J 

50 t 

T048 

27 

16RCF25A 

250 0 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

20 

2.Om0 

125C 

2.3 

70 t 


10 

12u§ 

25 § 

250 A 

125 

50 t 

T048 

28 

18RC25 

250 0 

35 A 

45C 

2Om0 

40m 

20 

5.5m0 

125C 

20 

70 t 





350 A 

125J 

50 t 

T048 

29 

C38HA 

250 0 

35 

56C 

80m 

40m 

3 0 

6 Om 

25J 

2.0 A 

50 

1.4u 

5 0 

24u 

20 

150 

150C 

12 

T048 

30 

22RC25 

250 0 

35 A 

70C 

2Om0 

40m 

20 

6 Om0 

150C 

23 

70 t 




20 

225 A 

150J 

500mf 

T048 

31 

C38H0 

250 

35 

87C 

80m 

40m 

2 5 

5 Om 

150J 

20 t 

50 

1 4u 

5 0 

24u§ 

20 

200 

150J 

50 t 

T048 

32 

NLC38H 

250 

35 

90C 

80m 

40m 

2 5 

5 Om 

150J 

20 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

200 

150J 

50 t 

T048 

33 

35C25 

250 

35 

125J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

125 J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T094#A 

34 

35C25B 

250 

35 

125J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 0 

T094#A 

35 

35C25BF 

250 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T083#A 

36 

35C25F 

250 

35 

125J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T083#A 

37# 

CR30-304AA 

250 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

2 5 

100 

20u 

100 

2Ou0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

38# 

CR30-304BA 

250 

38 

70C 

2Om0 

80m 

30 

lOmt 

1 25C 

2 5 

100 

20u 

100 

15u0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

39# 

CR30-304CA 

250 

38 

70C 

2Om0 

80m 

30 

lOmt 

125C 

2 5 

100 

20u 

100 

12u0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

40# 

BTY95/250R 

250 

50 

75B 

1Om0§ 

80m 

30 

1 1 m 

1 25J 

33 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

680 

125 J 

5 0 

T049 

41 

C45HA 

250 

55 A 

85C 

100m 

75m 

30 

10m 

1 20C 

3 1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125J 

500m 

S315 

42 

C46HA 

250 

55 A 

85C 

100m 

75m 

30 

10m 

1 20C 

3 1 A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

30 § 

700 

125 J 

500m 

T094 

43 

555H 

250 

55 

99C 


150m 

30 




. 




200 


125J 


T049 

44 

556H 

250 

55 

99C 


150m 

30 








200 


125J 


T083 

45# 

5TC25 

250 

55 

125 

20m 

45m 

30 



1.3 

50 

5 Ou 

50 

25u 


500 

100J 

20 

S185 

46 

40RCS25 

250 0 

63 A 

87C 

200m 

1 10m 

3 0 

2 5m0 

105J 

1 8 t 

125 





800 A 

105J 

5 t 

S278a 

47# 

40T3 

250 

65 

75B 

200m 

200m 

25 

lOmt 


2 1 t 

200 





1.1k 

125B 

1 0 

M308 

48# 

CR50-304AA 

250 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

5 5u 

150 

2Ou0 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

49# 

CR50-304BA 

250 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1 7 

150 

5 5u 

150 

15u0 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

50# 

CR50-304CA 

250 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1 7 

150 

5 5 

150 

12u0 

20 

760 

125 

50 0 

T049 

51# 

CR50-304DA 

250 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1 7 

150 

5 5 

150 

8 OuE) 

20 

760 

125 

50 0 

T049 

52# 

CR50-304LA 

^250 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1 7 

150 

5 5u 

150 

25u0 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

53 

2N1914 

1250 

70 A 

62C 


130m$ 

30 $ 

5 5m0 

62C 

1 9 t 

70 





1 Ok* 

125C 

50 

T049 

54 

2N2028 

250 

70 A 

85C 


150m$ 

30 $ 

5 5m0 

85C 

1.9 t 

70 





1 Ok* 

150C 

50 

T049 

55# 

BTY99/250R 

250 

70 

85B 

1Om0§ 

70m 

30 

1 1m 

125J 

2 5 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

900 

125 J 

5 0 

T049 

56 

70C25 

250 

70 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

57 

70C25B 

250 

l 70 

125J 

200m§ 

150m 

3.0 

10m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

58 

70C25BF 

250 

1 70 

125 J ! 

200m§ 

150m 

30 

10m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

59 

70C25F 

250 

i 70 

125J 1 

200m§ 

200m 

30 

10m 

1 25 J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 0 

T083#A 

60# 

CR31-303A 

250 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

10mT 

125C 

1 7 

100 

3 7u 

100 

130u 

20 

700 

135 J 

50 0 

T049 

61# 

CR31-304AA 

250 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

lOmt 

125C 

1 7 

100 

5.7u 

100 

2Ou0 

20 

700 

135J 

5 0 0 

T049 

62# 

CR31-304BA 

250 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1 7 

100 

5 7u 

100 

15u@ 

20 

700 

135J 

50 0 

T049 

63# 

CR31-304CA 

250 

| 80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5 7 

100 

12u0 

20 

700 

135J 

5 0 0 

T049 

64# 

CR31-304DA 

250 

80 

55C j 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1 7 

100 

5 7u 

100 

8 Ou0 

20 

700 

135J 

5 0 0 

T049 

65 

TCR2550 

250 

80 

70C 

25m0 

50m 

30 

4 Om0 

100C 

75 0 

50 § 

4 5u 


1 8u 


1 Ok 

125C 

1.0 

S147 

66 

36RC25A 

250 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

5 5m0 

125C 

2.2 t 

160 





850 A 

125J 

2.0 t 

T094 

67 

36RCF25A 

250 0 

QCTT] 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

5 5m0 

125C 

2 2 t 

160 


50 

20 § 


850 A 

125 J 

2.0 t 

T094 

68 

37RC25A 

250 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

5 5m0 

125C 

2 2 t 

160 





850 A 

125 J 

20 t 

T083 

69 

37RCF25A 

250 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

5 5m0 

125C 

2 2 t 

160 



20 § 


850 A 

125J 

20 t 

T083 

70 

51RCG25 

250 0 

80 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

15m0 

125C 

2 5 t 

160 


50 

20u 

100 § 

1 2kA 

125J 

3 0 t 

T094 

71 

52RCG25 

250 0 

80 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

15m0 

125C 

2 5 t 

160 



20u 

100 § 

1 2kA 

125 J 

30 t 

T083 

72# 

CR70-301A 

250 r 

85 

75C 


100m 

3 0 

15m 

25C 

1 7 t 

70 




20 

1 Ok 

125C 

1 0 

T049 

73# 

CR70-301C 

250 

85 

75C 


100m 

3 0 

30mt 

125C 

1 7 

210 




20 

1 Ok 

125 

5 0 

M376 

74 

100C25 

250 

100 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2 Ok 

125 J 

1Om0 

T093#A 

75 

100C25B 

250 

100 

125J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

125J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2 0k 

125J 

10 0 

T093#A 

76# 

CR51-303A 

250 

105 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1 6 

150 

3 4u 

120 

185u 

20 

760 

135J 

50 

T049 

77 

C55HA 

250 

1 10 A 

60C 

100m 

75m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

125 J 

5 0 

S91 

78 

C56HA 

250 

1 10 A 

60C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

125J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

125 J 

5 0 

SI 08 

79 

71RC25A 

250 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

5 5m0 

125 J 

1 9 t 

220 


50 

30u§ 


1 OkA 

125 J 

5 t 

T094 

80 

71RCF25A 

250 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

5 5m0 

125J 

1 9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

I.OkA 

125J 

50 t 

T094 

81 

72RC25A 

250 0 

110 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

5 5m0 

125J 

1 9 t 

220 


50 

30u§ 


1 OkA 

125 J 

5 t 

T083 

82 

72RCF25A 

250 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

5 5m0 

125J 

1 9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

1 OkA 

125J 

50 t 

T083 

83 

71RCG25 

250 0 

110 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

15m0 

125C 

2.4 t 

220 


50 

1 5u 

100 § 

1 4k 

125 J 

3 0 t 

T094 

84 

72RCG25 

250 0 

110 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

15m0 

125C 

2 4 t 

220 



15u 

100 § 

1 4kA 

125J 

30 t 

T083 

85 

71RC25B 

250 0 

1 10 A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

5 5m0 

150J 

2 2 t 

220 


50 

40u§ 


1 OkA 

1 50J 

5 t 

T094 

86 

72RC25B 

250 0 

110 A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

5 5m0 

1 50J 

2 2 t 

220 


50 

40u§ 


1 OkA 

150J 

5 t 

T083 

87 

C62HA 

250 

110 A 

87C 

100m 

75m 

3 0 

15m 

145C 

25 A 

1 5k 

5 Ou 

50 

50u 


1.0k 

150J 

500m 

S315 

88 

C60H 

250 

1 10 

100C 

100m 

70m 

2 5 

8 Om 

125J 

2 5 t 

500 

5 Ou 

50 

50u§ 


1 6k 

150J 

.5 t 

T049 

89 

C62H0 

250 

1 10 

100C 

100m 

70m 

2 5 

8.0m 

125 J 

2.5 t 

500 

5 Ou 

50 

50u§ 


1 6k 

150J 

.50 t 

T083 

90 

NLC62H 

250 

1 10 

103C 

10 

70m 

2 5 

8 Om 

150J 

2 5 

500 

5 Ou 

50 

50u 


1.6k 

150J 

.50 t 

T083 

91# 

10TC25 

250 

110 

125J 

20m 

60m 

3.0 



1 5 

1 10 

5 Ou 

1 10 

25u 


1 Ik 

125 J 

20 

S185 

92# 

CR100-301C 

250 A 

124 

80C 


100m 

3.0 

15m 

25C 

1.7 

100 




20 

1 2k 

125C 

1.0 

M376 

93# 

CR100-30 ID 

250 

125 

80C 

3Om0 

100m 

3.0 

30mt 

125C 

1.7 

300 



100 

20 

1 5k 

125 

5.0 

T049 

94 

150C25 

250 

150 

125 J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

125J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3 Ok 

125J 

10 0 

T093#A 

95 

150C25B 

250 

150 

1 25J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3 Ok 

125 J 

10 0 

T093#A 

96 

101RC25 

250 0 

160 A 

80C 

5Om0 

150m 

2 5 

1Om0 

125J 

1.7 t 

314 


150 

25u§ 


2 OkA 

125 J 

2 t 

T093 

97# 

CR153-303A 

250 

220 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 6 

450 




100 

3 Ok 

125 

5 0 

M201 

98# 

20TC25 

250 

220 

125 

50m 

100m 

30 



1 5 

200 

5 Ou 

200 

30u 


2 5k 

125 J 

20 

S183 

99# 

CR 152-303A 

250 

230 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 5 

450 




100 

3.1k 

125 

5 0 

M201 

100 

151RC25 

250 0 

235 A 

62C 

5Om0 

100m 

2 5 

1Om0 

125J 

1 7 t 

471 


150 

25u§ 


3 OkA 

125J 

2 t 

T093 

101 

151RC25A 

250 0 

235 A 

80C 

5Om0 

100m 

2 5 

1Om0 

125 J 

1.4 t 

471 


150 

40u§ 


3 5kA 

125J 

2 t 

T093 

102 

151RCF25A 

250 

235 A 

80C 

5Om0 

100m 

2 5 

1Om0 

125 J 

1.4 t 

471 

7 Ou 

50 

30u§ 

10 A 

3 5kA 

125J 

2.0 t 

T093 

103v 

151RF25 

250 0 

235 

80C 

200m 

200m 

2 5 

15m 

125C 

1 9 t 

471 


250 

20u§ 

200 § 

4 2kA 

125J 

3 0 t 

T093 

104# 

CR15 1-303A 

250 

240 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 4 

450 




100 

3 3k 

125 

5 0 

M201 

105# 

CR253-303A 

250 

320 

40C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 6 

450 




100 

3 5k 

125 

5,0 0 

M201 

106# 

CR252-303A 

250 

336 

50C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 5 

450 




100 

3 6k 

125 

5 0 0 

M201 

107 

C290H 

250 

470 A 



150m 

3 5 










125A 


S132 

108 

C291HA 

250 

470 A 



150m 

3 5 










125A 


S247a 

109 

6RW71EY 

250 

470 

65C 


250m 

3 1 

1Om0 

125 J 

65 0 

300 




4 0 

5 5k§ 

125 

16 

S132 

110 

C291 HE) 

250 

470 

66C 

100m 

150m 

2.5 

15m 

125J 

1 2 t 

500 

5 Ou 

5 0 

100u§ 

100 

5 5k 

125J 

30 t 
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^SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT 

MAX. 

X 

< 

GATE 1 

MAX SAT 1 1 

MAX. FWD 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS MAX. RATINGS 1 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2 J 

llat 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

F or 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 

(V) 

(A) 

(s) 

;a) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1 

JAN2N2328 

300 



2 Om 

35m 

1 0 

01m 

25 

2.2 

4.0 





15 

125 

01 

TUB 

2 

JAN2N2328A 

300 



2 Om 

35m 

1 0 

01m 

25 

2.2 

4 0 





15 

125 

01 

T05 

3 

C354C 

300 



500m 

500m 

4 0 

14m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

1.2k 

125J 

2.0 

M514 

4 

C355C 

300 



500m 

500m 

4 0 

14m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

12u§ 

100 § 

1 2k 

125J 

20 

M514 

5 

C385C 

300 



500m 

300m 

3 0 

10m 

25C 

2.8 t 

1.5kT 


250 

15u§ 

200 § 

3 5k 

125J 

2 0 t 

M514 

6 

C506C 

300 



500m 

220m 

5 0 

10m 

25C 




300 

40u§ 

200 § 

8 Ok 

125 J 

5.0 t 

M464 

7 

C510C 

300 



500m 

200m 

5 0 

10m 

25C 

2 2 r 

500 § 


300 

12u§ 

200 

4.0k 

125 J 

2.0 t 

M464 

8# 

10RCV30 

300 


125 

50m 

45m 

2.9 

6 Om 

125 

2.3 



135 

lOu 

100 

135 

125 

.50 

T048 

9 

2N5791 

300 

120m 

75A 

10m$ 

350u 

1 2 $ 

200u 

125A 

1.2 

240m 





4 0 

125A 

lOmt 

T0106 

10 

RTH0130 

300 

20 

80C 

5 Om 

20m 

1 0 

10m 

100 

1.5 

.20 

20u 

20 


100 

5.0 

100C 


M443 

1 1 

RTH0230 

300 

20 

80C 

10m 

1 Om 

1.0 

1 Om 

125 

2 5 

.20 

20u 

20 


100 

5.0 

125C 


M443 

12 

RTH0330 

300 

20 

80C 

10m 

.20m 

1.0 

.50m 

125 

1 5 

.20 

20u 

.20 


100 

5.0 

125C 


M443 

13 

RTH0430 

300 

20 

80C 

5 Om 

10m 

80 

10m 

125 

1 5 

.20 

20u 

.20 


100 

5.0 

125C 


M443 

14 

RTH0530 

300 

20 

80C 

3 Om 

02m 

80 

02m 

125 

1.3 

20 

.20u 

20 


100 

5.0 

125C 


M443 

15 

2N5722 

300 

200m 

90A 

2 Om 

20u 

600m 

10Ou 

150A 

1.4 

400m 



50u 

100 

5.0 

150A 

25mt 

T018 

16 

AA103 

300 

25 

75 

2 Om 

2 Ou 

60 

2 Ou 

25 

1 5 

1 0 

1 Ou 

1.0 

20u 

50 

15 

150 


T018 

17 

AA1 10 

300 

25 

75A 

2 Om 

02m 

.60 

2.0u 

25A 

1 5 

1 0 t 




50 

15 §* 

150A 


T018 

18 

AA1 170 

300 

.25 

75A 

3 Om 

200u 

80 

2 Ou 

25A 

1.5 

1.0 t 




50 

15 §* 

150A 


T018 

19 

RTB0130 

300 

25 

80A 

5.0m 

200u 

1.0 

lOOu 

100 

1 5 

25 

200n 

25 


100 

6.0 

100A 


T052 

20 

RTB0230 

300 

25 

80A 

10m 

1 0 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

.25 

200n 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

21 

RTB0330 

300 

25 

80A 

10m 

20m 

1 0 

50m 

125 

1 5 

25 

20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

22 

RTB0430 

300 

.25 

80A 

5 Om 

10m 

80 

10m 

125 

1 5 

25 

20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

23 

RTB0530 

300 

25 

80A 

3 Om 

02m 

80 

02m 

125 

1.3 

.25 

20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T052 

24 

RTC0130 

300 

25 

80A 

5 Om 

20m 

1.0 

,10m 

100 

1.5 

20 

20u 

.25 


100 

60 

100A 


T018 

25 

RTC0230 

300 

25 

80A 

10m 

1 Om 

1.0 

1.0m 

125 

2.5 

.25 

20u 

25 


100 

60 

125A 


T018 

26 

RTC0330 

300 

25 

80A 

10m 

20m 

1 0 

50m 

125 

1 5 

25 

20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T018 

27 

RTC0430 

300 

25 

80A 

5.0m 

10m 

.80 

10m 

125 

1 5 

25 

20u 

25 


100 

6.0 

125A 


T018 

28 

RTC0530 

300 

25 

80A 

3.0m 

02m 

80 

02m 

125 

1 3 

.25 

20u 

.25 


100 

6.0 

125A 


T018 

29v# 

2SF1113 

300 0 

300m 

25A 


1 Om 

800m 

10Ou 

100J 

1.2 

600m 





10 A 

100J 

1OOm0 

Cl 23 

30 ▼ # 

CR02AM6 

300 0 

300m 

25A 


1 Om 

800m 

10Ou 

100J 

1.2 

600m 





10 A 

100J 

1OOm0 

C123 

31 

2N882 

300 r 

.35 

100C 

5 Om 

20m 

80 

.10mA 

1 25C 

1 5 

.20 





20 §* 

150C 


T018 

32 

2N890 

300 t 

35 

100C 

1 Om 

02m 

60 

02m 

1 25C 

1 5 

20 





20 §* 

150C 


T018 

33# 

2SF106 

300 0 

38 

25A 


50m 

1 0 

10m 

100J 

2 5 

4.0 





15 

100J 

.01 

T05 

34 

2N5727 

300 

390m 

90A 

2 Om 

20u 

600m 

200u 

1 50A 

1 5 

780m 



50u 

100 

8.0 

150A 

25mt 

T05 

35# 

2SF524 

300 0 

.40 

25A 

2.Om0 

3 Om 

1 0 

.25m0 

1 25J 

1.2 

1.0 





20 

125J 

1 0 

T05 

364# 

CR05A6 

300 0 

400m 

25A 


3.0m 

1.0 

250u 

1 25J 

1 2 

1.0 





20 A 

1 25J 

1OOm0 

T05 

374 

C107C2 

300 

400m 

32A$ 

3.0m 

500u 

800m 

lOOu 

1 10 

2 5 

4 0 

1 2u 

1 0 

40u 

8“O~0 

15 

1 10J 

500m 

M626 

384 

C107C4 

300 

400m 

32A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

1 10 

2 5 

4 0 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

15 

1 10J 

500m 

M628 

39 

AD 103 

300 

45 

75A 

2.0m 

2u 

60 

2.0u 

25A 

1 5 

1 0 t 




50 

15 §* 

150A 


TO 5 

40 

ADI 10 

300 

45 

75 

2 0m 

,02m 

.60 

2.0u 

25 

1 5 

1.0 

1 Ou 

1 0 

20u 

50 

15 

150 


TO 5 

41 

ADI 17 

300 

45 

75 

3 Om 

20m 

.80 

2.0u 

25 

1.5 

1 0 

I.Ou 

1 0 

20u 

50 

15 

150 


TO 5 

42 

RTJ0230 

300 

510m 

55C 

10m 

1 .Om 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

250mt 




100 

60 

150S 

lOmt 

T092 

43 

RTJ0530 

300 

510m 

55C 

3 Om 

20u 

800m 

20u 

125 

1.3 

250mt 




100 

6.0 

150S 

lOmt 

T092 

44# 

TD3001J 

300 

600m 

25A 

4Om0 

20m 

30 

1 Om 

1 25J 

2.0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

1 5u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

45# 

TDH3 

300 

600m 

25A 

5 Om 

300u 

3 0 

1.0m 

1 25J 

20 

1 0 

1 5u§ 

500m 

60u§ 

10 0§ 

12 


900u 

C16e 

46# 

TDRA3 

300 

600m 

25A 

2Om0 

10m 

3.0 

1.0m 

1 25J 

2 0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

20u§ 

50 0§ 

12 


30m 

C16e 

47# 

CS1 IK 

300 

.75 

40C 

12m 

7 Om 

.25 

90mt 


2.2 t 

2 4 





20 

100C 

.05 

T05 

48 

2N1935 

300 

75 

55A$ 

80m$ 

30m$ 

2.0 $ 

.45m0 

125A 

1.4 $ 

.75 





30 § 

125A 

.10 

M77 

49* 

C107C1 

300 

800m 

20A$ 

3.0m 

500u 

800m 

10Ou 

1 10 

2 5 

4 0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

15 

110J 

500m 

M627 

50f 

C107C3 

300 

800m 

20A$ 

3 Om 

500u 

800m 

10Ou 

1 10 

2.5 

4.0 

1 2u 

1.0 

40u 

80 0 

15 

110J 

500m 

M625 

51# 

TO 8N3A00 

300 

.90 

85C 

20m 

10m 

3.0 



1.2 

1.0 

2 Ou 

1.0 

15u 

15 

19 

125 J 

1 0 

T05 

52# 

TD3001 

300 

1 0 

25C 

1 Om0 

2 5m 

5 0 

1 Om 

100J 

2 0 

75 

1.5u 

60 

20u 


12 

100A 

.01 

T05 

53# 

TD3001S 

300 

1 0 

25C 

3Om0 

30m 

5 0 

1 Om 

100J 

2.0 

75 

1 5u 

60 

40u 


12 

100A 

.01 

T05 

54# 

TDR3 

300 

1 0 

25A 

3Om0 

20m 

3 0 

1 Om 

125 J 

2.0 

1.0 

1 5u§ 

500m 

20u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

55# 

TAG 1-300 

300 

1 0 

70C 

25m 

10m 

2 0 

1 Om 

105 

2.0 

2.0 





15 

105J 

30mt 

T05 

56# 

TAG2-300 

300 

1 0 

70C 

5 Om 

1 Om 

2 0 

1.0m 

105 

2 0 

2 0 





15 

105 

30mt 

T05 

57 

2N1598 

300 

1 0 

80C 


10m 

3 0 

1 .Om 

125C 

2.0 § 

1 0 





15 § 

125C 


T05 

58 

RTD0130 

300 

1 0 

80C 

5.0m 

20m 

1.0 

10m 

100 

1 5 

1.0 

“20u 

1.0 


100 

15 

100C 


TO 5 

59 

RTD0230 

300 

1 0 

80C 

10m 

1 Om 

1 0 

1.0m 

125 

2.5 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

60 

RTD0330 

300 

1 0 

80C 

10m 

20m 

1.0 

.50m 

125 

1.5 

1.0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

61 

RTD0430 

300 

^TO 

80C 

5.0m 

,10m 

80 

10m 

125 

1 4 

1 0 

.20u 1 

1.0 


100 ^ 

15 

125C 


TO 5 

62 

RTD0530 

300 

1 0 

80C 

3 Om 

02m 

80 

,02m 

125 

1 4 

1 0 

20u 

1 0 


100 

15 

125C 


TO 5 

63 

RTF0130 

300 

1 0 

80C 

5.0m 

,20m 

1 0 

10m 

100 

1 5 

1.0 

20u 

1 0 


100 

15 

100C 


TO 5 

64 

RTF0230 

300 

1 0 

80C 

10m 

1 Om 

1.0 

1 .Om 

125 

2 5 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

100C 


TO 5 

65 

RTF0330 

300 

1 0 

80C 

10m 

,20m 

1 0 

50m 

125 

1.5 

1.0 

20u 

1 0 


100 

15 

125C 


TO 5 

66 

RTF0430 

300 

1.0 

80C 

5 Om 

.10m 

80 

.10m 

125 

1.4 

1 0 

20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

67 

RTF0530 

300 

1.0 

80C 

3 Om 

02m 

.80 

02m 

125 

1.3 

1.0 

,20u | 

1 0 


100 

15 

125C 


TO 5 

68 

2N4218 

300 

1 0 

85 

7.0m 

300u 

1.0 

200u 

125 

2.0 t 

3.1 





15 §* 

125A 

10 0 

TO 5 

69# 

T1N300 

300 

1 0 

85C 

25m 

10m 

20 

1 Om 

1 25J 

1.9 

2.0 

5 Ou 

1.0 

25u 

10 § 

15 

125J 

400m 

T05 

70 

C9C 

300 

1 1 

18A 

20m 

8 Om 

20 

.9Om0 

125J 

1.1 0 

1.1 



12u 


30 § 

125 J 

50 

M77 

71 

SCR13A 

300 0 

1 1 

25C 

20m 

15m 

2 0 

900u 

1 25C 

1.2 A 

1.0 

1 Ou§ 

30 

20u§ 


60 § 

1 25J 

5.0 

A130 

72 

SCRF13A 

300 0 

1 1 

25C 

50m 

1 5m 

2.0 

90mA 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

2 Ou§ 

1.0 

6 Ou§ 


60 § 

125J 

5.0 

A130 

73 

2N2013 

300 t 

1 3 

80C 

5 Om§ 

20m 

1 0 

lOmt 

1 25C 

1.2 

1.0 





15 § 

150C 

05 

T05 

74 

FT2013 

300 A 

1 3 

80C 

5 Om§ 

20m 

1 0 

. 10m 

1 25C 

20 

1.0 





15 §* 

150J 

05 

T05 

75# 

GC03001 

300 

1 4 

25A 

5Om0 

25m 

3 0 

1.0m 


2.0 

1.0 





3.0 

100C 

5.0 

T05 

76# 

16T4 

300 

1.6 A 

25C 

1.5m0 

10m 

3.0 

25mA 

25J 

2.0 

1.0 



20u 


15 

100J 


T05 

77# 

CR1-301C 

300 t 

1 6 

25C 

1,9m 

10m 

3 0 

1 .Om 

100J 

2 0 

1 0 

1.4u 

1 0 



15 

100A 

.10 

T05 

78 

TI145A3 

300 

1 6 

60C 

25m 

25m 

3 5 



2.0 

1.0 





30 

105C 

.30 

TO 5 

79# 

SF1F11A 

300 

1 6 

62C 

10m 

1 Om 

800m 

10Ou 

100J 

3.4 

10 





17 

150 

100m 

TO 5 

80 

MCR914-5 

300 0 

1 6 

65C 


8 Om 

20 

1 .OmA 

1 25J 

1.4 A 

1.0 

70u 

1 0 

lOu 


15 A 

125 J 

1.0 

TO 5 

81# 

BTX30-300 

300 

1 6 

70C 

25m 

10m 

20 

1 Om 

125 

1.9 

2.0 





15 

125 J 

30mt 

TO 5 

82 4 

ID300 

300 

1.6 

70C 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

110 

2.5 

4.0 

1 0 

To 

40u 

20 0 

15 

1 10A 


T039 

83t 

ID605 

300 

1 6 

70C 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

1 10 

2.5 

4.0 

I.Ou 

1 0 

40u 

20 0 

15 

1 10A 


T039 

84 

2N2328 

300 

1 6 

85C 

3 Om$ 

35m$ 

1 0 $ 

.10mA 

1 25C 

1.5 § 

1.6 





15 § 

125C 

.01 

TO 5 

rfi 

2N2328A 

300 

1 6 

85C 

3 Om$ 

75u$ 

90 $ 

10Ou 

1 25C 

1.5 § 

1.6 





15 § 

125C 

10m 

T05 

86 

C6217 

300 

1.6 

85C 

2.0m 

200u 

80 

10Ou 

125 

1.5 

1.6 






150 


M 185b 

87# 

SF1F11 

300 

1 6 

89C 

10m 

1 Om 

800m 

100m 

1 25C 

3.4 

10 





17 

125 

100m 


88 

C511C 

300 0 

1.6 

104C 

2 0m 

20m 

80 

01 m 

25J 

2.2 A 

4.0 





15 § 

125J 

.10 

M181 a 

89 

2N1598A 

300 

1 6 

110C 

5.0m 

2.0m 

3.0 

1 Om 

125J 

2 0 

1.0 





15 * 

150J 

.10 

T05 

90 

SCRFL30 

300 0 

1 7 

80C 

50m 

15m 

2 0 

90m 

125C 

1 2 A 

1.0 

2.0u§ 

1.0 

1 2u§ 


60 § 

125C 

5.0 

A130 

91H 

: BT100A300R 

300 

20 

75B 

1 5m 

10m 

20 

2.0m 

100J 

1 4 

5.0 

1 3u 

3.0 

lOu 

10 § 

40 * 

100J 

lOOmt 

M625 

92 

JAN2N4199 

300 

2.0 A 

85C 

5 Om0 

50m 

1 5 

4.0m 

100C 

25 t 

30 


20 

1 5u 

250 § 

100 § 

100J 

20 0 

SI 7c 

93 

2N4199 

300 A 

20 

90C 

3.0m§ 

100m§ 

2 0 § 

2 OmA 

105C 

1.5 t 

20 

.20u 


20u 

250 

15 * 

105A 

20 0 

S 17a 

94 

MCR729-5 

300 A 

20 0 

105J 

15m0 

50m 

1 5 

2 OmA§ 

105 J 

1.5 

2.0 

.20u 

30 


50 § 

100 *T 

105J 

20 0 

S258 

95 

2N3275 

300 0 

2 2 

85C 

2 Om 

20m 

.80 

20mA 

150 

1 8 

2 2 

3 Ou0 

5 0 

22u0 

1 k§ 

15 § 

150C 

10 

T05 

964 

C106C2 

300 

2 4 

20C$ 

3 Om 

200u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.2 

4.0 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

20 

1 10 

500m 

M626 

| 97 ♦ 

C106C4 

300 

2 4 

20C$ 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

110 

2.2 

4.0 

1.2u 

1 0 

40u 

80 0 

20 

110 

500m 

M628 

98# 

TM3004 

300 

2 5 

25A 

3Om0 

25m 

3 0 

3.0m 

1 10J 

2 0 

8 0 

2 Ou§ 

1 0 

60u§ 

50 0§ 

50 


75m 

S14 Id 

99 

UCR30L 

300 A 

2.5 

25A 

50m 

50m 




1.2 

3 0 

500n 

30 

15u 

250 

60 

125J 

30 0 

A253 

100 

NCM300C 

300 

3 0 

$ 

15m0 

30m 

1 5 

2 0m 

100J 

1.5 

5.0 

1 Ou0 


1Ou0 

25 § 


100 

20 0 

S17 

101# 

2SF531 

300 

30 

40C 

5 Om0 

20m 

2 0 

1 5m0 

125J 

1 2 

3 0 





50 

125J 

1 0 

C63aA 

102 

RTR0130 

300 

3 0 

65C 

100m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2 5 

10 

20u 

30 


100 

40 

100C 


T066 

103 

C15C 

300 

3 0 

75C 

30m 

25m 

2 5 

4 Om 

105J 

1 8 

15 





60 

105J 

50 

T064 

104 

NCR300B 

300 

30 

80B$ 


25m 

2 5 

1 Om 

1 25C 

2.0 § 

1 0 





25 § 

100A 


S17 

105 

RTN0130 

300 

3 0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2 Om 

100 

2.5 

10 

20u 

3.0 


100 

40 

100C 


T064 

106 

RTS0130 

300 

30 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2.5 

10 

20u 

3.0 


100 

40 

100C 


M94 

107# 

CR3D6 

300 0 

30 

95C 

5 Om0 

20m 

2 0 

1 5m 

125J 

1 2 

30 





50 A 

125 J 

1.0 0 

C63a 

108^ 

C106C1 

300 

40 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

1 10 

2 2 

4 0 

1.2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

20 

110 

500m 

M627 

109 ♦ 

C106C3 

300 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

10Ou 

1 10 

2 2 

4.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8TT0 

20 

110 

500m 

M625 

1 10# 

IR106C1 

300 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200u 

800m 

. 10Ou 

1 10J 

2 8 t 

8.0 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

110J 

lOOmt 

Y202a 
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SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


MAX. CONT. 
CURRENT 


1 ♦ 

IR106C2 

3000- 

2# 

IR106C3 

300 0 

34 

IR106C4 

300 0 

4t 

IR106C41 

300 0 

5 

TC106C1 

300 

6 

TC106C2 

300 

7 

TC106C3 

300 

8 

TC106C4 

300 

? 

2N1603 



55# TW6N300H 
56# CR5-301B 
57# TP3004 


▼ GCS30 
59# 4RCM30 
60# BTY79-300R 
61# BTY34-300R 
62# 2SF16 
63# GC03005 

64 5TCRG 

65 SCR53A 

66 SCRF53A 

67 SCRF530 

68 TI3013 

69 C12C _ 

70 2N3938 

71 JAN2N1776A 

72 15RC30 _ 

73 5RCF30A 

74 5RC30A 

75 C20C _ 

76 C22C 

77# CR4-301A 
78# CR4-301B 
79 2N3756 

80# SF5F11 

81 MCR2315-5 

82 MCR2614L5 
83t TIC116C 

84 2N4318 

85# T6F300H 
86# T8F300C 
87# T8N300C 
88# T8N300H 
89# TW8N300C 
90# TW8N300H 
91v HEPR1244-RT 

92 MCR2604-5 

93 MCR2605-5 

94 SE9202 
95# BTX64/300R 
96# BTX75-300R 
97# TP3006 
98# T8F300H 

99 NCF300D 
100 NCM300E 
101# BTY86 

102# TRA13 _ 

103# TRA13D 
104 2N1848 

105# CR10B6 
106# 2SF276 
107# 2SF276A 

108 RTT0130 

109 RTT0430 

110 RTU130 


MAX. 
HOLD. 
CUR Ih 

MAX. 
FIRING 
at 21 

GATE 

SPEC 

°C 

@ 25°C 
JAL . 

Igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

3 Om 

200u 

800m 

3 Om 

200u 

800m 

3 Om 

200u 

800m 

3 Om 

200u 

800m 

3 Om 

200u 

800m 

3 Om 

200u 

800m 

3.0m 

200u 

800m 

3 Om 

200u 

800m 


MAX SAT I 
lr@PRV at 
and TEMf 
ls@VB0 
(A)_ra_ 


MAX. FWD. 
VOLT. DROP 
at 25°C 
Vf |@ If 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 

_ CONT. CUR., (3) TEMPERATURE. (4) TYPE No. 

SWITCHING TIME MIN. IABS. MAX. RATINGS DWG. 

at 25°C dV/dt ICv PK MAX MAX No. 

Ton I for I Toff @ 25°C SURGE TEMP GATE 




10m 

25m 

15 m 

50m 

15m 

25m 

20m 

50m 

50m 

4Om0 

40m 

5Om0 

40m 

4Om0 

40m 

4Om0 

40m 

30m$ 

5 Om0 

1 5m 

8Om$0 

30m$ 

5 Om0 

15m 

100m 

50m 

25m 

15m 

100m 

50m 

60m$ 

50m$ 

60m$ 

50m$ 

1Om0 

30m 

60m$ 

50m$ 

60m $ 

50m$ 

60m$ 

50m$ 

60m$ 

50m$ 

100m 

50m 

25m 

15m 

100m 

50m 

25m 

15m 

25m 

15m 

25m 

15m 

100m 

50m 

25m 

15m 

100m 

50m 

25m 

15m 


2.8 t 

8.0 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

2 8 t 

80 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

2 8 t 

80 

1.2u 

1.0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

2 8 t 

80 

1 2u 

1 0 

40u 

8 0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

2.2 

4.0 t 

1 Ou 

1.0 

lOOu 

100 

20 

1 50S 

lOOmt 

2.2 

4 0 t 

1 .Ou 

1.0 

10Ou 

100 

20 

1 50S 

lOOmt 

2.2 

4 0 t 

1 Ou 

1 0 

10Ou 

100 

20 

1 50S 

lOOmt 

2.2 

4 0 t 

1 Ou 

1 0 

lOOu 

100 

20 

1 50S 

lOOmt 

2.0 § 

1 0 





25 § 

1 25C 


2.0 A 

30 

1 Ou0 

€0 



60 § 

1 25J 

5 0 

20 A 

30 

2.0u§ 

1.0 

6 Ou§ 


60 § 

1 25J 

5 0 

1.2 

30 

2.0u 

30 

17u 

15 

55 

125J 

2 0 

1 4 0 

30 § 

2.0u 

30 

30u 


40 * 

1 50S 

50 

2.0 

15 

2 Ou§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

80 


120m 

2 5 

15 

2 Ou 


1 5u 

100 § 

80 


120m 

20 

15 

2 Ou§ 

60 

40u§ 

50 0§ 

80 


120m 

20 

15 

2 Ou§ 

60 

40u§ 

50 0§ 

80 


120m 

1 9 t 

4 7 





60 * 

1 25C 

.50 

2.0 

9 4 t 





30 A 

105J 

50 t 

1 9 t 

4 7 





60 * 

1 50C 

.50 

20 

9.4 t 





40 A 

125J 

.50 t 

2 5 

15 

20u 

50 


100 

60 

100C 


20 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

100C 


2_5_ 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

125C 








100 * 

100C 

5 0 0 







100 * 

100C 

5 0 0 

1 3 

5 0 





90 

100J 

5 0 


M94g 

S131 

T064 

T064 

T064 

T064 

T066 

T066 

T066 

S262 


5 0 0 C85 


200u 

1 0 

1.0m 

110C 17 

50 

20m 1 

80 

30mt 

1 50C 2 5 

5 0 

.20m 

80 

50mt 

1 50C 3 0 

5.0 

80m 

3 0 

10m 

125C 30 

5 0 

25m 

30 

2 5m 

100C 1 2 A 

30 


1 Ou0 1 0 

50u 1 0 

2 Ou 5 0 






10m0 
1Om0 
200m 
200m 
20 


40m 3 0 


40m 3 0 

30m$ 2 0 $ 
40m 2 0 

20m 2 0 

20m 2 0 

50m 3 0 

50m 3 0 


85m 3 0 

25m 2 5 

30m 3.0 
20m 2 1 

100m 3 0 
50m 3 0 
20m 2 0 

20m 2 0 

25m 2 0 
25m 3 0 

15m 20 

60m 3.2 
30m 2 0 

15m 20 

15m 1 4 

15m 1.4 

25m 1.5 

25m 1.5 

25m 2.0 

25m 2 0 

200m 2 3 

20m 2 0 

40m 1.5 

40m 1 5 

20m 1 5 

15m 1 2 

40m 2 0 
40m 2.0 

20m 2 0 

20m 2 0 

50m 3.0 

50m 3.0 

20m§ 

20m 1 5 


65m 3 5 

65m 3 5 
40m 3 0 
40m 2 0 

50m 3 5 

150m 20 

25m§ 3 5 
80m 3 0 

80m 3 0 
1 50m$ 3 5 $ 
30m 2 5 


100 60 

100 60 

100 60 

100 60 

100 60 

100 60 

100 60 

100 60 

100 60 

100 60 

10 0 30 

100 30 

150 0 20 

20 _ 

50 

50 0§ 100 
50 0§ 100 


50 0§ 100 


10 

1 2u§ 

400 § 

100 § 

10 

17u§ 

50 § 

100 § 

10 

1 7u§ 

50 § 

5 0 § 

100 § 
60 § 



5 0 § 

60 § 


50m 3 0 

50m 3 0 


150J 2 3 
100J 2 3 

_ 20 

125J .83 0 
125C 1 9 A 
125C 1.9 A 
125C 1 9 A 
125 1 8 

125 J 1.8 
125C 2.3 
25 1.8 

105C 19 
125C 1.9 
125C 19 
100J 18 
100J 18 
100J 18 
100J 1.8 
120A 
125J 20 
100J 16 
100J 16 
1 IOC 17 
150 2 0 

' 125J 2.5 
125J 2 0 
125J 2 0 
125J 2 0 
125J 1.9 
125J 19 

100J 13 
100J 1 3 
125C 2 2 
125J 3 0 
150J 3.0 
1 2 

125J 20 
100 1 2 
1 2 

100J 1.2 
110J 2.0 
110J 2 0 
35C 2 5 t 
100J 1.6 
100J 1 2 
100J 1 2 
100 2 5 

125 2 5 

100 2.5 


120m S14 Id 
120m M94r 


120m S131 


4 0 

3 Ou 

10 

20u 

15u 

20 

50 

80 * 

105 

125J 

50 

5.0 0 

20 

3.0u 

10 

20u 


50 * 

1 50J 

.5 t 

20 





50 

100J 

.50 

5.0 





35 

100J 

25 

5 0 § 

2.0u 

5 0 

30u 


60 * 

1 50S 

5 0 

15 

1 0u§ 

100 

20u§ 


100 § 

1 25J 

10 

15 

2.0u§ 

10 

6 Ou§ 


100 § 

125J 

10 

15 

2.0u§ 

10 

1 2u§ 


100 § 

1 25J 

10 

5 0 






125C 

5.0 0 

15 

1 .Ou 

10 

1 2u§ 


60 

1 25J 

5.0 

7 0 

3 Ou 


8.0u§ 


100 *§ 

1 25C 

50 

14 t 

5 Ou 

50 

30u 

5 0 

60 

1 50A 


15 t 

2.5u 

60 


20 

60 A 

105 J 

50 t 

15 t 

2 5u 

5 0 

12u 


60 A 

1 25J 

50 t 

15 t 

2 5u 




75 A 

125J 

50 t 

10 





80 § 

100J 

50 

10 





80 § 

100J 

.50 

10 

1.1 u 

80 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

5 0 0 

10 

1 1 u 

8.0 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

50 0 



10 

75u 

200 

250 * 

1 20A 

20 

20 





60 

1 25J 

500m 

5.0 

1 .Ou 

5.0 

1 5u 

50 0§ 

80 A 

100J 

5.0 0 

5 0 

1 Ou 

5 0 

1 5u 

50 0§ 

80 A 

100J 

5 0 0 

80 




100 0 

80 

1 IOC 

5 0 

80 




200 

60 §* 

1 50A 

5 t 

20 

1.Ou0 

10 

1 2u§ 

400 § 

75 § 

1 25J 


20 

1 Ou 

10 

1 2u§ 

400 § 

120 § 

1 25J 

15 

20 

1 Ou 

10 

1 8u§ 

50 § 

120 § 

125J 

15 

20 

1 Ou 

10 

1 8u§ 

50 § 

120 § 

125J 

15 

10 




5.0 § 

80 § 

125J 

3.0 

10 




5.0 § 

80 § 

125J 

30 






100 § 

100 


5.0 

1 Ou 

5 0 

1 2u 

50 

100 

100J 

5 0 

5.0 

1 Ou 

5.0 

12u 

50 

100 

100J 

5 0 

10 

80u 

5 0 

1 5u 

200 

60 *§ 

1 25C 

5 t 

50 

40u 

10 

lOu 

65 

140 * 

125J 

5 t 

50 

3 Ou 

10 

25u 


140 

1 50J 

5 t 

60 

2 Ou 

60 

30u 

100 §0 

100 

1 25C 

50 

20 

1.Ou0 

10 

12u§ 

400 § 

95 § 

1 25J 


10 

500n 

10 

6.0u 

25 § 

125 

10OA 

.50 t 

10 

500n 

10 

6 Ou 

200 § 


120A 

1.0 t 

16 

4 5u§ 

50 

20u§ 


120 

10OA 

5.0 

30 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

30 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

10 





125 * 

TOOC 

5 t 

30 





150 A 

100J 

5.0 0 

10 





90 

100J 

5 q 

10 


10 

15u0 

100 A 

90 

100J 

5 0 0 

30 

20u 

10 


100 

100 

100C 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2| MAX. 



AJ 

mjprv 

MAX. CONT. 

MAX 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@ PR V 

at 

VOLT DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 


3Jat 

CUR Ih 

at 2 

5°C 

and 

TEMP 

at 21 

5°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWER 




(V) 

(A) 


(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

ra 

(W) 


1 

RTU0430 

300 

10 


65C 

200m 

50m 

30 

2.0 

125 

ts 

30 

200n 

10 


100 

100 

125C 


S131 

2v# 

CR10QY6 

300 

10 


66C 


40m 

2 5 

4.0m 

125J 

2.5 

30 


10 

15u0 

100 A 

140 A 

125J 

5.0 0 

S350 

_.3#.. 

CR10EY6 

300 

10 


66C 


40m 

2 5 

4 Om 

125J 

2 5 

30 


10 

15u0 

100 A 

140 A 

125 J 

50 0 

S334 

4# 

CR5-302AB 

300 

10 


70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

20 

16 

2.0u 

20 

2Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


5# 

CR5-302BB 

300 

10 


70C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

100C 

20 

16 

2.0u 

20 

15u0 

20 

90 

125 

5.0 0 


.6# 

CR5-302CB 

300 

10 


70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2 Ou 

20 

12u0 

20 

90 

125 

5.0 0 


7# 

CR5-302DB 

300 

10 


70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2 Ou 

20 

8.Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


8# 

CR5-302EB 

300 

10 


70C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

6.Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


... 9#_. 

CR5-3029B 

300 

10 


70C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

100C 

20 

16 

2 Ou 

20 

4 Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


10# 

CR6-403RB 

300 

10 


70C 

28m0 

80m 

3 0 

5 Omt 

100C 

2.0 

16 

2 3u 

20 

80u 

20 

100 

125 

5.0 


11# 

CR6-403RBA 

300 

10 


70C 

28m0 

80m 

3 0 

5 Omt 

100C 

20 

16 

2 3u 

20 

80u 

200 

100 

125 

5.0 


12 

2N1848A 

300 

10 A 

80C 


150m$ 

3 7 $ 

5 Om0 

80C 

2.5 t 

10 





125 * 

125C 

.5 t 

T048 

13v# 

CR10C6 

300 

10 


84C 


30m 

2 5 

3 Om 

1 25J 

1.6 

30 




20 A 

150 A 

125 J 

5.0 0 

S350 

14# 

T10N300C 

300 

10 


85C 

60m 

20m 

20 

2 0m 

125J 

1.8 

20 

1 Ou 

10 

20u§ 

50 § 

140 § 

125J 

15 

S131 j% 

.15#. 

T10N300H 

300 

10 


85C 

60m 

20 m 

2 0 

2 Om 

125J 

1 8 

20 

1 Ou 

10 

20u§ 

50 § 

140 § 

125 J 

15 

M94e% 

16# 

TW10N300C 

300 

10 


85C 

60m 

50m 

3.0 

2 Om 

125J 

1 7 

10 




5.0 § 

100 § 

125J 

3.0 

S131 j % 

17# 

TW10N300H 

300 

10 


85C 

60m 

50m 

3 0 

2 Om 

125J 

1.7 

10 




5.0 § 

100 

125J 

3.0 

M94e% 

18# 

CR10-302B 

300 t 

10 


125C 

150m 

80m 

3.0 

10m 

125C 

20 

10 

2 Ou 

10 

30u 

20 


125C 

1.0 

T048 

19# 

2SF26 

300 0 

11 


50B 


40m 

3 0 

10m 

100J 

2.8 

50 





125 

100J 

500m 

S236a 

20# 

2SF753 

300 

11 


50B 


40m 

3 0 

4 5m 

100J 

28 

50 


5 0 

lOu 

20 

125 

125J 

.50 

S18d 

21# 

2SF753A 

300 

11 


50B 


40m 

3.0 

4.5m 

100J 

2.8 

50 


5.0 

5 Ou 

20 

125 

125J 

50 

S18d 

22 

UCR30 

300 A 

12 


55C 

50m 

50m 




1 2 

3 0 

500n 

30 

15u 

250 

60 

125 J 

10 0 

S296 

23# 

CR8-301C 

300 t 

12 


70C 

15m0 

25m 

2 5 

2 5m 

1 25J 

2.0 

20 

1 1u 

80 

50u 

20 A 

80 A 

125 J 

5.0 0 

T064 

24t 

TlC 126C 

300 

12 


70 

40m 

20m 

1 5 

2 Om 

1 IOC 

1.4 

12 




100 0 

100 

110C 

5 0 


25# 

BTX65/300R 

300 

12 


85B 

1Om§0 

65m 

3 5 

10m 

1 25J 

2 0 

50 

40u 

10 

lOu 

65 

200 

125 J 

.5 t 

T048 

26# 

CR 10-30 IB 

300 t 

12 


85C 

150m 

80m 

3 0 

10m 

1 25C 

20 

10 

2 Ou 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

27# 

CR 10-302AB 

300 

12 


85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2 6u 

32 

2Ou0 

20 

120 

125 

5 0 0 


28# 

CR 10-302BB 

300 

12 


85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

1 25C 

2 0 

50 

2 6u 

32 

15u0 

20 

120 

125 

5 0 0 


29# 

CR 10-302CB 

300 

12 


85C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

1 25C 

20 

50 

2.6u 

32 

12u0 

20 

120 

125 

5 0 0 


30# 

CR 10-302DB 

300 

12 


85C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.6u 

32 

8 Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


31# 

CR 10-302EB 

300 

12 


85C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

1 25C 

20 

5 0 

2 6u 

32 

6.Ou0 

20 

120 

125 

5 0 0 


32# 

CR 10-3029B 

300 

12 


85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

1 25C 

20 

5 0 

2 6u 

32 

4.Ou0 

20 

120 

125 

5 0 0 


.3.3# 

BTX76-300R 

300 

12 


1 10B 

10m§0 

40m 

30 

10m 

150J 

2.0 

50 

3 Ou 

10 

25u 


200 

150J 

5 t 

T048 

34# 

8RCM30 

300 

12.6 


65B 

65m .. 

85m 

3 0 

6 Om 

105 

2 6 

8 0 



20u 

20 

100 

105 

50 

T048 

35# 

8RCV30 

300 

12 6 


105 

50m 

45m 

2 9 

6 Om 

105 

2.6 



100 

lOu 

100 

100 

105 

50 

T048 

36 

2N1848B 

300 

13 

A 

80C 


75m 

3 7 $ 

1 Om0 

125C 

1 8 t 

13 





150 * 

125C 

5 t 

T048 

37# 

CR 12-403RB 

300 

14 5 


75C 

28m0 

60m 

3 0 

5 Omt 

1 25C 

20 

32 

2.3u 

20 

85u 

20 

160 

125 

50 


38# 

CR 12-403RBA 

300 

14 5 


75C 

28m0 

60m 

3 0 

5.Omt 

125C 

2.0 

32 

2.3u 

20 

85u 

200 

160 

125 

50 


39# _ 

2SF76 

300 

15 


25C 


50m 

3 0 

5.0m 

100C 

1.2 A 

7 0 





100 

100 

5 0 

S94 

40# 

BTY87/300R 

300 

15 


61A 

1Om0§ 

65m 

3 5 

10m 

1 25J 

3 0 

50 

3.0u§ 

10 

15u 

100 

106 

125J 

50 

T048 

41# 

BT101-300R 

300 # 

15 

A 

85B 


10m 

2 0 

1.5mt 

1 25J 

2 3 

20 





55 § 

125 J 

5 0 0 

T064 

. 42# 

BT102-300R 

300 # 

15 

A 

85B 


50m 

2.5 

1 5mt 

125J 

2 3 

20 





55 § 

125 J 

50 0 

T064 

43# 

BTY90 

300 

16 


25A 

10m§ 

25m§ 

3 0 

5 Om0 

1 25J 

86 

16 

4 5u§ 

50 

20u§ 


140 

125A 

5 0 

S98 

44# 

TR3 

300 

16 


25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3 Om 

1 25J 

2 0 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0 

250 


240m 

S313 

45# 

TR3015S 

300 

16 


25A 

1OOm0 

80m 

3.0 

5 Om 

1 25J 

2.5 

50 

2.0u§ 

10 

20u§ 

200 § 

250 


240m 

S313 

46# 

TRA23 

300 

16 


25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3 Om 

1 10J 

,20 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

M94g 

47# 

TRA23D 

300 

16 


25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3 Om 

110J 

2 0 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S131 

48# 

SF10F11 

300 

16 


26 


80m 

3.5 

10m 

100C 

3.0 

50 





1 13 

100J 

500m 

S18 

49 

2N687 

300 

16 

A 

65C 


80m$ 

30 $ 

5 Om0 

125C 

2 0 0 

16 





150 * 

125C 

50 

T048 

50 

JAN2N687 

300 

16 

A 

65C 

50m 

80m 

3 0 

2.0m 

25 

2 0 t 

50 

5 Ou 

10 

30u 


150 

125A 

5 t 

T048 

51 

10RC30 

300 0 

16 

A 

65C 

1Om0 

40m 

30 

5.Om0 

105C 

23 t 

31 





125 A 

105J 

50 t 

T048 

52 

RTT0230 

300 

16 


65C 

200m 

50m 

30 

2 Om 

100 

2 5 

50 

20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

53 

RTT0330 

300 

16 


65C 

50m 

25m 

2 0 

1 Om 

100 

2 0 

50 

.20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

54 

RTT0530 

\300 _ 

16 


65C 

200m 

50m 

30 _ 

2.0m 

,125 

25 

50 

20u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

55 

RTT0630 

300 

16 


65C 

50m 

25m 

2.0 

1 Om 

125 

20 

50 

20u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

56 

RTU0230 

300 

16 


65C 

20 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2 5 

50 

200n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

57 

RTU0330 

300 

16 


65C 

50m 

25m 

20 

1.0m 

100 

20 

50 

200n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

58 

RTU0530 

300 

16 


65C 

20 

50m 

3.0 

2 0m 

125 

2 5 

50 

200n 

16 


100 

150 

125C 


S131 

59 

RTU0630 

300 

16 


65C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

125 

2 0 

50 

200n 

16 


100 

150 

125C 


S131 

60 

2N3652 

300 

16 


70 

350m$ 

500m$ 

4.5 

5 5m 

120 




100 

15u 

200 

180 * 

120C 

1.0 

T048 

61 

2N3657 

300 

16 


70 

350m$ 

500m$ 

4.5 

5 5m 

120 




100 

lOu 

200 

180 * 

120C 

1 0 

T048 

62 

MCR3818-5 

300 

16 


70C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 

20 

1 Ou 

20 

15u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

M94b 

63 

MCR3918-5 

300 

16 


70C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 

20 

1 Ou 

20 

15u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

S131k 

64# 

BTY91/300R 

300 

16 


75B 

1Om0§ 

40m 

3 0 

10m 

125J 

2.0 

50 

3 Ou§ 

10 

20u§ 

100 

136 

125 J 

5.0 

T048 

65# 

11RC30 

300 

16 

A 

85B 

20m 

40m 

3 0 

5 Om 


2 3 

10 

3 Ou 

10 

25u 

20 

125 

125A 

5.0 0 

S141c 

66 

C36C 

300 

16 

A 

100 

2Om0 

50m 

3 5 

5 Om0 

100J 

1.2 


4 5u0 

10 

20u 


125 

100B 

50 

S18 

67r 

HEPR1306-RT 

300 

16 


100J 

1Om0§ 

10m§ 










250 § 

100 


S131r 

68 

16C30 

300 

16 


1 25J 

50m 

15m 

20 

10m 

1 25J 

2 0 

50 

7.0u 

16 

75u§ 


150 

125 J 

5.0 0 

T048#A 

69 

16C30B 

300 

16 


125J 

50m 

40m 

2.0 

10m 

1 25J 

2.0 

50 

7.0u 

16 

75u§ 

25 

150 

125J 

5.0 0 

T048#A 

70 

16C30C 

300 

16 


125J 

50m 

40m 

20 

10m 

125J 

20 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 


150 

125J 

5.0 0 

T048#A 

71# 

CR 16-302B 

300 t 

16 


125C 

120m 

40m 

3.0 

10m 

125C 

2.0 

16 

2 Ou 

10 

20u 

20 


125C 

1 0 

T048 

X2#_ 

T14F300C 

300 

17 


85C 

120m 

50m 

3 0 

10m 

125 J 

2 5 

50 

1 5u0 

10 

15u§ 

200 § 

200 § 

125 J 


S63a% 

73# 

T14F300E 

300 

17 


85C 

120m 

50m 

30 

10m 

1 25J 

2 5 

50 

1.5u0 

10 

15u§ 

200 § 

200 § 

125J 


M329% 

74 

2N687A 

300 

18 

A 

65C 

5Om$0 

40m 

3 0 $ 

1.Om0 

65C 

2 1 t 

18 




200 

250 * 

125C 

5 t 

T048 

75 

TIX93 

300 

18 


75C 

40m 

40m 

3 5 

1 Om 

125 

1.6 

18 




100 


125C 

5 0 

M246 

76# 

12RCM30 

300 

18 8 


65B 

65m 

85m 

3 0 

6 Om 

105 

2.2 

12 



20u 

20 

150 

105 

.50 

T048 

77# 

BTX12/300R 

300 

20 


25$ 

40m§ 

50m 

3 0 



3.5 § 

175 

4 Ou§ 

10 

10u§ 

20 § 

250 

125J 

5 0 

S182 

78#, 

CR20A6 

300 

20 


57C 


50m 

3 0 

3.0m 

100J 

1.8 

60 





300 A 

100J 

5 0 0 

S 106b 

1 79# 

2SF296 

300 

20 


58C 

1Om0 

50m 

3 5 

3 Om0 

100 

1.3 

20 





300 

100J ! 

5 0 1 

S 106b 

80# 

2SF296A 

300 

20 


58C 

1Om0 

50m 

3 5 

3.Om0 

100 

1 3 

20 


20 

15u0 

100 A 

300 

100 

5 0 0 

S106b 

81 * 

MCR649-5 

300 0 

20 


65C 


80m 

3 5 

5.0mA 

100 

70 0 

13 § 





260 A 

10OJ 

5 0 

T04 1 

82# 

CR20EY6 

300 

20 


74C 


50m 

3.0 

6 Om 

1 25J 

2 5 

60 


20 

15u0 

100 A 

300 A 

125 J 

5.0 0 

S106b 

83# 

6TW3 

300 

20 


75C$ 

25m 

50m 

2.0 

10m 

100J 

1.8 § 

50 

2 5u§ 

20 

20u§ 


300 

150S 

2.0 


84# 

CR 16-301 B 

300 t 

20 


75C 

120m 

40m 

3 0 

lOmt 

125C 

2.0 

16 

2.0u 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

85# 

CR 16-302AB 

300 

20 


75C 

7 Om0 

60m 

3 0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

2Ou0 

20 

160 

125 

5 0 0 


86# 

CR 16-302BB 

300 

20 


75C 

7 Om0 

60m 

30 

10m 

125C 

20 

50 

2.5u 

50 

15u0 

20 

160 

125 

5.0 0 


87# 

CR 16-302CB 

300 

20 


75C 

7.Om0 

60m 

3 0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

12u0 

20 

160 

125 

5.0 0 


88# 

CR 16-302DB 

300 

20 


75C 

7 Om0 

60m 

30 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2 5u 

50 

8 Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


89# 

CR 16-302EB 

300 

20 


75C 

7 Om0 

60m 

30 

10m 

125C 

2.0 

50 

2 5u 

50 

6 Ou0 

20 

160 

125 

5 0 0 


90# 

CR 16-3029B 

300 

20 


75C 

7.Om0 

60m 

3 0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

4 Ou0 

20 

160 

125 

5 0 0 


91# 

BTX81-300R 

300 

20 


85B 

100m 

80m 

3 5 



1 8 

50 






125 J 

1.0 t 

S94a 

92 

TCR302 

300 

22 


25C 

25m0§ 

50m 

3 0 

3 Om0 

100C 

82Om0! 

20 § 

7.5u 


12u 


150 

125C 

500m 

S148 

93# 

2SF36A 

300 0 

22 


64B 


40m 

30 

10m 

125J 

2.0 

50 





150 

125J 

500m 

S236a 

94# 

2SF763 

300 

22 


64B 


40m 

30 

4 5m 

125J 

20 

50 


10 

lOu 

20 

150 

125 

50 

SI 8d [ 

95# 

2SF763A 

300 

22 


64B 


40m 

3 0 

4 5m 

125J 

2 0 

50 


10 

5 Ou 

20 

150 

125 

50 

S18d 

96#, 

TS335 

300 

22 5 


25A 

2Om0 

80m 

3 0 

6 Om 

125J 

2 2 

70 

5 Ou§ 

15 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S313 

97# 

CR18-403RB 

300 

23 


70C 

28m0 

40m 

3 0 

5 Omt 

1 25C 

2 1 

57 

2 3u 

20 

85u 

20 

180 

125 

5 0 


98# 

CR 18-403RBA 

300 

23 


70C 

28m0 

40m 

30 

5 Omt 

125C 

2.1 

57 

2 3u 

20 

85u 

200 

180 

125 

5.0 


99# 

T18F300C 

300 

23 


85C 

120m 

50m 

30 

10m 

125J 

2.3 

60 

1 5u0 

15 

20u§ 

50 § 

300 § 

125 J 


S63a% 

100# 

T18F300E 

300 

23 


85C 

120m 

50m 

3 0 

10m 

125 J 

2 3 

60 

1 5u0 

15 

20u§ 

50 § 

300 § 

125 J 


M353% 

101 

MCR1718-5 

300 A 

25 


$ 

6.Om0 

50m 

7 0 



1.3 

25 




100 0 

100 

125 J 

1.0 t 

T048 

102# 

2SF136 

300 

25 


25C 


50m 

3 0 

5 Om 

125C 

1 2 A 

12 





150 

125 

5 0 

S94 

103 

C37CA 

300 

25 

X 

25C 


80m 

3.5 

10m 

105 

2 3 

30 





125 

105C 

50 

T048 

104 

10RC30A 

300 0 

25 

A 

45C 

10m0 

90M 

2.5 

5 Om0 

125C 

2 8 

50 t 

3 Ou 

10 

30u 

25 § 

200 A 

125 J 

.50 t 

T048 

105 

10RCF30A 

300 0 

25 

A_ 

45C 

1Om0 

90m 

2 5 

5 Om0 

125C 

2.8 

50 t 

3.0u 

10 

12u§ 

25 § 

200 A 

125J 

500mt 

T048 

106# 

SF16F11 

300 

25 


57 


40m 

3 0 

10m 

125C 

1 9 

50 





135 

125 J 

500m 

S18 

107# 

2N687AS 

300 

25 


60 

50m 

40m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

30 

1 4u 

10 

12u 

200 

200 

125 

5 0 

T048 

1Q8#. 

2N687S 

300 

25 


60 

50m 

40m 

3 0 

1.5m 

125 

1.7 

30 

1 4u 

10 

12u 

25 

200 

125 

5.0 

T048 

109 

TI3040 

300 t 

25 

X 

60C 

13Om0 

100m 

4.0 

3 Om 

1 25C 

2 5 

25 

2 5u 

25 

2.9u 

200 

200 

125C 

5~W 

T048 

1 10 

C30C 

300 

25 

A 

70C 

50m 

25m 

1.5 

2 3m 

100J 

1 5 

50 





250 

100J 

.50 

S131 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



Aj: 

JJPRV 

MAX CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

_3Jat 

CUR Ih 

at 21 

5°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

< 

CO 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




M 

(A) 

(°C) A 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

ro 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

ra 

(W) 


1 

C31C 

noo 

25 A 

70C 

50m 

9 Om 

1 5 

2 3m 

100J 

1 5 

50 





250 

100J 

TO 

3T3T 

2 

C32C 

300 

25 A 

70C 

50m 

25m 

1 5 

2.3m 

100J 

1 5 

50 





250 

100J 

.50 

M94 

3 

C33C 

300 

25 A 

70C 

50m 

9 Om 

1 5 

2 3m 

100J 

1 5 

50 





250 

100J 

50 

M94 

4 

C34C1 

300 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1 5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100J 

5.0 0 

M94 

5 

C34C2 

300 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1 5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100J 

50 0 

S13 1 

6# 

21RC30 

300 

25 A 

75B 

20m 

40m 

3 0 

5 Om 


2 2 

16 

3 Ou 

10 

25u 

20 

150 

125A 

5.0 0 

S141c 

7# 

24TB3 

300 

25 

84B 


10 

3 0 

7 5m 


2 3 

31 





180 

125 

1 0 

S266 

8# 

26TB3 

300 

25 

84B 


10 

3 0 

7.5m 


2 3 

31 





180 

125 

1.0 

S63a 

9 

2N2577 

300 

25 

85C 


80m$ 

3 5 $ 

2.5m0 

125C 

70 § 

16 





260 § 

125C 

.50 

T041 

10 

MCR1907-5 

300 A 

25 

125J 

12m 

30m 

1 5 

4 Om 

1 25J 

1 7 

20 

.50u 

10 

1 2u0 

30 § 

150 

125 J 

5 t 

T048 

11# 

BTX82-300R 

300 

26 

87B 

10 

80 

3 5 





5.0 


50u 


550 * 

125J 

5.0 0 

T048 

..!2#_ 

BTX13/300R 

300 

30 

25$ 

40m§ 

50m 

3 0 



3 5 § 

250 

4.0u§ 

10 

6.0u§ 

20 § 

300 

125 J 

50 

S189 

13# 

23TB3 

300 

31 

82B 

150m 

100m 

30 

7 5m 


2 4 

63 





260 

125C 

1 0 

S266 

14# 

25TB3 

300 

31 

82B 

1 50m 

100m 

3 0 

7 5m 


24 

63 





260 

125C 

1 0 

S63a 

15# 

CR25-301B 

300 

32 

25 

26m 

40m 

30 





2.5u 

25 

150u 


210 

125 

5 0 

T048 

16# 

8TW3 

300 

32 

75C$ 

25m 

50m 

2 0 

10m 

100J 

1 8 § 

90 

2 5u§ 

32 

20u§ 


1550 

150S 

20 


17# 

BTX66/300R 

300 

32 

85B 

1Om0§ 

80m 

3 0 

10m 

1 25J 

3 3 

500 

50u 

50 

1 5u 

20 

680 * 

125J 

1 t 

T094 

18 

C40CA 

300 

35 

18B 


40m 

3 0 

5 OmA 

25J 

2.0 A 

50 



12u 



125 J 

5 0 

T048 

19 

SCR163A 

300 0 

35 

25C 

50m 

25m 

20 

4 OmA 

1 25C 

20 

50 

1 Ou§ 

200 

20u§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

20 

SCRF163A 

300 0 

35 

25C 

100m 

25m 

20 

4 OmA 

1 25C 

2.0 

50 

20u§ 

10 

6 Ou§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

21 

SCRF1630 

300 0 

35 

25C 

100m 

40m 

3 0 

4 OmA 

125C 

2.0 

50 

2 Ou§ 

10 

1 2u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 1 

22 

16RC30A 

300 0 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

2 0 

5 Om0 

1 25C 

2 3 

70 t 


10 

75u§ 

25 § 

250 A 

1 25J 

50 t 

T048 

23 

16RCF30A 

300 0 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

2.0 

1 Om0 

125C 

2 3 

70 t 


10 

1 2u§ 

25 § 

250 A 

125 

50 t 

T048 

24 

18RC30 

300 0 

35 A 

45C 

2Om0 

40m 

2 0 

5 Om0 

1 25C 

2 0 

70 t 





350 A 

125 J 

50 t 

T048 

25 

MCR3835-5 

300 

35 

47C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 

35 

1 Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500m 

M94b 

26 

MCR3935-5 

300 

35 

47C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 

35 

1 Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500m 

S131 k 

27 

C38CA 

300 0 

35 

56C 

80m 

40m 

3 0 

5 Om 

25J 

2 0 A 

50 

1.4u 

5.0 

24u 

20 

150 

150C 

12 

T048 

28 

C4OH0 

300 

35 

62C 

1Om0 

40m 

2 5 

5 Om0 

1 25J 

2 0 t 

50 

1 4u 

5.0 

8 Ou 

200 § 

150 

125J 

.50 t 

T048 

29 

NL570C 

300 

35 

62 

100m 

80m 

3 0 



1 7 

50 

1 4u 

5 0 

30u 

200 

600 

125 

500m 


30 

22RC30 

300 0 

35 A 

70C 

2Om0 

40m 

2 0 

5 Om0 

1 50C 

2 3 

70 t 




20 

225 A 

150J 

500mt 

T048 

31# 

TK3FA 

300 

35 

85C 


300m 

3 0 

10m 

1 25J 

2 0 

100 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

32# 

TK3FB 

300 

35 

85C 


300m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.0 

100 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

33 

C38C(Z) 

300 

35 

87C 

80 

40m 

2 5 

5.0m 

1 50J 

2 0 t 

50 


5 0 

24u§ 

20 

200 

150J 

500mt 

T048 

34 

NLC38C 

300 

35 

90C 

80m 

40m 

2 5 

5 Om 

1 50J 

2.0 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

200 

150J 

.50 t 

T048 

35t# 

5TCA30 

300 

35 

125 

60 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 


36 

35C30 

300 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

25 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T094#A 

37 

35C30B 

300 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

25 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 0 

T094#A 

38 

35C30BF 

300 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 0 

T083#A 

39 

35C30F 

300 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T083#A 

40# 

CR30-303A 

300 

36 

25 

66m 

60m 

3 0 



1 4 

30 

20u 

30 

73u 


500 

125 

5 0 

T049 

41# 

CR30-304A 

300 

36 

25 

66m 

60m 

3 0 



1 4 

30 


30 

20u 


500 

125 

5 0 

T049 

4.2#.... 

CR30-404AA 

300 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10mt 

125C 

23 _ 

100 

20u 

100 

2Ou0 

20 

660 

125 

50 0 

T049 

43# 

CR30-404BA 

300 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10mt 

1 25C 

25 

100 

20u 

100 

15u0 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

44# 

CR30-404CA 

300 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

2 5 

100 

20u 

100 

1 2u0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

45# 

CR30-404DA 

300 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

2 5 

100 

20u 

100 

8.Ou0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

46y# 

6TC30 

300 

40 



100m 

3 0 



1 3 


lOu 


1 50u 

50 §0 

1.5k* 

125J 


SI 83a 

47# 

ATS30 

300 

40 

25 


100m 

2 0 













48# 

BStD0320 

300_ 

40 

5 1C 

120m 

50m 

3 0 

10m 

125J 





12u§ 

50 § 

300 

125J 



49# 

2SF733 

r3oo 

40 

70B 


40m 

3 0 

7 Om 

125J 

1 7 

50 




100 

300 

125 J 

500m 

SI 8c 

50# 

BStF0420 

300 

40 

70C 


100m 

2 0 

5 Om 

1 10J 





20u§ 

50 § 

360 

1 10J 


S18f 

51# 

27TB3 

300 

40 

74B 


10 

3.0 

1 5m 


2 1 

78 





450 

125C 

1.0 

S63a 

52# 

BStF0520 

300 

40 

78C 


100m 

2.0 

5 Om 

120J 





150u§ 

50 § 

320 

120J 


S18f 

53# 

CR24-403RB 

300 

40 

80C 

28m0 

40m 

3 0 

5 Omt 

1 25C 

1 4 

50 

2 3u 

20 

85u 

20 

320 

125 

5 0 


-54#.. 

CR24-403RBA 

300 

40 

80C 

28m0 

40m 

3 0 

5 Omt 

125C 

1 4 

50 

2 3u 

20 

85u 

200 

320 

125 

5.0 


55# 

T30F300C 

300 

40 

85C 

300m 

100m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 8 

100 

2 Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125 J 


S63g% 

56# 

T30F300E 

300 

40 

85C 

300m 

100m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 8 

100 

2.Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125J 


M35 1 % 

574 

40RCS30 

300 0 

40 

87C 

200m 

110m 

3 0 

2 5m 

105 J 

1 7 t 

40 

4 5u 

10 


25 § 

1.0k§ 

105J 

500mt 

S363 

58y# 

6TCA30 

300 

40 

125 

60 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


59 

25 IF 

300 

40 

125 J 


100m 

3 0 

15m 

125J 

1 7 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 2k* 

125J 

3 t 

Z59 

60 

NLE45C 

300 

45 

89C 

10 

70m 

2 5 

8 Om 

125 J 

3 0 

500 

5 Ou 

50 

30u 

200 

1 2k 

125 J 

50 t 

T083 

61# 

28TB3 

300 

47 

73B 


10 

3 0 

1 5m 


1 9 

95 





550 

125 

1.0 

S63a 

62# 

2SF1127 

300 

50 

65 


100m 

3 0 

10m 

125 J 

2 3 

300 


30 

30 

100 

700 

125 J 

500m 

S331 

63# 

BTY95/300R 

300 

50 

75B 

10m0§ 

80m 

3 0 

10m 

125 J 

3 3 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

680 

125J 

5 0 

T049 

64# 

CR50-03 

300 

50 

75C 

60m 

100m 

3 0 

15m 

100J 

1.7 

160 

4 5u 

50 

25u 


650 

100 

5 0 

S284 

65 

C145C 

300 

55 A 



100m 

3 0 










125A 


S236 

66 

C146C 

1300 

1 55 A 



100m 

3 0 







4Ou0 



125A 


S236 

67 

C147C 

300 

55 A 



100m 

3.0 







1Ou0 



125A 


S236 [ 

68# 

TK3 

300 

55 

60C 

100m 

125m 

3 0 

10m 


2 0 

100 

5.0u 

50 

30u 

20 0 

700 

100C 

50 

T049 

69# 

2SF116 

300 0 

55 

68B 


100m 

3 5 

20m 

100J 

2 7 

500 





700 

100J 

.50 

S 189d 

70# 

2SF773 

300 

55 

68B 


100m 

3 5 

20m 

100J 

2 7 

500 


30 

30u 

20 

700 

100 

50 

S189d 

71# 

2SF773A 

300 

55 

68B 


100m 

3 5 

20m 

100J 

2.7 

500 


30 

15u 

20 

700 

100 

50 

S189d 

72# 

29TB3 

300 

55 

68B 


10 

3 0 

15m 


1 8 

110 





650 

125 

1 0 

S63a 

73# 

2SF803 

r 300 

55 

80C 


125m 

3 0 

25m 

1 25J 

1 4 i 

1 Ok 


300 

60u 

20 

7 Ok 

125 J 

2 t 

S280 

74 

NL576C 

300 

55 

82 

500m 

150m 

3 0 



24 

110 




50 

700 

125 

20 


75 

NL577C 

300 

55 

82C 

50 

15 

3 0 

6 Om 

1 25J 

2 4 

110 




200 

700 

125 J 

2.0 t 

T0103 

76 

C45CA 

300 

55 A 

85C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

120C 

3 1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

700 

125J 

500m 

S315 

77 

C46CA 

300 

55 A 

85C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

120C 

3 1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

700 

125 J 

500m 

T094 

78 

C45H0 

300 

55 

89C 

100m 

70m 

3 0 

8 Om 

1 25J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

50 t 

T083 

79 

C46H0 

300 

55 

89C 

100m 

70m 

3 0 

8 Om 

125J 

3 0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

50 t 

T049 

80 

NL555H 

300 

55 

89C 

300m 

1 50m 

2 5 

10m 

1 25J 

3.5 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

2 t 

T049 

81 

NL556H 

300 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10m 

125 J 

3 5 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2 t 

T083 

82 

219 1F 

300 

55 

94C 


200m 

3 0 

10m 

125J 

2.0 § 

50 

3 5u 

50 

15u 

100 

1 2k* 

125J 

3 t 

Z59 

83 

2192F 

300 

55 

94C 


200m 

3 0 

10m 

1 25J 

20 § 

50 

8 Ou 

50 

20u 

100 

1 2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

84 

555C 

300 

55 

99C 


150m 

3 0 








200 


125J 


T049 

85 

556C 

300 

55 

99C 


150m 

30 








200 


125J 


T083 

86# 

5TC30 

300 

55 

125 

20m 

45m 

3 0 



1.3 

50 

5.0u 

50 

25u 


500 

100J 

20 

S185 

87y# 

BStG0320 

300 

60 

40A 

1 80m $ 

300m$ 

20 

10m 

105J 

1 6 $ 

29 

5 Ou 

38 

40u 

200 

545 

105J 

2.0 

S189C# 

88# 

BTX67/300R 

300 

62 

85B 

1Om0 



10m 

1 25J 

2.5 

500 

50u 

50 

15u 

20 

900 

125J 

1 t 

T094 

89# 

T50F300 

300 

62 5 

85C 

300m 

100m 

3 0 

20m 

1 25J 

22 1 

160 

2Ou0 

25 

30u§ 

50 § 

800 § 

125J 


M330b% 

90 

2515F 

300 

63 

120C 


.10 

3 0 

15m 

1 50J 

JLZ_ 

50 




300 

1 2k 

150J 


T083 

91# 

CR50-303A 

300 

64 

25 

73m 

100m 

3 0 









600 

125 

5.0 

T049 

92# 

CR50-304A 

300 

64 

25 

73m 

100m 

3 0 





5.5u 

50 

20u 


600 

125 

5.0 

T049 

93t# 

BStG0220 

300 

65 

40A 

180m$ 

300m$ 

2 0 

10m 

105J 

1.3 $ 

40 

5.0u 

42 

150u 

200 

690 

105J 

20 

S189C# 

94# 

CR50-404AA 

300 

66 

75C 

- 32m0 

60m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

1.7 

150 

5.5u 

150 

2Ou0 

20 

760 

125 

50 0 

T049 

95# 

CR50-404BA 

300 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

1 25C 

1.7 

150 

5.5u 

150 

15u0 

20 1 

760 

125 

5.0 0 

T049 

96# 

CR50-404CA 

300 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

10mt 

125C 

1 7 

150 

5 5 

150 

12u0 

20 1 

760 

125 

5 0 0 

T049 

97# 

CR50-404DA 

300 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

10mt 

1 25C 

1 7 

150 

5.5 

150 

8 Ou0 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

98# 

CR50-404LA 

300 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

10mt 

125C 

1 7 

150 

5 5u 

150 

25u0 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

99 

2N1915 

300 

70 A 

62C 


130m$ 

3 0 $ 

5 Om0 

62C 

1.9 t 

70 





1.0k* 

125C 

.50 

T049 

100 

2N1796 

300 

70 A 

65C 


130m$ 

30 $ 

5 5m0 

65C 

1 8 t 

70 





1.0k* 

125C 

50 t 

T083 

101# 

CR70B6 

300 

70 

74C 


70m 

30 

6.0m 

125J 

1 7 

220 




10 A 

1.5kA 

125J 

50 0 

S1 89d 

102# 

36TB3 

300 

70 

75B 


15 

3 0 

15m 


2.0 

140 





760 

125 

1 0 1 

S63d 

103# 

CR70CX6 

300 

70 

83C 


100m 

30 

15m 

125J 

1 8 t 

220 



30 § 

100 § 

1.5k 

125J 

5 0 0 

S237f 

104# 

CR70CY6 

300 

70 

83C 


100m 

30 

15m 

125J 

1.8 t 

220 



15 § 

100 § 

1.5k 

125 J 

50 0 

S237f 

105 

2N2029 

300 

70 A 

85C 


150m$ 

30 $ 

5 Om0 

85C 

1 9 t 

70 





1 Ok* 

150C 

500m 

T049 

106# 

BTY99/300R 

300 

70 

85B 

1Om0§ 

70m 

3 0 

10m 

125J 

2 5 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

900 

125 J 

50 

T049 

107# 

TK130FA 

300 

70 

85C 


300m 

3 0 

| 10m 

125J 

2 0 

200 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

1 Ok 


900m 

S317 

108# 

TK130FB | 

300 

70 

85C 1 


300m 

3 0 

10m 

125J 

2 0 

200 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

|1 Ok 


900m 

S317 

109y# 

10TCA30 

300 

70 

125 

100 

100m 

3 0 







10Ou 

100 § 

1 5k 

125 

10 


1 10 

70C30 

300 

70 

125J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT.. (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE . 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 
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1 

70C30B 

300 

70 

1 25J 

200m§ 

150m 

30 

10m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1.6k 

125J 

15 0 

T094#A 

2 

70C30BF 

300 

70 

125J 

200m§ 

150m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1.6k 

125J 

15 0 

T094#A 

3 

70C30F 

300 

70 

1 25J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T083#A 

4# 

SH50F11 

300 

79 

85C 

150m 

100m 

3 0 

8 Om 

125J 

1 7 § 

150 

6.0u 

50 

20u§ 

100 

1.0k 

125J 

50 t 

S189f 

5t# 

12TC30 

300 

80 


100m 

100m 

3 0 



1.5 


lOu 


1 50u 

50 § 

1.5k* 

125 J 


S183b 

6# 

CR31-403A 

300 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

125C 

1.7 

100 

3.7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

7# 

CR31-404AA 

300 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

125C 

1.7 

100 

5.7u 

100 

2Ou0 

20 

700 

135J 

TO0 

T049 

8# 

CR31-404 BA 

300 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

1 25C 

1.7 

100 

5 7 

100 

15u0 

20 

700 

135J 

50 0 

T049 

.9#.. 

CR31-404CA 

300 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

1 25C 

1.7 

100 

5 7 

100 

12u0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

10# 

CR31-404DA , 

300 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

125C 

1.7 

100 

5.7u 

100 

8.Ou0 

20 

700 

135J 

500 

T049 

1 1 

TCR3050 

300 

80 

70C 

25m0 

50m 

3 0 

4.Om0 

100C 

.75 0 

50 § 

4 5u 


18u 


1 Ok 

125C 

1.0 

S147 

12 

36RC30A 

300 EJ 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

5.Om0 

1 25C 

2.2 T 

160 





850 A 

125 J 

2.0 t 

T094 

13 

36RCF30A 

300 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

5 Om 

1 25C 

2.2 t 

160 


50 

20 § 


850 A 

125J 

20 t 

T094 

14 

37RC30A 

300 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

5 Om0 

1 25C 

2.2 t 

160 





850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

15 

37RCF30A 

300 El 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

5.0m 

125C 

2.2 t 

160 



20 § 


850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

16 

51RCG30 

300 0 

80 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

1 25C 

2.5 t 

160 



20u 

100 § 

1 2kA 

125J 

3 0 t 

T094 

17 

52RCG30 

300 0 

80 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

1 25C 

2.5 t 

160 



20u 

100 § 

1 2kA 

125J 

3.0 t 

T083 

18# 

CR80-03 

300 

80 

75C 

60m 

100m 

3 0 

15m 

100J 

1.7 

250 

4.5u 

80 

30u 


800 

100 

5.0 

S284 

19# 

2SF126 

300 0 

80 

78B 


100m 

3 5 

20m 

125J 

2.3 

500 





1 Ok 

125J 

50 

S189d 

20# 

2SF783 

300 

80 

78B 


100m 

3 5 

20m 

1 25J 

23 

500 


50 

30u 

20 

1 Ok 

125 

.50 

SI 89d 

21# 

2SF783A 

300 

80 

78B 


100m 

3 5 

20m 

1 25 J 

2.3 

500 


50 

15u 

20 

1 Ok 

125 

50 

SI 89d 

22# 

51RC30 

300 

80 A 

84B 

50m 

70m 

2 5 

5 0 


2 2 

50 

4 5u 

50 

60u 

20 

700 

125A 

5.0 0 

S237c 

23y# 

12TCA30 

300 

80 

125 

100 

100m 

3 0 







10Ou 

100 § 

1 5k 

125 

10 


24 

250F 

300 

80 

1 25J 


100m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 3 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 6k* 

125J 

3 t 

Z59 

25# 

37TB3 

300 

85 

66B 


15 

3 0 

15m 


1 9 

175 
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125 

1 0 

S63d 

26# 

CR70-401A 

300 T 

85 

75C 


100m 

3 0 

15m 

25C 

1.7 

70 




20 

1 Ok 

125C 

1 0 

T049 

27_# 

CR70-401C 

300 

85 

75C 


100m 

3 0 

30mt 

125C 

1.7 

210 




20 

1.0k 

125 

5 0 

M376 

28# 

TT3FA 

300 

95 

85C 


500m 

3 0 

25m 

1 25J 

20 

350 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

2 0k 


1 5 

S204a 

29# 

TT3FB 

300 

95 

85C 


500m 

3 0 

25m 

1 25J 

2.0 

350 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

2 0k 


1 5 

S204a 

30#. 

38TB3 

300 

100 

62B 


15 

3 0 

15m 


1.8 

205 





1 Ok 

125 

1.0 

S63d 

31# 

FTT0TSX6 

300 

100 

93C 


150m 

20 

1 5m 

1 25J 

1.2 

100 § 


100 

3Ou0 

100 A 

2 OkA 

125J 

16 0 

M568a 

32 

100C30 

300 

100 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2 0k 

125J 

10 0 

T093#A 

33 

100C30B 

300 

100 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

34# 

CR51-403A 

300 

105 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

1 25C 

1 6 

150 

3 4u 

120 

185u 

20 

760 

135J 

50 

T049 

35 

C154CA 

300 

1 10 A 


500m 

500m 

4 0 

14m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

1.2k 

125J 

20 0 

T094 

36 

C155CA 

300 

1 10 A 


500m 

500m 

4 0 

14m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

12u§ 

100 § 

1.2k 

125J 

20 0 

T094 

37 

C156CA 

300 

1 10 A 


500m 

500m 

4 0 

14m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

7 Ou§ 

200 § 

1.2k 

125J 

2.0 0 

S315 

38 

C157CA 

300 

1 10 A 


500m 

500m 

4 0 


25C 

3.0 t 

500 t 


50 

1 2u§ 

100 § 

1.2k 

125 J 

20 0 

S315 

39# 

BStH0420 

300 

1 10 

46C 

180m 

100m 

2.0 

10m 

1 10J 





20u§ 

50 § 

1.0k 

110J 


SI 89c 1 

40# 

BStH0520 

300 

110 

52C 

200m 

200m 

2.0 

10m 

1 20J 





250u§ 

50 § 

900 

120J 


SI 89e 

41 ♦ 

JAN2N1797 

300 

1 10 

60C 

40m 

70m 

3 0 

15m 

1 25A 

1.8 

150 

1 5u 

50 

40u 


1.0k 

125A 

500m 

T083 

42^ 

JAN2N1915 

300 

1 10 

60C 

40m 

70m 

3 0 

15m 

125A 

1.8 

150 

15u 

50 

40u 


1.0k 

125A 

500m 

T049 

43 

2541 F 

300 

1 10 

60C 


200m 

30 

10m 

1 25J 

1.7 § 

50 

3 5u 

50 

1 5u 

100 

1 4k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

44 

2542F 

300 

1 10 

60C 


200m 

3.0 

10m 

1 25J 

1.7 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1.4k* 

125J 

30 t 

Z59 

45 

C55CA 

300 

1 10 A 

60C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

125J 

5.0 

S91 

46 

C55H0 

300 

110 

60C 

100m 

70m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

2.5 t 

500 

5.0u 

5 0 

1 5u§ 

200 § 

1.2k 

125J 

50 t 

T049 

47 

C56CA 

300 

1 10 A 

60C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

1 25J 

2 5 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

20 § 

1.0k 

125J 

5.0 

SI 08 

48 

C56H0 

300 

1 10 

60C 

100m 

70m 

2 5 

8.0m 

1 25 J 

2.5 t 

500 

5.0u 

5.0 

1 5u§ 

200 § 

1.2k 

125J 

50 t 

T083 

49# 

TK130 

300 

1 10 

60C 

100m 

125m 

3 0 

10m 


20 

200 

4 5u 

50 

20u 

40 §0 

1.0k 

125C 

50 

T049 

50 

71RC30A 

300 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2.5 

5 Om0 

1 25J 

1 9 t 

220 


50 

30u§ 


1 .OkA 

125J 

.5 t 

T094 

51 

71RCF30A 

300 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

5.Om0 

1 25J 

1.9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

1 .OkA 

125J 

50 t 

T094 

52 

72RC30A 

300 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

5.Om0 

1 25J 

1 9 t 

220 


50 

30u§ 


1 .OkA 

125J 

.5 t 

T083 

53 

72RCF30A 

300 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

5 Om0 

1 25J 

1.9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

I.OkA 

125J 

50 t 

T083 

54 

71RCG30 

300 0 

1 10 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

125C 

2 4 t 

220 



15u 

100 § 

1.4kA 

125 J 

30 t 

T094 

55 

72RCG30 

300 0 

1 10 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

1 25C 

2.4 t 

220 



1 5u 

100 § 

1.4kA 

125J 

3.0 t 

T083 

56# 

71RC30 

300 

1 10 A 

79B 

50m 

70m 

2 5 

5 Om 


1.9 

70 

4.5u 

50 

70u 

20 

1.0k 

125A 

5.0 0 

S237c 

57 

NLE155C 

300 

1 10 

83C 

50 

15 

2 5 

8 Om 

1 25J 

3.0 

500 

5 Ou 

50 

20u 

200 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T094 

58 

NLE157C 

300 

1 10 

83C 

50 

15 

2 5 

8.0m 

1 25J 

30 

500 

5 Ou 

50 

20u 

200 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T083 

59 

NLF154C 

300 

110 

83C 

500m 

200m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

30 t 

500 

5 Ou j 

50 

10u0 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T094 

60 

NLF155C 

300 

110 

83C 

500m 

200m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5 Ou 

50 

2Ou0 

200 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T094 

61 

NLF156C 

300 

110 

83C 

500m 

200m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

3 0 t 

500 

5.0u 

50 

10u0 

200 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T083 

62 

NLF157C 

300 

110 

83C 

500m 

200m 

2 5 

8.0m 

1 25J 

3 0 t 

500 

5.0u 

50 

2Ou0 

200 

1 4k 

125J 

2.0 t 

T083 

63 

71RC30B 

300 0 

1 10 A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

5 Om0 

1 50J 

2.2 t 

220 


50 

40u§ 


I.OkA 

150J 

.5 t 

T094 

64 

72RC30B 

300 0 

1 10 A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

5.Om0 

150J 

2.2 t 

220 


50 

40u§ 


1 OkA 

150J 

.5 t 

T083 

65 

JAN2N2029 

300 

1 10 

87C 

40m 

130m 

3 0 

15m 

1 50C 

1.6 

200 

5 Ou0 

70 

15Ou0 

20 A 

1 Ok 

150A 

500mt 

S 104b 

66 

C62CA 

300 

1 10 A 

87C 

100m 

75m 

3 0 

15m 

1 45C 

2.5 A 

1 5k 

5 Ou 

50 

50u 


1.0k 

150J 

500m 

S315 

67 

NLE150C 

300 

1 10 

89C 

50 

.15 

2 5 

8.0m 

1 25J 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

150u 

200 

1.6k 

125 J 

2.0 t 

T094 

68 

NLE152C 

300 

1 10 

89C 

50 

15 

25 

8 Om 

1 25J 

2 6 

500 

8.0u 

50 

150u 

200 

1.6k 

125J 

20 t 

T083 

69 

NLH150C 

300 

1 10 

89C 

50 

15 

25 

8 Om 

1 25J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

150u 

200 

1 6k 

125 J 

20 t 

T094 

70 

NLH152C 

300 

1 10 

89C 

50 

15 

2 5 

8 Om 

1 25J 

2 6 

500 

8 Ou 

50 

150u 

200 

1.6k 

125 J 

2.0 t 

T083 

71 

C60C 

300 

1 10 

100C 

100m 

70m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

25 t 

500 

5 Ou 

50 

50u§ 


1.6k 

150J 

.5 t 

T049 

72 

C62C1Z) 

300 

1 10 

100C 

100m 

70m 

2 5 

8.0m 

1 25 J 

2 5 t 

500 

5 Ou 

50 

50u§ 


1 6k 

150J 

50 t 

T083 

73 

NLC62C 

300 

1 10 

103C 

10 

70m 

2 5 

8.0m 

1 50J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1.6k 

150J 

.50 t 

T083 

74# 

10TC30 

300 

1 10 

125J 

[ 20m 

60m 

30 



1 5 

110 

5 Ou 

1 10 

25u 


1 Ik 

125J 

20 

S185 

75# 

T95F300 

300 

115 

85C 

300m 

100m 

3 0 

30m 

1 25 J 

1.8 

300 

2 5u0 

50 

30u§ 

50 § 

2 Ok§ 

125 J 


M330a% 

76# 

2SF345 

300 

120 

25C 


100m 

30 

12m 

125C 

1 2 A 

60 





1 Ok 

125 

10 0 

SI 42 

77# 

CR120-03 

300 

120 

75C 

60m 

100m 

30 

15m 

1 25J 

2 1 

370 

4 5u 

120 

40u 


1 Ok 

125 

50 

S284 

78# 

CR100-401C 

300 A 

124 

80C 


100m 

3 0 

15m 

25C 

1 7 

100 




20 

1 2k 

125C 

1 0 

M376 

79# 

CR 100-40 ID 

300 

125 

80C 

3Om0 

100m 

30 

30mf 

1 25C 

1.7 

300 



100 

20 

1 5k 

125 

5 0 

T049 

80 

2505F 

300 

125 

95C 


10 

3 0 

15m 

1 50J 

1 3 

50 




300 

1 6k 

150J 


T083 

81# 

SH80F11 

300 

126 

85C 

200m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1.7 § 

250 

6 Ou 

80 

20u 

100 

1.6k 

125J 

.50 t 

S267b 

82# 

42TB3 

300 

135 

57B 


20 

30 

15m 


2 2 

265 





1 4k 

125 

1 5 

M308 

834# 

30TC30 

300 

140 


150m 

100m 

30 



1 5 





50 §0 

3 5k* 

125J 


S348 

84 ▼# 

20TCA30 

300 

140 

125 

150 

100m 

30 







lOOu 

100 § 

3 0k 

125 

10 


85y# 

BStL2420 

300 

150 

50C 

150m 

300m 

20 

10m 

1 10J 

1.8 

450 



25u0T 

50 § 

2.5k 

1 10 

50 


86y# 

BStL2520 

300 

150 

55C 

150m 

300m 

2.0 

10m 

1 20J 

2.0 

450 




50 § 

2 3k 

120 

20 


87# 

TT3 

300 

150 

60C 

300m 

500m 

3.0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5 Ou 

15 


20 §0 

2 0k 

100C 

1 0 

S204 

88 

2N2506 

300 

150 A 

80C 

50m 

1 50m$ 

30 $ 

10m 

80C 

1.4 t 

150 





3.5k* 

125C 

20 t 

T093 

89 

2N2545 

300 

150 

80C 

50m§ 

1 50m§ 

3 0 § 

7 5m 

80C 

1.5 

150 




4 0 

3.5k§ 

125C 

2.0 t 

T093 

90# 

CR150BX6 

300 

150 

81C 


300m 

30 

1 5m0 

125J 

1.9 

500 



3Ou0 

100 A 

4.0k 

125J 

16 0 

S237a 

91# 

CR150BY6 

300 

150 

81C 


300m 

3 0 

15m0 

1 25J 

1 9 

500 



1 5u 

100 A 

4.0k 

125J 

16 0 

S237a 

92# 

FT150BX6 

300 

150 

81C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 9 

500 


150 

3Ou0 

100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

M567 

93# 

FT150BY6 

300 

150 

81C 


300m 

30 

15m 

1 25J 

1.9 

500 


150 

1 5u0 

100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

M567 

94# 

TT230FA 

300 

150 

85C 


500m 

3 0 

25m 

1 25 J 

2.0 

450 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

3.2k 


1.5 

S204a 

95# 

TT230FB 

300 

150 

85C 


500m 

3 0 

25m 

1 25J 

2.0 

450 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

3 2k 


1.5 

S204a 

96# 

FT151BX6 

300 

150 

87C 


150m 

20 

1 5m 

1 25J 

1.3 

150 § 


150 

3Ou0 

100 A 

4 OkA 

125J 

16 <5 

M567 

97 

150C30 

300 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

98 

150C30B 

300 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3 0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

99 

101RC30 

300 0 

160 A 

80C 

5Om0 

150m 

2 5 

1Om0 

1 25J 

1.7 t 

314 


150 

25u§ 


2.0kA 

125J 

2 t 

T093 

100# 

43TB3 

300 

175 

62B 


20 

3 0 

15m 


2.2 

390 





1 9k 

125 

1.5 

M308 

101T# 

2SF1143 

300 

175 

75C 


300m 

3 0 

15m 

125J 

1.7 § 

500 




100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

S237e 

102# 

CR150F6 

300 

175 

75C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1.7 § 

500 




100 § 

4.0k 

125J 

16 0 

S237e 

103 

2N3887 

300 

175 

80 

200m 

400m 

4 0 

15m 

125 

1.8 

175 





4 5k 

125 

3.0 

T093 

104 

C350C 

300 

175 

82C 

50 

15 

2 5 

8.0m 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1 8k 

125 J 

2.0 t 


105 

2201F 

300 

175 

125 J 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

4.0u 

100 

30u 

100 

4 0k* 

125 J 

3.0 t 

T093 

106 

2202F 

300 

175 

125J 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8.0u 

100 

40u 

100 

4.0k* 

125 J 

30 t 

T093 

107y^ 

i BStL0220 

300 

190 

40A 

1 80m$ 

300m$ 

2 0 

10m 

1 15J 

1.3 $ 

250 

5.0u 

120 

150u 

200 

2 8k 

1 15J 

20 

S25 1 # 

108# 

46TB3 

300 

195 

56B 


20 

3 0 

15m 


2.0 

390 





2 Ik 

125 

1.5 

M308 

109# 

2SF313 

300 0 

200 

62B 


125m 

2 5 

30m 

1 25J 

2.1 

1 Ok 





3 5k 

125 J 

1.0 

SI 67 * 

1 10# 

2SF793 

300 

200 

62B 


125m 

3 0 

30m 

1 25J 

2 1 

1 Ok 


100 

40u 

20 

3.5k 

125 J 

1 0 

S167 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



AJ 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 21 

>°C 

and 

TEMP 

at 2E 

)°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

< 

ls@VB0 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

rc) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1# 

2SF793A 

300 

*50 

62B 


125m 

30 

TOm 

125X 

2 1 

igk — 


W“ 

“?6u“ 

2.5 ■ 

T5k 

liSJ 



2 

261 F 

300 

200 

80 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 4 

100 




300 

3 3k 

125 


T093 

3 

218 1F 

300 

200 

80C 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

4 Ou 

100 

20u 

100 

3.3k* 

125J 

3 t 

T093 

4 

2182F 

300 

200 

80C 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1 3 § 

100 

8 Ou 

100 

30u 

100 

3 3k* 

125 J 

3 t 

T093 

5 

263F 

300 

200 

85 


15 

3 0 

15m 

125J 

1 3 

50 




300 

1 6k 

125 


M414 

6# 

TT330 

300 

200 

85C 

4Om0 

500m 

3 0 

25m 

125J 

1.6 

600 

5 0u§ 


100u§ 

100 0§ 

4 Ok 


1 5 

S204a 

7 

2615F 

300 

200 

105 


15 

30 

15m 

1 50J 

1 4 

100 




200 

3 3k 

150 


T093 

8v# 

30TCA30 

300 

200 

125 

150 

100m 

3 0 








100 § 

5.5k 

125 

10 


9# 

47TB3 

300 

220 

50B 


.20 

30 

15m 


1 9 

440 





2.4k 

125 

1.5 

M308 

10# 

CR153-403A 

300 

220 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1 6 

450 




100 

3 Ok 

125 

5.0 

M201 

11# 

20TC30 

300 

220 

125 

50m 

100m 

3 0 



1.5 

200 

5 Ou 

200 

30u 


2 5k 

1 25J 

20 

S183 

12# 

CR 152-403A 

300 

230 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 5 

450 




100 

3.1k 

125 

5 0 

M201 

13# 

2SF823 

300 

230 

85B 


100m 

2 5 

30m 

1 25J 

1.8 

1 Ok 





4 Ok 

125J 

10 

SI 67 

14 

NLF185C 

300 

235 A 


500m 

150m 

2 5 


1 25J 

2.8 

1 5k 

8 Ou 

100 

1 5u 

200 

3 5k 

1 25J 

2.0 t 

T093 

15 

151RC30 

300 a 

235 A 

62C 

5Om0 

100m 

2.5 

10m0 

1 25J 

1.7 t 

471 


150 

25u§ 


3 OkA 

125 J 

2 T 

T093 

16 

151RB30 

300 m 

235 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

1 25J 

2 2 t 

471 

2 Ou 

150 

40u§ 

200 A 

2 5kA 

125J 

2 t 

T093 

17# 

SH150F11 

IciiTist'A’' 

235 

76C 

200m 

150m 

3 0 

20m 

125 

1 5 

500 

6 Ou 

150 

30u§ 

50 

3 2k 

125 

30 t 

S91 b 

18 


KlSlSInl 

Kill 

80C 

5Om0 

100m 

2 5 


1 25J 

1 4 t 

471 


150 

40u§ 


3 5kA 

125J 

2 t 

T093 

1 9v 

151RF30 


ncra 

80C 

200m 

200m 



1 25C 

tt'wm 




20u§ 

200 § 

4 2kA 

125 J 

k¥«m 

UlliM 

20 

C180CA 

300 

235 A 

80C 

500m 

150m 



25 

PEN 


8 Ou 

100 

30u 

200 

3 5k 

125C 


iK; ra 

21 

C185CA 

300 

235 A 

80C 

500m 

300m 

fcfriflBsl 


25 

PEN 


8 Ou 

100 

15u 

200 

3 5k 

125C 

FEN 


22 

NLF180C 

300 

235 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6.0m 

1 25J 

2.8 

1 5k 

8.0u 



200 

3 5k 

125 J 

20 t 

T093 

23# 

TT230 

300 

235 

80C 

250m 

500m 

3 0 

25m 

125J 

1 7 

450 

5 Ou 



100 §0 

3.2k 

125C 



24 

151RA30 

300 (Z) 

235 A 

85C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

125J 

1.8 t 

471 

2 Ou 



200 A 

3 5kA 

125J 

Ml 


25# 

CR 15 1-403A 


jm 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1.4 

450 




100 

3 3k 

125 

5.0 

M201 

26# 

CR250GX6 


wMM 

50C 


350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 £ 

M569 

27# _ 

CR250GY6 


mimi 

50C 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.9 

780 § 


250 

15u0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 

M569 

28# 

FT250BX6 

300 

250 

52C 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 

5 OkA 

1 25J 

16 0 

M567 

29# 

FT250BY6 

300 

250 

52C 


350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1.9 

780 § 


250 

15u@ 

100 A 

5.OkA 

125J 

16 £ 

M567 

30# 

CR250AX6 

300 

250 

61C 

30m 

350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.9 

780 § 


250 

30u(Zl 

100 A 

5.OkA 

125J 

16 0 

S158b 

31# 

CR250AY6 

300 

250 

61C 

30m 

350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5.OkA 

125 J 

16 01 

S 158b 

32# 

FT251BX6 

300 

250 

62C 


150m 

20 

15m 

1 25J 

1 2 

250 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5.OkA 

125J 

16 0 

M567 

33# 

CR250F6 

300 

250 

65C 


350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1.8 § 

780 




100 § 

5.0k 

1 25J 

30 t 

S158e 

34 

2N3356 

300 

250 

80C 

200m§ 

400m§ 

4 0 § 

15m 

1 25C 

2 0 § 

250 





5 Ok§* 

1 25C 

3 0 t 

T0108 

35v# 

TY180NP3K2 

300 

260 

70B 

50m 

200m 

3 5 

28m 

1 25J 

1 0 

600 

1Ou0 

500 

2On0 

20 § 

4.3k 

125 J 

1.5 t 

S375 

36v# 

TY180QP3K2 

300 

260 

70B 

50m 

200m 

35 

28m 

1 25J 

1.6 

600 

1Ou0 

500 

3Ou0 

20 § 

4 3k 

125 J 

1 5 t 

S375 

37# 

61TB3 

300 

275 

67B 


30 

3 0 

40m 


2 4 

665 





3.2 

125 

20 

M308a 

38 

260F 

300 

275 

80 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 2 





300 

3.3k 

125 


T093 

39 

2605F 

300 

275 

105 


15 

3 0 

15m 

150J 

1 2 

100 




300 

5.0k 

125 


T093 

40i# 

40TC30 

300 

300 


1 50m 

100m 

3 0 



1 5 





50 §0 

4.5k* 

125 J 


S348 

41# 

CR300AW6 

300 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

125 J 

1 9 § 

780 



50 § 

100 § 

5 Ok 

125 J 

16 0 

S300 

42# 

CR300AX6 

300 

300 

11A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

1125J 

1 9 § 

780 



30 § 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

S300 

43# 

CR300AY6 

fciSMv 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

40 

15m 

125J 

1 9 § 

780 



15 § 

100 § 

5 Ok 

125 J 

16 0 

S300 

44# 

CR300F6 

■ 

300 

1 5 A 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1 8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

125J 

16 0 

S300 

45 

273F 


300 

70 


.15 

3 0 

15m 

125J 

1 3 

100 




300 

3 3k 

125 


M414 

46# 

FT300C6 

300 

300 

73C 


350m 

4.0 

30m 

150J 

1 7 

950 § 




50 A 

5 OkA 

150J 

16 0 

M567 

47# 

FT301AX6 

300 

300 

74C 


150m 

20 

15m 

125J 

1 2 

300 § 


300 

m 

o 

CO 

100 A 

6 OkA 

125J 

16 0 

M567a 

48V:# 

FT300A6 

300 

300 

81C 


200m 

3 0 

30m 

1 25J 

1.6 

940 § 




200 A 

6 OkA 

125J 

16 0 

M567a 

49v# 

40TCA30 

300 

300 

125 

150 

100m 

3 0 








100 § 

5 5k 

125 

10 


50 

223 IF 

300 

300 

125J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

4 Ou 

100 

30u 

100 

4 5k* 

125J 

3.0 t 

M247 

51 

2232F 

300 

300 

125J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

8 Ou 

100 

40u 

100 

4 5k* 

125 J 

3.0 t 

M247 

52 

2248F 

300 

300 

125 J 


300m 

4 0 

10m 

1 25J 

1 0 § 

100 

5 Ou 

T50 

50u 

100 

5 Ok* 

125J 

30 t 

M308c 

53v# 

BStN0220 

300 

315 

40A 

1 80m$ 

300m$ 

2 0 

10m 

1 15J 

1 4 $ 

520 

5 Ou 

200 

1 50u 

200 

6 9k 

115J 

2.0 

S251A# 

54# 

62TB3 

300 

315 

65B 


30 

3 0 

40m 


2 2 

665 





3 7k 

125 

20 

M308a 

55# 

CR253-403A 

300 

320 

40C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 6 

450 




100 

3 5k 

125 

5 0 0 

M201 

56# 

CR252-403A 

300 

336 

50C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1 5 

450 




100 

3 6k 

125 

5.0 

M201 

57t# 

BStN 1520 

300 

350 

64C 

150m 

300m 

20 

15m 

1 25J 

1.9 

1 Ok 




200 § 

5 Ik 

125 

20 


58# 

70TB3 

300 

355 

67B 


30 

3 0 

40m 


2.2 

850 





4 1 

125 

20 

M308a 

59 

C380C 

300 

380 

65C 

500m 

150m 

3 0 § 

10m 

25C 

2 8 

1.5k 

8 Ou 

100 

lOOu 

200 

3 5k 

120 

20 

M514 

60 

NLF380C 

300 

380 

67 

500m 

150m 

2 5 

10m 

25 

2.8 

1 5k 

8 Ou 

100 

10Ou 

200 

3 5k 

125 

2 0 


61 

NLF385C 

300 

380 

67 

500m 

150m 

2.5 

10m 

25 

2 8 

1 5k 

8 Ou 

100 

20u 

200 

3 5k 

125 

2 0 


62 

2N3533 

300 

400 

20A 

200m§ 

400m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 

250 





5 Ok 

125J 

16 

M247 

63# 

71TB3 

300 

400 

65B 


30 

3 0 

40m 


2.0 

850 





4 6k 

125 

2 0 

M308a 

64# 

FT500AY6 

300 

400 

75C 


350m 

4 0 

3 Om 

1 25J 

2 2 

1 2k§ 


400 

15u0 

200 A 

7 OkA 

125 J 

16 0 


65# 

2SF803A 

300 

400 

80C 


125m 

3 0 

25m 

1 25J 

1 4 

1 Ok 


300 

30u 

20 

7 Ok 

125 J 

2 t 


66# 

251RC30 

300 

400 A 

85B 

40m 

15 

2 5 

8 Om 


1 5 

250 

6 Ou 

50 

10Ou 

4 0 

4 8k 

125A 

10 0 


67# 

73TB3 

300 

430 

64B 


30 

3 0 

40m 


2 0 

1 Ok 





HIK 

125 

2 0 

M308a 

68# 

CR7K403A45 

300 

435 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1 8 

1 Ok 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

1 

125 J 

5 0 0 

M308b 

69# 

BStN2320 

300 

440 

33C 

180m 

300m 

2 0 

10m 

KBkHI 





40u§ 

20 § 

LwJmm 

1 15J 


S301 

70# 

BStN2520 

300 

440 

41C 

180m 

300m 

20 

■mm 

EHOI 





EEPPH 

50 § 

5.1k 

120J 


S301 

71# 

CR7K403A4 

300 

460 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1 7 

1 Ok 

3 5u 

600 

180u 

100 

6 4k 

125J 

5 0 0 

M308b 

72 

276F 

300 

470 



15 

3 0 

1 5m 

1 25J 

1 2 

100 




300 

5 5k 

125 


M247 

73 

C291CA 

300 

470 A 



150m 

3 5 










125A 


S247a 

74# 

74TB3 

300 

470 

63B 


300m 

3.0 

40m 


1.8 

1 Ok 





5 6k 

125 

20 

M308a 

75 

6RW71FY 

300 

470 

65C 


250m 

3 1 

10m0 

1 25 J 

65 0 

300 




4 0 

5 5k§ 

125 

16 

S132 



E TOMB 

470 

65C 

100m 

150m 

3 5 



1.2 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

5.5k 


30 

S132 



k •frail 

470 

65C 

300m 

260m 

3 5 

20m 

125J 

1 6 



Eli™ 


50 

5.0k 


3.0 t 

S267a 



k trira ^' 1 

470 

66C 

100m 

150m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 2 t 



tdira 


100 § 

5 5k 


3 0 t 

M331 a 



300 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

5.0 

20u 

100 

5.5k 


30 


VTSV;;) 


300 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

5 0 

20u 

100 

5.5k 


3.0 


Ksfll 


300 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1.2 

500 

5.0u 

5 0 

10Ou 

100 

5 5k 


3 0 


82 

NLF295C 

300 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

5 0 


100 

5 5k 

125 

30 


83 

NLF297C 

300 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

5 0 


100 

5 5k 

125 

30 


84 

272F 

300 

470 

71 


15m 

3 0 

15m 

1 25J 

1.2 

100 




300 

5.5k 

125 


M414 

85# 

301RC30 

300 

470 A 

85B 

40m 

15 

2.5 

8 Om 


1 4 

300 

6 Ou 

50 

10Ou 

4 0 

5 5k 

125A 

10 0 

S158d 

86 

NLF291C 

300 

470 A 

125J 

100m 

150m 

2.5 

15m 

1 25J 

1 2 

500 

5 Ou 

100 

100u§ 

100 § 

5 5kA 

125 J 

2.0 t 

M436 

87# 

CR7K403A35 

300 

480 

65C 

140m 

150m 

3.5 

50m 

1 25J 

1 6 

1 Ok 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

6 9k 

125 J 

5.0 0 

M308b 

88# 

80TB3 

300 

510 

59B 


30 

3 0 

40m 









rail 



89# 

CR7K403A3 

300 

520 

55C 

140m 

150m 

3.5 










IW * w 



90v 

NLC501C 

300 

550 

25 

250m 

150m 

6 5 § 







200u§ 



b™ 



91# 

81TB3 

300 

550 

56B 


30 

3 0 

40m 


1 7 








2.0 

M308a 

92 

270F 

300 

550 

67 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 2 







EfTS 


S295 

93# 

84TB3 

300 

595 

58B 



3 0 

HTSTnM 


1.6 







125 

20 

M428 

94# 

CR9K403A25 


|KTiT«V|| 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1.3 

1 Ok 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

900 


5.0 0 

M308b 

95# 

FT600A6 

300 

600 

72C 


350m 

4 0 

20m 

1 25J 

1.6 

1 9k§ 




200 A 

10kA 

125J 

16 0 

M481 

96# 

91TB3 

300 

620 

58B 


30 

3 0 

40m 


1.4 

1 6k 





8 6k 

125 

2.0 

M428 

97 

C507C 

300 

625 A 

125J 

100m 

150m 

4 0 

50m 

1 25C 

1.4 

500 

5 Ou 

25 

1OOu0 

100 

6 5k 

125J 

26 

M464 

98 

C508C 

300 

625 A 

125J 

100m 

150m 

4 0 

50m 

125C 

1 3 

500 

5 Ou 

25 

6Ou0 

100 

9 Ok 

1 25J 

26 

M464 

99# 

CR9K403A2 

300 

680 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1.1 

1 Ok 

3 5u 

600 

180u 

100 

11k 

125J 

5 0 0 

M308b 

100# 

94TB3 

300 

700 

55B 


30 

3 0 

40m 


1 2 

1 6k 





8 6k 

125 

2.0 

M428 

101v# 

FT800C6 

300 

800 

63C 


200m 

3 0 

30m 

125J 

1 6 § 

2 5k 




200 A 

14kA 

125J 

16 0 

M566 

102 

C530C 

300 

980 A 

125 J 

250m 

150m 

4 0 

25m 

1 25J 

1 2 

1 Ik 

4 Ou 

25 

15Ou0 

100 

10k 

1 25J 

26 

M464 

103# 

BStP0320 

300 

1 0k 

34C 

180m 

300m 

2 0 

20m 

1 10J 





40u§ 

20 § 

9.5k 

1 10J 


M482 

104# 

BStP0520 

300 

1 0k 

39C 

300m 

3Q0m 

2 0 

20m 

1 15J 





250u§ 

50 § 

10k 

1 15J 


M482 

105 

C520C 

300 

1 IkA 

150J 

250m 

150m 

4 0 

25m 

1 25C 

1 2 

1 Ik 

4 Ou 

25 

150u(Z) 

100 

10k 

150J 

26 

M464 

106# 

CS1 1 L 

330 

75 

40C 

12m 

7 Om 

25 

80m 


2 2 

2 4 





20 

100 

05 

T05 

107# 

CRS1/30AF 

330 

1 25 

65C 

20m 

10m 

3 0 

1 OmA 

125J 

1 2 

1 5 

2 Ou 

1 0 

15u 

15 

20 

125 J 

1.0 

T05 

108# 

CRS3/30AF 

330 

4 5 

90B 

25m 

20m 

3 0 

1 OmA 

1 25J 

1 3 

4 5 

2.0u 

30 

17u 

15 

55 

125J 

20 

S62 

109# 

40T4 

330 

65 

75B 

200m 

200m 

25 

10mt 


2 1 t 

200 





1 Ik 

125B 

1 0 

M308 

1 10 

RTD0135 

350 

1 0 

80C 

5 0m 

20m 

1 0 

10m 

100 

1 5 

1 0 

20u 

1.0 


100 

15 

100C 


T05 


447 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

M 1 

MAX 

FWD 1 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MA 

X. RATINGS 1 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1 

RTD0235 

350 

1 0 

80C 

10 m 

1 Om 

1 0 

1 Om 

125 

2 5 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

1 25C 


T05 

2 

RTD0335 

350 

1 0 

80C 

10 m 

20 m 

1.0 

50m 

125 

1 5 

1.0 

20 u 

1 0 


100 

15 

1 25C 


T05 

3 

RTD0435 

350 

1.0 

80C 

5 Om 

10 m 

80 

10 m 

125 

1 4 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

1 25C 


T05 

4 

RTD0535 

350 

1 0 

80C 

3 Om 

02 m 

80 

02 m 

125 

1 4 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

1 25C 


T05 

5 

RTF0135 

350 

1 0 

80C 

5 Om 

20 m 

1.0 

10 m 

100 

1 5 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

100C 


T05 

6 

RTF0235 

350 

1.0 

80C 

10 m 

1 Om 

1 0 

1 Om 

125 

2 5 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

100C 


TO 5 

7 

RTF0335 

350 

1 0 

80C 

10 m 

20 m 

1 0 

.50m 

125 

1.5 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

1 25C 


T05 

8 

RTF0435 

350 

1 0 

80C 

5 Om 

10 m 

80 

10 m 

125 

1 4 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

9 

RTF0535 

350 

1 0 

80C 

3 Om 

02 m 

.80 

02 m 

125 

1.3 

1 0 

20 u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

10 # 

BTX18-300 

350 

1 6 

100C 

5.0m 

5.0m 

20 

275u 

125J 

1 5 

1 0 


30 

60u 

25 

10 * 

125 

50mf 

T05 

1 1 

SCRFL35 

350 0 

1 7 

80C 

50m 

15m 

20 

90rr? 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

2 .0u§ 

1 0 

1 2u§ 


60 § 

1 25C 

5 0 

A130 

12 

SCRL35 

350 0 

1 7 

80C 

20 m 

15m 

20 

90mA 

125C 

1.2 A 

1 0 

1.3u§ 

1.0 

1 5u§ 


60 § 

1 25C 

5.0 

A130 

13 

SCR335 

350 0 

4 0 

80C 

25m 

10 m 

2.0 

1 OmA 

125C 

2.0 A 

3 0 

1 3u§ 

1 0 

15u§ 


60 § 

150J 

5.0 

S62 

14# 

2SF267 

350 

5 0 

73C 

10 m0 

30m 

2 5 

3 Om0 

100J 

1.3 

5 0 





90 

100 J 

5 0 

S141b 

15 

SCR535 

350 0 

7 0 

60C 

25m 

15m 

2.0 

1 Om 

125C 

1.9 A 

15 

1 .0u§ 

10 

1 5u§ 


100 § 

125 J 

10 

S121 

16 

SCRF535 

350 0 

7.0 

60C 

50m 

25m 

2.0 

1 .Om 

125C 

1.9 A 

15 

2 Ou§ 

10 

1 2u§ 


100 § 

1 25J 

10 

S121 

17 

SCR535A 

350 0 

7 0 

1 IOC 

25m 

15m 

2 0 

1.0mA 

150C 

1.9 A 

15 

1 Ou§ 

10 

1 5u§ 


100 § 

1 50J 

10 

S121 

18# 

2SF277 

350 

10 

63C 

1 Om0 

30m 

2 5 

3 Om0 

100 J 

1.2 

10 





90 

100 J 

5 0 

S14 1 b 

19# 

2SF277A 

350 

10 

63C 

1 Om0 

30m 

2.5 

3.Om0 

100 J 

1.2 

10 


10 

1 5u0 

100 A 

90 

100 J 

5 0 0 

S141b 

20 

SCB835 

350 0 

16 

25C 

100 m 

75m 

3 5 

6.0mA 

100C 

3.0 

50 

3.0u§ 

10 

30u§ 


150 § 

100 J 

15 

T048 

21 

16C35 

350 

16 

1 25J 

50m 

15m 

20 

10 m 

1 25J 

2.0 

50 

7.0u. 

16 

75u§ 


150 

1 25J 

50 0 

T048#A 

22 

16C35B 

350 

16 

1 25J 

50m 

40m 

20 

10 m 

125J 

20 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 

25 

150 

1 25J 

5.0 0 

T048#A 

23 

16C35C 

350 

16 

125J 

50m 

40m 

20 

10 m 

125 J 

20 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 


150 

125J 

5 0 0 

T048#A 

24# 

2SF297 

350 

20 

58C 

1 Om0 

50m 

3.5 

3.Om0 

100 

1.3 

20 





300 

100 J 

5 0 

S 106b 

25# 

2SF297A 

350 

20 

58C 

10 m0 

50m 

3 5 

3.Om0 

100 

1.3 

20 


20 

1 5u0 

100 A 

300 

100 

5 0 0 

S 106b 

26 

TCR352 

350 

22 

25C 

25m0§ 

50m 

3.0 

3 Om0 

100C 

£ 

o 

<N 

CO 

20 § 

7.5u 


1 2u 


150 

1 25C 

500m 

S148 

27 

SCR 1635 

350 0 

35 

25C 

50m 

40m 

3 0 

4.0mA 

1 25C 

20 

50 

1 5u§ 

10 

20 u§ 


200 § 

1 25J 

15 

T048 

28 

SCR1635A 

350 0 

35 

25C 

50m 

40m 

3.0 

4.0mA 

125C 

20 

50 

1 5u§ 

10 

20 u§ 


250 § 

125 J 

15 

J048 

29 

SCRF1635 

350 0 

35 

25C 

100 m 

40m 

3 0 

4 OmA 

125C 

20 

50 

2 .0u§ 

10 

1 2u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

30 

35C35 

350 

35 

125J 

200 m§ 

200 m 

3.0 

10 m 

1 25 J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 § 

125J 

15 0 

T094#A 

31 

35C35B 

350 

35 

125J 

200 m§ 

200 m 

30 

10 m 

125 J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 § 

1 25J 

15 0 

T094#A 

32 

35C35BF 

350 

35 

125J 

200 m§ 

200 m 

30 

10 m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 § 

125J 

15 0 

T083#A 

33 

35C35F 

350 

35 

125J 

200 m§ 

200 m 

3.0 

10 m 

125 J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 § 

125 J 

15 0 

T083#A 

34# 

5TC35 

350 

55 

125 

20 m 

45m 

3 0 



1.3 

50 

5 Ou 

50 

25u 


500 

100 J 

20 

S185 

35 

70C35 

350 

70 

125J 

200 m§ 

200 m 

30 

10 m 

125 J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

1 25 J 

15 0 

T094#A 

36 

70C35B 

350 

70 

125J 

200 m§ 

150m 

30 

10 m 

1 25J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

37 

70C35BF 

350 

70 

1 25J 

200 m§ 

150m 

3.0 

10 m 

125 J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

1 25J 

15 0 

T094#A 

38 

70C35C 

350 

70 

125J 

200 m§ 

100 m 

20 

10 m 

125 J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 .6k 

1 25J 

15 0 

T094#A 

39 

70C35CF 

350 

70 

1 25J 

200 m§ 

100 m 

2.0 

10 m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 .6k 

1 25 J 

15 0 

T083#A 

40 

70C35F 

350 

70 

125J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

125J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 .6k 

1 25J 

15 0 

T083#A 

41 

TCR3550 

350 

80 

70C 

25m0 

50m 

3.0 

•a 

E 

o 

100C 

75 0 

50 § 

4.5u 


1 8u 


1 Ok 

1 25C 

1 0 

S147 

42# 

10TC35 

350 

100 



15m 

3.0 










150 



43 

100C35 

350 

100 

125J 

200 m§ 

200 m 

2 5 

25m 

125J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2 .0k 

1 25J 

~T6~0“ 

T093#A 

44 

100C35B 

350 

100 

125 J 

200 m§ 

200 m 

2 5 

25m 

1 25J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2 Ok 

1 25J 

10 

T093#A 

45 

150C35 

350 

150 

125J 

200 m§ 

200 m 

2 5 

25m 

1 25J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3.0k 

1 25 J 

10 0 

T093#A 

46 

150C35B 

350 

150 

125J 

200 m§ 

200 m 

2 5 

25m 

125J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3.0k 

1 25J 

10 0 

T093#A 

47 

C290J 

350 

470 A 



150m 

3 5 










1 25A 


S132 

48 

C291J 

350 

470 A 



150m 

35 










125A 


S247a 

49 

6RW71GY 

350 

470 

65C 


250m 

3 1 

1 Om0 

1 25J 

65 0 " 

300 




4 0 

5.5k§ 

125 

16 

S132 

50# 

CS11 M 

360 

75 

40C 

12 m 

7.0m 

.25 

80m 


2.2 

2.4 





20 

100 

05 

TO 5 

51 

C37C0 

360 

25 

37C 

2 Om0 

80m 

3.0 

5 Om0 

105J 

2 3 t 

30 

1 4u 

5.0 



175 

105J 

50 t 

T048 

52 

C4OC0 

360 

35 

62C 

10 m0 

40m 

2.5 

5.Om0 

1 25J 

2.0 t 

50 

1 4u 

5 0 

8 .0u 

200 § 

150 

1 25 J 

50 t 

T048 

53 

C45C0 

360 

55 

89C 

100 m 

70m 

30 

8 Om 

125J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1 2k 

1 25J 

50 t 

T083 

54 

C46CG1 

360 

55 

89C 

100 m 

70m 

30 

8 .0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1 .2k 

1 25J 

50 t 

T049 

55 

NL555C 

360 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10 m 

125J 

3.5 t 

500 

8 .0u 

50 

100 u§ 

200 § 

1 .2k 

125J 

2 t 

T049 

56 

NL556C 

360 

55 

89C 

300m 

150m 

2.5 

10 m 

125J 

3 5 t 

500 

8 Ou 

50 

100 u§ 

200 § 

1 2k 

1 25J 

2 t 

T083 

57 

NLF45C 

360 

55 

89C 

100 m 

70m 

3.0 

8 .0m 

125 J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1 .2k 

125J 

500mt 

T083 

58 

NLF46C 

360 

55 

89C 

100 m 

70m 

3.0 

8 Om 

1 25J 

3.0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1 2k 

1 25 J 

500mt 

T094 

59 

2N1797 

360 

70 A 

65C 


130m$ 

30 $ 

5.Om0 

65C 

1 8 t 

70 





1 .0k* 

125C 

50 t 

T083 

60 

C55C0 

360 

1 10 

60C 

100 m 

70m 

2.5 

8 .0m 

1 25J 

2.5 t 

500 

5 Ou 

5.0 

1 5u§ 

200 § 

1 2k 

1 25 J 

50 t 

T049 

61 

C56C0 

360 

1 10 

60C 

100 m 

70m 

2 5 

8 Om 

125 J 

2.5 t 

500 

5 Ou 

50 

1 5u§ 

200 § 

1 .2k 

1 25J 

50 t 

T083 

62 

C154C0 

360 

1 10 

83C 

500m 

200 m 

2 5 

8 .0m 

125J 

30 t 

500 

5.0u 

50 

7 Ou§ 

200 § 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T094 

63 

C155CEI 

360 

1 10 

83C 

500m 

200 m 

25 

8 Om 

125 J 

3.0 t 

500 

5 Ou 

50 

1 2u§ 

200 § 

1.4k 

1 25J 

20 t 

T094 

64 

C156C0 

360 

1 10 

83C 

500m 

200 m 

2 5 

8 Om 

125J 

3 0 t 

500 

ITOu 

50 

7 Ou§ 

200 ~§ 

1 4k 

1 25J 

20 t 

T083 

65 

C157C0 

360 

110 

83C 

500m 

200 m 

25 

8 Om 

125J 

30 t 

500 

5 Ou 

50 

1 2u§ 

200 § 

1 4k 

125J 

20 t 

T083 

66 

NLF150C 

360 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10 m 

125J 

2 6 t 

500 

8 Ou 

50 

100 u§ 

200 § 

1 .6k 

125 J 

2.0 t 

T094 

67 

NLF152C 

360 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10 m 

125 J 

2.6 t 

500 

8 .0u 

50 

100 u§ 

200 § 

1 .6k 

1 25J 

20 t 

T083 

68 

C178C 

360 

200 

64C 

500m 

300m 

2.5 

12 m 

12$J 

3.5 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

1 50u§ 

200 § 

2.5k 

125J 

2.0 t 

T093 

69 

C181C 

360 

235 

65C 

500m 

300m 

2 5 

12 m 

12:5 J 

3 5 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

30u§ 

200 § 

2.5k 

125J 

2.0 t 

T093 

70 

ci80qz) 

360 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

125J 

2 9 t 

1.5k 

8 .0u 

100 

30u§ 

200 § 

3 5k 

125J 

2.0 t 

T093 

71 

C185C0 

360 

235 

80C 

500m 

300m 

2.5 

12 m 

125J 

2.9 t 

1.5k 

8 .0u 

100 

1 5u§ 

200 § 

3 5k 

125J 

2.0 t 

T093 

72 

JAN2N2329 

400 



2 Om 

35m 

1.0 

,01m 

25 

2.2 

4 0 





15 

125 

01 

T05 

73 

C35DR700 

400 



50m 

40m 

3 0 

5 Om 

125C 

2 0 

50 

4 2u 

10 

50u 

18 

150 

1 25J 

50 

S85 

74 

C354D 

400 



500m 

500m 

4.0 

13m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

7 Ou§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2.0 

M514 

75 

C355D 

400 



500m 

500m 

4 0 

13m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

1 2u§ 

100 

1 .2k 

1 25J 

2.0 

M514 

76 

C385D 

400 



500m 

300m 

3 0 

10 m 

25C 

2 8 t 

1 5kt 


250 

15u§ 

200 § 

3.5k 

125J 

20 t 

M514 

77 

C506D 

400 



500m 

220 m 

5 0 

10 m 

25C 




300 

40u§ 

200 § 

8 .0k 

125 J 

5 0 t 

M464 

78 

C510D 

400 



500m 

200 m 

5 0 

10 m 

25C 

2 2 t 

500 § 


300 

1 2u§ 

200 

4.0k 

1 25J 

2.0 t 

M464 

79# 

10RCV40 

400 


125 

50m 

45m 

2.9 

5 Om 

125 

2 3 



135 

lOu 

100 

135 

125 

50 

T048 

80 

2N5792 

400 

120 m 

75A 

10 m$ 

350u 

1.2 $ 

200 u 

125A 

1 2 

240m 





4.0 

125A 

lOmt 

T0106 

81 

2N5723 

400 

200 m 

90A 

2 .0m 

20 u 

600m 

100 u 

150A 

1 4 

400m 



50u 

100 

5 0 

1 50A 

25mT 

T018 

82 

AA104 

400 

25 

75 

2 0m 

2 Ou 

60 

2 Ou 

25 

1.5 

1 0 

1 Ou 

1.0 

20 u 

50 

15 

150 


T018 

83 

AA1110 

400 

25 

75A 

2 Om 

20 u 

60 

2 .0u 

25A 

1.5 

1 0 t 




50 

15 §* 

1 50A 

20 t 

T018 

84 

AA1180 

400 

25 

75A 

3 Om 

200 u 

80 

2 .0u 

25A 

1 5 

1 0 t 




50 

15 §* 

1 50A 

2.0 t 

T018 

85 

2N883 

400 t 

35 

100C 

5 Om 

20 m 

80 

10mA 

125C 

1.5 

20 





20 §* 

1 50C 


T018 

86 

2N891 

400 r 

35 

100C 

1 Om 

02 m 

.60 

.02m 

125C 

1.5 

20 





20 §* 

150C 


T018 

87# 

2SF108 

400 0 

38 

25A 


50m 

1.0 

10 m 

100 J 

2.5 

4 0 





15 

100 J 

01 

T05 

88 

2N5728 

400 

390m 

90A 

2 0m 

20 u 

600m 

20 Qu 

150A 

1.5 

780m 



50u 

100 

8 0 

1 50A 

25mt 

T05 

89# 

2SF525 

400 0 

40 

25A 

2 Om0 

3 Om 

1 0 

.25m0 

125J 

1.2 

1.0 





20 

125J 

•1 0 , 

TO 5 

904 :# 

CR05A8 

400 0 

400m 

25A 


3 Om 

1 0 

250u 

125 J 

1.2 

1 0 





20 A 

1 25J 

1 OOm0 

T05 

914 

C107D2 

400 

400m 

32A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2.5 

4 0 

1 2u 

1 0 

40u 

8 0 0 

15 

110J 

500m 

M626 

924 

C107D4 

400 

400m 

32A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

110 

2 5 

4.0 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0 

15 

1 10J 

500m 

M628 

93 

AD104 

400 

.45 

75A 

2 0m 

2 u 

60 

2 Ou 

25A 

1.5 

1 0 t 




50 

15 §* 

150A 


TO 5 

94 

AD111 

400 

45 

75 

2 0m 

02 m 

60 

2 Ou 

25 

1.5 

1 0 

1 Ou 

1 0 

20 u 

50 

15 

150 


T05 

95 

AD118 

400 

45 

75 

3 Om 

20 m 

80 

2 Ou 

25 

1 5 

1 0 

1 Ou 

1 0 

20 u 

50 

15 

150 


TO 5 

96v 

S4001K 

400 

500m 

80C 

10 m 

10 m 

1.5 

1 Om 

100C 

1.6 

3 0 

1 5u 

20 

25u§ 

20 § 

50 § 

1 25A 

500mt 

M506 

97# 

TD4001J 

400 

600m 

25A 

4Om0 

20 m 

30 

1 .0m 

125 J 

2.0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

15u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

98# 

TDH4 

400 

600m 

25A 

5 Om 

300u 

30 

1 Om 

125 J 

2.0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

60u§ 

10 0§ 

12 


900u 

C16e 

99# 

TDRA4 

400 

600m 

25A 

2Om0 

10 m 

30 

1 Om 

125J 

20 

1 0 

1 5u§ 

500m 

20 u§ 

50 0§ 

12 


30m 

C16e 

100 # 

CSO 6-04 

400 

650m 


20 m 

10 m 

3.0 



1 4 

20 



60u 

200 

35 

125 

10 


101 # 

CS1 IN 

400 

75 

40C 

12 m 

7 Om 

25 

70m 


2 2 

2 4 





20 

100 

05 

T05 

1024 

C107D1 

400 

800m 

20A$ 

3 Om 

500u 

800m 

lOOu 

1 10 

2 5 

4 0 

1 2u 

1.0 

40u 

8.0 0 

15 

1 10J 

500m 

M627 

1034 

C107D3 

400 

800m 

20A$ 

3.0m 

500u 

800m 

lOOu 

1 10 

2 5 

4.0 

1 2u 

1.0 

40u 

8 jO0 

15 

110J 

500m 

M625 

104# 

T0 8N4A00 

400 

90 

85C 

20 m 

10 m 

3 0 



1 2 

1 0 

2 Ou 

1 0 

1 5u 

15 

19 

125J 

1 0 

T05 

105# 

CS 1-04 

400 

1 0 


50m 

30m 

30 

1 Om 

125 

1 4 

4.0 



60u 

100 

55 

125 

10 


106# 

TD4001 

400 

1 0 

25C 

1 Om0 

2 5m 

5 0 

1 .Om 

100 J 

20 

75 

1 5u 

60 

20 u 


12 

10OA 

01 

T05 

107# 

TD4001S 

400 

1.0 

25C 

3Om0 

30m 

5 0 

1 Om 

100 J 

20 

75 

1 5u 

60 

40u 


12 

10OA 

.01 

T05 

108# 

TDR4 

400 

1 0 

25A 

3Om0 

20 m 

30 

1 Om 

125J 

20 

1.0 

1 5u§ 

500m 

20 u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

109# 

T 75F400 

400 

1 0 

60 

20 m 

25m 

2.5 

1 Om 

90J 

20 

1 0 

2.Qu 

40 

20 u 

20 

15 

45A 

20 

T05 

no#. 

TAG 1-400 

400 

1.0 

70C 

25m 

10 m 

20 

1 Om 

106 

2.0 

20 





15 

105J 

30mt 

T05 
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JL 


SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4 I 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 I 

MAX. 

FWD 

SWITCHING TIME | 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS I 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD 

FIRING SPEC 

1 r @ PR V 

at 

VOLT DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

rc> 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(si 

(A) 

(S) 

(V/usI 

(A) 

ro 

(W) 


1# 

TAG2-400 

400 

1 0 

70C 

5 Om 

1 Om 

20 

1 Om 

105 

2 0 

20 





15 

105 

30mt 

T05 

2 

2N1599 

400 A 

1 0 

80C 


10 m 

3 0 

1 Om 

1 25C 

2 0 § 

1.0 





15 § 

125C 


T05 

3 

B03404 

400 

1 0 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

50 § 


500mt 

M506 

4 

B04304 

400 

1 0 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

25u 

20 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

5 

RTD0140 

400 

1 0 

80C 

5 Om 

20 m 

1 0 

10 m 

100 

1 5 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

100C 


T05 

6 

RTD0240 

400 

1.0 

80C 

10 m 

1 Om 

1 0 

1 Om 

125 

2.5 

1.0 

,20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

7 

RTD0340 

400 

1 0 

80C 

10 m 

20 m 

1 0 

.50m 

125 

1 5 

1.0 

.20u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

8 

RTD0440 

400 

1 0 

80C 

5.0m 

10 m 

80 

10 m 

125 

1 4 

1 0 

20 u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

9 

RTD0540 

400 

1 0 

80C 

3 Om 

02 m 

.80 

,02m 

125 

1 4 

1.0 

20 u 

1 0 


100 

15 

125C 


T05 

10 

RTF0140 

400 

1 0 

80C 

5.0m 

20 m 

1 0 

10 m 

100 

1 5 

1 0 

20 u 

1.0 


100 

15 

100C 


T05 

1 1 

RTF0240 

400 

1 0 

80C 

10 m 

1 Om 

1.0 

1 Om 

125 

2 5 

1.0 

20 u 

1 0 


100 

15 

100C 


TO 5 

12 

RTF0340 

400 

1 0 

80C 

10 m 

20 m 

1.0 

50m 

125 

1 5 

1.0 

20 u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

13 

RTF0440 

400 

1 0 

80C 

5 Om 

10 m 

80 

10 m 

125 

1 4 

1 0 

20 u 

1.0 


100 

15 

125C 


TO 5 

14 

RTF0540 

400 

1.0 

80C 

3 Om 

02 m 

.80 

02 m 

125 

1 3 

1 0 

.20u 

1.0 


100 

15 

125C 


T05 

15v 

S4001J 

400 

1 0 

80C 

10 m 

10 m 

1.5 

1 Om 

100C 

1 6 

7.0 

1.5u 

2 0 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

M506 

1 6t 

S4001M 

400 

1 0 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

7 0 

1 5u 

2 0 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

C16aa 

17 

2N4219 

400 

1 0 

85 ) 

7 Om 

300u 

1 0 

200 u 

125 

2 0 t 

3 1 





1 5 §*- 

125A 

10 0 

TO 5 

18# 

T1N400 

400 

1 0 

85C 

25m 

10 m 

2.0 

1 Om 

1 25J 

1.9 

2.0 

5 Ou 

1 0 

25u 

10 § 

15 

125J 

400m 

T05 

19# 

BTX18-400 

400 § 

1 0 

105C 

5 0 § 

5 Om 

20 

200 u 

125 

1 5 

1 0 


300m 

20 u 

75 § 

10 

125 

5OOm0 

TO 5 

20 

SCR14A 

400 0 

1 1 

25C 

20 m 

15m 

2.0 

900uA 

125C 

1 2 A 

1 0 

1 .0u§ 

30 

20 u§ 


60 § 

125J 

5.0 

A130 

21 

SCRF14A 

400 0 

1 1 

25C 

50m 

15m 

20 

90mA 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

2 .0u§ 

1.0 

6 Ou§ 


60 § 

125J 

5.0 

A130 

22 # 

BStBOl26 

400 

1 2 

45A 


15m 

3 0 


1 15J 






100 § 

34 

1 15J 


M477 

' 23 

2N3529 

400 

^i:3> 

25 


15m 

20 









60 

100A 

5 0 

Z25 

24# 

1RC40 

400 

"i 3 

75B 

20 m 

18m 

2 1 

3 Om 

100 

1 7 

1.3 



15u 

10 

60 

100 

50 

TO 8 

25 

2N2014 

400 t 

1 3 

80C 

5 Om§ 

20 m 

1 0 

10 mT 

1 25C 

1.2 

1 0 





15 § 

150C 

05 

TO 5 

26 

FT2014 

400 A 

1 3 

80C 

5 Om§ 

,20m 

1.0 

10 m 

1 25C 

2 0 t 

1 0 





15 *§ 

150J 

05 t 

T05 

27# 

GC04001 

400 

1 4 

25A 

5Om0 

25m 

3 0 

1 Om 


2.0 

1 0 





30 

100C 

5 0 

T05 

28 

B03004 

400 

1 4 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

2 0 

35u 

4 0 § 

50 § 

125J 

500mf 

M506 

29 

B03005 

400 

1 4 

60C 

6 Om 

200 u 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

2 0 

30u 

4 0 § 

50 § 

125J 

500mt 

M506 

30 

B03006 

400 

1 4 

60C 

6 .0m 

1 5m 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

2 0 

20 u 

10 § 

50 § 

125J 

500mt 

M506 

31 

B04004 

400 

1 4 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

10Ou 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

35u 

4 0 § 

50 § 

125J 

500mt 

C16aa 

32 

B04005 

400 

1 4 

60C 

6 Om 

200 u 

1 0 

10Ou 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

30u 

4 0 § 

50 § 

125J 

500mt 

C16aa 

33 

B04006 

400 

1 4 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

2 0 

20 u 

10 § 

50 § 

125J 

500mt 

C16aa 

34# 

BRY43 

400 # 

1 50 

25A 

25m 

25m 

3 0 

1 Om 

25 

1 3 

4 5 





55 

125 

75m 


35y 

40812 

400 

1 5 

75C 

20 m 

15m 

2 0 



3 5 

30 

2 .Ou0 

4 5 


10 § 

40 

100C 

10 

C16ac 

36# 

1 7T4 

400 

1.6 A 

25C 

1 5m0 

10 m 

3 0 

.25mA 

25J 

2 0 

1.0 



20 u 


15 

100 J 


T05 

37# 

CR1-401C 

400 t 

1 6 

25C 

1.9m 

10 m 

3 0 

1 Om 

100J 

2 0 

1 0 

1 4u 

1 0 



15 

100A 

10 

T05 

38 

TI145A4 

400 

1 6 

60C 

25m 

25m 

3 5 



2 0 

1 0 





30 

105C 

30 

T05 

39# 

SF1G11A 

400 

1 6 

62C 

10 m 

1 Om 

800m 

lOOu 

100 J 

3 4 

10 





17 

150 

100 m 

T05 

40 

MCR914-6 

400 0 

1 6 

65C 


8 Om 

2 0 

1 OmA 

1 25J 

1 4 A 

1 0 

70u 

1 0 

lOu 


15 A 

125J 

1 0 

TO 5 

41# 

BTX30-400 

400 

1.6 

70C 

25m 

10 m 

2 0 

1 Om 

125 

1 9 

2 0 





15 

125J 

30mt 

T05 

42» 

ID301 

400 

1 6 

70C 

3.0m 

200 u 

800m 

10Ou 

1 10 

2 5 

4 0 

1 0 

1 0 

40u 

20 % 

15 

1 10A 


T039 

43v 

ID606 

400 

1.6 

70C 

3.0m 

200 u 

800m 

10Ou 

110 

2.5 

4 0 

1 Ou 

1 0 

40u 

20 0 

15 

1 10A 


T039 

44 

2N2329 

400 

1 6 

85C 

3.0m$ 

35m$ 

1 0 $ 

10mA 

1 25C 

1 5 § 

1 6 





15 § 

125C 

01 

T05 i 

45 

2N2329A 

400 

1 6 

85C 

3.0m$ 

75u$ 

.90 $ 

10Ou 

1 25C 

1.5 § 

1 6 





15 § 

125C 

10 m 

TO 5 

46# 

SF1G1 1 

400 

1 6 

89C 

10 m 

1 Om 

800m 

100 m 

1 25C 

3 4 

10 





17 

125 

100 m 


47 

C51 ID 

400 0 

1 6 

104C 

2 .0m 

20 m 

.80 

01 m 

25J 

2 2 A 

4 0 





15 § 

125 J 

.10 

M 18 la 

48 

2N1599A 

400 

1 6 

1 IOC 

5.0m 

2 .0m 

3.0 

1 Om 

1 25J 

2.0 

1.0 





15 * 

150J 

.10 

T05 

49 

SCRFL40 

400 0 

1 7 

80C 

50m 

15m 

2 0 

90m 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

2 Ou§ 

1 0 

12 u§ 


60 § 

1 25C 

5 0 

A130 

50 

SCRL40 

400 0 

1 7 

80C 

20 m 

15m 

2 0 

,90mA 

125C 

1 2 A 

1 0 

1 3u§ 

1 0 

15u§ 


60 § 

125C 

50 

A130 

51 

B01411 

400 

1 9 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

50 § 


500mt 

M507 

52 

B04311 

400 

1.9 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

25u 

20 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

53t 

S4003L 

400 

1 9 

80C 

10 m 

10 m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

12 

1.5u 

2 0 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

M507 

54v 

S4003M 

400 

1 9 

80C 

10 m 

10 m 

1.5 

1 Om 

100C 

1.6 

12 

1 5u 

2 0 

25u§ 

20 § 

50 § 

1 25A 

500mf 

C 16aa 

55 

JAN2N4200 

400 

2 0 A 

85C 

5 Om0 

50m 

1.5 

4 Om 

100 C 

25 t 

30 


2.0 

15u 

250 § 

100 § 

100J 

20 0 

S17c 

56 

2N4200 

400 A 

2 0 

90C 

3 Om§ 

100 m§ 

2.0 § 

2 OmA 

105C 

1.5 t 

2.0 

20 u 


20 u 

250 

15 * 

105A 

20 0 

S17a 

57 

MCR729-6 

400 A 

2 0 0 

105J 

1 5m0 

50m 

1 5 

2 OmA§ 

105J 

1 5 

2 0 

20 u 

30 


50 § 

100 *T 

105J 

20 0 

S258 

58 

2N3276 

400 0 

2 2 

85C 

2 Om 

200 u 

80 

200uA 

150 

1.8 

2 2 

3 Ou(3 

5 0 

22 u0 

1 Ok§ 

15 § 

150C 

10 

TO 5 

594 

C106D2 

400 

2 4 

20C$ 

3.0m 

200 u 

800m 

lOOu 

1 10 

2.2 

4.0 

1 2u 

1 0 

40u 

80 0 

20 

1 10 

500m 

M626 

604 

C106D4 

400 

2.4 

20C$ 

3 Om 

200 u 

800m 

10Ou 

110 

2 2 

4 0 

1 2u 

1.0 

40u 

80 0 

20 

110 

500m 

M628 

61# 

TM4004 

400 

2 5 

25A 

3Om0 

25m 

30 

3 Om 

110J 

20 

8.0 

2 Ou§ 

1 0 

60u§ 

50 0§ 

50 


75m 

S141d 

62 

UCR40L 

400 A 

2 5 

25A 

50m 

50m 




1 2 

3 0 

450n 

30 

1 5u 

250 

60 

125 J 

3.0 0 

A253 

63 

BO1024 

400 

2 7 

60C 

6 Om 

50u 

1.0 

10Ou 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

35u 

4.0 § 

50 § 

125 J 

500mt 

M507 

64 

B01025 

400 

2 7 

60C 

6 Om 

200 u 

1 0 

10Ou 

100C 

1 6 


1 5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

50 § 

125 J 

500mf 

M507 

65 

B01026 

400 

2 7 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

10Ou 

100C 

1 6 


1 5u 

2.0 

20 u 

10 § 

50 § 

125J 

500mt 

M507 

66 

B04024 

400 

2 7 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

35u 

4.0 § 

50 § 

125J 

500mt 

C16aa 

67 

B04025 - 

400 

2 7 

60C 

6 Om 

200 u 

1 0 

10Ou 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

30u 

4 0 § 

50 § 

125 J 

500mt 

C16aa 

68 

B04026 

400 

2 7 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

20 u 

10 § 

50 § 

125 J 

500mf 

C16aa 

69 

NCM400C 

400 

3 0 

$ 

15m0 

30m 

1 5 

2 .0m 

100 J 

1 5 

5 0 

1 OufZl 


IOuIZ) 

25 § 


100 

20 0 

S17 

70# 

2SF532 

400 

3 0 

40C 

5 Om0 

20 m 

2 0 

1 5m0- 

1 25J 

1 2 

3 0 





50 

125J 

1 0 

C63aA 

71 

RTR0140 

400 

30 

65C 

100 m 

50m 

3 0 

2 .0m 

100 

2 5 

10 

20 u 

3 0 


100 

40 

100C 


T066 

72 

C15D 

400 

3 0 

75C 

30m 

25m 

2 5 

2 Om 

105J 

1 8 

15 





60 

105J 

50 

T064 

73 

NCR400B 

400 

3.0 

80B$ 


25m 

2 5 

1 Om 

1 25C 

20 § 

1 0 





25 § 

10OA 


S17 

74 

RTN0140 

400 

3.0 

80C 

100 m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2 5 

10 

.20u 

30 


100 

40 

100C 


T064 

75 

RTS0140 

400 

3.0 

80C 

100 m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

25 

10 

20 u 

3 0 


100 

40 

100C 


M94 

76# 

CR3D8 

400 0 

30 

95C 

5.Om0 

20 m 

20 

1 5m 

1 25J 

1 2 

30 





50 A 

125 J 

10 0 

C63a 

77 

40554 

400 

3.2 

60C 

50m 

40m 

3 5 

1 5mt 

100C 






100 § 

80 

100C 

50 

T066 

78 

2N3525 

400 

3.2 

75 


15m 

20 









60 

100A 

5 0 

Z26 

79 

40505 

400 

3 2 

75C 

1 Om0 

15m 

2 0 

3 Om 

100C 

2“8 

30 

15u§ 

20 


10 § 

60 

100C 

13 

M394 

80 

B01418 

400 

3.8 

80C 

20 m 

1 5m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

100 § 


500mf 

M507 

81 

B05418 

400 

3 8 

80C 

2 Om 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

S307 

82 

B18035 

400 

3 8 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2 0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


83 

B19035 

400 

3 8 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


84v 

S4006B 

400 

38 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

24 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

85t 

S4006G 

400 

3 8 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

24 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

86 v 

S4006H 

400 

3 8 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

24 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

87v 

S4006L 

400 

3 8 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1 Om 

100C 

1 6 

24 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

884 

C106D1 

400 

4 0 

20C 

3 Om 

200 u 

800m 

10Ou 

1 10 

2 2 

4.0 

1 2u 

1 0 

40u 

80 0 

20 

110 

500m 

M627 

894 

C106D3 

400 

4 0 

20C 

3 Om 

200 u 

800m 

10Ou 

1 10 

2 2 

4.0 

1 2u 

1 0 

40u 

80 0 

20 

1 10 

500m 

M625 

90v 

IR106D1 

400 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200 u 

800m 

10Ou 

110J 

2 8 t 

8.0 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

Y202a 

9 1 ▼ 

IR106D2 

#00 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200 u 

800m 

10Ou 

110J 

28 t 

8 0 

1 2u 

1 0 

40u 

8 0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

M626a 

92r 

IR106D3 

400 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200 u 

800m 

lOOu 

1 10J 

2.8 t 

8 0 

1 2u 

1 0 

40u 

8.0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

M625 

93r 

IR106D4 

400 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200 u 

800m 

lOOu 

110J 

2.8 t 

80 

1 2u 

1 0 

40u 

8 0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

M628a 

94t 

IR106D41 

400 0 

4 0 

20C 

3 Om 

200 u 

800m 

lOOu 

110J 

2 8 t 

8.0 

1 2u 

1 0 

40u 

8 0 0A 

25 A 

1 10J 

lOOmt 

M629 

95 

TC106D1 

400 

4 0 A 

75C 

3 Om 

200 u 

800m 

lOu 

25 

2 2 

4 0 t 

1 Ou 

1 0 

lOOu 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M627 

96 

TC106D2 

400 

4 0 A 

75C 

3 Om 

200 u 

800m 

lOu 

25 

2 2 

4 0 t 

1 Ou 

1.0 

lOOu 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M626 

97 

TC106D3 

400 

4 0 A 

75C 

3 Om 

200 u 

800m 

lOu 

25 

2 2 

4 0 t 

1 Ou 

1.0 

lOOu 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M625 

98 

TC106D4 

400 

4 0 A 

75C 

3 Om 

200 u 

800m 

lOu 

25 

2 2 

4 0 t 

1 Ou 

1 0 

lOOu 

100 

20 

150S 

lOOmt 

M628 

99 

2N1604 

400 

4 0 

80C 


10 m 

3 0 

1 Om 

125C 

2.0 § 

1 0 





25 § 

125C 


T064 

100 

SCR34A 

400 0 

4 0 

80C 

50m 

15m 

2 0 

1.0mA 

1 25C 

2 0 A 

3.0 

2 .0u§ 

1.0 

6 Ou 


60 § 

125J 

5 0 

S62 

101 

SCRF34A 

400 0 

4 0 

80C 

25m 

15m 

20 

1 OmA 

125C 

2 0 A 

3 0 

1 Ou0 

60 



60 § 

125J 

5 0 

S62 

102 # 

T3N4C00 

400 

4 0 

100B 

25m 

20 m 

3 0 



1 2 

3 0 

2 Ou 

30 

1 7u 

15 

55 

125 J 

.--2 0 

S62 

[103 

3TCRH 

400 0 

4 2 

60B 

50m 

50m 

3 0 

1 5m0 

125J 

1 4 0 

3.0 § 

2 Ou 

3 0 

30u 


40 * 

150S 

50 

S56 

104# 

TM4007 

400 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

1 10J 

2 0 

15 

2 Ou§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

80 


120 m 

S141d 

105# 

TM4007S 

400 

4 5 

25A 

5Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

1 10J 

2 5 

15 

2 .0u 


15u 

100 § 

80 


120 m 

S14 Id 

| 106# 

TRA74 

400 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

1 10J 

20 

15 

2 Ou§ 

60 

40u§ 

50 0§ 

80 


120 m 

M94g 

107# 

TRA74D 

400 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

110J 

20 

15 

2 Ou§ 

6,0 

40u§ 

50 0§ 

80 


120 m 

S13 1 

108 

40379 

400 

4 5 

60C 

1 2m0 

15m 

2 0 

1 Om 

100C 

2 5 

30 




20 

80 

100C 

20 t 

C41 b 

109 

40508 

400 

4 5 

60C 

1 2m0 

15m 

2 0 

2 Om 

100C 

2 5 

30 




20 § 

80 

100C 

13 

M395 

1 10 

2N1777 

400 

4 7 A 

60C 


30m$ 

20 $ 

2 Om0 

1 25C 

1 9 t 

4 7 





60 * 

125C 

50 

T064 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 

3J at 

CUR Ih 

at 21 

°c 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

ro 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

ro 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

ro 

(W) 


1 # 

BTY8 1 

400 

4 7 

60B 

15m§ 

25m§ 

20 

8 ;Orn0 

125 J 

23 

20 

5.0u§ 

10 

1 5u§ 


60 

125J 

5 0 

D04 

2 # 

BStB0226 

400 

4 7 

63 


15m 

30 


1 15J 






100 § 

34 

1 15J 


M478 

3 

3RC40 

400 (ZJ 

4 7 A 

92C 

5.Om0 

15m 

20 

1 Om 

105C 

2.0 

9 4 t 





30 A 

105J 

.50 t 

T064 

. 4 

2N1777A 

400 

4.7 A 

105C 

8 Om$0 

30m $ 

20 $ 

2.Om0 

150C 

1.9 t 

4 7 





60 * 

150C 

.50 

T064 

5 

3RC40A 

400 0 

47 A 

105C 

5.Om0 

10 m 

3.0 

2 Om 

125C 

20 

9 4 t 





40 A 

125J 

50 t 

T064 

6 

RTR0240 

400 

5 0 

65C 

100 m 

50m 

30 

2 .0m 

100 

25 

15 

20 u 

5 0 


100 

60 

100C 


T066 

7 

RTR0340 

400 

5 0 

65C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

100 

20 

15 

20 u 

50 


100 

60 

100C 


T066 

8 

RTR0440 

400 

5 0 

65C 

100 m 

50m 

30 

2 0m 

125 

2.5 

15 

20 u 

5.0 


100 

60 

125C 


T066 

9 

2N4172 

400 

5.0 

70C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5 0 0 

S262 

10 

2N4180 

400 

5 0 

70C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2 .0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S263 

11 # 

TAG3-400 

400 

5 0 

70 

25m 

15m 

20 

1.5m 

105 

2 1 

10 





60 

105 

5 0 

T066 

.1.2# 

2SF268 

400 

5 0 

73C 

1 Om0 

30m 

2 5 

3 Om0 

100 J 

1 3 

5.0 





90 

100 J 

5 0 

S141b 

13 

2N4156 

400 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

C84 

14 

2N4164 

400 

5.0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5 0 0 

C85 

15 

2N4188 

400 

5 0 

75C 

60m $ 

50m$ 

25 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

50 0 

S264 

16 

2N4196 

400 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2 .0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

M363 

17 

2N4443 

400 

5 0 

75 

70m§ 

60m§ 

25 § 

2 0m 

100 

2 5 

15 





80 

100 A 


M386 

18# 

BStC0126 

400 

5.0 

80C 

100 m 

40m 

2.0 

2 .0m 

125 J 

1.8 

15 




50 § 

70 

1 25 J 


S343 

19# 

BStC0526 

400 

5.0 

80C 

100 m 

40m 

20 

2 .0m 

125J 

1.8 

15 




50 § 

70 

125J 


T066 

20 

RTN0240 

400 

5 0 

80C 

100 m 

50m 

30 

2 0m 

100 

2 5 

15 

20 u 

5.0 


100 

60 

100C 


T064 

21 

RTN0340 

400 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1.5 

1 Om 

100 

1.8 

15 

20 u 

5 0 


100 

60 

100C 


T064 

22 

RTN0440 

400 

5 0 

80C 

100 m 

50m 

30 

2 0m 

125 

2 5 

15 

20 u 

5.0 


100 

60 

125C 


T064 

23 

RTN0540 

400 

5.0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 .0m 

125 

1 8 

15 

.20u 

5.0 


100 

60 

1 25C 


T064 

24 

RTN0640 

400 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

150 

1 8 

15 

20 u 

5.0 


100 

60 

1 50C 


T064 

25 

RTR0540 

400 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 .0m 

125 

20 

15 

20 u 

5 0 


100 

60 

125C 


T066 

26 

RTS0240 

400 

5 0 

80C 

100 m 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2 5 

15 

,20u 

5.0 


100 

60 

100C 


M94 

27 

RTS0340 

400 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

100 

1.8 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

100C 


M94 

28 

RTS0440 

400 

5 0 

80C 

100 m 

50m 

30 

2 0m 

125 

2.5 

15 

20 u 

5.0 


100 

60 

125C 


M94 

29 

RTS0540 

400 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

125 

1 8 

15 

20 u 

5.0 


100 

60 

1 25C 


M94 

30v 

TIC106D 

400 

5 0 

80 

5.0m 

200 u 

1.0 

1 Om 

11OC 

1 7 

50 




10 0 

30 

1 IOC 

1.3 


31 

CM 104 

400 

5 0 

100C 

3 Om 

20 m 

80 

30mt 

150C 

2.5 

5.0 

1 .Ou0 

1 0 

5Ou0 

100 

30 

1 50A 


T059 

32 

CM1 10 

400 

5 0 

100C 

3 Om 

20 m 

80 

50mt 

150C 

3.0 

5 0 

50u 

1 0 

50u 

150 0 

20 

1 50A 


T059 

33# 

CR5-402B 

400 r 

5.0 

1 25C 

150m 

80m 

30 

5.0m 

125C 

3.0 

50 

2 .0u 

5.0 

1 2u 

20 


1 25C 

1 0 

T048 

34 

BO1425 

400 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

M507 

35 

B05425 

400 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

S307 

36 

B18045 

400 

5.4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1.5u 

20 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


37 

B19045 

400 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


38v 

S4008B 

400 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

33 

1 5u 

2 0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

S307 

39y 

S4008G 

400 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1 .0m 

100C 

1.6 

33 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

M605 

40v 

S4008H 

400 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 .0m 

100C 

1.6 

33 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

S361 

41 ▼ 

S4008L 

400 

5 4 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

33 

1 5u 

20 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

M507 

42 

B01053 

400 

5 5 

60C 

6 Om 

200 u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

100 § 

1 25J 

500mt 

M507 

43 

BO1054 

400 

5 5 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

20 u 

10 § 

100 § 

1 25J 

500mt 

M507 

44 

B05003 

400 

5 5 

60C 

6 .0m 

200 u 

1 0 

100 u 

100C 

1.6 


1.5u 

2 0 

30u 

4 0 § 

100 § 

1 25J 

500mt 

S307 

45 

B05004 

400 

5 5 

60C 

6 Om 

1.5m 

1.0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

2.0 

20 u 

10 § 

100 § 

1 25J 

500mt 

S307 

46# 

2SF227 

400 

60 

25C 


25m 

30 

2 0m 

100C 

1 2 A 

3.0 





50 

100 

5 0 

S141 

47# 

TM4010 

400 

6 0 

25A 

4Om0 

40m 

30 

3 Om 

110J 

2.0 

20 

2 Ou§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

100 


120 m 

S141d 

_48#_ 

TRA4 

400 

60 

25A 

5Om0 

40m 

3.0 

3 Om 

110J 

2.0 

20 

2 .0u§ 

6.0 

50u§ 

50 0§ 

100 


120 m 

M94a 

49# 

TRA4D 

400 

6 0 

25A 

5Om0 

40m 

30 

3 Om 

1 10J 

20 

20 

2 .0u§ 

6.0 

50u§ 

50 0§ 

100 


120 m 

S131 

50 

NCF400C 

400 

6 0 

70B$ 


30m$ 

2.0 $ 

4.5m0 

60C 

1.9 $ 

4 7 



12 u0 


60 

10 OA 

.50 

S17 

51 

T406-5 

400 

60 

70 

50m 

80m 

5 0 



2.2 


2.5u 



20 0 

100 

100 J 


TO 5 

52 

T406-66 

400 

6 0 

70 

50m 

80m 

5 0 



2.2 


2.5u 



20 0 

100 

100 J 


T066 

53# 

T6F400C 

400 

6 0 

85C 

60m 

40m 

20 

2 0m 

125 J 

2.5 

20 

I.Ou 

10 

1 2u§ 

400 § 

100 § 

1 25J 

15 

S131 j% 

54# 

T6N400C 

400 

60 

85C 

60m 

20 m 

2.0 

2 0m 

125 J 

2.5 

20 

I.Ou 

10 

17u§ 

50 § 

100 § 

125 J 

15 

S1311% 

55# 

T6N400H 

400 

6.0 

85C 

60m 

20 m 

2.0 

2 .0m 

125J 

2 5 

20 

1 Ou 

10 

17u§ 

50 § 

100 § 

125J 

15 

M94e% 

56# 

TW6N400C 

400 

60 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2 Om 

125 J 

2.5 

10 




5 0 § 

60 § 

125J 

3.0 

S131 j% 

57# 

TW6N400H 

400 

60 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2 .0m 

125 J 

2.5 

10 




5.0 § 

60 § 

1 25J 

3.0 

M94e% 

58# 

CR5-401B 

400 t 

6.0 

95C 

150m 

80m 

3.0 

5.0m 

125C 

3.0 

5.0 

2 Ou 

5.0 

1 2u 



1 25C 

1 0 

T048 

59# 

TP4O04 

400 

6 0 

100C 

100 m 

40m 

3 0 

3.0m 


1.2 

4.0 

2 Ou 

4.0 

30u 

100 0 

80 

1 25C 

.50 

S18a 

60# 

BTY79-400R 

400 

6 1 

85 

10 m 

25m 

2 5 



2 3 

20 

3 Ou 

10 

1 5u 

20 

80 

1 25J 

500mt 

S63c 

61# 

CS5-04 

400 

6 2 

100 

50m 

30m 

30 

3 Om 

125 

1 7 

20 



60u 

200 

110 

125 

10 


62v 

GCS40 

400 

6 3 

80C 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1 8 

20 

1.5u 

60 

4 Ou 

200 0 

60 § 

1 10A 

500mt 

S307 

63# 

4RCM40 

400 

6.3 

85B 

45m 

85m 

3 0 

1 Om 

105 

1 9 

4.0 



20 u 

20 

50 

105 

50 

T064 

64 

40739 

400 

6.3 

85C 

20 m 

15m 

20 



2.5 

100 

1 .6u 

30 

15u 

10 § 

100 

100C 

40 0 

M94 

65 

40743 

400 

6 3 

85C 

20 m 

15m 

20 



2 5 

100 

1 6u 

30 

1 5u 

10 § 

100 

100C 

40 0 

S131 

66 

40747 

400 

6 3 

85C 

20 m 

15m 

20 



2.5 

100 

1 6u 

30 

1 5u 

10 § 

100 

100C 

40 0 

S304 

67 

B01432 

400 

6 35 * 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

M507 

68 

B05432 

400 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

S307 

69 

B18055 

400 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


70 

B19055 

400 

6.35 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


7 1 ▼ 

S4010B 

400 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1.5 

1 Om 

100C 

1 6 

41 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

S307 

72v 

S4010G 

400 

6.35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 .0m 

100C 

1 6 

41 

1 5u 

2 0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

M605 

73r 

S4010H 

400 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 .Om 

100C 

1.6 

41 

1.5u 

20 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

S361 

74v 

S4010L 

400 

6 35 

80C 

20 m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

41 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

M507 

75# 

BTY34-400R 

400 

6 4 

110B 


30m 

3 0 

5.0m 

150J 

2.3 

20 

3 Ou 

10 

20 u 


50 * 

1 50J 

.5 t 

T048 

76# 

2SF1118 

400 

6 5 

25 

60 

28m 

20 

2.0 

125 J 

1.4 

10 


3.0 

20 

50 

50 

125 J 

500m 

C63c 

77# 

2SF18 

400 0 

6 5 

60B 


20 m 

2 1 

2 0m 

100 J 

2 3 

20 





50 

100 J 

.50 

S 105a 

78# 

GC04005 

400 

7 0 

25A 

10 Om0 

100 m 

30 

1.5m 


2.0 

5.0 





35 

100 J 

25 

T048 

79 

5TCRH 

400 0 

7 0 

60B 

50m 

50m 

30 

1 5m0 

125 J 

83 0 

5 0 § 

2 .0u 

5 0 

30u 


60 * 

1 50S 

50" 

S56 

80 

40655 

400 

7 0 A 

60C 

20 m 

15m 

1 5 





1 5u 

4.5 

15u§ 

20 § 

80 § 

100C 

500mt 

Cl 6c 

81 

40657 

400 

7 0 A 

60C 

20 m 

15m 

1 5 





1.5u 

4.5 

1 5u§ 

20 § 

80 § 

100C 

500mt 

M457 

82 

40659 

400 

7 0 A 

60C 

20 m 

15m 

1 5 





1 5u 

4.5 

15u§ 

20 § 

80 § 

100C 

500mt 

M466 

83 

SCR54A 

400 0 

7 0 

60C 

25m 

20 m 

20 

1 OmA 

125C 

1.9 A 

15 

1 Ou§ 

100 

20 u§ 


100 § 

1 25J 

10 

S121 

84 

SCRF54A 

400 0 

7 0 

60C 

50m 

20 m 

2.0 

1 OmA 

125C 

1 9 A 

15 

2 .0u§ 

10 

6 Ou§ 


100 § 

1 25J 

10 

S121 

85 

SCRF540 

400 0 

7 0 

60C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

125C 

1.9 A 

15 

2 Ou§ 

10 

1 2u§ 


100 § 

1 25J 

10 

S121 

86 

TI3014 

400 

7 0 

60C 

30m 

25m 

30 

1 Om 

125 

1.8 

5.0 






125C 

5.0 0 

M245 

87 

C12D 

400 

7 0 A 

70C 

8 Om0 

15m 

2.0 

9.0m 

125 J 

1.8 

15 

1 Ou 

10 

1 2u§ 


60 

125J 

5 0 

S17 

88 # 

T5F400 

400 

7 0 

75 

20 m 

35m 

30 

10 m 

90J 

2.5 

25 

2 Ou 

5.0 

20 u 

20 

15 

45A 

.20 

S155 

89 

2N3939 

400 

7 0 

80C 

110 m 

60m 

3 2 

1 Om 

125C 

2.3 

7 0 

3 Ou 


8 Ou§ 


100 *§ 

125C 

.50 

T064 

90 

2N5166 

400 

7 0 

85C 

90m§ 

75m$ 

25 § 

5 Om 

100C 

1.7 t 

41 





240 * 

100C 

.5 t 

M94b 

91 

2N5170 

400 

7.0 

85C 

90m§ 

75m$ 

25 § 

5 Om 

100C 

1 7 t 

41 





240 * 

100C 

5 t 

S131c 

92 

JAN2N1777A 

400 

7 0 

105 

25m 

30m 

20 

1 Om 

25 

1 8 

1.4 t 

5 Ou 

5.0 

30u 

5.0 

60 

1 50A 


T064 

93 

5RC40 

400 0 

7 4 A 

60C 

5.Om0 

15m 

20 

1 Om 

105C 

1.9 

15 t 

2 5u 

60 


20 

60 A 

105J 

50 t 

T064 

94 

5RCF40A 

400 0 

7 4 A 

60C 

5.Om0 

15m 

1 4 

1 Om 

125C 

1.9 

15 t 

2 5u 

5 0 

12 u 


60 A 

125 J 

.50 t 

T064 

95 

5RC40A 

400 0 

7 4 A 

80C 

5.0m 

1 5m 

1 4 

2 0m 

125C 

1 9 

15 t 

2 5u 




75 A 

1 25J 

50 t 

T064 

96 

C20D 

400 

7 4 A 

80 

30m 

25m 

1.5 

1 7m 

100 J 

1 8 

10 





80 § 

100 J 

.50 

S131 

97 

C22D 

400 

7.4 A 

80 

30m 

25m 

1 5 

1 7m 

100 J 

1.8 

10 





80 § 

100 J 

.50 

M94 

98# 

CR4-401A 

400 t 

7 4 A 

80 

30m 

25m 

20 

2 5m 

100 J 

1.8 

10 

1 1u 

80 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

50 0 

M94 

99# 

CR4-401B 

400 t 

7 4 A 

80 

30m 

25m 

20 

2 5m 

100 J 

1.8 

10 

1 1u 

80 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

5.0 0 

S131 

100 # 

TAG6-400 

400 

7 5 

70C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

105 

1.7 

10 





100 

105 

500mt 

T066 

101 # 

TAG7-400 

400 

7 5 

70C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

105 

1 7 

10 





100 

105 

500mt 

T048 

102 # 

TAG7S400 

400 

7 5 

70C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

105 

1 7 

10 



1 2u 


100 

105 

500mt 

T048 

103# 

BTX31-400 

400 

7 5 

85 

15m 

15m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

10 





100 

125 

50 

T048 

104# 

BTX31S400 

400 

7 5 

85 

15m 

15m 

30 

1 5m 

125 

1 7 

TO 



1 2u 


100 

125 

5 0 

T048 

105# 

BTX7 1-400 

400 

7 5 

85 

40m 

40m 

30 

1 5m 

125 

1 7 

10 

1 4u 

5 0 

20 u 

200 

100 

125 

5 0 

T048 

106# 

BTX71S400 

400 

7 5 

85 

40m 

40m 

30 

1 5m 

125 

1.7 

10 

1 4u 

5 0 

12 u 

200 

100 

125 

5.0 

T048 

107 

2N3757 

400 

7 5 

100 

200 m 

200 m 

2 3 

4 Om 

120A 




10 

75u 

200 

250 * 

120A 

2.0 

T048 

108 

B01073 

400 

7 8 

60C 

6 Om 

200 u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

30u 

4.0 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

109 

B01074 

400 

7 8 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

20 u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

110 

B05023 

400 

7 8 

60C 

6 Om 

200 u 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

30u 

4 0 § 

100 § 

125J 

500mt 

S307 


450 


D.A. T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


450 







6. SILICON CONTROLLED RECTI 


FURS 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

\T 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3J at 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 2S 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vqf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




_1V)_ 

(A) 

(°C) k 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 

(V) 

(A) 

(s) 

[A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

rc>, 

(W) 


1 

605024 

400 

TB 

ebc 

6 .0m 

1.5m 

1.0 

TOOu 

100 c 

1.6 


1 5u 

2.0 

20 u 

10§ 

7001 

1 25 J 

500mt 

5307 

2 

C122D 

400 

8.0 


30m 

25m 

1.5 

2 .0m 

100C 

2.2 T 

16 




40 0 

80 

100 J 


M490 

3# 

SF5G11 

400 

8.0 

24 


20 m 

2.0 

2 0m 

125J 

2.0 

20 





60 

125 J 

500m 

S141a 

4 

MCR2315-6 

400 A 

8 0 A 

70C 

50m 

40m 

1.5 

3.0m 

100 J 

1.6 

5.0 

1 .Ou 

5.0 

15u 

50 0§ 

80 A 

100 J 

5.0 0 

S230 

5 

MCR2614L6 

400 A 

8 0 A 

70C 

50m 

40m 

1.5 

3.0m 

100 J 

1.6 

5.0 

I.Ou 

50 

1 5u 

50 0§ 

80 A 

100 J 

5.0 0 

C85a 

6 ▼ 

TIC 1 16D 

400 

8.0 

70 

40m 

20 m 

1.5 

2 .0m 

HOC 

1.7 

8.0 




100 0 

80 

1 IOC 

5.0 


7 

2N4319 

400 

8.0 

85 

25m 

15m 

1.2 

2 .0mt 

150 

2.0 

8.0 




200 

60 §* 

1 50A 

.5 t 

C63d 

8 # 

T6F400H 

400 

8 0 

85C 

60m 

40m 

2.0 

2 .0m 

125J 

2.5 

20 

1 .Ou0 

10 

1 2u§ 

400 § 

75 § 

1 25J 


M94e% 

9# 

T8F400C 

400 

8.0 

85C 

60m 

40m 

2.0 

2 .0m 

125 J 

2.0 

20 

I.Ou 

10 

12 u§ 

400 § 

120 § 

125 J 

15 

S131 i% 

10 # 

T8N400C 

400 

8.0 

85C 

60m 

20 m 

2.0 

2 .0m 

125J 

20 

20 

I.Ou 

10 

1 8u§ 

50 § 

120 § 

125J 

15 

S131 j % 

11 # 

T8N400H 

400 

80 

85C 

60m 

20 m 

2.0 

2 .0m 

125J 

2.0 

20 

I.Ou 

10 

1 8u§ 

50 § 

120 § 

125J 

15 

M94e% 

12 # 

TW8N400C 

400 

8.0 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2 .0m 

125J 

1.9 

10 




5.0 § 

80 § 

1 25J 

3.0 

S131 i% 

13# 

TW8N400H 

400 

8.0 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2 0m 

125J 

1.9 

10 




5.0 § 

80 § 

1 25J 

3.0 

M94e% 

1 4t 

HEP620-RT 

400 

8.0 

100 J 

25m0§ 

20 m§ 










200 § 

100 


C84 

15v 

HEP621-RT 

400 

8 0 

100 J 

25m0§ 

20 m§ 










200 § 

100 


C85 

16v 

HEP622-RT 

400 

8.0 

100 J 

1 Om0§ 

10 m§ 










80 § 

100 


M386 

17w 

HEPR1222-RT 

400 

8.0 

100 J 

1 Om0§ 

10 m§ 










80 § 

100 


M386 

18 ▼ 

HEPR1245-RT 

400 

8.0 

100J 

25m0§ 

20 m§ 










100 § 

100 


S230 

19 

MCR2604-6 

400 

8.0 

100J 

25m 

20 m 

1.5 

2 0m 

100 J 

1.3 

5.0 

I.Ou 

5 0 

12 u 

50 

100 

100J 

5.6 

M304a 

20 

MCR2605-6 

400 

8.0 

100 J 

25m 

20 m 

1.5 

2 .0m 

100 J 

1.3 

5.0 

1 Ou 

5.0 

12 u 

50 

100 

100 J 

5.0 

M305 

21 # 

CS8-04 

400 

8 2 

100 

50m 

30m 

3.0 

3.0m 

125 

1.6 

26 



60u 

200 

170 

125 

10 


22 # 

BTX64/400R 

400 

8.5 

85B 

1 Om0§ 

65m 

3.5 

8 .0m 

125J 

3.0 

50 

40u 

10 

lOu 

85 

140 * 

125J 

.5 t 

T048 

23# 

BTX75-400R 

400 

8.5 

110B 

1 Om§0 

65m 

3.5 

8 .0m 

150J 

3.0 

50 

3.0u 

10 

25u 


140 

1 50J 

5 t 

T048 

24# 

TP4006 

400 

9.0 

100C 

100 m 

40m 

3.0 

3 Om 


1.2 

6.0 

2 .0u 

6.0 

30u 

100 §0 

100 

125C 

.50 

S18a 

25 

B01093 

400 

9 1 

60C 

6 .0m 

200 u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

30u 

4 0 § 

100 § 

1 25J 

500mt 

M507 

26 

B01094 

400 

9 1 

60C 

6 .0m 

1.5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

20 u 

10 § 

100 § 

125 J 

500mf 

M507 

27 

B05043 

400 

9 1 

60C 

6 .0m 

200 u 

1.0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

30u 

40 § 

100 § 

125J 

500mt 

S307 

28 

B05044 

400 

9 1 

60C 

6 .0m 

1.5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

20 u 

10 § 

100 S 

125 J 

500mt 

S307 

29# 

T8F400H 

400 

9 5 

85C 

60m 

40m 

20 

2 .0m 

125 J 

2.0 

20 

1 .Ou0 

10 

1 2u§ 

400 § 

95 § 

125J 


M94e% 

30 

NCF400D 

400 

10 


15m0 

50m 

3.5 

4 Om 

100 

1.2 

10 

500n 

10 

6 .0u 

25 § 

125 

10OA 

.50 t 

T048 

31 

NCM400E 

400 

10 


25m0 

150m 

2.0 

4 Om 

100 

1.2 

10 

500n 

10 

6 .0u 

200 § 


1 20A 

1.0 t 

T048 

32# 

BTY87 

400 

10 

25A 

20 m§ 

25m§ 

3.5 

4 Om0 

100 J 

1.2 

16 

4 5u§ 

50 

20 u§ 


120 

10OA 

5.0 

S98 

33# 

TRA14 

400 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3.0m 

1 10J 

2.0 

30 

2 .0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

M94a 

34# 

TRA14D 

400 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3 Om 

1 10J 

2.0 

30 

2 0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

S131 

35 

2N1849 

400 

10 A 

35C 


1 50m$ 

35 $ 

4 Om0 

35C 

2.5 t 

10 





125 * 

100C 

.5 r 

T048 

36# 

CR10B8 

400 

10 

59C 


30m 

25 

3.Qm 

100 J 

1 6 

30 





150 A 

100 J 

50 0 

S334 

37# 

2SF278 

400 

10 

63C 

1 Om0 

30m 

2 5 

3 Om0 

100 J 

1 2 

10 





90 

100 J 

5 0 

S141b 

38# 

2SF278A 

400 

10 

63C 

1 Om0 

30m 

2 5 

3 Qm0 

100 J 

1.2 

10 


10 

1 5m0 

100 A 

90 

100 J 

5 0 0 

S14 1 b 

39 

RTT0140 

400 

10 

65C 

200 m 

50m 

30 

2 .0m 

100 

2.5 

30 

20 u 

10 


100 

100 

100C 


T048 

40 

RTT0440 

400 

10 

65C 

200 m 

50m 

30 

2 0m 

125 

2.5 

30 

20 u 

10 


100 

100 

125C 


T048 | 

41 

RTU140 

400 

10 

65C 

20 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2.5 

30 

200 n 

10 


100 

100 

100C 


S131 

42 

RTU0440 

400 

10 

65C 

200 m 

50m 

30 

2.0 

125 

2.5 

30 

200 n 

10 


100 

100 

125C 


S131 

43v# 

CR10CY8 

400 

10 

66 C 


40m 

2 5 

4.0m 

125J 

2.5 

30 


10 

15u0 

100 A 

140 A 

1 25J 

5 0 0 

S350 

44# 

CR5-402AB 

400 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

10 m 

100C 

2.0 

16 

2 .0u 

20 

2Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


45# 

CR5-402BB 

400 

10 

70C 

2 Om0 

80m 

30 

10 m 

100C 

20 

16 

2 .0u 

20 

1 5u0 

20 

90 

125 

5.0 0 


46# 

CR5-402CB 

400 

10 

70C 

2 Om0 

80m 

30 

10 m 

100C 

2.0 

16 

2 Ou 

20 

12 u0 

20 

90 

125 

5.0 0 


47# 

CR5-402DB 

400 

10 

70C 

2 Om0 

80m 

30 

10 m 

100C 

2.0 

16 

2 .0u 

20 

8.Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


48# 

CR5-402EB 

400 

10 

70C 

2 Om0 

80m 

30 

10 m 

100C 

2.0 

16 

2 Ou 

20 

6 OuEl 

20 

90 

125 

5.0 0 


49# 

CR5-4029B 

400 

10 

70C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

100C 

2.0 

16 

2 .0u 

20 

4.0u(2 

20 

90 

125 

5.0 0 


50# 

CR6-503RB 

400 

10 

70C 

28m0 

80m 

30 

5.0mt 

100C 

2.0 

16 

2 5u 

20 

80u 

20 

100 

125 

5 0 


51# 

CR6-503RBA 

400 

10 

70C 

28m0 

80m 

30 

5.0mt 

100C 

2.0 

16 

2.3u 

20 

80u 

200 

100 

125 

5.0 


52# 

TAG 10-400 

400 

10 

70 

25m 

25m 

30 

1.5m 

105 

2.0 

15 





720 

105 

5 0 

T048 

53# 

TAG10S400 

400 

10 

70 

25m 

25m 

30 

1 5m 

105 

2.0 

15 



12 u 


120 

105 

5.0 

T048 

«r 54 

2N1849A 

400 

10 A 

80C 


1 50m$ 

3 7 $ 

4.Om0 

80C 

2.5 t 

10 






125C 

5 t 

T048 

55 

BO1439 ~ 

400 

10 

80C 

20 m 

20 m 



100C 

on 




ESI 




600mt 

M507 

56 

B05439 

400 

10 

80C 

20 m 

20 m 



100C 







iEiSkI 


600mt 

S307 

57 

B18065 

400 

10 

80C 

20 m 

20 m 



100C 

KM 

■ 



mM 


imSkI 


600mt 


58 

B19065 

400 

10 

80C 


20 m 



100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

150 § 


660mt 


59v 

S4016B 

400 

10 

80C 


20 m 


IIMi '-r 

100C 

1.6 

64 

1 5u 

20 

25u§ 

20 § 

150 § 

125A 

600mt 

S307 

60 ▼ 

S4016G 

400 

10 

80C 


20 m 



100C 

1.6 

64 

1.5u 

20 

25u§ 

20 § 

150 § 

1 25A 

600mt 

M605 

61v 

S4016H 

400 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1.5 


100C 

1.6 

64 




mni 


1 25A 

600mf 


62t 

S4016L 

400' 

10 

80C 

20 m 

20 m 

1 5 

nswm 

100C 

1.6 

64 






125A 

600mt 


63t# 

CR10C8 

400 

10 

84C 


30m 

2.5 


125J 

1.6 

30 






125J 



64# 

BTX32-400 

400 

10 

85 

KLfr.H 

25m 

3.0 


125 

2.0 

15 





KSrltlNNHi 

125 

5.0 

T048 

65# 

BTX32S400 

400 

10 

85 

■o.-rTTKii 

25m 

3.0 


125 

2.0 

15 



1 2u 


120 

125 

5.0 

T048 

66 # 

BTX72-400 

400 

10 

85 

KISH 

40m 

3.0 


125 

2.0 

15 

1.4u 

5.0 

20 u 

200 

120 

125 

5.0 

T048 

67# 

BTX72S400 

400 

10 

85 

Kl!lEH 

40m 

3.0 

1 5m 

125 

2.0 

15 

1 4u 

5 0 

12 u 

200 

k mam 

125 

5.0 


68 # 

T10N400C 

400 

10 

85C 

60m 

20 m 

2 0 

2 .0m 

125 J 

1.8 

20 

I.Ou 

10 

20 u§ 

50 § 

140 § 

125J 

15 

S131 j % 

69# 

T10N400H 

400 

10 

85C 

60m 

20 m 

2.0 

2 .0m 

125J 

1.8 

20 

I.Ou 

10 

20 u§ 

50 § 

140 § 

1 25 J 

15 

M94e% 

70# 

TW10N400C 

400 

10 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2 .0m 

125 J 

1.7 

10 




5.0 § 

100 

125J 

3.0 

S131 j % 

71# 

TW10N400H 

400 

10 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2 0m 

125J 

1.7 

10 




5.0 § 

100 

1 25J 

3.0 

M94e% 

72# 

CR10-402B 

400 t 

10 

125C 

150m 

80m 

3.0 

5.6m 

125C 

2.0 

10 

2 .0u 

10 

30u 

20 


125C 

1.0 

T048 

73# 

2SF28 

400 0 

11 

50B 


40m 

3.0 

8 .Qm 

100 J 

2.8 

50 





125 

100 J 

.50 

S106a 

74 

UCR40 

400 A 

12 

55C 

50m 

50m 




1.2 

3.0 

450n 

30 

1 5u 

250 

60 

125J 

100 

S296 

75# 

CR8-401C 

400 t 

12 

70C 

15m0 

25m 

2.5 

2.5m 

125 J 

2.0 

20 

1.1 u 

8.0 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

5.0 0 

T064 

16r 

TIC126D 

400 

12 

70 

40m 

20 m 

1 5 

2 .0m 

1 IOC 

1.4 

12 




100 0 

100 

110C 

5 0 


77# 

BTX65/400R 

400 

12 

85B 

10 m§0 

65m 

3.5 

8 Om 

125J 

2.0 

50 

40u 

10 

lOu 

85 

200 

125J 

.5 t 

T048 

78# 

CR10-40 IB 

400 t 

12 

85C 

150m 

80m 

3.0 

5.0m 

125C 

2.0 

10 

2 .0u 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

79# 

CR10-402AB 

400 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10 m 

125C 

2.0 

50 

2 .6u 

32 

2Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


80# 

CR10-402BB 

400 

12 

85C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

125C 

2.0 

50 

2 .6u 

32 

15u0 

20 

120 

125 

5.0 0 


81# 

CR10-402CB 

400 

12 

85C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

1 25C 

2.0 

50 

2 .6u 

32 

12 uS 

20 

120 

125 

5.0 0 


82# 

CR 10-402DB 

400 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10 m 

1 25C 

2.0 

50 

2 .6u 

32 

8.Ou0 

20 

120 

125 

50 0 


83# 

CR 10-402EB 

400 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10 m 

125C 

2.0 

5.0 

2 .6u 

32 

6.Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


BA# 

CR10-4029B 

400 

12 

85C 

2 Om0 

80m 

3.0 

10 m 

125C 

2.0 

5.0 

2 .6u 

32 

4.0uE) 

20 

120 

125 

5.0 0 


85# 

BTX76-400R 

400 

12 

110B 

1 Om§0 

40m 

3.0 

8 Om 

1 50J 

2.0 

50 

3.0u 

10 

25u 


200 

1 50J 

5 t 

T048 

86 

40751 

400 

12.5 

75C 

20 m 

15m 

20 



2.4 

100 

2 .0u 

30 

20 u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

M94 

87 

40755 

400 

12.5 

75C 

20 m 

15m 

2.0 



2 4 

100 

2 Ou 

30 

20 u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

S131 

88 

40759 

400 

12.5 

75C 

20 m 

15m 

2.0 



2.4 

100 

2 .0u 

30 

20 u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

S304 

89# 

8RCM40 

400 

12.6 

65B 

65m 

85m 

3.0 

5.0m 

105 

2.6 

8.0 



20 u 

20 

100 

105 

.50 

T048 

90# 

8RCV40 

400 

12 6 

105 

50m 

45m 

2 9 

5.0m 

105 

2.6 



100 

lOu 

100 

100 

105 

.50 

T048 

91 

2N1849B 

400 

13 A 

80C 


75m 

3 7 $ 

1 .Om0 

125C 

1.8 t 

13 





150 * 

1 25C 

5 t 

T048 

92 

2N3670 

400 

13 

80C 

50m 

40m 

20 

1.5m 

100C 

1.8 

25 





200 

100 

5 0 

Z24 

93#. 

CR12-503RB 

400 

14 5 

75C 

28m0 

60m 

30 

5 Omt 

125C 

2.0 

32 

2.3u 

20 

85u 

20 

160 

125 

5.0 


94# 

CR12-503RBA 

400 

14.5 

75C 

28m0 

60m 

3 0 

5 Omt 

125C 

2.0 

32 

2 3u 

20 

85u 

200 

160 

125 

5 0 


95# 

2SF77 

400 

15 

25C 


50m 

30 

4 Om 

100C 

1.2 A 

7 0 





100 

100 

5 0 

S94 

96# 

BTY87/400R 

400 

15 

61A 

10 m0§ 

65m 

3 5 

8 Om 

125 J 

3.0 

50 

3.0u§ 

10 

1 5u 

100 

106 

125J 

50 

T048 

97# 

TAG 15-400 

400 

15 

70 

50m 

50m 

3 0 

1.5m 

105 

2.0 

20 





150 

105 

5.0 

T048 

98# 

TAG 15S400 

400 

15 

70 

50m 

50m 

30 

5 Om 

105 

2.0 

20 



1 2u 


150 

105 

5.0 

T048 

99# 

BTX70-400 

400 

15 

85 

50m 

50m 

30 

1 5m 

125 

2.0 

20 





150 

125 

5.0 

T048 

100 # 

BTX70S400 

400 

15 

85 

50m 

50m 

30 

1 5m 

125 

2.0 

20 



1 2u 


150 

125 

5.0 

T048 

101 # 

BTX74-400 

400 

15 

85 

50m 

50m 

30 

1 5m 

125 

2.0 

20 

1.4u 

10 

20 u 

200 

150 

125 

5.0 

T048 

102 # 

BTX74S400 

400 

15 

85 

50m 

50m 

30 

1.5m 

125 

20 

20 

1 4u 

10 

1 2u 

200 

150 

125 

5 0 

T048 

103 

B15005 

400 

15 8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

100C 

1.6 


1 8u 

2.0 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 

M505 

104 

B16005 

400 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

100C 

1.6 


1 .8u 

2.0 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 

M504 

105 

B17005 

400 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1.5m 

100C 

1 6 


1 .8u 

2.0 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 

S308 

106 

B18005 

400 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

100C 

1 6 


1 .8u 

20 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 


107 

B19005 

400 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1.5m 

100C 

1.6 


1 .8u 

2.0 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 


108v 

S4025 

400 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1 .8u 

2.0 

25u§ 

20 § 

225 § 

125A 

800mt 

M606 

109v 

S4025C 

400 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 6m 

100C 

1.6 

100 

1 .8u 

2.0 

25u§ 

20 § 

225 § 

125A 

800mt 

M607 

1 10v 

S4025D 

400 

15 8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1 .8u 

20 

25u§ 

20 § 

225 § 

1 25A 

800mt 

S362 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J ' 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 21 

)°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

ro 

(W) 


It 

S4025G 

400 

15 8 

80C 

25m 

25m 

2 0 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1 8u 

20 

25u§ 

20 § 

225 § 

125A 

800mt 

M605 

2t 

S4025H 

400 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 Om 

100C 

1.6 

100 

1 8u 

20 

25u§ 

20 § 

225 § 

125A 

800mf 

S361 

_3Jl_ 

BTY91 

400 

16 

25A 

10 m§ 

25m§ 

3 0 

4 Om0 

1 25J 

86 

16 

4 5u§ 

50 

20 u§ 


140 

125A 

5 0 

S98 

4# 

TR4 

400 

16 

25A 

50m 0 

80m 

3 0 

3 Om 

1 25J 

2.0 . 

50 

2 .0u§ 

10 

50u§ 

50 0 

250 


240m 

S313 

5# 

TR4015S 

400 

16 

25A 

10 Om0 

80m 

3 0 

5.0m 

1 25J 

2 5 

50 

2 Ou§ 

10 

20 u§ 

200 § 

250 


240m 

S313 

6 # 

TRA24 

400 

16 

25A 

5Om0 

80m 

30 

3 Om 

1 10J 

2.0 

50 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

M94a 

7# 

TRA24D 

400 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3 0 

3 Om 

1 10J 

2.0 

50 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S131 

8 # 

SF10G1 1 

400 

16 

26 


80m 

3 5 

8 Om 

100C 

3.0 

50 





113 

100 J 

500m 

S18 

94# 

BStC0326 

400 

16 

59C 

30m 

30m 

2 5 

3.0 

1 25J 

1 9 

27 




200 

180 § 

125 

10 


10 

2N688 

400 

16 A 

65C 


80m$ 

30 $ 

4 Om0 

1 25C 

2 0 0 

16 





150 * 

125C 

50 

T048 

1 1 

JAN2N688 

400 

16 A 

65C 

50m 

80m 

3.0 

2 Om 

25 

2.0 t 

50 

5 Ou 

10 

30u 


150 

125A 

.5 t 

T048 

12 

10RC40 

400 E) 

16 A 

65C 

10 m0 

40m 

3 0 

4 Om0 

105C 

2.3 t 

31 





125 A 

105J 

50 t 

T048 

13 

RTT0240 

400 

16 

65C 

200 m 

50m 

3 0 

2 0m 

100 

2.5 

50 

20 u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

14 

RTT0340 

400 

16 

65C 

50m 

25m 

2 0 

1 Om 

100 

2 0 

50 

.20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

15 

RTT0540 

400 

16 

65C 

200 m 

50m 

3 0 

2 Om 

125 

2.5 

50 

.20u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

16 

RTT0640 

400 

16 

65C 

50m 

25m 

2 0 

1 Om 

125 

2.0 

50 

20 u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

17 

RTU0240 

400 

16 

65C 

.20 

50m 

3 0 

2 .0m 

100 

2.5 

50 

200 n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

18 

RTU0340 

400 

16 

65C 

50m 

25m 

2 0 

1 Om 

100 

2.0 

50 

200 n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

19 

RTU0540 

400 

16 

65C 

20 

50m 

3 0 

2 .0m 

125 

2 5 

50 

200 n 

16 


100 

150 

125C 


S131 

20 

RTU0640 

400 

16 

65C 

50m 

25m 

2 0 

1 Om 

125 

2.0 

50 

200 n 

16 


100 

150 

125C 


S131 

21 

2N3653 

400 

16 

70 

350m$ 

500m$ 

4 5 

4.0m 

120 




100 

T5u 

200 

180 * 

120C 

1.0 

T048 

22 

2N3658 

400 

16 

70 

350m$ 

500m$ 

4 5 

4 Om 

120 




100 

lOu 

200 

180 * 

120C 

1.0 

T048 

23 

MCR3818-6 

400 

16 

70C 

50m 

40m 

1 5 



1.2 

20 

1 .Ou 

20 

15u 

50 0§ 

240 § 

100 J 

500mt 

M94b 

24 

MCR3918-6 

400 

16 

70C 

50m 

40m 

1 5 



1.2 

20 

1 Ou 

20 

15u 

50 0§ 

240 § 

100 J 

500mt 

S131k 

25# 

BTY91/400R 

400 

16 

75B 

10 m0§ 

40m 

3 0 

8 .0m 

125J 

2.0 

50 

3 Ou§ 

10 

20 u§ 

100 

136 

125 J 

5.0 

T048 

26# 

11RC40 

400 

16 A 

85B 

20 m 

40m 

3 0 

4 Om 


2.3 

10 

3.0u 

10 

25u 

20 

125 

125A 

5 0 0 

S141c 

27 ♦ # 

BStD0326 

400 

16 

85C 

30m 

30m 

2 5 

3 0 

1 25J 

1 6 

33 




200 

250 § 

125 

10 


28 

C36D 

400 

16 A 

100 

2 Om0 

50m 

3 5 

4 Om 

100 J 

1 2 


4 5u0 

10 

20 u 


125 

100B 

50 

S18 

29t 

HEPR1307-RT 

400 

16 

100 J 

1 Om0§ 

10 m§ 










250 § 

100 


S131r 

30 

16C40 

400 

16 

125J 

50m 

15m 

2 0 

10 m 

125J 

2.0 

50 

7.0u 

16 

75u§ 


150 

125 J 

5.0 0 

T048#A 

31 

16C40B 

400 

16 

125 J 

50m 

40m 

2 0 

10 m 

1 25J 

20 

50 

7 Ou 

16 

75u§ 

25 

150 

125 J 

5.0 0 

T048#A 

32 

16C40C 

400 

16 

125 J 

50m 

40m 

2 0 

10 m 

1 25J 

2.0 

50 

7.0u 

16 

75u§ 


150 

125 J 

5.0 0 

T048#A 

33#. 

CR16-402B 

400 t 

16 

125C 

120 m 

40m 

3 0 

5 Om 

1 25C 

2.0 

16 

2 .0u 

10 

20 u 

20 


125C 

1 0 

T048 

34# 

T14F400C 

400 

17 

85C 

120 m 

50m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2 5 

50 

1.5u0 

10 

15u§ 

200 § 

200 § 

125 J 


S63g% 

35# 

T14F400E 

400 

17 

85C 

120 m 

50m 

3 0 

10 m 

1 25 J 

2.5 

50 

1.5u0 

10 

15u§ 

200 § 

200 § 

125J 


M329% 

36 

2N688A 

400 

18 A 

65C 

50m$El 

40m 

30 $ 

1 Om0 

65C 

2 1 t 

18 




100 

250 * 

125C 

5 t 

T048 

37 

TIX94 

400 

18 

75C 

40m 

40m 

3 5 

1 Om 

125 

1 6 

18 




100 


125C 

5 0 

M246 

38# 

12RCM40 

400 

18 8 

65B 

65m 

85m 

3 0 

5.0m 

105 

2.2 

12 



20 u 

20 

150 

105 

50 

T048 

..39# . 

T15N400C 

400 

19 

85C 

200 m 

100 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2 5 

50 

2.5uEl 

10 

80u§ 

20 § 

300 § 

125 J 


S63a% 

40# 

T15N400E 

400 

19 

85C 

200 m 

100 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2.5 

50 

2.5u0 

10 

80u§ 

20 § 

300 § 

125J 


M35 1 % 

41# 

CS16-04 

400 

19 

95 

50m 

80m 

3 0 

3.0m 

125 

1.8 

60 



60u 

200 

350 

125 

10 


42# 

BTX12/400R 

400 

20 

25$ 

40m§ 

50m 

3 0 



3 5 § 

175 

4 Ou§ 

10 

10 u§ 

20 § 

250 

125 J 

5.0 

S182 

43# 

CR20A8 

400 

20 

57C 


50m 

3 0 

3 Om 

100 J 

1 8 

60 





300 A 

100 J 

5.0 0 

S106b 

44# 

2SF298 

400 

20 

58C 

1 Om0 

50m 

3 5 

3 Om0 

100 

1 3 

20 





300 

100 J 

5 0 

S106b 

45# 

2SF298A 

400 

20 

58C 

10 m0 

50m 

3 5 

3 Om0 

100 

1 3 

20 


20 

15utZl 

100 A 

300 

100 

5 0 0 

S 106b 

46# 

TAG20-400 

400 

20 

60 

50m 

50m 

3 0 

1 5m 

105 

1.7 

30 





175 

105 

5.0 

T048 

47# 

TAG20S400 

400 

20 

60 

50m 

50m 

3 0 

1.5m 

105 

1.7 

30 



12 u 


175 

105 

5.0 

T048 

48 

MCR649-6 

400 El 

20 

65C 


80m 

3.5 

5.0mA 

100 

70 0 

13 § 





260 A 

100J 

5 0 

T041 

49# 

BTX33-400 

400 

20 

70 

50m 

50m 

3.0 

1 5m 

125 

1.7 

30 





175 

125 

5.0 

T048 

50# 

BTX33S400 

400 

20 

70 

50m 

50m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

30 



12 u 


175 

125 

5 0 

T048 

51#. 

CR20EY8 

400 

20 

74C 


50m 

3.0 

6 .0m 

1 25J 

2.5 

60 


20 

15uEl 

100 A 

300 A 

125 J 

5.0 0 

S 106b 

52# 

6TW4 

400 

20 

75C$ 

25m 

50m 

2 0 

10 m 

100 J 

1 8 § 

50 

2 5u§ 

20 

20 u§ 


300 

150S 

2.0 


53# 

CR16-40 IB 

400 t 

20 

75C 

120 m 

40m 

3 0 

5 Om 

1 25C 

2 0 

16 

2 Ou 

10 

30u 



125C 

1 0 

T048 

54# 

CR16-402AB 

400 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3 0 

10 m 

125C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

20uEl 

20 

160 

125 

5.0 0 


55# 

CR 16-402BB 

400 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3 0 

10 m 

125C 

2 0 

50 

2 5u 

50 

15u0 

20 

160 

125 

5.0 0 


56# 

CR 16-402CB 

400 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3 0 

10 m 

1 25C 

2 0 

50 

2 5u 

50 

12 u@ 

20 

160 

125 

50 0 


57# 

CR 16-402DB 

400 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

30 

10 m 

1 25C 

2 0 

50 

2 5u 

50 

8.Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


58# 

CR 16-402EB 

400 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

3 0 

10 m 

1 25C 

2.0 

50 

2 5u 

50 

6 .0u[Zl 

20 

160 

125 

5.0 0 


59# 

CR 16-4029B 

400 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3.0 

10 m 

125C 

20 

50 

2 5u 

50 

4 Ou(Z) 

20 

160 

125 

5 0 0 


60# 

BTX81-400R 

400 

20 

85B 

100 m 

80m 

3 5 



1 8 

50 






125J 

1.0 t 

S94a 

61 

TCR402 

400 

22 

25C 

25m0§ 

50m 

3 0 

3 Om0 

100C 

00 

N) 

O 

3 

TQ 

20 § 

7.5u 


12 u 


150 

125C 

500m 

S148 

62# 

2SF38A 

400 0 

22 

64B 


40m 

3.0 

8 .0m 

1 25J 

20 

50 





150 

125J 

.50 

SI 06a 

63# 

2SF764 

400 

22 

64B 


40m 

3 0 

4 5m 

1 25J 

2.0 

50 


10 

lOu 

20 

150 

125 

.50 

SI 8d 

64# 

2SF764A 

400 

22 

64B 


40m 

3.0 

4 5m 

1 25J 

20 

50 


10 

5 Ou 

20 

150 

125 

.50 

S18d 

65 

2N3872 

400 

22 

65 


80m 

3 0 

3 Om 

100 

1.9 t 

69 





350 

100 


M94 

66 

2N3898 

400 

22 

65 


80m 

3 0 

3 Om 

100 

1.9 t 

69 





350 

100 


S131 

67 

B15025 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1 5m 

100C 

1 6 


1 8u 

2.0 

25u 

20 § 

300 § 


800mt 

M505 

68 

B16025 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1 5m 

100C 

1 6 


1 .8u 

20 

25u 

20 § 

300 § 


800mt 

M504 

69 

B17025 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1 5m 

100C 

1 6 


1 .8u 

20 

25u 

20 § 

300 § 


800mt 

S308 

70 

B18025 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1 5m 

100C 

1 6 


1 8u 

2.0 

25u 

20 § 

300 § 


800mt 


71 

B19025 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

20 

1 5m 

100C 

1.6 


1 .8u 

20 

25u 

20 § 

300 § 


800mt 


72t 

S4035 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

20 

1 Om 

100C 

1.6 

141 

1 8u 

20 

25ui 

20 § 

325 § 

125A 

800mt 

M606 

73T 

S4035C 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1 .0m 

100C 

1 6 

141 

1 .8u 

20 

25u§ 

20 § 

325 § 

125A 

800mt 

M607 

74t 

S4035D 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

20 

1 Om 

100C 

1.6 

141 

1 .8u 

2.0 

25u§ 

20 § 

325 § 

125A 

800mt 

S362 

75t 

S4035G 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1 .0m 

100C 

1.6 

141 

1 8u 

2.0 

25u§ 

20 § 

325 § 

125A 

800mt 

M605 

76t 

S4035H 

400 

22 

80C 

40m 

25m 

2 0 

1 .0m 

100C 

1 6 

141 

1 8u 

20 

25u§ 

20 § 

325 § 

125A 

800mt 

S361 

77# 

TS435 

400 

22.5 

25A 

2 Om0 

80m 

3.0 

6 .0m 

125J 

2.2 

70 

5.0u§ 

15 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S313 

-?-8#_ 

CR 18-503RB 

400 

23 

70C 

28m0 

40m 

3 0 

5.0mt 

1 25C 

2.1 

57 

2.3u 

20 

85u 

20 

180 

125 

5.0 


79# 

CR 18-503RBA 

400 

23 

70C 

28m0 

40m 

3.0 

5 Omt 

125C 

2.1 

57 

2 3u 

20 

85u 

200 

180 

125 

50 


80# 

T18F400C 

400 

23 

85C 

120 m 

50m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2.3 

60 

1.5u0 

15 

20 u§ 

50 § 

300 § 

125J 


S63g% 

81# 

T18F400E 

400 

23 

85C 

120 m 

50m 

3 0 

10 m 

125J 

2.3 

60 

1 5uEl 

15 

20 u§ 

50 § 

300 § 

125J 


M353% 

82 

MCR1718-6 

400 A 

25 

$ 

6 Om0 

50m 

7 0 



1 3 

25 




100 0 

100 

125J 

1 0 t 

T048 

83# 

2SF137 

400 

25 

25C 


50m 

3 0 

4.0m 

1 25C 

1 2 A 

12 





150 

125 

5 0 

S94 

84 

C37DA 

400 

25 A 

25C 


80m 

3 5 

8 Om 

105 

2 3 

30 





125 

105C 

.50 

T048 

| 85 

10RC40A 

400T 1 

25 A ! 

45C 

1 Om0 

90m 

T5 

4 Om0 

125C 

2 8 

50 t 

3 Ou 

10 

30u 

25 § 

200 A 

125 J 

.50 t 

T048 

86 

10RCF40A 

400 0 

25 A 

45C 

1 Om0 

90m 

2 5 

4 Om0 

1 25C 

2.8 

50 t 

3 Ou 

10 

12 u§ 

25 § 

200 A 

125J 

500mt 

T048 

87# 

SF16G11 

400 

25 

57 


40m 

3.0 

8 Om 

1 25C 

1 9 

50 





135 

125J 

500m 

S18 

88 # 

2N688AS 

400 

25 

60 

50m 

40m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

30 

1.4u 

10 

12 u 

100 

200 

125 

5.0 

T048 

89# 

2N688S 

400 

25 

60 

50m 

40m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

30 

1 4u 

10 

1 2u 

25 

200 

125 

50 

T048 

.9Q#— 

BTX73-400 

400 

25 

60C 

50m 

50m 

3.0 

1 5m 

125 

1.7 

30 

1.4u 

10 

20 u 

200 § 

200 

125J 

5.0 0 

T048 

91# 

BTX73S400 

400 

25 

60 

50m 

50m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

30 

1 4u 

10 

1 2u 

200 

200 

125 

5 0 

T048 

92 

TI3041 

400 t 

25 A 

60C 

13Om0 

100 m 

4 0 

3 Om 

1 25C 

2.5 

25 

2 5u 

25 

2.9u 

200 

200 

125C 

5 0 

T048 

93 

C30D 

400 

25 A 

70C 

50m 

25m 

1 5 

1 7m 

100 J 

1 5 

50 





250 

100 J 

.50 

S131 

94 

C31D 

400 

25 A 

70C 

50m 

9 Om 

1 5 

1 7m 

100 J 

1 5 

50 





250 

100 J 

.50 

S131 

95 

C32D 

400 

25 A 

70C 

50m 

25m 

1.5 

1.7m 

100 J 

1 5 

50 





250 

100 J 

.50 

M94 

96 

C33D 

400 

25 A 

70C 

50m 

9 Om 

1.5 

1.7m 

100 J 

1 5 

50 





250 

100 J 

.50 

M94 

97 

C34D1 

400 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1 5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100 J 

5.0 0 

M94 

98 

C34D2 

400 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1 5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100 J 

5.0 0 

S131 

-99#. 

21RC40 

400 

25 A 

75B 

20 m 

40m 

3 0 

4 Om 


2.2 

16 

3 Ou 

10 

25u 

20 

150 

125A 

5.0 0 

S141c 

100 # 

CS22-04 

400 

25 

75 

200 m 

100 m 

3 0 

10 m 

125 

2 1 

70 



80u 

200 

400 

125 

75 


101 

2N5807 

400 

25 

80 

100 m$ 

120 m$ 

4 0 $ 



1 6 

35 





200 § 

115C 

500mt 

S18 

102 # 

24TB4 

400 

25 

84B 


10 

3.0 

7 5m 


2 3 

31 





180 

125 

1.0 

S266 

103# 

26TB4 

400 

25 

84B 


10 

3 0 

7 5m 


2 3 

31 





180 

125 

1 0 

S63a 

104 

2N2578 

400 

25 

85C 


80m$ 

3 5 $ 

2 5m0 

125C 

70 § 

16 





260 § 

125C 

.50 

T041 

105 

MCR1907-6 

400 A 

25 

125 J 

12 m 

30m 

1 5 

4.0m 

125J 

1 7 

20 

50u 

10 

12uEl 

30 § 

150 

125 J 

5 t 

T048 

106# 

BTX82-400R 

400 

26 

87B 

10 

80 

3 5 





5.0 


50u 


550 * 

125J 

5 0 0 

T048 

107# 

T22N400C 

400 

28 

85C 

200 m 

100 m 

3 0 

10 m 

125J 

1 9 

60 

2.5u0 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125J 


S63g% 

108# 

T22N400E 

400 

28 

85C 

200 m 

100 m 

3 0 

10 m 

125J 

1 9 

60 

2 5uEl 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125 J 


M353% 

109# 

BTX13/400R 

400 

30 

25$ 

40m§ 

50m 

3 0 



3 5 § 

250 

4 Ou§ 

10 

6 .0u§ 

20 § 

300 

125J 

5.0 

S189 

no# 

CR30-04 

400 

30 

50 

20 

2 0 

10 


125 

1 8 

100 

4.5u 

30 

25u 

20 

350 

125 

5.0 

S314 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
CONT. CUR., (3) TEMPERATURE, (4) TYPE No. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

*T 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 21 

°C 

and 

TEMP 

at 21 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


V f 


@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) _ 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 

(V) 


(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

_1A) 

(° C L 

m 


1# 

23TB4 

400 

31 

82B 

150m 

100 m 

30 

7 5m 


24 


63 





260 

125C 

1.0 

■§266 

2# 

25TB4 

400 

31 

82B 

150m 

100 m 

3.0 

7 5m 


2 4 


63 





260 

125C 

1.0 

S63a 

3# 

CR25-401 B 

400 

32 

25 

26m 

40m 

3 0 






2 5u 

25 

1 50u 


210 

125 

5 0 

T048 

4# 

8TW4 

400 

32 

75C$ 

25m 

50m 

20 

10 m 

100 J 

1 8 

§ 

90 

2 5u§ 

32 

20 u§ 


550 

150S 

20 


5# 

BTX66/400R 

400 

32 

85B 

1 Om0§ 

80m 

30 

8 Om 

125J 

3 3 


500 

50u 

50 

15u 

27 

680 * 

125J 

1 t 

T094 

6 

C40DA 

400 

35 A 

18B 

100 m 

40m 

3 0 

4.0mA 

25J 

20 A 

50 



1 2u 


150 

125 J 

5 0 

T048 

7 

SCR164A 

400 0 

35 

25C 

50m 

25m 

2 0 

4 OmA 

1 25C 

20 


50 

1 Ou§ 

200 

20 u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

8 

SCRF164A 

400 0 

35 

25C 

100 m 

25m 

20 

4 OmA 

1 25C 

2 0 


50 

20 u§ 

10 

6 Ou§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

9 

SCRF1640 

400 0 

35 

25C 

100 m 

40m 

30 

4.0mA 

1 25C 

20 


50 

2 .0u§ 

10 

12 u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

10 

16RC40A 

400 0 

35 A 

35C 

2 Om0 

40m 

20 

4 Om0 

1 25C 

2 3 


70 t 


10 

75u§ 

25 § 

250 A 

125J 

.50 t 

T048 

1 1 

16RCF40A 

400 0 

35 A 

35C 

2 Om0 

40m 

20 

1 Om0 

1 25C 

2 3 


70 t 


10 

12 u§ 

25 § 

250 A 

125 

50 t 

T048 

12 

18RC40 

400 0 

35 A 

45C 

2 Om0 

40m 

2 0 

4 Om0 

1 25C 

2.0 


70 t 





350 A 

125J 

.50 t 

T048 

13 

MCR3835-6 

400 

35 

47C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 


35 

1 Ou 

35 

1 5u 

50 0§ 

325 § 

100 J 

500m 

M94b 

14 

MCR3935-6 

400 

35 

47C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 


35 

1 Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100 J 

500m 

S131k 

15 

C38DA 

400 0 

35 

56C 

80m 

40m 

3 0 

4 Om 

25 J 

2 0 A 

50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

150 

150C 

12 

T048 

16 

40682 

400 

35 A 

60C 

70m 

40m 

2 0 



25 


300 

2 Ou 

30 

20 u 

10 

300 

100C 

500mt 

S304 

17 

NL570D 

400 

35 

62 

100 m 

80m 

3 0 



1 7 


50 

1 4u 

5 0 

30u 

200 

600 

125 

500m 


18 

22RC40 

400 0 

35 A 

70C 

2 Om0 

40m 

20 

4 Om0 

1 50C 

2 3 


70 t 




20 

225 A 

150J 

500mt 

T048 

19# 

TK4FA 

400 

35 

85C 


300m 

3 0 

10 m 

1 25J 

20 


100 

3.0u§ 

100 

20 u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

20 # 

TK4FB 

400 

35 

85C 


300m 

3 0 

10 m 

125J 

2 0 


100 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

21 

C38DG) 

400 

35 

87C 

80m 

40m 

2.5 

2 .0m 

1 50J 

2.0 t 

50 

1.4u 

5 0 

24 § 

20 

200 

150J 

.50 t 

T048 

22 

NLC38D 

400 

35 

90C 

80m 

40m 

2 5 

2 Om 

150J 

2 0 


50 

1 4u 

5 0 

24u 

20 

200 

1 50J 

50 t 

T048 

23v 

HEPR1475-RT 

400 

35 

100 J 

10 m0§ 

10 m§ 











325 § 

100 


S131 r 

24 v# 

5TCA40 

400 

35 

125 

60 

100 m 

3 0 








10Ou 

100 § 

1 5k 

125 

10 


25 

35C40 

400 

35 

125J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2.5 


220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T094#A 

26 

35C40B 

400 

35 

1 25J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2 5 


220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

1 25J 

15 0 

T094#A 

27 

35C40BF 

400 

35 

125J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2 5 


220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

L .150 

T083#A 

28 

35C40F 

400 

35 

1 25J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2.5 


220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T083#A 

29# 

CR30-403A 

400 

36 

25 

66 m 

60m 

3 0 



1 4 


30 

20 u 

30 

73u 


500 

125 

5 0 

T049 

30# 

CR30-404A 

400 

36 

25 

66 m 

60m 

3 0 



1.4 


30 


30 

20 u 


500 

125 

5 0 

T049 

31# 

CR30-504AA 

400 

38 

70C 

2 Om0 

80m 

3 0 

10 mt 

1 25C 

2 5 


100 

20 u 

100 

2 Ou0T 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

32# 

CR30-504BA 

400 

38 

70C 

2 Om0 

80m 

3 0 

10 mt 

1 25C 

2 5 


100 

20 u 

100 

15u0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

33# 

CR30-504CA 

400 

38 

70C 

2 Om0 

80m 

30 

lOmt 

1 25C 

2 5 


100 

20 u 

100 

12 u0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

34# 

CR30-504DA 

400 

38 

70C 

2 Om0 

80m 

3 0 

1 Omt 

1 25C 

2 5 


100 

20 u 

100 

8 Ou0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

35V# 

6TC40 

400 

40 



100 m 

30 



1 3 



lOu 


1 50u 

50 §0 

1.5k* 

125 J 


S183a 

36# 

ATS40 

400 

40 

25 


100 m 

2 0 










. 




37# 

2SF734 

400 

40 

70B 


40m 

3 0 

7 Om 

1 25 J 

1 7 


50 




100 

300 

125J 

500m 

SI 8c 

38# 

27TB4 

400 

40 

74B 


10 

3 0 

1 5m 


2 1 


78 





450 

125C 

1 0 

S63a 

39# 

CR24-503RB 

400 

40 

80C 

28m0 

40m 

3 0 

5.Omt 

1 25C 

1 4 


50 

2 3u 

20 

85u 

20 

320 

125 

5 0 


40# 

CR24-503RBA 

400 

40 

80C 

28m0 

40m 

3 0 

5 Omt 

1 25C 

1 4 


50 

2 3u 

20 

85u 

200 

320 

125 

5 0 


41# 

T30F400C 

400 

40 

85C 

300m 

100 m 

3 0 

10 m 

125J 

1 8 


100 

2 Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125J 


S63g% 

42# 

T30F400E 

400 

40 

85C 

300m 

100 m 

3 0 

10 m 

125J 

1 8 


100 

2 Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

1 25J 


M351 % 

43 ♦ 

40RCS40 

400 0 

40 

87C 

200 m 

1 10m 

3 0 

2 Om 

105J 

1 7 

t 

40 

4 5u 

10 


25 § 

1 Ok§ 

105 J 

E 

o 

o 

in 

S363 

44V# 

6TCA40 

400 

40 

125 

60 

100 m 

3 0 








10Ou 

100 § 

1 5k 

125 

10 


45 

25 1H 

400 

40 

125J 


100 m 

3 0 

15m 

125J 

1 7 


50 

4 Ou 

50 

10Ou 

300 

1 2k* 

125J 

3 t 

Z59 

46v# 

SKT45-04AT 

400 

45 

85C 

130m 

100 m 

30 



1 8 


50 



~2Ou0 

50 §0 

800 

130A 

300m 

S354 

47 v# 

SKT45-04BS 

400 

45 

85C 

130m 

100 m 

3 0 



1 8 


50 



1 5u0 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 

48v# 

SKT45-04BT 

400 

45 

85C 

130m 

100 m 

3 0 



1 8 


50 



2Ou0 

50 §0 

800 

130A 

300m 

S354 

49v# 

SKT45-04CS 

400 

45 

85C 

130m 

100 m 

3.0 



1 8 


50 



~ 15u0 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

50v# 

SKT45-04CT 

400 

45 

85C 

130m 

100 m 

3 0 



1 8 


50 



2 Ou0 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

5 1 v# 

SKT45-04DS 

400 

45 

85C 

130m 

100 m 

3.0 



1 8 


50 



1 5u0 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

52v# 

SKT45-04DT 

400 

45 

85C 

130m 

100 m 

30 



1 8 


50 



2Ou0 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

53v# 

SKT45-04ET 

400 

45 

85C 

130m 

100 m 

3 0 



1 8 


50 



2Ou0 

1 .0k§ 

800 

130A 

300m 

S354 

54v# 

T130N400 

400 

45 

85C 

200 m 

1 50m 

1 4 

30m 

1 25J 

1 8 


500 

7 5u 

100 

60u 

50 

3 5k§ 

1 25J 


M330d 

55 

NLE45D 

400 

45 

89C 

10 

70 

2 5 

4 Om 

1 25J 

30 


500 

5 Ou 

50 

30u 

200 

1 2k 

125J 

50 t 

T083 

56 

NLE46D 

400 

45 

89C 

10 

70 

2 5 

4 Om 

125J 

3 0 


500 

5 Ou 

50 

30u 

200 

1 2k 

125J 

50 t 

T094 

57 v# 

SKT46-04A 

400 

45 

105C 

130m 

100 m 

30 



1 8 


50 



50u 

50 §0 

800 

150A 

300m 

S354 

58v# 

SKT46-04B 

400 

45 

105C 

130m 

100 m 

3 0 



1 8 


50 



50u 

50 § 

800 

150A 

300m 

S354 

59 v# 

SKT46-04C 

400 

45 

105C 

130m 

100 m 

3 0 



1 8 


50 



50u 

200 § 

800 

150A 

300m 

S354 

60v# 

SKT46-04D 

400 

45 

105C 

130m 

100 m 

3 0 



1 8 


50 



50u 

500 § 

800 

1 50A 

300m 

S354 

6 1 v# 

SKT46-04E 

400 

45 

105C 

130m 

100 m 

3 0 



1 8 


50 



50u 

1 Ok§ 

800 

150A 

300m 

S354 

62# 

28TB4 

400 

47 

73B 


10 

3 0 

15m 


1 9 


95 





550 

125 

1 0 

S63a 

63# 

BTY95-400R 

400 

50 


10 m§ 

-c* 

o 

3 

3 0 § 

8 .0m 

125J 

3.5 

§ 

500 § 

3.0u§ 

50 

20 u§ 

10 § 

680 

1 25J 

E 

o 

o 

in 

T049 

64# 

CR50-04 

400 

50 

50 

20 

2 0 

10 


125 

1 8 


150 

4 5u 

50 

25u 

20 

650 

125 

5 0 

S142a 

65# 

2SF1128 

400 

50 

65 


100 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

2 3 


300 


30 

30 

100 

700 

125J 

500m 

S331 

66 # 

BTY95/400R 

400 

50 

75B 

10 m0§ 

80m 

3 0 

8 .0m 

125J 

3 3 


500 

3.0u 

50 

20 u 

10 

680 

125J 

5 0 

T048 

67 

C145D 

400 

55 A 



100 m 

3 0 











125A 


S236 

68 

C146D 

400 

55 A 



100 m 

3 0 








4Ou0 



125A 


S236 

69 

C147D 

400 

55 A 



100 m 

3 0 








10 u0 



125A 


S236 

70# 

TK4 

400 

55 

60C 

100 m 

125m 

3 0 

10 m 


20 


100 

5 Ou 

50 

30u 

20 0 

700 

100C 

50 

T049 

71# 

2SF118 

400 0 

55 

68 B 


100 m 

3 5 

16m 

100J 

2 7 


500 





700 

100 J 

50 

S189d 

72# 

2SF774 

400 

55 

68 B 


100 m 

3 5 

1 6m 

100 J 

2 7 


500 


30 

30u 

20 

700 

100 

50 

SI 89d 

73# 

2SF774A 

400 

55 

68 B 


100 m 

3 5 

16m 

100J 

2.7 


500 


30 

1 5u 

20 

700 

100 

50 

S189d 

74# 

29TB4 

400 

55 

68 B 


10 

3 0 

15m 


1 8 


110 





650 

125 

1 0 

S63a 

75 

NL576D 

400 

55 

82 

500m 

150m 

3 0 



2 4 


1 10 




50 

700 

125 

2 0 


76 

NL577D 

400 

55 

82C 

50 

15 

2 5 

6 Om 

125J 

2 4 


1 10 




200 

700 

1 25J 

2 0 t 

T0103 

77 

C45DA 

400 

55 A 

85C 

100 m 

75m 

3 0 

8 Om 

120C 

3 1 

A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

700 

125 J 

500m 

S315 

78 

C46DA 

400 

55 A 

85C 

100 m 

75m 

3 0 

8 Om 

1 20C 

3 1 

A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

20 § 

700 

125J 

500m 

T094 

79 

2191H 

400 

55 

94C 


200 m 

3 0 

10 m 

1 25J 

20 

§ 

50 

3 5u 

50 

1 5u 

100 

1 .2k* 

125J 

3 t 

Z59 

80 

2192H 

400 

55 

94C 


200 m 

3 0 

10 m 

125J 

2 0 

§ 

50 

8 Ou 

50 

20 u 

100 

1 2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

81 

555D 

400 

55 

99C 


150m 

3 0 









200 


125J 


T049 

82 

556D 

400 

55 

99C 


1 50m 

3 0 









200 


125 J 


T083 

83# 

5TC40 

400 

55 

125 

20 m 

45m 

3 0 



1 3 


50 

5 Ou 

50 

25u 


500 

100 J 

20 

S185 

84# 

BTX67/400R 

400 

62 

85B 

1 Om0 



80m 

125J 

2 5 


500 

50u 

50 

15u 

27 

900 

125J 

1 t 

T094 

85# 

T50F400 

400 

62 5 

85C 

300m 

100 m 

3 0 

20 m 

1 25J 

2 2 


160 

2 Ou0 

25 

30u§ 

50 § 

800 § 

125J 


M330b% 

86# 

T50N400 

400 

62 5 

85C 

300m 

100 m 

3 0 

20 m 

125J 

2 2 


160 

2 5u0 

25 

80u§ 

20 § 

800 § 

125J 


M330b% 

87 

2515H 

400 

63 

1 20C 


10 

3 0 

15m 

1 50J 

1 7 


50 




300 

1 2k 

150J 


T083 

88# 

CR50-403A 

400 

64 

25 

73m 

100 m 

3 0 










600 

125 

5 0 

T049 

89# 

CR50-404A 

400 

64 

25 

73m 

100 m 

3.0 






5 5u 

50 

20 u 


600 

125 

5 0 

T049 

90# 

40T5 

400 

65 

75B 

200 m 

200 m 

25 

10 mt 


2 1 

t 

200 





1 Ik 

125B 

1 0 

M308 

91# 

CR50-504AA 

400 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1 7 


150 

5 5u 

150 

2Ou0 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

92# 

CR50-504BA 

400 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

10 mt 

1 25C 

1 7 


150 

5 5 

150 

15u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

93# 

CR50-504CA 

400 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

10 mt 

125C 

1 7 


150 

5 5 

150 

12 u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

94# 

CR50-504DA 

400 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

10 mt 

125C 

1.7 


150 

5 5 

150 

8 Ou0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

95# 

CR50-504LA 

400 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

10 mt 

125C 

1 7 


150 

5 5u 

150 

25u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

96 

2N1916 

400 

70 A 

62C 


130m$ 

3.0 $ 

4 Om0 

62C 

1.9 

t 

70 





1 Ok* 

125C 

50 

T049 

97# 

CR70B8 

400 

70 

74C 


70m 

30 

6 Om 

1 25J 

1 7 


220 




10 A 

1 5kA 

125J 

5.0 0 

S189d 

98# 

36TB4 

400 

70 

75B 


15 

3 0 

15m 


20 


140 





760 

125 

1.0 

S63d 

99 

2N4363 

400 

70 

82C 

200 m 

250m$ 

5 0 $ 

10 m 

1 25C 

2 0 t 

70 




100 

1 6k*§ 

125C 

15 0 

T094 

100 

2N4373 

400 

70 

82C 

200 m 

250m $ 

5 0 $ 

10 m 

1 25C 

2 0 t 

70 




100 

1 6k*§ 

125C 

15 0 

T083 

101 # 

CR70C8 

400 

70 

83C 


100 m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 8 


220 § 




100 A 

1 5kA 

125J 

5 0 0 

S332 

102 # 

CR70CX8 

400 

70 

83C 


100 m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 8 

t 

220 



30 § 

100 § 

1 5k 

125J 

5_O__0___ 

S237f 

103# 

CR70CY8 

400 

70 

83C 


100 m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 8 

t 

220 



15 § 

100 § 

1.5k 

125 J 

5 0 0 

S237f 

104 

2N2030 

400 

70 A 

85C 


150m$ 

3 0 $ 

4 Om0 

85C 

1 9 

t 

70 





1 Ok* 

150C 

50 

T049 

105# 

BTY99/400R 

400 

70 

85B 

10 m0§ 

70m 

3 0 

8 Om 

125J 

2 5 


500 

3 Ou 

50 

20 u 

10 

900 

125 J 

5 0 

T049 

106v# 

: SKT70-04AU 

400 

70 

85C 

150m 

1 50m 

3 0 



1 8 


60 



25u0 

50 §0 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

107v# 

i SKT70-04BT 

400 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 


60 



2 Ou0 

50 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

108v# 

: SKT70-04BU 

400 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 


60 



25u0 

50 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

109v# 

S SKT70-04CT 

400 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 


60 



2Ou0 

200 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

110.TJ 

■ SKT70-04CU 

400 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 


60 



25u0 

200 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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6. SILICON CONTROLLED RECTI 


F1ERS 



4J 

^PRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX 

GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. 

FWD 1 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(Vj 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A). 

(°C) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

(s) ^ 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

fW) 


It# 

SKT70-04DT 

400 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



2 OU0 

500 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

2 v# 

SKT70-04DU 

400 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



25u0 

500 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

3v# 

SKT70-04EU 

400 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



25uEl 

1 .0k§ 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

4# 

TK140FA 

400 

70 

85C 


300m 

30 

10 m 

125J 

20 

200 

3 Ou§ 

100 

20 u§ 

100 § 

1 Ok 


900m 

S317 

5# 

TK140FB 

400 

70 

85C 


300m 

30 

10 m 

125J 

20 

200 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

1 Ok 


900m 

S317 

6 v# 

SKT71-04A 

400 

70 

105C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



70u 

50 §0 

1 7k 

150A 

500m 

S260c 

7v# 

SKT71-04B 

400 

70 

105C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



70u 

50 § 

1 7k 

150A 

500m 

S260c 

Sr# 

SKT71-04C 

400 

70 

105C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



70u 

200 § 

1.7k 

1 50A 

500m 

S260c 

9v# 

SKT71-04D 

400 

70 

105C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



70u 

500 § 

1.7k 

1 50A 

500m 

S260c 

lOv# 

SKT71-04E 

400 

70 

105C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



70u 

1 Ok§ 

1.7k 

1 50A 

500m 

S260c 

11 r# 

10TCA40 

400 

70 

125 

100 

100 m 

30 







10Ou 

100 § 

1.5k 

125 

10 


12 

70C40 

400 

70 

125J 

200 m§ 

200 m 

30 

10 m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

13 

70C40F 

400 

70 

125J 

200 m§ 

200 m 

3 0 

10 m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 .6k 

125 J 

15 0 

T083#A 

14# 

BTY95 

400 

78 

60B 

20 m 

75m 

3 0 

4.0m 

125J 

1 3 

50 

3 Ou 


20 u 



125J 

5 0 

SI 73 

15# 

SF50G1 1 

400 

79 A 

85C 

150m 

100 m 

3 0 

8 .0m 

125 

1.7 § 

150 

6 .0u 

50 


15 

1 .0k 

125J 

5.0 

S189f 

16# 

SH50G1 1 

400 

79 

85C 

150m 

100 m 

30 

8 Om 

125J 

1.7 § 

150 

6 Ou 

50 

20 u§ 

100 

1 .0k 

125J 

.50 t 

S189f 

17v# 

12TC40 

400 

80 


100 m 

100 m 

30 



1 5 


lOu 


1 50u 

50 § 

1.5k* 

125J 


S183b 

18# 

CR31-503A 

400 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

10 mt 

125C 

1.7 

100 

3.7u 

100 

1 30u 

20 

700 

135J 

50 0 

T049 

19# 

CR31-504AA 

400 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5 7u 

100 

2Ou0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

20 # 

CR31-504BA 

400 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5 7 

100 

15u0 

20 

700 

135J 

50 i 

T049 

21 # 

CR31-504CA 

400 

80 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5.7 

100 

12 up 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

22 # 

CR31-504DA 

400 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

10 mt 

125C 

1.7 

100 

5 7u 

100 

8.Ou0 

20 

700 

135J 

5 0 0 

T049 

23 

TCR4050 

400 

80 

70C 

25m0 

50m 

30 

4 Om0 

100C 

75 0 

50 § 

4 5u 


1 8u 


1 .0k 

1 25C 

1 0 

S147 

24 

36RC40A 

400 (Zl 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

4 Om0 

125C 

2.2 t 

160 





850 A 

1 25J 

2.0 t 

T094 

25 

36RCF40A 

400 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

4 Om 

125C 

2.2 t 

160 


50 

20 § 


850 A 

125J 

2 0 t 

T094 

26 

37RC40A 

400 0 

80 A 

75C 

20 g 

700m 

2 5 

4 Om0 

125C 

2,2 t 

160 





850 A 

125J 

2 0 t 

T083 

27 

37RCF40A 

400 E) 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

4.0m 

125C 

2.2 t 

160 



20 § 


850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

28 

51RCG40 

400 0 

80 A 

75C 

100 m 

150m 

2 5 

15m0 

125C 

2 5 t 

160 



20 u 

100 § 

1 2kA 

125J 

3 0 t 

T094 

29 

52RCG40 

400 0 

80 A 

75C 

100 m 

150m 

2 5 

15m0 

125C 

2.5 t 

160 



20 u 

100 § 

1.2kA 

125J 

3 0 t 

T083 

30# 

CR80-04 

400 

80 

75C 

60m 

100 m 

3.0 

10 m 

100 J 

1.7 

250 

4 5u 

80 

30u 


800 

100 

5 0 

S284 

31# 

2SF128 

400 0 

80 

78B 


100 m 

3 5 

16m 

125J 

2.3 

500 





1 Ok 

125J 

.50 

SI 89d 

32# 

2SF784 

400 

80 

78B 


100 m 

3 5 

16m 

125 J 

2.3 

500 


50 

30u 

20 

1 Ok 

125 

50 

S189d 

33# 

2SF784A 

400 

80 

78B 


100 m 

3 5 

16m 

125J 

2.3 

500 


50 

1 5u 

20 

1 .0k 

125 

50 

SI 89d 

34# 

51RC40 

400 

80 A 

84B 

50m 

70m 

2 5 

4.0 


2.2 

50 

4 5u 

50 

60u 

20 

700 

125A 

5 0 0 

S237c 

35v# 

12TCA40 

400 

80 

125 

100 

100 m 

30 







10Ou 

100 § 

1 5k 

125 

10 


36 

250H 

400 

80 

125J 


100 m 

3 0 

15m 

125J 

1.3 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 .6k* 

125J 

3 t 

Z59 

37# 

37TB4 

400 

85 

66 B 


.15 

3 0 

15m 


1.9 

175 





930 

125 

1.0 

S63d 

38# 

CR70-501A 

400 t 

85 

75C 


100 m 

3.0 

15m 

25C 

1 7 

70 




20 

1 .0k 

125C 

1 0 

T049 

39# 

CR70-501C 

400 

85 

75C 


100 m 

3 0 

30mt 

125C 

17 

210 




20 

1 .0k 

125 

5 0 

M376 

40v# 

T70N400 

400 

85 

85C 

200 m 

150m 

5 Om 

25m 

1 25J 

2.8 

400 

4.5u 

30 

50u 

50 

2 Ok§ 

125J 



41 v# 

SKT90-04AU 

400 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.6 

1 10 



25u0 

50 §0 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

A2r# 

SKT90-04BU 

400 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.6 

110 



25uEl 

50 § 

2 .2k 

130A 

500m 

S260c 

43v# 

SKT90-04CU 

400 

90 

85C 

150m 

150m 

30 



1.6 

1 10 



25u0 

200 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

44V# 

SKT90-04DU 

400 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.6 

1 10 



25u@ 

500 § 

2 .2k 

130A 

500m 

S260c 

45v# 

SKT90-04EU 

400 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.6 

1 10 



25uEl 

1 Ok§ 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

46v# 

SKT91-04A 

400 

90 

105C 

1 50m 

150m 

3.0 



1 6 

1 10 



70u 

50 §0 

2 .2k 

1 50A 

500m 

S260c 

47v# 

SKT91-04B 

400 

90 

105C 

150m 

150m 

30 



1.6 

1 10 



70u 

50 § 

2 2k 

1 50A 

500m 

S260c 

48v# 

SKT91-04C 

400 

90 

105C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

1 10 



70u 

200 § 

2 2k 

1 50A 

500m 

S260c 

49v# 

SKT91-04D 

400 

90 

105C 

150m 

150m 

30 



1.6 

110 



70u 

500 § 

2 .2k 

150A 

500m 

S260c 

50v# 

SKT91-04E 

400 

90 

105C 

150m 

150m 

30 



1 6 

110 



70u 

1 .0k§ 

2 2k 

150A 

500m 

S260c 

51# 

TT4FA 

400 

95 

85C 


500m 

30 

25m 

125 J 

2.0 

350 

3.0u§ 

100 

20 u§ 

100 § 

2 Ok 


1 5 

S204a 

52# 

TT4FB 

400 

95 

85C 


500m 

30 

25m 

125 J 

2.0 

350 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

2 Ok 


1 5 

S204a 

53# 

CR100-04 

400 

100 

50 

20 

20 

10 


125 

1.7 

350 

45u 

100 

25u 

20 

1 Ok 

125 

5 0 

S267c 

54# 

38TB4 

400 

100 

62B 


15 

30 

15m 


1.8 

205 





1 Ok 

125 

1 0 

563d 

55 

100C40 

400 

100 

125J 

200 m 

200 m 

2 5 

25m 

125 J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2 .0k 

125J 

10 0 

T093#A 

56 

100C40B 

400 

100 

125J 

200 m 

200 m 

2 5 

25m 

125 J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2 0k 

125J 

10 0 

T093#A 

57# 

CR51-503A 

400 

105 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.6 

150 

3 4u 

120 

1 85u 

20 

760 

135J 

5.0 

T049 

58 

C154DA 

400 

1 10 A 


500m 

500m 

4.0 

13m 

25C 

30 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2 0 0 

T094 

59 

C155DA 

400 

1 10 A 


500m 

500m 

4 0 

13m 

25C 

30 t 

500 t 


50 

12 u§ 

100 § 

1 2k 

125J 

2.0 0 

T094 

60 

C156DA 

400 

1 10 A 


500m 

500m 

4 0 

13m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2.0 0 

S315 

61 

C157DA 

400 

1 10 A 


500m 

500m 

4.0 

13m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

12 u§ 

100 § 

1 .2k 

1 25J 

2.0 0 

S315 

624 

JAN2N1798 

400 

1 10 

60C 

40m 

70m 

3.0 

15m 

125A 

1 8 

150 

15u 

50 

40u 


1 Ok 

125A 

500m 

T083 

634 

JAN2N1916 

400 

1 10 

60C 

40m 

70m 

3.0 

15m 

125A 

1 8 

150 

1 5u 

50 

40u 


1 .0k 

125A 

500m 

T049 

64 

2541 H 

400 

110 

60C 


200 m 

3.0 

10 m 

125J 

1 7 § 

50 

3.5u 

50 

1 5u 

100 

1 4k* 

1 25J 

30 t 

Z59 

65 

2542H 

400 

1 10 

60C 


200 m 

30 

10 m 

125J 

1.7 § 

50 

8 .0u 

50 

20 u 

100 

1.4k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

66 # 

BTY99 

400 

1 10 

60B 

20 m 

70m 

3.0 

4.0m 

125J 

1.4 

70 

3.0u 


20 u 



125J 

5.0 

SI 73 

67 

C55DA 

400 

1 10 A 

60C 

100 m 

75m 

30 

10 m 

125J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1 .0k 

125 J 

5.0 

S91 

68 

C56DA 

400 

1 10 A 

60C 

100 m 

75m 

30 

10 m 

125J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

125J 

50 

SI 08 

69# 

TK140 

400 

1 10 

60C 

100 m 

125m 

3.0 

10 m 


2.0 

200 

4.5u 

50 

20 u 

40 §0 

1 .0k 

125C 

.50 

T049 

70 

71RC40A 

400 0 

1 10 A 

62C 

2 Om0 

70m 

2.5 

4 Om0 

125J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125J 

.5 t 

T094 

71 

71RCF40A 

400 0 

110 A 

62C 

2 Om0 

70m 

2 5 

4.Om0 

125 J 

1.9 t 

220 


50 

20 u§ 

25 A 

1 OkA 

125J 

.50 t 

T094 

72 

72RC40A 

400 El 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2.5 

4.Om0 

125J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

1 25J 

5 t 

T083 

73 

72RCF40A 

400 0 

1 10 A 

62C 

2 Om0 

70m 

2,5 

4 Om0 

125J 

1 9 t 

220 


50 

20 u§ 

25 A 

I.OkA 

125J 

.50 t 

T083 

74 

71RCG40 

400 0 

110 A 

75C 

100 m 

150m 

2.5 

15m0 

125C 

2.4 t 

220 



1 5u 

100 § 

1.4kA 

125J 

3.0 t 

T094 

75 

72RCG40 

400 El 

1 10 A 

75C 

100 m 

150m 

2 5 

15m0 

125C 

2.4 t 

220 



1 5u 

100 § 

1.4kA 

1 25J 

30 t 

T083 

76# 

71RC40 

400 

110 A 

79B 

50m 

70m 

2 5 

4.0m 


1.9 

70 

4.5u 

50 

70u 

20 

1 .0k 

1 25A 

5 0 0 

S237c 

77 

NLE155D 

400 

110 

83C 

.50 

15 

2 5 

8 Om 

125J 

3.0 

500 

5.0u 

50 

20 u 

200 

1.4k 

1 25J 

20 t 

T094 

78 

NLE157D 

400 

110 

83C 

50 

15 

2 5 

8 Om 

125J 

3.0 

500 

5.0u 

50 

20 u 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T083 

79 

NLF154D 

400 

110 

83C 

500m 

200 m 

2 5 

8 .0m 

125J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

1 Ou0 

200 

1.4k 

1 25J 

20 t 

T094 

80 

NLF155D 

400 

110 

83C 

500m 

200 m 

2.5 

8 .0m 

125J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

2 Ou0 

200 

1.4k 

125J 

20 t 

T094 

81 

NLF156D 

400 

1 10 

83C 

500m 

200 m 

2 5 

8 .0m 

125J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

lOuEl 

200 

1.4k 

125 J 

20 t 

T083 

82 

NLF157D 

400 

110 

83C 

500m 

200 m 

2 5 

8 .0m 

125J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

20 u0 

200 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T083 

83 

71RC40B 

400 0 

1 10 A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

4.Om0 

150J 

2.2 t 

220 


50 

40u§ 


I.OkA 

1 50J 

5 t 

T094 

84 

72RC40B 

400 El 

1 10 A 

85C 

2 Om0 

70m 

2 5 

4.Om0 

1 50J 

2.2 t 

220 


50 

40u§ 


I.OkA 

150J 

.5 t 

T083 

S5r# 

SKT110-04 A V 

400 

1 10 

85C 

200 m 

200 m 

3.0 



1.6 

70 



3Ou0 

50 §0 

2 .8k 

130A 

1 0 

S260d 

86 v# 

SKT1 10-04BT 

400 

1 10 

85C 

200 m 

200 m 

3.0 



1.6 

70 



2Ou0 

50 § 

2 .8k 

130A 

1.0 

S260d 

S7r# 

SKT1 10-04BV 

400 

1 10 

85C 

200 m 

200 m 

30 



1.6 

70 



30uEl 

50 § 

2 .8k 

130A 

1.0 

S260d 

SSr# 

SKT1 10-04CT 

400 

1 10 

85C 

200 m 

200 m 

30 



1.6 

70 



2Ou0 

200 § 

2 .8k 

130A 

1 0 

S260d 

89w# 

SKT110-04CV 

400 

1 10 

85C 

200 m 

200 m 

30 



1.6 

70 



3Ou0 

200 § 

2 .8k 

130A 

1 0 

S260d 

90y# 

SKT1 10-04DT 

400 

1 10 

85C 

200 m 

200 m 

3.0 



1.6 

70 



20uEl 

500 § 

2 .8k 

130A 

1.0 

S260d 

91 v# 

SKT110-04 DV 

400 

1 10 

85C 

200 m 

200 m 

3.0 



1.6 

70 



3Ou0 

500 § 

2 .8k 

130A 

1 0 

S260d 

92r# 

SKT110-04EV 

400 

1 10 

85C 

200 m 

200 m 

30 



1.6 

70 



3Ou0 

1 Ok§ 

2 .8k 

130A 

1.0 

S260d 

93 

JAN2N2030 

400 

1 10 

87C 

40m 

130m 

30 

15m 

150C 

1.6 

200 

5.0uEl 

70 

1 50uEl 

20 A 

1 Ok 

1 50A 

500mt 

S104b 

94 

C62DA 

400 

1 10 A 

87C 

100 m 

75m 

3.0 

15m 

145C 

2.5 A 

1.5k 

5.0u 

50 

50u 


1 Ok 

150J 

500m 

S315 

95 

NLE150D 

400 

1 10 

89C 

.50 

15 

2 5 

4.0m 

125 J 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

150u 

200 

1 6k 

125 J 

20 t 

T094 

96 

NLE152D 

400 

110 

89C 

50 

.15 

2 5 

4.0m 

125 J 

2.6 

500 

8 .0u 

50 

1 50u 

200 

1 6k 

1 25J 

2.0 t 

T083 

97 

NLH150D 

400 

1 10 

89C 

50 

.15 

2.5 

4 Om 

125 J 

26 

500 

8 .0u 

50 

150u 

200 

1 .6k 

125J 

2.0 t 

T094 

98 

NLH152D 

400 

110 

89C 

50 

.15 

2 5 

4.0m 

125J 

2.6 

500 

8 .0u 

50 

1 50u 

200 

1 6k 

1 25J 

2.0 t 

T083 

99 

C60D 

400 

. no_ 

100C 

100 m 

70m 

2.5 

4.0m 

125 J 

2.5 t 

500 

5.0u 

50 

50u§ 


1 .6k 

150J 

.5 t 

T049 

100 

C62D0 

400 

1 10 

100C 

100 m 

70m 

2.5 

8 Om 

125 J 

2.5 t 

500 

5 Ou 

50 

50u§ 


1 6k 

150J 

50 t 

T083 

101 

NLC62D 

400 

1 10 

103C 

.10 

70M 

2.5 

4.0m 

150J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

50u 


1 6k 

150J 

.50 t 

T083 

102 v^) 

SSKT111-04A 

400 

. 110 

105C 

200 m 

200 m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

50 §0 

2 .8k 

150A 

1.0 

S260d 

103 v# 

SSKT11 1-04B 

400 

110 

105C 

200 m 

200 m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

50 § 

2 .8k 

1 50A 

1 0 

S260d 

104v^| 

i SKT11 1-04C 

400 

1 10 

105C 

200 m 

200 m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

200 § 

2 8k 

150A 

1 0 

S260d 

105vi 

t SKT111-04D 

400 

1 10 

105C 

200 m 

200 m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

500 § 

2 8k 

150A 

1.0 

S260d 

106v^ 

t SKT111-04E 

400 

1 10 

105C 

200 m 

200 m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

1 .0k 

2 8k 

150A 

1.0 

S260d 

107# 

10TC40 

400 

110 

125 J 

20 m 

60m 

3.0 



1.5 

110 

5.0u 

110 

25u 


1 Ik 

125J 

20 

S185 

108# 

T95F400 

400 

115 

85C 

300m 

100 m 

3.0 

30m 

125J 

1.8 

300 

2.5uEl 

50 

30u§ 

50 § 

2 Ok§ 

125 J 


M330a% 

109# 

2SF346 

400 

120 

25C 


" 100m 

30 

10 m 

125C 

1.2 A 

60 





1 Ok 

125 

10 0 

S142 

no# 

CR 120-04 

400 

120 

75C 

60m 

100 m 

3.0 

10 m 

125 J 

2.1 

370 

4.5u 

120 

40u 


1 .0k 

125 

isLQ_ 

S284 


IN ORDER OF 
CONT. CUR., C 


1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
i) TEMPERATURE. (4) TYPE No. 


454 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


454 








SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


MAX. CONT. 
CURRENT 


MAX. GATE 
FIRING SPEC 
at 25°C 
Igf | Vgf 


CR100-501C 
CR100-50 ID 

2505H _ 

SF80G11 
SH80G11 

42TB4 _ 

¥30TC40 

# SKT140-04AV 
SKT140-04BV 

£ SKT140-04CV 

# SKT140-04DV 
tf SKT140-04 EV 

SKT 141-04A 

# SKT141-04B 
SKT141-04C 

£ SKT 141-04D 
¥ SKT 141-04E 
20TCA40 
TT4 

2N2507 

2N2546 

CR150BX8 

CR150BY8 

FT150BX8 

FT150BY8 

TT240FA 

TT240FB 



80C 


100 m 

3 0 

15m 

80C 

3Om0 

100 m 

30 

30mt 

95C 


.10 

3 0 

15m 

85C 

200 m 

150m 

3.0 

15m 

85C 

200 m 

150m 

3.0 

15m 

57B 


.20 

3 0 

15m 


150m 

100 m 

3.0 


85C 

200 m 

200 m 

3 0 


85C 

200 m 

200 m 

3.0 


85C 

200 m 

200 m 

3 0 


85C 

200 m 

200 m 

3.0 


85C 

200 m 

200 m 

3.0 


105C 

200 m 

200 m 

3.0 


105C 

200 m 

200 m 

30 


105C 

200 m 

200 m 

3 0 


105C 

200 m 

200 m 

3.0 


105C 

200 m 

200 m 

3.0 


125 

150 

100 m 

3.0 


60C 

300m 

500m 

3.0 

25m 

80C 

50m 

1 50m$ 

30 $ 

8 .0m 

80C 

50m§ 

1 50m§ 

3.0 § 

7.5m 

81 C 


300m 

3.0 

15m? 

8 1C 


300m 

3.0 

15m? 

8 1C 


300m 

30 

15m 

81C 


300m 

3.0 

15m 

85C 


500m 

3.0 

25m 

mam 


500m 

30 

25m 

mmu 


200 m 


WLl'i'il 

1Hll 

kTSiSim^I 

200 m 

mm 


Wmm 


150m 



85C 

200 m 

250m 

3.0 


85C 

200 m 

250m 

3 0 


85C 

200 m 

250m 

3.0 


85C 

200 m 

250m 

3.0 


85C 

200 m 

250m 

3 0 


85C 

200 m 

250m 

3.0 


85C 

200 m 

250m 

30 


85C 

200 m 

250m 

30 


105C 

200 m 

250m 

30 


105C 

200 m 

250m 

3.0 


105C 

200 m 

250m 

30 


105C 

200 m 

250m 

3.0 


105C 

200 m 

250m 

3.0 


62B 


.20 

30 

15m 

75C 


300m 

3.0 

1 5m 

75C 


300m 

3.0 

15m 

75C 


300m 

30 

15m 


MAX SAT I MAX. FWD. 
lr@PRV at VOLT. DROP 
and TEMP at 25°C 
ls@VBO Vf @ If 

30mf 125C 1 7 300 

15m 1S0J 1.3 50 


SWITCHING 
at 25°C 
Ton for 
If 

Js)_(A)_ 


' 6.0u 80 

6 .0u 80 


IN ORDER OF 
CONT. CUR., f 
TIME I MIN. 
dV/dt 

Toff @ 25°C 


(1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
[3) TEMPERATURE. (4) TYPE No. 
ABS. MAX. RAT NGS D 
ICy PK MAX MAX 
SURGE TEMP GATE 


100J 2.2 
80C 14 t 
80C 1,5 
' 1 25J 1.9 
125J 1.9 
125J 1.9 
125J 1.9 
125J 20 
125J 2.0 


(S) 

(V/us) 

(A) 

rc> 

(W) 


^>0 

1 .2k 

125C 

1.0 

100 

20 

1.5k 

125 

5.0 


300 

1 .6k 

150J 



15 

1 .6k 

125J 

5.0 

20 u§ 

100 

1 .6k 

125J 

.50 t 



1.4k 

125 

1.5 


50 §0 

3.5k* 

125 J 


3Ou0 

50 §0 

3.9k 

130A 

1.0 

30u2l 

50 § 

3.9k 

130A 

1.0 

3Ou0 

200 § 

3.9k 

130A 

1.0 

3Ou0 

500 § 

3.9k 

130A 

1.0 

30ud 

1 .0k§ 

3.9k 

130A 

1.0 

80u 

50 §0 

3.9k 

150A 

1.0 

80u 

50 § 

3.9k 

150A 

1.0 

80u 

200 § 

3.9k 

150A 

1.0 

80u 

500 § 

3.9k 

150A 

1.0 

80u 

1 .0k§ 

,3.9k 

150A 

i o 

lOOu 

100 § 

3.0k 

125 

10 


20 §0 

2 0k 

100C 

1.0 


_ 150 

150 

3.0u§ 100 

3.0u§ 100 


20 u§ 100 § 
40u§ 100 § 



1.6 

1.6 

1 6 


1.6 

1 6 

1 6 


1 6 
1.6 
1.6 


1.6 

1 6 
1.6 

1 25J 

1 6 

2 2 
1.7 § 

125 J 

125J 
125 

1 7 § 

1.7 

1.8 

1 25J 

1 25J 

125J 

2.6 

1 3 § 
1.3 § 


2.0 

125J 21 
125J 2 1 
125J 2 1 
125J 14 
125J 1 3 § 



70C 

35m0 

85C 

200 m 

85C 

200 m 

85C 

200 m 

85C 

200 m 

85C 

200 m 

105C 

200 m 

105C 

200 m 

105C 

200 m 

105C 

200 m 

105C 

200 m 

125 

50m 


50A 

1.0 

50A 

1.0 

25 

1.5 

25J 

16 0 

25J 

16 0 

25J 

16 0 

25 

3.0 

25J 

2.0 t 

25J 

3.0 t 

25J 

3.0 t 

25J 


25 

1.5 

25J 

1.0 

25J 

1.0 

25J 

1 0 

25 


25J 

3 t 

25J 

3 t 

25 


25J 



1.5 

25J 

10 

50 


25 

10 

25 

1 5 

25 

5.0 

30A 

1 0 

30A 

1.0 

30A 

1.0 

30A 

1.0 

30A 

1.0 


16 0 S237a 
16 0 M567 
16 0 M567 
1.5 S204a 

1.5 S204a 

10 0 T093#A 
10 0 T093#A 
2 t T093 
1.0 S355 

1.0 S355 

LQ_ S355 

1 0 S355 

1.0 S355 

LQ_ S355 

1.0 S355 

1.0 S355 

LO_ S355 

1.0 S355 

1.0 S355 

LQ_ S355 

1.0 S355 

1.5 M308 

16 0 S237e 
16 0 S237e 
16 0 M567 
LO_ T093 


CR 152-503A 
2SF824 
NLF185D 
" 151RC40 
151RB40 
SF150G11 
SH150G11 
151RC40A 
151RF40 
C180DA 
C185DA 
NLF180D 
TT240 
151RA40 
CR 15 1-503A 
CR250GX8 
CR250GY8 
FT250BX8 
FT250BY8 
CR250AX8 
CR250AY8 
2SF537 
CR250F8 
2N3357 
T250F400 
t TY180NP4K2 
t TY180QP4K2 
t T221N400 
61TB4 

260H _ 

2605H 
t40TC40 


230 

230 

235 

A 

70C 

85B 

35m0 

500m 

150m 

100 m 

150m 

3 5 

2 5 

2 5 

30mt 

20 m 

125C 
125J 
125J 

1.5 

1.8 

2.8 

450 

1 Ok 
1.5k 

8 .Ou 

100 

15u 

100 

200 

3 Ik 

4 Ok 

3.5k 

125 

125J 

125 J 

5.0 

10 

2.0 t 

235 

A 

62C 

5Om0 

100 m 

2.5 

8.Om0 

125J 

1.7 t 

471 


150 

25u§ 


3 OkA 

125J 

2 T 

235 

A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

20 m 

1 25J 

2.2 t 

471 

2 Ou 

150 

40u§ 

200 A 

2.5kA 

125J 

2 t 

235 


76S 

200 m 

150m 

3 0 

20 m 

1 25J 

1.5 

500 





3.2k 

125 

16 

235 


76C 

200 m 

1 50m 

3.0 

20 m 

125 

1 5 

500 

6 Ou 

150 

30u§ 

50 

3 2k 

125 

3.0 t 

235 

A 

80C 

5Om0 

100 m 

2 5 

8 Om0 

125J 

1 4 t 

471 


150 

40u§ 


3 5kA 

125J 

2 t 

235 


80C 

200 m 

200 m 

2 5 

15m 

125C 

1.9 t 

471 


250 

20 u§ 

200 § 

4 2kA 

125J 

3 0 t 

235 

A 

80C 

500m 

150m 

3 0 

10 m 

25 

2.9 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

30u 

200 

3.5k 

125C 

2.0 

235 

A 

80C 

500m 

300m 

30 

10 m 

25 

2 9 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

15u 

200 

3.5k 

125C 

2.0 

235 

A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

125J 

2.8 

1 5k 

8 Ou 

100 

80u 

200 

3 5k 

125J 

20 t 

235 


80C 

250m 

500m 

3 0 

25m 

125J 

1 7 

450 

5 Ou 

15 

20 u 

100 §0 

3 2k 

125C 

1.0 

235 

A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

20 m 

1 25J 

1 8 t 

471 

2 Ou 

150 

60u§ 

200 A 

3.5kA 

125J 

2 t 

240 


70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1.4 

450 




100 

3 3k 

125 

5.0 

250 


50C 


350m 

40 

1 5m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

250 


50C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.9 

780 § 


250 

15u@ 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

250 


52C 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.9 

780 § 


250 

30ulZ) 

100 

5.0kA 

125J 

16 0 

250 


52C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.9 

780 § 


250 

15u@ 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

250 


61C 

30m 

350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5.OkA 

125J 

16 0 

250 


61C 

30m 

350m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 

780 § 


250 

30u[Z) 

100 A 

5.OkA 

125J 

16 0 

250 


65C 


350m 

4 0 

1 5m0 

125J 

1 8 

780 




10 A 

5.0k 

125 J 

16 0 

250 


65C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

125J 

3.0 t 

250 


80C 

200 m§ 

400m§ 

4 0 § 

15m 

125C 

20 § 

250 





5 Ok§* 

125C 

3 0 t 

250 


85C 

300m 

200 m 

20 

50m 

125J 

1 7 

500 

3 Ou 

100 

30u§ 

400 § 

5.5k§ 

125J 

150 

260 


70B 

50m 

200 m 

3 5 

28m 

1 25J 

1.0 

600 

1 Ou0 

500 

2 On0 

20 § 

4.3k 

125 J 

1 5 t 

260 


70B 

50m 

200 m 

3 5 

28m 

1 25J 

1 6 

600 

1 Ou0 

500 

30u(Z) 

20 § 

4.3k 

125J 

1 5 t 

260 


85C 

300m 

200 m 

20 

50m 

125J 

1 5 

500 

4 Ou 

100 

60u 

50 

6 5k§ 

125J 


275 


67B 


30 

30 

40m 


2.4 

665 





3 2 

125 

20 

275 


80 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1.2 





300 

3 3k 

125 


275 


105 


15 

30 

15m 

150J 

1 2 

100 




300 

5.0k 

125 


300 



150m 

1100 m 

30 



1 5 





50 §0 

4.5k* 

125 J 



S91 b 
S91 b 
T093 
T093 
T093 
T093 
T093 
S204 
T093 
M201 
M569 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 















































6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

njPRv 

MAX CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 


VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 


No 

No. 

VBO 

U 

3Jat 

CUR Ih 

at 2 

5°C 

and 

TEMP 

at 2 

5°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 






Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 



Vf 


@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 





(V) 

(A) 

m _ 

(A) ^ 

(A) 

(V) 

(A) 

(X) 


(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

m 



1# 

CR300AW8 

400 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1 9 

§ 

780 



50 § 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

S300 


2# 

CR300AX8 

400 

300 

11A 

3Om0 

350m 

40 

15m 

1 25J 

1 9 

§ 

780 



30 § 

100 § 

5 Ok 

125 J 

16 0 

S300 


3# 

CR300AY8 

400 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1 9 


780 



15 § 

100 § 

5.0k 

125J 

16 0 

S300 


4v# 

2SF924 

400 

300 

15A 


350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1 8 

§ 

780 




100 A 

5.0kA 

125 J 

16 0 

S300 


5# 

CR300F8 

400 

300 

15A 


350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1 8 

§ 

780 




100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

S300 


6 

273H 

400 

300 

70 


15 

3 0 

15m 

125 J 

1 3 


100 




300 

3.3k 

125 


M414 


7# 

FT300C8 

400 

300 

73C 


350m 

4 0 

30m 

150J 

1 7 


950 § 




50 A 

5.0kA 

150J 

16 0 

M567 


8V# 

FT300A8 

400 

300 

81C 


200m 

3 0 

30m 

125J 

1 6 


940 § 




200 A 

6.0kA 

125 J 

16 0 

M567a 

£>▼# 

40TCA40 

400 

300 

125 

150 

100m 

3.0 










100 § 

5.5k 

125 

10 



10 

2231 H 

400 

300 

125 J 


300m 

4.0 

15m 

1 25J 

1 3 

§ 

100 

4.0u 

100 

30u 

100 

4 5k* 

125 J 

3.0 t 

M247 


1 i 

2232H 

400 

300 

125 J 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1 3 

§ 

100 

8 Ou 

100 

40u 

100 

4.5k* 

125 J 

30 t 

M247 


12 

2248H 

400 

300 

irEPH 


300m 

4.0 

10m 

125J 

1 0 

§ 

n« 

5.0u 

EkiiH 


100 


125 J 

3.0 t 

ITEwSg— 

13# 

62TB4 

400 

315 

65B 


30 

3.0 

40m 



2 2 


@5 






125 

2.0 

mill 11 

14# 

CR253-503A 

400 

320 

40C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1 6 


450 




100 

3.5k 

125 

mm 

M201 


15# 

CR252-503A 

400 

336 

50C 

35m0 

150m 

35 

30mt 

125C 

1 5 


450 




100 

3.6k 

125 

5.0 

M201 

W^m\ 

16# 

70TB4 

400 

355 

67B 


30 

3 0 

40m 



2 2 


850 





4.1 

125 

2.0 

M308a 

17v# 

T302N400 

400 

370 

85C 

300m 

200m 

20 

50m 

125J 

1 4 


500 

4 Ou 

100 

80u 

50 

7.2k§ 

125 J 


M330d 

18 

C380D 

400 

380 

65C 

500m 

150m 

30 § 

10m 

25C 

2.8 


1.5k 

8 Ou 

100 

lOOu 

200 

3.5k 

120 

2.0 

M514 


19 

NLF380D 

400 

380 

67 

500m 

150m 

2 5 

10m 

25 


2 8 


1.5k 

8 Ou 

100 

lOOu 

200 


125 

20 



20 

NLF385D 

400 

380 

67 

500m 

150m 

2 5 

10m 

25 


2.8 


1 5k 

8 Ou 

100 

20u 

200 

3.5k 

125 

2.0 



21 

2N3534 

400 

400 

20A 

200m§ 

400m 

4.0 

15m 

125J 

1.9 


250 





5.0k 

125J 

16 

M247 


22# 

71TB4 

400 

400 

65B 


30 

3.0 

40m 



20 


850 





4.6k 

125 

20 

M308a 

23# 

2SF832 

400 

400 

68B 


125m 

3.0 

25m 

1 25J 

1 6 


1 Ok 





7.0k 

125 J 

10 

S280 


. 24# 

FT500AX8 

400 

400 

75C 


350m 

4.0 

30m 

1 25J 

2 2 


1 2k§ 


400 

3Ou0 

200 A 

7.0kA 

125 J 

16 0 

M406 


25# 

FT500AY8 

400 

400 

75C 


350m 

4 0 

3 Om 

1 25J 


2 2 


1 2k§ 


400 

15u0 

200 A 

7.0kA 

125 J 

16 0 

M406 


26# 

2SF804 

400 

400 

80C 


125m 

30 

25m 

125. 


1.4 


1 Ok 


300 

60u 

20 

7.0k 

125 J 

2 t 

S280 


27# 

2SF804A 

400 

400 

80C 


125m 

30 

25m 

125. 


1 4 


1 Ok 


300 

30u 

20 

7.0k 

125 J 

.2 t 

S280 


28# 

251RC40 

400 

400 A 

85B 

40m 

15 

2 5 

7 Om 



1 5 


250 

6.0u 

50 

lOOu 

40 

4 8k 

125A 

10 0 

S158d 

29# 

2SF562 

400 

400 

90B 


125m 

30 

25m 

125. 


1 4 


1 Ok 





7.0k 

125 

20 

S280 


30# 

73TB4 

400 

430 

64B 


30 

30 

40m 



2.0 


1.0k 





5 Ik 

125 

20 

M308a 

31# 

CR7K503A45 

400 

435 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 


1 8 


1.0k 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

6 0k 

125J 

5 0 0 

M308b 

32v# 

YST302QP4K3 

400 

450 

70B 

100m 

220m 

3 5 

30m 

1 25J 


1 9 


1.0k 

4 Ou0 

600 

6Ou0 

200 § 

7 4k 

125J 

30 t 

S37 la 

.33# 

CR7K503A4 

400 

460 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125. 


1.7 


1 Ok 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

6.4k 

125 J 

mmm 

M308b 

34 

276H 

400 

470 



15 

3 0 

15m 

125J 


1 2 


100 




300 

5 5k 

125 


M247 


35 

C291DA 

400 

470 A 



150m 

3 5 












125A 


S247a 

36# 

74TB4 

400 

470 

63B 


300m 

30 

40m 



1 8 


1 Ok 





5 6k 

125 

20 

M308a 

37 

6RW71HY 

400 

470 

65C 


250m 

3 1 

10m0 

125J 


65 0 

300 




40 

5 5k§ 

125 

16 

S132 


384 

C290D 

400 

470 

65C 

100m 

150m 

3 5 




1 2 


500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5 5k 

125J 

30 

S132 


39# 

SF300G11 

400 

470 

65C 

300m 

260m 

3 5 

20m 

1 25 J 


1.6 


1 Ok 

6.0u 



15 § 

5.0k 

125J 

3 0 

S267a 

40# 

SH300G11 

r 400 

470 

65C 

300m 

260m 

3 5 

20m 

1 25 J 


1.6 


100 

6 Ou 

300 

30u§ 

50 

5 Ok 

1 25J 

30 t 

S267a 

41 

C291D0 

400 

470 

66C 

100m 

150m 

30 

15m 

125. 


1 2 

t 

500 

5.0u 

5.0 

100u§ 

100 § 

5 5k 

125 J 

30 t 

M331a 

42 

NLC295D 

400 

470 

67 

100m 

150m 

30 

15m 

125 


1 2 


500 

5 Ou 

5.0 

20u 

100 

5 5k 

125 

3 0 



43 

NLC297D 

400 

470 

67 

100m 

150m 

30 

15m 

125 


1 2 


500 

5 Ou 

5 0 

20u 


HKTU 

125 

30 



44 

NLF290D 

400 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 


1 2 


500 

5 Ou 

5.0 

lOOu 



125 

30 



45 

NLF295D 

400 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 


1.2 


500 

5 Ou 

5 0 

20u 


[SHI 

125 

3.0 



!K1*^H 

NLF297D 

El# 


67 

100m 


3 0 

15m 


1 

00 

■ 

kf#T«^ 


5.0 

20u 



125 

30 



EEH 

272H 

Ei# 


71 



30 

15m 


1 

m 

■ 






M.1KI 

125 


M414 



301RC40 

PR HpN 


85B 

40m 


2 5 

7 Om 


1 

ttl 

■ 



50 

10Ou 



125A 

10 0 

S158d i 


NLF291D 



125J 

100m 


25 

15m 

125J 


1 2 



L*x#m 

100 

100u§ 

tfiTin 

mmm 

125 J 

VWSMWM 

IflEMsi 



CR7K503A35 



65C 

140m 


3.5 

50m 

125. 


1 6 


1.0k 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

6 9k 

125J 

LrvAVftfl 


Hill P! 

YST301QP4K3 



70B 

100m 


3 5 

30m 

1 25J 


1 9 


1.0k 

Eiiinna 

600 

E MR 

200 § 

7 4k 

125J 

tcEvifl 

tfcfZFH 

52# 

FT500C8 

400 

500 

77C 


350m 

4 0 

30m 

1 25J 

1 7 

§ 

ilia 




200 § 

10k 

1 25J 


lAEfcll 


53# 

80TB4 

400 

510 

59B 


30 

3 0 

40m 



1 5 


1 2k 





6 4k 

125 

2.0 

M308a 

54# 

CR7K503A3 

400 

520 

55 

140m 

150m 

3 5 




1 6 


1 Ok 

3.5u 

600 

1 80u 

100 0 

7.0k 

125 

5.0 


1_J 

55v 

NLC501D 

400 

550 

25 

250m 

150m 

65 § 




1.5 


1.0k 



200u§ 

100 § 

7 Ok 

125J 

5.0 t 

M593 


56# 

81TB4 

400 

550 

56B 


30 

3 0 

40m 



1.7 


1 2k 





7 Ok 

125 

20 

M308a 

57 

270H 

400 

550 

67 


15 

30 

15m 

1 25 J 

1 2 


500 




300 

6.5k 

125 


S295 


58# 

84TB4 

400 

595 

58B 


30 

30 

40m 



1.6 


1 6k 





8.6k 

125 

2.0 

M428 

H 

59# 

CR9K503A25 

400 

600 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 


1 3 


1 Ok 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

900 

125 J 

5 0 0 

M308b 

6Q# 

FT600A8 

400 

600 

72C 


350m 

40 

20m 

125. 


1 6 


1.9k§ 




200 A 

10kA 

125 J 

16 0 

M481 


61# 

91TB4 

400 

620 

58B 


30 

30 

40m 



1.4 


1 6k 





8.6k 

125 

20 

M428 


62 

C507D 

400 

625 A 

125 J 

100m 

150m 

40 

50m 

125C 

1 4 


500 

5.0u 

25 

1OOu0 

100 

6.5k 

125 J 

26 

M464 


63 

C508D 

400 

625 A 

125J 

100m 

150m 

40 

50m 

125C 


1 3 


500 

5 Ou 

25 

6Ou0 

100 

9.0k 

125J 

26 

M464 


644 

420PA40S55 

400 0 

660 A 

68C 

500m 

150m 

30 

25m 

125J 


2.0 t 

1 2k 



25u0 

100 § 

5.5kA 

125J 

16 0 

Y200< 


65# 

CR9K503A2 

400 

680 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125. 


1 1 


1.0k 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

11k 

125J 

5.0 0 

M308 

b 

66# 

94TB4 

400 

700 

55B 


30 

30 

40m 



1.2 


1.6k 





8.6k 

125 

2.0 

M428 


674 

470PB40S57 

400 0 

740 A 

67C 

500m 

150m 

3.0 

25m 

125. 


1 9 

t 

1 4k 



35u0 

100 § 

6.0kA 

125J 

16 0 

Y200c j 

68v# 

FT800C8 

400 

800 

63C 


200m 

30 

30m 

125. 


1 6 

§ 

2.5k 




200 A 

14kA 

125J 

16 0 

M566 


69 

C530D 

400 

980 A 

125J 

250m 

150m 

4 0 

25m 

125. 


1 2 


1 Ik 

4 Ou 

25 

1 5Ou0 

100 

10k 

125J 

26 

M464 


70 

C520D 

400 

1 IkA 

150J 

250m 

150m 

4 0 

25m 

1 25C 

1 2 


1 Ik 

4 Ou 

25 

1 5Ou0 

100 

10k 

150J 

26 

M464 


71# 

CRS1/40AF 

440 

1.25 

65C 

20m 

10m 

3 0 

1 OmA 

125. 


1 2 


1 5 

2 Ou 

1 0 

15u 

15 

20 

125J 

1.0 

TO 5 


.72# 

CRS3/40AF 

440 

4 5 

90B 

25m 

20m 

30 

1 OmA 

125. 


1 3 


4.5 

2 Ou 

3.0 

17u 

15 

55 

1 25J 

20 

S62 


73 

SCRFL45 

450 0 

1 7 

80C 

50m 

15m 

20 

900u 

125C 

1 2 

A 

1 0 

2 Ou§ 

1 0 

12u§ 


60 § 

125C 

5.0 

A130 


74 

SCRL45 

450 0 

1.7 

80C 

20m 

15m 

20 

90mA 

125C 

1 2 

A 

1.0 

1 3u§ 

1 0 

15u§ 


60 § 

125C 

5 0 

A130 


75 

SCR345 

450 (Zl 

4 0 

80C 

25m 

10m 

20 

1 OmA 

1 25C 

2 0 A 

3 0 

1 3u§ 

1.0 

15u§ 


60 § 

150J 

5.0 

S62 


76 

SCR545 

450 0 

7 0 

60C 

25m 

15m 

20 

1.0m 

1 25C 

1.9 

A 

15 

1 Ou§ 

10 

15u§ 


100 § 

125 J 

10 

S121 


77 

SCRF545 

450 0 

7 0 

60C 

50m 

25m 

2.0 

1 Om 

1 25C 

1 9 

A 

15 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


100 § 

125 J 

10 

S121 


78 

SCR545A 

450 0 

7 0 

110C 

25m 

15m 

20 

1 OmA 

150C 

1.9 

A 

15 

1 Ou§ 

10 

15u§ 


100 § 

150J 

10 

S121 


79 

SCR845 

450 0 

16 

25C 

T50m 

75m 

3 5 

6.0mA 

100C 

3 0 


50 

3.0u§ 

10 

30u§ 


150 § 

100J 

15 

T048 


80 

16C45 

450 

16 

125J 

50m 

15m 

2.0 

10m 

125. 


2.0 


50 

7.0u 

16 

75u§ 


150 

125 J 

5.0 0 

T048#A 

81 

16C45B 

450 

16 

125J 

50m 

40m 

20 

10m 

125. 


2.0 


50 

7.0u 

16 

75u§ 

25 

150 

125 J 

5 0 0 

T048#A 

82 

16C45C 

450 

16 

125J 

50m 

40m 

20 

10m 

125. 


2.0 


50 

7.0u 

16 

75u§ 


150 

125J 

5 0 0 

T048#A 

83# 

BTX12/450R 

450 

20 

64C 

40m 

50m 

30 

6.0m 

125. 


3 5 


175 

4.0u 

10 

9.0u 

20 

250 

125J 

5 0 

S182 


84 

SCR1645 

450 0 

35 

25C 

50m 

40m 

30 

4.0mA 

1 25C 

2.0 


50 

1.5u§ 

10 

20u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 


85 

SCR1645A 

450 0 

35 

25C 

50m 

40m 

30 

4.0mA 

1 25C 

20 


50 

1 5u§ 

10 

20u§ 


250 § 

1 25J 

15 

T048 


86 

SCRF1645 

450 0 

35 

25C 

100m 

40m 

3 0 

4 OmA 

1 25C 

2 0 


50 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 


87 

35C45 

450 

35 

125 J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

125. 


2 5 


220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T094#A 

88 

35C45B 

450 

35 

125 J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 


220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T094#A 

89 

35C45BF 

450 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

2 5 


220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

1 25J 

15 0 

T083#A 

90 

35C45F 

450 

35 

125J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

125J 

2.5 


220 

lOu 

35 

40u$ 


900 

125 J 

15 0 

T083#A 

91 

70C45 

450 

70 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 8 


220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

92 

70C45B 

450 

70 

125 J 

200m§ 

150m 

30 

10m 

125J 

1.8 


220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

93 

70C45BF 

450 

70 

125 J 

200m§ 

150m 

30 

10m 

1 25J 

1 8 


220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1.6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

94 

70C45C 

450 

70 

125 J 

200m§ 

100m 

20 

10m 

125 J 

1.8 


220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T094#A 

95 

70C45CF 

450 

70 

125 J 

200m§ 

100m 

20 

10m 

1 25J 

1 8 


220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125 J 

15 0 

T083#A 

96 

70C45F 

450 

70 

125 J 

200m§ 

200m 

3 0. 

10m 

1 25J 

1.8 


220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125 J 

15 0 

T083#A 

97 

100C45 

450 

100 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

20 


500 

lOu 

100 

40u§ 


2.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

98 

100C45B 

450 

100 

125 J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

20 


500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

99 

150C45 

450 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

1.7 


500 

lOu 

150 

40u§ 


3.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

100 

150C45B 

450 

150 

125 J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

1 7 


500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

101 

C37D0 

480 

25 

37C 

2Om0 

80m 

30 

2.Om0 

105J 

2 3 

t 

30 

1 4u 

50 



175 

105J 

.50 t 

T048 


102 

C40DO 

480 

35 

62C 

1Om0 

40m 

2 5 

2.Om0 

1 25J 

20 t 

50 

1.4u 

5 0 

8.0u 

200 § 

150 

125 J 

.50 t 

T048 


103 

C45D0 

480 

55 

89C 

100m 

70m 

30 

4 Om 

1 25J 

3 0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

500mt 

T083 


104 

C46D0 

480 

55 

89C 

100m 

70m 

30 

4.0m 

1 25J 

3 0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

500mt 

T049 


105 

NL555D 

480 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

3 5 

t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

2 t 

T049 


106 

NL556D 

480 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10m 

1 25J 

3 5 

t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

2 t 

T083 


107 

NLF45D 

480 

55 

89C 

100m 

70m 

30 

4 Om 

1 25J 

3 0 

t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

500mt 

T083 


108 

NLF46D 

480 

55 

89C 

100m 

70m 

30 

4 Om 

125J 

3.0 

t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

500mt 

T094 


109 

2N1798 

480 

70 A 

65C 


1 30m$ 

30 $ 

4.Om0 

65C 

1.8 

t 

70 





1.0k* 

125C 

.50 t 

T083 


1 10 

C55DE1 

480 

1 10 

60C 

100m 

70m 

2 5 

4.0m 

125J 

2.5 

t 

500 

5.0u 

5.0 

15u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

.50 t 

T049 
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SYMBOLS AND COOES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4 1 


JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRI 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

u 

3Jat 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 2E 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 






Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 





(V) 

(A). 

m , 

(A) 

(AJ 

(V) 

(A) 

fC) 

(V) 

L A J 

(s) 

L A 1 

fs) 

(V/us) 

(A) 

m 

(W) 


1 

C56D0 


480 

110 

60C 

100m 

70m 

25 

4.0m 

1 25J 

2.5 t 

500 

5 Ou 

50 

15u§ 

200 § 

1.2k 

1 25 J 

500m 

T083 

2 

C154D0 


480 

1 10 

83C 

500m 

200m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

3 0 t 

500 

5.0u 

50 

7.0u§ 

200 § 

1 4k 

125 J 

20 t 

T094 

3 

C155D0 


480 

1 10 

83C 

500m 

200m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

12u§ 

200 § 

1 4k 

125 J 

20 t 

T094 ! 

4 

C156D0 


480 

1 10 

83C 

500m 

200m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

7 Ou§ 

200 § 

1 4k 

125 J 

20 t 

T083 

5 

C157D0 


480 

1 10 

83C 

500m 

200m 

2.5 

8 Om 

1 25J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

1 2u§ 

200 § 

1.4k 

125J 

20 t 

T083 

6 

NLF150 


480 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2.5 

10m 

1 25J 

2 6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.6k 

125J 

20 t 

T094 

7 

NLF152 

D 

480 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2.5 

10m 

125J 

2 6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 6k 

125J 

2.0 t 

T083 

8 

C178D 


480 

200 

64C 

500m 

300m 

2.5 

12m 

1 25J 

3.5 t 

1 5k 

8.0u 

100 

150u§ 

200 § 

2 5k 

125J 

20 t 

T093 

9 

C181D 


480 

235 

65C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

1 25J 

3.5 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

30u§ 

200 § 

2 5k 

125J 

20 t 

T093 

10 

C18OD0 

480 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

125J 

2 9 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

30u§ 

200 § 

3 5k 

125J 

20 t 

T093 

1 1 

C185D0 

480 

235 

80C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125J 

2.9 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

15u§ 

200 § 

3 5k 

125J 

20 t 

T093 

12 

C354E 


500 



500m 

500m 

4 0 

12m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

7 Ou§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

20 

M514 

13 

C355E 


500 



500m 

500m 

4.0 

12m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

12u§ 

100 § 

1 2k 


20 

M514 

14 

C385E 


500 



500m 

300m 

3 0 

10m 

25C 

2 8 t 

1 5kt 


250 

1 5u§ 

200 § 

3 5k 


2.0 t 

M514 

15 

C506E 


500 



500m 

220m 

5.0 

10m 

25C 




300 

40u§ 

200 § 

8 Ok 

125J 

5 0 t 

M464 

16 

C510E 


500 



500m 

200m 

5 0 

10m 

25C 

2 2 t 

500 § 


300 

1 2u§ 

200 

4 Ok 

125J 

2 0 t 

M464 

17# 

10RCV50 

500 


125 

50m 

45m 

2.9 

4 Om 

125 

2 3 



135 

lOu 

100 

135 

125 

50 

T048 


2SF526 


500 0 

40 

25 A 

2.Om0 

3 Om 

1 0 

2Om0 

125J 

1 2 

1 0 





20 

125J 

1 0 

T05 

19*# 

CR05A10 

500 0 

400m 

25A 


3 Om 

1.0 

200u 

1 25J 

1 2 

1 0 





20 A 

125J 

1OOm0 

T05 

20# 

TD5001J 

500 

600m 

25A 

4Om0 

20m 

30 

1 Om 

125J 

20 

1 0 

1 5u§ 

500m 

1 5u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

21# 

TO 8N5AOO 

500 

90 

85C 

20m 

10m 

30 



1 2 

1 0 

2 Ou 

1 0 

15u 

15 

19 

125J 

1 0 

T05 

22# 

GC05001 

500 

1 0 

25 A 

25m0 

25m 

30 

1 Om 

100J 

2.0 

1 0 

1 5u§ 

1 0 

5 Ou0 


3 0 


75m 

C16e 

23# 

TD5 


500 

1 0 

25 A 

2Om0 

10m 

3 0 

1 Om 

1 25J 

20 

1.0 

1 5u§ 

500m 

20u§ 

50 0§ 

15 


30m 

C16e 

24# 

TD5001 


500 

1.0 

25C 

1 Om0 

2 5m 

5 0.. 

1 Om 

100J 

20 

75 

1 5u 

.60 

20u 


12 

10OA 

.01 

T05 

25# 

TAG 1-5 00 

500 

1 0 

70C 

25m 

10m 

2.0 

1 Om 

105 

20 

2 0 





15 

105 J 

30mt 

T05 

26# 

T1N500 


500 

1 0 

85C 

25m 

10m 

2 0 

1 Om 

1 25J 

1 9 

20 

5 Ou 

1 0 

25u 

10 § 

15 

125J 

400m 

T05 

27# 

BTX18-500 

500 § 

1 0 

105C 

5 0 § 

5 Om 

20 

1 60u 

125 

1 5 

1 0 


300m 

20u 

75 § 

10 

125 

5OOm0 

T05 

28 

SCR15A 

500 0 

1 1 

25C 

20m 

15m 

2 0 

900u A 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

1 Ou§ 

30 

20u§ 


60 § 

125J 

50 

A130 

29 

SCRF15A 

500 0 

1 1 

25C 

50m 

15m 

2 0 

90mA 

125C 

1 2 A 

1 0 

2 Ou§ 

1 0 

6 Ou§ 


60 § 

125J 

5 0 

A130 

30# 

BRY44 


500 # 

1 50 

25A 

25m 

25m 

3 0 

1 Om 

25 

1 3 

4 5 





55 

125 

75m 


31# 

BTX30-500 

500 

1 6 

70C 

25m 

10m 

2.0 

1 Om 

125 

1 9 

2 0 





15 

125J 

30mt 

T05 

32 

SCR15C 


500 0 

1 6 

85C 

25m 

10m 

3 0 

1 .OmA 

1 25J 

20 A 

1.0 

1 4u§ 

1 0 

20u§ 


60 § 

150S 

5 0 

T05 

33 

SCRFL50 

500 0 

1 7 

80C 

50m 

15m 

2.0 

90m 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

2 Ou§ 

1 0 

1 2u§ 


60 § 

125C 

50 

A130 

34 

SCRL50 


500 0 

1 7 

80C 

20m 

15m 

2 0 

90mA 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

1 3u§ 

1 0 

15u§ 


60 § 

125C 

5.0 

A130 

354# 

BT100A500R 

500 

2 0 

75B 

15m 

10m 

2 0 

1.0m 

100J 

1 4 

5 0 

1 3u 

3 0 

lOu 

10 § 

40 * 

100J 

lOOmt 

M625 

36 

JAN2N4201 

500 

20 A 

85C 

5 Om0 

50m 

1 5 

4.0m 

100C 

25 t 

30 


2 0 

1 5u 

250 § 

100 § 

100J 

20 0 

S 17c 

37 

2N4201 


500 A 

2 0 

90C 

3 Om§ 

100m§ 

2.0 § 

2.0mA 

105C 

1 5 t 

2 0 

20u 


20u 

250 

15 * 

105A 

20 0 

S 17a 

38 

MCR729-7 

500 A 

2 0 0 

105J 

1 5m0 

50m 

1 5 

2 OmA§ 

105J 

1 5 

2 0 

.20u 

30 


50 § 

100 *t 

105J 

20 0 

S258 

39# 

TM5004 

500 

2 5 

25A 

3Om0 

25m 

3 0 

3.0m 

1 10J 

2.0 

8 0 

2 Ou§ 

1 0 

60u§ 

50 0§ 

50 


75m 

S14 Id 

40 

UCR50L 


500 A 

2 5 

25A 

50m 

50m 




1.2 

3 0 

450n 

30 

15u 

250 

60 

125J 

3.0 0 

A253 

41 

NCM500C 

500 

3 0 

$ 

1 5m0 

30m 

1 5 

2 Om 

100J 

1 5 

5 0 

1 Ou0 


10u0 

25 § 


100 

20 0 

SI 7 

42# 

2SF533 


500 

3 0 

40C 

5 Om0 

20m 

2 0 

1 5m0 

125J 

1 2 

3 0 





50 

125 J 

1 0 

C63aA 

43 

RTR0150 

500 

3 0 

65C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2 5 

10 

20u 

3 0 


100 

40 

100C 


T066 

44 

C15E 


500 

3 0 

75C 

30m 

25m 

2.5 

2.0m 

105J 

1 9 t 

15 





60 

105J 

50 

T064 

45 

NCR500B 

500 

3 0 

80B $ 


25m 

2 5 

1 Om 

125C 

2.0 § 

1 0 





25 § 

10OA 


S17 

46 

RTN0150 

500 

30 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2.5 

10 

20u 

30 


100 

40 

100C 


T064 

47 

RTS0150 

500 

3 0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2 5 

10 

20u 

3 0 


100 

40 

100C 


M94 

48# 

CR3D10 

500 0 

3 0 

95C 

5 Om0 

20m 

20 

1 5m 

1 25J 

1 2 

3 0 





50 A 

125 J 

1 0 0 

C63a 

49 

SCR35A 

500 0 

4 0 

80C 

25m 

15m 

2 0 

1 OmA 

1 25C 

20 A 

3 0 

1 Ou0 

60 



60 § 

125 J 

50 

S62 

50 

SCR350 


500 0 

4 0 

80C 

25m 

10m 

2 0 

1 OmA 

1 25C 

20 A 

3 0 

1 3u 

1 0 

15u§ 


60 § 

150J 

5 0 

S62 

51 

SCRF35A 

500 0 

4 0 

80C 

50m 

15m 

20 

1 OmA 

1 25C 

2.0 A 

3 0 

2.0u§ 

1 0 

6 Ou§ 


60 § 

125J 

50 ^ 

S62 

52# 

T3N5C00 

500 

4 0 

10OB 

25m 

20m 

3 0 



1 2 

3 0 

2.0u 

3 0 

1 7u 

15 

55 

125 J 

2 2 

S62 

53 

3TCRI 


500 0 

4 2 

60B 

50m 

50m 

3 0 

1 Om0 

1 25J 

1 4 0 

3 0 § 

2.0u 

3 0 

30u 


40 * 

150S 

5 0 

S56 

54# 

TM5007 

500 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

30 

3 Om 

1 10J 

20 

15 

2 Ou§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

80 


120m 

S14 Id 

55 

2N177S 


500 

4 7 A 

60C 


30m$ 

20 $ 

2 Om 

1 25C 

1 8 t 

4 7 





60 * 

125C 

50 t 

T064 

56 

3RC50 


500 0 

4 7 A 

92C 

5 Om0 

15m 

2 0 

1 Om 

105C 

20 

9 4 t 





30 A 

105J 

50 t 

T064 

57 

3RC50A 

500 0 

4 7 A 

105C 

5 Om0 

10m 

3 0 

2 Om 

1 25C 

20 

9 4 t 





40 A 

125J 

50 t 

T064 

58# 

GC05005 

500 

5 0 

25A 

1OOm0 

150m 

3 0 

3 Om 

100J 

2 2 

5 0 

1 5u§ 

5 0 

2 Ou0 


20 


450m 

S141d 

59 

RTR0250 

500 

5 0 

65C 

100m 

50m 

3.0 

2 Om 

100 

2 5 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

100C 


T066 

60 

RTR0350 

500 

5 0 

65C 

25m 

15m 

1.5 

1 Om 

100 

20 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

100C 


T066 

61 

RTR0450 

500 

5 0 

65C 

100m 

50m 

3 0 

2 Om 

125 

2 5 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

125C 


T066 

62 

2N4173 

500 

5 0 

70C 

60m$ 

50m$ 

2 5 $ 

2 Om 

100C 







100 * 

100C 

50 0 

S262 

63 

2N4181 


500 

5 0 

70C 

60m$ 

50m $ 

2 5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5 0 0 

S263 

64# 

TAG3-500 

500 

5 0 

70 

25m 

15m 

2 0 

1 5m 

105 

2 1 

10 





60 

105 

5 0 

T066 

65# 

2SF269 


500 

5 0 

73C 

10m0 

30m 

2 5 

3 Om0 

100J 

1 3 

5 0 





90 

100J 

5 0 

S14 1 b 

66 

2N4157 


500 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2 Om 

100C 







100 * 

100C 

50 0 

C84 1 

67 

2N4165 


500 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2 5 $ 

2 Om 

100C 







100 * 

100C 

5 0 0 

C85 

68 

2N4189 

500 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2 Om 

100C 







100 * 

100C 

5 0 0 

S264 

69 

2N4197 


500 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2 Om 

100C 







100 * 

100C 

5 0 0 

M363 

70 

MCR2604-7 

500 A 

5 0 

75C 

60m§ 

50m§ 

25 § 





1 Ou 

5 0 

1 5u 


100 * 

100C 

5 0 0 


71 

MCR2605-7 

500 A 

5 0 

75C 

60m§ 

50m§ 

2 5 § 





1 Ou 

5 0 

1 5u 


100 * 

100C 

5 0 0 

M305 

72# 

BStC0133 

500 

5 0 

80C 

100m 

40m 

20 

2 0m 

1 25J 

1 8 

15 




50 § 

70 

125 J 


S343 

73# 

BStC0533 

500 

5 0 

80C 

100m 

40m 

20 

2 Om 

1 25J 

1 8 

15 




50 § 

70 

1 25J 


T066 

74 

RTN0250 

500 

5 0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2 5 

15 

200n 

5 0 


100 

60 

100C 


T064 

75 

RTN0350 

500 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

100 

1 8 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

100C 


T064 i 

76 

RTN0450 

500 

5 0 

80C 

100m 

50m 

30 

2 Om 

125 

2 5 

15 

.20u 

5 0 


100 

60 

125C 


T064 

77 

RTN0550 

500 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

125 

1.8 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

125C 


T064 

78 

RTN0650 

500 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

150 

1 8 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

1 50C 


T064 

79 

RTR0550 

500 

5 0 

80C 

25m 

1 5m 

1 5 

1 Om 

125 

20 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

1 25C 


T066 

80 

RTS0250 

500 

5 0 

80C 

100m 

50m 

30 

2 Om 

100 

2 5 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

100C 


M94 

81 

RTS0350 

500 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

100 

1 8 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

100C 


M94 

82 

RTS0450 

500 

5 0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

125 

2 5 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

125C 


M94 

83 

RTS0550 

500 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

125 

1 8 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

125C 


M94 

84# 

CR5-502B 

500 r 

5 0 

125C 

150m 

80m 

3 0 

5.0m 

1 25C 

3 0 

5 0 

2 Ou 

5 0 

12u 

20 


1 25C 

1.0 

T048 

85# 

2SF228 


500 

6 0 

25C 


25m 

3 0 

1 5m 

100C 

1 2 A 

3 0 





50 

100 

5~0“ 

S14 1 

86# 

TM5010 

500 

60 

25A 

4Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

1 10J 

2 0 

20 

2 Ou§ 

6 0 

50u§ 

50 0§ 

100 


120m 

S141d 

87 

NCF500C 

500 

6 0 

70B$ 


30m$ 

20 $ 

4.5m0 

60C 

1 9 $ 

4 7 



1 2u0 


60 

100A 

50 

S17 

88 

T506 


500 

60 

70 

50m 

80m 

5 0 



2 2 


2 5u 



30 0 

100 

100J 


M94 

89 

T506-5 


500 

6 0 

70 

50m 

80m 

5 0 



2 2 


2 5u 



30 0 

100 

100J 


T05 

90 

T506-66 

500 

6 0 

70 

50m 

80m 

5 0 



2 2 


2 5u 



30 0 

100 

100J 


T066 

91 

T506S 


500 

6 0 

70 

50m 

80m 

5 0 



2.2 


2 5u 



30 0 

100 

100J 


S131 

92# 

T6F500C 

500 

60 

85C 

60m 

40m 

2 0 

2 0m 

1 25J 

2.5 

20 

1 Ou 

10 

1 2u§ 

400 § 

100 § 

125 J 

15 

S131 j% 

93# 

T6N500H 

500 

60 

85C 

60m 

20m 

2 0 

2 Om 

125J 

2 5 

20 

1 .Ou 

10 

1 7u§ 

50 § 

100 § 

125J 

15 

M94e% 

94# 

TW6N500C 

500 

6 0 

85C 

60m 

50m 

30 

2 Om 

1 25J 

2.5 

10 




5 0 § 

60 § 

125J 

3 0 

S131 j% 

95# 

TW6N500H 

500 

6 0 

85C 

60m 

50m 

30 

2 Om 

125J 

2.5 

10 




5 0 § 

60 § 

125J 

3 0 

M94e% 

96# 

CR5-501B 

500 t 

60 

95C 

150m 

80m 

3 0 

5.0m 

125C 

3 0 

5 0 

2.0u 

5 0 

12u 



125C 

1 0 

T048 

97# 

TP5004 


500 

6 0 

100C 

100m 

40m 

3 0 

3 Om 


1.2 

4 0 

2.0u 

4 0 

30u 

100 §0 

80 

1 25C 

50 

SI 8a 

98# 

4RCM50 

500 

63 

85B 

45m 

85m 

3 0 

1 Om 

105 

1 9 

4 0 



20u 

20 

50 

105 

50 

T064 

99# 

BTY79-500R 

500 § 

6 4 

85C 

20 

30m 

3 0 

5 Om 

125 

2 3 


3.0u 

10 

20u 


80 

125 

5 0 0 

T064 

100# 

2SF1119 

500 

6 5 

25 

6 0 

28m 

20 

2 0 

1 25 J 

1 4 

10 


3 0 

20 

50 

50 

1 25J 

500m 

C63c 

101# 

2SF200 


500 0 

6 5 

60B 


20m 

2 1 

2 Om 

100J 

2.3 

20 





50 

100J 

50 

S105a 

102# 

BT107 


500 

6 5 

60B 


10m 

2 0 

2 Om 

100J 

20 

20 





70 

100J 

500mt 

T064 

103# 

BT 108 


500 

6 5 

60B 


50m 

3 5 

2 Om 

100J 

20 

20 





70 

100J 

500mt 

T064 

104 

5TCRI 


500 0 

70 

60B 

50m 

50m 

30 

1 Om0 

1 25J 

83 0 

5 0 § 

2 Ou 

5 0 

30u 


60 * 

1 50S 

5 0 

S56 

105 

SCR55A 

500 0 

7 0 

60C 

25m 

20m 

2 0 

1 OmA 

1 25C 

1 9 A 

15 

1 Ou§ 

100 

20u§ 


100 § 

125 J 

10 

S121 

106 

SCRF55A 

500 0 

70 

60C 

50m 

20m 

20 

1 OmA 

1 25C 

1 9 A 

15 

2 Ou§ 

10 

6 Ou§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

107 

SCRF550 

500 0 

7 0 

60C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

125C 

1 9 A 

15 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

108 

2N3940 

500 

70 

80C 

1 10m 

60m 

3 2 

1 Om 

1 25C 

2 3 

7 0 

3 Ou 


8 Ou§ 


100 *§ 

125C 

50 

T064 

109 

SCR550A 

500 0 

7 0 

1 IOC 

25m 

15m 

20 

1 OmA 

150C 

1 9 A 

15 

1 Ou§ 

10 

1 5u§ 


100 § 

150J 

10 

S121 

1 10 

5RC50 


500 0 

7 4 A 

60C 

5 Om0 

15m 

2 0 

1 Om 

105C 

1 9 

15 t 

2 5u 

60 


20 

60 A 

105 J 

50 t 

T064 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

jJPRV 

MAX CONT. 

MAX. 

MAX. GATE I 

MAX S/ 

\T 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME | 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3J at 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

: or 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) ^ 

(A) 

(°C) x 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

:°c) 

(V) 

(A) 

(s) 

A) 

(s) 

(V/us) 

JA)_ 

(°C) 

(W) 


1 

5RCF50A 

500 0 

7 4 A 

60C 

5 Om0 

15m 

1.4 

1 Om 

125C 

1 9 

15 t 

2.5u 

50 

12u 


60 A 

1 25J 

.50 t 

T064 

2 

5RC50A 

500 @ 

7 4 A 

80C 

5 Om 

15m 

1 4 

2 0m 

125C 

1 9 

15 t 

2 5u 




75 A 

1 25J 

50 t 

T064 

3# 

CR4-501A 

500 t 

7 4 A 

80 

30m 

25m 

2.0 

2 5m 

100J 

1 8 

10 

1 1u 

8 0 

50u 

20 A 

80 A 

1 25J 

5.0 ? 

M94 

4# 

CR4-501 B 

500 t 

7 4 A 

80 

30m 

25m 

2.0 

2 5m 

100J 

1 8 

10 

1 1u 

8 0 

50u 

20 A 

80 A 

1 25J 

5 0 0 

S131 

5# 

TAG6-500 

500 

7 5 

70C 

25m 

25m 

2.0 

1.5m 

105 

1 7 

10 





100 

105 

500mt 

T066 

6# 

TAG7-500 

500 

7 5 

70C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

105 

1 7 

10 





100 

105 

500mt 

T048 

7# 

TAG7S500 

500 

7 5 

70C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

105 

1.7 

10 



1 2u 


100 

105 

500mt 

T048 

8# 

BTX31-500 

500 

7 5 

85 

15m 

15m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

10 





100 

125 

5 0 

T048 

9# 

BTX31S500 

500 

7 5 

85 

15m 

15m 

3 0 

1.5m 

125 

1 7 

10 



1 2u 


100 

125 

5.0 

T048 

10# 

BTX7 1-500 

500 

7.5 

85 

40m 

40m 

3.0 

1 5m 

125 

1.7 

10 

1.4u 

5 0 

20u 

100 

100 

125 

5 0 

T048 

11# 

BTX71S500 

500 

7 5 

85 

40m 

40m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

10 

1 4u 

5.0 

1 2u 

100 

100 

125 

5.0 

T048 

12 

2N3758 

500 

7.5 

100 

200m 

200m 

2.3 

3 5m 

120A 




10 

75u 

200 

250 * 

1 20A 

2.0 

T048 

13# 

SF5H11 

500 

8.0 

24 


20m 

20 

2 Om 

125J 

2 0 

20 





60 

1 25J 

500m 

S141a 

14y 

TIC 1 16E 

500 

8 0 

70 

40m 

20m 

1 5 

2 0m 

11OC 

1 7 

8 0 




100 0 

80 

1 IOC 

5.0 


15# 

T6F500H 

500 

8 0 

85C 

60m 

40m 

2.0 

2 Om 

125J 

2 5 

20 

1 OulZ} 

10 

12u§ 

400 § 

75 § 

1 25 J 


M94e% 

16# 

T8F500C 

500 

8.0 

85C 

60m 

40m 

2.0 

2 0m 

125J 

20 

20 

I.Ou 

10 

1 2u§ 

400 § 

120 § 

1 25J 

15 

S13 1 j % 

17# 

T8N500C 

500 

8.0 

85C 

60m 

20m 

2.0 

2 0m 

125J 

2.0 

20 

1 Ou 

10 

1 8u§ 

50 § 

120 § 

1 25J 

15 

S13 1 j % 

18# 

T8N500H 

500 

8 0 

85C 

60m 

20m 

20 

2 0m 

125J 

20 

20 

I.Ou 

10 

1 8u§ 

50 § 

120 § 

1 25J 

15 

M94e% 

19# 

TW8N500C 

500 

8 0 

85C 

60m 

50m 

30 

2.0m 

125J 

1 9 

10 




5 0 § 

80 § 

1 25J 

30 

S131 j % 

20# 

TW8N500H 

500 

8.0 

85C 

60m 

50m 

30 

2 0m 

125J 

1 9 

10 




5.0 § 

80 § 

1 25J 

3.0 

M94e% 

2lY 

HEPR1246-RT 

500 

8.0 

100J 

25m 0§ 

20m§ 










100 § 

100 


S230 

22# 

BTX64/500R 

500 

8 5 

85B 

1Om0§ 

65m 

3 5 

6 Om 

125J 

30 

50 

40u 

10 

lOu 

100 

140 * 

1 25J 

.5 t 

T048 

23# 

TP5006 

500 

9 0 

100C 

100m 

40m 

30 

3 Om 


1 2 

60 

2 Ou 

6 0 

30u 

100 §0 

100 

1 25C 

.50 

SI 8a 

24# 

T8F500H 

500 

9.5 

85C 

60m 

40m 

20 

2.0m 

125J 

20 

20 

i.oud 

10 

1 2u§ 

400 § 

95 § 

1 25J 


M94e% 

25 

NCF500D 

500 

10 


15m0 

50m 

3 5 

3 Om 

100 

1 2 

10 

500n 

10 

6.0u 

25 § 

125 

10OA 

.50 t 

T048 

26 

NCM500E 

500 

10 


25m0 

150m 

2.0 



1.2 

10 

500n 

10 

6 Ou 

200 § 


1 20A 

1 0 t 

T048 

27 

2N1850 

500 

10 A 

35C 


150m$ 

35 $ 

3 Om0 

35C 

2 5 t 

10 





125 * 

100C 

.5 t 

T048 

28# 

CR10B10 

500 

10 

59C 


30m 

2 5 

3.0m 

100J 

1 6 

30 





150 A 

100J 

5.0 0 

S334 

29# 

2SF279 

500 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2.5 

3 Om0 

100J 

1 2 

10 





90 

100J 

5 0 

S141 b 

30# 

2SF279A 

500 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2 5 

3 Om0 

100J 

1.2 

10 


10 

15uE) 

100 A 

90 

100J 

5.0 0 

S14 1 b 

31 

RTT0150 

500 

10 

65C 

200m 

50m 

3.0 

2.0m 

100 

2 5 

30 

20u 

10 


100 

100 

100C 


T048 

32 

RTT0450 

500 

10 

65C 

200m 

50m 

30 

2 0m 

125 

2.5 

30 

20u 

10 


100 

100 

1 25C 


T048 | 

33 

RTU150 

500 

10 

65C 

20 

50m 

30 

2 0m 

100 

2.5 

30 

200n 

10 


100 

100 

100C 


S131 

34 

RTU0450 

500 

10 

65C 

20 

50m 

30 

2.0 

125 

2.5 

30 

200n 

10 


100 

100 

1 25C 


S131 

35y# 

CR10CY10 

500 

10 

66C 


40m 

2 5 

4.0m 

125J 

2 5 

30 


10 

15u0 

100 A 

140 A 

1 25J 

5° 0 

S350 

36# 

CR10EY10 

500 

10 

66C 


40m 

2 5 

4.0m 

125J 

2.5 

30 


10 

15 u(Z5 

100 A 

140 A 

1 25J 

50 0 

S334 

37# 

CR5-502AB 

500 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

2Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


38# 

CR5-502BB 

500 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

15u@ 

20 

90 

125 

50 0 


39# 

CR5-502CB 

500 

10 

70C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

100C 

20 

16 

2.0u 

20 

12uCZ3 

20 

90 

125 

5.0 0 


40# 

CR5-502DB 

500 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

20 

16 

2.0u 

20 

8.Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


41# 

CR5-502EB 

500 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

6.Ou0 

20 

90 

125 

5.0 0 


42# 

CR5-5029B 

500 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

4 OutZl 

20 

90 

125 

5.0 0 


43# 

CR6-603RB 

500 

10 

70C 

28m0 

80m 

30 

5.0mt 

100C 

2.0 

16 

2 3u 

20 

80u 

20 

100 

125 

5 0 


44# 

CR6-603RBA 

500 

10 

70C 

28m0 

80m 

3 0 

5.0mt 

100C 

20 

16 

2.3u 

20 

80u 

200 

100 

125 

5 0 


45 

T510 

500 

10 

70 

60m 

100m 

5 0 



22 


3.0u 



30 0 

100 

100J 


M94 

46 

T510S 

500 

10 

70 

60m 

100m 

5 0 



2 2 


3 Ou 



30 0 

100 

100J 


S131 

47# 

TAG 10-500 

500 

10 

70 

25m 

25m 

3.0 

1 5m 

105 

2.0 

15 





120 

105 

5 0 

T048 

48# 

TAG10S500 

500 

10 

70 

25m 

25m 

30 

1 5m 

105 

20 

15 



12u 


120 

105 

5 0 

T048 

49 

2N1850A 

500 

10 A 

80C 


150m$ 

37 $ 

3.Om0 

80C 

2 5 t 

10 





125 * 

1 25C 

5 t 

T048 

50y:# 

CR10C10 

500 

10 

84C 


30m 

2 5 

3 Om 

125 J 

1 6 

30 




20 A 

150 A 

1 25 J 

5 0 0 

S350 

51# 

BTX32-500 

500 

10 

85 

25m 

25m 

3.0 

1 5m 

125 

2.0 

15 





120 

125 

5 0 

T048 

52# 

BTX32S500 

500 

10 

85 

25m 

25m 

3.0 

1.5m 

125 

2.0 

15 



12u 


120 

125 

5.0 

T048 

53# 

BTX72-500 

500 

10 

85 

40m 

40m 

30 

1.5m 

125 

20 

15 

1 4u 

5.0 

20u 

100 

120 

125 

5.0 

T048 

54# 

BTX72S500 

500 

10 

85 

40m 

40m 

3.0 

1.5m 

125 

2.0 

15 

1 4u 

5 0 

12u 

100 

120 

125 

50 

T048 

55# 

T10N500C 

500 

10 

85C 

60m 

20m 

20 

2 0m 

125J 

1 8 

20 

I.Ou 

10 

20u§ 

50 § 

140 § 

125J 

15 

S131 j% 

56# 

T10N500H 

500 

10 

85C 

60m 

20m 

20 

2.0m 

125 J 

1 8 

20 

I.Ou 

10 

20u§ 

50 § 

140 § 

125 J 

15 

M94e% 

57# 

TW10N500C 

500 

10 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2 0m 

125 J 

1 7 

10 




5 0 § 

100 

125J 

30 

S131 i% 

58# 

TW10N500H 

500 

10 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2.0m 

125 J 

1.7 

10 




5 0 § 

100 

1 25J 

3.0 

M94e% 

59# 

CR10-502B 

500 t 

10 

125C 

150m 

80m 

3.0 

5 Om 

125C 

20 

10 

2 Ou 

10 

30u 

20 


125C 

1 0 

T048 

60# 

2SF205 

500 (Z3 

11 

50B 


40m 

30 

6 Om 

100J 

2.8 

50 





125 

100J 

500m 

S236a 

61# 

2SF755 

500 

11 

50B 


40m 

30 

4 5m 

100J 

2.8 

50 


5.0 

lOu 

20 

125 

125J 

50 

SI 8d 

62# 

2SF755A 

500 

11 

50B 


40m 

3 0 

4 5m 

100J 

2 8 

50 


5 0 

5.0u 

20 

125 

125J 

50 

SI 8d 

63 

UCR50 

500 A 

12 

55C 

50m 

50m 




1 2 

30 

450n 

30 

1 5u 

250 

60 

1 25J 

10 0 

S296 

64# 

CR8-501C 

500 t 

12 

70C 

1 5m0 

25m 

2.5 

2 5m 

125J 

20 

20 

1.1 u 

8 0 

50u 

20 A 

80 A 

125 J 

5 0 0 

T064 

65y 

TIC126E 

500 

12 

70 

40m 

20m 

1.5 

2 Om 

1 IOC 

1 4 

12 




100 0 

100 

11OC 

5 0 


66# 

BTX65/500R 

500 

12 

85B 

1Om§0 

65m 

3.5 

6 Om 

125J 

20 

50 

400n 

10 

lOu 

100 

200 

125J 

500mt 

T048 

67# 

CR10-501B 

500 t 

12 

85C 

150m 

80m 

30 

5.0m 

125C 

2.0 

10 

2.0u “ 

10 

30u 



125C 

1 0 

T048 

68# 

CR10-502AB 

500 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

125C 

20 

50 

2 6u 

32 

2Ou0 

20 

120 

125 

5 0 0 


69# 

CR10-502BB 

500 

12 

85C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

125C 

20 

50 

2.6u 

32 

1 5 u(Zl 

20 

120 

125 

50 0 


70# 

CR10-502CB 

500 

12 

85C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

125C 

20 

50 

2.6u 

32 

12u0 

20 

120 

125 

5.0 0 


71# 

CR 10-502DB 

500 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

125C 

2.0 

50 

2.6u 

32 

8.Ou0 

20 

120 

125 

50 0 


72# 

CR10-502EB 

500 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

125C 

2.0 

5 0 

2 6u 

32 

6 OuEl 

20 

120 

125 

5.0 0 


73# 

CR10-5029B 

500 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

125C 

2.0 

5 0 

2 6u 

32 

4.Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


74# 

8RCM50 

500 

12 6 

65B 

65m 

85m 

30 

4 Om 

105 

2 6 

8.0 



20u 

20 

100 

105 

.50 

T048 

75# 

8RCV50 

500 

12 6 

105 

50m 

45m 

29 

4 Om 

105 

2.6 



100 

lOu 

100 

100 

105 

.50 

T048 

76 

2N1850B 

500 

13 A 

80C 


75m 

37 $ 

1 .Om0 

125C 

1 8 t 

13 





150 * 

1 25C 

5 t 

T048 

77# 

CR12-603RB 

500 

14.5 

75C 

28m0 

60m 

30 

5 Omt 

125C 

2.0 

32 

2 3u 

20 

85u 

20 

160 

125 

5 0 


78# 

CR12-603RBA 

500 

14 5 

75C 

28m0 

60m 

30 

5.0mt 

125C 

20 

32 

2.3u 

20 

85u 

200 

160 

125 

5 0 


79 

T515 

500 

15 


60m 

100m 

5.0 



2.2 


3.0u 




100 

100J 


M94 

80 

T515S 

500 

15 


60m 

100m 

5 0 



2.2 


3 Ou 




100 

100J 


S131 

81# 

2SF139 

500 

15 

25C 


50m 

3.0 

3.0m 

100C 

1.2 A 

7.0 





100 



S94 

82# 

BTY87/500R 

500 

15 

61A 

1Om0§ 

65m 

3 5 

6.0m 

125J 

3.0 

50 

3.0u§ 

10 

15u 

100 

106 

125J 

.50 

T048 

83# 

TAG 15-500 

500 

15 

70 

50m 

50m 

30 

1 5m 

105 

2.0 

20 





150 

105 

5.0 

T048 

84# 

TAG 15S500 

500 

15 

70 

50m 

50m 

3.0 

5.0m 

105 

2.0 

20 



1 2u 


150 

105 

5.0 ^ 

T048 

85# 

BT101-500R 

500 

15 A 

85B 


10m 

20 

1.5mT 

125J 

2.3 

20 





55 § 

125J 

5.0 0 

T064 

86# 

BT102-500R 

500 

15 A 

85B 


50m 

2 5 

1 5mt 

125J 

23 

20 





55 § 

125J 

5.0 0 

T064 

87# 

BTX70-500 

500 

15 

85 

50m 

50m 

30 

1.5m 

125 

2.0 

20 





150 

125 

5 0 

T048 

88# 

BTX70S500 

500 

15 

85 

50m 

50m 

3.0 

1.5m 

125 

2.0 

20 



1 2u 


150 

125 

5.0 

T048 

89# 

BTX74-500 

500 

15 

85 

50m 

50m 

30 

1 5m 

125 

2.0 

20 

1.4u 

10 

20u 

100 

150 

125 

5 0 

T048 

90# 

BTX74S500 

500 

15 

85 

50m 

50m 

30 

1.5m 

125 

2.0 

20 

1.4u 

10 

12u 

100 

150 

125 

5.0 

T048 

91# 

TR5 

500 

16 

25A 

5Om0 

80m 

30 

3 Om 

1 25J 

2.0 

50 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0 

250 


240m 

S313 

92# 

SF10H11 

500 

16 

26S 


80m 

3 5 

6.0m 

100J 

30 

50 





113 

100 

5.0 

S18 

93 

2N689 

500 

16 A 

65C 


80m$ 

3.0 $ 

3 Om0 

125C 

2.0 0 

16 





150 * 

125C 

50 

T048 

94 

JAN2N689 

500 

16 A 

65C 

50m 

80m 

30 

2.0m 

25 

20 t 

50 

5 Ou 

10 

40u 


150 

125A 

.5 t 

T048 

95 

10RC50 

500 0 

16 A 

65C 

1Om0 

40m 

3.0 

3 Om0 

105C 

23 t 

31 





125 A 

105J 

.50 t 

T048 

96 

RTT0250 

500 

16 

65C 

200m 

50m 

3.0 

2.0m 

100 

2.5 

. 50 

.20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

97 

RTT0350 

500 

16 

65C 

50m 

25m 

2.0 

1.0m 

100 

2.0 

50 

.20u 

16 


100 

150 

100C 


T048 

98 

RTT0550 

500 

16 

65C 

200m 

50m 

3.0 

2 0m 

125 

2 5 

50 

20u 

16 


100 

150 

1 25C 


T048 

99 

RTT0650 

500 

16 

65C 

50m 

25m 

2.0 

1.0m 

125 

2.0 

. 50 

20u 

16 


100 

150 

125C 


T048 

100 

RTU0250 

500 

16 

65C 

20 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2.5 

50 

200n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

101 

RTU0350 

500 

16 

65C 

50m 

25m 

20 

1 Om 

100 

20 

50 

200n 

16 


100 

150 

100C 


S131 

102 

RTU0550 

500 

16 

65C 

200m 

50m 

3.0 

2.0m 

125 

2.5 

50 

200n 

16 


100 

150 

125C 


S131 

103 

RTU0650 

500 

16 

65C 

50m 

25m 

2.0 

1 Om 

125 

2.0 

50 

200n 

16 


100 

150 

125C 


S131 

104 

MCR3818-7 

500 

16 

70C 

50m 

40m 

1 5 



1 2 

20 

1 Ou 

20 

1 5u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

M94b 

105 

MCR391 8-7 

500 

16 

70C 

50m 

40m 

1.5 



1 2 

20 

1 Ou 

20 

15u 

50 0§ 

240 § 

100J 

500mt 

S131k 

106# 

BTY91/500R 

500 

16 

75B 

1Om0§ 

40m 

3.0 

6.0m 

125J 

20 

50 

3 Ou§ 

10 

20u§ 

100 

136 

125J 

5.0 

T048 

107# 

1 1RC50 

500 

16 A 

85B 

20m 

40m 

3 0 

3.0m 


2 3 

10 

3 Ou 

10 

25u 

20 

125 

125A 

5.0 0 

S141c 

108 

C36E 

500 

16 A 

100 

2Om0 

50m 

3.5 

3 Om 

100J 

1 2 


4 5u0 

10 

20u 


125 

10OB 

.50 ^ 

S18 

109 

16C50 

500 

16 

125J 

50m 

15m 

20 

10m 

125J 

20 

50 

7.0u 

16 

75u§ 


150 

1 25J 

5.0 0 

T048#A 

110 

16C50B 

.500 

16 

1 25J 

50m 

40m 

2.0 

10m 

125J 

20 

. 50 

. 7.0u 

16 

75u§ 

25 

150 

1 25J 

5.0 0 

T048#A 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT, (2) MAX. 



4J 

JJRRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S> 

\T 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 25‘C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 

(V) 

(a) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/usl 

(A) 

CC) 

JW) 


1 

16C50C “ 

T)00 

16 

125J 

50m 

40m 

2.0 

l6m 

12 5 J 

2.0 

50 

70u 

16 

75u§ 


150 

125J 

5.0 0 

T04$#A 

2# 

CR16-502B 

500 t 

16 

125C 

120m 

40m 

3 0 

5.0m 

125C 

2.0 

16 

2.0u 

10 

20u 

20 


125C 

1.0 

T048 

3# 

T14F500C 

500 

17 

85C 

120m 

50m 

30 

10m 

125J 

2.5 

50 

1.5u0 

10 

1 5u§ 

200 § 

200 § 

125J 


S63a% 

4# 

T14F500E 

500 

17 

85C 

120m 

50m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 

50 

1.5u0 

10 

15u§ 

200 § 

200 § 

125 J 


M329% 

5 

2N689A 

500 

18 A 

65C 

5Om$0 

40m 

3.0 

$ 

1.Om0 

65C 

2.1 t 

18 




100 

250 * 

125C 

.5 t 

T048 

6 

TIX95 

500 

18 

75C 

40m 

40m 

3.5 

1.0m 

125 

1.6 

18 




100 


125C 

5 0 

M246 

7# 

12RCM50 

500 

18.8 

65B 

65m 

85m 

3.0 

4.0m 

105 

2.2 

12 



20u 

20 

150 

105 

.50 

T048 

8# 

T15N500C 

500 

19 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

50 

2.5u0 

10 

80u§ 

20 § 

300 § 

125J 


S63g% 

9# 

T15N500E 

500 

19 

85C 

200m 

100m 

3 0 

10m 

125J 

2.5 

50 

2 5u0 

10 

80u§ 

20 § 

300 § 

125 J 


M351 % 

10# 

BTX12/500R 

500 

20 

25$ 

40m§ 

50m 

3.0 



3.5 § 

175 

4.0u§ 

10 

IOuS 

20 § 

250 

125 J 

5.0 

S182 

11# 

CR20A10 

500 

20 

57C 


50m 

3.0 

3.0m 

100J 

1.8 

60 





300 A 

100J 

5.0 0 

SI 06b 

12#. 

2SF299 

500 

20 

58C 

1Om0 

50m 

3.5 

3.Om0 

100 

1.3 

20 





300 

100J 

5 0 

SI 06b 

13# 

2SF299A 

500 

20 

58C 

1Om0 

50m 

3.5 

3.Om0 

100 

1 3 

20 


20 

1 5u0 

100 A 

300 

100 

5.0 0 

SI 06b 

14# 

TAG20-500 

500 

20 

60 

50m 

50m 

3.0 

1.5m 

105 

1.7 

30 





175 

105 

5.0 

T048 

15# 

TAG20S500 

500 

20 

60 

50m 

50m 

3 0 

1.5m 

105 

1 7 

30 



12u 


175 

105 

5.0 

T048 

16 

MCR649-7 

500 0 

20 

65C 


80m 

3.5 

5.0mA 

100 

.70 0 

13 § 





260 A 

100J 

5 0 

T041 

17# 

BTX33-500 

500 

20 

70 

50m 

50m 

3.0 

1 5m 

125 

1 7 

30 





175 

125 

50 

T048 

18# 

BTX33S500 

500 

20 

70 

50m 

50m 

3.0 

1.5m 

125 

1.7 

30 



1 2u 


175 

125 

50 

T048 

19y 

C138E10E 

500 

20 

70 

150m 

180 

30 

4.0m 

125 

4.0 

100 


10 

10 

200 

200 

125 

40 

T048 

20y 

C138E20E 

500 

20 

70 

150m 

180 

3.0 

4.0m 

125 

4.0 

100 


10 

20 

200 

200 

125 

40 

T048 

21 ▼ 

C139E10E 

500 

20 

70 

150m 

180 

3.0 

4.0m 

125 

40 

100 


10 

10 

200 

200 

125 

40 

T048 

22y 

C139E20E 

500 

20 

70 

150m 

180 

3.0 

4 Om 

125 

40 

100 


10 

10 

200 

200 

125 

40 

T048 

23# 

CR20EY10 

500 

20 

74C 


50m 

30 

6.0m 

125J 

2.5 

60 


20 

1 5u0 

100 A 

300 A 

125J 

5.0 0 

S 106b 

24# 

6TW5 

500 

20 

75C$ 

25m 

50m 

2.0 

10m 

100J 

1.8 § 

50 

2.5u§ 

20 

20u§ 


300 

150S 

2.0 


25# 

CR16-50 IB 

500 t 

20 

75C 

120m 

40m 

3.0 

5.0m 

1 25C 

2.0 

16 

2.0u 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

26# 

CR16-502AB 

500 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

3 0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

2Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


27# 

CR 16-502BB 

500 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3.0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2 5u 

50 

15u0 

20 

160 

125 

5.0 0 


28# 

CR16-502CB 

500 

20 

75C 

7 Om0 

60m 

3.0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

12u0 

20 

160 

125 

5.0 0 


29# 

CR 16-502DB 

500 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3.0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

8.Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


30# 

CR16-502EB 

500 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3.0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.5u 

50 

6 Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


31# 

CR 16-5029B 

500 

20 

75C 

7.Om0 

60m 

3 0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2 5u 

50 

4.Ou0 

20 

160 

125 

5.0 0 


32# 

BTX81-500R 

500 

20 

85B 

100m 

80m 

3.5 



1.8 

50 






125J 

1.0 t 

S94a 

33# 

2SF210A 

500 Cl 

22 

64B 


40m 

L3J)_ 

6.0m 

125J 

ZO 

50 





150 

125J 

500m 

S236a 

34# 

2SF765 

500 

22 

64B 


40m 

3 0 

4.5m 

1 25J 

2.0 

50 


10 

lOu 

20 

150 

125 

.50 

S18d 

35# 

2SF765A 

500 

22 

64B 


40m 

3.0 

4.5m 

1 25J 

2.0 

50 


10 

5.0u 

20 

150 

125 

.50 

S18d 

36r 

S0535C 

500 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1 Om 

100C 

1.6 

141 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

325 § 

125 A 

800mt 

M607 

37y 

S0535D 

500 

22 

80C 

40m 

25m 

2.0 

1 Om 

100C 

1.6 

141 

1.8u 

2.0 

25u§ 

30 § 

325 § 

125A 

800mt 

S362 

38# 

TS535 

500 

22.5 

25A 

2Om0 

80m 

3.0 

6.0m 

125J 

22 

70 

5.0u§ 

15 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S313 

39# 

CR 18-603RB 

500 

23 

70C 

28m0 

40m 

3.0 

5 Omt 

125C 

2 1 

57 

2.3u 

20 

85u 

20 

180 

125 

5.0 


40# 

CR 18-603RBA 

500 

23 

70C 

28m0 

40m 

3.0 

5.0mt 

125C 

2.1 

57 

2,3u 

20 

85u 

200 

180 

125 

5 0 


41# 

T18F500C 

500 

23 

85C 

120m 

50m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.3 

60 

1 5u0 

15 

20u§ 

50 § 

300 § 

125J 


S63g% 

42# 

T18F500E 

500 

23 

85C 

120m 

50m 

3.0 

10m 

1 25J 

2 3 

60 

1.5u0 

15 

20u§ 

50 § 

300 § 

125 J 


M353% 

43 

MCR1718-7 

500 A 

25 

$ 

6.Om0 

50m 

7.0 



1.3 

25 




100 0 

100 

125 J 

1.0 t 

T048 

44# 

2SF138 

500 

25 

25C 


50m 

3.0 

3 Om 

1 25C 

1.2 A 

12 





150 

125 

5 0 

S94 

45 

C37EA 

500 

25 A 

25C 


80m 

3.5 

6.0m 

105 

2.3 t 

30 





125 

105C 

.50 

T048 

46 

10RC50A 

500 0 

25 A 

45C 

1Om0 

90m 

2.5 

3 Om0 

1 25C 

2.8 

50 t 

3 Ou 

10 

30u 

25 § 

200 A 

125J 

.50 t 

T048 

47 

10RCF50A 

500 0 

25 A 

45C 

1Om0 

90m 

2.5 

3.Om0 

1 25C 

2.8 

50 t 

3.0u 

10 

12u§ 

25 § 

200 A 

125 J 

500mt 

T048 

48# 

SF16H11 

500 

25 

57S 


40m 

3.0 

6 Om 

125J 

1.9 

50 





135 

125 

5.0 

S18 

49# 

2N689AS 

500 

25 

60 

50m 

40m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

30 

1 4u 

10 

12u 

100 

200 

125 

5.0 

T048 

50# 

2N689S 

500 

25 

60 

50m 

40m 

3 0 

1.5m 

125 

1.7 

30 

1 4u 

10 

12u 

25 

200 

125 

5.0 

T048 

51# 

BTX73-500 

500 

25 

60 

50m 

50m 

3.0 

1.5m 

125 

1.7 

30 

1.4u 

10 

20u 

100 

200 

125 

5.0 

T048 

52# 

BTX73S500 

500 

25 

60 

50m 

50m 

3.0 

1.5m 

125 

1 7 

30 

1,4u 

10 

12u 

100 

200 

125 

5.0 

T048 

53 

TI3042 

500 t 

25 A 

60C 

13Om0 

100m 

4 0 

3 Om 

1 25C 

2.5 

25 

2.5u 

25 

2.9u 

200 

200 

125C 

5 0 

T048 

54 

C34E1 

500 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1.5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100J 

5.0 0 

M94 

55 

C34E2 

500 

25 

70 

50m 

25m 

1 5 

1 Om 

100 

1 5 

50 


35 

2Ou0 

20 

250 

100J 

5.0 0 

S131 

56# 

21RC50 

500 

25 A 

75B 

20m 

40m 

3.0 

3.0 


2.2 

16 

3.0u 

10 

25u 

20 

150 

125A 

5.0 0 

S141c 

57 

2N5808 

500 

25 

80 

100m $ 

120m$ 

4.0 

$ 



1.6 

35 





200 § 

115C 

500mt 

S18 

58# 

24TB5 

500 

25 

84B 


10 

3.0 

7 5m 


2.3 

31 





180 

125 

1.0 

S266 

59# 

26TB5 

500 

25 

84B 


10 

3.0 

7.5m 


2.3 

31 





180 

125 

1 0 

863a 

60 

2N2579 

500 

25 

85C 


80m$ 

3.5 

$ 

2.5m0 

1 25C 

.70 § 

16 





260 § 

125C 

.50 

T041 

61# 

BTX82-500R 

500 

26 

87B 

.10 

80m 

3.5 





5.0u 


50u 


550 * 

125 J 

5.0 0 

T048 

62# 

T22N500C 

500 

28 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

1 25J 

1 9 

60 

2 5u0 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125 J 


S63g% 

63# 

T22N500E 

500 

28 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

1 25 J 

1.9 

60 

2.5u0 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125 J 


M353% 

64# 

BTX13/500R 

500 

30 

25$ 

40m§ 

50m 

3.0 



3 5 § 

250 

4 Ou§ 

10 

6.0u§ 

20 § 

300 

125 J 

5.0 

SI 89 

65# 

23TB5 

500 

31 

82B 

150m 

100m 

3.0 

7 5m 


2.4 

63 





260 

125C 

1.0 

S266 

66# 

25TB5 

500 

31 

82B 

150m 

100m 

30 

7 5m 


2 4 

63 





260 

125C 

1 0 

S63a 

67# 

CR25-501B 

500 

32 

25 

26m 

40m 

3.0 





2 5u 

25 

150u 


210 

125 

5.0 

T048 

68# 

8TW5 

500 

32 

75C$ 

25m 

50m 

2.0 

10m 

100J 

1.8 § 

90 

2 5u§ 

32 

20u§ 


550 

150S 

2.0 


69# 

BTX66/500R 

500 

32 

85B 

1Om0§ 

80m 

3.0 

12m 

1 25J 

3 3 

500 

50u 

50 

1 5u 

22 

680 * 

125 J 

1 t 

T094 

70 

C40EA 

500 

35 

18B 


40m 

3.0 

3 5mA 

25J 

2 0 A 

50 



12u 


150 

125J 

5.0 

T048 

71 

C137E 

500 

35 A 

18C 

100m 

40m 

3.0 

§ 

3.5m 

120C 

2.3 

70 




100 

360 

120J 

2.0 

T048 

72 

SCR165A 

500 0 

35 

25C 

50m 

25m 

2.0 

2.0mA 

1 25C 

2.0 

50 

I.Oul 

200 

20u§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

73 

SCRF165A 

500 0 

35 

25C 

100m 

25m 

2.0 

2 OmA 

1 25C 

2.0 

50 

20u§ 

10 

6 Ou§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

74 

SCRF1650 

500 0 

35 

25C 

100m 

40m 

3.0 

2.0mA 

1 25C 

20 

50 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

75 

16RC50A 

500 0 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

2.0 

3.Om0 

1 25C 

23 

70 t 


10 

75u§ 

25 § 

250 A 

125 J 

50 t 

T048 

76 

16RCF50A 

500 0 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

2.0 

1 .Om0 

125C 

2.3 

70 t 


10 

12u§ 

25 § 

250 A 

125 

.50 t 

T048 

77 

18RC50 

500 0 

35 A 

45C 

2Om0 

40m 

2.0 

3 Om0 

1 25C 

20 

70 t 





350 A 

125 J 

.50 t 

T048 

78 

MCR3835-7 

500 

35 

47C 

50m 

40m 

1.5 



1 2 

35 

1 Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500m 

M94b 

79 

MCR3935-7 

500 

35 

47C 

50m 

40m 

1.5 



1.2 

35 

1 .Ou 

35 

15u 

50 0§ 

325 § 

100J 

500m 

S131 k 

80 

C38EA 

500 0 

35 

56C 

80m 

40m 

3.0 

3 Om 

25J 

2.0 A 

50 

1 4u 

5.0 

24u 

20 

150 

150C 

12 

T048 

81 

NL570E 

500 

35 

62 

100m 

80m 

3.0 



1 7 

50 

1.4u 

5.0 

30u 

200 

600 

125 

500m 


82y 

C144E15E 

500 

35 A 

63 

125 

150 

3.0 

4 0 

T25 

3.0 

100 


10 

15 

200 

250 

125 

40 

T048 

83t 

C144E30E 

500 

35 A 

63 

125 

150 

3.0 

4 0 

125 

3 0 

100 


10 

30 

200 

250 

125 

40 

T048 

84 

22RC50 

500 0 

35 A 

70C 

2Om0 

40m 

2.0 

3.Om0 

1 50C 

2.3 

70 t 




20 

225 A 

15pJ 

500mt 

T048 

85# 

TK5FA 

500 

35 

85C 


300m 

3.0 


10m 

1 25 J 

2.0 

100 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 | 

86# 

TK5FB 

500 

35 

85C 


300m 

3.0 


10m 

125J 

20 

100 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

87 

C38E0 

500 

35 

87C 

80m 

40m 

2.5 

2 Om 

1 50J 

2.0 t 

50 

1.4u 

5.0 

24u§ 

20 

200 

150J 

.50 t 

T048 

88 

NLC38E 

500 

35 

90C 

80m 

40m 

2.5 

2.0m 

1 50J 

20 

50 

1.4u 

5.0 

24u 

20 

200 

150J 

.50 t 

T048 

89 

5TCA50 

500 

35 

125 

60 

100m 

3.0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


90 

35C50 

500 

35 

125 J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T094#A 

91 

35C50B 

500 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25 J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 3 

T094#A 

92 

35C50BF 

500 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 i 

T083#A 

93 

35C50F 

500 

35 

1 25J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 <& 

T083#A 

94# 

CR30-503A 

500 

36 

25 

66m 

60m 

3.0 



1.4 

30 

20u 

30 

73u 


500 

125 

5.0 

T049 

95# 

CR30-504A 

500 

36 

25 

66m 

60m 

3.0 



1.4 

30 


30 

20u 


500 

125 

5 0 

T049 

96# 

CR30-604AA 

500 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

10mT 

1 25C 

2.5 

100 

20u 

100 

2Ou0 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

97# 

CR30-604BA 

500 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

lOmt 

1 25C 

2 5 

100 

20u 

100 

15u0 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

98# 

CR30-604CA 

500 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

lOmt 

125C 

2.5 

100 

20u 

100 

12u0 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

99# 

CR30-604DA 

500 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

lOmt 

125C 

2.5 

100 

20u 

100 

8 Ou0 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

IOOt# 

6TC50 

500 

40 



100m 

3.0 



1 3 


lOu 


150u 

50 §0 

1 5k* 

125J 


SI 83a 

101# 

27TB5 

500 

40 

74B 


.10 

3.0 

15m 


2 1 

78 





450 

125C 

1 0 

S63a 

102# 

CR24-603RB 

500 

40 

80C 

28m0 

40m 

3.0 

5 Omt 

1 25C 

1.4 

50 

2.3u 

20 

85u 

20 

320 

125 

5.0 


103# 

CR24-603RBA 

500 

40 

80C 

28m0 

40m 

3.0 

5 Omt 

125C 

1 4 

50 

2.3u 

20 

85u 

200 

320 

125 

5.0 


104# 

T30F500C 

500 

40 

85C 

300m 

100m 

3.0 

10m 

125J 

1.8 

100 

2.Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125J 


S63g% 

105#._ 

T30F500E 

500 

40 

85C 

300m 

100m 

3.0 

10m 

1 25J 

1 8 

100 

2.Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125 J 


M35 1 % 

1064 

40RCS50 

500 0 

40 

87C 

200m 

1 10m 

30 

1 5m 

105J 

1 7 t 

40 

4 5u 

10 


25 § 

1 Ok§ 

105J 

E 

o 

o 

in 

S363 

107y# 

i 6TCA50 

500 

40 

125 

60 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


108 

25 1K 

500 

40 

125J 


100m 

3 0 

10m 

125J 

1.7 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 2k* 

125J 

3 t 

Z59 

109 

NLE45E 

500 

45 

89C 

10 

70m 

2 5 

4 Om 

1 25J 

3.0 

500 

5.0u 

50 

30u 

200 

1.2k 

125J 

50 t 

T083 

1 10 

NLE46E 

500 

45 

89C 

10 

70m 

2 5 

4 Om 

1 25J 

3 0 

500 

5.0u 

50 

. 30u 

200 

1 2k 

125 J 

.50 t 

T094 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

^T 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

U 

3J at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 21 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

< 

CO 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1# 

28TB5 

500 

47 

73B 


10 

30 

15m 


1.9 

95 





550 

125 

1 0 

S63a 

2# 

BTY95/500R 

500 

50 

75B 

1Om0§ 

80m 

3 0 

12m 

125J 

3.3 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

680 

125J 

5.0 

T049 

3 

C146E 

500 

55 A 



100m 

30 







40uE) 



125A 


S236 

4# 

TK5A 

500 

55 

60C 

100m 

125m 

3 0 

10m 


20 

100 

5.0u 

50 

30u 

20 0 

700 

100C 

.50 

T049 

5# 

2SF120 

500 0 

55 

68B 


400m 

3.5 

12m 

100J 

2.7 

500 





700 

100J 

.50 

S 106a 

6# 

2SF775 

500 

55 

68B 


100m 

3 5 

12m 

100J 

2.7 

500 


30 

30u 

20 

700 

100 

50 

S189d 

7# 

2SF775A 

500 

55 

68B 


100m 

3 5 

12m 

100J 

2 7 

500 


30 

15u 

20 

700 

100 

50 

S189d 

8# 

29TB5 

500 

55 

68B 


10 

3 0 

15m 


1 8 

1 10 





650 

125 

1.0 

S63a 

9 

NL576E 

500 

55 

82 

500m 

150m 

3.0 



2.4 

1 10 




50 

700 

125 

2.0 


10 

NL577E 

500 

55 

82C 

.50 

15 

30 

6 Om 

1 25J 

2.4 

1 10 




200 

700 

125 J 

20 t 

T0103 

11 

C45EA 

500 

55 A 

85C 

100m 

75m 

3 0 

5.0m 

120C 

3.1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

700 

125 J 

500m 

S315 

12 

C46EA 

500 

55 A 

85C 

100m 

75m 

3 0 

5.0m 

1 20C 

3.1 A 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

700 

125 J 

500m 

T094 

13 

2191K 

500 

55 

94C 


200m 

30 

10m 

125J 

2.0 § 

50 

3.5u 

50 

15u 

100 

1 2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

14 

2192K 

500 

55 

94C 


200m 

30 

10m 

125J 

2.0 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1 2k* 

125J 

3 T 

Z59 

15 

555E 

500 

55 

99C 


150m 

3.0 








200 


125J 


T049 

16 

556E 

500 

55 

99C 


150m 

3.0 








200 


125J 


T083 

17# 

5TC50 

500 

55 

125 

20m 

45m 

30 



1 3 

50 

5.0u 

50 

25u 


500 

100J 

20 

S185 

18 

C145E 

500 

55 A 

125J 

500m 

150m 

30 

10m 

1 25C 

2.4 t 

1 10 




200 

700 A 

125 J 

2 t 

T0103 

19# 

ATS50 

500 

60 

25 


100m 

20 













20# 

T6N500C 

500 

60 

85C 

60m 

20m 

20 

2.0m 

1 25J 

2.5 

20 

1 Ou 

10 

17u§ 

50 § 

100 § 

125 J 

15 

S131j% 

21# 

BTX67/500R 

500 

62 

85B 

1Om0 



12m 

1 25J 

2.5 

500 

.50u 

50 

15u 

22 

900 

125J 

1 t 

T094 

22# 

T50F500 

500 

62.5 

85C 

300m 

100m 

3.0 

20m 

125J 

2.2 

160 

2.Ou0 

25 

30u§ 

50 § 

800 § 

125J 


M330b% 

23# 

T50N500 

500 

62.5 

85C 

300m 

100m 

30 

20m 

125J 

2.2 

160 

2 5u0 

25 

80u§ 

20 § 

800 § 

125 J 


M330b% 

24 

2515K 

500 

63 

120C 


.10 

3.0 

15m 

150J 

1.7 

50 




300 

1.2k 

150J 


T083 

25# 

CR50-503A 

500 

64 

25 

73m 

100m 

3.0 









600 

125 

5 0 

T049 

26# 

CR50-504A 

500 

64 

25 

73m 

100m 

3.0 





5.5u 

50 

20u 


600 

125 

5 0 

T049 

27# 

40T6 

500 

65 

75B 

200m 

200m 

• 25 

lOmt 


2 1 t 

200 





1.1k 

125B 

1.0 

M308 

28# 

CR50-604AA 

500 

66 

75C 

32m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

5.5u 

150 

2Ou0 

20 

760 

125 

50 0 

T049 

29# 

CR50-604BA 

500 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

1 7 

150 

5.5 

150 

15u@ 

20 

700 

125 

50 0 

T049 

30# 

CR50-604CA 

500 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

1 7 

150 

5.5 

150 

12u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

31# 

CR50-604DA 

500 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

1.7 

150 

5 5 

150 

8.Ou0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

32# 

CR50-604LA 

500 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

10mt 

1 25C 

1.7 

150 

5.5u 

150 

25u0 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

33 

2N1805 

500 

70 

62C 


130m$ 

3.0 $ 

3.3m 

62C 

1.8 t 

70 





1 Ok* 

125C 

.50 t 

T049 

34 

2N3986 

500 

70 

70C 


200m $ 

3 0 $ 

15m 

125C 

2.9 t 

220 



50u 

200 § 

1 Ok* 

125C 

10 0 

T094 

35# 

CR70B10 

500 

70 

74C 


70m 

3.0 

6.0m 

125J 

1.7 

220 




10 A 

1.5kA 

125J 

5.0 0 

S189d 

36# 

36TB5 

500 

70 

75B 


15 

3 0 

15m 


2.0 

140 





760 

125 

1.0 

S63d 

37# 

CR70CY10 

500 

70 

83C 


100m 

3.0 

15m 

125J 

1.8 t 

220 



15 § 

100 § 

1.5k 

125J 

50 0 

S237f 

38# 

BTY99/500R 

500 

70 

85B 

10m0§ 

70m 

3 0 

12m 

125 J 

2.5 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

900 

125J 

5.0 

T049 

39# 

TK150FA 

500 

70 

85C 


300m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.0 

200 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

1.0k 


900m 

S317 

40# 

TK150FB 

500 

70 

85C 


300m 

30 

10m 

1 25J 

20 

200 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

1.0k 


900m 

S317 

41 

NLC60E 

500 

70 

103C 

10 

70m 

2 5 

4.0m 

1 50J 

2 5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1 6k 

150J 

.50 t 

T094 

42y# 

10TCA50 

500 

70 

125 

100 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


43 

70C50 

500 

70 

125 J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

44 

70C50B 

500 

70 

125J 

200m§ 

150m 

3.0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125 J 

15 2 

T094#A 

45 

70C50BF 

500 

70 

125J 

200m§ 

150m 

3 0 

10m 

1 25J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

46 

70C50F 

500 

70 

1 25J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T083#A 

47 

BTX37/500R 

500 

75 


10m0 

80m 

3 0 



3 3 

500 

3.0u 

50 

20u 


680 

125J 

500m 

T049 

48# 

SH50H11 

500 

79 

85C 

150m 

100m 

3 0 

8.0m 

1 25J 

1.7 § 

150 

6.0u 

50 

20u§ 

100 

1.0k 

125J 

.50 t 

S189f 

49t# 

12TC50 

500 

80 


100m 

100m 

3.0 



1 5 


lOu 


150u 

50 § 

1 5k* 

125 J 


S183b 

50# 

CR31-603A 

500 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1 7 

100 

3.7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

51# 

CR31-604AA 

500 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

1 25C 

1 7 

100 

5.7u 

100 

2Ou0 

20 

700 

135J 

50 0 

T049 

52# 

CR31-604BA 

500 

80 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

10mt 

1 25C 

1.7 

100 

5.7 

100 

~Ttu0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

53# 

CR31-604CA 

500 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

1 25C 

1 7 

100 

5 7 

100 

12u0 

20 

700 

135J 

50 0 

T049 

54# 

CR31-604DA 

500 

80 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

1 25C 

1 7 

100 

5 7 u 

100 

8 Ou0 

20 

700 

135J 

50 0 

T049 

55 

36RA50 

500 0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

125C 

2.2 t 

160 




200 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T094 

56 

36RC50A 

500 0 

80 A 

75C 

20 i 

700m 

2.5 

3.Om0 

125C 

2 2 t 

160 





850 A 

125J 

2.0 t 

T094 

57 

36RCF50A 

500 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

3 Om 

1 25C 

2.2 t 

160 


50 

20 § 


850 A 

125J 

2.0 t 

T094 

58 

37RA50 

500 0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

1 25C 

2 2 t 

160 




200 § 

1 OkA 

125J 

2.0 t 

T083 

59 

37RC50A 

500 0 

80 A 

75C 

20 $ 

700m 

2.5 

3.Om0 

1 25C 

2 2 t 

160 





850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

60 

37RCF50A 

500 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

3.0m 

1 25C 

2.2 t 

160 



20 § 


850 A 

i 125J 

2.0 t 

T083 

61 

51RCG50 

500 0 

80 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

1 25C 

2 5 t 

160 



20u 

100 § 

1.2kA 

125J 

3.0 t 

T094 

62 

52RCG50 

500 0 

80 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

125C 

2.5 t 

160 



20u 

100 § 

1.2kA 

125J 

3.0 t 

T083 

63# 

2SF130 

500 0 

80 

78B 


100m 

3.5 

12m 

1 25J 

2.3 

500 





1 Ok 

125J 

50 

S189d 

64# 

2SF785 

500 

80 

78B 


100m 

3.5 

12m 

1 25J 

23 

500 


50 

30u 

20 

1 Ok 

125 

.50 

S189d 1 

65# 

2SF785A 

500 

80 

78B 


100m 

3 5 

12m 

1 25J 

2.3 

500 


50 

15u 

20 

1.0k 

125 

50 

S189d 

66# 

51RC50 

500 

80 A 

84B 

50m 

70m 

2 5 

3.0 


2.2 

50 

4 5u 

50 

60u 

20 

700 

125A 

5.0 0 

S237c 

67y# 

12TCA50 

500 

80 

125 

100 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


68 

250K 

500 

80 

125 J 


100m 

30 

10m 

1 25J 

1.3 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 6k* 

125J 

3 t 

Z59 

69# 

37TB5 

500 

85 

66B 


15 

3.0 

15m 


1.9 

175 





930 

125 

1 0 

S63d 

70# 

CR70-601A 

500 t 

85 

75C 


100m 

3 0 

15m 

25C 

1.7 

70 




20 

1.0k 

125C 

1.0 

T049 

71# 

CR70-601C 

500 

85 

75C 


100m 

3 0 

30mt 

1 25C 

1 7 

210 




20 

1.0k 

125 

5.0 

M376 

72# 

BTX5 1-500R 

500 

95 

85B 

1Om§0 

70m 

30 

13m 

125J 

2.1 

500 

3.0u 

50 

20u 

10 

900 

125J 

5.0 

T049 

73# 

TT5FA 

500 

95 

85C 


500m 

3 0 

25m 

1 25J 

20 

350 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

2.0k 


1 5 

S204a 

74# 

TT5FB 

500 

95 

85C 


500m 

3 0 

25m 

1 25J 

2 0 

350 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

2 0k 


1.5 

S204a 

75# 

BTX38/500R 

500 

100 


10m0 

70m 

30 



2.5 

500 

3.0u 

50 

20u 


1 Ok 

125J 

.50 

T049 

76# 

38TB5 

500 

100 

62B 


15 

3 0 

15m 


1 8 

205 





1 Ok 

125 

1.0 

S63d 

77 

C62E0 

500 

100 

100C 

100m 

70m 

2 5 

4 Om 

1 25J 

2 5 t 

500 

5.0u 

50 

50u§ 


1 6k 

150J 

.50 t 

T083 

78 

100C50 

500 

100 

125 J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2 0k 

125J 

10 0 

T093#A 

79 

100C50B 

500 

100 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2 0k 

125J 

TO 0 

T093#A 

80# 

CR51-603A 

500 

105 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.6 

150 

3.4u 

120 

185u 

20 

760 

135J 

5.0 

T049 

81 

C154EA 

500 

1 10 A 


500m 

500m 

4.0 

12m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

7 Ou§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2.0 0 

T094 

82 

C155EA 

500 

1 10 A 


500m 

500m 

4.0 

12m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

12u§ 

100 § 

1 2k 

125J 

2.0 0 

T094 

83 

C156EA 

500 

1 10 A 


500m 

500m 

4 0 

12m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

1.2k 

125J 

2.0 0 

S315 

84 

C157EA 

500 

1 10 A 


500m 

500m 

4.0 

12m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

12u§ 

100 § 

1.2k 

125J 

2.0 0 

S315 

85 

2541K 

500 

1 10 

50C 


200m 

3.0 

10m 

125J 

1.7 § 

50 

3 5u 

50 

15u 

100 

1 4k 

125 J 

3.0 t 

Z59 

864 

JAN2N1799 

500 

1 10 

60C 

40m 

70m 

3.0 

15m 

1 25A 

1 8 

150 

15u 

50 

40u 


1.0k 

125A 

500m 

T083 

87f 

JAN2N1805 

500 

1 10 

60C 

40m 

70m 

3.0 

15m 

125A 

1.8 

150 

15u 

50 

40u 


1.0k 

125A 

500m 

T049 

88# 

10TC50 

500 

1 10 

60C 

20m 

60m 

3.0 



1 5 

1 10 

2.0u 

1 10 

25u 

20 

1 Ok 

125 J 


SI 85 

89 

2542K 

500 

1 10 

60C 


200m 

3.0 

10m 

125J 

1 7 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1.4k 

125J 

3.0 t 

Z59 

90 

C50E 

500 

1 10 A 

60B 

100m 

75m 

3 0 

6 OmA 

1 25J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 % 

1.0k 

125 

500m 

T094 

91 

C52E 

500 

1 10 A 

60B 

100m 

75m 

3 0 

6.0mA 

125J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

20 § 

1.0k 

125 

500m 

S315 

92 

C55EA 

500 

1 10 A 

60C 

100m 

75m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

125 J 

5.0 

S91 

93 

C56EA 

500 

1 10 A 

60C 

100m 

75m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

125 J 

5.0 

SI 08 

94 

C15OE0 

500 

1 10 

60B 

500m 

150m 

3 0 

10m 

125J 

2.5 

500 




200 

1.5k 

125 J 

10 

T049 

95# 

TK150 

500 

1 10 

60C 

100m 

125m 

3.0 

10m 


20 

200 

4 5u 

50 

20u 

40 §0 

1 Ok 

125C 

.50 

T049 

96 

71RC50A 

500 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

3.Om0 

125J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125J 

.5 t 

T094 

97 

71RCF50A 

500 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

3.Om0 

125J 

1 9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

1 OkA 

125 J 

.50 t 

T094 

98 

72RC50A 

500 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

3 Om0 

1 25J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125 J 

.5 t 

T083 

99 

72RCF50A 

500 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

3 Om0 

1 25J 

1.9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

I.OkA 

125 J 

500mt 

T083 

100 

71RB50 

500 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

1 25J 

2 5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125 J 

2 t 

T094 

101 

72RB50 

500 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

1 25J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125 J 

2 T 

T083 

102 

C150EA 

500 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3.0 

20m 

1 20C 

2 6 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 

1 5k 

125 J 

10 

T094 

103 

C151EA 

500 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

30 

20m 

120C 

3 5 

500 

8.0u 

50 

50u§ 

200 

1.0k 

125 J 

10 

S91 

104 

C152EA 

500 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

30 

20m 

120C 

2.6 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 

1.5k 

125 J 

10 

S315 

105 

C153EA 

500 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

30 

20m 

1 20C 

3.5 

500 

8.0u 

50 

50u§ 

200 

1.0k 

125 J 

10 

S108 

106 

71RCG50 

500 0 

110 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

125C 

2 4 t 

220 



15u 

100 § 

1.4kA 

125 J 

3.0 t 

T094 

107 

72RCG50 

500 0 

1 10 A 

75C 

100m 

150m 

2 5 

15m0 

1 25C 

2 4 t 

220 



15u 

100 § 

1.4kA 

125 J 

30 t 

T083 

108# 

71RC50 

500 

1 10 A 

79B 

50m 

70m 

2.5 

3.0m 


1 9 

70 

4.5u 

50 

70u 

20 

1 Ok 

125A 

5 0 0 

S237c 

109 

71RA50 

500 0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

125 J 

1 9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125J 

2 T 

T094 

11 10 

72RA50 

500 0 

110 A 

80C 

500m 

1 50m 

2.5 

15m 

1 25J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125 J 

2 t 

. T083 


460 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


460 






SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


MAX. CONT. 
CURRENT 


MAX. GATE 
FIRING SPEC 


NLE151E 
NLE153E 
NLF151E 
NLF153E 
NLE155E 
NLE157E 
NLF154E 
NLF155E 
NLF156E 
NLF157E 
NLF158E 
NLF159E 
' 71RC50B 
72RC50B 
C6QEA 
C62EA 
NLE150E 
NLE152E 
' NLH150E 
NLH152E 
NLC15QE 
' NLC152E 
NLC350E 
C60EIZ1 
NLC62E 
C158E 
C159E 


J 

_3J at 

CUR lh 

at 

Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

.IAL _ 

m _ 

_JA)_ 

_1A)_ 

110 

80C 

50 

15 

110 

80C 

.50 

15 

110 

80C 

500m 

150m 

110 

80C 

500m 

150m 

1 10 

83C 

50 

15 

1 10 

83C 

.50 

15 

1 10 

83C 

500m 

200m 

110 

83C 

500m 

200m 

1 10 

83C 

500m 

200m 

1 10 

83C 

500m 

200m 

1 10 

83C 

500m 

150m 

1 10 

83C 

500m 

150m 


lr@PRV 

and 

ls@VBO 

JA1_ 

8 Om 
8 Om 
8 Om 
8 Om 
8 Om 
8.0m 
8 Om 
8 Om 
8.0m 
8.0m 
8 Om 
8 0m 
4 Om0 
4 Om0 


MAX. FWD. 
"VOLT. DROP 
' at 25°C 
Vf |@ If 


SWITCHING ' 
at 25°C 
Ton [for I 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
CONT. CUR., (3) TEMPERATURE. (4) TYPE No. 
ME | MIN. IABS. MAX. RATINGS I D 


110 A 125J 
110 A 125J 


100m 

75m 

3 0 

9 Om 

100m 

75m 

3 0 

9 Om 

.50 

15 

2 5 

4 Om 

50 

15 

2.5 

4 Om 

.50 

15 

2 5 

4.0m 

50 

15 

2.5 

4 Om 

50 

15 

2 5 

10m 

50 

15 

2 5 

10m 

50 

15 

25 

8 Om 

100m 

70m 

25 

4 Om 

10 

70m 

25 

4 Om 

500m 

150m 

3 0 

15m 

500m 

150m 

3 0 

15m 




125J 

3 0 t 

150J 

2.2 t 

1 50J 

2 2 t 

145C 

2 5 A 

145C 

2 5 A 

125J 

2 6 

1 25J 

2 6 

1 25J 

2.6 

1 25J 

2.6 

1 25J 

2 6 

1 25J 

2 6 

1 25J 

2 6 

125J 

2.5 t 

150J 

2 5 

1 25C 

3 5 t 

125C 

3.5 t 

1 25J 

1.8 

1 25C 

1 2 A 

25C 



dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

Toff @ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 


l@25°C 


POWEF 

(s) (V/us) 

.(A) . 

(°C) 

(W) 

50u 200 

1 4k 

125J 

2 0 t 

50u 200 

1 4k 

125 J 

20 t 

5Ou0 200 

1 4k 

125J 

2.0 t 

5Ou0 200 

1 4k 

125 J 

20 t 

20u 200 

1.4k 

125J 

20 t 

20u 200 

1 4k 

125J 

20 t 

1Ou0 200 

1 4k 

125J 

20 t 

20u@ 200 

1 4k 

125J 

20 t 

lOulZl 200 

1 4k 

125J 

2.0 t 

2Ou0 200 

1 4k 

125J 

2.0 t 

40u§ 200 

1.4k 

125J 

20 t 

4Ou0 200 

1 4k 

125J 

20 t 

40u§ 

1 OkA 

150J 

.5 t 

40u§ 

1 OkA 

150J 

5 t 

50u 

1 Ok 

150J 

500m 

50u 

1 Ok 

150J 

500m 


8 Ou 5.0 
5 Ou 5C 


20 t M456 


50 

50u§ 


1 6k 

150J 

50 t 

T049 

50 

50u 

200 § 
200 § 

1 6k 

1 2kA 
;1 2kA 

150J 

125 J 

125 J 

50 t 
20 0 
2.0 t 

T083 

T094 

S315 

50 

30u§ 

50 § 

2 Ok§ 

125J 


M330a% 


_ 20 . 

100 20 


10 0 S142 


34# 

354# 

36y# 

42TB5 

30TC50 

20TCA50 

500 

500 

500 

135 

140 

140 

57B 

125 

150m 

150 

20 

100m 

100m 

30 

3 0 

3 0 

15m 


2 2 

1 5 

265 



lOOu 

50 §0 
100 § 

1 4k 

3 5k* 

3 Ok 

125 

125J 
125 

1 5 

10 

M308 

S348 

37# 

TT5 

500 

150 

60C 

300m 

500m 

3 0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5 Ou 

15 


20 §0 

2 0k 

100C 

1 0 

S204 

38 

2N2508 

500 

150 A 

80C 

50m 

1 50m$ 

30 $ 

6 Om 

80C 

1 4 t 

150 





3 5k* 

125C 

20 t 

T093 

39 

2N2547 

500 

150 

80C 

50m§ 

1 50m§ 

3 0 § 

7 5m 

80C 

1.5 

150 




4 0 

3 5k§ 

125C 

20 t 

T093 

40# 

CR150BX10 

500 

150 

81C 


300m 

3 0 

1 5m0 

1 25J 

1 9 

500 



~ 3Ou0 

100 A 1 

4 Ok 

1 25J 

16 0 

S237a 

41# 

CR150BY10 

500 

150 

8 1C 


300m 

3 0 

15m0 

1 25J 

1 9 

500 



15u 

100 A 

4 Ok 

125 J 

16 0 

S237a 

42# 

FT150BX10 

500 

150 

81C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 9 

500 


150 

30u(Z) 

100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

M567 

43# 

FT150BY10 

500 

150 

81C 


300m 

3 0 

15m 

125 J 

1.9 

500 


150 

15Ou0 

100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

M567 

44# 

TT250FA 

500 

150 

85C 


500m 

30 

25m 

125J 

2.0 

450 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

3 2k 


1 5 

S204a 

-45#_ 

TT250FB 

500 

150 

85C 


500m 

3 0 

25m 

1 25J 

2 0 

450 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

3 2k 


1 5 

S204a 



125J 17 
125J 1.7 
1 25C 2.1 


125J 1.7 t 


C350E 
2201K 
2202K 


C358E 

46TB5 

2SF315 

2SF795 

2SF795A 

261K _ 

2181 K 
2182K 

263K _ 

TT350 
2615K 
# 30TCA50 
CR155-604NA 
47TB5 


80C 
1 25J 
125J 


A 125J 
56B 
62B 
62B 
62B 
80 
80C 
80C 
85 
85C 
105 

_ 125 

70C 

50B 



300m 3 0 

300m 3 0 

400m 4 0 


500m 150m 3 0 

300m 4 0 

300m 4 0 


500m 150m 3 0 

.20 3 0 

_ 125m 2 5 

125m 3 0 
125m 30 

_ 15 3.0 

300m 4 0 

300m 4.0 

_ 15 3.0 

4Om0 500m 3.0 
15 3.0 

150 100m 3 0 

35m0 150m 3.5 
20 3 0 

35m0 150m 3.5 
50m 100m 3 0 

35m0 150m 3 5 
100m 2 5 


1 25 J 

1 7 § 

1 25J 

1 7 § 

125 

1 8 

25 

2.6 

1 25J 

1 3 § 

1 25J 

1 3 5 

125C 

3 5 


2.0 

125J 

2.1 

125J 

2 1 

125J 

2 1 

125J 

1.4 


125J 1 3 § 
125J 1.3 
125J 16 
150J 14 

' 125C 1 8 
1.9 

125C 1.6 
1 5 

125C 1.5 
125J 18 



40u 20 

20u 20 

_ 300 

20u 100 

30u 100 

_ 300 

100u§ 100 < 


79# 

SH150H11 

500 


235 

76C 

200m 

150m 

3.0 

20m 

125 

1.5 ! 

80 

151RC50A 

500 

3 

235 A 

80C 

5Om0 

100m 

2 5 

6 Om0 

1 25J 

1.4 t - 

S'!* 

151RF50 

500 

0 

235 

80C 

200m 

200m 

2 5 

15m 

125C 

1 9 t 



C180EA 
C185EA 
NLF180E 
' TT250 
151RA50 
CR 15 1-603A 
CR250GX10 
CR250GY10 
FT250BX10 
‘ FT250BY10 
CR250AX10 
CR250AY10 
CR250F10 
2N3358 
T250F500 
t TY180NP5K2 
t TY180QP5K2 

61TB5 _ 

" 260K 
175PA50 

2605K _ 

l 40TC50 
CR300AW10 
CR300AX10 
CR300AY10 
CR300F10 

273K _ 

FT300C10 
t FT300A10 


80C 

85C 

70C 

250m 

500m 

35m0 

500m 

150m 

150m 

3 0 

2 5 

3 5 

25m 

20m 

30mt 

50C 

50C 

52C 


350m 

350m 

350m 

4.0 

4 0 

4 0 

15m 

15m 

15m 

52C 

61C 

61C 

30m 

30m 

350m 

350m 

350m 

4 0 

4 0 

4 0 

15m 

15m 

15m 

65C 

80C 

85C 

200m 

300m 

350m 

400m§ 

200m 

4 0 

40 § 

2 0 

15m 

15m 

50m 

70B 

70B 

67B 

50m 

50m 

200m 

200m 

30 

3 5 

3 5 

3.0 

27m 

27m 

40m 

80 

85C 

105 

500m 

15 

150m 

15 

30 

2 5 

30 

1 5m 
20m 
15m 

1 1A 

1 1A 

150m 

3Om0 

3Om0 

100m 

350m 

350m 

3 0 

4 0 

4.0 

15m 

15m 

1 1A 
15A 
70 

3Om0 

350m 

350m 

.15 

4.0 

4 0 

3.0 

15m 

15m 

15m 

73C 

8 1C 


350m 

200m 

4.0 

3.0 

30m 

30m 


25 2.9 t 

25 29 t 

125J 28 
125 J 1.7 
125J 1.8 t 
1 25C 1.4 
125J 1.9 
1 25 J 1.9 
125J 1.9 
' 125J 1.9 
125J 1.9 
125J 1.9 
' 125J 1.8 § 
125C 2.0 § 
125J 1.7 
125J 1.0 
125J 1.6 

_ 2.4 

125J 1.2 
125C 2.3 t 
150J 12 
1.5 

125J 1.9 § 
125J 1.9 § 
125J 1.9 § 
125J 1.8 § 
125J 13 
' 150J 17 
125J 1.6 


8 Ou 100 
8 Ou 100 
5.0u 15 

2 Ou 150 


3.0u 100 

1Ou0~ 500 
1Ou0 500 


200 § 

4 2kA 

125J 

3 0 t 

^200 

3 5k 

125C 

2.0 

200 

3 5k 

125C 

20 

200 

3 5k 

125J 

20 t 

100 §0 

3 2k 

125C 

1 0 

200 A 

3 5kA 

1 25 J 

2 t 

100 

3 3k 

125 

5 0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

100 

5 OkA 

125 J 

16 0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

100 A 

5.OkA 

125J 

16 0 

100 A 

5.0kA 

125J 

16 0 

100 § 

5.0k 

125J 

3 0 t 


5 Ok§* 

125C 

3.0 t 

400 § 

5.5k§ 

125 J 

150 

20 § 

4 3k 

1 25 J 

1.5 t 

20 § 

4.3k 

125 J 

1.5 t 


3 2 

125 

20 

300 

3 3k 

125 


200 § 

3.0kA 

125 J 

20 t 

300 

5 Ok 

125 


50 §0 

4.5k* 

125 J 


100 § 

5.0k 

125J 

16 0 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

100 § 

5 Ok 

125 J 

16 0 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

300 

3.3k 

125 


50 A 

5 OkA 

150J 

16 0 

200 A 

6.0kA 

125J 

16 0 


10 0 T093#A 
2 0 t T093 
2 t T093 
2 0 t Y200b 


16 0 S237e 


3 0 t T093 
'20 M514 

1 5 M308 

10 S167 

'10 SI 67 
10 S167 

_ T093 

3 t T093 
3 t T093 

_ M414 

' 1 5 S204a 

T093 

10 _ 

'5.0 0 M201 
1.5 M308 

5 0 M201 

20 SI 83 
5.0 M201 

10 S167 
'2.0 t T093 
2 t T093 
2 t T093 
3.0 t S91 b 
2 t T093 
3 0 t T093 
'2.0 T093 

2 0 T093 

2 0 t T093 

' 10 S204 

2 t T093 
5 0 M201 

16~~0~ M569 
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SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF 
CONT. CUR.. ( 


(1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
3) TEMPERATURE. (4) TYPE No. 


LINE 

No. 

TYPE 

No 

JJPRV 

and 

VBO 

MAX. CONT. 
CURRENT 

21 111 at 

MAX. 
HOLD. 
CUR Ih 

MAX. GATE 
FIRING SPEC 
at 25°C 

MAX SAT 1 
lr@PRV at 
and TEMP 

MAX. FWD. 
VOLT. DROP 
at 25°C 

SWITCHING TIME 
at 25°C 

Ton Ifor 1 Toff 

MIN. 
dV/dt 
@ 25°C 

ABS. MAX. RATINGS 

ICy PK MAX 1 MAX 
SURGE TEMP GATE 

DWG. 

No. 



(V) 

Idc 

(A) 

TEMP 

(°C) 

@ 25°C 
(A) 

igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

ls@VBO 
JA)_ 

(°C) 

Vf 

(V) 

@ If 
(A) 

If 

(s) (A) 

(S) 

(V/us) 

l@25°C 

(A) 

(°C) 

POWEF 

(W) 


IT# 

40TCA50 

500 

300 

125 

150 

100m 

30 







100 § 

5 5k 

125 

10 


2 

2231 K 

500 

300 

125J 


300m 

4.0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

4.0u 100 

30u 

100 

4 5k* 

125J 

30 t 

M247 

3 

2232K 

500 

300 

125J 


300m 

4.0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8.0u 100 

40u 

100 

4 5k* 

125J 

3.0 t 

M247 

4 

2248K 

500 

300 

125 J 


300m 

4.0 

10m 

125J 

1.0 § 

100 

5 Ou 150 

50u 

100 

5 Ok* 

125 J 

3 0 t 

M308c 

5# 

62TB5 

500 

315 

65B 


.30 

3 0 

40m 


2.2 

665 




3 7k 

125 

20 

M308a 

. 6 _#,„ 

CR253-603A 



masm 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1.6 

SFI» 



100 


[fl 

5.0 0 

M201 


125C 1 5 
2.2 


10 

1 1 

12f 

NLF380E 

NLF385E 

250PA50 

500 

500 

500 

13 

2N3535 

500 

14# 

71TB5 

500 

15v 

C600E 



500m 

150m 

3.0 § 

10m 

25C 

500m 

150m 

2.5 

10m 

25 

500m 

150m 

2 5 

10m 

25 

500m 

150m 

2 5 

20m 

1 25C 

200m§ 

400m 

4 0 

15m 

125J 


.30 

3 0 

40m 


500 

150 

6 5 



100m 

150m 

30 

25m 

1 25J 


350m 

4.0 

30m 

125J 


8 Ou 100 
8.0u 100 


200 
lOOu 200 
20u 200 

_ 200 § 


5.0 

M201 

20 

M308a 

2.0 

M514 



350m 4.0 
125m 3.0 
125m 3.0 

J_5_2 5 

.30 3.0 

150m 3.5 

150m 13.5 
.15 13 0 

150m 30 

300m 3.0 

250m 3.1 
150m 3 5 

150m 3.5 

260m 3 5 
150m 3 0 

150m 30 


1 25J 2.2 
125J 1.4 
125J 1.4 

_ 1 5 

20 

125J 1.8 
125J 1.7 
125J 12 
125C 1 6 t 

__ 18 

125J 65 0 
1.2 

_ 1.2 

125J 16 
125J 1.2 t 


4 0 


250 

100 

13k 

5 Ou 

250 

40u§ 

100 A0 

5.0kA 


400 

3Ou0 

200 A 

7.0kA 


400 

15uG) 

200 A 

7.0kA 


300 

60u 

20 

7 Ok 


300 

30u 

20 

7.0k 

6.0u 

50 

lOOu 

4 0 

4.8k 





5.1k 

3.5u 

600 

180u 

100 

6 0k 

3.5u 

600 

180u 

100 

6.4k 




300 

5.5k 





6.0kA 





5 6k 




4 0 

5.5k§ 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5 5k 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5.5k 


470 

67 

100m 

150m 

3 0 

1 5m 

125 

1.2 

500 

470 

67 

100m 

150m 

3.0 

15m 

125 

1.2 

500 

) 470 

67 

100m 

150m 

3.0 

15m 

125 

1.2 

500 


480 

65C 140m 

150m 

3 5 ! 

500 

77C 

350m 

4.0 

510 

59B 

30 

3.0 



FT600A10 

91TB5 

C507E 


C508E 

CR9K603A2 

94TB5 

C397E 

C398E 

# FT800C10 
470PA50 
C530E 
SCRFL55 
SCRL55 
SCR355 
BTX68-500R 
SCR555 
SCRF555 
SCR555A 
BTX35/500R 
BTX36/500R 
SCR855 
SCR1655 
SCR1655A 
SCRF1655 
C354M 
C355M 
C385M 
C506M 
C510M 
10RCV60 
2SF527 

# CR05A12 
S6001K 
TD6001J 
CS0.6-06 
BStBOl 40 
CS1-06 

: TD6 

: TD6001 
B03405 
B04305 
S6001J 
S6001M 
SCR16A 
SCRF16A 
2N4102 

: 1RC60 
B03007 
B03008 
B03009 
B04007 
B04008 
B04009 
40813 
SCR160 
SCRFL60 


600 

620 

625 

72C 

58B 

A 125J 

100m 

350m 

30 

150m 

625 

A 125J 

100m 

150m 

680 

65C 

55m0 

150m 

700 

55B 


.30 

700 

A 65 

500 

150 

700 

A 65 

500 

150 

800 

63C 


200m 

850 

60C 

500m 

150m 

980 

A 1 25J 

250m 

150m 

1 7 

80C 

50m 

15m 

1.7 

80C 

20m 

15m 

4 0 

80C 

25m 

10m 

6 4 

85B 

10m§0 

30m 

7.0 

60C 

25m 

15m 

7.0 

60C 

50m 

25m 

7.0 

1 IOC 

25m 

15m 

12 

25 

10m0 

65m 

12 

85B 

10m0 

40m 

16 

25C 

100m 

75m 

35 

25C 

50m 

40m 

35 

25C 

50m 

40m 

35 

25C 

100m 

40m 



500m 

500m 



500m 

500m 



500m 

300m 



500m 

220m 



500m 

200m 


125 

50m 

45m 

.40 

25A 

2 Om0 

3.0m 

400m 25A 


3 Om 

500m 80C 

10m 

10m 

600m 25A 

4Om0 

20m 

650m 

20m 

10m 

800m 45A 

50m 

15m 

1 0 


50m 

30m 

1 0 

25A 

2Om0 

10m 

1.0 

25C 

1 .Om0 

2.5m 

1 0 

80C 

10m 

10m 

1.0 

80C 

10m 

10m 

1.0 

80C 

10m 

10m 

1 0 

80C 

10m 

10m 

1 1 

25C 

20m 

15m 

1.1 

25C 

50m 

15m 

1 3 

25C 


30m! 

1.3 

75B 

20m 

1 8m 

1.4 

60C 

6.0m 

50u 

1 4 

60C 

6 Om 

200u 

1 4 

60C 

6.0m 

1.5m 

1.4 

60C 

6.0m 

50u 

1.4 

60C 

6.0m 

200u 

1 4 

60C 

6.0m 

1 5m 

1 5 

75C 

20m 

15m 

1 6 

85C 

25m 

10m 

1.7 

80C 

50m 

15m 



500 

1.0k 

1 6k 

5 Ou 

3 5u 

25 

600 

6Ou0 

180u 

100 

100 

9 0k 

11k 

8.6k 

125J 

125 J 
125 

26 

5 0 0 
20 

3 Ok 

20 


45 

200 

7 5k 

125 

40 

3 Ok 

20 


30 

200 

7 5k 

125 

40 

2.5k 




200 A 

14kA 

125 J 

16 Q. 

1.7k 


250 

120u§ 

100 § 

8 OkA 

125 J 

3 0 t 

1 Ik 

4 Ou 

25 

15Ou0 

100 

10k 

125 J 

26 

1.0 

2.0u§ 

1 0 

12u§ 


60 § 

125C 

5.0 

1 0 

1.3u§ 

1.0 

15u§ 


60 § 

125C 

5.0 

3 0 

1 3u§ 

1 0 

15u§ 


60 § 

150J 

5 0 

20 

3 Ou 

10 

20u 


80 

125 J 

.5 t 

15 

1.0u§ 

10 

15u§ 


100 § 

125 J 

10 

15 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


100 § 

125 J 

10 

15 

1 Ou§ 

10 

15u§ 


100 § 

150J 

10 

50 

2 Ou 


1 5u 



125 J 


50 

2.0u 

50 

1 5u 


136 * 

125J 

5 t 

50 

3.0u§ 

10 

30u§ 


150 § 

100J 

15 

50 

1.5u§ 

10 

20u§ 


200 § 

125J 

15 

50 

1.5u§ 

10 

20u§ 


250 § 

125 J 

15 

50 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


200 § 

125 J 

15 


100 1.7 

100C 16 
' 100C 1 6 
100C 1 6 
100C 1 6 
' 100C 16 
100C 16 
__3J5_ 

' 125J 2 0 A 


500 t 
500 t 
1.5kt 


50 

50 

250 

7 Ou§ 

12u§ 

15u§ 

200 § 
100 § 
200 § 

1 2k 

1 2k 

3 5k 


20 

2.0 

2.0 t 



300 

40u§ 

200 § 


125J 

5 0 t 

500 § 


300 

12u§ 

200 

4 Ok 

125 J 

20 t 



135 

lOu 

100 

135 

125 

.50 

1.0 





20 

125J 


1 0 





20 A 

125J 

10Om0 

3.0 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

1.0 

1 5u§ 

500m 

15u§ 

50 0§ 

12 


60m 

2.0 



60u 

200 

35 

125 

10 

2.5 




100 § 

34 

120J 

400m 

4.0 



60u 

100 

55 

125 

10 

1.0 

1 5u§ 

500m 

20u§ 

50 0§ 

15 


30m 

.75 

1.5u 

.60 

20u 


12 

10OA 

.01 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

50 § 


500mt 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

50 § 


500mf 

7 0 

1 5u 

20 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

7 0 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

50 § 

1 25A 

500mt 

1 0 

1 Ou§ 

30 

20u§ 


60 § 

1 25J 

5 0 

1 0 

2.0u§ 

1 0 

6 Ou§ 


60 § 

125 J 

5 0 






60 * 

10OA 

5 0 

1.3 



15u 

10 

60 

100 

50 


1 5u 

2 0 

35u 

4 0 § 

50 § 

1 25J 

500mT 


1 5u 

2 0 

30u 

4 0 § 

50 § 

125J 

500mt 


1 5u 

20 

20u 

10 § 

50 § 

1 25J 

500mt 


1.5u 

2 0 

35u 

4 0 § 

50 § 

1 25J 

500mt 


1.5u 

20 

30u 

4 0 § 

50 § 

125 J 

500mt 


1.5u 

20 

20u 

10 § 

50 § 

125 J 

500mt 

30 

2.0uEl 

4 5 


10 § 

40 

100C 

10 

1 0 

1.4u§ 

1 0 

20u§ 


60 § 

1 50S 

5 0 

1.0 

2.0u§ 

1 0 

12u§ 


60 § 

125C 

5 0 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
- - 'ITYPENa 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 1 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S> 

XT 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME I 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRE 

:nt 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3lat 

CUR lh 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

Igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

PC) 

(A) 

(A) 

JV) 

(A) 

PC) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

fs) 

'V/usi 

(A) _ 

m 

(W) 


1 

seRoare 

m&vr 

1.7 

80C 

20m 

15m 

2.0 

.90mA 

125 C 

1.2 A 

1.0 

1.3 u 5 

1.0 

1 5u§ 


6b § 

125C 

5.0 

aT 3?5 i 

2 

B01412 

600 

1.9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

50 § 


500mt 

M507 

3 

B04312 

600 

1.9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

4t 

S6003L 

600 

1.9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

12 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

M507 

5t 

S6003M 

600 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

12 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

C16aa 

6 

JAN2N4202 

600 

2.0 A 

85C 

5.Om0 

50m 

1.5 

4.0m 

100C 

25 t 

30 


2.0 

15u 

250 § 

100 § 

100J 

20 0 

S17c 

7 

2N4202 

600 A 

20 

90C 

3.0m§ 

100m§ 

2.0 § 

2.0mA 

105C 

1.5 t 

2.0 

.20u 


20u 

250 

15 * 

105A 

20 0 

SI 7a 

8 

MCR729-8 

600 A 

20 0 

105J 

15m0 

50m 

1.5 

2.0mA§ 

105 J 

1.5 

2.0 

.20u 

30 


50 § 

100 *t 

105J 

20 0 

S258 

9# 

TM6004 

600 

2.5 

25A 

3Om0 

25m 

3.0 

3.0m 

1 10J 

2.0 

8.0 

2.0u§ 

1 0 

60u§ 

50 0§ 

50 


75m 

S141d 

10 

UCR60L 

600 A 

2 5 

25A 

50m 

50m 




1.2 

3.0 

400n 

30 

15u 

250 

60 

125J 

3.0 0 

A253 

1 1 

B01027 

600 

2.7 

60C 

6.0m 

50u 

1.0 

roou 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

35u 

4.0 § 

50 § 

125J 

500mt 

M507 

12 

B01028 

600 

2.7 

60C 

6 Om 

200u 

1.0 

lOOu 

100C 

1.6 


1,5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

50 § 

125 J 

500mt 

M507 

13 

B01029 

600 

2 7 

60C 

6.0m 

1 5m 

1.0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

20u 

10 § 

50 § 

125 J 

500mt 

M507 

14 

B04027 

600 

2.7 

60C 

6.0m 

50u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

35u 

4.0 § 

50 § 

1 25J 

500mt 

C16aa 

15 

B04028 

600 

2.7 

60C 

6.0m 

200u 

1.0 

10Ou 

1 ooc 

1.6 


1.5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

50 § 

125 J 

500mt 

C16aa 

16 

B04029 

600 

2.7 

60C 

6 Om 

1.5m 

1.0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

20u 

10 § 

50 § 

125 J 

500mt 

C16aa 

17 

NCM600C 

600 

30 

$ 

15m0 

30m 

1.5 

2 0m 

100J 

1.5 

5.0 

1.Ou0 


1Ou0 

25 § 


100 

20 0 

S17 

18# 

2SF534 

600 

3.0 

40C 

5.Om0 

20m 

2.0 

1.5m0 

125J 

1.2 

3.0 





50 

125 J 

1 0 

C63aA 

19# 

BStB0240 

600 

3.0 

61C 

50m 

15m 

6 0 

400u 

120J 

1.9 

9.4 




100 § 

34 

120J 

400m 

M478 

20 

RTR0160 

600 

3.0 

65C 

100m 

50m 

3 0 

2 0m 

100 

2.5 

10 

.20u 

3 0 


100 

40 

100C 


T066 

21 

C15M 

600 

3.0 

75C 

30m 

25m 

2.5 

2.0m 

105 J 

1.9 t 

15 





60 

105J 

.50 

T064 

22 

NCR600B 

600 

3.0 

80B$ 


25m 

2.5 

1.0m 

1 25C 

2 0 § 

1 0 





25 § 

100 A 


SI 7 

23 

RTN0160 

600 

3 0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2 0m 

100 

2.5 

10 

,20u 

3.0 


100 

40 

100C 


T064 

24 

RTS0160 

600 

3 0 

80C 

100m 

50m 

30 

2 0m 

100 

2.5 

10 

,20u 

30 


100 

40 

100C 


M94 

25# 

CR3D12 

600 0 

3.0 

95C 

5.Om0 

20m 

20 

1.5m 

125J 

1.2 

3.0 





50 A 

125J 

1.0 0 

C63a 

26 

40555 

600 

3 2 

60C 

50m 

40m 

3 5 

1.5mt 

100C 






100 § 

80 

100C 

.50 

T066 

27 

2N4101 

600 

3.2 

75C 


30m§ 

30 § 









60 * 

100A 

_5l 

T066 

28 

40506 

600 

3 2 

75C 

1Om0 

15m 

2.0 

4.0m 

100C 

2.8 

30 

15u§ 

20 


10 § 

60 

100C 

13 

M394 

29 

B01419 

600 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mf 

M507 

30 

B05419 

600 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

S307 

31 

B18036 

600 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


32 

B 19036 

600 

3 8 

80C 

20m 

1 5m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


33y 

S6006B 

600 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125 A 

500mt 

S307 

34y 

S6006G 

600 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

35y 

S6006H 

600 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

36y 

S6006L 

600 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

37 

SCR36A 

600 0 

4.0 

80C 

25m 

15m 

2 0 

1.0mA 

1 25C 

2.0 A 

3 0 

1.Ou0 

60 



60 § 

125J 

5.0 

S62 

38 

SCR360 

600 0 

4.0 

80C 

25m 

10m 

2.0 

1.0mA 

125C 

2.0 A 

3.0 

1.3u§ 

1.0 

1 5u§ 


60 § 

150J 

5.0 

S62 

39 

SCRF36A 

600 0 

4.0 

80C 

50m 

15m 

2.0 

1.0mA 

1 25C 

2.0 A 

3 0 

2.0u§ 

1.0 

6.0u§ 


60 § 

125 J 

5.0 

S62 

40# 

TM6007 

600 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

3 0 

3.0m 

1 10J 

2.0 

15 

2.0u§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

80 


120m 

S141d 

41 

2N2619 

600 

4 7 A 

60C 


30m$ 

2.0 $ 

1.0m 

60C 

1.8 t 

4 7 





60 *§ 

125C 

.50 t 

T064 

42 

3RC60 

600 0 

4 7 A 

92C 

5 Om0 

15m 

2 0 

1 Om 

105C 

2.0 

9.4 t 





30 A 

105J 

.50 t 

T064 

43 

3RC60A 

600 0 

4 7 A 

105C 

5 Om0 

10m 

3 0 

2.0m 

1 25C 

2.0 

9 4 t 





40 A 

125J 

.50 t 

T064 

44 

RTR0260 

600 

5.0 

65C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2.5 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

100C 


T066 

45 

RTR0360 

600 

5.0 

65C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

100 

2.0 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

100C 


T066 

46 

RTR0460 

600 

5 0 

65C 

100m 

50m 

3.0 

2 0m 

125 

2.5 

15 

,20u 

5 0 


100 

60 

125C 


T066 

47 

2N4174 

600 

5 0 

70C 

60m$ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S262 

48 

2N4182 

600 

5.0 

70C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S263 

49# 

TAG3-600 

600 

5 0 

70 

25m 

15m 

20 

1.5m 

105 

2.1 

10 





60 

105 

5.0 

T066 

50 

2N4158 

600 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

2 5 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

C84 

51 

2N4166 

600 

50 

75C 

60m $ 

50m$ 

25 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

C85 

..-52 

2N4190 

600 

5 0 

75C 

60m$ 

50m$ 

25 $ 

2 0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

S264 

■ «<53 

2N4198 

600 

5 0 

75C 

60m $ 

50m$ 

2.5 $ 

2.0m 

100C 







100 * 

100C 

5.0 0 

M363 

54 

2N4444 

600 

5.0 

75 

70m§ 

60m§ 

25 § 

2.0m 

100 

2.5 

15 





80 

100A 


M38c 

55 

MCR2604-8 

600 A 

5.0 

75C 

60m§ 

50m§ 

2 5 § 





I.Ou 

5.0 

15u 


100 * 

100C 

5~W 


56 

MCR2605-8 

600 A 

5 0 

75C 

60m§ 

50m§ 

2.5 § 





1 Ou 

5.0 

15u 


100 * 

100C 

5.0 0 

M305 

57# 

BStC0140 

600 

5.0 

80C 

100m 

40m 

2.0 

2.0m 

1 25J 

1.8 

15 




50 § 

70 

125J 


S343 

58# 

BStC0540 

600 

5 0 

80C 

100m 

40m 

2.0 

2.0m 

1 25J 

1 8 

15 




50 § 

70 

125J 


T066 

59 

RTN0260 

600 

5.0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2.0m 

100 

2 5 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

100C 


T064 

60 

RTN0360 

600 

5.0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

100 

1.8 

15 

.20u 

5.0 


100 

60 

100C 


T064 

61 

RTN0460 

600 

5.0 

80C 

100m 

50m 

3.0 

2.0m 

125 

25 

15 

.20u 

5.0 


100 

60 

125C 


T064 

62 

RTN0560 

600 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

125 

1 8 

15 

.20u 

5.0 


100 

60 

125C 


T064 

63 

RTN0660 

600 

5.0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

150 

1.8 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

150C 


T064 

64 

RTR0560 

600 

5.0 

80C 

25m 

1 5m 

1.5 

1 Om 

125 

20 

15 

.20u 

50 


100 

60 

125C 


T066 

65 

RTS0260 

600 

5 0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2 Om 

100 

2.5 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

100C 


M94 

66 

RTS0360 

600 

5.0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1 Om 

100 

1.8 

15 

20u 

5 0 


100 

60 

100C 


M94 

67 

RTS0460 

600 

5 0 

80C 

100m 

50m 

3 0 

2 Om 

125 

2.5 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

125C 


M94 

68 

RTS0560 

600 

5 0 

80C 

25m 

15m 

1 5 

1.0m 

125 

1 8 

15 

20u 

5.0 


100 

60 

125C 


M94 

69# 

CR5-602B 

600 t 

5 0 

125C 

150m 

80m 

3.0 

5.0m 

125C 

3.0 

5 0 

2.0u 

5.0 

12u 

20 


125C 

1 0 

T048 

70 

B01426 

600 

5 4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

M507 

71 

B05426 

600 

5 4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

S307 

72 

B18046 

600 

5 4 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

2 5 lj 

20 § 

100 § 


500mt 


73 

B19046 

600 

5 4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


74y 

S6008B 

600 

5 4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

33 

1 5u 

20 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

75y 

S6008G 

600 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

33 

1.5u 

20 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

76t 

S6008H 

600 

5 4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

33 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

77y 

S6008L 

600 

5 4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

33 

1.5u 

20 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

78 

B01055 

600 

5.5 

60C 

6.0m 

200u 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

79 

B01056 

600 

5 5 

60C 

6 Om 

1 5m 

1.0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

80 

B05005 

600 

5.5 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

100 § 

125 J 

500mt 

S307 

81 

B05006 

600 

5 5 

60C 

6.0m 

1 5m 

1.0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

125 J 

500mt 

S307 

82# 

TM6010 

600 

60 

25A 

4Om0 

40m 

30 

3.0m 

1 10J 

2.0 

20 

2.0u§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

100 


120m 

S14 Id 

83 

NCF600C 

600 

6.0 

70B$ 


30m$ 

20 $ 

4 5m0 

60C 

1.9 $ 

4 7 



12u0 


60 

100 A 

50 

S17 

84 

T606 

600 

6.0 

70 

50m 

80m 

5 0 



2.2 


2 5u 



30 0 

100 

100J 


M94 

85 

T606-5 

600 

60 

70 

50m 

80m 

5.0 



2.2 


2.5u 



30 0 

100 

100J 


TO 5 

86 

T606-66 

600 

60 

70 

50m 

80m 

5 0 



2.2 


2.5u 



30 £ 

100 

100J 


T066 

87 

T606S 

600 

6 0 

70 

50m 

80m 

5 0 



2.2 


2.5u 



30 0 

100 

100J 


S131 

88# 

T6F600C 

600 

6 0 

85C 

60m 

40m 

2.0 

2.0m 

125J 

2.5 

20 

1 Ou 

10 

12u§ 

400 § 

100 § 

125J 

15 

S131 j % 

89# 

T6N600C 

600 

60 

85C 

60m 

20m 

20 

2.0m 

125J 

2.5 

20 

I.Ou 

10 

17u§ 

50 § 

100 § 

125J 

15 

S131 j % 

90# 

T6N600H 

600 

60 

85C 

60m 

20m 

20 

2 Om 

1 25J 

2.5 

20 

I.Ou 

10 

17u§ 

50 § 

100 § 

125 J 

15 

M94e% 

91# 

TW6N600C 

600 

6.0 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2.0m 

125 J 

2.5 

10 




5 0 § 

60 § 

125 J 

3 0 

S131 j % 

92# 

TW6N600H 

600 

60 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2.0m 

125J 

2.5 

10 




5 0 § 

60 § 

125J 

30 

M94e% 

93# 

CR5-601B 

600 t 

60 

95C 

150m 

80m 

30 

5.0m 

125C 

3.0 

5.0 

2.0u 

5.0 

12u 



125C 

1.0 

T048 

94# 

TP6004 

600 

6.0 

100C 

100m 

40m 

3 0 

3.0m 


1.2 

4.0 

2.0u 

40 

30u 

100 §0 

80 

125C 

.50 

S18a 

95# 

CS5-06 

600 

6 2 

100 

50m 

30m 

3.0 

3.0m 

125 

1.7 

20 



60u 

200 

110 

125 

10 


96 

4RCM60 

600 

63 

85B 

45m 

85m 

3 0 

1.0m 

105 

1.9 

4.0 



20u 

20 

50 

105 

.50 

T064 

97 

40740 

600 

63 

85C 

20m 

15m 

20 



2.5 

100 

1 6u 

30 

15u 

10 § 

100 

100C 

40 0 

M94 

98 

40744 

600 

63 

85C 

20m 

15m 

2 0 



2.5 

100 

1.6u 

30 

15u 

10 § 

100 

100C 

40 0 

S131 

99 

40748 

600 

6.3 

85C 

20m 

15m 

20 



2.5 

100 

1.6u 

30 

15u 

10 § 

100 

100C 

40 0 

S304 

100 

B01433 

600 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

M507 

101 

B05433 

600 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

S307 

102 

B18056 

600 

6.35 

" 80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


103 

B19056 

600 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

100 § 


' 500mf 


104y 

S6010B 

600 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

41 

1 5u 

20 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

105t 

S6010G 

600 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

41 

1.5u 

20 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

106y 

S6010H 

600 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

41 

1 5u 

20 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

107y 

S6010L 

600 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

41 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

108# 

BTY79-600R 

600 § 

6 4 

85C 

20 

30m 

3 0 

2 5m 

125 

2 3 


3.0u 

10 

20u 


80 

125 

5.0 0 

T064 

109# 

2SF201 

600 0 

6 5 

60B 


20m 

2 1 

2 Om 

100J 

2 3 

20 





50 

100J 

.50 

S105a 

1 10 

SCR56A 

600 0 

7 0 

60C 

25m 

20m 

2.0 

1 OmA 

125C 

1 9 A 

. 15 

1 Ou§ 

100 

20u§ 


100 § 

125 J 

10 

S121 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



U 

_1_J PRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

\T 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 

3J at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1 

SCRF56A 

6oo 0 

7 0 

60C 

50m 

20m 

2 0 

1 .OmA 

125C 

1.9 A 

15 

2.0u§ 

10 

6.0u§ 


100 § 

125 J 

10 

S121 "1 

2 

SCRF560 

600 0 

7.0 

60C 

50m 

25m 

2 0 

1 Om 

125C 

1 9 A 

15 

2.0u§ 

10 

1 2u§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

3 

2N5167 

600 

7 0 

85C 

90m§ 

75m$ 

2 5 § 

5.0m 

100C 

1.7 t 

41 





240 * 

100C 

.5 t 

M94b 

4 

2N5171 

600 

7 0 

85C 

90m§ 

75m$ 

25 § 

5 Om 

100C 

1 7 t 

41 





240 * 

100C 

5 t 

S131c 

5 

SCR560A 

600 0 

7 0 

1 IOC 

25m 

15m 

20 

1 OmA 

1 50C 

1 9 A 

15 

I.Ou 

10 

15u§ 


100 § 

150J 

10 

S121 

6 

5RC60 

600 0 

7 4 A 

60C 

5.Om0 

15m 

2.0 

1 Om 

105C 

1.9 

15 t 

2.5u 

60 


20 

60 A 

105J 

.50 t 

T064 

7 

5RCF60A 

600 0 

7 4 A 

60C 

5.Om0 

15m 

1 4 

1.0m 

1 25C 

1 9 

15 t 

2 5u 

5 0 

12u 


60 A 

125J 

.50 t 

T064 

8 

5RC60A 

600 0 

7 4 A 

80C 

5.0m 

15m 

1 4 

2 0m 

1 25C 

1 9 

15 t 

2.5u 




75 A 

125 J 

.50 t 

T064 

9 # 

CR4-601A 

600 T 

7.4 A 

80 

30m 

25m 

20 

2.5m 

100J 

1.8 

10 

1.1 u 

8 0 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

5.0 0 

M94 

10# 

CR4-601B 

600 t 

7 4 A 

80 

30m 

25m 

2.0 

2 5m 

100J 

1 8 

10 

1 1 u 

8 0 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

5.0 0 

S131 

11# 

TAG6-600 

600 

7 5 

70C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

105 

1.7 

10 





100 

105 

500mt 

T066 

12# 

TAG7-600 

600 

7.5 

70C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

105 

1 7 

10 





100 

105 

500mt 

T048 

13# 

TAG7S600 

600 

7 5 

70C 

25m 

25 m 

2 0 

1 5m 

105 

1 7 

10 



1 2u 


100 

105 

500mt 

T048 

14# 

BTX31-600 

600 

7 5 

85 

15m 

1 5m 

3 0 

1 5m 

125 

1.7 

10 





100 

125 

5.0 

T048 

15# 

BTX31S600 

600 

7 5 

85 

15m 

15m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

10 



1 2u 


100 

125 

5.0 

T048 

16# 

BTX7 1-600 

600 

7 5 

85 

40m 

40m 

3.0 

1 5m 

125 

1.7 

10 

1 4u 

5.0 

20u 

100 

100 

125 

5.0 

T048 

1 17# 

BTX71S600 

600 

7.5 

85 

40m 

40m 

3.0 

1,5m 

125 

1 7 

10 

1 4u 

5 0 

12u 

100 

100 

125 

5 0 

T048 

18 

2N3759 

600 

7.5 

100 

200m 

200m 

2.3 

3.0m 

1 20A 




10 

75u 

200 

250 * 

120A 

2.0 

T048 

19 

B01075 

600 

7 8 

60C 

6.0m 

200u 

1.0 

10Ou 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

30u 

4.0 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

20 

B01076 

600 

7 8 

60C 

6.0m 

1 5m 

1.0 

10Ou 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

125 J 

500mt 

M507 

21 

B05025 

600 

7.8 

60C 

6 Om 

200u 

1.0 

10Ou 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

100 § 

125 J 

500mt 

S307 

22 

B05026 

600 

7 8 

60C 

6 Om 

1 5m 

1.0 

lOOu 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

S307 

23# 

SF5J1 1 

600 

8 0 

24 


20m 

2.0 

2 Om 

1 25J 

2.0 

20 





60 

125 J 

500m 

S141 a 

24y 

TIC 116M 

600 

8.0 

70 

40m 

20m 

1 5 

2 Om 

1 IOC 

1 7 

8 0 




100 0 

80 

1 IOC 

5.0 


25 

2N4103 

600 

8.0 

80C 


80m§ 

30 § 









200 * 

100A 

5 0 

T03 

26# 

T6F600H 

600 

8.0 

85C 

60m 

40m 

20 

2 Om 

1 25J 

2 5 

20 

1 Ou0 

10 

1 2u§ 

400 § 

75 § 

1 25J 


M94e% 

27# 

T8F600C 

600 

8 0 

85C 

60m 

40m 

2 0 

2 Om 

125J 

20 

20 

1 Ou 

10 

12u§ 

400 § 

120 § 

125J 

15 

S131 i % 

28# 

T8N600C 

600 

8.0 

85C 

60m 

20m 

2 0 

2 Om 

125J 

20 

20 

1 Ou 

10 

1 8u§ 

50 § 

120 § 

125J 

15 

S131 j% 

29# 

T8N600H 

600 

8.0 

85C 

60m 

20m 

20 

2 Om 

1 25J 

2.0 

20 

1 Ou 

10 

18u§ 

50 § 

120 § 

125 J 

15 

M94e% 

30# 

TW8N600C 

600 

8 0 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2.0m 

1 25J 

1.9 

10 




5 0 § 

80 § 

1 25J 

3.0 

S131 i% 

31# 

TW8N600H 

600 

8 0 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2 0m 

1 25J 

1 9 

10 




5 0 § 

80 § 

125J 

30 

M94e% 

32# 

SH5J11 

600 

80 

90C 

50m 

30m 

2 5 

4 Om 

1 25J 

2.0 

20 

6 Ou 

10 

lOu 

100 A 

60 

125 J 

5.0 0 

S14 1 a 

33y 

HEPR1223-RT 

600 

80 

100J 

1Om0§ 

10m§ 










80 § 

100 


M386 

34r 

HEPR1247-RT 

600 

8 0 

100J 

25m0§ 

20m§ 










100 § 

100 


S230 

35# 

CS8-06 

600 

8 2 

100 

50m 

30m 

3 0 

3 Om 

125 

1 6 

26 



60u 

200 

170 

125 

10 


36# 

BTX64/600R 

600 

8 5 

85B 

1Om0§ 

65m 

3 5 

5.0m 

1 25J 

30 

50 

.40u 

10 

lOu 

120 

140 * 

125 J 

.5 t 

T048 

37# 

TP6006 

600 

90 

100C 

100m 

40m 

3 0 

3 Om 


1 2 

60 

2 Ou 

60 

30u 

100 §0 

100 

1 25C 

50 

SI 8a 

38 

B01095 

600 

9.1 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

30u 

4 0 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

39 

B01096 

600 

9 1 

60C 

6.0m 

1 5m 

1.0 

10Ou 

100C 

1 6 


1,5u 

20 

20u 

10 § 

100 § 

125 J 

500mt 

M507 

40 

B05045 

600 

9 1 

60C 

6 Om 

200u 

1.0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

30u 

4.0 § 

100 § 

125 J 

500mt 

S307 

41 

B05046 

600 

9 1 

60C 

6.0m 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1,5u 

20 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

S307 

42# 

T8F600H 

600 

95 

85C 

60m 

40m 

20 

2.0m 

1 25J 

20 

20 

1 OuEl 

10 

1 2u§ 

400 § 

95 § 

1 25J 


M94e% 

43 

NCF600D 

r 600 

10 


1 5m0 

50m 

3 5 

2 0m 

100 

1 2 

10 

500n 

10 

6.0u 

25 § 

125 

100A 

.50 t 

T048 

44 

NCM600E 

600 

10 


25m0 

150m 

20 



1.2 

10 

500n 

10 

6.0u 

200 § 


120A 

1.0 t 

T048 

45# 

TR6010 

600 

10 

25A 

5Om0 

80m 

30 

5.0m 

1 25J 

2.2 

30 

2 Ou§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

S313 

46# 

CR10B12 

600 

10 

59C 


30m 

2 5 

3 Om 

100J 

1 6 

30 





150 A 

100J 

5.0 0 

S334 

47# 

2SF451 

600 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2.5 

3.Om0 

100J 

1.2 

10 





90 

100J 

5 0 

S141 b 

48# 

2SF451A 

600 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2 5 

3.Om0 

100J 

1 2 

10 


10 

15u0 

100 A 

90 

100J 

5.0 0 

S141b 

49 

10RC60 

600 0 

10 

65C 

1Om0 

15m 

20 

2.5m 

105C 

2 3 

10 





125 

105J 

50 t 

T048 

50 

RTT0160 

600 

10 

65C 

200m 

50m 

3 0 

2 0m 

100 

2.5 

30 

20u 

10 


100 

100 

100C 


T048 

51 

RTT0460 

600 

10 

65C 

200m 

50m 

3 0 

2 0m 

125 

2 .'5 

30 

20u 

10 


100 

100 

125C 


T048 

52 

RTU160 

600 

10 

65C 

20 

50m 

30 

2 Om 

100 

2 5 

30 

200n 

10 


100 

100 

100C 


S131 

53 

RTU0460 

600 

10 

65C 

20 

50m 

3 0 

20 

125 

2.5 

30 

200n 

10 


100 

100 

125C 


S131 

54 ▼# 

CR10CY12 

600 

10 

66C 


40m 

2 5 

4 Om 

1 25J 

2.5 

30 


10 

15ulZl 

100 A 

140 A 

125J 

50 0 

S350 

55# 

CR10EY12 

600 

10 

66C 


40m 

2 5 

4 Om 

125J 

2.5 

30 


10 

15u0 

100 A 

140 A 

125J 

5.0 0 

S334 

56# 

CR5-602AB 

600 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

20u@ 

20 

90 

125 

5.0 0 


57# 

CR5-602BB 

600 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

15uEl 

20 

90 

125 

50 0 


58# 

CR5-602CB 

600 

10 

70C 

2Om0 

80m 

30 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

1 2u0 

20 

90 

125 

5.0 0 


59# 

CR5-602DB 

600 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

8.Ou0 

20 

90 

125 

50 0 


60# 

CR5-602EB 

600 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

6.0uEl 

20 

90 

125 

5.0 0 


61# 

CR5-6029B 

600 

10 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

100C 

2.0 

16 

2.0u 

20 

4.Ou0 

20 

90 

125 

50 0 


62# 

CR6-703RB 

600 

10 

70C 

28m0 

80m 

30 

5 Omt 

100C 

2.0 

16 

2.3u 

20 

80u 

20 

100 

125 

5.0 


63# 

CR6-703RBA 

600 

10 

70C 

28m0 

80m 

30 

5 Omt 

100C 

2.0 

16 

2.3u 

20 

80u 

200 

100 

125 

5 0 


64 

T610 

600 

10 

70 

60m 

100m 

5 0 



2.2 


3 Ou 



30 0 

100 

100J 


M94 

65 

T610S 

600 

10 

70 

60m 

100m 

5 0 



2 2 


3.0u 



30 0 

100 

100J 


S131 

66# 

TAG 10-600 

600 

10 

70 

25m 

25m 

30 

1 5m 

105 

2.0 

15 





120 

105 

5.0 

T048 

67# 

TAG10S600 

600 

10 

70 

25m 

25m 

3 0 

1 5m 

105 

2.0 

15 



12u 


120 

105 

5 0 

T048 

68 

B01440 

600 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

150 § 


600mt 

M507 

69 

B05440 

600 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1.5m 

100C 

1 6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

150 § 


600mt 

S307 

70 

B18066 

600 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

150 § 


600mt 


71 

B19066 

600 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

150 § 


600mt 


72y 

S6016B 

600 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1 Om 

100C 

1 6 

64 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

150 § 

125A 

600mt 

S307 

73y 

S6016G 

600 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1 Om 

100C 

1 6 

64 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

150 § 

125A 

600mt 

M605 

74y 

S6016H 

600 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1 Om 

100C 

1 6 

64 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

150 § 

125A 

600mt 

S361 

75y 

S6016L 

600 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1 Om 

100C 

1 6 

64 

1,5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

150 § 

125A 

600mt 

M507 

76t# 

CR10C12 

600 

10 

84C 


30m 

25 

3 Om 

1 25J 

1.6 

30 




20 A 

150 A 

125 J 

5 0 0 

S350 

77#1 

BTX32-600 

600 

10 

85 

25m 

25m 

3 0 

1 5m 

125 

2.0 

15 





120 

125 

5.0 

T048 

78# 

BTX32S600 

600 

10 

85 

25m 

25m 

3 0 

1.5m 

125 

2.0 

15 



12u 


120 

125 

50 

T048 

79# 

BTX7 2-600 

600 

10 

85 

40m 

40m 

30 

1 5m 

125 

2 0 

15 

1 4u 

5.0 

20u 

100 

120 

125 

5.0 

T048 

80# 

BTX72S600 

600 

10 

85 

40m 

40m 

30 

1 5m 

125 

2.0 

15 

1 4u 

5.0 

12u 

100 

120 

125 

50 

T048 

81# 

T10N600C 

600 

10 

85C 

60m 

20m 

20 

2.0m 

125J 

1 8 

20 

1 Ou 

10 

20u§ 

50 § 

140 § 

125J 

15 

SI 311% 

82# 

T10N600H 

600 

10 

85C 

60m 

20m 

2.0 

2.0m 

125J 

1 8 

20 

I.Ou 

10 

20u§ 

50 § 

140 § 

125J 

15 

M94e% 

83# 

TW10N600C 

600 

10 

85C 

60m 

50m 

3.0 

2.0m 

1 25J 

1.7 

10 




5 0 § 

100 

125J 

3.0 

S131 j % 

84# 

TW10N600H 

600 

10 

85C 

60m 

50m 

3 0 

2 Om 

125J 

1 7 

10 




5.0 § 

100 

125J 

3.0 

M94e% 

85# 

CR10-602B 

600 t 

10 

125C 

150m 

80m 

30 

5 Om 

125C 

20 

10 

2 Ou 

10 

30u 

20 


125C 

1 0 

T048 

86# 

2SF206 

600 0 

11 

50B 


40m 

3.0 

5.0m 

100J 

2 8 

50 





125 

100J 

500m 

S236a 

87# 

2SF754 

600 

11 

50B 


40m 

3 0 

4.5m 

100J 

2 8 

50 


5.0 

10u 

20 

125 

125J 

.50 

S18d 

88# 

2SF754A 

600 

11 

50B 


40m 

30 

4 5m 

100J 

2.8 

50 


50 

5.0u 

20 

125 

125J 

50 

SI 8d 

89# 

2SF756 

600 

11 

50B 


40m 

3 0 

4 5m 

100J 

2 8 

50 


5.0 

lOu 

20 

125 

125 J 

.50 

S18d 

90# 

2SF756A 

600 

11 

50B 


40m 

3 0 

4 5m 

100J 

2 8 

50 


5.0 

5 Ou 

20 

125 

125J 

-50 ^ 

S18d 

91 

UCR60 

600 A 

12 

55C 

50m 

50m 




1 2 

3 0 

400n 

30 

15u 

250 

60 

125 J 

10 0 

S296 

92# 

CR8-601C 

600 t 

12 

70C 

1 5m0 

25m 

2.5 

2.5m 

125J 

2.0 

20 

l.lu 

8.0 

50u 

20 A 

80 A 

125J 

5.0 0 

T064 

93t 

TIC126M 

600 

12 

70 

40m 

20m 

1 5 

2.0m 

1 IOC 

1.4 

12 




100 0 

100 

11OC 

5.0 


94# 

BTX65/600R 

600 

12 

85B 

1Om§0 

65m 

3 5 

5.0m 

1 25J 

2.0 

50 

,40u 

10 

lOu 

120 

200 

125 J 

.5 t 

T048 

95# 

CR10-60 IB 

600 t 

12 

85C 

150m 

80m 

3.0 

5.0m 

1 25C 

2.0 

10 

2.0u 

10 

30u 



125C 

1.0 

T048 

96# 

CR10-602AB 

600 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

125C 

2.0 

50 

2.6u 

32 

20ulZ) 

20 

120 

125 

50 0 


97# 

CR 10-602BB 

600 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3.0 

10m 

1 25C 

2.0 

50 

2.6u 

32 

15u@ 

20 

120 

125 

5.0 0 


98# 

CR 10-602CB 

600 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

125C 

2.0 

50 

2.6u 

32 

12u0 

20 

120 

125 

5.0 0 


99# 

CR 10-602DB 

600 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

125C 

2.0 

50 

2.6u 

32 

8.Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0 


100# 

CR10-602EB 

600 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

1 25C 

2.0 

5 0 

2.6u 

32 

6.Ou0 

20 

120 

125 

50 0 


101# 

CR10-6029B 

600 

12 

85C 

2Om0 

80m 

3 0 

10m 

1 25C 

20 

5 0 

2.6u 

32 

4.Ou0 

20 

120 

125 

5.0 0^ 


102 

40752 

600 

12 5 

75C 

20m 

15m 

2.0 



2.4 

100 

2.0u 

30 

20u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

M94 

103 

40756 

600 

12.5 

75C 

20m 

15m 

2.0 



2 4 

100 

2.0u 

30 

20u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

S131 

104 

40760 

600 

12 5 

75C 

20m 

15m 

20 



2.4 

100 

2 Ou 

30 

20u 

10 § 

200 

100C 

40 0 

S304 

105# 

8RCM60 

600 

12 6 

65B 

65m 

85m 

3 0 

3 Om 

105 

2 6 

8.0 



20u 

20 

100 

105 

.50 

T048 

106# 

8RCV60 

600 

12 6 

105 

50m 

45m 

2 9 

3.0m 

105 

2.6 



100 

lOu 

100 

100 

105 

.50 

T048 

107# 

CR12-703RB 

600 

14.5 

75C 

28m0 

60m 

3 0 

5 Omt 

1 25C 

2.0 

32 

2 3u 

20 

85u 

20 

160 

125 

5 0 


108# 

CR12-703RBA 

600 

14 5 

75C 

28m0 

60m 

3.0 

5.Omt 

125C 

20 

32 

2.3u 

20 

85u 

200 

160 

125 

5 0 


109 

T615 

600 

15 


60m 

100m 

5 0 



2 2 


3 Ou 




100 

100J 


M94 

110 

T615S 

600 

15 


60m 

100m 

5 0 



2 2 


3.0u 




100 

100J 


S131 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

_3J at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 
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120m$ 

4 0 $ 



1.6 

35 





200 § 

1 15C 

500mt 

S18 

JLLQ#_ 

24TB6 

600 

25 

84B 


10 

3 0 

7 5m 


2.3 

31 





180 

125 

1 0 

S266 


465 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 

JJPRV MAX. CONT. MAX. MAX. GATE MAX SAT I I MAX. FWD. 
and CURRENT HOLD. FIRING SPEC lr@PRV I at VOLT. DROP 
VBO Su [3_at CUR Ih at 25°C and ItEMP I at 25°C 
TEMP @ 25°C 


1# 26TB6 
2# BTX82-600R 
T22N600C 


and 

ls@VBO 
.(A)_j 


VOLT. DROP 
at 25°C 


SWITCHING TIME 
at 25°C 

Ton for Toff 

If 

(s)_(A)_(sL_ 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 

CONT. CUR., (3) TEMPERATURE. (4) TYPE No. 

IE MIN. 1ABS, MAX. RATNGS DWG. 

_dV/dt ICy PK MAX MAX No 

>ff @ 25°C SURGE TEMP GATE 
l@25°C POWEF 


84B 

10 

30 

7.5m 

2.3 

87B 10 

80m 

3.5 



85C 200m 

100m 

3.0 

10m 

125J 1.9 

85C 200m 

100m 

30 

IEBHI 

125J 1.9 

25$ 40m§ 

50m 

3.0 


3.5-§ 


5.0 0 T048 



524 

53t# 

54 

40RCS60 

6TCA60 

25 1M 

600 0 
600 

600 


55t# 

56t# 

57v# 

SKT45-06AT 

SKT45-06BS 

SKT45-06BT 

600 

600 

600 


58t# 

59v# 

60Ttf 

SKT45-06CS 

SKT45-06CT 

SKT45-06DS 

600 

600 

600 


6 It# 
62t# 
63t# 

SKT45-06DT 

SKT45-06ET 

T130N600 

600 

600 

600 


64 

65 

66v# 

NLE45M 

NLE46M 

SKT46-06A 

600 

600 

600 



67v# 

68v# 

69t# 

SKT46-06B 

SKT46-06C 

SKT46-06D 

600 

600 

600 




70t#SKT46-06E 
71# 28TB6 
72# CR5Q-Q6 
73# 2SF1129 
74# BTY95/600R 
75 C146M 

76# TK6 
77# 2SF776 
78# 2SF776A 
79# 29TB6 
80 NL576M 


130m 

100m 

3.0 

130m 

100m 

3.0 

130m 

100m 

3.0 

130m 

100m 

30 

130m 

100m 

3.0 

130m 

100m 

3.0 

130m 

100m 

30 

130m 

100m 

3.0 

200m 

150m 

1.4 

.10 

70m 

2.5 

.10 

70m 

2.5 

130m 

100m 

3.0 

130m 

100m 

30 

130m 

100m 

3.0 

130m 

100m 

3 0 

130m 

100m 

3.0 


.10 

3.0 



100m 

30 

1Om0§ 

80m 

3.0 


100m 

3.0 

100m 

125m 

3.0 


100m 

3 5 


100m 

3.5 


.10 

3 0 

500m 

150m 

30 

.50 

.15 

3 0 

100m 

75m 

30 

100m 

75m 

3 0 

100m 

70m 

3.0 



70m 3.0 
70m 3.0 
200m 3 0 
200m 3 0 
150m 3 0 
150m 3.0 
100m 3 5 
45m 3.0 
150m 3 0 
100m 2 0 

300m$ 2 0 
80m 3 0 


1.8 

1.8 

_iL 

1 8 
1 8 

__L8_ 

1.8 

1.8 

125 J 18 


125J 30 
125J 30 


125 1.8 

125J 2.3 
125J 3.3 

ZO 

100J 2.7 
100J 2.7 
1.8 
2.4 

125J 124 
3.1 
3.1 
3J) 

125J 3.0 t 
125J 3.5 t 
125J 3.5 t 
125J 3.0 t 
125J 3.0 t 
125J 2.0 § 
' 1 25J 2.0 § 


100J 2 7 
1 3 

125C 2.4 t 

105J 1 6 $ 
125J 13 5 


5.0u 

5.0u 

50 

50 

30u 

30u 

50u 

100 

1100 

50 § 



50u 

50 § 



50u 

200 § 



50u 

500 § 



50u 

1.0k§ 

4 5u 

50 

25u 

20 


30 

30 

100 

3 Ou 

50 

20u 

10 



4Ou(0 


5 Ou 

50 

30u 

20 0 


30 

30u 

20 


30 

1 5u 

20 


500 

5.0u 

50 

30u§ 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

50 

3 5u 

50 

1 5u 

50 

8 Ou 

50 

20u 

500 




50 

5 Ou 

50 

25u 

110 




29 

5 Ou 

38 

40u 


5 Ou 

50 

50u 


100 § 

1.2k 

125 J 

200 § 

1 2k 

125J 

200 § 

1.2k 

125J 

100 § 

1 2k 

1 25J 

100 § 

1.2k 

125J 

100 

1.2k* 

125J 

100 

1 2k* 

125 J 

200 


125J 

200 


125J 


700 

100J 


500 

100J 

200 

700 A 

125J 

200 

545 

105J 


103 

104# 

105# 

2515M 

CR50-603A 

CR50-604A 

600 

600 

600 

63 

64 

64 

120C 
25 

25 

73m 

73m 

10 

100m 

100m 

30 

3.0 

3 0 

15m 

150J 

1 7 

50 

5 5u 

50 

300 

20u 

1 2k 

600 

600 

150J 

125 

125 

5 0 
5 0 

106 t^ 

BStG0240 

600 

65 

40A 

180m$ 

300m$ 

20 

10m 

105J 

1 3 $ 

40 

5.0u 

42 

150u 200 

690 

105J 

2.0 

107# 

40T7 

600 

65 

75B 

200m 

200m 

25 

lOmt 


2 1 t 

200 




1.1k 

125B 

1 0 

108# 

CR50-704AA 

600 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

lOmf 

1 25C 

1 7 

150 

5 5u 

150 

2Ou0 20 

760 

125 

5 0 

109# 

CR50-704BA 

600 

66 

75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

5 5 

150 

15u0 20 

760 

125 

5 0 

no# 

CR50-704CA 

600 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

10mt 

125C 

1 7 

150 

5.5 

150 

12uE) 20 

760 

125 

5.0 


MOt T094 
1 t T094 
M330 

_ M330 

T083 
5 0 T049 

5 0 T049 

2.0 S189C# 

1 0 M308 

5 0 0 T049 
50 0 T049 
5.0 0 T049 
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6. SILICON 


CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT, (2) MAX. 



U 

JJPRV 

MAX. CONT. 1 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

XT 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME I 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 2E 

°c 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25 C C 

igf 

Vgf 

ls@VBQ 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




m 

(A) 

(°C) . 

(A) . 

(A) 

fV) 

(A) 

(°C) A 

(V) 

(AJ 

(s) 

(A) 

Js) 

(V/us) 

(A) 

rc» 

(W) 


1# 

CR50-704DA 

mo 

6 6 

75C 

32m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125 C 

1.7 

150 

5.5 

150 

8'6u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

2# 

CR50-704LA 

600 

66 

75C 

32m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

5.5u 

150 

25u0 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

3*# 

BTX38/600R 


70 

25C 

10m§ 

70m 

3.0 

30 

25J 

25 § 

500 § 

3,0u§ 

50 

lOu 

10 

900 

1 25 J 

500m 

$220 

4 

2N1806 

600 

70 

62C 


130m$ 

3.0 $ 

3.3m 

62C 

1.8 t 

70 





1.0k* 

125C 

.50 t 

T049 

5 

2N3091 

600 

70 A 

62C 


200m$ 

3.0 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

.50 t 

T049 

6 

2N3099 

600 

70 A 

62C 


200m$ 

30 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

.50 t 

T049 

7 

2N1799 

600 

70 A 

65C 


130m$ 

3.0 $ 

3.3m0 

65C 

1.8 t 

70 





1.0k* 

125C 

.50 t 

T083 

8 

2N3987 

600 

70 

70C 


200m$ 

30 $ 

15m 

125C 

2.9 t 

220 



50u 

200 § 

1.0k* 

125C 

K) 0 

T094 

9# 

CR70B12 

600 

70 

74C 


70m 

3.0 

6.0m 

125J 

1.7 

220 




10 A 

1.5kA 

125 J 

5.0 0 

£189d 

10# 

36TB6 

600 

70 

75B 


.15 

3.0 

15m 


2.0 

140 





760 

125 

1.0 

S63d 

11 

2N4364 

600 

70 

82C 

200m 

250m$ 

50 $ 

10m 

125C 

2.0 t 

70 




100 

1.6k*§ 

125C 

15 0 

T094 

12 

2N4374 

600 

70 

82C 

200m 

250m$ 

5.0 $ 

10m 

125C 

2.0 t 

70 




100 

1.6k*§ 

125C 

15 0 

T083 



600 

70 

83C 


100m 

3.0 

15m 

125J 

1.8 

220 § 




100 A 

1 5kA 

1 25J 

5.0 0 

S332 


4 : i • • :««■> 

600 

70 

83C 


100m 

3.0 

15m 

125J 

1.8 t 

220 



30 § 

100 § 

1.5k 

1 25J 

5.0 0 

S237f 



600 

70 

83C 


100m 

3.0 

15m 

1 25J 

1.8 t 

220 



15 § 

100 § 

1.5k 

125 J 

5 0 0 

S237f 

16# 

BTX50-600R 


MEM 

85C 

150m 

80m 

3.0 

20m 

1 25J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1 5k 

125 J 

1.0 t 

T094 

17# 

BTY99/600R 



85B 

10m0§ 

70m 

3.0 

12m 

125J 

2.5 

500 

3.0u 

50 

20u 

10 

900 

125 J 

5.0 

T049 

18i# 

SKT70-06AU 



85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



25u0 

50 §0 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

KT7- 




85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



2Ou0 

50 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 


> Si G A : :(>K 

mMs 


85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



25u0 

50 § 

1 7k 

1 30A 

500m 

S260c 

H pi Hr" 

cffissa* 4 JH 

mm- 


85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



2Ou0 

200 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

22v# 

SKT70-06CU 

600 


85C 

150m 

1 50m 

3.0 



1 8 

60 



25u0 

200 § 

1 7k 

130A 

500m 

$260c 

23r# 

SKT70-06DT 

600 


85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



2Ou0 

500 § 

1 7k 

130A 

500m 

$260c 

24t# 

SKT70-06DU 

600 


85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



25u0 

500 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

25v# 

SKT70-06EU 

rrr—i 


85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



25u@ 

1.0k§ 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

26# 

TK160FA 



85C 


300m 

3.0 

10m 

125J 

2.0 

200 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

1 Ok 


900m 

S317 

27# 

TK160FB 



EmSR 


300m 

3.0 

10m 

125J 

2.0 

200 

3 0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

1.0k 


900m 

S317 

28v# 

SKT71-06A 

uitumm 


105C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



70u 

50 §0 

1.7k 

1 50A 

500m 

S260c 

29v^ 

SKT71-06B 

EEE^R 


105C 

150m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



70u 

50 § 

1.7k 

150A 

500m 

S260c 

30 ▼# 

SKT71-06C 



105C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



70u 

200 § 

1 7k 

1 50A 

500m 

S260c 

3 It# 

SKT71-06D 

LsIsislHi 


105C 

150m 

150m 

IcTiK' 



1.8 

60 



70u 

500 § 

1.7k 

150A 

500m 

S260c 

32t^ 

SKT71-06E 

SjjE^R 


105C 

150m 

150m 

BRIM 



1.8 

60 



70u 

1.0k§ 

1 7k 

150A 

500m 

$260c 

33y# 

10TCA60 

m*wi 1 


125 

100 

100m 

H 




_ 



10Ou 

100 § 

1 5k 

125 

10 


34 

70C60 

uwwm* 

70 

125J 

200m§ 

200m 






lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T094#A 

35 

70C60F 


70 

1 25J 

200m§ 

200m 






lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 0 

T083#A 

36# 

BTX37/600R 


75 


1Om0 

80m 


■■■ 





50 

iMI 


680 

125 J 

.50 

T049 

37# 

SF50J11 

600 

79 

85C 

150m 

100m 



125 



6.0u 

50 


15 

1 Ok 

125 J 

5.0 

S189f 

38# 

SH50J11 

600 

79 

85C 

150m 

100m 



125J 



6.0u 

50 

20u§ 

100 

1.0k 

1 25J 

.50 t 

S189f 

39v# 

12TC60 

600 

80 


100m 

100m 



■ 



lOu 


150u 

50 § 

1 5k* 

125J 


S183b 

40# 



■K iH 



Klf • Til 

kfrlHi 

■Ta 


MkBBi 






1 Ok 

125 J 

5.0 

S189d 

41# 

M: (IEmSk^^I 

600 



■CKfnlol 

EISA 


Ifol 




3.7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

42# 

M: ciuilk!^k4 

600 

« 


38m0 

mtm 


RfSlnlfl 



m 

5 7u 

100 

2Ou0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

1049 

43# 

CR31-704BA 

600 

80 

55C 

38m0 

60m 



125C 

1 7 

1 mm 

5.7 

100 

15u0 

20 

700 

135J 

50 0 

T049 

44# 

CR31-704CA 

600 

80 

55C 

38m0 

60m 



125C 

1 7 


5 7 

100 

12u|Zl 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

45# 

CR31-704DA 

600 

80 

55C 

38m0 

60m 



1 25C 

1.7 


5.7u 

100 


20 

700 

135 J 

5.0 0 

T049 

46 

36RA60 


80 A 

75C 

500m 

1 50m 



kE ig 

VWMM 

iviswm 




200 § 

I.OkA 

1 25J 

2.0 t 

T094 

47 

36RC60A 

twH 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

mm 



vWWM 

[TEH 





850 A 

125 J 

2.0 t 

T094 

48 

36RCF60A 

Mtlilnl 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

ttm 



WWm 

iRK 





850 A 

125J 

2.0 t 

T094 

49 

36RE60 


80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

5 0m 

1 25C 


IIW 




10 § 

I.OkA 

1 25J 

2.0 t 

T094 

50 

37RA60 

600 0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

1 5m 

125C 

Etlfl 

iT!SH 




200 § 

1 OkA 

125 J 

2.0 t 

T083 

51 

37RC60A 


80 A 

75C 

KtKol 

700m 

25 

3 Om0 

1 25C 

HI 

m 





850 A 

125J 

2.0 t 

T083 


37RCF60A 

600 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

3 0m 

125C 

2 2 t 






850 A 

125 J 

2.0 t 

T083 


37RE60 

600 0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

5 0m 

1 25C 

2 2 t 

EroH 




10 § 

I.OkA 

125 J 

20 t 

T083 


51RCG60 

600 0 

80 A 

75C 

100m 

150m 

2.5 

1 5m0 

1 25C 

2 5 t 

rtm 




100 § 

1.2kA 

125 J 

3.0 t 

T094 

1 

52RCG60 

600 0 




150m 



1 25C 

Fm 

EHUR 




100 § 

1 2kA 

125J 

3.0 t 

T083 


CR80-06 

600 




100m 

kIM 


100J 

KfH 

ESS 



|M| 


800 

100 

5.0 

S,284 


2SF786 

600 




100m 



1 25J 

PXcHI 

Dm 



■cMfl 

20 

1 Ok 

125 

.50 

S189d 

58# 

2SF786A 


80 

78B 


DLiul 

m 


1 25J 

m 

uisisH 




20 

1.0k 

125 

50 

SI 89d 

59# 

51RC60 

hs!sk£> 

80 A 

84B 

50m 

ElBl 




Elflp 

W8m 




20 

700 

125A 

5.0 0 

S|237c 

60 

36REH60 

[:!•!•! rj| 

80 A 

100C 

500m 

n? * m 

mm 


1 50C 

Ull 





10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

TD94 

61 

37REH60 

iMfErM 

|:im 

KliMMH 

500m 

150m 

2.5 

15m 

1 50C 

2 1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T083 

62v# 

12TCA60 

600 



100 

100m 

3.0 







100u 

100 § 

1.5k 

125 

10 


63 

250M 

600 

R « 



100m 

3.0 

10m 

125J 

1.3 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1 6k* 

125 J 

3 t 

Z59 

64# 

CS42-06 

600 

82 

35 

200m 

1 10m 

2 0 

10m 

115 

1 9 

180 



180u 

200 

900 

115 

4.0 


65# 

37TB6 

600 

85 

66B 


15 

3 0 

15m 


1.9 

175 





930 

125 

1 0 

$63d 

66# 

CR70-701A 

600 t 

85 

75C 


100m 

3 0 

15m 

25C 

1 7 

70 




20 

1 Ok 

125C 

1.0 

T049 

67# 

CR70-701C 

600 

85 

75C 


100m 

3.0 

30mt 

T25CT 

1 7 

210 




20 

1 Ok 

125 

5.0 

M376 

68t# 

T70N600 

600 

85 

85C 

200m 

150m 

5 0m 

25m 

1 25J 

2.8 

400 

4 5u 

30 

50u 

50 

2 0k§ 

125 J 



69# 

CS80-06 

600 

90 

75 

50m 

80m 

3 0 

15m 

125 

1 5 

200 



70 

1 Ok 

1 2k 

45 

10 


70v# 

SKT90-06AU 

600 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 6 

1 10 



25u0 

50 §0 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

71*# 

SKT90-06BU 

600 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.6 

110 



25u0 

50 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

72t# 

SKT90-06CU 

600 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

1 10 



25u0 

200 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

73y# 

SKT90-06DU 

600 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 6 

1 10 



25u0 

500 § 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

74t# 

SKT90-06EU 

600 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 6 

110 



25u0 

1 0k§ 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

75y# 

SKT91-06A 

600 

90 

105C 

150m 

150m 

3 0 



1 6 

110 



70u 

50 §0 

2.2k 

150A 

500m 

S260c 

76Y# 

SKT91-06B 

600 

90 

105C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

110 



70u 

50 § 

2.2k 

150A 

500m 

S260c 

77y# 

SKT91-06C 

600 

90 

105C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

110 



70u 

200 § 

2.2k 

1 50A 

500m 

S260c 

78r4t 

SKT91-06D 

600 

90 

105C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

1 10 



70u 

500 § 

2.2k 

150A 

500m 

S260c 

79t# 

SKT91-06E 

600 

90 

105C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

1 10 



70u 

1.0k§ 

2.2k 

150A 

500m 

S260c 

80# 

BTX51-600R 

600 

95 

85B 

10m§0 

70m 

3 0 

13m 

125J 

2.1 

500 

3.0u 

50 

20u 

10 

900 

125 J 

5.0 

T049 

81# 

TT6FA 

600 

95 

uMm 


mniin 

3 0 


mm 

2.0 

350 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

2.0k 


1 5 

S204a 

IB:fcT3 


600 

95 

85C 


500m 

3.0 

25m 

1 25J 

2.0 


3 0u§ 



100 § 

2.0k 


1.5 

S204a 

IkIcpI 


600 

100 

50 

20 

2 0 

10 


125 

1.7 


45u 



20 

1.0k 

125 

5.0 

S267c 

IkEF'I 


600 

100 

62B 


15 

3.0 

15m 


1 8 






1 Ok 

125 

1.0 

S63d 

85 


rrirnHEi 

100 

KMI 

200m 

HM'iiB 

2 5 


IFEil 

2.0 


lOu 

100 



2.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

86 

100C60B 

600 

100 

125 J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

87# 

CR51-703A 

600 

105 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.6 

150 

3 4u 

120 

185u 

20 

760 

135J 

5 0 

T049 

88 

C154M 

600 

110 A 


500m 

500m 

4 0 

11m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

2.0 0 

T094 

89 

C155M 

600 

1 10 A 


500m 

500m 

4 0 

11m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

12u§ 

100 § 

1 2k 

125 J 

20 0 

T094 

90 

C156M 

600 

110 A 


500m 

500m 

4 0 

11m 

25C 

3 0 t 

500 t 


50 

7.0u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

2.0 0 

S315 

91 

C157M 

600 

110 A 


500m 

500m 

4 0 

11m 

25C 

3.0 t 

500 t 


50 

12u§ 

100 § 

1 2k 

125 J 

2.00 

S315 

92# 

BStH0440 

600 

1 10 

46C 

180m 

100m 

2 0 

10m 

1 10J 





20u§ 

50 § 

1 Ok 

1 10J 


S189e 

93# 

BStH0540 

600 

1 10 

52C 

200m 

200m 

2 0 

10m 

120J 





250u§ 

50 § 

900 

120J 


S189e 

944 

JAN2N1800 

600 

1 10 

60C 

40m 

70m 

3 0 

15m 

1 25A 

1.8 

150 

15u 

50 

40u 


1 Ok 

125A 

500m 

T083 

954 

JAN2N1806 

600 

1 10 

60C 

40m 

70m 

3.0 

15m 

1 25A 

1 8 

150 

15u 

50 

40u 


1 Ok 

125A 

500m 

T049 

96 

JAN2N3091 

600 

1 10 

60B 

40m 

70m 

3 0 



1.4 

50 


50 

4Ou0 

20 § 

1 Ok 

125B 

500m 

T094 

97 

JAN2N3099 

600 

110 

60B 

40m 

70m 

3 0 



1 4 

50 


50 

4Ou0 

20 § 

1.0k 

125B 

500m 

T094 

98 

72RE60 

600 § 

1 10 

60C 

15m0 

70m 

2 0 

2.5m0 

125J 

1.8 

220 





I.OkA 

125 J 

5.0 0 

T083 

99 

72RE60A 

600 §# 

110 

60C 

15m0 

70m 

20 

2.5m0 

125J 

1.8 

220 





I.OkA 

125 J 

5.0 0 

T083 

100 

254 1M 

600 

110 

60C 


200m 

3 0 

10m 

1 25J 

1.7 § 

50 

3 5u 

50 

15u 

100 

1.4k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

101 

2542M 

600 

110 

60C 


200m 

3 0 

10m 

125J 

1.7 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1.4k* 

125 J 

3.0 t 

Z59 

102 

C50M 

600 

110 A 

60B 

100m 

75m 

3 0 

6.0mA 

125J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

15 § 

1 Ok 

125 

500m 

T094 

103 

C52M 

600 

110 A 

60B 

100m 

75m 

3 0 

6 OmA 

125J 

2 5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1.0k 

125 

500m 

S315 

104 

C55E0 

600 

1 10 

60C 

100m 

70m 

2.5 

4 Om 

125J 

2 5 t 

500 

5 Ou 

5.0 

15u§ 

100 § 

1 2k 

125 J 

.50 t 

T049 

105 

C55MA 

600 

110 A 

60C 

100m 

75m 

3 0 

10m 

125J 

2 5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

1 25J 

5 0 

S91 

106 

C56E0 

600 

1 10 

60C 

100m 

70m 

2 5 

4.0m 

125J 

25 t 

500 

5 Ou 

5.0 

15u§ 

100 § 

1 2k 

125 J 

.50 t 

T083 

107 

C56MA 

600 

1 10 A 

60C 

100m 

75m 

3.0 

10m 

1 25J 

2 5 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

20 § 

1 Ok 

125 J 

5 0 

SI 08 

108# 

TK160 

600 

1 10 

60C 

100m 

125m 

3.0 

10m 


20 

200 

4 5u 

50 

20u 

40 §0 

1 Ok 

125C 

.50 

T049 

109 

71RC60A 

600 0 

110 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

3 Om0 

125J 

1 9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125 J 

.5 t 

T094 

1 10 

7 1 RCF60A 

600 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2.5 

3 Om0 

1 25J 

1 9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

I.OkA 

1 25 J 

.50 t 

T094 


467 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 




JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX 

GATE 

MAX Si 

*T 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 1 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3J at 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VB0 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) ^ 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1 

72RC60A 

600 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2 5 

3.Om0 

125J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


1 OkA 

125J 

5 t 

T083 

2 

72RCF60A 

600 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 

70m 

2.5 

3 Om0 

125J 

1 9 t 

220 


50 

20u§ 

25 A 

1 OkA 

125J 

50 t 

T083 

3 

71RB60 

600 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

125J 

2 5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 


1 2kA 

EHmI 

2 t 

T094 

4 

71REB60 

600 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

5 Om 

125 J 

2.5 t 

220 

2 Ou 

50 

30u§ 


1 2kA 

LE&U 

2 t 

T094 

5 

72RB60 

600 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

125J 

2 5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1 2kA 

1 25J 

2 t 

T083 

6 

72REB60 

600 El 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

5 Om 

125 J 

2 5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1 2kA 

125J 

2 t 

T083 

7 

C150MA 

600 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3.0 

20m 

120C 

2 6 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 

1 5k 

1 25J 

10 

T094 

8 

C151MA 

600 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3.0 

20m 

120C 

3.5 

500 

8 Ou 

50 

50u§ 

200 

1 Ok 

1 25J 

10 

S91 

9 

C152MA 

600 

1 10 A 

100 

500m 

150m 

3.0 

20m 

120C 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 

1.5k 

125J 

10 

S315 

10 

C153MA 

600 

1 10 A 

100 

500m 

150m 

30 

20m 

120C 

3.5 

500 

8 Ou 

50 

50u§ 

200 

1.0k 

1 25J 

10 

S108 

1 1 

71RCG60 

600 El 

1 10 A 

160 

100m 

150m 

2 5 

1 5m0 

125C 

2 4 t 

220 



15u 

100 § 

1 4kA 

125J 

3 0 t 

T094 

12 

72RCG60 

600 m 

110 A 

160 

100m 

150m 

2 5 

15m0 

125C 

2.4 t 

220 



1 5u 

100 § 

1 4kA 

125J 

3.0 t 

T083 

13# 

71RC60 

600 

1 10 A 

79B 

50m 

70m 

2.5 

2.5m 


1 9 

70 

4 5u 

50 

70u 

20 

1 Ok 

125A 

5 0 0 

S237c 

14 

71RA60 

600 0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

125 J 

1 9 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

1 25J 

2 t 

T094 

15 

71REA60 

600 El 

110 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

5 Om 

125 J 

1 9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125J 

2 t 

T094 

16 

72RA60 

600 0 

110 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

125 J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125J 

2 t 

T083 

17 

72REA60 

600 El 

110 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

125 J 

1 9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125J 

2 t 

T083 

18 



1 10 

80C 

asEIuH 

150m 

2 5 


125 J 

2.6 t 


mm1 

50 

30u§ 

200 § 

1.4k 

1 25J 

2.0 t 

T049 

19 


600 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125 J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1 4k 

1 25J 

20 t 

T083 

20 

NLE151M 

600 

1 10 

80C 

50 

.15 

2 5 

8 Om 

125 J 

26 

500 

8 Ou 

50 

50u 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T094 


NLE153M 

600 

110 

ifiH 


15 

2 5 

8.0m 

125 J 

26 

500 

8 Ou 

50 

50u 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T083 

22 

NLF151M 

600 

110 

80C 

500m 

150m 

2 5 

IK 

125 J 

2.6 t 



50 

50uE) 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T094 

23 

NLF153M 

600 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 


125J 

2 6 t 



50 

50uEl 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T083 

24 

C1 54EE1 

600 

1 10 

83C 

500m 

200m 

2 5 


125 J 

3.0 t 

E3STSM 


50 

7.0u§ 

200 § 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T094 

25 

C155E0 

600 

1 10 

83C 

500m 

200m 

2.5 


125J 

3 0 t 



50 

12u§ 

200 § 

1 4k 

125J 

2.0 t 

T094 

26 

C156E0 

600 

110 

83C 

500m 

200m 

2.5 

aBWHI 

125 J 

3.0 t 

LkUH 

awN, 

50 

7.0u§ 

200 § 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T083 

27 

C157EE1 

600 

110 

83C 

500m 

200m 

25 

m 

125J 

30 t 


«!!■ 

50 

12u§ 

200 § 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T083 

28 

NLF158M 

600 

1 10 

83C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125J 

3.0 t 


5.0u 

50 

40u§ 

200 

1.4k 

125J 

20 t 

T094 

29 

NLF159M 

600 

1 10 

83C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125 J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

40uEl 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T083 

30 

71RC60B 

600 E) 

110 A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

4.Om0 

150J 

2 2 t 

220 


50 

40u§ 


1 OkA 

1 50J 

.5 t 

T094 

31 

72RC60B 

600 El 

110 A 

85C 

2Om0 

70m 

2 5 

4.Om0 

150J 

2.2 t 

220 


50 

40u§ 


1 OkA 

150J 

5 t 

T083 

32v# 

SKT1 10-06AV 

600 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

70 



30uEl 

50 §0 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

33v# 

SKT1 10-06BT 

600 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

70 



20uEl 

50 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

34v# 

SKT1 10-06BV 

600 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



3Ou0 

50 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

35V# 

SKT 1 10-06CT 

600 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



20u@ 

200 § 

2 8k 

130A 

1.0 

S260d 

36v# 

SKT1 10-06CV 

600 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

70 



30uEl 

200 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

37 v# 

SKT 1 10-06DT 

600 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



~TOuET 

500 § 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

38v# 

SKT 1 10-06DV 

600 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



30uEl 

500 § 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

39v# 

SKT 110-06EV 

600 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

70 



30uEl 

1.0k§ 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

40 

C152E0 

600 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125 J 

2 6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 8k 

1 25J 

20 t 

T083 

41 

NLE150M 

600 

1 10 

89C 

.50 

15 

2 5 

4 Om 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

1 50u 

200 

1 6k 

1 25J 

20 t 

T094 

42 

NLE152M 

600 

110 

89C 

.50 

15 

2 5 

4 Om 

125J 

26 

500 

mnm 

50 

150u 

200 

1 6k 

Etna 

2.0 t 

T083 

43 

NLF150E 

600 

110 

89C 

500m 

150m 

2.5 

10m 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 6k 

125J 

2.0 t 

T094 

44 

NLF152E 

600 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.6k 

125J 

2.0 t 

T083 

45 

NLH150M 

600 

1 10 

89C 

.50 

15 

2.5 

4.0m 

125# 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

1 50u 

200 

1.6k 

1 25J 

2.0 t 

T094 

46 

NLH152M 

600 

110 

89C 

50 

15 

2 5 

4 Om 

125 J 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

1 50u 

200 

1.6k 

EFTTWBi 

rnwm 


47 

71REJ60 

600 El 

1 10 A 

90C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

50 A 

1 .OkA 


131 


48 

72REJ60 

600 El 

110 A 

90C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

150J 

2.5 t 

mam 

2.0u 

50 

50u§ 

50 A 

I.OkA 

ttrxw 

n 


49 




miM 



2.5 

10m 

125J 

2.6 

600 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1.8k 

125J 

20 t 


50 







2.5 

10m 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1 8k 

125J 

2.0 T 


KYKfli 




1 wm 



2.5 

8.0m 

125J 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

100u 

200 

1.8k 

125J 

2.0 t 


1 52 

71REH60 

600 0 

110 A 

105C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150J 

1 9 t 

220 

2 Ou 

50 

60u§ 

50 A 

1.4kA 

150J 

2 t 

T094 

53 

72REH60 

600 0 

1 10 A 

105C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150J 

1 9 t 

220 

2.0u 

50 

60u§ 

50 A 

1.4kA 

1 50J 

2 t 

T083 

54v# 

SKT1 11-06A 

600 

1 10 

105C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



80u 

50 §0 

2.8k 

1 50A 

1.0 

S260d 

55 v# 

SKT 111-06B 

600 

110 

105C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



80u 

50 § 

2.8k 

150A 

1.0 

S260d 

56v# 

SKT 111-06C 

600 

110 

105C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

200 § 

2.8k 

150A 

1.0 

S260d 

57v# 

SKT 1 11-06D 

600 

110 

105C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



80u 

500 § 

2 8k 

150A 

1.0 

S260d 

58v# 

SKT1 1 1-06E 

600 

110 

105C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



80u 

1 Ok§ 

2.8k 

150A 

1.0 

S260d 

59 

10TC60 

600 

110 

125J 

20m 

100m 

4.0 



1.5 

110 

4 Ou 

110 

25u 


1.1k 

1 25J 

20 

SI 85 

60 

C158M 

600 

1 10 A 

125J 

500m 

150m 

30 

15m 

125C 

3.5 t 

500 




200 § 

1.2kA 

125J 

2.0 0 

T094 

61 

C159M 

600 

1 10 A 

125J 

500m 

150m 

30 

15m 

125C 

3.5 t 

500 




200 § 

1.2kA 

125J 

2.0 t 

S315 

62# 

T95F600 

600 

115 

85C 

300m 

100m 

30 

30m 

125J 

1.8 

300 

2.5uEl 

50 

30u§ 

50 § 

2.0k§ 

1 25J 


M330a% 

63# 

2SF348 

600 

120 

25C 


100m 

30 

6.0m 

125C 

1.2 A 

60 





1.0k 

125 

10 0 

S142 

64# 

CR120-06 

600 

120 

75C 

60m 

100m 

To 

7.0m 

125J 

2.1 

370 

4 5u 

120 

40u 


1 Ok 

125 

5.0 

S284 

65# 

CR100-701C 

600 A 

124 

80C 


100m 

3.0 

15m 

25C 

1 7 

100 




20 

1.2k 

125C 

1.0 

M376 

66# 

CR 100-70 ID 

600 

125 

80C 

3Om0 

100m 

30 

30mt 

125C 

1.7 

300 



100 

20 

1.5k 

125 

5.0 

T049 

67 

2505M 

600 

125 

95C 


.10 

3.0 

15m 

150J 

1.3 

50 




300 

1.6k 

150J 


T083 

68# 

SF80J11 

600 

126 A 

85C 

200m 

150m 

30 

15m 

125 

1.7 § 

250 

6.0u 

80 


15 

1.6k 

125J 

5.0 

S267b 

69# 

SH80J11 

600 

126 

85C 

200m 

150m 

30 

15m 

125 

1 7 § 

250 

6 Ou 

80 

20u§ 

100 

1.6k 

1 25J 

50 t 

S267b 

70# 

42TB6 

600 

135 

57B 


20 

30 

15m 


2 2 

265 





1 4k 

125 

1 5 

M308 

714# 

30TC60 

600 

140 


150m 

100m 

3.0 



1 5 





50 §0 

3 5k* 

125J 


S348 

72v# 

SKT 140-06AV 

600 

140 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

200 



30uEl 

50 §0 

3 9k 

130A 

1.0 

S260d 

73v# 

SKT140-06BV 

600 

140 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

200 



30uEl 

50 § 

3 9k 

130A 

1.0 

S260d 

74v# 

SKT140-06CV 

600 

140 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

200 



30uEl 

200 § 

3.9k 

130A 

1.0 

S260d 

75 v# 

SKT 140-06DV 

600 

140 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

200 



30uEl 

500 § 

3 9k 

130A 

1.0 

S260d 

76v# 

SKT140-06EV 

600 

140 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

200 



3OU0 

1 Ok§ 

3 9k 

130A 

1.0 

S260d 

77v# 

SKT141-06A 

600 

140 

105C 

200m 

200m 

3.0 



1 6 

200 



80u 

50 §0 

3 9k 

150A 

1.0 

S260d 

78v# 

SKT141-06B 

600 

140 

105C 

200m 

200m 

30 



1.6 

200 



80u 

50 § 

3.9k 

1 50A 

1.0 

S260d 

79V# 

SKT14 1-06C 

600 

140 

105C 

200m 

200m 

30 



1.6 

200 



80u 

200 § 

3.9k 

1 50A 

1.0 

S260d 

80v# 

SKT141-06D 

600 

140 

105C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

200 



80u 

500 § 

3.9k 

1 50A 

1.0 

S260d 

81 v# 

SKT 1 41-06E 

600 

140 

105C 

200m 

200m 

3.0 



1 6 

200 



80u 

1.0k 

3.9k 

1 50A 

1.0 

S260d 

82v# 

20TCA60 

600 

140 

125 

150 

100m 

30 







lOOu 

100 § 

3.0k 

125 

10 


83v# 

BStL2440 

600 

150 

50C 

150m 

300m 

2.0 

10m 

110J 

1 8 

450 



25uEl 

50 § 

2.5k 

1 10 

50 


84v# 

BStL2540 

600 

150 

55C 

150m 

300m 

20 

10m 

120J 

2.0 

450 




50 § 

2.3k 

120 

20 


85# 

TT6 

600 

150 

60C 

300m 

500m 

30 

25m 

100J 

2 2 

350 

5 Ou 

15 


20 §0 

2.0k 

100C 

1.0 

S204 

86 

2N2548 

600 

150 

80C 

50m§ 

150m§ 

3.0 § 

7.5m 

80C 

1 5 

150 




4.0 

3.5k§ 

125C 

2 0 t 

T093 

87# 

CR150BX12 

600 

150 

8 1C 


300m 

3.0 

15m0 

125J 

1.9 

500 



30uEl 

100 A 

4.0k 

125J 

16 0 

S237a 

88# 

CR150BY12 

600 

150 

8 1C 


300m 

30 

15m0 

125 J 

1.9 

500 



15u 

100 A 

4.0k 

125J 

16 0 

S237a 

89# 

FT150BX12 

600 

150 

8 1C 


300m 

3.0 

15m 

125J 

1 9 

500 


150 

3Ou0 

100 A 

4 OkA 

125J 

16 *5 

M567 

90# 

FT150BY12 

600 

150 

8 1C 


300m 

3.0 

15m 

125J 

1.9 

500 


150 

150uEl 

100 A 

4.OkA 

125J 

16 0 

M567 

91# 

TT260FA 

600 

150 

85C 


500m 

3.0 

25m 

125 J 

20 

450 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

3 2k 


1.5 

S204a 

92# 

TT260FB 

600 

150 

85C 


500m 

30 

25m 

125J 

2.0 

450 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

3.2k 


1.5 

S204a 

93 

150C60 

600 

150 

125J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

125 J, 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

94 

150C60B 

600 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3 Ok 

125 J 

10 0 

T093#A 

95 

101RA60 

600 El 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

125 J 

2.1 t 

314 

2 Ou 

150 

35u§ 

200 A 

2 OkA 

125J 

2 t 

T093 

96 

101RC60 

600 El 

160 A 

80C 

5Om0 

150m 

2.5 

5.Om0 

125 J 

1 7 t 

314 


150 

25u§ 


2 OkA 

125J 

2 t 

T093 

97 

101RE60 

600 0 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125 J 

2.1 t 

314 

2.0u 

150 

35u§ 

4.0 A 

2.0kA 

125J 

2 t 

T093 

98* 

115PA60 

600 0 

170 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

125C 

23 t 

340 




200 § 

1.6kA 

125 J 

2.0 t 

Y200b 

99v# 

SKT170-06AY 

600 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

500 



45uEl 

50 §0 

6.6k 

130 A 

1.0 

S355 

lOOv# 

SKT170-06BV 

600 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1 6 

500 



3Ou0 

50 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

101v# 

SKT1 70-06BY 

600 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

500 



45uEl 

50 § 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

102V# 

SKT170-06CV 

600 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1 6 

500 



30uEl 

200 § 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

103v# 

SKT170-06CY 

600 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



45uEl 

200 § 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

104V# 

SKT170-06DV 

600 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1 6 

500 



30uEl 

500 § 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

105v# 

SKT170-06DY 

600 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



45uEl 

500 § 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

106v# 

SKT170-06EY 

600 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1 6 

500 



45u@ 

1.0k§ 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

107v# 

SKT171-06A 

600 

170 

105C 

200m 

250m 

30 



1 6 

500 



lOOu 

50 §0 

6.6k 

150A 

1.0 

S355 

108v# 

SKT171-06B 

600 

170 

105C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



lOOu 

50 § 

6.6k 

150A 

1.0 

S355 

109v# 

SKT171-06C 

600 

170 

105C 

200m 

250m 

30 



1 6 

500 



lOOu 

100 § 

6 6k 

150A 

1 0 

S355 

hot# 

1SKT171-06D 

600 

170 

105C 

200m 

250m 

.JLO_ 



1 6 

500 



lOOu 

500 § 

6 6k 

. 150A 

1.0 

S355 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



AJ 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No 

VBO 

2J 


3J at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 21 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 


(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1 ▼# 

SKT171-06E 

600 

170 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



10Ou 

1 Ok§ 

6 6 k 

156A 

1 0 

S355 

2# 

43TB6 

600 

175 


62B 


.20 

3 0 

15m 


2.2 

390 





1 9k 

125 

1.5 

M308 

3y# 

2SF1146 

600 

175 


75C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 7 § 

500 




100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

S237e 

4# 

CR150F12 

600 

175 


75C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 7 § 

500 




100 § 

4.0k 

125J 

16 £ 

S237e 

5# 

FT150B12 

600 

175 


75C 


300m 

30 

15m 

1 25J 

1 7 

500 § 




100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

M567 

6 

2N3890 

600 

175 


80 

200m 

400m 

4 0 

15m 

125 

1.8 

175 





4.5k 

125 

3.0 

T093 

7 

C350M 

600 

175 


80C 

500m 

150m 

3 0 

10m 

25 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

10Ou 

200 

1 5k 

1 20C 

2.0 

M514 

8 

2201 M 

600 

175 


125J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

4.0u 

100 

30u 

100 

4 Ok* 

125 J 

3.0 t 

T093 

9 

2202M 

600 

175 


125J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.3 § 

100 

8.0u 

100 

40u 

100 

4 Ok* 

125J 

3.0 t 

T093 

10Y# 

T161N600 

600 

180 


85C 

300m 

200m 

20 

50m 

1 25J 

1 8 

500 

4.0u 

100 

50u 

50 

5 2k§ 

1 25J 


M330d 

11 

C358M 

600 

180 

A 

125J 

500m 

150m 

3 0 

15m 

125C 

3 5 

500 

2.0u 

50 

3Ou0 

200 

1 2k 

1 25J 

2.0 

M514 

12*:# 

BStL0240 

600 

190 


40A 

180m$ 

300m$ 

2 0 

10m 

1 15J 

1 3 $ 

250 

5 Ou 

120 

150u 

200 

2 8k 

1 15J 

20 

S25 1 # 

13# 

46TB6 

600 

195 


56B 


20 

3 0 

15m 


2.0 

390 





2 Ik 

125 

1.5 

M308 

14# 

2SF556 

600 0 

200 


62B 


125m 

2 5 

15m 

1 25J 

2 1 

1 Ok 





3 5k 

125J 

10 

S167 

15# 

2SF796 

600 

200 


62B 


125m 

3 0 

15m 

125J 

2 1 

1 Ok 


100 

40u 

20 

3 5k 

125J 

1.0 

S167 

16# 

2SF796A 

600 

200 


62B 


125m 

3 0 

15m 

1 25J 

2.1 

1 Ok 


100 

20u 

20 

3.5k 

125J 

1.0 

S167 

17 

C178E 

600 

200 


64C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

1 25J 

3 5 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

1 50u§ 

200 § 

2.5k 

125J 

2.0 t 

T093 

18 

261 M 

600 

200 


80 


15 

3 0 

15m 

1 25 J 

1 4 

100 




300 

3.3k 

125 


T093 

19 

218 1M 

600 

200 


80C 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.3 § 

100 

4 Ou 

100 

20u 

100 

3 3k* 

125J 

3 t 

T093 

20 

2182M 

600 

200 


80C 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 3 § 

100 

8 Ou 

100 

30u 

100 

3 3k* 

1 25J 

3 t 

T093 

21 

263M 

600 

200 


85 


15 

3 0 

1 5m 

125J 

1 3 

50 




300 

1 6k 

125 


M414 

22t# 

T171F600 

600 

200 


85C 

300m 

200m 

2 0 

50m 

1 25J 

1 8 

500 

7.5u 

100 

2Ou0 

50 

5 8k§ 

125 J 


M330d 

23# 

TT360 

600 

200 


85C 

4Om0 

500m 

3 0 

25m 

1 25J 

1 6 

600 

5 Ou§ 


100u§ 

100 0§ 

4 Ok 


1 5 

S204a 

24# 

V2051K 

600 

200 


90 


125m 

5 0 

20m 

125 J 

1 8 

1 Ok 


200 

25 

100 

4 Ok 

125J 

10 

M414b 

25 

2615M 

600 

200 


105 


15 

3 0 

15m 

1 50J 

1 4 

100 




200 

3 3k 

150 


T093 

26y# 

30TCA60 

600 

200 


125 

150 

100m 

3 0 








100 § 

5.5k 

125 

10 


27# 

CR155-704NA 

600 

210 


70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mT 

1 25C 

1 8 

450 



35u(ZJ 

100 

2 Ik 

125 

5.0 0 

M201 

28# 

47TB6 

600 

220 


50B 


20 

3 0 

15m 


1 9 

440 





2 4k 

125 

1.5 

M308 

29# 

CR 153-703A 

600 

220 


70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1 6 

450 




100 

3 Ok 

125 

5 0 0 

M201 

30t# 

SKT220-06AY 

600 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



45ulZl 

50 §0 

7 8k 

130A 

1.0 

S355 

31 ▼# 

SKT220-06BY 

600 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



45u0 

50 § 

7 8k 

130A 

1.0 

S355 

32y# 

SKT220-06CY 

600 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



45u0 

200 § 

7.8k 

130A 

1.0 

S355 

33y# 

SKT220-06DY 

600 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



45uE) 

500 § 

7 8k 

130A 

1.0 

S355 

34t# 

SKT220-06EY 

600 

220 


85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



45u0 

1 Qk§ 

7 8k 

1 30A 

1.0 

S355 

35t# 

SKT221-06A 

600 

220 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



10Ou 

50 §0 

7 8k 

150A 

1.0 

S355 

36y# 

SKT221-06B 

600 

220 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



10Ou 

50 § 

7 8k 

150A 

1.0 

S355 1 

37y# 

SKT221-06C 

600 

220 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



lOOu 

200 § 

7.8k 

150A 

1.0 

S355 

38t# 

SKT221-06D 

600 

220 


105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



10Ou 

500 § 

7 8k 

150A 

1 0 

S355 

39y# 

SKT221-06E 

600 

220 


105C 

200m 

250m 

30 



1 6 

800 



lOOu 

1 Ok§ 

7 8k 

150A 

1.0 

S355 

40# 

20TC60 

600 

220 


125 

50m 

100m 

3 0 



1 5 

200 

5 Ou 

200 

30u 


2.5k 

1 25J 

20 

SI 83 

41# 

CR 152-703A 

600 

230 


70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1 5 

450 




100 

3 Ik 

125 

5.0 

M201 

42# 

2SF826 

600 

230 


85B 


100m 

2 5 

15m 

1 25J 

1 8 

1 Ok 





4 Ok 

125J 

10 

S167 

43 

NLF185M 

600 

235 

A 


500m 

150m 

2 5 


125J 

2 8 

1 5k 

8 Ou 

100 

1 5u 

200 

3 5k 

1 25J 

20 t 

T093 

44 

151RC60 

600 0 

235 

A 

62C 

5Om0 

100m 

2 5 

5 Om0 

1 25J 

1 7 t 

471 


150 

25u§ 


3 OkA 

1 25J 

2 t 

T093 

45 

C181E 

600 

235 


65C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

1 25J 

3 5 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

30u§ 

200 § 

2 5k 

1 25J 

2 0 t 

T093 

46 

151RB60 

600 0 

235 

A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

1 25J 

2.2 t 

471 

2 Ou 

150 

40u§ 

200 A 

2 5kA 

1 25J 

2 t 

T093 

47 

151REB60 

600 0 

235 

A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

2 2 t 

471 

2 Ou 

150 

40u§ 

200 A 

2 5kA 

125J 

2 t 

T093 

48# 

SF150J11 

600 

235 


76S 

200m 

150m 

3 0 

20m 

1 25J 

1 5 

500 





3 2k 

125 

16 

S91 b 

49# 

SH150J11 

600 

235 


76C 

200m 

150m 

3 0 

20m 

125 

1 5 

500 

6 Ou 

150 

30u§ 

50 

3 2k 

125 

30 t 

S91 b 

50 

151RC60A 

600 0 

235 

A 

80C 

5Om0 

100m 

2 5 

5 Om0 

125J 

1 4 t 

471 


150 

40u§ 


3 5kA 

1 25J 

2 t 

T093 

51 

151RCF60A 

600 

235 

A 

80C 

5Om0 

100m 

2 5 

5 Om0 

1 25J 

1 4 t 

471 

7 Om 

50 

30u§ 

10 A 

3 5kA 

1 25J 

2.0 t 

T093 

52t 

151RF60 

600 0 

235 


80C 

200m 

200m 

2 5 

15m 

1 25C 

1 9 t 

471 


250 

20u§ 

200 § 

4 2kA 

125 J 

3.0 t 

T093 

53 

C18OE0 

600 

235 


80C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

1 25J 

2 9 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

30u§ 

200 § 

3 5k 

125J 

2.0 t 

T093 

54 

C180MA 

600 

235 

A 

80C 

500m 

150m 

3 0 

10m 

25 

2 9 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

75u 

200 

3 5k 

125C 

20 

T093 

55 

C185E0 

600 

235 


80C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125J 

2 9 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

15u§ 

200 § 

3 5k 

125 J 

2.0 t 

T093 

56 

NLF180M 

600 

235 

A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

125J 

2 8 

1.5k 

8 Ou 

100 

80u 

200 

3 5k 

125J 

20 t 

T093 

57# 

TT260 

600 

235 


80C 

250m 

500m 

30 

25m 

125J 

1 7 

450 

5 Ou 

15 

20u 

100 §0 

3 2k 

125C 

1.0 

S204 

58 

151RA60 

600 0 

235 

7T 

85C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

1 25J 

1 8 t 

471 

2 Ou 

150 

60u§ 

200 A 

3 5kA 

125J 

2 t 

T093 

59 

151REA60 

600 0 

235 

A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

1 25J 

1 8 t 

471 

2.0u 

150 

60u§ 

200 A 

3.5kA 

125J 

2 t 

T093 

60# 

CR 15 1-703A 

600 

240 


70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 4 

450 




100 

3 3k 

125 

5.0 

M201 

61# 

CR250GX12 

600 

250 


50C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5.OkA 

125J 

16 0 

M569 

62# 

CR250GY12 

600 

250 


50C 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

15u0 

100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

M569 

63# 

FT250BX12 

600 

250 


52C 


350m 

4 0 

1 5m 

1 25J 

1 9 

780 § 


250 

30uIZ) 

100 

5 OkA 

125J 

16 0 

M567 

64# 

FT250BY12 

600 

250 


52C 


350m 

4.0 

15m 

125J 

1 9 

780 § 


250 

15up 

100 A 

5.OkA 

125 J 

16 0 

M567 

65# 

FT250B12 

600 

250 


55C 


350m 

4 0 

15m 

125 J 

1 8 

780 § 




100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

M567 

66# 

CR250AX12 

600 

250 


61C 

30m 

350m 

4.0 

15m 

125J 

1.9 

780 § 


250 

30uE) 

100 A 

5 OkA 

125 J 

16 0 

SI 58b 

67# 

CR250AY12 

600 

250 


61C 

30m 

350m 

4.0 

15m 

125 J 

1 9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

5 OkA 

1 25J 

16 0 

SI 58b 

68# 

2SF538 

600 

250 


65C 


350m 

4.0 

15m0 

125J 

1 8 

780 




10 A 

5 Ok 

125J 

16 0 

S158b 

69# 

CR250F12 

600 

250 


65C 


350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1 8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

125J 

30 t 

SI 58e 

70 

2N3359 

600 

250 


80C 

200m§ 

400m§ 

4 0 § 

1 5m 

125C 

20 § 

250 





5 Ok§* 

1 25C 

3.0 t 

T0108 

71# 

T250F600 

600 

250 


85C 

300m 

200m 

2.0 

50m 

125J 

1 7 

500 

3 Ou 

100 

30u§ 

400 § 

5 5k§ 

1 25 J 

150 

M387 

72r# 

TY180NP6K2 

600 

260 


70B 

50m 

200m 

3 5 

26m 

125J 

1 0 

600 

10u(Z5 

500 

2On0 

20 § 

4 3k 

125J 

1 5 t 

S375 

73y# 

TY180QP6K2 

600 

260 


70B 

50m 

200m 

3 5 

26m 

125J 

1 6 

600 

lOuizT 

500 

3Ou0 

20 § 

4 3k 

125J 

1 5 t 

S375 

74y# 

T221N600 

600 

260 


85C 

300m 

200m 

2 0 

50m 

125J 

1.5 

500 

4 Ou 

100 

60u 

50 

6 5k§ 

125 J 


M330d 

75# 

61TB6 

600 

275 


67B 


30 

3 0 

40m 


2 4 

665 





3.2 

125 

20 

M308a 

76 

260M 

600 

275 


80 


15 

3.0 

15m 

125J 

1 2 





300 

3 3k 

125 


T093 

77 ♦ 

175PA60 

600 0 

275 

A 

85C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

125C 

2.3 t 

550 




200 § 

3 OkA 

125J 

2.0 t 

Y200b 

78 

2605M 

600 

275 


105 


15 

3 0 

15m 

1 50J 

1 2 

100 




300 

5 Ok 

125 


T093 

794# 

40TC60 

600 

300 



150m 

100m 

3 0 



1.5 





50 §0 

4 5k* 

1 25J 


S348 

80# 

CR300AW12 

600 

300 


11A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 § 

780 



50 § 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

S300 

81# 

CR300AX12 

600 

300 


11A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 9 § 

780 



30 § 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

S300 

82# 

CR300AY12 

600 

300 


11A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

125 J 

1.9 § 

780 



15 § 

100 § 

5.0k 

125 J 

160 

M406 

83y# 

2SF925 

600 

300 


15A 


350m 

4 0 

15m 

125 J 

1 8 § 

780 




100 A 

5 OkA 

1 25J 

16 t 

S300 

84# 

CR300F12 

600 

300 


15A 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

125 J 

16 0 

S300 

85 

273M 

600 

300 


70 


15 

3.0 

15m 

125J 

1 3 

100 




300 

3 3k 

125 


M414 | 

86# 

FT300C12 

600 

300 


73C 


350m 

4.0 

30m 

1 50J 

1.7 

950 § 




50 A 

5 OkA 

150J 

16 £ 

M567 

87y# 

FT300A12 

600 

300 


8 1C 


200m 

30 

30m 

125J 

1.6 

940 § 




200 A 

6 OkA 

125 J 

16 0 

M567a 

88y# 

40TCA60 

600 

300 


125 

150 

100m 

3.0 








100 § 

5 5k 

125 

10 


89 

2231M 

600 

300 


125J 


300m 

4.0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

4 Ou 

100 

30u 

100 

4 5k* 

125J 

3 0 t 

M247 

90 

2232M 

600 

300 


125J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.3 § 

100 

8.0u 

100 

40u 

100 

4 5k* 

125 J 

3.0 t 

M247 

91 

2248M 

600 

300 


125J 


300m 

4 0 

10m 

125 J 

1 0 § 

100 

5 Ou 

150 

50u 

100 

5 Ok* 

1 25J 

3.0 t 

M308c 

92y# 

BStN0240 

600 

315 


40A 

180m$ 

300m$ 

2.0 

10m 

115J 

1 4 $ 

520 

5 Ou 

200 

150u 

200 

6 9k 

1 15J 

20 

S251A# 

93# 

62TB6 

600 

315 


65B 


30 

3.0 

40m 


22 

665 





3 7k 

125 

2 0 ^ 

M308a 

94# 

CR253-703A 

600 

320 


40C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1 6 

450 




100 

3 5k 

125 

5.0 0 

M201 

95# 

CR252-703A 

600 

336 


50C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1.5 

450 




100 

3 6k 

125 

5 0 

M201 

96y^ 

BStN 1540 

600 

350 


64C 

150m 

300m 

2.0 

15m 

125 J 

1.9 

1 Ok 




200 § 

5 Ik 

125 

20 


97# 

70TB6 

600 

355 


67B 


.30 

3.0 

40m 


2 2 

850 





4.1 

125 

20 

M308a 

98t^ 

T302N600 

600 

370 


85C 

300m 

200m 

2.0 

50m 

1 25J 

1.4 

500 

4.0u 

100 

80u 

50 

7 2k§ 

125 J 


M330d 

99 

C380M 

600 

380 


65C 

500m 

150m 

3 0 § 

10m 

25C 

2.8 

1 5k 

8 Ou 

100 

lOOu 

200 

3 5k 

120 

2.0 

M514 

100 

NLF380M 

600 

380 


67 

500m 

150m 

2.5 

10m 

25 

2.8 

1 5k 

8 Ou 

100 

lOOu 

200 

3 5k 

125 

2.0 


101 

NLF385M 

600 

380 


67 

500m 

150m 

2 5 

10m 

25 

2 8 

1 5k 

8.0u 

100 

20u 

200 

3.5k 

125 

2.0 


1024 

250PA60 

600 0 

390 A 

70C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

125C 

2.3 t 

780 




200 § 

4 2kA 

125 J 

2.0 t 

Y200b 

103 

2N3536 

600 

400 


20A 

200m§ 

400m 

4 0 

1 5m 

125 J 

1.9 

250 





5 Ok 

125 J 

16 

M247 

104T 

250RM60 

600 0 

400 


60C 

500m 

150m 

2.5 

25m 

1 25C 

1.7 t 

785 


500 

40u§ 

200 § 

5.5kA 

125 J 

2 0 t 

T01 18 

105y 

251RM60 

600 tzi 

400 


60C 

500m 

150m 

2 5 

25m 

125 J 

1.7 t 

785 


500 

40u§ 

200 § 

5 5kA 

125J 

2.0 t 

T0108 

106# 

71TB6 

600 

400 


65B 


.30 

3 0 

40m 


2.0 

850 





4 6k 

125 

2 0 

M308a 

107# 

2SF833 

600 

400 


68B 


125m 

3.0 

25m 

1 25J 

1.6 

1 Ok 





7.0k 

125 J 

10 

S280 

108y 

C600M 

600 

400 A 

72 

500 

150 

6.5 



1.5 

2 2k 

4 0 


250 

100 

13k 

125 

40 


109 

250RA60 

600 0 

400 A 

75C 

100m 

150m 

30 

25m 

125J 

1 7 t 

785 

5.0u 

250 

40u§ 

100 A0 

5.0kA 

125J 

3 t 

T0118 

no# 

FT500AW12 

600 

400 


75C 


350m 

4 0 

30m 

125 J 

2 2 

1.2k§ 


400 

50uEl 

200 A 

7.OkA 

125 J 

16 0 

M406 


469 


D.A. T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


469 
















6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3J at 

CUR Ih 

at 2v 

5°C 

and 

TEMP 

at 21 

5°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




jyi _ 

(A) 

i!C)_ 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rci 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

rci 

(W) 


1# 

FT500AX12 

600 

400 

75C 


350m 

4.0 

30m 

1 25J 

2 2 

1 2k§ 


400 

— 30110 

200 A 

7.0kA 

125J ' 

1 tw 

M406 

2# 

FT500AY12 

600 

400 

75C 


350m 

4 0 

3.0m 

1 25J 

2.2 

1 2k§ 


400 

15u0 

200 A 

7 OkA 

125J 

16 0 

M406 

.3#, 

2SF806 

600 

400 

80C 


125m 

30 

25m 

1 25J 

1.4 

1 Ok 


300 

60u 

20 

7 Ok 

125 J 

2 t 

S280 

4# 

2SF806A 

600 

400 

80C 


125m 

3 0 

25m 

1 25J 

1.4 

1 Ok 


300 

30u 

20 

7.0k 

125 J 

2 t , 

S280 

5# 

251RC60 

600 

400 A 

85B 

40m 

15 

2 5 

5.0m 


1.5 

250 

6.0u 

50 

lOOu 

4.0 

4 8k 

125A 

10 0 

S158d 

.6#. 

2SF563 

600 

400 

90B 


125m 

3 0 

25m 

1 25J 

1.4 

1 Ok 





7 Ok 

125 

20 

S280 

7# 

73TB6 

600 

430 

64B 


30 

30 

40m 


2.0 

1 Ok 





5 Ik 

^f25 

2 0 

M308a 

8# 

CR7K703A45 

600 

435 

65C 

55m0 

150m 

3.5 

50m 

1 25J 

1 8 

1.0k 

3 5u 

600 

180u 

100 

6 0k 

125J 

5.0 0 

M308b 

9# 

BStN2340 

600 

440 

33C 

180m 

300m 

2.0 

10m 

1 15J 





40u§ 

20 § 

4 7k 

1 15J 


S301 

10# 

BStN2540 

600 

440 

4 1C 

180m 

300m 

20 

10m 

1 20J 





250u§ 

50 $ 

5.1k 

120J 


S301 

"▼# 

YST302QP6K3 

600 

450 

70B 

100m 

220m 

3 5 

30m 

1 25J 

1.9 

1 Ok 

4.Ou0 

600 

6Ou0 

200 § 

7 4k 

125J 

3.0 t 

S37 la 

12# 

CR7K703A4 

600 

460 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1.7 

100 

3 5u 

600 

180u 

100 

6.4k 

125J 

5.0 0 

M308b 

13 

276M 

600 

470 



15 

30 

15m 

1 25J 

1 2 

100 




300 

5.5k 

125 


M247 

14 

304RA60 

600 0 

470 A 

5A 

500m 

150m 

3.0 

25m 

1 25C 

1 6 t 

940 





6.0kA 

125J 

3.0 t 

TO109# 

15# 

74TB6 

600 

470 

63B 


300m 

3.0 

40m 


1.8 

1 Ok 





5 6k 

125 

2.0 

M308a 

16 

6RW71MY 

600 

470 

65C 


250m 

3.1 

10m0 

1 25J 

.65 0 

300 




4.0 

5.5k§ 

125 

16 

S132 

17# 

C290M 

600 

470 

65C 

100m 

1 50m 

3 5 



1 2 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5.5k 

125 J 

3 0 

S132 

18# 

C291MA 

600 

470 

65C 

100m 

150m 

3.5 



1 2 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

5.5k 

125J 

3 0 

S247a 

19# 

SF300J11 

600 

470 

65C 

300m 

260m 

3 5 

20m 

1 25J 

1.6 

1.0k 

6 Ou 



15 § 

5 Ok 

125J 

3.0 

S267a 

20# 

SH300J11 

600 

470 

65C 

300m 

260m 

3.5 

20m 

1 25J 

1 6 

100 

6 Ou 

300 

30u§ 

50 

5 Ok 

125 J 

3 0 t 

S267a 

21 

C291 ME) 

600 

470 

66C 

100m 

150m 

30 

15m 

1 25J 

1.2 t 

500 

5.0u 

5 0 

100u§ 

100 § 

5.5k 

125J 

3 0 t 

M331 a 

22 

NLC295M 

600 

470 

67 

100m 

150m 

30 

15m 

125 

1.2 

500 

5 Ou 

5 0 

20u 

100 

5.5k 

125 

3 0 


23 

NLC297M 

600 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 2 

500 

5 Ou 

5 0 

20u 

100 

5.5k 

125 

3 0 


24 

NLF290M 

600 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1.2 

500 

5 Ou 

5 0 

lOOu 

100 

5.5k 

125 

3 0 


25 

NLF295M 

600 

470 

67 

100m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 2 

500 

5.0u 

5.0 

20u 

100 

5.5k 

125 

3 0 


26 

NLF297M 

600 

470 

67 

100m 

150m 

30 

15m 

125 

1.2 

500 

5.0u 

5.0 

20u 

100 

5 5k 

125 

3.0 


27 

272M 

600 

470 

71 


,15m 

30 

15m 

125J 

1.2 

100 




300 

5.5k 

125 


M414 

28 

300RA60 

600 0 

470 A 

75C 

100m 

150m 

30 

25m 

1 25J 

1 4 t 

945 

5 Ou 

250 

50u§ 

100 0A 

5.5kA 

125 J 

3 t 

T01 18 

29 

300RB60 

600 0 

470 A 

75C 

100m 

150m 

3 0 

25m 

1 25J 

1 6 t 

945 

5.0u 

250 

50u§ 

25 A 

5 5kA 

125J 

3 t 

T0118 

.3 0#._ 

301RC60 

600 

470 A 

.85 B 

40m 

15 

2 5 

5.0m 


1.4 

300 

6 Ou 

50 

lOOu 

4.0 

5.5k 

125A 

10 0 

S158d 

31 

NLF291M 

600 

470 A 

125J 

100m 

150m 

2 5 

15m 

1 25J 

1 2 

500 

5 Ou 

100 

100u§ 

100 § 

5 5kA 

125J 

2.0 t 

M436% 

32# 

CR7K703A35 

600 

480 

65C 

140m 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1 6 

1.0k 

3 5u 

600 

180u 

100 

6.9k 

125J 

5 0 0 

M308b 

33t# 

YST301QP6K3 

600 

500 

70B 

100m 

220m 

3.5 

30m 

1 25J 

1 9 

1 Ok 

4 Ou0 

600 

2Ou0 

200 § 

7.4k 

125J 

3.0 t 

S371 a 

34# 

FT500C12 

600 

500 

77C 


350m 

4 0 

30m 

1 25J 

1.7 § 

1.5k 




200 § 

TOk 

125J 

16 0 

M481 

35# 

80TB6 

600 

510 

59B 


30 

3.0 

40m 


1 5 

1.2k 





6 4k 

125 

2 0 

M308a 

36# 

CR7K703A3 

600 

520 

55 

140m 

150m 

3 5 



1 6 

1.0k 

3 5u 

600 

180u 

100 0 

7.0k 

125 

5.0 


37y 

NLC501M 

600 

550 

25 

250m 

150m 

65 § 



1.5 

1 Ok 



200u§ 

100 § 

r 70k 

125J 

5 0 t 

M593 

38# 

81TB6 

600 

550 

56B 


30 

30 

40m 


1.7 

1 2k 





7 Ok 

125 

20 

M308a 

39 

350RA60 

600 

550 

65C 

100m 

150m 

3 0 

25m 

125J 

1 4 

550 

5 Ou 

50 

100u§ 

100 §0 

6 2kA 

125J 

3.0 

S158a 

40y 

C387M 

600 

550 A 

65 

500 

150 

3 0 

45 

125 

4 2 

3 0k 

2.0 


30 

200 

5 5k 

125 

40 


41 Y 

C388M 

600 

550 A 

65 

500 

150 

3 0 

45 

125 

4 2 

3 Ok 

20 


20 

200 

5.5k 

125 

40 


42 

270M 

600 

550 

67 


15 

3.0 

15m 

1 25J 

1 2 

500 




300 

6.5k 

125 


S295 

43# 

84TB6 

600 

595 

58B 


.30 

3 0 

40m 


1 6 

1.6k 





8.6k 

125 

20 

M428 

44# 

CR9K703A25 

600 

600 

65C 

55m0 

1 50m 

3 5 

50m 

1 25J 

1.3 

1 Ok 

3 5u 

600 

180u 

100 

900 

125 J 

5.0 0 

M308b 

45# 

FT600A12 

600 

600 

72C 


350m 

4.0 

20m 

1 25J 

1 6 

1 9k§ 




200 A 

10kA 

125J 

16 0 

M481 

46# 

91TB6 

600 

620 

58B 


30 

3 0 

40m 


1.4 

1 6k 





8 6k 

125 

2.0 

M428 

47 

C507M 

600 

625 A 

125J 

100m 

150m 

4 0 

50m 

1 25C 

1 4 

500 

5 Ou 

25 

1OOu0 

100 

6.5k 

125J 

26 

M464 

48 

C508M 

600 

625 A 

125J 

100m 

150m 

40 

50m 

125C 

1 3 

500 

5 Ou 

25 

6Ou(0 

100 

9.0k 

125J 

26 

M464 

49y 

420PM60 

600 0 

660 

60C 

500m 

150m 

2.5 

25m 

1 25C 

2.0 t 

1 3k 


500 

40u§ 

200 § 

5 5kA 

125J 

20 t 

Y200c 

50^ 

420PA60S55 

600 0 

660 A 

68C 

500m 

150m 

3.0 

25m 

125J 

20 t 

1 2k 



25u0 

100 § 

5.5kA 

125J 

16 0 

Y200c 

51# 

CR9K703A2 

600 

680 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1.1 

1 Ok 

3.5u 

600 

180u 

100 

11k 

125J 

50<f 

M308b 

52# 

2WDCR152-603 

3 




















600 

700 A 

40B 

6Om0 

150m 

3 5 

30m 

125J 

2.1 

775 




100 

3 Ik 

125J 



53y 

C397M 

600 

700 A 

65 

500 

150 

30 

45 

125 

2.9 

3.0k 

2 0 


45 

200 

7.5k 

125 

40 


544 

C398M 

600 

700 A 

65 

500 

150 

3.0 

45 

125 

2.9 

3 Ok 

20 


30 

200 

7 5k 

125 

40 


554 

470PB60S57 

600 0 

740 A 

67C 

500m 

150m 

30 

25m 

1 25J 

1 9 t 

1 4k 



35u0 

100 § 

6 OkA 

125J 

16 0 

Y200c 

_56y# 

FT800C12 

600 ^ 

800 

63C 


200m 

3 0 

30m 

1 25J 

1.6 § 

2.5k 




200 A 

14kA 

125J 

16 0 

M566 

57^ 

470PA60 

600 0 

850 

60C 

500m 

150m 

3.0 

25m 

125C 

1.7 t 

1 7k 


250 

120u§ 

100 § 

8 OkA 

125J 

3.0 t 

Y200c 

58 

C530M 

600 

980 A 

125J 

250m 

150m 

4 0 

25m 

1 25J 

1 2 

1.1k 

4 Ou 

25 

15Ou0 

100 

10k 

125J 

26 

M464 

59# , 

BStP0340 

600 

1 Ok 

34C 

180m 

300m 

20 

20m 

1 10J 





40u§ 

20 § 

9.5 

1 10J 


M482 

60# 

BStP0540 

600 

1 Ok 

39C 

300m 

300m 

20 

20m 

1 15J 





250u§ 

50 § 

10k 

1 15J 


M482 

61# 

2WDCR7K603B, 

35 




















600 

1 2kA 

40B 

8Om0 

150m 

3 5 

50m 

1 25 J 

2.0 

1 3k 




100 

7 5k 

125 J 



62# 

BT106 

650 

1 0 

90C 


50m 

3 5 










100J 

500mf 

T064 

63 

SCR865 

650 0 

16 

25C 

100m 

75m 

3 5 

6 OmA 

100C 

3.0 

50 

3 Ou§ 

10 

30u§ 


150 § 

100J 

15 

T048 

64 

SCRF1665 

650 0 

35 

25C 

100m 

40m 

30 

2.0mA 

125C 

2.0 

50 

2.0u§ 

10 

1 2u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

65# 

40T8 

650 

65 

75B 

200m 

200m 

.25 

10mt 


2 1 t 

200 





1 Ik 

125B 

1 0 

M308 

66# 

BTX68-600R 

660 § 

6 4 

85B 

1Om§0 

30m 

30 

2.5m 

125J 

2.3 

20 

3 Ou 

10 

20u 


80 

125J 

.5 t 

SI 72 

.6Z#_ 

BTX35/600R 

660 

12 

25 

1Om0 

65m 

3.5 

5 Om 

125 

3.0 

50 

2 Ou 


15u 



125J 


T048 

68# 

BTX36/600R 

660 

12 

85B 

10m0 

40m 

30 

5.0m 

125 

2 0 

50 

2 Ou 

50 

15u 


136 * 

125J 

.5 t 

T048 

69 

C501S 

700 



250m 

150m 

6 5 

15m 

25J 

1 5 t 

1 Okt 


450 

200u§ 

100 § 

7 Ok 

125J 

5.0 t 

M464 

70 

C510S 

700 



500m 

200m 

5.0 

10m 

25C 

2 2 t 

500 § 


300 

12u§ 

200 

4 Ok 

125J 

2.0 t 

M464 

71# 

TD7001J 

700 

600m 

25A 

4Om0 

20m 

30 

1 Om 

1 25J 

2.0 

1 0 

1.5u§ 

500m 

1 5u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

72# 

TD7 

700 

1 0 

25A 

2Om0 

10m 

30 

1 Om 

1 25J 

2 0 

1 0 

1 5u§ 

500m 

20u§ 

50 0§ 

15 


30m 

C16e 

73# 

TD7001 

7 QO ^ 

1.0 

25C 

1 Om0 

2 5m 

5 0 

1 Om 

100J 

2.0 

.75 

1 5u 

60 

20u 


12 

100A 

01 

T05 

74 

SCR17A 

700 0 

1 1 

25C 

20m 

15m 

20 

900uA 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

1 Ou§ 

30 

20u§ 


60 § 

125J 

5 0 

A130 

75 

SCRF17A 

700 0 

1 1 

25C 

50m 

15m 

2 0 

90mA 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

2 Ou§ 

1 0 

6 0u§ 


60 § 

125 J 

5.0 

A130 

76# 

BStBOl46 

700 

1 2 

45A 


15m 

3.0 


1 1 5 J 






100 § 

34 

115J 


M477 

77 

SCRFL70 

700 0 

1 7 

80C 

50m 

15m 

2.0 

,90m 

1 25C 

1.2 A 

1.0 

2 Ou§ 

1 0 

1 2u§ 


60 § 

125C 

5.0 

A130 

78 

SCRL70 

700 0 

1 7 

80C 

20m 

15m 

2.0 

90mA 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

1 3u§ 

1 0 

15u§ 


60 § 

125C 

5 0 

A130 

79 

JAN2N4203 

700 

2.0 A 

85C 

5.Om0 

50m 

1.5 

4 Om 

100C 

25 t 

30 


2.0 

15u 

250 § 

100 § 

100J 

20 0 

S17c 

80 

2N4203 

700 A 

20 

90C 

3 Om§ 

100m§ 

20 § 

2 OmA 

105C 

1 5 t 

2 0 

20u 


20u 

250 

15 * 

105A 

20 0 

S17a 

81 

MCR729-9 

700 A 

20 0 

105J 

1 5m0 

50m 

1 5 

2 OmA§ 

105J 

1 5 

2 0 

,20u 

30 


50 § 

100 *t 

105J 

20 0 

S258 

.82#,,. 

TM7004 

700 

2.5 

25A 

3Om0 

25m 

3.0 

3 Om 

1 10J 

2.0 

8.0 

2.0u§ 

1 0 

60u§ 

50 0§ 

50 


75m 

S141d 

83 

NCM700C 

700 

30 

$ 

15m0 

30m 

1 5 

2 Om 

100J 

1 5 

5 0 

1 Ou0 


1Ou0 

25 § 


100 

20 0 

S17 

84 

SCR37A 

700 0 

4 0 

80C 

25m 

15m 

20 

1 .OmA 

1 25C 

2.0 A 

3.0 

1 Ou0 

60 



60 § 

125J 

5 0 

S62 

85 

SCR370 

700 0 

4.0 

80C 

25m 

10m 

20 

1 OmA 

1 25C 

2.0 A 

3 0 

1 3u§ 

1 0 

15u§ 


60 § 

150J 

5.0 

S62 

86 

SCRF37A 

700 0 

4 0 

80C 

50m 

15m 

2 0 

1 OmA 

1 25C 

2 0 A 

3.0 

2 0u§ 

1 0 

6 Ou§ 


60 § 

125 J 

5 0 

S62 

87# 

TM7007 

700 

4.5 

25A 

4Om0 

40m 

3.0 

3 Om 

1 10J 

2.0 

15 

2 Ou§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

80 


120m 

S14 Id 

_88#_ 

BStB0246 

700 

4 7 

63 


15m 

3 0 


1 15J 






100 § 

34 

1 15J 


M478 

89# 

BStC0146 

700 

5 0 

80C 

100m 

40m 

2 0 

2.0m 

125J 

1 8 

15 




50 § 

70 

125J 


S343 

90# 

BStC0546 

700 

5 0 

80C 

100m 

40m 

20 

2 Om 

1 25J 

1 8 

15 




50 § 

70 

125J 


T066 

91# 

TM7010 

700 

6.0 

25A 

4Om0 

40m 

30 

3.0m 

1 10J 

2.0 

20 

2 Ou§ 

60 

50u§ 

50 0§ 

100 


120m 

S141d 

92# 

BTY79-700R 

700 § 

6 4 

85C 

20 

30m 

3 0 

2.5m 

125 

2 3 


3 Ou 

10 

20u 


80 

125 

5 0 0 

T064 

93# 

2SF202 

700 0 

6 5 

60B 


20m 

2 1 

2.0m 

100J 

2.3 

20 





50 

100J 

50 

S 105a 

94 

SCR57A 

700 0 

7.0 

60C 

25m 

20m 

2.0 

1 OmA 

1 25C 

1 9 A 

15 

1 Ou§ 

100 

20u§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

95 

SCR570 

700 0 

7 0 

60C 

25m 

15m 

2 0 

1 Om 

1 25C 

1 9 A 

15 

1 Ou§ 

10 

15u§ 


100 § 

125 J 

10 

S121 

96 

SCRF57A 

700 0 

7 0 

60C 

50m 

20m 

2 0 

1 OmA 

1 25C 

1.9 A 

15 

2 Ou§ 

10 

6 Ou§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

97 

SCRF570 

700 0 

7 0 

60C 

50m 

25m 

2.0 

1.0m 

1 25C 

1.9 A 

15 

2 Ou§ 

10 

12u§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

98 

SCR570A 

700 0 

7 0 

11OC 

25m 

15m 

2 0 

1 OmA 

1 50C 

1 9 A 

15 

1 Ou§ 

10 

15u§ 


100 § 

150J 

10 

S121 

99# 

5RC70 

700 

7.4 

70B 

42m 


2 0 

1 Om0 

105 

1 8 A 

50 



20u 

20 

75 

105A 

50 

T064 

100 

2N3760 

700 

7.5 

100 

200m 

200m 

2 3 

2.5m 

1 20A 




10 

75u 

200 

250 * 

120A 

20 

T048 

101# 

T6F700C 

700 

8.0 

85C 

60m 

40m 

2 0 

2 Om 

1 25J 

2 5 

20 

1.Ou0 

10 

12u§ 

400 § 

75 § 

125J 


S131 j % 

102# 

T6F700H 

700 

80 

85C 

60m 

40m 

2 0 

2 Om 

1 25J 

2 5 

20 

1.Ou0 

10 

12u§ 

400 § 

75 § 

125J 


M94e% 

103# 

T6N700C 

700 

8 0 

85C 

60m 

20m 

2 0 

2.0m 

125J 

2 5 

20 

I.OulZl 

10 

17u§ 

50 § 

75 § 

125J 


S131 i % 

104# 

T6N700H 

700 

8 0 

85C 

60m 

20m 

2.0 

2 Om 

1 25J 

2.5 

20 

1 Ou0 

10 

17u§ 

50 § 

75 § 

125J 


M94e% 

105# 

T8F700C 

700 

9.5 

85C 

60m 

40m 

2 0 

2 Om 

1 25J 

20 

20 

1 Ou@ 

10 

12u§ 

400 § 

95 § 

125J 


S131 j % 

106# 

T8F700H 

700 

9 5 

85C 

60m 

40m 

2 0 

2 Om 

1 25J 

20 

20 

1 OuEl 

10 

12u§ 

400 § 

95 § 

125J 


M94e% 

107# 

T8N700C 

700 

9 5 

85C 

60m 

20m 

20 

2 Om 

1 25J 

2 0 

20 

Toufr 

10 

18u§ 

50 § 

95 § 

125J 


S131 j % 

1Q.8#.... 

T8N700H 

700 

9.5 

85C 

60m 

20m 

2 0 

2 Om 

125 J 

2 0 

20 

1 Oud 

10 

18u§ 

50 § 

95 § 

125J 


M94e% 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JLJPRV 

MAX. CONT 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 


t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 2 

5°C 

and 

TEMP 

at 21 

)°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VB0 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




_1Y1. 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

( s ) 

fV/us) 

(A) 

rci 

m 


1# 

TR7010 

700 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

5.0m 

125 J 

2.2 

30— 

2 0u§ 

10 

56u§ 

50~W 

1*5 


240m 

S3T3 

2 

10RC70 

700 

10 

65C 

1Om0 

15m 

2.0 

2.2m 

105J 

2.3 

10 

3 Ou 

10 


20 

125 

105J 

.50 t 

T048 

3# 

CR6-803RB 

700 

10 

70C 

28m0 

80m 

3.0 

5.0mt 

100C 

2.0 

16 

2.3u 

20 

80u 

20 

100 

125 

5.0 


4# 

CR6-803RBA 

700 

10 

70C 

28m0 

80m 

3 0 

5.0mt 

100C 

2.0 

16 

2.3u 

20 

80u 

200 

100 

125 

5.0 


5# 

T10N700C 

700 

12.5 

85C 

60m 

20m 

2.0 

2.0m 

125 J 

1.8 

20 

I.OutZ) 

10 

20u§ 

50 § 

120 § 

125J 


S131 j % 

6#.. 

T10N700H 

700 

12.5 

85C 



20 


125J 

1.8 

20 

nmrn 

10 

20u§ 

50 § 

120 § 

125J 


M94e% 

7# 

CR12-803RB 

700 

14.5 

75C 

28m0 

60m 

3.0 

5.0mt 

ItfM 


■c 


20 

85u 

20 

160 

125 

5.0 


8# 

CR12-803RBA 

700 

14 5 

75C 

28m0: 

60m 

3.0 

5.0mt 

iW-TH 

EEHi 


MMw* 

20 

85u 

200 

160 

125 

5.0 


. 

BTY87/700R 

700 

15 

6 1A 

1Om06 

65m 

3.5 

4.5m 



■I'M 


10 

15u 

100 

106 

1 25J 

.50 


10 

C36NA 

700 

16 

25B 


80m , 

3.5 

2.2m0 

100J 

1.3 0 

10 





125 

100J 

5.0 

T048 

11 

SCR870 

700 0 

16 

25C 

100m 

75m 

3.5 

6.0mA 

100C 

3.0 

50 

3.0u§ 

10 

30u§ 


150 § 

100J 

15 

T048 

12# 

TR7 

700 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

3.0m 

125J 

2.0 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0 

250 


240m 

S313 

13 

202P 

700 

16 

58C 

1Om§0 

80m 

3.5 

4.0m 

fTOOJ” 

1.6 

10 






100J 

.50 


14 

2N691 

700 

16 

65C 


80m $ 

30 $ 

2.2m 

65C 

2.0 t 

16 






125C 

.50 t 


15 

JAN2N691 

700 

Hi.'Kl 

mnm 

50m 

80m 

3 0 

2.0m 

25 

2.0 t 

50 

5.0u 

10 

40u 



125A 

.5 t 


16# 

BTY91/700R 

700 



1Om0§ 

40m 

3 0 


125J 

2.0 

t&M 


■El 


100 


125J 

5.0 


17 

203P 

700 


EMti 


80m 

3 7 


100J 

1.6 

mm 






100J 

.50 

EEElM 

18 

16C70 

700 


EFEwl 

50m 

15m 

20 


1 25J 

2.0 



■n 




1 25J 

5.0 0 


19 

16C70B 

700 

16 

125 J 

50m 

40m 

2.0 

10m 

125 J 

£ViBH 

wgm 






125J 

5.0 0 

T048#A 

20 

16C70C 

700 

16 

125 J 

50m 

40m 

2.0 

10m 

125J 


US 


ill 

KM 



125J 

5.0 0 

T048#A 

21# 

T14F700C 

700 

17 

85C 

120m 

50m 

3.0 

10m 

1 25J 



■iMtImI 

wtm 

mm 


mSTSH 

125J 


S63a% 

22# 

T14F700E 

700 

17 

85C 

120m 

50m 

30 

10m 

125J 

2.5 

50 

1.5u0 

10 

15u§ 

200 § 

msmm 

125 J 


M329% 

23# 

T15N700C 

700 

19 

85C 

200m 

100m 

30 

10m 

125J 

2.5 

50 

2 5u0 

10 

80u§ 

20 § 


125 J 


S63g% 

24# 

T15N700E 

700 

19 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

125 J 

2.5 

50 

2.5uE) 

10 

80u§ 

20 § 

RTSTS1S 

125 J 


M351 % 

25t 

C138S10M 

700 

20 

70 

150m 

180 

3 0 

4.0m 

125 

4.0 

100 


10 

10 

200 

kJiTTHBl 

125 

40 

T048 

26v 

C138S20M 

700 

20 

70 

150m 

180 

3.0 

4.0m 

125 

4.0 

100 


10 

20 

200 

200 

125 

40 

T048 

21v 

C139S10M 

700 

20 

70 

150m 

180 

30 

4.0m 

125 

4.0 

100 


10 

10 

200 

200 

125 

40 

T048 

2Qw 

C139S20M 

700 

20 

70 

150m 

180 

3 0 

4.0m 

125 

4.0 

100 


10 

10 

200 

200 

125 

40 

T048 

29# 

BTX81-700R 

700 

20 

85B 

100m 

80m 

3.5 



1.8 

50 






125J 

1.0 t 

S94a 

3Q# 

TS735 

700 

22.5 

25A 

2Om0 

80m 

3.0 

gee™ 

125J 

2 2 

70 

re™ 

15 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S313 

31# 

CR 18-803RB 

700 

23 

70C 

28m0 

40m 

3.0 


1 25C 

2 1 

57 

2 3u 

20 

85u 

20 

180 

125 

5.0 


32# 

CR 18-803RBA 

700 

23 

70C 

28m0 

40m 

3.0 

5.0mT 

125C 

2.1 

57 

2.3u 

20 

85u 

200 

180 

125 

5.0 


33#. 

T18F700C 

700 

23 

85C 

120m 

50m 

30 

10m 

125J 

2.3 

60 

1.5u0 

15 

20u§ 

50 § 

300 § 

125J 


S63a% 

34# 

T18F700E 

700 

23 

85C 

120m 

50m 

3.0 

10m 

125J 

2.3 

60 

1.5u0 

15 

20u§ 

50 § 

300 § 

1 25J 


M353% 

35 

40735 

700 

25 

25C 

150m 

180m 

3 0 



2.0 

25 



15u 

200 

180 

120A 

1.0 t 

T048 

36 

C37SA 

700 

25 A 

25C 


80m 

3 5 

4.5m 

105 

2.3 t 

30 





125 

105C 

.50 

T048 

37 

10RC70A 

700 0 

25 A 

45C 

10m0 

90m 

2 5 

2.5m0 

125C 

2.8 

50 t 

3.0u 

10 

30u 

25 § 

200 A 

1 25J 

.50 t 

T048 

38 

10RCF70A 

700 0 

25 A 

45C 

10m0 

90m 

2 5 

2.5m0 

1 25C 

2.8 

50 t 

3 Ou 

10 

12u§ 

25 § 

200 A 

125 J 

500mt 

T048 

39# 

2N691A 

700 

25 

60C 

50m 

40m 

3.0 

5.0m 

1 25J 

20 A 

50 

1 4u 

10 

20u 

100 

150 

125 

5 0 

T048 

40# 

2N691AS 

700 

25 

60 

50m 

40m 

3 0 

1.5m 

125 

1.7 

30 

1 4u 

10 

12u 

100 

200 

125 

5.0 

T048 

41# 

2N691S 

700 

25 

60 

50m 

40m 

3.0 

1.5m 

125 

1.7 

30 

1 4u 

10 

12u 

25 

200 

125 

5.0 

T048 

42 

20 IP 

700 

25 

60C 

8m§0 

40m 

3 0 

4.0m 

125J 

2.0 

50 





150 

125 J 


T048 

43# 

24TB7 

700 

25 

84B 


.10 

3 0 

7.5m 


2.3 

31 





180 

125 

1.0 

S266 

44# 

26TB7 

700 

25 

84B 


10 

3 0 

7.5m 


2.3 

31 





180 

125 

1.0 

S63a 

4.5# 

BTX82-700R 

700 

26 

87B 

10 

80m 

3 5 





5.0u 


50u 


550 * 

1 25 J 

5.0 0 

T048 

46# 

T22N700C 

700 

28 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

125J 

1.9 

60 

2.5u0 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125J 


S63g% 

47# 

T22N700E 

700 

28 

85C 

200m 

100m 

3 0 

10m 

125J 

1.9 

60 

2.5u0 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125J 


M353% 

.48#.. 

BTX13/700R 

700 

30 

25$ 

40m§ 

50m 

3 0 



35 § 

250 

4.0u§ 

10 

6.0u§ 

20 § 

300 

125 J 

5.0 

SI 89 

49# 

23TB7 

700 

31 

82B 

150m 

100m 

3 0 

7.5m 


2 4 

63 





260 

125C 

1.0 

S266 

50# 

25TB7 

700 

31 

82B 

150m 

100m 

3 0 

7.5m 


2 4 

63 





260 

125C 

1.0 

S63a 

51 

SCR167A 

700 g 

35 

25C 

50m 

25m 

2.0 

2.0mA 

125C 

2.0 

50 

1.0u§ 

200 

20u§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

52 

SCR1670A 

700 0 

35 

25C 

50m 

40m 

3 0 

2.0mA 

125C 

2.0 

50 

1 5u§ 

10 

20u§ 


250 § 

1 25 J 

15 

T048 

53 

SCRF167A 

700 0 

35 

25C 

100m 

25m 

2 0 

2.0mA 

125C 

2.0 

50 

20u§ 

10 

6.0u§ 


200 § 

125 J 

15 

T048 

54 

SCRF1670 

700 0 

35 

25 C 

100m 

40m 

3.0 

2.0mA 

125C 

2.0 

50 

2.0u§ 

10 

12u§ 


200 § 

1 25 J 

15 

T048 

55 

16RC70A 

700 0 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

2.0 

2.3m0 

125C 

2.3 

70 t 


10 

75u§ 

10 § 

250 A 

1 25J 

.50 t 

T048 

56 

18RC70 

700 0 

35 A 

45C 

2Om0 

40m 

2.0 

2.3m0 

125C 

2.0 

70 t 





350 A 

1 25J 

.50 t 

T048 

57t 

C144S15M 

700 

35 A 

63 

125 

150 

30 

4.0 

125 

30 

100 


10 

15 

200 

250 

125 

40 

T048 

58v 

C144S30M 

700 

35 A 

63 

125 

150 

30 

4 0 

125 

3.0 

100 


10 

30 

200 

250 

125 

40 

T048 

59# 

TK7FA 

700 

35 

85C 


300m 

3 0 

10m 

125J 

2.0 

100 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

60# 

TK7FB 

700 

35 

85C 


300m 

3.0 

10m 

125J 

2.0 

100 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

61 ▼# 

5TCA70 

700 

35 

125 

60 

100m 

3.0 







10Ou 

100 § 

1.5k 

125 

10 


62 

35C7O0 

700 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T094#A 

63 

35C70B 

700 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125 J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T094#A 

64 

35C70BF 

700 

35 

125 J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

1 25 J 

15 0 

T083#A 

65 

35C70F 

700 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T083#A 

-66#.. 

CR30-703A 

700 

36 

25 

66m 

60m 

3 0 



1.4 

30 

20u 

30 

73u 


500 

125 

5.0 

T049 

67# 

CR30-804AA 

700 

38 

70C 

2Om0 

80m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

2.5 

100 

20u 

100 

2Ou0 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

68t# 

6TC70 

700 

40 



100m 

3 0 



1.3 


lOu 


150u 

50 §0 

1.5k* 

125 J 


S183a 

69#.. 

27TB7 

700 

40 

74B 


10 

3 0 

15m 


2.1 

78 





450 

1 25C 

1.0 

S63a 

70# 

CR24-803RB 

700 

40 

80C 

28m0 

40m 

3 0 

5.0mt 

125C 

1 4 

50 

2 3u 

20 

85u 

20 

320 

125 

5.0 


71# 

CR24-803RBA 

700 

40 

80C 

28m0 

40m 

3 0 

5.0mt 

1 25C 

1.4 

50 

2.3u 

20 

85u 

200 

320 

125 

5 0 


72# 

T30F700C 

700 

40 

85C 

300m 

100m 

3 0 

10m 

1 25J 

1.8 

100 

2.Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125J 


S63a% 

73# 

T30F700E 

700 

40 

85C 

300m 

100m 

3 0 

10m 

125J 

1.8 

100 

2 Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125J 


M351 % 

744 

40RCS70 

700 0 

40 

87C 

200m 

110m 

3 0 

1.5m 

105J 

1 7 t 

40 

4 5u 

10 


25 § 

1.0k§ 

105J 

500mt 

T065 

75t# 

6TCA70 

700 

40 

125 

60 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 


76 

25 1P 

700 

40 

125 J 


100m 

3 0 

10m 

125J 

1.7 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1.2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

77 

NLE45S 

700 

45 

89C 

.10 

70m 

2 5 

4.0m 

125J 

3.0 

500 

5 Ou 

50 

30u 

100 

1.2k 

125 J 

.50 t 

T083 

78 

NLE46S 

700 

_45_ 

89C 

10 

70m 

25 

4 Om 

125J 

3.0 

500 

5 Ou 

50 

30u 

100 

1.2k 

125 J 

.50 t 

T094 

79# 

28TB7 

700 

47 

73B 


10 

3.0 

15m 


1 9 

95 





550 

125 

1 0 

S63a 

80# 

BTY95/700R 

700 

50 

75B 

1Om0§ 

80m 

3 0 

12m 

125J 

3.3 

500 

3.0u 

50 

20u 

10 

680 

125J 

5.0 

T049 

81 

C146S 

700 

55 A 



100m 

3 0 







40ud 



125A 


S236 

82# 

TK7 

700 

55 

60C 

100m 

125m 

3 0 

10m 


2 0 

100 

5.0u 

50 

30u 

20 0 

700 

100C 

.50 

T049 

83# 

29TB7 

700 

55 

68B 


10 

3.0 

15m 


1 8 

110 





650 

125 

1.0 

S63a 

84 

NL577S 

700 

55 

82C 

.50 

.15 

3 0 

6.0m 

125J 

2.4 

1 10 




200 

700 

125 J 

2.0 t 

T0103 

85 

C45SA 

700 

55 A 

85C 

100m 

75m 

30 

4.0m 

120C 

3.1 A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

15 § 

700 

125J 

500m 

S315 

86 

C46SA 

700 

55 A 

85C 

100m 

75m 

3 0 

4.0m 

120C 

3.1 A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

15 § 

700 

125 J 

500m 

T094 

87 

36RA70 

700 0 

55 A 

90C 

500m 

150m 

25 

13m 

125J 

2.2 r 

110 

2.0u 

50 

25u§ 

200 A 

I.OkA 

125 J 

2 t 

T094 

88 

37RA70 

700 0 

55 A 

90C 

500m 

150m 

2 5 

13m 

125J 

2.2 t 

1 10 

2.0u 

50 

25u§ 

200 A 

I.OkA 

125 J 

2 t 

T083 

89 

2191P 

700 

55 

94C 


200 m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.0 § 

50 

3.5u 

50 

15u 

100 

1.2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

90 

2192P 

700 

55 

94C 


200m 

3 0 

10m 

125J 

2.0 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1.2k* 

125J 

3 t 

Z59 

91 

555S 

700 

55 

99C 


150m 

3 0 








200 


125J 


T049 

92 

556S 

700 

55 

99C 


150m 

30 








200 


125 J 


T083 

93# 

5TC70 

700 

55 

125 

20m 

45m 

3.0 



1.3 

50 

5.0u 

50 

25u 


500 

100J 

20 

S185 

94 

C145S 

700 

55 A 

125J 

500m 

150m 

3 0 

10m 

125C 

2.4 t 

110 




200 

700 A 

125 J 

2 t 

T0103 

95# 

BTX49-700R 

700 § 

60 

85C 

150m 

80m 

3.0 

18m 

1 25J 

3.5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1.0k 

125 J 

1 0 t 

T094 

96# 

T50F700 

700 

62 5 

85C 

300m 

100m 

3 0 

20m 

1 25J 

2.2 

160 

2.Ou0 

25 

30u§ 

50 § 

800 § 

125 J 


M330b% 

97# 

T50N700 

700 

62 5 

85C 

300m 

100m 

3 0 

20m 

125J 

2.2 

160 

2.5u0 

25 

80u§ 

20 § 

800 § 

125 J 


M330b% 

98 

2515P 

700 

63 

120C 


10 

3 0 

15m 

1 50J 

1.7 

50 




300 

1.2k 

150J 


T083 

99# 

CR50-703A 

700 

64 

25 

73m 

100m 

30 









600 

125 

50 

T049 

100# 

TK170 

700 

70 

25A 

5Om0 

125m 

30 

10m 

125J 

2.0 

200 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

1.0k 


375m 

S317 

101 

2N1807 

700 

70 

62C 


130m$ 

30 $ 

3.0m 

62C 

1 8 t 

70 





1.0k* 

1 25C 

.50 t 

T049 

102 

2N3092 

700 

70 A 

62C 


200m$ 

30 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1 0k§* 

1 25C 

.50 t 

T049 

103 

2N3100 

700 

70 A 

62C 


200m$ 

30 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

.50 t 

T049 

104 

2N1801 

700 

70 A 

65C 


130m$ 

30 $ 

3.0m 

65C 

1.8 t 

70 





1.0k* 

125C 

.50 t 

T083 

105 

2N3988 

700 

70 

70C 


200m$ 

30 $ 

15m 

1 25C 

2.9 t 

220 



50u 

200 § 

1.0k* 

125C 

10 0 

T094 

106# 

CR70B14 

700 

70 

74C 


70m 

3 0 

6.0m 

125J 

1.7 

220 




10 A 

1.5kA 

125 J 

5.0 0 

S189d 

107# 

36TB7 

700 

70 

75B 


15 

3 0 

1 5m 


2.0 

140 





760 

125 

1 0 

S63d 

108# 

CR70C14 

700 

70 

83C 


100m 

3.0 

15m 

125J 

1.8 

220 § 




100 A 

1.5kA 

125 J 

50 0 

S332 

109# 

BTX50-700R 

700 § 

70 

85C 

150m 

80m 

3 0 

18m 

125J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1.5k 

125 J 

1.0 t 

T094 

110# 

BTY99/700R 

700 

70 

85B 

10m0§ 

70m 

3 0 

12m 

125J 

2.5 

500 

3,0u 

50 

20u 

10 

900 

125 J 

5.0 

T049 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 1 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 21 

>°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VB0 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C| 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

ra 

(W) 


1# 

TK170FA 

700 

70 

85C 


300m 

to — 

10m 

125 J 

2.0 

200 

3.0u§ 

100~ 

20u§ 

100 § 

1.0k 


900m 

S317 

2# 

TK170FB 

700 

70 

85C 


3Q0m 

3.0 

10m 

125 J 

2.0 

200 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

1.0k 


900m 

S317 

3 ▼ # 

10TCA70 

700 

70 

125 

100 

100m 

3.0 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 


4 

70C70 

700 

70 

125J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

125J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T094#A 

5 

70C70B 

700 

70 

125J 

200m§ 

150m 

3.0 

10m 

125 J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1.6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

6 

70C70BF 

700 

70 

125J 

200m§ 

150m 

30 

10m 

125 J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1.6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

7 

70C70F 

700 

70 

1 25J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

125J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T083#A 

8# 

BTX37/700R 

700 

75 


1Om0 

80m 

3.0 



3.3 

500 

3.0u 

50 

20u 


680 

125 J 

.50 

T049 

9v# 

12TC70 

700 

80 


100m 

100m 

3.0 



1.5 


lOu 


1 50u 

50 § 

1.5k* 

125 J 


S183b 

10# 

CR31-803A 

700 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

3.7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

11# 

CR31-804AA 

700 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5.7u 

100 

2Ou0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

12 

36RC70A 

700 El 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

RKi?!TfeK 

125C 

2.2 t 






.MiJaV 

ram 

2.0 t 

T094 

13 

36RCF70A 

700 0 

80 A 

75C 

20 0 

MtTtTTTB 



125C 


iron 


50 

20 § 




2.0 t 

T094 

14 

36RE70 

700 0 

80 A 

75C 

500m 

■ Kitli IK 

SB 


125C 

'JtMM 

J.ltm 






ram 

2.0 t 

T094 

15 

37RC70A 

700 0 

80 A 

75C 

20 0 

rititm 



125C 

mWM 

tram 






ram 

2.0 t 

T083 

16 

37RCF70A 

700 0 

80 A 

75C 

Bill' iM 

MtitOH 





|IW 



20 § 



KI4DK 

2.0 t 

T083 

17 

37RE70 

700 0 

80 A 

75C 


lint]''I 

am 



ESSM 

[Y3H 




10 § 


ram 

2.0 t 

T083 

18# 

51RC70 

700 

80 A 

84B 


weGM 

131 



S9B 

PI 



60u 

20 


ram 

5.0 0 

S237c 

19 

36REH70 

700 0 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150C 

2.1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T094 

20 

37REH70 

700 0 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150C 

2.1 t 

160 




10 § 

900 A 

1 50J 

2.0 t 

T083 

21 ▼# 

12TCA70 

700 

80 

125 

100 

100m 

30 







10Ou 

100 § 

1.5k 

125 

10 


22 

250P 

700 

80 

125J 


100m 

30 

10m 

125J 

1.3 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1.6k* 

125J 

3 t 

Z59 

23# 

37TB7 

700 

85 

66B 


.15 

3.0 

15m 


1 9 

175 





930 

125 

1 0 

S63d 

24# 

CR70-801A 

700 t 

85 

75C 


100m 

3.0 

15m 

25C 

1.7 

70 




20 

1.0k 

125C 

1 0 

T049 

25# 

CR70-801C 

700 

85 

75C 


100m 

30 

30mf 

125C 

1.7 

210 




20 

1.0k 

125 

5.0 

M376 

26# 

BTX5 1-700R 

700 

95 

85B 

10m§0 

70m 

3.0 

13m 

125 J 

2.1 

500 

3.0u 

50 

20u 

10 

900 

125 J 

5.0 

T049 

27# 

TT7FA 

700 

95 

85C 


500m 

30 

25m 

125J 

2.0 

350 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

2.0k 


1.5 

S204a 

28# 

TT7FB 

700 

95 

85C 


500m 

30 

25m 

1 25J 

2.0 

350 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

2.0k 


1.5 

S204a 

29# 

BTX38/700R 

700 

100 


10m0 

70m 

30 



2.5 

500 

3.0u 

50 

20u 


1.0k 

125 J 

.50 

T049 

30# 

TT7 

700 

100 

25A 

5Om0 

500m 

3.0 

25m 

100J 

2.2 

CUTIH 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

2.0k 


1.5 

S204a 

31# 

38TB7 

700 

100 

62B 


15 

3.0 

15m 


1.8 






1.0k 

ram 

1.0 

S63d 

32 

100C70 

700 

100 

1 25J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

125 J 

2.0 

IniiJH 

lOu 

100 

40u§ 


2.0k 


10 0 

T093#A 

33 

100C70B 

700 

100 

1 25J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

125J 

2.0 

EtSiSfl 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2.0k 


10 0 

T093#A 

34# 

CR51-803A 

700 

105 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.6 

lETtM 






ram 

5.0 ^ 

T049 

35 

72RE70 

700 § 

110 

60C 

15m0 

70m 

20 


125J 

1.8 








50 0 

T083 

36 

72RE70A 

700 §# 

1 10 

60C 

15m0 

70m 

2.0 


125 J 

1.8 

RwSlH 






ram 

5.0 0 

T083 

37 

2541P 

700 

110 

60C 


200m 

3.0 

10m 

125J 

1.7 § 




1 5u 



EKkflK 

3.0 t 

Z59 

38 

2542P 

700 

1 10 

60C 


200m 

3 0 

10m 

125 J 

1.7 § 

irfH 



20u 



imdk 

30 t 

Z59 

39 

C50S 

700 

1 10 A 

60B 

100m 

■Ali'il 

3.0 

6.0mA 

125J 

2.5 

InSnH 



30u§ 

■lii 


ram 

500m 

T094 

40 

C52S 

700 

1 10 A 

60B 

100m 

msm 

mm 

6.0mA 

IK; VI 


vftiiKII 



30u§ 

HU 

fiVtll^Ki 

ram 

500m 

S315 

41 

71RC70A 

700 0 

110 A 

62C 

2Om0 


SB 

2.5m0 

Ilf.; l| 

nil 

220 



30u§ 

■ 

1 OkA 


.5 t 

T094 

42 

72RC70A 

700 0 

1 10 A 

62C 

2Om0 


bmp 

2.5m0 

fit'! ; ll 

illl 

220 



30u§ 

■ 

I.OkA 

ram 

.5 t 

T083 

43 

71RB70 

700 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2.5 

13m 

125 J 

fxh 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

1 25J 

2 t 

T094 

44 

71REB70 

700 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

125J 

»* m 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125 J 

2 t 

T094 

45 

72RB70 

700 0 

110 A 

65C 

500m 

150m 

2.5 

13m 

125 J 


220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

1 25J 

2 t 

T083 

46 

72REB70 

700 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

25 

5.0m 

IK; 11 


220 


50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

ram 

2 t 

T083 

47 

C150SA 

700 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3.0 

20m 

11 'h 


500 


50 

lOOui 

200 

1.5k 

ram 

10 

T094 

48 

Cl 5 ISA 

700 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3.0 

20m 

■K t 'h 

Hi 

500 


50 

50u§ 

200 

1.0k 

ram 

10 

S91 

49 

C152SA 

700 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3.0 

20m 

120C 

kJT-^K 

500 


50 

100u§ 

200 

1 5k 

fif4.DK 

10 

S315 

50 

C153SA 

700 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

30 

20m 

120C 

3.5 

500 


50 

50u§ 

200 

1.0k 

ram 

10 

S108 

51 

71RA70 

700 0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

13m 

125J 

1.9 t 

220 


50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

ram 

2 t 

T094 

52 

71REA70 

700 0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

5.0m 

125J 

1.9 t 

220 


50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

fif4.DK 

2 t 

T094 

53 

72RA70 

700 0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

13m 

125J 

1.9 t 

220 


50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

ram 

2 t 

T083 

54 

72REA70 

700 0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

125 J 

1.9 t 

220 


50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

ram 

2 T 

T083 

55 

NLE151S 

700 

1 10 

80C 

50 

.15 

2 5 



HHI 

ll m 


50 

50u 

200 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T094 

56 

NLF151S 

700 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2.5 

Bnfm 



• *M 


50 

5Ou0 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T094 

57 

NLF153S 

700 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2.5 

BtlHmi 


BRIM 

iH 


50 

5Ou0 

200 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T083 

58 

NLE153S 

700 

1 10 

83C 



£m. 


125 J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

50u 

200 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T083 

59 

NLF158S 

700 

1 10 

83C 



im 

eesh 

125J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

40u§ 

200 

1.4k 

125 J 

20 t 

T094 

60 

NLF159S 

700 

110 

83C 



m 

KItfflH 

125J 

3.0 t 

500 

S.Ou 

50 

4Ou0 

200 

1 4k 

125J 

2.0 t 

T083 

61 

NLE150S 

700 

1 10 

89C 



IS 

[XtOm 

IFEfl 

RVSI 

500 

8.0u 

50 

150u 

200 

1 6k 

1 25J 

2.0 t 

T094 

62 

NLE152S 

700 

1 10 

89C 

Kt 


■im 

eesh 

125 J 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

150u 

200 

1.6k 

125J 

2.0 t 

T083 

63 - 

NLH150S 

700 

110 

89C 




nBTKm 

125 J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

150u 

200 

1.6k 

125J 

2.0 t 

T094 

64 

NLH152S 

700 

1 10 

89C 

50 

15 

a 

EfftTTWH 

|K;I| 


lilt 

8.0u 

50 

1 50u 

200 

1.6k 

125 J 

20 t 

T083 

65 

71REJ70 

700 0 

1 10 A 

90C 

500m 

150m 

IB 


fkJJM 

on 

PP.*wm 

2.0u 

50 

50u§ 

50 A 

1 OkA 

150J 

2 t 

T094 

66 

72REJ70 

700 0 

1 10 A 

90C 

500m 

150m 

tm 



mmm 

m «m 

2.0u 

50 

50u§ 

50 A 

I.OkA 

150J 

2 t 

T083 

67 

NLC150S 

700 

1 10 

90C 

.50 

15 

a 

10m 

125J 

2.6 

500 

Fnr# !■ 

50 

lOOu 

200 

1.8k 

125 J 

20 t 

T049 

68 

NLC152S 

700 

110 

90C 

50 

15 

IB 

10m 

125J 

2.6 

500 

rirm 

50 

10Ou 

200 

1.8k 

125 J 

2.0 t 

T083 

69 

NLC350S 

700 

1 10 

90C 

50 

15 

mm 

8.0m 

125J 

2.6 

500 

nrnm 

5.0 

10Ou 

200 

1.8k 

125J 

2.0 t 

M456 

70 

71REH70 

700 0 

110 A 

105C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

150J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

60u§ 

50 A 

1 4kA 

e mm 

2 t 

T094 

71 

72REH70 

700 0 

1 10 A 

105C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

60u§ 

50 A 

1.4kA 

150J 

2 t 

T083 

72# 

10TC70 

700 

1 10 

125 

20m 

60m 

3.0 



1.5 

110 

5.0u 

110 

25u 


1 Ik 

125J 

20 

SI 85 

73 

C158S 

700 

1 10 A 

1 25J 

500m 

150m 

30 

14m 

125C 

35 t 

500 




200 § 

1.2kA 

1 25J 

2.0 0 

T094 

74 

C159S 

700 

1 10 A 

125J 

500m 

150m 

3.0 

14m 

125C 

35 t 

500 




200 § 

1.2kA 

125 J 

2.0 t 

S315 

... 75#_, 

T95F700 

700 

115 

85C 

300m 

100m 

30 

30m 

125 J 

1.8 

300 

2 5u0 

50 

30u§ 

50 § 

2 0k§ 

125 J 


M330a% 

76# 

CR100-801C 

700 A 

124 

80C 


100m 

30 

15m 

25C 

1.7 

100 




20 

1 2k 

125C 

1 0 

M376 

77# 

CR100-80 ID 

700 

125 

80C 

3Om0 

100m 

30 

30mt 

125C 

1.7 

300 



100 

20 

1.5k 

125 

5 0 

T049 

78 

2505P 

700 

125 

95C 


.10 

30 

15m 

150J 

1.3 

50 




300 

1.6k 

150J 


T083 

79# 

42TB7 

700 

135 

57B 


.20 

30 

15m 


2.2 

265 





1 4k 

125 

1.5 

M308 

80*# 

30TC70 

700 

140 


150m 

100m 

3.0 



1.5 





50 §0 

3.5k* 

125 J 


S348 

81 ▼# 

20TCA70 

700 

140 

125 

150 

100m 

30 







lOOu 

100 § 

3.0k 

125 

10 


82# 

TT270FA 

700 

150 

85C 


500m 

3 0 

25m 

125J 

2.0 

450 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

3.2k 


1.5 

S204a 

83# 

TT270FB 

700 

150 

85C 


500m 

3.0 

25m 

125 J 

2.0 

450 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

3.2k 


1.5 

S204a 

84 

150C70 

700 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125 J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

85 

150C70B 

700 

150 

125J 

200m 

200m 

25 

25m 

125 J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

86 

101RA70 

700 0 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2.0 

20m 

125 J 

2.1 t 

314 

2.0u 

150 

35u§ 

200 A 

2.0kA 

125 J 

2 t 

T093 

87 

101RC70 

700 0 

160 A 

80C 

5Om0 

150m 

2 5 

4.5m0 

125 J 

1.7 t 

314 


150 

25u§ 


2.0kA 

125J 

2 t 

T093 

88 

101RE70 

700 0 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

125J 

2 1 t 

314 

2.0u 

150 

35u§ 

4.0 A 

2.OkA 

125J 

2 t 

T093 

89# 

43TB7 

700 

175 

62B 


.20 

30 

15m 


2.2 

390 





1.9k 

125 

1.5 

M308 

90 

2N3891 

700 

175 

80 

200m 

400m 

4.0 

15m 

125 

1.8 

175 





4.5k 

125 

3.0 

T09 

91 

C350S 

700 

175 

80C 

500m 

150m 

30 

10m 

25 

2.6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1.5k 

120C 

2.0 

M514 

92 

2201 P 

700 

175 

1 25J 


300m 

40 

15m 

125 J 

1 3 § 

100 

4.0u 

100 

30u 

100 

4.0k* 

125J 

3.0 t 

T093 

93 

2202P 

700 

175 

125J 


300m 

40 

15m 

125 J 

1.3 § 

100 

8.0u 

100 

40u 

100 

4.0k* 

125J 

3.0 t 

T093 

94 

C358S 

700 

180 A 

125J 

500m 

150m 

3.0 

14m 

125C 

3 5 

500 

2.0u 

50 

3Ou0 

200 

1.2k 

125J 

2.0 

M514 

95# 

46TB7 

700 

195 

56B 


.20 

30 

15m 


20 

390 





2.1k 

125 

1 5 

M308 

96 

26 IP 

700 

200 

80 


15 

30 

15m 

125 J 

1.4 

100 




300 

3.3k 

125 


T093 

97 

2181P 

700 

200 

80C 


300m 

40 

15m 

125 J 

1.3 § 

100 

4.0u 

100 

20u 

100 

3.3k* 

125J 

3 t 

T093 

98 

2182P 

700 

200 

80C 


300m 

40 

15m 

125 J 

1.3 § 

100 

8.0u 

100 

30u 

100 

3.3k* 

125 J 

3 t 

T093 

99 

263P 

700 

200 

85 


.15 

30 

15m 

125 J 

1.3 

50 




300 

1.6k 

125 


M414 

100# 

TT370 

700 

200 

85C 

4Om0 

500m 

30 

25m 

125 J 

1 6 

600 

5 0u§ 


100u§ 

100 0§ 

4.0k 


1 5 

S204a 

101v# 

30TCA70 

700 

200 

125 

150 

100m 

30 








100 § 

5 5k 

125 

10 


102# 

CR 155-804NA 

700 

210 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 8 

450 



35u0 

100 

2.1k 

125 

5.0 0 

M201 

103# 

47TB7 

700 

220 

50B 


20 

3.0 

15m 


1.9 

440 





2 4k 

125 

1.5 

M308 

104# 

CR 153-803A 

700 

220 

70C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1.6 

450 




100 

3.0k 

125 

5.0 0 

M201 

105# 

20TC70 

700 

220 

125 

50m 

100m 

3.0 



1.5 

200 

5.0u 

200 

30u 


2.5k 

125J 

20 

S183 

106# 

CR152-803A 

700 

230 

70C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1.5 

450 




100 

3.1k 

125 

5.0 

M201 

107 

151RC70 

700 0 

235 A 

62C 

5Om0 

100m 

2.5 

4.5m0 

125 J 

1.7 t 

471 


150 

25u§ 


3,OkA 

125J 

2 t 

T093 

108 

151RB70 

700 0 

235 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

125 J 

2 2 t 

471 

2 Ou 

150 

40u§ 

200 A 

2.5kA 

125J 

2 t 

T093 

109 

151REB70 

700 0 

235 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125 J 

2.2 t 

471 

2.0u 

150 

40u§ 

200 A 

2.5kA 

125 J 

2 t 

T093 

1 10 

151RC70A 

700 0 

235 A 

. 80C 

5Om0 

100m 

2.5 

4.5m0 

125 J 

1.4 t 

471 


150 

40u§ 


3.5kA 

125 J 

2 t 

T093 


472 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


472 



























6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT.. (2) MAX. 



AJ 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

_3J at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 2f 

>°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

< 

CO 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

m 


1 

C180SA 

700 

235 A 

80C 

500m 

150m 

30 

10m 

25 

2.9 t 

1 5k 

8 Ou 

1M 

75u 

200 

3 5k 

125C 

20 

T093 

2 

NLF180S 

700 

235 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6.0m 

125J 

2.8 

1 5k 

8 Ou 

100 

80u 

200 

3 5k 

125 J 

2.0 t 

T093 

3# 

TT270 

700 

235 

80C 

250m 

500m 

3.0 

25m 

1 25J 

1.7 

450 

5.0u 

15 

20u 

100 §0 

3 2k 

125C 

1.0 

S204 

4 

151RA70 

700 0 

235 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

1 25J 

1.8 t 

471 

2 Ou 

150 

60u§ 

200 A 

3.5kA 

125 J 

2 t 

T093 

5 

151REA70 

700 0 

235 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

1.8 t 

471 

2 Ou 

150 

60u6 

200 A 

3.5kA 

1 25J 

2 t 

T093 

64 

C280S 

700 

235 

85C 

Km 


3 0 



1 4 


lOu 

50 

250u§ 

100 § 

3 5k 

125 J 

3.0 

S132 

7t 

C281S 

700 

235 

85C 

100m 

150m 

FeTiBi 


WM 

1 4 


lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

3 5k 

1 25 J 

3 0 

S247a 

8# 

CR1 51-803A 

700 

240 

70C 

35m0 

150m 

IcE^He 


125C 

1 4 





100 

3.3k 

125 

5 0 

M201 

9 

2N3360 

700 

250 

80C 

200m§ 

400m§ 



1 25C 

2.0 § 






5 0k§* 

125C 

30 t 

T0108 

10# 

T250F700 

700 

250 

85C 

300m 

200m 

2 0 

50m 

1 25J 

1 7 


3.0u 

100 

30u§ 

400 § 

5 5k§ 

125J 

150 

M387 

11t# 

TY180NP7K2 

700 

260 

70B 

50m 

200m 

3.5 

26m 

1 25J 

1 0 

600 

1Ou0 

500 

2On0 

20 § 

4 3k 

1 25J 

1.5 t 

S375 

12 Y# 

TY180QP7K2 

700 

260 

70B 

50m 

200m 

3 5 

26m 

1 25J 

1.6 

600 

loud 

500 

30ud 

20 § 

4.3k 

125J 

1.5 t 

S375 

13# 

61TB7 

700 

275 

67B 


30 

3 0 



2 4 

665 




WM 

Mi 

125 

2.0 

M308a 

14 

260P 

700 

275 

80 


15 

3 0 


125J 

1 2 





\ 


125 


T093 

15## 

40TC70 

700 

300 

1 

150m 

100m 

3.0 



1 5 





■niKwfl 


1 25J 


S348 

16 

273P 

700 

“300 

70 


15 

3 0 

1 5m 

1 25J 

1 3 

100 




300 

3.3k 

125 



17*# 

40TCA70 

700 

300 

125 

150 

100m 

3 0 








100 § 

5 5k 

125 

10 


18 

223 1P 

700 

300 

125J 


300m 

4 0 

1 5m 

125J 

1 3 § 

100 

4 Ou 

100 

30u 

100 

4 5k* 

125 J 

30 t 


19 

2232P 

700 

300 

125 J 


300m 

4 0 

1 5m 

1 25J 

1 3 § 

100 

8 Ou 

100 

40u 

100 

4 5k* 

125 J 

30 t 


20 

2248P 

700 

300 

1 25J 


300m 

4 0 

10m 

125J 

1 0 § 

100 

5 Ou 

150 

50u 

100 

5 Ok* 

125J 

3 0 t 

M308c 

21# 

62TB7 

700 

315 

65B 


30 

3 0 

40m 


2 2 

665 





3 7k 

125 

20 

M308a 

22# 

CR253-803A 

700 

320 

40C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1 6 

450 




100 

3 5k 

125 

5.0 0 

M201 

23# 

CR252-803A 

700 

336 

50C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1.5 

450 




100 

3 6k 

125 

5.0 

M201 

24# 

70TB7 

700 

355 

67B 


30 

3 0 

40m 

illiSSl? 

2 2 

850 





4 1 

125 

2.0 

M308a 


C380S 

700 

380 

65C 

500m 

150m 

3 0 § 

10m 

25C 

28 

1 5k 

8.0u 

100 

lOOu 

200 

3 5k 

120 

20 

M514 


2N3537 

700 

400 

20A 

200m§ 

400m 

4 0 

1 5m 

125J 

1.9 

250 





5 Ok 

125J 

16 

M247 

msFm 

71TB7 

700 

400 

65B 


30 

3 0 

40m 


20 

850 





4 6k 

125 

20 

M308a 

28t 

C600S 

700 

400 A 

72 

500 

150 

6 5 



1 5 

2.2k 

40 


250 

100 

13k 

125 



29 

250RA70 

700 0 

400 A 

75C 

100m 

150m 

3 0 

25m 

125J 

1 7 t 

785 

5 Ou 

250 

40u§ 

Riiras] 

5 OkA 

125J 


T01 18 

30# 

FT500AY14 

700 

400 

75C 


350m 

4 0 

3 Om 

125J 

2.2 

1.2k§ 


400 

15ud 

200 A 

7 OkA 

1 25J 


M406 

31# 

73TB7 


430 

64B 


30 

3 0 

40m 


2 0 

1 Ok 





5 Ik 

125 

20 

M308a 

32# 

CR7K803A45 


435 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1 8 

1 Ok 

3 5u 

600 

180u 

100 

6 Ok 

1 25J 

5.0 0 

M308b 


CR7K803A4 


460 

65C 

55m0 

150m 

3.5 

50m 

1 25J 

1 7 

100 

3.5u 

600 

180u 

100 

6 4k 

1 25J 

5.0 0 

M308b 

34 

276P 

700 

470 



15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 2 

100 




300 

5.5k 

125 



35# 

74TB7 

700 

470 

63B 


300m 

3.0 

40m 


1 8 

1 Ok 





5.6k 

125 

20 

M308a 

36 

6RW71PY 

700 

470 

65C 


250m 

3 1 


1 25J 

65 0 

300 



• 

4.0 

5 5k§ 

125J 

16 

S132 

37 


700 

470 

65C 

25m 

250m 

3.1 


1 25J 

65 0 

300 




40 

5 5k§ 

125 

16 

S132 

384 

C290S 

700 

470 

65C 

100m 

150m 

3.5 



1 2 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5.5k 

125 J 

3 0 

S132 

394 

C291SA 

700 

470 

65C 

100m 

150m 

3 5 



1 2 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

5 5k 

1 25J 

3 0 

S247a 

40 

mi i ii ii ■ <■ 

700 

470 

66C 

100m 

1 50m 

3.0 

15m 

1 25J 

1 2 t 

500 

5 Ou 

5 0 

100u§ 

100 § 

5 5k 

1 25J 

3 0 t 

M33 la 

41 

272P 

700 

470 



15m 

3.0 

15m 

1 25J 

1 2 

100 




300 

5 5k 

125 


M414 

42 

300RA70 

700 0 

470 A 

75C 

100m 

150m 

3.0 

24m 

1 25J 

1 4 t 

945 

5.0u 

250 

50u§ 

100 0A 

5 5kA 

1 25J 

3 t 

T01 18 

43 

300RB70 

700 0 

470 A 

75C 

100m 

150m 

3.0 

24m 

1 25J 

1 6 t 

945 

5 Ou 

250 

50u§ 

25 A 

5 5kA 

125J 

3 t 

T01 18 

44 

NLF291S 

700 

470 A 

125J 

100m 

150m 

2 5 

1 5m 

1 25J 

1 2 

500 

5 Ou 

100 

100u§ 

100 § 

5 5kA 

125J 

20 t 

M436% 

45# 

CR7K803A35 

700 

480 

65C 

140m 

lEgmi 

3.5 

50m 

125J 

1 6 

1.0k 

3 5u 

600 

180u 

100 

6 9k 

1 25 J 

5.0 0 

M308b 

46# 

80TB7 

700 

510 

59B 


.30 

3 0 

40m 


1 5 

1 2k 





6.4k 

125 

20 

M308a 

47# 

CR7K803A3 

700 

520 

55C 

140m 

150m 

3 5 



1 5 

1 Ok 





7 Ok 

125J 

5 0 

M308b 

48t 

NLC501S 

700 

550 

25 

250m 

150m 

65 § 



1 5 

1 Ok 



200u§ 

100 § 

7 Ok 

1 25J 

5 0 t 

M593 

49# 

81TB7 

700 

550 

56B 


30 

3 0 

40m 


1 7 

1 2k 





7.0k 

125 

20 

M308a 

50 

350RA70 

700 

550 

65C 

100m 

150m 

30 

24m 

1 25J 

1 4 

550 

5 Ou 

50 

100u§ 

100 §0 

6 2kA 

125 J 

3.0 

S1 58a 

5 It 

C387S 

700 

550 A 

65 

500 

150 

3 0 

45 

125 

4 2 

3 0k 

2 0 


30 

200 

5 5k 

125 

40 


52t 

C388S 

700 

550 A 

65 

500 

150 

3 0 

45 

125 

4.2 

3 Ok 

2 0 


20 

200 

5.5k 

125 

40 


53 

270P 

700 

550 

67 


15 

30 

15m 

1 25J 

1 2 

500 




300 

6 5k 

125 


S295 

54# 

84TB7 

700 

595 

58B 


30 

3 0 

40m 


1 6 

1 6k 





8.6k 

125 

20 

M428 

55# 

CR9K803A25 

iljm 

600 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1 3 

1.0k 

3 5u 

mm 

IlifflTM 

KliTW 

900 

1 25J 

mwm 

M308b 

56 

C507S 


625 A 

1 25J 

100m 

150m 

4 0 

50m 

1 25C 

1.4 

500 

5 Ou 

25 

looud 

100 

6.5k 

1 25J 

26 

M464 

57 

C508S 

ti » 

625 A 

125 J 

100m 

150m 

4 0 

50m 

125C 

1.3 

500 

5 Ou 

25 

■♦nmril 

iTSTS^Kv 

9 Ok 

125J 

26 

M464 

58# 

CR9K803A2 

700 

680 

65C 


150m 

3 5 

50m 

1 25J 

11 1 

1 Ok 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

1 Ik 

1 25J 

5 0 0 

M308b 

59# 

2WDCR152-703 

3 




















700 

700 A 

40B 

6Om0 

150m 

3 5 

30m 

1 25J 

2 1 

775 




100 

3 Ik 

125 J 



60t 

C397S 

700 

700 A 

65 

500 

150 

3 0 

45 

125 

29 

3 Ok 

2.0 


45 

200 

7 5k 

125 

40 


614 

C398S 

700 

700 A 

65 

500 

150 

3 0 

45 

125 

2 9 

3 Ok 

2 0 


30 

200 

7 5k 

125 

40 


62# 

2WDCR7K703B 

35 




















700 

1 2kA 

40B 

8Om0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

20 

1 3k 




100 

7.5k 

125 J 



63 

C36M0 

720 

16 

52C 

2Om0 

80m 

3 0 

2 Om0 

100J 

2 7 t 

50 

1 4u 

5 0 

20u§ 

100 § 

125 

100J 

50 t 

T048 

64 

C37ME1 

720 

25 

37C 

2Om0 

80m 

3.0 

2 Om0 

105J 

2 3 t 

30 

1 4u 

5 0 



175 

105J 

50 t 

T048 

65 

C40M 

720 

35 

62C 

1Om0 

40m 

2 5 

2 Om0 

1 25J 

2 0 t 

50 

1 4u 

5 0 

8 Ou 

20 § 

150 

125 J 

.5 t 

T048 

66 

C45M0 

720 

55 

89C 

100m 

70m 

3 0 

4 Om 

1 25J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

100 § 

1.2k 

125 J 

50 t 

T083 

67 

C46M10 

720 

55 

89C 

100m 

70m 

3 0 

4 Om 

125 J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

100 § 

1.2k 

125J 

50 t 

T049 

68 

NL555M 

720 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10m 

1 25J 

3 5 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

2 t 

T049 

69 

NL556M 

720 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

3 5 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125J 

2 t 

T083 

70 

NLF45M 

720 

55 

89C 

100m 

70m 

3 0 

4 Om 

125J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

100 § 

1.2k 

125J 

500mt 

T083 

71 

NLF46M 

720 

55 

89C 

100m 

70m 

3 0 

4 Om 

125J 

3 0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

100 § 

1 2k 

125 J 

500mt 

T094 

72 

2N1800 

720 

70 A 

65C 


130m$ 

30 $ 

3 3m0 

65C 

1.8 t 

70 





1.0k* 

125C 

50 T 

T083 

73 

C55M0 

720 

1 10 

60C 

100m 

70m 

2.5 

4 Om 

1 25J 

2.5 t 

500 

5.0u 

5 0 

15u§ 

100 § 

1.2k 

125J 

50 t 

T049 

74 

C56M0 

720 

1 10 

60C 

100m 

70m 

2 5 

4 Om 

125J 

2 5 t 

500 

5 Ou 

5 0 

15u§ 

100 § 

1 2k 

125J 

50 t 

T083 

75 

C151M0 

720 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1.4k 

125 J 

20 t 

T049 

76 

C1 53ME) 

720 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125 

2 6 t 

500 

8 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1.4k 

125J 

20 t 

T083 

77 

C15OM0 

720 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 8k 

125J 

2 0 t 

T049 

78 

C152M0 

720 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

2 6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 8k 

125J 

2 0 t 

T083 

79 

NLF150M 

720 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125 J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 6k 

125J 

2 0 t 

T094 

80 

NLF152M 

720 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

2 6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 6k 

125J 

2.0 t 

T083 

81 

C178M 

720 

200 

64C 

500m 

300m 

2.5 

12m 

125J 

3 5 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

1 50u§ 

200 § 

2 5k 

125J 

2 0 t 

T093 

82 

C181M 

720 

235 

65C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125J 

3.5 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

75u§ 

200 § 

2.5k 

125J 

20 t 

T093 

83 

C18OM0 

720 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

125J 

2 9 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

75u§ 

200 § 

3 5k 

125J 

2 0 t 

T093 

84 

SCR875 

750 0 

16 

25C 

100m 

75m 

3.5 

6 OmA 

100C 

3 0 

50 

3 Ou§ 

10 

30u§ 


150 § 

100J 

15 

T048 

85# 

40T9 

750 

65 

75B 

200m 

200m 

25 

lOmt 


2 1 t 

200 





1.1k 

125B 

1 0 

M308 

86# 

BTX68-700R 

770 § 

6 4 

85B 

1Om§0 

30m 

3.0 

2 5m 

1 25J 

2 3 

20 

3 Ou 

10 

20u 


80 

125J 

5 t 

SI 72 

87# 

BTX35/700R 

770 

12 

25 

1Om0 

65m 

3.5 

4 5m 

125 

3.0 

50 

2 Ou 


15u 



125J 


T048 

88# 

BTX36/700R 

770 

12 

85B 

1Om0 

40m 

3.0 

4 5m 

125 

2.0 

50 

2.0u 

50 

15u 


136 * 

125J 

5 t 

T048 

89 

C501N 

800 



250m 

150m 

6.5 

15m 

25J 

1 5 t 

1 Okt 


450 

3 

o 

o 

CM 

100 § 

7 Ok 

125 J 

5.0 t 

M464 

90# 

TD8001J 

800 

600m 

25A 

4Om0 

20m 

3.0 

1 Om 

125 J 

20 

1.0 

1 5u§ 

500m 

15u§ 

50 0§ 

12 


60m 

C16e 

91# 

CSO 6-08 

800 

650m 


20m 

10m 

3 0 



1 4 

2.0 



60u 

200 

35 

125 

10 


92# 

CS1-08 

800 

1 0 


50m 

30m 

3.0 

1 Om 

125 

1 4 

4 0 



60u 

100 

55 

125 

10 


93# 

TD8 

800 

1 0 

25A 

2Om0 

10m 

3 0 

1 Om 

125 J 

2 0 

1 0 

1 5u§ 

500m 

20u§ 

50 0§ 

15 


30m 

C16e 

94# 

TD8001 

800 

1.0 

25C 

1 Om0 

2 5m 

50 

1 Om 

100J 

20 

75 

1 5u 

.60 

20u 


12 

100A 

.01 

T05 

95 

B03406 

800 

1 0 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

50 § 


500mf 

M506 

96 

B04306 

800 

1 0 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 5m 

100C 

1 6 


1,5u 

20 

25u 

20 § 

50 § 


500mt 

C16aa 

97t 

S8001J 

800 

1 0 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

7.0 

1 5u 

20 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

M506 

98t 

S8001M 

800 

1 0 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 Om 

100C 

1.6 

7 0 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

C16aa 

99 

SCR18A 

800 0 

1 1 

25C 

20m 

15m 

20 

900uA 

125C 

1 2 A 

1.0 

1 0u§ 

30 

20u§ 


60 § 

125J 

5 0 

A130 

100 

SCRF18A 

800 IZl 

1 1 

25C 

50m 

15m 

20 

900uA 

125C 

1.2 A 

1 0 

2.0u§ 

1 0 

6 Ou§ 


60 § 

125J 

5.0 

A130 

101 

B03010 

800 

1 4 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

35u 

4 0 § 

50 § 

125J 

500mt 

M506 

102 

B03011 

800 

1 4 

60C 

6.0m 

200u 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

2 0 

30u 

4 0 § 

50 § 

125J 

500mt 

M506 

103 

B03012 

800 

1.4 

60C 

6 Om 

1.5m 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1.5u 

2 0 

20u 

10 § 

50 § 

125J 

500mt 

M506 

104 

B04010 

800 

1 4 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1.5u 

2 0 

35u 

4.0 § 

50 § 

125J 

500mt 

C16aa 

105 

B04011 

800 

1 4 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

10Ou 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

50 § 

125J 

500mt 

C16aa 

106 

B04012 

800 

1 4 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

10Ou 

100C 

1 6 


1 5u 

2 0 

20u 

10 § 

50 § 

125J 

500mt 

C16aa 

107 

SCRFL80 

800 0 

1 7 

80C 

50m 

15m 

2 0 

900u 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

2 Ou§ 

1 0 

12u§ 


60 § 

125C 

5 0 

A130 

108 

SCRL80 

800 0 

1 7 

80C 

20m 

15m 

2 0 

900uA 

1 25C 

1 2 A 

1 0 

1.3u§ 

1 0 

15u§ 


60 § 

125C 

5 0 

A130 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT, (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX: GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 1 

DWG 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

PC) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

PC) 

(W) 


1 

B01413 

800 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 5m 

IOOC 

1 6 


1.5u 

20 

25u 

20 § 

50 § 


500mt 

M507 

2 

B04313 

800 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

20 i 

50 § 


500mt 

C16aa 

3y 

S8003L 

800 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1.5 

1 Om 

100C 

1.6 

12 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

M507 

4y 

S8003M 

800 

1 9 

80C 

10m 

10m 

1 5 

1.0m 

100C 

1 6 

12 

1.5u 

20 

25u§ 

20 § 

50 § 

125A 

500mt 

C16aa 

5 

JAN2N4204 

800 

2 0 A 

85C 

5.Om0 

50m 

1 5 

4.0m 

1Q0C 

25 t 

30 


20 

1 5u 

250 § 

100 § 

100J 

20 0 

S17c 

6 

2N4204 

800 A 

2 0 

90C 

3 Om§ 

100m§ 

2 0 § 

2.0mA 

105C 

1 5 t 

2.0 

.20u 


20u 

250 

15 * 

105A 

20 0 

S17a 

7 

MCR729-10 

800 A 

2 0 0 

105J 

1 5m0 

50m 

1 5 

2 OmA§ 

105J 

1.5 

20 

.20u 

30 


50 § 

100 *t 

105 J 

20 0 

S258 

8# 

TM8004 

800 

2 5 

25A 

3Om0 

25m 

30 

3 Om 

110J 

20 

80 

2.0u§ 

1 0 

60u§ 

50 0§ 

50 


75m 

S141d 

9 

B01030 

800 

2 7 

60C 

6.0m 

50u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

35u 

4.0 § 

50 § 

125J 

500mt 

M507 

10 

B01031 

800 

2 7 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

30u 

40 § 

50 § 

125J 

500mt 

M507 

1 1 

B01032 

800 

2.7 

60C 

6.0m 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1 5u 

2.0 

20u 

10 § 

50 § 

1 25J 

500mf 

M507 

12 

B04030 

800 

2 7 

60C 

6 Om 

50u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

35u 

4.0 § 

50 § 

125 J 

500mt 

C16aa 

13 

B04031 

800 

2 7 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

50 § 

125J 

500mt 

C16aa 

14 

B04032 

800 

2.7 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

2 0 

20u 

10 § 

50 § 

125 J 

500mT 

C16aa 

15 

B01420 

800 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

M507 

16 

B05420 

800 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

S307 

17 

B18037 

800 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


18 

B19037 

800 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


19 ▼ 

S8006B 

800 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

S307 

20y 

S8006G 

800 

3.8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

24 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M605 

21 y 

S8006H 

800 

38 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

100C 

1.6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

22y 

S8006L 

800 

3 8 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 .Om 

100C 

1 6 

24 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

M507 

23 

SCR38A 

800 0 

4 0 

80C 

25m 

15m 

2 0 

1 OmA 

125C 

2.0 A 

3 0 

1.Ou0 

60 



60 § 

125J 

5.0 

S62 

24 

SCR380 

800 El 

4 0 

80C 

25m 

10m 

20 

1 .OmA 

125C 

2.0 A 

3.0 

1 3u§ 

1 0 

15u§ 


60 § 

1 50J 

5.0 

S62 

25 

SCRF38A 

800 0 

4 0 

80C 

50m 

15m 

2 0 

1.0mA 

125C 

2.0 A 

3.0 

2 Ou§ 

1 0 

6.0u§ 


60 § 

1 25 J 

5 0 

S62 

26# 

TM8007 

800 

4 5 

25A 

4Om0 

40m 

3 0 

3 Om 

110J 

2.0 

15 

2 Ou§ 

6.0 

50u§ 

50 0§ 

80 


120m 

S141d 

27 

B01427 

800 

5 4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

M507 

28 

B05427 

800 

5 4 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

S307 

29 

B18047 

800 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1 6 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


30 

B19047 

800 

5.4 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


31 

B01057 

800 

5 5 

60C 

6 Om 

200u 

1.0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

2 0 

30u 

4 0 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

32 

B01058 

800 

5 5 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

1 25J 

500mt 

M507 

33 

B05007 

800 

5 5 

60C 

6 Om 

200u 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1 5u 

2.0 

30u 

4 0 § 

100 § 

125J 

500mt 

S307 

34 

B05008 

800 

5 5 

60C 

6 Om 

1 5m 

1 0 

lOOu 

100C 

1.6 


1.5u 

20 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

S307 

35# 

TM8010 

800 

60 

25A 

4Om0 

40m 

30 

3.0m 

110J 

2.0 

20 

2 Ou§ 

6.0 

50u§ 

50 0§ 

100 


120m 

S14 Id 

36# 

TP8004 

800 

6.0 

100C 

100m 

40m 

3.0 

3 Om 


1.2 

4 0 

2.0u 

4.0 

30u 

100 §0 

80 

125C 

.50 

S18a 

37# 

CS5-08 

800 

6 2 

100 

50m 

30m 

30 

3 Om 

125 

1 7 

20 



60u 

200 

1 10 

125 

10 


38 

B01434 

800 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

M507 

39 

B05434 

800 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 5m 

100C 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 

S307 

40 

B18057 

800 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1.6 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


41 

B19057 

800 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.5m 

100C 

1 6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

100 § 


500mt 


42y 

S8008B 

800 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

iooc 

1.6 

33 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

43y 

S8008G 

800 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.0m 

100C 

1.6 

33 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mf 

M605 

44y 

S8008H 

800 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.0m 

IOOC 

1.6 

33 

1 5u 

20 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

45y 

S8008L 

800 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1.0m 

IOOC 

1 6 

33 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

M507 

46y 

S8010B 

800 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1.0m 

IOOC 

1 6 

41 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S307 

47y 

S8010G 

800 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1 Om 

IOOC 

1 6 

41 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

1 25A 

500mt 

M605 

48y 

S8010H 

800 

6.35 

80C 

20m 

15m 

1 5 

1 Om 

IOOC 

1.6 

41 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

S361 

49y 

S8010L 

800 

6 35 

80C 

20m 

15m 

1.5 

1 Om 

IOOC 

1.6 

41 

1 5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

100 § 

125A 

500mt 

M507 

50# 

BTY79-800R 

800 § 

6 4 

85C 

20 

30m 

3.0 

2.5m 

125 

23 


3.0u 

10 

20u 


80 

125 

5.0 0 

T064 

51 

SCR58A 

800 El 

7.0 

60C 

25m 

20m 

2.0 

1.0mA 

125C 

1.9 A 

15 

1.0u§ 

100 

20u§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

52 

SCR580 

800 0 

7.0 

60C 

25m 

15m 

2.0 

1.0m 

125C 

1.9 A 

15 

1.0u§ 

10 

1 5u§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

53 

SCRF58A 

800 0 

7.0 

60C 

50m 

20m 

20 

1 OmA 

125C 

1.9 A 

15 

2,0u§ 

10 

6 Ou§ 


100 § 

125J 

10 

S121 

54 

SCRF580 

800 El 

7.0 

60C 

50m 

25m 

2.0 

1.0m 

125C 

1.9 A 

15 

2.0u§ 


lOu 

12 § 

100 § 

125J 

10 

S121 

55 

SCR580A 

800 0 

7 0 

1 IOC 

25m 

15m 

2.0 

1 OmA 

150C 

1.9 A 

15 

1.0u§ 

10 

15u§ 


100 § 

150J 

10 

S121 

56# 

TAG7-800 

800 

7.5 

70C 

25m 

25m 

2.0 

1.5m 

105 

1 7 

10 





100 

105 

SOOmt 

T048 

57# 

TAG7S800 

800 

7 5 

70C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

105 

1.7 

10 



1 2u 


100 

105 

500mt 

T048 

58# 

BTX31-800 

800 

7.5 

85 

15m 

15m 

3.0 

1.5m 

125 

1.7 

10 





100 

125 

5.0 

T048 

59# 

BTX31S800 

800 

7 5 

85 

15m 

15m 

3.0 

1.5m 

125 

1 7 

10 



12u 


100 

125 

5.0 

T048 

60# 

BTX71-800 

800 

7.5 

85 

40m 

40m 

30 

1.5m 

125 

1.7 

10 

1 4u 

5.0 

20u 

100 

100 

125 

5.0 

T048 

61# 

BTX71S800 

800 

7.5 

85 

40m 

40m 

30 

1.5m 

125 

1.7 

10 

1.4u 

5 0 

1 2u 

100 

100 

125 

5.0 

T048 

62 

2N3761 

800 

7 5 

100 

200m 

200m 

2.3 

2.5m 

120A 




10 

75u 

200 

250 * 

1 20A 

2.0 

T048 

63 

B01077 

800 

7.8 

60C 

6.0m 

200u 

1 0 

lOOu 

IOOC 

1 6 


1.5u 

20 

30u 

4.0 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

64 

B01078 

800 

7.8 

60C 

6.0m 

1.5m 

1 0 

lOOu 

IOOC 

1 6 


1.5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

65 

B05027 

800 

7.8 

60C 

6.0m 

200u 

1.0 

lOOu 

IOOC 

1.6 


1.5u 

2.0 

30u 

4.0 § 

100 § 

125 J 

500mt 

S307 

66 

B05028 

800 

7.8 

60C 

6 Om 

1.5m 

1.0 

lOOu 

IOOC 

1 6 


1.5u 

20 

20u 

10 § 

100 § 

1 25J 

500mf 

S307 

67# 

CS8-08 

800 

8 2 

100 

50m 

30m 

3.0 

3.0m 

125 

1.6 

26 



60u 

200 

170 

125 

10 


68# 

TP8006 

800 

9.0 

100C 

100m 

40m 

3.0 

3.0m 


1.2 

6.0 

2.Ou 

60 

30u 

100 §0 

100 

125C 

.50 

SI 8a 

69 

B01097 

800 

9.1 

60C 

6.0m 

200u 

1.0 

lOOu 

IOOC 

1.6 


1.5u 

2.0 

30u 

4.0 § , 

100 § 

1 25J 

500mt 

M507 

70 

B01098 

800 

9.1 

60C 

6.0m 

1.5m 

1.0 

lOOu 

IOOC 

1.6 


1.5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

125J 

500mt 

M507 

71 

B05047 

800 

9.1 

60C 

6.0m 

200u 

1.0 

lOOu 

IOOC 

1.6 


1.5u 

20 

30u 

4.0 § 

100 § 

1 25J 

500mf 

S307 

72 

B05048 

800 

9.1 

60C 

6.0m 

1.5m 

1.0 

lOOu 

IOOC 

1.6 


1.5u 

2.0 

20u 

10 § 

100 § 

1 25J 

500mt 

S307 

73# 

TR8010 

800 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

5.0m 

125J 

2.2 

30 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

S313 

74# 

CR10B16 

800 

10 

59C 


30m 

2 5 

3.0m 

100J 

1.6 

30 





150 A 

100J 

5 0 0 

S334 

— 75# 

2SF452 

800 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2 5 

3.Om0 

100J 

1.2 

10 





90 

100J 

5 0 

S141b 

76 

10RC80 

800 

10 

65C 

1Om0 

15m 

2.0 

2 0m 

105J 

2.3 

10 

3.0u 

10 


20 

125 

105J 

.5 t 

T048 

77# 

CR6-903RB 

800 

10 

70C 

28m0 

80m 

30 

5.0mt 

IOOC 

2.0 

16 

2.3u 

20 

80u 

20 

100 

125 

5.0 


78# 

CR6-903RBA 

800 

10 

70C 

28m0 

80m 

30 

5.0mt 

IOOC 

2.0 

16 

2.3u 

20 

80u 

200 

100 

125 

5.0 


79# 

TAG 10-800 

800 

10 

70 

25m 

25m 

30 

1.5m 

105 

2.0 

15 





120 

105 

5.0 

T048 

80# 

TAG10S800 

800 

10 

70 

25m 

25m 

3.0 

1.5m 

105 

2.0 

15 



12u 


120 

105 

5.0 

T048 

81 

B01441 

800 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1.5m 

IOOC 

1.6 


1 5u 

20 

25u 

20 § 

150 § 


600mt 

M507 

82 

B05441 

800 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1 5m 

IOOC 

1.6 


1.5u 

20 

25u 

20 § 

150 § 


600mt 

S307 

83 

B18067 

800 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1.5m 

IOOC 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

150 § 


600mt 


84 

B19067 

800 

10 

80C 

20m 

20m 

1 5 

1.5m 

IOOC 

1.6 


1.5u 

2.0 

25u 

20 § 

150 § 


600mt 


85Y 

S8016B 

800 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1.0m 

IOOC 

1.6 

64 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

150 § 

125A 

600mt 

S307 

86y 

S8016G 

800 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1.0m 

IOOC 

1.6 

64 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

150 § 

125A 

600mt 

M605 

87y 

S8016H 

800 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1.0m 

IOOC 

1.6 

64 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

150 § 

125A 

600mt 

S361 

88y 

S8016L 

800 

10 

80C 

20m 

20m 

1.5 

1.0m 

IOOC 

1.6 

64 

1.5u 

2.0 

25u§ 

20 § 

150 § 

125A 

600mt 

M507 

89y# 

CR10C16 

800 

10 

84C 


30m 

2 5 

3.0m 

125J 

1.6 

30 




20 A 

150 A 

1 25J 

5.0 0 

S350 

90# 

BTX32-800 

800 

10 

85 

25m 

25m 

3.0 

1.5m 

125 

2.0 

15 





120 

125 

5.0 

T048 

91# 

BTX32S800 

800 

10 

85 

25m 

25m 

3.0 

1.5m 

125 

2.0 

15 



12u 


120 

125 

5.0 

T048 

92# 

BTX72-800 

800 

10 

85 

40m 

40m 

3.0 

1.5m 

125 

2.0 

15 

1.4u 

5.0 

20u 

100 

120 

125 

5.0 

T048 

.93# 

BTX72S800 

800 

10 

85 

40m 

40m 

3.0 

1.5m 

125 

2.0 

15 

1.4u 

5.0 

1 2u 

100 

120 

125 

5.0 

T048 

94# 

2SF717 

800 

11 

50B 


40m 

3.0 

4.5m 

100J 

2.8 

50 





125 

100J 

500m 

SI 8c 

95# 

CR12-903RB 

800 

14.5 

75C 

28m0 

60m 

3.0 

5 Omt 

125C 

2.0 

32 

2.3u 

20 

85u 

20 

160 

125 

5.0 


96# 

CR12-903RBA 

800 

14.5 

75C 

28m0 

60m 

3.0 

5.0mt 

125C 

2.0 

32 

2.3u 

20 

85u 

200 

160 

125 

5 0 


97# 

BTY87/800R 

800 

15 

61A 

1Om0§ 

65m 

3.5 

4.0m 

12ET 

3.0 

50 

3.0u§ 

10 

1 5u 

100 

106 

125J 

50 

T048 

98# 

TAG 15-800 

800 

15 

70 

50m 

50m 

3.0 

1.5m 

105 

2.0 

20 





150 

105 

5.0 

T048 

99# 

TAG15S800 

800 

15 

70 

50m 

50m 

30 

5.0m 

105 

2.0 

20 



12u 


150 

105 

5.0 

T048 

100# 

BTX70-800 

800 

15 

85 

50m 

50m 

3.0 

1 5m 

125 

2.0 

20 





150 

125 

5.0 

T048 

101# 

BTX70S800 

800 

15 

85 

50m 

50m 

3.0 

1 5m 

125 

2.0 

20 



12u 


150 

125 

5.0 

T048 

102# 

BTX74-800 

800 

15 

85 

50m 

50m 

3.0 

1.5m 

. 125 

2.0 

20 

1.4u 

10 

20u 

100 

150 

125 

5.0 

T048 

103# 

BTX74S800 

800 

15 

85 

50m 

50m 

3.0 

1.5m 

.125 

2.0 

20 

1 4u 

10 

12u 

100 

150 

125 

5.0 

T048 

104 

B15007 

800 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

IOOC 

1.6 


1.8u 

20 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 

M505 

105 

B16007 

800 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1.5m 

IOOC 

1.6 


1.8u 

2.0 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 

M504 

106 

B17007 

800 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

IOOC 

1.6 


1.8u 

2.0 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 

S308 

107 

B18007 

800 

15.8 

80C 

25m 

25m 

2.0 

1 5m 

IOOC 

1.6 


1.8u 

2.0 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 


108 

B19007 

800 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 5m 

IOOC 

1.6 


1.8u 

2.0 

25u 

20 § 

200 § 


800mt 


109y 

S8025 

800 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1.0m 

IOOC 

1.6 

100 

1.8u 

20 

25u§ 

20 § 

225 § 

125A 

800mt 

M606 

1 10y 

S8025C 

800 

15.8 

80C 

25m 

25m 

20 

1 Om 

IOOC 

1.6 

100 

1.8u 

2.0 

25u§ 

20 § 

225 § 

1 25A 

800mt 

M607 
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IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 




O. 

OILIlrUNI 

trUIV 1 nULLC 

j nciriincnd 



CON 

T. CUR.. (3 

) TEMPERATURE. M 

1) TYPE No. 


4J 

JJPRV 

MAX. C0NT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

All 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 
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TOO 

1 lu 

Ttr- 
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— 

2v 

S8025G 
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1.6 
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1.8u 

20 

25u§ 
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125A 
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M605 

3v 

S8025H 
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2.0 

1,0m 
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1.6 
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1.8u 

2.0 
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125 A 
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S361 

mm 
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16 

25B 


80m 

3 5 

2.Om0 

100J 

1.3 0 
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100J 

5.0 

T048 
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16 

25C 

100m 

75m 
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3.0 

50 

3.0u 

10 

30u§ 
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100J 

15 

T048 
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3.0 

3.0m 
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125 

100J 
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16 
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800 

31 
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150m 

100m 

3.0 
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125C 

1.0 

S63a 

77 
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40m 
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3.5m 
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2.3 

70 
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120J 

2.0 t 

T048 

78 
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35 

25C 

50m 

25m 

20 

2.0mA 

1 25C 

2.0 

50 

1.0u§ 

200 

20u§ 


200 § 

125J 

15 

T048 

79 

SCR1680A 
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35 

25C 

50m 

40m 

3.0 

2.0mA 

125C 

2.0 

50 

1.5u§ 

10 
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125 J 

15 

T048 

80 
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35 

25C 

100m 

25m 

20 
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125C 

2.0 

50 
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10 
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200 § 

125 J 

15 

T048 

81 
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35 

25C 
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125C 

2.0 

50 
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10 
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125J 

15 
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800 0 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

2 0 

2.Om0 

125C 

2 3 

70 t 


10 

75u§ 

10 § 

250 A 

125J 

.50 t 

T048 

83 

18RC80 

800 0 

35 A 

45C 

2Om0 

40m 

2 0 
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84v 

C144N15M 

800 

35 A 

63 

125 
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4.0 
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30 
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40 
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125J 

2.0 
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1.5k 

125 
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35 
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30 

20u 

30 
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S183a 

96# 

2SF737 
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40 
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70C 
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1.5 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT, (2) MAX. 
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MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

^T 1 

MAX. 

FWD. | 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

ZJ 

3Jat 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

TEMP 

at 2E 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) - 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

IV/us) 

(A) 

ro 

(W) 


lY# 

SKT45-08DS 

800 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1 8 

50 



15u0 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

2y# 

SKT45-08DT 

800 

45 

85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



2Ou0 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

3t# 

SKT45-08ET 

800 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



2OuI0 

1.0k§ 

800 

130A 

300m 

S354 

4y# 

T130N800 

800 

45 

85C 

200m 

150m 

1 4 

30m 

125J 

1 8 

500 

7 5u 

100 

60u 

50 

3.5k§ 

125 J 


M330d 

5 

NLE45N 

800 

45 

89C 

10 

70m 

2 5 

4.0m 

125J 

30 

500 

5.0u 

50 

30u 

100 

1.2k 

125J 

.50 t 

T083 

6 

NLE46N 

800 

45 

89C 

.10 

70m 

2 5 

4 Om 

1 25J 

3 0 

500 

5.0u 

50 

30u 

100 

1 2k 

125 J 

.50 t 

T094 

7y# 

SKT46-08A 

800 

45 

105C 

130m 

100m 

3.0 



1 8 

50 



50u 

50 §0 

800 

150A 

300m 

S354 

8t# 

SKT46-08B 

800 

45 

105C 

130m 

100m 

3 0 



1.8 

50 



50u 

50 § 

800 

1 BOA 

300m 

S354 

9t# 

SKT46-08C 

800 

45 

105C 

130m 

100m 

30 



1 8 

50 



50u 

200 § 

800 

150A 

300m 

S354 

IOt# 

SKT46-08D 

800 

45 

105C 

130m 

100m 

3 0 



1.8 

50 



50u 

500 § 

800 

150A 

300m 

S354 

IlY# 

SKT46-08E 

800 

45 

105C 

130m 

100m 

3 0 



1.8 

50 



50u 

1.0k§ 

800 

150A 

300m 

S354 

12# 

28TB8 

800 

47 

73B 


10 

30 

15m 


1.9 

95 





550 

125 

1.0 

S63a 

13# 

CR50-08 

800 

50 

50 

20 

20 

10 


125 

1 8 

150 

4.5u 

50 

25u 

20 

650 

125 

5.0 

S142a 

14# 

2SF1130 

800 

50 

65 


100m 

3 0 

10m 

1 25J 

2 3 

300 


30 

30 

100 

700 

125 J 

500m 

S331 

15# 

BTY95/800R 

800 

50 

75B 

1Om0§ 

80m 

3.0 

10m 

125J 

3 3 

500 

3.0u 

50 

20u 

10 

680 

125 J 

5 0 

T049 

16 

C146N 

800 

55 A 



100m 

30 







4Ou0 



125A 


S236 

17# 

TK8 

800 

55 

60C 

100m 

125m 

3 0 

10m 


20 

100 

5 Ou 

50 

30u 

20 0 

700 

100C 

50 

T049 

.!8# 

29TB8 

800 

55 

68B 


10 

3 0 

15m 


1.8 

1 10 





650 

125 

1 0 

S63a 

19 

NL576N 

800 

55 

82 

500m 

150m 

3 0 



2.4 

1 10 




10 

700 

125 

2.0 


20 

NL577N 

800 

55 

82C 

50 

15 

3 0 

6 Om 

1 25J 

2 4 

110 




200 

700 

125 J 

20 t 

T0103 

21 

C45NA 

800 

55 A 

85C 

100m 

75m 

3.0 

4.0m 

1 20C 

3.0 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

15 § 

700 

1 25J 

500m 

S315 

22 

C46NA 

800 

55 A 

85C 

100m 

75m 

3 0 

4 Om 

1 20C 

3.0 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

15 § 

700 

125 J 

500m 

T094 

23 

219 IS 

800 

55 

94C 


200m 

30 

10m 

125J 

2.0 § 

50 

3 5u 

50 

15u 

100 

1.2k* 

125 J 

3 t 

Z59 

24 

2192S 

800 

55 

94C 


200m 

3 0 

10m 

1 25J 

20 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1.2k* 

125J 

3 T 

Z59 

25 

555N 

800 

55 

99C 


150m 

30 








200 


125 J 


T049 

26 

556N 

800 

55 

99C 


150m 

3 0 








200 


125 J 


T083 

27# 

2SF707 

800 

55 

100C 


100m 

3 5 

10m 

100J 

2 7 

500 





700 

100J 

.5 t 

S104a 

28# 

5TC80 

800 

55 

125 

20m 

45m 

30 



1 3 

50 

5.0u 

50 

25u 


500 

100J 

20 

S185 I 

29 

C145N 

800 

55 A 

125J 

500m 

150m 

3 0 

9.0m 

125C 

2 4 t 

1 10 




200 

700 A 

125 J 

2 t 

T0103 ■ 

30# 

BTX49-800R 

800 § 

60 

85C 

150m 

80m 

3.0 

18m 

125J 

3 5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1.0k 

1$5J 

1 0 t 

T094 

31# 

T50F800 

800 

62.5 

85C 

300m 

100m 

3.0 

20m 

1 25J 

2 2 

160 

2.Ou0 

25 

30u§ 

50 § 

800 § 

125J 


M330b% 

32# 

T50N800 

800 

62 5 

85C 

300m 

100m 

3.0 

20m 

125J 

2.2 

160 

2.5u@ 

25 

80u§ 

20 § 

800 § 

125 J 


M330b% 

33 

2515S 

800 

63 

120C 


10 

3.0 

15m 

1 50J 

1.7 

50 




300 

1.2k 

150J 


T083 

34# 

CR50-803A 

800 

64 

25 

73m 

100m 

3 0 









600 

125 

5.0 

T049 

35# 

40T10 

800 

65 

75B 

200m 

200m 

25 

10mt 


2 1 t 

200 





1 Ik 

125B 

1.0 

M308 

36# 

TK180 

800 

70 

25A 

5Om0 

125m 

3.0 

10m 

1 25J 

2 0 

200 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

1.0k 


375m 

S317 

37 

2N3093 

800 

70 A 

62C 


200m$ 

3.0 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

.50 t 

T049 

38 

2N3101 

800 

70 A 

62C 


200m$ 

30 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

500mt 

T049 

39 

2N1802 

800 

70 A 

65C 


1 30m$ 

30 $ 

3.0m 

65C 

1.8 t 

70 





1.0k* 

125C 

.50 t 

T083 

40 

2N3989 

800 

70 

70C 


200m$ 

30 $ 

15m 

125C 

2.9 t 

220 



50u 

200 § 

1 Ok* 

125C 

10 0 

T094 

41# 

CR70B16 

800 

70 

74C 


70m 

30 

6.0m 

125J 

1.7 

220 




10 A 

1.5kA 

125J 

5.0 0 

S189d 

42#. 

36TB8 

800 

70 

75B 


15 

3 0 

15m 


2.0 

140 





760 

125 

1.0 

S63d 

43 

2N4365 

800 

70 

82C 

200m 

250m$ 

5 0 $ 

10m 

1 25C 

20 t 

70 




100 

1.6k*§ 

125C 

15 0 

T094 

44 

2N4375 

800 

70 

82C 

200m 

250m$ 

5.0 $ 

10m 

125C 

2.0 t 

70 




100 

1 6k*§ 

1 25C 

15 0 

T083 

45# 

CR70C16 

800 

70 

83C 


100m 

3 0 

15m 

1 25J 

1.8 

220 § 




100 A 

1.5kA 

125 J 

5.0 0 

S332 

46# 

CR70CX16 

800 

70 

83C 


100m 

3 0 

15m 

125J 

1 8 t 

220 



30 § 

100 § 

1.5k 

1 25J 

5.0 0 

S237f 

47# 

BTX50-800R 

800 § 

70 

85C 

150m 

80m 

3 0 

18m 

125J 

2.5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1 5k 

125J 

1.0 t 

T094 

48# 

BTY99/800R 

800 

70 

85B 

1Om0§ 

70m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.5 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

900 

125 J 

5.0 

T049 

49y# 

SKT70-08AU 

800 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



25u0 

50 §0 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

50t# 

SKT70-08BT 

800 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



2Ou0 

50 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

_ 51t# 

SKT70-08BU 

800 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



25uE) 

50 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

52y# 

SKT70-08CT 

800 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1.8 

60 



2Ou0 

200 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

53y^ 

SKT70-08CU 

800 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



25u0 

200 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

54y# 

SKT70-08DT 

800 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



20ud 

500 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

55y# 

SKT70-08DU 

800 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



25u@ 

500 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

56y# 

SKT70-08EU 

800 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



25u0 

1.0k§ 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

57# 

TK180FA 

800 

70 

85C 


300m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.0 

200 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

1.0k 


900m 

S317 

58# 

TK180FB 

800 

70 

85C 


300m 

3.0 

10m 

1 25J 

20 

200 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

1.0k 


900m 

S317 

59t# 

SKT71-08A 

800 

70 

105C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



70u 

50 §0 

1 7k 

150A 

500m 

S260c 

60y# 

SKT71-08B 

800 

70 

105C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



70u 

50 § 

1.7k 

150A 

500m 

S260c 

61 ▼# 

SKT71-08C 

800 

70 

105C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



70u 

200 § 

1.7k 

150A 

500m 

S260c 

62t# 

SKT71-08D 

800 

70 

105C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



70u 

500 § 

1.7k 

1 BOA 

500m 

S260c 

63t# 

SKT71-08E 

800 

70 

105C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



70u 

1 Ok§ 

1 7k 

150A 

500m 

S260c 

64t# 

10TCA80 

800 

70 

125 

100 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


65 

70C80 

800 

70 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

66 

70C80C 

800 

70 

125J 

200m§ 

100m 

20 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

67 

70C80F 

800 

70 

125 J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125 J 

15 0 

T083#A 

68 

BTX37/800R 

800 

75 


1Om0 

80m 

3 0 



3.3 

500 

3 Ou 

50 

20u 


680 

125J 

500m 

T049 

.69# 

SH50L11 

800 

79 

83C 

150m 

100m 

3.0 

8.0m 

1 25J 

1.7 

150 

6.0u 

100 

20u 

100 A 

1.0k 

125J 

5 0 0 

S340 

70t# 

12TC80 

800 

80 


100m 

100m 

3.0 



1.5 


lOu 


150u 

50 § 

1.5k* 

125J 


S183b 

71# 

2SF552 

800 0 

80 

50B 


100m 

3.5 

10m 

1 25J 

2 3 

500 





1 Ok 

125J 

5.0 

S189d 

72# 

2SF788 

800 

80 

55C 


100m 

3 5 

10m 

125 J 

2.3 

500 


50 

30 

200 

1.0k 

125 J 

500m 

S189d 

73# 

2SF788A 

800 

80 

55 


100m 

3 5 

10m 

1 25J 

2.3 

500 


50 

30 

200 

1.0k 

125 J 

500m 

S189d 

74# 

CR31-903A 

800 

80 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

1 25C 

1 7 

100 

3.7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

75# 

CR31-904AA 

800 _ 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

1 25C 

1 7 

100 

5 7u 

100 

2Ou0 

20 

700 

135J 

5 0 0 

T049 

76 

36RA80 

800 0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

12m 

1 25C 

2.2 t 

160 




200 § 

1 OkA | 

125J 

2.0 t 

T094 

77 

36RC80A 

800 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2 5 

2 Om0 

125C 

2.2 t 

160 





850 A 

125J 

20 T 

T094 

78 

36RCF80A 

800 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

2.0m 

1 25C 

2.2 t 

160 


50 

20 § 


850 A 

125J 

2.0 t 

T094 

79 

36RE80 

800 0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

5.0m 

1 25C 

2.2 t 

160 




10 § 

1 .OkA 

125J 

2.0 t 

T094 

80 

37RA80 

800 0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

12m 

1 25C 

2.2 t 

160 




200 § 

1 .OkA 

125 J 

20 t 

T083 

81 

37RC80A 

800 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

2 Om0 

125C 

2.2 t 

160 





850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

82 

37RCF80A 

800 0 

80 A 

75C 

20 0 

700m 

2.5 

2.0m 

1 25C 

2 2 t 

160 



20 § 


850 A 

125J 

2.0 t 

T083 

83 

37RE80 

800 0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

5 Om 

125C 

2 2 t 

160 




10 § 

I.OkA 

125J 

20 t 

T083 

84# 

CR80-08 

800 

80 

75C 

60m 

100m 

3.0 

5.0m 

100J 

1.7 

250 

4 5u 

80 

30u 


800 

100 

50 

S284 

85# 

51RC80 

800 

80 A 

84B 

50m 

70m 

2 5 

1.5 


2.2 

50 

4.5u 

50 

60u 

20 

700 

125A 

5.0 0 

S237c 

86 

36REH80 

800 0 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

1 50C 

2 1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T094 

87 

37REH80 

800 0 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

150C 

2.1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

20 t 

T083 

88 ▼# 

12TCA80 

800 

80 

125 

100 

100m 

30 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 


89 

250S 

800 

80 

125J 


100m 

3.0 

10m 

1 25J 

1 3 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 6k* 

125 J 

3 t 

Z59 

90# 

CS42-08 

800 

82 

35 

200m 

110m 

2.0 

10m 

1 15 

1 9 

180 



180u 

200 

900 

115 

4.0 


91# 

37TB8 

800 

85 

66B 


15 

3.0 

15m 


1 9 

175 





930 

125 

1.0 

S63d 

92# 

CR70-901A 

800 t 

85 

75C 


100m 

3.0 

15m 

25C 

1.7 

70 




20 

1 Ok 

125C 

1.0 

T049 

93# 

CR70-901C 

800 

85 

75C 


100m 

3.0 

30mt 

125C 

1.7 

210 




20 

1 Ok 

125 

5.0 

M376 

94t# 

T70N800 

800 

85 

85C 

200m 

150m 

5.0m 

25m 

125J 

2 8 

400 

4.5u 

30 

50u 

50 

2.0k§ 

125 J 



95# 

CS80-08 

800 

90 

75 

50m 

80m 

3.0 

15m 

125 

1 5 

200 



70 

1.0k 

1.2k 

45 

10 


96y# 

SKT90-08AU 

800 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

110 



25uE) 

50 §0 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

97y# 

SKT90-08BU 

800 

90 

85C 

150m 

150m 

30 



1.6 

1 10 



25u0 

50 § 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

98y# 

SKT90-08CU 

800 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

1 10 



25u0 

200 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

99t# 

SKT90-08DU 

800 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

1 10 



25u0 

500 § 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

IOOy# 

SKT90-08EU 

800 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.6 

1 10 



25u0 

1.0k§ 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

101T# 

SKT91-08A 

800 

90 

105C 

150m 

150m 

30 



1.6 

110 



70u 

50 §0 

2.2k 

150A 

500m 

S260c 

102y# 

SKT91-08B 

800 

90 

105C 

150m 

150m 

3.0 



1.6 

110 



70u 

50 § 

2.2k 

150A 

500m 

S260c 

103y^ 

SKT91-08C 

800 

90 

105C 

150m 

150m 

3 0 



1.6 

110 



70u 

200 § 

2.2k 

150A 

500m 

S260c 

104t# 

SKT91-08D 

800 

90 

105C 

150m 

150m 

3 0 



1.6 

110 



70u 

500 § 

2.2k 

150A 

500m 

S260c 

105t# 

SKT91-08E 

800 

90 

105C 

150m 

150m 

3.0 



1 6 

110 



70u 

1.0k§ 

2.2k 

150A 

500m 

S260c 

106# 

BTX5 1-800R 

800 

95 

85B 

1Om§0 

70m 

3 0 

13m 

125J 

2.1 

500 

3 Ou 

50 

20u 

10 

900 

125 J 

5.0 

T049 

107# 

TT8FA 

800 

95 

85C 


500m 

3 0 

25m 

125J 

2.0 

350 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

2.0k 


1.5 

S204a 

108# 

TT8FB 

800 

95 

85C 


500m 

3.0 

25m 

1 25J 

20 

350 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

2.0k 


1.5 

S204a 

109 

BTX38/800R 

800 

100 


1Om0 

70m 

3 0 



2.5 

500 

3.0u 

50 

20u 


1.0k 

125 J 

500m 

T049 

no# 

CR100-08 

800 

. 100 

50 

20 

2.0 

. io 


125 

1 7 

350 

45u 

100 

25u 

20 

1.0k 

125 

5.0 

S267c 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


476 









6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



U 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 21 

)°C 

and 

TEMP 

CM 

(0 

)°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




M._. 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1# 

38TB8 

800 

1Q0 

62B 


.15 

30 

15m 


1.8 

205 





1 Ok 

125 

1 0 

S"§3d 

2 

100C80 

800 

100 

125J 

200m 

200m 

2J) 

25m 

1 25J 

2.0 

500 

10u 

100 

40u§ 


2 0k 

125J 

10 0 

T093#A 

3 

100C80B 

800 

100 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

2.0 

500 

lOu 

mm 

40u§ 

100 

2 0k 

IKW 

10 0 

T093#A 

4# 

CR51-903A 

800 


55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.6 

150 

3 4u 

mm 

1 85u 

20 

760 


5.0 

T049 

5# 

BStH0455 

800 

110 

46C 

180m 

100m 

2 0 

10m 

1 10J 

1 5 

1 10 



20u§ 

50 § 

1.0k 

110J 

20 

S189e 

6 

JAN2N3093 

800 

1 10 

60B 

40m 

70m 

3 0 



1 4 

50 


50 

4Ou0 

20 § 

1 Ok 

125B 

500m 

T094 

7 

JAN2N3101 

800 

110 

60B 

40m 

70m 

3T) 



1.4 

50 


50 

4Ou0 

20 § 

1.0k 

125B 

500m 

T094 

8 

72RE80 

800 § 

1 10 

60C 

1 5m0 

70m 

20 

2.5m0 

125J 

1.8 

220 





1 OkA 

1 25J 

5.0 0 

T083 

9 

72RE80A 

800 §# 

1 10 

60C 

15m0 

70m 

20 

2 5m0 

1 25J 

1.8 

220 





I.OkA 

125 J 

5.0 0 

T083 

10 

254 IS 

800 

110 

60C 


200m 

3.0 

10m 

1 25J 

1.7 § 

50 

3 5u 

50 

15u 

100 

1.4k* 

125 J 

3.0 t 

Z59 

1 1 

2542S 

800 

110 

60C 


200m 

3.0 

10m 

125J 

1.7 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1 4k* 

125 J 

3.0 t 

Z59 

12 

C50NA 

800 

1 10 A 

60B 

100m 

75m 

3.0 

6.0mA 

125 J 

2.5 


5 Ou 

50 

wmm 

15 § 

1.0k 

125 

500m 

T094 

13 

C52N 

800 

110 A 

60B 

100m 

75m 

3 0 

6.0mA 

1 25J 

2.5 


5 Ou 

50 

mam 

15 § 

1 Ok 

125 

500m 

S315 

14 

71RC80A 

800 0 

110 A 

62C 

2Om0 

70m 

2.5 

2.Om0 

125J 

1.9 t 

220 





I.OkA 

125 J 

5 t 

T094 

15 

72RC80A 

800 (ZS 

110 A 

62C 

2Om0 

70m 

2.5 

2 Om0 

1 25J 

1.9 t 

220 


50 

30u§ 


I.OkA 

125J 

.5 t 

T083 

16 

71RB80 

800 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

12m 

1 25J 

2.5 t 



50 

30u§ 

200 A 

1 2kA 

125 J 

2 t 

T094 

17 

71REB80 

800 0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

5 Om 

125 J 

2 5 t 

miMk 


50 

30u§ 

200 A 

1 2kA 

125J 

2 t 

T094 

18 

72RB80 

800 0 

110 A 

65C 

500m 

1 50m 

2 5 

12m 

1 25J 

2.5 t 

vPtsm 

P!*!■ 

50 

30u§ 

200 A 

1 2kA 

1 25J 

2 t 

T083 

19 

72REB80 

mmm 

110 A 

65C 

500m 

150m 

tjm fe 



kUI 

m*wm 

MW 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125J 

2 t 

T083 

20 

C150NA 

800 

1 10 A 

70C 

500m 

1 50m 



Ir'i 

EOH 


firm 

50 

100u§ 

200 

1 5k 

125 J 

10 

T094 

21 

Cl 51NA 

800 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

kl»M 



tciX 

utSTSh 

firm 

50 

50u§ 

200 

1.0k 

125 J 

10 

S91 

22 

C152NA 

800 

110 A 

70C 

500m 

150m 

3 0 

20m 

1 20C 




50 

100u§ 

200 

1 5k 

125J 

10 

S315 

23 

C153NA 

800 

110 A 

70C 

500m 

1 50m 

3 0 

20m 

1 20C 


L-M«Ma 

8.0u 

50 

50u§ 

200 

1 Ok 

125 J 

10 

S108 

24#.. 

71RC80 

800 

1 10 A 

79B 

50m 

70m 

2 5 

2 0m 


itH 

ii| 

4 5u 

50 

70u 

20 

1 Ok 

125A 

50 0 

S237c 

25 

71RA80 


110 A 

80C 

500m 

150m 

wm 


1 25J 


vwjm 

HTiTM 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125J 

2 t 

T094 

26 

71REA80 

800 0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

WM 


1 25J 

ikH 

ms 

nr*m 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125J 

2 t 

T094 

27 

72RA80 

800 0 

110 A 

80C 

500m 

1 50m 



1 25J 

■KiUk 

pnn 

mm 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125 J 

2 t 

T083 

28 

72REA80 

800 0 

110 A 

80C 

500m 

1 50m 

2 5 


IBM 

1 9 t 


2 Ou 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125 J 

2 t 

T083 

29 

NLE151N 

800 

1 10 

80C 

50 

15 

2 5 

8.0m 

125J 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

50u 

200 

1 4k 

125 J 

2.0 t 

T094 

30 

NLE153N 

800 

110 

80C 

50 

.15 

2 5 

8 Om 

1 25J 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

50u 

200 

1 4k 

125J 

20 t 

T083 

31 

NLF151N 

800 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

1 25J 

2 6 t 

500 

8.0u 

50 

5Ou0 

200 

1.4k 

125J 

20 t 

T094 

32 

NLF153N 

800 

110 

80C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

5Ou0 

200 

1 4k 

125J 

2.0 t 

T083 

33 

NLF158N 

800 

110 

83C 

500m 

150m 

2.5 

8 Om 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

40u§ 

200 

1 4k 

125J 

2.0 t 

T094 

34 

NLF159N 

800 

110 

83C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

4Ou0 

200 

1 4k 

125J 

20 t 

T083 

35v# 

SKT1 10-08 A V 

800 

110 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1 6 

70 



3Ou0 

50 §0 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

36v# 

SKT1 10-08BT 

800 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



2Ou0 

50 § 

2.8k 

130A 

1 0 

S260d 

37t# 

SKT1 10-08BV 

800 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



3Ou0 

50 § 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

38t# 

SKT1 10-08CT 

800 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



2Ou0 

200 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

39t# 

SKT1 10-08CV 

800 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

70 



3Ou0 

200 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

40V:# 

SKT1 10-08DT 

800 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

70 



2Ou0 

500 § 

2.8k 

130A 

1 0 

S260d 

4 1 v# 

SKT1 10-08DV 

800 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



3Ou0 

500 § 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

42v# 

SKT1 10-08EV 

800 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

70 



3Ou0 

1.0k§ 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

43 

NLE150N 

800 

110 

89C 

50 

15 

2 5 

4 Om 

1 25J 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

1 50u 

200 

1 6k 

125 J 

20 t 

T094 

44 

NLE152N 

800 

110 

89C 

.50 

15 

2 5 

4 Om 

1 25J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

1 50u 

200 

1.6k 

125 J 

20 t 

T083 

45 

NLH150N 

800 

110 

89C 

.50 

15 

25 

4 Om 

1 25J 

2 6 

50d 

8.0u 

50 

1 50u 

200 

1.6k 

125 J 

20 t 

T094 

46 

NLH152N 

800 

1 10 

89C 

50 

15 

2 5 

4 Om 

1 25J 

2 6 

500 

8.0u 

50 

1 50u 

200 

1 6k 

125J 

20 t 

T083 

47 

71REJ80 

800 0 

1 10 A 

90C 

500m 

1 50m 

2 5 

15m 

1 50J 

25 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

50 A 

1 OkA 

150J 

2 t 

T094 

48 

72REJ80 

\mmrM 

110 A 

90C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

1 50J 

25 t 

220 

2 Ou 

50 


50 A 

■VSTro^n 


2 t 

EiSkic^^H 

49 

NLC150N 

800 

110 

90C 

50 

15 


10m 

125J 

2 6 

500 

8.0u 

50 

100u 

200 

1 8k 

125J 

20 t 

T049 

50 

NLC152N 

800 

110 

90C 

50 

15 

WM 

10m 

1 25J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1.8k 

125 J 

20 t 

T083 

51 

NLC350N 

800 

1 10 

90C 

50 

15 


8 Om 

1 25J 

2 6 

500 

8 Ou 

50 

10Ou 

200 

1 8k 

125J 

20 t 

M456 

52 

71REH80 

800 0 

1 10 A 

105C 

500m 

150m 

25 

15m 

1 50J 

1 9 t 

220 

2 Ou 

50 

60u§ 

50 A 

1 4kA 

150J 

2 t 

T094 

53 

72REH80 

800 0 

1 10 A 

105C 

500m 

1 50m 

2.5 

1 5m 

1 50J 

1 9 t 

220 

2.0u 

50 

60u§ 

50 A 

1 4kA 

150J 

2 t 

T083 

54 vtf. 

SKT1 1 1-08 A 

800 

110 

105C 

200m 

200m 

3.0 



1 6 

70 



80u 

50 §0 

2 8k 

150A 

1.0 

S260d 

55 

SKT1 1 1-08B 

800 

1 10 

105C 

200m 

200m 

30 



1 6 

70 



80u 

50 § 

2 8k 

150A 

1 0 

S260d 

56t# 

SKT1 1 1-08C 

800 

1 10 

105C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

70 



80u 

200 § 

2 8k 

150A 

1.0 

S260d 

57t# 

SKT1 1 1-08D 

800 

1 10 

105C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



80u 

500 § 

2.8k 

150A 

1.0 

S260d 

58v# 

SKT1 1 1-08E 

800 

1 10 

105C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

1 0k§ 

2 8k 

150A 

1 0 

S260d 

59# 1 

10TC80 

800 

1 10 

125 

20m 

60m 

3 0 



1 5 

1 10 

5 Ou 

1 10 

25u 


1 Ik 

125J 

20 

S185 

60 

C158N 

800 

1 10 A 

1 25J 

500m 

150m 

3 0 

13m 

1 25C 

3 5 t 

500 




200 § 

1.2kA 

125 J 

2.0 t 

T094 

61 

C159N 

800 

1 10 A 

125J 

500m 

150m 

3.0 

13m 

1 25C 

3 5 t 

500 




200 § 

1 2kA 

125 J 

20 t 

S315 

62# 

T95F800 

800 

115 

85C 

300m 

100m 

3 0 

30m 

1 25J 

1 8 

300 

2 5u0 

50 

30u§ 

50 § 

2.0k§ 

125 J 


M330a% 

_63#^ 

CR120-08 

800 

120 

75C 

60m 

100m 

3 0 

5 Om 

1 25J 

2 1 

370 

4.5u 

120 

40u 


1.0k 

125 

5 0 

S284 

64# 

CR100-901C 

800 A 

124 

80C 


100m 

3 0 

15m 

25C 

1 7 

100 




20 

1 2k 

125C 

1.0 

M376 

65# 

CR 100-90 ID 

800 

125 

80C 

3Om0 

100m 

3 0 

30mt 

1 25C 

1 7 

300 



100 

20 

1 5k 

125 

5.0 

T049 

66 

2505S 

800 

125 

95C 


10 

3.0 

15m 

1 50J 

1.3 

50 




300 

1 6k 

150J 


T083 

67# 

SH80L11 

800 

126 

82C 

200m 

150m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 7 

250 

6 Ou 

160 

20u 

100 A 

1.6k 

125J 

5 0 0 

S337a 

68# 

SF80L11 

800 

126 A 

85C 

200m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 7 § 

250 

6.0u 

80 


15 

1.6k 

125 J 

5 0 

S267b 

-6.9# J 

42TB8 

800 

135 

57B 


20 

3 0 

15m 


2.2 

265 





1 4k 

125 

1 5 

M308 

704# 

30TC80 

800 

140 


150m 

100m 

3 0 



1 5 





50 §0 

3 5k* 

125J 


S348 

71v# 

SKT140-08AV 

800 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

200 



3Ou0 

50 §0 

3 9k 

130A 

1 0 

S260d 

72v# 

SKT140-08BV 

800 

140 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

200 



3Ou0 

50 § 

3.9k 

130A 

1.0 

S260d 

73v# 

SKT140-08CV 

800 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

200 



3Ou0 

200 § 

3 9k 

130A 

1 0 

S260d 

74v# 

SKT140-08DV 

800 

140 

85C 

200m 

2Q0m 

3 0 



1 6 

200 



3Ou0 

500 § 

3 9k 

130A 

1 0 

S260d 

75v# 

SKT140-08EV 

800 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

200 



3Ou0 

1.0k§ 

3 9k 

130A 

1.0 

S260d 

76v# 

SKT141-08A 

800 

140 

105C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

200 



80u 

50 §0 

3 9k 

150A 

1 0 

S260d 

77v# 

SKT141-08B 

800 

140 

105C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

200 



80u 

50 § 

3 9k 

150A 

1.0 

S260d 

78v# 

SKT14 1-08C 

800 

140 

105C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

200 



80u 

200 § 

3 9k 

150A 

1 0 

S260d 

79v# 

SKT14 1-08D 

800 

140 

105C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

200 



80u 

500 § 

3 9k 

150A 

1 0 

S260d 

80v# 

SKT141-08E 

800 

140 

105C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

200 



80u 

1 0k§ 

3 9k 

150A 

1 0 

S260d 

81 ▼# 

20TCA80 

800 

140 

125 

150 

100m 

3 0 







10Ou 

100 § 

3 Ok 

125 

10 


82v# 

BStL2455 

800 

150 

50C 

150m 

300m 

2 0 

10m 

1 10J 

1.8 

450 



25u0 

50 § 

2.5k 

1 10 

50 


83 

TT8 

800 

150 

60C 

300m 

500m 

3 0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5.0u 

15 


20 §0 

2.0k 

100C 

1 0 

S204 

84 

2N2549 

800 

150 

80C 

50m§ 

150m§ 

3.0 § 

7.5m 

80C 

1.5 

150 




4 0 

3 5k§ 

125C 

2.0 t 

T093 

85# 

CR150BX16 

800 

150 

81C 


300m 

3 0 

15m0 

1 25J 

1 9 

500 



3Ou0 

100 A 

4.0k 

125J 

16 0 

S237a 

86# 

FT150BX16 

800 

150 

81C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1.9 

500 


150 

3Ou0 

100 A 

4.OkA 

125J 

16 0 

M567 

87#_ 

TT280FA 

800 

150 

85C 


500m 

3 0 

25m 

125J 

2 0 

450 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

3.2k 


1.5 

S204a 

88# 

TT280FB 

800 

150 

85C 


500m 

3 0 

25m 

1 25J 

20 

450 

3.0u§ 

100 

40u$ 

100 § 

3.2k 


1 5 

S204a 

89 

150C80 

800 

150 

125 J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

90 

150C80B 

800 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

91 

101RA80 

800 0 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

125J 

2.1 t 

314 

2 Ou 

150 

35u§ 

200 A 

2.OkA 

125 J 

2 t 

T093 

92 

101RC80 

800 0 

160 A 

80C 

5Om0 

150m 

2.5 

4 Om0 

125J 

1 7 t 

314 


150 

25u§ 


2.0kA 

125 J 

2 t 

T093 

93 

101RE80 

800 0 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125J 

2 1 t 

314 

2 Ou 

150 

35u§ 

4 0 A 

2.OkA 

125 J 

2 T 

T093 

94# 

115PA80 

800 0 

170 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

125C 

2 3 t 

340 




200 § 

1.6kA 

125J 

20 t 

Y200b 

95v# 

SKT170-08AY 

800 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1 6 

500 



45u0 

50 §0 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

96v# 

SKT170-08BV 

800 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1 6 

500 



3Ou0 

50 § 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

97v# 

SKT 170-08 BY 

800 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



45u0 

50 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

98v# 

SKT170-08CV 

800 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



3Ou0 

200 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

99v# 

SKT170-08CY 

800 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



45u0 

200 § 

6.6k 

130A 

1 0 

S355 

10Ov# 

SKT170-08DV 

800 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

500 



3Ou0 

500 § 

6.6k 

130A 

1 0 

S355 

101v# 

SKT170-08DY 

800 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



45u0 

500 § 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

102v# 

SKT170-08EY 

800 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



45u0 

1.0k§ 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

103v# 

SKT 17 1-08A 

800 

170 

105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



lOOu 

50 §0 

6 6k 

150A 

1 0 

S355 

104t# 

SKT171-08B 

800 

170 

105C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



lOOu 

50 § 

6.6k 

150A 

1 0 

S355 

105v# 

SKT171-08C 

800 

170 

105C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



lOOu 

200 § 

6 6k 

150A 

1.0 

S355 

106v# 

SKT 17 1-08D 

800 

170 

105C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



lOOu 

500 § 

6 6k 

150A 

1 0 

S355 

107t# 

SKT 17 1-08E 

800 

170 

105C 

200m 

250m 

30 



1 6 

500 



lOOu 

1 0k§ 

6 6k 

1 50A 

1 0 

S355 

108# 

43TB8 

800 

175 

62B 


20 

3 0 

15m 


2 2 

390 





1 9k 

125 

1.5 

M308 

109v# 

2SF1147 

800 

175 

75C 


300m 

30 

15m 

1 25J 

1 7 § 

500 




100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

S237e 

no#- 

CR150F16 

800 

175 

75C 


300m 

30 

15m 

1 25J 

1 7 § 

500 




100 § 

4 Ok 

125J 

16 0 

S237e 


477 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


477 



















6. SILICON CONTROLLED RECTI 


FIERS 



AJ 

JJPRV 

MAX. CONT 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

\T 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VB0 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rc) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1# 

FT150B16 

800 

175 

75C 


300m 

30 

15m 

125J 

17 

500 § 




100 A 

4.0kA 

125 J 

16 0 

M567 

2 

2N3892 

800 

175 

80 

200m 

400m 

4 0 

15m 

125 

1 8 

175 





4 5k 

125 

3.0 

T093 

3 

C350N 

800 

175 

80C 

500m 

150m 

30 

10m 

25 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

lOOu 

200 

1.5k 

120C 

20 

M514 

4 

2201S 

800 

175 

125J 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1 3 § 

100 

4.0u 

100 

30u 

100 

4 Ok* 

125J 

3 0 t 

T093 

5 

2202S 

800 

175 

125J 


300m 

4.0 

15m 

125J 

1 3 § 

100 

8 Ou 

100 

40u 

100 

4 Ok* 

125 J 

30 t 

T093 

6t# 

T161N800 

800 

180 

85C 

300m 

200m 

20 

50m 

1 25 J 

1.8 

500 

4.0u 

100 

50u 

50 

5 2k§ 

125J 


M330d 

7 

C358N 

800 

180 A 

125J 

500m 

150m 

30 

13m 

1 25C 

3.5 

500 

2 Ou 

50 

3Ou0 

200 

1.2k 

125 J 

2.0 

M514 

8# 

CS130-08 

800 

190 

55 

100m 

150m 

3.0 

30m 

125 

1.7 

400 



60u 

1 Ok 

3 5k 

125 

30 


9 ▼ # 

TY120SP8K2 

800 

190 

70B 

40m 

220m 

3 5 

25m 

125J 

1 7 

300 




200 § 

2.7k 

125J 

3.0 t 

S375a 

10# 

46TB8 

800 

195 

56B 


20 

3 0 

15m 


2 0 

390 





2 Ik 

125 

1.5 

M308 

11# 

2SF557 

800 0 

200 

62B 


125m 

2 5 

15m 

1 25J 

2 1 

1.0k 





3.5k 

125 J 

10 

S167 

12 

26 IS 

800 

200 

80 


15 

3.0 

15m 

1 25J 

1 4 

100 




300 

3.3k 

125 


T093 i 

13 

2181S 

800 

200 

80C 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

4 Ou 

100 

20u 

100 

3.3k* 

125J 

3 t 

T093 

14 

2182S 

800 

200 

80C 


300m 

4.0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8 Ou 

100 

30u 

100 

3.3k* 

125 J 

3 t 

T093 

15 

263S 

800 

200 

85 


.15 

3 0 

15m 

125J 

1.3 

50 




300 

1.6k 

125 


M414 

16*# 

T171F800 

800 

200 

85C 

300m 

200m 

20 

50m 

1 25J 

1 8 

500 

7.5u 

100 

2Ou0 

50 

5 8k§ 

125J 


M330d 

17# 

TT380 

800 

200 

85C 

4Om0 

500m 

3 0 

25m 

1 25J 

1.6 

600 

5 0u§ 


100u§ 

100 0§ 

4.0k 


1 5 

S204a 

18t# 

30TCA80 

800 

200 

125 

150 

100m 

3 0 








100 § 

5.5k 

125 

10 


19# 

CR155-904NA 

800 

210 

70C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1.8 

450 



35u0 

100 

2.1k 

125 

5 0 0 

M201 

20# 

47TB8 

800 

220 

50B 


20 

3 0 

15m 


1.9 

440 





2.4k 

125 

1 5 

M308 

21# 

CR 153-903A 

800 

220 

70C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

1 25C 

1 6 

450 




100 

3.0k 

125 

5 0 0 

M201 

22 ▼ # 

SKT220-08AY 

800 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



45u0 

50 §0 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

23t# 

SKT220-08BY 

800 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



45u0 

50 § 

7.8k 

130A 

1 0 

S355 

24 ▼# 

SKT220-08CY 

800 

220 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

800 



45uE) 

200 § 

7 8k 

130A 

1.0 

S355 

25t# 

SKT220-08DY 

800 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



45u0 

500 § 

7.8k 

130A 

1 0 

S355 

26v# 

SKT220-08EY 

800 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



45u0 

1.0k§ 

7.8k 

130A 

1 0 

S355 

27v:# 

SKT221-08A 

800 

220 

105C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



10Ou 

50 §0 

7.8k 

150A 

1.0 

S355 

28v# 

SKT221-08B 

800 

220 

105C 

200m 

250m 

30 



1 6 

800 



10Ou 

50 § 

7.8k 

150A 

1 0 

S355 

29ir# 

SKT221-08C 

800 

220 

105C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



lOOu 

200 § 

7.8k 

150A 

1 0 

S355 

-30t# 

SKT221-08D 

800 

220 

105C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

800 



lOOu 

500 § 

7.8k 

150A 

1.0 

S355 

31 ▼# 

SKT221-08E 

800 

220 

105C 

200m 

250m 

3.0 



1 6 

800 



lOOu 

1 0k§ 

7.8k 

150A 

1.0 

S355 

32# 

20TC80 

800 

220 

125 

50m 

100m 

3 0 



1.5 

200 

5 Ou 

200 

30u 


2.5k 

125J 

20 

SI 83 

33# 

CR 152-903A 

800 

230 

70C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

1 25C 

1.5 

450 




100 

3.1k 

125 

5 0 

M201 

34# 

2SF798 

800 

235 

55 


125m 

3 0 

15m 

1 25 J 

2.1 

1 0k 


100 

40 

200 

3.5k 

125J 

10 

S167 

35# 

2SF798A 

800 

235 

55 


125m 

30 

15m 

1 25J 

2 1 

1 0k 


100 

20 

200 

3.5k 

125J 

10 

S167 

36 

151RC80 

800 0 

235 A 

62C 

5Om0 

100m 

2 5 

4.Om0 

1 25J 

1.7 t 

471 


150 

25u§ 


kISie^H 

125J 

2 t 

T093 


151RB80 


235 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

1 25J 





40u§ 

200 A 


125J 

2 t 

T093 

ftliH 

151REB80 


235 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

8 0m 

1 25J 





40u§ 

200 A 


125 J 

2 t 

T093 


SF150L11 


235 

76S 

200m 

150m 

30 

20m 

125J 







icFriH 

125 

16 

S91 b 


151RC80A 

[:i#i#kmh 

235 A 


5Om0 



FYiTuTiHH 

1 25J 


471 



40u§ 



125J 

2 t 

T093 



F:?*T*H9rI 

235 A 


500m 




25 


1.5k 

8 Ou 


75u 

200 

IclHWv 

125C 

2.0 

T093 


NLF180N 


235 A 


500m 




1 25J 


1 5k 

8.0u 


80u 

200 


125 J 

2.0 t 

T093 

43# 

TT280 

800 

235 

80C 

250m 

500m 

30 

25m 

1 25J 

iUB 




K i ru 


3.2k 

125C 

1.0 

S204 

44 

151RA80 


235 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

1 25J 

SSI 




I; i in 

200 A 

3 5kA 

125J 

2 t 

T093 

45 

151REA80 


235 A 

85C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

tin 




i Tyfl 

200 A 

3.5kA 

125J 

2 t 

T093 

46# 

C280N 


mimt 

85C 

100m 

150m 

nmn 

■ 


lKB 


lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3.5k 

WXXM 



47t 

C281N 


w&M 

85C 

100m 

150m 




Kb 


lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3.5k 

iioJB 

IcfSlM 


.48#... 

CR 15 1-903A 



70C 

35m0 

150m 


■cMiM 


m 





100 

3.3 k 

iFEm 

EfSMI 


49# 

CR250GX16 

800 

250 

50C 


350m 


mum 

1 25J 

1.9 

780 § 


250 

3Ou0 

100 A 

E1S! SBB 

lki.HK 

■I.«l 


50# 

FT250BX16 

800 

250 

52C 


350m 


■EliH 

1 25J 

1.9 

780 § 


250 

3Ou0 

iTSTi^K 

El#! Biiss 

tkill 

16 0 

M567 


FT250B16 

800 

250 

55C 


350m 

EVSH 

■HCIH 

1 25J 

1.8 

780 § 




100 A 


lki.ll 

IB] 


52# 

CR250AX16 

800 

250 

61C 

3Om0 

350m 

4.0 

15m 

EFE V 

1.9 § 

780 



30 § 



Kki.HK 


isnagmi 

53# 

2SF539 

800 

250 

65C 


350m 

4 0 

1 5m0 

iFE <1 

1.8 

780 







lUtl 

knXflH 

BEIF 



250 

65B 

150m 

250m 

2.5 

10m 

III! 11 

1.5 § 

600 § 

20u 

250 

200u 



KHtUK 


ISkKnfH 


CR250F16 


250 

65C 


350m 

4.0 

15m 

125J 

1.8 § 

780 




100 § 

5.0k 

125J 

3.0 t 

S158e 

Ell 

2N3361 


250 

80C 

200m§ 

400m§ 

4.0 § 

15m 

125C 

2.0 § 

250 





5.0k§* 

125C 

3.0 t 

T0108 




250 

85C 

300m 

200m 

2.0 

50m 

125J 

1 7 

500 

3 Ou 

100 

30u§ 

400 § 

1 ■ 1 1 M 

125 J 

150 

M387 



mm i 


70B 

50m 

200m 

3.5 

25m 

1 25J 

1 0 

600 

1Ou0 

500 

2On0 

20 § 

Eicmi 

125J 

1.5 t 

S375 





70B 

50m 

200m 

3.5 

25m 

125J 

1.6 

600 

1Ou0 

500 

3Ou0 

20 § 


125J 

1.5 t 

S375 

.60t# 




85C 

300m 

200m 

20 

50m 

1 25J 

1 5 

500 

4.0u 

100 

60u 

50 


125 J 


M330d 

61# 

61TB8 

800 

275 

67B 


.30 

30 

KTiTTiHi 


2.4 

665 





3.2 

125 

2.0 

M308a 

62 

260S 

800 

275 

80 


15 

30 

15m 

1 25J 

1 2 





300 

3.3k 

125 


T093 

63 ♦ 

175PA80 

800 0 

275 A 

85C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

1 25C 

2.3 t 

550 




200 § 

3.0kA 

125 J 

2.0 t 

Y200b 

64# 

CS220-08 

800 

290 

70 

100m 

150m 

3.0 

50m 

125 

1.6 

600 



60u 

1.0k 

5.2k 

125 

30 


654:# 

40TC80 

800 

300 


150m 

100m 

3 0 



1.5 





50 §0 

4.5k* 

125 J 


S348 

66# . 

CR300AW16 

800 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

4.0 

15m 

1 25J 

1 9 § 

780 



50 § 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

S300 

67# 

CR300AX16 

800 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

4 0 

15m 

125J 

1.9 § 

780 



30 § 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

S300 

68T# 

2SF926 

800 

300 

15A 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.8 § 

780 




100 A 

5.0kA 

125 J 

16 0 

S300 

69# 

CR300F16 

800 

300 

15A 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.8 § 

780 




100 § 

5.0k 

125J 

16 0 

S300 

70 

273S 

800 

300 

70 


.15 

3.0 

15m 

1 25J 

1.3 

100 




300 

3.3k 

125 


M414 

7 1 T# 

FT300A16 

800 

300 

8 1C 


200m 

3.0 

30m 

125J 

1.6 

940 § 




200 A 

6.0kA 

125J 

16 0 

M567a 

72# 

CS300-08 

800 

300 

85 

100m 

150m 

3.0 

40m 

125 

1.5 

900 



10Ou 

1.0k 

7.0k 

125 

50 


73t# 

40TCA80 

800 

300 

125 

150 

100m 

3 0 








100 § 

5.5k 

125 

10 


74 

2231S 

800 

300 

1 25J 


300m 

4.0 

15m 

1 25J 

1.3 § 

100 

4.0u 

100 

30u 

100 

4.5k* 

125 J 

30 t 

M247 

75 

2232S 

800 

300 

125J 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8.0u 

100 

40u 

100 

4.5k* 

125 J 

30 t 

M247 

76 

2248S 

800 

300 

125J 


300m 

4 0 

10m 

1 25J 

1.0 § 

100 

5.0u 

150 

50u 

100 

5.0k* 

125 J 

30 t 

M308c 

77v# 

TY290SP8K2 

800 

305 

70B 

45m 

220m 

3.5 

25m 

1 25J 

1.7 

1 0k 

1Ou0 

500 

3Ou0 

200 § 

7.2k 

125 J 

30 t 

S373 

78t# 

TYA290SP8K2 

800 

305 

70B 

45m 

220m 

3 5 

25m 

125J 

1.6 

600 




200 § 

6 4k 

125J 

3.0 t 

S374 

79# 

62TB8 

800 

315 

65B 


.30 

3.0 

40m 


2.2 

665 





3.7k 

125 

2.0 

M308a 

80# 

CR253-903A 

800 

320 

40C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1.6 

450 




100 

3.5k 

125 

50 0 

M201 

81# 

CR252-903A 

800 

336 

50C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1.5 

450 




100 

3 6k 

125 

5.0 

M201 

82# 

7 0TB 8 

800 

355 

67B 


.30 

3.0 

40m 


2.2 

850 





4.1 

125 

2.0 

M308a 

83t# 

T302N800 

800 

370 

85C 

300m 

200m 

2.0 

50m 

1 25J 

1.4 

500 

4.0u 

100 

80u 

50 

7.2k§ 

125J 


M330d 

84 

C380N 

800 

380 

65C 

500m 

150m 

3.0 § 

10m 

25C 

2.8 

1.5k 

8.0u 

100 

lOOu 

200 

3 5k 

120 

2.0 

M514 

85 

NLF380N 

800 

380 

67 

500m 

150m 

2 5 

10m 






lOOu 

200 

3.5k 

125 

2.0 


864 

250PA80 

800 0 

390 A 

70C 

500m 

150m 

2.5 

20m 


Rent 





200 § 

4 2kA 

125J 

2.0 t 

Y200b 

87 

2N3538 

800 

400 

20A 

200m § 

400m 

4.0 

15m 


ekB 






5.0k 

125 J 

16 

M247 

88v 

250RM80 

!:I#I#lnB 

400 

60C 

500m 

150m 


VZlnBii 

1 25C 

1.7 t 

785 


500 

40u§ 

200 § 

5 5kA 

125 J 

2.0 t 

T0118 

89t 

251RM80 


400 

60C 

500m 

150m 

EgS 

BZiiirissS 

1 25J 

1.7 t 

785 


500 

40u§ 

200 § 

5.5kA 

125J 

2.0 t 

T0108 

90# 

71TB8 

800 

400 

65B 


.30 

rnB 


■PMH 


850 





4.6k 

125 

2.0 

M308a 

91# 

2SF834 


400 

68B 


125m 



1 25J 

1 6 

1.0k 





7.0k 

125 J 

10 

S280 

92 

250RA80 


400 A 

75C 

100m 

150m 



125J 

1.7 t 

785 

5.0u 

250 

40u§ 

100 A0 

5.0kA 

125J 

3 t 

S158a 

93# 

FT500AW16 


400 

75C 


350m 



125 J 

2 2 

1.2k§ 


400 

kPI 

200 A 

7.0kA 

125J 

16 0 

M406 

94# 

FT500AX16 


400 

75C 


350m 


■cwm 

125 J 

vwtm- 



400 

3Ou0 

200 A 

7.0kA 

125J 

16 0 

M406 

95# 

FT500AY16 


400 

75C 


350m 


□ 

125 J 




400 

15u0 

200 A 

7.OkA 

125J 

16 0 

M406 

96# 

FT500A16 


400 

76C 


350m 


Uci«JnV>fl 

125 J 

ywWM 





200 A 

7.0kA 

125J 

16 0 

M406 

97v# 

2SF932 


400 

77C 


350m 



125J 

uun 





200 A 

7 OkA 

125J 

16 0 

M406 

98# 

251RC80 


400 A 

85B 

40m 

.15 








lOOu 

4.0 

4 8k 

125A 

10 0 

S158d 

99# 

2SF564 


Kiim 

EMI 


125m 

am 


125 J 







7.0k 

125 

20 

S280 

100# 

73TB8 

800 

430 

64B 


30 

3.0 

40m 


K4t#^Ki 

1.0k 





5.1k 

125 

20 

M308a 

101# 

CR7K903A45 

800 

435 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1.8 

1 0k 

3 5u 

600 

180u 

100 

6 Ok 

125J 

5.0 0 

M308b 


TY490SP8K2 

800 

450 

70B 

31m 

220m 

3.5 

25m 

125J 

1.6 

1.0k 




200 § 

8.9k 

125J 

3.0 t 

S373 

103t# 

TYA490SP8K2 

800 

450 

MEM 

31m 


3.5 

MSSM 

125J 

1 6 

1.0k 




BjBBI 

8.9k 

125J 

3.0 t 

S374 

104V# 

YST302QP8K3 

800 

450 

70B 

100m 

220m 

3.5 

B 

125J 

1.9 

1.0k 

4.Ou0 

600 

6Ou0 

200 § 

7.4k 

125J 

3.0 t 

S37 la 

105# 

CR7K903A4 

800 

460 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1.7 

100 

3 5u 

600 

180u 

100 

6.4k 

125J 

5.0 0 

M308b 

106 

276S 

800 

470 



.15 

30 

15m 

1 25J 

1.2 

100 




300 

5.5k 

125 


M247 

107 

304RA80 

800 0 

470 A 

5A 

500m 

150m 

3.0 

23m 

125C 

1 6 t 

940 





6.OkA 

125J 

30 t 

T0109# 

108# 

SH300L11 

800 

470 

60C 

300m 

260m 

3.5 

20m 

125J 

1.6 

1.0k 

6.0u 

600 

30u 

100 A 

5.0k 

125 J 

16 0 

S337b 

109# 

74TB8 

800 

470 

63B 


300m 

3.0 

40m 


1.8 

1.0k 





5.6k 

125 

2.0 

M308a 

1104 

C290N 

800 

470 

65C 

100m 

150m 

3.5 



1.2 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5.5k 

125J 

3.0 

S132 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
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SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


U C291NA 
2# SF300L11 

‘_ C291NE) 

NLF290N 

5 272S 

6 30QRA8Q 

7 300RB80 
8# 301RC80 
9 NLF291N 

10# CR7K903A35 
11v# YST301QP8K3 
12# FT500C16 



MAX. CONT. 


Idc 

-M- 

470 
470 
470 
470 
- 470 A 
470 A 
470 A 
470 A 
480 
500 
500 


MAX SAT I 


19t C387N 

20t C388N 

21 I270S 



2SF808 

2SF808A 

V2060M _ 

SH400L21 
420PM80 
420PA80S58 
2WDCR152-803B 

C397N _ 

C398N 
470PB80T50 
t FT800C16 
SF800L21 
470PA80 
t YST801SP8K2 
2WDCR7K803B3 


628 
628 
628 
630 
660 
660 A 



BTX68-800R 

BTX35/800R 

BTX36/800R 

C501T 

JAN2N4205 

BTY79-900R 

TR9010 

10RC90 

CR6-1003RB 

CR6-1003RBA 

BTX47/1000R 

CR12-1003RB 

CR12-1003RBA 

TR9 

202V _ 

BTX48/1000R 

BTX92-900R 

203V _ 

T14F900C 

T14F900E 

T15N900C 

T15N900E 

TS935 

CR18-1003RB 

CR18-1003RBA 

CR181003RB 

T18F900C 

T18F900E 

10RC90A 

201V _ 

24TB9 

26TB9 

T22N900C 

T22N900E 

23TB9 

25TB9 _ 

TK9 

16RC90 

16RC90A 

18RC90 

BStE0260 

C35TA _ 

TK9FA 

TK9FB 

it 5TCA90 _ 

35C9O0 
35C90B_ 


NT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

Lj at 

CUR lh 

at 25°C 

and 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 

°C) 

hJA] _ 

JA 1. 

l,(V) 

_ 

65 C 

lOOm 

150m 

3.5 


65C 

300m 

260m 

3.5 

20m 

66C 

100m 

150m 

3.0 

15m 

67 

100m 

150m 

3.0 

15m 

71 


,15m 

3.0 

15m 

75C 

100m 

150m 

3.0 

23m 

75C 

100m 

150m 

3.0 

23m 

85B 

40m 

150m 

2.5 

4.0m 

25J 

100m 

150m 

2 5 

15m 

65C 

140m 

150m. 

3.5 

50m 

70B 

100m 

220m 

3.5 

30m 

77C 


350m 

4.0 

30m 

85 

100m 

500 

3 5 

40m 

59B 


.30 

30 

40m 

55 

1 40m 

150m 

3.5 


25 

250m 

150m 

6.5 § 


56B 


.30 

3^0 

40m 

65C 

100m 

150m 

3.0 

23m 

65 

500 

150 

3.0 

45 

65 

500 

150 

3.0 

45 

67 


.15 

3.0 

15m 

IOC 

31m 

220m 

3.5 

25m 

IOC 

31m 

220m 

3.5 

25m 

58B 


.30 

3.0 

40m 

65C 

55m0 

150m 

3.5 

50m 

25J 

100m 

150m 

4.0 

50m 

25J 

100m 

150m 

4.0 

50m 

50 


125m 

3.0 

25m 

50 


125m 

3.0 

25m 

65 


150m 

3.0 

50m 

15J 


260m 

3 5 

35m 

60C 

500m 

150m 

25 

24m 

68C 

500m 

150m 

30 

24m 

40B 

6Om0 

150m 

3.5 

30m 

65 

500 

150 

3.0 

45 

65 

500 

150 

3.0 

45 

67C 

500m 

150m 

3.0 

24m 

63C 


200m 

30 

30m 

25J 


320m 

40 

35 

60C 

500m 

150m 

3 0 

24m 

70C 

100m 

220m 

3 5 

25m 

40B 

8Om0 

150m 

3 5 

50m 

72 

750 

150 

165 


52C 

2Om0 

80m 

3.0 

2.Om0 

37C 

2Om0 

80m 

30 

2.Om0 

62C 

10m0 

40m 

2 5 

2.Om0 

89C 

100m 

70m 

3.0 

4.0m 

89C 

100m 

70m 

30 

4 Om 

89C 

300m 

150m 

2 5. 

10m 

89C 

300m 

150m 

2 5 

10m 

89C 

100m 

70m 

3.0 

4.0m 

89C 

100m 

70m 

3.0 

4 Om 

80C 

500m 

150m 

25 

8 Om 

80C 

500m 

150m 

2.5 

8 Om 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

89C 

500m 

150m 

25 

10m 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

64C 

500m 

300m 

2.5 

12m 

65C 

500m ! 

300m 

2 5 

12m 

80C 

500m 

150m 

2.5 

6.0m 

856 

1Om§0 

30m 

30 

2 5m 

25 

1Om0 

65m 

3 5 

4 Om 

85 B 

1Om0 

40m 

30 

4 Om 


250m 

150m 

6 5 

15m 

85C 

5.0m(Z) 

50m 

1 5 

4.0m 

85C 

20 

30m 

3.0 

2.5m 

25 A 

5Om0 

80m 

30 

5.0m 

65C 

1Om0 

15m 

2.0 

2 0m 

70C 

28m0 

80m 

3.0 

5 Omt 

70C 

28m0 

80m 

3.0 

5.0mt 

85B 

1Om0 

65m 

3 5 

5.0m 

75C 

28m0 

60m 

3.0 

5 Omt 

75C 

28m0 

60m 

3.0 

5 Omt 

25A 

5Om0 

80m 

30 

3.0m 

58C 

1Om§0 

80m 

3.5 

2 0m 

85B 

1Om0 

65m 

3.5 

5.0m 

85C 

200m 

150m 

3.5 

8 Om 

92C 


80m 

3 7 

4 Om 

85C 

120m 

50m 

3.0 

10m 

85C 

120m 

50m 

30 

10m 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

25A 

2Om0 

80m 

30 

6 Om 

70C 

28m0 

40m 

30 

5 Omt 

70C 

28m0 

40m 

30 

5.0mt 

75C 

78m 1 

40m 

30 

5 Om 

85C 

120m 

50m 

30 

10m 

85C 

120m 

50m 

3.0 

10m 

45C 

1Om0 

90m 

25 

2 Om0 

75C 


40m 

3.0 

4.0m 

84B 


10 

30 

7.5m 

84B 


10 

30 

7.5m 

85C 

200m 

100m 

3 0 

10m 

85C 

200m 

100m 

30 

10m 

82B 

150m 

100m 

3 0 

7.5m 

82B 

150m 

100m 

3.0 

7 5m 

25A 

5Om0 

125m 

3.0 

10m 

35C 

2Om0 

40m 

30 

2 Om0 

35C 

2Om0 

40m 

2.0 


45C 

2Om0 

40m 

2.0 

2 Om0 

53C 

200m 

100m 

30 

10m 

64C 


40m 

3.0 


85C 


300m 

30 

10m 

85C 


300m 

3.0 

10m 

125 

60 

100m 

3.0 


I25J 

200m§ 

200m 

30 

10m 


MAX. FWD. 
VOLT. DROP 


SWITCHING TIME 
at 25°C 


at 25 # C 

Ton 

for 

Toff 

Vf 

@ If 


If 


(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

As) 

1.2 

500 

i6u 

a.O 

250u§ 

1.6 

1.0k 

6.0u 



1.2 t 

500 

5.0u 

5.0 

100u§ 

1.2 

500 

5.0u 

5.0 

lOOu 

1.2 

100 




1.4 t 

945 

5.Ou 

250 

50u§ 

1.6 t 

945 

5.0u 

250 

50u§ 

1.4 

300 

6.0u 

50 

lOOu 

1.2 

500 

5.0u 

100 

100u§ 

1.6 

1.0k 

3.5u 

600 

180u 

1.9 

1.0k 

4.Ou0 

600 

2Ou0 

1.7 § 

1.5k 




1.6 

1.5k 



200u 

1.5 

1.2k 




1.6 

1.0k 

3.5u 

600 

180u 

1.5 

1.0k 



200u§ 

1.7 

1.2k 




1.4 

550 

5.0u 

50 

100u§ 

4.2 

3.0k 

2.0 


30 

4.2 

3.0k 

2.0 


20 

1.2 

500 




1.7 

1.0k 




1.6 

1.0k 




1.6 

1.6k 




1.3 

1.0k 

3.5u 

600 

180u 

1.4 

500 

5.0u 

25 

100u(Z) 

1.3 

500 

5.0u 

25 

60uE3 

1.4 

1.0k 


300 

60 

1 4 

1.0k 


300 

30 

2.2 





1.9 

1 2k 

6.0u 

400 

50u 

2.0 t 

1 3k 


500 

40u§ 

2.0 t 

1.2k 



40u(Z3 

2.1 

775 




2.9 

3.0k 

2.0 


45 

2.9 

3.0k 

2.0 


30 

1.9 t 

1.4k 



5Ou0 

1.6 § 

2.5k 




2.1 

2 5k 




1.7 t 

1.7k 


250 

120u§ 

1.6 

1.8k 




20 

1 3k 




1.5 

2.2k 



250 

2.7 t 

50 

1.4u 

5.0 

20u§ 

2.3 t 

30 

1.4u 

5.0 


20 t 

50 

1.4u 

5.0 

8.0u 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

3.5 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

3.5 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

3,0 t.. 

500 

5-Ou 

50 

30u§ 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

30u§ 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

30u§ 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

3.5 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

150u§ 

3.5 t 

1 5k 

8.0u 

100 

75u§ 

2.9 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

75u§ 

2.3 

20 

3.0u 

10 

20u 

3.0 

50 

2.0u 


1 5u 

20 

50 

2.0u 

50 

1 5u 

1 5 t 

I.Okt 


450 

200u§ 

25 t 

30 


20 

15u 

2 3 


3.0u 

10 

20u 

2.2 

30 

2.0u§ 

10 

50u§ 

2.3 

10 

3 Ou 

10 


20 

16 

2 3u 

20 

80u 

2.0 

16 

2 3u 

20 

80u 

4.0 

50 

5.0u 

10 

50u 

20 

32 

2 3u 

20 

85u 

2.0 

32 

2 3u 

20 

85u 

20 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

1.6 

10 




2.7 

50 

5.0u 

10 

50u 

2 7 

50 

2.0u 

10 


1 6 

10 




2.5 

50 

1.5u0 

10 

15u§ 

2 5 

50 

1.5u@ 

10 

1 5u§ 

2.5 

50 

2.5ulZ) 

10 

80u§ 

2.5 

50 

2.5u0 

10 

80u§ 

2.2 

70 

5.0u§ 

15 

50u§ 

2.1 

57 

2.3u 

20 

85u 

2.1 

57 

2.3u 

20 

85u 

2 1 

57 




2.3 

60 

1 5ug 

15 

20u§ 

2 3 

60 

1 5u0 

15 

20u§ 

2 8 

50 t 

3.0u 

10 

30u 

2.3 

50 




2.3 

31 




2.3 

31 




1.9 

60 

2 5u(2) 

20 

80u§ 

1 9 

60 

2 5u@ 

20 

80u§ 

2 4 

63 




2.4 

63 




2.0 

100 

5 0u§ 

100 

100u§ 

2.3 

70 t 




2.3 

70 t 


10 

75u§ 

20 

70 t 



150u§ 

20 

100 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

2.0 

100 

3 Ou§ 

100 

40u§ 





lOOu 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 

CONT. CUR., (3) TEMPERATURE. (4) TYPE No. 

IE MIN. IABS. MAX. RAT NGS DWG. 

_dV/dt ICy PK MAX MAX No. 

►ff @ 25°C SURGE TEMP GATE 

l@25°C POWEF 

sr tOT .Hi a HP »»>■ 

15 § 5.0k 125J 3.0 S267a 

)u§ 100 § 5.5k 125J 3.0 t M331a 

)u 100 5.5k 125 3.0 

300 5.5k 125 M414 

>u§ 100 0A 5.5kA 125J 3t T0118 

)u§ 25 A 5.5kA 125J 3t T0118 

)u 4.0 5.5k 125A 10 0 S158d 

)u§ 100 § 5.5kA 125J 2.0 t M436% 

)u 100 6.9k 125J 5.0 0 M308b 

>u0 200 § 7.4k 125J 3.0 t S371a 

_ 200 § 10k 125J 16 0 M481 

)u 1.0k 10k 125 50 

6.4k 125 2.0 M308a 

)u 100 0 7.0k 125 5.0 _ 

>uS 100 § 7.0k 125J 5.0 t M593 

7.0k 125 2.0 M308a 

)u§ 100 §0 6.2kA 125J 3.0 S158a 

) 200 5.5k 125 40 

) 200 5 5k 125 40 

_ 300 6.5k 125 _ S295 

200 § 7.4k 125J 3.0 t S372 

200 § 10k 125J 3.0 t S372 

_ 8.6k 125 2.0 M428 

)u 100 900 125J 5.0 0 M308b 

) u 0 100 6.5k 125J 26 M464 

)u0 100 9.0k 125J 26 M464 

) 200 7.0k 125J 20 S280 

) 200 7 0k 125J 20 S280 

_ 200 7.0k 125J 20 M559 

)u 50 7.2k 115J 4 t M433 

)u§ 200 § 5.5kA 125J 2.0 t Y200c 

>u0 100 § 5.5kA 125J 16 0 Y200c 


- 

16 0 Y200c 
16 0 M566 
20 M433 

3 0 t Y200c 
3.0 t S371 


100 


200 
200 
300 
200 § 
200 § 


T094#A 

T094#A 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 












I i^u 

LINE TYPE 

No No. 


SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


1 

2 

3# 

35C90BF 

35C90F 

CR30-903A 

900 

900 

900 

4# 

CR30-1004AA 

900 

5v# 

6TC90 

900 

6# 

BStFQ460 

900 

7# 

27TB9 

900 

8# 

BStF0560 

900 


MAX. CONT. 
CURRENT 
2J |3Jat l 
Idc TEMP < 

.( A ) . m _ 

35 125J 
35 125J 


MAX. GATE 
FIRING SPEC 
at 25°C 


I MAX. FWD. 
VOLT. DROP 
> at 25°C 
Vf |@ If 


SWITCHING 
at 25 9 C 
Ton Ifor I 


IN ORDER OF 
CONT. CUR.. ( 
TIME MIN. 

_dV/dt 

Toff @ 25°C 


(1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 

31 TEMPERATURE, (4) TYPE No. 

ABS. MAX. RAT NGS DWG. 
ICy BK MAX MAX No. 

SURGE TEMP GATE 

l@25°C POWEF 



134 40RCS90 

14v# 6TCA90 
15 251V 


16 NLE45T 

17 NLE46T 

18# 28TB9 
19 C146T 

20# 29TB9 

21 NL577T 

22 C45TA 

23 C46TA 

24 36RA90 

25 37RA90 

26 2192V 

27 555T _ 

28 556T 
29# 5TC90 

30 C145T 

31 ▼# BStG0360 
32# BTX49-900R 
33# T50F900 
34# T50N900 


55 A 90C 
55 A 90C 
55 94C 

55 99C 

55 99C 

55 125 

55 A 125J 
60 40A 

60 85C 

62.5 85C 

' 62 5 85C 


200m§ 

200m§ 

66m 

200m 

200m 

60m 

3 0 

3.0 

3 0 

10m 

10m 

1 25J 

1 25J 

2.5 

2.5 

1 4 

220 

220 

30 

lOu 

lOu 

20u 

35 

35 

30 

40u§ 

40u§ 

73u 

100 

900 

900 

500 

125 J 

125J 
125 

15 2 
15 0 
5.0 

2Om0 

80m 

30 

lOmt 

125C 

2.5 

100 

20u 

100 

2Ou0 

20 

660 

125 

5 0 0 


100m 

3 0 



1 3 


lOu 


150u 

50 §0 

1 5k* 

125 J 



100m 

2 0 

5.0m 

1 10J 





20u§ 

50 § 

360 

1 10J 



10 

3 0 

15m 


2 1 

78 





450 

125C 

1.0 


100m 

20 

5.0m 

120J 





150u§ 

50 § 

320 

120J 


28m0 

40m 

3.0 

5.0mt 

1 25C 

1 4 

50 

2 3u 

20 

85u 

20 

1 1 

II 1 ™ 

5.0 

28m0 

40m 

3 0 

5.0mt 

125C 

1.4 

50 

2.3u 

20 

85u 

200 



5.0 

300m 

100m 

3.0 

10m 

125J 

1 8 

100 

2.Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125 J 


300m 

100m 

3 0 

10m 

125J 

1.8 100 

2 Ou0 

25 

25u§ 

50 § 

800 § 

125 J 


200m 

1 10m 

30 

1 5m 

105J 

1 7 t 

40 

4 5u 

10 


25 § 

1.0k§ 

105J 

500mt 

60 

100m 

3.0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


100m 

3 0 

10m 

125J 

1.7 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 2k* 

125J 

* 3 t 

50 

70m 

2 5 

4 Om 

1 25J 

3.0 

500 

5 Ou 

50 

30u 

100 

1.2k 

125 J 

.50 t 

50 

70m 

2 5 

4.0m 

1 25 J 

30 

500 

5.0u 

50 

30u 

100 

1.2k 

125 J 

.50 t 


.10 

30 

15m 


1.9 

95 





550 

125 

1.0 


100m 

3.0 







4Ou0 



125A 



10 

3 0 

15m 


1 8 

110 





650 

125 

1.0 

50 

15 

3.0 

3.0m 

125J 

2.4 

110 




200 

700 

125J 

2.0 t 

100m 

75m 

3.0 

2 OmA 

125J 

3 1 A 

500 





700 

125 J 

5.0 

100m 

75m 

3.0 

5 Om 

1 25J 

3 1 A 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

15 § 

700 

125J 

.50 

500m 

150m 

25 

11m 

1 25J 

2.2 t 

110 

2.0u 

50 

25u§ 

200 A 

I.OkA 

125J 

2 t 

500m 

150m 

25 

11m 

125J 

2.2 t 

1 10 

2 Ou 

50 

25u§ 

200 A 

1 OkA 

125J 

2 t 


200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2 0 § 

50 

8 Ou 

50 

20u 

100 

1 2k* 

125J 

3 t 


150m 3.0 
'150m 3.0 
45m 3 0 

150m 3.0 

300m$ 2 0 
80m 3.0 

100m 3 0 

"100m 3 0 


35 

2515V 


900 

63 

120C 


.10 

3.0 

15m 

36# 

CR50-903A 

900 

64 

25 

73m 

100m 

3.0 


37v# 

BStG0260 

900 

65 

40A 

180m$ 

300m$ 

2.0 

10m 

38# 

40T11 


900 

65 

75B 

200m 

200m 

25 

10m 

39# 

TK190 


900 

70 

25A 

5Om0 

125m 

3.0 

10m 

40 

2N3094 



70 A 

62C 


200m$ 

30 $ 

2 5m 

41 

2N3102 


s • 

70 A 

62C 


200m$ 

30 $ 

2.5m 

42 

2N1802 



70 A 

65C 


200m$ 

30 $ 

2.7m 

43 

2N3990 


900 

70 

70C 


200m$ 

30 $ 

15m 

44# 

36TB9 


900 

70 

75B 


.15 

3.0 

15m 

45# 

BTX50-< 

300R 

900 § 

70 

85C 

150m 

80m 

3.0 

15m 

46# 

TK190FA 

900 

70 

85C 


300m 

3 0 

10m 

47# 

TK190FB 

900 

70 

85C 


300m 

30 

10m 

48 ▼# 

10TCA90 

900 

70 

125 

100 

100m 

30 


49 

70C90 


900 

70 

125 J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

50 

70C90B 


900 

70 

125 J 

200m§ 

150m 

3.0 

10m 

51 

70C90BF 

900 

70 

125J 

200m§ 

150m 

3 0 

10m 

52 

70C90C 


900 

70 

125 J 

200m§ 

100m 

20 

10m 

53 

70C90CF 

900 

70 

125J 

200m§ 

100m 

2 0 

10m 

54 

70C90F 


900 

70 

125 J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 



58 

59 

60 

36RE90 

37RE90 

36REH90 

900 0 
900 0 
900 0 

80 

80 

80 

A 75C 

A 75C 

A 100C 

500m 

500m 

500m 

150m 

150m 

150m 

61 

37REH90 

900 0 

80 

A 100C 

500m 

150m 

62 ▼# 

12TCA90 

900 

80 

125 

100 

100m 

63 

250V 

900 

80 

125J 


100m 

64# 

37TB9 

900 

85 

66B 


.15 

65# 

CR70-1001A 

900 t 

85 

75C 


100m 

66# 

CR70-1001C 

900 

85 

75C 


100m 

67# 

TT9FA 

900 

95 

85C 


500m 

68# 

TT9FB 

900 

95 

85C 


500m 

ES&I 

UOi ■ 

900 


■KTljb 

5Om0 

500m 


500m 3 0 
15 30 

200m 2.5 

200m 2.5 


1 3 

125C 24 t 
105J 1.6 $ 

125J 3.5 
1 25J 2.2 
1 25J 22 
150J 1.7 

105J 1.3 $ 
2.1 

125J 2.0 
62C 1 9 t 
62C 1 9 t 
65C 20 t 
1 25C 29 t 
2.0 

125J 2.5 
125J 2.0 
1 25J 2.0 

125J 1.8 
125J 1 8 
125J 1 8 
T25T 1.8 
125J 1 8 
1 25J 1 8 
1.5 

25C 1 7 

25C 17_ 

125C 2.2 t 
125C 2 2 t 
1 50C 2.1 t 
' 150C ?.1 t 

125J 1.3 
1 9 
25C 1 7 
1 25C 1.7 
125J 2.0 
125J 2.0 
100J 2.2 
1 8 

125J 20 


Z59 
T083 
T094 
S63a 
S236 
S63a 
T0103 
S75 
T049 
T094 
T083 
Z59 
T049 
T083 
S185 
T0103 
S189C# 
T094 
M330b% 
M330b% 
T083 
T049 
S189C# 
M308 
S317_ 



20u§ 100 § 
40u§ 100 § 
IQOu 100 § 
40u§ 

40u§ 100 
40u§ 100 


lOu 

70 

40u§ 

1.6k 

lOu 

70 

40u§ 

1.6k 

lOu 

70 

40u§ 

1.6k 



900m S317 
900m S317 

10 . .._ 

15 0 T094#A 
15 0 T094#A 
15 0 T094#A 


15 

15 

15 


4.0u 

50 

lOOu 

300 

1.6k* 

IFTfB 






930 

125 

1 0 




20 

1.0k 

1 25C 

1.0 




20 

1 Ok 

125 

5.0 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

2.0k 


1.5 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

2 0k 


1 5 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 



1 5 


■HM 



ftJUJJB 

125 

1 0 



73# 


ETSTSMM 

HUstfl 


55C 

38m0 

l.liTMicW 

lOmt 

125C 

1.6 


150 

3.4u 

El 

if:Lf 

20 



135J 

5.0 

74# 

BStH0460 

900 

110 


46C 

180m 

100m 2 0 

10m 

110J 






20u§ 

50 

§ 

1.0k 

1 10J 


75# 

BStH0560 

900 

110 


52C 

200m 

200m 2 6 

10m 

120J 






250u§ 

50 

§ 

900 

120J 


76 

809V 

900 

110 


55 

1OOm§0 

200m 3.0 

8.0m 

125 J 

2.0 


50 






2 0k 

125 J 

5.0 

77 

72RE90 

900 § 

110 


60C 

1 5m0 

70m 2.0 

2.5m0 

125J 

1 8 


220 






1.4k* 

125J 

5.0 0 

78 

72RE90A 

900 §# 

1 10 


60C 

1 5m0 

70m 2.0 

2.5m0 

125 J 

1.8 


220 






1 OkA 

125J 

5.0 0 

79 

2542V 

900 § 

110 


60C 


200m 3.0 

10m 

125 J 

1.7 

§ 

50 

8.0u 

50 

20 

100 


100 

125 J 

3.0 t 

80 

C50TA 

900 

1 10 

A 

60B 

100m 

75m 3.0 

6 OmA 

125J 

2.5 


500 

5 Ou 

50 

30u§ 

15 

§ 

1.0k 

125 

500m 

81 

C52T 

900 

1 10 

A 

60B 

100m 

75m 3 0 

6 OmA 

125 J 

2 5 


500 

5.0u 

50 

30u§ 

15 

§ 

1 Ok 

125 

500m 

82 

71RB90 

900 0 

110 

A 

65C 

500m 

150m 2 5 

11m 

125 J 

2.5 

t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 

A 

1.2kA 

125 J 

2 t 

83 

71REB90 

900 0 

110 

A 

65C 

500m 

150m 2 5 

5 Om 

125J 

2.5 

t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 

A 

1 OkA 

125 J 

2 t 

84 

72RB90 

900 0 

1 10 

A 

65C 

500m 

150m 2 5 

11m 

125J 

2.5 

t 

220 

2 Ou 

50 

30u§ 

200 

A 

1 2kA 

125 J 

2 t 

85 

72REB90 

900 0 

1 10 

A 

65C 

500m 

150m 2 5 

5 Om 

125J 

2.5 

t 

220 

2 Ou 

50 

30u§ 

200 

A 

1.2kA 

1 25J 

2 t 

86 

C150TA 

900 

110 

A 

65C 

500m 

150m 2.5 

18m 

120C 

2 6 


500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 


1.5k 

125J 

10 

87 

C151TA 

900 

1 10 

A 

70C 

500m 

150m 3 0 

18m 

120C 

3 5 


500 

8.0u 

50 

50u§ 

200 


1.0k 

1 25J 

10 

88 

C152TA 

900 

110 

A 

70C 

500m 

150m 3.0 

18m 

120C 

2 6 


500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 


1.5 k 

125J 

10 

89 

C153TA 

900 

110 

A 

70C 

500m 

150m 3 0 

18m 

120C 

3 5 


500 

8 Ou 

50 

50u§ 

200 


1.0k 

125 J 

10 

90 

71RA90 

900 0 

1 10 

A 

80C 

500m 

150m 2 5 

11m 

125J 

1 9 

t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

200 

A 

1 6kA 

125 J 

2 t 

91 

71REA90 

900 0 

1 10 

A 

80C 

500m 

150m 2 5 

5.0m 

125J 

1 9 

t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 

A 

1.6kA 

125J 

2 t 

92 

72RA90 

900 0 

110 

A 

80C 

500m 

150m 2 5 

11m 

125 J 

1 9 

t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

200 

A 

1 6kA 

125J 

2 t 

93 

72REA90 

900 0 

1 10 

A 

80C 

500m 

150m 2.5 

5 Om 

125J 

1 9 

t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 

A 

1.6kA 

125J 

2 t 

94 

NLE151T 

900 

1 10 


80C 

50 

15 2 5 

8 Om 

125J 

2.6 


500 

8.0u 

50 

50u 

200 


1.4k 

125 J 

2.0 t 

95 

NLE153T 

900 

1 10 


80C 

.50 

15 2 5 

8 Om 

125J 

2.6 


500 

8 Ou 

50 

50u 

200 


1.4k 

125 J 

20 t 

96 

NLF151T 

900 

110 


80C 

500m 

150m 2 5 

8 Om 

125J 

2.6 

t 

500 

8.0u 

50 

5Ou0 

200 


1.4k 

125J 

2.0 t 

97 

NLF153T 

900 

110 


80C 

500m 

150m 2 5 

8 Om 

125J 

2 6 

t 

500 

8.0u 

50 

5Ou0 

200 


1 4k 

125 J 

2.0 t 

98 

NLF158T 

900 

1 10 


83C 

500m 

150m 2 5 

8.0m 

125J 

3 0 

t 

500 

5.0u 

50 

40u§ 

200 


1.4k 

125J 

20 t 

99 

NLF159T 

900 

110 


83C 

500m 

150m 2.5 

8 Om 

125J 

3 0 

t 

500 

5.0u 

50 

4Ou0 

200 


1.4k 

125J 

20 t 

100 

NLE150T 

900 

110 


89C 

.50 

15 2 5 

4.0m 

125J 

2.6 


500 

8.0u 

50 

150u 

200 


1.6k 

125J 

20 t 

101 

NLE152T 

900 

1 10 


89C 

.50 

.15 2 5 

4.0m 

125J 

2.6 


500 

8.0u 

50 

150u 

200 


1.6k 

125 J 

2.0 t 

102 

NLH150T 

900 

110 


89C 

50 

15 2 5 

4 Om 

125J 

2.6 


500 

8 Ou 

50 

150u 

200 


1.6k 

125J 

2.0 t 

103 

NLH152T 

900 

110 


89C 

.50 

.15 2 5 

4.0m 

1 25J 

2.6 


500 

8.0u 

50 

150u 

200 


1.6k 

125J 

2.0 t 

104 

71REJ90 

900 0 

110 

A 

90C 

500m 

150m 2.5 

1 5m 

1 50J 

2.5 

t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

50 

A 

I.OkA 

150J 

20 t 

105 

72REJ90 

900 0 

1 10 

_A_ 

90C 

500m 

150m 2.5 

15m 

150J 

2.5 

t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

50 

A 

I.OkA 

1 50J 

2 t 

106 

NLC150T 

900 

110 


90C 

.50 

15 2 5 

6.0m 

125J 

2.6 


500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 


1.8k 

125J 

2.0 t 

107 

NLC152T 

900 

1 10 


90C 

.50 

.15 25 

6.0m 

125J 

2.6 


500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 


1.8k 

125J 

2.0 t 

108 

NLC350T 

900 

110 


90C 

.50 

.15 2 5 

8.0m 

125J 

2 6 


500 

8 Ou 

5.0 

lOOu 

200 


1.8k 

125J 

20 t 

109 

71REH90 

900 0 

1 10 

X 

105C 

500m 

150m 2 5 

15m 

1 50J 

1.9 

T~ 

220 

2.0u 

50 

60u§ 

50 


1.4kA 

150J 

2 t 

1 10 

72REH90 

900 0 

110 

A 

105C 

500m 

150m 2.5 

15m 

1 50J 

1.9 

t 

220 

2.0u 

. 50 

60u§ 

50 

A 

1.4kA 

150J 

2 t 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 























SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


' 10TC90 
C158T 

C159T _ 

T95F900 
CR100-1001C 
CR100-1001D 
'2505V 
42TB9 


MAX. CONT. 
CURRENT 

U HI at 


110 A 125J 
110 A 125J 


MAX. GATE 
FIRING SPEC 
at 25°C 
Igf Vgf 
- ( A) . JVL , 

60m TO 
150m 30 
150m 3 0 
100m 3.0 
100m 3 0 
100m 3 0 

10 3.0 

20 3.0 


MAX SAT I 
lr@PRV It 
and TEMP 
ls@VBO 

ja) _m_. 

12m 125C 

12m 125C 

30m 125J ' 

15m 25C 

30mt 125C 
15m 150J 


MAX. FWD. 
VOLT DROP 


IN ORDER OF 
CONT. CUR., ( 


SWITCHING TIME 
at 25°C 

Ton Ifor I Toff 


at 25°C 

Ton 

for 

Vf 

@ if 


If 

jyi_ 

(A) 

(s) 

(A) 

1.5 

110 

5.0u 

110 


(1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
3) TEMPERATURE. J4]_ TYPE No. 
ABS. MAX. RATINGS D 
ICy PK MAX MAX 
SURGE TEMP GATE 
l@25°C POWEF 

_ (A)_TO_[W]_ 


T094 

S315 

M330a% 

M376 

T049 

T083 

M308 


94#) 

30TC90 

900 

140 


150m 

100m 

3 0 



1 5 





50 §0 

3 5k* 

125 J 


S348 

10y# 

20TCA90 

900 

140 

125 

150 

100m 

3 0 







10Ou 

100 § 

3 0k 

125 

10 


11# 

TT290 

900 

150 

25A 

5Om0 

500m 

3 0 

25m 

125J 

1.7 

450 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

3 2k 


1 5 

S204a 

12y# 

BStL2460 

900 

150 

50C 

150m 

300m 

2.0 

10m 

1 10J 

1 8 

450 



25uE) 

50 § 

2.5k 

1 10 

50 


1 3y# 

BStL2560 

900 

150 

55C 

150m 

300m 

2 0 

10m 

120J 

2 0 

450 




50 § 

2 3k 

120 

20 


14# 

TT290FA 

900 

150 

85C 


500m 

30 

25m 

125J 

2 0 

450 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

3 2k 


1.5 

S204a 

15# 

TT290FB 

900 

150 

85C 


500m 

3 0 

25m 

125J 

2 0 

450 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

3 2k 


1 5 

S204a 

16 

150C90 

900 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3 OkA 

125J 

10 0 

T093#A 

17 

150C90B 

900 

150 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

1.7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3 OkA 

125J 

10 0 

T093#A 

18 

101RA90 

900 0 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

18m 

1 25J 

2.1 t 

314 

2 Ou 

150 

35u§ 

200 A 

2 OkA 

125J 

2 t 

T093 




1.8 
1 6 
1 5 
1 5 
2.2 t 
125J 12.2 t 


40 

41 
424 

151RA90 

151REA90 

C280T 

900 0 
900 0 
900 

235 A 
235 A 
235 

85C 

85C 

85C 

500m 

500m 

100m 

T50m 

150m 

150m 

2 5 

2 5 

3 0 

18m 

8 Om 

1 25J 

125J 

1.8 t 
1.8 t 

1 4 

471 

471 

500 

2 Ou 

2 Ou 
lOu 

150 

50 

5 0 

60u§ 

60u§ 

250u§ 

200 A 
200 A 
100 § 

3 5kA 

3 5kA 

3 5k 

125J 

125J 

125J 

2 t 

2 t 
30 

T093 

T093 

S132 

43y 

C281T 

900 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1.4 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

3 5k 

125J 

30 

S247a 

44# 

CR 15 1-1003A 

900 

240 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1.4 

450 




100 

3 3k 

125 

5 0 

M201 

45 

2N3362 

900 

250 

80C 

200m§ 

400m§ 

4 0 § 

15m 

1 25C 

2.0 § 

250 





5.0k§* 

125C 

30 t 

T0108 

46# 

T250F900 

900 

250 

85C 

300m 

200m 

2.0 

50m 

1 25J 

1 7 

500 

3.0u 

100 

30u§~' 

400 § 

5 5k§ 

125 J 

150 

M387 

47# 

61TB9 

900 

275 

67B 


30 

30 

40m 


2 4 

665 





3.2 

125 

20 

M308a 

48 

260V 

900 

275 

80 


.15 

3 0 

1 5m 

1 25J 

1 2 





300 

3 3k 

125 


T093 

494# 

40TC90 

900 

300 


150m 

100m 

30 



1 5 





50 §0 

4 5k* 

125 J 


S348 

50 

273V 

900 

300 

70 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 3 

100 

I 



300 

3 3k 

125 


M414 

5 1 ▼# 

40TCA90 

900 

300 

125 

150 

100m 

3.0 








100 § 

5 5k 

125 

10 


52 

2232V 

900 

300 

125J 


300m 

4 0 

15m 

125J 

1.3 § 

100 

8 Ou 

100 

40u 

100 

4.5k* 

125 J 

30 t 

M247 

53 

2248V 

900 

300 

1 25J 


300m 

4 0 

10m 

1 25J 

1 0 § 

100 

5 Ou 

150 

50u 

100 

5 Ok* 

125 J 

3.0 t 

M308c 

54y# 

BStN0260 

900 

315 

40A 

180m$ 

300m$ 

20 

10m 

1 15J 

1.4 $ 

520 

5 Ou 

200 

WSz*Fm 

200 


115J 

2.0 




61 2N3539 900 

62# 71TB9 900 

63_ 250RA90 900 0 

64# 73TB9 900 

65# CR7K1003A45 900 

66# BStN2360 900 

67# BStN2560 900 

68# CR7K1003A4 900 

69_ 276V _ 900 

70# 74TB9 900 

71♦ C290T 900 

72» C291TA _ 900 

73 C291T0 900 

74 300RB90 900 

75 _ 272V _ 900 

76 300RA90 900 0 

77 NLF291T 900 

78# CR7K1003A35 900 

7Q-w- Qrvrna onn 


77 NLF291 
78# CR7K1C 
79# 80TB9 


79# 80TB9 900 

80# CR7K1003A3 900 

81 t NLC501T 900 

82# 81TB9 900 

83 350RA90 900 

84y C387T _100 

85y C388T 900 

86 270V 900 

87# CR9K1003A25 900 

88 C507T 900 

89 C508T 900 

90# 2WDCR152-903B 

900 

91# BStP1260 900 

92y C397T _900 

934 C398T 900 

94# BStP0360 900 

95# BStP0560 900 

96# 2WDCR7K903B35 

900 

97# 40T12 _950 

98 C36N0 960 

99 NL51 1-3 960 

100 C37N0 _960 

101 C40N 960 

102 C45N0 960 

103 C46NB _ 960 

104 NL555N 960 

105 NL556N 960 

106 NLF45N _960 

107 NLF46N 960 

108 C50NE1_ 960 


400 

20A 

200m§ 

400m 4.0 

15m 

400 

65B 


.30 3 0 

40m 

400 

A 75C 

100m 

150m 3 0 

23m 

430 

64B 


30 3.0 

40m 

435 

65C 

55m0 

150m 3 5 

50m 

440 

33C 

180m 

300m 2 0 

10m 

440 

4 1C 

180m 

300m 2 0 

10m 

460 

65C 

55m0 

150m 3 5 

50m 

470 



.15 3 0 

1 5m 

470 

63B 


300m 3 0 

40m 

470 

65C 

100m 

150m 3 5 


470 

65C 

100m 

150m 3 5 


470 

66C 

100m 

150m 3 0 

15m 

470 

68C 

100m 

150m 30 

22m 

470 

71 


15m 3 0 

15m 

470 

A 75C 

100m 

150m 3 0 

22m 

470 

A 125J 

100m 

150m 2 5 

1 5m 

480 

65C 

140m 

150m 3 5 

50m 

510 

59B 


.30 3 0 

40m 

520 

55C 

140m 

150m 3 5 


550 

25 

250m 

150m 6 5 § 


550 

56B 


.30 3 0 

40m 

550 

65C 

100m 

150m 3.0 

22m 

550 

A 65 

500 

150 3 0 

45 

550 

A 65 

500 

150 3 0 

45 

550 

67 


15 3 0 

15m 

600 

65C 

55m0 

150m 3 5 

50m 

625 

A 125J 

100m 

150m 4 0 

50m 

625 

A 125 J 

100m 

150m 40 

50m 

700 

A 40B 

6Om0 

150m 3 5 

30m 

700 

63C 

220m 

300m 2 0 

20m 

700 

A 65 

500 

150 3 0 

45 

700 

A 65 

500 

150 3 0 

45 

1 Ok 

34C 

180m 

300m 2 0 

20m 

1 Ok 

39C 

300m 

300m 2 0 

20m 

1 2kA 40B 

8Om0 

150m 3 5 

50m 

65 

75B 

200m 

200m 25 

10m 

16 

52C 

2Om0 

80m 3 0 

2 Om0 

16 

70C 

2Om0 

80m 3.0 

2 Om0 

25 

37C 

2Om0 

80m 3 0 

2 Om0 

35 

62C 

1Om0 

40m 2 5 

2 Om0 

55 

89C 

100m 

70m 3.0 

4 Om 

55 

89C 

100m 

70m 3 0 

4 Om 

55 

89C 

300m 

150m 2 5 

10m 

55 

89C 

300m 

150m 2 5 

10m 

55 

89C 100m 

70m 3 0 

4 Om 

55 

89C 

100m 

70m 3 0 

4 Om 

110 

77C 

100m 

70m 2 5 

4 Om 


22 
125CI1 6 
125CI1 5 
1 9 
2.2 
2.8 
125J I 1 9 



i 5 Ik 

125 

20 


4 1 

125 

2.0 

M308a 

3.5k 

120 

20 

M514 



125J 1 7 t 

785 

5 Ou 

250 

40u§ 

100 A0 5 OkA 

125J 

3 t 

2 0 

1 Ok 




5 Ik 

125 

20 

125J 1 8 

1 Ok 

3 5u 

600 

1 80u 

100 6 0k 

1 25J 

50 0 

1 15J 




40u§ 

20 § 4 7k 

1 15J 


120J 




250u§ 

50 § 5.1k 

120J 


125J 1 7 

100 

3 5u 

600 

180u 

100 6 4k 

125 J 

5 0 0 

125J 1 2 

100 




300 5 5k 

125 


1 8 

1 Ok 




5 6k 

125 

20 

1 2 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 5.5k 

125J 

30 

1 2 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 5 5k 

125 J 

30 

125J 1 2 t 

500 

5 Ou 

5 0 

100u§ 

100 § 5 5k 

125 J 

30 t 

125J 1 6 

470 

5 Ou 

50 

40u§ 

25 0§ 5 5k* 

125 J 

30 

125J 12 

100 




300 5 5k 

125 


125J 1 4 t 

945 

5 Ou 

250 

50u§ 

100 0A 5 5kA 

125 J 

3 t 

125J 1 2 

500 

5 Ou 

100 

100u§ 

100 § 5 5kA 

125J 

20 t 

125J 16 

1 Ok 

3 5u 

600 

180u 

100 6 9k 

125 J 

5.0 0 

1 5 

1 2k 




6 4k 

125 

20 


1 5 

_ 1.5 

1.7 

125J 1 4 


125J 12 
125J 1.3 
125C 1.4 
1 25C 1.3 

1 25J 2.1 
115J 15 
125 2.9 

125 2 9 

110J 

115J _ 

1 25J 2.0 

_ 2 1 

100J 2 7 t 
100J 2 5 
105J 2 3 t 
125J 2 0 t 
125J 3 0 t 
125J 3 0 t 
125J 3 5 t 
125J 3 5 t 
125J 3 0 t 
125J 3.0 t 
125J 2 5 t 


600 

180u 

100 

900 

125 J 

5 0 ( 

25 

1OOu0 

100 

6 5k 

125J 

26 

25 

60u[Z3 

100 

9 Ok 

125 J 

26 



100 

3.1k 

125 J 




50 

11k 

1 15J 

20 


45 

200 

7 5k 

125 

40 


30 

200 

7.5k 

125 

40 


40u§ 

20 § 

9.5k 

110J 



250u§ 

50 § 

10k 

115J 




100 

7.5k 

125J 





1 Ik 

125B 

1 0 

5.0 

20u§ 

100 § 

125 

100J 

.50 

10 

12u 

20 

150 

100J 

5.0 

5.0 



175 

105J 

.50 

5.0 

8 Ou 

20 § 

150 

125J 

.5 

50 

30u§ 

100 § 

1 2k 

125J 

50 

50 

30u§ 

100 § 

1 2k 

125J 

.50 

50 

100u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

2 

50 

30u§ 

100 § 

1.2k 

125J 

500i 

50 

30u§ 

100 § 

1 2k 

125 J 

500i 

50 

30u§ 

100 § 

1 6k 

125J 

.50 


D.A. T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 























6. SILICON CONTROLLED RECTI 


FIERS 



4J 

> 

DC 

Q_ 

MAX. CONT 1 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S> 

\T 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRE 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

p 

LO 

CM 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No 

VBO 

2J 

3J at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Ide 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

< 

CQ 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

ro 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

fV) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

m 


1 

C151N0 

960 

110 

80C 

500m 

150m 

25 

8 Om 

125J 

2 6 t 

500 

8 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1.4k 

1 25J 

20 t 

T049 

2 

C153N0 

960 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125 J 

2 6 t 

500 



30u§ 

200 § 

1.4k 

125J 

20 t 

T083 

3 

C150NE) 

960 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

2.6 t 

500 



100u§ 

200 § 

1.8k 

1 25J 

2.0 t 

T049 

4 

C152N0 

960 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

2.6 t 

500 



100u§ 

200 § 

1.8k 

125J 

20 T 

T083 

5 

NLF150N 

960 

110 

89C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125 J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.6k 

1 25J 

20 t 

T094 

6 

NLF152N 

960 

110 

89C 

500m 

150m 

2.5 

10m 

125J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.6k 

125 J 

20 t 

T083 

7 

C178N 

960 

200 

64C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125 J 

3 5 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

150u§ 

200 § 

2.5k 

125 J 

2 0 t 

T093 

8 

C181N 

960 

235 

65C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125 J 

3.5 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

75u§ 

200 § 

2.5k 

1 25J 

2 0 t 

T093 

9 

C180Nd 

960 

235 

80C 

500m 

150m 

2.5 

6 Om 

125 J 

2 9 t 

1 5k 

8.0u 

100 

75u§ 

200 § 

3.5k 

1 25 J 

2 0 t 

T093 

10# 

CS0.6-10 

1.0k 

650m 


20m 

10m 

3 0 



1.4 

2.0 



60u 

200 

35 

125 

10 


11# 

CS1-10 

1 Ok 

650m 


50m 

30m 

3 0 

1.0m 

125 

1 4 

4.0 



60u 

200 

55 

125 

10 


12 

JAN2N4206 

1.0k 

2 0 A 

85C 

5.0md 

50m 

1 5 

4 Om 

100C 

25 t 

30 


2.0 

1 5u 

250 § 

100 § 

100J 

20 0 

SI 7c 

13# 

CS5-10 

1 Ok 

6 2 

100 

50m 

30m 

30 

3.0m 

125 

1.7 

20 



60u 

200 

1 10 

125 

10 


14# 

BTY79-1000R 

1 Ok 

6 4 


10m§ 

25m§ 

2 5 

2.5m 

125 J 

2 3 

20 

3.0u§ 

10 

1 5u§ 

100 § 

50 

1 25J 

CJl 

O 

O 

3 

S63f 

15# 

BTX68-1000R 

1.0k§ 

6 4 

85B 

1Om§0 

30m 

3.0 

2.5m 

125 J 

2.3 

20 

3.0u 

10 

20u 


80 

125 J 

.50 t 

SI 72 

16# 

BTX31-1000 

1 Ok 

7 5 

85 

15m 

15m 

3 0 

1.5m 

125 

1.7 

10 





100 

125 

5 0 

T048 

17# 

BTX3IS 1000 

1.0k 

7.5 

85 

15m 

15m 

30 

1.5m 

125 

1.7 

10 



1 2u 


100 

125 

5 0 

T048 

18# 

BTX7 1-1000 

1.0k 

7 5 

85 

40m 

40m 

3 0 

1 5m 

125 

1 7 

10 

1.4u 

5 0 

20u 


100 

125 

5 0 

T048 

19# 

BTX71S1000 

1 Ok 

7 5 

85 

40m 

40m 

3.0 

1 5m 

125 

1.7 

10 

1 4u 

5 0 

1 2u 


100 

125 

5.0 

T048 

20# 

CS8-10 

1 Ok 

8 2 

100 

50m 

30m 

3.0 

3.0m 

125 

1.6 

26 



60u 

200 

170 

125 

10 


21# 

TR1010 

1.0k 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

5 Om 

125 J 

2.2 

30 

2 0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

S313 

22# 

2SF453 

1.0k 

10 

63C 

1Om0 

30m 

2 5 

3.Om0 

100J 

1.2 

10 





90 

100J 

5 0 0 

S141b 

23 

10RC100 

1.0k 

10 

65C 

1Om0 

15m 

20 

1 5m 

105J 

23 

10 

3.0u 

10 


20 

125 

105J 

.50 t 

T048 

24# 


1 Ok 

10 

WEm 

28m0 

80m 

30 

5.0mt 

100C 

2.0 

16 

2 3u 

20 

80u 

20 


125 

5.0 






70C 

28m0 

80m 

30 


100C 

(inB 




lililTI 

200 


125 

5.0 






85 

25m 

25m 

30 


125 

(ISH 




BUB 



125 

5.0 

T048 

twiam 




85 

25m 

25m 

30 


125 





WBM 



125 

5.0 

T048 





85 

40m 

40m 

30 


125 

2.0 

15 

1 4u 

5.0 

20u 


120 

125 

5.0 

T048 


BTX72S1000 



85 

40m 

40m 

3.0 

nC! 7xm 

125 

20 

15 

1 4u 

5.0 

1 2u 


120 

125 

5.0 

T048 


2SF718 



50B 


40m 

3 0 


100J 

2.8 

EiiH 




100 

125 

100J 

500m 

SI 8c 

c§r« 

• :l in iiiii i :H 


12 

85C 

150m 

80m 

3.0 




|« 

!OSH 





125 

5.0 

T048 

ck19 

• IraRiKutH 


14 5 

75C 

28m0 

60m 

30 


125C 



JAM 



20 

160 

125 

5.0 


clctS 

• iirJimcKrifl 


14 5 

75C 


60m 

3.0 


125C 


m 

mmm 



200 

160 

125 

5.0 


34# 

BTX70-1000 

1 Ok 

15 

85 

50m 

50m 

3.0 1 

1 5m 

125 

2.0 

20 





150 

1 mm 

5.0 

T048 

35# 

BTX70S1000 

1 Ok 

15 

85 

50m 

50m 

3 0 

1 5m 

125 

20 

20 



1 2u 


150 

125 

5 0 

T048 

36# 

BTX74-1000 

1 Ok 

15 

85 

50m 

50m 

30 

1 5m 

125 

2.0 

20 

1 4u 

10 

20u 


150 

125 

5.0 

T048 

37# 

BTX74S1000 

1 Ok 

15 

85 

50m 

50m 

3 0 

1 5m 

125 

2.0 

20 

1 4u 

10 

1 2u 


150 

125 

5 0 

T048 

38# 

TRIO 

1.0k 

16 

25 A 

5Om0 

80m 

30 

3.0m 

125J 

2.0 

50 

2 0u§ 

10 

50u§ 

50 0 

250 


240m 

S313 

39# 

SF10N1 1 

1.0k 

16 

26C 

100m 

80m 

3 5 

4 Om 

100J 

3.0 

50 





113 

100J 

5.0 0 

S34 1 

40 

202Z 

1.0k 

16 

58C 

1Om§0 

80m 

3 5 

2 Om 

100J 

1.6 

10 





125 

100J 

50 

T048 

4U# 

BStC0366 

1.0k 

16 

59C 

30m 

30m 

2.5 

3 0 

125J 

1 9 

27 




200 

180 § 

125 

10 


42 

511-4 

1 Ok 

16 

70C 


80m 

30 








200 


100J 


T048 

43# 

11RC 100 

1.0k 

16 A 

85B 

20m 

40m 

30 

1 5m 


23 

10 

3.0u 

10 

25u 

20 

125 

1 25A 

5.0 0 

SI 41c 

444# 

BStD0366 

1.0k 

16 

85C 

30m 

30m 

2 5 

3.0 

125J 

1.6 

33 




200 

250 § 

125 

10 


45# 

BTX92-1000R 

1 Ok§ 

16 

85C 

200m 

150m 

3.5 

8.0m 

125 

2.7 

50 

2.0u 

10 


200 

280 * 

125 

5.0 0 

T048 

46 

203Z 

1 Ok 

16 

92C 


80m 

3 7 

4 Om 

125 J 

1.6 

10 





125 

1 25J 


T048 

47# 

T15N1000C 

1.0k 

19 

85C 

200m 

100m 

30 

10m 

125J 

2 5 

50 

2 5u0 

10 

80u§ 

20 § 

300 § 

1 25J 


S63g% 

48# 

T15N1000E 

1 Ok 

19 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

125 J 

2.5 

50 

2.5 uCZl 

10 

80u§ 

20 § 

300 § 

1 25J 


M351 % 

~49# 

CS16-10 





80m 

3.0 

clt 

125 

1.8 

60 



60u 


350 

125 

10 


50t# 

CR20A20 


B 



50m 

30 


100J 

1 8 

60 





300 A 

100J 

5 0 0 

SI 06b 

51# 

2SF459 


B9 



50m 

3.5 

cirttm 

100 

1.3 

20 





300 

100J 


SI 06b 

52# 

BTX33-1000 

1.0k 

20 

70 

50m 

50m 

30 

1 5m 

125 


msm 






125 

5 0 

T048 

53# 

BTX33S1000 

1 Ok 

20 

70 

50m 

50m 

3 0 

1.5m 

125 

KB 

El 



1 2u 



125 

5.0 

T048 

54# 

CR20F20 

1.0k 

20 

86C 


50m 

3.0 

4.0m 

125J 


KB 




50 A 


1 25J 

5.0 0 

S106b 

IKISI 

2N5206 



W1*JM 

200m$ 

80m$ 

30 $ 

2.0m 

125A 


Ufl 




100 § 

300 

125A 

500mt 

T048 

■•tEl 

2SF728 



64B 


40m 

30 

4.5m 

1 25J 


PM 




100 

150 

1 25J 

500m 

SI 8c 

Effl 

TS1035 




Kl 

80m 

30 


125 J 

PfS? 

EM 

5.0u§ 

15 

50u§ 


250 


240m 

S313 

58# 

CR18-1 103RB 



mi *m 

28m0 

40m 

3.0 

5 Omt 

125C 




20 

85u 

20 

180 




59# 

CR18-1103RBA 

1.0k 

23 

70C 

28m0 

40m 

30 

5.0mt 

125C 

mm 

Ew 


20 

85u 

200 

180 




60# 

CR181103RB 

1 Ok 

23 

75C 

78m 

40m 

3.0 

50m 

125C 


EbB 





180 *§ 




61 

10RC100A 

1 Ok0 

25 A 

45C 

10m0 

90m 

2 5 

1.5m0 

125C 

28 

50 t 

3 Ou 

10 

30u 

25 § 

200 A 

125J 

.50 t 

T048 

62# 

SF16N1 1 

1 Ok 

25 

57C 


40m 

3.0 

8.0m 

125 J 

1.9 

50 





135 

1 25J 

50 t 

SI 8 

63# 

BTX73-1000 

1.0k 

25 

60 

50m 

50m 

30 

1.5m 

125 

1.7 

30 

1.4u 

10 

20u 


200 

125 

5.0 

T048 

64# 

BTX73S1000 

1.0k 

25 

60 

50m 

50m 

3.0 

1.5m 

125 

1.7 

30 

1 4u 

10 

12u 


200 

125 

5 0 

T048 

65# 

2 IRC 100 

1 Ok 

25 A 

75B 

20m 

40m 

3.0 

1.0 


2.2 

16 

3.0u 

10 

25u 

20 

150 

1 25A 

5.0 0 

SI 41c 

66 

201Z 

1 Ok 

25 

75C 


40m 

30 

4 Om 

125 J 

2 3 

50 





250 

1 25J 


T048 

67# 

CS22-10 

1.0k 

25 

75 

200m 

100m 

3.0 

10m 

125 

2.1 

70 



80u 

200 

400 

125 

75 


68# 

24TB10 

1 Ok 

25 

84B 


10 

30 

7.5m 


2.3 

31 





180 

125 

1.0 

S266 

69# 

26TB10 

1 Ok 

25 

84B 


10 

30 

7.5m 


2.3 

31 





180 

125 

1.0 

S63a 

70# 

T22N1000C 

1 Ok 

28 

85C 

200m 

100m 

30 

10m 

125J 

1 9 

60 

2 5u0 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

1 25J 


S63g% 

71# 

T22N1000E 

1.0k 

28 

85C 

200m 

100m 

30 

10m 

125J 

1 9 

60 

2.5u0 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

1 25J 


M353% 

72# 

CR30-10 

1 Ok 

30 

50 

20 

2.0 

10 


125 

1 8_ 

100 

4 5u 

30 

25u 

20 

350 

125 

5.0 

S314 

73# 

23TB10 

1 Ok 

31 

82B 

200m 

100m 

3.0 

7.5m 


2.4 

63 





260 

1 25C 

1.0 

S266 

74# 

25TB10 

1.0k 

31 

82B 

200m 

100m 

30 

7.5m 


2.4 

63 





260 

1 25C 

1 0 

S63a 

75 

C137P 

1 Ok 

35 A 

18C 

100m 

40m 

3.0 § 

3.5m 

120C 

2.3 

70 




100 

360 

120J 

2.0 t 

T048 

76# 

TK10 

1.0k 

35 

25A 

5Om0 

125m 

30 

10m 

100J 

2.0 

100 

5 0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

700 


375m 

S317 

77 

16RC100 

I.OkCZi 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

30 

1.Om0 

125C 

2.3 

70 t 





250 A 

1 25 J 

.50 t 

T048 

78 

16RC100A 

1 OkCZl 

35 A 

35C 

2Om0 

40m 

20 



2.3 

70 t 


10 

75u§ 

10 § 

250 A 

125 J 

.50 t 

T048 

79 

18RC100 

1.0kg 

35 A 

45C 

2Om0 

40m 

2.0 

1.5m0 

125C 

2.0 

70 t 





350 A 

1 25 J 

.50 t 

T048 

80 

C35T0 

1.0k 

35 

62C 

1Om0 

40m 

2 5 

2.Om0 

125J 

2.0 t 

50 

1.4u 

5.0 

30u§ 

20 § 

200 

1 25J 

E 

o 

o 

in 

T048 

81 

C35PA 

1.0k 

35 

64C 


40m 

3.0 








200 


1 25J 


T048 

82# 

TK10FA 

1 Ok 

35 

85C 


300m 

3 0 

10m 

125J 

2.0 

100 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

83# 

TK10FB 

1.0k 

35 

85C 


300m 

3.0 

10m 

125 J 

2.0 

100 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

700 


900m 

S317 

84*# 

5TCA100 

1.0k 

35 

125 

60 

100m 

3.0 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 ^ 


85 

35C1OO0 

1 Ok 

35 

1 25J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125 J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T094#A 

86 

35C100B 

1.0k 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 



100 

900 

125J 

15 *5 

T094#A 

87 

35C100BF 

1.0k 

35 

1 25J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125 J 

2.5 

220 

lOu 



100 

900 

125 J 

is a 

T083#A 

88 

35C100F 

1.0k 

35 

1 25J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

125J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

1 25J 

15 0 

T083#A 

89# 

CR30-1003A 

1.0k 

36 

25 

66m 

60m 

3.0 



1 4 

30 

20u 

30 

73u 


500 

125 

5.0 

T049 

90# 

CR30-1104AA 

1 Ok 

38 

70C 

2Om0 

80m 

30 

lOmt 

125C 

25 

100 

20u 

100 

20uE3 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

91*# 

6TC100 

1.0k 

40 



100m 

3.0 



1.3 


lOu 


1 50u 

50 §0 

1 5k* 

125 J 


S183a 

92# 

2SF738 

1.0k 

40 

70B 


40m 

30 

7.0m 

125J 

1 7 

50 




100 

300 

125J 

500m 

SI 8c 

93# 

27TB10 

1.0k 

40 

74B 


.10 

3.0 

15m 


2 1 

78 





450 

1 25C 

1.0 

S63a 

94# 

CR24-1103RB 

1.0k 

40 

80C 

28m0 

40m 

30 

5 Omt 

125C 

1 4 

50 

2.3u 

20 

85u 

20 

320 

125 

5.0 


95# 

CR24-1103RBA 

1.0k 

40 

80C 

28m0 

40m 

3.0 

5.0mt 

125C 

1.4 

50 

2 3u 

20 

85u 

200 

320 

125 

5.0 


964 

40RCS100 

I.Okd 

40 

87C 

200m 

110m 

30 

1 2m 

105J 

1 7 t 

40 

4.5u 

10 


25 § 

1.0k§ 

105J 

500mt 

T065 

97*3 

: 6TCA100 

1.0k 

40 

125 

60 

100m 

30 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 


98 

251Z 

1.0k 

40 

125J 


100m 

3.0 

10m 

125J 

1.7 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1.2k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

99t^ 

! SKT45-10A 

1.0k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1 8 

50 



50u 

50 §0 

800 

130A 

300m 

S354 

100*^ 

! SKT45-10B 

1 Ok 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



50u 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 

101*#! 

! SKT45-10BX 

1.0k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



4Ou0 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 

102*3 

! SKT45-10C 

1 Ok 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



50u 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

103*3 

! SKT45-10CX 

1.0k 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1.8 

50 



4Ou0 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

104*3 

■ SKT45-10D 

1.0k 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1.8 

50 



50u 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

105*3 

! SKT45-10DX 

1.0k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



40uEl 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

106*3 

! SKT45-10E 

1.0k 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1.8 

50 



50u 

1.0k§ 

800 

130A 

300m 

S354 

107*3 

i T130N1000 

1.0k 

45 

85C 

200m 

150m 

1 4 

30m 

125J 

1.8 

500 

7 5u 

100 

60u 

50 

3.5k§ 

125J 


M330d 

108# 

28TB10 

1.0k 

47 

73B 


.10 

3.0 

15m 


1.9 

95 





550 

125 

1 0 

S63a 

109# 

CR50-10 

1 Ok 

50 

50 

20 

2.0 

10 


125 

1.8 

150 

4.5u 

50 

25u 

20 

650 

125 

50 

SI 42a 

110 

C146P 

1.0k 

55 A 



100m 

3.0 







40uEl 



125A 


S236 
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6. SILICON CON 

TROLLEI 

D RECTI 

FIERS 



IN 0 
CON 

RDER OF ( 
T. CUR.. (3 

1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
TEMPERATURE. (4) TYPE No. 


4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 1 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

\T 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR lh 

at 25 

°c 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V). 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

rci 

(V) 

(A) 

(si 

(A) 

(s) 

(V/usl 

(A) 

CC) 

(W) 


1# 

29TB10 

TOk 

5$ 

68 B 


10 

to 

15m 


1.6 

110 





550 

125 

1$ 

S63a 

2 

NL576P 

1.0k 

55 

82 

500m 

150m 

30 



2.4 

1 10 




10 

700 

125 

2.0 


3 

NL577P 

1.0k 

55 

82C 

.50 

15 

2.5 

3.0m 

125J 

2.4 

1 10 




200 

700 

125J 

2.0 t 

T0103 

4 

C45T(0 

1 Ok 

55 

89C 

100m 

70m 

3.0 

4.0m 

125J 

30 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

100 § 

1.2k 

125 J 

500mt 

T083 

5 

C46T0 

1.0k 

55 

89C 

100m 

70m 

3.0 

4.0m 

125 J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

100 § 

1 2k 

125J 

500mt 

T049 

6 

NL555T 

1 Ok 

55 

89C 

300m 

150m 

2.5 

6.0m 

125 J 

3 5 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

2.0 t 

T049 

7 

NL556T 

1.0k 

55 

89C 

300m 

150m 

2.5 

6.0m 

125J 

3.5 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125J 

2.0 t 

T083 

8 

NLF45T 

1.0k 

55 

89C 

100m 

70m 

3.0 

4.0m 

125 J 

3.0 t 

500 

5 Ou 

50 

30u§ 

100 § 

1.2k 

125J 

500mt 

T083 

9 

NLF46T 

1.0k 

55 

89C 

100m 

70m 

3.0 

4.0m 

125J 

3.0 t 

500 

5.0u 

50 

30u§ 

100 § 

1.2k 

125J 

500mT 

T094 

10 

2192Z 

1 Ok 

55 

94C 


200m 

3.0 

10m 

125J 

2.0 § 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1.2k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

1 1 

555P 

1.0k 

55 

99C 


150rr? 

3 0 








200 


125J 


T049 

12 

556P 

1 Ok 

55 

99C 


150m 

3.0 








200 


125J 


T083 

13# 

2SF708 

1 Ok 

55 

100C 


100m 

3.5 

10m 

100J 

2.7 

500 





700 

100J 

.50 t 

S 104a 

14# 

5TC100 

1 Ok 

55 

125 

20m 

45m 

3.0 



1.3 

50 

5.0u 

50 

25u 


500 

100J 

20 

S185 

15 

C145P 

1.0k 

55 A 

125J 

500m 

150m 

3 0 

7.0m 

125C 

2.4 t 

110 




200 

700 A 

125J 

20 t 

T0103 

16# 

BTX49-1000R 

1.0k§ 

60 

85C 

150m 

80m 

30 

15m 

125J 

3.5 

500 

5 Ou 

50 

50u 


1 Ok 

125 J 

1.0 t 

T094 

17# 

T50N1000 

1.0k 

62 5 

85C 

300m 

100m 

3.0 

20m 

125J 

2 2 

160 

2.5u0 

25 

80u§ 

20 § 

800 § 

125J 


M330b% 

18 

25 15Z 

1.0k 

63 

120C 


.10 

3.0 

15m 

150J 

1.7 

50 




300 

1.2k 

150J 


T083 

19# 

CR50-1003A 

1.0k 

64 

25 

73m 

100m 

3.0 









600 

125 

5.0 

T049 

20# 

40T13 

1 Ok 

65 

75B 

200m 

200m 

250m 

10m 


2.1 

200 





1 Ik 

125B 

1.0 

M308 

21 

2N3095 

1.0k 

70 A 

62C 


200m $ 

30 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

.50 t 

T049 

22 

2N3103 

1 Ok 

70 A 

62C 


200m$ 

3.0 $ 

2 5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 


.50 t 

T049 

23 

2N1804 

1 Ok 

70 A 

65C 


200m$ 

3.0 $ 

2.7m 

65C 

2.0 t 

70 





1.0k* 


50 t 

T083 

24 

2N3991 

1 Ok 

70 

70C 


200m $ 

3.0 $ 

15m 

125C 

2.9 t 

220 



50u 

200 § 

1 Ok* 


10 0 

T094 

25# 

36TB10 

1 Ok 

70 

75B 


.15 

30 

15m 


2.0 

140 





760 

125 

1.0 

S63d 

26 

2N4366 

1.0k 

70 

82C 

200m 

250m$ 

50 $ 

10m 

125C 

2.0 t 

70 




100 

1.6k§* 


15 £ 

T094 

27 

2N4376 

1.0k 

70 

82C 

200m 

250m$ 

5.0 $ 

10m 

125C 

2.0 t 

70 




100 

1.6k*§ 


15 0 

T083 

28# 

CR70C20 

1 Ok 

70 

83C 


100m 

30 

15m 

125J 

1.8 

220 § 




100 A 

1.5kA 

125J 

5 0 0 

S332 

29# 

CR70CX20 

1 Ok 

70 

83C 


100m 

3 0 

15m 

125J 

1 8 t 

220 



30 § 

100 § 

1.5k 

125J 

5 0 0 

S237f 

30# 

BTX50-1000R 

1.0k§ 

70 

85C 

150m 

80m 

3.0 

15m 

125J 

2.5 

500 

5 Ou 

50 

50u 


1.5k 

125 J 

1.0 t 

T094 

31 

SKT70-10A 

1 Ok 

70 

85C 

l50m 

150m 

30 



1 8 

60 



70u 

50 §0 

1 7k 

130A 

500m 

S260d 

32v# 

SKT70-10B 

1 Ok 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1.8 

60 



70u 

50 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

33r4t 

SKT70-10BX 

1.0k 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



40u(Z) 

50 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

34r# 

SKT70-10C 

1 Ok 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

200 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

35 ▼# 

SKT70-10CX 

1.0k 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



4Ou0 

200 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

36r# 

SKT70-10D 

1 Ok 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



70u 

500 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

37 t# 

SKT70-10DX 

1 Ok 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



4Ou0 

500 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

38v^ 

SKT70-10E 

1.0k 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



70u 

1.0k§ 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

39# 

TK1100FA 

1.0k 

70 

85C 


300m 

3 0 

10m 

125J 

2.0 

200 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

1.0k 


900m 

S317 

40# 

TK1100FB 

1 Ok 

70 

85C 


300m 

3.0 

10m 

125J 

2.0 

1200 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

1 Ok 


900m 

S317 

41 

10TCA100 

1 Ok 

70 

125 

100 

100m 

30 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 


42 

70C100 

1.0k 

70 

125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

125J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T094#A 

43 

70C100C 

1.0k 

70 

125J 

200m§ 

100m 

2.0 

10m 

125J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 0 

T094#A 

44 

70C100CF 

1 Ok 

70 

125 J 

200m§ 

100m 

20 

10m 

125J 

1.8 

220 

lOu, 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 £ 

T083#A 

45 

70C100F 

1.0k 

70 

125 J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125 J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T083#A 

46v#l 

12TC100 

1.0k 

80 


100m 

100m 

3.0 



1.5 


lOu 


150u 

50 § 

1.5k* 

125J 


S183b 

47# 

2SF553 

1.Ok0 

80 

50B 


100m 

i3J> 

10m 

125 J 

2.3 

500 





1 Ok 

125J 

5.0 

S189d 

48# 

CR31-1 103A 

1 Ok 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

3.7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

49# 

CR31-1 104AA 

1.0k 

80 

55C 

38m0 

60m 

3 0 

lOmt 

125C 

1.7 

100 

5 7u 

100 

20 u0 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

50 

36RA100 

1 Ok{Z) 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

10m 

125C 

2 2 t 

160 




200 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T094 

51 

36RE100 

1 Oktf 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

5 Om 

125C 

2.2 t 

160 




10 § 

I.OkA 

125 J 

2.0 t 

T094 

52 

37RA100 

1.Ok0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

10m 

125C 

2.2 t 

160 




200 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T083 

53 

37RE100 

1 Ok@ 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

125C 

2 2 t 

160 




10 § 

I.OkA 

125 J 

2.0 t 

T083 

54# 

CR80-10 

1.0k 

80 

75C 

60m 

100m 

3 0 

4 Om 

100J 

1.7 

250 

4 5u 

80 

30u 


800 

100 

5.0 

S284 

55# 

51RC100 

1 Ok 

80 A 

84B 

50m 

70m 

2.5 

1.5m 


2.2 

50 

4 5u 

50 

60u 

20 

700 

125A 

5 0 0 

S237c 

56 

36REH100 

1 Ok0 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150C 

2.1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T094 

57 

37REH100 

I.Okd 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

150C 

2 1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T083 

58t# 

12TCA100 

1.0k 

80 

125 

100 

100m 

3.0 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 


59 

250Z 

1 Ok 

80 

125 J 


100m 

30 

10m 

125 J 

1.3 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1 6k* 

125J 

3 0 t 

Z59 

60# 

CS42-10 

1.0k 

82 

35 

200m 

110m 

2.0 

10m 

115 

1 9 

180 



180u 

200 

900 

115 

4.0 


61# 

37TB10 

1.0k 

85 

66B 


.15 

30 

15m 


1.9 

175 





930 

125 

1 0 

S63d 

62# 

CR70-1 101A 

I.Okt 

85 

75C 


100m 

3 0 

15m 

25C 

1 7 

70 




20 

1.0k 

125C 

1.0 

T049 

63# 

CR70-1 101C 

1.0k 

85 

75C 


100m 

3.0 

30mt 

125C 

1.7 

210 




20 

1.0k 

125 

5.0 

M376 

64v# 

T70N1000 

1 Ok 

85 

85C 

200m 

150m 

5.0m 

25m 

125J 

2.8 

400 

4.5u 

30 

50u 

50 

2.0k§ 

125J 



65# 

CS80-10 

1.0k 

90 

75 

50m 

80m 

30 

15m 

125 

1.5 

200 



70 

1.0k 

1.2k 

45 

10 


66v# 

SKT90-10A 

1.0k 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.6 

1 10 



70u 

50 §0 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

67v# 

SKT90-10B 

1 Ok 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.6 

1 10 



70u 

50 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

68t# 

SKT90-10C 

1.0k 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.6 

1 10 



70u 

200 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

69t# 

SKT90-10D 

1 Ok 

90 

85C 

150m 

150m 

30 



1.6 

1 10 



70u 

500 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

70# 

TT10FA 

1.0k 

95 

85C 


500m 

3 0 

25m 

125J 

2.0 

350 

3.0u§ 

100 

20u§ 

100 § 

2.0k 


1 5 

S204a 

71# 

TT10FB 

1.0k 

95 

85C 


500m 

30 

25m 

125J 

2.0 

350 

3.0u§ 

100 

40u§ 

100 § 

2.0k 


1 5 

S204a 

72# 

TT10 

1 Ok 

100 

25A 

5Om0 

500m 

3 0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

2.0k 


1.5 

S204a 

73# 

CR100-10 

1 Ok 

100 

50 

20 

2.0 

10 


125 

1 7 

350 

45u 

100 

25u 

20 

1.0k 

125 

5.0 

S267c 

74# 

38TB10 

1 Ok 

100 

62B 


15 

3.0 

15m 


1.8 

205 





1.0k 

125 

1.0 

S63d 

75 

100C100 

1.0k 

100 

125J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

125 J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

76 

100C100B 

1 Ok 

100 

125J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

125J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

77# 

CR51-1103A 

1 Ok 

105 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

125C 

1.6 

150 

3.4u 

120 

185u 

20 

760 

135J 

5.0 

T049 

78 

809Z 

1.0k 

1 10 

55 

1OOm§0 

200m 

30 

8 Om 

125 J 

2.0 

50 





100 

125 J 

5 0 


79 

JAN2N3095 

1 Ok 

1 10 

60B 

40m 

70m 

30 


1 

1 4 

50 


50 

4Ou0 

20 § 

1.0k 

125B 

500m 

T094 

80 

JAN2N3103 

1.0k 

1 10 

60B 

40m 

70m 

30 



1 4 

50 


50 

4Ou0 

20 § 

1.0k 

125B 

500m 

T094 

81 

72RE100 

1.0k§ 

1 10 

60C 

15m0 

70m 

2.0 

2 5m0 

125J 

1 8 

220 





I.OkA 

125J 

5.0 0 

T083 

82 

72RE100A 

1 Ok§# 

110 

60C 

15m0 

70m 

20 

2 5m0 

125J 

1.8 

220 





I.OkA 

125 J 

5.0 0 

T083 

83 

2542Z 

1.0k 

1 10 

60C 


200m 

30 

10m 

125 J 

1 7 

50 

8.0u 

50 

20u 

100 

1.4k* 

125 J 

3.0 t 

Z59 

84 

71RB100 

1 OkEi 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

25 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125J 

2.0 t 

T094 

85 

71REB100 

1 Ok0 

110 A 

65C 

500m 

150m 

25 

5 Om 

125 J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125 J 

2.0 t 

T094 

86 

72RB100 

1.0k(Z) 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125 J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125J 

2.0 t 

T083 

87 

72REB100 

1 OklZl 

110 A 

65C 

500m 

150m 

25 

5.0m 

125 J 

25 t 

220 

2 Ou 

50 

30u§ 

200 A 

1 2kA 

125 J 

2.0 t 

T083 

88 

C150PA 

1 Ok 

110 A 

70C 

500m 

150m 

30 

15m 

120C 

2.6 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 

1 5k 

125 J 

10 

T094 

89 

Cl 51 PA 

1 Ok 

110 A 

70C 

500m 

150m 

3 0 

15m 

120C 

3.5 

500 

8.0u 

50 

50u§ 

200 

1 Ok 

125J 

10 

S91 

90 

C152PA 

1.0k 

110 A 

70C 

500m 

150m 

30 

15m 

120C 

2 6 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 

1.5k 

125J 

10 

S315 

91 

C153PA 

1 Ok 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3 0 

15m 

120C 

3.5 

500 

8.0u 

50 

50u§ 

200 

1 Ok 

125J 

10 

S108 

92 

C5OT0 

1 Ok 

110 

77C 

100m 

70m 

2 5 

4.0m 

125J 

2.5 t 

500 

5.0u 

5.0 

30u§ 

100 § 

1.6k 

125J 

500mt 

T049 

93# 

71RC100 

1 Ok 

1 10 A 

79B 

50m 

70m 

2 5 

1 5m 


1.9 

70 

4.5u 

50 

70u 

20 

1 Ok 

125A 

5 0 0 

S237c 

94 

71RA100 

1 Ok0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

10m 

125J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125J 

2.0 t 

T094 

95 

71 REA100 

1 Ok(Zl 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

5 Om 

125J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125J 

20 t 

T094 

96 

72RA100 

I.OktZ) 

110 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

10m 

125 J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125 J 

2.0 t 

T083 

97 

72REA100 

1.Ok0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

5 Om 

125J 

1 9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125 J 

2.0 t 

T083 

98 

C151T0 

1.0k 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1 4k 

125 J 

2.0 t 

T049 

99 

C153TEJ 

1.0k 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2.5 

8 Om 

125J 

2 6 t 

500 

8 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1 4k 

125 J 

20 t 

T083 

100 

NLE151P 

1 Ok 

1 10 

80C 

50 

.15 

2.5 

8 Om 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

50u 

200 

1.4k 

125J 

20 t 

T094 

101 

NLE153P 

1 Ok 

1 10 

80C 

50 

15 

2 5 

8.0m 

125J 

2 6 

500 

8 Ou 

50 

50u 

200 

1.4k 

125 J 

20 t 

T083 

102 

NLF151P 

1.0k 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2.5 

8 Om 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

50u(Zl 

200 

1.4kA 

125J 

2.0 t 

T094 

103 

NLF153P 

1 Ok 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

5Ou0 

200 

1.4kA 

125J 

20 t 

T083 

104 

NLF158P 

1 Ok 

1 10 

83C 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

125J 

3.0 t 

500 

5 Ou 

50 

4Ou0 

200 

1.4kA 

125 J 

20 t 

T094 

105 

NLF159P 

1 Ok 

1 10 

83C 

500m 

150m 

2.5 

8 Om 

125J 

30 t 

500 

5.0u 

50 

40u(Z) 

200 

1.4kA 

125 J 

20 t 

T083 

106t $ 

■ SKT1 10-10A 

10k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



80u 

50 §0 

2.8k 

130A 

1 0 

S260d 

107t^ 

iSKTI 10-1 OB 

1.0k 

110 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

70 



80u 

50 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

108t^ 

tSKTI 10-10BY 

1.0k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



45u(Zl 

50 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

109t^ 

■ SKT110-10C 

1 Ok 

110 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1 6 

70 



80u 

200 § 

2 8k 

130A 

1.0 

S260d 

JJQzil 

1SKT1 10-10CY 

1 Ok 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

70 



45ulZ) 

200 § 

2 8k 

130A 

1.0 

S260d 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


483 



SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


. TV# SkTI 10-10D 

2y# SKT110-10DY 
3y# SKTI 10-1QE 

4 C15OT0 

5 C152T0 

6 NLE15QP 

7 NLE152P 

8 NLF150T 

9 NLF152T 

10 NLH150P 

11 NLH152P 

12 71REJ100 

13 72REJ100 

14 NLC150P 

15 NLC152P 

16 NLC350P 

17 71REH100 

18 72REH100 
19# 10TC100 

20 C158P 

21 C159P _ 

22# CR120-10 
23# CR100-1 101C 
24# CR100-1101D 
25 2505Z 

26# SF80N11 
27# 42TB10 
28##30TC100 


MAX. CONT. 

CURRENT 
2J SjaT" 

Idc pTEMF 

_ (A) (°C) 

1 10 85C 

110 85C 

1 10 85C 

110 89C 

1 10 89C 

110 89C 

1 10 89C 

1 10 89C 

110 89C 

110 89C 

110 89C 

110 A 90C 

110 A 90C 

110 90C 

110 90C 

110 90C 

110 A 105C 
110 A 105C 
110 125 

110 A 125J 
110 A 125J 


MAX. GATE 
FIRING SPEC 
at 25°C 


MAX. FWD. 
VOLT. DROP 
1 at 25°C 
Vf |@ If 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 

_ CONT. CUR.. (3) TEMPERATURE, (4) TYPE No. 

SWITCHING TIME MIN. IABS. MAX. RATINGS DWG. 

at 25°C dV/dt ICy PK MAX MAX No 

Ton Ifor I Toff @ 25°C SURGE TEMP GATE 


200m 

200m 

200m 

30 

3.0 

3 0 



1.6 

1 6 

1 6 

70 

70 

70 



80u 

45u0 

8Qu 

500 § 
500 § 

1 Ok§ 

2 8k 

2 8k 

2.8k 

130A 

130A 

130A 

1 0 

1 0 

1 0 

150m 

2 5 

6 Om 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 8k 

125 J 

20 t 

150m 

2 5 

6.0m 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 8k 

125J 

20 t 

15 

2 5 

4 Om 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

150u 

200 

1.6k 

125J 

20 t 

15 

2 5 

4 Om 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

1 50u 

200 

1.6k 

125 J 

2.0 t 

150m 

2 5 

6 Om 

125 J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 6k 

125J 

2.0 t 

150m 

2 5 

6 Om 

125 J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.6k 

125J 

2.0 t 

15 

2 5 

4.0m 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

150u 

200 

1.6k 

1 25J 

2.0 t 

15 

2 5 

4 Om 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

150u 

200 

1 6k 

125J 

2.0 t 

150m 

2.5 

15m 

150J 

2.5 t 

220 

2.0u 

_5fl. 

50u§ 

50 A 

I.OkA 

1 50J 

2.0 t 

150m 

2 5 

15m 

150J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

50 A 

I.OkA 

150J 

20 t 

15 

2.5 

6.0m 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1 8k 

125J 

20 t 

15 

2 5 

6.0m 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1.8k 

125J 

2.0 t 

15 

2 5 

4.0m 

125 J 

2.6 

500 

8 Ou 

5.0 

lOOu 

200 

1.8k 

1 25 J 

2.0 t 

150m 

2.5 

15m 

150J 

1 9 t 

220 

2 Ou 

50 

60u§ 

50 A 

I.OkA 

150J 

2.0 t 

150m 

2 5 

15m 

150J 

1.9 t 

220 

2 Ou 

50 

60u§ 

50 A 

I.OkA 

150J 

2.0 t 

60m 

3.0 



1 5 

1 10 

5.0u 

110 

25u 


1 Ik 

125J 

20 

150m 

30 

11m 

125C 

3 5 t 

500 




200 § 

1,2kA 

125J 

20 t 

150m 

3 0 

11m 

125C 

3.5 t 

500 




200 § 

1.2kA 

1 25J 

2.0 t 

100m 

30 

4.0m 

125J 

2 1 

370 

4 5u 

120 

40u 


1.0k 

125 

5 0 

100m 

3 0 

15m 

25C 

1.7 

100 




20 

1 2k 

125C 

1.0 

100m 

3 0 

30mt 

125C 

1 7 

300 



100 

20 

1 5k 

125 

5.0 

.10 

3.0 

15m 

150J 

1.3 

50 




300 

1 6k 

150J 


150m 

3 0 

15m 

125 

1 7 § 

250 

6.0u 

80 


15 

1.6k 

125J 

5.0 

20 

3.0 

15m 


2.2 

265 





1.4k 

125 

1.5 


29y# 

30y# 

SKT 140-10A 
SKT140-10B 

1 Ok 

1 Ok 

140 

140 

85C 

85C 

200m 

200m 

200m 

200m 

30 

30 



1 6 

1 6 

200 

200 



80u 

80u 

50 10 
50 § 

3.9k 

3.9k 

130A 

130A 

1.0 

1 0 

S260d 

S260d 

31 Y# 

SKT 140-IOC 

1.0k 

140 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1 6 

200 



80u 

200 § 

3.9k 

130A 

1 0 

S260d 

32y# 

SKT 140-10D 

1 Ok 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

200 



80u 

500 § 

3.9k 

130A 

1.0 

S260d 

33y# 

20TCA100 

1.0k 

140 

125 

150 

100m 

30 







lOOu 

100 § 

3.0k 

125 

10 


34# 

TT2100 

1 Ok 

150 

25A 

5Om0 

500m 

3 0 

25m 

125J 11 7 

450 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

3.2k 


1 5 

S204a 

35 

2N2550 

1 Ok 

150 

80C 

50m§ 

150m§ 

3 0 § 

7 5m 

80C 

1 5 

150 




4 0 

3.5k§ 

125C 

2.0 t 

T093 

36# 

CR150BX20 

1 Ok 

150 

8 1C 


300m 

3.0 

15m0 

125J 

1.9 

500 



30utZl 

100 A 

4 0k 

125 J 

16 0 

S237a 

37# 

FT150BX20 

1 Ok 

150 

8 1C 


300m 

30 

15m 

125J 

1 9 

500 


150 

3Ou0 

100 A 

4.0kA 

125J 

16 0 

M567 

38# 

TT2100FA 

1.0k 

150 

85C 


500m 

30 

25m 

125 

20 

450 

3 Ou§ 

100 

20u§ 

100 § 

3.2k 


1.5 

S204a 

_39#_ 

TT2100FB 

1 Ok 

150 

85C 


500m 

3.0 

25m 

125 

2.0 

450 

3 Ou§ 

100 

40u§ 

100 § 

3.2k 


1.5 

S204a 


41 150C100B 

42 101RA100 

43 101RE100 

44# 101RC100 
45 ♦ 115PA100 

46t# SKTI 70-1OA 
47y#SKT170-10B 


200m 2 5 

150m 2.5 
‘150m 2 5 
10 3 5 

150m 2.5 
'250m 3 0 
250m 3 0 


125J 1.7 
125J 2 1 t 
' 125J 2.1 t 
1.8 

125C 2.3 t 
1 6 


lOu 150 
2 Ou 150 
2.0u 150 

5 Ou 50 


2.0 t T093 
10 0 S237d 


49y# 
50y# 
5 1 y# 

SKT 170-10C 

SKT 170-1OCZ 
SKT 170-10D 

1.0k 

1 Ok 

1.0k 

170 

170 

170 

85C 

85C 

85C 

200m 

200m 

200m 

250m 

250m 

250m 

3.0 

3 0 

3.0 



1.6 

1.6 

1.6 

500 

500 

500 



lOOu 

5Ou0 

lOOu 

200 § 
200 § 
500 § 

6 6k 

6 6k 

6 6k 

130A 

130A 

130A 

1 0 

1 0 

1 0 

S355 

S355 

S355 

52y# 

SKT170-10DZ 

1.0k 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1 6 

500 



5Ou0 

500 § 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

53y# 

SKT 170-1OE 

1 Ok 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

500 



lOOu 

1.0k§ 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

54# 

43TB10 

1.0k 

175 

62B 


20 

3.0 

15m 


2.2 

390 





1 9k 

125 

1.5 

M308 

55y# 

2SF1148 

1.0k 

175 

75C 


300m 

30 

15m 

125 J 

1 7 § 

500 




100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

S237e 

56# 

CR150F20 

1 Ok 

175 

75C 


300m 

30 

15m 

125 J 

1 7 § 

500 




100 § 

4.0k 

1 25J 

16 0 

S237e 

57# 

FT150B20 

1.0k 

175 

75C 


300m 

3.0 

15m 

125 J 

1.7 

500 § 




100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

M567 

58 

2N3894 

1 Ok 

175 

80 

200m 

400m 

4.0 

15m 

125 

1.8 

175 





4 5k 

125 

3.0 

T093 

59 

C350P 

1 Ok 

175 

80C 

500m 

150m 

3 0 

7.0m 

25 

2 6 

500 

8.0u 

50 

10Ou 

200 

1.5k 

120C 

2.0 

M514 

60 

2202Z 

1.0k 

175 

1 25J 


300m 

4 0 

15m 

125 J 

1.3 § 

100 

8 Ou 

100 

40u 

100 

4.0k* 

1 25J 

3.0 t 

T093 


61Y# T161N1000 
62 C358P 

CS130-10 


68 261Z 

69 2182Z _ 

70 263Z 

7 1 y# T17 1 FI000 
72# TT3100 
73y# 30TCA100 
74# CR153-1103A 
1 75y# SKT220-10A 
76y# SKT220-10B 
77y# SKT220-10C 
78y# SKT220-10D 
79# 20TC100 
80# CR152-1 103A 

‘ C18IT _ 

151 RBI 00 
151REB100 

# SF150N11 

# 151RC100 
C180PA 
“ T0 


NLF180P 
15 IRA100 
151REA100 


180 A 125J 


T200m 20 
150m 3 0 

1150m 3 0 

3.5 
30 

2.5 

1300m 12 5 
.15 30 


15 3.0 

200m 2.0 

500m 3.0 

100m 3.0 
150m 3 5 
250m 3.0 
250m 3 0 
250m 3.0 


125 J 1.8 
125C 3.5 
125 1 7 

125J 1.7 

2.0 

125J 2.1 
' 125J 3.5 t 
125J 1 4 
125J 1.3 § 
125J 1.3 
125J 1.8 
125J 1.6 




94# 

CR250GX20 

1 Ok 

250 5 

95# 

FT250BX20 

1 Ok 

250 « 

96# 

FT250B20 

1 Ok 

250 : 


97# CR250AX20 
98# 2SF540 
994* BTX41-1000R 



104# 

105 

61TB10 

260Z 

1.0k 
1 Ok 

106f 

107# 

‘\08*i 

109# 

110# 

175PA100 
CS220-10 
t 40TC100 
CR300AW20 
CR300AX20 

1.0k{ 

1.0k 

1.0k 

1.0k 

1.0k 


sum 

35m0 

luum 

150m 

o u 

3 5 

30mt 

500m 

300m 

2.5 

12m 

500m 

150m 

2.5 

15m 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

200m 

150m 

3.0 

20m 

50m 

.10 

2 5 

3.0m 

500m 

150m 

3 0 

7.0m 

500m 

150m 

2.5 

4.0m 

500m 

150m 

2.5 

4.0m 

500m 

150m 

2 5 

15m 

500m 

150m 

2.5 

8 Om 

100m 

150m 

30 


100m 

150m 

30 


35m0 

150m 

3.5 

30mt 


350m 

4.0 

15m 


350m 

40 

15m 


350m 

40 

15m 

3Om0 

350m 

'40 

15m 


350m 

40 

15m0 

150m 

250m 

2.5 

10m 


350m 

4.0 

15m 

200m§ 

400m§ 

4 0 § 

15m 

300m 

200m 

2.0 

50m 

300m 

200m 

20 

50m 


30 

3.0 

40m 


.15 

3.0 

15m 

500m 

150m 

2 5 

20m 

100m 

150m 

30 

50m 

150m 

100m 

30 


3Om0 

350m 

'40 

15m 

3Om0 

350m 

4.0 

15m 


1 50u§ 

200 § 

2.5k 


2.0 t 



300 

3.3k 

125 


T093 

30u 

100 

3.3k* 

125J 

30 t 

T093 


300 

1.6k 

125 


M414 

2Ou0 

50 

5 8k§ 

125J 


M330d 

100u§ 

100 0§ 

4.0k 


1 5 

S204a 


100 § 

5.5k 

125 

10 



100 

3.0k 

125 

5.0 0 

M201 

10Ou 

50 §0 

7.8k 

130A 

1.0 

S355 

lOOu 

50 § 

7.8k 

130A 

1.0 

S355 

lOOu 

200 § 

7 8k 

130A 

1.0 

S355 

lOOu 

500 § 

7 8k 

130A 

1.0 

S355 

30u 


2.5k 

125J 

20 

S183 


D.A.T.A. 


30u§ 400 § 
60u j 50 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



50 

300 

6.5k§ 

3.2 

3.3k 

125J 

125 

125 

2.0 

M330d 

M308a 

T093 

200 § 

3.OkA 

125J 

2.0 t 

Y200b 

1 Ok 

5.2k 

125 

30 


50 §0 

4.5k* 

125J 


S348 

100 § 

5.0k 

125 J 

16 0 

S300 

100 § 

5 Ok 

125J 

16 <t> 

S300 
















6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


MAX. CONT. 
CURRENT 
2J [31 at 


MAX. GATE 
FIRING SPEC 
at 25°C 


MAX. FWD. 
VOLT. DROP 
> at 25°C 


l 2SF927 
CR300F20 

273Z _ 

l FT300A20 
CS300-10 
t 40TCA1QQ 
2232Z 
2248Z 

t TY29QSP1QK2 
t TYA290SP10K2 
62TB 10 
CR253-1 103A 
CR252-1 103A 
70TB10 
t T302N1000 
C380P 
NLF380P 
250PA100 
2N3540 
250RM100 
25 1RM100 
7 1TB 10 
2SF835 
250RA100 
' FT500AW20 
FT500AX20 
FT500A20 
t 2SF933 
t FT500BX20 
i FT500BY20 
251RC100 
2SF565 
73TB 10 
CR7K1103A45 
i TY490SP10K2 
$ TYA490SP10K2 
t YST302QP10K3 
CR7K1103A4 

276Z _ 

304RA100 
74TB10 

C290P _ 

C291PA 
SF300N11 
C291PIZ1 
NLF290P 
272Z 

300RA100 


_jyi_ 

1.0k 
1.0k 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok 
1.0k 
1.0k 
1.0k 
1.0k 
1.0k 
1.0k 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok 

_u_ 

1 Ok 
1 Ok 
1 OkIZl 
1 Ok 
1 Ok0 
i oka 
1 Ok 
1 Ok 
1 OkE) 

1 Ok 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok 
1.0k 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok 
1.0k 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok0 
1 Ok 
1 Ok 
1.0k 
1 Ok 
1.0k 
1 Ok 
1 Ok 
1 Ok^ 


Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vqf 

ls@VBO 


Vf 


@ If 


If 


(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V 


(A) 

fs) 

(A) 

(S) (V/us 

300 

15A 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 8 

§ 

780 



100 

300 

15A 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.8 

§ 

780 



100 

300 

70 


15 

3 0 

15m 

125J 

1 3 


100 



300 

300 

8 1C 


200m 

30 

30m 

1 25J 

1 6 


940 § 



200 

300 

85 

100m 

150m 

3 0 

40m 

125 

1 5 


900 



lOOu 1 Ok 

300 

125 

150 

100m 

3 0 








100 

300 

1 25J 


300m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.3 

§ 

100 

8 Ou 

100 

40u 100 

300 

1 25J 


300m 

40 

10m 

1 25J 

1 0 

§ 

100 

5 Ou 

150 

50u 100 

305 

70B 

45m 

220m 

3 5 

24m 

125J 

1 7 


1 Ok 

10uE) 

500 

30uE) 200 

305 

70B 

45m 

220m 

3.5 

24m 

125J 

1 6 


600 



200 

315 

65B 


30 

3 0 

40m 


2 2 


665 




320 

40C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1.6 


450 



100 

336 

50C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 5 


450 



100 

355 

67B 


30 

30 

40m 


2.2 


850 




370 

85C 

300m 

200m 

2 0 

50m 

1 25J 

1.4 


500 

4 Ou 

100 

80u 50 

380 

65C 

500m 

150m 

30 § 

7 Om 

25C 

2 8 

1 5k 

8 Ou 

100 

lOOu 200 

380 

67 

500m 

150m 

25 

10m 

25 

2 8 


1 5k 

8 Ou 

100 

lOOu 200 

390 

A 70C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

1 25C 

2 3 

r 

780 



200 

400 

20A 

200m§ 

400m 

4 0 

1 5m 

1 25J 

1 9 


250 




400 

60C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

125C 

1 7 

t 

785 


500 

40u§ 200 § 

400 

60C 

500m 

150m 

25 

20m 

1 25J 

1 7 

t 

785 


500 

40u§ 200 § 

400 

65B 


30 

3 0 

40m 


2.0 


850 




400 

68B 


125m 

3 0 

25m 

125J 

1 6 


1.0k 




400 

A 75C 

100m 

150m 

3 0 

20m 

1 25J 

1 7 

t 

785 

5 Ou 

250 

40u§ 100 L 

400 

75C 


350m 

4 0 

30m 

1 25J 

2.2 


1 2k§ 


400 

5Ou0 200 L 

400 

75C 


350m 

400 

30m 

125J 

22 


1.2k§ 


400 

30u(Z) 200 t 

400 

76C 


350m 

4 0 

3Om0 

1 25J 

2 2 

t 

1 2k§ 



200 l 

400 

11C 


350m 

4 0 

30m 

1 25J 

2.2 

§ 

1 2k 


_ 

200 L 

400 

83C 


350m 

4 0 

50m 

1 25J 

2 2 

§ 

1 2k 


400 

3Ou0 200 l 

400 

83C 


350m 

4.0 

50m 

1 25J 

2 2 

5 

1.2k 


400 

15uE) 200 l 

400 

A 85B 

40m 

15 

2 5 

3 Om 


1 5 


250 

6.0u 

50 

lOOu 4 0 

400 

90B 


125m 

3 0 

25m 

125J 

1 4 


1 Ok 




430 

64B 


30 

3.0 

40m 


2 0 


1 Ok 




435 

65C 

55m0 

1150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1 8 


1 Ok 

3 5u 

600 

180u 100 

450 

70B 

31m 

220m 

3 5 

24m 

1 25J 

1 6 


1 Ok 



200 * 

450 

70B 

31m 

220m 

3 5 

24m 

125J 

1.6 


1 Ok 



200 < 

450 

70B 

100m 

220m 

3.5 

30m 

1 25J 

1 9 


1 Ok 

4 Ou0 1600 

6Ou0 200 ? 

460 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1 7 


100 

3 5u 

600 

180u 100 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 

CONJ CUR . (3) TEMPERATURE, (41 TYPE No. 
SWITCHING TIME MIN IABS. MAX. RATINGS DWG. 

at 25°C dV/dt ICy PK MAX MAX No. 

Ton for Toff @ 25°C SURGE TEMP GATE 

If l@25°C POWEF 

Js)_ (A) (s)_ (V/us) (A) (°C) (W) _ 

100 A 5.0kA 125J 16 0 S300 

100 § 5 Ok 125J 16 0 S300 

_ 300 3.3k 125 _ M414 

200 A 6 OkA 125J 16 0 M567a 

lOOu 10k 7 0k 125 50 

_ 100 § 5 5k 125 10 _ 

8 Ou 100 40u 100 4 5k* 125J 3.0 t M247 

5 Ou 150 50u 100 5.0k* 125J 30 t M308c 


(W) 


16 0 

S300 

16 0 

S300 

M414 

16 0 
50 

10 

M567a 

3.0 t 

M247 

30 t 

M308c 

3.0 t 

S373 

3.0 t 

S374 

2 0 

M308a 

5 0 0 

M201 

50 

M201 

2.0 

M308a 


16 0 M406 
16 0 M406 
160 M406 
16 0 M566 
16 0 M566 
100 SI58d 
20 S280 

2.0 M308a 

'5.0 0 M308b 


13 0 t IS374 


470 _ 

470 A 5A 


25J 



4 / \JJL _ I A JJK 

l TYC300SP10K2 10k 
t TY500SP10K2 1.0k 

C507P _ 1 Ok 

C508P 10k 

SH400N21 10k 

420PM100 1 OkE 

420PA100S58 |l.Ok[Z 
2WDCR152-1003 B 

_I I Ok 

C397P 1.0k 

C398P 1.0k 

470PB100T50 I.OktZ 
t FT800C20 1 Ok 

SF800N21 1.0k 

470PA100 1 OkE 


55C 
25 
56B 
65C 
A 65 
A 65 
67 
70C 
70C 
A 125J 
A 125J 
115J 
60C 
A 68C 


700 A 
700 A 
700 A 
740 A 
800 
800 
850 


15 30 

'150m 3 0 
300m 3.0 

150m 3 5 
'150m 3 5 

260m 3 5 

150m 30 
150m 3 0 

15m 3 0 

150m 3 0 
'150m 3 0 

15 2 5 

150m 2.5 

150m 13 5 
3 5 

350m I4_0 
3 5 
30 
1150m 135 
150m 65 § 


150 30 

150 3.0 

15 3.0 

'220m 3.5 

220m 3 5 

150m 4.0 

'150m 4 0 

260m 3 5 

150m 2 5 

150m 3 0 


150 3 0 

150 3.0 

150m 3 0 
" 200m 3 0 
320m 4 0 

150m 3.0 


125J 12 
125C 1 6 t 
1 8 

_ 1 2 

1 2 

125J 16 
125J 12 t 
125 1 2 

125J 12 
1 25J 1 4 t 


250u§ 100 § 
250u§ 100 § 
15 § 

100u§ 100 § 


50u§ 100 0A 5 5kA 


S37 la 
M308b 
M247 
T0109# 
M308a 
S132 
S247a 
S267a 
M33 la 




00 CD 
f". r-- 

YST801SP10K2 1.0k 
2WDCR7K1003B35 

11 Ok 

1 Ok 

1 2kA 

70C 

40B 

100m 

8Om0 

220m 

150m 

3 5 

3.5 

24m 

50m 

80# 

2WDCR7K1 103B4 









1 Ok 

1 2k 

40B 

8Om0 

150 

3 5 

50mt 

8 1 T 

C600P 

1 Ok 

1 4kA 

72 

750 

150 

6 5 


82 

C501P 

1 Ik 



250m 

150m 

6.5 

15m 

83# 

2WDCR7K12031 

J4 









1 Ik 

1.2 A 

40B 

8Om0 

150 

3.5 

50mt 

84# 

TR1110 

1.1k 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

5.0m 

85# 

CR6-1203RB 

1.1k 

10 

70C 

28m0 

80m 

3.0 

5 Omt 

86# 

CR6-1203RBA 

1 Ik 

10 

70C 

28m0 

80m 

3.0 

5 Omt 

87# 

BTX47/1200R 

1 Ik 

11.5 

85B 

10m0 

65m 

3.5 

5.0m 

88# 

CR12-1203RB 

1 Ik 

14.5 

75C 

28m0 

60m 

30 

5 Omt 

89# 

CR12-1203RBA 

1.1k 

14.5 

75C 

28m0 

60m 13 0 

5 Omt 

90# 

TR1 1 

1 Ik 

16 

25A 

5Om0 

80m 

30 

3 Om 

91 

202ZB 

1 Ik 

16 

58C 


80m 

3 5 

4 Om 

92# 

BTX48/1200R 

1 Ik 

16 

85B 

1Om0 

65m 

3 5 

5 Om 

93# 

BTX92-1100R 

1 1 k§ 

16 

85C 

200m 

150m 

3.5 

7.0m 

94 

203ZB 

1 Ik 

16 

92C 


80m 

3.7 

4 Om 

95# 

T15N1100C 

1 Ik 

19 

85C 

200m 

100m 

3 0 

10m 

96# 

T15N1100E 

1 Ik 

19 

85C 

200m 

100m 

3 0 

10m 

97# 

TS1135 

1 Ik 

22 5 

25A 

2Om0 

80m 

3 0 

6 Om 

98# 

CR18-1203RB 

1 Ik 

23 

70C 

28m0 

40m 

30 

5.Omt 

99# 

CR18-1203RBA 

1 Ik 

23 

70C 

28m0 

40m 

3 0 

5.Omt 

100# 

CR181203RB 

1 Ik 

23 

75C 

78m 

40m 

3 0 

5.0m 

101 

201ZB 

1 Ik 

25 

75C 


40m 

30 

4 Om 

102# 

CS22-11 

1 Ik 

25 

75 

200m 

100m 

30 

10m 

103# 

24TB11 

1 Ik 

25 

84B 


10 

30 

7 5m 

104# 

26TB11 

1.1k 

25 

84B 


10 

3 0 

7 5m 

105# 

T22N1100C 

1.1k 

28 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

106# 

T22N1 100E 

1.1k 

28 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 



1.5 

1 Ok 


n 



am 


125J 

HER 


125 

4.2 

3 Ok 

125 

4 2 

3 Ok 

125J 

1.2 

500 

125J 

1.7 

1.0k 

125J 

1.6 

1.0k 

125C 

1.4 

500 

125C 

1 3 

500 

125J 

1 9 

1 2k 

1 25C 

2 0 t 

1 3k 

1 25J 

2 0 t 

1 2k 

125 J 

2.1 

775 

125 

2.9 

3.0k 

125 

2.9 

3 Ok 

125J 

1.9 t 

1 4k 

125 J 

1.6 § 

2 5k 

125J 

2.1 

2 5k 

125C 

1.7 t 

1.7k 

125 J 

1.6 

1.8k 

1 25J 

2.0 

1.3k 

1 25J 

2.0 

1 7k 


1.5 

2.2k 

25J 

1.5 t 

1 Okt 

125J 

2.0 

1 7k 

125J 

2.2 

30 

100C 

2 0 

16 

100C 

20 

16 

125 

4 0 

50 

125C 

2.0 

32 

125C 

2.0 

32 

125J 

2.0 

50 

100J 

1.6 

10 

125 

2.7u 

50 

125 

2.7 

50 

125J 

1.6 

10 

125 J 

2.5 

50 

125J 

2.5 

50 

125 J 

2.2 

70 

125C 

2.1 

57 

125C 

2 1 

57 

125C 

2.1 

57 

125J 

23 

50 

125 

2 1 

70 


23 

31 


2.3 

31 

125J 

1 9 

60 

125J 

1 9 

60 


2 0 

2 0 


30 

20 

200 

200 

300 

5 5k 

5.5k 

6 5k 

125 

125 

125 

40 

40 

S295 




200 § 

7 4k 

125J 

3.0 t 

S372 




200 § 

10k 

125J 

3 0 t 

S372 

5 Ou 

25 

IOOuE) 

100 

6 5k 

125 J 

26 

\7ZlZM 

5.0u 

25 

6Ou0 

100 

9 Ok 

125J 

26 

iEEEa 

6.0u 

400 

50u 

50 

7.2k 

1 15J 

4 0 t 

M433 


500 

40u§ 

200 § 

5 5kA 

125J 

20 t 

Y200c 



4Ou0) 

100 § 

5 5kA 

125J 

16 0 

Y200c 


120u§ 100 § 
200 § 


200u§ 100 § 

_-100 _ 

50u§ 50 0§ 

80u 20 

80u 200 

50u 

85u 20 

85u 200 

50u§ 50 0 


80u§ 20 § 

80u§ 20 § 

50u§ 50 0§ 

85u 20 

85u 200 

20 0 § 


7 5k 

125 

40 


7 5k 

125 

40 


6 OkA 

125J 

16 0 

Y200c 

14kA 

125 J 

16 0 

M566 

13k 

125J 

20 

M433 

8 OkA 

125 J 

3 0 t 

Y200c 

16k 

125J 

3 0 t 

S37 1 

7.5k 

125 J 



7 5k 

125 

5.0 0 


13k 

125 

40 


7.0k 

125 J 

5.0 t 

M464 


D.A.T.A. 


5.0u§ 15 

2 3u 20 


60 2 5u W 20 80u§ 20 § 
60 |2.5uE) 20 80u§ 20 § 

SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
















6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME j 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 


3J at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 25 

°c 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 


1!C]_ 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(S) 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


1# 

23TB11 

1 Ik 

31 


82B 

200m 

100m 

3.0 

7.5m 


2.4 

63 





260 

125C 

1.0 

S266 

2# 

25TB11 

1.1k 

31 


82B 

200m 

100m 

30 

7 5m 


2.4 

63 





260 

125C 

1 0 

S63a 

3# 

TK1 1 

1 Ik 

35 


25A 

5Om0 

125m 

3.0 

10m 

100J 

2.0 

100 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

700 


375m 

S317 

4v# 

5TCA110 

1 Ik 

35 


125 

60 

100m 

3 0 







10Ou 

100 § 

1 5k 

125 

10 


5 

35C110 

1 Ik 

35 


125J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T094#A 

6 

35C110B 

1 Ik 

35 


125 J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T094#A 

7 

35C110BF 

1 Ik 

35 


125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125J 

15 0 

T083#A 

8 

35C110F 

1 Ik 

35 


125 J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125J 

15 0 

T083#A 

9# 

CR30-1103A 

1 Ik 

36 


25 

66m 

60m 

3 0 



1.4 

30 

20u 

30 

73u 


500 

125 

5.0 

T049 

10# 

CR30-1203A 

1 Ik 

36 


85C 

33m0 

60m 

3 0 

lOmt 

125C 

2.0 

100 

3 5u 

30 

28u 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

11# 

CR30-1204AA 

1.1k 

38 


70C 

2Om0 

80m 

3 0 

lOmt 

1 25C 

2 5 

100 

20u 

100 

20ud 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

1 2v# 

6TC1 10 

1 Ik 

40 




100m 

3 0 



1.3 


lOu 


1 50u 

50 §0 

1 5k* 

125J 


S1 83a 

13# 

27TB1 1 

1 Ik 

40 


74B 


.10 

3 0 

15m 


2.1 

78 





450 

125C 

1.0 

S63a 

14# 

CR24-1203RB 

1 Ik 

40 


80C 

28m0 

40m 

30 

5.0mt 

1 25C 

1.4 

50 

2.3u 

20 

85u 

20 

320 

125 

5.0 


15# 

CR24-1203RBA 

1 Ik 

40 


80C 

28m0 

40m 

3 0 

5.0mt 

125C 

1 4 

50 

2.3u 

20 

85u 

200 

320 

125 

5.0 0 


164 

40RCS110 

Tlkd 

40 


87C 

200m 

110m 

3.0 

1.2m 

105 J 

1.7 t 

40 

4.5u 

10 


25 § 

1.0k§ 

105J 

500mt 

T065 

17v# 

6TCA110 

1 Ik 

40 


125 

60 

100m 

3.0 







10Ou 

100 § 

1 5k 

125 

10 


18 

25 1 ZB 

1.1k 

40 


125J 


100m 

3.0 

10m 

1 25J 

1.7 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1.2k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

19# 

28TB11 

1 Ik 

47 


73B 


10 

3.0 

15m 


1.9 

95 





550 

125 

1.0 

S63a 

20# 

29TB 1 1 

1.1k 

55 


68B 


10 

3.0 

15m 


1 8 

1 10 





650 

125 

1.0 

S63a 

21 

NL576PA 

1.1k 

55 


82 

500m 

150m 

3.0 



2 4 

1 10 




10 

700 

125 

2.0 


22 

NL577PA 

1 Ik 

55 


82C 

50 

15 

30 

3 Om 

125J 

2.4 

110 




200 

700 

125J 

2.0 t 

T0103 

23 

555PA 

1.1k 

55 


99C 


150m 

3.0 








200 


125J 


T049 

24 

556PA 

1 Ik 

55 


99C 


150m 

3.0 








200 


125 J 


T083 

25 

C145PA 

1 Ik 

55 

A 

125J 

500m 

150m 

30 

6.5m 

1 25C 

2.4 t 

110 




200 

700 A 

125 J 

2.0 t 

T0103 

26# 

BTX49-1100R 

1 1 k§ 

60 


85C 

150m 

80m 

3.0 

13m 

125J 

3.5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1 Ok 

125 J 

1 0 t 

T094 

27# 

T50N1100 

1.1k 

62 5 


85C 

300m 

100m 

3.0 

20m 

125J 

2 2 

160 

2 5ud 

25 

80u§ 

20 § 

800 § 

125 J 


M330b% 

28# 

CR50-1 103A 

1 Ik 

64 


25 

73m 

100m 

3 0 









600 

125 

5.0 

T049 

29# 

40T14 

1 Ik 

65 


75B 

200m 

200m 

.25 

10m 


2 1 

200 





1.1k 

125B 

1.0 

M308 

30# 

CR50-1203A 

1 Ik 

66 


75C 

32m0 

60m 

30 

lOmt 

1 25C 

1.7 

150 

4.2u 

150 

70u 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

31# 

TK1100 

1 Ik 

70 


25A 

5Om0 

125m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.0 

200 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

1.0k 


375m 

S317 

32# 

TK1110 

1.1k 

70 


25A 

5Om0 

125m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.0 

200 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

1 Ok 


375m 

S317 

33 

2N3096 

1 Ik 

70 

A 

62C 


200m$ 

3 0 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

500mt 

T049 

34 

2N3104 

1 Ik 

70 

A 

62C 


200m$ 

30 $ 

2 5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1 Ok§* 

125C 

500mt 

T049 

35 

2N3992 

1 Ik 

70 


70C 


200m$ 

30 $ 

15m 

1 25C 

2.9 t 

220 



50u 

200 § 

1.0k* 

125C 

10 0 

T094 

36# 

36TB11 

1 Ik 

70 


75B 


.15 

30 

15m 


2.0 

140 





760 

125 

1.0 

S63d 

37# 

BTX50-1100R 

1.1 kS 

70 


85C 

150m 

80m 

30 

13m 

1 25J 

2 5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1 5k 

125J 

1.0 t 

T094 

38# 

10TC110 

1 Ik 

70 


125 

100m 

100m 

30 













39v# 

10TCA110 

1.1k 

70 


125 

100 

100m 

3 0 







10Ou 

100 § 

1.5k 

125 

10 


40 

70C110 

1 Ik 

70 


125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

41 

70C110B 

1.1k 

70 


125J 

200m§ 

150m 

3 0 

10m 

1 25J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

42 

70C110BF 

1 Ik 

70 


125J 

200m§ 

150m 

3.0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 

100 

1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

43 

70C1IOC 

1 Ik 

70 


125J 

200m§ 

100m 

2 0 

10m 

1 25 J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T094#A 

44 

70C110CF 

1.1k 

70 


125J 

200m§ 

100m 

20 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125 J 

15 0 

T083#A 

45 

70C110F 

1 Ik 

70 


125J 

200m§ 

200m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T083#A 

46v# 

12TC110 

1 Ik 

80 



100m 

100m 

3.0 



1 5 


lOu 


1 50u 

50 § 

1 5k* 

125J 


SI 83b 

47# 

CR31-1203A 

1 Ik 

80 


55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

1 25C 

1.7 

100 

3 7 u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

48# 

CR31-1204AA 

1.1k 

80 


55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

1 25C 

1.7 

100 

5.7u 

100 

20ud 

20 

700 

135J 

50 0 

T049 

49 

36RA110 

1 Ikd 

80 

A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

9 Om 

1 25C 

2 2 t 

160 




200 § 

1 OkA 

125J 

20 t 

T094 

50 

36RE110 

1 Ikd 

80 

A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

5 Om 

1 25C 

2.2 t 

160 




10 § 

I.OkA 

125J 

20 t 

T094 

51 

37RA110 

1.1 kO 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

9 Om 

1 25C 

2 2 t 

160 




200 § 

1 OkA 

125J 

2.0 t 

T083 

52 

37RE110 

1 Ikd 

80 

A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

5.0m 

125C 

2.2 t 

160 




10 § 

1 OkA 

125J 

2.0 t 

T083 

53 

36REH1 10 

1 1k@ 

80 

A 

100C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

1 50C 

2 1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T094 

54 

37REH1 10 

1 Ikd 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2.5 

1 5m 

1 50C 

2.1 T 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T083 

55v# 

12TCA110 

1.1k 

80 


125 

100 

100m 

3.0 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 


56 

250ZB 

1.1k 

80 


125J 


100m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 3 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 6k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

57# 

37TB11 

1.1k 

85 


66B 


15 

3 0 

15m 


1.9 

175 





930 

125 

1.0 

S63d 

58# 

CR70-1201A 

1 Ik 

85 


75C 


100m 

3.0 

30mt 

125C 

1 7 

210 




20 

1.0k 

125 

5.0 

T049 

59# 

CR70-1201C 

1 Ik 

85 


75C 


100m 

30 

30mt 

125C 

1.7 

210 




20 

1.0k 

125 

5.0 

M376 

60# 

CS80-11 

1.1k 

90 


75 

50m 

80m 

3 0 

15m 

125 

1.5 

200 



70 

1.0k 

1.2k 

45 

10 


61# 

TT1 1 

1 Ik 

100 


25A 

5Om0 

500m 

30 

25m 

100J 

2.2 

T50 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

2.0k 


1.5 

S204a 

62# 

38TB11 

1 Ik 

100 


62B 


15 

3.0 

15m 


1.8 

205 





1.0k 

125 

1.0 

S63d 

63 

100C110 

1 Ik 

100 


125J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

125J 

20 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

64 

100C110B 

1.1k 

100 


125J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

1 25J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

65# 

CR51-1203A 

1.1k 

105 


55C 

38m0 

60m 

3 0 

10mt 

1 25C 

1 6 

150 

3 4u 

120 

185u 

20 

760 

135J 

50 

T049 

66 

72RE110 

l.lkS 

1 10 


60C 

1 5m0 

70m 

20 

2.5m0 

1 25J 

1.8 

220 





I.OkA 

125 J 

5.0 0 

T083 

67 

72RE11OA 

1 1k§# 

1 10 


60C 

15m0 

70m 

2.0 

2 5m0 

1 25J 

1 8 

220 





I.OkA 

125 J 

50 0 

T083 

68 

71RB110 

1 1 k0 

110 

A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

9 Om 

1 25J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125J 

2.0 t 

T094 

69 

71REB110 

1-1kg 

110 

A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

1 25J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1 2kA 

125 J 

2.0 t 

T094 

70 

72RB110 

TTi<3 

110 

A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

9.0m 

1 25J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125J 

2.0 t 

T083 

71 

72REB110 

1 Ikd 

110 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

1 25J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125 J 

2.0 t 

T083 

72 

C150PAA 

1 Ik 

1 10 

A 

70C 

500m 

150m 

L3i_ 

14m 

1 20C 

2 6 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 

1 5k 

125J 

10 

T094 

73 

C151PAA 

1 Ik 

110 Al 

70C 

500m 

150m 

3.0 

14m 

1 20C 

3 5 

500 

8 Ou 

50 

50u§ 

200 

1 Ok 

125J 

10 

S91 

74 

C152PAA 

1.1k 

1 10 

A 

70C 

500m 

150m 

3 0 

14m 

1 20C 

2.6 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 

1.5k 

125J 

10 

S315 

75 

C153PAA 

1 Ik 

110 A 

70C 

500m 

150m 

3 0 

14m 

1 20C 

3.5 

500 

8.0u 

50 

50u§ 

200 

1 Ok 

125 J 

10 

S108 

76 

71RA110 

1 Ikd 

110 

A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

9 Om 

1 25J 

1 9 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125J 

2.0 t 

T094 

77 

71REA110 

1.1k0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

1 25 J 

1 9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125J 

20 t 

T094 

78 

72RA110 

1 Ikd 

1 10 

A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

9 Om 

1 25J 

1 9 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125 J 

20 t 

T083 

79 

72REA110 

1 Tkd 

1 10 

A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

5 Om 

1 25J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1 6kA 

125 J 

20 t 

T083 

80 

NLF151PA 

1 Ik 

1 10 


80C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

1 25J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

50ud 

200 

1 4k 

125J 

20 t 

T094 

81 

71REJ1 10 

1.1 kd 

1 10 

A 

90C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

150J 

2.5 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

50 A 

I.OkA 

150J 

20 t 

T094 

82 

72REJ110 

1 Ikd 

1 10 A 

90C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

150J 

2 5 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

50 A 

1 OkA 

150J 

20 t 

T083 

83 

NLC150PA 

1 Ik 

1 10 


90C 

50 

15 

2 5 

6 Om 

125 J 

2 6 

500 

8 Ou 

50 

lOOu 

200 

1 8k 

125 J 

2.0 t 

T049 

84 

NLC152PA 

1.1k 

110 


90C 

.50 

15 

2 5 

6.0m 

125J 

2.6 

500 

8 Ou 

50 

lOOu 

200 

1.8k 

125J 

20 t 

T083 

85 

NLC350PA 

1 Ik 

1 10 


90C 

50 

15 

2 5 

4 Om 

125J 

2 6 

500 

8 Ou 

5.0 

lOOu 

200 

1.8k 

125J 

20 t 

M456 

86 

71REH110 

i ikd 

110 

A 

105C 

500m 

150m 

2 5 

1 5m 

1 50J 

1.9 t 

220 

2 Ou 

50 

60u§ 

50 A 

1.4kA 

150J 

20 t 

T094 

87 

72REH110 

l.lkd 

1 10 A 

105C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

1 50J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

60u§ 

50 A 

1 4kA 

150J 

2.0 t 

T083 

88# 

CR100-1201C 

1 Ik 

125 


80C 

3Om0 

100m 

3.0 

30mt 

125C 

1 7 

300 



100 

20 

1.5k 

125 

5.0 

M376 

89# 

CR100-1201 D 

1.1k 

125 


80C 

3Om0 

100m 

3 0 

30mt 

1 25C 

1.7 

300 



100 

20 

1 5k 

125 

5 0 

T049 

90#_ 

42TB11 

1 Ik 

135 


57B 


20 

3 0 

15m 


2.2 

265 





1.4k 

125 

1.5 

M308 

914# 

30TC110 

1.1k 

140 



150m 

100m 

30 



1.5 





50 §0 

3 5k* 

125J 


S348 

92# 

20TC110 

1.1k 

140 


125 

1 50m 

100m 

3 0 













93v# 

20TCA110 

1 Ik 

140 


125 

150 

100m 

3.0 







10Ou 

100 § 

3.0k 

125 

10 


94# 

TT2110 

1 Ik 

150 


25A 

5Om0 

500m 

3 0 

25m 

125J 

1 7 

450 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

3.2k 


1.5 

S204a 

95 

150C110 

1 Ik 

150 


125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

96 

150C110B 

1 Ik 

150 


125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125 J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3.0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

97 

101RA110 

1 1k0 

160 

A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

14m 

125J 

2 1 t 

314 

2 Ou 

150 

50u§ 

200 A 

2 OkA 

125J 

20 t 

T093 

98 

101 RE 110 

1 Ikd 

160 

A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125 J 

2 1 t 

314 

2.0u 

150 

35u§ 

4 0 A 

2.0kA 

125J 

2.0 t 

T093 

994 

115PA110 

1 Ikd 

170 

A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

1 25C 

2 3 t 

340 




200 § 

1.6kA 

125 J 

20 t 

Y200b 

100# 

43TB11 

1 Ik 

175 


62B 


20 

3 0 

15m 


2 2 

390 





1 9k 

125 

1.5 

M308 

101 

C350PA 

1 Ik 

175 


80C 

500m 

150m 

3 0 


25 

2 6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1.5k 

120C 

20 

M514 

102 

C358PA 

1.1k 

180 

A 

125J 

500m 

150m 

30 

11m 

125C 

3 5 

500 

2.0u 

50 

30ud 

200 

1 2k 

125J 

2.0 

M514 

103# 

CS130-11 

1 Ik 

190 


55 

100m 

150m 

3 0 

30m 

125 

1.7 

400 



60u 

1 Ok 

3 5k 

125 

30 


104# 

46TB11 

1 Ik 

195 


56B 


20 

3 0 

15m 


2 0 

390 





2 Ik 

125 

1 5 

M308 

105 

261ZB 

1 Ik 

200 


80 


15 

3.0 

15m 

125J 

1 4 

100 




300 

3 3k 

125 


T093 

106 

263ZB 

1 Ik 

200 


85 


.15 

3 0 

15m 

1 25J 

1.3 

50 




300 

1 6k 

125 


M414 

107# 

TT3110 

1 Ik 

200 


85C 

4Om0 

500m 

3 0 

25m 

125J 

1 6 

600 

5 Ou§ 


100u§ 

100 0§ 

4.0k 


1 5 

S204a 

108vi 

t 30TCA1 10 

1.1k 

200 


125 

150 

100m 

30 








100 § 

5.5k 

125 

10 


109# 

CR 153-1203A 

1 Ik 

220 


70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 6 

450 




100 

3 0k 

125 

5.0 0 

M201 

1...10#.... 

CR 152-1203A 

1.1k 

230 


70C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

1 25C 

1 5 

450 




100 

3 Ik 

125 

5 0 

M201 


486 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
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6. 


SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

jjprv 

MAX. CONT. 1 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S> 

\T 1 

MAX. 

FWD. 1 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 1 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 25 

°C 

and 

TEMP 

at 25 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25 6 C 

igf 

Vgf 

ls@VB0 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) , 

(A) 

m 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

CSL , 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 


(V/us) 

(A) _ 

rg, 

(W) 


1 

151RB 1 10 

TlklZI 

235 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

14m 

12o J 

2:2 r 

471 

2.6u 

150 

40u§ 

200 A 

z5kA 

125 J 


TS53 

2 

151REB110 

1.1k0 

235 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125J 

2.2 t 

471 

2.Ou 

150 

40u§ 

200 A 

2.5kA 

125J 

2 t 

T093 

3 

C180PAA 

1.1k 

235 A 

80C 

500m 

150m 

3.0 

7.0m 

25 

2.9 t 

1.5k 

8.0u 

100 

125u 

200 

3.5k 

125C 

2.0 

T093 

4 

NLF180PA 

1 Ik 

235 

80C 

500m 

150m 

2.5 

12m 

125J 

2.9 t 

1.5k 

8.0u 

100 

125u§ 

200 

3.5k 

125J 

2.0 t 

T093 

5 

151RA110 

11 kg 

235 A 

85C 

500m 

150m 

2.5 

14m 

125J 

1.8 t 

471 

2.0u 

150 

60u§ 

200 A 

3.5kA 

125J 

2.0 t 

T093 

6 

151 REA 110 

1.1 kd 

235 A 

85C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125J 

1.8 t 

471 

2.0u 

150 

60u§ 

200 A 

3.5kA 

125 J 

2 t 

T093 

7 ♦ 

C280PA 

1.1k 

235 

85C 

100m 

150m 

3.0 



1.4 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3.5k 

125 J 

3.0 

S132 

8v 

C281PA 

1 Ik 

235 

85C 

100m 

150m 

3.0 



1.4 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3.5k 

125J 

3.0 

S247a 

9# 

CR151-1203A 

1.1k 

240 

70C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

125C 

1.4 

450 




100 

3.3k 

125 

5.0 

M201 

10# 

61TB1 1 

1.1k 

275 

67B 


.30 

3.0 

40m 


2.4 

665 





3.2 

125 

2.0 

M308a 

1 1 

260ZB 

1.1k 

275 

80 


.15 

3.0 

15m 

125J 

1 2 

100 




300 

5.0k 

125 


T093 

12i 

175PA110 

1 1k(Z) 

275 A 

85C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

125C 

2.3 t 

550 




200 § 

3.0kA 

125J 

2.0 t 

Y200b 

134:# 

40TC110 

1.1k 

300 


150m 

100m 

30 



1 5 





50 §0 

4.5k* 

125 J 


S348 

14 

273ZB 

1.1k 

300 

70 


.15 

3.0 

15m 

1 25J 

1.3 

100 




300 

3.3k 

125 


M414 

15V# 

40TCA110 

1 Ik 

300 

125 

150 

100m 

3 0 








100 § 

5.5k 

125 

10 


16 

2248ZB 

1.1k 

300 

125 J 


300m 

4.0 

10m 

125J 

1 0 § 

100 

5.0u 

150 

50u 

100 

5.0k* 

125 J 

3.0 t 

M308c 

17# 

62TB 1 1 

1 Ik 

315 

65B 


30 

3.0 

40m 


2.2 

665 





3.7k 

125 

2.0 

M308a 

18# 

CR253-1203A 

1.1k 

320 

40C 

35m0 

150m 

35 

30mt 

125C 

1 6 

450 




100 

3.5k 

125 

5.0 0 

M201 

19# 

CR252-1203A 

1 Ik 

336 

50C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1.5 

450 




100 

3.6k 

125 

5.0 

M201 

20# 

70TB1 1 

1.1k 

355 

67B 


.30 

3.0 

40m 


2.2 

850 





4.1 

125 

2.0 

M308a 

21 

C380PA 

1.1k 

380 

65C 

500m 

150m 

3.0 § 

7 Om 

25C 

2.8 

1.5k 

8.0u 

100 

10Ou 

200 

3.5k 

120 

2.0 

M514 

224 

250PA110 

rwiinf 

BcEIiKV 

70C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

125C 

2.3 t 

780 




200 § 

4 2kA 

125J 

2.0 t 

Y200b 

23v 

250RM110 

HIM 

em!H 

60C 

500m 

150m 

2 5 

18m 

125C 

1.7 t 

785 


500 

40u§ 

200 § 

5.5kA 

125J 

2.0 t 

T0118 

24V 

251RM110 

6 ITInl 

puiSH 

60C 

500m 

150m 

2 5 

18m 

125J 

1.7 t 

785 


500 

40u§ 

200 § 

5.5kA 

125 J 

20 t 

T0108 

25# 

71TB11 


EH 

65B 


30 

30 

40m 


2.0 

850 





4.6k 

125 

2.0 

M308a 

26 

250RA110 


400 A 

75C 

100m 

150m 

30 

18m 

125J 

1.7 t 

785 

5.0u 

250 

40u§ 

100 A0 

5 OkA 

125J 

3.0 t 

T0118 

27# 

73TB11 

1 Ik 

430 

64B 


.30 

3.0 

40m 


2.0 

1.0k 





5.1k ... 

125_ 

2.0 

M308a 

28# 

CR7K1203A45 

1.1k 


65C 

55m0 

150m 

3.5 

50m 

125J 

1.8 

1.0k 

3.5u 

600 

180u 

100 

6.0k 

| E1M 



29# 

CR7K1203A4 

1.1k 


65C 

55m0 

150m 

3.5 

50m 

125 J 

1.7 

100 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

6.4k 

tEm 



30 

276ZB 

1.1k 




.15 

3.0 

15m 

125 J 

1.2 

100 




300 

5.5k 

UFm 

■MM 

mstml 

31 

304RA110 



5A 

500m 

150m 

3.0 

18m 

1 25C 

1.6 t 

940 





6.OkA 

12b J 

3.0 t 

T0109# 

32# 

74TB11 

1.1k 


63B 


300m 

3.0 

40m 


1.8 

1.0k 





5 6k 

125 

2.0 

M308a 

334 

C290PA 

1.1k 


65C 

100m 

150m 

3.5 



1.2 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5.5k 

1 25 J 

3.0 

S132 

34i 

C291PAA 



65C 

100m 

150m 

3 5 



1.2 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

5.5k 

IFifli 

gxm 

Mill 1 

35 




66C 

100m 

150m 

3.0 

15m 

125J 

1.2 t 

500 

5.0u 

5.0 

100u§ 

100 § 

5 5k 

tv mm 

HOT 

rocjci^B 

36 

NLF291PA 



66C 

100m 

150m 

2.5 


1 25J 

1.2 t 

mm 


5.0 

iliiwnl 


5 5k 

KEH 

kiflM 

MMKM 

37 

272ZB 





15m 

3.0 

15m 

npri 

mm 

u&m 





5 5k 

125 


M414 

38 

300RA110 



75C 

100m 

150m 

3.0 

18m 

SEin 

sn 

SB 



50u§ 

100 0A 

5.5kA 

125 J 

30 t 

T01 18 

39 

300RB110 



75C 

100m 

150m 

3.0 

18m 

EE-9 

Kill 

mm 



mm* 

25 A 

5 5kA 

125J 

3.0 t 

T0118 

40# 

CR7K1203A35 

1 Ik , 

480 

65C 

140m 

150m 

3 5 

50m 

125 J 

1.6 

1.0k 

3.5u 

600 

180u 

100 

6.9k 

IBH 

5.0 0 

Llk'Ul:f 1 

41# 

80TB11 

1 Ik 

510 

59B 


.30 

3.0 

40m 


1 5 

1 2k 





6.4k 

125 

2.0 

M308a 

42# 

CR7K1203A3 

1 Ik 

520 

55C 

140m 

150m 

35 



1.5 

1.0 





7.0k 

125 J 

5.0 0 

M308b 

43v 

NLC501PA 

1 Ik 

550 

25 

250m 

150m 

65 § 



1.5 

1 Ok 



200u§ 

100 § 

7 Ok 

125J 

5.0 t 

M593 

44# 

81TB11 

1 Ik 

550 

56B 


.30 

3 0 

40m 


1.7 

1.2k 





7.0k 

125 

2.0 

M308a 

45 

350RA110 

1 Ik 

550 

65C 

100m 

150m 

30 

18m 

125J 

1.4 

550 

5.On 

50 

100u§ 

100 §0 

6 2kA 

125J 

3.0 

S158a 

46v 

C387PA 

1 Ik 

550 A 

65 

500 

150 

3.6 

45 

125 

4 2 

3.0k 

2.0 


30 

200 

5.5k 

125 

40 


47v 

C388PA 

1.1k 

550 A 

65 

500 

150 

3.0 

45 

125 

4.2 

3.0k 

2.0 


20 

200 

5.5k 

125 

40 


48 

270ZB 

1 Ik 

550 

67 


.15 

30 

15m 

125J 

1.2 

500 




300 

6 5k 

125 


S295 

49 

C507PA 

1 Ik 

625 A 

125 J 

100m 

1 50m 

4 0 

50m 

125C 

1.4 

500 

5.0u 

25 

100u(Z) 

100 

6.5k 

125 J 

26 

M464 

50 

C508PA 

1 Ik 

625 A 

125 J 

100m 

150m 

4 0 

50m 

125C 

1.3 

500 

5.0u 

25 

60u(Zj 

100 

9 Ok 

125J 

26 

M464 

51T 

420PM110 

1.1 kE) 

660 

60C 

500m 

150m 

2.5 

18m 

125C 

2.0 t 

1 3k 


500 

40u§ 

200 § 

5 5kA 

125 J 

2.0 t 

Y200c 

524 

420PA110T50 

1.1 k0 

660 A 

68C 

500m 

150m 

30 

18m 

1 25J 

2.0 t 

1 2k 



5Ou0 

100 § 

5.5kA 

125J 

16 0 

Y200c 

53# 

2WDCR152-1 10 

3B 




















1.1k 

700 A 

40B 

6Om0 

150m 

3 5 

30m 

1 25J 

2.1 

775 




100 

3.1k 

125 J 



54v 

C397PA 

1 Ik 

700 A 

65 

500 

150 

3.0 

45 

125 

2.9 

3.0k 

2.0 


45 

200 

7.5k 

125 

40 


55 ♦ 

C398PA 

1 Ik 

700 A 

65 

500 

150 

3 0 

45 

125 

2.9 

3 Ok 

2.0 


30 

200 

7 5k 

125 

40 


56# 

470PB110T52 

1 1k(Z) 

740 A 

67C 

500m 

150m 

3 0 

18m 

1 25J 

1.9 t 

1.4k 



60u(Z) 

100 § 

6.0kA 

125J 

16 0 

Y200c 

57# 

470PA110 

1 1k0 

850 

60C 

500m 

150m 

3.0 

1 8m 

125C 

1 7 t 

1 7k 


250 

120u§ 

100 § 

8.0kA 

125 J 

3.0 t 

Y200c 

58v 

C601PA 

1.1k 

1.1 kA 

72 

500 

150 

6.5 





4.0 


300 

100 

10k 

125 

40 


59# 

5TC110 

1.1k 

1 Ik 

125 

6.0 

100m 

3 0 













60# 

2WDCR7K1 103 

335 




















1 Ik 

1.2kA 

40B 

8Om0 

150m 

3.5 

50m 

1 25J 

2 0 

1 3k 




100 

7.5k 

125 J 



61 ▼ 

C600PA 

1.1k 

1.4kA 

72 

750 

150 

6 5 



1 5 

2.2k 



250 

100 

13k 

125 

40 


62 

C501PA 

1.2k 



250m 

150m 

6.5 

1 5m 

25J 

1.5 t 

1 Okt 


450 

200u§ 

100 § 

7.0k 

125 J 

5.0 t 

M464 

63 

C501PB 

1.2k 



250m 

150m 

6.5 

15m 

25J 

1.5 t 

I.Okt 


450 

200u§ 

100 § 

7.0k 

1 25J 

5 0 t 

M464 

64# 

CSO 6-12 

1.2k 

650m 


20m 

10m 

3 0 



1.4 

2 0 



60u 

200 

35 

125 

10 


65# 

CS1-12 

1.2k 

650m 


50m 

30m 

3.0 

1 Om 

125 

1.4 

4 0 



60u 

200 

55 

125 

10 


66# 

2WDCR7K1303 

34 




















1 2k 

1 2 A 

40B 

8Om0 

150 

3 5 

50mt 

125J 

2.0 

1.7k 




100 

7.5k 

125 

5.0 0 


67# 

CS5-12 

1.2k 

6 2 

100 

50m 

30m 

3.0 

3 Om 

125 

1.7 

20 



60u 

200 

110 

125 

10 


68# 

CS8-12 

1 2k 

8 2 

100 

50m 

30m 

3 0 

3.0m 

125 

1.6 

26 



60u 

200 

170 

125 

10 


69# 

TR1210 

1.2k 

10 

25A 

5Om0 

80m 

3.0 

5 Om 

125J 

2 2 

30 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0§ 

125 


240m 

S313 

70# 

CR6-1303RB 

1 2k 

10 

70C 

28m0 

80m 

3 0 

5 Omt 

100C 

2.0 

16 

2.3u 

20 

80u 

20 

100 

125 

5 0 


71# 

CR6-1303RBA 

1 2k 

10 

70C 

28m0 

80m 

30 

5.0mt 

100C 

20 

16 

2.3u 

20 

80u 

200 

100 

125 

5.0 


72# 

2SF719 

1 2k 

1 1 

50B 


40m 

3.0 

4 5m 

100J 

2.8 

50 




100 

125 

100J 

500m 

SI 8c 

73# 

CR12-1303RB 

1 2k 

14 5 

75C 

28m0 

60m 

3.0 

5.Omt 

125C 

20 

32 

2.3u 

20 

85u 

20 

160 

125 

5.0 


74# 

CR12-1303RBA 

1.2k 

14 5 

75C 

28m0 

60m 

3.0 

5.Omt 

1 25C 

20 

32 

2.3u 

20 

85u 

200 

160 

125 

5.0 


75# 

TR 12 

1.2k 

16 

25A 

5Om0 

80m 

3 0 

3 Om 

1 25J 

2.0 

50 

2.0u§ 

10 

50u§ 

50 0 

250 


240m 

S313 

76 

202ZD 

1 2k 

16 

58C 


80m 

3.5 

4 Om 

100J 

1.6 

10 





125 

100J 


T048 

774:# 

BStC0380 

1.2k 

16 

59C 

30m 

30m 

2.5 

3.0 

1 25 J 

1.9 

27 




200 

180 § 

125 

10 


78 

511-6 

1.2k 

16 

70C 


80m 

3.0 








200 


100J 


T048 

79 

NL51 1-4 

1 2k 

16 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

2.Om0 

100J 

2.5 

30 

3.0u 

10 

12u 

20 

150 

100J 

5.0 

T048 

804^ 

BStD0380 

1 2k 

16 

85C 

30m 

30m 

2.5 

3.0 

1 25J 

1.6 

33 




200 

250 § 

125 

10 


81# 

BTX92-1200R 

1.2k§ 

16 

85C 

200m 

150m 

3.5 

7 Om 

125 

2.7 

50 

2.0u 

10 


200 

280 * 

125 

50 0 

T048 

82 

203ZD 

1 2k 

16 

92C 


80m 

3 7 

4.0m 

1 25J 

1 6 

10 





125 

125J 


T048 

83# 

T15N1200C 

1.2k 

19 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

50 

2.5u0 

10 

80u§ 

20 § 

300 § 

125J 


S63g% 

84# 

T15N1200E 

1 2k 

19 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

50 

2.5uE) 

10 

80 u§ 

20 § 

.300 § 

125J 


M35 1 % 

85# 

CS 16-12 

1.2k 

19 

95 

50m 

80m 

3.0 

3.0m 

125 

1.8 

60 



60u 

200 

350 

125 

10 


86# 

CR20F24 

1.2k 

20 

86C 


50m 

3.0 

4.0m 

125 J 

1.8 

60 




50 A 

300 A 

125 J 

5.0 0 

S 106b 

87 

2N5207 

1.2k 

22 

40A 

200m $ 

80m$ 

3.0 $ 

1.7m 

125A 

2.3 

70 




100 § 

300 

125A 

500mt 

T048 

88# 

2SF729 

1.2k 

22 

64B 


40m 

3.0 

4.5m 

125J 

2.0 

50 




100 

150 

125 J 

500m 

SI 8c 

89# 

TS1235 

1 2k 

22 5 

25A 

2Om0 

80m 

30 

6.0m 

1 25J 

2 2 

70 

5.0u§ 

15 

50u§ 

50 0§ 

250 


240m 

S313 

90# 

CR18-1303RB 

1 2k 

23 

70C 

28m0 

40m 

30 

5.Omt 

125C 

2.1 

57 

2.3u 

20 

85u 

20 

180 

125 

5 0 


91# 

CR18-1303RBA 

1 2k 

23 

70C 

28m0 

40m 

3.0 

5 Omt 

125C 

2.1 

57 

2 3u 

20 

85u 

200 

180 

125 

5.0 


92# 

CR181303RB 

1 2k 

23 

75C 

78m 

40m 

3.0 

5.0m 

1 25C 

2 1 

57 




20 0§ 

180 *§ 

125 J 

5.0 0 

S278 

93 

10RC120A 

1.2k(Z3 

25 A 

45C 

1Om0 

90m 

25 

1 5m0 

125C 

2 8 

50 t 

3.0u 

10 

30u 

25 § 

200 A 

125 J 

.50 t 

T048 

94 

201ZD 

1.2k 

25 

75C 


40m 

3 0 

4 Om 

125J 

23 

50 





250 

125 J 


T048 

95# 

CS22-12 

1 2k 

25 

75 

200m 

100m 

3 0 

10m 

125 

2 1 

70 



80u 

200 

400 

125 

75 


96# 

24TB12 

1.2k 

25 

84B 


.10 

3 0 

7.5m 


2 3 

31 





180 

125 

1 0 

S266 

97# 

26TB12 

1.2k 

25 

84B 


10 

3 0 

7.5m 


2.3 

31 





180 

125 

1.0 

S63a 

98# 

BStE0280 

1 2k 

25 

85C 

100m 

100m 

3 0 

10m 

125J 





150u§ 

20 § 

300 

125 J 



99# 

T22N1200C 

1 2k 

28 

85C 

200m 

100m 

3 0 

10m 

1 25J 

1.9 

60 

2 5uEl 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125J 


S63a% 

100# 

T22N1200E 

1.2k 

28 

85C 

200m 

100m 

3 0 

10m 

1 25J 

1 9 

60 

2.5u@ 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125J 


M353% 

101# 

23TB12 

1 2k 

31 

82B 

200m 

100m 

3 0 

7 5m 


2.4 

63 





260 

125C 

1.0 

S266 

102# 

25TB12 

1.2k 

31 

82B 

200m 

100m 

3 0 

7 5m 


2 4 

63 





260 

125C 

1 0 

S63a 

103 

C137PB 

1 2k 

35 A 

18C 

100m 

40m 

3 0 § 

3 5m 

120C 

23 

70 




100 

360 

120J 

2.0 t 

T048 

104# 

TK12 

1 2k 

35 

25A 

5Om0 

125m 

30 

10m 

100J 

20 

100 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

700 


375m 

S317 

105# 

TK13 

1 2k 

35 

25A 

5Om0 

125m 

3 0 

10m 

100J 

2.0 

100 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

700 


375m 

S317 

106 

C35P(Z) 

1 2k 

35 

62C 

1Om0 

40m 

2 5 

2 Om0 

125J 

2 0 t 

50 

1 4u 

50 

30u§ 

20 § 

200 

125 J 

500mt 

T048 

107^ 

t5TCA120 

1 2k 

35 

125 

60 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

1 5k 

125 

10 

___1 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT, (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 1 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRf 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

(S) 

r V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


! i 

35C120 

1 2k 

35 

125 J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

2.5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

1 25J 

15 0 

T094#A 

2 

35C120B 

1.2k 

35 

125J 

200m§ 

200m 

30 

10m 

1 25 J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T094#A 

3 

35C120BF 

1 2k 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

25 

220 

lOu 

35 

40u§ 

100 

900 

125 J 

15 0 

T083#A 

4 

35C120F 

1 2k 

35 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

1 25J 

2 5 

220 

lOu 

35 

40u§ 


900 

125 J 

15 0 

T083#A 

5# 

CR30-1303A 

1.2k 

36 

85C 

33m0 

60m 

30 

10mt 

125C 

2 0 

100 

3 5u 

30 

28u 

20 

660 

125 

5 0 0 

T049 

6v# 

6TC120 

1.2k 

40 



100m 

3 0 



1.3 


lOu 


1 50u 

50 §0 

1.5k* 

125J 


S183a 

7# 

2SF739 

1 2k 

40 

70B 


40m 

3.0 

7 Om 

1 25J 

1 7 

50 




100 

300 

125J 

500m 

SI 8c 

8# 

27TB12 

1 2k 

40 

74B 


.10 

3.0 

15m 


2 1 

78 





450 

125C 

1.0 

S63a 

9# 

CR24-1303RB 

1.2k 

40 

80C 

28m0 

40m 

3.0 

5.0mt 

125C 

1.4 

50 

2.3u 

20 

85u 

20 

320 

125 

5 0 


10# 

CR24-1303RBA 

1 2k 

40 

80C 

28m0 

40m 

3 0 

5.0mt 

125C 

1 4 

50 

2 3u 

20 

85u 

200 

320 

125 

5.0 0 


11v# 

6TCA120 

1.2k 

40 

125 

60 

100m 

3 0 







10Ou 

100 § 

1.5k 

125 

10 


12 

251ZD 

1.2k 

40 

125J 


100m 

3.0 

10m 

125J 

1 7 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1.2k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

13v# 

SKT45-12A 

1 2k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1 8 

50 



50u 

50 §0 

800 

130A 

300m 

S354 

14v# 

SKT45-12B 

1 2k 

45 

85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



50u 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 : 

15v# 

SKT45-12BX 

1.2k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1 8 

50 



40uCZl 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 ! 

16v# 

SKT45-12C 

1.2k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



50u 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

17v# 

SKT45-12CX 

1 2k 

45 

85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



4Ou0 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

18v# 

SKT45-12D 

1.2k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



50u 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

19v# 

SKT45-12DX 

1.2k 

45 

85C 

130m 

100m 

3 0 



1.8 

50 



4Ou0 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

20v# 

SKT45-12E 

1.2k 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1 8 

50 



50u 

1 Ok§ 

800 

130A 

300m 

S354 

21 v# 

T130N1200 

1.2k 

45 

85C 

200m 

150m 

1 4 

30m 

1 25J 

1.8 

500 

7 5u 

100 

60u 

50 

3.5k§ 

125 J 


M330d 

22# 

28TB12 

1.2k 

47 

73B 


.10 

3.0 

15m 


1 9 

95 





550 

125 

1 0 

S63a 

23# 

29TB12 

1 2k 

55 

68B 


.10 

3.0 

15m 


1 8 

1 10 





650 

125 

1.0 

S63a 

24 

NL576PB 

1 2k 

5 5 

82 

500m 

150m 

3.0 



2 4 

1 10 




10 

700 

125 

20 


25 

NL577PB 

1.2k 

55 

82C 

.50 

15 

3 0 

3 Om 

125 J 

2.4 

1 10 




200 

700 

125 J 

20 t 

T0103 

26 

NL555P 

1.2k 

55 

89C 

300m 

150m 

2.5 

6 Om 

125J 

3.5 t 

500 

8.Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

2.0 t 

T049 

27 

NL556P 

1 2k 

55 

89C 

300m 

150m 

2.5 

6 Om 

1 25J 

3.5 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

1 25J 

20 t 

T083 

28 

555PB 

1.2k 

55 

99C 


150m 

3 0 








200 


125J 


T049 

29 

556PB 

1.2k 

55 

99C 


150m 

30 








200 


125 J 


T083 

30# 

2SF709 

1.2k 

55 

100C 


100m 

3 5 

10m 

100J 

2.7 

500 





700 

100J 

500mt 

S104a 

31 

C145PB 

1 2k 

55 A 

125J 

500m 

150m 

3.0 

6 Om 

1 25C 

2.4 t 

110 




200 

700 A 

125 J 

20 t 

T0103 

32# 

BTX49-1200R 

1.2k§ 

60 

85C 

150m 

80m 

3 0 

13m 

125J 

3.5 

500 

5.0u 

50 

50u 


1 Ok 

125 J 

1 0 t 

T094 

33# 

T50N1200 

1.2k 

62.5 

85C 

300m 

100m 

30 

20m 

1 25J 

2.2 

160 

2.5u2) 

2.5 

80u§ 

20 § 

800 § 

125J 


M330b% 

34# 

40T15 

1.2k 

65 

75B 

200m 

200m 

25 

10m 


2 1 

200 





1.1k 

125B 

1 0 

M308 

35# 

CR50-1303A 

1.2k 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

4.2u 

150 

70u 

20 

760 

125 

5 0 0 

T049 

36# 

TK1120 

1.2k 

70 

25A 

5Om0 

125m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.0 

200 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

1.0k 


375m 

S317 

37 

2N3097 

1.2k 

70 A 

62C 


200m$ 

30 $ 

2 5m 

62C 

1 9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

500mt 

T049 

38 

2N3105 

1.2k 

70 A 

62C 


200m$ 

30 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

500mt 

T049 

39# 

36TB12 

1.2k 

70 

75B 


15 

30 

15m 


2.0 

140 





760 

125 

1.0 

S63d 

40 

2N4367 

1.2k 

70 

82C 

200m 

250m$ 

5.0 $ 

10m 

125C 

2.0 t 

70 




100 

1 6k*§ 

125C 

15 0 

T094 

41 

2N4377 

1 2k 

70 

82C 

200m 

250m$ 

5 0 $ 

10m 

125C 

20 t 

70 




100 

1 6k*§ 

1 25C 

15 0 

T083 

42# 

CR70C24 

1.2k 

70 

83C 


100m 

3.0 

15m 

1 25J 

1.8 

220 § 




100 A 

1.5kA 

1 25J 

5 0 0 

S332 

43# 

BTX50-1200R 

1.2k§ 

70 

85C 

150m 

80m 

3.0 

13m 

1 25J 

2 5 

500 

5 Ou 

50 

50u 


1 5k 

125J 

1 0 t 

T094 

44v# 

SKT70-12A 

1 2k 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

50 §0 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

45v# 

SKT70-12B 

1.2k 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



70u 

50 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

46v# 

SKT70-12BX 

1 2k 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



4Ou0 

50 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

47v# 

SKT70-12C 

1 2k 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



70u 

200 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

48v# 

SKT70-12CX 

1 2k 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1.8 

60 



40utZl 

200 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

49v# 

SKT70-12D 

1 2k 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



70u 

500 § 

1.7k 

130A 

5QQm 

S260c 

50V# 

SKT70-12DX 

1.2k 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



4Ou0 

500 § 

1 7k 

130A 

5d,0m 

S260c 

51 v# 

SKT70-12E 

1 2k 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



70u 

1.0k§ 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

52# 

1OTC120 

1.2k 

70 

125 

100m 

100m 

30 













53v# 

10TCA120 

1.2k 

70 

125 

100 

100m 

3.0 







10Ou 

100 § 

1.5k 

125 

10 


54 

70C120 

1 2k 

70 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T094#A 

55 

70C120C 

1 2k 

70 

125J 

200m§ 

100m 

20 

10m 

1 25J 

1 8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1.6k 

125J 

15 0 

T094#A 

56 

70C120CF 

1 2k 

70 

125J 

200m§ 

100m 

2.0 

10m 

1 25J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125J 

15 0 

T083#A 

57 

70C120F 

1.2k 

70 

125J 

200m§ 

200m 

3.0 

10m 

125J 

1.8 

220 

lOu 

70 

40u§ 


1 6k 

125 J 

15 0 

T083#A 

58v# 

12TC120 

1 2k 

80 


100m 

100m 

30 



1 5 


lOu 


150u 

50 § 

1 5k* 

125J 


SI 83b 

59# 

2SF554 

1 2k0 

80 

50B 


100m 

3.5 

10m 

1 25J 

2.3 

500 





1.0k 

125 J 

5.0 

SI 89d 

60# 

CR31-1303A 

1 2k 

80 

55C 

38m0 

60m 

30 

lOmt 

1 25C 

1.7 

100 

3.7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

61 

36RA120 

T2k0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

9 Om 

125C 

2 2 t 

160 




200 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T094 

62 

36RE120 

1 2k0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

1 25C 

2.2 t 

160 




10 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T094 

63 

37RA120 

1.2kIZ) 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

9.0m 

1 25C 

2 2 t 

160 




200 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T083 

64 

37RE120 

T2k0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

1 25C 

2.2 t 

160 




10 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T083 

65# 

5 IRC 120 

1.2k 

80 A 

84B 

50m 

70m 

2 5 

1.0m 


2.2 

50 

4 5u 

50 

60u 

20 

700 

125A 

5.0 0 

S237c 

66 

36REH120 

1.2k(Zl 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

1 50C 

2 1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

20 t 

T094 

67 

37REH120 

1.2k0 

80 A 

1000 

500m 

150m 

2.5 

15m 

150C 

2.1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T083 

68v# 

12TCA120 

1 2k 

80 

125 

100 

100m 

30 







lOOu 

100 § 

1.5k 

125 

10 


69 

250ZD 

1 2k 

80 

125J 


100m 

3.0 

10m 

1 25J 

1.3 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1.6k* 

125 J 

3.0 t 

Z59 

70# 

CS42-12 

1 2k 

82 

35 

200m 

1 10m 

20 

10m 

115 

1.9 

180 



180u 

200 

900 

115 

4.0 


71# 

37TB12 

1 2k 

85 

66B 


15 

3.0 

15m 


1.9 

175 





930 

125 

1.0 

S63d 

72# 

CR70-1301A 

1.2k 

85 

75C 


100m 

3.0 

30mt 

125C 

1.7 

210 




20 

1 Ok 

125 

5 0 

T049 

73# 

CR70-1301C 

1.2k 

85 

75C 


100m 

30 

30mt 

1 25C 

1.7 

210 




20 

1 Ok 

125 

50 

M376 

74v# 

T70N1200 

1.2k 

85 

85C 

200m 

150m 

5.0m 

25m 

1 25J 

2.8 

400 

4.5u 

30 

50u 

50 

2.0k§ 

125 J 



75# 

CS80-12 

1.2k 

90 

75 

50m 

80m 

30 

1 5m 

125 

1.5 

200 



70 

1.0k 

1 2k 

45 

10 


76v# 

SKT90-12A 

1.2k 

90 

85C 

150m 

150m 

30 



1.6 

1 10 



70u 

50 §0 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

77v# 

SKT90-12B 

1 2k 

90 

85C 

150m 

150m 

30 



1.6 

1 10 



70u 

50 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

78v# 

SKT90-12C 

1.2k 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.6 

1 10 



70u 

200 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

79v# 

SKT90-12D 

1 2k 

90 

85C 

150m 

150m 

30 



1.6 

110 



70u 

500 § 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

80# 

TT12 

1 2k 

100 

25A 

5Om0 

500m 

3 0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

2 0k 


1.5 

S204a 

81# 

38TB12 

1 2k 

100 

62B 


15 

3 0 

15m 


1.8 

205 





1.0k 

125 

1.0 ^ 

S63d 

82 

100C120 

1.2k 

100 

125J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

1 25J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 


2 0k 

125 J 

10 0 

T093#A 

83 

100C120B 

1 2k 

100 

125 J 

200m 

200m 

2.5 

25m 

1 25J 

2.0 

500 

lOu 

100 

40u§ 

100 

2.0k 

125J 

10 0 

T093#A 

84# 

CR51-1303A 

1 2k 

105 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

1.6 

150 

3.4u 

120 

185u 

20 

760 

135J 

5.0 

T049 

85 

C151PB 

1 2k 

110 

58C 


150m 

3 0 







50u 

200 


125 J 


T049 

86 

C153PB 

1.2k 

1 10 

58C 


150m 

3.0 







50u 

200 


125 J 


T083 

87 

JAN2N3097 

1 2k 

1 10 

60B 

40m 

70m 

3.0 



1 4 

50 


50 

40uEl 

20 § 

1.0k 

125B 

500m 

T094 

88 

JAN2N3105 

1.2k 

110 

60B 

40m 

70m 

3.0 



1 4 

50 


50 

4Ou0 

20 § 

1.0k 

125B 

500m 

T094 

89 

72RE120 

1.2k§ 

1 10 

60C 

15 0, 

70m 

20 

2 5m0 

125 J 

1.8 

220 





1 OkA 

125 J 

5.0 0 

T083 

90 

72RE120A 

1 2k§# 

110 

60C 

15m0 

70m 

2.0 

2 5m0 

1 25J 

1 8 

220 





I.OkA 

125 J 

5.0 «S 

T083 

91 

71 RBI 20 

T2k0 

110 A 

65C 

500m 

150m 

25 

8 5m 

1 25J 

2 5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125J 

2.0 t 

T094 

92 

71REB120 

1 2k0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2.5 

5.0m 

1 25J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125J 

2.0 t 

T094 

93 

72RB120 

1 2k(Zl 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2.5 

8 5m 

1 25J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125 J 

2.0 t 

T083 

94 

72REB120 

1.2k0 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2 5 

5 Om 

125 J 

2 5 t 

220 

2 Ou 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125J 

2.0 t 

T083 

95 

C150PBA 

1 2k 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

30 

13m 

120C 

2.6 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 

1 5k 

125J 

10 

T094 

96 

C152PBA 

1 2k 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3.0 

13m 

120C 

2.6 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 

1.5k 

125J 

10^ 

S315 

97# 

71RC120 

1.2k 

110 A 

79B 

50m 

70m 

25 

1 .Om 


1.9 

70 

4 5u 

50 

70u 

20 

1.0k 

125A 

5.0 0 

S237c 

98 

71RA120 

1 2k0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

8 5m 

125J 

1 9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125J 

2.0 t 

T094 

99 

71REA120 

1 2k(Zl 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

5 Om 

1 25J 

1.9 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125J 

2.0 t 

T094 

100 

72RA120 

1 2k0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8.5m 

1 25 J 

1 9 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125J 

2.0 t 

T083 

101 

72REA120 

1.2k0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

25 

5 Om 

125J 

1.9 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125J 

2.0 t 

T083 

102 

C151 PE) 

1.2k 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

30u§ 

200 § 

1.4k 

125J 

2.0 t 

T049 

103 

C153P0 

1.2k 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T083 

104v# 

SKT110-12A 

1.2k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



80u 

50 §0 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

105v# 

SKT110-12B 

1.2k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



80u 

50 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

106v# 

SKT1 10-12BY 

1.2k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

70 



45u0 

50 § 

2.8k 

130A 

1 0 

S260d 

107v# 

SKT110-12C 

1.2k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



80u 

200 § 

2.8k 

130A 

1 0 

S260d 

108v# 

SKT110-12CY 

1.2k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



45ud 

200 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

109v# 

■ SKT110-12D 

1 2k 

110 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

500 § 

2.8 k 

130A 

1.0 

S260d 

hoy# 

!SKT110-12DY 

. 1.2k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



45ulZ) 

500 § 

2 8k 

130A 

1.0 

S260d 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. 

GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING 

SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 21 

>°C 

and 

TEMP 

at 21 

j°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

ro 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

co 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

re) 

(W) 


1y# 

SKT110-12E 

1.2k 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

70 



80u 

1 Ok§ 

^ik 

130 A 

1 0 

S260d 

2 

C15OP0 

1 2k 

110 

89C 

500m 

150m 

2.5 

6.0m 

125 J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 8k 

125 J 

2 0 t 

T049 

3 

C152P1ZI 

1.2k 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

6.0m 

125 J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 8k 

1 25J 

2.0 t 

T083 

4 

NLF150P 

1 2k 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

6.0m 

125J 

2 6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 6k 

1 25J 

2.0 t 

T094 

5 

NLF152P 

1 2k 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2.5 

6 Om 

125J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.6k 

1 25J 

20 t 

T083 

6 

71REJ120 

1 2kE) 

1 10 A 

90C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150J 

2 5 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

50 A 

1 OkA 

1 50J 

2 0 t 

T094 

7 

72REJ120 

1 2k0 

110 A 

90C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

1 50J 

25 t 

220 

2 Ou 

50 

50u§ 

50 A 

1 OkA 

1 50J 

2.0 t 

T083 

8 

NLC150PB 

1.2k 

1 10 

90C 

50 

15 

2 5 

6.0m 

125 J 

2 6 

500 

8 Ou 

50 

lOOu 

200 

1.8k 

125 J 

2 0 t 

T049 

9 

NLC152PB 

1 2k 

1 10 

90C 

50 

15 

2 5 

6.0m 

1 25J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1 8k 

1 25J 

2.0 t 

T083 

10 

NLC350PB 

1 2k 

1 10 

90C 

.50 

15 

2.5 

4.0m 

125 J 

2.6 

500 

8 Ou 

5 0 

lOOu 

200 

1 8k 

1 25J 

2.0 t 

M456 

1 1 

71REH120 

1 2kg 

1 10 A 

105C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150J 

1 9 t 

220 

2 Ou 

50 

60u§ 

50 A 

1 4kA 

1 50J 

2.0 t 

T094 

12 

72REH120 

1 2kIZ3 

1 10 A 

105C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

150J 

1 9 t 

220 

2 Ou 

50 

60u§ 

50 A 

1 4kA 

1 50J 

2.0 t 

T083 

13# 

CR100-1301C 

1 2k 

125 

80C 

3Om0 

100m 

30 

30mt 

125C 

1 7 

300 



100 

20 

1 5k 

125 

50 

M376 

14# 

CR100-1 301 D 

1.2k 

125 

80C 

3Om0 

100m 

3 0 

30mt 

125C 

1.7 

300 



100 

20 

1 5k 

125 

5 0 

T049 

15# 

42TB12 

1 2k 

135 

57B 


20 

3 0 

15m 


2 2 

265 





1 4k 

125 

1.5 

M308 

16## 

30TC120 

1.2k 

140 


150m 

100m 

3 0 



1 5 





50 §0 

3 5k* 

125J 


S348 

1 7y# 

SKT140-1 2A 

1 2k 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

200 



80u 

50 §0 

3 9k 

130A 

1 0 

S260d 

18y# 

SKT140-1 2B 

1 2k 

140 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1 6 

200 



80u 

50 § 

3 9k 

130A 

1 0 

S260d 

1 9y# 

SKT 140-1 2C 

1 2k 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

200 



80u 

200 § 

3 9k 

130A 

1.0 

S260d 

20y# 

SKT140-12D 

1 2k 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

200 



80u 

500 § 

3 9k 

130A 

1.0 

S260d 

21# 

20TC120 

1.2k 

140 

125 

150m 

100m 

3 0 













22y# 

20TCA120 

1 2k 

140 

125 

150 

100m 

3 0 







lOOu 

100 § 

3 Ok 

125 

10 


23# 

TT2120 

1 2k 

150 

25A 

5Om0 

500m 

30 

25m 

125 J 

1.7 

450 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

3 2k 


1 5 

S204a 

24 

150C120 

1 2k 

150 

1 25J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 


3 Ok 

125J 

10 0 

T093#A 

25 

150C120B 

1 2k 

150 

1 25J 

200m 

200m 

2 5 

25m 

125 J 

1 7 

500 

lOu 

150 

40u§ 

100 

3 Ok 

1 25 J 

10 0 

T093#A 

26 

101RA120 

1 2k @ 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

13m 

125 J 

2 1 t 

314 

2.0u 

150 

35u§ 

200 A 

2 OkA 

125J 

20 t 

T093 

27 

101 RE 120 

1 2kd 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

125J 

2.1 t 

314 

2.0u 

150 

35u§ 

4 0 A 

2.OkA 

1 25J 

2.0 t 

T093 

28# 

101RC120 

1 2k 

160 A 

91 B 

50m 

10 

3 5 

2 0m 


1.8 

100 

5 Ou 

50 

80u 

20 

2 Ok 

1 25A 

10 0 

S237d 

294 

115PA120 

1 2k0 

170 A 

85C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

125C 

2 3 t 

340 




200 § 

1.6kA 

1 25J 

2.0 t 

Y200b 

30y# 

SKT 170-1 2A 

1 2k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



lOOu 

50 §0 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

31 y# 

SKT170-12B 

1.2k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1 6 

500 



lOOu 

50 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

32y# 

SKT170-12BZ 

1 2k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



5Ou0 

50 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

33y# 

SKT170-12C 

1.2k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



lOOu 

200 § 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

34y# 

SKT170-12CZ 

1.2k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



5Ou0 

200 § 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

35y# 

SKT170-12D 

1 2k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1 6 

500 



10Ou 

500 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

36y# 

SKT170-12DZ 

1 2k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



50u(Z) 

500 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

37y# 

SKT 170-1 2E 

1.2k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



lOOu 

1 Ok§ 

6.6k 

130A 

1 0 

S355 

38# 

43TB 12 

1.2k 

175 

62B 


20 

3.0 

15m 


2.2 

390 





1 9k 

125 

1.5 

M308 

39 ▼# 

2SF1149 

1.2k 

175 

75C 


300m 

30 

15m 

125J 

1.7 § 

500 




100 A 

4 OkA 

1 25J 

16 0 

S237e 

40# 

CR150F24 

1.2k 

175 

7 5C 


300m 

30 

15m 

125J 

1 7 § 

500 




100 § 

4 Ok 

1 25J 

16 0 

S237e 

41# 

FT150B24 

1.2k 

175 

75C 


300m 

3.0 

15m 

125J 

1 7 

500 § 




100 A 

4 OkA 

1 25J 

16 0 

M567 

42 

2N3895 

1 2k 

175 

80 

200m 

400m 

4 0 

15m 

125 

1.8 

175 





4 5k 

125 

3 0 

T093 

43 

C350PB 

1 2k 

175 

80C 

500m 

150m 

30 

6 Om 

25 

2 6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1 5k 

1 20C 

20 

M514 

44y# 

T161N1200 

1.2k 

180 

85C 

300m 

200m 

20 

50m 

125J 

1 8 

500 

4.0u 

100 

50u 

50 

5 2k§ 

125J 


M330d 

45 

C358PB 

1.2k 

180 A 

1 25J 

500m 

150m 

3 0 

1 1 m 

125C 

3.5 

500 

2.0u 

50 

30uE5 

200 

1 2k 

1 25J 

20 

M514 

46# 

CS130-12 

1 2k 

190 

55 

100m 

150m 

30 

30m 

125 

1.7 

400 



60u 

1.0k 

3 5k 

125 

30 


47y# 

TY120SP12K2 

1 2k 

190 

70B 

40m 

220m 

3 5 

23m 

125 J 

1.7 

300 




200 § 

2 7k 

1 25J 

3.0 t 

S375a 

48# 

46TB 12 

1 2k 

195 

56B 


20 

3 0 

1 5m 


20 

390 





2 Ik 

125 

1 5 

M308 

49# 

2SF559 

1 2k0 

200 

62B 


125m 

2 5 

1 5m 

125J 

2 1 

1 Ok 





3 5k 

1 25J 

10 

S167 

50 

C178P 

1 2k 

200 

64C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125J 

3 5 t 

1 5k 

8.0u 

100 

1 50u§ 

200 § 

2.5k 

1 25 J 

20 t 

T093 

51 

261 ZD 

1 2k 

200 

80 


15 

30 

15m 

125J 

1 4 

100 




300 

3 3k 

125 


T093 

52 

263ZD 

1 2k 

200 

85 


15 

30 

15m 

125J 

1 3 

50 




300 

1 6k 

125 


M414 

53# 

TT3120 

1 2k 

200 

85C 

4Om0 

500m 

3.0 

25m 

125J 

1 6 

600 

5 0u§ 


100u§ 

100 0§ 

4 Ok 


1 5 

S204a 

54y# 

30TCA120 

1 2k 

200 

125 

150 

100m 

3.0 








100 § 

5 5k 

125 

10 


55# 

CR153-1303A 

1 2k 

220 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 6 

450 




100 

3 Ok 

125 

5 0 0 

M201 

56y# 

SKT220-12A 

1 2k 

220 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

800 



lOOu 

50 §0 

7.8k 

1 30A 

1 0 

S355 

57y# 

SKT220-12B 

1 2k 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



10Ou 

50 § 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

58y# 

SKT220-12C 

1 2k 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



10Ou 

200 § 

7.8k 

130A 

1 0 

S355 

59y# 

SKT220-12D 

1 2k 

220 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

800 



10Ou 

500 § 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

60# 

CR152-1303A 

1 2k 

230 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 5 

450 




100 

3.1k 

125 

5 0 

M201 

61# 

CR150-1202B 

1 2k 

235 

25 

55m 

150m 

3 5 





6.5u 

150 

20u 


3.3k 

125 

5 0 

M201 

62 

C181P 

1 2k 

235 

65C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125 J 

3 5 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

7 5u§ 

200 § 

2.5k 

125 J 

2 0 t 

T093 

63 

151RB120 

1 2kCZ) 

235 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

13m 

125J 

2 2 t 

471 

2.0u 

150 

40u§ 

200 A 

2 5kA 

1 25J 

2 0 t 

T093 

64 

151REB120 

1 2k0 

235 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125J 

2.2 t 

471 

2 Ou 

150 

40u§ 

200 A 

2.5kA 

125 J 

2 t 

T093 

65# 

15 IRC 120 

1 2k 

235 A 

78B 

50m 

10 

2.5 

2 0m 


1.8 

150 

5.0u 

50 

80u 

20 

3.0k 

125A 

10 0 

S237c 

66 

C18OP0 

1 2k 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

4 Om 

125J 

2 9 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

75u§ 

200 § 

3.5k 

1 25J 

20 t 

T093 

67 

C180PBA 

1 2k 

235 A 

80C 

500m 

150m 

30 

6 Om 

25 

2 9 t 

1.5k 

8 Ou 

100 

125u 

200 

3 5k 

125C 

20 

T093 

68 

NLF180PB 

1 2k 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

12m 

125 J 

2 9 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

1 25u§ 

200 

3.5k 

1 25J 

20 t 

T093 

69 

151RA120 

1 2 kg 

235 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

13m 

125J 

1 8 t 

471 

2 Ou 

150 

60u§ 

200 A 

3.5kA 

1 25J 

20 t 

T093 

70 

151REA120 

T2k0 

235 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

125J 

1.8 t 

471 

2 Ou 

150 

60u§ 

200 A 

3.5kA 

125 J 

2 t 

T093 

7 1 ♦ 

C280PB 

1 2k 

235 

85C 

100m 

150m 

30 



1.4 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

3 5k 

125J 

30 

S132 

72y 

C281PB 

1.2k 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1 4 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3 5k 

125J 

30 

S247a 

73# 

CR151-1303A 

1 2k 

240 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 4 

450 




100 

3 3k 

125 

5 0 

M201 

74# 

FT250B24 

1 2k 

250 

55C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.8 

780 § 




100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

M567 

75# 

2SF541 

1 2k 

250 

65C 


350m 

4 0 

15m0 

125J 

1 8 

780 




10 A 

5 Ok 

125J 

16 0 

S158b 

764# 

BTX4 1-1200R 

1 2k 

250 

65B 

150m 

250m 

2 5 

10m 

1 10J 

1.5 § 

600 § 

20u 

250 

200u 

20 § 

5 5k* 

1 10J 

20 t 

S237g 

77# 

CR250F24 

1 2k 

250 

65C 


350m 

40 

15m 

125 J 

1 8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

125J 

30 t 

S158e 

78 

2N3364 

1 2k 

250 

80C 

200m§ 

400m§ 

4 0 § 

15m 

125C 

20 § 

250 





5 Ok§* 

125C 

30 t 

T0108 

79y# 

T221N1200 

1 2k 

260 

85C 

300m 

200m 

20 

50m 

125 J 

1 5 

500 

4 Ou 

100 

60u 

50 

6 5k§ 

125J 


M330d 

80# 

61TB12 

1 2k 

275 

67B 


30 

30 

40m 


2 4 

665 





3 2 

125 

20 

M308a 

81 

260ZD 

1 2k 

275 

80 


.15 

3 0 

15m 

125 J 

1.2 

100 




300 

5 Ok 

125 


T093 

824 

1 75PA120 

1 2k0 

275 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

125C 

23 t 

550 




200 § 

3 OkA 

1 25J 

2 0 t 

Y200b 

83# 

CS220-12 

1 2k 

290 

70 

100m 

150m 

3 0 

50m 

125 

1 6 

600 



60u 

1 Ok 

5 2k 

125 

30 


844# 

40TC120 

1.2k 

300 


150m 

100m 

3 0 



1.5 





50 §0 

4 5k* 

1 25J 


S348 

85# 

CR300AW24 

1 2k 

300 

1 1A 

3Om0 

350m 

40 

15m 

125J 

1 9 § 

780 



50 § 

100 § 

5 Ok 

125J 

16 0 

S300 

86y# 

2SF928 

1 2k 

300 

15A 


350m 

4 0 

1 5m 

125 J 

1.8 § 

780 




100 A 

5 OkA 

125 J 

16 0 

S300 

87# 

CR300F24 

1 2k 

300 

15A 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

1 25J 

16 0 

S300 

88 

273ZD 

1 2k 

300 

70 


15 

3 0 

15m 

125J 

1 3 

100 




300 

3.3k 

125 


M414 

894# 

FT300A24 

1 2k 

300 

8 1C 


200m 

30 

30m 

125J 

1.6 

940 § 




200 A 

6 OkA 

125J 

16 0 

M567a 

90# 

CS300-12 

1 2k 

300 

85 

100m 

150m 

30 

40m 

125 

1 5 

900 



lOOu 

1 Ok 

7 Ok 

125 

50 


9 1 Y# 

40TCA120 

1 2k 

300 

125 

150 

100m 

3.0 








100 § 

5 5k 

125 

10 


92 

2248ZD 

1 2k 

300 

125J 


300m 

4 0 

10m 

125 J 

1.0 § 

100 

5 Ou 

150 

50u 

100 

5.0k* 

1 25J 

3.0 t 

M308c 

93y# 

TY290SP12K2 

1 2k 

305 

70B 

45m 

220m 

3 5 

23m 

125J 

1 7 

1 Ok 

lOud 

500 

30uE) 

200 § 

7 2k 

125J 

3.0 t 

S373 

94y# 

TYA290SP12K2 

1 2k 

305 

70B 

45m 

220m 

3 5 

23m 

125 J 

1 6 

600 




200 § 

6 4k 

125J 

3 0 t 

S374 

95# 

62TB12 

1 2k 

315 

65B 


30 

3 0 

40m 


2 2 

665 





3.7k 

125 

2.0 

M308a 

96# 

CR253-1303A 

1 2k 

320 

40C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1 6 

450 




100 

3 5k 

125 

5.0 0 

M201 

97# 

CR252-1303A 

1 2k 

336 

50C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1.5 

450 




100 

3 6k 

125 

5.0 

M201 

98# 

70TB12 

1.2k 

355 

67B 


30 

3 0 

40m 


2.2 

850 





4 1 

125 

20 

M308a 

99y# 

T302N1200 

1 2k 

370 

85C 

300m 

200m 

20 

50m 

125 J 

1 4 

500 

4.0u 

100 

80u 

50 

7 2k§ 

125 J 


M330d 

100 

C380PB 

1 2k 

380 

65C 

500m 

150m 

3 0 § 

6 Om 

25C 

2.8 

1.5k 

8.0u 

100 

10Ou 

200 

3 5k 

120 

2.0 

M514 

1014 

250PA120 

1 .2k0 

390 A 

70C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

125C 

2.3 t 

780 




200 § 

4 2kA 

125J 

2.0 t 

Y200b 

102 

2N3541 

1 2k 

400 

20 

200m§ 

400m 

4 0 

15m 

125J 

1 9 

250 





5.0k 

125 J 

16 

M247 

103y 

250RM120 

1.2k0 

400 

60C 

500m 

150m 

2 5 

17m 

125C 

1 7 t 

785 


500 

40u§ 

200 § 

5 5kA 

125 J 

20 t 

T01 18 

104y 

25 1RM 120 

1 2k@ 

400 

60C 

500m 

150m 

2 5 

17m 

125 J 

1.7 t 

785 


500 

40u§ 

200 § 

5 5kA 

125J 

20 t 

T0108 

105# 

71TB12 

1 2k 

400 

65B 


30 

30 

40m 


20 

850 





4 6k 

125 

20 

M308a 

106# 

2SF836 

1.2k 

400 

68B 


125m 

30 

25m 

125 J 

1 6 

1 Ok 





7.0k 

125J 

10 

S280 

107 

250RA120 

1 2k0 

400 A 

75C 

100m 

150m 

3 0 

17m 

125J 

1 7 t 

785 

5.0u 

250 

40u§ 

100 A0 

5 OkA 

125J 

30 t 

T01 18 

108# 

FT500AW24 

1.2k 

400 

75C 


350m 

4 0 

30m 

125J 

2 2 

1 2k§ 


400 

5Ou(0 

200 A 

7 OkA 

1 25J 

16 0 

M406 

109# 

FT500A24 

1 2k 

400 

76C 


350m 

40 

3Om0 

125J 

2 2 t 

1.2k§ 




200 A 

7 OkA 

125 J 

16 0 

M406 

hot# 

2SF934 

1 2k 

400 

11C 


350m 

4 0 

30m 

125J 

2 2 § 

1 2k 




200 A 

7 OkA 

125J 

16 0 

M406 


489 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


489 














6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. I 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 21 

°C 

and 

TEMP 

at 2E 

°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VB0 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) ‘ 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

fs) 

(A) 

(s) . 

(V/us) 

(A) 

(°C) 

(W) 


It# 

FT500BX24 

1 2k 

400 

83C 


350m 

4 0 

50m 

125J 

2.2 § 

1.2k 


400 

30u[3 

200 A 

8.0kA 

125J 

16 0 

"M566 

2t# 

FT500BY24 

1 2k 

400 

83C 


350m 

4 0 

50m 

125J 

2.2 § 

1.2k 


400 

15u@ 

200 A 

8 OkA 

125 J 

16 0 

M566 

.3# 

25 IRC 120 

1 2k 

400 A 

85B 

40m 

15 

2 5 

2 0m 


1 5 

250 

6.0u 

50 

lOOu 

4 0 

4 8k 

125A 

10 0 

S158d 

4# 

2SF566 

1 2k 

400 

90B 


125m 

3.0 

25m 

125J 

1.4 

1 Ok 





7 Ok 

125 

20 

S280 

5# 

73TB 12 

1 2k 

430 

64B 


30 

30 

40m 


20 

1 Ok 





5.1k 

125 

20 

M308a 

6# 

CR7K1303A45 

1.2k 

435 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1 8 

1 Ok 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

6.0k 

125J 

50 0 

M308b 

7t# 

TY490SP12K2 

1.2k 

450 

70B 

31m 

220m 

3 5 

23m 

125J 

1 6 

1.0k 




200 § 

8.9k 

125 J 

30 t 

S373 

8t# 

TYA490SP12K2 

1.2k 

450 

70B 

31m 

220m 

3 5 

23m 

125J 

1 6 

1 Ok 




200 § 

8 9k 

125J 

3.0 t 

S374 

9t# 

YST302QP12K3 

1 2k 

450 

70B 

100m 

220m 

3.5 

30m 

1 25J 

1.9 

1.0k 

4.Ou0 

600 

60u(Zl 

200 § 

7 4k 

125 J 

3.0 t 

S37 la 

10# 

CR7K1303A4 

1 2k 

460 

65C 

55m0 

150m 

3.5 

50m 

125J 

1 7 

100 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

6 4k 

125 J 

50 0 

M308b 

1 1 

276ZD 

1 2k 

470 



15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 2 

100 




300 

5 5k 

125 


M247 

12 

304RA120 

1 2k0 

470 A 

5A 

500m 

150m 

3 0 

17m 

1 25C 

1.6 t 







125J 

30 t 


13# 

74TB12 


470 

63B * 


300m 


Eitm 


1 8 

1 Ok 






125 



■Ba 

C290PB 


470 

65C 

100m 

150m 


■ 


1 2 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 


125 J 

&M 

S132 

ttll 

C291PBA 


470 

65C 

100m 

150m 


■ 


1.2 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 


125J 

»M 

S247a 

16 


1 2k 

470 

66C 

100m 

150m 


■FBD 





5 0 

100u§ 

100 § 


125 J 

kwnm 

M33 la 

17 

NLF291PB 

1 2k 

470 

66C 

100m 

1 50m 


■ptJH 





5 0 

100u§ 

100 


125J 

<?*!■ 


18 

272ZD 

1.2k 

470 



KEiTiB 









IcTSTS^^B 


125 

MM 

M414 

19 

300RA120 




KriTtTTMi 




1 25J 

1.4 t 

945 

5.Ou 

250 

50u§ 

100 0§ 

5.5kA 

125 J 

3 0 t 

T01 18 

20 

300RB120 








1 25J 

1 6 t 

945 

5.0u 

250 

50u§ 

25 A 

5.5kA 

125 J 

3.0 t 

T01 18 

21# 

30 IRC 120 

1.2k 



EfSln^l 




1 

1.4 

300 

6 Ou 

50 

10Ou 

4 0 

5.5k 

125A 

10 0 

S158d 

22# 

CR7K1303A35 

1 2k 

480 

65C 

1 40m 

150m 


■4IIT7H 

lt4.HI 

1.6 

1 Ok 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

6 9k 

125J 


M308b 

23# 

FT500C24 

1 2k 

500 

77C 


350m 


ilea 

EIJHil 

1.7 § 

1 5k 




200 § 

10k 

125 J 


M481 

24# 

CS500-12 

1.2k 

500 

85 

100m 





1.6 

1 5k 



200u 

1.0k 

10k 

125 

50 


25# 

80TB12 

1 2k 

510 

59B 


30 

3.0 

40m 


1.5 

1.2k 





6 4k 

125 

2.0 

M308a 

26# 

CR7K1303A3 

1.2k 

520 

55C 

140m 

150m 

3.5 



1.5 

1 Ok 





7.0k 

1 25J 

5 0 0 

M308b 

27t 

NLC501PB 

1.2k 

550 

25 

250m 

150m 

6.5 § 



1.5 

1.0k 



200u§ 

100 § 

7.0k 

125 J 

5.0 t 

M593 

28# 

81TB12 





30 

30 

ITtK 


tsaa 






7.0k 

125 

20 

M308a 

29 

350RA120 




100m 

150m 

3 0 



\gm 


5.0u 

50 

100u§ 

100 §0 

6 2kA 

125 J 

3.0 

SI 58a 

30t 

C387PB 




500 

150 

30 

Ehm 




2.0 


30 

200 

5 5k 

125 

40 


3 1 T 

C388PB 

1 2k 

550 A 

65 

500 

150 

3 0 

45 

125 

am 


2.0 


20 

200 

5 5k 

125 


MM 

32 

270ZD 

1 2k 

550 

67 


15 

30 

15m 

1 25J 

Kit 





300 

6 5k 

125 


■ 

33t# 

TYC300SP12K2 

1 2k 

EuiiH 

70C 

31m 

220m 

3.5 

23m 

1 25J 

KM 





200 § 

7 4k 

125J 


&fHM 

34t# 

TY500SP12K2 


EFTifli 

BUS 

31m 

220m 


E‘M 

1 25J 

1 6 

1.0k 





10k 

125J 

3 0 t 

S372 

35 

C507PB 

■ 

625 A 

iE_H 

100m 

150m 

eem 


1 25C 

1.4 

500 

5 Ou 

25 

o 

o 

c 

S 


6.5k 

125 J 

26 

M464 



1 

625 A 

mmm 

100m 

150m 



125C 

1 3 

500 

5.0u 

25 

Emm 


9 Ok 

125 J 

26 

M464 

37# 

V2060P 

1 2k 

628 

65 


150m 

3.0 

50m 

1 25J 

2 2 





200 

7 Ok 

125J 

20 

lAkl^M 

38t 

420PM120 

^.2k0 

660 

60C 

500m 

150m 

2 5 

17m 

1 25C 

2.0 t 

1.3k 


500 

40u§ 

200 § 

5 5kA 

125J 

2.0 t 

Y200c 

39^ 

420PA120T50 

1.2kCZ3 

660 A 

68C 

500m 

150m 

3 0 

17m 

125J 

20 t 

1.2k 



50ud 

100 § 

5.5kA 

125 J 

16 0 

Y200c 

40# 

2WDCR1 52-1203 B 




















1 2k 

700 A 

40B 

6Om0 

150m 

3 5 

30m 

1 25J 

2 1 

775 




100 

3.1k 

125J 



41 T 

C397PB 

1 2k 

700 A 

65 

500 

150 

30 

45 

125 

29 

3.0k 

2.0 


45 

200 

7 5k 

125 

40 


424 

C398PB 

1 2k 

700 A 

65 

500 

150 

3 0 

45 

125 

2.9 

3 Ok 

20 


30 

200 

7 5k 

125 

40 


43t 

470PB120T52 

1 2k0 

740 A 

67C 

500m 

150m 

30 

17m 

1 25J 

1 9 t 

1 4k 



6Ou0 

100 § 

6.OkA 

125J 

16 0 

Y200c 

44t# 

FT800C24 

1 2k 

800 

63C 


200m 

3.0 

30m 

1 25J 

1 6 § 

2.5k 




200 A 

14kA 

125J 

16 0 

M566 

454 

470PA120 

1 2k0 

850 

60C 

500m 

150m 

30 

17m 

1 25C 

1 7 t 

1 7k 


250 

120u§ 

100 § 

8.OkA 

125J 

3.0 t 

Y200c 

46t# 

YST801SP12K2 

1.2k 

1 Ok 

70C 

100m 

220m 

3 5 

23m 

1 25J 

1 6 

1.8k 




200 § 

16k 

125J 

3.0 t 

S371 

47t 

C601PB 

1.2k 

1.1 kA 

72 

500 

150 

6 5 





4 0 


300 

100 

10k 

125 

40 


48# 

2WDCR7K12031 

135 




















1 2k 

1.2kA 

40B 

8Om0 

150m 

3.5 

50m 

125J 

2.0 

1.3k 




100 

7.5k 

125J 



49 + 

40RCS120 

1 2k(Z) 

1.2k 

87C 

200m 

110m 

3.0 

1 2m 

105J 

1.7 t 

40 

4.5u 

10 


25 § 

1.0k§ 

105J 

500mt 

T065 

50# 

5TC120 

1 2k 

1 2k 

125 

60 

100m 

3 0 













5 1 T 

C600PB 

1.2k 

1.4kA 

72 

250 

150 

6 5 



1 5 

2.2k 



250 

100 

13k 

125 

40 


52 

C501PC 

1 3k 



250m 

150m 

6.5 

15m 

25J 

1 5 t 

I.Okt 


450 

200u§ 

100 § 

7.0k 

125 J 

5.0 t 

M464 

53# 

2WDCR7K14031 

34 




















1 3k 

1 2 A 

40B 

8Om0 

150 

3.5 

50mt 

1 25J 

2.0 

1.7k 




100 

7.5k 

125 

5 0 0 


54# 

CR6-1403RB 

1.3k 

10 

70C 

28m0 

80m 

3.0 

5 Omt 

100C 

2.0 

16 

2 3u 

20 

80u 

20 

100 

125 

50 


55# 

CR6-1403RBA 

1 3k 

10 

70C 

28m0 

80m 

3 0 

5 Omt 

100C 

2.0 

16 

2.3u 

20 

80u 

200 

100 

125 

5 0 


56# 

BTX47/1400R 

1.3k 

11 5 

85B 

1Om0 

65m 

3.5 

5.0m 

125 

4.0 

50 

5.0u 

10 

50u 


155 * 

125 J 

50 t 

S17b 

57# 

CR12-1403RB 

1 3k 

14.5 

75C 

28m0 

60m 

30 

5.Omt 

125C 

2.6 

32 

2.3u 

20 

85u 

20 

160 

125 

50 


58# 

CR12-1403RBA 

1 3k 

14 5 

75C 

28m0 

60m 

3 0 

5.Omt 

1 25C 

2.0 

32 

2.3u 

20 

85u 

200 

160 

125 

50 


59 

202ZF 

1 3k 

16 

58C 


80m 

3 5 

4.0m 

100J 

1.6 

10 





125 

100J 


T048 

60# 

BTX48/1400R 

1.3k 

16 

85B 

1Om0 

65m 

3 5 

5 Om 

125 

2 7 

50 

5 Ou 

10 

50u 


200 * 

125 J 

.50 t 

S17b 

61 

203ZF 

1.3k 

16 

92C 


80m 

3 7 

4 Om 

1 25J 

1.6 

10 





125 

125 J 


T048 

62# 

T15N1300C 

1.3k 

19 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

1 25J 

2 5 

50 

2.5u0 

10 

80u§ 

20 § 

300 § 

125 J 


S63g% 

63# 

T15N1300E 

1 3k 

19 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

1 25J 

2.5 

50 

2.5u!Z) 

10 

80u§ 

20 § 

300 § 

125 J 


M351 % 

64# 

CR18-1403RB 

1 3k 

23 

70C 

28m0 

40m 

30 

5.Omt 

1 25C 

2.1 

57 

2.3u 

20 

85u 

20 

180 

125 

5.0 


65# 

CR18-1403RBA 

1.3k 

23 

70C 

28m0 

40m 

30 

5.Omt 

125C 

2.1 

57 

2.3u 

20 

85u 

200 

180 

125 

5.0 


66# 

CR181403RB 

1.3k 

23 

75C 

78m 

40m 

3.0 

5.0m 

1 25C 

2.1 

57 




20 0§ 

180 *§ 

125J 

50 0 

S278 

67# 

SF16R11 

1.3k 

25 

57C 

50m 

40m 

3.0 

8.0m 

1 25J 

1.9 

50 





135 

125 J 

5.0 0 

S341 

68 

201ZF 

1 3k 

25 

75C 


40m 

3.0 

4.0m 

125J 

2.3 

50 





250 

125 J 


T048 

69# 

CS22-13 

1.3k 

25 

75 

200m 

100m 

3.0 

10m 

125 

2.1 

70 



80u 

200 

400 

125 

75 


70# 

T22N1300C 

1 3k 

28 

85C 

200m 

100m 

30 

10m 

125J 

1.9 

60 

2.5u0 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125J 


S63g% 

71# 

T22N1300E 

1.3k 

28 

85C 

200m 

100m 

3.0 

10m 

1 25J 

1.9 

60 

2.5u0 

20 

80u§ 

20 § 

400 § 

125J 


M353% 

72# 

CR30-1403A 

1.3k 

36 

85C 

33m0 

60m 

3.0 

lOmt 

125C 

2.0 

100 

3.5u 

30 

28u 

20 

660 

125 

5.0 0 

T049 

73# 

BStF0590 

1 3k 

40 

78C 


100m 

2.0 

5.0m 

120J 





150u§ 

50 § 

320 

120J 


S18f 

74# 

CR24-1403RB 

1 3k 

40 

80C 

28m0 

40m 

3.0 

5.Omt 

125C 

1.4 

50 

2.3u 

20 

85u 

20 

320 

125 

5.0 


75# 

CR24-1403RBA 

1 3k 

40 

80C 

28m0 

40m 

30 

5.Omt 

125C 

1.4 

50 

2.3u 

20 

85u 

200 

320 

125 

5 0 0 


76 

251ZF 

1.3k 

40 

125J 


100m 

3.0 

10m 

1 25J 

1.7 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1.2k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

77# 

SF30R11 

1.3k 

47 

73C 

1 50m 

100m 

3.0 

6.0m 

1 25J 

1.9 

100 





600 

125 J 

5 0 0 

S342 

78 

NL555PA 

1 3k 

55 

89C 

300m 

150m 

2.5 

6.0m 

125J 

3.5 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1 2k 

125 J 

20 t 

T049 

79 

NL556PA 

1.3k 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

6.0m 

1 25J 

3 5 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125J 

2.0 t 

T083 

80 

555PC 

1 3k 

55 

99C 


150m 

3.0 








200 


125 J 


T049 

81 

556PC 

1 3k 

55 

99C 


150m 

30 








200 


125J 


T083 

82# 

BTX49-1400R 

1 3k 

60 

85B 

1Om0 

80m 

3 0 

10m 

125 

3.5 

50 

5.0u 

50 

50u 


1 Ok* 

125J 

U1 

O 

o 

3 

—f 

SI 40 

83# 

T50N1300 

1 3k 

62 5 

85C 

300m 

100m 

3.0 

20m 

125J 

2.2 

160 

2.5u0 

25 

80u§ 

20 § 

800 § 

125J 


M330b% 

84# 

CR50-1403A 

1.3k 

66 

75C 

32m0 

60m 

3 0 

lOmt 

125C 

1.7 

150 

4.2u 

150 

70u 

20 

760 

125 

5.0 0 

T049 

85# 

TK1130 

1 3k 

70 

25A 

5Om0 

125m 

3 0 

10m 

125J 

2.0 

200 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

1 Ok 


375m 

S317 

86 

2N3098 

1 3k 

70 A 

62C 


200m$ 

3.0 $ 

2.5m 

62C 

1.9 t 

70 




20 

1.0k§* 

125C 

.50 t 

T049 

87 

2N3106 

1.3k 

70 A 

62C 


200m$ 

3.0 $ 

2.5m 

62C 

1 9 t 

70 




20 

1.0k*§ 

125C 

.50 t 

T049 

88# 

SF50R11 

1.3k 

79 

82C 

150m 

100m 

30 

8 Om 

125J 

1.7 

150 

6.0u 

100 


15 A 

1.0k 

125J 

5.0 0 

S340 

89# 

CR31-1403A 

1 3k 

80 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

10mt 

125C 

1.7 

100 

3.7u 

100 

130u 

20 

700 

135J 

5.0 0 

T049 

90 

36RA130 

1.3k(Z) 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

1 25C 

2.2 t 

160 




200 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T094 

91 

36RE130 

1.3k@ 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

5.0m 

125C 

2.2 t 

160 




10 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T094 

92 

37RA130 

1 3k 0 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

1 25C 

2.2 t 

160 




200 § 

I.OkA 

125J 

2.0 t 

T083 

93 

37RE130 

1.3kd 

80 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

5.0m 

125C 

2.2 t 

160 




10 § 

I.OkA 

125 J 

2.0 t 

T083 

94 

36REH130 

1 3k0 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2 5 

15m 

1 50C 

2.1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T094 

95 

37REH130 

1.3k0 

80 A 

100C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

15QC 

2 1 t 

160 




10 § 

900 A 

150J 

2.0 t 

T083 

96 

250ZF 

1.3k 

80 

125J 


100m 

3.0 

10m 

1 25J 

1.3 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1 6k* 

125 J 

3.0 t 

Z59 

97# 

CR70-1401A 

1.3k 

85 

75C 


100m 

3.0 

30mt 

1 25C 

1 7 

210 




20 

1.0k 

125 

5 0 

T049 

98# 

CR70-1401C 

1 3k 

85 

75C 


100m 

3.0 

30mt 

1 25C 

1.7 

210 




20 

1.0k 

125 

5.0 

M376 

99# 

CS80-13 

1.3k 

90 

75 

50m 

80m 

3 0 

15m 

125 

1.5 

200 



70 

1 Ok 

1.2k 

45 

10 


100# 

TT13 

1.3k 

100 

25A 

5Om0 

500m 

3.0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

2 0k 


1 5 

S204a 

101# 

CR51-1403A 

1.3k 

105 

55C 

38m0 

60m 

3.0 

lOmt 

1 25C 

1.6 

150 

3.4u 

120 

185u 

20 

760 

135J 

50 

T049 

102# 

BStH0590 

1.3k 

1 10 

52C 

200m 

200m 

20 

10m 

1 20J 





250u§ 

50 § 

900 

120J 


S189e 

103 

C151 PC 

1.3k 

1 10 

58C 


150m 

3.0 







50u 

200 


125 J 


T049 

104 

C153PC 

1.3k 

1 10 

58C 


150m 

3.0 







50u 

200 


125 J 


T083 

105 

JAN2N3098 

1.3k 

1 10 

60B 

40m 

70m 

3.0 



1.4 

50 


50 

40utZl 

20 § 

1 Ok 

125B 

500m 

T094 

106 

JAN2N3106 

1 3k 

1 10 

60B 

40m 

70m 

30 



1.4 

50 


50 

4Ou0 

20 § 

1 Ok 

125B 

500m 

T094 

107 

72RE130 

1.3k§ 

110 

60C 

15m0 

70m 

20 

2 5m0 

1 25J 

1.8 

220 





I.OkA 

125 J 

5.0 0 

T083 
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SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF 
CONT. CUR.. ( 


(1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 
3 TEMPERATURE. (41 TYPE No 


4J 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX SAT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RATINGS 1 

DWG. 

LINE TYPE 

and 

CURRENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. 1 

)ROP 

a 

t 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. No. 

VBO 

2J 

31 at 

CUR Ih 

at 2E 

°C 

and 

TEMP 

at 25 # C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 




Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25“C 


POWEF 



JV)_ 

(A) 

(°C) 

(A) ^ 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

N/us) 

(A) 

C c ) 

(W) 


1 72RE130A 

1.3 k§# 

1 10 

60C 

15m0 

70m 

2.0 

2.5m0 

125J 

1.8 

220 





TaXcA 

125J 

5.0 0 

T083 

2 71RB130 

1.3k(Z) 

1 10 A 

65C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125 J 

2.0 t 

T094 

3 71REB130 

1.3 kg 

11.0 A 

65C 

500m 

150m 

2.5 

5.0m 

1 25 J 

2.5 t 

220 

2.Qu 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125 J 

2.0 t 

T094 

4 72RB130 

T3k0 

110 A 

65C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

30u§ 

200 A 

1.2kA 

125 J 

2.0 t 

T083 

5 72REB130 

1.3k@ 

110 A 

65C 

500m 

150m 

2.5 

5.0m 

125J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

20u§ 

200 A 

1.2kA 

125J 

2.0 t 

T083 

6 C150PCA 

1.3k 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3.0 

11m 

120C 

2.6 

500 

8.Ou 

50 

100u§ 

200 

1.5k 

125 J 

10 

T094 

7 C152PCA 

1.3k 

1 10 A 

70C 

500m 

150m 

3.0 

11m 

120C 

2.6 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 

1.5k 

125 J 

10 

S315 

8 71RA130 

1.3k0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

80m 

125J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125 J 

2.0 t 

T094 

9 71REA130 

1.3k(Z3 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

5.0m 

125 J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125 J 

2.0 t 

T094 

10 72RA130 

1.3k0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125 J 

2.0 t 

T083 

11 72REA130 

^.3k0 

1 10 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

&.0m 

125J 

1.9 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

200 A 

1.6kA 

125 J 

2.0 t 

T083 

12 C151PAG! 

1.3k 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

3Qu§ 

200 § 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T049 

13 C153PA0 

1.3k 

1 10 

80C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

30u§ 

200 § 

1.4k 

125 J 

2.0 t 

T083 

14 C15OPA0 

1.3k 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2.5 

6.0m 

125J 

2.6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.8k 

125 J 

2.0 t 

T049 

15 C152PAEI 

1.3k 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2.5 

6 Om 

1 25J 

2 6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.8k 

125 J 

2.0 t 

T083 

16 71REJ130 

1.3k0 

1 10 A 

90C 

500m 

150m 

2.5 

\ 15m 

1 50J 

2.5 t 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

50 A 

I.OkA 

150J 

2.0 t 

T094 

17 72REJ130 

1.3k0 

1 10 A 

90C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

1 50J 

2.5 r 

220 

2.0u 

50 

50u§ 

50 A 

I.OkA 

1 50J 

2.0 t 

T083 

18 NLC150PC 

1.3k 

1 10 

90C 

.50 

.15 

2.5 

6.0m 

1 25J 

2 6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1.8k 

125 J 

2.0 t 

T049 

19 NLC152PC 

1.3k 

110 

90C 

.50 

.15 

2.5 

6.0m 

125J 

2.6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1.8k 

125 J 

2.0 t 

T083 

20 NLC350PC 

1.3k 

1 10 

90C 

.50 

.15 

2.5 

4.0m 

1 25J 

2.6 

500 

8.0u 

5.0 

lOOu 

200 

1.8k 

125 J 

2.0 t 

M456 

21 71REH130 

13kg 

1 10 A 

105C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

150J 

1.9 t 

220 

2 Ou 

50 

60u§ 

50 A 

1.4kA 

150 J 

2.0 t 

T094 

22 72REH130 

T5I® 

1 10 A 

105C 

500m 

150m 

2.5 

15m 

1 50J 

1 9 t 

220 

2.0u 

50 

60u§ 

50 A 

1.4kA 

150J 

2.0 t 

T083 

23# CR100-1401C 

1 3k 

125 

80C 

3Om0 

100m 

3.0 

30mt 

1 25C 

1.7 

300 



100 

20 

1.5k 

125 

5.0 

M376 

24# CR100-140ID 

1.3k 

125 

80C 

3Om0 

100m 

3 0 

30mt 

1 25C 

1.7 

300 



100 

20 

1.5k 

125 

5.0 

T049 

25# SF80R11 

1 3k 

126 A 

85C 

200m 

150m 

3 0 

15m 

125 

1 7 § 

250 

6.0u 

80 


15 

1.6k 

125 J 

5.0 

S267b 

26# 42TB13 

1.3k 

135 

57B 


.20 

3.0 

15m 


2.2 

265 





1.4k 

125 

1.5 

M308 

27# TT2130 

1.3k 

150 

25A 

5Om0 

500m 

30 

25m 

1 25J 

1 7 

450 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

3.2k 


1.5 

S204a 

28v#BStL2590 

1 3k 

150 

55C 

150m 

300m 

20 

10m 

120J 

2.0 

450 




50 § 

2.3k 

125 

20 


29 101RA130 

1.3k0 

160 A 

80C 

500m 

150m 

25 

1 1m 

1 25J 

2.1 t 

314 

2.0u 

150 

35u§ 

200 A 

2.0kA 

125 J 

2.0 t 

T093 

30 101RE130 

1.3klZl 

160 A 

80C 

500m 

150m 

2.5 

8.0m 

125J 

2.1 t 

314 

2.0u 

150 

35u§ 

4.0 A 

2.0kA 

125 J 

2.0 t 

T093 

31♦ 115PA130 

1.3k0 

170 A 

85C 

500m 

150m 

TB 

15m 

125C 

2.3 t 

340 




200 § 

1.6kA 

125 J 

2.0 t 

Y200b 

32 C350PC 

1.3k 

175 

80C 

500m 

150m 

3.0 

5 Om 

25 

2.6 

500 

8.0u 

50 

lOOu 

200 

1.5k 

120C 

2.0 

M514 

33# CS130-13 

1.3k 

190 

55 

100m 

150m 

3.0 

30m 

125 

1 7 

400 



60u 

1.0k 

3.5k 

125 

30 


34 C178PA 

1.3k 

200 

64C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125J 

3.5 t 

1.5k 

8.0u 

100 

150u§ 

200 § 

2.5k 

125 J 

2.0 t 

T093 

35 261ZF 

1 3k 

200 

80 


15 

3.0 

15m 

1 25J 

1 4 

100 




300 

3.3k 

125 


T093 

36 263ZF 

1.3k 

200 

85 


15 

30 

15m 

1 25J 

1.3 

50 




300 

1.6k 

125 


M414 

37# TT3130 

1.3k 

200 

85C 

4Om0 

500m 

30 

25m 

125J 

1 6 

600 

5 Ou§ 


100u§ 

100 0§ 

4.0k 


1 5 

S204a 

38# CR153-1403A 

1 3k 

220 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1.6 

450 




100 

3.0k 

125 

5 0 0 

M201 

39# 58TB13 

1.3k 

225 



30 


40m 


20 

450 





1.4k 

125 

20 t 

M428 

40# CR152-1403A 

1 3k 

230 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

1 25C 

1.5 

450 




100 

3.1k 

125 

50 

M201 

41 Cl 81 PA 

1.3k 

235 

65C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125J 

3.5 t 

1 5k 

8.0u 

100 

125u§ 

200 § 

2.5k 

125J 

2.0 t 

T093 

42 151RB130 

1.3k(Z3 

235 A 

75C 

500m 

150m 

2.5 

1 1 m 

1 25J 

2.2 t 

471 

2.0u 

150 

40u§ 

200 A 

2.5kA 

125 J 

2.0 t 

T093 

43 151REB130 

T3k0 

235 A 

75C 

500m 

150m 

2 5 

8 Om 

1 25J 

2.2 t 

471 

2.0u 

150 

40u§ 

200 A 

2.5kA 

125J 

2 t 

T093 

44# SF150R11 

1.3k 

235 

76S 

200m 

150m 

3 0 

20m 

125J 

1 5 

500 





3.5k 

125J 

16 

S91b 

45 C180PA(Zl 

1.3k 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

4.0m 

1 25J 

2 9 t 

1.5k 

8.0u 

100 

125u§ 

200 § 

3.5k 

125 J 

2.0 t 

T093 

46 C180PCA 

1.3k 

235 A 

80C 

500m 

150m 

3 0 

5 Om 

25 

29 t 

1 5k 

8.0u 

100 

125u 

200 

3.5k 

125C 

2.0 

T093 

47 NLF180PC 

1.3k 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

12m 

1 25J 

2.9 t 

1.5k 

8.0u 

100 

125u§ 

200 

3.5k 

125J 

20 t 

T093 

48 151RA130 

1.3k(Z5 

235 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

11m 

1 25J 

1 8 t 

471 

2,0u 

150 

60u§ 

200 A 

3.5kA 

125J 

20 t 

T093 

49 151REA130 

1.3k0 

235 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

8.0m 

125J 

1 8 t 

471 

2.0u 

150 

60u§ 

200 A 

3.5kA 

125J 

2 t 

T093 

504 C280PC 

1 3k 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1 4 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3.5k 

125 J 

3.0 

S132 

51 ♦ C281PC 

1.3k 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1 4 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3.5k 

125J 

3.0 

S247a 

52# 61TB13 

1 3k 

275 

67B 


300m 

3.0 

40m 


2.4 

665 





3.2 

125 

2.0 

M308a 

53 260ZF 

1.3k 

275 

80 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1.2 

100 




300 

5.0k 

125 


T093 

544 175PA130 

1 3k0 

275 A 

85C 

500m 

150m 

2 5 

20m 

125C 

2 3 t 

550 




200 § 

3.0kA 

125 J 

2.0 t 

Y200b 

55 273ZF 

1.3k 

300 

70 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 3 

100 




300 

3.3k 

125 


M414 

56# 62TB13 

1 3k 

315 

65B 


.30 

30 

40m 


2.2 

665 





3.7k 

125 

2.0 

M308a 

57# CR253-1403A 

1.3k 

320 

40C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

1 25C 

1 6 

450 




100 

3.5k 

125 

5.0 0 

M201 

58# CR252-1403A 

1.3k 

336 

50C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1.5 

450 




100 

X5k 

125 

5.0 

M201 

59v# BStN 1590 

1.3k 

350 

64C 

150m 

300m 

2.0 

15m 

125J 

1.9 

1.0k 




200 § 

5.1k 

125 

20 


60# 70TB13 

1.3k 

355 

67B 


30 

3.0 

40m 


2.2 

850 





4.1 

125 

2.0 

M308a 

61 C380PC 

1.3k 

380 

65C 

500m 

150m 

3.0 § 

5.0m 

25C 

2.8 

1.5k 

8.0u 

100 

lOOu 

200 

3.5k 

120 

2.0 

M514 

624 250PA130 

1 3k0 

390 A 

70C 

500m 

150m 

2.5 

20m 

125C 

2.3 t 

780 




200 § 

4.2kA 

125 J 

2.0 t 

Y200b 

63# SH250R11 

1.3k 

395 

55C 

300m 

300m 

3.5 

25m 

1 15J 

1.6 

780 

6 Ou 

500 

60u 

50 A 

5.0k 

1 15J 

16 0 

S337b 

64# 71TB13 

1.3k 

400 

65B 


30 

3 0 

40m 


2 0 

850 





4.6k 

125 

2.0 

M308a 

65# FT500AW26 

1.3k 

400 

75C 


350m 

4.0 

30m 

125J 

2.2 

1.2k§ 


400 

5Ou0 

200 A 

7.0kA 

125 J 

16 0 

M406 

664# FT500BX26 

1.3k 

400 

77C 


350m 

40 

50m 

115 J 

2.2 § 

1 2k 


400 

30ud 

200 A 

8.0kA 

1 15J 

16 0 

M566 

674# FT500BY26 

1.3k 

400 

77C 


350m 

4 0 

50m 

115 J 

2.0 § 

1.2k 


400 

15u0 

200 A 

8.0kA 

1 15J 

16 0 

M566 

68# 73TB13 

1.3k 

430 

64B 


.30 

3.0 

40m 


20 

1 Ok 





5.1k 

125 

2.0 

M308a 

69# CR7K1403A45 

1.3k 

435 

65C 

55m0 

150m 

3.5 

50m 

125J 

1 8 

1 Ok 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

6.0k 

125 J 

5.0 

M308b 

70# BStN2590 

1 3k 

440 

41C 

180m 

300m 

2.0 

10m 

120J 





250u§ 

50 § 

5.1k 

120J 


S301 

71# CR7K1403A4 

1.3k 

460 

65C 

55m0 

150m 

3.5 

50m 

125J 

1 7 

100 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

6.4k 

125 J 

5 0 0 

M308b 

72 276ZF 

1.3k 

470 



15 

3.0 

15m 

125J 

1 2 

100 




300 

5.5k 

125 


M247 

73# 74TB13 

1 3k 

470 

63B 


300m 

3.0 

40m 


1 8 

1 Ok 





5.6k 

125 

2.0 

M308a 

74# SF300R1 1 

1.3k 

470 

65C 

300m 

260m 

3 5 

20m 

125J 

1.6 

1.0k 

6 Ou 



15 § 

5.0k 

125 J 

3 0 

S267a 

75 272ZF 

1 3k 

470 

71 


15m 

3.0 

15m 

125J 

1 2 

100 




300 

5.5k 

125 


M414 

76# CR7K1403A35 

1 3k 

480 

65C 

140m 

150m 

3.5 

50m 

1 25J 

1.6 

1.0k 

3.5u 

600 

180u 

100 

6.9k 

1 25J 

5.0 0 

M308b 

77# 80TB13 

1 3k 

510 

59B 


30 

3.0 

40m 


1 5 

1.2k 





6.4k 

125 

20 

M308a 

78# CR7K1403A3 

1 3k 

520 

55C 

140m 

150m 

3.5 



1 5 

1.0k 





7.0k*§ 

1 25J 

5 0 

M308b 

79v NLC501PC 

1.3k 

550 

25 

250m 

150m 

6.5 § 



1 5 

1 Ok 



200u§ 

100 § 

7.0k 

125 J 

50 t 

M593 

80# 81TB13 

1.3k 

550 

56B 


30 

3.0 

40m 


1 7 

1.2k 





7.0k 

125 

2.0 

M308a 

81 270ZF 

1.3k 

550 

67 


15 

3.0 

15m 

1 25J 

1 2 

500 




300 

6.5 k 

125 


S295 

82 C507PC 

1.3k 

625 A 

125 J 

100m 

150m 

4.0 

50m 

125C 

1 4 

500 

5 Ou 

25 

1OOu0 

100 

6“5k 

125 J 

26 

M464 

83# SH400R21 

1.3k 

630 

115J 


260m 

3 5 

35m 

125J 

1.9 

1.2k 

6 Ou 

400 

50u 

50 

7 2k 

1 15J 

40 t 

M433 

84# 2WDCR152-1303B 



















1 3k 

700 A 

40B 

6Om0 

150m 

3.5 

30m 

125J 

2 1 

775 




100 

3.1k 

125J 



85# SF800R21 

1 3k 

800 

125 J 


320m 

4.0 

35 

125J 

2 1 

2.5k 





13k 

125 J 

20 

M433 

86v 470PA130 

1.3kd 

850 

60C 

500m 

150m 

3 0 

16m 

125C 

1 7 t 

1.7k 


250 

120u§ 

100 § 

8.0kA 

125 J 

3.0 t 

Y200c 

87# BStP0590 

1.3k 

1 Ok 

39C 

300m 

300m 

2^0 

20m 

115J 





250u§ 

50 § 

10k 

115J 


M482 

88v C601PC 

1 3k 

1 IkA 

72 

500 

150 

6.5 





4 0 


300 

100 

10k 

125 

40 


89# I2WDCR7K1303B35 



















1.3k 

1.2kA 

40B 

8Om0 

150m 

3.5 

50m 

1 25 J 

2.0 

1 3k 




100 

7.5k 

125 J 



90 C501PD 

1 4k 



250m 

150m 

6 5 

15m 

25J 

1.5 t 

I.Okt 


450 

200u§ 

100 § 

7.0k 

125 J 

5 0 t 

M464 

91# 2WDCR7K1503B4 



















1 4k 

1 2 A 

40B 

8Om0 

150 

3.5 

50mt 

125J 

2.0 

1.7k 




100 

7.5k 

125 

5.0 0 


92 202ZH 

1 4k 

16 

58C 


80m 

3.5 

4 Om 

100J 

1 6 

10 





125 

100J 


T048 

93 NL511-6 

1 4k 

16 

70C 

2Om0 

80m 

3.0 

2 Om0 

100J 

2 5 

30 

3.0u 

10 

12u 

20 

150 

100J 

5.0 

T048 

94 203ZH 

1 4k 

16 

92C 


80m 

3.7 

4 Om 

1 25J 

1.6 

10 





125 

125 J 


T048 

95 201ZH 

1.4k 

25 

75C 


40m 

3.0 

4.0m 

125 J 

2 3 

50 





250 

125J 


T048 

96# TK14 

1.4k 

35 

25A 

5Om0 

125m 

3.0 

10m 

100J 

20 

100 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

700 


375m 

S317 

97 251ZH 

1.4k 

40 

125J 


100m 

3.0 

10m 

1 25J 

1 7 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1.2k* 

125 J 

3.0 t 

Z59 

98t#SKT45-14A 

1 4k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



50u 

50 §0 

800 

130A 

300m 

S354 

99v# SKT45-14B 

1 4k 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1.8 

50 



50u 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 

100v# SKT45-14BX 

1 4k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



40u[Z] 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 

101 ▼# SKT45-14C 

1 4k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1 8 

50 



50u 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

102v# SKT45-14CX 

1.4k 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1 8 

50 



40utZl 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

103v# SKT45-14D 

1 4k 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1 8 

50 



50u 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

104t# SKT45-14DX 

1.4k 

45 

85C 

130m 

100m 

3.0 



1.8 

50 



4Ou0 

500 § 

800 

130A 

300m 

S354 

105t# SKT45-14E 

1.4k 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1.8 

50 



50u 

1.0k§ 

800 

130A 

300m 

S354 

1 06t# T130N 1400 

1 4k 

45 

85C 

200m 

150m 

1 4 

30m 

1 25J 

1 8 

500 

7 5u 

100 

60u 

50 

3 5k§ 

125 J 


M330d 

107 NL555PB 

1 4k 

55 

89C 

300m 

150m 

2.5 

6 Om 

1 25J 

35 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

2.0 t 

T049 


D.A. T.A. 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 





SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 



AJ 

MJPRV 

MAX. CONT. 

MAX 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. 

FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

ENT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT. DROP 


t 25°C 

dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No 

No. 

VBO 

2J 

3Jat 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 21 

5°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWER 




(V) 

. (A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

f°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

(s) 

(V/us) 

(A) 

PC) 

(W) 


1 

NL556PB 

1 4k 

55 

89C 

300m 

150m 

25 

6 0m 

125J 

3 5 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

2.0 t 

T083 

2# 

TK1140 

1 4k 

70 

25A 

5Om0 

125m 

30 

10m 

1 25J 

2.0 

200 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

1.0k 


375m 

S317 

3 

2N4368 

1 4k 

70 

82C 

200m 

250m$ 

5.0 $ 

10m 

1 25C 

2 0 t 

70 




100 

1 6k*§ 

125C 

15 0 

T094 

4 

2N4378 

1 4k 

70 

82C 

200m 

250m$ 

50 $ 

10m 

125C 

2 0 t 

70 




100 

1 6k*§ 

125C 

15 0 

T083 

5t# 

SKT70-14A 

1 4k 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.8 

60 



70u 

50 §0 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

6t# 

SKT70-14B 

1.4k 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



70u 

50 § 

1.7k 

130A 


S260c 

7*# 

SKT70-14BX 

1 4k 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



4Ou0 

50 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 


SKT70-14C 

1 4k 

70 

85C 

150m 

150m 

30 



1 8 

60 



70u 

200 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 


SKT70-14CX 

1.4k 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



40ulZl 

200 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

IOt# 

SKT70-14D 

1.4k 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

500 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

11T# 

SKT70-14DX 

1 4k 

70 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



4Ou0 

500 § 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

12t# 

SKT70-14E 

1 4k 

70 

85C 

1 50m 

150m 

3.0 



1 8 

60 



70u 

1.0k§ 

1.7k 

130A 

500m 

S260c 

13 

250ZH 

1 4k 

80 

125J 


100m 

3.0 

10m 

125J 

1.3 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1.6k* 

125J 

3.0 t 

Z59 

14# 

CS42-14 

1 4k 

82 

35 

200m 

1 10m 

20 

10m 

115 

1 9 

180 



180u 

200 

900 

115 

4.0 


... 15*2 

T70N1400 

1 4k 

85 

85C 

200m 

150m 

5 Om 

25m 

125J 

2 8 

400 

4.5u 

30 

50u 

50 

2.0k§ 

125 J 



16# 

CS80-14 

1 4k 

90 

75 

50m 

80m 

3 0 

15m 

125 

1 5 

200 



70 

1 Ok 

1.2k 

45 

10 


17 ▼# 

SKT90-14A 

1 4k 

90 

85C 

1 50m 

150m 

3.0 



1.6 

1 10 



70u 

50 §0 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

-lg»# 

SKT90-14B 

1 4k 

90 

85C 

150m 

150m 

30 



1 6 

1 10 



70u 

50 § 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

19v# 

SKT90-14C 

1 4k 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.6 

1 10 



70u 

200 § 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

20t# 

SKT90-14D 

1 4k 

90 

85C 

150m 

150m 

3.0 



1.6 

110 



70u 

500 § 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

21* 

TT14 

1 4k 

100 

25A 

5Om0 

500m 

30 

25m 

100J 

2.2 

350 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

2.0k 


1 5 

S204a 

22v# 

SKT1 10-14A 

1 4k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

50 §0 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

23y# 

SKT110-14B 

1.4k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

70 



80u 

50 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

24y# 

SKT1 10-14BY 

1 4k 

110 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1 6 

70 



45u0 

50 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

25v^ 

SKT110-14C 

1 4k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



80u 

200 § 

2.8k 

130A 

1 0 

S260d 

26y# 

SKT1 10-14CY 

1 4k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

70 



45U0 

200 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

27t^ 

SKT110-14D 

1 4k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



80u 

500 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

28t# 

SKT1 10-14DY 

1 4k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

70 , 



45u0 

500 § 

2.8k 

130A 

1.0 

S260d 

29y# 

SKT1 10-14E 

1 4k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

30 



1.6 

70 



80u 

1 Ok§ 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

30 

C150PBC1 

1 4k 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

1 25J 

2 6 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.8k 

125 J 

2.0 t 

T049 

31 

C152PB0 

1.4k 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

1 25J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.8k 

125 J 

2.0 t 

T083 

32# 

42TB 14 

1.4k 

135 

57B 


20 

3 0 

1 5m 


2.2 

265 





1 4k 

125 

1.5 

M308 

33t# 

SKT140-14A 

1 4k 

140 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

200 



80u 

50 §0 

3.9k 

130A 

1.0 

S260d 

34y# 

SKT140-14B 

1.4k 

140 

85C 

200m 

200m 

3.0 



1.6 

200 



80u 

50 § 

3.9k 

130A 

1.0 

S260d 

35y:# 

SKT140-14C 

1 4k 

140 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

200 



80u 

200 § 

3.9k 

130A 

1.0 

S260d 

36T3 

SKT140-14D 

1 4k 

140 

85C 

200m 

200m 

30 



1.6 

200 



80u 

500 § 

3.9k 

130A 

1.0 

S260d 

37# 

TT2140 

1 4k 

150 

25A 

5Om0 

500m 

30 

25m 

1 25J 

1.7 

450 

5 Ou§ 

100 

lOOui 

50 § 

3.2k 


1 5 

S204a 

38y# 

SKT170-14A 

1 4k 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



lOOu 

50 §0 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

_ 39 

SKT170-14B 

1.4k 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

500 



lOOu 

50 § 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

40y# 

SKT1 70-14BZ 

1.4k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



5Ou0 

50 § 

6 6k 

130A 

1.0 

S355 

41y# 

SKT170-14C 

1 4k 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

500 



lOOu 

200 § 

6.6k 

130A 

1 0 

S355 

4.2y# 

SKT170-14CZ 

1 4k 

170 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

500 



50uE) 

200 § 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

43t^ 

SKT170-14D 

1 4k 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



lOOu 

500 § 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

44y# 

SKT170-14DZ 

1 4k 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



5Ou0 

500 § 

6.6k 

130A 

1 0 

S355 

. 

SKT170-14E 

1.4k 

170 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1.6 

500 



10Ou 

1 Ok§ 

6.6k 

130A 

1.0 

S355 

46t^ 

2SF1150 

1 4k 

175 

75C 


300m 

3 0 

1 5m 

125J 

1.7 § 

500 




100 A 

4.0kA 

125J 

16 0 

S237e 

47# 

CR150F28 

1.4k 

175 

75C 


300m 

3.0 

15m 

1 25J 

1.7 § 

500 




100 § 

4.0k 

125 J 

16 0 

S237e 

48# 

FT150B28 

1 4k 

175 

75C 


300m 

3.0 

1 5m 

125J 

1.7 

500 § 




100 A 

4.0kA 

125J 

16 0 

M567 

49y# 

T161N1400 

1 4k 

180 

85C 

300m 

200m 

20 

50m 

125J 

1.8 

500 

4.0u 

100 

50u 

50 

5.2k§ 

125J 


M330d 

50# 

CS130-14 

1.4k 

190 

55 

100m 

150m 

3.0 

30m 

125 

1.7 

400 



60u 

1 Ok 

3 5k 

125 

30 


. 51v^ 

TY120SP14K2 

1 4k 

190 

70B 

40m 

220m 

3.5 

21m 

125J 

1.7 

300 




200 § 

2.7k 

125J 

3.0 t 

S375a 

52 

C178PB 

1.4k 

200 

64C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

1 25J 

3.5 t 

1.5k 

8.0u 

100 

150u§ 

200 § 

2.5k 

125J 

2.0 t 

T093 

53 

261ZH 

1 4k 

200 

80 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1.4 

100 




300 

3.3k 

125 


T093 

54 

263ZH 

1 4k 

200 

85 


15 

3 0 

15m 

125J 

1.3 

50 




300 

1.6k 

125 


M414 

55# 

TT3140 

1 4k 

.200 

85C 

4Om0 

500m 

3 0 

25m 

125J 

1.6 

600 

5.0u§ 


100u§ 

100 0§ 

4.0k 


1.5 

S204a 

56# 

CR153-1503A 

1.4k 

220 

70C 

35m0 

150m 

3 5 

30mt 

125C 

1.6 

450 




100 

3.0k 

125 

5 0 0 

M201 

57y# 

SKT220-14A 

1 4k 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



lOOu 

50 §0 

7.8k 

130A 

1 0 f 

S355 

58y# 

SKT220-14B 

1.4k 

220 

85C 

200m 

250m 

30 



1.6 

800 



lOOu 

50 § 

7.8k 

130A 

1 0 

S355 

59y# 

SKT220-14C 

1 4k 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



lOOu 

200 § 

7 8k 

130A 

1.0 

S355 

_6Q.¥.# 

SKT220-14D 

1.4k 

220 

85C 

200m 

250m 

3.0 



1 6 

800 



lOOu 

500 § 

7.8k 

130A 

1.0 

S355 

61# 

58TB14 

1 4k 

225 



30 


40m 


2.0 

450 





1.4k 

125 

2.0 t 

M428 

62 

C181PB 

1.4k 

235 

65C 

500m 

300m 

2 5 

12m 

125J 

3.5 t 

1 5k 

8.0u 

100 

125u§ 

200 § 

2.5k 

I125J 

20 t 

T093 

63 

C180PBE1 

1 4k 

l 235_ 

80C 

500m 

150m 

2.5 

4.0m 

1 25J 

2.9 t 

1.5k 

8.0u 

100 

125u§ 

200 § 

3.5k 

125J 

20 t 

T093 

644 

C280PD 

1 4k 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1.4 

500 

lOu 

50 

250u§ 

100 § 

3.5k 

'125J 

3.0 

S132 

654 

C281PD 

1 4k 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1 4 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3 5k 

125 J 

30 

S247a 

_66# 

FT250B28 

1 4k 

250 

55C 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.8 

780 § 




100 A 

5.0kA 

125J 

16 0 

M567 

67# 

2SF542 

1.4k 

250 

65C 


350m 

4 0 

15m0 

1 25J 

1 8 

780 




10 A 

5.0k 

125 J 

16 0 

S1 58b 

68f# 

BTX41-1400R 

1.4k 

250 

65B 

150m 

250m 

2 5 

10m 

1 10J 

1.6 § 

600 § 

20u 

250 

200u 

20 § 

5.5k* 

110J 

2.0 t 

S237g 

- 69# 

CR250F28 

1.4k 

250 

65C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.8 § 

780 




100 § 

5.0k 

125J 

30 t 

S158e 

70y# 

T221N1400 

1.4k 

260 

85C 

300m 

200m 

20 

50m 

125J 

1.5 

500 

4.0u 

o 

o 

60u 

50 

6.5k§ 

125J 


M330d 

71# 

61TB14 

1 4k 

275 

67B 


.30 

30 

40m 


2 4 

665 





3 2 

125 

2.0 

M308a 

72 

260ZH 

1.4k 

275 

80 


.15 

3 0 

15m 

125J 

1.2 

100 




300 

5 Ok 

125 


T093 

73# 

CS220-14 

1 4k 

290 

70 

100m 

150m 

3.0 

50m 

125 

1.6 

600 



60u 

1.0k 

5 2k 

125 

30 


74 ▼# 

2SF929 

1 4k 

300 

15A 


350m 

4.0 

15m 

125J 

1.8 § 

780 




100 A 

5.0kA 

125J 

16 0 

S300 

75# 

CR300F28 

1.4k 

300 

15A 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1.8 § 

780 




100 § 

5.0k 

125J 

16 0 

S300 

76# 

FT300A28 

1 4k 

300 

66C 


200m 

3.0 

30m 

125J 

1.9 

940 § 




350 A 

5.0kA 

125J 

16 0 

M567a 

77 

273ZH 

1 4k 

300 

70 


15 

3 0 

15m 

1 25 J 

1.3 

100 




300 

3.3k 

125 


M414 

.78# 

CS300-14 

1 4k 

300 

85 

100m 

150m 

3.0 

40m 

125 

1.5 

900 



lOOu 

1.0k 

7 Ok 

125 

50 


79y# 

TY290SP14K2 

1.4k 

305 

70B 

45m 

220m 

3.5 

21m 

125 J 

1 7 

1.0k 

1Ou0 

500 

3Ou0 

200 § 

7 2k 

125J 

3.0 t 

S373 

80y# 

TYA290SP14K2 

1 4k 

305 

70B 

45m 

220m 

3.5 

21m 

125J 

1.6 

600 




200 § 

6 4k 

125J 

3.0 t 

S374 

81# 

62TB14 

1.4k 

315 

65B 


.30 

3 0 

40m 


2 2 

665 





3.7k 

125 

2.0 

M308a 

82# 

CR253-1503A 

1 4k 

320 

40C 

35m0 

150m 

3.5 

30mt 

1 25C 

1.6 

450 




100 

3.5k 

125 

50 0 

M201 

83# 

70TB14 

1 4k 

355 

67B 


30 

3.0 

40m 


2 2 

850 





4 1 

125 

2.0 

M308a 

_8#r# 

T302N1400 

1 4k 

370 

85C 

300m 

200m 

2.0 

50m 

1 25J 

1.4 

500 

4 Ou 

100 

80u 

50 

7.2k§ 

125J 


M330d 

85# 

71TB14 

1 4k 

400 

65B 


30 

30 

40m 


2.0 

850 





4.6k 

125 

2.0 

M308a 

86# 

FT500A28 

1.4k 

400 

76C 


350m 

40 

3Om0 

125J 

2.2 t 

1.2k§ 




200 A 

7.0kA 

125J 

16 0 

M406 

^87y# 

2SF935 

1.4k 

400 

77C 


350m 

4.0 

30m 

1 25J 

2.2 § 

1.2k 




200 A 

7.0kA 

125J 

16 0 

M406 

88# 

73TB14 

1 4k 

430 

64B 


300m 

3.0 

40m 


20 

1.0k 





5.1k 

125 

2.0 

M308a 

89# 

CR7K1503A45 

1 4k 

435 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1 8 

1.0k 

3 5u 

600 

180u 

100 

6.0k 

125 J 

5.0 0 

M308b 

-90t# 

TY490SP14K2 

1.4k 

450 

70B 

31m 

220m 

3 5 

21m 

125J 

1 6 

1.0k 




200 § 

8.9k 

125 J 

3.0 t 

S373 

91 ▼# 

TYA490SP14K2 

1 4k 

450 

70B 

31m 

220m 

3.5 

21m 

125 J 

1 6 

1 Ok 




200 § 

8.9k 

125 J 

30 t 

S374 

92t# 

YST3020P14K3 

1 4k 

450 

70B 

100m 

220m 

3.5 

30m 

1 25J 

1 9 

1 Ok 

4,Ou0 

600 

6Ou0 

200 § 

7.4k 

125J 

3.0 t 

S37 la 

93# 

CR7K1503A4 

1.4k 

460 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1.7 

100 

3 5u 

600 

180u 

100 

6.4k 

125 J 

5.0 0 

M308b 

94 

276ZH 

1.4k 

470 



.15 

3 0 

15m 

1 25J 

1.2 

100 




300 

5.5k 

125 


M247 

95# 

74TB14 

1.4k 

470 

63B 


300m 

3.0 

40m 


1.8 

1 Ok 





5.6k 

125 

20 

M308a 

96 

272ZH 

1 4k 

470 

71 


,15m 

30 

15m 

125J 

1.2 

100 




300 

5.5k 

125 


M414 

97# 

CR7K1503A35 

1.4k 

480 

65C 

140m 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1.6 

1.0k 

3 5u 

600 

180u 

100 

6.9k 

125 J 

5.0 0 

M308b 

98# 

FT500C28 

1.4k 

500 

77C 


350m 

4 0 

30m 

1 25J 

1.7 § 

1 5k 




200 § 

10k 

125 J 

16 0 

M481 

. . 99# 

CS500-14 

1 4k 

500 

85 

100m 

500 

3 5 

40m 

125 

1 6 

1 5k 



200u 

1 Ok 

10k 

125 

50 


100# 

80TB14 

1 4k 

510 

59B 


.30 

30 

40m 


1.5 

1 2k 





6.4k 

125 

2.0 

M308a 

1 0 1 ▼ 

NLC501PD 

1 4k 

550 

25 

250m 

150m 

65 § 



1 5 

1 Ok 



200u§ ! 

100 § 

7.0k 

125 J 

50 t 

M593 

102# 

81TB14 

1 4k 

550 

56B 


.30 

30 

40m 


1 7 

1 2k 





7.0k 

125 

20 

(Vi 308a 

103 

270ZH 

1.4k 

550 

67 


15 

30 

15m 

125J 

1.2 

500 




300 

6.5k 

125 


S295 

104y# 

TYC300SP14K2 

1.4k 

550 

70C 

31m 

220m 

3 5 

21m 

125J 

1.7 

1.0k 




200 § 

7.4k 

125 J 

3.0 t 

S372 

105t# 

TY500SP14K2 

1 4k 

590 

70C 

31m 

220m 

3.5 

21m 

1 25J 

1.6 

1.0k 




200 § 

10k 

125 J 

30 t 

S372 

106 

C507PD 

1 4k 

625 A 

125 J 

100m 

150m 

4 0 

50m 

1 25C 

1 4 

500 

5.0u 

25 

1OOu0 

100 

6.5k 

125 J 

26 

M464 

107y 

470PA140 

1.4k0 

850 

60C 

500m 

150m 

30 

15m 

1 25C 

1.7 t 

1 7k 


250 

120u§ 

100 § 

8.0kA 

125 J 

3.0 t 

Y200c 

108y# 

YST801SP14K2 

1 4k 

1.0k 

70C 

100m 

220m 

35 

21m 

1 25J 

1.6 

1 8k 




200 § 

16k 

125 J 

3.0 t 

S371 

109y 

C601PD 

1 4k 

1 IkA 

72 

500 

150 

6.5 





4.0 


300 

100 

10k 

125 

40 


1 10 

C501PE 

1.5k 



250m 

150m 

6 5 

15m 

25J 

1.5 t 

I.Okt 


450 

200u§ 

100 § 

7.0k 

125 J 

5.0 t 

M464 


492 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
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IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 




0. 

aiLIUUW IrUIMIHULLt 

j ntt'iincna 



CON 

T. CUR.. (3 

) TEMPERATURE. 4 

) TYPE No. 


AJ 

JJPRV 

MAX. CONT. 

MAX. 

MAX. GATE 

MAX S 

AT 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 

MIN. 

ABS. MAX. RAT 

NGS 

DWG. 

LINE 

TYPE 

and 

CURR 

■NT 

HOLD. 

FIRING SPEC 

lr@PRV 

at 

VOLT DROP 

at 25°C 


dV/dt 

ICy PK 

MAX 

MAX 

No. 

No. 

No. 

VBO 

2J 

_3J at 

CUR Ih 

at 25°C 

and 

TEMP 

at 25°C 

Ton 

for 

Toff 

@ 25°C 

SURGE 

TEMP 

GATE 





Idc 

TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

ls@VBO 


Vf 

@ If 


If 



l@25°C 


POWEF 




(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(A) 

(s) 

(A) 

fs) 

(V/us) 

(A) 

PC) 

(W) 


1 

2022K 

1.5k 

16 

58C 


80m 

3.5 

4 Om 

w 

1.6 

10 





125 

100J 


T048 

2 

203ZK 

1 5k 

16 

92C 


80m 

3 7 

4.0m 

125J 

1 6 

10 





125 

1 25J 


T048 

3 

201ZK 

1.5k 

25 

75C 


40m 

3.0 

4.0m 

125J 

2.3 

50 





250 

125J 


T048 

4# 

TK1 5 

1.5k 

35 

25A 

5Om0 

125m 

3 0 

10m 

100J 

20 

100 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

700 


375m 

S317 

5 

251ZK 

1.5k 

40 

125J 


100m 

3 0 

10m 

125J 

1 7 

50 

4.0u 

50 

lOOu 

300 

1 2k* 

1 25J 

3 0 t 

Z59 

6 

NL555PC 

1.5k 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

6.0m 

125J 

3.5 t 

500 

8.0u 

50 

100u§ 

200 § 

1.2k 

125 J 

2 0 t 

T049 

7 

NL556PC 

1.5k 

55 

89C 

300m 

150m 

2 5 

6.0m 

125J 

3.5 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 2k 

125J 

20 t 

T083 

8# 

TK1150 

1.5k 

70 

25A 

5Om0 

125m 

3 0 

10m 

1 25J 

2.0 

200 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

1 Ok 


375m 

S317 

9# 

CR100CX30 

1.5k 

70 

82C 


100m 

3 0 

15m 

1 10J 

2 5 

200 


70 

30u(Z) 

100 A 

1 5kA 

1 10J 

16 0 

S237e 

10 

250ZK 

1.5k 

80 

1 25J 


100m 

3 0 

10m 

125J 

1.3 

50 

4 Ou 

50 

lOOu 

300 

1.6k* 

125J 

3 0 t 

Z59 

11# 

CS80-15 

1 5k 

90 

75 

50m 

80m 

3 0 

15m 

125 

1 5 

200 



70 

1 Ok 

1 2k 

45 

10 


12# 

TT15 

1 5k 

100 

25A 

5Om0 

500m 

3 0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

2 0k 


1.5 

S204a 

13 

C15OPC0 

1 5k 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

6.0m 

1 25J 

2 6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1.8k 

125J 

20 t 

T049 

14 

C152PC0 

1.5k 

1 10 

89C 

500m 

150m 

2 5 

6 Om 

1 25J 

2.6 t 

500 

8 Ou 

50 

100u§ 

200 § 

1 8k 

125 J 

20 t 

T083 

15# 

42TB15 

1 5k 

135 

57B 


20 

3.0 

15m 


2 2 

265 





1.4k 

125 

1 5 

M308 

16# 

TT2150 

1 5k 

150 

25 A 

5Om0 

500m 

3 0 

25m 

1 25J 

1.7 

450 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

3 2k 


1.5 

S204a 

17# 

CS130-15 

1 5k 

190 

55 

100m 

150m 

3 0 

30m 

125 

1.7 

400 



60u 

1.0k 

3.5k 

125 

30 


18 

261ZK 

1 5k 

200 

80 


15 

3 0 

1 5m 

1 25J 

1 4 





300 

3.3k 

125 


T093 

19 

263ZK 

1.5k 

200 

85 


15 

3 0 

15m 

1 25J 

1 3 

50 




300 

1 6k 

125 


M414 

20# 

TT3150 

1.5k 

200 

85C 

4Om0 

500m 

3 0 

25m 

125J 

1 6 

600 

5.0u§ 


100u§ 

100 0§ 

4 Ok 


1 5 

S204a 

21# 

58TB15 

1.5k 

225 



30 


40m 


2.0 

450 





1 4k 

125 

20 t 

M428 

22 

C18OPC0 

1 5k 

235 

80C 

500m 

150m 

2 5 

4 Om 

1 25J 

29 t 

1 5k 

8 Ou 

100 

125u§ 

200 § 

3.5k 

125 J 

20 t 

T093 

23# 

C280PE 

1.5k 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1 4 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

3.5k 

125 J 

3.0 

S132 

244 

C281PE 

1 5k 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1.4 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3 5k 

125 J 

30 

S247a 

25# 

61TB 1 5 

1 5k 

275 

67B 


30 

3 0 

40m 


2 4 

665 





3 2 

125 

20 

M308a 

26 

260ZK 

1.5k 

275 

80 


15 

30 

15m 

125J 

1 2 

100 




300 

5 Ok 

125 


T093 

27 # 

CS220-15 

1 5k 

290 

70 

100m 

150m 

3 0 

50m 

125 

1.6 

600 



60u 

1 Ok 

5 2k 

125 

30 


28# 

CS300-15 

1.5k 

300 

85 

100m 

150m 

3.0 

40m 

125 

1 5 

900 



lOOu 

1 Ok 

7 Ok 

125 

50 


29# 

62TB15 

1 5k 

315 

65B 


30 

30 

40m 


2 2 

665 





3 7k 

125 

2.0 

M308a 

30# 

70TB15 

1 5k 

355 

67B 


30 

3.0 

40m 


2.2 

850 





4.1 

125 

20 

M308a 

31# 

71TB15 

1 5k 

400 

65B 


30 

3.0 

40m 


20 

850 





4 6k 

125 

20 

M308a 

32# 

73TB15 

1 5k 

430 

64B 


30 

3 0 

40m 


2 0 

1 Ok 





5 Ik 

125 

20 

M308a 

33# 

CR7K1603A45 

1 5k 

435 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

1 25J 

1.8 

1.0k 

3 5u 

600 

180u 

100 

6 Ok 

125 J 

5.0 0 

M308b 

34# 

BStN25 100 

1 5k 

440 

4 1C 

180m 

300m 

2 0 

10m 

1 20J 





250u§ 

50 § 

5 Ik 

1 20J 



35# 

CR7K1603A4 

1 5k 

460 

65C 

55m0 

150m 

3 5 

50m 

125J 

1 7 

100 

3 5u 

600 

1 80u 

100 

6 4k 

125 J 

5 0 0 

M308b 

36# 

74TB15 

1 5k 

470 

63B 


300m 

3 0 

40m 


1 8 

1 Ok 





5 6k 

125 

2 0 

M308a 

37# 

CS500-15 

1 5k 

500 

85 

100m 

500 

3 5 

40m 

125 

1 6 

1 5k 



200u 

1 Ok 

10k 

125 

50 


38# 

80TB15 

1 5k 

510 

59B 


30 

3 0 

40m 


1 5 

1 2k 





6.4k 

125 

20 

M308a 

39y 

NLC501PE 

1.5k 

550 

25 

250m 

150m 

6.5 § 



1.5 

1 Ok 



200u§ 

100 § 

7.0k 

125 J 

5 0 t 

M593 

40# 

81TB15 

1 5k 

550 

56B 


30 

3 0 

40m 


1 7 

1 2k 





7.0k 

125 

20 

M308a 

41 ▼ 

470PA150 

1 5k0 

850 

60C 

500m 

150m 

3 0 

1 4m 

1 25C 

1 7 t 

1 7k 


250 

1 20u§ 

100 § 

8 OkA 

125J 

3 0 t 

Y200c 

42# 

BStP05 100 

1 5k 

1 Ok 

39C 

300m 

300m 

20 

20m 

1 15J 





250u§ 

50 § 

10k 

1 15J 



43y 

C601PE 

1 5k 

1 IkA 

72 

500 

150 

6 5 





4 0 


300 

100 

10k 

125 

40 


44 

C501PN 

1 6k 



250m 

150m 

6 5 

15m 

25 J 

1 5 t 

I.Okt 


450 

200u§ 

100 § 

7.0k 

1 25 J 

5 0 T 

M464 

45# 

TK 16 

1 6k 

35 

25A 

5Om0 

125m 

3.0 

10m 

100J 

2 0 

100 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

700 


375m 

S317 

46# 

BStF05 1 10 

1 6k 

40 

78C 


100m 

2 0 

5 Om 

120J 





150u§ 

50 § 

320 

1 20J 


S18f 

47y# 

SKT45-16A 

1 6k 

45 

85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



50u 

50 §0 

800 

130A 

300m 

S354 

48y# 

SKT45-16B 

1 6k 

45 

85C 

130m 

100m 

3 0 



1.8 

50 



50u 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 

49t# 

SKT45-16C 

1 6k 

45 

85C 

130m 

100m 

3 0 



1 8 

50 



50u 

200 § 

800 

130A 

300m 

S354 

50t# 

SKT45-16D 

1 6k 

45 

85C 

130m 

100m 

3 0 



1.8 

50 



50u 

50 § 

800 

130A 

300m 

S354 

51 y# 

SKT45-16E 

1 6k 

45 

85C 

130m 

100m 

30 



1 8 

50 



50u 

1 Ok§ 

800 

130A 

300m 

S354 

52# 

TK1160 

1 6k 

70 

25A 

5Om0 

125m 

30 

10m 

1 25J 

20 

200 

5.0u§ 

100 

100u§ 

50 § 

1 Ok 


375m 

S317 

53 

2N4369 

1 6k 

70 

82C 

200m 

250m$ 

5 0 $ 

10m 

1 25C 

2 0 t 

70 




100 

1 6k*§ 

1 25C 

15 0 

T094 

54 

2N4379 

1 6k 

70 

82C 

200m 

250m$ 

50 $ 

10m 

1 25C 

2.0 t 

70 




100 

1 6k*§ 

125C 

15 0 

T083 

55# 

CR100CX32 

1 6k 

70 

82C 


100m 

30 

15m 

1 10J 

2 5 

200 


70 

3Ou0 

100 A 

1 5kA 

1 10J 

16 0 

S237e 

56y# 

SKT70-16A 

1 6k 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



70u 

50 §0 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

57y# 

SKT70-16B 

1 6k 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



70u 

50 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

58y# 

SKT70-16C 

1 6k 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

200 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

59y# 

SKT70-16D 

1 6k 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 8 

60 



70u 

500 § 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

60y# 

SKT70-16E 

1 6k 

70 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1.8 

60 



70u 

1.0k§ 

1 7k 

130A 

500m 

S260c 

61# 

CS42-16 

1 6k 

82 

35 

200m 

1 10m 

20 

10m 

115 

1 9 

180 



180u 

200 

900 

1 15 

4 0 


62y#| 

T70N1600 

1 6k 

85 

85C 

200m 

150m 

5 Om 

25m 

1 25J 

2 8 

400 

4 5u 

30 

50u 

50 

2 Ok§ 

125 J 



63y# 

SKT90-16A 

1 6k 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 6 

1 10 



70u 

50 §0 

2.2k 

130A 

500m 

S260c 

64y# 

SKT90-16B 

1 6k 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 6 

1 10 



70u 

50 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

65y# 

SKT90-16C 

1 6k 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 6 

110 



70u 

200 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

66y# 

SKT90-16D 

1 6k 

90 

85C 

150m 

150m 

3 0 



1 6 

1 10 



70u 

500 § 

2 2k 

130A 

500m 

S260c 

67# 

TT 16 

1 6k 

100 

25A 

5Om0 

500m 

3 0 

25m 

100J 

2.2 

350 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

2 0k 


1 5 

S204a 

68# 

BStH05 110 

1 6k 

1 10 

52C 

200m 

200m 

2 0 

10m 

1 20J 





250u§ 

50 § 

900 

1 20J 


S189e 

69y# 

SKT1 10-16A 

1 6k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



80u 

50 §0 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

70y# 

SKT110-16B 

1 6k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1 6 

70 



80u 

50 § 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

7 1 Y# 

SKT1 10-16C 

1.6k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



80u 

200 § 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

72y# 

SKT110-16D 

1 6k 

110 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



80u 

500 § 

2.8k 

130A 

1 0 

S260d 

73y# 

SKT1 10-16E 

1.6k 

1 10 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

70 



80u 

1 Ok§ 

2 8k 

130A 

1 0 

S260d 

74# 

SF80U1 1 

1 6k 

126 

80C 

200m 

150m 

3 0 

15m 

125 J 

1.7 

250 

6 Ou 

160 


15 A 

1 6k 

125J 

5 0 0 

S337a 

75# 

SH80U12A 

1 6k 

126 

80C 

200m 

150m 

3 0 

20m 

1 15J 

2.0 

250 

6 Ou 

160 

30u 

100 A 

1.6k 

1 15J 

16 0 

S337 

76y# 

SKT140-16A 

1.6k 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

200 



80u 

50 §0 

3 9k 

130A 

1 0 

S260d 

77y# 

SKT140-16B 

1 6k 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

200 



80u 

50 § 

3.9k 

130A 

1 0 

S260d 

78y# 

SKT140-16C 

1.6k 

140 

85C 

200m 

200m 

3 0 



1.6 

200 



80u 

200 § 

3.9k 

130A 

1 0 

S260d 

79y# 

SKT140-16D 

1 6k 

140 

85C 

200m 

200m 

30 



1 6 

200 



80u 

500 § 

3 9k 

130A 

1 0 

S260d 

80# 

TT2160 

1 6k 

150 

25A 

5Om0 

500m 

3 0 

25m 

1 25J 

1 7 

450 

5 Ou§ 

100 

100u§ 

50 § 

3 2k 


1 5 

S204a 

81 ♦# 

BStL25 1 10 

1 6k 

150 

55C 

150m 

300m 

2 0 

10m 

1 20J 

2 0 

450 




50 § 

2 3k 

125 

20 


82y# 

SKT170-16A 

1 6k 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



lOOu 

50 W 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

83y# 

SKT 170-16B 

1 6k 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

500 



lOOu 

50 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

84y# 

SKT 170-16C 

1 6k 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



lOOu 

200 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

85y# 

SKT170-16D 

1 6k 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



lOOu 

500 § 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

86y# 

SKT170-16E 

1 6k 

170 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

500 



lOOu 

1 Ok§ 

6 6k 

130A 

1 0 

S355 

87y# 

2SF1151 

1.6k 

175 

75C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1 7 § 

500 




100 A 

4 OkA 

125 J 

16 0 

S237e 

88# 

CR150F32 

T5k 

175 

75C 


300m 

3 0 

15m 

1 25J 

1.7 § 

500 




100 § 

4 Ok 

125 J 

16 0 

S237e 

89# 

FT150B32 

1.6k 

175 

75C 


300m 

3 0 

15m 

125J 

1 7 

500 § 




100 A 

4 OkA 

125J 

16 0 

M567 

90# 

56TB16 

1 6k 

190 



.30 


40m 


2.0 

370 





1 2k 

125 

2 0 t 

M428 

91# 

CS 130-16 

1 6k 

190 

55 

100m 

150m 

3 0 

30m 

125 

1 7 

400 



60u 

1 Ok 

3 5k 

125 

30 


92y# 

TY120SP16K2 

1.6k 

190 

70B 

40m 

220m 

3 5 

20m 

1 25J 

1.7 

300 




200 § 

2 7k 

125J 

30 t 

S375a 

93# 

TT3160 

1 6k 

200 

85C 

4Om0 

500m 

3 0 

25m 

125J 

1.6 

600 

5 Ou§ 


100u§ 

100 0§ 

4 Ok 


1.5 

S204a 

94# 

57TB16 

1 6k 

210 



30 


40m 


2.0 

420 





1 3k 

125 

20 t 

M428 

95y# 

SKT220-16A 

1 6k 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1 6 

800 



lOOu 

50 §0 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

96y# 

SKT220-16B 

1 6k 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



lOOu 

50 § 

7.8k 

130A 

1 0 

S355 

97y# 

SKT220-16C 

1 6k 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



lOOu 

200 § 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

98y# 

SKT220-16D 

1.6k 

220 

85C 

200m 

250m 

3 0 



1.6 

800 



lOOu 

500 § 

7 8k 

130A 

1 0 

S355 

99# 

58TB16 

1 6k 

225 



30 


40m 


2.0 

450 





1 4k 

125 

20 t 

M428 

100# 

2SF560 

1 6k 

235 

55 


125m 

2 5 

15m 

125J 

2.1 

1 Ok 


100 

150 

200 

3 5k 

125 J 

10 

S167 

101# 

SF150U11 

1 6k 

235 

76S 

200m 

150m 

3 0 

20m 

1 25J 

1 5 

500 





3 5k 

1 25J 

16 

S91 b 

102f 

C280PM 

1 6k 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1 4 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

3 5k 

125J 

30 

S132 

1034 

C281PM 

1 6k 

235 

85C 

100m 

150m 

3 0 



1.4 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

3 5k 

125J 

3 0 

S247a 

104# 

FT250B32 

1 6k 

250 

55C 


350m 

4 0 

15m 

125J 

1.8 

780 § 




100 A 

5 OkA 

125J 

16 0 

M567 

105# 

2SF543 

1.6k 

250 

65C 


350m 

4.0 

15m0 

1 25J 

1 8 

780 




10 A 

5 Ok 

125J 

16 0 

S 158b 

1064# 

BTX41-1600R 

1 6k 

250 

65B 

150m 

250m 

2 5 

10m 

110J 

1.6 § 

600 § 

20u 

250 

200u 

20 § 

5 5k* 

1 10J 

20 t 

S237g 

107# 

CR250F32 

1.6k 

250 

65C 


350m 

4 0 

15m 

1 25J 

1 8 § 

780 




100 § 

5 Ok 

125 J 

3 0 t 

S158e 

108# 

61TB16 

1 6k 

275 

67B 


30 

3 0 

40m 


2.4 

665 





3 2 

125 

20 

M308a 

109y# 

T235N 1600 

1.6k 

280 

85C 

300m 

200m 

2 0 

50m 

125J 

1.8 

500 

4 Ou 

100 

60u 

50 

5 5k§ 

1 25J 


M330d 

no#.. 

CS220-16 

1 6k 

290 

70 

100m 

150m 

3 0 

50m 

125 

1.6 

600 



60u 

1 Ok 

5 2k 

125 

30 
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SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


MAX. CONT. 
CURRENT 


MAX. GATE 
FIRING SPEC 
at 25°C 
Igf I Vgf 


1 y# 2SF930 
2# CR300F32 
3# FT3QOA32 
4# CS300-16 
5y# TY290SP16K2 
6t#TYA290SP16K2 
7# 62TB16 
8y# BStN 15110 

9# 2SF837 _ 

10# 70TB16 
11# 7 1TB16 
12#.FT500A32 
13y# 2SF936 
14# 73TB16 
15# CR7K1703A45 
16# BStN25110 
1 7 y# TY490SP16K2 
18t# TYA490SP16K2 
19# CR7K1703A4 
20# SF300U 1 1 
21# CS500-16 
22y NLC501PM 
23y# TYC300SP16K2 
24t# TY500SP16K2 
25# V2060X 
26# SH400U23 
27# SF500U22 
28y 470PA160 

29y C602PM 
30# BStP05 1 10 
31 y# YST801SP16K2 
32y C601PM 

33 C501PS _ 

34# CR100CX34 
35# 56TB 17 

36# 57TB17 _ 

37# 58TB17 
384 C280PS 

394 C281PS _ 

40# 61TB17 
41# 62TB17 

42# 70TB17 _ 

43# 7 1TB17 
44# 73TB17 
45# CR7K1803A45 
46# CR7K1803A4 
47y NLC501PS 
48t 470PA170 

49y C602PS 
50y C601PS 

_51_ 2N4370 _ 

52 2N4380 

53# CR100CX36 

54t# 2SF1152 _ 

55# CR150F36 
56# 56TB 18 
57t# TY120SP18K2 
58# 57TB18 
59# 58TB18 

60 C281PN _ 

61# BTX46/1800R 
62# 2SF544 
63# CR250F36 
64# 61TB18 
65 Y# T235N 1800 
66y#2SF931 
67# CR300F36 
68# FT300A36 
69y# TY290SP18K2 
70y# TYA290SP18K2 
71# 62TB18 
72# BTX41/1800R 
73# 70TB18 
74# 7 1TB18 
75# FT500A36 
76y# 2SF937 
77# 73TB18 
78# CR7K1903A45 
79y# TY490SP18K2 
80y# TYA490SP18K2 
8 It# TYC3QQSP18K2 
82t# TY500SP18K2 
83t C602PN 
84t# YST801SP18K2 
85# 56TB19 
86# 57TB19 

87# 58TB19 _ 

88# 61TB19 
89# 62TB19 

90# 70TB19 _ 

91# 71TB19 
92# 73TB19 
93# CR7K2003A45 
94y C602PT 
95# 56TB20 

96# 57TB20 _ 

97# 58TB20 
98# 61TB20 
99t:# T235N2000 
IOOy# T236N2000 
101# FT300A40 

102# 62TB20 _ 

103# 70TB20 
104# 71TB20 
105# FT500A40 
106y# 2SF938 
107# 73TB20 
108# CR7K2103A45 
109# SF500Y22 
110T C602L _ 


MAX SAT I 
lr@PRV at 
and TEMP 
ls@VBO 
(A)_(°C) 


MAX. FWD. 
VOLT DROP 
at 25°C 


SWITCHING TIME 

at 25°C _ 

Ton for Toff 
If 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 

CONT. CUR., (3) TEMPERATURE. (4) TYPE No. 

IE MIN. IABS. MAX. RATINGS DWG. 

dV/dt ICy PK MAX I MAX No. 
>ff @ 25°C SURGE TEMP GATE 



235 

85C 

100m 

235 

85C 

100m 

275 

67B 


315 

65B 


355 

67B 


400 

65B 


430 

435 

Wf£M\ 

55m< 

460 

65C 

55m 

550 

25 

250m 

850 

60C 

500m 

940 A 

72 

500 

1.1 kA 

72 

500 

70 

82C 

200m 

70 

82C 

200m 

70 

82C 


175 

75C 


175 

75C 


190 



190 

70B 

40m 


125J 

125J 

125J 

1.8 § 
1.8.S 

1.9 

780 

780 

940 § 




100 A 
100 § 
350 A 

5 OkA 
5.0k 

5 OkA 

1 25J 

125 J 
125J 

16 0 
16 0 
16 0 

125 

1.5 

900 



10Ou 

1 Ok 

7.0k 

125 

50 

125J 

1.7 

1 Ok 

1Ou0 

500 

3Ou0 

200 § 

7 2k 

1 25J 

3.0 T 

125J 

1.6 

600 




200 § 

6.4k 

1 25J 

30 t 


2.2 

665 





3 7k 

125 

2.0 

125 J 

1.9 

1 Ok 




200 § 

5 Ik 

125 

20 

125J 

1.6 

1 Ok 


250 

150 

200 

7.0k 

1 25J 

20 


2.2 

850 





4 1 

125 

2.0 


2.0 

850 





4.6k 

125 

2 0 

125J 

2.2 § 

1 2k 




200 § 

7.0k 

1 25J 

16 0 

125J 

2.2 § 

1 2k 




200 A 

7 OkA 

1 25J 

16 0 


2.0 

1 Ok 





5 Ik 

125 

2.0 

125J 

1.8 

1 Ok 

3.5u 

600 

180u 

100 

6.0k 

1 25J 

5.0 0 

120J 





250u§ 

50 § 

5 Ik 

1 20J 


125J 

1.6 

1.0k 




200 § 

8.9k 

1 25J 

3 0 t 

125J 

1.6 

1.0k 




200 § 

8 9k 

125 J 

3.0 t 

125J 

1.7 

100 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

6.4k 

125J 

5.0 0 

125 J 

1.6 

1 Ok 

6.0u 



15 § 

5.0k 

1 25J 

30 

125 

1.6 

1 5k 



200u 

1.0k 

10k 

125 

50 


1.5 

1 Ok 



200u§ 

100 § 

7 Ok 

1 25J 

5.0 t 

125J 

1 7 

1.0k 




200 § 

7.4k 

1 25J 

30 t 

125J 

1 6 

1.0k 




200 § 

10k 

1 25J 

3 0 t 

125 J 

2.2 





200 

7 Ok 

125J 

20 

1 15J 

1.9 

1.2k 

6.0u 

800 

50u 

50 A 

7.2k 

1 15J 

20 0 

1 25J 

2.1 

1 5k 

lOu 

500 

400u§ 

200 A 

8.0k 

1 25J 

4.0 t 

125C 

1.7 t 

1 7k 


250 

120u§ 

100 § 

8.0kA 

1 25J 

30 t 


1.7 

1 Ok 

4.0 


350 

100 

6.5k 

125 

40 

1 15J 





250u§ 

50 § 

10k 

1 15J 


125J 

1 6 

1 8k 




200 § 

16k 

1 25J 

3.0 t 




4.0 


300 

100 

10k 

125 

40 

25J 

1 5 t 

I.Okt 


450 

200u§ 

100 § 

7.0k 

1 25J 

50 t 

1 10J 

2.5 

200 


70 

3Ou0 

100 A 

1.5kA 

1 10J 

16 0 


2.0 

370 





1.2k 

125 

2.0 t 


20 

420 





1.3k 

125 

20 t 


2.0 

450 





1.4k 

125 

2.0 t 


1 4 

500 

lOu 

5 0 

250u§ 

100 § 

3.5k 

125J 

3.0 


1.4 

500 

lOu 

5.0 

250u§ 

100 § 

3.5k 

1 25J 

3.0 


2.4 

665 





3.2 

125 

2.0 


2 2 

665 





3.7k 

125 

20 


2.2 

850 





4.1 

125 

2.0 


2.0 

850 





4.6k 

125 

20 


20 

1 Ok 





5.1k 

125 

20 

125J 

1.8 

1.0k 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

6.0k 

1 25J 

50 0 

125J 

1.7 

100 

3.5u 

600 

1 80u 

100 

6.4k 

125J 

5.0 0 


1 5 

1 Ok 



200u§ 

100 § 

7.0k 

125J 

5 0 t 

125C 

1 7 t 

1 7k 


250 

1 20u§ 

100 § 

8.OkA 

1 25J 

3.0 t 


1.7 

1 Ok 

4.0 


350 

100 

6.5k 

125 

40 




4.0 


300 

100 

10k 

125 

40 

125C 

2.0 t 

70 




100 

1,6k*§ 

1 25C 

15 0 

125C 

20 t 

70 




100 

1,6k*§ 

125C 

15 0 

1 10J 

2.5 

200 


70 

w 

o 

c 

m 

100 A 

1.5kA 

1 10J 

16 0 

125J 

1.7 § 

500 




100 A 

4.OkA 

1 25J 

16 0 

125 J 

1.7 § 

500 




100 § 

4.0k 

125 J 

16 0 


20 

370 





1.2k 

125 

20 t 

125J 

1.7 

300 




200 § 

2.7k 

125 J 

30 t 


M593 

S372 

S372 

M559 


M464 

S237e 

M428 


T094 

T083 


10m 110J 1.5 § 

15m0 125J 1.8 

15m 125J 1.8 § 

40m 2 4 

50m 125 J 18 

15m 125J 1.8 § 

15m 125J 1 8 § 

30m 125J 19 


IQuEl 1500 


60u 50 

_ 100 A 

100 § 
350 A 
30uEl 200 § 


§ 3.0k 
5.0k 
5.0k 
3.2 
5.5k§ 
5.0kA 
5.0k 
5.0kA 
7.2k 


16 0 S158b 
3.0 t S158e 


16 0 M567a 



220m 3.5 
220m 3 5 
220m 3 5 
'220m 3 5 

150 6 5 

220m 3.5 
' 30 


150m 3 5 
150 6 5 


125J 1.6 

125J 1.6 

125J 1.7 

125J 1.6 
1 7 

125J 1.6 
2.0 
2.0 

_ 2.0 

2.4 

2.2 

_ 2.2 

2.0 

2.0 

125 J 1.8 


67B 

.30 

3.0 

40m 


85C 

300m 200m 

2.0 

50m 

125J 

85C 

300m 200m 

2.0 

50m 

125J 

61C 

200m 

3.0 

30m 

125J 

65B 

300m 

3.0 

40m 


67B 

.30 

3.0 

40m 


65B 

.30 

3.0 

40m 


75C 

350m 

4.0 

30m 

125J 

77C 

350m 

4.0 

30m 

125 J 

64B 

30 

30 

40m 


65C 

55m0 150m 

3.5 

50m 

125J 

1 25J 

300m 260m 

3.5 

50m 

125 J 

72 

500 150 

6.5 





200 § 

16k 

125J 

3.0 t 



1.2k 

125 

2.0 t 



1.3k 

125 

2.0 t 



1.4k 

125 

2.0 t 



3.2 

125 

2.0 



3.7k 

125 

2.0 



4.1 

125 

2.0 



4.6k 

125 

20 



5.1k 

125 

2.0 

180u 

100 

6.0k 

125J 

5.0 0 

350 

100 

6.5k 

125 

40 



1.2k 

125 

2.0 t 



1.3k 

125 

20 t 



1.4k 

125 

2.0 t 



3.2 

125 

20 

60u 

50 

5.5k§ 

1 25J 


lOOu 

50 

5.0k§ 

125J 



350 A 

5.OkA 

1 25J 

16 g 



3.7k 

125 

20 



4.1 

125 

2.0 



4.6k 

125 

2.0 


200 § 

7.0k 

1 25J 

16 Q 


200 A 

7.OkA 

125J 

16 g 



5.1k 

125 

2.0 

180u 

100 

6.0k 

1 25J 

5.0 0 

400u§ 

200 A 

8.0k 

125J 

4.0 t 

350 

100 

6.5k 

125 

40 
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6. SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 


IN ORDER OF (1) PEAK REV. VOLT., (2) MAX. 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

No. 

1JPRV 

and 

MAX. CONT. 1 

MAX. 
HOLD. 
CUR Ih 

MAX. 

FIRING 

GATE 

MAX S 

\T 1 

MAX. FWD. 

SWITCHING TIME 1 

MIN. 

ABS. MAX. RATI 

NGS 

DWG. 

No. 

CURR 

:nt 

SPEC 

lr@PRV 

and 

ls@VBO 

(A) 

at 

TEMP 

VOLT. DROP 

a 

t 25°C 1 

dV/dt 
@ 25°C 

(V/us) 

ICy PK 
SURGE 
l@25°C 
(A) 

MAX 

TEMP 

fC) 

MAX 

GATE 

POWEF 

(W) 

VBO 

A (V) 

2J 

Idc 

(A) 

31 at 
TEMP 
fC) 

at 25 

°C 

at 25 

°c 

Ton 

J s ) 

for 

If 

(A) 

Toff 

(s) 

@ 25°C 
(A) 

igf 

(A) 

Vgf 

A (V) 

m 

Vf 

(V) 

@ If 
(A) 

1# 

2y 

3 ▼# 

CR7K2203A45 

C602LA 

T175N2200 

2.1k 

2.1k 

2.2k 

435 

940 A 
230 

65C 

72 

85C 

55m0 

500 

300m 

150m 

150 

200m 

3.5 

6.5 

2.0 

50m 

50m 

T55X 

125J 

1.8 

1.7 

2.2 

U5k 

1.0k 

500 

3.5u 

4.0 

4.0u 

600 

100 

180u 

350 

lOOu 

100 

100 

50 

6.6k 

6.5k 

4.5k§ 

125J 

125 

125J 

6.00 

40 

M308b 

M330d 

4y# 

5y 

6y 

T236N2200 

C602LB 

C602LC 

2 2k 

2.2k 

2 3k 

280 

940 A 
940 A 

85C 

72 

72 

300m 

500 

500 

200m 

150 

150 

2.0 

6.5 

6.5 

50m 

125J 

1.8 

1.7 

1.7 

500 

1.0k 

1.0k 

4.0u 

4.0 

4.0 

100 

lOOu 

350 

350 

50 

100 

100 

5.0k§ 

6.5k 

6.5k 

125J 
125 

125 

40 

40 

M330d 

7y# 

8y# 

9y 

T175N2400 

T236N2400 

C602LD 

2.4k 

2.4k 

2.4k 

230 

280 

940 A 

85C 

85C 

72 

300m 

300m 

500 

200m 

200m 

150 

2.0 

2.0 

6 5 

50m 

50m 

125J 

125J 

2.2 

1.8 

1.7 

500 

500 

1.0k 

4.0u 

4.0u 

4.0 

100 

100 

lOOu 

lOOu 

350 

50 

50 

100 

4.5k§ 

5.0k§ 

6.5k 

125 J 

125 J 
125 

40 

M330d 

M330d 

10# 

11# 

12y# 

FT300A50 

FT500A50 

2SF939 

2.5k 

2.5k 

2.5k 

300 

400 

400 

61C 

75C 

77C 


200m 

350m 

350m 

3.0 

4.0 

4.0 

30m 

30m 

30m 

125J 

125J 

1 25J 

2.1 

2.2 § 
2.2 § 

940 § 
1.2k 

1 2k 




350 A 
200 § 
200 A 

5.0kA 

7.0k 

7.0kA 

125 J 

125 J 

125 J 

16 0 

16 t 
16 0 

M567a 

M406 

13# 

14# 

1 5y 

V2060EJ 

SF500EX22 

C602LE 

2.5k 

2.5k 

2.5k 

628 

785 

940 A 

65 

125 J 

72 

300m 

500 

150m 

260m 

150 

3.0 

3 5 

6 5 

50m 

50m 

125J 

125J 

2.2 

2.1 

1 7 

1 5k 
1.0k 

lOu 

4.0 

500 

400u§ 

350 

200 

200 A 
100 

7.0k 

8 0k 

6.5k 

125 J 

12 5 J| 
125 , 

20 

4.0 t 

40 

M559 

M434 

16y# 

17# 

18# 

T175N2600 

FT500A60 

FT500A80 

2 6k 

3 Ok 

4 Ok 

230 

320 

320 

85C 

77C 

77C 

300m 

200m 

350m 

350m 

20 

4 0 

4 0 

50m 

30m 

30m 

1 25J 

125J 

125J 

2.2 

33 § 
3.3 § 

500 

1.2k 

1.2k 

4.0u 

100 

lOOu 

50 

200 A 
200 A 

4.5k§ 

5 OkA 
5.0kA 

125 J 

125 J 

125J 

18 0 
16 0 

M330d 

M406 

M406 
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SCELLANEQUS SILICON PNPN DEVICES 


IN ORDER OF (1) USE. (2) MAX FWD BKOVER VOLT 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

No. 

S 

E 

2IMAX. 

FWD. 

BKOVER 

VBO 

(V) 

U 

MAX. 

REV. 

PRV 

(V) 

MAX CONT. 
CURRENT 

MAX. 
HOLD 
CUR Ih 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 
@ 25°C 

MAX. 

CUR 

SAT. 

3ENT 

MAX 

FWD 

SWITCHING 
TIME @25°C 

MIN 

dV/dt 

V/us 

ABS. M 
RATIN 

AX. 

GS 

DWG. 

No. 

4Jlf 

(A) 

at 

TEMP 

(°C) 

TURN-ON 

TURN-OFF 

Is 

at VBO 
(A) 

at 

TEMF 

(°C) 

VOLT. 

DROF 

(V) 

Ton 

(s) 

Toff 

(S) 

PK SRG 
CUR. 

(A) 

MAX 

TEMP 

(°C) 


@ 25°C 
(A) 

igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

igo 

(A) 

Vgo 

(V) 

Ic 

(A) 

1 

2 

3 

BIP7407G 

BIP7407F 

GBS266E 


70 

85 

200 

70 

85 

20 

.20 

60 

25C 

25C 

75C 

1 5m 
1.5m 

50m 

lOu 

lOu 

50m 

.70 

.70 

3.0 




10u 

lOu 

5.0m 

125J 

125J 
100C 

5 

1.5 

1.9 

I.Ou 

I.Ou 

lOu 

lOu 

1OOp0 

100p@ 

5 0 

5.0 

60 § 

125 J 
125J 
100C 

C41 * 

C41 * 
T066 

4 

5 

6#_ 

GBS210E 

TIC242B 

M9213-200 


200 

200 

200 

200 

10 

15 

80 

75C 

70C 

105C 

50m 

100m 

100m 

50m 

200m 

30 

30 

3.0 




5.0m 

1.0m 

10m 

100C 

125 

125 J 

1 6 

1.6 

2.0 



500 

100 § 
100 

1 2k 

100C 

125A 

125J 

T066 
S131g 
S267 

7 

8 

9 

GBS466E 

GBS410E 

TIC242D 


400 

400 

400 


60 

10 

15 

75C 

75C 

70C 

50m 

50m 

50m 

100m 

50m 

30 

30 

30 




5 Om 

5 Om 

1 Om 

100C 

100C 

125 

1 9 

1.6 

1 6 



500 

60 § 
100 § 
100 

100C 

100C 

125A 

T066 

T066 

S131a 

10# 

1 1 

1 2t 

M9213-450 

TIC242E 

1N3489 

1 

450 

500 

450 

12 

80 

15 

10 

105C 

70C 

25 

100m 

6 Om 

200m 

50m 

125m 

3.0 

3.0 

3.4 




10m 

1.0m 

250u 

125J 
125 

125S 

2.0 

1.6 

lOOnd 


500 

1.2k 

100 

125J 

125A 

125S 

S267 

S131g 

A1 ti 

13v 

1 Ar 

15 

1N3489A 

1N3490 

1N3771 

1 

1 

1 


12 

12 

120 

10 

10 

25 

25 

6 Om 

45m 

4.0m 

125m 

125m 

3 4 

3 4 




250u 

250u 

125S 

125S 

1.2 

1OOn0 

3OOn0 

20u 



10 

150S 

125S 
125 

A1 tj 

A1 tj 
Alme 

16 

17 

1N3772 

WF5AM 

WF5M 

1 

1 

1 

5.0 

5.0 

120 

5 0 

50 

1 50m 
150m 

25 

25 

50m 

15m 

45m 








1.2 

30u 

.20u 

.20u 

5.0u 

5.Ou 

1.On0 

I.Ond 

10 

125 

150A 

150A 

A1 me 
A31e 

A31e 

19 

20 

21 

M4L3052 

WF10AM 

WF10M 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

150m 

150m 

150m 

25A 

25 

25 

20m 

15m 

45m 









.05u 

20u 

20u 

lOu 

5 Ou 
5.0u 

4Op0 

1.On0 

1 Ond 

10 

150J 

150A 

150A 

D07 

A31e 

A31e 

22 

23 

24 

M4L3053 

M4L3054 

WF15AM 

1 

1 

1 

1 1 

12 

15 

11 

12 

15 

150m 

150m 

150m 

25A 

25A 

25 

20m 

20m 

15m 









05u 

05u 

.20u 

. lOu 
lOu 

5 Ou 

I.Ond 

10 

10 

150J 

150J 

150A 

D07 

D07 

A31e 

25 

26 

27 

WF15M 

WF20B 

1N3936 

1 

1 

1 

15 

20 

20 

15 

15 

20 

150m 

150m 

25 

25 

45m 

60m 

8.0m 









20u 

.20u 

5 Ou 
5.0u 

1 Onp 

I.Ond 


150A 
85A 

A31e 

A31e 
Alme 

28 

29 

30 

WF20 

WF20A 

WF20AM 

1 

1 

1 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

150m 

150m 

150m 

25 

25 

25 

45m 

15m 

15m 









20u 

20u 

20u 

5.0u 

5 Ou 
5.0u 

TOnp” 
1 On0 

1 Ond 


85A 

85A 

150A 

A31e 

A31e 

A31e 

31 

32 

33 

WF20M 

4E20M8 

4E20M28 

1 

1 

1 

20 

24 

24 

20 

10 

10 

150m 

150m 

150m 

25 

50 

50 

45m 

15m 

45m 








1 2 0 
1.2 0 

20u 
. lOu 
lOu 

5 Ou 
5.0u 
5.0u 

1 .Ond 
1OOp0 
IOOdP 

10 

10 

150A 

125 

125 

A31e 
Alme 
Alme 

34 

35 

36 

1N3831 

1N3839 

4E20-8 

1 

1 

1 

24 

24 

24 

12 

12 

12 

150m 

150m 

150m 

50 

50 

50 

15m 

50m 

15m 








1.2 0 

1 2 0 

1 2 0 

.10u 
lOu 
. lOu 

5.0u 

5.0u 

5 Ou 

80pS 

80pd 

ioopd 

10 

10 

10 

125 

125 

70 

Alme 

Alme 

Alme 

37 

38# 

39 

4E20-28 

4EX580 

4E20A 

1 

1 

1 

24 

25 

26 

12 

1 1 

12 

150m 

150m 

150m 

50 

65A 

50 

45m 

8 0 0 
60m 








1 2 0 

1 5 

1.2 0 

lOu 

lOOn 

lOu 

5.0u 

7 Ou 
5.0u 

loopp 

IOOdP 

10 

10 

10 

70 

65A 

70 

Alme 

D07 

Alme 

40 

41 

42 

1N3832 

1N3840 

WF30B 

1 

1 

1 

29 

29 

30 

15 

15 

23 

150m 

150m 

150m 

50 

50 

25 

15m 

50m 

60m 








1.2 0 

1.2 0 

lOu 

lOu 

20u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

70pS 

7Op0 

1 Ond 

10 

10 

125 

125 

85A 

Alme 
Alme 
A31e 

43# 

44 

45 

4EX582 

1N3935 

WF30 

1 

1 

1 

30 

30 

30 

26 

30 

30 

150m 

150m 

65A 

25 

8 0 0 
30m 
45m 








1 5 

lOOn 

20u 

7 Ou 

5.0u 

1 .Ond 

10 

65A 

85A 

D07 
Alme 
A31e 

46 

47 

48 

WF30A 

WF30AM 

WF30M 

1 

1 

1 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

150m 

150m 

150m 

25 

25 

25 

15m 

15m 

45m 









.20u 

20u 

20u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

1 Ond 

J Ond 

1 Ond 


85A 

150A 

150A 

A31e 

A31e 

A31e 

49 

50 

51 

TI42 

TI43 

4E30M8 

1 

1 

1 

32 

32 

34 

15 

150m 

50 

15m 








1.2 0 

lOu 

5,0u 

70dP 

1.0 * 

1.0 * 

10 

125 

A60b 

A60b 

Alme 

52 

53 

54 

4E30M28 

1N3833 

1N3841 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

15 

18 

18 

150m 

150m 

150m 

50 

50 

50 

45m 

15m 

50m 








1.2 0 

1.2 0 

1 2 0 

lOu 

,10u 

.10u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

7°pd 

6 ° P d 

60Dd 

10 

10 

10 

125 

125 

125 

Alme 

Alme 

Alme 

55 

56 

57 

4E30-8 

4E30-28 

WF34E 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

18 

18 

25 

150m 

150m 

150m 

50 

50 

25 

15m 

45m 

60m 








1.2 0 

1.2 0 

.10u 

lOu 

20u 

5.0u 

5.0u 

5 Ou 

7°p0 

7 °P0 

1 On0 

10 

10 

70 

70 

85A 

Alme 
Alme 
A31e 

58# 

59 

60 

4EX581 

4E30A 

1N3834 

1 

1 

1 

35 

36 

39 

19 

18 

21 

150m 

150m 

150m 

65A 

50 

50 

8 0 0 
60m 
15m 








1.5 

1.2 0 
1.2 0 

lOOn 

.10u 

,10u 

7 Ou 
5.0u 
5.0u 

7 °pg 

50dE) 

10 

10 

10 

65A 

70 

125 

D07 

Alme 

Alme 

61 

62 

63 

1N3842 

WF40B 

WF40 

1 

1 

1 

39 

40 

40 

21 

30 

40 

150m 
150m 
150m 

50 

25 

25 

50m 

60m 

45m 








1.2 0 

,10u 

20u 

.20u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

sopd 

1.0n[Z! 

1 .Ond 

10 

125 

85A 

85A 

Alme 
A31e 

A31e 

64 

65 

66 

WF40A 

WF40AM 

WF40M 

1 

1 

1 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

150m 

150m 

150m 

25 

25 

25 

15m 

15m 

45m 









20u 

20u 

20u 

5 Ou 
5.0u 

5 Ou 

1 Ond 

1 .Ond 

1 Ond 


85A 

150A 

150A 

A31e 

A31e 

A31e 

67 

68 

69 

4E40M8 

4E40M28 

1N3835 

1 

1 

1 

44 

44 

44 

20 

20 

24 

150m 

150m 

150m 

50 

50 

50 

15m 

45m 

15m 








1.2 0 

1.2 0 

12 0 

,10u 

lOu 

lOu 

5 Ou 

5 Ou 
5.0u 

5 °pd 

50pd 

45dP 

10 

10 

10 

125 

125 

125 

Alme 

Alme 

Alme 

70 

71 

72 

1N3843 

4E40-8 

4E40-28 

1 

1 

1 

44 

44 

44 

24 

24 

24 

150m 

150m 

150m 

50 

50 

50 

50m 

15m 
45m 








12 0 

1 2 0 

12 0 

.10u 
. 10u 
lOu 

5.0u 

5 Ou 
5.0u 

45p@ 

5Op0 

50pd 

10 

10 

10 

125 

70 

70 

Alme 

Alme 

Alme 

73 

74 

75 

4E40A 

1N3836 

1N3844 

1 

1 

1 

46 

49 

49 

24 

27 

27 

150m 

150m 

150m 

50 

50 

50 

60m 

15m 

50m 








1.2 0 

1 2 0 
1.2 0 

,10u 

lOu 

,10u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

5°p@ 

45pg 

45D0 

10 

10 

10 

70 

125 

125 

Alme 

Alme 

Alme 

76 

77 

78 

WF50B 

WF50 

WF50A 

1 

1 

1 

50 

50 

50 

38 

50 

50 

150m 

150m 

150m 

25 

25 

25 

60m 

45m 

15m 









20u 

.20u 

20u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

1 Ond 

1 .Ond 

1 .Ond 


85A 

85A 

85A 

A31e 

A31e 

A31e 

79 

80 

81 

WF50AM 

WF50M 

4E50M8 

1 

1 

1 

50 

50 

54 

50 

50 

25 

150m 

150m 

150m 

25 

25 

50 

15m 

45m 

15m 








1.2 0 

20u 

.20u 

lOu 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

1 Ond 

1 .On0 
40 dP 

10 

150A 

150A 
125 

A31e 

A31e 
Alme 

82 

83 

84 

4E50M28 

1N3837 

1N3845 

1 

1 

1 

54 

54 

54 

25 

30 

30 

150m 

150m 

150m 

50 

50 

50 

45m 

15m 
50m 








1.2 0 

1 2 0 

1 2 0 

.10u 
,10u 
. 10u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

40pd 

40pd 

40od 

10 

10 

10 

125 

125 

125 

Alme 

Alme 

Alme 

85 

86 

87 

4E50-8 

4E50-28 

4J50-5 

1 

1 

1 

54 

54 

55 

30 

30 

30 

150m 

150m 

300m 

50 

50 

50 

15m 

45m 

10m 








1.2 0 

1 2 0 

. 10u 
lOu 
,10u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

40pd 

40pd 

80pd 

10 

10 

20 

70 

70 

70 

Alme 

Alme 

A72 

88 

89 

90 

4J50-25 

4J50M5 

4J50M25 

1 

1 

1 

55 

55 

55 

30 

30 

30 

300m 

300m 

300m 

50 

50 

50 

45m 

10m 

45m 









.10u 
lOu 
. lOu 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

80pd 

80pd 

80Dd 

20 

20 

20 

70 

105 

105 

A72 

A72 

A72 

91 

92 

93 

4E50A , 

WF100B 

1N3937 

1 

1 

1 

56 

100 

100 

30 

75 

100 

150m 

150m 

50 

25 

60m 

60m 

3 5m 








1 2 0 

,10u 

.20u 

5.0u 

5 Ou 

40pd 

1 .On0 

10 

70 

85A 

Alme 
A31e 
Alme 

94 

95 

96 

WF100 

WF100A 

WF100AM 

1 

1 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

150m 

150m 

150m 

25 

25 

25 

45m 

15m 

15m 









.20u 

.20u 

.20u 

5.0u 

5 Ou 
5.0u 

1 .Ond 
1.On0 

1 .Ond 


85A 

85A 

150A 

A31e 

A31e 
A31e 

97 

98 

99 

WF100M 

4E100M8 

4E100M28 

1 

1 

1 

100 

1 10 

1 10 

100 

50 

50 

150m 

150m 

150m 

25 

50 

50 

45m 

15m 

45m 








1.2 0 

1.2 0 

.20u 

,10u 

,10u 

5 Ou 
5.0u 
5.0u 

1 Ond 
20pd 
20dP 

10 

10 

150A 

125 

125 

A31e 
Alme 
Alme 

100 

101 

102 

1N3838 

1N3846 

4E100-8 

1 

1 

1 

1 10 

110 

110 

60 

60 

60 

150m 

150m 

150m 

50 

50 

50 

15m 

50m 

15m 








1 2 0 
1.2 0 

1-2 0 

.10u 

lOu 

lOu 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

30pd 

3 ° P d 

20Dd 

10 

10 

10 

125 

125 

70 

Alme 

Alme 

Alme 

103 

104 

105 

4E100-28 

4J 100-5 

4J 100-25 

1 

1 

1 

1 10 

1 10 

110 

60 

60 

60 

150m 

300m 

300m 

50 

50 

50 

45m 

10m 

45m 








1.2 0 

,10u 
. lOu 
.10u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

20pd 

40pd 

40pd 

10 

20 

20 

70 

70 

70 

Alme 

A72 

A72 

106 

107 

108 

4J100M5 

4J100M25 

WF200B 

1 

1 

1 

110 

110 

200 

60 

60 

150 

300m 

300m 

150m 

50 

50 

25 

10m 

45m 

60m 









.10u 

.10u 

.20u 

5.0u 

5.0u 

5.0u 

40pd 

40pd 

I.Ond 

20 

20 

105 

105 

85A 

A72 

A72 

A31e 

109 

1 10 

WF200 

WF200A 

1 

1 

200 

200 

200 

200 

150m 

150m 

25 

25 

45m 

15m 









20u 

.20u 

5.0u 

5.0u 

1 .Onp 

1 Ond 


85A 

85A 

A31e 
A31e 
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7. M 


SCE 


LLANEQUS SILICON PNPN DEVICES 


IN ORDER OF (1) USE, (2) MAX FWD BKOVER VOLT 



u 

JJ 

21 MAX. 

3J 

MAX CONT. 

MAX. 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 

MAX 

SAT. 


MAX. 

SWITCHING 

MIN 

ABS. MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

U 

FWD 

MAX 

CUR 

3ENT 

HOLD 


@ 

25°C 



CUR 

3ENT 


FWD. 

TIME @25°C 

dV/dt 

RATIN 

GS 

No. 

No 

No 

s 

BKOVER 

REV. 

4_J If 

at 

CUR Ih 

TURN-ON 

TURN-OFF 

Is 

at 


VOLT. 


Ton 


Toff 


PK SRG 

MAX 




E 

VBO 

PRV 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

Igo 

Vgo 

Ic 

at VBO 

TEMP 

DROP 





CUR 

TEMP 





(V) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 


(V) 


(s) 


is]_ 

V/us 

(A) 

(°C) 


1 

WF200AM 

1 

200 

200 

150m 

25 

15m 








_ 



20u 

5.0u 

1.On0 


150A 

A31e 

2 

WF200M 

1 

200 

200 

150m 

25 

45m 










20u 

5.0u 

1.On0 


150A 

A31e 

3 

4E200M8 

1 

220 

100 

150m 

50 

15m 








1 2,0 


lOu 

5 Ou 

1Od0 

10 

125 

A1 me 

4 

4E200M28 

1 

220 

100 

150m 

50 

45m 








1.2 0 


lOu 

5 Ou 

1Op0 

10 

125 

Alme 

5 

4E200-8 

1 

220 

120 

150m 

50 

15m 








1 2 0 


lOu 

5 Ou 

10p@ 

10 

70 

Alme 

6 

4E200-28 

1 

220 

120 

150m 

50 

45m 








1 20 


lOu 

5.0u 

1Op0 

10 

70 

Alme 

7 

4J200-5 

1 

220 

120 

300m 

50 

10m 











lOu 

5.0u 

2Op0 

20 

70 

A72 

8 

4J200-25 

1 

220 

120 

300m 

50 

45m 











lOu 

5.0u 

2Op0 

20 

70 

A72 

9 

4J200M5 

1 

220 

120 

300m 

50 

10m 











lOu 

5.0u 

2Od0 

20 

105 

A72 

10 

4J200M25 

1 

220 

120 

300m 

50 

45m 











lOu 

5.0u 

2Op0 

20 

105 

A72 

1 1 

4TP001 

1 

500 




20m 








2 5 


lOu 





1 75A 

S187 

12 

2N892 

2 

15 

15 

250m 

75C 

1 Om 

05m 

70 

2 0m 

1 5 


10u 

25A 

2.0 

1 4u 


15u 


20 § 

125C 

T018 

13 

2N893 

2 

15 

15 

250m 

75C 

1 Om 

05m 

70 

2 0m 

1 5 


lOu 

25A 

20 

1 4u 

5.0u 


20 § 

125C 

T018 

14 

RTGC0101 

2 

15 

15 

250m 

75A 

10m 

50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2 0 

20u 



lOOp 

6.0 

125A 

T018 

15 

3C15 

2 

15 

15 

500m 

100 

1.0m 

05m 

70 

2 0m 

1 5 

4 Om 

lOu 

25 

1 0 

1 4u 


1 5u 



125 

T09 

16 

3C15A 

2 

15 

15 

500m 

100 

1 Om 

05m 

70 

2 Om 

1 5 

4 Om 

lOu 

25 

1.0 

1 4u 

5.0u 



125 

T09 

17 

RTGD0101 

2 

15 

15 

500m 

75A 

10m 

1 Om 

1 0 

50m 

10 

250m 

10Ou 

125 

2 5 

20u 



lOOp 

15 

1 25A 

T05 

18 

2N894 

2 

30 

15 

250m 

75C 

1 Om 

05m 

70 

2.0m 

1.5 


lOu 

25A 

2.0 

1 4u 


1 5u 


20 § 

125C 

T018 

19 

2N895 

2 

30 

15 

250m 

75C 

1 Om 

05m 

70 

2 Om 

1.5 


lOu 

25A 

20 

1 4u 

5 Ou 


20 § 

1 25C 

T018 

20 

CB5020 

2 

30 

15 

250m 

75A 


500u 

1.0 

50m 

2.0 

250m 

lOOu 

125 

20 






60 

125 

T018 

21 

3C30 

2 

30 

15 

500m 

100 

1 Om 

05m 

70 

2.0m 

1.5 

4.0m 

lOu 

25 

1.0 

1 4u 


1 5u 



125 

T09 

22 

3C30A 

2 

30 

15 

500m 

100 

1 Om 

05m 

70 

2 0m 

1.5 

4 Om 

lOu 

25 

1 0 

1 4u 

5 Ou 



125 

T09 

23 

3C1030 

2 

30 

15 

500m 

100 

25m 

5 Om 

1 5 

15m 

3 0 

100m 

lOu 

25 

2.0 

50u 

5 Ou 


5 0 

125C 

T09 

24 

3C1030A 

2 

30 

15 

500m 

100 

25m 

5 Om 

1 5 

15m 

3.0 

100m 

lOu 

25 

2 0 

50u 

5 Ou 


5 0 

125C 

T09 ! 

25 

CD5000 

2 

30 

15 

1 0 

25A 


1 Om 

1 0 

100m 

2.0 

500m 

50u 

125 

2 0 






15 

125 

T05 

26 

2N764 

2 

30 

30 

200m 

25A 

5 Om 

1 Om 

1 0 

40m 

8.0 


50u 

125 

1 5 







125 

T018 

27 

2N4320 

2 

30 

30 

250m 

75 

3 Om 

50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOu 

25 

2.0 






5 0 § 

125 

T052 

28 

RTGC0103 

2 

30 

30 

250m 

75A 

10m 

50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

20 

20u 



lOOp 

6 0 

125A 

T018 

29 

2N4326 

2 

30 

30 

390m 

75 

3 Om 

50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

,10u 

25 

2 0 






5 0 § 

100 

T052 

30 

RTGD0103 

2 

30 

30 

500m 

75A 

10m 

1 Om 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2 5 

• 20u 



IOOd 

15 

125A 

T05 

31 

2N1686 

2 

30 

30 

1.0 

25A 

5 Om 

1 Om 

1 0 

100m 

10 


50u 

125A 

2 0 







125A 

T05 

32# 

3PT40 

2 

40 A 

40 

300m 

50C 

1 5m 

1 Ou 

800m 




1 Ou 

25A 

20 








C41g 

33 

2N896 

2 

60 

15 

250m 

75C 

1 Om 

05m 

.70 

2 0m 

1.5 


lOu 

25A 

20 

1 4u 


1 5u 


20 § 

125C 

T018 

34 

2N897 

2 

60 

15 

250m 

75C 

1 Om 

05m 

70 

2 0m 

1 5 


lOu 

25A 

20 

1 4u 

5 Ou 


20 § 

1 25C 

T018 

35 

CB5021 

2 

60 

15 

250m 

75A 


500u 

1 0 

50m 

2.0 

250m 

lOOu 

125 

20 






6 0 

125 

T018 

36 

3C60 

2 

60 

15 

500m 

100 

1 Om 

05m 

70 

2 0m 

1 5 

4 Om 

lOu 

25 

1 0 

1 4u 

5 Ou 



125 

T09 

37 

3C60A 

2 

60 

15 

500m 

100 

1 Om 

05m 

70 

2.0m 

1 5 

4 Om 

lOu 

25 

1 0 

1 4u 

5 Ou 



125 

T09 

38 

3C1060 

2 

60 

15 

500m 

100 

25m 

5 Om 

1 5 

15m 

3.0 

100m 

lOu 

25 

2 0 


50u 

5 Ou 


5 0 

1 25C 

T09 

39 

3C1060A 

2 

60 

15 

500m 

100 

25m 

5 Om 

1 5 

15m 

30 

100m 

lOu 

25 

2.0 

50u 

5.0u 


5 0 

1 25C 

T09 

40 

CD5001 

2 

60 

15 

1 0 

25A 


1 Om 

1 0 

100m 

20 

500m 

50u 

125 

20 






15 

125 

T05 

41 

2N765 

2 

60 

60 

200m 

25A 

5 Om 

1.0m 

1 0 

40m 

8 0 


50u 

125 

1 5 







125 

T018 

42 

2N4321 

2 

60 

60 

250m 

75 

3 Om 

50m 

1.0 

50m 

10 

250m 

lOu 

25 

2 0 






5 0 § 

125 

T052 

43 

RTGC0106 

2 

60 

60 

250m 

75A 

10m 

50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2 0 


20u 



lOOp 

6 0 

1 25A 

T018 

44# 

3PT60 

2 

60 A 

60 

300m 

50C 

1 5m 

1 Ou 

800m 




1 Ou 

25A 

2 0 








C41g 

45 

2N4327 

2 

60 

60 

390m 

75 

3 Om 

50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOu 

25 

2 0 






5 0 § 

100 

T052 

46 

RTGD0106 

2 

60 

60 

500m 

75A 

10m 

1 Om 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2.5 


20u 



lOOp 

15 

125A 

T05 

47 

2N1687 

2 

60 

60 

1 0 

25A 

5 Om 

1 Om 

1.0 

100m 

10 


50u 

125A 

20 







1 25A 

T05 

48# 

3PT80 

2 

80 A 

80 

300m 

50C 

1 5m 

1 .Ou 

800m 




1 .Ou 

25A 

20 








C4 la 

49 

2N898 

2 

100 

15 

250m 

75C 

1 Om 

05m 

70 

2 0m 

1 5 


lOu 

25A 

20 

1 4u 


1 5u 


20 § 

1 25C 

T018 

50 

2N899 

2 

100 

15 

250m 

75C 

1 Om 

05m 

70 

2 0m 

1 5 


lOu 

25A 

20 

1 4u 

5 Ou 


20 § 

1 25C 

T018 

51 

CB5022 

2 

100 

15 

250m 

75A 


500u 

1 0 

50m 

20 

250m 

lOOu 

125 

2 0 






6 0 

125 

T018 

52 

3C1OO0 

2 

100 

15 

500m 

100 

1 Om 

50u 

700m 

2 0m 

1 5 

4 Om 

lOu 

25 

1 0 

1 4u 


1 5u 



125 

T09 

53 

3C100A 

2 

100 

15 

500m 

100 

1 Om 

05m 

70 

2.0m 

1 5 

4 Om 

lOu 

25 

1 0 

1 4u 

5.0u 



125 

T09 

54 

3C1100 

2 

100 

15 

500m 

100 

25m 

5.0m 

1 5 

15m 

3.0 

100m 

lOu 

25 

2.0 


50u 

5.0u 


5 0 

1 25C 

T09 

55 

3C1100A 

2 

100 

15 

500m 

100 

25m 

5 Om 

1 5 

15m 

3 0 

100m 

lOu 

25 

20 


50u 

5.0u 


5.0 

1 25C 

T09 

56 

CD5002 

2 

100 

15 

1 0 

25A 


1 Om 

1 0 

100m 

20 

500m 

50u 

125 

2 0 






15 

125 

TO 5 

57 

2N766 

2 

100 

100 

200m 

25A 

5 Om 

1 Om 

1.0 

40m 

8.0 


50u 

125 

1 5 







125 

T018 

58 

2N4322 

2 

PTOO 

100 

250m 

75 

3 Om 

50m 

1.0 

50m 

10 

250m 

.10u 

25 

2 0 






50 § 

125 

T052 

59 

RTGC0110 

2 

100 

100 

250m 

75A 

10m 

50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOOu J 

125 

20 


20u 



lOOp 

60 

125A 

T018 

60# 

3PT100 

2 

100 A 

100 

300m 

50C 

1 5m 

1 Ou 

800m 




1 .Ou 

25A 

2 0 








C4 la 

61 

2N4328 

2 

100 

100 

390m 

75 

3 Om 

50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOu 

25 

20 






5 0 § 

100 

T052 

62 

RTGD0110 

2 

100 

100 

500m 

75A 

10m 

1 Om 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2 5 

.20u 



lOOp 

15 

125A 

TO 5 

63 

2N1688 

2 

100 

100 

1 0 

25A 

5 Om 

1 Om 

1 0 

100m 

10 


50u 

125A 

20 







125A 

TO 5 

64 

3GCRCX 

2 

100 

100 

30 

25B 

50m 

50m 

30 

100m 

5 0 


4.Ou0 

25 

2 5 

2 Ou 


40u 


40 

125 J 

S56 

65 

3GCRCY 

2 

100 

100 

3 0 

25B 

50m 

50m 

30 

200m 

5 0 


4.Ou0 

25 

2 5 

2 Ou 


40u 


40 

1 25J 

S56 

66 

3GCRCZ 

2 

100 

100 

3 0 

25B 

50m 

50m 

30 

300m 

5 0 


4 Ou0 

25 

2 5 

2 Ou 


40u 


40 

125J 

S56 

67 

3C1150 

2 

150 

15 

500m 

100 

25m 

5 Om 

1 5 

15m 

3 0 

100m 

10u 

25 

2 0 


50u 

5 Ou 


5 0 

1 25C 

T09 

68 

3C1150A 

2 

150 

15 

500m 

100 

25m 

5 Om 

1 5 

15m 

3 0 

100m 

lOu 

25 

2 0 


50u 

5.0u 


5.0 

125C 

T09 

69 

2N4323 

2 

150 

150 

250m 

75 

3 Om 

.50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

,10u 

25 

20 






5.0 § 

125 

T052 

70 

RTGC0115 

2 

150 

150 

250m 

75A 

10m 

.50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2.0 


20u 



lOOp 

6.0 

125A 

T018 

71 

2N4329 

2 

150 

150 

390m 

75 

3 Om 

50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOu 

25 

2.0 






50 § 

100 

T052 

72 

RTGD0115 

2 

150 

150 

500m 

75A 

10m 

1 Om 

1 0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2.5 


20u 



IOOd 

15 

1 25A 

T05 

73 

3GCRDX 

2 

150 

150 

3 0 

25B 

50m 

50m 

30 

100m 

5.0 


3 5u0 

25 

2 5 

2.0u 


40u 


40 

125 J 

S56 

74 

3GCRDY 

2 

150 

150 

3 0 

25B 

50m 

50m 

30 

200m 

5 0 


3 5u0 

25 

2 5 

2 Ou 


40u 


40 

125J 

S56 

75 

3GCRDZ 

2 

150 

150 

3 0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

300m 

5 0 


3.5u0 

25 

2 5 

2 Ou 


40u 


40 

125 J 

S56 

76 

2N900 

2 

200 

15 

250m 

75C 

1 Om 

.05m 

70 

2 0m 

1 5 


lOu 

25A 

2 0 

1 4u 


1 5u 


20 § 

125C 

T018 

77 

2N901 

2 

200 

15 

250m 

75C 

1 Om 

05m 

.70 

2.0m 

1 5 


lOu 

25A 

2 0 

1 4u 

5 Ou 


20 § 

125C 

T018 

78 

CB5023 

2 

200 

15 

250m 

75A 


500u 

1.0 

50m 

2.0 

250m 

lOOu 

125 

2.0 






6.0 

125 

T018 

79 

3C200 

2 

200 

15 

500m 

100 

1 Om 

05m 

70 

2.0m 

1 5 

4.0m 

lOu 

25 

1 0 

1 4u 


1 5u 



125 

T09 

80 

3C200A 

2 

200 

15 

500m 

100 

1 Om 

05m 

.70 

2 0m 

1.5 

4.0m 

lOu 

25 

1 0 

1 4u 

5 Ou 



125 

T09 

81 

3C1200 

2 

200 

15 

500m 

100 

25m 

5 Om 

1 5 

15m 

3.0 

100m 

lOu 

25 

2 0 


50u 

5 Ou 


5 0 

125C 

T09 

82 

3C1200A 

2 

200 

15 

500m 

100 

25m 

5.0m 

1 5 

15m 

3.0 

100m 

lOu 

25 

20 


50u 

5 Ou 


5 0 

1 25C 

T09 

83 

CD5003 

2 

200 

15 

1 0 

25A 


1 Om 

1 0 

100m 

2.0 

500m 

50u 

125 

2.0 






15 

125 

T05 

84 

2N767 

2 

200 

200 

200m 

25A 

5.0m 

1 .Om 

1 0 

40m 

80 


50u 

125 

1 5 







125 

T018 

85 

2N4324 

2 

200 

200 

250m 

75 

3 Om 

.50m 

1 0 

50m 

10 

250m 

,10u 

25 

2.0 






5 0 § 

125 

T052 

86 

RTGC0120 

2 

200 

200 

250m 

75A 

10m 

50m 

1.0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

20 


20u 



lOOp 

60 

125A 

T018 

87 

2N4330 

2 

200 

200 

390m 

75 

3.0m 

.50m 

1.0 

50m 

10 

250m 

lOu 

25 

2.0 






5 0 § 

100 

T052 

88 

RTGD0120 

2 

200 

200 

500m 

75A 

10m 

1 Om 

1.0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2.5 


20u 



lOOp 

15 

125A 

T05 

89 

2N1689 

2 

200 

200 

1 0 

25A 

5.0m 

1 Om 

1.0 

100m 

10 


50u 

125A 

2.0 







1 25A 

T05 

90 

3GCREX 

2 

200 

200 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

100m 

5.0 


3.Ou0 

25 

2 5 

2 Ou 


40u 


40 

125 J 

S56 

91 

3GCREY 

2 

200 

200 

3.0 

25B 

50m ' 

50m 

30 

200m 

5.0 


3.Ou0 

25 

2.5 

2 Ou 


40u 


40 

125J 

S56 

92 

3GCREZ 

2 

200 

200 

3 0 

25B 

50m 

50m 

30 

300m 

5.0 


3.Ou0 

25 

2 5 

2 Ou 


40u 


40 

1 25J 

S56 

93 

2N4325 

2 

250 

250 

250m 

75 

3 Om 

50m 

1.0 

50m 

10 

250m 

lOu 

25 

2.0 






5.0 § 

125 

T052 

94 

RTGC0125 

2 

250 

250 

250m 

75A 

10m 

50m 

1.0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2.0 


20u 



lOOp 

60 

125A 

T018 

95 

2N4331 

2 

250 

250 

390m 

75 

3.0m 

50m 

1.0 

50m 

10 

250m 

10u 

25 

2 0 






5 0 § 

100 

T052 

96 

RTGD0125 

2 

250 

250 

500m 

75A 

10m 

1 Om 

1.0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2.5 


20u 



IOOd 

15 

125A 

T05 

97 

3GCRFX 

2 

250 

250 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

100m 

5.0 


2.5u0 

25 

2.5 

2 Ou 


40u 


40 

125J 

S56 

98 

3GCRFY 

2 

250 

250 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

200m 

5.0 


2.5u0 

25 

2.5 

2.0u 


40u 


40 

125J 

S56 

99 

3GCRFZ 

2 

250 

250 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

300m 

5.0 


2.5u0 

25 

2.5 

2.0u 


40u 


40 

125J 

S56 

100 

RTGC0130 

2 

300 

300 

250m 

75A 

10m 

50m 

1.0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2.0 


20u 



lOOp 

60 

125A 

T018 

101 

RTGD0130 

2 

300 

300 

500m 

75A 

10m 

1 Om 

1.0 

50m 

10 

250m 

lOOu 

125 

2 5 


20u 



lOOp 

15 

1 25A 

T05 

102 

3GCRGX 

2 

300 

300 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

100m 

5.0 


2.Ou0 

25 

2.5 

2 Ou 


40u 


40 

125J 

S56 

103 

3GCRGY 

2 

300 

300 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

200m 

5.0 


2.Ou0 

25 

2.5 

2 Ou 


40u 


40 

125J 

S56 

104 

3GCRGZ 

2 

300 

300 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

300m 

5.0 


2.Ou0 

25 

2.5 

2.0u 


40u 


40 

125 J 

S56 

105 

3GCRHX 

2 

400 

400 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

100m 

5.0 


1.5u0 

25 

2.5 

2 Ou 


40u 


40 

125J 

S56 

106 

3GCRHY 

2 

400 

400 

3.0 

25B 

50m 

50m 

30 

200m 

5.0 


1.5u0 

25 

2.5 

2 Ou 


40u 


40 

125J 

S56 

107 

3GCRHZ 

2 

400 

400 

3.0 

25B 

50m 

50m 

30 

300m 

5.0 


1.5u0 

25 

2.5 

2 Ou 


40u 


40 

125 J 

S56 

108 

3GCRIX 

2 

500 

500 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

100m 

5.0 


1 Ou0 

25 

2.5 

2.0u 


40u 


40 

125J 

S56 

109 

3GCRIY 

2 

500 

500 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

200m 

5.0 


1.Ou0 

25 

2.5 

2 Ou 


40u 


40 

125 J 

S56 

110 

3GCRIZ 

2 

500 

500 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3 0 

300m 

5.0 


1.Ou0 

25 

2.5 

2 Ou 


40u 


40 

125J 

S56 
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MISCELLANEOUS SILICON PNPN DEVIC 


ES 



5J 

u 

2JMAX. 

3J 

MAX CONT. 

MAX. 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 1 

MAX. 

SAT. 

MAX 

SWITCHING 

MIN 

ABS. MAX. | 

DWG. 

LINE 

TYPE 

u 

FWD. 

MAX. 

CURRENT 

HOLD 


@ 

25°C 

CURRENT 

FWD 

TIME @25°C 

dV/dt 

RATIN 

GS 

No. 

No. 

No 

s 

BKOVER 

REV. 

4_J If 

at 

CUR Ih 

TURN-ON I 

TURN-OFF 

Is 

at 

VOLT. 

Ton 

Toff 


PK SRG 

MAX 




E 

VBO 

PRV 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

igo 

Vgo 

Ic 

at VBO 

TEMF 

DROF 




CUR. 

TEMP 





(V) 

iy) 

(A) 

(°C) 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(s) 

(S) 

V/us 

(A) 

(°C) 


1 

3GCRJX 

2 

600 

600 

3 0 

25B 

50m 

50m 

3 0 

100m 

5.0 


1 .Ou0 

25 

2.5 

i Ou 

40u 


40 

125 J 

S56 

2 

3GCRJY 

2 

600 

600 

3.0 

25B 

50m 

50m 

3.0 

200m 

5.0 


1.Ou0 

25 

2.5 

2.0u 

40u 


40 

125 J 

S56 

3 

3GCRJZ 

2 

600 

600 

30 

25B 

50m 

50m 

3 0 

300m 

5.0 


1 Ou0 

25 

2 5 

2 Ou 

40u 


40 

125 J 

S56 

4# 

BRY39 

3 


70 

100m 


1 Om 









1 5u0 

15u0 



150J 

T072 

5# 

BRY46 

3 

20 0 

15 

50 

85C 

1 Om 

200u 

1 0 


1.5 

20m 



1.4 



100 



M553 

6v# 

BRY49 

3 

30 

30 

300m 

25 

1 Om 

lOu 

800m 






20 

250n 

5.0u 


2 0 t 


C41 k 

7# 

BRY20 

3 

40 

5 0 

300m 

25C 

10m 

30m 

.70 






1.5 

lOu 

1 .Ou 


1 0 

125 J 


8 

3N84 

3 

40 

40 

175m 

25A 

2 Om 

01m 

65 




20u 

1 25A 

1.9 

1 5u0 




125J 

L5 

9 

CL3A 

3 

60 

60 

450m 

75 

5.0m 

.20m 

.80 




20u 

25 

1.5 




15 

25 

T033 

10 

JAN3N81 

3 

65 * 


200m 

150J 

1.5m 

1 Ou 

650m 






2.0 

1.5u 


50 


150J 

T072 

1 1 

JAN3N86 

3 

65 * 


200m 

150J 

200u 

1 Ou 

650m 






2.0 

1.5u 


50 


150J 

T072 

12 

3N81 

3 

65 

65 

20 

25A 

1 5 

1 Ou 

65 




20u 

150A 

2.0 

1.5u(Z] 




150J 

L5 

13 

3N86 

3 

65 

65 

.20 

25A 

20 

1 Ou 

65 




20u 

150A 

2.0 

1 5u0 




150J 

L5 

14 

3N83 

3 

70 

70 

50m 

25A 

4.0m 

15m 

.80 




20u 

125A 

1.4 

1 5u0 




125J 

L5 

15# 

3SF1 1 

3 

70 

70 

50m 

25A 

1 Om 

200u 

1.0 




lOn 

25 

1.4 


6.0u 


500m 

150J 

L5 

16v# 

BRY50 

3 

70 

70 

300m 

25 

1 .Om 

lOu 

800m 






2.0 

250n 

5.0u 


2.0 t 


C41 k 

17 

JAN3N82 

3 

100 * 


200m 

150J 

1.5m 

1 Ou 

650m 






20 

1 5u 


50 


150J 

T072 

18 

3N85 

3 

100 

100 

175m 

25A 

2.0m 

01m 

.65 




20u 

125A 

1.9 

1.5uEJ 




1 25J 

L5 

19 

3N82 

3 

100 

100 

.20 

25A 

1 5 

1 Ou 

.65 




20u 

1 50A 

2.0 

1.5u0 




150J 

L5 

20 

CL2A 

3 

100 

100 

450m 

75 

5 Om 

20m 

.80 




20u 

25 

1.5 




15 

25 

T033 

21v# 

BRY51 

3 

120 

120 

300m 

25 

1 Om 

lOu 

800m 






2.0 

250n 

5.0u 


2.0 t 


C41 k 

22 

CL1A 

3 

200 

200 

450m 

75 

5 Om 

,20m 

.80 




20u 

25 

1.5 




15 

25 

T033 

23 

3P1020 

4 

15 


300m 

50C 

1.0m 

,03m 

.70 

01m 



5.0u 

25 

1.5 





100 

Cl 6s 

24 

5P15 

4 

15 


350m 

75 

20m 

03m 

60 




lOu 

25 

1.2 




5.0 

125 

M237 

25 

RTPC0101 

4 

15 

15 

250m 

75A 

2 Om 

,10m 

.80 




lOOu 

100 

1.5 

20u 


lOOp 

6 0 

100A 

Cl 6s 

26 

RTPC0201 

4 

15 

15 

250m 

75A 

2 0m 

,10m 

80 




10Ou 

125 

1.5 

20u 


lOOp 

6.0 

125A 

Cl 6s 

27 

3P15 

4 

15 

15 

300m 

50 

1 Om 

15Om0 





5 Ou 

25 

1.5 




5 0 

150 

Cl 6s 

7 28 

L8U 

4 

25 

25 

1.6 

15C 

.56m 

22m 

.80 






1.4 


40u 

Olp 

15 

100C 

C16r 

! 29 

L9U 

4 

25 

25 

1 6 

15C 

56m 

22m 

.80 






1.4 


40u 

Olp 

15 

100C 

C16r 

30 

L81 1U 

4 

25 

25 

1 6 

78C 

560u 

220u 

800m 






1 4 


40u 

10f 

15 

100C 

M 181 

31 

L91 1U 

4 

25 

25 

1 6 

78C 

56m 

22m 

80 






1.4 


40u 

Olp 

15 

100C 

M 181 

32 

3P1021 

4 

30 


300m 

50C 

1 Om 

03m 

70 

01m 



5 Ou 

25 

1.5 





100 

Cl 6s 

33 

5P30 

4 

30 


350m 

75 

20m 

.03m 

60 




,10u 

25 

1.2 




5.0 

125 

M237 

34 

RTPC0103 

4 

30 

30 

250m 

75A 

2 0m 

10m 

80 




10Ou 

100 

1 5 

20u 


lOOp 

6 0 

100 A 

Cl 6 s 

35 

RTPC0203 

4 

30 

30 

250m 

75A 

2.0m 

10m 

.80 




10Ou 

125 

1.5 

,20u 


lOOp 

6.0 

125A 

Cl 6s 

36 

3P30 

4 

30 

30 

300m 

50 

1 Om 

15Om0 





5.0u 

25 

1 5 




5.0 

150 

Cl 6s 

37 

PF30 

4 

30 

30 

300m 

50 

1 Om 






25u 

125 

1 5 




5 0 

125 

T018 

38 

PF30A 

4 

30 

30 

300m 

50 

1 Om 






25u 

125 

1 5 




5 0 

125 

T018 

39 

PR30 

4 

30 

30 

300m 

50 

1 Om 






25u 

125 

1 5 




5 0 

125 

T018 

40 

PR30A 

4 

30 

30 

300m 

50 

1.0m 






25u 

125 

1.5 




5 0 

125 

T018 

41 

LI V 

4 

40 

40 



2.0m 

,01m 







2 3 






T072 

42 

LASCS 

4 

40 

40 

175m 

25 

2 0m 

.01m 

.65 






20 

1 5u 



20 

125J 

C41e 

• 43 

L8F 

4 

50 

50 

1 6 

15C 

56m 

22m 

80 






1 4 


40u 

.02p 

15 

100C 

C16r 

- 44 

L9F 

4 

50 

50 

1 6 

15C 

.56m 

22m 

80 






1.4 


40u 

02p 

15 

100C 

C16r 

45 

L81 IF 

4 

50 

50 

1 6 

78C 

.56m 

,22m 

.80 






1 4 


40u 

.02d 

15 

100C 

M 181 

46 

L91 IF 

4 

50 

50 

1.6 

78C 

56m 

22m 

.80 






1.4 


40u 

.02p 

15 

100C 

M181 

47 

3P1022 

4 

60 


300m 

50C 

1 Om 

.03m 

70 

.01m 



5.0u 

25 

1 5 





100 

Cl 6s 

48 

5P60 

4 

60 


350m 

75 

,20m 

,03m 

60 




,10u 

25 

1.2 




5.0 

125 

M237 

49 

RTPC0106 

4 

60 

60 

250m 

75A 

2 0m 

,10m 

80 




lOOu 

100 

1 5 

20u 


lOOp 

60 

100A 

Cl 6s 

50 

RTPC0206 

4 

60 

60 

250m 

75A 

2.0m 

,10m 

.80 




lOOu 

125 

1.5 

20u 


lOOp 

6.0 

125A 

Cl 6s 

51 

3P60 

4 

60 

60 

300m 

50 

1 Om 

15Om0 





5.0u 

25 

1 5 




5 0 

150 

Cl 6s 

52 

3P1023 

4 

100 


300m 

50C 

1 Om 

03m 

70 

01m 



5.0u 

25 

1.5 





100 

Cl 6s 

53 

5P100 

4 

100 


350m 

75 

20m 

.03m 

.60 




. lOu 

25 

1 2 




5 0 

125 

M237 

54 

RTPC0110 

4 

100 

100 

250m 

75A 

2 Om 

,10m 

80 




lOOu 

100 

1.5 

20u 


lOOp 

6 0 

100A 

C16s 

55 

RTPC0210 

4 

100 

100 

250m 

75A 

2.0m 

,10m 

.80 




lOOu 

125 

1.5 

20u 


lOOp 

6.0 

125A 

Cl 6s 

56 

3P100 

4 

100 

100 

300m 

50 

1 Om 

15Om0 





5.0u 

25 

1.5 




5.0 

150 

Cl 6s 

- 57 

L8A 

4 

100 

100 

1 6 

15C 

.56m 

.22m 

■ 80 






1 4 


40u 

05d 

15 

100C 

C16r 

’• 58 

L9A 

4 

100 

100 

1 6 

15C 

56m 

,22m 

.80 






1.4 


40u 

.05p 

15 

100C 

C16r 

59 

L8 1 1A 

4 

100 

100 

1 6 

78C 

56fn 

22m 

.80 






1 4 


40u 

,05p 

15 

100C 

M 181 

60 

L91 1A 

4 

100 

100 

1 6 

78C 

.56m 

22m 

.80 






1.4 


40u 

.05d 

15 

100C 

M 181 

61 

RTPC0115 

4 

150 

150 

250m 

75A 

2.0m 

,10m 

.80 




lOOu 

100 

1 5 

20u 


lOOp 

6.0 

100A 

Cl 6s 

62 

RTPC0215 

4 

150 

150 

250m 

75A 

2 0m 

10m J 

.80 




lOOu 

125 

1 5 

.20u 


lOOp 

6.0 

125A 

Cl 6s 

63 

3P150 . 

4 

150 

150 

300m 

50 

1 Om 

15Om0 





5 Ou 

25 

1 5 




5.0 

150 

Cl 6s 

64 

L8G 

4 

150 

150 

1.6 

15C 

56m 

.22m 

80 






1.4 


40u 

.07p 

15 

100C 

C16r 

'■ 65 

L9G .1 

4 

150 

150 

1 6 

15C 

.56m 

22m 

.80 






1.4 


40u 

.07 p 

15 

100C 

C16r 

66 

L81 1G 

4 

150 

150 

1.6 

78C 

56m 

,22m 

.80 






1 4 


40u 

.07o 

15 

100C 

M 181 

67 

L91 1G 

4 

150 

150 

1 6 

78C 

.56m 

.22m 

.80 






1 4 


40u 

07 p 

15 

100C 

M 181 

68 

RTPC0120 

4 

200 

200 

250m 

75A 

2.0m 

10m 

80 




lOOu 

100 

1 5 

20u 


lOOp 

6 0 

100 A 

Cl 6s 

69 

RTPC0220 

4 

200 

200 

250m 

75A 

2.0m 

10m 

80 




lOOu 

125 

1.5 

20u 


lOOp 

6.0 

125A 

Cl 6s 

70 

3P200 

4 

200 

200 

300m 

50 

1.0m 

15Om0 





5 Ou 

25 

1 5 




5.0 

150 

Cl 6s 

71 

L8B 

4 

200 

200 

1 6 

15C 

.56m 

.22m 

.80 






1.4 


40u 

09p 

15 

100C 

C16r 

i. 72 

L9B 

4 

200 

200 

1.6 

15C 

.56m 

.22m 

.80 






1 4 


40u 

.09o 

15 

100C 

C16r 

73 

L81 IB 

4 

200 

200 

1 6 

78C 

56m 

.22m 

80 






1.4 


40u 

.09 p 

15 

100C 

M 181 

74 

L91 IB 

4 

200 

200 

1 6 

78C 

56m 

.22m 

80 






1.4 


40u 

09p 

15 

100C 

M181 

754 

1N3300A 

5 

19 

30 

200m 


15m 






1 .Ou 

25A 

1.5 




50 

175A 

A31 

76^ 

1N3300 

5 

21 

30 

200m 


15m 






1 .Ou 

25A 

1 5 




50 

175A 

A31 

77 

BDW26 

5 

30 

30 

1.0 

25 














150 

D07 

78# 

BR100 

5 

32 


10m 

25 



5 0 




lOOu 

25 






70 A 

A17 1c 

79 

sT5fj 

5 

36 
















2.0 


Albb 

80 

BDW32 

5 

36 

36 

1 0 

25 














150 

D07 

81 

40583 

5 

37 

















100J 

D026 

82 

BDW38 

5 

42 

42 

1 0 

25 














150 

D07 

83 

AA1A 

6 



25m 

80 













5.0 

100 

T018 

84 

AA2A 

6 



25m 

80 













5.0 

100 

T018 

85 

AA3A 

6 



25m 

80 













5.0 

100 

T018 

86 

MBS4991 

6 



6 0 

25 

1 5m 








1 7 

1 0 

30 



125J 

T092 

87 

MBS4992 

6 



60 

25 

500u 

lOOu 

5 0 






1.7 

1 0 

30 



125 J 

T092 

88 

Q5006 

6 



8 5 

60C 

20m 

50m 

30 






1 6 

3.0u 


350 

80 § 

125 J 

C121 

89 

Q5006T 

6 



8 5 

60C 

20m 

50m 

30 






1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125 J 

C121 

90 

Q6006 

6 



8 5 

60C 

20m 

50m 

3 0 






1 6 

3 Ou 


350 

80 § 

125 J 

C121 

91 

Q6006T 

6 



8 5 

60C 

20m 

50m 

30 






1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125 J 

C121 

92 

Q7006 

6 



8.5 

60C 

20m 

50m 

30 






1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125 J 

C121 

93 

Q7006T 

6 



8 5 

60C 

20m 

50m 

30 






1 6 

3.0u 


350 

80 § 

125 J 

C121 

94 

Q8006 

6 



8 5 

60C 

20m 

50m 

3.0 






1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125 J 

C121 

95 

Q8006T 

6 



8 5 

60C 

20m 

50m 

30 






1 6 

3 Ou 


350 

80 § 

125J 

C121 

96 

Q2008 

6 



1 1 

60C 

35m 

50m 

30 






1.6 

3.0u 


400 

100 § 

125 J 

C121 

97 

Q2008T 

6 



11 

60C 

35m 

50m 

30 






1.6 

3.0u 


400 

100 § 

125 J 

C121 

98 

Q4008 

6 



1 1 

60C 

35m 

50m 

30 






1.6 

3 Ou 


400 

100 § 

125 J 

C121 

99 

Q4008T 

6 



1 1 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1 6 

3 Ou 


400 

100 § 

125 J 

C121 

lOOv 

2N6068 

6 


25 

4 0 

85C 

70m$ 

60m§ 

2 5 




2 Om 

1 IOC 

20 




30 § 

1 IOC 

M386a 

101 ▼ 

2N6069 

6 


50 

4 0 

85C 

70m$ 

60m§ 

2.5 




2 Om 

11OC 

2 0 




30 § 

1 IOC 

M386a 

102v 

HEPR1721-RT 

6 


50 

8 0 

100J 

2Om§0 

30m 

2.0 


2.0 

§ 







80 § 

100 

M386a 

103v 

HEPR1750-RT 

6 


50 

10 

100J 

2Om§0 

30m 

20 


20 

§ 







80 § 

100 

S230a 

104v 

HEPR1781-RT 

6 


50 

25 

100J 

1Om§0 

20m 

3 0 


3 0 

§ 







225 § 

100 

S131s 

105^ 

2N5754 

6 


100 

2 5 

70C 

82m$ 

60m§ 

30 




750u 

100C 

1 8 



10 

25 § 

100C 

C16g 

106v 

2N6070 

6 


100 

4 0 

85C 

70m$ 

60m§ 

2 5 




2 0m 

11OC 

20 




30 § 

1 IOC 

M386a 

107v 

HEPR 1722-RT 

6 


100 

8 0 

100J 

2Om§0 

30m 

20 


2 0 

§ 







80 § 

100 

M386a 

108v 

HEPR 1782-RT 

6 


100 

25 

100J 

1Om§0 

20m 

30 


.3.0 

§ 







225 § 

100 

S13 Is 

1094 

2N5755 

6 


200 

2 5 

70C 

82m$ 

60m§ 

3 0 




750u 

100C 

1 8 



10 

25 § 

100C 

C16g 

11 10v 

2N6071 

6 


200 

4 0 

85C 

70m$ 

60m§ 

2 5 




2 Om 

1 IOC 

2.0 




30 § 

11OC 

M386a 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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M 


SCE 


LLANEQUS SILICON PNPN DEVICES 


IN ORDER OF (1) USE, (2) MAX FWD BKOVER VOLT 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

No. 

u\ 

s 

E 

2JMAX. 

FWD. 

BKOVER 

VBO 

(V) 

3J 

MAX. 

REV. 

PRV 

(V) 

MAX CONT. 
CURRENT 

MAX. 
HOLD 
CUR Ih 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 
@ 25°C 

MAX. 

CURF 

SAT. 

IENT 

MAX 

FWD 

SWITCHING 
TIME @25°C 

MIN 

dV/dt 

ABS. MAX. 
RATINGS 

DWG. 

No. 

4Jlf 

(A) 

at 

TEMP 

(°C) 

TURN-ON [ 

TL 

RN-OFF ! 

Is 

at VBO 
(A) 

at 

TEMF 

(°C) 

VOLT. 

DROF 

(V) 

Ton 

(s) 

Toff 

(s) 

V/us 

PK SRG 
CUR. 

(A) 

MAX 

TEMP 

rev 

@ 25°C 
(A) 

igf 

(aj 

Vgf 

jv> 

Igo 

(A) 

Vgo 

(V) 

Ic 

(A) 

It 

HEP340-RT 

~T 


200 

8.0 

100 J 

20m §0 

50m 

2.0 


2.0 


§ 







&0 § 

100 

S230a 

2t 

HEPR1723-RT 

6 


200 

8.0 

100J 

2Om§0 

3Qm 

2.0 


2.0 


§ 







80 § 

100 

M386a 

34 

2N5567 

6 


200 

10 

85C 

200m$ 

10Qm§ 

4.0 





2.0m 

100C 

1.6 



30 

100 § 

100C 

M94f 

44 

2N5569 

6 


200 

10 

85C 

200m$ 

100m§ 

4.0 





2.0m 

100C 

1.6 



30 

100 § 

100C 

S131k 

5t 

HEPR 175 1-RT 

6 


200 

10 

100J 

2Om§0 

30m 

2.0 


2.0 


§ 







80 § 

100 

S230a 

64 

2N5571 

6 


200 

15 

85C 

300m$ 

150m§ 

4.0 





2.0m 

100C 

1.8 



30 

100 § 

100C 

M94f 

74 

2N5573 

6 


200 

15 

85C 

300m$ 

150m§ 

4.0 





2.0m 

100C 

1.8 



30 

100 § 

100C 

S13 1 k 

8t 

HEPR 1783-RT 

6 


200 

25 

100J 

1Om§0 

20 m 

3.0 


3.0 


§ 







225 § 

100 

S131s 

94 

2N5441 

6 


200 

40 

70C 

100m$ 

1251m 

3 4 





4.0m 

1 IOC 

1.8 



50 

300 § 

HOC 

M94c 

104 

2N5444 

6 


200 

40 

65C 

100m$ 

125 m 

3.4 





4.0m 

1 IOC 

1.8 



50 

300 § 

HOC 

S13 Id 

1 It 

2N6072 

6 


300 

4.0 

85C 

70m$ 

60m§ 

2.5 





2.0m 

11OC 

2.0 




30 § 

11OC 

M386a 

124 

2N5756 

6 


400 

2.5 

70C 

82m$ 

60fn§ 

3.0 





750u 

100C 

1.8 



10 

25 § 

100C 

Cl 6a 

13t 

2N6073 

6 


400 

4.0 

85C 

70m$ 

60m§ 

2.5 





2.0m 

1 IOC 

2.0 




30 § 

11OC 

M386a 

1 4t 

HEPR 1725-RT 

6 


400 

8.0 

100J 

2Om§0 

30m 

2.0 


2.0 


§ 







80 § 

100 

M386a 

154 

2N5568 

6 


400 

10 

85C 

200m$ 

100m§ 

4.0 





2.0m 

100C 

1.6 



20 

100 § 

100C 

M94f 

164 

2N5570 



400 

10 

85C 

200m $ 

100m§ 

4.0 





2.0m 

100C 

1.6 



20 

100 § 

100C 

S13 Ik 

1 7t 

HEPR 1 752-RT 

6 


400 

10 

100J 

2Om§0 

30m 

2.0 


2.0 


§ 







80 § 

100 

S230a 

184 

2N5572 

6 


400 

15 

85C 

300m $ 

150m§ 

4.0 





2.0m 

100C 

1.8 



20 

100 § 

100C 

M94f 

194 

2N5574 

6 


400 

15 

85C 

300m $ 

150m§ 

4.0 





2.0m 

100C 

1.8 



20 

100 § 

100C 

S131k 

20t 

HEPR 1785-RT 

6 


400 

25 

100J 

1Om§0 

20m 

3.0 


3.0 


§ 







225 § 

100 

S13 Is 

214 

2N5442 

6 


400 

40 

70C 

100m$ 

125m 

3.4 





4.0m 

hoc 

1 8 



30 

300 § 

1 IOC 

M94c 

224 

2N5445 

6 


400 

40 

65C 

100m$ 

125 rYi 

3.4 





4.0m 

11OC 

1.8 



30 

300 § 

1 IOC 

S131d 

23t 

2N6074 

6 


500 

4.0 

85C 

70m$ 

60m§ 

2.5 





2 Om 

hoc 

2.0 




30 § 

1 IOC 

M386a 

244 

2N5757 

6 


600 

2.5 

70C 

82m$ 

60m§ 

3.0 





750u 

100C 

1.8 



10 

25 § 

100C 

C_16q 

25t 

2N6075 

6 


600 

4.0 

85C 

70m$ 

60m§ 

2.5 





2 Om 

11OC 

2 0 




30 § 

1 IOC 

M386a 

264 

2N5443 

6 


600 

40 

70C 

100m $ 

125m 

3.4 





4.0m 

HOC 

1.8 



20 

300 § 

1 IOC 

M94c 

274 

2N5446 

6 


600 

40 

65C 

100m$ 

125m 

3.4 





4 Om 

11OC 

1.8 



20 

300 § 

1 IOC 

S13 Id 

28 

D13Q1 

6 

10 


200m 

25 

1.5m 

: 






20u 

100 

1.8 

I.Ou 



5.0 

150J 

T098 

29 

D13P1 

6 

10 

30 

200m 

25 

1.5m 







lOu 

100 

1.8 

1 Ou 

25u 

2 5p0 

5 0 

150J 

T098 

30 

2N1875 

6 

15 

15 

1 2 

100C 

3.0m 

20u 

600m 







2 5 




20 

150C 

T09 

31 T 

MAC 1-1 

6 

25 

25 

10 

75 

30m 

40m 

2.0 







1 8 

1.5u 


5 0 

100 A 

100 

C84 

32t 

MAC2-1 

6 

25 

25 

10 

75 

30m 

40m 

2 0 







1 8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 

S230 

33t 

MAC4-1 

6 

25 

25 

10 

75 

50m 

50m 

2 5 







1.8 

1.5u 


5 0 

100 A 

100 

C84 

34t 

MAC5-1 

6 

25 

25 

10 

75 

50m 

50m 

2 5 







1.8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 

S230 

35t 

MAC6-1 

6 

25 

25 

10 

75 

50m 

50m 

2 5 







1.8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 

C85 

36 

MAC36-1 

6 

25 

25 

25 

67C 

75m 

100m 

3.0 





4 0 

1 10J 


I.Ou 


100 0 

225 § 

110J 

S131k 

37 

MAC37-1 

6 

25 

25 

25 

67C 

75m 

75m 

3.0 





4 Om 

1 10J 

1 5 

I.Ou 


100 

225 § 

110J 

M94h 

38 

MAC38-1 

6 

25 

25 

25 

67C 

75m 

75m 

3.0 





4 Om 

1 10J 

1.5 

1 Ou 


100 

225 § 

110J 

S13 1 m 

39 

D13T1 

6 

40 

40 

150m 

25 










1.5 





150A 

T098 

40 

D13T2 

6 

40 

40 

150m 

25 










1 5 





150A 

T098 

41 

SC35F 

6 

50 


3 0 

80C 

50m 

50m 

3 0 







2 3 



2.Op 

30 A 

100J 

S131 

42 

SC36F 

6 

50 


3 0 

80C 

50m 

50m 

3 0 







2.3 



2.0d 

30 A 

100J 

M94 

43 

TG30 

6 

50 


3 0 

7 5C 

15m 

10m 

2.2 





750u 

100C 

2 2 

2 5u 


10 

30 

10OA 

C16z 

44 

PF60 

6 

50 


6 0 

75C 

50m 

80m 

2.5 





2 Om 

100C 

2.2 

2.5u 


30 

100 

100 A 

M246a 

45 

SC40F 

6 

50 


60 

75C 

50m 

50m 

3.0 







1 8 



2.Op 

50 

100J 

S131 

46 

SC41F 

6 

50 


6.0 

75C 

50m 

50m 

3.0 







1.8 



2.0p 

50 

100S 

M94 

47 

SPF60 

6 

50 


6 0 

75C 

50m 

80m 

2.5 





2.0m 

100C 

2.2 

2 5u 


30 

100 

100A 

S131p 

48# 

TRC6-050A 

6 

50 


60 

75C 

50m 

50m 

3.0 







18_ 




50 

100J 

M94 

49# 

TRC6-050B 

~6^ 

50 


60 

75C 

50m 

50m 

3.0 







1.8 




50 

100J 

S13 1 

50 

SC45F 

6 

50 


10 

75C 

50m 

50m 

3.0 







1.7 



2.Op 

80 

100J 

S131 

51 

SC46F 

6 

50 


10 

75C 

50m 

50m 

3.0 







1 7 



2.0d 

80 

100J 

M94 

52# 

TRC10-050A 

6 

50 


10 

75C 

50m 

50m 

3 0 







1.7 




80 

100J 

M94 

53# 

TRC10-050B 

6 

50 


10 

75C 

50m 

50m 

3 0 







1 7 




80 

100J 

S131 

54 

SC50F 

6 

50 


15 

80C 

50m 

50m 

3.0 






; 

1 7 



2-Op 

100 

1 15J 

S131 

55 

SC51F 

6 

50 


15 

80C 

50m 

50m 

3.0 







1.7 



2.Op 

100 

115J 

M94 

56# 

TRC 15-050A 

6 

50 


15 

75C 

50m 

50m 

30 







1 7 




100 

100J 

M94 

57# 

TRC 15-050B 

6 

50 


15 

75C 

50m 

50m 

3 0 




_ 



1 7 




100 

100J 

S13 1 

58 

BTD0105 

6 

50 

50 

1 0 

75 

25m 

25m 

20 





3 Om 

100 

1 5 

20u 


lOp 

15 

100C 

TO 5 

59 

BTD0205 

6 

50 

50 

30 

75 

50m 

25m 

20 





3.0m 

100 

1.9 

20u 


lOp 

15 

100C 

TO 5 

60 

BTR0205 

6 

50 

50 

3.0 

75 

50m 

50m 

3.0 





3.0m 

100 

1.5 

.20u 


10d 

40 

100C 

T066 

61 

BTS0205 

6 

50 

50 

30 

75 

50m 

50m 

3.0 





3 Om 

100 

1.5 

20u 


lOp 

40 

100C 

M94 

62t 

BTD0305 

6 

50 

50 

6.0 

80C 

50 

50 

3.0 





5.0m 

100C 

1.9 

2 Ou 


10 

100 

100C 

Z57 

63 

BTR0305 

6 

50 

50 

6.0 

75 

50m 

50m 

30 





5 Om 

100 

1 9 

20u 


10d 

60 

100C 

T066 

64 

BTS0305 

6 

50 

50 

6.0 

75 

50m 

50m 

3 0 





5 Om 

100 

1.9 

20u 


lOp 

60 

100C 

M94 

65 

BTU0305 

6 

50 

50 

60 

75 

50m 

50m 

3 0 





5 Om 

100 

1 9 

20u 


lOp 

60 

100C 

S131 

66 

BTR0405 

6 

50 

50 

10 

75 

50m 

100m 

3.0 





5.0m 

100 

1.5 

20u 


10d 

100 

100C 

T066 

67 

BTS0405 

6 

50 

50 

10 

75 

50m 

100m 

3.0 





5 Om 

100 

1 5 

20u 


lOp 

100 

100C 

M94 

68 

BTU0405 

6 

50 

50 

10 

75 

50m 

100m 

3.0 





5.0m 

100 

1 5 

20u 


lOp 

100 

100C 

S131 

69 

BTV0405 

6 

50 

50 

10 

75 

50m 

100m 

3.0 





5 Om 

100 

155 

20u 


10P 

100 

100C 

S291 

70t 

MAC 1-2 

6 

50 

50 

10 

75 

30m 

40m 

2 0 







1 8 

1 5u 


5 0 

100 A 

100 

C84 

7 1 T 

MAC2-2 

6 

50 

50 

10 

75 

30m 

40m 

2.0 







1 8 

1 5u 


5 0 

100 A 

100 

S230 

72t 

MAC3-2 

6 

50 

50 

10 

75 

30m 

40m 

20 







1 8 

1 5u 


5.0 

100 A 

100 

C85 

73t 

MAC4-2 

6 

50 

50 

10 

75 

50m 

50m 

2 5 







1 8 

1 5u 


5 0 

100 A 

100 

C84 

74t 

MAC5-2 

6 

50 

50 

10 

75 

50m 

50m 

2 5 







1.8 

1 5u 


5.0 

100 A 

100 

S230 

75t 

MAC6-2 

6 

50 

50 

10 

75 

50m 

50m 

2 5 







1 8 

1.5u 


5 0 

100 A 

100 

C85 

76 

BTS0505 

6 

50 

50 

15 

75 

50m 

100m 

3 0 





5 Om 

100 

1.9 

20u 


lOp 

150 

100C 

M94 

77 

BTU0505 

6 

50 

50 

15 

75 

50m 

100m 

3.0 





5 Om 

100 

1 9 

20u 


lOp 

150 

100C 

S131 

78 

BTU0605 

6 

50 

50 

25 

75 

100m 

100m 

3.0 





5.0m 

100 

1 9 

.20u 


10p_, 

200 

100C 

S131 

79 

MAC35-2 

6 

50 

50 

25 

67C 

75m 

100m 

30 





4.0 

1 10J 


1 Ou 


100 0 

225 § 

110J 

M94b 

80 

MAC36-2 

6 

50 

50 

25 

67C 

75m 

100m 

3.0 





4 0 

1 10J 


1 Ou 


100 0 

225 § 

1 10J 

S131k 

81 

MAC37-2 

6 

50 

50 

25 

67C 

75m 

75m 

30 





4 Om 

1 10J 

1 5 

1 Ou 


100 

225 § 

1 10J 

M94h 

82 

MAC38-2 

6 

50 

50 

25 

67C 

75m 

75m 

3.0 





4 Om 

1 10J 

1 5 

1 Ou 


100 

225 § 

110J 

S131m 

83 

2N1871 

6 

60 

60 

1 2 

100C 

5.0m 

200u 

800m 







2.5 




20 

150C 

T09 

84 

SC35A 

6 

100 


3 0 

80C 

50m 

50m 

3.0 







2.3 



2 Od 

30 A 

100J 

S131 

85 

SC36A 

6 

100 


3.0 

80C 

50m 

50m 

3 0 







2 3 



2 Op 

30 A 

100J 

M94 

86 

TG31 

6 

100 


30 

75C 

1 5m 

10m 

2.2 





750u 

100C 

2.2 

2.5u 


10 

30 

100A 

C16z 

87t# 

TXC02A10 

6 

100 


3.0 

75C 

80m 

50m 

3 0 







1.5 



50 

50 

125S 

M478 

88 

GBS176D 

6 

100 


6 0 

80C 

50m 

50m 

3 0 





5 Om 

125C 

1.9 




60 § 

150C 

T064 

89 

PF61 

6 

100 


6.0 

75C 

50m 

80m 

2.5 





2 0m . 

100C 

2.2 

2.5u 


30 

100 

100A 

M246a 

90 

SC40A 

6 

100 


60 

75C 

50m 

50m 

3.0 







1 8 



2.0d 

50 

100J 

S131 

91 

SC41A 

6 

100 


6 0 

75C 

50m 

50m 

3 0 







1 8 



2.0p 

50 

100J 

M94 

92 

SPF61 

6 

100 


6.0 

75C 

50m 

80m 

2 5 





2 Om 

100C 

2 2 

2.5u 


30 

100 

100A 

S131p 

93# 

TRC6-100A 

6 

100 


6 0 

75C 

50m 

50m 

3 0 







1.8 




50 

100J 

M94 

94# 

TRC6-100B 

6 

100 


60 

75C 

50m 

50m 

3 0 







1.8 




50 

100J 

S131 

95t# 

TXC01A10 

6 

100 


60 

75C 

80m 

50m 

3.0 







1 6 



50 

50 

125S 


96 

SC45A 

6 

100 


10 

75C 

50m 

50m 

3 0 







1.7 



2.0d 

80 

100J 

S131 

97 

SC46A 

6 

100 


10 

75C 

50m 

50m 

3 0 







1 7 



2.0p 

80 

100J 

M94 

98# 

TRC10-100A 

6 

100 


10 

75C 

50m 

50m 

3 0 







1 7 




80 

100J 

M94 

99# 

TRC 10-100B 

6 

100 


10 

75C 

50m 

50m 

3.0 







1 7 




80 

100J 

S131 

100 

SC50A 

6 

100 


15 

80C 

50m 

50m 

3 0 







1 7 



2 Op 

100 

1 15J 

S131 

101 

SC51A 

6 

100 


15 

80C 

50m 

50m 

3 0 







1 7 



2 Op 

100 

1 15J 

M94 

102# 

TRC15-100A 

6 

100 


15 

75C 

50m 

50m 

3.0 







1.7 




100 

100J 

M94 

103# 

TRC15-100B 

6 

100 


15 

75C 

50m 

50m 

3 0 







1 7 




100 

100J 

S131 

104 

2N3269 

6 

100 

100 

200u 

1 50A 

2 0m 










3 Ou0 

22u0 


60 

150A 

T059 

105# 

TAG302-100 

6 

100 0 

100 

2.0m 

70C 

3.Om0 

25m 

20 





1 Om 

105 

1 7 




25 

105 

TO 5 

106 

BTD0110 

6 

100 

100 

1 0 

75 

25m 

25m 

20 





3 Om 

100 

1 5 

20u 


lOp 

15 

100C 

TO 5 

1074 

40525 

6 

100 

100 

2.5 

60C 

5.0m 

3.0m 

2 2 





750m 

90J 

2.2 



5 0 

25 

90C 

C16ab 

1084 

40528 

6 

100 

100 

2 5 

70C 

15m 

10m 

2.2 





750m 

100J 

2 2 



10 

25 

100C 

C16ab 

1094 

40531 

6 

100 

100 

2 5 

60C 

5 Om 

3 Om 

2.2 





750m 

90J 

2.2 



5 0 

25 

90C 

M466a 

11 104 

40534 

6 

100 

100 

2.5 

70C 

15m 

10m 

2 2 





750m 

100J 

2.2 



10 

25 

100C 

M466a 
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7. 

M 

ISCE 

LLANEOUS SILK 

CON PNPN DEVIC 

rc IN ORDER OF (1) USE, (2) MAX FWD BKOVER 

tb (3) MAX REV VOLT. (4) MAX CUR. (5) TYPE N 

VOLT 

0 . 


LINE 

No 

5J 

TYPE 

No. 

u 

s 

E 

2JMAX. 

FWD. 

BKOVER 

VBO 

(V) 

3J 

MAX. 

REV. 

PRV 

(V) 

MAX CONT. 
CURRENT 

MAX. 
HOLD 
CUR Ih 
@ 25°C 
(A) 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 
@ 25°C 

MAX. SAT. 
CURRENT 

MAX 

FWD 

SWITCHING 
TIME @25°C 

MIN 

dV/dt 

ABS. MAX. 
RATINGS 

DWG. 

No. 

4_j If 

(A) 

at 

TEMP 

(°C) 

TURN-ON 

TU 

RN-OFF 1 

Is 

at VBO 
(A) 

at 

TEMF 

ro 

VOLT. 

DROF 

(V) 

Ton 

(s) 

Toff 

(S) 

V/us 

PK SRG 
CUR. 

(A) 

MAX 

TEMP 

(°C) 

igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

Igo 

(A) 

Vgo 

(V) 

Ic 

(A) 


1 

2 

3 

40684 

40693 

40696 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2.5 

2 5 

2.5 

70C 

70C 

70C 

35m 

6.0m 

6.0m 

25m 

45m 

45m 

2.2 

1.5 

1.5 






2 6 



10 

25 

100C 

85A 

85A 

M466 

M395 

T05 


4 

5 

6 

BTD0210 

BTR0210 

BTS0210 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

3.0 

30 

30 

75 

75 

75 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

50m 

2 0 

3.0 

3.0 




3.0m 

3 Om 
3.0m 

100 

100 

100 

1.9 

1 5 

1 5 

20u 

20u 

.20u 


10p 

lOp 

10d 

15 

40 

40 

100C 

100C 

100C 

T05 

T066 

M94 

7# 

8 ▼ 

9 

2SM1 1 

BTD0310 

BTR0310 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

5 

60 

60 

80C 

80C 

75 

40m 

50 

50m 

75m 

50 

50m 

3.0 

3.0 

3.0 




3m 

5.0m 

5.0m 

100J 

100C 

100 

1.8 

1 9 

1.9 

2.0u 

20u 


10 

10d 

45 

100 

60 

100J 

100C 

100C 

M365 

Z57 

T066 


10 

1 1 

12# 

BTS0310 

BTU0310 

2SM20 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

6 0 

60 

10 

75 

75 

75C 

50m 

50m 

40m 

50m 

50m 

75m 

3.0 

3.0 

3.0 




5.0m 

5.0m 

3m 

100 

100 

100J 

1.9 

1 9 

1 4 

.20u 

,20u 


lOp 

lOp 

60 

60 

70 

100C 

100C 

100J 

M94 

S131 

M365 

»ss* 

13t# 
14y# 
1 5y# 

2SM63 

2SM67 

2SM71 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

10 

10 

75C 

75C 

75C 


30m 

30m 

30m 

3.0 

3.0 

3.0 




3.0m 

3.0m 

3.0m 

100J 

100J 

100J 

1.3 

1.3 

1.3 



10 

10 

10 

80 A 

80 A 

80 A 

100J 

100J 

100J 

M591 
M592 
S350a 

16# 

17# 

18# 

BCR10A2 

BCR10B2 

BCR10C2 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

10 

10 

75C 

75C 

75C 


30m 

30m 

30m 

3.0 

3 0 

3.0 




3.0m 

3.0m 

3.0m 

100J 

100J 

100J 

1.3 

1.3 

1.3 



6.0 

6 0 

60 

80 

80 

80 

100J 

100J 

100J 

M245b 

M480 

S94b 

19 

20 

21 

BTR0410 

BTS0410 

BTU0410 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

10 

10 

75 

75 

75 

50m 

50m 

50m 

100m 

100m 

100m 

3 0 

3 0 

3.0 




5.0m 

5.0m 

5.0m 

100 

100 

100 

1.5 

1.5 

1.5 

20u 

20u 

20u 


lOp 

lOp 

10d 

100 

100 

100 

100C 

100C 

100C 

T066 

M94 

S131 

22 

23y 

24y 

BTV0410 

MAC 1-3 

MAC2-3 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

10 

10 

75 

75 

75 

50m 

30m 

30m 

100m 

40m 

40m 

3.0 

2.0 

20 




5.0m 

100 

155 

1.8 

1.8 

20u 

1 5u 

1 5u 


lOp 

5 0 

5.0 

100 

100 A 
100 A 

100C 

100 

100 

S291 

C84 

S230 

25y 

26y 

27t 

MAC3-3 

MAC4-3 

MAC5-3 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

10 

10 

75 

75 

75 

30m 

50m 

50m 

40m 

50m 

50m 

2.0 

2.5 

25 






1.8 

1.8 

1.8 

1 5u 

1 5u 

1 5u 


5 0 

5 0 

5 0 

100 A 
100 A 
100 A 

100 

100 

100 

C85 

C84 

S230 

28t 

29 

30 

MAC6-3 

BTS0510 

BTU0510 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

15 

15 

75 

75 

75 

50m 

50m 

50m 

50m 

100m 

100m 

2 5 

30 

30 




5.0m 

5.0m 

100 

100 

1.8 

1.9 

1.9 

1 5u 
,20u 
20u 


5 0 
lOp 
10d 

100 A 
150 

150 

100 

100C 

100C 

C85 

M94 

S131 

31 

32# 

33 

BTU0610 

BTX94-100 

MAC35-3 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

25 

25 

25 

75 

85C 

67C 

100m 

75m 

100m 

100m 

100m 

3.0 

30 

30 




5.0m 

8.0m 

4.0 

100 

125 J 

110J 

1.9 

2.3 

.20u 

I.Ou 


lOp 
100 
ioo d 

200 

200 § 
225 § 

100C 

125J 
110J 

S131 

T048 

M94b 

34 

35 

36 

MAC36-3 

MAC37-3 

MAC38-3 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

25 

25 

25 

67C 

67C 

67C 

75m 

75m 

75m 

100m 

75m 

75m 

30 

3 0 

30 




4.0 

4.0m 

4 Om 

110J 

1 10J 

1 10J 

1.5 

1.5 

1 .Ou 

1 Ou 
I.Ou 


100 0 
100 

100 

225 § 
225 § 
225 § 

1 10J 

110J 

110J 

S131k 

M94h 

S131m 

37# 

38# 

39 

M9213-100 
SM80B11 
2N1873 

6 

6 

6 

100 

100 

150 

100 

100 

150 

80 

80 

1 2 

105C 

105C 
100C 

100m 

80m 

5 Om 

200m 

150m 

200u 

3.0 

3.0 

800m 




10m 

10m 

125J 

125J 

2.0 

2.0 

2.5 




1.2k 

1.2k 

20 

125J 

125J 

150C 

S267 

S91 b 
T09 

40 

41 

42 

2N1873A 

PIC1 10 
JAN2N5806 

6 

6 

6 

150 

175 A 
190 * 

150 

175 

1 2 
.80 

25 

100C 

100C 

80C 

5 Om 

3 Om 
100m 

2Q0u 

5 Om 
120m 

800m 

1 0 

4.0 



§ 

200u 

100A 

2.5 

3.0 

1.6 



35 

20 

20 

15 

200 

150C 
100A 

125S 

T09 

L11 

43 

44 

45 

EL20 

EL20A 

EL200 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


25m 

25m 

25m 

80A 

80A 

80A 


25m 

25m 

25m 


3.0m 

3 Om 

3 Om 

5 0 

5 0 

5.0 








500m 

500m 

500m 

100A 

100A 

100A 

T018 

T046 

C134 

46 

47 

48 

EL200G 

40769 

40771 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


25m 

500m 

500m 

80A 

90C 

90C 

1 5m 
30m 

25m 

10m 

25m 

2 2 

2.2 

3 Om 

5.0 


750u 

750u 

100J 

100J 

2 2 

2.2 



10 

10 

500m 

50 

50 

100A 

150S 
150S 

C134a 

C16g 

Cl 6a 

49 

50 

51 

A03001 

A03002 

A03021 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


1 6 

1 6 

1 6 

125A 

125A 

1 25A 

4.0m 

10m 

4.0m 

10m 

25m 

10m 

30 

3 0 

3.0 






1 6 

1 6 

1.6 

2.0u 

3 Ou 
2.0u 


200 

300 

200 

20 5 

20 § 

20 § 

125J 

125J 

125J 

M506 

M506 

M506 

52 

53 

54 

A03022 

MQ42G1 

MQ42S1 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


1 6 

1 6 

1 6 

1 25A 
80C 
80C 

10m 

3 Om0 
2.Om0 

25m 

50m 

10m 

3.0 

30 

3.0 






1 6 

1.6 

1 6 

3.0u 


300 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

M506 

M508a 

M508a 

55 

56 

57 

MQ42T1 

MQ52G1 

MQ52S1 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


1 6 

1 6 

1 6 

80C 

80C 

80C 

3 Om0 
3.Om0 

2 Om0 

50m 

10m 

3.0 

3 0 

3.0 






1.6 

1 6 

1 6 




20 § 

20 § 


M508a 

M508b 

M508b 

58 

59 

60 

MQ52T1 

MQ62G1 

MQ62S1 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


1 6 

1 6 

1.6 

80C 

80C 

80C 

3.Om0 

3 Om0 
2.Om0 

50m 

10m 

3.0 

3.0 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 




20 § 

20 § 

20 § 


M508b 

M508 

M508 

61 

62 

63 

MQ62T1 

Q2001M1 

Q2001M2 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


1 6 

23 

2 3 

80C 

60C 

60C 

3.Om0 

10m 

10m 

50m 

50m 

3 0 

3.0 

3 0 






1.6 

1.6 

1.6 

3.0u 

3 Ou 


300 

300 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

125J 

M508 

C92a 

C16h 

64 

65 

66 

Q2001 MSI 
Q2001MS2 
Q2001MST1 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


23 

2.3 

2 3 

60C 

60C 

60C 

4.0m 

4.0m 

4 Om 

10m 

10m 

10m 

3.0 

3 0 

3 0 






1 6 

1 6 

1.6 

2.0u 

2.0u 

2.0u 


200 

200 

200 

20 § 

20 § 

20 § 

125 J 
125J 

125J 

C92a 

C16h 

C92a 

67 

68 

69 

Q2001MST2 

Q2001MT1 

Q2001MT2 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


2.3 

2 3 

2.3 

60C 

60C 

60C 

4 Om 

10m 

10m 

10m 

50m 

50m 

3 0 

3 0 

3.0 






1.6 

1 6 

1.6 

2.0u 

3.0u 

3.0u 


200 

300 

300 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

125J 

125J 

C16h 

C92a 

C16h 

70 

71 

72 

Q2001P 

Q2001PS 

Q2001PST 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


23 

2.3 

2 3 

60C 

60C 

60C 

10m 

4.0m 

4 Om 

50m 

10m 

10m 

3 0 

3.0 

3 0 






1.6 

1.6 

1.6 

3.0u 

2.0u 

2.0u 


300 

200 

200 

20 § 

20 § 

20 § 

125 J 

125 J 

125J 

Cl 18 
Cl 18 
Cl 18 

73 

74 

75 

Q2001PT 

40691 

40761 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


2.3 

2.5 

2 5 

60C 

60C 

60C 

10m 

5 Om 
5.0m 

50m 

4 Om 
4.0m 

3 0 

2 2 

2.2 




750u 

750u 

90 

90 

1 6 

2.2 

2.2 

3.0u 


300 

5 Op 

5.Op 

20 § 

25 

25 

125J 
100C 
100C 

Cl 18 
TO 5 
M395 

76 

77 

78 

40773 

SC35B 

SC36B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


2 5 

30 

30 

90C 

80C 

80C 

30m 

50m 

50m 

25m 

50m 

50m 

2 2 

3 0 
3.0 




4.0m 

100J 

2.2 

2.3 

2.3 



30 

2.0p 

2.Op 

200 

30 A 
30 A 

150S 

100J 

100J 

C110 

S131 

M94 

79 

80y# 

81 

TG32 

TXC02A20 

AO1001 

(T 

6 

6 

200 

200 

200 


30 

3.0 

4.3 

75C 

75C 

60C 

15m 

80m 

4.0m 

10m 

50m 

10m 

2.2 

3 0 

3 0 




750u 

100C 

2 2 

1 5 

1.6 

2.5u 

2.0u 


10 

50 

200 

30 

50 

20 § 

100A 
125S 

125 J 

C16z 

M478 

M507 

82 

83 

84 

AO1002 

A01011 

AO1012 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


4 3 

4 3 

4 3 

60C 

60C 

60C 

10m 

4.0m 

10m 

25m 

10m 

25m 

3 0 
3.0 
3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

3.0u 

2.0u 

3.0u 


300 

200 

300 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

125J 
125J 

M507 

M507 

M507 

85 

86 

87 

Q2003P 

Q2003PT 

40509 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


43 

4.3 

5.5 

60 C 
60C 
25A 

20m 

20m 

30m 

50m 

50m 

25m 

3.0 

3.0 

2.5 






1.6 

1 6 

2 2 

3.0u 

3.0u 

2 2u 


300 

300 

3.0 

60 § 

60 § 
100 

125 J 

125 J 
100C 

Cl 18a 
Cl 18a 
M395 

88 

89 

90 

Q2004 

Q2004A 

Q2004B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


5 7 

5.7 

5 7 

60C 

60C 

60C 

20m 

20m 

20m 

50m 

50m 

50m 

3 0 
3.0 

3 0 






1 6 

1.6 

1.6 

3.0u 

3.0u 

3.0u 


300 

300 

300 

60 § 

60 § 

60 § 

125J 
125J 
125J 

C121 
Cl 20 
S307 

91 

92 

93 

Q2004T 

Q2004TA 

Q2004TB 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


5 7 

5.7 

5 7 

60C 

60C 

60C 

20m 

20m 

20m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

3 0 
3.0 






1 6 

1.6 

1.6 

3 Ou 
3.0u 
3.0u 


300 

300 

300 

60 § 

60 § 

60 § 

125J 

125J 

125J 

C121 
Cl 20 
S307 

94 

95 
- 96 

40429 

40431 

40485 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


60 

60 

60 

75C 

75 

75C 

30m 

30m 

30m 

25m 

,22m 

25m 

2.2 

40 

2.2 




4.0m 

2.0m 

2.0m 

100C 

100C 

100C 

22 

2 3 

2.3 

2 2u 
2.2u 

2 2u 


5.0p 

5.0p 

5.0d 

80 

100 

100 

100C 

100C 

100C 

T066 

Z57 

Z57 


97 

98 

99 

40502 

40511 

40638 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


6.0 

60 

60 

75C 

75C 

58C 

30m 

30m 

30m 

25m 

.22m 

25m 

2.2 

40 

2.2 




2.0m 

2 0m 

100C 

100C 

2.2 

2.3 

2.3 

2 2u 
2.2u 
2.2u 


5.0p 

5.Op 
3.0 

80 

100 

100 

100C 

100C 

100C 

M394 

M395 

M457 

100 

101 

102 

40775 

40777 

GBS276D 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


60 

60 

6.0 

90C 

90C 

80C 

75m 

75m 

50m 

50m 

50m 

50m 

2.5 

2 5 
3.0 




2 0m 
2.0m 
5.0m 

100J 

100J 

125C 

1.8 

1 8 

1.9 



30 

30 

200 

200 

60 § 

150S 

150S 
150C 

M94f 

S131k 

T064 

103 

104 

105 

PF62 

S206A 

S206S 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


60 

60 

60 

75C 

70C 

70C 

50m 

80m 

1 0 

1 0 

2 5 



§ 

§ 

2.0m 

100C 

2.2 

2 5u 


30 

100 

100 § 
100 § 

100A 

100A 

100A 

M246a 

M94 

S131 

106 

107 

108 

SC40B2 

SC40B12 

SC40B13 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


60 

60 

60 


50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

2 5 
2.5 
2.0 






1.8 

1.8 

1.8 



20 

20 

20 

74 

74 

74 

125S 
125S 
125S 

S330 

S131n 

S131n 

109 

1 10 

SC40B14 

SC40B22 

6 

6 

200 

200 


6.0 

60 


50m 

50m 

50m 

50m 

2 5 

2 5 






1.8 

1.8 



20 
. 20 

173 

74 

125S 

125S 

S131n 

S330 
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M 


SCELLAIMEOUS SILICON PNPN DEVIC 


ES 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

No. 

u 

u 

s 

E 

21 MAX. 

FWD. 

BKOVER 

VBO 

(V) 

3J 

MAX. 

REV. 

PRV 

(V) 

MAX CONT. 
CURRENT 

MAX. 
HOLD 
CUR Ih 
@ 25°C 
(A) 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 
@ 25°C 

MAX. 

CURF 

SAT. 

^ENT 

MAX 

FWD 

SWITCHING 
TIME @25°C 

MIN 

dV/dt 

V/us 

ABS. M 
RATIN 

AX. 

GS 

DWG. 

No. 

AJ If 

(A) 

at 

TEMP 

(°C) 

TURN-ON 

TL 

RN-OFF i 

Is 

at VBO 
(A) 

at 

TEMF 

fC) 

VOLT. 

DROF 

(V) 

Ton 

(s) 

Toff 

(s) 

PK SRG 
CUR. 

(A) 

MAX 

TEMP 

(°C) 

igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

Igo 

(A) 

Vgo 

(V) 

Ic 

(A) 

1 

2 

—3 

SC40B23 

SC40B24 

SC40B 

“61 

6 

6 

200 

200 

200 


60 

60 

6.0 


50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

50m 

2 0 

2 5 

2 5 






T8 

1 8 

1 8 



20 

20 

20 

74 

173 

74 

125S 

125S 

125S 

S330 

S330 

S131 n 

4 

5 

6 

SC41B12 

SC41B13 

SC41B14 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


60 

60 

60 


50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

2 5 

2.0 

2 5 






1.8 

1 8 

1.8 



20 

20 

20 

74 

74 

173 

125S 

125S 

125S 

M94d 

M94d 

M94d 

7 

8 

9# 

SC41B 

SPF62 

TRC6-200A 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


60 

60 

60 

75C 

75C 

50m 

50m 

50m 

50m 

80m 

50m 

2.5 

2 5 




2 Om 

100C 

1 8 

2 2 

1.8 

2 5u 


20 

30 

74 

100 

50 

1 25S 
100A 
100J 

M94d 

S131p 

M94 

10# 
11 ▼# 
12 

TRC6-200B 

TXC01A20 

AO1021 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


60 

60 

6 4 

75C 

75C 

60C 

50m 

80m 

20m 

50m 

50m 

25m 

30 

3.0 






1 8 

1.6 

1.6 

3 Ou 


50 

300 

50 

50 

60 § 

100J 

125S 

125J 

S131 

M507 

13 

14 

15 

AO1041 

Q2006 

Q2006A 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


6 4 

8.5 

8 5 

60C 

60C 

60C 

20m 

20m 

20m 

25m 

50m 

50m 

30 

30 

3.0 






1.6 

1.6 

1 6 

3 Ou 

3 Ou 

3 Ou 


300 

350 

350 

60 § 

80 § 

80 § 

125 J 

125 J 

125 J 

M507 

C121 

Cl 20 

16 

17 

18 

Q2006B 

Q2006T 

Q2006TA 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


8 5 

8 5 

8 5 

60C 

60C 

60C 

20m 

20m 

20m 

50m 

50m 

50m 

30 

30 

3.0 






1 6 

1 6 

1.6 

3 Ou 

3 Ou 

3 Ou 


350 

350 

350 

80 § 

80 § 

80 § 

125 

125J 

125J 

S307 

C121 

Cl 20 

19 

20 

21 

Q2006TB 

AO1061 

AO1081 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


8 5 

9 2 

9 2 

60C 

60C 

60C 

20m 

20m 

20m 

50m 

25m 

25m 

30 

3 0 

3.0 






1.6 

1 6 

1.6 

3 Ou 
3.0u 

3 Ou 


350 

350 

350 

80 § 

80 § 

80 § 

125 

125 J 

125 J 

S307 

M507 

M507 

22 

23 

24 

40779 

40781 

S210A 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


10 

10 

10 

85C 

85C 

70C 

75m 

75m 

50m 

50m 

4 0 

2 5 

2.5 



§ 

2 Om 

2 Om 

100J 

100J 

1 8 

1 8 



30 

30 

200 

200 

100 § 

150S 

150S 
100A 

M94f 

S131 k 
M94 

25 

26 

27 

S210S 

SC45B2 

SC45B12 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


10 

10 

10 

70C 

50m 

50m 

4 0 

50m 

50m 

2 5 

2 5 



§ 



1 6 

1 6 



20 

20 

100 § 

90 

90 

100A 

125S 

125S 

S131 
S330 

S131 n 

28 

29 

30 

SC45B13 

SC45B14 

SC45B22 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


10 

10 

10 


50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

50m 

2 0 

2 5 

2 5 






1.6 

1 6 

1 6 



~20 

20 

20 

90 

187 

90 

125S 

125S 

125S 

S131 n 

S131 n 
S330 

31 

32 

33 

SC45B23 

SC45B24 

SC45B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


10 

10 

10 


50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

50m 

20 

2.5 

2 5 






1.6 

1 6 

1 6 



20 

20 

20 

90 

187 

90 

125S 

1 25S 

1 25S 

S330 

S330 

S131 n 

34 

35 

36 

SC46B12 

SC46B13 

SC46B14 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


10 

10 

10 


50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

2.5 

20 

2.5 






1 6 

1.6 

1 6 



20 

20 

20 

90 

90 

187 

125S 

125S 

125S 

M94d 

M94d 

M94d 

37 

38# 

39# 

SC46B 

TRC10-200A 

TRC10-200B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


10 

10 

10 

75C 

75C 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

2 5 






1.6 

1 7 

1 7 



20 

90 

80 

80 

125S 
100J 
100J 

M94d 

M94 

S131 

40 ▼# 

41 

42 

TXD99A20 

Q2008A 

Q2008B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


10 

1 1 

1 1 

75C 

60C 

60C 

50m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

2 5 

3 0 

30 






1 6 

1 6 

1 6 

3 Ou 

3 Ou 


20 

400 

400 

90 

100 § 
100 § 

125S 

125 J 

125 J 

M94d 

Cl 20 
S307 

43 

44 

45 

Q2008TA 

Q2008TB 

A01101 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


1 1 

1 1 

12 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

25m 

3.0 

30 

30 






1 6 

1 6 

1 6 

3 Ou 

3 Ou 

3 Ou 


400 

400 

400 

100 § 
100 § 
100 § 

125 J 

125J 

125J 

Cl 20 
S307 
M507 

46 

47 

48 

A01121 

A01141 

A01161 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


12 

14 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

25m 

25m 

25m 

3 0 

3 0 

3.0 






1 6 

1.6 

1.6 

3 Ou 

3 Ou 

3 Ou 


400 

400 

400 

100 § 

1 10 § 

1 10 § 

125 J 

125 J 

125 J 

M507 

M507 

M507 

49 

50 

51 

Q2010 

Q2010A 

Q2010B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


14 

14 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3 0 

3 0 

3 0 






1 6 

1 6 

1 6 

3 Ou 

3 Ou 

3 Ou 


400 

400 

400 

1 10 § 

1 10 § 

1 10 § 

1 25J 

125 J 

125 J 

C121 

Cl 20 
S307 

52 

53 

54 

Q2010T 

Q2010TA 

Q2010TB 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


14 

14 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3 0 

3 0 

3 0 






1 6 

1 6 

1 6 

3 Ou 

3 Ou 

3 Ou 


400 

400 

400 

1 10 § 

1 10 § 

1 10 § 

1 25J 

125 J 

125J 

C121 

Cl 20 
S307 

55 

56 

57 

40575 

40783 

40785 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


15 

15 

15 

70C 

80C 

80C 

60m 

75m 

75m 

80m 

50m 

50m 

2 5 

2 5 

2 5 




2 0m 

2 Om 

100J 

100J 

20 

1.8 

1 8 

3 Ou 


lOp 

30 

30 

100 

200 

200 

100C 

150S 
150S 

T066 

M94f 

S131 k 

58 

59 

60 

S215 

S215S 

SC50B2 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


15 

15 

15 

70C 

70C 

50m 

4 0 

4 0 

50m 

25 



§ 

§ 



1 6 



20 

100 § 
100 § 

90 

100A 

100A 

125S 

M94 

S131 
S330 

61 

62 

63 

SC50B12 

SC50B13 

SC50B14 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


15 

15 

15 


50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

2 5 

2 0 

2 5 






1 6 

1 6 

1 6 



20 

20 

20 

90 

90 

187 

125S 

125S 

125S 

S131 n 

S131 n 

S131 n 

64 

65 

66 

SC50B22 

SC50B23 

SC50B24 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


15 

15 

15 


50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

2 5 

2 0 

2 5 






1 6 

1 6 

1 6 



20 

20 

20 

90 

90 

187 

125S 

125S 

125S 

S330 

S330 

S330 

67 

68 

69 

SC50B 

SC51B12 

SC51B13 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


15 

15 

15 


50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

2 5 

2 5 

2 0 






1 6 

1.6 

1 6 



20 

20 

20 

90 

90 

90 

125S 

125S 

125S 

S13 1 n 
M94d 
M94d 

70 

71 

72# 

SC51B14 

SC51B 

TRC 15-200A 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


15 

15 

15 

75C 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

2 5 

2 5 






1 6 

1 6 

1 7 



20 

20 

187 

90 

100 

125S 

125S 
100J 

M94d 

M94d 

M94 

73# 

74t# 

75 

TRC 15-200B 

TXD98A20 

TIC250B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


15 

15 

20 

75C 

80C 

70 

50m 

50m 

50m 

50m 

100m 

2 5 

3 0 




4 Om 

1 10 

1 7 

1 6 

20 



20 

5 0 

100 

90 

200 

100J 

125S 
70 

S131 
M94d 
M94c 

76 

77 

78 

TIC252B 

Q2015 

Q2015A 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


20 

21 

21 

70 

60C 

60C 

35m 

35m 

100m 
50m 
50m 

3 0 

3 0 

3 0 




4 Om 

1 10 

20 

1 6 

1 6 

4 Ou 

4 Ou 


5.0 

450 

450 

200 

150 § 
150 § 

70 

125J 

125 J 

S131d 

C121 

Cl 20 

79 

80 

81 

Q2015B 

Q2015T 

Q2015TA 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


21 

21 

21 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3 0 

3 0 

3 0 






1 6 

1 6 

1.6 

4 Ou 

4 Ou 

4 Ou 


450 

450 

450 

150 § 
150 § 
150 § 

125J 

125J 

125J 

S307 

C121 

Cl 20 

82 

83 

84 

Q2015TB 

AOl181 

AO1201 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


21 

22 

22 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

3 0 
30 






1 6 

1 6 

1 6 

4 Ou 

4 Ou 

4 Ou 


450 

450 

450 

150 § 
150 § 
150 § 

125 J 

125 J 

125 J 

S307 

M507 

M507 

85 

86 

87 

Q2025 

Q2025C 

Q2025D 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


25 

25 

25 

80C 

80C 

80C 

35m 

35m 

35m 

80m 

80m 

80m 

30 

30 

3 0 






1 6 

1 6 

1 6 

4 Ou 

4 Ou 

4 Ou 


450 

450 

450 

230 § 
230 § 
230 § 

125J 

125 J 

125J 

M505 

M504 

S308 

88 

89 

90 

S225 

S225S 

SC60B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


25 

25 

25 

70C 

70C 

80C 

100m 

4.0 

4 0 
50m 

2 5 



§ 

§ 



1.4 



5 0 

250 § 
250 § 
250 

100A 
100A 
1 15J 

M94 

S131 

S131e 

91 

92 

93 

SC61B 

TIC260B 

TIC262B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


25 

25 

25 

80C 

70 

70 

100m 

50m 

100m 

100m 

2 5 

3 0 

3 0 




4 Om 

4 Om 

110 

110 

1 4 

1 7 

1 7 



5.0 

5 0 

5 0 

250 

250 

250 

1 15J 
70 
70 

S13 If 
M94c 

S13 Id 

94V# 

95 

96 

TXE99A20 

TIC270B 

TIC272B 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


25 

40 

40 

80C 

70 

70 

100m 

50m 

100m 

100m 

2.5 

3 0 

3 0 




4 Om 
4.0m 

1 10 

1 10 

1 4 

1 7 

1.7 



5 0 

5 0 

5 0 

250 

400 

400 

1 15J 
70 
70 

S13 If 
M94c 
S131d 

97 

98 

99 

Q2040PF 

Q2040PFC 

Q2040PFD 

6 

6 

6 

200 

200 

200 


57 

57 

57 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

100m 

100m 

100m 

30 

3 0 

3 0 






1 6 

1 6 

1.6 

5 Ou 

5 Ou 

5 Ou 


500 

500 

500 

300 i 
300 § 
300 § 

125J 

125J 

125J 

M505 

M504 

S308 

100 

101# 

102# 

2N3270 

TAG302-200 

TAG306-200 

6 

6 

6 

200 

200 0 
200 0 

200 

200 

200 

200u 
2 0m 

6 Om 

150A 
70C 
70C 

2 Om 
3.Om0 
50m 

25m 

50m 

2 0 

4 0 




1.0m 

1 5m 

105 

105 

1 7 

1 7 

3 Ou0 

22u0 


60 

25 

60 

150A 

105 

105 

T059 
TO 5 
T066 

103# 

104 

105 

TAG307-200 

PIC 100 

PIC 101 

6 

6 

6 

200 0 
200 A 
200 A 

200 

200 

200 

6 Om 
80 

80 

70C 

100C 

100C 

50m 

1 5m 
3.0m 

50m 

2 0m 

5 Om 

4 0 

1 0 

1 0 




1 5m 
200u 
200u 

105 

150A 
150A 

1.7 

2.5 

2 5 



50 

45 

60 

15 

15 

105 

150A 
150A 

T048 

LI 1 

L11 

106 

107# 

108 

BTD0120 

TDAL110 
2N1874 

6 

6 

6 

200 

200 A 
200 

200 

200 

200 

1 0 

1 0 

1 2 

75 

25A 

100C 

25m 

5 Om 

25m 

50m 

200u 

20 

3 0 
800m 




3.0m 

1 Om 

100 

100J 

1 5 

20 

2 5 

20u 


lOp 

15 

20 

20 

100C 

150C 

T05 

C16e 
T09 

109# 

no# 

2SM79 

AC02BT 

6 

L6_ 

200 

200 

200 

200 

2 0 

2 

73C 

70 

3 Om0 

30m 

75m 

2 6 

2 0 




1 Om 

1 Om 

100J 

100J 

1 6 

2.2 



20 

50 

15 

100J 

100J 

T066 

C16v 


IN ORDER OF (1) USE, (2) MAX FWD BKOVER VOLT 


501 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


501 















MISCELLANEOUS SILICON PNPN DEVICES 


IN ORDER OF (1) USE, (2) MAX FWD BKOVER VOLT 



5J 

u 

21 MAX. 1 

3J 

MAX CONT. 

MAX. 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 1 

MAX. SAT. 

MAX 

SWITCHING 

MIN 

ABS. MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

u 

FWD. 

MAX. 

CURRENT 

HOLD 


@ 

25°C_ 

CURRENT 

FWD 

TIME @25°C 

dV/dt 

RATINGS 

No. 

No 

No 

s 

BKOVER 

REV. 

4_) If 

at 

CUR Ih 

TURN-ON 1 

TU 

RN-OFF 

Is 

at 

VOLT. 

Ton 

Toff 


PK SRG 

MAX 




E 

VBO 

PRV 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vqf 

Igo 

Vgo 

Ic 

at VBO 

TEMF 

DROF 




CUR. 

TEMP 





(V) 

(V) 

(A) 

ra 

(A) 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

(°C) 

(V) 

(s) 

(S) 

V/us 

(A) 

(°c> 


1# 

AC02BTR 

6 

200 

200 

2 

70 


75m 

2.0 




1 Om 

100J 

2.2 




15 

mr 

C133 

2 

40731 

6 

200 

200 

23 

75C 

15m 

45m 

1 5 











85A 

M395 

34 

40526 

6 

200 

200 

2 5 

60C 

5 Om 

3 Om 

2.2 




750m 

90J 

2 2 



5 0 

25 

90C 

C16ab 

44 

40529 

6 

200 

200 

2 5 

70C 

15m 

10m 

2 2 




750m 

100J 

2.2 



10 

25 

100C 

C16ab 

5 ♦ 

40532 

6 

200 

200 

2 5 

60C 

5 Om 

3 Om 

2.2 




750m 

90J 

2 2 



5.0 

25 

90C 

M466a 

64 

40535 

6 

200 

200 

2 5 

70C 

15m 

10m 

2 2 




750m 

100J 

2 2 



10 

25 

100C 

M466a 

7 

40685 

6 

200 

200 

25 

70C 

35m 

25m 

2 2 






2 6 



10 

25 

100C 

M466 

8 

40694 

6 

200 

200 

2.5 

70C 

6.0m 

45m 

1 5 











85A 

M395 

9 

40697 

6 

200 

200 

25 

70C 

6.0m 

45m 

1.5 











85A 

T05 

10 

BTD0220 

6 

200 

200 

30 

75 

50m 

25m 

2.0 




3 Om 

100 

1.9 

.20u 


lOp 

15 

100C 

T05 

1 1 

BTR0220 

6 

200 

200 

30 

75 

50m 

50m 

30 




3 Om 

100 

1 5 

20u 


lOp 

40 

100C 

T066 

12 

BTS0220 

6 

200 

200 

3 0 

75 

50m 

50m 

30 




3.0m 

100 

1 5 

.20u 


10d 

40 

100C 

M94 

13# 

TMAL1 10 

6 

200 A 

200 

30 

25A 


100m 

3 0 




3 Om 

100J 

2.2 




40 


S14 Id 

14 

40733 

6 

200 

200 

4 2 

75C 

15m 

45m 

1.5 











85A 

M457 

15# 

2SM12 

6 

200 

200 

5 

80C 

40m 

75m 

3.0 




3m 

100J 

1 8 




45 

100J 

M365 

16# 

2SM75 

6 

200 

200 

6.0 

75C 

6.Om0 

50m 

3.0 




2.0m 

125J 

1 8 



20 

50 

100J 

T03 

17 

40725 

6 

200 

200 

60 

75C 

15m 

45m 

1 5 











85A 

T05 

18 

40727 

6 

200 

200 

60 

75C 

15m 

45m 

1.5 











85A 

T066 

19 

40729 

6 

200 

200 

6.0 

75C 

15m 

45m 

1.5 











85A 

M394 

20# 

AC06BR 

6 

200 

200 

6.0 

75C 


75m 

30 




2 0m 

100J 

1.9 




50 

100J 

M245a 

21# 

AC06BSR 

6 

200 

200 

60 

75C 


75m 

3.0 




2.0m 

100J 

1 9 




50 

100J 

S18e 

22# 

AC06BT 

6 

200 

200 

6 

75 


75m 

3 0 




2.0m 

100J 

1 9 




50 

100J 

C63d 

23t 

BTD0320 

6 

200 

200 

60 

80C 

50 

50 

3 0 




5 Om 

100C 

1 9 

2 Ou 


10 

100 

100C 

Z57 

24 

BTR0320 

6 

200 

200 

60 

75 

50m 

50m 

3.0 




5.0m 

100 

1.9 

20u 


10d 

60 

100C 

T066 

25 

BTS0320 

6 

200 

200 

60 

75 

50m 

50m 

3.0 




5 Om 

100 

1.9 

20u 


lOp 

60 

100C 

M94 

26 

BTU0320 

6 

200 

200 

6.0 

75 

50m 

50m 

3.0 




5.0m 

100 

1 9 

.20u 


lOp 

60 

100C 

S131 

27 

SC 14 1B 

6 

200 

200 

60 

80 

75m 

50m 

2 5 






1.8 



2.0 

80 

100J 

M490 

28 

f 206 

6 

200 

200 

6.0 

70C 

50m 

80m 

5.0 






2 2 

2 5u 


30 

100 

100J 

M94 

29 

T206S 

6 

200 

200 

6 0 

70C 

50m 

80m 

5 0 






2.2 

2.5u 


30 

100 

100J 

S131 

30 

TIC220B 

6 

200 

200 

60 

70C 


50m 

3.0 




1 .Om 

125 

1.8 



500 

50 

125A 

M94d 

31 

TIC221B 

6 

200 

200 

60 

70C 


50m 

3.0 




1.0m 

125 

1 8 



500 

50 

125 A 

S291 

32 

TIC222B 

6 

200 

200 

60 

70C 


50m 

3 0 




1 Om 

125 

1 8 



500 

50 

125A 

S131g 

33 

40668 

6 

200 

200 

8 0 

80 

30m 

25m 

2 5 






2.0 

2.2u 


100 

100 

100C 

M467 

34 

40721 

6 

200 

200 

8 0 

80C 

15m 

45m 

1 5 











85A 

M467 

35t 

TIC226B 

6 

200 

200 

8.0 

80 

60m 

50m 

2 5 




2.0m 

110 

2 1 



500 

80 

1 10 


36# 

2SM21 

6 

200 

200 

10 

75C 

40m 

75m 

30 




3m 

100J 

1.4 




70 

100J 

M365 

37# 

2SM58 

6 

200 

200 

10 

70J 


50u 

3 0 




5.0m 

100J 

1.6 




80 

100J 

T03 

38 ▼# 

2SM64 

6 

200 

200 

10 

75C 


30m 

3.0 




3.0m 

100J 

1.3 



10 

80 A 

100J 

M591 

39t# 

2SM68 

6 

200 

200 

10 

75C 


30m 

30 




3.0m 

100J 

1.3 



10 

80 A 

100J 

M592 

40v# 

2SM72 

6 

200 

200 

10 

75C 


30m 

3 0 




3.0m 

100J 

1.3 



10 

80 A 

100J 

S350a 

41 

40717 

6 

200 

200 

10 

85C 

15m 

45m 

1 5 











85A 

M94 

42 

40719 

6 

200 

200 

10 

85C 

15m 

45m 

1.5 











85A 

S131 

43t 

40799 

6 

200 

200 

10 

85C 

30m 

25m 

2 5 




2.0m 

100J 

1.6 

2 5u 


30 

lOu 

100C 

S304 

44# 

AC10BR 

6 

200 

200 

10 

75C 


75m 

3 0 




2.0m 

100J 

1.6 




70 

100J 

M245a 

45# 

AC10BSR 

6 

200 

200 

10 

75C 


75m 

3.0 




2.0m 

100J 

1.6 




70 

100J 

S18e 

46# 

AC10BT 

6 

200 

200 

10 

75 


75m 

3.0 




2.0m 

100J 

1.3 




70 

100J 

C63d 

47# 

BCR10A4 

6 

200 

200 

10 

75C 


30m 

30 




3.0m 

100J 

1 3 



6.0 

80 

100J 

M245b 

48# 

BCR10B4 

6 

200 

200 

10 

75C 


30m 

3 0 




3.0m 

100J 

1.3 



60 

80 

100J 

M480 

49# 

BCR10C4 

6 

200 

200 

10 

75C 


30m 

3.0 




3.0m 

100J 

1.3 



6.0 

80 

100J 

S94b 

50 

BTR0420 

6 

200 

200 

10 

75 

50m 

100m 

3.0 




5.0m 

100 

1 5 

20u 


lOp 

100 

100C 

T066 

51 

BTS0420 

6 

200 

200 

10 

75 

50m 

100m 

3.0 




5.0m 

100 

1 5 

,20u 


lOp 

100 

100C 

M94 

52 

BTU0420 

6 

200 

200 

10 

75 

50m 

100m 

30 




5 Om 

100 

1.5 

20u 


lOp 

100 

100C 

S131 

53 

BTV0420 

6 

200 

200 

10 

75 

50m 

100m 

3.0 




5.0m 

100 

155 

20u 


lOp 

100 

100C 

S291 

54V 

MAC 1-4 

6 

200 

200 

10 

75 

30m 

40m 

20 






1.8 

1.5u 


5 0 

100 A 

100 

C84 

55t 

MAC2-4 

6 

200 

200 

10 

75 

30m 

40m 

20 






1 8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 

S230 

56v 

MAC3-4 

6 

200 

200 

10 

75 

30m 

40m 

20 






1.8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 

C85 

57v 

MAC4-4 

6 

200 

200 

10 

75 

50m 

50m 

2.5 






1 8 

1 5u 


5.0 

100 A 

100 

C84 

58v 

MAC5-4 

6 

200 

200 

10 

75 

50m 

50m 

2.5 






1 8 

1 5u 


5.0 

100 A 

100 

S230 

59v 

MAC6-4 

6 

200 

200 

10 

75 

50m 

50m 

2.5 






1.8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 

C85 

60 

SC146B 

6 

200 

200 

10 

80 

75m 

50m 

2.5 






1 6 



2.0 

80 

100J 

M490 

61 

TIC230B 

6 

200 

200 

10 

70C 


50m 

3.0 




1.0m 

125 

1 6 



500 

80 

125A 

M94d 

62 

TIC231B 

6 

200 

200 

10 

70C 


50m 

3.0 




1.0m 

125 

1 6 



500 

80 

125A 

S291 

63 

TIC232B 

6 

200 

200 

10 

70C 


50m 

3.0 




1.0m 

125 

1 6 



500 

80 

125A 

S131a 

64# 

TRAL110 

6 

200 A 

200 

10 

25A 


100m 

3.0 




3.0m 

100J 

2 5 




60 


M94g 

65# 

TRAL110D 

6 

200 A 

200 

10 

25A 


100m 

3.0 




3.0m 

100J 

2.5 




60 


S131 

66 

40711 

6 

200 

200 

15 

80C 

20m 

45m 

1.5 











85A 

M94 

67 

40713 

6 

200 

200 

15 

80C 

20m 

45m 

1.5 











85A 

S131 

68 

40715 

6 

200 

200 

15 

70C 

15m 

45m 

1.5 











85A 

T066 

69v 

40802 

6 

200 

200 

15 

75C 

75m 

50m 

2.5 




2 0m 

100J 

1.8 

2.5u 


30 

100 

100C 

S304 

70 

BTS0520 

6 

200 

200 

15 

75 

50m 

100m 

3.0 




5 Om 

100 

1.9 

20u 


lOp 

150 

100C 

M94 

71 

BTU0520 

6 

200 

200 

15 

75 

50m 

100m 

3 0 




5.0m 

100 

1.9 

20u 


lOp 

150 

100C 

S131 

72 

TIC240B 

6 

200 

200 

15 

70C 


50m 

3.0 




1.0m 

125 

1.6 



500 

100 

125A 

M94d 

73 

TIC241B 

6 

200 

200 

15 

70C 


50m 

3 0 




1.0m 

125 

1 6 



500 

100 

125A 

S291 

74 

GBS216 

6 

200 

200 

16 

85$ 


10 

10 




5.0m 

85 

1.5 




135 

175 

T048 

75 

2N5273 

6 

200 

200 

25 

60C 

100m§ 

150m 

3.5 




1 Om 

125C 

1.7 




400 

125C 

T048 

76# 

BCR25A4L 

6 

200 

200 

25 

90C 


50m 

3.0 




5 Om 

125J 

1.6 t 



10 

220 

125J 

S309 

77# 

BCR25A4R 

6 

200 

200 

25 

90C 


50m 

3 0 




5.0m 

125J 

1 6 t 




220 

125J 

S309 

78 

BTU0620 

6 

200 

200 

25 

75 

100m 

100m 

30 




5.0m 

100 

1 9 

20u 


10p 

200 

100C 

S131 

79# 

BTX94-200 

6 

200 

200 

25 

85C 


100m 

3.0 




8.0m 

125 J 

23 



100 

200 § 

125J 

T048 

80 

MAC35-4 

6 

200 

200 

25 

67C 

75m 

100m 

3.0 




4.0 

110J 


1 Ou 


100 0 

225 § 

110J 

M94b 

81 

MAC36-4 

6 

200 

200 

25 

67C 

75m 

100m 

30 




4 0 

110J 


I.Ou 


100 0 

225 § 

110J 

S131k 

82 

MAC37-4 

6 

200 

200 

25 

67C 

75m 

75m 

3.0 




4 Om 

1 10J 

1 5 

1 Ou 


100 

225 § 

110J 

M94h 

83 

MAC38-4 

6 

200 

200 

25 

67C 

75m 

75m 

3.0 




4 Om 

1 10J 

1.5 

I.Ou 


100 

225 § 

110J 

S131m 

84 

T225 

6 

200 

200 

25 

70C 

60m 

100m 

5 0 






2.5 

3.0u 


40 

250 

100J 

M94 

85 

T225S 

6 

200 

200 

25 

70C 

60m 

100m 

5.0 






2.5 

3.0u 


40 

250 

100J 

S131 

864 

40660 

6 

200 

200 

30 

65C 

60m 

50m 

2.5 




4.0m 

100J 

2.5 

3.0u 


40 

300 

100C 

M94f 

874 

40662 

6 

200 

200 

30 

60C 

60m 

50m 

2.5 




4.0m 

100J 

2.5 

3.0u 


40 

300 

100C 

S131 k 

88 

40705 

6 

200 

200 

30 

65C 

25m 

45m 

1.5 











85A 

M94 

89 

40707 

6 

200 

200 

30 

60C 

25m 

45m 

1.5 











85A 

S131 

90v 

40805 

6 

200 

200 

30 

55C 

60m 

50m 

2.5 




4.0m 

100J 

2.5 

3.0u 


40 

300 

100C 

S304a 

91v 

40688 

6 

200 

200 

40 

60C 

60m 

50m 

2.5 




4.0m 

1 10J 

1.8 

3.0u 


50 

300 

11OC 

S304a 

92 

40699 

6 

200 

200 

40 

70C 

25m 

45m 

1.5 











85A 

M94 

93 

40702 

6 

200 

200 

40 

65C 

25m 

45m 

1.5 











85A 

S131 

94# 

BCR70A4 

6 

200 

200 

70 

78C 


200m 

4.0 




15m 

125J 

2.1 



100 

800 A 

125J 

S332 

95# 

SM80D11 

6 

200 

200 

80 

105C 

80m 

150m 

3.0 




10m 

125J 

2.0 




1 2k 

125J 

S91b 

96# 

BCR150A4 

6 

200 

200 

150 

81C 


350m 

3.5 




15m 

125J 

2.3 



20 

2.0k 

125 J 

S237e 

97v# 

BCR300A4 

6 

200 

200 

300 

72C 


400m 

4.0 




30m 

125J 

2.0 



100 

3.0kA 

125 J 

S351 

98# 

TAG310-200 

6 

200 0 

240 

10m 

70C 

50m 

.10 

4.0 




1.5m 

105 

1.4 




100 

105 

T048 

99 

EL25 

6 

250 


25m 

80A 


25m 


3.0m 

5.0 








500m 

100A 

T018 

100 

EL25A 

6 

250 


25m 

80A 


25m 


3.0m 

5.0 








500m 

100 A 

T046 

101 

EL250 

6 

250 


25m 

80A 


25m 


3.0m 

5.0 








500m 

100 A 

C134 

102 

EL250G 

6 

250 


25m 

80A 


25m 


3.0m 

5.0 








500m 

100 A 

C134a 

103 

EL30 

6 

300 


25m 

80A 


25m 


3 Om 

5.0 








500m 

100A 

T018 

104 

EL30A 

6 

300 


25m 

80A 


25m 


3 Om 

5.0 








500m 

100A 

T046 

105 

EL300 

6 

300 


25m 

80A 


25m 


3.0m 

5.0 








500m 

100 A 

C134 

106 

EL300G 

6 

300 


25m 

80A 


25m 


3 Om 

5.0 








500m 

100 A 

C134a 

107 

TG33 

6 

300 


3.0 

75C 

1 5m 

10m 

2 2 




750u 

100C 

2.2 

2 5u 


10 

30 

100 A 

C16z 

108 

PF63 

6 

300 


60 

75C 

50m 

80m 

2.5 




2.0m 

100C 

2.2 

2.5u 


30 

100 

100 A 

M246a 

109 

SPF63 

6 

300 


60 

75C 

50m 

80m 

2 5 




2.0m 

100C 

2.2 

2.5u 


30 

100 

100 A 

S131p 

110 

2N3271 

6 

300 

300 

200u 

150A 

2 0m 









3.0ud 

22uE) 


60 

150A 

T059 
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IN ORDER OF (1) USE, (2) MAX FWD BKOVER VOLT 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

No. 

V 

s 

E 

21 MAX. 

Hra/d. 

BKOVER 

VBO 

JV1_ 

3J 

MAX. 

REV. 

PRV 

(VL_ 

MAX CONT. 
CURRENT 

MAX. 
HOLD 
CUR lh 
@ 25°C 
_(A)_ 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 
@ 25°C 

MAX. 

CUR 

SAT. 

3ENT 

MAX. 

FWD. 

VOLT. 

DROP 

(V) 

SWIT( 
TIME <a 

:hing 

>25 # C 

MIN 

dV/dt 

V/us 

ABS. M 
RATIN 

AX. 

GS 

DWG. 

No. 

4Jlf 

JAI_ 

at 

TEMP 

m _ 

TURN-ON 

Tl 

JRN-OI 

: F 

Is 

at VBO 
(A) 

at 

TEMP 

(°C) 

Ton 

(s) 

Toff 

(s) 

PK SRG 
CUR. 

(A) 

MAX 

TEMP 

(°C) 

igf 

(A) 

Vgf 

JY> 

Igo 

(A) 

Vgo 

(V) 

lc 

(A) 

1 

2 

3 

BTD0130 

BTD0230 

BTR0230 

~6 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

1 0 

30 

3.0 

75 

75 

75 

25m 

50m 

50m 

25m 

25m 

50m 

2.0 

2.0 

3.0 




3.0m 

3.0m 

3.0m 

100 

100 

1 

.5 

.9 

.5 


20 u 

20 u 


10 p 

10 p 

10d 

15 

15 

40 

h50C 

100C 

100C 

TU5 - 

TO 5 
T066 

4 

6 

BTS0230 

BTD0330 

BTR0330 

16 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

3.0 

6.0 

6.0 

75 

80C 

75 

50m 

50 

-50m 

50m 

50 

50m 

3.0 

3.0 

3.0 




3.0m 

5.0m 

5.0m 

100 

100C 

100 

1.5 

1.9 

1.9 

20 u 

2 . 0 u 

. 20 u 


lOp 

10 

10d 

40 

100 

60 

100C 

100C 

100C 

M94 

Z57 

T066 

7 

8 

BTS0330 

BTU0330 

2SM65 

ngi 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

6.0 

60 

10 

75 

75 

75C 

50m 

50m 

50m 

50m 

30m 

3.0 

3.0 

3.0 




5.0m 

5.0m 

3 Om 

100 

100 

100 J 

1.9 

1.9 

1.3 

20 u 

20 u 


lOp 

lOp 

10 

60 

60 

80 A 

100C 

100C 

100 J 

M94 
S131 
M591 

IOt# 
11T 4 
12 # 

2SM69 

2SM73 

BCR10A6 

6 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

10 

10 

10 

75C 

75C 

75C 


30m 

30m 

'30m 

3.0 

3.0 

3.0 




3.0m 

3.0m 

3.0m 

100 J 

100 J 

100 J 

1.3 

1 3 

1.3 



10 

10 

10 

80 A 
80 A 
80 

100 J 

100 J 

100 J 

M592 

S350a 

M245b 

13# 

14# 

15 

BCR10B6 

BCR10C6 

BTR0430 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

10 

10 

10 

75C 

75C 

75 

50m 

30m 

30m 

100 m 

3.0 

3.0 

3.0 




3.0m 

3 Om 
5.0m 

100 J 

100 J 

100 

1.3 

1.3 

1.5 

20 u 


10 

10 

10d 

80 

80 

100 

100 J 

100 J 

100C 

M480 

S94b 

T066 

16 

17 

18 

BTS0430 

BTU0430 

BTV0430 

6 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

10 

10 

10 

75 

75 

75 . 

50m 

50m 

50m 

100 m 

100 m 

100 m 

3.0 

3.0 

3.0 




5.0m 

5.0m 

5.0m 

100 

100 

100 

1 5 

1.5 

155 

20 u 

. 20 u 

20 u 


lOp 

lOp 

10d 

100 

100 

100 

100C 

100C 

100C 

M94 
S131 
S291 

1 9t 
20w 
21t 

MAC 1-5 

MAC2-5 

MAC3-5 

h "F 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

10 

10 

10 

75 

75 

.75 _ 

30m 

30m 

30m 

40m 

40m 

40m 

2.0 

2.0 

2.0 






1.8 

1.8 

1.8 

1.5u 

1.5u 

1,5u 


5.0 

50 

5.0 

100 A 
100 A 
100 A 

100 

100 

100 

C84 

S230 

C85 

22t 

23t 

24t 

MAC4-5 

MAC5-5 

MAC 6-5 

6 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

10 

10 

10 

75 

75 

75. 

50m 
50m 
- 50m 

50m 

50m 

50m 

2.5 

2.5 

2 5 






1 8 

1.8 

1.8 

1.5u 

1 5u 
1.5u 


5.0 

5.0 

5.0 

100 A 
100 A 
100 A 

100 

100 

100 

C84 

S230 

C85 

25 

26 
27# 

BTS0530 

BTU0530 

BCR25A6L 

6 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

15 

15 

25 

75 

75 

90C 

50m 

50m 

100 m 

100 m 

50m 

3.0 

30 

3.0 




5.0m 

5.0m 

5 Om 

100 

100 

125J 

1 9 

1 9 

1.6 t 

20 u 

20 u 


lOp 

lOp 

10 

150 

150 

220 

100C 

100C 

125J 

M94 

S131 

S309 

28# 

29 

.30# 

BCR25A6R 

BTU0630 

BTX94-300 

6 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

25 

25 

25 

90C 

75 

85C 

100 m 

50m 

100 m 

100 m 

30 

3.0 

3.0 




5 Om 
5.0m 
8 . 0 m 

125J 
100 

125J 

1.6 t 
1.9 

2.3 

. 20 u 


lOp 

100 

220 

200 

200 § 

125J 
100C 

125 J 

S309 

S131 

T048 

31 

32 

33 

MAC35-5 

MAC36-5 

MAC37-5 

6 

6 

6 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

25 

25 

25 

67C 

67C 

67C 

75m 

75m 

75m 

100 m 

100 m 

75m 

3.0 

30 

30 




4 0 

4 0 

4 Om 

1 10J 

1 10 J 

110J 

1 5 

1 Ou 

1 Ou 

1 Ou 


100 0 
100 0 
100 

225 § 
225 § 
225 § 

110J 

110J 

1 10 J 

M94b 

S131k 

M94h 

34 

35 

36 

MAC38-5 

EL35 

EL35A 

6 

6 

6 

300 

350 

350 

300 

25 

25m 

25m 

67C 

80A 

80A 

75m 

75m 

25m 

25m 

3.0 

3.0m 

3.0m 

5 0 

5.0 


4.0m 

110J 

1.5 

1 Ou 


100 

225 § 
500m 
500m 

1 10J 
100 A 
100A 

S131m 

T018 

T046 

37 

38 

39 

EL350 

EL350G 

JAN2N5807 

6 

6 

6 

350 

350 

380 * 


25m 

25m 

25 

80A 

80A 

80C 

100 m 

25m 

25m 

120 m 

4.0 

3.0m 

3.0m 

5 0 

5.0 

§ 



1.6 



20 

500m 

500m 

200 

100 A 
100 A 
125S 

C134 

C134a 

40 

41 

42 

EL40 

EL40A 

EL400 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


25m 

25m 

25m 

80A 

80A 

80A 


25m 

25m 

25m 


3 Om 

3 Om 

3 Om 

5.0 

5 0 

5 0 








500m 

500m 

500m 

100 A 

100A 

100 A 

T018 
T046 
C134 

43 

44 

45 

EL400G 

40770 

40772 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


25m 

500m 

500m 

80A 

90C 

90C 

15m 

30m 

25m 

10 m 

25m 

2.2 

2.2 

3.0m 

5 0 


750u 

750u 

100 J 

100 J 

2.2 

2.2 



10 

10 

500m 

50 

50 

10OA 
150S 

150S 

C 134a 
C16g 

Cl 6 a 

46 

47 

48 

A03003 

A03004 

A03023 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


1 6 

1 6 

1.6 

125A 

125A 

125A 

4 Om 

10 m 

4 Om 

10 m 

25m 

10 m 

30 

30 

3.0 






1.6 

1 6 

1.6 

2 . 0 u 

3 Ou 
2 . 0 u 


200 

300 

200 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

125 J 

125J 

M506 

M506 

M506 

49 

50 

51 

A03024 

MQ44G1 

MQ44S1 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


1 6 

1 6 

1.6 

125A 
80C 
80C 

10 m 

3.Om0 

2 Om0 

25m 

50m 

10 m 

3.0 

3.0 

30 






1 6 

1 6 

1.6 

3 Ou 


300 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

M506 
M508a 
Vi 508a 

52 

53 

54 

MQ44T1 

MQ54G1 

MQ54S1 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


1.6 

1 6 

1 6 

80C 

80C 

80C 

3 Om0 

3 Om0 | 
2 .Om 0 

50m 

10 m 

3.0 

3 0 

3.0 




l 


1 6 

1.6 

1.6 




20 § 

20 § 

20 § 


M508a 

M508b 

M508b 

55 

56 

57 

MQ54T1 

MQ64G1 

MQ64S1 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


1 6 

1.6 

1 6 

80C 

80C 

80C 

3.Om0 

3.Om0 

2 Om 0 

50m 

10 m 

3.0 

3 0 

3.0 






1.6 

1.6 

1 6 




20 § 

20 § 

20 § 


M508b 

M508 

M508 

58 

59 

60 

MQ64T1 

Q4001M1 

Q4001M2 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


1.6 

2 3 

2 3 

80C 

60C 

60C 

3.Om0 

10 m 

10 m 

50m 

50m 

3.0 

3.0 

3 0 






1 6 

1.6 

1.6 

3 Ou 
3.0u 


300 

300 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

125J 

M508 

C92a 

C16h 

61 

62 

63 

Q4001MS1 

Q4001MS2 

Q4001MST1 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


2 3 

2 3 

23 

60C 

60C 

60C 

4 Om 
4.0m 

4 Om 

10 m 

10 m 

10 m 

3.0 

3 0 

30 






1 6 

1 6 

1 6 

2 Ou 

2 Ou 
2 . 0 u 


200 

200 

200 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

125J 

125J 

C92a 

C16h 
C92a 

64 

65 

66 

Q4001MST2 

Q4001MT1 

Q4001MT2 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


2 3 

2 3 

23 

60C 

60C 

60C 

4 Om 

10 m 
10 m 

10 m 

50m 

50m 

3.0 

3 0 

3.0 



! 



1.6 

1.6 

1.6 

2 Ou 

3 Ou 
3.0u 


200 

300 

300 

20 § 

20 § 

20 § 

125 J 

125 J 

125 J 

C16h 
C92a 
C16h 

67 

68 

69 

Q4001P 

Q4001PS 

Q4001PST 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


2 3 

2 3 

2 3 

60C 

60C 

60C 

10 m 

4 Om 
4.0m 

50m 

10 m 

10 m 

3.0 

3 0 

30 






1 6 

1.6 

1.6 

3.0u 

2 Ou 
2 . 0 u 


300 

200 

200 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

125J 
125J 

Cl 18 

Cl 18 

Cl 18 

70 

71 

72 

Q4001PT 

40692 

40762 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


2.3 

2 5 

2 5 

60C 

60C 

60C 

10 m 

5 Om 

5 Om 

50m 

4.0m 

4.0m 

30 

2 2 

2 2 




750u 

750u 

90 

90 

1.6 

2.2 

2.2 

3 Ou 


300 

5.Op 

5 Od 

20 § 

25 

25 

125J 
100C 
100C 

Cl 18 

T05 

M395 

73 

74 

75 

40774 

SC35D 

SC36D 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


2.5 

30 

3.0 

90C 

80C 

80C 

30m 

50m 

50m 

25m 

50m 

50m 

2 2 

3.0 

3.0 




4.0m 

100 J 

2 2 

2 3 

2.3 



30 

2 Op 

2 Od 

200 

30 A 
30 A 

150S 
100 J 
100 J 

Cl 10 

S131 
M94 

76 

77t# 

78 

TG34 

TXC02A40 

A01003 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


30 

30 

4.3 

75C 

75C 

60C 

15m 

80m 

4 Om 

10 m 

50m 

10 m 

2.2 

3.0 

3.0 




750u 

100C 

2 2 

1.5 

1.6 

2 5u 

2 . 0 u 


10 

50 

200 

30 

50 

20 § 

100 A 
125S 

125J 

Cl 62 
M478 
M507 

79 

80 

81 

AO1004 

A01013 

AO1014 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


4.3 

4.3 

4 3 

60C 

60C 

60C 

10 m 

4 Om 

10 m 

25m 

10 m 

25m 

3.0 

3.0 

3 0 






1.6 

1.6 

1 6 

3.0u 

2 Ou 
3.0u 


300 

200 

300 

20 § 

20 § 

20 § 

125J 

125J 

125J 

M507 

M507 

M507 

82 

83 

84 

Q4003P 

Q4003PT 

40510 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


4.3 

4 3 

5.5 

60C 

60C 

25A 

20 m 

20 m 

30m 

50m 

50m 

25m 

3.0 

3.0 

2.5 






1.6 

1.6 

2.2 

3.0u 

3.0u 

2 2 u 


300 

300 

3.0 

60 § 

60 § 
100 

125J 

125 J 
100C 

Cl 18a 
Cl 18a 
M395 

85 

86 

87 

Q4004 

Q4004A 

Q4004B 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


5.7 

5.7 

5 7 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

30 

3.0 

3.0 






1 6 

1.6 

1.6 

3 Ou 
3.0u 
3.0u 


300 

300 

300 

60 § 

60 § 

60 § 

125J 
125J 

125 J 

C 121 

Cl 20 
S307 

88 

89 

90 

Q4004T 

Q4004TA 

Q4004TB 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


5 7 

5 7 

5.7 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

30 

3.0 

3.0 






1.6 

1 6 

1.6 

3.0u 

3.0u 

3.0u 


300 

300 

300 

60 § 

60 § 

60 § 

125J 

125J 

125 J 

C121 

Cl 20 
S307 

91 

92 
"~93 

40430 

40432 

40486 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


6.0 

60 

6.0 

75C 

75C 

75C 

30m 

30m 

30m 

25m 

, 22 m 

25m 

2.2 

40 

2.2 




4 Om 
4.0m 
4.0m 

100C 

100C 

100C 

2.2 

2.3 

23 

2 . 2 u 

2 . 2 u 

2 2 u 


5 Op 

5.Op 
5.0 d 

80 

100 

100 

100C 

100C 

100C 

TO 66 

Z57 

Z57 

94 

95 

96 

40503 

40512 

40639 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


6.0 

6.0 

6.0 

75C 

75C 

58C 

30m 

30m 

30m 

25m 

.22m 

25m 

2.2 

40 

2.2 




4.0m 

4 Om 

100C 

100C 

2.2 

2.3 

2.3 

2 2u 

2 2u 

2 2u 


5 Op 

5 Op 

30 

80 

100 

100 

100C 

100C 

100C 

M394 

M395 

M457 

97 

98 

99 

40776 

40778 

GBS476D 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


6.0 

6.0 

6.0 

90C 

90C 

80C 

75m 

75m 

50m 

50m 

50m 

50m 

2 5 

2.5 

3.0 




2 Om 

2 Om 

5 Om 

100 J 

100 J 

125C 

1.8 

1 8 

1 9 



30 

30 

200 

200 

60 § 

150S 

150S 

150C 

M94f 

S131 k 
T064 

100 

101 

102 

PF64 

S406 

S406S 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


60 

6.0 

6.0 

75C 

70C 

70C 

50m 

80m 

1 0 

1.0 

2.5 



§ 

§ 

2 Om 

100C 

2 2 

2.5u 


30 

100 

100 § 
100 § 

100 A 

100 A 

100 A 

M246a 

M94 

S131 

103 

104 

105 

SC40D2 

SC40D12 

SC40D13 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


6.0 

60 

60 


50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

2.5 

2.5 

2.0 






1.8 

1.8 

1 8 



20 

20 

20 

74 

74 

74 

125S 

125S 
125S 

S330 

S131 n 
S131n 

106 

107 

108 

SC40D14 

SC40D22 

SC40D23 

6 

6 

6 

400 

400 

400 


60 

60 

60 


50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

2.5 

2.5 

2 0 






1 8 

1 8 

1 8 



20 

20 

20 

173 

74 

74 

125S 

125S 

125S 

S131n 

S330 

S330 

109 

1 10 

SC40D24 

SC40D 

6 

6 

400 

400 


60 

60 


50m 

50m 

50m 

50m 

2.5 

|2-5 






1 8 

1.8 



20 

20 

173 

74 

125S 

125S 

S330 

S131n 
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MISCELLANEOUS SILICON PNPN DEVIC 


IS 



5J 

u 

2JMAX. 

3J 

MAX CONT. 

MAX. 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 1 

MAX. 

SAT. 

| MAX. 

SWITCHING! 

MIN 

ABS. MAX. 

DWG. 

LINE 

TYPE 

u 

FWD. 

MAX. 

CURF 

*ENT 

HOLD 


@ 

25°C 

CURRENT 

FWD 


TIME 

@25°C 

dV/dt 

RATINGS 

No. 

No 

No. 

s 

BKOVER 

REV. 

4Jlf 

at 

CUR Ih 

TURN-ON 1 

TURN-OFF 

Is 

at 

VOLT. 


Ton 

Toff 


PK SRG 

MAX 




E 

VBO 

PRV 


TEMP 

@ 25°C 

igf 

Vgf 

Igo 

Vgo 

Ic 

at VBO 

TEMI 

DROP 




CUR. 

TEMP 





(V) 

(V) 

(A) 

(°C) 

(A) . 

(A) 

(V) 

(A) 

(V) 

(A) 

(A) 

f°C) 

V 


(s) 

(s) 

V/us 

(A) 

f°C) 


1 

SC41D12 

6 

400 


60 


50m 

50m 

2.5 






1 8 




20 

74 

125S 

M94d 

2 

SC41D13 

6 

400 


6.0 


50m 

25m 

20 






1 8 




20 

74 

125S 

M94d 

3 

SC41D14 

6 

400 


6 0 


50m 

50m 

2 5 






1 8 




20 

173 

125S 

M94d 

4 

SC41D 

6 

400 


60 


50m 

50m 

2.5 






1 8 




20 

74 

125S 

M94d 

5 

SPF64 

6 

400 


60 

75C 

50m 

80m 

2 5 




2 0m 

100C 

2.2 

2 5u 


30 

100 

100 A 

S131p 

6 # 

TRC6-400A 

6 

400 


6 0 

75C 

50m 

50m 







1.8 





50 

100 J 

M94 

7# 

TRC6-400B 

6 

400 


60 

75C 

50m 

50m 







1 8 





50 

100 J 

S131 

8v# 

TXC01A40 

6 

400 


60 

75C 

80m 

50m 

3 0 






1 6 




50 

50 

125S 


9 

A01022 

6 

400 


6 4 

60C 

20 m 

25m 

3.0 






1.6 

3 Ou 


300 

60 § 

125 J 

M507 

10 

A01042 

6 

400 


6.4 

60C 

20 m 

25m 

3.0 






1.6 

3 Ou 


300 

60 § 

125J 

M507 

1 1 

Q4006 

6 

400 


8 5 

60C 

20 m 

50m 

3.0 






1 6 

3.0u 


350 

80 § 

125J 

C121 

12 

Q4006A 

6 

400 


8.5 

60C 

20 m 

50m 

3.0 






1 6 

3.0u 


350 

80 § 

125J 

Cl 20 

13 

Q4006B 

6 

400 


8 5 

60C 

20 m 

50m 

3.0 






1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125 

S307 

14 

Q4006T 

6 

400 


8 5 

60C 

20 m 

50m 

3.0 






1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125 J 

C121 

15 

Q4006TA 

6 

400 


8 5 

60C 

20 m 

50m 

3.0 






1 6 

3.0u 


350 

80 § 

125J 

Cl 20 

16 

Q4006TB 

6 

400 


8 5 

60C 

20 m 

50m 

3.0 






1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125 

S307 

17 

A01062 

6 

400 


9.2 

60C 

20 m 

25m 

3.0 






1.6 

3.0u 


350 

80 § 

125J 

M507 

18 

A01082 

6 

400 


9.2 

60C 

20 m ■ 

25m 

3.0 






1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125J 

M507 

19 

40780 

6 

400 


10 

85C 

75m 

50m 

2 5 




2 0m 

100 J 

1 8 




30 

200 

150S 

M94f 

20 

40782 

6 

400 


10 

85C 

75m 

50m 

2 5 




2 .0m 

100 J 

1 8 




30 

200 

150S 

S131k 

21 

S410A 

6 

400 


10 

70C 


4.0 




§ 








100 § 

100 A 

M94 

22 

S410S 

6 

400 


10 

70C 


40 




§ 








100 § 

100 A 

S131 

23 

SC45D2 

6 

400 


10 


50m 

50m 

2.5 






1 6 




20 

90 

125S 

S330 

24 

SC45D12 

6 

400 


10 


50m 

50m 

2 5 






1.6 




20 

90 

125S 

S131n 

25 

SC45D13 

6 

400 


10 


50m 

25m 

2.0 






1 6 




20 

90 

125S 

S131 n 

26 

SC45D14 

6 

400 


10 


50m 

50m 

2 5 






1 6 




20 

187 

125S 

S131 n 

27 

SC45D22 

6 

400 


10 


50m 

50m 

2 5 






1 6 




20 

90 

125S 

S330 

28 

SC45D23 

6 

400 


10 


50m 

25m 

2.0 






1 6 




20 

90 

125S 

S330 

29 

SC45D24 

6 

400 


10 


50m 

50m 

2.5 






1 6 




20 

187 

125S 

S330 

30 

SC45D 

6 

400 


10 


50m 

50m 

2 5 






1.6 




20 

90 

125S 

S131n 

31 

SC46D12 

6 

400 


10 


50m 

50m 

2 5 






1 6 




20 

90 

125S 

M94d 

32 

SC46D13 

6 

400 


10 


50m 

25m 

20 






1.6 




20 

90 

125S 

M94d 

33 

SC46D14 

6 

400 


10 


50m 

50m 

2 5 






1.6 




20 

187 

125S 

M94d 

34 

SC46D 

6 

400 


10 


50m 

50m 

2 5 






1 6 




20 

90 

125S 

M94d 

35# 

TRC10-400A 

6 

400 


10 

75C 

50m 

50m 







1.7 





80 

100 J 

M94 

36# 

TRC10-400B 

6 

400 


10 

7 5C 

50m 

50m 







1.7 





80 

100 J 

S131 

37v# 

TXD99A40 

6 

400 


10 

75C 

50m 

50m 

2.5 






1.6 




20 

90 

125S 

M94d 

38 

Q4008A 

6 

400 


1 1 

60C 

35m 

50m 

30 






1 6 

3 Ou 


400 

100 § 

1 25J 

Cl 20 

39 

Q4008B 

6 

400 


1 1 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1 6 

3 Ou 


400 

100 § 

125J 

S307 

40 

Q4008TA 

6 

400 


1 1 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1 6 

3.0u 


400 

100 § 

125 J 

Cl 20 

41 

Q4008TB 

6 

400 


1 1 

60C 

35m 

50m 

3 0 






1 6 

3 Ou 


400 

100 § 

125J 

S307 

42 

A01102 

6 

400 


12 

60C 

35m 

25m 

30 






1.6 

3.0u 


400 

100 § 

125J 

M507 

43 

A01122 

6 

400 


12 

60C 

35m 

25m 

30 






1 6 

3.0u 


400 

100 § 

125J 

M507 

44 

AO1142 

6 

400 


14 

60C 

35m 

25m 

3.0 






1 6 

3 Ou 


400 

110 § 

125J 

M507 

45 

A01162 

6 

400 


14 

60C 

35m 

25m 

3.0 






1 6 

3.0u 


400 

1 10 § 

1 25J 

M507 

46 

Q4010 

6 

400 


14 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1.6 

3.0u 


400 

1 10 § 

1 25J 

C121 

47 

Q4010A 

6 

400 


14 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1 6 

3.0u 


400 

110 § 

125J 

Cl 20 

48 

Q4010B 

6 

400 


14 

60C 

35m 

50m 

3 0 






1.6 

3.0u 


400 

110 § 

125J 

S307 

49 

Q4010T 

6 

400 


14 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1.6 

3.0u 


400 

110 § 

125J 

C121 

50 

Q4010TA 

6 

400 


14 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1 6 

3 Ou 


400 

110 § 

125J 

Cl 20 

51 

Q4010TB 

6 

400 


14 

60C 

35m 

50m 

30 






1 6 

3.0u 


400 

110 § 

125J 

S307 

52 

40576 

6 

400 


15 

70C 

60m 

80m 

2 5 






2.0 

3.0u 


lOp 

100 

100C 

T066 

53 

40784 

6 

400 


15 

80C 

75m 

50m 

2 5 




2 0m 

100 J 

1 8 




30 

200 

1 50S 

M94f 

54 

40786 

6 

400 


15 

80C 

75m 

50m 

2.5 




2 .0m 

100 J 

1 8 




30 

200 

150S 

S131k 

55 

S415A 

6 

400 


15 

70C 


40 




§ 








100 § 

100A 

M94 

56 

S415S 

6 

400 


15 

70C 


40 




§ 








100 § 

100A 

S131 

57 

SC50D2 

6 

400 


15 


50m 

50m 

2.5 






1 6 




20 

90 

125S 

S330 

58 

SC50D12 

6 

400 


15 


50m 

50m 

2 5 






1 6 




20 

90 

125S 

S131n 

59 

SC50D13 

6 

400 


15 


50m 

25m 

20 






1.6 




20 

90 

125S 

S131n 

60 

SC50D14 

6 

400 


15 


50m 

50m 

2 5 






1.6 




20 

187 

125S 

S131n 

61 

SC50D22 

6 

400 


15 


50m 

50m 

2.5 






1.6 




20 

90 

125S 

S330 

62 

SC50D23 

6 

400 


15 


50m 

25m 

2.0 






1.6 




20 

90 

125S 

S330 

63 

SC50D24 

6 

400 


15 


50m 

50m 

2 5 






1.6 




20 

187 

125S 

S330 

64 

SC50D 

6 

400 


15 


50m 

50m 

2.5 






1.6 




20 

90 

125S 

S131n 

65 

SC51D12 

6 

400 


15 


50m 

50m 

2.5 






1 6 




20 

90 

125S 

M94d 

66 

SC51D13 

6 

400 


15 


50m 

25m 

2.0 






1 6 




20 

90 

125S 

M94d 

67 

SC51D14 

6 

400 


15 


50m 

50m 

2 5 






1 6 




20 

187 

125S 

M94d 

68 

SC51D 

6 

400 


15 


50m 

50m 

2.5 






1 6 




20 

90 

125S 

M94d 

69# 

TRC 15-400A 

6 

400 


15 

75C 

50m 

50m 







1.7 





100 

100J 

M94 

70# 

TRC15-400B 

6 

400 


15 

75C 

50m 

50m 







1.7 





100 

100J 

S131 

7 1 ▼# 

TXD98A40 

6 

400 


15 

80C 

50m 

50m 

2.5 






1 6 




20 

90 

125S 

M94d 

72 

TIC250D 

6 

400 


20 

70 


100 m 

3.0 




4.0m 

1 10 

2.0 




5.0 

200 

70 

M94c 

73 

TIC252D 

6 

400 


20 

70 


100 m 

3.0 




4.0m 

1 10 

2.0 




5.0 

200 

70 

S131d 

74 

Q4015 

6 

400 


21 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1.6 

4 Ou 


450 

150 § 

125J 

C121 

75 

Q4015A 

6 

400 


21 

60C 

35m 

50m 

30 






1.6 

4.0u 


450 

150 § 

125J 

Cl 20 

76 

Q4015B 

6 

400 


21 

60C 

35m 

50m 

30 






1.6 

4.0u 


450 

150 § 

125J 

S307 

77 

Q4015T 

6 

400 


21 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1 6 

4 Ou 


450 

150 § 

125J 

C121 

78 

Q4015TA 

6 

400 


21 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1.6 

4.0u 


450 

150 § 

125J 

Cl 20 

79 

Q4015TB 

6 

400 


21 

60C 

35m 

50m 

30 






1.6 

4.0u 


450 

150 § 

125 J 

S307 

80 

A01182 

6 

400 


22 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1.6 

4.0u 


450 

150 § 

125J 

M507 

81 

AO1202 

6 

400 


22 

60C 

35m 

50m 

3.0 






1 6 

4.0u 


450 

150 § 

125J 

M507 

82 

Q4025 

6 

400 


25 

80C 

35m 

80m 

30 






1.6 

4.0u 


450 

230 § 

125 J 

M505 

83 

Q4025C 

6 

400 


25 

80C 

35m 

80m 

3.0 






1.6 

4 Ou 


450 

230 § 

125J 

M504 

84 

Q4025D 

6 

400 


25 

80C 

35m 

80m 

3.0 






1 6 

4.0u 


450 

230 § 

125J 

S308 

85 

S425A 

6 

400 


25 

70C 


4 0 




§ 








250 § 

100A 

M94 

86 

S425S 

6 

400 


25 

70C 


40 




§ 








250 § 

100A 

S131 

87 

SC60D 

6 

400 


25 

80C 

100 m 

50m 

2.5 






1.4 




5.0 

250 

115J 

SI 31e 

88 

SC61D 

6 

400 


25 

80C 

100 m 

50m 

2.5 






1.4 




5.0 

250 

115J 

SI 3 If 

89 

TIC260D 

6 

400 


25 

70 


100 m 

3.0 




4.0m 

1 10 

1.7 




5.0 

250 

70 

M94c 

90 

TIC262D 

6 

400 


25 

70 


100 m 

30 




4 Om 

1 10 

1.7 




5.0 

250 

70 

S13 Id 

9 1 v# 

TXE99A40 

6 

400 


25 

80C 

100 m 

50m 

2 5 






1.4 




5.0 

250 

115J 

S13 If 

92 

TIC270D 

6 

400 


40 

70 


100 m 

30 




4.0m 

1 10 

1.7 




5.0 

400 

70 

M94c 

93 

TIC272D 

6 

400 


40 

70 


100 m 

3.0 




4.0m 

1 10 

1.7 




5 0 

400 

70 

S13 Id 

94 

Q4040PF 

6 

400 


57 

60C 

35m 

100 m 

3.0 






1.6 

5.0u 


500 

300 § 

125J 

M505 

95 

Q4040PFC 

6 

400 


57 

60C 

35m 

100 m 

3.0 






1 6 

5.0u 


500 

300 § 

125J 

M504 

96 

Q4040PFD 

6 

400 


57 

60C 

35m 

100 m 

3.0 






1.6 

5.0u 


500 

300 § 

125J 

S308 

97v 

TIC226D 

6 

400 

200 

8.0 

80 

60m 

50m 

2 5 




2 .0m 

110 

2.1 




500 

80 

110 


98 

2N3272 

6 

400 

400 

200 u 

150A 

2 .0m 









3Ou0 

22u0 


60 

150A 

T059 

99# 

TAG302-400 

6 

400 0 

400 

2 .0m 

70C 

3.Om0 

25m 

2.0 




1 Om 

105 

1.7 





25 

105 

TO 5 

100 # 

TAG306-400 

6 

400 0 

400 

6 .0m 

70C 

50m 

50m 

40 




1 5m 

105 

1.7 





60 

105 

T066 

101 # 

TAG307-400 

6 

400 0 

400 

6 Om 

70C 

50m 

50m 

4.0 




1 5m 

105 

1 7 





60 

105 

T048 

102 # 

TAG310-400 

6 

400 0 

400 

10 m 

70C 

50m 

.10 

4.0 




1.5m 

105 

1 4 





100 

105 

T048 

103 

BTD0140 

6 

400 

400 

1 0 

75 

25m 

25m 

2.0 




3.0m 

100 

1 5 


20 u 


lOp 

15 

100C 

T05 

104# 

TDAL220 

6 

400 A 

400 

1 0 

25A 


50m 

3.0 




1 .0m 

100J 

20 





20 


C16e 

105# 

AC02DT 

6 

400 

400 

2 

70 


75m 

2.0 




1 .0m 

100J 

2.2 





15 

100J 

C16v 

106# 

AC02DTR 

6 

400 

400 

2 

70 


76m 

2.0 




1 Om 

100 J 

2.2 





15 

100J 

C133 

107 

40732 

6 

400 

400 

2.3 

75C 

15m 

45m 

1.5 












85A 

M395 

1084 

40527 

6 

400 

400 

2 5 

60C 

5 Om 

3.0m 

2 2 




750m 

90J 

2.2 




5.0 

25 

90C 

C16ab 

1094 

40530 

6 

400 

400 

2 5 

70C 

15m 

10 m 

2.2 




750m 

100 J 

2.2 




10 

25 

100C 

C16ab 

1104 

40533 

6 

400 

400 

.25 

60C 

5.0m 

,3.0m 

2 2 




750m 

90J 

2.2 




5.0 

25 

90C 

M466a 


IN ORDER OF (1) USE, (2) MAX FWD BKOVER VOLT 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


504 















IN ORDER OF (1) USE. (2) MAX FWD BKOVER VOLT 


LINE 

No 

5J 

TYPE 

No. 

V 

s 

E 

2JMAX. 

FWD. 

BKOVER 

VBO 

(V) 

U 

MAX. 

REV. 

PRV 

(V) 

MAX CONT. 
CURRENT 

MAX. 
HOLD 
CUR Ih 
@ 25°C 
(A) 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 
@ 25°C 

MAX. 

CURF 

SAT. 

^ENT 

MAX 

FWD 

SWITCHING 
TIME @25°C 

MIN 

dV/dt 

V/us 

ABS. M 
RATIN 

AX. 

GS 

DWG. 

No. 

_4_j If 

(A) 

at 

TEMP 

rci . 

TURN-ON 

TL 

JRN-OFF 

Is 

at VBO 
(A) 

at 

TEMI 

rc) 

VOLT. 

DRO 

(V) 

Ton 

(s) 

Toff 

(s) 

PK SRG 
CUR. 

(A) 

MAX 

TEMP 

rc) 

igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

Igo 

(A) 

Vgo 

(V) 

Ic 

(A) 

U 

2 

3 

40536 

40686 

40695 

6 

6 

4^0 

400 

400 

400 

400 

400 

25 

2.5 

2.5 

70C 

70C 

70C 

15m 

35m 

6 .0m 

10 m 

25m 

45m 

2.2 

2.2 

1.5 




750m 

toot 

2 2 

2 6 



10 

10 

25 

iw 

100C 

85A 

M466a 

M466 

M395 

4 

5 

6 

40698 

BTD0240 

BTR0240 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

2.5 

3.0 

3.0 

70C 

75 

75 

6 Om 

50m 

50m 

45m 

25m 

50m 

1.5 

2.0 

3 0 




3 Om 
3.0m 

100 

100 

1 9 

1 5 

20 u 

20 u 


lOp 

10d 

15 

40 

85A 

100C 

100C 

TO 5 

T05 

T066 

7 

8 # 

9 

BTS0240 

TMAL220 

40734 

6 

6 

6 

400 

400 A 
400 

400 

400 

400 

3.0 

3 0 

4.2 

75 

25A 

75C 

50m 

15m 

50m 

100 m 

45m 

3 0 

3 0 

1.5 




3 Om 
3.0m 

100 

100 J 

1 5 

2 2 

20 u 


lOp 

40 

40 

100C 

85A 

M94 

S141d 

M457 

10 

1 1 

12 

40726 

40728 

40730 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

6.0 

6.0 

6.0 

75C 

75C 

75C 

15m 

15m 

15 m 

45m 

45m 

45m 

1 5 

1.5 

1 5 











85A 

85A 

85A 

TO 5 

T066 

M394 

13# 

14# 

15# 

AC06DR 

AC06DSR 

AC06DT 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

6.0 

6.0 

6 

75C 

75C 

75 


75m 

75m 

75m 

3.0 

3 0 

3.0 




2 Om 
2 .0m 

2 0m 

100 J 

100 J 

100 J 

1 9 

1 9 

1.9 




50 

50 

50 

100 J 

100 J 

100 J 

M245a 
S18e 
C63d 

16y 

17 

18 

BTD0340 

BTR0340 

BTS0340 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

6.0 

6.0 

6.0 

80C 

75 

75 

50 

50m 

50m 

50 

50m 

50m 

3.0 

3.0 

3.0 




5 Om 

5 Om 
5.0m 

100C 

100 

100 

1.9 

1.9 

1 9 

2 Ou 
20 u 
20 u 


10 

lOp 

10d 

100 

60 

60 

100C 

100C 

100C 

Z57 

T066 

M94 

19 

20 

21 

BTU0340 

SC141D 

T406 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

6.0 

6.0 

6.0 

75 

80 

70C 

50m 

75m 

50m 

50m 

50m 

80m 

30 

25 

5.0 




5 Om 

100 

1 9 

1.8 

2 2 

20 u 

2.5u 


lOp 

20 

20 

60 

80 

100 

100C 

100 J 

100 J 

S131 

M490 

M94 

22 

23 

24 

T406S 

TIC220D 

TIC221D 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

6.0 

6.0 

6.0 

70C 

70C 

70C 

50m 

80m 

50m 

50m 

5.0 

3.0 

3 0 




1 .0m 

1 .Om 

125 

125 

2.2 

1 8 

1 8 

2 5u 


20 

500 

500 

100 

50 

50 

100 J 

125A 

125A 

S131 
M94d 
S291 

25 

26 

27 

TIC222D 

40669 

40722 

6 

Jj 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

6.0 

8 0 

8.0 

70C 

80 

80C 

30m 

15m 

50m 

25m 

45m 

3 0 

2 5 

1.5 




1 Om 

125 

1.8 

20 

2 .2u 


500 

75 

50 

100 

125A 
100C 
85A 

S131g 
M467 
M467 

28v^ 
29y # 
30y^ 

2SM66 

2SM70 

2SM74 

r 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

75C 

75C 

75C 


30m 

30m 

30m 

3.0 

3.0 

3.0 




3.0m 

3 Om 

3 Om 

100 J 

100 J 

100 J 

1 3 

1 3 

1 3 



10 

10 

10 

80 A 
80 A 
80 A 

100 J 

100 J 

100 J 

M591 
M592 
S350a 

31 

32 
33y 

40718 

40720 

40800 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

85C 

85C 

85C 

15m 

15m 

30m 

45m 

45m 

25m 

1 5 

1 5 

2 5 




2 0m 

100 J 

1 6 

2 5u 


20 

100 

85A 

85A 

100C 

T066 

S131 

S304 

34# 

35# 

36# 

AC10DR 

AC10DSR 

AC10DT 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

75C 

75C 

75 


75m 

75m 

75m 

3.0 

3 0 

30 




2 Om 

2 0m 

2 Om 

100 J 

100 J 

100 J 

1.6 

1 6 

1 3 




70 

70 

70 

100 J 

100 J 

100 J 

M245a 
S18e 
C63d 

37# 

38# 

39# 

BCR10A8 

BCR10B8 

BCR10C8 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

75C 

75C 

75C 


30m 

30m 

30m 

3 0 

3.0 

3.0 




3 Om 

3 Om 
3.0m 

100 J 

100 J 

100 J 

1 3 

1 3 

1 3 



10 

10 

10 

80 

80 

80 

100 J 

100 J 

100 J 

M245b 

M480 

S94b 

40 

41 

42 

BTR0440 

BTS0440 

BTU0440 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

75 

75 

75 

50m 

50m 

50m 

100 m 

100 m 

100 m 

3.0 

30 

3 0 




5 Om 
5.0m 

5 Om 

100 

100 

100 

1 5 

1 5 

1 5 

20 u 

20 u 

20 u 


lOp 

lOp 

10d 

100 

100 

100 

100C 

100C 

100C 

T066 

M94 

S131 

43 

44y 

45t 

BTV0440 

MAC 1-6 

MAC2-6 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

75 

75 

75 

50m 

30m 

30m 

100 m 

40m 

40m 

30 

2 0 

2.0 




5 Om 

100 

155 

1 8 

1 8 

20 u 

1 5u 

1 5u 


lOp 

5 0 

5.0 

100 

100 A 
100 A 

100C 

100 

100 

S291 

C84 

S230 

46y 

47y 

48y 

MAC3-6 

MAC4-6 

MAC5-6 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

75 

75 

75 

30m 

50m 

50m 

40m 

50m 

50m 

20 

2 5 

2 5 






1 8 

1 8 

1 8 

1 5u 

1 5u 

1 5u 


5 0 

5.0 

5 0 

100 A 
100 A 
100 A 

100 

100 

100 

C85 

C84 

S230 

49y 

50 

51 

MAC6-6 

SC146D 

T410 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

75 

80 

70C 

50m 

75m 

60m 

50m 

50m 

100 m 

2 5 

2 5 

5 0 






1 8 

1 6 

2 2 

1 5u 

3.0u 


5.0 

2 0 

30 

100 A 
80 

100 

100 

100 J 

100 J 

C85 

M490 

M94 

52 

53 

54 

T410S 

TIC230D 

TIC231D 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

70C 

70C 

70C 

60m 

100 m 

50m 

50m 

5 0 

30 

3 0 




1 .0m 

1 Om 

125 

125 

2.2 

1.6 

1 6 

3 Ou 


30 

500 

500 

100 

80 

80 

100 J 

125A 

125A 

S131 
M94d 
S291 

55 

56# 

-57# 

TIC232D 

TRAL220 

TRAL220D 

6 

6 

6 

400 

400 A 
400 A 

400 

400 

400 

10 

10 

10 

70C 

25A 

25A 


50m 

100 m 

100 m 

3 0 

3 0 

30 




1 Om 

3 Om 

3 Om 

125 

100 J 

100 J 

1.6 

2.5 

2 5 



500 

80 

60 

60 

1 25A 

S131g 

M94g 

S131 

58 

59 

60 

40712 

40714 

40716 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

15 

15 

15 

80C 

80C 

70C 

20 m 

20 m 

15m 

45m 

45m 

45m 

1 5 

1 5 

1 5 











85A 

85A 

85A 

M94 

S131 

S131 

61 ▼ 
62 

63 

40803 

BTS0540 

BTU0540 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

15 

15 

15 

75C 

75 

75 

75m 

50m 

50m 

50m 

100 m 

100 m 

2 5 

3 0 

30 




2 0m 

5 Om 

5 Om 

100 J 

100 

100 

1 8 

1 9 

1 9 

2 5u 
20 u 
.20u 


20 

lOp 

10d 

100 

150 

150 

100C 

100C 

100C 

S304 

M94 

S131 

64 

65 

66 

T415 

T415S 

TIC240D 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

15 

15 

15 

70C 

70C 

70C 

60m 

60m 

100 m 

100 m 

50m 

5 0 
5.0 

3 0 




1 Om 

125 

2 2 

2 2 

1 6 

3 Ou 

3 Ou 


30 

30 

500 

100 

100 

100 

100 J 

100 J 

1 25A 

M94 

S131 
M94d 

67 

68 

69 

TIC241D 

GBS416 

2N5274 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

15 

16 
25 

70C 

85$ 

60C 

100 m§ 

50m 

10 

1 50m 

3 0 

10 

3 5 




1 .0m 

5 Om 

1 Om 

125 

85 

125C 

1 6 

1.5 

1 7 



500 

100 

135 

400 

125A 
175 

1 25C 

S291 
T048 
T048 

70# 

71# 

72 

BCR25A8L 

BCR25A8R 

BTU0640 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

25 

25 

25 

90C 

90C 

75 

100 m 

50m 

50m 

100 m 

3.0 

3.0 

3.0 




5 Om 

5 Om 

5 Om 

125J 

1 25J 
100 

1 6 t 
1.6 t 

1 9 

20 u 


20 

10d 

220 

220 

200 

125J 

125J 
100C 

S309 

S309 

S131 

73# 

74 

75 

BTX94-400 

MAC35-6 

MAC36-6 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

25 

25 

25 

85C 

67C 

67C 

75m 

75m 

100 m 

100 m 

100 m 

3.0 

3 0 

3.0 




8 Om 

4 0 

4.0 

125J 

1 10J 

1 10J 

2 3 

1 Ou 

1 .Ou 


100 
100 0 
100 0 

200 § 
225 § 
225 § 

1 25J 

1 10J 

1 10J 

T048 

M94b 

S131k 

76 

77 

78 

MAC37-6 

MAC38-6 

T425 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

25 

25 

25 

67C 

67C 

70C 

75m 

75m 

60m 

75m 

30 

100 m 

3 0 

5 0 




4 Om 

4 Om 

1 10J 

1 10J 

1 5 

1 5 

2 5 

1 Ou 

1 Ou 

3 Ou 


100 

100 

25 

225 § 
225 § 
250 

1 10J 

1 10J 
100 J 

M94h 

S131m 

M94 

79 

804 

81 ♦ 

T425S 

40661 

40663 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

25 

30 

30 

70C 

65C 

60C 

60m 

60m 

60m 

100 m 
50m 
50m 

5 0 

2 5 

2 5 




4 Om 

4 Om 

100 J 

100 J 

2 5 

2 5 

2 5 

3 Ou 

3 Ou 

3 Ou 


25 

25 

25 

250 

300 

300 

100 J 

100C 

100C 

S131 

M94f 

S131 k 

82 

83 

84y 

40706 

40708 

40806 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

30 

30 

30 

65C 

60C 

55C 

25m 

25m 

60m 

45m 

45m 

50m 

1 5 

1.5 

25 




4 Om 

100 J 

2 5 

3 Ou 


25 

300 

85A 

85A 

100C 

M94 

S 1 3 1 
S304a 

85y 

86 

87 

40689 

40700 

40703 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

40 

40 

40 

60C 

70C 

65C 

60m 

25m 

25m 

50m 

45m 

45m 

2 5 

1 5 

1 5 




4 Om 

1 10J 

1 8 

3 Ou 


30 

300 

1 IOC 
85A 
85A 

S304a 

M94 

S131 

88 # 

89# 

90 

BCR70A8 

BCR150A8 

2N5257 

6 

6 

6 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

70 

150 

200 

78C 

8 1C 
65C 

850m§ 

200 m 

350m 

800m 

4 0 

3 5 

3.0 




15m 

15m 

15m 

125J 
125J 

125C 

2 1 

2 3 

2 1 



100 

20 

800 A 

2 0k 

1 3k§ 

125 J 

125 J 

125C 

S332 

S237e 

T093 

91 ▼# 

92# 

93 

BCR300A8 

2SM13 

40664 

6 

6 

6 

400 

450 

450 

400 

450 

450 

300 

5 

6.0 

72C 

80C 

75C 

40m 

400m 

75m 

50m 

4.0 

3 0 

4 0 




30m 

3m 

125 J 
100 J 

2.0 

1 8 

2 2 



100 

10 

3.0kA 

45 

100 

125 J 
100 J 
100C 

S35 1 
M365 
C110 

94 

95 

96 

40667 

40723 

40724 

6 

6 

6 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

60 

60 

60 

75C 

75C 

75C 


50m 

45m 

45m 

4 0 

1 5 

1 5 






2 2 



10 

100 

100C 

85A 

85A 

C110 
TO 5 
M395 

97# 

98# 

99# 

2SM22 

SM30G11 
SM80G11 

6 

6 

6 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

10 

30 

80 

75C 

63C 

105C 

40m 

80m 

80m 

75m 

75m 

150m 

3 0 

3 0 

3 0 




3 Om 

5 Om 

10 m 

100 J 

100C 

125J 

1 4 

1 4 t 

2 0 



30 

70 

240 A 
1 .2k 

100 J 

100 

1 25J 

M365 

S342 

S91 b 

100 

101 

102y# 

JAN2N5808 

TG35 

TXC02A50 

6 

6 

6 

475 * 
500 

500 


25 

3 0 
3.0 

80C 

75C 

75C 

100 m 

15m 

80m 

120 m 

10 m 
50m 

4 0 

2 2 

3 0 



§ 

750u 

100C 

1.6 

2.2 

1 5 

2.5u 


20 

10 

50 

200 

30 

50 

125S 
100 A 
125S 

C16z 
M478 

103 

104 

105 

Q5004 

Q5004A 

Q5004B 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


5.7 

5 7 

5 7 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

3 0 

3 0 

3 0 






1 6 

1 6 

1.6 

3.0u 

3 Ou 
3.0u 


300 

300 

300 

60 § 

60 § 

60 § 

125 J 

1 25J 
125 

C121 

Cl 20 
S307 

106 

107 

108 

Q5004T 

Q5004TA 

Q5004TB 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


5.7 

5 7 

5.7 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

3 0 

3 0 

3 0 






1.6 

1 6 

1.6 

3.0u 

3.0u 

3.0u 


300 

300 

300 

60 § 

60 § 

60 § 

125 J 

1 25J 
125 

C121 

Cl 20 
S307 

109 

110 

PF65 

SC40E2 

6 

6 

500 

500 


6.0 

6.0 

75C 

50m 

50m 

80m 

50m 

2 5 

2 5 




2 .0m 

100C 

2 2 

1 8 

2 5u 


30 

20 

100 

74 

10OA 
125S 

M246a 

S330 


505 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


505 

















M 


SCELLANEQUS SILICON PNPN DEVIC 


ES_ 


LINE 

No 

5J 

TYPE 

No. 

AM 

S 

E 

2JMAX. 

FWD 

BKOVER 

VBO 

(V) 

3J 

MAX 

REV. 

PRV 

(V) 

MAX CONT. 
CURRENT 

MAX. 
HOLD 
CUR Ih 
@ 25°C 
(A) 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 
@ 25°C 

MAX. SAT. 
CURRENT 

MAX 

FWD 

SWITCHING 
TIME @25°C 

MIN 

dV/dt 

V/us 

ABS. M 
RATIN 

AX. 

GS 

DWG. 

No. 

4_| If 

(A) 

at 

TEMP 

PC) 

TURN-ON i 

TU 

RN-OFF | 

Is 

at VBO 
(A) 

at 

TEMf 

PC) 

VOLT. 

DROF 

(V) 

Ton Toff 

(s) (s) 

PK SRG 
CUR. 

(A) 

MAX 

TEMP 

(°C) 

igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

Igo 

(A) 

Vgo 

fV) 

Ic 

(A) 

1 

2 

3 

SC40E12 

SC40E13 

SC40E14 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


60 

60 

60 


50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

2 5 

20 

2.5 






8 

1 8 

1 8 



20 

20 

20 

74 

74 

173 

125S 

125S 

125S 

S131n 

S131n 

S131n 

4 

5 

6 

SC40E22 

SC40E23 

SC40E24 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


6 0 

60 

6 0 


50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

2 5 

20 

2 5 






1 8 

1 8 

1 8 



20 

20 

20 

74 

74 

173 

125S 

125S 

125S 

S330 

S330 

S330 

7 

8 

9 

SC40E 

SC41E12 

SC41E13 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


6.0 

60 

6.0 


50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

2 5 

2 5 

2.0 






1.8 

1 8 

1.8 



20 

20 

20 

74 

74 

74 

125S 

125S 

125S 

S131 n 
M94d 
M94d 

10 

1 1 

12 

SC41E14 

SC41E 

SPF65 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


60 

6 0 

60 

75C 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

80m 

2 5 

2 5 

2 5 




2 .0m 

100C 

1 8 

1 8 

2.2 

2 5u 


20 

20 

30 

173 

74 

100 

125S 

125S 
100A 

M94d 

M94d 

S131d 

13# 

14# 

15y# 

TRC6-500A 

TRC6-500B 

TXC01A50 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


6 0 

6 0 

6 0 

75C 

75C 

75C 

50m 

50m 

80m 

50m 

50m 

50m 

3.0 






1.8 

1 8 

1 6 



50 

50 

50 

50 

100 J 

100 J 

125S 

M94 

S131 

16 

17 

18 

AO1023 

A01043 

Q5006A 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


6 4 

6 4 

8 5 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

25m 

25m 

50m 

30 

30 

30 






1 6 

1 6 

1.6 

3 Ou 

3 Ou 
3.0u 


300 

300 

350 

60 § 

60 § 

80 § 

125J 

125 J 

125 J 

M507 

M507 

Cl 20 

19 

20 

21 

Q5006B 

Q5006TA 

Q5006TB 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


8 5 

8 5 

8 5 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

30 

3.0 






1.6 

1 6 

1.6 

3 Ou 
3.0u 
3.0u 


350 

350 

350 

80 § 

80 § 

80 § 

125 J 

125 J 

125J 

S307 

Cl 20 
S307 

22 

23 

24 

AO1063 

A01083 

SC45E2 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


9 2 

9 2 

10 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

50m 

25m 

25m 

50m 

30 

3.0 

2.5 






1 6 

1.6 

1 6 

3.0u 

3 Ou 


350 

350 

20 

80 § 

80 § 

90 

125 J 

125 J 

125S 

M507 

M507 

S330 

25 

26 

27 

SC45E12 

SC45E13 

SC45E14 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


10 

10 

10 


50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

2.5 

2.0 

2.5 






1 6 

1.6 

1.6 



20 

20 

20 

90 

90 

187 

125S 

125S 

125S 

M94d 

M94d 

M94d 

28 

29 

30 

SC45E22 

SC45E23 

SC45E24 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


10 

10 

10 


50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

2.5 

2.0 

2 5 






1 6 

1.6 

1.6 



20 

20 

20 

90 

90 

187 

125S 

125S 

125S 

M94d 

M94d 

M94d 

31 

32 

33 

SC45E 

SC46E12 

SC46E13 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


10 

10 

10 


50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

2 5 

2.5 

2.0 






1.6 

1.6 

1 6 



20 

20 

20 

90 

90 

90 

125S 
125S 

125S 

S131 n 
M94d 
M94d 

34 

35 
36# 

SC46E14 

SC46E 

TRC10-500A 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


10 

10 

10 

75C 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

2 5 

2 5 






1 6 

1 6 

1 7 



20 

20 

187 

90 

80 

125S 

125S 
100 J 

M94d 

M94d 

M94 

37# 

38y# 

39 

TRC10-500B 

TXD99A50 

Q5008 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


10 

10 

11 

75C 

75C 

60C 

50m 

50m 

35m 

50m 

50m 

50m 

2 5 

3.0 






1.7 

1 6 

1 6 

3.0u 


20 

400 

80 

90 

100 § 

100 J 

125S 

125J 

S131 
M94d 

C121 

40 

41 

42 

Q5008A 

Q5008B 

Q5008T 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


11 

11 

11 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

3.0 

30 






1.6 

1.6 

1 6 

3.0u 

3 Ou 
3.0u 


400 

400 

400 

100 § 
100 § 
100 § 

125J 

125J 

125J 

Cl 20 
S307 

C121 

43 

44 

45 

Q5008TA 

Q5008TB 

A01103 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


11 

11 

12 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

25m 

30 

3.0 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

3 Ou 
3.0u 

3 Ou 


400 

400 

400 

100 § 
100 § 
100 § 

125J 
125J 

125 J 

Cl 20 
S307 
M507 

464 

47 

48 

A01104 

A01123 

A01143 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


12 

12 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

25m 

25m 

25m 

3.0 

3 0 

3.0 






1.6 

1 6 

1 6 

3 Ou 
3.0u 

3 Ou 


400 

400 

400 

100 § 
100 § 

1 10 § 

125J 

125J 

125J 

M507 

M507 

M507 

49 

50 

51 

A01163 

Q5010 

Q5010A 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


14 

14 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

25m 

50m 

50m 

3.0 

3.0 

30 






1 6 

1.6 

1.6 

3.0u 

3.0u 

3.0u 


400 

400 

400 

110 § 

110 § 

110 § 

125J 

125J 

125J 

M507 

C121 

Cl 20 

52 

53 

54 

Q5010B 

Q5010T 

Q5010TA 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


14 

14 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

3.0 

3.0 






1.6 

1 6 

1 6 

3.0u 

3 Ou 
3.0u 


400 

400 

400 

110 § 

110 § 

110 § 

125J 

125 J 

125J 

S307 

C121 

Cl 20 

55 

56 

57 

Q5010TB 

SC50E2 

SC50E12 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


14 

15 

15 

60C 

35m 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

2.5 

2.5 






1 6 

1.6 

1.6 

3.0u 


400 

20 

20 

110 § 

90 

90 

125J 
125S 

125S 

S307 

S330 

S131n 

58 

59 

60 

SC50E13 

SC50E14 

SC50E22 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


15 

15 

15 


50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

50m 

2.0 

2 5 

2.5 






1 6 

1 6 

1.6 



20 

20 

20 

90 

187 

90 

125S 

125S 

125S 

S131n 

S131 n 
S330 

61 

62 

63 

SC50E23 

SC50E24 

SC50E 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


15 

15 

15 


50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

50m 

2.0 

2 5 

2 5 






1.6 

1 6 

1.6 


| 

20 

20 

20 

90 

187 

90 

125S 

125S 

125S 

S330 

S330 

S131n 

64 

65 

66 

SC51E12 

SC51E13 

SC51E14 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


15 

15 

15 


50m 

50m 

50m 

50m 

25m 

50m 

2.5 

2.0 

2.5 






1.6 

1.6 

1.6 



20 

20 

20 

90 

90 

187 

125S 

125S 

1 25S 

M94d 

M94d 

M94d 

67 

68 # 

6.9# 

SC51E 

TRC 15-500A 

TRC 15-500B 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


15 

15 

15 

75C 

75C 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

2 5 






1 6 

1 7 

1 7 



20 

90 

100 

100 

125S 
100 J 
100 J 

M94d 
M94 
S131 

70y# 

71 

72 

TXD98A50 

TIC250E 

TIC252E 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


15 

20 

20 

80C 

70 

70 

50m 

50m 

100 m 

100 m 

2.5 1 

3.0 

3.0 




4.0m 

4.0m 

110 
110 

1 6 

20 

2.0 



20 

5.0 

5 0 

90 

200 

200 

125S 

70 

70 

M94d 
M94c 
S13 Id 

73 

74 

75 

Q5015 

Q5015A 

Q5015B 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


21 

21 

21 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3 0 
3.0 
3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

4.0u 

4 Ou 
4.0u 


450 

450 

450 

150 § 
150 § 
150 § 

125J 

125 J 

125J 

C121 

Cl 20 
S307 

76 

77 

78 

Q5015T 

Q5015TA 

Q5015TB 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


21 

21 

21 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

30 

30 






1 6 

1 6 

1.6 

4.0u 

4.0u 

4.0u 


450 

450 

450 

150 § 
150 § 
150 § 

125J 

125 J 

125 J 

C121 

Cl 20 
S307 

79 

80 

81 

A01183 

AO1203 

Q5025 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


22 

22 

25 

60C 

60C 

80C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

80m 

3.0 

3.0 

3.0 






1 6 

1.6 

1.6 

4 Ou 
4.0u 

4 Ou 


450 

450 

450 

150 § 
150 § 
230 § 

125 J 

125J 

125 J 

M507 

M507 

M505 

82 

83 

84 

Q5025C 

Q5025D 

SC60E 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


25 

25 

25 

80C 

80C 

80C 

35m 

35m 

100 m 

80m 

80m 

50m 

3.0 

3.0 

2.5 






1 6 

1.6 

1.4 

4 Ou 

4 Ou 


450 

450 

50 

230 § 
230 § 
250 

125 J 

125J 

1 15J 

M504 

S308 

S131e 

85 

86 

87 

SC61E 

TIC260E 

TIC262E 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


25 

25 

25 

80C 

70 

70 

100 m 

50m 

100 m 

100 m 

2.5 

3.0 

3.0 




4 Om 
4.0m 

110 

110 

1 4 

1.7 

1.7 



5.0 

5.0 

5.0 

250 

250 

250 

1 15J 
70 
70 

S13 If 
M94c 

S13 Id 

88y# 

89 

90 

TXE99A50 

TIC270E 

TIC272E 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


25 

40 

40 

80C 

70 

70 

100 m 

50m 

100 m 

100 m 

2.5 

3.0 

3.0 




4.0m 

4.0m 

110 

110 

1 4 

1.7 

1.7 



5.0 

5.0 

5 0 

250 

400 

400 

1 15J 
70 
70 

S13 If 
M94c 
S131d 

91 

92 

93 

Q5040PF 

Q5040PFC 

Q5040PFD 

6 

6 

6 

500 

500 

500 


57 

57 

57 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

100 m 

100 m 

100 m 

3.0 

3.0 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

5.0u 

5.0u 

5 Ou 


500 

500 

500 

300 § 
300 § 
300 § 

125 J 

125 J 

125J 

M505 

M504 

S308 

94 

95 
96# 

60AC40 

100AC40 

TAG302-500 

6 

6 

6 

500 0 
500 0 
500 <t> 

400 

400 

500 

60 

100 

2 .0m 

85C 

75C 

70C 

500m 

500m 

3.Om0 

500 

500 

25m 

2.5 

2.5 

2.0 




10 m$ 

10 m$ 

1 .0m 

125C 
125C 
105 

2.0 t 
1.9 t 
1.7 



25 

50 

1.1 kA* 

1 3kA* 
25 

125 J 

125J 
105 

T094 

T094 

T05 

97 

98 

99 

BTD0150 

BTD0250 

BTR0250 

6 

6 

6 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

1.0 

3.0 

3.0 

75 

75 

75 

25m 

50m 

50m 

25m 

25m 

50m 

20 

2.0 

3.0 




3.0m 

3.0m 

3.0m 

100 

100 

100 

1.5 

1 9 

1.5 

20 u 

20 u 

20 u 


lOp 

lOp 

10 p 

15 

15 

40 

100C 

100C 

100C 

T05 

T05 

T066 

100 

101 y 

102 

BTS0250 

BTD0350 

BTR0350 

6 

6 

6 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

3.0 

6.0 

6.0 

75 

80C 

75 

50m 

50 

50m 

50m 

50 

50m 

30 

3.0 

30 




3.0m 

5 Om 
5.0m 

100 

100C 

100 

1.5 

1.9 

1 9 

20 u 

2 .0u 

,20u 


lOp 

10 

10d 

40 

100 

60 

100C 

100C 

100C 

M94 

Z57 

T066 

103 

104 

105 

BTS0350 

BTU0350 

TIC220E 

6 

6 

6 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

60 

6.0 

6.0 

75 

75 

70C 

50m 

50m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

3.0 

3.0 




5 Om 
5.0m 
1 .0m 

100 

100 

125 

1.9 

1.9 

1.8 

20 u 

20 u 


lOp 

lOp 

500 

60 

60 

50 

100C 
100C 
125A 

M94 

S131 

M94d 

106 

107 

108 

TIC221E 

TIC222E 

BTR0450 

6 

6 

6 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

6.0 

6.0 

10 

70C 

70C 

75 

50m 

50m 

50m 

100 m 

30 

3.0 

3.0 




1 Om 
1 .0m 
5.0m 

125 

125 

100 

1.8 

1.8 

1.5 

,20u 


500 

500 

10d 

50 

50 

100 

125A 
125A 
100C 

S291 

S131g 

T066 

109 

110 

BTS0450 

BTU0450 

6 

6 

500 

500 

500 

500 

10 

10 

75 
. 75 

50m 

50m 

100 m 

100 m 

3.0 

3.0 




5.0m 

5.0m 

100 

100 

1.5 

1.5 

.20u 

.20u 


lOp 

10d 

100 

100 

100C 

100C 

M94 

S131 


IN ORDER OF (1) USE. (2) MAX FWD BKOVER VOLT 
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D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


506 









MISCELLANEOUS SILICON PNPN DEVICES 


IN ORDER OF (1) USE, (2) MAX FWD BKOVER VOLT 
(3) MAX REV VOLT, (4) MAX CUR, (5) TYPE No. 


LINE 

No. 

5J 

TYPE 

No. 

s 

E 

2JMAX. 

FWD. 

BKOVER 

VBO 

JV|_ 

3J 

MAX. 

REV. 

PRV 

1VL_ 

MAX CONT. 
CURRENT 
4Jlf at 
TEMP 

JAL_i!Cj_ 

MAX. 
HOLD 
CUR Ih 
@ 25°C 
4A]_ 

MAX GATE ON-OFF RATINGS MAX. SAT. MAX 

@ 25°C CURRENT FWD 

TURN-ON TURN-OFF Is at VOLT. 

Igf 1 Vgf Igo Vgo Ic at VBO TEMP DROF 

LA (V)_ (A) _(V)_(A)_(A)_CC]_(V) 

SWITCHING 
TIME @25°C 
Ton Toff 

_ (si_is)_ 

MIN 

dV/dt 

V/us 

ABS. MAX. DWG. 

RATINGS No. 

PK SRG MAX 

CUR. TEMP 

(A) ro 

IT 

MAC 1-7 

6 

6o6 

5 do 

10 

75 

30m 

40m 

; 2 .o 




1.8 

1 5u 


5.0 

100 A 

100 C84 

2t 

MAC2-7 

6 

500 

500 

10 

75 

30m 

40m 

2.0 




1.8 

1 5u 


5.0 

100 A 

100 S230 

3t 

MAC3-7 

6 

500 

500 

10 

75 

30m 

40m 

2.0 




1.8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 C85 

4y 

MAC4-7 

6 

500 

500 

10 

75 

50m 

50m 

2.5 




1.8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 C84 

5t 

MAC5-7 

6 

500 

500 

10 

75 

50m 

50m 

2 5 




1.8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 S230 

6y 

MAC6-7 

6 

500 

500 

10 

75 

50m 

50m 

2.5 




1.8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 C85 

7 

TIC230E 

6 

500 

500 

10 

70C 


50m 

3.0 



1.0m 

125 1.6 



500 

80 

125A M94d 

8 

TIC231E 

6 

500 

500 

10 

70C 


50m 

3.0 



1.0m 

125 1.6 



500 

80 

125A S291 

9 

TIC232E 

6 

500 

500 

10 

70C 


50m 

3.0 



1.0m 

125 1.6 



500 

80 

125A S131a 

10 

BTS0550 

6 

500 

500 

15 

75 

50m 

100m 

3.0 



5.0m 

100 1.9 

,20u 


lOp 

150 

100C M94 

11 

BTU0550 

6 

500 

500 

15 

75 

50m 

100m 

3.0 



5 Om 

100 1.9 

.20u 


lOp 

150 

100C S131 

12 

TIC240E 

6 

500 

500 

15 

70C 


50m 

3.0 



1.0m 

125 1.6 



500 

100 

125A M94d 

13# 

BCR25A10L 

6 

500 

500 

25 

90C 


50m 

3.0 



5.0m 

125J 1.6 t 



20 

220 

125J S309 

14# 

BCR25A10R 

6 

500 

500 

25 

90C 


50m 

3.0 



5 Om 

125J 1.6 t 




220 

125J S309 

15 

BTU0650 

6 

500 

500 

25 

75 

100m 

100m 

3.0 



5 Om 

100 1.9 

20u 


IOd 

200 

100C S131 

16# 

BTX94-500 

6 

500 

500 

25 

85C 


100m 

3.0 



8.0m 

125J 2.3 



100 

200 § 

125J T048 

17 

MAC35-7 

6 

500 

500 

25 

67C 

75m 

100m 

3.0 



4.0 

110J 

I.Ou 


100 0 

225 § 

110J M94b 

18 

MAC36-7 

6 

500 

500 

25 

67C 

75m 

100m 

3.0 



4.0 

110J 

1 .Ou 


100 0 

225 § 

110J S131k 

19 

MAC37-7 

6 

500 

500 

25 

67C 

75m 

75m 

3.0 



4.0m 

110J 1.5 

I.Ou 


100 

225 § 

110J M94h 

20 

MAC38-7 

6 

500 

500 

25 

67C 

75m 

30 




4.0m 

110J 1.5 

1 Ou 


100 

225 § 

110J S131m 

21 

TIC241E 

6 

500 

600 

15 

70C 


50m 

3.0 



1 Om 

125 1 6 



500 

100 

125A S291 

22 

JAN2N5809 

6 

570 * 1 


25 

80C 

100m 

120m 

4.0 



§ 

1 6 



20 

200 

125S 

23 

40687 

6 

600 


2.5 

70C 

35m 

25m 

2 2 




2.6 



10 

25 

100C M466 

24 

TG36 

6 

600 


3.0 

75C 

15m 

10m 

2.2 



750u 

100C 2.2 

2.5u 


10 

30 

100A C16z 

25y# 

TXC02A60 

6 

600 


3.0 

75C 

80m 

50m 

3.0 




1.5 



50 

50 

125S M478 

26 

Q6004 

6 

600 


5.7 

60C 

20m 

50m 

3.0 




1.6 

3.0u 


300 

60 § 

125J C121 

27 

Q6004A 

6 

600 


5 7 

60C 

20m 

50m 

3.0 




1.6 

3.0u 


300 

60 § 

125J Cl20 

28 

Q6004B 

6 

600 


5 7 

60C 

20m 

50m 

3.0 




1 6 

3 Ou 


300 

60 § 

125 S307 

29 

Q6004T 

6 

600 


5 7 

60C 

20m 

50m 

3.0 




1.6 

3.0u 


300 

60 § 

125J Cl21 

30 

Q6004TA 

6 

600 


5.7 

60C 

20m 

50m 

3.0 




1.6 

3.0u 


300 

60 § 

125J Cl20 

31 

Q6004TB 

6 

600 


5.7 

60C 

20m 

50m 

3.0 


~ 


1.6 

3.0u 


300 

60 § 

125 S307 

32 

PF66 

6 

600 


60 

75C 

50m 

80m 

2.5 



2 Om 

100C 2.2 

2.5u 


30 

100 

100A M246a 

33 

SPF66 

6 

600 


6.0 

75C 

50m 

80m 

2.5 



2 Om 

100C 2.2 

2.5u 


30 

100 

100A S131d 

34# 

TRC6-600A 

6 

600 


60 

75C 

50m 

50m 





1.8 




50 

100J M94 

35# 

TRC6-600B 

6 

600 


60 

75C 

50m 

50m 





1 8 




50 

100J S131 

36y# 

TXC01A60 

6 

600 


6.0 

75C 

80m 

50m 

3.0 




1.6 



50 

50 

125S 

37 

AO1024 

6 

600 


6 4 

60C 

20m 

25m 

3 0 




1 6 

3.0u 


300 

60 § 

125J M507 

38 

AO1044 

6 

600 


6.4 

60C 

20m 

25m 

3.0 




1 6 

3 Ou 


300 

60 § 

125J M507 

39 

Q6006A 

6 

600 


8 5 

60C 

20m 

50m 

3.0 




1 6 

3 Ou 


350 

80 § 

125J Cl20 

40 

Q6006B 

6 

600 


8 5 

60C 

20m 

50m 

3.0 




1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125J S307 

41 

Q6006TA 

6 

600 


8 5 

60C 

20m 

50m 

3.0 




1.6 

3 Ou 


350 

80 § 

125J Cl20 

42 

Q6006TB 

6 

600 


8 5 

60C 

20m 

50m 

3 0 




1 6 

3.0u 


350 

80 § 

125J S307 

43 

AO1064 

6 

600 


9.2 

60C 

20m 

25m 

3.0 




1.6 

3.0u 


350 

80 § 

125J M507 

44 

A01084 

6 

600 


9 2 

60C 

20m 

25m 

3 0 




1.6 

3.0u 


350 

80 § 

125J M507 

45# 

TRC10-600A 

6 

600 


10 

75C 

50m 

50m 





1.7 




80 

100J M94 

46# 

TRC10-600B 

6 

600 


10 

75C 

50m 

50m 





1 7 




80 

100J S131 

47 

Q6008 

6 

600 


1 1 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1.6 

3.0u 


400 

100 § 

125J C121 

48 

Q6008A 

6 

600 


11 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

3 Ou 


400 

100 § 

125J Cl20 

49 

Q6008B 

6 

600 


11 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

3 Ou 


400 

100 § 

125J S307 

50 

Q6008T 

6 

600 


1 1 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

3 Ou 


400 

100 § 

125J C121 

51 

Q6008TA 

6 

600 


1 1 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

3 Ou 


400 

100 § 

125J Cl20 

52 

Q6008TB 

6 

600 


1 1 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

3 Ou 


400 

100 § 

125J S307 

53 

A01124 

6 

600 


12 

60C 

35m 

25m 

3 0 




1.6 

3 Ou 


400 

100 § 

125J M507 

54 

A01144 

6 

600 


14 

60C 

35m 

25m 

3 0 




1.6 

3.0u 


400 

1 10 § 

125J M507 

55 

A01164 

6 

600 


14 

60C 

35m 

25m 

3 0 




1 6 

3 Ou 


400 

1 10 § 

125J M507 

56 

Q6010 

6 

600 


14 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

3.0u 


400 

1 10 § 

125J C121 

57 

Q6010A 

6 

600 


14 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

3 Ou 


400 

1 10 § 

125J Cl20 

58 

Q6010B 

6 

600 


14 

60C 

35m 

50m 

3.0 




1.6 

3.0u 


400 

1 10 § 

125J S307 

59 

Q6010T 

6 

600 


14 

60C 

35m 

50m 

3.0 




1.6 

3 Ou 


400 

1 10 § 

125J C121 

60 

Q6010TA 

6 

600 


14 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1.6 

3 Ou 


400 

1 10 § 

125J Cl20 

61 

Q6010TB 

6 

600 


14 

60C 

35m 

50m 

30 




1.6 

3 Ou 


400 

110 § 

125J S307 

62# 

TRC15-600A 

6 

600 


15 

75C 

50m 

50m 





1 7 




100 

100J M94 

63 # 

TRC15-600B 

6 

600 


15 

75C 

50m 

50m 





1.7 




100 

100J S131 

64 

TIC250M 

6 

600 


20 

70 


100m 

3 0 



4 Om 

110 2 0 



5.0 

200 

70 M94c 

65 

TIC252M 

6 

600 


20 

70 


100m 

3 0 



4 Om 

110 2.0 



5.0 

200 

70 S131d 

66 

Q6015 

6 

600 


21 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1.6 

4 Ou 


450 

150 § 

125J C121 

67 

Q6015A 

6 

600 


21 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

4 Ou 


450 

150 § 

125J Cl20 

68 

Q6015B 

6 

600 


21 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1.6 

4 Ou 


450 

150 § 

125J S307 

69 

Q6015T 

6 

600 


21 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

4 Ou 


450 

150 § 

125J C121 

70 

Q6015TA 

6 

600 


21 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1.6 

4.0u 


450 

150 § 

125J Cl20 

71 

Q6015TB 

6 

600 


21 

60C 

35m 

50m 

3.0 




1.6 

4.0u 


450 

150 § 

125J S307 

72 

A01184 

6 

600 


22 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1 6 

4 Ou 


450 

150 § 

125J M507 

73 

AO1204 

6 

600 


22 

60C 

35m 

50m 

3 0 




1.6 

4 Ou 


450 

150 § 

125J M507 

74 

Q6025 

6 

600 


25 

80C 

35m 

80m 

3 0 




1 6 

4.0u 


450 

230 § 

125J M505 

75 

Q6025C 

6 

600 


25 

80C 

35m 

80m 

3 0 




1 6 

4.0u 


450 

230 § 

125J M504 

76 

Q6025D 

6 

600 


25 

80C 

35m 

80m 

3 0 




1 6 

4.0u 


450 

230 § 

125J S308 

77 

TIC260M 

6 

600 


25 

70 


100m 

3 0 



4 Om 

110 17 



5.0 

250 

70 M94c 

78 

TIC262M 

6 

600 


25 

70 


100m 

3 0 



4 Om 

110 1.7 



50 

250 

70 S131d 

79 

TIC270M 

6 

600 


40 

70 


100m 

3 0 



4.0m 

110 1.7 



5.0 

400 

70 M94c 

80 

TIC272M 

6 

600 


40 

70 


100m 

3 0 



4 Om 

110 17 



5 0 

400 

70 S131d 

81 

Q6040PF 

6 

600 


57 

60C 

35m 

100m 

3 0 




1 6 

5.0u 


500 

300 § 

125J M505 

82 

Q6040PFC 

6 

600 


57 

60C 

35m 

100m 

3 0 




1 6 

5 Ou 


500 

300 § 

125J M504 

83 

Q6040PFD 

6 

600 


57 

60C 

35m 

100m 

3.0 




1.6 

5 Ou 


500 

300 § 

125J S308 

84t# 

FR500AW12 

6 

600 

0.0 

400 

7 1C 






50m 

125J 2.4 

6.0u(Zl 

50u§ 

300 

7.0kA 

125J M566 

85t# 

FR500AX12 

6 

600 

0.0 

400 

71C 






50m 

125J 2.4 

6.Ou0 

30u§ 

300 

7.0kA 

125J M566 

86y:# 

FR500AY12 

6 

600 

0.0 

400 

7 1C 






50m 

125J 2.4 

6 Ou0 

1 5u§ 

200 

7 OkA 

125J M566 

87# 

TAG302-600 

6 

600 0 

600 

2 0m 

70C 

3 Om0 

25m 

2.0 



1 .Om 

105 1 7 




25 

105 T05 

88# 

TAG306-600 

6 

600 0 

600 

6 Om 

70C 

50m 

50m 

4 0 



1 5m 

105 1.7 




60 

105 T066 

89# 

TAG307-600 

6 

600 0 

600 

6 Om 

70C 

50m 

50m 

4 0 



1 5m 

105 1.7 




60 

105 T048 

90# 

TAG310-600 

6 

600 

600 

10m 

70C 

50m 

10 

4 0 



1 5m 

105 1 4 




100 

105 T048 

91 

BTD0160 

6 

600 

600 

1 0 

75 

25m 

25m 

2 0 



3.0m 

100 1.5 

.20u 


lOp 

15 

100C T05 

92 

BTD0260 

6 

600 

600 

30 

75 

50m 

25m 

2 0 



3 Om 

100 1 9 

20u 


lOp 

15 

100C T05 

93 

BTR0260 

6 

600 

600 

30 

75 

50m 

50m 

3 0 



3 Om 

100 1 5 

20u 


IOd 

40 

100C T066 

94 

BTS0260 

6 

600 

600 

30 

75 

50m 

50m 

3 0 



3 Om 

100 1 5 

,20u 


lOp 

40 

100C M94 

95y 

BTD0360 

6 

600 

600 

60 

80C 

50 

50 

3 0 



5.0m 

100C 1.9 

2 Ou 


10 

100 

100C Z57 

96 

BTR0360 

6 

600 

600 

60 

75 

50m 

50m 

3 0 



5 Om 

100 1 9 

20u 


IOp 

60 

100C T066 

97 

BTS0360 

6 

600 

600 

60 

75 

50m 

50m 

3 0 



5 Om 

100 1 9 

20u 


lOp 

60 

100C M94 

98 

BTU0360 

6 

600 

600 

60 

75 

50m 

50m 

3 0 



5.0m 

100 1.9 

20u 


IOp 

60 

100C S131 

99t 

40795 

6 

600 

600 

10 

85C 

30m 

25m 

2 5 



2 Om 

100J 1.6 

2.5u 


10 

100 

100C M94f 

IOOt 

40796 

6 

600 

600 

10 

85C 

30m 

25m 

2 5 



2.0m 

100J 1,6 

2.5u 


10 

100 

100C S131k 

101 ▼ 

40801 

6 

600 

600 

10 

85C 

30m 

25m 

2.5 



2 0m 

100J 1 6 

2 5u 


10 

100 

100C S304 

102 

BTR0460 

6 

600 

600 

10 

75 

50m 

100m 

3 0 



5 Om 

100 1 5 

20u 


IOd 

100 

100C T066 

103 

BTS0460 

6 

600 

600 

10 

75 

50m 

100m 

3 0 



5 Om 

100 1.5 

20u 


IOp 

100 

100C M94 

104 

BTU0460 

6 

600 

600 

10 

75 

50m 

100m 

3 0 



5.0m 

100 1.5 

20u 


IOp 

100 

100C S131 

105 

BTV0460 

6 

600 

600 

10 

75 

50m 

100m 

3 0 



5 Om 

100 155 

.20u 


IOd 

100 

100C S291 

106t 

MAC 1-8 

6 

600 

600 

10 

75 

30m 

40m 

2 0 




1 8 

1 5u 


5 0 

100 A 

100 C84 

107y 

MAC2-8 

6 

600 

600 

10 

75 

30m 

40m 

20 




1.8 

1,5u 


5.0 

100 A 

100 S230 

108y 

MAC3-8 

6 

600 

600 

10 

75 

30m 

40m 

2 0 




1 8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 C85 

109y 

MAC4-8 

6 

600 

600 

10 

75 

50m 

50m 

2 5 




1 8 

1 5u 


5.0 

100 A 

100 C84 

1 10T 

MAC5-8 

6 

600 

600 

10 

75 

50m 

50m 

2 5 




1 8 

1.5u 


5.0 

100 A 

100 S230 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 







7. MISCELLANEOUS SILICON PNPN DEVIC 


ES 


LINE 

No 

5J 

TYPE 

No. 

S 

E 

UMAX. 

FWD. 

BKOVER 

VBO 

(V) 

3J 

MAX. 

REV. 

PRV 

(V) 

MAX CONT. 
CURRENT 

MAX. 
HOLD 
CUR Ih 
@ 25°C 
(A) 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 
@ 25°C 

MAX. 

CUR 

SAT. 

^ENT 

MAX 

FWD 

swn 

TIME 

'CHING 

@25°C 

MIN 

dV/dt 

V/us 

ABS. MAX. 
RATINGS 

DWG. 

No. 

j4J If 

(A) 

at 

TEMP 

(°C) 

TURN-ON 

TL 

RN-OFF 1 

Is 

at VBO 
(A) 

at 

TEMf 

rc) 

VOLT. 

DROf 

fV) 

Ton 

(s) 

Toff 

(s) 

PK SRG 
CUR. 

(A) 

MAX 

TEMP 

(°C) 

igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

igo 

(A) 

Vgo 

fV) 

Ic 

(A) 

It 

2t 

3t 

MAC6-8 ~ 

40797 

40798 

6 

6 

6 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

10 

15 

15 

75 

80C 

80C 

50m 

75m 

75m 

50m 

50m 

50m 

2.5 

25 

2 5 




2 0m 
2 .0m 

100 J 

100 J 

T.8 

1.8 

1 8 

,5u 

2 5u 
2.5u 


5.0 

10 

10 

100 A 
100 

100 

iso 

100C 

100C 

M94f 

S131k 

4t 

5t 

6 

40804 

40807 

BTS0560 

6 

6 

6 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

15 

15 

15 

75C 

55C 

75 

75m 

60m 

50m 

50m 

50m 

100 m 

2.5 

2 5 

30 




2 .0m 

4.0m 

5 Om 

100 J 

100 J 

100 

1.8 

2.5 

1.9 

2 5u 
3.0u 
.20u 


10 

20 

10d 

100 

300 

150 

100C 

100C 

100C 

S304 

S304a 

M94 

7 

8 

9 

BTU0560 

2N5275 

BTU0660 

6 

6 

6 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

15 

25 

25 

75 

60C 

75 

50m 

100 m§ 

100 m 

100 m 

150m 

100 m 

30 

35 

3.0 




5.0m 

1 .0m 

5.0m 

100 

125C 
100 

1.9 

1.7 

1 9 

.20u 

.20u 


lOp 

10d 

150 

400 

200 

100C 

125C 
100C 

S131 

T048 

S131 

10 # 

1 U 
12 i 

BTX94-600 

40671 

40672 

6 

6 

6 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

25 

30 

30 

85C 

65 

60C - 

60m 

60m 

100 m 

50m 

50m 

30 

2 5 

2 5 




8 Om 
4.0m 
4.0m 

125J 
100 J 
100 J 

2.3 

2.5 

2.5 

3 Ou 

3 Ou 


100 

20 

20 

200 § 
300 

300 

125J 

100C 

100C 

T048 

M94f 

S131k 

13 

14 

15T 

40709 

40710 

40690 

6 

6 

6 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

30 

30 

40 

65C 

60C 

60C 

25m 

25m 

60m 

45m 
45m 
50m • 

1 5 

1.5 

2.5 




4.0m 

110J 

1 8 

3.0u 


20 

300 

85A 

85A 

11OC 

M94 

S131 

S304a 

16 

17 

18# 

40701 

40704 

BCR70A12 

6 

6 

6 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

40 

40 

70 

70C 

65C 

78C 

25m 

25m 

45m 

45m 

200 m 

1.5 

1 5 

4 0 




15m 

125 J 

2.1 



100 

800 A 

85A 

85A 

125J 

M94 

S131 
S332 

19# 

20 

2 I T# 

BCR150A12 
2N5258 
BCR300A12 

6 

6 

6 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

150 

200 

300 

81C 
65C 
72C 

850m§ 

350m 

800m 

400m 

3.5 

30 

4.0 




15m 

15m 
30m 

125J 

125C 

125J 

2.3 

2.1 

2.0 



20 

100 

2 .0k 

1.3k§ 

3.0kA 

125J 

125C 
125J 

S237e 
T093 
S35 1 

22 

23 

24 

Q7004 

Q7004A 

Q7004B 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


5 7 

5 7 

5.7 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

30 

30 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

3 Ou 
3.0u 

3 Ou 


300 

300 

300 

60 § 

60 § 

60 § 

125J 

125J 
125 

C121 

Cl 20 
S307 

25 

26 

27 

Q7004T 

Q7004TA 

Q7004TB 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


5 7 

5 7 

5 7 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

30 

30 






1.6 

1.6 

1.6 

3 Ou 
3.0u 

3 Ou 


300 

300 

300 

60 § 

60 § 

60 § 

125J 

125J 
125 

C121 

Cl 20 
S307 

28 

29 

30 

PF67 

SPF67 

AO1025 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


60 

6 0 

6 4 

75C 

75C 

60C 

50m 

50m 

20 m 

80m 

80m 

25m 

2.5 

25 

30 




2 Om 

2 Om 

100C 

100C 

2.2 

2.2 

1 6 

2.5u 

2 5u 
3.0u 


30 

30 

300 

100 

100 

60 § 

100A 

100A 

125J 

M246a 

S131p 

M507 

31 

32 

33 

AO1045 

Q7006A 

Q7006B 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


6 4 

8.5 

8 5 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

25m 

50m 

50m 

30 

30 

30 






1 6 

1 6 

1.6 

3 Ou 

3 Ou 

3 Ou 


300 

350 

350 

60 § 

80 § 

80 § 

125J 

125J 

125J 

M507 

Cl 20 
S307 

34 

35 

36 

Q7006TA 

Q7006TB 

AO1065 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


8 5 

8.5 

9 2 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

25m 

3.0 

3.0 

3.0 






1 6 

1 6 

1.6 

3.0u 

3 Ou 

3 Ou 


350 

350 

350 

80 § 

80 § 

80 § 

125J 

125J 

125J 

Cl 20 
S307 
M507 

37 

38 

39 

A01085 

Q7008 

Q7008A 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


9.2 

1 1 

1 1 

60C 

60C 

60C 

20 m 

35m 

35m 

25m 

50m 

50m 

3 0 

3.0 

3.0 






1 6 

1.6 

1 6 

3 Ou 
3.0u 
3.0u 


350 

400 

400 

80 § 
100 § 
100 § 

125J 

125J 

125 J 

M507 

C121 

Cl 20 

40 

41 

42 

Q7008B 

Q7008T 

Q7008TA 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


1 1 

11 

1 1 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

30 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

3 Ou 
3.0u 

3 Ou 


400 

400 

400 

100 § 
100 § 
100 § 

125J 

125 J 

125 J 

S307 

C121 

Cl 20 

43 

44 

45 

Q7008TB 

A01105 

A01125 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


1 1 

12 

12 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 
25 m 
25m 

30 

3 0 

30 






1.6 

1 6 

1.6 

3.0u 

3 Ou 

3 Ou 


400 

400 

400 

100 § 
100 § 
100 § 

125 J 

125 J 

125 J 

S307 

M507 

M507 

46 

47 

48 

A01145 

A01165 

Q7010 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


14 

14 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

25m 

25m 

50m 

3.0 

3 0 

3.0 






1 6 

1 6 

1.6 

3.0u 

3 Ou 
3.0u 


400 

400 

400 

1 10 § 

1 10 § 

1 10 § 

125J 

125 J 

125 J 

M507 

M507 

C121 

49 

50 

51 

Q7010A 

Q7010B 

Q7010T 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


14 

14 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

30 

30 






1.6 

1.6 

1 6 

3.0u 

3.0u 

3.0u 


400 

400 

400 

110 § 

110 § 

1 10 § 

125 J 

125J 

125J 

Cl 20 
S307 
C121 

52 

53 

54 

Q7010TA 

Q7010TB 

Q7015 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


14 

14 

21 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3 0 

3.0 

3.0 






1 6 

1.6 

1.6 

3 Ou 

3 Ou 
4.0u 


400 

400 

450 

1 10 § 

110 § 
150 § 

125J 

125J 

125 J 

Cl 20 
S307 

C121 

55 

56 

57 

Q7015A 

Q7015B 

Q7015T 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


21 

21 

21 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

30 

30 

30 






1.6 

1 6 

1.6 

4.0u 

4.0u 

4.0u 


450 

450 

450 

150 § 
150 § 
150 § 

125J 

125J 

125J 

Cl 20 
S307 
C121 

58 

59 

60 

Q7015TA 

Q7015TB 

A01185 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


21 

21 

22 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

30 

3.0 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

4.0u 

4 Ou 

4 Ou 


450 

450 

450 

150 § 
150 § 
150 § 

125J 

125J 

125 J 

Cl 20 
S307 
M507 

61 

62 

63 

AO1205 

Q7025 

Q7025C 

6 

6 

6 

700 

700 

700 


22 

25 

25 

60C 

80C 

80C 

35m 

35m 

35m 

50m 

80m 

80m 

30 

3.0 

3.0 






1.6 

1 6 

1 6 

4.0u 

4 Ou 

4 Ou 


450 

450 

450 

150 § 
230 § 
230 § 

125 J 

125J 
125J 

M507 

M505 

M504 

64 

65t 

66 

Q7025D 

MAC3-1 

60AC60 

6 ~ 

6 

6 

700 

700 

700 IZl 

25 

600 

25 

10 

60 

80C 

75 

85C 

35m 

30m 

500m 

80m 

40m 

500 

3 0 
20 

2 5 




10 m$ 

125C 

1.6 

1.8 

2.0 t 

4.0u 

1 5u 


450 

5.0 

25 

230 § 
100 A 

1.1 kA* 

125 J 
100 

125 J 

S308 

C85 

T094 

67 

68 # 

69 

100AC60 

BTX94-700 

Q8004 

6 

6 

6 

700 0 
700 

800 

600 

700 

100 

25 

5 7 

75C 

85C 

60C 

500m 

20 m 

500 

100 m 

50m 

2.5 

30 

30 




10 m$ 

8 Om 

125C 

125J 

1.9 t 
2.3 

1.6 

3.0u 


50 

100 

300 

1.3kA* 
200 § 

60 § 

125J 

125J 

125J 

T094 

T048 

C121 

70 

71 

72 

Q8004A 

Q8004B 

Q8004T 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


5.7 

5.7 

5.7 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

30 

30 

3.0 






1 6 

1.6 

1.6 

3.0u 

3.0u 

3.0u 


300 

300 

300 

60 § 

60 § 

60 § 

125J 
125 

125J 

Cl 20 
S307 
C121 

73 

74 

75 

Q8004TA 

Q8004TB 

PF68 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


5 7 

5 7 

6.0 

60C 

60C 

75C 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

80m 

30 

30 

2.5 




2 .0m 

100 C 

1 6 

1.6 

22 

3.0u 

3.0u 

2.5u 


300 

300 

30 

60 § 

60 § 
100 

125J 

125J 
100 A 

Cl 20 
S307 
M246a 

76 

77 

78 

SPF68 

A01026 

A01046 

6 ~ 

6 

6 

800 

800 

800 


60 

6 4 

6 4 

75C 

60C 

60C 

50m 

20 m 

20 m 

80m 

25m 

25m 

2.5 

30 

3.0 




2 .0m 

100C 

2.2 

1 6 

1 6 

2.5u 

3 Ou 
3.0u 


30 

300 

300 

100 

60 § 

60 § 

100 A 

125J 

125J 

S131p 

M507 

M507 

79 

80 

81 

Q8006A 

Q8006B 

Q8006TA 

6 

6 

6 

800 

800 

800 

1 

8 5 

8.5 

8 5 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

50m 

50m 

30 

30 

30 






1.6 

1.6 

1 6 

3.0u 

3 Ou 
3.0u 


350 

350 

350 

80l 

80 § 

80 § 

125J 

125J 

125J 

Cl 20 
S307 

Cl 20 

82 

83 

84 

Q8006TB 

AO1066 

AO1086 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


8.5 

9 2 

9 2 

60C 

60C 

60C 

20 m 

20 m 

20 m 

50m 

25m 

25m 

3.0 

30 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

3.0u 

3.0u 

3.0u 


350 

350 

350 

80 § 

80 § 

80 § 

125 J 

125J 

125J 

S307 

M507 

M507 

85 

86 

87 

Q8008 

Q8008A 

Q8008B 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


1 1 

1 1 

1 1 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

3.0 

3.0 






1.6 

1.6 

1 6 

3.0u 

3.0u 

3 Ou 


400 

400 

400 

100 § 
100 § 
100 § 

125J 

125J 

125J 

C121 

Cl 20 
S307 

88 

89 

90 

Q8008T 

Q8008TA 

Q8008TB 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


1 1 

1 1 

11 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

30 

3.0 

3.0 






1.6 

1 6 

1 6 

3.0u 

3.0u 

3.0u 


400 

400 

400 

100 § 
100 § 
100 § 

125J 

125J 

125 J 

C121 

Cl 20 
S307 

91 

92 

93 

AO1106 

A01126 

A01146 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


12 

12 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

25m 

25m 

25m 

30 

30 

3.0 






1.6 

1.6 

1 6 

3 Ou 
3.0u 
3.0u 


400 

400 

400 

100 § 
100 § 

1 10 § 

125J 

125J 
125J 

M507 

M507 

M507 

94 

95 

96 

A01166 

Q8010 

Q8010A 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


14 

14 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

25m 

50m 

50m 

30 

3.0 

30 






1.6 

1.6 

1.6 

3.0u 

3 Ou 
3.0u 


400 

400 

400 

1 10 § 

110 § 

1 10 § 

125J 

125 J 

125 J 

M507 

C121 

Cl 20 

97 

98 

99 

Q8010B 

Q8010T 

Q8010TA 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


14 

14 

14 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

30 

30 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

3.0u 

3.0u 

3.0u 


400 

400 

400 

110 § 

110 § 
110 § 

125 J 

125 J 

125J 

S307 

C121 

Cl 20 

100 

101 

102 

Q8010TB 

Q8015 

Q8015A 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


14 

21 

21 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

3.0 

30 






1.6 

1.6 

1.6 

3 Ou 

4 Ou 
4.0u 


400 

450 

450 

110 § 
150 § 
150 § 

125J 

125 J 

125J 

S307 

Cl 21 

Cl 20 

103 

104 

105 

Q8015B 

Q8015T 

Q8015TA 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


21 

21 

21 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

30 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

4.0u 

4 Ou 

4 Ou 


450 

450 

450 

150 § 
150 § 
150 § 

125 J 

125 J 

125 J 

S307 

C121 

Cl 20 

106 

107 

108 

Q8015TB 

A01186 

AO1206 

6 

6 

6 

800 

800 

800 


21 

22 

22 

60C 

60C 

60C 

35m 

35m 

35m 

50m 

50m 

50m 

3.0 

30 

3.0 






1.6 

1.6 

1.6 

4.0u 

4.0u 

4.0u 


450 

450 

450 

150 § 
150 § 
150 § 

125 J 

125 J 

125J 

S307 

M507 

M507 

109 

1 10 

Q8025 

Q8025C 

6 

6 

800 

800 


25 

25 

80C 

80C 

35m 

35m 

80m 

80m 

3.0 

30 






1.6 

1.6 

4.0u 

4.0u 


450 

450 

230 § 
230 § 

125J 

125J 

M505 

M504 


IN ORDER OF (1) USE, (2) MAX FWD BKOVER VOLT 


508 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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7. M 


SCELLANEQUS SILICON PNPN DEVIC 


ES 


LINE 

No 

5J 

TYPE 

No. 

u 

s 

E 

UMAX. 

FWD. 

BKOVER 

VBO 

(v) 

3J 

MAX. 

REV. 

PRV 

(V) 

MAX 

CURF 

CONT. 

1ENT 

MAX. 
HOLD 
CUR Ih 
@ 25°C 
(A) 

MAX GATE ON-OFF RATINGS 
@ 25°C 

MAX. SAT. 
CURRENT 

MAX 

FWD 

SWITCHING 
TIME @25°C 

MIN 

dV/dt 

V/us 

ABS. MAX. 
RATINGS 

DWG. 

No 

4Jlf 

(A) 

at 

TEMP 

rc) 

TURN-ON 

TL 

JRN-OFF 1 

Is 

at VBO 
(A) 

at 

TEM 

PC) 

VOLT. 
3 DROF 
(V) 

Ton 

(s) 

Toff 

(S) 

PK SRG 
CUR. 

(A) 

MAX 

TEMP 

(°C) 

igf 

(A) 

Vgf 

(V) 

Igo 

(A) 

Vgo 

(V) 

Ic 

(A) 

1 

2r# 

3t# 

Q8025D 
FR500AW16 
FR500AX16 

“6 

6 

6 

800 

800 

800 

00 

00 

25 

400 

400 

80C 

7 1C 

7 1C 

35m 

80m 

3 0 




50m 

50m 

125J 

125J 

1.6 

2.4 

2 4 

i Ou 

6 Ou0 
6.OU0 

50u§ 

30u§ 

450 

300 

300 

230 § 
7.0kA 
7.0kA 

1 25J 

125J 

125J 

S308 

M566 

M566 

4v# 

5# 

6# 

FR500AY16 
TAG307-800 
TAG310-800 

6 

6 

6 

800 

800 0 
800 0 

00 

800 

800 

400 

6 Om 
10m 

7 1C 
70C 
70C 

50m 

50m 

50m 

10 

4 0 

4.0 




50m 

1.5m 

1 5m 

125J 

105 

105 

2 4 

1 7 

1.4 

6 Ou0 

1 5u§ 

200 

7.0kA 

60 

100 

125J 

105 

105 

M566 

T048 

T048 

7# 

8t# 

BTX94-800 
BCR70A16 
BCR150A16 

6 

6 

6 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

25 

70 

150 

85C 

78C 

8 1C 


100m 

200m 

350m 

3.0 

4.0 

3.5 




8 Om 

15m 

15m 

125J 

125J 

125J 

2.3 

2 1 

2 3 



100 

100 

20 

200 § 
800 A 

2 Ok 

125J 

125J 

125J 

T048 

S332 

S237e 

10 

11T# 

12 

2N5259 

BCR300A16 

60AC80 

6 

6 

6 

800 

800 

900 0 

800 

800 

800 

200 

300 

60 

65C 

72C 

85C 

850m§ 

500m 

800m 

400m 

500 

3.0 

4 0 

2 5 




15m 
30m 
10m$ 

125C 

125J 

125C 

2 1 

20 

20 t 



100 

25 

1 3k§ 
3.0kA 

1 1 kA* 

125C 

125J 

125J 

T093 

S351 

T094 

13 

14t# 

15t# 

100AC80 

FR500AW20 

FR500AX20 

6 

6 

6 

900 0 

1 Ok 

1.0k 

800 

0.0 

00 

100 

400 

400 

75C 

7 1C 

7 1C 

500m 

500 

2 5 




10m$ 

50m 

50m 

125C 

125J 

125J 

1 9 t 

2 4 

2 4 

6 Ou0 
6.0uEl 

50u§ 

30u§ 

50 

300 

300 

1 3kA* 

7 OkA 

7 OkA 

125J 

125J 

125J 

T094 

M566 

M566 

16t# 

17t# 

18# 

BTX94-1000 

BCR70A20 

BCR 150A20 

6 

6 

6 

1 Ok 

1 Ok 

1 Ok 

1 Ok 

1 Ok 

1 Ok 

25 

70 

150 

85C 

78C 

8 1C 


150m 

200m 

350m 

3 0 

40 

3.5 




8.0m 

15m 

15m 

125J 

125J 

125J 

2 3 

2 1 

2.3 

1 5u 


100 

100 

20 

250 * 
800 A 

2 Ok 

125J 

125J 

125J 

T048 

S332 

S237e 

19 

20t# 

21 

2N5260 

BCR300A20 

60AC100 

6 

6 

6 

1 Ok 

1 Ok 

1 1k 0 

1 Ok 

1 Ok 
1.0k 

200 

300 

60 

65C 

72C 

85C 

850m§ 

500m 

800m 

400m 

500 

30 

4.0 

2 5 




15m 
30m 
10m$ 

125C 

125J 

125C 

2 1 

2 0 

2.0 t 



100 

25 

1 3k§ 

3.OkA 

1 1 kA* 

125C 

125J 

125J 

T093 
S351 
T094 

22 

23t^ 

24V# 

100AC100 

FR500AW24 

FR500AX24 

6 

6 

6 

1 1k@ 

1 2k 

1.2k 

1 Ok 
00 

00 

100 

400 

400 

75C 

7 1C 

7 1C 

500m 

500 

2.5 




10m$ 

50m 

50m 

125C 

125J 

125J 

1 9 t 

2 4 

2 4 

6 Ou0 

6 OulZl 

50u§ 

30u§ 

50 

300 

300 

1.3kA* 

7 OkA 

7 OkA 

125J 

125J 

125J 

T094 

M566 

M566 

25t# 

26v^ 

27# 

BTX94-1200 
BCR70A24 

BCR 150A24 

6 

6 

6 

1 2k 

1 2k 

1 2k 

1 2k 

1 2k 
1.2k 

25 

70 

150 

85C 

78C 

8 1C 


150m 

200m 

350m 

3 0 

4 0 

3.5 




7.0m 

15m 

15m 

125J 

125J 

125J 

2 3 

2 1 

23 

1.5u 


100 

100 

20 

250 * 
800 A 
2.0k 

125J 

125J 

125 J 

T048 

S332 

S237e 

28 

29v# 

2N5261 

BCR300A24 

6 

6 

1 2k 

1 2k 

1 2k 

1 2k 

200 

300 

65C 

72C 

850m§ 

800m 

400m 

3.0 

4 0 




15m 

30m 

125C 

125J 

2 1 

20 



100 

1 3k§ 

3 OkA 

125C 

125J 

T093 
S35 1 
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8. MICROWAVE MIXER DIODES 


IN ORDER OF (1) TEST FREQ (OR MIN FREQ WHEN 



2J 


u 

FREQUENCY 

NO 

SE 

TEST COND. 

FOR- 

MAX. 

MAX. IF IMPEDANCE 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 

BAND 

TEST 

RANGE 

MAX 

MAX 




CONV. 

VSWR 

RANGE 

MAX R 

<\TING 


DWG. 

No 

No. 


FREQ. 

MIN - MAX 

RATIO 

REC. 

Pin 

RL 

Zm 

LOSS 



BURN- 

MAX. 

MAT. 

No 






NR 

NF 






MIN - MAX 

OUT 

TEMP 






—Mi)_ 

(Hz) 

times 

(dB) 

(W) 

(fi) 

(Q) 

(dB) 


m 

(Erq) 

ra 



1 

1N832C . “* 



4 OG - 12G 


6.5 








150S 

Si 

D07 

2 

1N5436 



12G - 18G 


7 5 

1 Om 

22 

500 


2 5 

400 - 600 


150S 

Si 4 

D037 

3 

1N5437 



12G - 18G 


7.0 

1 .Om 

22 

500 


2 5 

400 - 600 


150S 

Si ♦ 

D037 

4 

1N5438 



12G - 18G 


6 5 

1 Om 

22 

500 


2 5 

400 - 600 


150S 

Si ♦ 

D037 

5 

L8202 

X 

9 375M 

1 OG - 12 4G 

1 1 

8.0 

1 Om 

10 


6 20 


2000 

30 

150A 

Si ♦ 

F27ac 

6 

L8202A 

X 

9 375M 

1 OG - 12.4G 

1 1 

7.5 

1 Om 

10 


5 70 


2000 

30 

150A 

Si# 

F27ac 

7 

L8202B 

X 

9 375M 

1OG - 12 4G 

1 1 

7.0 

1 Om 

10 


470 


2000 

3.0 

150A 

Si# 

F27ac 

8 

K3A 


700M 


13 











A32c 

9 

K3F 


700M 


10 











D07 

10 

1N25 

L 

1 OG 


2 5 


1 2m 

100 

200 

8 0 


100-400 

750 § 

70A 

Si 

P30 

1 1 

JAN1N25 

L 

1 OG 


2 5 


1 2m 

100 

200 

8 0 


100-400 


70A 

Si 

P3 

12 

1N25A 

L 

1 OG 


2 0 


1 2m 

100 

200 

6 5 


100-300 

750 § 

70A 

Si 

P30 

13 

1N25B 

L 

1000M 


1 5 

8 3 

1 2 

100 

200 

5 5 


100- 300 

750 § 

70A 

Si 

P30 

14 

1N25WA 

L 

1000M 

1 OOG - 2 OOG 


8 7 


100 

200 


2 0 

100- 300 

6 5 


Si $ 

P3a§ 

15 

JAN 1 N25WA 

L 

1000M 


1 5 

8 7 

1 Om 

100 

200 

6 0 

2.0 

100-300 


70A 

Si 

P3d 

16 

1N26B 

L 

1 OG 


1 5 

8.3 

1 2m 

100 

200 

5.5 


100-300 

750 § 

70A 

Si 

P30 

17# 

CS36A 

L 

1000M 












Si 

P3 

18 

D4084 

L 

1 OG 


2 5 


1 2m 

100 

200 

8.0 


100-400 

750 § 

70A 

Si 

P30 

19 

D4084A 

L 

1 OG 


20 


1 2m 

100 

200 

6.5 


100-300 

750 § 

70A 

Si 

P30 

20 

D4084B 

L 

1 OG 


1 5 

8.3 

1 2m 

100 

200 

5 5 


100-300 

750 § 

70A 

Si 

P3a§0 

21 

HP5082-281 7 

L 

1000M 



60 

1 Om 

100 



1.8 

250-400 

50 

200J 

Si#$ 

A1n0 

22 

K25A 

L 

1 OG 


2 0 





6 5 


100-400 

6.5k§ 

125 

Si 

P30 

23 

K25B 

L 

1 OG 


1 5 





5 5 


100-400 

6.5k§ 

150 

Si 

P30 

24 

AEL-A51D 

L-S 

2 OG 

1 OG-4 OG 


5.0 

500u 

100 

200 


1.2 

100-300 


150S 

Si 

F27ad 

25 

HP5082-2350 


2000M 



7.0 

1 Om 




1 5 

150- 250 

5 0 

125A 

%♦ 

A1ad0 

26 

HP5082-2353 


2000M 



7.0 

1 Om 




1 5 

150- 250 

5.0 

125A 

%♦ 

F3j0 

27 

HP5082-2365 


2000M 



6.5 

1 Om 




1.3 

150- 250 

5 0 

125A 

%♦ 

Alad 

28 

HP5082-2366 


2000M 



6.5 

1 Om 




1 3 

150- 250 

5.0 

125A 

%♦ 

F3j 

29 

HP5082-2400 

L 

2000M 



6.0 

1 Om 




1 3 

150- 200 

5 0 

125A 

% 

Alad 

30 

HP5082-2827 

S 

2000M 



6.0 

1 Om 

100 


4 6 

1 8 

250-400 

50 

200J 

Si#$ 

A1n0 

31# 

AAY56 

S 

3000M 

2 000-4 OOOG 


7.5 





1 43 


300m 

100A 

Ge0T 

P2c0 

32# 

CS2A 

s 

3000M 

- 6 OOG 

1 5 





8 0 





Si 

P3b 

33# 

CS12B 

s 

3000M 



7.0 





1 5 

350 



Si 

P2d0 

34# 

CS33A0 

s 

3000M 

- 6 OOG 











Si 

P3 

35# 

CS37A 

s 

3000M 

- 6 OOG 











Si 

P3b 

36# 

CV291 

s 

3000M 

-6 OG 


13 6 






250-450 



Si 

P3 

37# 

CV364 

s 

3000M 

-6 OG 


12 2 






250-450 



Si 

P3 

38# 

CV3923 

s 

3000M 



13 7 









Si 

P3 

39# 

CV3984 

s 

3000M 



12.2 









Si 

P3 

40# 

CV7771 

s 

3000M 



7 5 





1 43 

350 



Si 

P2d 

41# 

CV7772 

s 

3000M 



7.5 





1 43 

350 



Si 

P2d 

42 

HP5082-2520 


3000M 



7 0 

1 Om 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

A1ad0 

43 

HP5082-2521 


3000M 



7 0 

1 .Om 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

A1ad0 

44 

HP5082-2523 


3000M 



7 0 

1 Om 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

P30 

45 

HP5082-2524 


3000M 



7 0 

1 Om 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

P30 

46 

HP5082-2550 


3000M 



6 5 

1 Om 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

A1ad0 

47 

HP5082-255 1 


3000M 



6 5 

1 Om 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

A1ad0 

48 

HP5082-2553 


3000M 



6.5 

1 Om 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

P30 

49 

HP5082-2554 


3000M 



6.5 

1 Om 




1.5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

P30 

50 

HP5082-2563 


3000M 



6.0 

1 .0m 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

P30 | 

51 

HP5082-2564 


3000M 



6.0 

1 Om 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

P30 

52 

HP5082-2565 


3000M 



60 

1 Om 




1 5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

A1ad0 

53 

HP5082-2566 


3000M 



60 

1 Om 




1.5 

100- 250 

15 

125A 

%♦ 

A1ad0 

54 

MA40001 

s 

3 OG 



6 5 





1 8 

200-400 

10 

150A 

♦ 0 

F34f0 

55 

MA40002 

s 

3 OG 



6 0 





1 6 

200-400 

10 

150A 

♦t 

F32f0 

56 

MA40003 

s 

3 OG 



5 5 





1.6 

200-400 

10 

150A 

♦ 0 

F32f0 

57 

1N21B 

s 

3060M 


2 0 


,50m 

100 

400 

6 5 


300- 700 

20 

150A 

Si 

P30 

58 

1N21C 

s 

3060M 


1 5 


50m 

100 

400 

5 5 


300- 700 

20 

150A 

Si 

P30 

59 

1N21D 

s 

3060M 


1 3 


50m 

100 

400 

5 0 

1 5 

325- 475 

20 

150A 

Si 

P30 i 

60 

1N21E 

s 

3060M 



7.0 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

5 0 

150A 

Si 

P30 

61 

1N21F 

s 

3060M 



6 0 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

5 0 

150A 

Si 

■P30 ~~ 

62 

1N21G 

s 

3060M 



5 5 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

5 0 

150S 

Si0 

D022 

63 

1N21WD 

s 

3060M 


1 5 

7 3 

50m 

100 

400 

5 0 

1 5 

325- 475 

2 0 

150S 

Si0 

P3a§ 

64 

1N21WE 

s 

3060M 


1 5 

7 0 

50m 

100 

400 

5 5 

1 3 

350- 450 

20 

150A 

Si 

P3a§0 

65 

JAN 1 N21 WE,WEM 

,WEMR 

















S 

3060M 

1 _ 

1 5 

7 0 

500u 

100 

400 

55 

1.3 

350-450 

2.0 

150A 

Si 

P3d 

66 

1N21WF 

S 

3060M 



6 0 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

5 0 

150S 

Si0 

P3a§ 

67 

1N21WG 

S 

3060M 



5 5 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

5 0 

150S 

Si0 

P3a§ 

68 

JAN 1 N21 WG.WGIV 

I.WGMR 

















S 

3060M 


1 5 

5 5 

500u 

100 

400 

5.5 

1 3 

350-450 

20 

150A 

Si 

P3d 

69 

1N416B 

S 

3060M 


2 0 


50m 

100 

400 

6 5 


300- 700 

20 

150A 

Si 

P30 

70 

1N416C 

S 

3060M 


1 5 


50m 

100 

400 

5 5 


300- 700 

20 

150A 

Si 

P30 


1N416D 

S 

3060M 


1 3 


50m 

100 

400 

5 0 

1.5 

325- 475 

20 

150A 

Si 

P30 

72 

1N416E 

S 

3060M 



7 0 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

5 0 

150A 

Si 

P30 

73 

1N416F 

S 

3060M 



60 

.50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

5.0 

150S 

Si0 

D023 

74 

1N416G 

S 

3060M 



5 5 

50m 

100 

400 


1.3 

350- 450 

5 0 

150S 

Si0 

D023 

75 

1N831 

S 

3060M 


1 5 


5 Om 

100 

400 

5.5 




150A 

Si 

A196b 

76 

1N831A 

S 

3060M 



7 0 

5.0m 

100 

400 





150A 

Si 

A196b 

77 

JAN1N831A 

S 

3060M 

3.05G - 3 06G 

1 5 

7 0 

5 Om 

100 

400 

5 5 

1 3 

350- 450 


100 

Si 

Alsk 

78 

1N831B 

S 

3060M 

1 55G - 5 2G 

1 5 

6.5 


100 

400 

5.5 




150S 

Si 

D07 

79 

1N831C 

S 

3.06G 

1.55G-5 2G 

1 5 

60 

500u 

100 

400 

5.5 




150S 

Si 

D07 

80 

1N3655 

S 

3060M 


1 5 

8.3 




5 5 


200 - 800 



Si 

P30 

81 

1N3655A 

S 

3060M 


1 5 

7.0 




5 5 

1 3 

350- 950 



Si 

P30 

82 

JAN 1 N3655A.AM./ 

\MR 

















S 

3060M 

3 05G - 3 06G 

1 5 

7.0 

50m 

100 

400 

5 5 

1 3 


10 

150A 

Si 

P30 ^ 

83 

1N3655B 


3060M 


1 5 

6 0 


100 

400 

5 5 

1 5 

350- 450 

10 

150S 

Si 

D023 

84 

1N3733 

S 

3060M 


1 5 





5 5 





Si 

P30 

85 

1N4294 

S 

3060M 


1 5 



100 

400 

5.5 



10 

150A 

Si 

P3 

86 v# 

1S1721 

S 

3060M 

2 OG-4 OG 


7 0 

500u 

100 

400 

5.5 


4000 

10 

125 

Si0$ 

D023 

87# 

802 IB 

S 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 

20 


50m 

100 

400 

6 5 

20 

200 - 800 

2.0 


Si 

P3c 

88 # 

8021C 

S 

3060M 

2 OOG - 4.OOG 

1 5 


.50m 

100 

400 

5 5 

20 

200 - 800 

20 


Si 

P3c 

89# 

802 ID 

S 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 

1 3 


50m 

100 

400 

5 0 

1 5 

325- 475 

2.0 


Si 

P3c 

90# 

802 IE 

S 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


7 0 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

1 0 


Si 

P3c 

91# 

802 IF 

S 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


60 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

1.0 


Si 

P3c 

92# 

8121 B 

S 

3060M 

2OOG - 4 OOG 

20 


50m 

100 

400 

6 5 

2.0 

200 - 800 

20 


Si 

P3c 

93# 

8121C 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 

1 5 


.50m 

100 

400 

5 5 

20 

200 - 800 

20 


Si 

P3c 

94# 

8121 D 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 

1 3 


.50m 

100 

400 

5 0 

1 5 

325- 475 

20 


Si 

P3c 

95# 

8 121 E 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


7 0 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

1 0 


Si 

P3c 

96# 

8121 F 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


60 

.50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

1.0 


Si 

P3c 

97# 

BSM01 

s 

3060M 

1OM - 4 OOG 

1 5 

8 3 

50m 

100 

400 

5 5 


300- 500 


150A 

Si 

P3a§ 

98# 

BSM02 

s 

3060M 

1 OM - 4 OOG 

1 2 

6 0 

50m 

100 

400 

4 5 

1 3 

350- 450 


150A 

Si 

P3a§ 

99 

D4180 

s 

3060M 


1 5 


50m 

100 

400 

5 5 


300- 700 

10 

150A 

Si 

P30 

100 

D4180C 

s 

3060M 


1 5 


.50m 

100 

400 

5 5 



10 

150A 

Si0 

P30 

101 

D4180E 

s 

3060M 



7 0 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

10 

150A 

Si0 

P30 

102 

D4188B 

s 

3060M 


2 0 


.50m 

100 

400 

6 5 



20 

150A 

Si0 

P3a§ 

103 

D4188C 

s 

3060M 


1 5 


50m 

100 

400 

5 5 



20 

150A 

Si0 

P3a§ 

104 

D4188D 

s 

3060M 


1 5 


.50m 

100 

400 

5 5 



20 

150A 

Si0 

P3a§ 

105 

D4188E 

s 

3060M 


1 5 

7 0 

50m 

100 

400 

5 5 

1 3 

350- 450 

5 0 

150A 

Si0 

P3a§ 

106 

D4188F 

s 

3060M 



60 

50m 

100 

400 


1 3 

350- 450 

5 0 

150A 

Si0 

P3a§ 

107 

D4940 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


7 0 

.50m 

100 

400 



300- 700 


150J 

Si0$ 

DO70 


510 
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8. MICROWAVE 


MIXER DIODES 


IN ORDER OF (1) TEST FREQ (OR MIN FREQ WHEN 



2J 


JJ 

FREQUENCY 

NO 

SE 

TEST COND. 

FOR- 

MAX. 

MAX. IF IMPEDANCE 1 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

BAND 

TEST 

RANGE 

MAX 

MAX 




CONV. 

VSWR 

RANGE 

MAX R> 

VTING 


DWG. 

No. 

No. 


FREQ. 

MIN - MAX 

RATIO 

REC. 

Pin 

RL 

Zm 

LOSS 



BURN- 

MAX. 

MAT. 

No. 






NR 

NF 






MIN - MAX 

OUT 

TEMP 






(Hz) 

(Hz) 

times 

(dB) 

(W) 

(0) 

(0) 

(dB) 


(0) 

(Era) 

(°C) 



1 

D5091 

S 

3060M 

2.OOG -4.OOG 


7.0 


100 

400 



300- 700 

2 0 


Si$ 

A1 am0 

2 

D5091A 

S 

3060M 

2.00G - 4.00G 


6.5 


100 

400 



300- 700 

2.0 


Si$ 

A1 am0 

3 

D5221C 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


8.3 

500u 

100 



2.3 

300-600 

20 

150S 

SiP 

F85§0 

4 

D5221E 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


7.0 

500u 

100 



1.8 

300-600 

2.0 

150S 

Si0 

F85§0 

5 

D5221F 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


6.0 

500u 

100 



1.6 

300-600 

2.0 

1 50S 

Sip 

F85§0 

6 

D5501 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


70 

1 .0m 

10 



2.3 

250-450 


1 50A 

Si ♦ $ 

Alak 

7 

D5501A 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


6.5 

1 .0m 

10 



2.0 

250-450 


150A 

Si# $ 

Alak 

8 

D5501B 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


6.0 

1 .0m 

10 



1 8 

250-450 


1 50A 

Si# $ 

Alak 

9 

D5501C 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


5.5 

1 .0m 

10 



1.7 

250-450 


1 50A 

Si# $ 

Alak 

10 

D5503 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


70 

1 .0m 

10 



23 

150-350 


150A 

Si# $ 

F85 

1 1 

D5503A 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


6.5 

1 .0m 

10 



2.0 

150-350 


1 50A 

Si# $ 

F85 

12 

D5503B 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


6.0 

1 Om 

10 



1.8 

150-350 


1 50A 

Si# $ 

F85 

13 

D5503C 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


5.5 

1 .0m 

10 



1.7 

150-350 


1 50A 

Si# $ 

F85 

14v 

D5616H 

S 

3060M 



50 

500u 




1 3 

350-450 

2.0 

150A 

0 

F63c0 

15v 

D5621H 

S 

3060M 



5.0 

500u 




1 3 

350-450 

2.0 

1 50A 

0 

F63d0 

16 

D5910 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


7.0 

500u 

100 



1 3 

350-450 


1 50A 

Si# 

F63b§ 

17 

D5910A 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


6.5 

500u 

100 



1 3 

350-450 


150A 

Si# 

F63b§ 

18 

D5910B 

S 

3060M 

2.00G-4.00G 


6.0 

500u 

100 



1.3 

350-450 


150A 

Si# 

F63b§ 

19 

D5910C 

S 

3060M 

2.00G-4 OOG 


5.5 

500u 

100 



1 3 

350-450 


1 50A 

Si# 

F63b§ 

20 

L8200 

S 

3.06G 

1.0G - 4.0G 

1 1 

7.0 

1 Om 

10 


4 90 


2300 

3 0 

150A 

Si# 

F27ac 

21 

L8200A 

s 

3.06G 

1.0G - 4.0G 

1.1 

6.5 

1 .0m 

10 


4.40 


2300 

3.0 

1 50A 

Si# 

F27ac 

22 

L8200B 

s 

3 06G 

1.0G - 4 OG 

1 1 

6.0 

1 .0m 

10 


3.90 


^300 

3 0 

1 50A 

Si# 

F27ac 

23 

L8200C 

s 

3.06G 

1.0G - 4 OG 

1 1 

5.5 

1 .0m 

10 


3.70 


2300 

3.0 

1 50A 

Si4 

F27ac 

24 

L8201 

s 

3.06G 

1.0G - 4 OG 

1 1 

7 0 

1 Om 

10 


4.90 


2300 

3.0 

1 50A 

Si# 

A lad 

25 

L8201A 

s 

3 06G 

1.0G - 4 OG 

1.1 

6.5 

1 Om 

10 


4 40 


"2300 

3.0 

1 50A 

Si# 

Alad 

26 

L8201B 

s 

3 06G 

1.0G - 4 OG 

1.1 

60 

1 .0m 

10 


3 90 


2300 

3 0 

150A 

Si# 

Alad 

27 

L8201C 

s 

3 06G 

1.0G - 4.0G 

1.1 

5.5 

1 .0m 

10 


3 70 


2300 

3.0 

1 50A 

Si# 

Alad 

28 

L8203 

s 

3 06G 

1.0G - 4 OG 

1 1 

7.0 

1 .0m 

10 


4.90 


"2300 

3.0 

1 50A 

Si# 

F1Oq0 

29 

L8203A 

s 

3 06G 

1 .OG - 4.0G 

1 1 

6.5 

1 .0m 

10 


4.40 


2300 

3 0 

1 50A 

Si# 

F1Oq0 

30 

L8203B 

s 

3.06G 

1 .OG - 4.0G 

1 1 

6.0 

1 .0m 

10 


3.90 


2300 

3.0 

1 50A 

Si# 

F1Oq0 

31 

L8203C 

s 

3 06G 

1.0G - 4 OG 

1.1 

5 5 

1 Om 

10 


370 


"2300 

3 0 

150A 

Si# 

F1Oq0 

32 

L8204 

s 

3 06G 

1 .OG - 4.0G 

1 1 

7.0 

1 .0m 

10 


4.90 


2300 

3 0 

150A 

Si# 

M86a0 

33 

L8204A 

s 

3.06G 

1.0G - 4 OG 

1 1 

6.5 

1 Om 

10 


4.40 


2300 

3.0 

150A 

Si# 

M86a0 

34 

L8204B 

s 

3 06G 

1 OG - 4 OG 

i i 

6.0 

1 Om 

10 


3 90 


2300 

3 0 

1 50A 

Si# 

M86a0 

35 

L8204C 

s 

3.06G 

1.0G - 4 OG 

1 1 

5.5 

1 .0m 

10 


3.70 


2300 

3 0 

150A 

s[i# 

M86a0 

36 

L8212 

s 

3.06G 

1.0G-4.0G 


7.0 

1.0 

10 


4.90 


2300 

3.0 

125A 

si# 

F51 

37 

L8212A 

s 

3.06G 

1.0G-4 OG 


6.5 

1 0 

10 


440 


2300 

3 0 

1 25A 

Si# 

F51 

38 

L8212AM 

s 

3.06G 

1.0G-4 OG 


6.5 

1.0 

10 


4 40 


2300 

3 0 

1 25A 

Si# 

F51 

39 

L8212B 

s 

3.06G 

1.0G-4 OG 


6.0 

1 0 

10 


3 90 


2300 

3 0 

125A 

Si# 

F51 

40 

L8212BM 

s 

3.06G 

1 OG-4 OG 


6.0 

1 0 

10 


3 90 


2300 

3 0 

125A 

Si# 

F51 

41 

L8212C 

s 

3.06G 

1.0G-4.0G 


5.5 

1.0 

10 


3.70 


2300 

3 0 

1 25A 

Si# 

F51 

42 

L8212CM 

s 

3.06G 

1 OG-4 OG 


55 

1 0 

10 


3 70 


2300 

30 

1 25A 

Si# 

F51 

43 

L8212M 

s 

3.06G 

1 0G-4.0G 


7 0 

1 0 

10 


4 90 


2300 

3 0 

1 25A 

Si# 

F51 

44 

MA421A 

s 

3060M 

500M - 4 OOG 


65 





1 3 

350- 450 



Si 

P30 

45 

MA421B 

s 

3060M 

500M - 4 OOG 


60 





1 3 

350- 450 



Si 

P30 

46 

MA449B 

s 

3060M 


20 





6 5 





Si 

P30 

47 

MA449C 

s 

3060M 


1.5 





5.5 





Si 

P30 

48 

MA449D 

s 

3060M 


1.3 





5.0 

1.5 

325- 475 



Si 

P30 

49 

MA449E 

s 

3060M 


1.5 

70 




5.5 

1 3 

350- 450 



Si 

P30 

50 

MA449F 

s 

3060M 



60 





1.3 

350- 450 



Si 

P30 

51 

MA459B 

s 

3060M 


20 

10.3 

.50m 

100 

400 

6.5 




150A 

SiP 

P3a§ 

52 

MA459C 

s 

3060M 


1 5 

8.3 

50m 

100 

400 

5 5 




1 50A 

Sip 

P3a§ 

53 

MA459D 

s 

3060M 


1 3 

7.3 

.50m 

100 

400 

5 0 

1 5 

325- 475 


150A 

Si0 

P3a§ 

54 

MA459F 

s 

3060M 



6.0 

50m 

100 

400 


1.3 

350- 450 


1 50A 

SiP 

P3a§ 

55 

MA4126 

s 

3060M 


20 





5 5 





Si 

p w 

56 

MA4126A 

s 

3060M 


10 





5 5 


200 - 800 



Si 

P30 

57 

MA4127 

s 

3060M 


1 5 

8.3 




5.5 

1.6 

300- 500 

10 


Si 

P3 

58 

MA4127A 

s 

3060M 

1 OM - 4.OOG 


7 0 

50m 

100 

400 


1.6 

350- 500 

10 

1 50A 

sigr~ 

P30 

59 

MA4131 

s 

3060M 

1 .OOG - 4 OOG 

20 

18 

50m 

100 

400 

5.5 




1 50A 

Sip 

P3a§ 

60 

MA4131A 

s 

3060M 

1 OOG - 4 OOG 

10 

15 

.50m 

100 

400 

5 5 


200 - 800 


150A 

SiP 

P3a§ 

61 

MA4136 

s 

3060M 


20 





5.5 





Si 

P30^ 

62 

MA4136A 

s 

3060M 

1 OOG - 4 OOG 

10 


50m 

100 

400 

5.5 




150A 

Si0 

D07 

63 

MA4137 

s 

3060M 


1 5 





5 5 





Si 

D07 

64 

MA4171 

s 

3060M 



7 0 






350- 450 



Si 

DO70 

65 

MA4172 

s 

3060M 


1 5 

7 0 




5 5 

1 3 

350- 450 



Si 

P3a§0 

66 

MA40051D 

s 

3060M 


1 5 

7 3 

500m 

100 

400 

5 5 

1 5 

350-450 

10 

150A 

♦ 0 

P3a$f 

67 

MA40051E 

s 

3060M 


1 5 

7 0 

500m 

100 

400 

5 5 

1 5 

350-450 

10 

1 50A 

♦ 0 

P3a0 

68 

MA40051F 

s 

3060M 


1 5 

60 

500m 

100 

400 

5 5 

1 5 

350-450 

10 

150A 

♦ 0 

P3a0 

69 

MA40051G 

s 

3060M 


1 5 

5 5 

500m 

100 

400 

5.5 

1 5 

350-450 

10 

150A 

♦ 0 

P3a0 

70 

MA41500 

s 

3060M 



83 


100 




200- 500 

2.0 

150 

Si 

Alad 

71 

MA41501 

s 

3060M 



7 0 


100 




250- 450 

2.0 

150 

Si 

Alad 

72 

MA41502 

s 

3060M 



6.5 


100 




250- 450 

20 

150 

Si 

Alad 

73 

MA41503 

s 

3060M 



60 


100 




250- 450 

2.0 

150 

Si 

Alad 

74 

MA41504 

s 

3060M 



5.5 


100 




250- 450 

2.0 

150 

Si 

Alad 

75 

PK0601 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


8.3 

,50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

DO70 

76 

PK0601L 

s 

3 060G 

2.OG-4 OG 


8.3 

500u 

100 

400 


1.5 

400-600 

15 

1 50A 

Si# 

M86c0 

77 

PK0602 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


7.0 

.50m 

100 

400 


1.5 

400- 600 

15 

150A 

Si# 

DO70 

78 

PK0602L 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


7.0 

.50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

150A 

Si# 

M86c0 

79 

PK0603 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


6.5 

.50m 

100 

400 


1.5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

DO 70 

80 

PK0603L 

s 

3060M 

2 OOG - 4.OOG 


65 

.50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

150A 

Si# 

M86c0 

81 

PK0604 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


6.0 

.50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

10 

1 50A 

Si# 

DO70 

82 

PK0604L 

s 

3060M 

2 OOG - 4.OOG 


60 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

10 

150A 

Si# 

M86c0 

83 

PK0605 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


5 5 

.50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

10 

1 50A 

Si# 

DO70 

84 

PK0605L 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


5.5 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

10 

1 50A 

Si# 

M86c0 

85 

PK0801 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


83 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

A1ad0 

86 

PK0801L 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


83 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

M86c0 

87 

PK0802 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


7.0 

.50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

A1ad0 

88 

PK0802L 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


7.0 

.50m 

100 

400 


1.5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

M86c0 

89 

PK0803 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


65 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

150A 

Si# 

A1ad0 

90 

PK0803L 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


6.5 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

150A 

Si# 

M86c0 

91 

PK0804 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


60 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

10 

1 50A 

Si# 

A1 a d0 

92 

PK0804L 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


60 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

10 

1 50A 

Si# 

M86c0 

93 

PK0805 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


5 5 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

10 

1 50A 

Si# 

A1ad0 

94 

PK0805L 

s 

3060M 

2.00G - 4 OOG 


5.5 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

10 

1 50A 

Si# 

M86c0 

95 

PK5101 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


8.3 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

F54a0 

96 

PK5102 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


7 0 

50m 

100 

400 


1.5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

F54a0 

97 

PK5103 

s 

3060M 

2.00G - 4.00G 


6 5 

.50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

F54a0 

98 

PK5104 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


60 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 600 

15 

1 50A 

Si# 

F54a0 

99 

PK5105 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


5 5 

50m 

100 

400 


1 5 

400- 450 

10 

150A 

Si# 

F54a0 

100 

PM0801 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


8.3 

50m 

100 

400 


1 5 

350- 450 

5 0 

1 50A 

Si0- 

A1ad0 

101 

PM0801L 

s 

3060M 

2.OOG - 4 OOG 


8.3 

50m 

100 

400 


1 5 

350- 450 

5 0 

150A 

sig. 

M86c0 

102 

PM0802 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


7 0 

50m 

100 

400 


1 5 

350- 450 

5 0 

1 50A 

Sig 

A1ad0 

103 

PM0802L 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


7 0 

.50m 

100 

400 


1 5 

350- 450 

5.0 

1 50A 

sip 

M86c0 

104 

PM0803 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


6 5 

.50m 

100 

400 


1 5 

350- 550 

5 0 

1 50A 

Si0 

A1ad0 

105 

PM0803L 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


6 5 

.50m 

100 

400 


1 5 

350- 550 

5.0 

1 50A 

sig 

M86c0 

106 

PM0804 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 


60 

.50m 

100 

400 


1 5 

350- 550 

5 0 

150A 

Sig 

A1 a d 0 

107 

PM0804L 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


60 

50m 

100 

400 


1 5 

350- 550 

5 0 

150A 

SiP 

M86c0 

108 

PM0805 

s 

3060M 

2 OOG - 4.00G 


5.5 

.50m 

100 

400 


1.5 

350- 550 

5 0 

150A 

S.0 

A1ad0 1 

109 

PM0805L 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 


5 5 

50m 

100 

400 


1 5 

350- 550 

5 0 

150A 

Si0 

M86c0 

no# 

X6P1 

s 

3060M 



6 5 

1 .0m 

10 

400 


20 

300-400 



Si# 

F27d 


511 
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8. MICROWAVE MIXER DIODES 


IN ORDER OF (1) TEST FREQ (OR MIN FREQ WHEN 
TEST FREQ NOT f -““ - 



2J 


u 

FREQUENCY 

NO 

SE 

TEST COND. FOR- 

MAX. 

MAX. IF IMPEDANCE I 

ABSOLUTE 

DESC 

RIPTION 

LINE 

TYPE 

BAND 

TEST 

RANGE 

MAX 

MAX 




CONV. 

VSWR 

RANGE 

MAX R> 

\TING 


DWG. 

No 

No. 


FREQ 

MIN - MAX 

RATIO 

REC. 

Pin 

RL 

Zm 

LOSS 



BURN- 

MAX. 

MAT. 

No. 






NR 

NF 






MIN - MAX 

OUT 

TEMP 






(Hz) 

(Hz) 

times 

(dB) 

(W) 

(ft) 

(ft) 

(dB) 


(ft) 

(Erg) 

(°C) 



1# 

X6P3 

S 

3060M 



5 5 

1.0m 

10 

400 


2.0 

300-400 



Si4 

F27d 

2# 

X61P2 

S 

3060M 



6.0 

1 Om 

10 

400 


2.0 

300-400 



Si 4 

F27d 

3# 

XMP1 

S 

3060M 



6.5 

1.0m 

10 

400 


20 

300-400 



Si 4 

A lac 

4# 

XMP2 

s 

3060M 



60 

1.0m 

10 

400 


2.0 

300-400 



Si 4 

A lac 

5# 

XMP3 

s 

3060M 



5 5 

1.0m 

10 

400 


2.0 

300-400 



Si4 

A lac 

6# 

1N28J 


4000M 


2 7 


1 .Om 



8.0 




90S 

Si 

P3 

7# 

SH5A 

s 

4000M 

3.00G - 6.00G 






8.0 





Si 

P3 

8 

INI 50 

C 

6750M 

6 OOG - 7.OOG 

20 

9 8 

1.0m 

100 

400 

6.0 

1.5 

250- 500 

1.0 

150A 

Sig) 

P30 

9 

IN 160 

C 

6750M 

6.00G - 7.OOG 

2 7 

1 1.4 

1.0m 

100 

400 

6.5 


200- 500 

1 0 

150A 

SiE) 

P30 

10 

JAN 1N 1132,R 

s-x 

6 75G 

2.0G-12.4G 


9.5 

1 .Om 

100 

150 


2.0 

100-200 


70A 

Si 

P1c0 

1 1 

D5632 


6750M 

3.OOG - 12 4G 


9 0 

1.0m 

100 



20 

100- 200 

1 0 

‘150A 

Si0 

PlbA 

12 

D5632A 


6750M 

3.OOG - 12.4G 


8.0 

1 .Om 

100 



20 

100- 200 

1.0 

150A 

Sig 

PlbA 

13 

MA419 

c 

6750M 

6.OOG - 7.OOG 

2.7 

1 1 4 

1.0m 

100 

400 

6 5 


200- 500 

1.0 

150A 

sia 

P3a§ | 

14 

MA419A 

c 

6750M 

6.OOG - 7 OOG 

20 

9.8 

1.0m 

100 

400 

6.0 

1.5 

250- 500 

1 0 

150A 

Si@ 

P3a§ 

15 

INI 132 

s-x 

7.5G 

3.0G-1 2.4G 


95 

1.0m 

100 

150 


20 

100-200 


70A 

Si 

P1c0 

16 

HP5082-2602 

c 

8000M 



70 

1.0m 




1.5 

125- 250 

5.0 

125 

% 

A lad 

17 

L8205 

X 

8 OG 

1 .OG - 4.0G 

1 1 

7.5 

1 Om 

10 


5.70 


2000 

30 

150A 

Si 4 

Alad 

18 

L8205A 

X 

8 OG 

1.0G - 4 OG 

1 1 

7 0 

1.0m 

10 


5.20 


2000 

3.0 

150A 

Si 4 

Alad 

19 

L8205B 

X 

8 OG 

1.0G - 4 OG 

1 1 

6.5 

1.0m 

10 




2000 

3.0 

150A 

Si 4 

Alad 

20 

MA4623 

X 

8800M 



15 





20 

50- 150 


1 50A 

Si 

Plb 

21 

MA4623A 

X 

8800M 



12 





2.0 

50- 150 


150A 

Si 

Plb 

22 

1N2509 

c 

9000M 

4 OOG - 10.OG 


10 

1 .Om 

10 



1 5 

200- 450 


1 50S 

Si(Z) 

F3b§ 

23 

MA40006 

X 

9 3G 



80 





1.8 

200-500 

5.0 

150A 

♦ 0 

F32f0 

24 

MA40007 

X 

9 3G 



7.0 





1 6 

200-500 

5 0 

150A 

40 

F32f0 

25 

MA40008 

X 

9 3G 



6.5 





1.6 

200-500 

5.0 

150A 

4g 

F32f0 

26 

MA40009 

X 

9 3G 



60 





1 6 

200-500 

5 0 

150A 


F32f0 | 

27 

1N23B 

X 

9375M 


2 7 


1 .Om 

100 

400 

6.5 


250- 550 

1 0 

150A 

Si 

P30 

28 

1N23C 

X 

9 375G 


20 

9 5 

1.0m 

100 

400 

6 0 

1 5 

325-475 


150A 

Si0 

P30 

29 

1N23D 

X 

9375M 


1 7 

8.5 

1 .Om 

100 

400 

5 0 

1.3 

350- 450 

1 0 

150A 

Si 

P30 

30 

1N23E 

X 

9375M 



7 5 

1 .Om 

100 

400 

5.0 

1 3 

335- 465 

1.0 

150A 

Si 

P30 

31 

1N23F 

X 

9375M 



7.0 

1.0m 

100 

400 

5.0 

1 3 

335- 465 

2.0 

150A 

Si 

P30 

32 

1N23G 

X 

9375M 



6.5 

1 .Om 

100 

400 


1 3 

335- 465 

2.0 

150S 

SiE) 

D022 

33 

1N23WD 

X 

9375M 


1 7 

8 2 

1 .Om 

100 

400 

5 0 

1 3 

350- 450 

1.0 

150S 

SiE) 

P3a§ 

34 

1N23WE 

X 

9375M 


1.4 

7 5 

1.0m 

100 

400 

5 0 

1 3 

335- 465 

1.0 

150A 

Si 

P3a 

35 

JAN 1 N23WE,WEM 

WEMR 

















X 

9375M 


1 4 

7.5 

1 Om 

100 

400 

60 

1.3 

335-465 

2.0 

150A 

Si 

P3d 

36 

1N23WF 

X 

9375M 



7.0 

1.0m 

100 

400 


1.3 

335- 465 

2.0 

150S 

Si0 

P3a§ 

37 

1N23WG 

X 

9375M 



6 5 

1 Om 

100 

400 


1.3 

335- 465 

2.0 

150S 

Si0 

P3a§ 

38 

JAN 1 N23WG.WGIV 

.WGMR 

















X 

9375M 


1.4 

6 5 

1 .Om 

100 

400 

60 

1.3 

335-465 

2.0 

150A 

Si 

P3d 

39 

1N 149 

X 

9375M 


1 5 


1 Om 

100 

400 

5.5 

1.5 

325- 475 

1.0 

150A 

Si 

P30 

40 

1N263 

X 

9.375G 

8 6G-9 6G 

1.4 

7.5 



190 

6.0 

1 3 

140-210 

1.3 

90A 

Ge 

P3a0 

41 

JAN1N263 

X 

9375M 


1.4 

7 5 

1 .Om 

100 

190 

60 

1.3 

140- 210 


100A 

Ge 

P3a 

42 

1N415B 

X 

9375M 


2 7 


1.0m 

100 

400 

6.5 


250- 550 

1.0 

150A 

Si 

P3a§ 

43 

1N415C 

X 

9375M 


20 

10 

1 .Om 

100 

400 

60 

1 5 

325- 475 

1.0 

150A 

Si 

P3a§ 

44 

1N415D 

X 

9375M 


1 7 

8.5 

1.0m 

100 

400 

5.0 

1 3 

350- 450 

1.0 

1 50A 

Si 

P3a§ 

45 

1N415E 

X 

9375M 



7.5 

1.0m 

100 

400 


1 3 

335- 465 

1.0 

150A 

Si 

P3a§ 

46 

1N415F 

X 

9375M 



7 0 

1.0m 

100 

400 


1.3 

335- 465 

2.0 

150S 

Sig, 

D023 

47 

1N415G 

X 

9375M 



6.5 

1.0m 

100 

400 


1 3 

335- 465 

2.0 

150S 

Sill 

D023 

48 

1N832 

X 

9375M 


20 

10 

1.0m 

100 

400 

60 



1.0 

150A 

Si 

A196b | 

49 

1N832A 

X 

9375M 


2.0 

8.5 




6.0 


350- 450 



Si 

DO70 

50 

1N832B 


9375M 

4 OOG - 10 OG 


7.0 

1 .Om 

100 

400 





150S 

Si 

D07 

51 

JAN1N832B 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 

1 4 

7.5 

5.0m 

100 

400 

6 0 

1 3 

335- 465 


10OA 

Si 

Aldd 

52v 

1N832D 

IX 

9375M 

4 00G-12.0G 


6.0 

1 .Om 

100 

400 





150S 

Si 

D07 

53 

1N2802 

X 

9375M 



7.5 

1.0m 

100 

400 


1.3 



150A 

Si 

T3m0 

54 

1N3745 

X 

9375M 



9.5 





1.5 

325- 475 



Si0 

P3 

55 

1N3746 

X 

9375M 



8.5 





1.3 

335- 465 



Sig 

P3 

56 

1N3747 

X 

9375M 



7 5 





1.3 

335- 465 



Si0 

P3 

57 

JAN 1 N3747W,WM 

,WMR 

















X 

9375M 

8.20G - 12 4G 

1 5 

7.5 

1 .Om 

100 

400 

60 

1.3 


5.0 

150A 

Si 

DO220 

58# 

1N4940 


9 375G 

1 0G-18G 

1.25 

6.5 

500u 

15 

500 

5.0 

1.43 

300-500 


150S 

Ge 

F36b§ 

59# 

8023B 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 

2 7 


1 .Om 

100 

400 

6.5 

20 

200- 600 

1.0 


Si 

P3c 

60# 

8023C 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 

20 


1 .Om 

100 

400 

6.0 

1.5 

200- 500 

1.0 


Si 

P3c 

61# 

8023D 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 

1 7 


1 .Om 

100 

400 

5 0 

1.3 

350- 450 

1.0 


Si 

P3c 

62# 

8023E 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 


7.5 

1 .Om 

100 

400 


1.3 

335- 465 

1.0 


Si 

P3c 

63# 

8023F 

x 

9375M 

8.20G - 12 4G 


7.0 

1 .Om 

100 

400 


1 3 

335- 465 

2.0 


Si 

P3c 

64# 

8049 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 

1 5 


1.0m 

100 

400 

5.5 

1.5 

325- 475 

1.0 


Si 

P3c 

65# 

8123B 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 

2 7 


1 .Om 

100 

400 

6.5 

2.0 

200- 600 

1 0 


Si 

P3c 

66# 

8123C 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 

20 


1 .Om 

100 

400 

60 

1.5 

200- 500 

1.0 


Si 

P3c 

67# 

8123D 

X 

9375M 

8 20G - 12.4G 

1 7 


1 .Om 

100 

400 

5.0 

1 3 

350- 450 

1.0 


Si 

P3c 

68# 

8123E 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 


7 5 

1 .Om 

100 

400 


1 3 

335- 465 

1.0 


Si 

P3c 

69# 

8123F 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


7.0 

1.0m 

100 

400 


1 3 

335- 465 

2.0 


Si 

P3c 

70# 

8149 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 

1 5 


1 .Om 

100 

400 

5.5 

1.5 

325- 475 

1.0 


Si 

P3c 

71# 

8249 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 

1.5 


1 .Om 

100 

400 

5.5 


325- 475 

1.0 


Si 

P3a0 

72w 

A2G172 

X 

9.375G 

5.20G-10.9G 


5.5 

2.0m 

10 



2.0 

5000 


150A 

GA#4 

M549 

73t 

A2G173 

X 

9.375G 

5.20G-10.9G 


6.0 

2.0m 

10 



2.0 

5060 


150A 

GA#4 

M549 

74 4 

A2S101 

X 

9.375G 

5.20G-10 9G 


6.0 | 

1.0m 

10 



1.5 

200-400 


150A 

Si 4 

-M549 

754 

A2S102 

X 

9.375G 

5 20G-10.9G 


6.5 ' 

1.0m 

10 



1.5 

200-400 


150A 

Si 4 

M549 

764 

A2S103 

X 

9.375G 

5.20G-10.9G 


7.0 

1.0m 

10 



1.5 

200-400 


150A 

Si 4 

M549 

11V 

A2S106 

X 

9 375G 

5.20G-10.9G 


6.0 

1.0m 

10 



1 5 

200-400 


150A 

Si4 

F83 

78V 

A2S107 

X 

9 375G 

5.20G-10 9G 


6 5 

1.0m 

10 



1.5 

200-400 


150A 

Si4 

F83 

79v 

A2S108 

X 

9.375G 

5.20G-10 9G 


7.0 

1.0m 

10 



1.5 

200-400 


150A 

Si 4 

F83 

80# 

AAY39 

X 

9.375G 

1 0G-18G 

1.1 

6 5 


15 


4 2 

1.43 

250-450 

1.0 

150A 

Geg 

F36b 

81# 

AAY39A 

X 

9 375G 

1 0G-18G 

1 2 

7 5 


15 


50 

1.43 

250-450 

1.0 

150A 

Ge0 

F36b 

82# 

AAY40 

X 

9 375G 

12G 


8 5 





1.43 

200-500 

.30 

100A 

Ge@ 

P3a 

83# 

AAY50 

X 

9375M 

12G 

1 1 

6.8 




4 40 

1.43 

300-500 

200m 

100A 

Ge0 

P2c0 

84# 

BAW95D 

X 

9 375G 



7.8 





1.3 

250-400 


150J 

Si 

P12 

85# 

BAW95E 

X 

9.375G 



7 2 





1.3 

250-400 


150J 

Si 

PI 2 

86# 

BAW95F 

X 

9 375G 



6.8 





1 3 

250-400 


150J 

Si 

PI 2 

87# 

BSM11 

c-x 

9.375G 

4.0G-12 5G 

20 

103 

1.0m 

100 

400 

6.5 

1.5 

325-475 


150A 

Si 

P3a§ 

88# 

BSM12 

c-x 

9.375G 

4.0G-12 5G 

1 4 

7 5 

1.0m 

100 

400 

6.0 

1.3 

335-465 


150A 

Si 

P3a§ 

89# 

BSM13 

c-x 

9.375G 

4 0G-12.5G 

1.3 

7 0 




5 5 

1 3 

335-465 



Si 

P3a§ 

90# 

BSM51 

X 

9375M 

- 12 5G 

2.0 

102 

1.0m 

100 

400 

6 5 


325- 475 


150A 

Si 

A1 

91# 

BSM61 

X 

9375M 

- 12.5G 

20 


1.0m 

100 

400 

6.0 

1.5 

325- 475 


85A 

Si 

P3a§ 

92# 

CAY 13 

X 

9.375G 

12G 

1.1 

7.0 


15 


4.5 

20 

350 

300m 

150J 


M520 

93# 

CAY 14 

X 

9.375G 

12G 

1 1 

7.0 


15 


4.5 

1.6 

350 

300m 

150J 


P12 

94# 

CAY 15 

X 

9.375G 

12G 

1.1 

7.0 


15 


4.5 

1 4 

350 

300m 

150J 


F79 

95# 

CS3A 

X 

937 5 M 

- 10.OG 

20 





9.5 

20 

275- 500 



Si 

P3b 

96# 

CS3B 

X 

9375M 

- 12 0G 


12 





67 

500 Typ_ 



Si 

P2aE) 

97# 

CS9B 

X 

9375M 

-12.0G 


10 





1.5 

280-420 



Si 

P2d@0 

98# 

CS10B 

X 

9375M 

-12.0G 


8 5 





1 5 

280-420 



Si0 

P2d00 

99# 

CS34A 

X 

9375M 

6.0G-12G 


13.6 






250-450 



Si 

P3 

100# 

CV253 

X 

9375M 

6 0G-12G 


13 6 





2.0 

275-550 



Si 

P3 

101# 

CV1844 

X 

9375M 



13.6 





2.0 

400 



Si 

P2a 

102# 

CV2154 

s-x 

9375M 



10 





1.5 

350 



Si 

P2d 

103# 

CV2155 

s-x 

9375M 



10 





1.5 

350 



Si 

P2d 

104# 

CV5002 

X 

9375M 



13 6 









Si 

P3 

105# 

CV7108 

s-x 

9375M 



8.5 





1 5 




Si 

P2d 

106# 

CV7109 

s-x 

9375M 



8.5 





1.5 




Si 

P2d 

107# 

CV7377 

X 

9375M 



8.5 

500u 




1 5 

350 



.Si 

P2d 


512 
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8. MICROWAVE MIXER DIODES 


IN ORDER OF (1) TEST FREQ (OR MIN FREQ WHEN 



U 


u 

FREQUENCY 

NOISE 1 

TEST COND. 

FOR- 

MAX 

MAX. IF IMPEDANCE 1 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

BAND 

TEST 

RANGE 

MAX 

MAX 




CONV. 

VSWR 

RANGE 

MAX RATING 


DWG. 

No 

No. 


FREQ. 

MIN - MAX 

RATIO 

REC. 

Pin 

RL 

Zm 

LOSS 



BURN- 

MAX. 

MAT. 

No. 






NR 

NF 






MIN - MAX 

OUT 

TEMP 







(Hz) 

(Hz) 

times 

(dB) 

(W) 

(Q) 

(a) 

(dB) 


m 

(Erg) 

(°C) 




1 # 

CV7378 T 

X 

9375M 



8 5 

500u 




1 5 

350 



Si 

P2d 


2 # 

CV8163 

X 

9375M 



8 5 





1 5 

350 



Si 

P2d 


3# 

CV8164 

X 

9375M 



8 5 





1 5 

350 



Si 

P2d 


4 

D4155 

X 

9375M 


2 0 

10 

1 Om 

100 

400 

6 0 


325- 475 

1 0 

70A 

Sid 

P3 


5 

D4160 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


7 5 

1 Om 

100 

400 


1.3 

335- 465 

20 

150 

Si$ 

F3h0 


6 

D4181C 

X 

9375M 



9.5 

1 Om 

100 

400 


1 5 

325- 475 

5.0 

1 50A 

Sid 

P30 


7 

D4181D 

X 

9375M 



8.5 

1 Om 

100 

400 


1 3 

335- 465 

5.0 

150A 

Sid 

P30^ 


8 

D4181E 

X 

9375M 



7 5 

1 .0m 

100 

400 


1 3 

335- 465 

5 0 

150A 

Si @ 

P30 


9 

D4189B 

X 

9375M 


2 7 


1 Om 

100 

400 

6.5 



2.0 

150A 

Sid 

P3a§ 


10 

D4189C 

X 

9375M 


2 0 

10 

1 Om 

100 

400 

6 0 

1 6 

325- 475 

2.0 

150A 

Sid 

P3a§ 


1 1 

D4189D 

X 

9375M 


1 7 

8 5 

1 Om 

100 

400 

5.0 

1 3 

350- 450 

2.0 

150A 

Si0 

P3a§ 


12 

D4189E 

X 

9375M 



7.5 

1 Om 

100 

400 


1.3 

335- 465 

2 0 

150A 

sig 

P3a§ 


13 

D4189F 

X 

9375M 



7 0 

1 Om 

100 

400 


1 3 

335- 465 

20 

150A 

Sid 

P3a§ 


14 

D4941 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


90 

1 Om 

100 

400 



250- 550 

20 

1 50J 

sid 

DO70 

15 

D5092 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


9.5 


100 

400 



250- 550 

2 0 


Si$ 

A1 am0 

16 

D5092A 

X 

9375M 

8 20G - 12.4G 


7 5 


100 

400 



250- 550 

20 


Si$ 

A1 am0 

17 

D5223C 

X 

9375M 

8 OOG-12 OG 


9 5 

1 Om 

100 



2 3 

250-500 

1 0 

150S 

SiS 

F855C 

3 

18 

D5223E 

X 

9375M 

8.00G-12 OG 


7 5 

1 .0m 

100 



1 8 

250-500 

1 0 

150S 

Sid 

F855IZ) 

19 

D5223F 

X 

9375M 

8 00G-12 0G 


7 0 

1 Om 

100 



1 6 

250-500 

1 0 

150S 

Sid 

F85§d 

20 

D5392 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


8 5 

1 .0m 

100 



2 5 

200- 350 

1 0 

150A 

Sig) 

Plb 


21 

D5392A 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


7.5 

1 .0m 

100 



2.5 

200- 350 

1 0 

150A 

siS 

Plb 


22 

D5392B 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 


7 0 

1 Om 

100 



25 

200- 350 

1 0 

150A 

sid 

Plb 


23 

D5504A 

X 

9375M 

8 OOG-12 OG 


8 0 

1 Om 

10 



2 0 

300-600 


150A 

Si# $ 

Alak 


24 

D5504B 

X 

9375M 

8.00G-1 2 OG 


7 0 

1 .0m 

10 



1 6 

300-600 


150A 

Si# $ 

Alak 


25 

D5504C 

X 

9375M 

8 OOG-12 OG 


6 5 

1 Om 

10 



1 6 

300-600 


150A 

Si#$ 

Alak 


26 

D5506A 

X 

9375M 

8 .OOG-12 OG 


80 

1 .0m 

100 



20 

300-600 


150A 

Si# $ 

F85 


27 

D5506B 

X 

9375M 

8 OOG-12 OG 


7.0 

1 .0m 

100 



1 6 

300-600 


150A 

Si# $ 

F85 


28 

D5506C 

X 

9375M 

8 00G-12 0G 


6 5 

1 Om 

100 



1 6 

300-600 


150A 

Si# $ 

F85 


29v 

D5615H 

X 

9375M 



60 

1 .0m 




1 3 

335-465 

20 

150A 

d 

F63c0 

30v 

D5623H 

X 

9375M 



6.0 

1 Om 




1 3 

335-465 

20 

150A 

d 

F63d0 

31 

D5880 

X 

9375M 

8 00-12 OG 


7.5 

1 Om 

100 



1 3 

335-465 


1 50A 

Si# § 

F63b 


32 

D5880A 

X 

9375M 

8 00-12 OG 


7 0 

1 .0m 

100 



1.3 

335-465 


150A 

Si# § 

F63b 


33 

D5880B 

X 

9375M 

8 00-12 OG 


6 5 

1 Om 

100 



1 3 

335-465 


150A 

Si# § 

F63b 


34 

D5880C 

X 

9375M 

8.00-12 OG 


6.0 

1 Om 

100 



1 3 

335-465 


150A 

Si# $ 

F63b 


35# 

DC 1301 

X 

9375M 

-12G 


60 





1.6 

500 

200 m 


GA 

M520 

36# 

DC 1302 

X 

9375M 

-12G 


6 5 





1 6 

500 

200 m 


GA 

P3a 


37# 

DC 1304 

X 

9375M 

-12G 


60 





2 5 

500 

200 m 


GA 

F51 


38# 

DC 1501 

X 

9375M 

-12G 


6.5 





1 5 

400 

300m 


Si 

F51 


39# 

DC 1502 

X 

9375M 

-12G 


6 5 





1 5 

400 

300m 


Si 

P2d 


40# 

DC 1504 

X 

9375M 

-12G 


7 0 





1 5 

400 

300m 


Si 

P3a 


41 

DMF6034 

X 

9375M 

8 OOG-12 OG 


7 0 

1 .0m 




1 6 

200-500 


150A 

Si$ ♦ 

F54cd 

42 

DMF6034A 

X 

9375M 

8 00G-12.0G 


6 5 

1 .0m 




1 6 

200-500 


150A 

Si$# 

F54cd 

43 

DMF6034B 

X 

9375M 

8.00G-12.0G 


6.0 

1 Om 




1.6 

200-500 


150A 

Si$# 

F54cd 

44 

DMF6035 

X 

9375M 

8.00G-1 2 OG 


7 0 

1 Om 




1 6 

200-500 


150A 

Si$# 

FlOacd 

45 

DMF6035A 

X 

9375M 

8 00G-12.0G 


6.5 

1 .0m 




1 6 

200-500 


150A 

Si$# 

FlOacIZl 

46 

DMF6035B 

X 

9375M 

8 OOG-12 OG 


6.0 

1 Om 




1 6 

200-500 


150A 

Si$ ♦ 

FlOacd 

47 

DMF6037 

X 

9375M 

8 00G-12.0G 


7 0 

1 Om 




1 6 

200-500 


150A 

Si$ ♦ 

F27g 

a 

48 

DMF6037A 

X 

9375M 

8.00G-1 2.0G 


6.5 

1 Om 




1.6 

200-500 


150A 

Si$# 

F27g,d_ 

49 

DMF6037B 

X 

9375M 

8.00G-12 OG 


6.0 

1 Om 




1 6 

200-500 


150A 

Si$# 

F27q 

a 

50 

DMF6106 

X 

9375M 

8 OOG-12 OG 


70 

1 Om 




1 6 

200-500 


150A 

Si$ ♦ 

F83[Z 


51 

DMF6106A 

X 

9375M 

8 00G-12.0G 


6 5 

1 .0m 




1 6 

200-500 


150A 

Si$ ♦ 

F830 

52 

DMF6106B 

X 

9375M 

8 00G-12.0G 


60 

1 Om 




1 6 

200-500 


1 50A 

Si$# 

F83d 

53 

DMF6130 

X 

9375M 

8.00G-12 OG 


7 0 

1 ,0m 




1 6 

200-500 


150A 

Si$# 

Alakd 

54 

DMF6130A 

X 

9375M 

8.00G-1 2 OG 


6 5 

1 .0m 




1 6 

200-500 


150A 

Si$ ♦ 

Alak 

a 

55 

DMF6130B 

X 

9375M 

8.00G-12 OG 


60 

1 Om 




1 6 

200-500 


150A 

Si$# 

Alak 

t 

56 

DMF6131 

X 

9375M 

8 OOG-12 OG 


7 0 

1 Om 




1.6 

200-500 


150A 

Si$# 

F850 


57 

DMF6131A 

X 

9375M 

8 00G-12.0G 


6 5 

1 Om 




1 6 

200-500 


150A 

Si$# 

F85g 

! 

58 

DMF6131B 

X 

9375M 

8 00G-12.0G 


60 

1 Om 




1 6 

200-500 


150A 

Si$# 

F85H 


59 

HP5082-2701 

X 

9 375G 

5 00G-40 OG 


60 

1 Om 




1 5 

250-400 


150A 

%♦ 

M277b0 

60 

HP5082-2702 

X 

9.375G 



6 5 

1 Om 




1 5 

250-400 

20 

150A 

%♦ 

M277b0 

61 

HP5082-2703 

X 

9 375G 



7.0 





1 5 

250-400 


150A 

%♦ 

M277b0 

62 

HP5082-27 1 1 

X 

9 375G 



6.5 

1 Om 

10 



20 


10 

150A 

s.## 

F830 

63 

HP5082-27 13 

X 

9.375G 



6.0 

1 .0m 

10 



20 


10 

150A 

Si## 

F830 

64 

L4155 

X-KU 

9.375G 

-14G 


10 





20 

50-250 

30 

100 

Ge* 

F27ab0 

65 

L4156 

X-KU 

9 375G 

-14G 


10 





20 

50-250 

30 

1 Q0 

Ge* 

F10q 

0 

66 

L4157 

X-KU 

9 375G 

-14G 


12 





20 

50-250 

30 

100 

Ge* 

M86a0 

67 

L4164 

X-KU 

9 375G 

-14G 


12 





20 

50-250 

3.0 

150 

Ge* 

F490 

68 

L4164A 

X-Ku 

9 375G 

-14G 


12 5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

150A 

Ge* 

F490 

69 

L4164AM 

X-Ku 

9.375G 

-14G 


12.5 

500m 

10 


8 00 

20 

50-250 

30 

150A 

Ge* 

F490 

70 

L4164B 

X-Ku 

9 375G 

-14G 


1 1.5 

500m 

10 


800 

2.0 

50-250 

30 

150A 

Ge* 

T490 

71 

L4164BM 

X-Ku 

9 375G 

-14G 


11.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

30 

150A 

Ge* 

F490 

72 

L4165 

X-KU 

9 375G 

-14G 


12 





20 

50-250 

30 

150 

Ge* 

F27ab0 

73 

L4166 

X-KU 

9 375G 

-14G 


12 





20 

50-250 

3.0 

150 

Ge* 

FlOq 

0. 

74 

L4167 

X-KU 

9 375G 

-14G 


12 





20 

50-250 

3.0 

150 

Ge* 

M86a0 

75 

L8202C 

X 

9 375G 

1 OG - 12.4G 

1 1 

6.5 

1 Om 

10 


4 70 


2000 

3 0 

150A 

Si# 

F27ac 

76 

L8202D 

X 

9 375G 

1 OG - 12.4G 

1.1 

60 

1 Om 

10 


4 20 


2000 

3 0 

150A 

Si# 

F27ac 

77 

L8202E 

X 

9 375G 

1 OG - 12.4G 

1 1 

5.5 

1 Om 

10 


3.70 


2000 

3 0 

150A 

Si# 

F27ac 

78 

L8206 

X 

9.375G 

1 OG - 12.4G 

1 1 

8.0 

1 Om 

10 


6.20 


2000 

3.0 

150A 

Si# 

F1Oq0,_ 

79 

L8206A 

X 

9 375G 

1 OG - 12.4G 

1 1 

7 5 

1 .0m 

10 


tiw 


2000 

3 0 

150A 

Si# 

F1Oq0 

80 

L8206B 

X 

9 375G 

1.0G - 12.4G 

1 1 

7.0 

1 Om 

10 


5 20 


2000 

3.0 

150A 

Si# 

F1Oq0 

81 

L8206C 

X 

9 375G 

1 .OG - 12.4G 

1 1 

6 5 

1 Om 

10 


4.70 


2000 _ 

3.0 

150A 

Si# 

F1Oq0 

82 

L8206D 

X 

9 375G 

1 OG - 12.4G 

1.1 

60 

1 .0m 

10 


4^20 


2000 

3.0 

150A 

Si# 

FTOq0 

83 

L8206E 

X 

9 375G 

1 OG - 12.4G 

1 1 

5 5 

1 .0m 

10 


3 70 


2000 

30 

150A 

Si# 

F1Oq0 

84 

L8207 

X 

9 375G 

1 OG - 12.4G 

1.1 

8.0 

1 Om 

10 


6.20 


2000 

3.0 

150A 

Si# 

M86a0 

85 

L8207A 

X 

9 375G 

1.0G - 12.4G 

1 1 

7.5 

1 Om 

10 


570“ 


2000 

3.0 

150A 

Si# 

M86a0 

86 

L8207B 

X 

9 375G 

1.0G - 12.4G 

1 1 

7 0 

1 Om 

10 


5 20 


2000 

30 

150A 

Si# 

M86a0 

87 

L8207C 

X 

9.375G 

1 .OG - 12.4G 

1 1 

6.5 

1 .0m 

10 


4.70 


2000 

3.0 

150A 

Si# 

M86a0 

88 

L8207D 

X 

9 375G 

1.0G - 12.4G 

1 1 

6.0 

1 .0m 

10 


420 


2000 

3.0 

150A 

Si# 

M86a0 

89 

L8207E 

X 

9 375G 

1 OG - 12.4G 

1.1 

5.5 

1 Om 

10 


3.70 


2000 

3.0 

150A 

Si# 

M86a0 

90 

L8208 

Ku 

9 375G 

12.4G - 18G 

1 1 

9.0 

1 Om 

10 


7 20 


3000 


150A 

Si# 

F27ac 

91 

L8208A 

Ku 

9 375G 

12 4G - 18G 

1 1 

80 

1 Om 

10 


ofr 


3000 


150A 

Si# 

F27ac 

92 

L8208B 

Ku 

9.375G 

12 4G - 18G 

1 1 

7.5 

1 Om 

10 


5.70 


3000 


150A 

Si# 

F27ac 

93 

L8208C 

Ku 

9.375G 

12 4G - 18G 

1.1 

7 0 

1 .0m 

10 


_5.20 


3000 


150A 

Si# 

F27ac 

94 

L821 1 

X 

9 375G 

1 0G-12.4G 


8 0 

1.0 

10 


6 20 


2000 

30 

125A 

Si# 

F51 


95 

L8211A 

X 

9 375G 

1.0G-12.4G 


7.5 

1 0 

10 


5.70 


2000 

30 

125A 

Si# 

F51 


96 

L821 1AM 

X 

9.375G 

1.0G-12 4G 


7 5 

1.0 

10 


5.70 


2000 

30 

125A 

Si# 

F51 


97 

L821IB 

X 

9.375G 

1 0G-12.4G 


7 0 

1 0 

10 


5720 


2000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 


98 

L821 IBM 

X 

9 375G 

1.0G-12.4G 


7.0 

1 0 

10 


5.20 


2000 

30 

125A 

Si# 

F51 


99 

L8211C 

X 

9.375G 

1.0G-12 4G 


6 5 

1.0 

10 


_4.70 


2000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 


100 

L8211CM 

X 

9.375G 

1.0G-12.4G 


6.5 

1.0 

10 


A7W 


2000 

30 

125A 

Si# 

F51 


101 

L821ID 

X 

9.375G 

1.0G-12.4G 


60 

1.0 

10 


4.20 


2000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 


102 

L8211 DM 

X 

9.375G 

1.0G-12.4G 


6.0 

1.0 

10 


4.20 


2000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 


103 

L821IE 

X 

9 375G 

1.0G-12.4G 


5.5 

1.0 

10 


3770 


2000 

30 

125A 

Si# 

F51 


104 

L8211 EM 

X 

9.375G 

1 OG-12 4G 


5 5 

1.0 

10 


3.70 


2000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 


105 

L8211M 

X 

9 375G 

1.0G-12 4G 


8.0 

1 0 

10 


6.20 


2000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 


106 

MA414 

X 

9375M 


1.5 


1 .0m 

100 

400 

5.5 

1 5 

325- 475 


150A 

Sid 

P30 


107 

MA423A 

X 

9375M 

4 OOG - 10.0G 


7 0 

1 .0m 

100 

400 


1 3 

335- 465 


150A 

Si 

P30 


108 

MA451A 

X 

9375M 


2.7 





8.0 





Si 

0 


109 

MA451B 

X 

9375M 


2 7 





6.5 





Si 

P3d 


1 10 

MA451C 

X 

9375M 


2.0 

10 




6.0 

1.5 

325- 475 



Si 

P30 
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8. MICROWAVE MIXER DIODES 


IN ORDER OF (1) TEST FREQ (OR MfN FREQ WHEN 



2J 


u 

FREQUENCY 

NOI 

SE 

TEST COND. 

FOR- 

MAX. 

MAX. IF IMPEDANCE ! 

ABSOLUTE 

DESC 

RIPTION 

LINE 

TYPE 

BAND 

TEST 

RANGE 

MAX 

MAX 




CONV. 

VSWR 

RANGE 

MAX RATING 


DWG 

No 

No. 


FREQ. 

MIN - MAX 

RATIO 

REC. 

Pin 

RL 

Zm 

LOSS 



BURN- 

MAX. 

MAT. 

No. 






NR 

NF 






MIN - MAX 

OUT 

TEMP 






(Hz) 

(Hz) 

times 

(dB) 

(W) 

(Q) 

(0) 

(dB) 


(Q) 

(Era) 

(°C) 



1 

MA451D 

X 

9375M 


1 7 

8.5 




50 

1.3 

350- 450 



Si 

P30 

2 

MA451E 

X 

9375M 



7.5 





1.3 

335- 465 



Si 

P30 

3 

MA451F 

X 

9375M 



7.0 





1.3 

335- 465 



Si 

P30 

4 

MA458B 

X 

9375M 


2 7 


1 .0m 

100 

400 

6 5 




1 50A 

Sip 

P3a§ 

5 

MA458C 

X 

9375M 


2.0 

10 

1 .0m 

100 

400 

6.0 

1 5 

325- 475 


1 50A 

Si0 

P3a§ 

6 

MA458D 

X 

9375M 


1 7 

8 5 

1 .0m 

100 

400 

5 0 

1 3 

350- 450 


1 50A 

SiP 

P3a§ 

7 

MA458E 

X 

9375M 


1 4 

7.5 




6.0 

1 3 

335- 465 

2 0 


Si 

P3a 

8 

MA458F 

X 

9375M 



7.0 

1 .0m 

100 

400 


1 3 

335- 465 


150A 

Si0 

P3a§ 

9 

MA492C 

X 

9375M 



9.5 





1 7 

200- 300 

1 0 


Si 

Plb 

10 

MA492D 

X 

9375M 



8,5 





1.7 

200- 300 

1 0 


Si 

Plb 

1 1 

MA492E 

X 

9375M 



7.5 





1.7 

200- 300 

1.0 


Si 

Plb 

12 

MA4101 

S-X 

9 375G 

3.0G-12 4G 


8 5 

1 .0m 

100 

150 


20 

100-200 


70 

Si 

Pic 

13 

MA4125 

X 

9375M 

8 .OOG - 12 0G 

20 

23 

1 .0m 

100 

400 

6.0 

1 5 

300- 600 


1 50A 

Si0 

P30 

14 

MA4125A 

X 

9375M 

8 OOG - 12.0G 

10 

20 

1 .0m 

100 

400 

6.0 

1 5 

300- 600 


150A 

Si0 

P30 

15 

MA4130 

X 

9375M 

8 OOG - 12 0G 

20 

23 

1 .0m 

100 

400 

60 

1 5 

300- 600 


1 50A 

S.0 

P3a§ 

16 

MA4130A 

X 

9375M 

8 OOG - 12 0G 

10 

20 

1 .0m 

100 

400 

6.0 

1.5 

300- 600 


1 50A 

Sip 

P3a§ 

17 

MA4133 

X 

9375M 


20 

10 

1 .0m 

100 

400 

60 


325- 475 

5.0 

1 50A 

Si 

P3 

18 

MA4173 

X 

9375M 



7.5 





1 5 

335- 465 



Si 

DO70 

19 

MA4174 

X 

9375M 


1 4 

7 5 




60 

1 3 

335- 465 



Si 

P3a 

20 

MA4400 

S-X 

9 375G 

3 0G-12 4G 


9 5 

1 Om 

100 

150 


20 

100-200 


100 

Si 

Pic 

21 

MA4400A 

S-X 

9 375G 

3 OG-12 4G 


8 5 

1 Om 

100 

150 


20 

100-200 


100 

Si 

Pic 

22 

MA40071D 

X 

9375M 


1 5 

80 

1.0 

100 

400 

6 5 

1 5 

335-465 

10 

1 50A 

♦ 0 

P3i0 

23 

MA40071E 

X 

9375M 


1 4 

7.5 

1 0 

100 

400 

6.0 

1 5 

335-465 

10 

1 50A 

♦ 0 

P3a0 

24 

MA40071F 

X 

9375M 


1 4 

7.0 

1.0 

100 

400 

6.0 

1 5 

335-465 

10 

1 50A 

♦ 0 

P3a0 

25 

MA40071G 

X 

9375M 


1 4 

6.5 

1.0 

100 

400 

60 

1 5 

335-465 

10 

1 50A 

♦ 0 

P3^0 

26 

MA40071H 

X 

9375M 


1 4 

6.0 

1.0 

100 

400 

6.0 

1 5 

335-465 

10 

1 50A 

♦ 0 

P3a0 

27 

MA41505 

X 

9375M 



9.5 


100 




100- 300 

2.0 

150 

Si 

Alad 

28 

MA41506 

X 

9 375G 



7 5 


100 




125-250 

2.0 

150 

Si 

Alad 

29 

MA41507 

X 

9375M 



7.0 


100 




125- 250 

2.0 

150 

Si 

Alad 

30 

MA41508 

X 

9375M 



6 5 


100 




125- 250 

20 

150 

Si 

Alad 

31 

MA41509 

X 

9375M 



6.0 


100 




125- 250 

20 

150 

Si 

Alad 

32# 

MD0189 

X 

9.375G 



60 

7.0m 




1 5 

130-230 

10 

150 

Si 

F27ab 

33# 

MD0190 

X 

9 375G 



6.5 

7 Om 




1 5 

130-230 

10 

150 

Si 

F27ab 

34# 

MD0191 

X 

9 375G 



7.0 

7 Om 




1 5 

130-230 

10 

150 

Si 

F27ab 

35 

MS1650X 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


7 0 

1 .0m 



5 0 



10 

10 OA 

GA# $ 

FlOk 

36 

MS 165 IX 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


6 5 

1 Om 



4 5 



10 

10 OA 

GA#$ 

FlOk 

37 

PK0606 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


10 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si ♦ 

DO 70 

38 

PK0606L 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


10 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

150A 

Si ♦ 

M86c0 

39 

PK0607 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


7 5 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

DO70 

40 

PK0607L 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


7 5 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si ♦ 

M86c0 

41 

PK0608 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


7.0 

1 Om 

100 

400 


1.5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

DO70 

42 

PK0608L 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


7 0 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si# 

M86c0 

43 

PK0609 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


6 5 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

DO 70 

44 

PK0609L 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


6 5 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

M86c0 

45 

PK0610 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


6.0 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

150- 450 

_10 _ 

1 50A 

Si# 

DO70 

46 

PK0610L 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


6.0 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

M 8 6c0 

47 

PK0806 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 


10 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

A1ad0 

48 

PK0806L 

X 

9375M 

8 20G - 12.4G 


10 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si# 

M86c0 

49 

PK0807 

X 

9375M 

8 20G - 12.4G 


7.5 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si# 

A1 ad0 

50 

PK0807L 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


7 5 

1 .0m 

100 

400 


1.5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si# 

M86c0 

51 

PK0808 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


7.0 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si# 

A1ad0 

52 

PK0808L 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


7.0 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si# 

M86c0 

53 

PK0809 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


6 5 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

A1ad0 

54 

PK0809L 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


6.5 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si# 

M86c0 

55 

PK0810 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


60 

1 Om 

100 

400 


1.5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

A1 a d 0 

56 

PK0810L 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


6.0 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

1 BOA 

Si# 

M86c0 

57 

PK5106 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 


10 

1 .0m 

100 

400 


1.5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

F54a0 

58 

PK5107 

X 

9375M 

8 20G - 12.4G 


7 5 

1 Om 

100 

400 


1.5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

F54a0 

59 

PK5108 

X 

9375M 

8 20G - 12.4G 


7.0 

1 Om 

100 

400 


1 5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

F54a0 

60 

PK5109 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


6.5 

1 .Om 

100 

400 


1.5 

150- 450 

10 

150A 

Si# 

F54a0 

61 

PK5110 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


6.0 

1 Om 

100 

400 


1.5 

150- 450 

10 

1 50A 

Si# 

F54a0 

62 

PM0806 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


10 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

325- 475 

5 0 

150A 

Si0 

A1ad0 

63 

PM0806L 

X 

9375M 

8.20G - 12.4G 


10 

1 .0m 

100 

400 


1.5 

325- 475 

5 0 

150A 

SiP 

M86c0 

64 

PM0807 

X 

9375M 

8 20G - 12.4G 


7 5 

1 Om 

100 

400 


1 5 

335- 465 

5 0 

150A 

Sip 

A1 a d 0 

65 

PM0807L 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


7 5 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

335- 465 

5 0 

150A 

S10 

M86c0 

66 

PM0808 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


7 0 

1 Om 

100 

400 


1 5 

335- 465 

5 0 

150A 

SiP 

A1ad0 

67 

PM0808L 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


7 0 

1 Om 

100 

400 


1 5 

335- 465 

5.0 

1 50A 

Si0 

M86c0 

68 

PM0809 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


6.5 

1 .0m 

100 

400 


1 5 

350- 550 

5 0 

150A 

Si0 

A1ad0 

69 

PM0809L 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


6 5 

1 Om 

100 

400 


1 5 

350- 550 

5.0 

1 50A 

SiP 

M86c0 

70 

PM0810 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


6.0 

1 Om 

100 

400 


1 5 

350- 550 

5 0 

150A 

sip 

A1 a d0 

71 

PM0810L 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 


6.0 

1 Om 

100 

400 


1 5 

350- 550 

5 0 

150A 

Si0 

M86c0 

72v# 

S3006C 

c-x 

9375M 

4 OG-12 4G 


6.5 

4 Om 

200 

200 



1000 

10 

150 

GA#$ 

F27e 

73y# 

S3006D 

c-x 

9375M 

4.0G-12 4G 


6.0 

4 Om 

200 

200 



TOO0 

10 

150 

GA#$ 

F27e 

74V# 

S3006E 

c-x 

9375M 

4 OG-12 4G 


5.5 

4 Om 

200 

200 



1000 

10 

150 

GA#$ 

F27e 

75# 

SM 153A.AM 

S-X 

9 375G 

3 OG 


6.0 

2 0m 

100 

400 




2 0 

150 

GA# 

F27a 

76# 

SM 153B,BM 

S-X 

9 375G 

3 OG 


5.5 

2 0m 

100 

400 




2.0 

150 

GA# 

F27a 

77# 

SM 153C,CM 

S-X 

9 375G 

3 OG 


5.0 

2 0m 

100 

400 




2 0 

150 

GA# 

F27a 

78# 

X6P10 

X 

9375M 



7.5 

1 Om 

10 

400 


20 

200-400 



Si# 

F27d 

79# 

X6P1 1 

X 

9375M 



7.0 

1 Om 

10 

400 


2.0 

200-400 



Si# 

F27d 

80# 

X6P12 

X 

9375M 



6.5 

1 Om 

10 

400 


2 0 

200-400 



Si# 

F27d 

81# 

XTP10 

X 

9375M 



7 5 

1 Om 

10 

400 


20 

200-400 



Si# 

A lac 

82# 

XTP1 1 

X 

9375M 



7 0 

1 .Om 

10 

400 


2.0 

200-400 



Si# 

A lac 

83# 

XTP12 

X 

9375M 



6.5 

1 .0m 

10 

400 


20 

200-400 



Si# 

A lac 

84# 

GEM 1 

X 

9500M 

12G 


80 





1.43 

1700 

300m 

100 A 

Ge 

P2bP 

85# 

GEM2 

X 

9500M 

12G 


8.0 





1.43 

T7O0 

300m 

10 OA 

Ge 

"P2cP 

86 # 

GEM3 

X 

9500M 

12G 


8 5 





1.43 


300m 

10 OA 

Ge0 

P2c0 

87# 

GEM4 

X 

9500M 

12G 


8.5 





1.43 


300m 

100 A 

GeP 

P2bP 

88 # 

SIM2 

L-X 

9 5G 

-12G 


11 





1 4 

280-420 


10 OA 

sip 

P2c0 

89# 

SIM3 

X 

9500M 

8 20G - 12 4G 


11 





1 4 

280- 420 


10OA 

Si0 

P2c0 

90# 

SIM5 

L-X 

9 5G 

-12G 


11 





1.4 

280-420 


100 A 

SiP 

P2bP 

91# 

SIM6 

X 

9500M 

8 20G - 12 4G 


1 1 





1 4 

280- 420 


100 A 

Sip 

P2bP 

92# 

1N23A 

X 

10000M 


2 7 


1 Om 

100 

400 

80 


300- 600 

30 

90S 

Si 

P3<zT 

93 

1N2510 

X 

10000M 


1 5 


1 Om 

100 

400 

60 


300- 500 

1.0 

70A 

Si 

P1b0P 

94 

JAN 1N1838 

Ku 

13300M 

12 4G - 18 OG 


32 

50m 

680 

680 


30 

450- 750 


90A 

Ge 

P9 

95 

1N4600 


13300M 

10 OG - 16 OG 


9 5 

1 .0m 

100 

500 


1 5 

400- 565 

1 0 

150S 

Si0 

Plb 

96 

1N4601 


13300M 

10 OG - 16 OG 


8 8 

1 .0m 

100 

500 


15 

400- 565 

1.0 

1 50S 

SiP 

Plb 

97 

1N4602 


13300M 

10.OG - 16 0G 


8.0 

1 .0m 

100 

500 


- 1 5 

400- 565 

1 0 

150S 

sif- 

Plb 

98 

D5391C 


13300M 

10 OG - 16 OG 


7 5 

1 Om 

100 



2 5 

400- 565 

1 0 

1 50A 

S.0 

Plb 

99 

L4153 

X-Ku 

13 3G 

-14G 


16 

1 Om 

10 



20 

50-250 

3 0 

85S 

Ge* 

F3q0 

100 

L4154 

X-Ku 

13 3G 

-14G 


15 

1 Om 

10 



20 

50-250 

3 0 

100S 

Ge* 

F49b0 

101 

L4154A 

X-Ku 

13 3G 

-14G 


12.5 

500m 

10 


8 00 

20 

50-250 

3 0 

100A 

Ge* 

F49b0 

102 

L4154AM 

X-ku 

13 3G 

-14G 


12 5 

500m 

10 


8 00 

2.0 

50-250 

3 0 

100 A 

Ge* 

F49b0 

103 

L4154B 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11 5 

500m 

10 


800“ 

2.0 

50-250 

3 0 

10OA 

Ge* 

F49b0 

104 

L4154BM 

X-ku 

13 3G 

-14G 


11.5 

500m 

10 


8 00 

2.0 

50-250 

3 0 

100A 

Ge* 

F49b0 

105 

L4155A 

X-Ku 

13 3G 

-14G 


12 5 

500m 

10 


.8.00 

2.0 

50-250 

3 0 

100 A 

Ge* 

F27ab0 

106 

L4155AM 

X-Ku 

13 3G 

-14G 


12 5 

500m 

10 


8W 

2.0 

50-250 

3 0 

10OA 

Ge* 

F27ab0 

107 

L4155B 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


1 1 5 

500m 

10 


8 00 

20 

50-250 

3 0 

100 A 

Ge* 

F27ab0 

108 

L4155BM 

X-Ku 

13 3G 

-14G 


11 5 

500m 

10 


_8 00 

20 

50-250 

3 0 

100A 

Ge* 

F27ab0 

109 

L4156A 

X-Ku 

13 3G 

-14G 


12 5 

500m 

10 


8 00 

20 

50-250 

3 0 

10OA 

Ge* 

F1Oq0 

1 10 

L4156AM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


12 5 

500m 

10 


8.00 

20 

50-250 

3 0 

10OA 

Ge* 

F1Oq0_ 


514 
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8. MICROWAVE MIXER DIODES 


IN ORDER OF (1) TEST FREQ (OR MIN FREQ WHEN 


LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

BAND 

HeST 

FREQ. 

(Hz) 

FREQUENCY 

NOI 

SE 

TEST COND. 

FOR- 

MAX. 

MAX. IF IMPEDANCE 
VSWR RANGE 

ABSOLUTE 

DESC 

RIPTION 

RANGE 

MIN - MAX 

(Hz) 

MAX 

RATIO 

NR 

times 

MAX 

REC. 

NF 

(dB) 

Pin 

(W) 

RL 

(Q) 

Zm 

(a) 

CONV. 

MAX R> 

VTING 

MAT. 

DWG. 

No. 

LOSS 

(dB) 


MIN - MAX 

m 

BURN¬ 

OUT 

(Erg) 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

1 

L4156B 

X-Ku 

13 3G 

-14G 


11.5 

500m 

10 


800 

2.0 

50-250 

3.0 

100 A 

Ge* 

FT3q0 

2 

L4156BM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

100 A 

Ge* 

F1Oq0 

3 

L4157A 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


12.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

100 A 

Ge* 

M86a0 

4 

L4 157AM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


12.5 

500m 

10 


8 :o§ 

2.0 

50-250 

3.0 

100 A 

Ge* 

M86a0 

5 

L4157B 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

100 A 

Ge* 

M86a0 

6 

L4157BM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11 5 

500m 

10 


8 00 

2.0 

50-250 

3.0 

100 A 

Ge* 

M86a0 

7 

L4165A 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


12.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3 0 

150A 

Ge* 

F27ab0 

8 

L4165AM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


12.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

150A 

Ge* 

F27ab0 

9 

L4165B 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3 0 

150A 

Ge* 

F27ab0 

10 

L4165BM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

150A 

Ge* 

F27ab0 

11 

L4166A 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


12 5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

1 50A 

Ge* 

FlOqg 

12 

L4 166AM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


12.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3 0 

150A 

Ge* 

F1Oa0 

13 

L4166B 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11 5 

500m 

10 


8^00 

2.0 

50-250 

3.0 

1 50A 

Ge* 

F1Oq0 

14 

L4166BM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

1 50A 

Ge* 

F1Oq0 

15 

L4167A 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


12.5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

1 50A 

Ge* 

M86a0 

16 

L4167AM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


12.5 

500m 

10 



2.0 

50-250 

3.0 

150A 

Ge* 

M86a0 

17 

L4167B 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11 5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

1 50A 

Ge* 

M86a0 

18 

L4167BM 

X-Ku 

13.3G 

-14G 


11 5 

500m 

10 


8.00 

2.0 

50-250 

3.0 

1 50A 

Ge* 

M86a0 

19 

L8213 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


14 

500m 



6^00 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

F27ab 

20 

L8213A 

Ku 

13.3G 

-14 5G 


12 

500m 



6.00 


3000 

3 0 

1 25A 

Si# 

F27ab 

21 

L8213AM 

Ku 

13.3G 

-14 5G 


12 

500m 



EM 


3000_ 

3.0 

1 25A 

Si# 

F27ab 

22 

L8213B 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


11 

500m 



wW 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

F27ab 

23 

L8213BM 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


11 

500m 



6.00 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

F27ab 

24 

L8213M 

Ku 

13.3G 

-14 5G 


14 

500m 



s:o0 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

F27ab 

25 

L8214 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


14 

500m 



eWr 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

FlOq 

26 

L8214A 

Ku 

13.3G 

-14 5G 


12 

500m 



6.00 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

FlOq 

27 

L8214AM 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


12 

500m 



_6.00 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

FIQq 

28 

L8214B 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


11 

500m 



w 


3000 

3.0 

1 25A 

Si# 

FlOq 

29 

L8214BM 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


11 

500m 



6.00 


3000 

3.0 

1 25A 

Si# 

FlOq 

30 

L8214M 

Ku 

13.3G 

-14 5G 


14 

500m 



6.00 


3000 

3.0 

1 25A 

Si# 

FlOq 

31 

L8215 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


14 

500m 





3000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 

32 

L8215A 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


12 

500m 



6 00 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 

33 

L8215AM 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


12 

500m 



6.00 


3000_ 

3.0 

125A 

Si# 

F51 

34 

L8215B 

Ku 

13.3G 

-14.5G 


11 

500m 



tw 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 

35 

L8215BM 

Ku 

13.3G 

-14 5G 


11 

500m 



6.00 


3000 

3.0 

1 25A 

Si# 

F51 

36 

L8215M 

Ku 

13.3G 

-14 5G 


14 

500m 



6.00 


3000 

3.0 

1 25A 

Si# 

F51 

37 

MA491A 

X-Ku 

13.3G 

10G-16G 


11 

1 .0m 

100 

500 

7 0 

1.6 

365-565 

1.0 

150A 

sia 

Plb 

38 

MA491B 

X-Ku 

13.3G 

10G-16G 


10 

1 .0m 

100 

500 

6.5 

1.6 

365-565 

1 0 

150A 

Sid 

Plb 

39 

1N 1838 

X-Ku 

13.5G 

-14G 


32 

500u 




3.0 

450-750 

1.3 

90S 

Ge 

F3q 

40# 

AAY51 

J 

13500M 

12.0G - 18 OG 

1 1 

7.5 




5 2 

1.5 

220- 320 

10 

100 

Ged 

P1b0d 

41# 

AAY52 

J 

13500M 

12 OG - 18 OG 


8.5 





1 5 

220- 320 

.10 

100 

Ged 

Plbgd 

42# 

CV7728 

Ku 

13500M 



9 5 





1 6 

250 



Si 

Pic 

43# 

CV7729 

Ku 

13500M 



9.5 





1 6 

250 



Si 

P2d 

44 

1 N78 

Ku 

16000M 


2.5 


1 .0m 

100 

500 

7 5 


325- 625 

1.0 

70A 

Si 

pib 0d 

45 

1N78A 

Ku 

16000M 


1.5 


1 .0m 

100 

500 

7.0 

1.6 

365- 565 

1.0 

70A 

Si 

P1b|@ 

46 

1N78B 

Ku 

16000M 



10 

1 Om 

100 

500 

6.5 

1 6 

365- 565 

1.0 

70A 

Si 

Plbgd 

47 

JAN1N78B 

K 

16000M 


1.9 

10 

1 .0m 

100 

500 

6.5 

1 6 

365- 565 


150A 

Si 

Plb 

48 

1N78C 

Ku 

16000M 




1 Om 

100 

500 

6.0 

1 5 

400- 565 

1.0 

1 50A 

Si 

P1b0(Z) 

49 

JAN 1 N78C,CM,CMR,CR 

















Ku 

16000M 


1.9 

9 5 

1 .0m 

100 

500 

6.0 

1.5 

400-565 

500m 

150A 

Si 

P1b0d 

50 

1N78D 

Ku 

16000M 



8 8 

1 .0m 

100 

500 

6.0 

1.5 

400- 565 

1 0 

150A 

Si 

Plbgd 

51 

1N78E 

X-KU 

16 OG 

8.0G-18 OG 

1.9 

8.0 

1 .0m 

100 

500 

6.0 

1.5 

400-565 


150A 

Sid 

PI b0d 

52 

1N78F 


16000M 

8.00G - 18 OG 

1 9 

7 5 

1 Om 

100 

500 

6.0 

1.5 

400- 565 

1.0 

150S 

Si 

PI a 

53 

1N78G 

C-KU 

16.0G 

8.0G-1 8.0G 

1 9 

7 0 

1 .0m 

100 

500 

6.0 

1.5 

400-565 

1.0 

150S 

Si 

Plb 

54 

1N286A 

X-K 

16.0G 

10G-22G 

20 


1 .0m 

100 

400 

7.5 

3.0 

250-450 

.10 

70A 

Si 

■pibd 

55 

1N918 

Ku 

16000M 


2.5 


1 .0m 

100 

500 

7.5 


325- 625 

1 0 

150A 

Si 

A31e 

56 

1N3205 

Ku 

16000M 



9.75 

1 .0m 

100 

500 

6 3 

1.6 

365- 565 

1.0 

1 50A 

Si 

P1b0d 

57 

1N4603 


16000M 

12.5G - 17 5G 


9.5 

1 .0m 

100 

500 


1 5 

400- 565 

1.0 

150S 

s W~ 

Plb 

58 

1N4604 


16000M 

12 5G - 17.5G 


8.8 

1 .0m 

100 

500 


1.5 

400- 565 

1 0 

150S 

Sid 

Plb 

59 

1N4605 


16000M 

12.5G - 17 5G 


8 0 

1 .0m 

100 

500 


1.5 

400- 565 

1.0 

1 50S 

Sid 

Plb 

60v 

A2G132 

Ku 

16000M 

12.4G-36.0G 


6.0 

2 .0m 

10 



2.0 

5000 


150A 

GA#< 

F83 

6 1 T 

A2G133 

Ku 

16000M 

1 2.4G-36 OG 


6.5 

2 .0m 

10 



20 

5000 


1 50A 

GA## 

F83 

62v 

A2S122 

Ku 

16000M 

1 2.4G-36.0G 


6 5 

1 .0m 

10 



1 5 

175-350 


1 50A 

Si# 

F83 

63v 

A2S123 

Ku 

16000M 

1 2 4G-36.0G 


7.0 

1 .0m 

10 



20 

175-350 


150A 

Si# 

F83 

64v 

A2S128 

Ku 

16000M 

12.4G-36 OG 


7.0 

1 .0m 

10 



2.00 

175-350 


150A 

Si# 

M549 

65# 

BSM21 

Ku 

16000M 

10 OG - 18 OG 

1.8 

9 8 

1 .0m 

100 

500 

6.5 

1 6 

365- 565 


85A 

Si 

Plbgd 

66 

D4081 

Ku 

16000M 


1 3 

7.8 

1 .0m 

100 

500 

5 7 

1.6 

365- 565 

1 0 

70A 

sm~ 

Plbgd 

67 

D4081A 

Ku 

16000M 


1 3 

7.3 

1 .0m 

100 

500 

5.7 

1.6 

365- 565 

1 0 

70A 

sid 

P1b0d 

68 

D4082 

Ku 

16000M 


2 5 


1 .0m 

100 

500 

7.5 


325- 625 

1.0 

150A 

Si 

P1b0(Z) 

69 

D4082A 

Ku 

16000M 


1.5 


1 .0m 

100 

500 

7.0 

1 6 

365- 565 

1.0 

1 50A 

Si 

Plbgd 

70 

D4082B 

Ku 

16000M 


1.3 


1 .0m 

100 

500 

6 5 

1.6 

365- 565 

1 0 

150A 

Si 

P1b0d 

71 

D4942 

Ku 

16000M 

12 4G - 18 OG 


9.5 

1 .0m 

100 

500 


1 5 

400- 565 

1.0 

150J 

sid 

P1b0 

72 

D5278B 

Ku 

16000M 

12 4G - 18 OG 


10 

1 .0m 

100 

500 




1 0 


Si$ 

F51 § 

73 

D5278C 

Ka 

16000M 

12 0G-18.0G 


9.5 

1 .0m 

100 

500 




1 0 

150S 

Sid 

F85§ 

74 

D5278D 

Ku 

16000M 

1 2.0G-18.0G 


8.8 

1 .0m 

100 

500 




1.0 

150S 

sid 

F85§ 

75 

D5282C 

Ku 

16000M 

1 2.4G-18.0G 


9.5 

1 .0m 

100 



1 5 

400-565 

1.0 

150S 

sip 

Plb 

76 

D5282D 

Ku 

16000M 

12 4G-180G 


8 8 

1 Om 

100 



1 5 

400-565 

1.0 

1 50S 

Si0 

Plb 

77 

D5282E 

Ku 

16000M 

1 2.4G-18 OG 


8.0 

1 .0m 

100 



1 5 

400-565 

1.0 

1 50S 

sia 

Plb 

78 

D5282F 

Ku 

16000M 

12.4G - 18.0G 


7 5 

1 Om 

100 

500 


1 5 

400- 565 

1.0 

1 50S 

sid 

Plb 

79 

D5282G 

Ku 

16000M 

12 4G-18 OG 


7.0 

1 Om 

100 



1.5 

400-565 

1 0 

1 50S 

si@ 

Plb 

80 

D5507 

Ku 

16000M 

120G-180G 


90 

1 .0m 

100 



1.8 

300-600 


1 50A 

Si#$ 

F85§d 

81 

D5507A 

Ku 

16000M 

12 0G-18.0G 


8 0 

1 .0m 

100 



1 8 

300-600 


150A 

Si#$ 

F85§d 

82 

D5507B 

Ku 

16000M 

12 0G-18.0G 


7.5 

1 .0m 

100 



1.8 

300-600 


1 50A 

Si# $ 

F85§d 

83 

D5507C 

Ku 

16000M 

1 2.0G-18 OG 


7 0 

1 .0m 

100 



1 6 

300-600 


150A 

Si#$ 

F85§d 

84 

D5905A 

Ku 

16000M 

1 2.4G-18 OG 


8.8 

1 Om 

100 



1 5 

400-565 


1 50A 

Si# 

D037 

85 

D5905B 

Ku 

16000M 

1 2.4G-18 OG 


8 0 

1 .0m 

100 



1.5 

400-565 


150A 

Si# 

D037 

86w 

D5905C 

Ku 

16000M 



7 5 

1 Om 




1 5 

400-565 


1 50A 

♦ 

Plbg 

87v 

D5905D 

Ku 

16000M 



7.0 

1 .0m 




1 5 

400-565 


1 50A 

♦ 

PTb0 j 

88 # 

DC1301A 

Ku 

16000M 

-18G 


7 0 





2.0 

500 

200 m 


GA 

M520 

89 

DMF6107 

Ku 

16000M 

12 0G-18 0G 


7.5 

1 Om 




1.8 

200-500 


1 50A 

Si$# 

F83E) 

90 

DMF6107A 

Ku 

16000M 

12 0G-18.0G 


7.0 

1 Om 




1.6 

200-500 


1 50A 

Si$ ♦ 

F83d 

91 

DMF6107B 

Ku 

16000M 

12 0G-18 0G 


6.5 

1 .0m 




1 6 

200-500 


1 50A 

Si$# 

F830 

92 

DMF6132 

Ku 

16000M 

120G-180G 


7.5 

1 .0m 




1 8 

200-500 


1 50A 

Si$# 

F85d 

93 

DMF6132A 

Ku 

16000M 

12 0G-18.0G 


7 0 

1 Om 




1.6 

200-500 


1 50A 

Si$# 

F850 

94 

DMF6132B 

Ku 

16000M 

12 OG-18 OG 


6.5 

1 Om 




1.6 

200-500 


1 50A 

Si$# 

F850 

95 

HP5082-2721 

Ku 

16000M 



7.0 

1 .Om 

10 



2.0 

175-350 



-Si## 

F83g 

96 

HP5082-2723 

Ku 

16000M 



6.5 

1 Om 

10 



1 5 

175-350 



Si## 

F830T 

97 

L8209 

Ku 

16G 

-18G 


9 0 

1 0 

10 


7 20 


3000 

3 0 

125A 

Si# 

Plbgd 

98 

L8209A 

Ku 

16G 

-18G 


80 

1 0 

10 


_6.20 


3000 

3.0 

1 25A 

Si# 

P1b0d 

99 

L8209AM 

Ku 

16G 

-18G 


8 0 

1.0 

10 


6 L20 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

Plbgd 

100 

L8209B 

Ku 

16G 

-18G 


7 5 

1 0 

10 


5.70 


3000 

3 0 

1 25A 

Si# 

Plbgd 

101 

L8209BM 

Ku 

16G 

-18G 


7.5 

1.0 

10 


5.70 


3000 

3.0 

1 25A 

Si# 

P1b0E) 

102 

L8209C 

Ku 

16G 

-18G 


7 0 

1 0 

10 


§720 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

Plbgd 

103 

L8209CM 

Ku 

16G 

-18G 


70 

1.0 

10 


5 20 


3000 

3 0 

125 A 

Si# 

pib 0d 

104 

L8209M 

Ku 

16G 

-18G 


9.0 

1.0 

10 


7 20 


3000 

3.0 

1 25A 

Si# 

P1b01Z) 

105 

L8210 

Ku 

16G 

-18G 


9.0 

1.0 

10 


tW 


3000 

3.0 

1 25A 

Si# 

F51 

106 

L8210A 

Ku 

16G 

-18G 


8 0 

1 0 

10 


6 20 


3000 

3 0 

125A 

Si# 

F51 

107 

L8210AM 

Ku 

16G 

-18G 


80 

1.0 

10 


_6.20 


3000 

3.0 

125A 

Si# 

F51 

108 

L8210B 

Ku 

16G 

-18G 


7 5 

1 0 

10 


tw 


3000 

3 0 

125 A 

Si# 

F51 

109 

L8210BM 

Ku 

16G 

-18G 


7 5 

1 0 

10 


5.70 


3000 

3.0 

125 A 

Si# 

. F51 
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8 . 


IN ORDER OF (1) TEST FREQ (OR MIN FREQ WHEN 



2J 


JU 

FREQUENCY 

NOISE 

ill i#l VI 

TEST COND 

fc- V 

FOR- 

MAX 

icoi rncu roui 
MAX. IF IMPEDANCE 

tvMiLMDLCj ana 
ABSOLUTE 

L\ i t re IMO. 
DESCRIPTION 

LINE 

TYPE 

BAND 

TEST 

RANGE 

MAX 

MAX 




CONV 

VSWR 

RANGE 

MAX RATING 


DWG. 

No 

No. 


FREQ. 

MIN - MAX 

RATIO 

REC. 

Pin 

RL 

Zm 

LOSS 



BURN- 

MAX. 

MAT. 

No. 






NR 

NF 






MIN - MAX 

OUT 

TEMP 






(Hz) 

(Hz) 

times 

(dB) 

(W) 

(0) 

(0) 

(dB) 


(0) 

(Era) 

(°C) 



1 

L8210C 

Ku 

16G 

-18G 


7.0 

1 0 

10 


5 20 


3000 - 


125A 

Sit 

F51 

2 

L8210CM 

Ku 

16G 

-18G 


7.0 

1.0 

10 


5.20 


3000 

3.0 

125A 

Sit 

F51 

3 

L8210M 

Ku 

16G 

-18G 


9.0 

1.0 

10 


7.20 


3000 

3.0 

125A 

Sit 

F51 

4 

MA443 

Ku 

16000M 

10.OG - 18.0G 

2 5 


1 Om 

100 

500 

7.5 


325- 625 

60 

150A 

Si0 

P1b0p 1 

5 

MA443A 

Ku 

16000M 

10.0G - 18 OG 

1 5 


1 Om 

100 

500 

7 0 

1 6 

365- 565 

60 

150A 

Sip 

P1b0p 

6 

MA443B 

Ku 

16000M 

10.0G - 18 OG 



1 Om 

100 

500 


1 6 

365- 565 

.60 

150A 

SiP 

P1b0P 

7 

MA444 

Ku 

16000M 

10 OG - 18 OG 

2 5 

12 

1 .0m 

100 , 

500 

7 5 


325- 625 

.60 

70A 

Si@ 

P1b0p 

8 

MA444A 

Ku 

16 OG 

10G-18G 

1 5 

9.8 

1 Om 

100 

500 

7.0 

1 6 

365-565 

60 

70A 

Sip 

P1b0p 

9 

MA444B 

Ku 

16000M 

10 OG - 18 OG 


8 8 

1 .0m 

100 

500 

6 5 

1 6 

365- 565 

60 

70A 

SiP 

P1b0P 

10 

MA444C 

Ku 

16000M 


1 3 

8.3 

1 Om 

100 

500 

6.0 

1 5 

400- 565 

1.0 

70A 

Si 

P1b0p 4 

11 

MA444D 

Ku 

16000M 


1.3 

7.8 




5.7 

1 6 

400- 565 



Si 

P1b0p 

12 

MA445 

Ku 

16000M 

10.OG - 18 OG 

2 5 


1 Om 

100 

500 

7.5 


325- 625 

1.0 

150A 

SiP 

P1b0P 

13 

MA445A 

Ku 

16000M 

10 OG - 18.0G 

1 5 

9.8 

1 Om 

100 

500 

7.0 

1.6 

365- 565 

1.0 

150A 

sip 

P1b0p 

14 

MA445B 

Ku 

16000M 

10.0G - 18.0G 

1.3 

8.8 

1 .0m 

100 

500 

6.5 

1 6 

365- 565 

1.0 

150A 

Sip 

P1b0p ! 

15 

MA490 

Ku 

16000M 

12.5G - 17 5G 

2 5 


1 .0m 

100 

500 

7.5 

20 

325- 625 

1 0 

150A 

Sip 

P1b0P 

16 

MA490A 

Ku 

16000M 

12.5G - 17 5G 

1 5 


1 .0m 

100 

500 

7.0 

1.6 

365- 565 

1 0 

150A 

Sip 

P1b0p 

17 

MA490B 

Ku 

16000M 

12.5G - 17.5G 

1 5 

8.8 

1 .0m 

100 

500 

6 5 

1 6 

365- 565 

1.0 

150A 

Sip 

P1b0p 

18 

MA491 

X-Ku 

16 OG 

10G-16G 


13 

1 Om 

100 

500 

7.5 

2.5 

325-625 

1.0 

150A 

SiP 

Plb 

19 

MA4124 

Ku 

16000M 

10.OG - 18.0G 


27 

1 .0m 

100 

500 

7.5 


325- 625 

1 0 

70A 

sip 

P1b0p 

20 

MA4124A 

Ku 

16000M 

10.0G - 18 OG 


24 

1 .0m 

100 

500 

7 5 


325- 625 

1 0 

70A 

Sip 

P1b0p 

21 

MA4861C 

Ku 

16000M 

12.5G - 17 5G 

1 9 

9.5 

1 Om 

22 


6.0 

20 

400- 565 

10 

150A 

t 

D037 

22 

MA4861D 

Ku 

16000M 

12.5G - 17 5G 

1 9 

8.8 

1 .0m 

22 


6.0 

20 

400- 565 

10 

150A 

t 

D037 

23 

MA4861E 

Ku 

16000M 

12.5G - 17 5G 

1 9 

8.0 

1 .Om 

22 


6.0 

20 

400- 565 

10 

150A 

t 

D037 

24 

MA4861F 

Ku 

16000M 

12.5G - 17 5G 

1.9 

7.5 

1 Om 

22 


6.0 

2.0 

400- 565 

10 

150A 

t 

D037 

25 

MA4861G 

Ku 

16000M 

12.5G - 17 5G 

1 9 

7.0 

1 Om 

22 


6.0 

2.0 

400- 565 

10 

150A 

t 

D037 

26 

MA4861H 

Ku 

16000M 

12.5G - 17 5G 

1 9 

6.5 

1 Om 

22 


6.0 

20 

400- 565 

10 

150A 

t 

D037 

27 

MA40012 

Ku 

16G 



8.0 





1.8 

200-500 

5 0 

150A 

tP 

F32f0 

28 

MA40013 

Ku 

16G 



75 





1 6 

200-500 

5 0 

150A 

tP 

F32f0 

29 

MA40014 

Ku 

16G 



7.0 





1.6 

200-500 

5.0 

150A 

♦ P 

F32f0 

30 

MA40015 

Ku 

16G 



6.5 





1 6 

200-500 

5.0 

150A 

tP 

F32f0 

31# 

MD0219 

Ku 

16G 



70 

7 Om 




1.5 

130-230 

10 

150 

Si 

F27ab 

32# 

MD0220 

Ku 

16G 



7.5 

7 Om 




1 5 

130-230 

10 

150 

Si 

F27ab 

33# 

MD0221 

Ku 

16G 



8.0 

7.0m 




1.5 

130-230 

10 

150 

Si 

F27ab 

34 

1 N26 

K 

23984M 


2 5 


1 Om 

100 

500 

8 5 


300- 600 

10 

70A 

Si 

P1b0p 

35 

1N26A 

K 

23984M 


2 0 


1 Om 

100 

500 

7.5 

1.6 

300- 600 

10 

70A 

Si 

P1b0p 

36 

1N26C 

K 

23984M 


1 5 

9 5 

1 .0m 

100 

500 

7.5 

1 5 

400- 600 

30 

150A 

Si 

P1b0P 

37# 

BSM31 

K 

23984M 

18.0G - 26 5G 

3 0 

13 8 

1 Om 

100 

500 

8.5 

3 5 

300- 600 


85A 

Si 

P1b0p 

38 

JAN 1 N26B,BM,BM 

R,BR 

















K 

24000M 


2.0 

1 1 

1 Om 

100 

500 

7 5 

1.5 

400- 600 


150A 

Si 

P1b0 

39 

MA494B 

Ka 

34 8G 


2 0 

10 




6.5 

1 6 

400-800 

30 


Si 

PI 

40# 

GEM8 

Q 

34815M 

34 OG - 35 5G 


13 





1 8 

300- 600 


100 

Gep 

P4a 

41#. 

GEM9 

Q 

34815M 

34.OG - 35 5G 


13 





1 8 

300- 600 


100 

GeP 

P4b 

42# 

SIM8 

Q 

34815M 

34 OG - 35 5G 


17 





1 4 

300- 600 


100 A 

Sip 

P4a 

43# 

SIM9 

Q 

34815M 

34 OG - 35 5G 


17 





1 4 

300- 600 


100 A 

Sip 

P4b 

44 

1 N53 

Ka 

34850M 


2 5 


1 Om 

100 

500 

8.5 

1 6 

400- 800 

30 

70A 

Si 

P10P 

45 

JAN1N53 

Ka 

34850M 


2 5 


1 .Om 

100 

500 

8.5 

1 6 

400- 800 


70A 

Si 

PI 

46 

1N53A 

Ka 

34860M 


2 5 


1 .Om 

100 

500 

6.5 

1 6 

400- 800 

30 

70A 

Si 

P10P 

47 

1N53B 

Ka 

34860M 


2 0 

10 

1 ,0m 

100 

500 

6.5 

1 6 

400- 800 

30 

70A 

S. 

P10P 

48 

JAN 1 N53B,BM,BM 

3,BR 

















Ka 

34860M 


2.0 

10 

1 Om 

100 

500 

6.5 

1 6 

500- 700 


150A 

Si 

P10 

49 

1N53C 

Ka 

34860M 


2.0 

90 

1 .0m 

100 

500 

6.5 

1 6 

400- 800 

30 

70A 

Si 

P10P 

50 

1N53D 

Ka 

34860M 


2 0 

9.0 

1 .0m 

100 

500 

6 5 

1.6 

400- 800 

30 

150A 

Si 

P10P 

51# 

1N4939 

Ka 

34860M 

26 OG - 40 OG 

2.5 

10 5 

50m 

15 

500 

6.5 

1.8 

500-1000 


150S 

Ge 

F36b§ 

_52# 

AAY34 

£ _ 

34 86G 

26G-40G 

1.6 

10.5 




5.5 

1.8 

500-1000 

30m 

150J 

GeP 

F79 

53# 

BSM41 

Ka 

34860M 

26 5G - 40.OG 

3.0 

13.8 

1 Om 

100 

500 

8.5 

1.6 

400- 800 


85A 

Si 

^Pip 

54# 

BSM42 

Ka 

34860M 

26.5G - 40 OG 

2 5 

1 1.4 

1 Om 

100 

500 

6.5 

1.6 

400- 800 


85A 

Si 

pip 

55 

D5253B 

Ka 

34860M 

26.5G-40 OG 


10 

1 Om 

100 





300m 

150S 

SiP 

F85§ 

56 

D5253C 

Ka 

34860M 

26.5G-40.0G 


90 

1 Om 

100 




. 

300m 

150S 

Sip 

F85§ 

57 

D5253D 

Ka 

34860M 

26.5G-40 OG 


8.0 

1 .0m 

100 





300m 

150S 

Sip 

F85§ 

58 

D5253E 

Ka 

34860M 

26 5G-40 0G 


7 0 

1 Om 

100 





300m 

150S 

SiP 

F85§ 

59v 

D5353B 

Ka 

34860M 


20 

10 

1 Om 



6.5 

1 6 

400-800 

100 m 

150A 

~P 

|PT0 

60v 

D5353C 

Ka 

34860M 


20 

9.0 

1 Om 



6.5 

1.6 

400-800 

100 m 

150A 

P 

P10 

61 ▼ 

D5353D 

Ka 

34860M 


2.0 

8.0 

1 Om 



6.5 

1 6 

400-800 

100 m 

150A 

P 

P10 

62t 

D5353E 

Ka 

34860M 


2.0 

7 5 

1 Om 



6.0 

1 6 

400-800 

100 m 

150A 


P10 

63v 

D5353F 

Ka 

34860M 


2 0 

7 0 

1 .Om 



5.5 

1 6 

400-800 

100 m 

150A 

P 

P10 

64 

□ 5509 

Ka 

34860M 

26.5G-40.0G 


10 

1 .Om 

100 




300-700 


150A 

Si t $ 

F85§ 

65 

D5509A 

Ka 

34860M 

26 5G-40 0G 


90 

1 Om 

100 




300-700 


150A 

Si t $ 

F85§ 

66 

D5509B 

Ka 

34860M 

26 5G-40.0G 


8 0 

1 .0m 

100 




300-700 


150A 

Si t $ 

F85§ 

67 

D5509C 

Ka 

34860M 

26 5G-40 0G 


7.5 

1 Om 

100 




300-700 


150A 

Sit$ 

F85§ 

68 v 

D5509D 

Ka 

34860M 



7 0 

1 Om 





300-700 


150A 

t 

F830 

69 

1N2792 


69750M 

50 OG - 75.OG 

2 5 

173 




13.5 

2.0 

250- 500 


55A 

Gep 

F16§ 

70 

JAN 1N2792 


69750M 


2.5 

16 5 




13.5 

2.0 

250- 400 


55A 

Ge 

F16 

71 

1N2792A 


69750M 

50.0G - 90 OG 

2.5 

14 




120 " 

2.0 

250- 500 


55A 

Gep 

FI 6§0 

72 

1N2792B 


69750M 

50 OG - 90.OG 

2 5 

13 




110 

2.0 

250- 500 


55A 

Gep 

F16§0 

73 

D5252 

Q-W 

70 OG 

50G-90G 


18 

1 .0m 

100 

400 



300-700 



Si$ 

M381 

74 

L4190 

E 

85000M 

60.0G - 90.OG 

2 5 

25 




180 " 

250T 

5500 


55A 

Gep 

F16S0 

75 

L4190A 

E 

85000M 

60.0G - 90.OG 

2 5 

23 




170 

2.50 

5500 


55A 

Gep 

F16§0 

76 

L4190B 

E 

85G 

60G-90G 

2 5 

20 




160 

2.50 

5500 


55A 

GeP 

F16§0 

77 

L4190C 

E 

85000M 

60.0G - 90 OG 

2.5 

18 




150 

250 

5500 


55A 

GeP 

F16§0 
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MICROWAVE VIDEO DETECTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TEST FREQ (OR MIN FREQ WHEN 



2J 


1 1 

FREQUENCY 

MIN FIG OF MERIT 

MIN OUTPT 

MIN 

VIDEO IMPEDAN 

CE 

ABSOLUTE 

DESC 

:ription 

LINE 

TYPE 

BAND 

TEST 

RANGE 

FIGURE 

at 

at 


at 

TANG 

RANGE 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No. 

No. 


FREQ. 

MIN - MAX 

of 

PWR. 

R 

Vo 

PWR. 

SENS. 

MIN - MAX 

MAX. 

BURN- 

MAX. 

MAT. 

No. 






MERIT 

LVL. 



LVL. 



VOLT. 

OUT 

TEMP 






(Hz) 

(Hz) 


(W) 

[Cl) 

(V) 

-dBm 

-dBm 

m 

(V) 

(W) 

(°C) 



1 

JAN 1 N358A,AM,AMR 

AR 

















S-X 



30 

5.0u 

10 k 

30m 

20 

45 

4500-18000 



70A 

St 

P1c0 

2 

1N630A 

L-X 


1000-12400 

30 

200 m 




45 

4500-18000 




Si 

Pla 

3 

1N1610 

S-X 


3000-12400 

15 



15m 


40 

4500-18000 


100 m 

150A 

Si 

PlaA 

At 

MSI 040 

s 

4 0 


200 



200 m 

10 

54 

800 


60m 


Ge 

FlOq 

5t 

MS 104 1 

c 

4 0 


250 



200 m 

10 

55 

250 


60m 


Ge 

F10a 

6w 

MS 1042 

X 

8 0 


120 



100 m 

10 

52 

100 


25m 


Ge 

FlOq 

It 

MS 1043 

X 

8 0 


85 



100 m 

10 

50 

85 


150m 


Ge 

FlOq 

8 

1N258 

s 

3.0M 


85 

5 Ou 


1 2k 



4.0k - 22k 

5 Om 


70A 

SiP 

P3 

9# 

BSV11 

L 

100M 

1 OOG 







4000-20000 

5 Om 

325m 

150A 

Si 

A1 

10 

1N2771 


750M 










1 0 


Si 

P3 

11 # 

CS31A 

L 

1000M 












Si 

P3 

12 # 

DC3012S 

S 

3000M 

o 

o 

"T 

O 

o 

in 

80 





52 

125 




Ge 

M520 

13 

MA40024 

S 

3 OG 







-48 

1000-2000 


10 0 

150A 

♦ 0 

F32f0 

14 

MA40025 

S 

3 OG 







-52 

1000-2000 


10 0 

150A 

♦ 0 

F32f0 

15 

1N4379 

S 

3 060G 


100 

5 Ou 

12 k 




5000-25000 

5 Om 


150S 

Sip 

D07 

16# 

8032 

S 

3 060G 

2 0G-4 .0G 

100 

5.0u 




54 

5000-25000 

5 Om 



Si 

P3c 

17# 

8132 

S 

3060M 

2 OOG - 4.OOG 

100 

5 Ou 




54 

5000-25000 

5 Om 



Si 

P3c 

18 

MA4123 

S 

3060M 

2 OOG - 4.OOG 






45 

4500-18000 




Si 

D07 

19 

MA4123A 

S 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 






48 

4500-18000 




Si 

D07 

20 

MA4123B 

S 

3060M 







50 

4 5k-18k 

5 Om 

2 0m 


Si 

D07 

21 

MA4142 

S 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 

100 






5000-25000 



150A 

Si 

P3§ 

22 

MA4142A 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 

200 






5000-25000 



150A 

Si 

P3§ 

23 

MA4613 

s 

3060M 


300 





55 

1000 




Si 

F56 

24 

MA4616 

s 

3 060G 


1000 

5 Ou 

12 k 



60 

3000 




Si 

F56 

25 

MA41510 

s 

3060M 







45 

4500-18000 

5.0m 

2 .0m 


Si 

Alad 

26 

MA41511 

s 

3060M 







48 

4500-18000 

5 Om 

2 .0m 


Si 

Alad 

27 

MA41512 

s 

3060M 







50 

4500-18000 

5 Om 

2 0m 


Si 

Alad 

28 

PD0804 

s 

3 060G 

2 OG-4 OG 






50 

4500-18000 

5 Om 

2 .0m 


Si 

Alad 

29 

PD0804L 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 






50 

4500-18000 

5.0m 

2 .0m 


Si 

M86c0 

30 

PD0805 

s 

3060M 

2.OOG - 4.OOG 






48 

4500-18000 

5.0m 

2 0m 


Si 

Alad 

31 

PD0805L 

s 

3060M 

2 OOG - 4.OOG 






48 

4500-18000 

5 Om 

2 .0m 


Si 

M86c0 

32 

PD0806 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 






45 

4500-18000 

5.0m 

2 Om 


Si 

Alad 

33 

PD0806L 

s 

3060M 

2 OOG - 4 OOG 






45 

4500-18000 

5 Om 

2 0m 


Si 

M86c0 

34 

1N32 

s 

3295M 

2 OOG - 4.OOG 

85 

5.0u 





4000-22000 


360m 


Si 

P30 

35t 

JAN1N32 

s 

3 295G 


85 

5 Ou 

1 2k 




4000-22000 

5 Om 


70A 

Si 

P3 

36 

1N2102 

L-S 

3 295G 

50M-4 OG 

85 

5 Ou 





4000-22000 

5 Om 

50 

150A 

Sip 

P3§ 

37 

AEL10 

P-X 

5 OG 

50M-1 1G 

150 

1 Om 




55 

1500-3000 




Si 

P30 

38 

AEL10H 

P-X 

5 OG 

50M-1 1G 

150 

1 Om 




55 

1500-3000 




Si 

P30 

39 

1N358 

L-X 

6 75G 

1 OG-12 4G 

15 

5 Ou 

1 2k 

1 5m 

20 

40 

4500-18000 

5 Om 

20 m 

70A 

Sip 

P1a0A 

40 

1N358A 

L-X 

6 75G 

1 OG-12 4G 

30 

5 Ou 

1 .2k 

30m 

20 

45 

4500-18000 

5 Om 

20 m 

70A 

Sip 

P1a0A 

41 

1N369 

S-X 

6 75G 

3.0G-1 2.4G 

15 

5 Ou 

1 2k 

15m 

20 

40 

4500-18000 

5 Om 

20 m 

70A 

SiB 

P1a0A 

42 

1N369A 

L-X 

6 75G 

1 OG-12 4G 

15 

5 Ou 

1 2k 

15m 

20 

40 

4500-18000 

5 Om 

20 m 

70A 

sm 

P1a0A 

43 

1N630 

L-X 

6 75G 

1 OG-12 4G 

15 

5 Ou 

1 2k 

1 5m 

20 

40 

4500-18000 

5.0m 

17 

1 50A 

Si 

P1a0A 

44 

1 N 161 1 

X 

9000M 

8 20G - 12 4G 

130 

1 Ou 




50 

1700- 3100 


250m 

1 50A 

Si 

P30 

45 

1N1611A 

C-X 

9 OG 

4.0G-10G 

220 

1 Ou 




52 

1700-3100 


25 

150A 

Si 

P30 

46 

1N161 IB 

C-X 

9.0G 

4 0G-10G 

220 





52 

1700-3100 




Si 

P30 

47# 

BSV01 

C-X 

9 OG 

4 OG-12 5G 

130 

5 Ou 




50 

1700-3100 


.32 

150A 

Si 

P3a 

48# 

BSV02 

C-X 

9.0G 

4 OG-12 5G 

220 

5 Ou 




52 

1700-3100 




Si 

P3a 

49 

D4072 

X 

9000M 

8 20G - 12 4G 

130 





51 

1700- 3100 


325m 


Si$ 

P3a§ 

50 

D4072A 

X 

9000M 

8.20G - 12 4G 

220 





53 

1700- 3100 


325m 


Si$ 

P3a§ 

51 

D4072B 

X 

9000M 

8 20G - 12 4G 

220 





53 

1700- 3100 


325m 


Si$ 

P3a§ 

52 

D5012 

X 

9000M 

8.20G - 12 4G 

220 





53 

1700- 3100 


175m 


Si$ 

A1da§ 

53 

D5036 

X 

9000M 

8.20G-1 2 4G 

220 

1 Ou 

1 2k 



53 

400-600 



150S 

S.P 

AlaklP 

54 

D5036A 

X 

9000M 

8 20G-12 4G 

300 

1 Ou 

1 .2k 



55 

400-600 



150S 

Sip 

A1ak§p 

55 

D5236 

X 

9000M 

8 20G-12 4G 

220 

1 Ou 

1 .2k 



53 

600-850 

50u 

100 m 

150S 

Sip 

F85§P 

56 

K408 

X 

9000M 

8 20G - 12 4G 

130 





50 

1700- 3100 


1 Om0 


Si 

P30 

57 

K408A 

X 

9000M 

8 20G - 12 4G 

160 





51 

1700- 3100 


1 Om0 


Si 

P30 

58 

K408B 

X 

9000M 

8 20G - 12 4G 

220 





52 

1700- 3100 


1 Om0 


Si 

P30 

59 

MA408A 

X 

9000M 


160 





51 

1 7k- 3.1k 


1 Om 


Si 

DO220 

60 

MA418 

C-X 

9 OG 

4 0G-10G 

130 

5 Ou 





1700-3100 




sip“~~ 

P3a§ 

61 

MA418A 

C-X 

9 OG 

4 0G-10G 

160 

5 Ou 

1 2k 




1700-3100 



70A 

Sip 

P3a§ 

62 

MA418B 

C-X 

9 OG 

4 0G-10G 

220 

5 Ou 





1700-3100 




SiP 

P3a§ 

63 

MA452 

X 

9000M 


130 





50 

1 7k- 3 Ik 


1 Om 


Si 

DO 2 20 

64 

MA452A 

X 

9000M 

8 20G - 12 4G 

160 

5 Ou 




51 

1700- 3100 



150A 

S.P 

P30 

65 

MA461 

C-X 

9 OG 

4 0G-10G 

130 

5 Ou 




50 

1700-3100 




S.B 

P3§ 

66 

MA461A 

C-X 

9 OG 

4 0G-10G 

160 

5 Ou 




51 

1700-3100 




Sip 

P3§ 

67 

MA461B 

C-X 

9 OG 

4 0G-10G 

220 

5 Ou 




52 

1700-3100 




Sip 

P3§ 

68 

MA4128 

C-X 

9 OG 

4.0G-12 5G 

130 

5 Ou 




50 

1700-3100 




Si 

P30 

69 

MA4129 

C-X 

9 OG 

4 0G-10G 

130 

5.0u 

1 2k 




1700-3100 



150A 


P3a0 1 

70 

1N31 

X 

9 375G 

8 2G-12 4G 

55 

5 Ou 

1 .2k 




6000-23000 

5 Om 

20 m 

70A 

Si 

P1b0 

71 

JAN1N31 

X 

9375M 


55 

5 Ou 

1 .2k 




6000-23000 

5 Om 


70A 

Si 

Plb 

72 

1N31A 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 

200 

5 Ou 

1 .2k 




3000-17000 

5 Om 

200 m 

150S 

SJip 

Plb 

73 

1 N76 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 




5 Om 





20 m 

70A 

Sip 

P1b00 

74 

1N76A 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 


1 5u 


16m 





20 m 

70A 

SiP 

P1b0P 

75 

1N76C 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 











Si 

P1b0 

76 

1N833 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 

15 

5 Ou 

1 2k 



40 

4500-18000 

5 Om 


150A 

Sip 

A196b 

77 

1N833A 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 






45 

4500-18000 




Si 

D07 

78 

1N2127 

L-X 

9375M 

1000-12400 




70m 

15 




200 m 

125A 

Sip 

PlaA 

79 

1N2127A 

L-X 

9375M 

1000-12400 




70m 

15 




200 m 

1 25A 

Sip 

PlaA 

80 

1N3143 

C-X 

9375M 

4000-10000 




1 1 m 

30 





1 50A 

SiP 

P3 

81 

1N3778 

C-X 

9375M 

4000-10000 











s. 

P3§A 

82# 

8031 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 

55 

5 Ou 




47 

5000-25000 

5.0m 



Si 

P3c 

83# 

8131 

X 

9 375G 

8 2G-12.4G 

55 

5 Ou 




47 

5000-25000 

5 Om 



S. 

P3c 

84# 

8231 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 

55 

5 Ou 





5000-25000 




Si 

P3a 

85# 

AEY17 

X 

9375M 

1 OOG - 18 OG 

120 





53 

3000 

1 Om 


150A 

Ge 

F36b 

86 # 

CS4B 

X 

9375M 

-120G 











S. 

P2a 

87 

CV2226 

X 

9375M 

4 OOG - 12 0G 


1 Ou 





- 7000 




S. 

P2a0 

88 

CV2258 

X 

9375M 

- 12 0G 


5 Ou 





1900- 7350 




Si 

P2 

89 

CV2355 

X 

9375M 

- 12 0G 


5 Ou 





2000- 7000 




Si 

P2 

90 

CV2356 

X 

9375M 

- 12 0G 


5 Ou 





2000- 7000 




Si 

P2 

91 

CV2357 

X 

9375M 

- 12 0G 


5 Ou 





2000- 7000 




Si 

P2 

92# 

CV7180 

X 

9375M 







51 

700 




Si 

P2d 

93# 

CV7181 

X 

9375M 







51 

700 




Si 

P2d 

94# 

CV7182 

X 

9375M 







51 

700 




Si 

P2d 

95# 

CV7183 

X 

9375M 







51 

700 




Si 

P2d 

96 

D5093 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 

15 





40 

4500-18000 


175m 


Si$ 

A1am§ 

97 

D5093A 

X 

9375M 

8.20G - 12 4G 






45 

4500-18000 


175m 


Si$ 

A1am§ 

98# 

DC3010 

X 

9375M 

-18G 

120 





53 

300 




Ge 

F51 

99# 

DC3012 

X 

9375M 

2.0-12G 

120 





53 

300 




Ge 

M520 

100 # 

DC3014 

X 

9375M 

20-12G 

120 





53 

300 




Ge 

FlOm 

101 

L4170 


9 375G 

-14G 






55 

1 5k0 




Ge* 

F1Oa0 

102 

L4171 


9 375G 

-14G 






54 

5000 




Ge* 

F1Oq0 

103 

L4172 


9 375G 

-14G 






54 

5000 




Ge* 

F1Oq0 

104 

L4173 


9 375G 

-14G 






52 

2500 




Ge* 

F1Oa0 

105 

L4174 


9.375G 

-14G 






51 

1000 




Ge* 

F1Oq0 

106 

L4175 


9.375G 

-14G 






49 

750 




Ge* 

F1Oq0 

107 

MA425 

X 

9375M 

8 20G - 12 4G 











SiP 

P3b§ 

108 

MA4614 

X 

9375M 


100 





50 

750 




Si 

F56 

109 

MA4617 

X 

9375M 


300 





55 

1500 




Si 

F56 
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9. MICROWAVE VIDEO DETECTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TEST FREQ (OR MIN FREQ WHEN 


LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

BAND 

1 1 

TEST 

FREQ. 

(Hz) 

FREQUENCY 

MIN FIG C 

)F ME 

RIT 

MIN 0 

UTPT 

MIN 

VIDEO IMPEDANCE 1 

ABSOLUTE 
MAX RATING 

DESC 

:ription 

RANGE 

MIN - MAX 

(Hz) 

FIGURE 

of 

MERIT 

at 

PWR. 

LVL. 

(W) 

at 

R 

(Q) 

Vo 

(V) 

at 

PWR. 

LVL 

-dBm 

TANG. 

SENS. 

-dBm 

RANGE 

MIN - MAX 

m 

at 

MAX. 

VOLT. 

(V) 

MAT. 

DWG. 

No. 

BURN¬ 

OUT 

(W) 

MAX. 

TEMP 

(°C) 

1 

2 

3 

MA41513 

MA41514 

MA41515 

X 

X 

X 

9375M 

9375M 

9375M 







40 

45 

48 

4500-18000 

4500-18000 

4500-18000 

5 Om 

5 Om 
5.0m 

2 0m 
2 .0m 
2 .0m 


Si 

Si 

Si 

Alad 

Alad 

Alad 

4 

5 

6 

PD0801 

PD0801A 

PD0801AL 

X 

X 

X 

9375M 

9375M 

9375M 

8 20G - 12 4G 

8 20G - 12.4G 

8 20G - 12 4G 






48 

48 

48 

4500-18000 

1700- 6000 

1700- 6000 

5 Om 
180m 
180m 

2 .0m 

2 0m 
2 .0m 


Si 

Si 

Si 

Alad 

Alad 

M86c0 

7 

8 

9 

PD0801L 

PD0802 

PD0802L 

X 

X 

X 

9375M 

9375M 

9375M 

8 20G - 12.4G 
8.20G - 12 4G 
8.20G - 12.4G 






48 

45 

45 

4500-18000 

4500-18000 

4500-18000 

5 Om 
5.0m 
5.0m 

2 .0m 

2 .0m 

2 .0m 


Si 

Si 

Si 

M86c0 

Alad 

M86c0 

10 

1 1 

12 

PD0803 

PD0803L 

PD0807 

X 

X 

X 

9375M 

9375M 

9375M 

8 20G - 12 4G 

8 20G - 12 4G 

8 20G - 12 4G 






40 

40 

55 

4500-18000 

4500-18000 

1700- 6000 

5 Om 
5.0m 
180m 

2 .0m 

2 .0m 

2 .0m 


Si 

Si 

Si 

Alad 

M86c0 

Alad 

13 

14 

15 _4 

PD0807L 

PD0808 

PD0808L 

X 

X 

X 

9375M 
9375M 
9 375G 

8.20G - 12 4G 
8.20G - 12 4G 
8.2G-1 2.4G 






55 

50 

50 

1700- 6000 
4500-18000 
4500-18000 

180m 

5 Om 
5.0m 

2 0m 
2 .0m 

2 Om 


Si 

Si 

Si 

M86c0 

Alad 

M86c0 

16$ 

17$ 

18v 

A2S201 

A2S202 

A2S206 

X 

X 

X 

10000M 

10000M 

10000M 

5.20G-10 9G 

5 20G-10 9G 
5.20G-10 9G 






58 

55 

58 

-1600 

-1800. 

-1600 



150A 

150A 

150A 

Si$ 

Si$ 

Si$ 

M549 

M549 

F83 

19v 

20 

21 

A2S207 

AEL13 

MA40026 

X 

Ku 

X 

10000 M 

10G 

10G 

5 20G-10 9G 
8.0G-18G 

180 

10Ou 




55 

54 

-48 

-1800 

2000-4000 

1000-2000 


50 0 

150A 

150A 

Si$ 

Si 

♦ g 

F83 

P1b0 

F32f0 

22 

23 

24 

MA40027 

D5691 

D5691A 

X 

10G 

11000 M 

11000 M 

1 00G-12.0G 

1 00G-12G 






-52 

45 

48 

1000-2000 

5000-7000 

5000-7000 


5.0 0 
100 m 
100 m 

150A 

150S 

150S 

♦ 0 
♦ 

♦ 

F32f0 

A1ak0 

A1ak0 

25 

26 

27 

D5754 

D5754A 

D5634 

L-X 

11000M 

11000 M 
12.4G 

1 00G-12 0G 

1 00G-12 OG 

1 OG-12 4G 

30 

5 Ou 

1 .2k 

30m 

20 

47 

50 

45 

5000-7000 

5000-7000 

4500-18000 

5 Om 

100 m 

100 m 

150A 

150A 

150A 

♦ 

♦ 

Sig 

F85§ 

F85§ 

Plb 

28 

29 

30 

D5638 

MA4615 

MA4618 

L-X 

12 4G 
13000M 
13300M 

1 OG-12 4G 

30 

50 

160 

5 Ou 

1 2k 

30m 

20 

45 

47 

52 

4500-18000 

600 

1000 

5 Om 


150A 

Si0 

Si 

Si 

Pic 

F56 

F56 

31 

32 

33 

MA4147 

1N2926 

1N2926A 

X-K 

X-K 

14G 

16G 

16G 

80G-150G 

10G-21G 

10G-21G 

15 

30 

5 Ou 

5 Ou 

1 2k 

1 2k 



35 

40 

45 

-18000 

-18000 

5 Om 
5.0m 

20 m 

20 m 

100 A 

70S 

70S 

Sig 

Si0 

SilZ) 

M 139 

Plb 

Plb 

34# 

35 

36 

AEY29 

D4194 

D4194A 

J 

Ku 

Ku 

16G 

16000M 

16000M 

12 0G-18.0G 

12 4G - 18 OG 

12 4G - 18.OG 

50 

100 

200 





53 

48 

51 

3000 

4500-18000 

4500-18000 

1 .0m 

200 m 

200 m 

100 A 

Ge 

Si$ 

Si$ 

P1b0 

PI b§ 

P1b§ 

37 

38 

39 

MA4135 

MA40028 

MA40029 

Ku 

Ku 

Ku 

16000M 

16G 

16G 







-45 

-50 

1000-2000 

1000-2000 


5.0 0 

5 0 0 

150A 

150A 

Si 

♦g 

♦0 

Plb 

F32f0 

F32f0 

40# 

41 

42 

DC3011 

AEL14 

D4195 

Ku 

K 

K 

16500M 

23G 

24000M 

12G-18G 

18G-26.5G 

18.OG - 26 5G 

60 

200 

100 

10Ou 




53 

52 

48 

300 

4500-1800 

4500-18000 


200 m 


Ge 

Si 

Si$ 

Pic 

P1b§ 

PI b§ 

43 

44 

45 

D4195A 

AEL16 

1N446 

K 

P-X 

K-Ka 

24000M 
33G 
34.8G 

18 OG - 26 5G 

lOOk-IOG 

26G-40G 

200 

15 

5 Ou 

1 2k 



51 

50 

40 

4500-18000 

1000 min 
3000-23000 

5.0m 

200 m 

75m 

70A 

Si$ 

S. 

Si 

P1b§ 

P 10 

PI 00 

46 

47 

48 

D4196 

D4196A 

D5733 

Ka 

Ka 

35000M 

35000M 

35000M 

26 5G - 40 OG 

26 5G - 40.OG 
26.5G-40 OG 

50 

100 





45 

48 

40 

4500-18000 

4500-18000 

6000-8000 


90m 

90m 

50m 

150A 

Si$ 

Si$ 

♦ 

P 1 § 

P1 § 

F85§ 

49 

50$ 

51 

D4074 

D4074A 

MA441 

Q-W 

Q-W 

60G 

60G 

69720M 

40G-80G 

40G-80G 

40.OG - 75 OG 

25 

50 





40 

45 

35 

-23000 

-23000 


74m 

75m 

70A 

100A 

Si0 

$ 

Sig 

M88 

M88 

M 12 

52 

53# 

D5233 

CV7374 

X 

Ku 

9375G 

17500G 

8.20G-12 4G 

15 

5 Ou 

1 .2k 



40 

50 

4500-18000 

700 

5 Om 

100 m 

150S 

Si0 

Si 

F85§0 

Pic 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE. 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 Idt 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



i 

i Drev 

ous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

JpF) 

(V) 


(Hz) 

(0) 

(W) 



1# 

1 § 1617 









.1-65:0-15V$ 

25 

ilTQ 




Si$ 

Albw 

2# 

1S1618 









. 1-65;0-15V$ 

25 

150 




Si$ 

Albw 

3# 

1S1619 









.0-50:0-15V$ 

20 

70 




Si$ 

Albw 

4 

MS3136 

120 
















5 

MS3166 

120 
















6 

MS3256 

120 
















7 

MS4156 

120 
















8 

MS4166 

120 
















9 

MS4206 

120 
















10 

MS4256 

120 
















1 1 

PL0520-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 




.10 - .400 

24 

0 

10G 



Si 

FlOp 

12 

PL0520A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 



.10- 400 

24 

El 

10G 


350m 

Si 

FIOd 

13 

PL0520G,H,J-L 

90G 

10OG 

1 20G 

1 40G 

160G 




. 1O-.4O0 

24 

0 

10G 


350m 

Si 

FlOp 

14 

PL0520N,P 

1 80G 

200G 







.10-400 

24 

0 

10G 


350m 

Si 

FlOp 

15 

PL0543A.B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70 












16 

VAS1 1N 10,N 1 6,N 1 8,N2 

D 


















200G 







0.0 

.50-3.0T 

10 




5 0 

Si $ 

Z42 

17 

VAS12N 10.N 16.N 1 8.N2 

D 


















200G 







0.0 

.50-3.0t 

10 




5.0 

Si$ 

Z42 

18 

VAS21N 10,N 16,N 1 8,N2( 

D 


















200G 







0.0 

.50-3 Ot 

20 




5 0 

Si$ 

Z42 

19 

VAS22N 10,N 16,N 18,N2 

3 


















200G 







0.0 

50-3 Ot 

20 




5 0 

Si$ 

Z42 

20 

VAS31N 10.N 16.N 18.N2 

3 


















200G 







00 

.50-3 Ot 

30 




5 0 

Si$ 

Z42 

21 

VAS32N 10,N 16,N 18,N2 

3 


















200G 







0.0 

.50-3.0t 

30 




5.0 

Si$ 

Z42 

22 

VAS4 INI 0,N 16,N 18,N2< 

3 


















150G 







0.0 

50-3.Ot 

40 




5 0 

Si $ 

Z42 

23 

VAS42N 10.N 16.N 18.N2 

3 


















150G 







0.0 

50-3.0t 

40 




5 0 

Si$ 

Z42 

24 

VAS43N 10,N 16,N 18,N2 

3 


















150G 







00 

50-3 Ot 

40 




5 0 

Si$ 

Z42 

25 

VAS52N 10,N 1 6,N 1 8,N2 

3 


















1 50G 







0.0 

50-3 Ot 

50 




5 0 

Si$ 

Z42 

26 

VAS53N 10,N 16,N 1 8,N2 

3 


















10OG 







00 

50-3.0t 

50 




5 0 

Si $ 

Z42 

27 

VAS63N 10,N 16,N 18,N2 

3 


















100G 







00 

50-3 Ot 

60 




5.0 

Si$ 

Z42 

28 

1N4885 








6.0 

28-390 

150 $ 



.70 

20 

Si 

D04 

29 

1N4886 








60 

28-390 

120 $ 



80 

20 

Si 

D04 

30 

PL0581 A.B.C 

30G 

40G 

50G 





6.Q 

.40-1.00 

150 

0 

10G 



Si 

FlOp 

31 

PL0591A 

30G 







60 

40-1 00 

200 

0 

10G 



Si 

FlOp 

32# 

SFD2401 FL,GL,HL 

100G 

150G 

200G 





6.0 

2OOf-5OOf0 

30 




750m 

Si§ 

F27d 

33# 

SFD2402ELFL.GL 

80G 

100G 

150G 





6.Q 

2OOf-5OOf0 

60 




1.0 

Si§ 

F27d 

34# 

SFD2403EL,FL,GL 

80G 

100G 

150G 





60 

2OOf-5OOf0 

90 




1.5 

Si§ 

F27d 

35# 

SFD2404EL,FL,GL 

80G 

100G 

150G 





60 

2OOf-5OOf0 

120 




2.0 

Si§ 

F27d 

36# 

SFD7422F 

100G 







60 

1 0-1.50 

60 




4.0 

Si 

S215b 

37# 

SFD7432E 

80G 







6.0 

1.5-2 20 

60 




5.0 

Si 

S215b 

38# 

SFD7433C 

40G 







60 

3.5-5 00 

90 




8.0 

Si 

S215c 

39# 

SFD7443B 

20G 







eo 

5.0-6.50 

100 




10 

S. 

S215c 

40 

VAB805N20 

175 







60 

.50-700 

40 





Si 

F27ac 

41 

MS3130,1,2,3,4,5 

10G 

20G 

40G 

60G 

80G 

10OG 

loot 

60 

20-1 1 

30 




300m 

GA 

P3 

42 

PA0100H.J-L.N 

100G 

120G 

1 40G 

160G 

180G 


10d 

60 

05 - .150 

6 0 

El 

10G 


20 

Si 

F27d 

43 

PA0100P,Q,S-V 

200G 

220G 

240G 

260G 

280G 

300G 

lOOf 

60 

05-150 

6 0 

0 

10G 


200m 

Si 

F27d 

44 

PA0100W 

320G 






lOOf 

60 

.05-. 150 

6.0 

0 

10G 


200m 

Si 

F27d 

45 

PA0700H J-L.N 

100G 

120G 

1 40G 

1 60G 

1 80G 


10d 

60 

05 - 150 

60 

0 

10G 


.20 

Si 

F9 

46 

PA0700P,Q,S-U 

200G 

220G 

240G 

260G 

280G 


lOOf 

6.0 

05-150 

60 

0 

10G 


200m 

Si 

F9 

47 

PA0700V.W 

300G 

320G 





lOOf 

60 

.05- 150 

6 0 

0 

10G 


200m 

Si 

F9 

48 

PG0110D 

60G 






lOOf 

10 

.05-. 150 

10 

6 0 

10G 


200m 

Si 

F27f 

49 

PG0110F 

80G 






lOOf 

10 

05-150 

10 

8 0 

10G 


200m 

Si 

F27f 

50 

PG0110H 

10OG 






lOOf 

10 

.05- 150 

10 

10 

10G 


200m 

Si 

F27f 

51 

PG0110J 

120G 






lOOf 

10 

.05-150 

10 

12 

10G 


200m 

Si 

P27f 

52 

PG0110K 

140G 






lOOf 

10 

.05- 150 

10 

14 

10G 


200m 

Si 

?27f 

53 

PG0110L 

160G 






lOOf 

10 

05- 150 

10 

16 

10G 


200m 

Si 

F27f 

54 

PG01ION 

180G 






lOOf 

10 

.05-. 150 

10 

18 

10G 


200m 

Si 

F27f 

55 

PG0110P 

200G 






lOOf 

10 

.05-150 

10 

20 

10G 


200m 

Si 

F27f 

56 

PG0110Q 

220G 






lOOf 

10 

.05-. 150 

10 

22 

10G 


200m 

Si 

F27f 

57 

PG0110S 

240G 






lOOf 

10 

.05-. 150 

10 

24 

10G 


200m 

Si 

F27f 

58 

PG0110T 

260G 






lOOf 

10 

.05-150 

10 

26 

10G 


200m 

S. 

F27f 

59 

SOI1AL12 







13p 

00 

.13 - .25 

12 



36 


Si 

P3 

60 

SD12AL12 







13d 

OO 

13 - .25 

12 



36 


Si 

F3a 

61 

SD22AL12 







13p 

0.0 

13 - 25 

12 



36 


Si 

F11 

62 

SD32AL12 







. 13p 

0.0 

.13 - 25 

12 



36 


Si 

F21 

63 

SD42AL12 







13d 

OO 

.13 - 25 

12 



36 


Si 

F9a 

64 

SDGPAL12 







13p 

00 

.13 - 25 

12 



36 


Si 

D07 

65 

MA4688 

100G 






1 5p 

00 

10 - 200 

8.0 



2.5 


Si 

P8 

66 

SD11AL18 







. 1 5d 

00 

15 - 30 

18 



36 


S. 

P3 

67 

SD12AL18 







, 15p 

0.0 

15-30 

18 



36 


Si 

F3a 

68 

SD22AL18 







15p 

00 

15-30 

18 



36 


Si 

FI 1 

69 

SD32AL18 







1 5d 

o.o 

.15 - 30 

18 



36 


s. 

F21 

70 

SD42AL18 







1 5p 

0.0 

.15 - 30 

18 



36 


Si 

F9a 

71 

SDGPAL18 







15p 

00 

15-30 

18 



36 


Si 

D07 

72 

VAP81AN10 

1 25G 






150f 

60 

.10 - .200 

6.0 





Si 

F54 

73 

VAP81AN19 

125G 






1 50f 

6.0 

.10 - .200 

6.0 





Si 

F27t 

74 

VAP81AN20 

125G 






1 50f 

60 

.10 - .200 

6 0 





Si 

F27f 

75 

VAP81BN10 

175G 






150f 

6.0 

.10 - 200 

60 





Si 

F54 

76 

VAP81BN19 

1 75G 






1 50f 

6.0 

10 - .200 

60 





Si 

F27t 

77 

VAP81BN20 

175G 






1 50f 

60 

.10 - 200 

6.0 





Si 

F27f 

78 

VAP81CN10 

225G0 






1 50f 

60 

.10 - 200 

5.5 





Si$ 

F54 

79 

VAP81CN19 

225G0 






1 50f 

60 

.10 - .200 

5 5 





Si$ 

F27t 

80 

VAP81CN20 

225G0 






150f 

6 0 

.10 - .200 

5 5 





Si$ 

F27f 

81 

VAP81DN10 

275G0 






1 50f 

60 

.10 - 200 

60 





Si 

F54 

82 

VAP81DN19 

275G0 






150f 

6 0 

.10 - .200 

6.0 





Si 

F27t 

83 

VAP81DN20 

275G0 






1 50f 

60 

.10 - 200 

6 0 





Si 

F27f 

84 

VAP81EN10 

325G0 






1 50f 

6 0 

.10 - 200 

5 5 





Si$ 

F54 

85 

VAP81EN19 

325G0 






1 50f 

6.0 

10 - .200 

5 5 





Si$ 

F27t 

86 

VAP81EN20 

325G0 






150f 

60 

.10 - 200 

5 5 





Si$ 

F27f 

87 

VAP81FN10 

375G0 






1 50f 

6.0 

.10 - .200 

5.5 





Si$ 

F54 

88 

VAP81FN19 

375G0 






1 50f 

6 0 

.10 - 200 

5.5 





Si$ 

F27t 

89 

VAP81FN20 

375G0 






15 Of 

60 

10 - .200 

5.5 





Si$ 

F27f 

90 

VAP81GN10 

425G0 






1 50f 

60 

.10 - .200 

5.5 





Si$ 

F54 

91 

VAP81GN19 

425G0 






150f 

6.0 

10 - .200 

5 5 





Si$ 

F27t 

92 

VAP81GN20 

42500 






150f 

6.0 

10 - .200 

5.5 





Si$ 

F27f 

93 

VAP81HN10 

475G0 






150f 

60 

10 - .200 

5.5 





Si$ 

F54 

94 

VAP81HN19 

475G0 






150f 

6 0 

10 - 200 

5.5 





Si$ 

F27t 

95 

VAP81HN20 

475G0 






150f 

60 

10 - 200 

5 5 





Si$ 

F27f 

96 

VAP81IN10 

5OOG0 






1 50f 

60 

.10 - .200 

5.5 





Si$ 

F54 

97 

VAP81IN19 

5OOG0 






1 50f 

6 0 

10 - .200 

5 5 





Si$ 

F27t 

98 

VAP81IN20 

5OOG0 






150f 

6 0 

10 - 200 

5.5 





Si$ 

F27f 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES 



u 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 1 

TYP. CAP. 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 






JJCAP. 

2Jat - 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No 

(Corresponding to Type Numbers i 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 



VOLT 

0 - at TEST VOLT 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(dF) 

(V) 


(Hz) 

(0) 

(W) 



1 

SD11AL24 







17p 

0.0 

.17 - .35 

24 



72 


Si 

P3 

2 

SD12AL24 







17p 

00 

.17 - 35 

24 



72 


Si 

F3a 

3 

SD22AL24 







17d 

0.0 

17 - 35 

24 



72 


Si 

FI 1 

4 

SD32AL24 







17p 

0.0 

17 - 35 

24 



72 


Si 

F21 

5 

SD42AL24 







17p 

0.0 

17 - 35 

24 



72 


Si 

F9a 

6 

SDGPAL24 







1 7d 

0.0 

.17 - 35 

24 



72 


Si 

D07 

7 

VAB807N 10,N20 

350 






17 Of A 

6.0 

.15-.2O0 

6.0 





Si 

Z42 

8# 

CXY10 

200G 






200f 

0.0 

.10- 20 

60 

0 

30G 


50m 

GAA§ 

F56a 

9 

MS41 11.12 

460G 

500G 





200fA 

0.0 

.10-300 

6.0 0 




15 0 

GAA§ 

F27d 

10 

MS441 1,12 

460G 

500G 





200fA 

0.0 

.10-300 

6.0 0 




T50 

GAA§ 

F54 

11# 

MV8152 

1 50G 






2OOf0 

00 

20 - 400 

10 0 





GS$ A 

F27q 

_ !_2#l_ 

MV8152A 

150G 






2OOf0 

0.0 


60 0 




1.4 

GAS 

F27d 

13 

SD11AL6 







20p 

0.0 

20 - .40 

60 



18 


Si 

P3 

14 

SD12AL6 







20p 

0.0 

20 - 40 

6.0 



18 


Si 

F3a 

15 

SD22AL6 







20d 

0.0 

.20 - 40 

6.0 



18 


Si 

FI 1 j 

16 

SD32AL6 







20p 

00 

.20 - .40 

6.0 



18 


Si 

F21 

17 

SD42AL6 







20p 

0.0 

20 - 40 

60 



18 


Si 

F9a 

18 

SDGPAL6 







20d 

00 

.20 - .40 

6.0 



18 


Si 

D07 

19 

IS 1581 

100G 






200f 

60 

.100-.300 

60 




200m 

SiS§ 

F27ad 

20 

L8551 

250 






2Op0 

60 

15 - .300 

25 0 




1 2 

SiAS 

F27ac 

21 

PA0101 H.J-L.N 

100G 

1 20G 

1 40G 

160G 

180G 


20d 

60 

15 - .250 

6.0 

0 

10G 


.20 

Si 

F27d 

22 

PA0101 P,Q,S-U 

200G 

220G 

240G 

260G 

280G 


200f 

60 

15-250 

60 

0 

10G 


200m 

Si 

F27d 

23 

PA0701 H,J-L,N 

1000 

120G 

140G 

160G 

180G 


20p 

60 

15 - .250 

60 


10G 


.20 

Si 

F9 

24 

PA0701P.Q.S-U 

200G 

220G 

240G 

260G 

280G 


200f 

6.0 

15-250 

6.0 

0 

10G 


200m 

Si 

F9 

25y# 

S3014 

450G 






200f 

60 

. 15O-.25O0 

25 0 

0 

20G 

2 0 

500 

GA 

F54 

26 

SFD2-400E,F,G,H 

80G 

100G 

150G 

200G 



2OOf0 

6.0 


10 




500m 

Si$ 

F27d 

27 

SFD2-401 E.F.G.H 

80G 

100G 

150G 

200G 



2OOf0 

60 


30 




500m 

Si$ 

F27d 

28# 

SFD2-401 K 

300G 






~2Op0 

60 


30 




75 


F27d 

29 

SFD2-402E,F,G,H 

80G 

100G 

150G 

200G 



2OOf0 

6 0 


60 




500m 

Si$ 

F27d 

30# 

SFD401G.H.K 

1 50G 

200G 

300G 




2OOf0 

6 0 


30 




750m 

Si$ 

F49 

31# 

SFD402E,G,H 

80G 

1 50G 

200G 




2OOf0 

60 


60 




750m 

Si$ 

F49 

32 

PG011 ID 

60G 






200f 

10 

15-250 

10 

6 0 

10G 


200m 

Si 

F27f 

33 

PG011 IF 

80G 






200f 

10 

.15-250 

10 

8 0 

10G 


200m 

Si 

F27f 

34 

PG0111H 

10OG 






200f 

10 

15-.250 

10 

10 

10G 


200m 

Si 

F27f 

35 

PG0111J 

1 20G 






200f 

10 

15-.250 

10 

12 

10G 


200m 

Si 

F27f 

36 

PG011 IK 

1 40G 






200f 

10 

15-250 

10 

14 

10G 


200m 

Si 

F27f 

37 

PG0111L 

1 60G 






200f 

10 

15-.250 

10 

16 

10G 


200m 

Si 

F27f 

38 

PG011 IN 

180G 






200f 

10 

15-.250 

10 

18 

10G 


200m 

Si 

F27f 

39 

PG011 IP 

200G 






200f 

10 

15-250 

10 

20 

10G 


200m 

Si 

F27f 

40 

MA4644A-E 

240G 

190G 

1 50G 

125G 

80G 


220f 

60 


6.0 




15 

GA 

F27f 

41 

SD11AL48 







23p 

00 

.23 - .45 

48 



36 


Si 

P3 

42 

SD12AL48 







23d 

00 

.23 - 45 

48 



36 


Si 

F3a 

43 

SD22AL48 







.23p 

0.0 

23 - .45 

48 



36 


Si 

F11 

44 

SD32AL48 







23p 

00 

23 - 45 

48 



36 


Si 

F21 

45 

SD42AL48 







23d 

00 

.23 - .45 

48 



36 


Si 

F9a 

46 

SDGPAL48 







.23p 

00 

.23 - 45 

48 



36 


Si 

D07 

47 

SD11AL60 







24p 

0.0 

24 - 48 

60 



36 


Si 

P3 

48 

SD12AL60 







24d 

0.0 

24 - .48 

60 



36 


Si 

F3a 

49 

SD22AL60 







24p 

00 

.24 - .48 

60 



36 


Si 

F11 

50 

SD32AL60 







24p 

0.0 

24 - .48 

60 



36 


Si 

F21 

51 

SD42AL60 







24d 

0.0 

.24 - .48 

60 



36 


Si 

F9a 

52 

SDGPAL60 







24p 

00 

.24 - 48 

60 



36 


Si 

D07 

53 

MS4108,9,10 

360G 

400G 

430G 




250fA 

0.0 

10- 400 

60 0 




15 0 

GAA§ 

F27d 

54 

MS4408.9.10 

360G 

400G 

430G 




2 5 Of A 

00 

10-400 

60 0 




.15 0 

GAA§ 

F54 

55 

SD11AL90 







25p 

0.0 

.25 - 50 

90 



36 


Si 

P3 

56 

SD11AL100 







25p 

00 

.25 - .50 

100 



36 


Si 

P3 

57 

SD11BL12 







25d 

0.0 

.25 - .50 

12 



18 


Si 

P3 

58 

SD12AL90 







,25p 

0.0 

25 - 50 

90 



36 


Si 

F3a 

59 

SD12AL100 







25p 

0.0 

.25 - 50 

100 



36 


Si 

F3a ' 

60 

SD12BL12 







25d 

0.0 

.25 - 50 

12 



18 


Si 

F3a 

61 

SD22AL90 







25p 

00 

25 - 50 

90 



36 


Si 

F11 

62 

SD22AL100 







25p 

00 

.25 - 50 

100 



36 


Si 

F11 

63 

SD22BL12 







25d 

0.0 

.25 - .50 

12 



18 


Si 

F11 

64 

SD32AL90 







25p 

00 

.25 - .50 

90 



36 


Si 

F21 

65 

SD32AL100 







25p 

0.0 

.25 - .50 

100 



36 


Si 

F21 

66 

SD32BL12 







25d 

0.0 

.25 - .50 

12 



18 


Si 

F21 

67 

SD42AL90 







25p 

0.0 

25 - .50 

90 



36 


Si 

F9a 

68 

SD42AL100 







25p 

00 

25 - .50 

100 



36 


Si 

F9a 

69 

SD42BL12 







25d 

0.0 

25 - 50 

12 



18 


Si 

F9a 

70 

SDGPAL90 







25p 

0.0 

.25 - 50 

90 



36 


Si 

D07 

71 

SDGPAL100 







25p 

00 

25 - .50 

100 



36 


Si 

D07 

72 

SDGPBL12 







25d 

00 

25 - .50 

12 



18 


Si 

D07 

73 

B006001 D,E,F,G,H 

40G 

60G 

80G 

100G 

140G 


250f 

6.0 

.10-. 4 00 

6.0 




100m 

Si 

F27k 

74 

B015001 D,E,F,G,H 

40G 

60G 

80G 

100G 

140G 


250f 

6.0 

.10- 400 

15 




200m 

Si 

F27k 

75 

C006001 D,E,F.G,H 

40G 

60G 

80G 

100G 

140G 


250f 

6.0 

1O-.4O0 

6.0 




700m 

Si 

F49 

76 

C015001 D,E,F,G,H 

40G 

60G 

80G 

100G 

140G 


250f 

60 

TO-. 400 

15 




900m 

Si 

F49 

77# 

CXY12 

300G 






250f 

60 


10 



1.3 0 

300m 

GA 

F56d 

78 

P006001 D,E-H 

40G 

60G 

80G 

100G 

140G 


25d 

6.0 

10 - 400 

6.0 




10 

Si 

F27ad 

79 

P015001 D,E-H 

40G 

60G 

80G 

100G 

140G 


25p 

60 

10 - .400 

15 




.20 

Si 

F27ad 

80 

PH 1200-1.2.3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


25p 

6.0 

.10 - .400 

6.0 

0 

10G 



Si 

F58 

81 

PH 1200A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

250f 

60 

. 1O-.4O0 

6 0 

0 

10G 



Si 

F58 

82 

PH 1200G.H.J-L 

90G 

10OG 

120G 

140G 

160G 


250f 

6.0 

1O-.4O0 

6 0 

0 

10G 



Si 

F58 

83 

PH 1200N.P.Q 

180G 

200G 

220G 




250f 

60 

10-400 

6.0 

0 

10G 



Si 

F58 

84 

PH 1210-1,2.3.4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


25d 

6.0 

10 - 400 

15 

0 

10G 



Si 

F58 

85 

PH 1210A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

250f 

6.0 

.10-400 

15 

0 

10G 



Si 

F58 

86 

PH 1210G.H.J-L 

90G 

10OG 

120G 

140G 

160G 


250f 

6.0 

10- 400 

15 

0 

10G 



Si 

F58 

87 

PH 1210N,P,Q 

180G 

200G 

220G 




250f 

60 

. 1O-.4O0 

15 

0 

10G 



Si 

F58 

88 

PH 1220-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


.25p 

6.0 

.10-400 

24 

0 

10G 



Si 

F58 

89 

PH 1220A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

250f 

6.0 

10- 400 

24 

0 

10G 



Si 

F58 

90 

PH 1220G.H J-L 

90G 

10OG 

120G 

140G 

160G 


250f 

6.0 

1O-.4O0 

24 

_0 

10G 



Si 

F58 

91 

PH 1220N.P 

1 80G 

200G 





250f 

60 

1O-.4O0 

24 

0 

10G 



Si 

F58 

92 

PH 1230-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


.25p 

60 

.10 - .400 

30 

0 

10G 



Si 

F58 

93 

PH 1230A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

250f 

60 

1O-.4O0 

30 

0 

10G 



Si 

F58 

94 

PH 1230G,H,J-L 

90G 

10OG 

1 20G 

140G 

160G 


250f 

60 

10- 400 

30 

0 

10G 



Si 

F58 

95 

PH 1240-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


.25p 

6.0 

.10 - 400 

45 

0 

10G 



Si 

F58 

96 

PH1240A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

250f 

6.0 

.10- 400 

45 

_0 

10G 



Si 

F58 

97 

PH 1240G,H,J,K 

90G 

10OG 

1 20G 

140G 



250f 

6.0 

1O-.4O0 

45 

0 

10G 



Si 

F58 

98 

PH 1250-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


.25p 

6.0 

10 - 400 

60 

0 

10G 



Si 

F58 

99 

PH 1250A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

250f 

60 

. 1O-.4O0 

60 

0 

10G 



Si 

F58 

100 

PH 1250G,H,J 

90G 

100G 

120G 




250f 

60 

. 10 400 

60 

0 

10G 



Si 

F58 

101 

PH 1260-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


• 25p 

60 

10 - 400 

90 

0 

10G 



Si 

F58 

102 

PH 1260A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

250f 

6.0 

.10- 400 

90 

0 

10G 



Si 

F58 

103 

PH 1260G.H 

90G 

100G 





250f 

6.0 

.10- 400 

90 

0 

10G 



Si 

F58 

104 

PH 1270-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


.25p 

6.0 

10 - .400 

120 

0 

10G 



Si 

F58 

105 

PH 1270A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

250f 

6.0 

10- 400 

120 

_0 

10G 



Si 

F58 

106 

PH1270G 

90G 






250f 

6.0 

. 1O-.4O0 

120 

0 

10G 



Si 

F58 

107 

PH 1280-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


.25p 

6.0 

10 - .400 

150 

0 

10G 



Si 

F58 

108 

PH 1280A.B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


250f 

6.0 

10- 400 

150 

_0 

10G 



Si 

F58 * 

109 

PH 1290-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


.25p 

6.0 

10 - 400 

200 

0 

10G 



Si 

F58 

1 10 

PH 1290A.B 

30G 

40G 





250f 

6.0 

10-400 

200 

_0 

10G 



Si 

F58 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 


520 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


520 










10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


I \n 

LINE TYPE 

No No 


PL0100-1,2,3,4 
PL010OA,B-F 
PL0100G.H.J-L 
PL0100N,P,Q 
PL0110-1,2,3,4 

PL01 10A.B-F _ 

PL0110G,H,J-L 
PL0110N,P,Q 
PL0120-1.2.3.4 
PL0120A,B-F 
PL0120G,H,J-L 

PL0120N.P _ 

PL0130-1,2,3,4 
PL0130A,B-F 
PL0130G.H.J-L 
PL0140-1,2,3,4 
PL0140A,B-F 
PL0140G,H,J,K 
PL0150-1,2,3,4 
PL0150A,B-F 
PL0150G.H ,J 
PL0160-1,2,3,4 . 

PL0160A,B-F 

PL0160G.H _ 

PL0170-1,2,3,4 
PL0170A,B-F 

PL0170G _ 

PL0180-1,2,3,4 

PL0180A,B-E 

PL0500-1,2.3,4 

PL0500A,B-F 

PL0500G,H,J-L 

PL0500N,P,Q 

PL05 10-1,2,3,4 

PL05 10A,B-F 

PL0510G.HJ-L 

PL05 10N,P,Q 

PL0530-1,2,3,4 

PL0530A.B-F 

PL0530G,H,J-L 

PL0540-1,2,3,4 

PL0540A.B-F 

PL0540G,H,J,K 

PL0550-1,2,3,4 

PL0550A.B-F 

PL0550G,H,J 

PL0560-1,2,3,4 

PL0560A,B-F 

PL0560G,H 

PL0570-1,2,3,4 

PL0570A.B-F 

PL0570G 

PL0580-1,2,3,4 

PL0580A,B-E 

PL0590-1,2,3,4 

PL0590A,B 

VAP82AN10 

VAP82AN19 

VAP82AN20 

VAP82BN10 

VAP82BN19 

VAP82BN20 

VAP82CN10 

VAP82CN19 

VAP82CN20 

VAP82DN10 

VAP82DN19 

VAP82DN20 

VAP82EN10 _ 

VAP82EN19 
VAP82EN20 

ZC30A _ 

GC5411 
GC5421 

GC5431 _ 

GC5441 

MA4687 

MS4107 _ 

MS4407 

MV8153D 

MV8203C _ 

MV8203D 

MV8253A 

MV8253C _ 

MV8253D 

MV8303A 

MV8303C _ 

MV8303D 
SD1 1-5,6,7 

SD11AL120 _ 

SD11BL18 
SD 12-5,6,7 

SD12AL120 _ 

SD12BL18 

SD22-5,6,7 

SD22AL120 _ 

SD22BL18 
SD32-5,6,7 

SD32AL120 _ 

SD32BL18 
SD42-5,6,7 

SD42AL120 _ 

SD42BL18 
SDGPAL120 

SDGPBL18 _ 

4041-1 1-00,01,02 
DC4021 A00,01,02 
DC4021 BOO.01.02 
DC4021000,01,02 
DC4021 DOO.01.02 


MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 

_ in previous column) _ 

(Hz) I (Hz) l(Hz) (Hz) I (Hz) I (Hz) 

5 OG l6G 15G 20G 


90G 100G 120G 140G 160G 

180G 200G 220G 

5 OG 10G 15G 20G 

3QG 40G 50G 60G 70G 

90G 100G 120G 140G 160G' 

180G 200G 220G 

_ 5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 100G 120G 140G 160G 

180G 200G _ 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 100G 120G 140G 160G 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 100G 120G 140G _ 

5.0G 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 1OOG 120G _ 

5.0G 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 1OOG _ 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G _ 

5.0G 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

_ 5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 1OOG 120G 140G 160G 

180G 200G 220G _ 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 100G 120G 140G 160G 

180G 200G 220G 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 100G 120G 140G 160G' 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 1OOG 120G 140G 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 1OOG 120G 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

90G 1OOG 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 


5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 50G 60G 70G 

5 OG 10G 15G 20G 

30G 40G 

125G _ 

1 25G 
1 25G 

175G _ 

175G 
175G 

225G _ 

225G 

225G 

275G0 _ 

275G0 

275G0 

325G0 _ 

325G0 

325G0 

175G _ 

350G 

350G 

350G _ 

350G 
10OG 


TYP. CAP, 
JJCAP. |2Jat 


CAPACITANCE RANGE 

(for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT. 
_ (PF) _ 



25p 

To 

10 - 400 

6.0 

80G 

250f 

60 

10- 400 

60 


250f 

60 

10- 400 

60 


250f 

60 

10- 400 

60 


25p 

60 

10 - 400 

15 

BOG 

250f 

6.0 

10-400 

15 


250f 

60 

10-400 ~' 

15 


250f 

60 

10- 400 

15 


25d 

60 

10 - .400 

24 

80G 

250f 

60 

10- 400 

24 


250f 

6 0 

10- 400 

24 


250f 

6.0 

10- 400 

?4 


25p 

6 0 

fO - .400 

30 

80G 

250f 

60 

10-400 

30 


250f 

6 0 

10-400 

30 


25p 

60 

10 - 7400 

45 

80G 

250f 

60 

10-400 

45 


250f 

6 0 

10-400 

45 


25p 

60 

10 - 7400 

60 

80G 

250f 

6 0 

1O-.4O0 

60 


250f 

6 0 

. 1O-.4O0 

60 


25p 

6.0 

10-7400 

90 

80G 

250f 

60 

10-400 

90 


250f 

60 

10-400 

90 


25p 

6.0 

10-400 

120 

80G 

250f 

60 

10-400 

120 


250f 

6.0 

10-400 

120 


25p 

60 

10-400 

150 


250f 

60 

.10-400 

150 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 


MAX. MAX. [DESCRIPTION 
1 SER. DISS. DWG. 

Q TEST RES. @ 25°C MAT No. 
FREQ Rs 

_ (Hz) _ m _ m _ 


25p 6.0 

250f 6 0 

250f 6.0 

250f 6.0 

250f 6 0 

250f 6 0 

250f 6 0 


320G 



320G 

1 50G 
200G 



200G 

250G 

250G 



250G 

300G 

300G 



300G 

50G 

60G 

70G 

50G 

60G 

70G 

50G 

60G 

70G 

50G 

60G 

70G 

50G 

60G 

70G 





1 20G 
10G 
10G 




3OOf0 0 0 
3OOf0 0 0 


.10 - 400 
10-400 
10-400 
10-400 
10-400 
10-400 

10-400 _ 

10- 400 
10 - 400 
10-400 
10-400 
10 - .400 
10-400 
10-400 
10 - .400 
.10- 400 
10-400 
10 - 400 
10-400 
10-400 
10 - 400 


0 

_0 


10-400 

120 

10 - 400 

150 

10- 400 

150 

10-400 

200 

1O-.4O0 

200 

20 - 300 

60 

20 - .300 

60 

20 - 300 

60 

20 - .300 

60 

20 - 300 

6 0 

20 - 300 

60 

20 - 300 

6 0 

20 - 300 

6.0 

20 - .300 

6.0 

20 - 300 

5 5 

20 - 300 

5.5 

20 - .300 

5.5 

.20 - 300 

5 5 

20 - .300 

5 5 

20 - .300 

5 5 

55-1.It 

6.0 

.25-.40 

60 

.25-.40 

12 

.25-.40 

24 

25-40 

30 

20 - .400 

8.0 

10-500 

60 0 

10-500 

6.0 0 


.30-20 
.30 - .60 
.30 - .60 
.30-20 
.30 - 60 
30 - .60 
.30 - 2.0 
.30 - .60 
30-60 
.30 - 2.0 
30 - .60 
.30 - .60 
30-20 
30 - 60 
.30 - .60 
30 - .60 
.30 - 60 
20 - 400 
2O-.4O0 
20-400 
20- 400 
■2O-.4O0 
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(Hz) 

(Hz) 

1# 

DC4021 E00,01,02 


40G 

2# 

DC4021 F00,01,02 


50G 

3# 

DC4021G00.01,02 


60G 

4# 

DC4021 H00,01,02 


70G 

5# 

DC4021 J00,01,02 


80G 

6# 

DC4021 K00,01,02 


90G 

7# 

DC4021 L00,01,02 


100G 

8# 

DC 4021 M00,01,02 


1 20G 

9# 

DC 4021 N00,01,02 


1 40G 

10# 

DC4021 P00,01,02 


160G 

11# 

DC403 1A00,01,02 


10G 

12# 

DC4031 BOO.01,02 


10G 

13# 

DC4031 C00,01,02 


20G 

14# 

DC4031D00,01,02 


30G 

15# 

DC403 1 EOO.01.02 


40G 

16# 

DC4031 F00,01,02 


50G 

17# 

DC4031 G00,01,02 


60G 

18# 

DC403 1 H00,01,02 


70G 

19# 

DC403 1 J00,01,02 


80G 

20# 

DC4031 K00,01,02 


90G 

21# 

DC403 1 L00,01,02 


10OG 

22# 

DC4031 M00,01,02 


1 20G 

23# 

DC4041 A00,01,02 


10G 

24# 

DC404 1 B00,01,02 


10G 

25# 

DC404 1 C00,01,02 


20G 

26# 

DC404 1 D00,01,02 


30G 

27# 

DC404 1 E00,01,02 


40G 

28# 

DC4041 F00,01,02 


50G 

29# 

DC404 1G00,01,02 


60G 

30# 

DC404 1 HOO.01.02 


70G 

31# 

DC4041J00,01,02 


80G 

32# 

DC404 1 K00,01,02 


90G 

33# 

DC4041 L00,01.02 


10OG 

34# 

DC405 1 A00,01,02 


10G 

35# 

DC405 1 B00,01,02 


10G 

36# 

DC4051 C00,01,02 


20G 

37# 

DC4051 D00,01,02 


30G 

38# 

DC405 1 E00,01,02 


40G 

39# 

DC4051 FOO.O1,02 


50G 

40# 

DC4051 G00,01,02 


60G 

41# 

DC4051 H00,01,02 


70G 

42# 

DC4051 JOO.01,02 


80G 

43# 

DC4051 K00,01,02 


90G 

44# 

DC4051 L00,01,02 


10OG 

45# 

DC4061A00,01.02 


10G 

46# 

DC4061 B00,01,02 


10G 

47# 

DC4061 C00,01,02 


20G 

48# 

DC4061 D00,01,02 


30G 

49# 

DC4061E00,01,02 


40G 

50# 

DC4061 F00,01,02 


50G 

51# 

DC4061 GOO.01,02 


60G 

52# 

DC4061 H00,01,02 


70G 

53# 

DC4061 J00,01,02 


80G 

54# 

DC4121A01.02 

10G 


55# 

DC4121B01,02 

10G 


56# 

DC4121C01,02 

20G 


57# 

DC4121D01.02 

30G 


58# 

DC4121 E01,02 

40G 


59# 

DC4121F01,02 

50G 


60# 

DC4121G01.02 

60G 


61# 

DC4121 H01,02 

70G 


62# 

DC4121J01,02 

80G 


63# 

DC4121K01,02 

90G 


64# 

DC4121L01,02 

100G 


65# 

DC4121 M01,02 

1 20G 


66# 

DC4121N01.02 

1 40G 


67# 

DC4121P01,02 

160G 


68# 

DC4131A01,02 

10G 


69# 

DC4131B01,02 

10G 


70# 

DC4131C01,02 

20G 


71# 

DC4 131 D01,02 

30G 


72# 

DC4131E01,02 

40G 


73# 

DC4131F01,02 

50G 


74# 

DC4131G01,02 

60G 


75# 

DC4131H01,02 

70G 


76# 

DC4131J01,02 

80G 


77# 

DC4131K01,02 

90G 


78# 

DC4131L01.02 

10OG 



MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 

_ in previous column) _ 

(Hz) KHz) KHz) KHz) l(Hz) l(Hz) 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 


DC 4131 M01,02 
DC414 1 A01,02 
DC4141B01.02 
DC414 IC01,02 
DC4 141 D01,02 
DC4141E01.02 
DC4141F01,02 
DC4141G01,02 
DC4141H01.02 
DC4141 J01,02 
DC4141K01,02 
DC4141 L01.02 
DC4141 M01,02 
DC415 1 A01,02 
DC4151B01.02 
DC4151C01,02 
DC415 1 D01,02 
DC415 1 E01,02 
DC415 1 F01,02 
DC4151G01,02 
DC4151H01.02 
DC4151 J01,02 
DC4151K01,02 
DC4151L01.02 
DC4161A01,02 
DC4161B01,02 
DC4161C01,02 
DC4 161001,02 
DC4161 E01,02 
DC4161F01.02 
DC4161G01,02 
DC4161H01.02 




TYP. CAF 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 1 MAX. 1 

MAX. 

DESCRIPTION 

1JCAP. 

21 at 


PIV 

MIN. 

at SER 

DISS 

DWG 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST RES. 

@ 25°C 

MAT. No. 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ Rs 



(F) 

(VL_ 

(pF)___ 



(Hz)_mi_ 

(W) 


300f 

6.0 

.20-400 

24 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 400 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.2O-.4O0 

24 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20-400 

24 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.2O-.4O0 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20.4025 

24 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-400 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

2O-.4O0 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.2O-.4O0 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20-.400 

24 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

2O-.4O0 

48 



40 

Si Z53 

300f 

6.0 

2O-.4O0 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.2O-.4O0 

48 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20- 400 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20- 4025 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 400 

48 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20-400 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-.4025 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-400 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 400 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 400 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20- 400 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 4Q0 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20- 400 

60 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 400 

60 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 400 

60 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-400 

60 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

20-400 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 400 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-400 

60 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 400 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 400 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20-400 

60 



40 

Si Z53 

300f 

60 

20-400 

90 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 400 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20.400 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20 400 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

6 0 

2O-.4O0 

90 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

.20- 400 

90 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.2O-.4O0 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20- 400 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20- 400 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.2O-.4O0 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

2O-.4O0 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.2O-.4O0 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.2O-.4O0 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.2O-.4O0 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

2O-.4O0 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-400 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.2O-.4O0 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

2O-.4O0 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.2O-.4O0 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 400 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 40 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-.40 

24 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

24 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-40 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-40 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-.40 

24 



4.0 | 

Si Z53 

300f 

60 

20-.40 

24 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20-40 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-.40 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-40 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-.40 

24 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-40 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-40 

24 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-40 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20-. 40 

48 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20-40 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-40 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

48 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-40 

48 



4.0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-40 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-40 

48 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

48 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20-.40 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-.40 

48 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20- 40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-.40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-.40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

6 0 

.20- 40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20- 40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

.20.40 

60 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20.40 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-.40 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-.40 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20- 40 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 40 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20- 40 

90 



4.0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 40 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 40 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 40 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 40' 

90 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20- 40 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

20-40 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 40 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-40 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20-40 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

60 

.20-.40 

120 



4 0 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 40 

120 



40 

Si Z53 

300f 

6.0 

20- 40 

120 



4 0 

Si Z53 
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IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 ) at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous co 

lumn) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

lHz)_ 

(Hz) 

(Hz) 

{HzL_ 

(F) 

(V) 

A , (PF) 

(V) 


(Hz) 

(tt) 

(W) 



1# 

DC4161J01,02 ~^ 

80G 






300f 

6.6 

.20- 40 

120 




4 0 

Si 

753 

2 

L8513 

200 






.3Op0 

6.0 

25 - .500 

50 0 




3.5 

SiA$ 

F27ac 

3 

MA4086 







.30d 

6.0 

20 - .400 

8.0 





Si 

F27d 

4 

MA4280 







30p 

6.0 

.20 - .40 

30 



75 

.30 

Si 

F3a 

5 

MA434 1 AA,1,2 

40G 

90G 

140G 




.30p 

6.0 

.20 - .40 

6.0 




15 

Si 

F3a 

6 

MA4380 







30d 

6.0 

.20 - .40 

30 



75 


Si$ 

A31e 

7 

MA4968E,F 

250G 






3OOf0 

6.0 

3|O-.7O0 

18 0 




200m 

Si 

Z48 

8 

PA0102H,J,K,L 

100G 

1 20G 

140G 

160G 



30p 

6.0 

,25 - .350 

6.0 

0 

10G 


.20 

Si 

F27d 

9 

PA0102N.P.Q.S 

180G 

200G 

220G 

240G 



300f 

6.0 

.25-.350 

6.0 

0 

10G 


200m 

Si 

F27d 

10 

PA0702H,J,K,L 

10OG 

120G 

140G 

160G 



30p 

6.0 

.25 - 350 

6.0 

0 

10G 


.20 

Si 

F9 

11 

PA0702N,P,Q,S 

1 80G 

200G 

220G 

240G 



300f 

6.0 

.25-.350 

6.0 

0 

10G 


200m 

Si 

F9 

12 

PG0112D 

60G 






300f 

10 

25-.350 

10 

6.0 

10G 


200m 

Si 

F27f 

13 

PG0112F 

80G 






300f 

10 

25-.350 

10 

8.0 

10G 


200m 

Si 

F27f 

14 

PGO112H 

100G 






300f 

10 

.25-350 

10 

10 

10G 


200m 

Si 

F27f 

15 

PG0112J 

120G 






300f 

10 

25-.350 

10 

12 

10G 


200m 

Si 

F27f 

16 

PG0112K 

140G 






300f 

10 

25-350 

10 

14 

10G 


200m 

Si 

F27f 

17# 

BSC 14 

36G 






30p 

18 

.20 - .40 

18 

3.6 

10G 

8.0 

15 

Si 

F3a 

18# 

BSC26 

37G 






30d 

60 

.20 - .40 

60 

3.7 

10G 

8.0 

80 

Si 

F3a 

19# 

ZC200A 

300G 






350f 


25-.50T 

60 




60m 

S. 

Z60 

20 

MS2006 

250G 






3 5 Of A 

0.0 

.10-. 600 

60 0 



15Om0 


GAA§ 

FlOb 

21 

MS4106 

250G 






3 5 Of A 

00 

10- 600 

6.0 0 



.15 0 


GAA§ 

F27d 

22 

MS4406 

250G 






3 5 Of A 

0.0 

10-600 

6 0 0 



.15 0 


GAA§ 

F54 

23 

SD11BL24 







35p 

0.0 

35 - 70 

24 



36 


Si$ 

P3 

24 

SD12BL24 







35d 

00 

.35 - 70 

24 



36 


Si$ 

F3a 

25 

SD22BL24 







35p 

00 

35 - 70 

24 



36 


Si $ 

F11 

26 

SD32BL24 







35p 

00 

35 - .70 

24 



36 


Si $ 

F21 

27 

SD42BL24 







35d 

0.0 

.35 - .70 

24 



36 


Si$ 

F9a 

28 

SDGPBL24 







35p 

00 

.35 - .70 

24 



36 


Si$ 

D07 

29# 

ZC201 

400G 






3 7 Of 

0.0 

.25-.50T 

6.0 




60m 

Si 

Z60 

30# 

ZC202 

500G 






370f 

0.0 

,25-.50t 

6.0 




60m 

Si 

Z60 

31 

D5047F 

450G 






375f§ 


,300-450 

60 @ 




300m 

GA§A 

F27g 

32 

D5047G 

500G 






375f§ 


,300-450 

6.0 0 




300m 

GA§A 

F27g 

33 

D5244F 

45OG0 






375f 


r 300-.450 

10 0 




300m 

GA§A 

F27a 

34 

D5244G 

5OOG0 






375f 


.300-450 

10 0 




300m 

GA§A 

F27g 

35 

TIXV01 

10OG 






380ft 

0.0 

35-1.00 

6 0 




250m 

GAA$ 

FlOb 

36# 

CAY 10 

1 25G 






40d 

0.0 

.20 - .40 

6 0 

14 

8.9G 


.05 

GA 

F27h 

37 

MA4039 

1 20G 






40p 

00 

30 - .50 






Si 

P8 

38 

MA4539 

1 20G 






40p 

0.0 

.30 - .50 






Si 

F21 

39 

SD11BL6 







40d 

00 

.40 - .80 

6 0 



9.0 


Si$ 

P3 

40 

SD12BL6 







40p 

00 

.40 - 80 

6 0 



9 0 


Si$ 

F3a 

41 

SD22BL6 







40p 

0.0 

.40 - 80 

6 0 



9 0 


Si$ 

F11 

42 

SD32BL6 







40d 

00 

40 - .80 

6.0 



9 0 


Si$ 

F21 

43 

SD42BL6 







40p 

00 

40 - 80 

6 0 



9 0 


Si$ 

F9a 

44 

SDGPBL6 







40p 

00 

.40 - .80 

60 



9 0 


Si$ 

D07 

45 

VAP101N10 

300G 






400f 

0.0 

4O-.9O0A 

60 




250m 

Ga 

F54 

46 

VAP101N19 

300G 






400f 

0.0 

.40- 900A 

6.0 




250m 

Ga 

F27t 

47 

VAP101N20 

300G 






400f 

00 

4O-.9O0A 

60 




250m 

Ga 

F27f 

48 

VAP102N10 

400G 






400f 

00 

.50-.700A 

6.0 




250m 

Ga 

F54 

49 

VAP102N19 

400G 






400f 

00 

.5O-7O0A 

60 




250m 

Ga 

F27t 

50 

VAP102N20 

400G 






400f 

00 

5O-.7O0A 

6.0 




250m 

Ga 

F27f 

51 

VAP103N10 

300G 






400f 

00 

.30- 500A 

6.0 




250m 

Ga 

F54 

52 

VAP103N19 

300G 






400f 

00 

30- 500A 

60 




250m 

Ga 

F27t 

53 

VAP103N20 

300G 






400f 

00 

30- 500A 

6 0 




250m 

GA 

F27f 

54 

VAP104N10 

400G 






400f 

00 

3O-.5O0A 

60 




250m 

Ga 

F54 

55 

VAP104N19 

400G 






400f 

00 

3O-.5O0A 

60 




250m 

Ga 

F27t 

56 

VAP104N20 

400G 






400f 

00 

30- 5O0A 

6 0 




250m 

Ga 

F27f 

57# 

ZC29 

200G 






40Qf 

00 

.28-.55T 

60 




60m 

Si 

Z60 

58 

1N4941 

200G 






4OOf0 

60 

.2O-.4O0 

6 0 0 

0 

10G 

2 0 

100m§ 

GA 

F27d 

59 

L8552 

200 






4Op0 

60 

.30 - 500 

25 0 




2.0 

SiA$ 

F27ac 

60 

MA4969E.F 

300G 






4OOf0 

6.0 

.20- 400 

10 0 




50m 

Si 

Z48 

61 

VAB806N20 

200 






400fA 

60 

3O-.5O0 

30 





Si 

F27f 

62 

VAP83AN10 

1 25G 






400f 

60 

30 - .500 

60 





Si 

F54 

63 

VAP83AN19 

1 25G 






400f 

60 

30 - .500 

6.0 





Si 

F27t 

64 

VAP83AN20 

1 25G 






400f 

60 

30 - 500 

6.0 





Si 

F27f 

65 

VAP83BN10 

175G0 






400f 

60 

30 - 50 

5.5 





Si$ 

F54 

66 

VAP83BN19 

175G0 






400f 

6.0 

.30 - .50 

5 5 





Si$ 

F27t 

67 

VAP83BN20 

175G0 






400f 

60 

30 - .50 

5 5 





Si$ 

F27f 

68 

VAP83CN10 

225G0 






400f 

60 

30 - .50 

5 5 





Si$ 

F54 

69 

VAP83CN19 

225G0 






400f 

60 

30 - 50 

5 5 





Si$ 

F27t 

70 

VAP83CN20 

225G0 






400f 

60 

30 - 50 

5 5 





Si$ 

F27f 

71 

PA0103H,J,K,L 

10OG 

1 20G 

1 40G 

1 60G 



42p 

60 

.35 - .500 

60 

0 

10G 


.20 

Si 

F27d 

72 

PA0703H J,K,L 

10OG 

1 20G 

1 40G 

160G 



42d 

60 

35 - .500 

60 

_0 

10G 


20 

Si 

F9 

73 

PA0103N,P 

1 80G 

200G 





425f 

60 

.35-.5O0 

60 

0 

10G 


200m 

Si 

F27d 

74 

PA0703N,P 

1 80G 

200G 





425f 

60 

35-.5O0 

60 

0 

10G 


200m 

Si 

F9 

75 

D5047E 

400G 






450f§ 


300-600 

6.0 0 




300m 

GA§A 

F27a 

76 

D5147F 

450G 






45Ofl0 


.300-450 

60 0 




200m 

GA§A 

F54c 

77 

D5147G 

500G 






45Ofl0 


300-450 

60 0 




200m 

GA§A 

F54c 

78 

D5244A-D 

2OOG0 

250G 

300G 

350G 



450f 


300- 600 

10 0 




300m 

GA§A 

F27g 

79 

D5244E 

4OOG0 






450f 


.300-600 

io fir 




300m 

GA§A 

F27g 

80 

D5245A-D 

2OOG0 

250G 

300G 

350G 



450f 


300.600 

20 0 




300m 

GA§A 

F27g 

81 

D5245E 

4OOG0 






450f 


300-600 

20 0 




300m 

GAIA 

F27a 

82 

D5246A,B,C 

2OOG0 

250G 

300G 




450f 


300- 600 

30 0 




300m 

GAIA 

F27g 

83 

D5246D 

35OG0 






450f 


300- 600 

30 0 




300m 

GAIA 

F27g 

84 

D5246E 

4OOG0 






450f 


300.600 

30 0 




300m 

GAIA 

F27a 

85 

D5046B 

250G 






45p 

00 

.30 - 600 

5.5 





Si 


86 

D5 146,A,B 

75G 

10OG 

125G 




45p 

0.0 

.30 - 600 

5 5 0 




30 

SiAl 

F54 

87 

D5371D 

175G 






45p 

00 

30 - .600 

55 0 




.20 

SilA 

F2 7 i 

88 

MA4686 

90G 






45p 

00 

.30 - 600 

80 



1 4 


Si 

F27d 

89 

MS266 

200G 






4 5 Of A 

00 

20- 700 

60 0 




.15 0 

GAAI 

FlOb 

90 

MS4105 

200G 






450fA 

.00 

20- 700 

60 0 




15 0 

GAAI 

F27d 

91 

MS4405 

200G 






4 5 Of A 

00 

20- 700 

6.0 0 




15 0 

GAAI 

F54 

92 

SD11BL48 







45p 

00 

45 - 90 

48 



18 


Si$ 

P3 

93 

SD12BL48 







45d 

00 

45 - .90 

48 



18 


Si$ 

F3a 

94 

SD22BL48 







45p 

00 

45 - .90 

48 



18 


Si$ 

F11 

95 

SD32BL48 







45p 

0.0 

45 - 90 

48 



18 


Si$ 

F21 

96 

SD42BL48 







#5p_ 

0.0 

45 - 90 

48 



18 


Si$ 

F9a 

97 

SDGPBL48 







45p 

00 

45 - 90 

48 



18 


Si$ 

D07 

98# 

SV213C 

1 50G 






45p 

00 

.30 - 600 

60 





GA$ ♦ 

F27a 

99# 

SV543C.D 

200G 

250G 





450f 

00 

.3O-.6O0 

30 





GA$I 

F27a 

100# 

1S1561 

55G 






450f 

60 

300 6000 

60 




1.5 

Si$# 

F49d 

101# 

1S1571 

55G 






450f 

60 

3OO-.6OO0 

60 




500m 

Si$# 

F27ad 

102v 

GC3308 

200G 






450f 

60 

3OOf-6OOf0 

55 




5 7 

Si 

F78a 

103 

MA4645B-E 

190G 

1 50G 

105G 

80G 



450f 

60 


6 0 




30 

GA 

F27f 

104 

D5245F 

45OG0 






475f 


.300-450 

20 0 




300m 

GAIA 

F27g 

105 

D5255A.B.C 

2OOG0 

250G 

300G 




475f 


600-1 0 

20 0 




400m 

GAIA 

F27g 

106 

D5256A,B 

2OOG0 

250G 





475f 


600-1 0 

30 0 




400m 

GAIA 

F27g 

107 

SD11BL60 







48p 

00 

48 - 96 

60 



18 


Si$ 

P3 

108 

SD12BL60 







48d 

00 

48 - .96 

60 



18 


Si$ 

F3a 

109 

SD22BL60 







48p 

00 

48 - 96 

60 



18 


Si$ 

F11 

1 10 

SD32BL60 







48d 

00 

48 - 96 

60 



18 


Si$ 

F21 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


SD42BL60 

SDGPBL60 

TIXV03 _ 

TIXV04 

D5047D 

D5046A _ 

D5371C 

GC5412 

GC5422 _ 

GC5432 

MA4037 

MA4038 _ 

MS265 

MS4104 

MS4404 _ 

SD1 1-3 
SD11-4 

SD11A90 _ 

SD11A100 
SD11CL12 

SD12-3 _ 

SD12-4 
SD12A90 

SD12A1QO _ 

SD12CL12 

SD22-3 

SD22-4 _ 

SD22A90 

SD22A100 

SD22CL12 _ 

SD32-3 

SD32-4 

SD32A90 _ 

SD32A100 
SD32CL12 

SD42-3 _ 

SD42-4 

SD42A90 

SD42A100 _ 

SD42CL12 
SDGPA90 

SDGPAIOO _ 

SDGPCL12 
TIXV05 

IX1H 12 1 _ 

1N5156 

1N5157 

4022-1 1-00.01.02 
4022-12-00,01,02 
4022-13-00,01,02 
DC4022A00.01,02 
DC4022B00,01,02 
DC4022C00,01,02 
DC4022D00,01,02 
DC4022E00,01,02 
DC4022F00,01,02 
DC4022G00,01.02 
DC4022H00,01,02 
DC4022J00,01,02 
DC4022K00.01,02 
DC4022L00,01,02 
L8512 

MA4958E _ 

MA4958F 


MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 

_ in previous column) _ 

(Hz) KHz) KHz) |(Hz) l(Hz) W 


TYP. CAP. 
1ICAP. 12J at 


65# 

SFD2-410E,F,G,H 

80G 

100G 150G 

200G 

66# 

SFD2-4 1 1 E,F,G,H 

80G 

100G 150G 

200G 

67# 

SFD2-4 1 2E,F,G,H 

80G 

100G 150G 

200G 

68# 

SFD41 1E,G,H 

80G 

150G 200G 


69# 

SFD412E.G.H 

80G 

150G 200G 


70 

SFD4 13A,B,C,D 

10G 

20G 40G 

60G 

71 

MA4036 

70G 



72 

TIXV02 

1 50G 



73 

D5047C 

300G 



74 

D5046 

1 50G 



75 

D5371 .A.B 

75G 

1OOG 125G 


76 

D5147E 

400G 



77 

D5347 

1 50G 



78 

D5357 

1 50G 



79 

MA4362 

200G 



80 

MA4537 


80G 


81 

MA4538 

10OG 




SD11A120 
SD11CL18 
SD12A120 
SD12CL18 
SD22A120 

SD22CL18 _ 

SD32A120 
SD32CL18 

SD42A120 _ 

SD42CL18 
SDGPA120 

SDGPCL18 _ 

~ 4032-1 1-00,01,02 
A706-3A,B,C,D,E,F 
A706-3G,H,I.J,K.L 
‘ A706-3M,N 
A706-4A,B,C,D,E,F 
A706-4G,H,I,J,K,L 
A706-4M 
A706-5A,B,C,D,E,F 
A706-5G.H.I ,J,K,L 
" A706-5M 
A706-6A,B,C,D,E,F 
A706-6G,H,I,J,K,L 
‘ A706-7A,B,C,D,E,F 
A706-7G,H,I,J 
A706-8A,B,C,D,E,F 
~ A706-8G,H 
DC4032A00.01,02 


30G 40G 

90G 100G 

30G 40G 

90G 100G 

30G 40G 

90G 100G 

30G 40G 

90G 1OOG 
30G 40G 


CAPACITANCE RANGE 

(for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT. 

_ Ml _ 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 

Q FACTOR MAX. MAX. IDESC 

MIN. at SER. DISS. 

Q TEST RES. @ 25°C MAI 
FREQ Rs 
_(Hz) 


DESCRIPTION 
I DWG 


.48 - 96 

60 



18 


48 - 96 

60 



18 


.35-.6O0 

6 0 




250m 

.35-600 

60 




250m 

300- 700 

6 0 0 




300m 

30 - 700 

5.5 0 




.30 

30 - 700 

5 5 0 




20 

40-60 

6.0 




400m 

40-60 

12 




400m 

40-60 

24 




400m 

40 - 60 






.40 - .60 






20- 800 

60 0 




15 0 

20- 800 

60 0 




15 0 

2O-.8O0 

6 0 0 




.15 0 

.50 - 3.5 

6 0 

0 

10G 


.30 

.50 - 3.0 

60 

0 

10G 


.30 

.50 - 1.0 

90 



18 


50 - 1.0 

100 



18 


50 - 1.0 

12 



9.0 


.50 - 3.5 

6.0 

0 

10G 


.30 

50 - 3.0 

60 

@ 

10G 


30 

50 - 1.0 

90 



18 


.50 - 1.0 

100 



18 


50 - 1.0 

12 



90 


50 - 3.5 

6.0 

0 

10G 


.30 

50 - 3.0 

6.0 

0 

10G 


30 

50 - 1.0 

90 



18 


50 - 1.0 

100 



18 


50 - 1.0 

12 



9.0 


50 - 3 5 

6.0 

0 

10G 


.30 

50 - 3.0 

60 

0 

10G 


30 

.50 - 1.0 

90 



18 


50 - 1 0 

100 



18 


50 - 1.0 

12 



9.0 


50 - 3 5 

60 

0 

10G 


.30 

50 - 3.0 

60 

0 

10G 


.30 


50 - 1.0 
.50 - 1.0 
50 - 1.0 
50 - 1.0 
50 - 1.0 
50 - 1.0 
30- 700 
50 - .700 


3O-.7O0 

20 $ 

3O-.7O0 

20 $ 

.40 - .800 

24 

40 - 800 

24 

40 - 800 

24 

.40- 800 

24 

40- 800 

24 

.40- 800 

24 

.40- 800 

24 

.4O-.8O0 

24 

4O-.8O0 

24 

4O-.8O0 

24 

.4O-.8O0 

24 

4O-.8O0 

24 

4O-.8O0 

24 

4O-.8O0 

24 

40 - 800 

50 0 

30 - .700 

35 

30 - 700 

35 


10 


30 


60 


30 


60 


90 


35-700 

60 

300-800 

600 

3O-.8O0 

5.5 0 

.3O-.8O0 

5.5 0 

.300-600 

600 

20-1 00 

6.0 0 

.20-1 00 

6.0 0 

40 - .80 

5.5 

.60 - 3.00 

30 

40 - .600 


.60 - 1 2 

120 

.60 - 1.2 

18 

.60 - 1 2 

120 

60 - 1.2 

18 

60 - 1.2 

120 

60 - 1.2 

18 

.60 - 1.2 

120 

60 - 1 2 

18 

.60 - 1.2 

120 

60 - 1.2 

18 

.60 - 1.2 

120 

60 - 1 2 

18 

.40 - .800 

48 

40 - .800 

24 

40 - .800 

24 

40 - 800 

24 

40 - 800 

30 

40- 800 

30 

4O-.8O0 

30 

40- 800 

45 

4O-.8O0 

45 

4O-.8O0 

45 

4O-.8O0 

60 

.4O-.8O0 

60 

.40- 800 

90 

40- 800 

90 

40 - .800 

120 


GAA$ FIQb 
GAA$ FlOb 


250m 

GA^$ 

4 5 

Si 

4 5 

Si 

4 0 

Si 

4 0 

Si 

4.0 

Si 

40 

Si 

4.0 

Si 

4.0 

Si 

4.0 

Si 

4 0 

Si 

4 0 

Si 

4.0 

Si 

4.0 

Si 

40 

Si 

4.0 

Si 

4.0 

Si 

4 5 

SiA$ 

.50 

Si$ 

50 

Si$ 

1.0 

Si$ 

1.0 

Si $ 

1 0 

Si $ 

1.5 

Si$ 

1.5 

Si$ 


Si 


Si 

250m 

GAA$ 

300m 

GA§A 

30 

SiA§ 

200m 

Si§A 

200m 

GA§A 

30 

GA§A 

30 

GA§A 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 




(Hz) 

(Hz) 

1# 

PC4O32BO0,01,02 

10G 


2# 

PC4032C00.01,02 

20G 


3# 

DC4032D00.01.02 

30G 


4# 

DC4032E00,01,02 

40G 


5# 

DC4032F00,01,02 

50G 


6# 

DC4032G00.01,02 

60G 


7# 

DC4032H00,01,02 

70G 


8# 

DC4032J00,01,02 

80G 


9# 

DC4032K00,01.02 

90G 


10# 

DC4032L00.01,02 

10OG 


11# 

DC4042AO0.01,02 

10G 


12# 

DC4042B00.01,02 

10G 


13# 

DC4042C00.01,02 

20G 


14# 

DC4042D00.01,02 

30G 


15# 

DC4042EOO.01,02 

40G 


16# 

DC4042F00.01,02 

50G 


17# 

DC4042G00.01,02 

60G 


18# 

DC4042H00.01.02 

70G 


19# 

DC4042J00,01,02 

80G 


20# 

DC4042K00,01,02 

90G 


21# 

DC4042L00.01.02 

10OG 


22# 

DC4052A00.01,02 

10G 


23# 

DC4052B00.01,02 

10G 


24# 

DC4O52COO.01,02 

20G 


25# 

DC4052D00.01,02 

30G 


26# 

DC4052E00.01,02 

40G 


27# 

DC4052FO0.01,02 


50G 

28# 

DC4052G00.01,02 


60G 

29# 

DC4052H00.01,02 


70G 

30# 

DC4052J00.01,02 


80G 

31# 

DC4062A00.01,02 


10G 

32# 

DC4062B00.01,02 


10G 

33# 

DC4O62COO.01,02 


20G 

34# 

DC4062D00.01,02 


30G 

35# 

DC4062E00,01,02 


40G 

36# 

DC4062F00.01.02 


50G 

37# 

DC4122A01.02 

10G 


38# 

DC4 122B01,02 

10G 


39# 

DC4122C01.02 

20G 


40# 

DC4122D01,02 

30G 


41# 

DC4122E01.02 

40G 


42# 

DC4 122F01,02 

50G 


43# 

DC4 122G01,02 

60G 


44# 

DC4 122H01,02 

70G 



MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 

_ in previous column) _ 

(Hz) KHz) KHz) ](Hz) |(Hz) |(Hz) 


TYP. CAP. 
JJCAP. 12Jat 



45# DC4 122JQ 1,02 
46# DC4122K01,02 
47# DC4122L01,02 
48# DC4122M01,02 
49# DC4 132A01.02 
50# DC4132B01.02 
51# DC4132C01,02 
52# DC4132D01.02 
53# DC4 132E01,02 
54# DC4132F01.02 
55# DC4132G01.02 
56# DC4132H01,02 
57# DC4132J01.02 
58# DC4132K01,02 
59# DC4132L01.02 
60# DC4132M01.02 
61# DC4142A01,02 
62# DC4 1 42B01,02 
63# DC4142C01,02 
64# DC4 142D01,02 
65# DC4142E01,02 
66# DC4142F01.02 
67# DC4142G01,02 
68# DC4142H01,02 
69# DC4142J01.02 
70# DC4 142K01,02 
71# DC4 142L01.02 
72# DC4152A01.02 
73# DC4152B01,02 
74# DC4152C01.02 
75# PC4152P01,02 
76# DC4 152E01,02 
77# DC4 152F01,02 
78# PC4152G01.02 
79# DC4152H01,02 
80# DC4152J01,02 
81# DC4162A01,02 
82# DC4162B01.02 
83# DC4 162C01,02 
84# DC4162D01.02 
85# DC4162E01,02 
86# PC4162F01.02 
_87_ MA450E.F.G.H 

88 MA460E,F,G,H 

89 MA4085 

_90_ MA4281 _ 

91 MA4381 

92 MA4967E.F 

93# SV55A _ 

94# BSC 13 

95# BSC25 
_96_ PA0104H,J,K,L 

97 PA0704H,J,K,L 

98 D5047 

99 _ D5047A _ 

00 D5047B 

101 P5337.A 

102 _ MA4536 _ 

103 MA4542 

104 MS3160,1-5 

[05_ MS3200.1-5 

106 MS3250.1-5 

107 MS4150,1-5 

108 _ MS4200.1-5 

109 MS4250,1-5 
IIP MS4300.1-5 


80G 90G 1OOG 

80G 90G 10OG ' 


1 50G 

50G _ 

33G 

33G 

100G 120G 

" 100G 120G 

1 50G 

200G _ 

‘ 250G 
150G 200G 


120G 140G 160G 
120G 140G 160G 


-wiSh 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

_ 60 Of 

600f 

600f 

_ 600f 

600f 

600f 

_6 0 Of 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

_60 Of 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

_600f_ 

600f 

600f 

600f 

600f 

600f 

_ 600f 

600f 

600f 

_ 600f 

600f 

600f 

_ 600f 

600f 

600f 

_ 600f 

600f 

600f 

_ 600f 

600f 

600f 

_ 600f 

600f 

600f 

_ 600f 

600f 

600f 

_ 600f 

600f 

600f 

600 f. 

600f 

600f 

600f 

600f 

60p 

60 p 

60p 

6OOf0 

6Qp 

60p 

60p 

62 p 

62p 

650f§ 

_ 650f§ 

650f§ 

65p 

_ 6 5 Of El 

65Of0 



CAPACITANCE RANGE 

(for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT. 

(dF) 

40- 600 - 

40- 800 

4O-.8O0 _ 

40- 800 
.40-800 

40- 800 _ 

4O-.8O0 
.40- 800 

40- 800 _ 

.40-.800 
.4O-.8O0 

.40- 800 __ 

4O-.8O0 

4O-.8O0 

■ 4O-.8O0 _ 

40- 800 
40- 800 

40- 800 _ 

40- 800 
40- 800 

40- 800 _ 

40- 800 
40- 800 

40- 800 _ 

4O-.8O0 
40- 800 

4O-.8O0 _ 

4O-.8O0 
40- 800 

40- 800 _ 

4O-.8O0 
40- 800 

40- 800 _ 

40- 800 
.40- 800 

40- 800 _ 

.40-80 

40-80 

40-80 _ 

40-80 

40-80 

40-80 _ 

40-80 

40-80 

40-80 _ 

40-80 

40-80 

40-80 _ 

40-80 

40-80 

40-.80 _ 

40-80 

40-80 

40-.80 _ 

40-80 

40-80 

40-80 _ 

40-80 

.40-80 

40-80 _ 

40- 80 
40-80 

40-80 _ 

40-80 

40-.80 

40-80 _ 

40-80 

40-80 

40-.80 _ 

40-.80 
.40- 80 

40-.80 _ 

40-.80 

40-80 

40- 80 _ 

.40-.80 

40-80 

40-80 _ 

.40- 80 
40- 80 

■40-.80 _ 

40- 80 
40- 80 

40-.80 _ 

40- 80 
40- 80 

-2 0 _ 

-2 0 

.40 - .80 

40 - 80 _ 

.40 - .80 
60-1 30 

40 - 800 _ 

40 - .80 
40 - 80 

50 - 750 _ 

50 - 750 
300-1 0 

300-1 0 _ 

300-1 0 
30 - 100 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 


Q FACTOR 
MIN. at 
Q TEST 
FREQ 

_(Hz) 


1 DESCRIPTION 
DWG 
I MAT. I No. 




Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

S. 

Z53 

S. 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 

Si 

Z53 


10G 4 0 
10G 4 0 

10G _ 

10G 


40G 

40G 

60G 

60G 

80G 

80G 

100G 

100G 

40G 

40G 

40G 

60G 

60G 

60G 

80G 

80G 

80G 

100G 

100G 

100G 

40G 

40G 

60G 

60G 

80G 

80G 

100G 
10OG 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 













VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 
(Corresponding to Type Numbers 


TYP. CAP. 
JJCAP. |2Jat 


D5147D 

D5347A,B 

D5357A.B 

GC5413 

GC5423 

MS262.3.4 _ 

MS4101,2,3 
MS4403 

MV8207C _ 

SD11A24 
SD12A24 

SD22A24 _ 

SD32A24 

SD42A24 

SDGPA24 _ 

B006004D,E,F,G,H 

B015004D,E,F,G,H 

B024004D,E,F,G,H 

B030004C,E,F,G 

B045004C,D,E,F 

C006004D,E,F,G,H 

C015004D,E,F,G,H 

C024004D,E,F,G,H 

C030004C.E.F.G 

C045004C,D,E,F 

D4831 ,A-E 

L8553 _ 

L8563 

P006004D,E-H 
P015004D.E-H 
P024004D,E-H 
P045004C,D,E,F 
PH 1201-1,2,3,4 
PH 1201 A,B-F 
PH 1201 G,H,J-L 

PH1201N.P _ 

PH121 1-1,2,3,4 
PH 1211A,B-F 
PH 1211 G.HJ-L 
PH 121 1 N,P 
PH1221-1,2,3,4 
PH 1221 A.B-F 
PH 1221 G,H,J-L 
PH1231-1,2,3,4 
PH1231A.B-F 
PH 1231 G,H,J 
PH1241-1,2,3,4 
PH 1241 A.B-F 
PH 1241 G,H,J 
PH 125 1-1,2,3,4 
PH 125 1 A.B-F 
PH 1251G,H 
PH 1261-1,2,3,4 
PH 1261 A.B-F 
PH1261G 
PH 127 1-1,2,3-,4 
PH 127 1 A.B-E 
PH 1281-1,2,3,4 
PH 1281 A,B,C 
PH1291-1,2,3,4 
PH 1291A 
PLOIOI-1,2,3,4 
PL0101 A.B-F 
PL0101G,H,J-L 
PL0101 N,P 
PLOT 11-1.2,3,4 
PL01 11A.B-F 
PL01 11G,H,J-L 

PLOT 1 1N.P _ 

PL0121-1,2,3,4 

PL0121 A,B-F 

PL0121G.H.J-L 

PL0131-1,2,3,4 

PL0131A.B-F 

PL0131G.H.J 

PL0141-1,2,3,4 

PL0141A.B-F 

PL0141G.H.J 

PL0151-1,2,3,4 

PL0151A.B-F 

PL0151G.H _ 

PL0161-1,2,3,4 

PL0161A.B-F 

PL0161G _ 

PL0171-1,2,3,4 
PL0171 A.B-E 
PL0181-1.2.3.4 
PL0181 A,B,C 
PL0501-1,2,3,4 
PL0501 A.B-F 
PL0501G,H,J-L 
PL0501 N,P 
PL051 1-1.2.3.4 
PL0511A.B-F 
PL051 1 G,H,J-L 

PL051 1N.P _ 

PL0521-1,2,3,4 
PL0521 A,B-F 
PL0521 G.H.J-L 
PL0531-1,2,3,4 
PL0531 A.B-F 
PL0531G.H.J 
PL0541-1,2,3,4 
PL0541 A.B-F 
PL0541G.H.J 
PL0551-1,2,3,4 
PL0551 A,B-F 

PL0551G.H _ 

PL0561-1,2,3,4 
PL0561 A.B-F 


(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

350G 






200G 

250G 





200G 

250G 





300G 






300G 






80G 

105G 

130G 




80G 

105G 

130G 




130G 






200G 


















40G 

60G 

80G 

10OG 

140G 


40G 

60G 

80G 

100G 

1 40G 


40G 

60G 

80G 

10OG 

1 40G 


20G 

40G 

60G 

80G 



20G 

40G 

60G 

80G 



40G 

60G 

80G 

100G 

1 40G 


40G 

60G 

80G 

10OG 

1 40G 


40G 

60G 

80G 

10OG 

1 40G 


20G 

40G 

60G 

80G 



20G 

40G 

60G 

80G 



20G 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

175 






175 






40G 

60G 

80G 

10OG 

1 40G 


40G 

60G 

80G 

100G 

1 40G 


40G 

60G 

80G 

100G 

1 40G 


20G 

40G 

60G 

80G 




5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 

1 40G 

1 60G 


180G 

200G 






5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 

1 40G 

160G 


1 80G 

200G 






5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

O 

o 

00 

90G 

100G 

120G 

140G 

160G 



5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 





5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 





5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 






5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 







5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 



5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 





5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 







5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 

140G 

160G 


180G 

200G 






5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

(J 

o 

00 

90G 

100G 

120G 

140G 

160G 


180G 

200G 






5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

10OG 

120G 

140G 

1 60G 



5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 





5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 





5.0G 

10G 

* 15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 






5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 







5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 



5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 





5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 

140G 

1 60G 


180G 

200G 






5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 

140G 

1 60G 


180G 

200G 






5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

1 20G 

140G 

1 60G 



5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 





5 OG 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 

120G 





5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

100G 






5.0G 

10G 

15G 

20G 


30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 


CAPACITANCE RANGE 

(for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT. 
_ (DF) _ 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 


40 - 1.00 

6 0 0 

40 - 1.00 

6 0 0 

60-80 

6 0 

60-80 

12 

20-1.00 

6 0 0 

20-1.00 

6 0 0 

20-1 00 

6 0 0 


18 IZ 

70 - 1.4 

24 

70 - 1.4 

24 

70 - 1 4 

24 

.70 - 1.4 

24 

70 - 1.4 

24 

.70 - 1 4 

24 

40-1.00 

6 0 

40-1 00 

15 

40-1.00 

24 

.40-1 00 

30 

40 - 1.00 

45 

40-1.00 

6 0 

40-1.00 

15 

40-1 00 

24 

.40 - 1 00 

30 

40 - 1 00 

45 

.40-1 00 

30 

50 - 1 00 

40 E 

50 - 1 00 

40 £ 

40 - 1 00 

6 0 

40 - 1.00 

15 

40 - 1.00 

24 

.40 - 1 00 

45 

.40 - 1.00 

6.0 

40-1 00 

6 0 

40-1.00 


.40-1 00 


.40 - 1.00 

15 

40-1 00 

15 

40-1.00 


40-1 00 


40 - 1.00 

24 

.40-1.00 

24 

40-1 00 


40 - 1 00 

30 

.40-1 00 

30 

.40-1.00 

30 

.40 - 1.00 

45 

40-1.00 

45 

.40-1 00 

45 

.40 - 1.00 

60 

.40-1.00 

60 

40-1 00 

60 

.40 - 1.00 

90 

.40-1 00 

90 

40-1 00 

90 

.40 - 1 00 

120 

.40-1 00 

120 

.40 - 1.00 

150 

40-1.00 

150 

.40 - 1 00 

200 

40-1.00 

200 

.40 - 1 00 

6.0 

.40-1 00 

60 

.40-1.00 

60 

40-1.00 

6.0 

.40 - 1 00 

15 

40-1.00 

15 

.40-1.00 

15 

.40-1.00 

15 

.40 -1 00 

24 

40-1 00 

24 

.40-1.00 

24 

40 - 1.00 

30 

.40-1.00 

30 

.40-1.00 

30 

.40-1 00 

45 

40-1.00 

45 

.40-1.00 

45 

.40 - 1.00 

60 

.40-1.00 

60 

.40-1.00 

60 

.40-1 00 

90 

.40-1.00 

90 

.40-1.00 

90 

.40 - 1.00 

120 

.40-1.00 

120 

.40 - 1.00 

150 

.40-1.00 

150 

.40 - 1.00 

6.0 

.40-1.00 

6.0 

.40-1 00 

60 

.40-1 00 

60 

.40 - 1.00 

15 

40-1.00 

15 

.40-1.00 

15 

40-1 00 

15 

.40 - 1.00 

24 

.40-1.00 

24 

.40-1.00 

24 

.40 - 1 00 

30 

.40-1.00 

30 

.40-1.00 

30 

40-1 00 

45 

.40-1.00 

45 

.40-1.00 

45 

.40 - 1.00 

60 

.40-1.00 

60 

.40-1.00 

60 

40 - 1 00 

90 

.40-1.00 

90 


Q FACTOR 
MIN at 
Q TEST 
FREQ 

_(Hz) 



MAX. MAX. 
SER. DISS. 
RES. @ 25°C 
Rs 

M _ IM _ 

200m 

30 

30 

450m 

450m 

_ .15 g 

15 m 


[DESCRIPTION 
DWG. 


200m GA§A 
30 GA§A 

30 GA§A 

450m GA 
450m GA 
.15 0 GAA§ 
150 GAA§ 
15Om0 GAA§ 


0 10G 

0 10G " 

0 10G 

0 10G 

0 10G " 

0 10G 

0 10G 

0 10G " 

0 10G 

M TOG . 

0 10G 

0 10G 

0 10G 

0 10G " 

0 10G 

0 10G 

0 10G " 

0 10G 
0 10G 

0 10G " 

0 10G 

0 10G 

0 10G ' 

0 10G 

0 10G 

0 10G ' 

0 10G 
0 10G 
0 10G ' 

0 10G 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 









10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIQD 


ES 



U 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 1 

TYP. CAF 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRI 

PTION 

LINE 

TYPE 




UCAP 

21 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers i 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



i 

previous co 

lumn) 1 


VOLT 

0 • at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

IdF) 

(V) 


(Hz) 

m) 

(W) 



1 

PL0561G 

90G 






700f 

6.0 

.40-1.00 

"To 

0 

1W 



Si 

FlOp 

2 

PL057 1-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


70p 

60 

40 - 100 

120 

0 

10G 



Si 

FI Op 

3 

PL057 1 A.B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


700f 

6.0 

.40-1.00 

120 

0 

10G 



Si 

FIOd 

4 

PL0581-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


.70p 

6.0 

40 - 1.00 

150 

0 

10G 



Si 

FlOp 

5 

PL0591-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


.70p 

6.0 

40 - 1.00 

200 

0 

10G 



Si 

FlOp 

6 

MA4035 

60G 






75d 

00 

.60 - .90 






Si 

P8 

7 

MA4535 

60G 






.75p 

00 

.60 - 90 

3.0 





Si§ 

F21 

8 

MA4541 

70G 






75p 

0.0 

.60 - 90 

30 





Si§ 

F9 

9 

MA4546 

70G 






750f 

0.0 


30 





Si§ 

F3aA 

10 

BXY32 

15OG0 






750f 

60 

50-1.00 





1 0 

Si$# 

F27h 

1 It 

GC3307 

175G 






750f 

60 

500f-1.00 

70 




8.0 

Si 

F78a 

12 

D5147C 

300G 






8OOf§0 


.300-. 800 

6.0 10 




200m 

GA§A 

F54c 

13 

D5254A,B,C 

2OOG0 

250G 

300G 




800f 


600-1 0 

10 0 




400m 

GA§A 

F27g 

14# 

BSC03 

80G 






80p 

0.0 

.50 - 10 

4.5 

6.0 

10G 

5.0 

07 

Si 

F3a 

15# 

BSC05 

100G 






.80d 

00 

.50 - 10 

4 5 

9 0 

10G 

4.0 

07 

S. 

F3a 

16 

MA4255 

60G 






80p 

00 

.50 - 1 4 

6.0 

60 

10G 



Si§ 

F9 

17 

SD11A6 







80p 

00 

.80 - 1 6 

6.0 



4 5 


S i $ 

P3 

18 

SD12A6 







.80d 

00 

.80 - 1 6 

60 



4.5 


Si$ 

F3a 

19 

SD22A6 







80p 

0.0 

80 - 1 6 

6.0 



4.5 


Si$ 

F11 

20 

SD32A6 







80p 

0.0 

.80 - 1 6 

60 



4.5 


Si $ 

F21 

21 

SD42A6 







.80d 

0.0 

.80 - 1.6 

6 0 



4.5 


Si$ 

F9a 

22 

SDGPA6 







80p 

0.0 

.80 - 1 6 

6.0 



4.5 


Si$ 

D07 

23 

GC1600 

10OG 






800f§ 

4.0 

4 2;0 0V-45VS 

45 0 

2 0k 

50M 




F27w 

24# 

1S1562 

50G 






800f 

6.0 

.600-1 00 

60 




1 0 

Si$# 

F49d 

25# 

1S1572 

50G 






800f 

6 0 

600-1.00 

60 




600m 

Si$# 

F27ad 

26 

MA450D 







800f 

6 0 


6 0 

5 0 

10G 



Si 

P3aA 

27 

MA460D 







800f 

6.0 


6.0 

5.0 

10G 



Si 

P3aA 

28 

MA4631A,1,2 

80G 

120G 

1 50G 




8OOf0 

6.0 


6 0 





GA 

F27d 

29 

MA4633A,1,2 

60G 

80G 

10OG 




8OOf0 

60 


30 





GA 

F27d 

30# 

SFD2-328 

1 80G 






80d 

6.0 

$2.0.1 OV - 10V 

40 




1.0 

Si 

F27d 

31# 

SFD328 

1 80G 






.80pl 

60 

$0.0,1 OV - 10V 

40 




1 5 

Si 

F49 

32# 

SV56A 

40G 






800f 

6.0 

.50-1 00 

60 




1.0 

Si 

F27a 

33 

MA43004 







85Of0 

6.0 

45-.850 

40 10 




8 7 0 

Si$A 

F56b 

34 

GC5414 

300G 






900f 

00 

80-1 0 

6 0 




500m 

GA 

F54c 

35 

GC5424 

300G 






900f 

0.0 

.80-1.0 

12 




500m 

GA 

F54c 

36 

SD11A48 







90d 

00 

.90 - 1 8 

48 



90 


Si$ 

P3 

37 

SD12A48 







90p 

00 

90 - 1.8 

48 



9 0 


Si$ 

F3a 

38 

SD22A48 







.90p 

00 

.90 - 1 8 

48 



9 0 


Si$ 

FI 1 

39 

SD32A48 







90d 

0.0 

.90 - 1 8 

48 



9.0 


Si$ 

F21 

40 

SD42A48 







90p 

0.0 

90 - 1 8 

48 



9 0 


Si$ 

F9a 

41 

SDGPA48 







90p 

00 

90 - 1 8 

48 



90 


Si$ 

D07 

42# 

SV214C 

150G 






90d 

00 

60 - 1 20 

60 





GA$ ♦ 

F27a 

43# 

SV534C,D 

200G 

250G 





900f 

0.0 

.60-1 20 

20 





GA$§ 

F27a 

44# 

SV544C.D 

200G 

250G 





900f 

00 

60-1 20 

30 





GA$§ 

F27a 

45 

A900.1.2.3 

50G 

100G 

200G 

300G 



900ft 

60 

.40-1.40 

30 0 




300m 

GA$ 

F27a 

46 

A905,6,7,8 

50G 

10OG 

200G 

300G 



900ft 

6.0 

.40-1.40 

50 0 




300m 

GA$ 

F27a 

47 

L8503 

125 






9Op0 

60 

80 - 1 60 

80 0 




10 

SiA$ 

F49c 

48 

MA4646C-E 

150G 

105G 

80G 




900f 

6.0 


60 




.60 

GA 

F27f 

49 

MA4765 







90p 

60 

60 - 1 20 

24 




1 0 

Si 

F27f 

50 

PA0105H,J,K 

100G 

120G 

1 40G 




90p 

60 

75 - 1 00 

60 

0 

10G 


.20 

Si 

F27d 

51 

PA0705H.J.K 

100G 

120G 

1 40G 




90p 

60 

.75 - 1 00 

60 


10G 


20 

S. 

F9 

52 

XD500,1,2 

60G 

80G 

100G 

1 40G 



95p 

00 

50 - 1 4 

6.0 

0 

3 OG 



GAA 

F11 

53 

A707-3A,B,C,D,E,F 

5 OG 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

-95p 

60 

60 - 1 30 

24 




75 

SiA$ 

FI 1 

54 

A707-3G.H.I.J.K.L 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

10OG 

95d 

6.0 

60 - 1.30 

24 




75 

SiA$ 

FI 1 

55 

A707-3M 

120G 






95p 

6.0 

.60 - 1 30 

24 




.75 

SiA$ 

FI 1 

56 

A707-4A,B,C,D,E,F 

5 OG 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

.95p 

60 

.60 - 1.30 

30 




.75 

SiA$ 

FI 1 

57 

A707-4G.H.I.J.K.L 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

10OG 

95d 

6.0 

60 - 1 30 

30 




75 

SiA$ 

F11 

58 

A707-5A,B,C,D,E,F 

5 OG 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

95p 

60 

60 - 1.30 

45 




75 

SiA$ 

FI 1 

59 

A707-5G,H,I,J,K,L 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 

10OG 

950f 

60 

60-1.30 

45 




750m 

SiA$ 

FI 1 

60 

A707-6A.B.C.D.E.F 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

95d 

60 

.60 - 1 30 

60 




.75 

SiA$ 

FI 1 1 

61 

A707-6G,H,I,J,K 

50G 

60G 

70G 

80G 

90G 


95p 

6 0 

60 - 1 30 

60 




.75 

SiA$ 

FI 1 

62 

A707-7A,B,C,D,E,F 

5 OG 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

95p 

6 0 

60 - 1.30 

90 




75 

SiA$ 

FI 1 

63 

A707-7G.H.I 

50G 

60G 

70G 




95d 

6 0 

60 - 1.30 

90 




.75 

SiA$ 

FI 1 

64 

A707-8A,B,C,D,E,F 

5 OG 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

95p 

6.0 

.60 - 1.30 

120 




75 

SiA$ 

FI 1 

65 

A707-8G 

50G 






95p 

60 

60 - 1 30 

120 




.75 

SiA$ 

FI 1 

66 

MA4957E 

150G 






95p 

6 0 

60 - 1 30 

48 




1 0 

Si$ 

F27r 

67 

MA4957F 

150G 






95p 

6 0 

.60 - 1 30 

48 




1 0 

Si$ 

S215a 

68 

SD11A60 







96p 

00 

96 - 1 92 

60 



9.0 


Si$ 

P3 

69 

SD12A60 







96d 

00 

96 - 1 92 

60 



9.0 


Si$ 

F3a 

70 

SD22A60 







96p 

00 

96 - 1 92 

60 



9 0 


Si$ 

FI 1 

71 

SD32A60 







96p 

00 

.96 - 1 92 

60 



9 0 


Si$ 

F21 

72 

SD42A60 







960f 

0 0 

96-1 92 

60 



90 


Si$ 

F9a 

73 

SDGPA60 







96p 

00 

.96 - 1 92 

60 



9.0 


Si$ 

D07 

74 

D5147A.B 

200G 

250G 





1 Op§0 


300-1 0 

60 0 




200m 

GA§A 

F54c 

75 

A600.1.2 

90G 

120G 

150G 




I.Od 

00 

45 - 1 0 

80 

0 

3 OG 



GA 

FI 1 

76 

A610,1,2 

90G 

1 20G 

150G 




1 Op 

00 

45 - 1 0 

8 0 

J0 

3 OG 



GA 

FlOa 

77 

D5940 







1 Op 

00 


60 0 

1 4k0 

50M 




F27g 

78 

D5950 







1 Od 

0.0 


90 0 

1 Ok0 

50M 




F27a 

79# 

DC4202 







I.Op 

0.0 

1 0-30 

20 

150 

1 .OG 

1.0 


GA 

F27ac 

80 

MA4034 

50G 






I.Op 

00 

80 - 1 2 






Si 

P8 

81 

SD11A12 







I.Od 

00 

1 0 - 2.0 

12 



4.5 


Si$ 

P3 

82 

SD11B90 







I.Op 

00 

1 0 - 2.0 

90 



9.0 


Si$ 

P3 

83 

SD11B100 







1 Op 

0.0 

10-20 

100 



9.0 


Si$ 

P3 

84 

SD12A12 







I.Od 

0.0 

10-20 

12 



4 5 


Si$ 

F3a 

85 

SD12B90 







I.Op 

00 

1 0 - 2.0 

90 



9.0 


Si$ 

F3a 

86 

SD12B100 







1 Op 

00 

1.0 - 2.0 

100 



9.0 


Si$ 

F3a 

87 

SD22A12 







1 Od 

00 

1.0 - 2.0 

12 



4 5 


Si$ 

F11 

88 

SD22B90 







1 Op 

00 

1.0 - 2.0 

90 



90 


Si$ 

F11 

89 

SD22B100 







1 Op 

00 

10-20 

100 



90 


Si$ 

F11 

90 

SD32A12 







I.Od 

0.0 

1.0 - 2.0 

12 



4.5 


Si$ 

F21 

91 

SD32B90 







1 Op 

0.0 

10-20 

90 



9.0 


Si$ 

F21 

92 

SD32B100 







1 Op 

00 

10-20 

100 



9 0 


Si $ 

F21 

93 

SD42A12 







1 Od 

0.0 

10-20 

12 



4 5 


Si$ 

F9a 

94 

SD42B90 







1 Op 

00 

1.0 - 2 0 

90 



90 


Si$ 

F9a 

95 

SD42B100 







1 Op 

0.0 

10-20 

100 



90 


Si$ 

F9a 

96 

SDGPA12 







1 Od 

0.0 

1.0-20 

12 



4 5 


Si$ 

D07 

97 

SDGPB90 







I.Op 

0.0 

1 0 - 2.0 

90 



9.0 


Si$ 

D07 

98 

SDGPB100 







I.Op 

00 

10-20 

100 



90 


Si$ 

D07 

99 

1N5136.A 







1 Od% 

4 0 

2.0:4 0V-60V$ 

60 0 

350 

50M 


.40 

Si 

D07 

100 

CV1858B 







1 Op 

4.0 

70-1 30' 

60 

350 

100M 


5 0 

Si 

F27x0 

101 

CV1858D 







1 Op 

4 0 

.70-1 30 

60 

350 

100M 


50 

Si 

F56n0 

102# 

DC4253 







1 Od 

4.0 


60 

500 

50M 



Si 

M524 

103 

E700 







1 Op 

4 0 


60 

1 2k 

50M 



Si 


104 

GC1601 

100G 






1 Op§ 

4 0 

4 4,0 0V-45V$ 

45 0 

2 Ok 

50M 




F27w 

105 

MCO 







I.Od 

4.0 


60 t 

10 

50M 



Si 

Alau 

106 

MC2OO0 







1 Op 

4 0 


60 

25 

50M 



Si 

Alau 

107 

MC300 







1 Op 

4 0 


60 

50 

50M 



Si 

Alau t 

108 

MC400 







1 Od 

4 0 


60 t 

100 

50M 



Si 

Alau 

109 

MV1858A 







1 Opt 

4 0 

70 - 1 30 

60 



4 5 

5.0 

Si 

F27a 

110 

MV1858B 







1 OdT 

4 0 

70 - 1 30 

60 



4 5 

5.0 

Si 

FlOa 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE. 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 
_in previous column)_ 


MV1858D 

PV1858D 

PVM4Q1Q,A,B 

PVM6010AB 

VVC769,A,B,C,D 

VVC77Q.A.B.C.D 

VVC77 1,A,B,C,D 

VVC772,A,B,C,D 

BXY29 _ 

SFD2-326 

SFD2-420C,D,E,F 

SFD2-421C.D.E.F 

SFD2-421G 

SFD2-422C,D,E,F 

SFD2-422G _ 

SFD2-423C,D,E,F 

SFD326 

SFD421 D,F,G 

SFD422D,E,G 

SFD423C,E,F 

PAQ200D 

MA450C 

MA460C 

MV1817B1 _ 

PA0106H,J 

PA0706HJ 

MA4534 _ 

MA4540 

MA4547 

MA4551 _ 

PA0200E,F-H,J 
SD11A18 

SD11B120 _ 

SD12A18 

SD12B120 

SD22A18 _ 

SD22B120 

SD32A18 

SD32B120 _ 

SD42A18 

SD42B120 

SDGPA18 _ 

SDGPB120 

DE1712A 

DEP1712A _ 

E1712A 

EP1712A 

GC1602 _ 

GC1702 
BSC24 

DC4023A00.01,02 
DC4023B00,01,02 
DC4023C00,01,02 
DC4023D00.01.02 
DC4023E00,01,02 
DC4023F00,01,02 
DC4023G00.01.02 
DC4023H00,01,02 
DC4023J00,01,02 
DC4033A00.01,02 
DC4033B00,01,02 
DC4033C00,01,02 
DC4033D00.01.02 
DC4033E00,01,02 
DC4033F00,01,02 
DC4033G00.01.02 
DC4033H00,01,02 
DC4033J00,01,02 
DC4043A00,01,02 
DC4043B00,01,02 
DC4043C00,01,02 
DC4043D00,01.02 
DC4043E00,01,02 
DC4043F00,01,02 
DC4043G00,01,02 
DC4043H00,01,02 
DC4043J00,01,02 
DC4053A00,01,02 
DC4053B00,01,02 
DC4053C00,01,02 
DC4053D00.01,02 
DC4053E00,01,02 
DC4053F00,01,02 
DC4063A00,01.02 
DC4063B00,01,02 
DC4063C00,01,02 
DC4063D00.01,02 
DC4063E00,01,02 
MA4083 

MA4084 _ 

MA4282 
MA4341 B,1,2 

MA4361 _ 

MA4382 

MV1817A1 

MV1817B _ 

: SV55B 
VAB824AN20 
VAB825N20 
VAB825N26 
: BSC12 

L8554 _ 

L8564 

MV1817A 

MA43005 _ 

MA43007 
: BSC04 

SD11B24 _ 

SD12B24 

SD22B24_ 


(Hz) 

(Hz) 

(Hz) ( 










60G 

60G 

80G 

80G 

100G 

100G 

60G 

80G 

100G 

60G 

10OG 

80G 

1 50G 

100G 

80G 

80G 

150G 

10OG 





120G 

1 20G 






80G 

90G 

100G 


























































70G 

100G 





















CAPACITANCE RANGE 

(for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT. 
_ (DF) _ 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 


DESCRIPTION 
I DWG 


70 - 1.30 

60 



4 5 

5 0 

Si 

2 3;4.0V-60V$ 

60 $ 

350 

100M 


2 0 


4 50;0 0V-40VS 

40 $ 

140 

1 OG 


20 


4 90;0.0V-60V$ 

60 $ 

90 

1.0G 


20 



60 

10 

50M 



Si 


60 

25 

50M 



Si 


60 

50 

50M 



Si 


60 

100 

50M 



Si 

80-1 50 

25 

0 

1 20G 


1.0 

Si# 

$2 0,1 OV - 10V 

50 




1.5 

Si 


10 




20 

Si $ 


30 




20 

Si$ 


30 




2 0 



60 




20 

Si $ 


60 




20 



90 




2 0 

Si$ 

$2.0; 1 OV - 10V 

50 




20 

Si 


30 




2.5 

Si$ 


60 




2 5 

Si$ 


90 




2 5 

Si$ 

40 - 2.80 

5 5 

6.0 

10G 


.15 

Si 


60 

4 0 

10G 



Si 


60 

4 0 

10G 



Si 

90 - 1.10 

35 



.80 0 17 0 

Si 

1 0 - 1.250 

6.0 

0 

10G 


20 

Si 

10-1 250 

60 

0 

10G 


20 

Si 


3 0 





Si§ 


30 





Si§ 


30 





Si§ 


5.5 





Si 

40 - 2.00 

5 5 




15 

Si 

1 2 - 2.4 

18 



4.5 


Si$ 

1 2 - 2.4 

120 



90 


Si $ 

1.2 - 2.4 

18 



4 5 


Si$ 

1 2 - 2.4 

120 



90 


Si $ 

12-24 

18 



4.5 


Si$ 

1 2 - 2.4 

120 



9.0 


Si$ 

1.2 - 2 4 

18 



4.5 


Si$ 

1.2 - 2.4 

120 



9 0 


Si$ 

1.2 - 2.4 

18 



4.5 


Si$ 

1.2 - 2.4 

120 



9 0 


Si$ 

1.2 - 2 4 

18 



4.5 


Si$ 

1.2 - 2.4 

120 



9 0 


Si$ 

.70-1.70 

30 0 

1.5k 

50M 


4.0 


.70-1 70 

30 0 

1.5k 

50M 


4.0 


.70-1.7 

30 

1.5k 

50M 


4.0 


70-1 7 

30 

1.5k 

50M 


4 0 


4 5:0 0V-45V$ 

45 0 

2.0k 

50M 




5.0;0.0V-60V$ 

60 0 

1 2k 

50M 





60 

2 9 

10G 



Si 


. 80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
80-1.60 
80-1.60 
■80-1.60 
.80-1.60 
80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1.60 
.80-1 60 
.80-1 60 
.80-1 60 
.80-1.60 
.80-1.60 
80-1.60 
.80-1 60 
.80-1.60 

■ 8O A.60_ 

. 80 - 1.60 
.80-1 60 
80-1 60 
80-1.60 
.80-1 60 
. •80-160 
.80-1.60 
80 - 1.6 
.80 - 1.6 


1 0 - 1.50 
1.0 - 1.50 


1.0 - 2 00 
1.0 - 2.00 
.90 - 1.30 
.65-1.30 
.80-1.30 

1.4 - 2 8 
1.4 - 2.8 
1.4 - 2.8 



4 0 

4 0 

4.0 

Si 

Si 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4 0 

Si 


4.0 

_ 


4.0 

Si 


4 0 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4 0 

Si 


4 0 

Si 


40 

Si 


4 0 

Si 


4.0 

Si 


4 0 

S. 


4.0 

Si 


4 0 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4 0 

Si 


40 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4 0 

Si 


4.0 

Si 


4 0 

Si 


4.0 

Si 


4.0 

Si 


4 0 

Si 

20 


Si 


30 

Si 

.80 0 

7.0 

Si 

.80 0 

5.0 

Si 


1 0 

Si 



Si 


7.0 

Si$ 


7.0 

Si$ 



Si 


4.3 

SiA$ 


7.5 

SiA$ 

.80 0 

5.0 

Si 


3.5 0 

Si$A 


1.3 0 

Si$A 



Si 

9.0 


Si$ 

9.0 


Si$ 

9.0 


Si$ 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


SD32B24 

SD42B24 

SDGPB24 _ 

D5264,A 

BSC02 

bvt 50 __ 

DC4254 

E701 

GC1603 _ 

GC1703 
MCI 

MC2O10 _ 

MC301 

MC401 

VVC773,A,B,C,D 
VVC774,A,B,C,D 
VVC775,A,B,C,D 
VVC776,A.B.C,D 
1S1563 
1S1573 

A28 _ 

A708-3A,B,C,D,E,F 

A708-3G,H,I,J,K 

A708-4A,B.C,D,E,F 

A708-4G,H,I,J 

A708-5A,B,C,D,E,F 

A708-5G.H.I.J 

A708-6A,B,C,D,E,F 

A708-6G,H,I 

A708-7A,B,C,D,E,F 

A708-7G 

A708-8A,B,C,D,E,F 

B006010D,E,F,G 

B015010D,E,F,G 

B02401OC,D,E,F 

B030010C,D,E,F 

B045010B,C,D,E,F 

B060010A,B,C,D,E 

B090010A,B.C,D 

BXY28 

C006010D,E,F,G 

C015010D,E,F,G 

C024010C,D,E,F 

C030010C,D,E,F 

C045010B.C.D.E.F 

C06001OA,B,C,D,E 

C090010A,B,C,D 

MA450B _ 

MA460B 

MA4764 

P006010D,E,F,G 

P015010D,E,F,G 

P024010C,D,E,F 

P03001OC,D.E,F 

P045010B.C-F 

P060010A,B-E 

P09001OA,B.C,D 

PH 1202-1,2.3,4 

PH 1202A.B-F 

PH 1202G.H ,J-L 

PH1202N 

PH 1212-1,2,3,4 

PH1212A.B-F 

PH 1212G,H,J-L 

PH1212N 

PH 1222-1,2,3,4 

PH 1222A.B-F 

PH 1222G.H.J 

PH 1232-1,2,3,4 

PH 1232A.B-F 

PH 1232G.H 

PH 1242-1,2,3,4 

PH 1 242A.B-F 

PH 1242G.H 

PH 1252-1,2,3,4 

PH 1 252A.B-F 

PH1252G 

PH 1262-1,2,3,4 

PH 1262A.B-E 

PH 1272-1,2,3,4 

PH 1272A.B-D 

PH 1282-1,2,3,4 

PH 1282A.B 

PH 1292-1,2,3,4 

PL0102-1,2,3,4 

PL0102A.B-F 

PL0102G.H.J-L 

PL0102N 

PL01 12-1,2,3,4 

PLOT 12A.B-F 

PL01 12G,H,J-L 

PL0112N 

PL0122-1.2.3.4 

PL0122A.B-F 

PL0122G,H,J 

PL0132-1,2,3,4 

PL0132A.B-F 

PL0132G.H 

PL0142-1,2,3,4 

PL0142A.B-F 

PL0142G.H 

PL01 52-1,2,3,4 

PL0152A.B-F 

PL0152G 

PL0162-1,2,3,4 

PL0162A.B-E 

PL0172-1,2,3,4 

PL0172A.B-D 

PL0182-1,2,3,4 

PL0182A.B_ 


MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 

_ in previous column) _ 

(Hz) |(Hz) |(Hz) KHz) KHz) KHz) 


CAPACITANCE RANGE 

(for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT. 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE N o. _ 

Q FACTOR MAX. MAX. IDESC 

MIN. I at SER. DISS. 


MAX. MAX. 
SER. DISS. 
RES. @ 25°C 
Rs 


DESCRIPTION 
I DWG 


15G 20G 

70G 

15G 20G 


5.0G 10G 15G 

40G 60G 80G 

40G 60G 80G 

20G 40G 60G 

20G 40G 60G 

10G 20G 40G ' 

5.0G 10G 20G 

5G 10G 20G 


15G 20G 

80G 100G 
80G 100G 
60G 80G 


60G 80G 1OOG 


~~5G 

10G 

20G 

40G 

60G 

[ 80G 

40G 

60G 

80G 

20G 

40G 

60G 

20G 

40G 

60G 

10G 

20G 

40G 

5 OG 

10G 

20G 

5G 

10G 

20G 


5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

100G 

1 20G 

180G 

5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

100G 

120G 

10G 

180G 

5 OG 

30G 

40G 

50G 

90G 

100G 

120G 


5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

100G 
5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

100G 

5.0G 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

5.0G 

10G 

30G 

40G 

50G 


5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 


5 OG 

10G 

30G 

40G 



5 OG 

10G 


5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

100G 

1 20G 

180G 

5.0G 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

180G 

100G 

1 20G 


5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

100G 

1 20G 


5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

100G 
5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

100G 
5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 

90G 

5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 


5 OG 

10G 

30G 

40G 

50G 


5 OG 

10G 

30G 

40G 





1.4p 

1.4p 

1 4d 

00 

0.0 

00 

1.4 - 2 8 

1 4 - 2.8 

1.4 - 2.8 



1.5p 


1 0-2.0 



1.5p 

00 




1.5d 

1.0 

1 0-4 1 



1,5p 

4 0 




1,5p 

4.0 




1.5d§ 

4 0 

4 8:0 0V-45VS 



1.5p§ 

40 

5 3;0.0V-60V$ 



1.5p 

TO 




1.5d 

4.0 




1 5p 

4.0 




1 5p 

4 0 




1.5p% 

4 0 




1 5p% 

4 0 




1.5p% 

4.0 




1,5p% 

4 0 




1 5p 

6.0 

1 0-2 00 



1.5 p 

6 0 

1 0-2 00 



1 5Dt 

60 

1 0-2 50 

30G 

40G 

1 5p 

60 

1 0 - 200 

90G 


1.5 p 

6.0 

1 0 - 2.10 

30G 

40G 

1 5d 

6.0 

10-210 



1 5p 

6.0 

10-210 

30G 

40G 

1 5p 

6.0 

1.0 - 2 10 



1 5d 

6.0 

1.0 - 2 10 

30G 

40G 

1 5p 

60 

1 0 - 2.10 



1.5p 

6.0 

10-210 

30G 

40G 

1.5d 

6.0 

1.0 - 2.10 



1 5p 

60 

1 0 - 2 10 

30G 

40G 

1.5p 

60 

10-210 



1 5d 

6.0 

1 0 - 2.00 



1 5p 

6 0 

10-200 



1 5p 

60 

1 0 - 2 00 



1 5d 

60 

1 0 - 2.00 

80G 


T5p 

6.0 

1 0-2 00 

60G 


1 5p 

60 

1 0-2 00 



1 5d 

6 0 

1.0 - 2 00 



1 5p 

6.0 

10-10 



1.5p 

6.0 

1 0 - 2 00 



1 .5d 

6.0 

1 0 - 2.00 " 



1.5p 

6.0 

1 0 - 2.00 



1.5p 

6.0 

1 0 - 2 00 

80 


1 5d 

6.0 

1 0-2 00 

60 


1.5p 

6.0 

1.0-2.00 



1.5p 

6.0 

1 0 - 2 00 




60G 80G 

40G 60G 


15G 

60G 


1.0 - 2.00 
1.0 - 2 00 
TO - 2 00 
1.0 - 2.00 
1 0 - 2 00 
1 0 - 2 00 
1 0 - 2 00 



15G 20G 

15G 20G 


20G 

70G 


1 5p 

6.0 

1 0 - 2 00 

6 0 

80G 1 5p 

6.0 

1.0-2 00 

6 0 

1 5d 

6 0 

1 0-2 00 

60 

1 5p 

6.0 

1 0-2 00 

60 

1 5p 

6.0 

1 0 - 2 00 

15 

80G 1 5p 

60 

1 0-2.00 

15 

1 5p 

60 

1 0-2.00 

15 

1 5p 

6.0 

1 0-2 00 

15 

1 5d 

60 

1 0 - 2 00 

24 

80G 1 5p 

6 0 

1 0-2 00 

24 

1 5p 

6 0 

1 0-2 00 

24 

1 5d 

6 0 

1 0 - 2 00 

30 

80G 15p 

6 0 

1 0-2 00 

30 

1 5p 

60 

1 0-2 00 

30 

1 5d 

6 0 

1 0 - 2 00 

45 

80G 15p 

60 

1 0-2 00 

45 

1 5p 

60 

1 0-2 00 

45 

1.5p 

6 0 

10-200 

60 

80G 15p 

6 0 

1 0-2 00 

60 

1.5p 

6.0 

1 0-2 00 

60 

1 5d 

6.0 

1 0 - 2 00 

90 

1.5p 

6 0 

1.0-2 00 

90 

1 5p 

6 0 

1 0 - 2 00 120 


1 5d 

6 0 

1.0-2.00 

120 

1 5p 

6 0 

1.0-2 00 

150 

1.5p 

6 0 

1.0-2 00 

150 

1 5d 

6 0 

1.0-2 00 

200 

1 5p 

60 

1 0 - 2 00 

60 

80G 1 5p 

6 0 

1 0-2 00 

60 

1 5d 

6 0 

1.0-2 00 

6 0 

1 5p 

60 

T 0-2 00 

6 0 

1 5p 

6 0 

1 0 - 2 00 

15 


80G 1 5p 
1 5p 


70G 80G 1 5p 

1 5p 

20G _ 1.5p 

70G 80G 1 5p 

1.5 p 

20G _ 1 5p 

70G 80G 1 5p 

1 5p 

20G _ 1 5p 

70G 80G 1 5p 


15G 20G 

60G 70G 

15G 20G 

60G _ 

15G 20G 


1 0-2 00 _ 

1 0-2 00 
1 0-2 00 

1 0 - 2 00 _ 

1 0 - 2.00 
1.0-2 00 

1 0 - 2 00 _ 

1 0-2 00 
1 0-2 00 

1 0 - 2 00 _ 

1 0-2 00 
1 . 0-2 00 

10-200 _ 

1 0-2 00 
1 0-2 00 

1 0 - 2 00 _ 

1 0 - 2.00 
1 0 - 2 00 

1 . 0-2 00 _ 

1 0 - 2 00 

1 . 0-2 00 _ 


0 10G 

0 10G 

_0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_ 0 10G _ 

0 10G 

0 10G 

_0 10G _ 

0 10G 

_ 0 10G _ 


D.A. T.A. 


529 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 



10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIQD 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 1 

TYP. CAF 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR J 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 





JMCAP 

2Jat 


PIV 

MIN 

at 

SER. 

DISS 


DWG 

No. 

No 

'Corresponding to Type Numbers i 

Cj 

TEST 

[for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



ir 

Drevi 

OUS CO 

lumn) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

m 

(W) 



1 

PL0502-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 5p 

6.0 

1.0 - 2.00 

60 

0 

10G 



Si 

FlOp 

2 

PL0502A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

1 5p 

60 

1 0-2 00 

6 0 

0 

10G 



Si 

FlOp 

3 

PL0502G,H,J-L 

90G 

100G 

1 20G 

1 40G 

160G 


1.5d 

6.0 

1 0-2 00 

6.0 

0 

10G 



Si 

FIOd 

4 

PL0502N 

1 80G 






1 5p 

60 

1.0-2.00 

60 

0 

10G 



Si 

FlOp 

5 

PL0512-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 5p 

60 

1.0 - 2.00 

15 

0 

10G 



Si 

FlOp 

6 

PL05 12A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

1.5d 

60 

1 0-2.00 

15 

0 

10G 



Si 

FIOd 

7 

PL05 1 2G,H,J-L 

90G 

100G 

1 20G 

140G 

160G 


1 5p 

6.0 

1 0-2.00 

15 

0 

10G 



Si 

FlOp 

8 

PL0512N 

1 80G 






1 5p 

60 

1 0-2.00 

15 

0 

10G 



Si 

FlOp 

9 

PL0522-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1.5d 

6.0 

1.0 - 2.00 

24 

0 

10G 



Si 

FIOd 

10 

PL0522A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

1 5p 

60 

1.0-2.00 

24 

0 

10G 



Si 

FlOp ! 

1 1 

PL0522G,H,J 

90G 

10OG 

1 20G 




1 5p 

60 

1 0-2.00 

24 

0 

10G 



Si 

FlOp 

12 

PL0532-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


1 5d 

60 

1 0 - 2 00 

30 

0 

10G 



Si 

FIOd 

13 

PL0532A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

1,5p 

60 

1.0-2.00 

30 

0 

10G 



Si 

FlOp 

14 

PL0532G,H 

90G 

100G 





1 5p 

60 

1.0-2 00 

30 

0 

10G 



Si 

FlOp 

15 

PL0542-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 5d 

6.0 

1.0 - 2 00 

45 

0 

10G 



Si 

FIOd 

16 

PL0542A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

1 5p 

60 

1.0-2.00 

45 

0 

10G 



Si 

FlOp 

17 

PL0542G,H 

90G 

10OG 





1 5p 

60 

1 0-2.00 

45 

0 

10G 



S. 

FlOp 

18 

PL0552-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1.5p 

60 

1.0 - 2.00 

60 

0 

10G 



S. 

FIOd 

19 

PL0552A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

1 5p 

60 

1.0-2.00 

60 

0 

10G 



Si 

FlOp 

20 

PL0552G 

90G 






1 5p 

60 

1.0-2.00 

60 

0 

10G 



Si 

FlOp 

21 

PL0562-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 5p 

60 

1.0 - 2 00 

90 

0 

10G 



Si 

FIOd 

22 

PL0562A,B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


1 5p 

60 

1 0-2.00 

90 

0 

10G 



Si 

FlOp 

23 

PL0572-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 5p 

60 

1.0 - 2.00 

120 

0 

10G 



Si 

FlOp 

24 

PL0572A.B-D 

30G 

40G 

50G 

60G 



1 5d 

60 

1 0-2.00 

120 

0 

10G 



Si 

FIOd 

25 

PL0582-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 5p 

6.0 

1 0-2 00 “ 

150 

0 

10G 



Si 

FlOp 

26 

PL0582A,B 

30G 

40G 





1 5p 

6.0 

1.0-2.00 

150 

0 

10G 



Si 

FlOp 

27 

PL0592-1.2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 ,5d 

6.0 

1.0 - 2.00 

200 

0 

10G 



Si 

FIOd 

28# 

SV56B 

30G 






1 5p 

6.0 

10 - 2 00 

60 




1 0 

Si 

F27a 

29# 

SV66B 

6OG0 






1 5p 

6.0 

1.0-2 0 

60 





Si#$ 

S250c 

30 

SD11B6 







1 6d 

00 

16-32 

60 



2.6 


Si 

P3 

31 

SD12B6 







1 6p 

0.0 

1 6 - 3.2 

6.0 



2.6 


Si 

F3a 

32 

SD22B6 







1 6p 

00 

16-32 

6 0 



2.6 


Si 

F11 

33 

SD32B6 







1 6d 

0.0 

1 6 - 3.2 

6.0 



2.6 


Si 

F21 

34 

SD42B6 







1 6p 

00 

1 6 - 3.2 

60 



2.6 


Si 

F9a 

35 

SDGPB6 







1 6p 

00 

16-32 

60 



2.6 


Si 

D07 

36# 

ZC31 

125G 






1 6d 

0.0 

1 1-2 2T 

6.0 




100m 

Si 

Z60 

37 

MA4283 

10G 






1 6p 

6.0 


30 



14 


Si 

F3a 

38 

MA4383 

10G 






1 6p 

60 


30 



14 


Si 

A3 1e 

39 

1N5154 







1 7d 


.70 - 2.70 

35 0 



2.0 

5 0 

Si 

FIOd 

40 

1N5155 







1 7p 


70 - 2 70 

35 m 



2.0 

5.0 

Si 

F27e 

41 

D5265,A 

1 50G 

200G 





1 8p 

0.0 

1 2 - 2.40 

18 0 




50 

GA§$A 

F27d 

42 

SD11B48 







1 8d 

00 

18-36 

48 



4 5 


Si 

P3 

43 

SD12B48 







1 8p 

0.0 

1.8 - 3.6 

48 



4 5 


Si 

F3a 

44 

SD22B48 







1 8p 

00 

1.8 - 3.6 

48 



4.5 


Si 

F11 

45 

SD32B48 







1 ,8d 

0.0 

18-36 

48 



4 5 


Si 

F21 

46 

SD42B48 







1 8p 

0.0 

1 8 - 3.6 

48 



4.5 


Si 

F9a 

47 

SDGPB48 







1 8p 

0.0 

1.8 - 3.6 

48 



4.5 


Si 

D07 

48 

GC1604 

10OG 






1.8d§ 

40 

4 9.0 0V-45VS 

45 0 

2.0k 

50M 




F27w 

49 

GC1704 

60G 






1,8p§ 

4.0 

5.5;0.0V-60V$ 

60 0 

1 2k 

50M 




F27w 

50 

SQ1 213A,B,C 







1 8p§% 

4.0 


30 @ 

1.5k 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

51 

SQ1263A.B.C 







1.8d§% 

4.0 


30 0 

750 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

52 

MA4256 







1,8p 

60 

1.2-2.5 

6.0 

5.0 

10G 



SiA 

F9 

53 

MA4956C 

10OG 






1 8p 

6.0 

1 2-2 50 

60 




2.5 

Si$ 

F49a 

54 

MA4956E 

10OG 






1 8p 

60 

1.2-2 50 

60 




2 5 

Si$ 

F27r 

55 

MA4956F 

10OG 






1 8p 

6.0 

1 2-2 50 

60 




2.5 

Si$ 

S215a 

56 

SD11B60 







1 9p 

0.0 

1 92-3.8 

60 





Si 

P3 

57 

SD12B60 







1 9d 

0.0 

1.92-3 8 

60 



4 5 


Si 

F3a 

58 

SD22B60 







1 9p 

0.0 

1 92-3.8 

60 



4 5 


Si 

F11 

59 

SD32B60 







1 9p 

0.0 

1 92-3 8 

60 


i 

4 5 


Si 

F21 

60 

SD42B60 







1.9d 

0.0 

1.92-3.8 

60 



4.5 


Si 

F9a 

61 

SDGPB60 







1 9p 

00 

1 92-3 8 

60 



4.5 


Si 

D07 

62# 

1 S362,3 

70G 

90G 





2.Op0 



5 0 




200m 

Si§ 

F3a 

63 

1N3770 

1 40G 






2.000 

0.0 


5.5 





Si 

F9 

64# 

BSC551 







2.Op0 

0.0 


5.5 

17 5 

10G 



Si 

F21 

65# 

BSC552 







2Op0 

00 


5.5 

14 

10G 



Si 

F21 

66# 

BSC553 







2.Op0 

0.0 


5.5 

12 

10G 



Si 

F21 

67# 

BSC554 







ZOp0 

00 


5.5 

10 

10G 



Si 

F21 

68# 

BSC555 







2.Op0 

0.0 


5.5 

6 0 

10G 



Si 

F21 

69 

D5940A 







2.0 d 

0.0 


60 0~ 

1.4k0 

50M 




F27q 

70 

D5950A 




_ 



2.Op 

00 


90 0 

1.Ok0 

50M 




F27g 

71# 

DC4201 







2.Op 

0.0 

2 0-55 

20 

150 

1 .OG 

1.0 


GA 

F27ac 

72 

MA4253 







2 Od 

0.0 ; 


5 5 


1 20G 



Si § 

F9 

73 

MA4254 







2 Op 

00 1 


5 5 


100G 



Si§ 

F9 

74 

MA4296 

1 20G 






2 Op 

00 



10 

120G 



Si 

P3 

75 

MA4297 

1 20G 






2.0d 

0.0 







Si 

F3a 

76 

MA4298 

1 40G 






2.0p 

00 



10 

150G 



Si 

P3 

77 

MA4552 







2 Op 

00 


5.5 

14 

10G 



Si§ 

F21 

78 

MA4553 







2.0d 

0.0 


5.5 

12 

10G 



Si § 

F21 

79 

MA4554 







2 Op 

0.0 


5.5 

10 

10G 



Si§ 

F21 

80 

MA4555 







2 Op 

00 


5.5 

6 0 

10G 



Si§ 

F21 

81 

SD11-1 

10G 






2.0d 

00 

2.0 - 16 

6.0 

1 0 

10G 


.30 

Si 

P3 

82 

SD1 1-2 

20G 






2.0p 

00 

2.0 - 4.0 

60 

20 

10G 


30 

Si 

P3 

83 

SD 1 1 B12 







2 Op 

00 

20-4.0 

12 



2.6 


Si 

P3 

84 

SD11C90 







2.0d 

0.0 

20-4.0 

90 



4.5 


Si 

P3 

85 

SD11C100 







2.0p 

0.0 

20-40 

100 



4.5 


Si 

P3 

86 

SD 12-1 

10G 






2 Op 

00 

2.0 - 16 

6.0 

1 0 

10G 


.30 

Si 

F3a 

87 

SD 1 2-2 

20G 






2.0d 

0.0 

2.0 - 4 0 

6.0 

2.0 

10G 


.30 

S. 

F3a 

88 

SD12B12 







2.Op 

0.0 

20-4.0 

12 



T6 


S. 

F3a 

89 

SD12C90 







2 Op 

0.0 

20-40 

90 



4.5 


Si 

F3a 

90 

SD12C100 







2.0d 

0.0 , 

2.0 - 4 0 

100 



4.5 


s. 

F3a 

91 

SD22-1 

10G 






2 Op 

0.0 

2 0 - 16 

60 

1 0 

10G 


30 

Si 

FI 1 

92 

SD22-2 

20G 






2 Op 

0.0 

20-40 

6.0 

20 

10G 


30 

Si 

F11 

93 

SD22B12 







2.0p 

0.0 

2.0 - 4.0 

12 



2 6 


S. 

FI 1 

94 

SD22C90 







2 Op 

0.0 

2.0 - 4.0 

90 



4 5 


Si 

F11 

95 

SD22C100 







2 Op 

00 

20-40 

100 



4.5 


Si 

FI 1 

96 

SD32-1 

10G 






2.0d 

0.0 

2.0 - 16 

6.0 

1 0 

10G 


.30 

Si 

F21 

97 

SD32-2 

20G 






2 Op 

00 

2.0 - 4 0 

60 

20 

10G 


.30 

Si 

F21 

98 

SD32B12 







2.Op 

00 

2.0 - 4.0 

12 



2.6 


Si 

F21 

99 

SD32C90 







2 Od 

0.0 

2 0 - 4.0 

90 



4 5 


Si 

F21 

100 

SD32C100 







2 Op 

00 

20-4.0 

100 



4 5 


Si 

F21 

101 

SD42-1 

10G 






2 Op 

0.0 

2.0 - 16 

60 

1 1 

10G 


.30 

Si 

F9a 

102 

SD42-2 

20G 






2.0d 

0.0 

2.0 - 4.0 

60 

2 0 

10G 


.30 

Si 

F9a 

103 

SD42B12 







2 Op 

00 

2 0 - 4.0 

12 



2.6 


Si 

F9a 

104 

SD42C90 







2 Op 

00 

2.0 - 4 0 

90 



4 5 


Si 

F9a 

105 

SD42C100 







2.0d 

0.0 

2.0 - 4.0 

100 



4 5 


Si 

F9a 

106 

SDGPB12 







2 Op 

0.0 

2.0 - 4.0 

12 



2 6 


Si 

D07 

107 

SDGPC90 







2 Op 

00 

2.0 - 4.0 

90 



4 5 


Si 

D07 

108 

SDGPC100 







2.Op 

0.0 

2.0-40 

100 



4 5 


Si 

D07 

109 

L8504 

75 






2 Op0 

6.0 

1.6 - 3.00 

120 0 




20 

SiA$ 

F49c 

110 

MS3150.1-5 

10G 

. 20G 

40G 

. 60G 

80G 

100G 

2.0d 

6.0 

1.1 - 30 

. 30 




. 50 

GA 

P3 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 1 

TYP. CA 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 



JJCAP. 

2 1 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previ 

OUS CO 

lumn) 



VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






m 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(R 

(JO 

(PR 

(V) 


(Hz) 

ICt) 

(W) 



1 

MS3170,1-5 

10 G 

20G 

40G 

S6g 

66g 

1W 


6.0 

1.1 - 3.6 

45 




.50 

GA 

P3 

2 

MS3210,1-4 

10G 

20G 

40G 

60G 

80G 


2.0p 

6.0 

1.1 - 3.0 

60 




.50 

GA 

P3 

3 

MS3260.1-5 

10G 

20G 

40G 

60G 

80G 

100G 

2.0d 

6.0 

1.1 - 30 

18 




.50 

GA 

P3 

4 

MS4160,1-5 

10G 

20G 

40G 

60G 

80G 

100G 

2.0p 

6.0 

1.1 - 3.00 

18 

0 

10G 


.50 

GA 

F27d 

5 

MS42 10,1-5 

10G 

20G 

40G 

60G 

80G 

100G 

2 Op 

60 

1.1 - 3.00 

30 

0 

10G 


50 

GA 

F27d 

6 

MS4260,1-5 

10G 

20G 

40G 

60G 

80G 

100G 

2.0d 

6.0 

1.1 - 3.00 

45 

0 

10G 


.50 

GA 

F27d 

7 

MS4310,11-14 

10G 

20G 

40G 

60G 

80G 


2.Op 

60 

1.1 - 3.00 

60 

0 

10G 


50 

GA 

F27d 

8 ▼# 

S3028 

45G 






2.0p 

60 

2.25;0-45v$ 

50 0 

0 

10G 

2.0 

2.0 

Si 

F27e 

9# 

SFD2-324 

80G 






2.0d 

6.0 

$2.0:1.0V - 10V 

70 




2 5 

Si 

F27d 

10 

SFD2-430A,B,C,D 

10G 

20G 

40G 

60G 



2.Op0 

6.0 


10 




20 

Si$ 

F27d 

11 

SFD2-431 A,B,C,D 

10G 

20G 

40G 

60G 



2.OP0 

6.0 


30 




2.0 

Si$ 

F27d 

12 

SFD2-432A,B,C.D 

10G 

20G 

40G 

60G 



2.OP0 

60 


60 




2.0 

Si $ 

F27d 

13 

SFD2-433A,B,C,D 

10G 

20G 

40G 

60G 



2^p0 

6.0 


90 




2.0 

Si$ 

F27d 

14# 

SFD324 

80G 






2.0p 

6.0 

$2.0; 1.0V - 10V 

70 




3 5 

Si 

F49 

15# 

SFD432B.C.D 

20G 

40G 

60G 




2 Od0 

60 


60 




3 7 

Si$ 

F49 

16# 

SFD433B,C,D 

20G 

40G 

60G 




27Op0 

60 


90 




3 7 

Si$ 

F49 

17# 

SV264B 







2.0p 

60 

1.0-3.00 

90 




1 1 

Si 

S250c 

18 

VAB804N20.N26.N28 

150 






2.0dA 

6.0 

1.5-2 50 

80 





Si 

Z42 

19 

VAB8 1 4AN20,AN26 

1 40G 






2.0pA 

60 

1 5-2 5 

60 




7 5 

Si$ 

Z42 

20 

VAB8 14N20,N26,N28 


150 





2.0pA 

6.0 

1 5-2 50 

60 





Si 

Z42 

21 

MA450A 







2.1 D 

60 


60 

20 

10G 



Si 

P3aA 

22 

MA460A 







2. Ip 

60 


6.0 

20 

10G 



Si 

P3A 

23 

PA0200C 

50G 






2.2p 

00 

80 - 3 60 

5 5 

5 0 

10G 


15 

Si 

F3a0 

24 

CV1860B 







2.2d 

4 0 

1.76-2.64 

60 

350 

10OM 


5 0 

Si 

F27x0 

25 

CV1860D 







2 2p 

40 

1.76-2.64 

60 

350 

10OM 


5 0 

Si 

F56n0 

26# 

DC4255 







2.2p 

4.0 


60 

500 

50M 



Si 

M524 

27 

DE1714A 







2.2dT 

4.0 

1 7-2 70 

30 0 

1.4k 

50M 


4.0 


F77 

28 

DEP1714A 







2.2pt 

40 

1.7-2 70 

30 0 

1.4k 

50M 


4 0 


F77 

29 

E602 







2 2p 

40 


60 

500 

50M 



Si 


30 

E702 







2.2p 

4.0 


60 

1.2k 

50M 



Si 


31 

E1714A 







2 2pt 

40 

1 7-2 7 

30 

1 4k 

50M 


4 0 


FlOk 

32 

EP1714A 







2 2pt 

40 

1 7-2 7 

30 

1 4k 

50M 


4.0 


F27ac 

33 

GC1605 

10OG 






2.2d§ 

40 

5.0.0 0V-45V$ 

45 0 

2.0k 

50M 




F27w 

34 

GC1705 

60G 






2 2p§ 

40 

5 8,0 0V-60V$ 

60 0 

1 2k 

50M 




F27w 

35 

MC2A 







2 2p 

4.0 


60 t 

10 

50M 



Si 

Alau 

36 

MC2O20 







2.2d 

40 


60 

25 

50M 



Si 

Alau 

37 

MC302 







2 2p 

4 0 


60 

50 

50M 



Si 

Alau 

38 

MC402 







2 2p 

40 


60 t 

100 

50M 



Si 

Alau 

39 

MV1860A 







2 2Dt 

40 

1 76 - 2.640 

60 



2.1 

5 0 

Si 

F27a 

40 

MV1860B 







2 2pt 

40 

1 76 - 2 640 

60 



2 1 

5 0 

Si 

FlOa 

41 

MV1860D 







2 2pt 

4.0 

1.76 - 2 640 

60 



2.1 

5.0 

Si 

F56e 

42 

PV1860D 







2 2dA 

40 

2 7.4 0V-60V$ 

60 $ 

350 

10OM 


2.0 

* 

F56i 

43 

PVM4022,A,B 







2 2p% 

40 

6 00;0 0V-40V$ 

40 $ 

130 

1 OG 


2.0 

* 

F56j 

44 

PVM6022,A,B 







2 2p% 

40 

6 90;0 0V-60V$ 

60 $ 

85 

1 OG 


2 0 

* 

F56j 

45 

SQ121 4A,B,C 







2.2d§% 

4 0 


30 0 

1 4k 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

46 

SQ1264A,B,C 







2.2p§% 

40 


30 0 

700 

50M 


250m 

s.#$ 

Alah 

47 

VVC777,A,B,C,D 







2 2p% 

40 


60 

10 

50M 



Si 

D07 

48 

VVC778,A,B,C,D 







2.2d% 

40 


60 

50 

50M 



Si 

D07 

49 

VVC779,A,B,C,D 







2 2p% 

40 


60 

100 

50M 



Si 

D07 

50 

VVC788,A,B,C,D 







2 2p% 

40 


60 

25 

50M 



S. 

D07 

51 

VVC1001.A.B.C.D 







2 2p% 

40 


60 

100 

50M 



S. 

D07 

52t 

GC3305 

140G 






2 2p 

60 

1 5-3 00 

100 




13 

Si 

F78a 

53# 

SV55C 

30G 






2 2p 

60 

1 6 - 3 00 

48 




1 0 

Si 

F27a 

54# 

BB105B 







2 2p 

25 

2 0 - 2.30 

28 



70 


Si 

A246 

55 

MA4684 

35G 






2.3p 

00 

1 8 - 2.80 

80 



80 


S. 

S215 

56# 

DC4034A00.01,02 

10G 






2.3p 

60 

1 6-3 00 

48 




4 0 

Si 

Z53 

57# 

DC4034B00.01,02 

10G 






2.3d 

6.0 

1 6-3 00 

48 




40 

Si 

Z53 

58# 

DC4034C00,01,02 

20G 






2.3p 

60 

1 6-3 00 

48 




4 0 

Si 

Z53 

59# 

DC4034D00,01,02 

30G 






2 3p 

60 

1 6-3.00 

48 




4 0 

Si 

Z53 

60# 

DC4034E00.01.02 

40G 






2.3d_ 

6.0 

1 6-3.00 

48 




4.0 

Si 

Z53 

61# 

DC4044A00,01,02 

10G 






2.3p 

60 

1 6-3.00 

60 




4.0 

Si 

Z53 

62# 

DC4044B00,01,02 

10G 






2.3p 

60 

1 6-3 00 

60 




4 0 

Si 

Z53 

63# 

DC4044C00.01.02 

20G 






2.3d 

60 

1 6-3.00 

60 




4 0 

Si 

Z53 

64# 

DC4044D00,01,02 

30G 






2.3p 

60 

1 6-3.00 

60 




4.0 

Si 

Z53 

65# 

DC4054A00,01,02 

10G 






2 3p 

60 

1 6-3 00 

90 




4 0 

Si 

Z53 

66# 

DC4054B00,01,02 

10G 






2.3d 

60 

1 6-3.00 

90 




4.0 

Si 

Z53 

67# 

DC4054C00,01,02 

20G 






2.3p 

60 

1 6-3 00 

90 




4 0 

Si 

Z53 

68# 

DC4054D00,01,02 

30G 






2.3p 

60 

1.6-3.00 

90 




4 0 

Si 

Z53 

69# 

DC4064A00.01.02 

10G 






2 3d 

60 

1 6-3 00 

120 




4.0 

Si 

Z53 

70# 

DC4064B00,01,02 

10G 






2.3p 

60 

1 6-3 00 

120 




40 

Si 

Z53 

71# 

DC4064C00,01,02 

20G 






2 3p 

60 

1 6-3 00 

120 




4 0 

Si 

Z53 

72 

MA4341C.1.2 

20G 

50G 

80G 




2 3d 

60 

1 6 - 3.0 

60 




50 

Si 

F3a 

73# 

BSC1 1 

38G 






2.3p 

18 

16-30 

18 

3 8 

10G 

1 8 

80 

Si 

F3a 

74# 

BB105G 







2.3p 

25 

1.8 - 2.80 

28 



90 


Si 

A246 

75# 

BSC23 

39G 






2 3d 

60 

1 6 - 3.0 

60 

3 9 

10G 

1 8 

1 0 

Si 

F3a 

76 

SD1 1 B 18 







2.4p 

00 

2 4 - 4.8 

18 



2 6 


Si 

P3 

77 

SD11C120 







2.4p 

00 

2 4 - 4.8 

120 



4 5 


Si 

P3 

78 

SD12B18 







2.4d 

00 

2.4 - 4.8 

18 



2 6 


Si 

F3a 

79 

SD12C120 







2.4p 

00 

2 4 - 4.8 

120 



4.5 


Si 

F3a 

80 

SD22B18 







2.4p 

00 

2.4 - 4 8 

18 



2 6 


Si 

F11 

81 

SD22C120 







2.4d 

00 

2 4 - 4.8 

120 



4.5 


Si 

F11 

82 

SD32B18 







2 4p 

00 

2 4 - 4.8 

18 



2 6 


Si 

F21 

83 

SD32C120 







2.4p 

00 

2 4-48 

120 



4.5 


Si 

F21 

84 

SD42B18 







2 4d 

00 

2 4 - 4.8 

18 



2.6 


Si 

F9a 

85 

SD42C120 







2.4p 

00 

2 4 - 4.8 

120 



4 5 


Si 

F9a 

86 

SDGPB18 







2 4p 

0.0 

2 4-48 

18 



2 6 


Si 

D07 

87 

SDGPC120 







2.4p 

00 

2 4 - 4.8 

120 



4 5 


Si 

D07 

88 

L8555 

90 






2 4p0 

60 

2.0 - 4.00 

90 0 




6.0 

SiA$ 

F27ac 

89 

L8565 

90 






2 4 P 0 

6.0 

2 0 - 4 00 

90 0 




10 

SiA$ 

F49c 

90# 

BSC556 







2 5d0 

00 


5 5 





Si 

F21 

91# 

BXY10C 







2 5p 

00 

1 5 - 3 50 

50 



1 5 


Si $ § 

S286 

92# 

BXY13C 







2 5p^ 

00 

1 5 - 3 50 

50 



1 5 


Si$ § 

D019 

93 

MA4556 







2 5d(Z) 

00 


5 5 

6 0 

10G 



Si§ 

F21 

94v 

VAT61N16 







2 5pt 

0.0 

2.0-3 00 

60 

1 5k 

50M 



Si 

FlOad 

95v 

VAT61N18 







2 5pt 

00 

2 0-3.00 

60 

1 5k 

50M 



Si 

M524a 

96v 

VAT61N20 







2.5dT 

00 

2 0-3.00 

60 

1 5k 

50M 



Si 

F27am 

97v 

VAT91N16 







2 5pt 

00 

2.0-3.00 

45 

2 0k 

50M 



Si 

FlOad 

98v 

VAT91N18 







2.5pt 

00 

2 0-3 00 

45 

2 Ok 

50M 



Si 

M524a 

99v 

VAT91N20 







2.5Dt 

00 

2 0-3.00 

45 

2 Ok 

50M 



Si 

F27am 

100 

MA4284 







2.5p 

60 


30 

6 0 

10G 

8 0 


Si 

F3a 

101 

MA4384 







2 5p 

6.0 


30 



8.0 


Si 

A31e 

102 

MA4966C.E.F 

10OG 






2.5d0 

60 

1 2-2.50 

48 0 




1 5 

Si 

Z48 

103# 

BA139 







2.5p 

25 

2 0 - 3 00 

28 

44 

47G 

85 


Si#$A 

D07 

104# 

BB105A 







2 5p 

25 

2.3 - 2 80 

28 



.60 


Si 

A246 

105 

1N5155A 







2.6d 

60 

1 41 - 1.790 

35 0 



2 0 

8 7 

Si 

F27e 

106# 

BA140 







2 6p 

25 

2 0 - 3 20 

28 

80 

17G 

1 5 


Si#$A 

D07 

107# 

BSC01 







2.7p 

00 


4 5 

30 

10G 



Si 

F3a 

108 

GC1606 

90G 






2.7d§ 

4 0 

5 2:0 0V-45V$ 

45 0 

1 8k 

50M 




F27w 

109 

GC1706 

55G 






2 7p§ 

4 0 

5.9;0 0V-60V$ 

6o a 

1 Ik 

50M 




F27w 

1 10 

SQ1215A.B.C 





__ 

2 7d§% 

4 0 


30 El 

1 3k 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIQD 


ES. 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 1 

TYP. CAP. 1 

CAPACITANCE RANCE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 






JJCAP. 

21 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous co 

lumn) 

| 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

(Q) 

(W) 



1 

SQ1 265A.BC 







2 7p§% 

4.0 


30 0 

650 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

2 

SD11C24 







2 8p 

00 

2 8 - 5.6 

24 



4.5 


Si 

P3 

3 

SD12C24 







2.80 

0.0 

2.8 - 5.6 

24 



4.5 


Si 

F3a 

4 

SD22C24 







2.8p 

00 

2.8 - 5.6 

24 



4 5 


Si 

FI 1 

5 

SD32C24 







2.8p 

00 

2.8 - 5.6 

24 



4.5 


Si 

F21 

6 

SD42C24 







2 8d 

0.0 

2.8 - 5.6 

24 



4.5 


Si 

F9a 

7 

SDGPC24 







2.8p 

0.0 

2.8 - 5.6 

24 



4.5 


Si 

D07 

8 

D5940B 







3 Op 

0.0 


60 0 

1.4k0 

50M 




F27g 

9 

D5950B 







3.0d 

00 


90 0 

1.Ok0 

50M 




F27 a 

10 

PA0200B 

40G 






3 Op 

00 

2.0 - 4.00 

5.5 

4.0 

10G 


.20 

S. 

F3a0 

1 1 

DE1716A 







3.0pt 

4.0 

2.7-3.30 

30 & 

1 2k 

50M 


4.0 


F77 

12 

DEP1716A 







3 0dT 

4.0 

2 7-3.30 

30 0 

1.2k 

50M 


4.0 


F78 

13 

E1716A 







3 Opt 

4.0 

2.7-3 3 

30 

1.2k 

50M 


4.0 


FlOk 

14 

EP1716A 







3.0pt 

4.0 

27-3.3 

30 

1 2k 

50M 


4.0 


F27ac 

15 

MV 171 6,A 







3.0d 

4.0 


30 0 

600 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

16 

SQ17 16,B,C 







3.0p§% 

40 

2 7-3.30 

30 0 

1.2k 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

17 

VH3,A,B 







3.0p% 

4.0 

1.5 - 7.0 

25 $ 

13 

05G 


50 

Si$ 

D014 

18 

VH3E 







3.0d 

40 

1.0 - 7.0 

100 $ 

30 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

19 

MA4259 







3 Op 

50 








P6 

20# 

1S1564 

30G 






3.Op 

60 

2 0-4.00 

60 




3.0 

Si$# 

F49d 

21 

1S1574 

30G 






3.0o 

6.0 

2.0-4.00 

60 




1.0 

Si$# 

F27ad 

22 

A709-3A,B,C,D,E,F 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

3.0p 

6 0 

2.0 - 4/10 

24 




1.5 

SiA$ 

F11 

23 

A709-3G,H,I,J 

50G 

60G 

70G 

80G 



3.0p 

6.0 

2.0 - 4.10 

24 




1.5 

SiA$ 

F11 

24 

A709-4A,B,C.D,E.F 

5 OG 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

3 Od 

6.0 

2.0 - 4.10 

30 




1 5 

SiA$ 

FI 1 

25 

A709-4G,H 

50G 

60G 





3 Op 

6.0 

2.0 - 4 10 

30 




1.5 

SiA$ 

FI 1 

26 

A709-5A,B,C,D,E,F 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

3.0p 

60 

2.0 - 4 10 

45 




1.5 

SiA$ 

F11 

27 

A709-5G.H 

50G 

60G 





3.0d 

60 

2.0-4.10 

45 




1.5 

SiA$ 

F11 ! 

28 

A709-6A,B,C,D,E,F 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

3.Op 

6.0 

20 - 4^10 

60 




1.5 

SiA$ 

F11 

29 

A709-6G 

50G 






3 Op 

60 

2.0 - 4.10 

60 




1.5 

SiA$ 

F11 

30 

A709-7 A,B,C.D,E,F 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

3.0d 

6.0 

2.0 - 4 10 

90 




1.5 

SiA$ 

F11 

31 

A709-8A,B,C,D,E 

5 OG 

10G 

15G 

20G 

30G 


3 Op 

60 

20 - 4.10 

120 




1.5 

SiA$ 

F11 

32 

B015020C,D,E 

20G 

40G 

60G 




3.Op 

6.0 

2.0 - 4.00 

15 




.90 

Si 

F27k 

33 

B024020C.D.E 

20G 

40G 

60G 




3.0d 

60 

2.0 - 4.00 

24 




1 4 

Si 

F27k 

34 

B030020B,C,D,E 

10G 

20G 

40G 

60G 



3.0p 

6.0 

2.0 - 4 00 

30 




1.5 

Si 

F27k 

35 

B045020B,C,D 

10G 

20G 

40G 




3 Op 

6.0 

2 0 - 4.00 

45 




1.7 

Si 

F27k 

36 

B060020A.B.C.D 

5G 

10G 

20G 

40G 



3 Od 

60 

2.0 - 4.00 

60 




2.0 

Si 

F27k 

37 

B090020A,B,C 

5G 

10G 

20G 




3 Op 

6.0 

2 0 - 4.00 

90 




2.5 

Si 

F27k 

38 

C015020C,D,E 

20G 

40G 

60G 




3.0p 

6.0 

2.0 - 4 00 

15 




2.1 

Si 

F49 

39 

C024020C.D.E 

20G 

40G 

60G 




3.0d 

60 

2.0 - 4.00 

24 




2.2 

Si 

F49 

40 

C030020B,C,D,E 

10G 

20G 

40G 

60G 



3 Op 

6.0 

2.0 - 4.00 

30 




2 3 

Si 

F49 

41 

C045020B,C,D 

10G 

20G 

40G 




3.0p 

6.0 

2 0 - 4.00 

45 




2.5 

Si 

F49 

42 

C060020A.B.C.D 

5G 

10G 

20G 

40G 



3.0d 

6.0 

2 0 - 4.00 

60 




2.6 

Si 

F49 

43 

C090020A,B,C 

5G 

10G 

20G 




3 Op 

60 

2 0 - 4 00 

90 




3.2 

Si 

F49 

44 

MA4955C 

70G 






3.0p 

6.0 

2.0 - 4.00 

80 




4.0 

Si$ 

F49a 

45 

MA4955E 

70G 






3.0d 

6.0 

2 0 - 4.00 

80 ^ 




4.0 

S.$ 

F27r 

46# 

MVE6003 

50G 






3 Op 

6.0 

2.0-4.00 

50 0 




8 3 

Si $ 

S250b 

47 

P015020C,D,E 

20G 

40G 

60G 




3.0p 

60 

2.0 - 4.00 

15 




.90 

Si 

F27ad 

48 

P024020C.D.E 

20G 

40G 

60G 




3 Od 

6.0 

2.0 - 4 00 

24 




1 4 

Si 

F27ad 

49 

P030020B,C,D,E 

10G 

20G 

40G 

60G 



3.Op 

6.0 

2.0 - 4.00 

30 




1.5 

Si 

F27ad 

50 

P045020B,C,D 

10G 

20G 

40G 




3 Op 

6.0 

2 0 - 4.00 

45 




1 7 

Si 

F27ad 

51 

P060020A.B.C.D 

5G 

10G 

20G 

40G 



3 Od 

6.0 

2.0 - 4 00 

60 




2.0 

Si 

F27ad 

52 

P090020A,B,C 

5G 

10G 

20G 




3.Op 

6.0 

2.0 - 4 00 

90 




2 5 

Si 

F27ad 

53 

PH 1203-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

6.0 

2 0 - 4.00 

6 0 

0 

10G 



Si 

F58 

54 

PH1213-1,2,3.4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3 Od 

6.0 

2.0 - 4 00 

15 

0 

10G 



Si$ 

F58 

55 

PH 1223-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

6.0 

2.0 - 4.00 

24 

0 

10G 



Si$ 

F58 

56 

PH 1233-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

60 

2.0 - 4 00 

30 

0 

10G 



Si$ 

F58 

57 

PH 1243-1,2.3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.0d 

60 

2.0 - 4.00 

45 

0 

10G 



Si$ 

F58 

58 

PH 1253-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

60 

2.0 - 4.00 

60 

0 

10G 



Si$ 

F58 

59 

PH 1263-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

60 

2.0 - 4 00 

90 

0 

10G 



Si$ 

F58 

60 

PH 1273-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

6.0 

2.0 - 4.00 

120 

_0 

10G 



Si$ 

F58 

61 

PH 1283-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3 Op 

6.0 

2.0 - 4.00 

150 

0 

10G 



Si$ 

F58 

62 

PH 1293-1,2,3 

5.0G 

10G 

15G 




3.Op 

60 

2 0 - 4.00 

200 

0 

10G 



Si$ 

F58 

63 

PL0103-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.0d 

6.0 

2.0 - 4.00 

6.0 

0. 

10G 



Si 

F27d 

64 

PL01 13-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

6.0 

2.0 - 4.00 

15 

0 

10G 



Si 

F27d 

65 

PL0123-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

60 

2.0 - 4.00 

24 

0 

10G 



Si 

F27d 

66 

PL0133-1.2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.0d 

6.0 

2.0 - 4.00 

30 

_0 

10G 



Si 

F27d 

67 

PL0143-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.0p 

6.0 

2.0 - 4.00 

45 

0 

10G 



Si 

F27d 

68 

PL0153-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.0p 

60 

2.0 - 4.00 

60 

0 

10G 



Si 

F27d 

69 

PL0153A,B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


3.0d 

60 

2 0-4.00 

60 

_0 

10G 



Si 

F27d 

70 

PL0163-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

6.0 

2.0-4.00 

90 

0 

10G 



Si 

F27d 

71 

PL0173-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.0p 

6.0 

2.0 - 4.00 

120 

0 

10G 



Si 

F27d 

72 

PL0183-1.2,3.4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.0d 

6.0 

2.0 - 4.00 

150 

_0 

10G 



Si 

F27d 

73 

PL0503-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.0p 

6.0 

2.0 - 4.00 

6.0 

0 

10G 



Si 

FlOp 

74 

PL05 13-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

6.0 

2 0 - 4.00 

15 

0 

10G 



Si 

FlOp 

75 

PL0523-1.2,3.4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.0d 

6.0 

2.0 - 4.00 

24 

.0 

10G 



Si 

FIOd 

76 

PL0533-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.0p 

6.0 

2.0 - 4.00 

30 

0 

10G 



Si 

FlOp 

77 

PL0543-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

60 

2 0 - 4.00 

45 

0 

10G 



Si 

F.lOp 

78 

PL0553-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.0d 

60 

2.0 - 4.00 

60 

0 

10G 



Si 

FIOd 

79 

PL0563-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.Op 

6.0 

2 0 - 4.00 

90 

s 

10G 



Si 

FlOp 

80 

PL0573-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


3.0p 

6.0 

2.0 - 4.00 

120 

0 

10G 



Si 

FlOp 

81 

PL0583-1,2,3.4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


3.0d 

6.0 

2.0 - 4.00 

150 

.... . . 0 

10G 



Si 

FIOd 

82 

PL0593-1,2,3 

5 5G 

10G 

15G 




3.0p 

6.0 

2.0 - 4.00 

200 

0 

10G 



Si 

FlOp 

83# 

SV56C 

25G 






3.0p 

6.0 

2.0 - 4.00 

60 




1 0 

Si 

F27a 

84# 

SV66C 

4OG0 






3.0d 

6.0 

2.0 - 4 o<zf 

60 





Si$# 

S250c 

85# 

SV67C 

5OG0 






3 Op 

6.0 

2.0 - 4 00 

90 





Si$# 

S250c 

86 

VAB803N20,N26,N28 

120 






3.0pA 

6.0 

2.5-3.50 

80 





Si 

Z42 

87 

VAB8 13AN20.AN25 

1 40G 






3.0pA 

6.0 

2.5-3 5 _ 

60 




10 

Si$ 

Z42 

88 

VAB813AN20.25 

140 






3.0pA 

60 

2.5-3.50 

60 





Si 

Z42 

89 

VAB813AN26.AN28 

140G 






3.0pA 

6.0 

2.5-3.5 

60 




10 

Si$ 

Z42 

90 

VAB813AN26.28 

140 






3 OpA 

60 

2 5-3.50 

60 





Si 

Z42 

91 

MA4251 







3 Op0 

30 








F3a 

92 

MA4562 







3.Op0 

30 








F9 

93 

MA4257 







3.2d 

0.0 

2.5 - 4.0 


. 3.0 

10G 




F9 

94 

SD11C6 







3.2p 

0.0 

3.2 - 6.0 

60 



1.5 


Si 

P3 

95 

SD12C6 







3.2p 

0.0 

3.2 - 6.0 

6.0 



1.5 


Si 

F3a 

96 

SD22C6 







3 2d 

0.0 

3 2 - 6.0 

.6.0 



1.5 


Si 

F11 

97 

SD32C6 







3.2p 

0.0 

3.2 - 6.0 

6.0 



1.5 


Si 

F21 

98 

SD42C6 







3.2p 

00 

3 2 - 6.0 

60 



1.5 


Si 

F9a 

99 

SDGPC6 







3.2d 

0.0 

3.2 - 6.0 

6.0 



-.1,5 ^ 


Si 

D07 

100v 

SV240 

4.0G 






3.2p 

10 

2.0-3.5 

60 0 



5OOm0 

1 6.2 

Si 

F56q 

101# 

ZC32 

10OG 






3.3p 

0.0 

2.2-4 4t 

6.0 




150m 

Si 

Z60 

102 

CV1862B 







3 3d 

4.0 

2 97-3.63 

. 60 

300 

100M 


5.0 

Si 

F27x0 

103 

CV1862D 







3.3p 

4.0 

2.97-3.63 

60 

300 

100M 


5 0 

Si 

F56n0 

104# 

DC4256 







3.3p 

4.0 


60 

500 

50M 



Si 

M524 

105 

E603 







3.3d 

4.0 


60 

500 

. 50M 



.Si 


106 

E703 







3.3p 

4.0 


60 

1 Ik 

50M 



Si 


107 

GC1607 

90G 






3.3p§ 

4.0 

5.3;0.0V-45V$ 

45 @ 

1.8k 

50M 




F27w 

108 

GC1707 

55G 






3.3d§ 

4.0 

6.0:0.0V-60V$ 

60 El 

1.1k 

50M 




F27w 

109 

IC53-30,A,B,C 







3.3p% 

4.0 

6.500-1.500 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

110 

IC103-30.A.B.C 







3.3d% 

4.0 

6.500-1.000 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 


532 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


532 






10 VOLTAGE 


VARACTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE. 



3J 

MINIMUM CUTO’f'f FREQUENCY 

TYP. CA 

3 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

A (R 

< V 1 

(PF) 

ty) 


(Hz) 

(Q) 

(W) 



1 








3 3p 

4 0 


60 t 

10 

50M 



Si 

Alau 

2 

MC2O30 







3.3p 

4.0 


60 

25 

50M 



Si 

Alau 

3 

MC303 







3.3d 

4.0 



50 

50M 



Si 

Alau 

4 

MC403 







3.3p 

4.0 


60 t 

100 

50M 



Si 

Alau 

5 

MV1862A 







3.3pt 

4 0 

2 97 - 3 630 

60 



1 6 

5 0 

Si 

F27a 

6 

MV1862B 







3 3Dt 

4.0 

2.97 - 3.632) 

60 



1 6 

5 0 

Si 

FlOa 

7 

MV1862D 







3 3pt 

4.0 

2.07 - 3.630 

60 



1 6 

5 0 

Si 

F56e 

8 

P060003-1R 







3.3p 

4.0 

4 3; 1 V-60V$ 

60 

400 0 

50M 



Si 

F27ad 

9 

P060003-2R 







3.3d 

4.0 

4.3;1 V-60V$ 

60 

800 0 

50M 



Si 

F27ad 

10 

P060003-3R 







3 3p 

4.0 

4.3;1 V-60V$ 

60 

1 2k0 

50M 



Si 

F27ad 

1 1 

PV1862D 







3.3pA 

4.0 

2.8;4 0V-60V$ 

60 $ 

300 

10OM 


20 

* 

F56j 

12 

PVM4033.A.B 







3 3d% 

4.0 

6 50;0.0V-40V$ 

40 $ 

120 

1 OG 


2 0 

* 

F5 6 i 

13 

PVM6033AB 







3.3p% 

4.0 

7 65,0.0V-60V$ 

60 $ 

80 

1.0G 


20 

* 

F56j 

14 

SQ1216A,B,C 







3.3p§% 

4 0 


30 0 

1 2k 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

15 

SQ1266A.B.C 







3 3d§% 

4.0 


30 0 

600 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

16 

VVC780,A,B,C,D 







3 3p% 

4.0 


60 

25 

50M 



Si 

D07 

17 

VVC78 1 ,A,B,C,D 







3 3p% 

4 0 


60 

50 

50M 



Si 

D07 

18 

VVC782.A.B.C.D 







3.3d% 

4 0 


60 

100 

50M 



Si 

D07 

19 

MV1816B1 







3.3pT0 

60 

2 7 - 3 30 

75 



57 0 

11 

Si 

F27n 

20 

MV1816A1 







3.4pT0 

6.0 

2.8 - 3 40 

75 



57 0 

11 . 

Si 

FlOj 

21# 

1S361 

50G 






3.5d0 



5.0 




200m 

Si§ 

F3a 

22y 

VAT92N16 







3.5pt 


3 0-4.00 

45 

2 0k 

50M 



Si 

FlOad 

23y 

VAT92N18 







3 5pt 


3.0-4 00 

45 

2.0k 

50M 



Si 

M524a 

24y 

VAT92N20 







3.5dT 


3.0-4 00 

45 

2 Ok 

50M 



Si 

F27am 

25y 

VAT62N16 







3.5pt 

00 

3.0-4.00 

60 

1 3k 

50M 



Si 

FlOad 

26y 

VAT62N18 







3.5pt 

0.0 

3 0-4.00 

60 

1.3k 

50M 



Si 

M524a 

27r 

VAT62N20 







3.5pt 

00 

3 0-4.00 

60 

1 3k 

50M 



Si 

F27am 

28 

MA43003 







3 5p0 

10 

1 9-3 50 

40 0 




5 8 0 

Si$A 

F56b 

29 

SD11C48 







3.6p 

0 0 

3 6-72 

48 



2 6 


Si 

P3 

30 

SD12C48 







3.6d 

00 

3 6 - 7.2 

48 



2 6 


Si 

F3a 

31 

SD22C48 







3 6p 

0.0 

3.6 - 7 2 

48 



2 6 


Si 

FIT " 

32 

SD32C48 







3 6p 

00 

3.6-72 

48 



2 6 


Si 

F21 

33 

SD42C48 







3.6d 

00 

3 6 - 7.2 

48 



2 6 


Si 

F9a 

34 

SDGPC48 







3 6p 

00 

3.6 - 7 2 

48 



2 6 


Si 

D07 

35 

DE1717A 







3 6pt 

4 0 

3.3-4.00 

30 3 

1 2k 

50M 


4 0 


F77 

36 

DEP1717A 







3 6 D t 

4 0 

3 3-4.00 

30 0 

1 2k 

50M 


4.0 


F78 

37 

E1717A 







3 6pt 

4 0 

3 3-4 0 

30 

1 2k 

50M 


4.0 


FlOk 

38 

EP1717A 







3 6pt 

4.0 

3.3-4 0 

30 

1 2k 

50M 


4 0 


F27ac 

39 

G603 







3 6d 

4 0 


25 0 

600 

50M 


400m 

SiA# 

A60i 

40 

MV1717.A 







3 6p 

40 


30 0 

600 

50M 


400m 

S.A# 

D07 

41 

SQ17 17,B,C 







3 6p§% 

4.0 

3 2-4 10 

30 0 

1 2k 

50M 


500m 

s.#$ 

D07 

42 

MV1816B 







3.6DtO 

6.0 

2.4 - 3.60 

75 


OOG 

57 0 

7 5 

Si 

F27n 

43 

MV1816A 







'3 7pt0 

6 0 

2.5 - 3.70 

75 



.57 0 

7 5 

Si 

FlOj 

44 

SD11C60 







3 8p 

00 

3 8-76 

60 



2.6 


Si 

P3 

45 

SD12C60 







3 8d 

0.0 

3.8 - 7.6 

60 



2 6 


Si 

F3a 

46 

SD22C60 







3 8p 

00 

3 8-76 

60 



2.6 


Si 

FI 1 

47 

SD32C60 







3 8p 

00 

3.8 - 7 6 

60 



2.6 


Si 

F21 

48 

SD42C60 







3 8d 

0.0 

3 8-76 

60 



2 6 


Si 

F9a 

49 

SDGPC60 







3 8p 

0.0 

3 8-76 

60 



2.6 


Si 

D07 

50t 

BV140 

35G 






3 9p 

1 0 

1 8-9.7 

30 



2.8 

250m 



51 

GC1608 

90G 






3 9d§ 

4 0 

5 4,0 0V-45VS 

45 0 

1 8k 

50M 




F27w 

52 

GC1708 

52G 






3 9p§ 

4.0 

6.0:0 0V-60VS 

60 0 

1 05k 

50M 




F27w 

53 

PVM4039,A,B 







3 9p% 

4 0 

6.75;0,0V-40V$ 

40 $ 

1 10 

1 OG 


20 

* 

F56j 

54 

PVM6039.A.B 







3.9d% 

4.0 

7 90;0.0V-60V$ 

60 $ 

75 

1 OG 


20 

* 

F56i 

55 

SQ1217A,B,C 







3 9p§% 

4.0 


30 0 

1 Ik 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

56 

SQ1267A,B,C 







3 9p§% 

40 


30 0 

550 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

57# 

BSC557 







4.Od0 

00 


5 5 

4 0 

10G 



Si 

F21 

58 

D5940C 







4 Op 

00 


60 0" 

1 4k0 

50M 




F27g 

59 

D5950C 







4 °P^ 

00 


90 0 

1 Ok0 

50M 




F27g 

60 

MA4557 







4 OdEj 

0.0 


5 5 

4 0 

10G 



Si§ 

F21 

61 

SD11C 12 







4.Op 

00 

4.0 - 7.5 

12 



1 7 


Si 

P3 

62 

SD11D90 







4 Op 

00 

4 0-80 

90 



2 6 


Si 

P3 

63 

SD11D100 







4 Od 

00 

4 0-80 

100 



2 6 


Si 

P3 

64 

SD12C12 







4 Op 

00 

40-75 

12 



1 7 


Si 

F3a 

65 

SD12D90 







4 Op 

00 

4.0 - 8 0 

90 



2 6 


Si 

F3a 

66 

SD12D100 







4 Od 

00 

4 0-80 

100 



2 6 


Si 

F3a 

67 

SD22C12 







4.Op 

00 

4 0-75 

12 



1 7 


Si 

FI 1 

68 

SD22D90 







4.Op 

0.0 

4.0 - 8.0 

90 



2 6 


Si 

FI 1 

69 

SD22D100 







4 Od 

00 

40-80 

100 



2 6 


Sj_ 

FI 1 

70 

SD32C12 







4.Op 

0.0 

4 0-75 

12 



1 7 


Si 

F21 

71 

SD32D90 







4.Op 

00 

4 0-80 

90 



2 6 


Si 

F21 

72 

SD32D100 







4 Od 

0.0 

4.0 - 8 0 

100 



2 6 


Si 

F21 

73 

SD42C12 







4 Op 

00 

4 0-75 

12 



1 7 


Si 

F9a 

74 

SD42D90 







4.Op 

00 

4 0-80 

90 



2 6 


Si 

F9a 

75 

SD42D100 







4 Od 

0.0 

4 0-80 

100 



2 6 


Si 

F9a 

76 

SDGPC12 







4.Op 

00 

4 0 - 7.5 

12 



1 7 


Si 

D07 

77 

SDGPD90 







4 Op 

0.0 

4 0 - 8.0 

90 



2 6 


Si 

D07 

78 

SDGPD100 







4 Od 

00 

4 0 - 8.0 

100 



2 6 


Si 

D07 

79# 

IS 1500 







4 Op 

4 0 


15 

150 

50M 



Si$ 

Alee 

80 

D6900 







4 Op 

4 0 

2 4,2-30V$ 

30 

600 

50M 


40 

Si$ 

D07 

81 

VVC854.A.B.C.D 







4.0d% 

4 0 


20 

125 

50M 



Si 

D07 

82 

VVC1002,A,B,C,D 







4.0p% 

4 0 


20 

125 

50M 



Si 

D07 

83 

MA4285 







4 Op 

6 0 


30 



6 0 


Si 

F3a 

84 

MA4385 







4 Op 

6.0 


30 



60 


Si 

A31e 

85 

MA4965C,D,E 

70G 






4.Op0 

60 

2 0-4 00 

60 0 




3 0 

Si 

Z48 

86# 

SFD2-322 

50G 






4.Op 

60 

$2 0;1.0V - 10V 

90 




5 0 

Si 

F27d 

87# 

SFD322 

50G 






4 Od 

60 

$2.0:1 OV - 10V 

90 




7 0 

Si 

F49 

88y# 

1S2147A 







4 Op 

10 

13 5-4 00 

45 

300 

50M 



Si 

A Itr 

89y# 

1S2147B 







4.Op 

10 

13 5-4 00 

45 

300 

50M 



Si 

Altr 

90y# 

1S2147C 







4 Od 

10 

13 5-4 00 

45 

300 

50M 



Si 

A Itr 

91 ▼# 

1S2147D 







4 Op 

10 

13 5-4 00 

45 

300 

50M 



Si 

Altr 

924 

SV110 







4 Op 

10 

3.0-5 0 

70 0 



3OOm0 

350m 

Si 

Altk 

93y 

SV1 1 1 







4.0d 

10 

3.0-5 0 

70 0 



3OOm0 

350m 

Si 

F27ai 

94t 

SV1 12 







4 Op 

10 

3 0-5 0 

70 0 



3OOm0 

350m 

Si 

F56q 

95y 

SV1 13 







4.Op 

10 

3 0-5 0 

70 0 



3OOm0 

350m 

Si 

M465 

96y 

SV1 14 







4 Od 

10 

3 0-5 0 

70 0 



3OOm0 

350m 

Si 

A185f 

97# 

BB100GVE 







4.Ip 

30 

2 4;3 0 - 30V$ 

35 



20 


Si#$ 

D07 

98 

1N4091 

30G 






4.2p 

0.0 

2 4 - 6 00 

60 




30 

Si 

P3 

99 

PA0200A 

30G 






4 2d 

00 

2 4 - 6 00 

5.5 

3 0 

10G 


30 

Si 

F3a0 

IOOy 

VAT93N16 







4 5pt 


4 0-5 00 

45 

1 8k 

50M 



Si 

FlOad 

101 ▼ 

VAT93N18 







4 5pt 


4 0-5 00 

45 

1 8k 

50M 



Si 

M524a 

102y 

VAT93N20 







4 5Dt 


4.0-5 00 

45 

1 8k 

50M 



Si 

F27am 

103# 

BXY10D 







4 5p 

0.0 

3 0 - 6.00 

50 



1 3 


Si$§ 

S286 

104# 

BXY13D 







4 5p 

0.0 

3 0 - 6 00 

50 



1 3 


Si$§ 

D019 

105y 

VAT63N16 







4 5Dt 

0.0 

4.0-5 00 

60 

1 3k 

50M 



Si 

FlOad 

106y 

VAT63N18 







4 5pt 

0.0 

4.0-5 00 

60 

1 3k 

50M 



Si 

M524a 

107y 

VAT63N20 







4.5pt 

00 

4 0-5.00 

60 

1 3k 

50M 



Si 

F27am 

108 

DE1718A 







4 5dT 

4 0 

4.0-5.00 

30 0 

1 Ok 

50M 


4.0 


F77 

109 

DEP1718A 







4 5pt 

4 0 

4 0-5 00 

30 0 

1 Ok 

50M 


4 0 


F78 

110 

E1718A 







4.5Dt 

4 0 

4 0-5.0 

30 

1 Ok 

50M 


40 


FlOk 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES 



U 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP. 1 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOfi 1 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 let 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No 

No. 

'Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

m 

(W) 



1 

EP1718A 







4 5pt 

40 

4 0-5 0 

30 

1 Ok 

50M 


4 0 


F27ac 

2 

MV 1718,A 







4 5p 

4 0 


30 0 

500 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

3 

SQ1 7 18,B,C 







4 5d§% 

4.0 

4.0-5.10 

30 El 

1 Ok 

50M 


500m 

Si# $ 

D07 

4 

A27 

50G 






4 5pt 

6 0 

3 0-6 00 

55 

0 

1 OG 

4OOk0 

4.0 10 

Si#$ 

F27h 

5# 

BXY27 

50G 






4.5p 

6.0 

4 0 - 70 

55 



.40 0 

4.0 

Si # $ 

F27h 

6# 

DC4045A00.01.02 

10G 






4.5d 

60 

3.0-6.00 

60 




4.0 

Si 

Z53 

7# 

DC4045B00,01,02 

10G 






4.5p 

60 

3 0-6 00 

60 




4.0 

Si 

Z53 

St 

GC3304 

1 10G 






4 5p 

6.0 

4.0-5.00 

160 




25 

Si 

F49f 

9 

L8505 

50 






4 5d0 

6 0 

3 0 - 6.00 

175 0 




30 

SiA$ 

F49c 

10 

MA4065 







4 5p 

6 0 

3.0 - 6 00 

80 





Si 

S4c 

11 

MA4260 







4 5p 

60 







Si 

A1 

12 

MA4341D1 







4 5d 

6.0 

30-60 

6.0 



90 

.50 

Si 

F3a 

13 

MA4341D2 







4 5p 

60 

30-60 

6.0 



50 

.50 

Si 

P3a§ 

14 

MA4341D 







4 5p 

60 

30-60 

6.0 



1 7 

50 

Si 

F3a 

15 

MA43000 







4 5olZl 

6 0 

3 0-4.50 

85 0 




14 0 

Si$A 

M465 

16 

MS3140,1,2,3 

10G 

20G 

40G 

60G 



4 5p 

60 

30-6.0 

30 




1 0 

GA 

P3 

17 

MS3180,1,2,3 

10G 

20G 

40G 

60G 



4 5p 

6 0 

3 0-60 

45 




1.0 

GA 

P3 

18 

MS3220,1,2,3 

10G 

20G 

40G 

60G 



4 5d 

6.0 

3.0 - 6.0 

60 




1 0 

GA 

P3 

19 

MS3270,1-4 

10G 

20G 

40G 

60G 

80G 


4 5p 

6 0 

3.0 - 6.0 

18 




1.0 

GA 

P3 

20 

MS4170,1-4 

10G 

20G 

40G 

60G 

80G 


4 5p 

6.0 

3 0 - 6 00 

18 

0 

10G 


1 0 

GA 

P3 

21 

MS4220,1-3 

10G 

20G 

40G 

60G 



4.5d 

6.0 

3 0 - 6.00 

30 

0 

10G 


1 0 

GA 

P3 

22 

MS4270,1,2,3 

10G 

20G 

40G 

60G 



4 5p 

6 0 

3.0 - 6 00 

45 

0 

10G 


1 0 

GA 

P3 

23 

MS4320,1,2 

10G 

20G 

40G 




4 5p 

60 

30-60 

60 

0 

10G 


1 0 

GA 

P3 

24# 

SV55D 

17G 






4 5d 

60 

3.0 - 6 00 

48 




1 0 

Si 

F27a 

25# 

SV566D 







4 5p 

60 

4 0-5 50 

70 




7.0 

Si 

S250c 

26 

VAB802N26,N27,N28 

90 






4 5pA 

60 

4 0-5 00 

120 





Si 

Z42 

27 

VAB812AN25,26,28 

90G 






4 5dA 

60 

4.0-5 00 

80 





Si 

Z42 

28 

VAB812N26,N27,N28 

90 






4 5pA 

60 

4 0-5 00 

100 





Si 

Z42 

29# 

BSC22 







4 5p 

60 


60 

1 6 

10G 



Si 

F3a 

30 

MA4337F 







4 5d 

90 

30-60 

90 



1.7 

30 

Si 

F9 

31 

MA4358F 







4 5p 

120 

3.0-60 

120 



1 7 

50 

Si 

F21 

32# 

BA138 







4 6p 

30 

3.8 - 5.50 

30 



2.0 


Si$# 

D07 

33 

CV1863B 







4 Id 

4 0 

4 23-5 17 

60 

300 

100M 


5 0 

Si 

F27x(Zl 

34 

CV1863D 







4 7 p 

4 0 

4.23-5.17 

60 

300 

10OM 


5.0 

Si 

F56n0 

35# 

DC4257 







4 7p 

4 0 


60 

500 

50M 



Si 

M524 

36 

E605 







4 7d 

4.0 


60 

500 

50M 



Si 


37 

E705 







4 7p 

4 0 


60 

1 Ok 

50M 



Si 


38 

GC1609 

90G 






4 7p§ 

4.0 

5.4;0 OV-45VS 

45 0 

1 8k 

SOM 




F27w 

39 

GC1709 

52G 






4 7d§ 

4 0 

6.5.0 0V-60VS 

60 0 

1 05k 

50M 




F27w 

40 

IC54-30,A,B,C 







4 7p% 

4 0 

9 500-2 000 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

41 

1C 104-30,A,B,C 







4 7p% 

4 0 

9.500-1.500 

100 

300 

50M 


500m 

S. 

M214a 

42 

MV1863A 







4 7dT 

4 0 

4.23 - 5 170 

60 



1 1 

5.0 

Si 

F27a 

43 

MV1863B 







4 7pt 

4 0 

4 23 - 5 170 

60 



1 1 

5.0 

Si 

FlOa 

44 

MV1863D 







4.7pt 

4 0 

4 23 - 5 170 

60 



1 1 

5.0 

Si 

F56e 

45 

PC1405A 







4.7d§A 

4.0 


30 $ 

200 

50M 




A2u 

46 

PC1405B 







4 7p§A 

4 0 


30 $ 

300 

50M 




A2u 

47 

PC1405C 







4 7 p§A 

40 


30 $ 

400 

50M 




A2u 

48 

PC1415A 







4 7d§A 

4 0 


60 $ 

200 

50M 




A2u 

49 

PC1415B 







4 7p§A 

40 


60 $ 

300 

50M 




A2u 

50 

PC1415C 







4 7p§A 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




A2u 

51 

PC1425A 







4.7d§A 

4.0 


90 $ 

200 

50M 




A2u 

52 

PC1425B 







4 7p§A 

4.0 


90 $ 

300 

50M 




A2u 

53 

PC1435A 







4 7p§A 

4.0 


120 $ 

200 

50M 




A2u 

54 

PC1445A 







4 7d§A 

4.0 


150 $ 

200 

50M 




A2u 

55 

PV1863D 







4 7pA 

4 0 

2 8;4.0V-60V$ 

60 $ 

300 

100M 


20 

* 

F56j 

56 

PVM4047,A,B 







4.7p% 

4.0 

6 90;0.0V-40V$ 

40 $ 

100 

1 OG 


2.0 

* 

F56j 

57 

PVM6047,A,B 







4 7d% 

4 0 

8.1 5.0.0V-60V$ 

60 $ 

70 

1 OG 


20 

* 

F56i 

58 

SQ1218A,B,C 







4 7p§% 

4.0 


30 0 

1 Ok 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

59 

SQ1268A,B,C 







4 7p§% 

4 0 


30 0 

500 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

60 

L8566 

60 






4 7 00 

6.0 

4 0 - 6.00 

120 0 




15 

SiA$ 

F49c 

61 

SD1 1C1 8 







4.8p 

00 

4 8 - 9.0 

18 



1 7 


Si 

P3 

62 

SD11D120 







4 8p 

00 

48-96 

120 



2.6 


Si 

P3 

63 

SD12C18 







4.8d 

00 

4.8 - 9.0 

18 



1 7 


Si 

F3a 

64 

SD12D 120 







4 8p 

00 

4.8 - 9.6 

120 



2 6 


Si 

F3a 

65 

SD22C18 





j 


4.8p 

00 

4.8 - 9.0 

18 



1 7 


Si 

FI 1 

66 

SD22D120 





1 


4 8d 

0 0 

4 8 - 9.6 

120 



2.6 


Si 

FI 1 

67 

SD32C18 







4.8p 

0.0 

4.8 - 9 0 

18 



1.7 


Si 

F21 

68 

SD32D120 







4 8p 

00 

4 8 - 9.6 

120 



2 6 


Si 

F21 

69 

SD42C18 







4.8d 

0.0 

4 8-90 

18 



1.7 


Si 

F9a 

70 

SD42D120 







4 8p 

00 

4.8-96 

120 



2 6 


Si 

F9a 

71 

SDGPC18 







4 8p 

00 

4.8 - 9.0 

18 



1 7 


Si 

D07 

72 

SDGPD120 







4 

00 

4 8 - 9.6 

120 



2 6 


Si 1 

D07 

73# 

1S360 

30G 






5 Op0 



5.0 




200m 

Si§ 

F3a 

74 

D5940D 







5 Op 

00 


60 0 

1 4k0 

50M 




F27g 

75 

D5950D 







5 Od 

00 


90 0 

1 Ok0 

50M 




F27a 

76 

MC5 







5.Op 

4.0 


60 t 

10 

50M 



Si 

Alau 

77 

MC2O50 







5 Op 

4.0 


60 

25 

50M 



Si 

Alau 

78 

MC305 







5 Od 

4.0 


60 

50 

50M 



Si 

Alau 

79 

MC405 







5 Op 

4.0 


60 t 

100 

50M 



Si 

Alau 

80# 

MV9051 







5 Op 

4.0 

5.0;1.0-10V 

30 0 

40 

50M 


100m 

SiA 

D07 

81# 

MV9052 







5 Od 

4 0 

5 0.1.0-10V 

30 0 

40 

50M 


100m 

SiA 

D07 

82 

P060005-1R 







5.Op 

4.0 

4 6;1 V-60V$ 

60 

400 0 

50M 



Si 

F27ad 

83 

P060005-2R 







5 Op 

4.0 

4.6,1 V-60VS 

60 

800 0 

50M 



Si 

F27ad 

84 

P060005-3R 







5 Od 

4 0 

4.6,1V-60VS 

60 

1.2k0 

50M 



Si 

F27ad 

85 

VC605AB 







5 Op% 

4 0 

3 0;1 V-25V$ 

40 $ 

200 

05G 



Si 

D07 

86 

VC606AB 







5 Op% 

4.0 

3.0; 1V-25VS 

40 $ 

300 

.05G 



Si 

D07 

87 

VH5.A.B 







5 Od% 

4.0 

2.5 - 13 

25 $ 

13 

05G 


50 

Si$ 

D014 

88 

VH5E 







5.Op 

4 0 

1 2 -13 

100 $ 

3 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

89 

VVC783AB,C,D 







5 Op% 

4.0 


60 

10 

50M 



Si 

D07 

90 

VVC784 AB.C.D 







5 Od% 

40 


60 

25 

50M 



Si 

D07 

91 

VVC785AB,C,D 







5 Op% 

4.0 


60 

50 

50M 



Si 

D07 

92 

VVC786AB,C,D 







5.0p% 

4.0 


60 

100 

50M 



Si 

D07 

93 

MA4964B.C 

60G 






5 OdCZI 

6.0 

3.0-5 00 

70 0 




5 0 

Si 

Z48 

94# 

MVE6005 

30G 






5 Op 

60 

4.0-6 00 

60 0 




8 3 

Si$ 

S250b 

95# 

SFD2-440A,B 

10G 

20G 





5.Op0 

60 


10 




20 

Si$ 

F27d 

96# 

SFD2-441 A.B 

10G 

20G 





5 Op0 

6 0 


30 




2.0 

Si$ 

F27d 

97# 

SFD2-442A,B 

10G 

20G 





5.Op0 

60 


60 




20 

Si$ 

F27d 

98# 

SFD2-442C 

40G 






5.Op0 

6.0 


60 




4.0 


F27d 

99# 

SFD2-443A.B 

10G 

20G 





5 Od0 

6.0 


90 




2.0 

Si$ 

F27d ! 

100# 

SFD2-443C 

40G 






5.Op0 

60 


90 




4.0 


F27d 

101# 

SFD442A,B 

10G 

20G 





5 Op0 

60 


60 




5.0 

Si$ 

F49 

102# 

SFD442C 

40G 






5.OP0 

6.0 


60 




6.0 


F49 

103# 

SFD443A,B 

10G 

20G 





5.Op0 

60 


90 




50 

Si$ 

F49 

104# 

SFD443C 

40G 






5 Op0 

6.0 


90 




60 


F49 

105v 

SV230 

2.0G 






5 Od 

10 

3.5-6.5 

75 0 



250m(Zi 

i 11 

Si 

M465 

106# 

BB100GBE 







5 Op 

30 

2 4;3.0 - 30V$ 

35 



20 


Si#$ 

D07 

107 

D6901 







5 4p 

4.0 

2.6;2-30V$ 

30 

600 

50M 


40 

Si$ 

D07 

108# 

BA149 







5 5d 

2.0 

5.8 - 8.2 

50 

1 7k0 

30M 

5OOm0 

1 250m 

SiA 

D07 

109# 

1S1922 







5.5p 

4 0 

3.0-8 00 

15 

100 

10OM 



Si$ 

A60m 

1 10 

MA4954B 

60G 






. 5..5EL. _ 

.60 

4 0 - 7 00 

100 




8.0 

Si$ 

S250d 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 

3 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 






JJCAP. 

2 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



i 

t orevi 

ous cc 

lumn) 



VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

(Q) 

(W) 



1 

MA4954C 

60G 






5.5p 

6 0 

4.0 - 7.00 

TOO 




80 

Si $ 

F49i 

2 

SD11D24 







5.6p 

0.0 

5.6 - 10.5 

24 



2 6 


Si 

P3 

3 

SD12D24 







5.6d 

0.0 

5 6 - 10.5 

24 



2 6 


Si 

F3a 

4 

SD22D24 







5.6p 

0.0 

5 6 - 10.5 

24 



2.6 


Si 

FI 1 

5 

SD32D24 







5.6p 

0.0 

5.6 - 105 

24 



2 6 


Si 

F21 

6 

SD42D24 







5 6p 

0.0 

5.6 - 10.5 

24 



2.6 


Si 

F9a 

7 

SDGPD24 







5.6p 

00 

5 6 - 10 5 

24 



2 6 


Si 

D07 

8 

DE1719A 







5.6pt 

4.0 

5 0-6.10 

30 0 

1 Ok 

50M 


4.0 


F77 

9 

DEP1719A 







5.6dT 

4.0 

5.0-6.10 

30 0 

1 Ok 

50M 


4.0 


F78 

10 

E1719A 







5.6pt 

4.0 

5.0-6.1 

30 

1 Ok 

50M 


4 0 


FlOk 

1 1 

EP1719A 







5.6pt 

4 0 

5 0-6.1 

30 

1.0k 

50M 


4.0 


F27ac 

12 

GC1710 

52G 






5.6d§ 

4.0 

6 5:0.0V-60V$ 

60 0 

1 05k 

50M 




F27w 

13 

GC1760 







5 6p 

4.0 

1 8-15 

60 

1000 

50M 


300m 

Si 

Ain 

14 

MV 1719,A 







5.6p 

4 0 


30 0 

500 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

15 

PVM4056.A.B 







5.6d% 

4 0 

7 05,0 0V-40V$ 

40 $ 

95 

1 .OG 


2.0 

* 

F56i 

16 

PVM6056,A,B 







5.6p% 

4.0 

8.35,0.0V-60V$ 

60 $ 

65 

1 .OG 


20 

* 

F56j 

17 

SQ1219A,B/C 







5.6p§% 

4 0 


30 0 

1 Ok 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

18 

SQ1269A.B.C 







5.6d§% 

4 0 


30 0 

500 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

19 

SQ17 19,B,C 







5.6p§% 

4.0 

5“ 0-6.20 

30 0 

1 Ok 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

20 

1N5152A 







5.7p 

6.0 

5 1 - 6 30 

75 0 



1.5 

11. 

Si 

F27e 

21 

1N5153A 







5.7d 

6.0 

5.1 - 6 30 

75 0 



1.5 

11. 

Si 

F48b 

22 

1N5151 







5.9p 


4 7 - 7 20 

75 B 



1.5 

7 5 

Si 

FlOq 

23 

1N5152 







5.9p 


4.7 - 7.20 

75 0 



1 5 

7.5 

Si 

F27e 

24 

1N5153 







5.9d 


4.7 - 7 20 

75 0 



1.5 

7.5 

Si 

F48b 

25 

D5940E 







6.Op 

00 


60 0 

1.4k0 

50M 




F27g 

26 

D5950E 







6.Op 

0.0 


90 0 

1 Ok0 

50M 




F27g 

27 

MA4685 

70G 






6.0d 

00 

4.0 - 8.00 

8.0 



1.2 


Si 

S215 

28 

SD11D6 







6.Op 

0.0 

6.0 - 12 

6.0 



1 0 


Si 

P3 

29 

SD12D6 







6.Op 

00 

6 0-12 

6.0 



1 0 


Si 

F3a 

30 

SD22D6 







6.0d 

0.0 

6.0 - 12 

60 



1 0 


Si 

F11 

31 

SD32D6 







6.Op 

0.0 

6.0 - 12 

6.0 



1.0 


Si 

F21 

32 

SD42D6 







6.Op 

00 

60-12 

60 



1.0 


Si 

F9a 

33 

SDGPD6 







6.0d 

0.0 

6.0 - 12 

60 



1 0 


Si 

D07 

34t# 

1S2139A 







6.Op 

4 0 

4.0-8.00 

15 

100 

50M 



Si 

A60m 

35 

PC201 







6.0pA 

4 0 

2 4,. 10-4 0V$ 

125 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

36 

MA4261 







6.0d 

5.0 







Si 

P3a 

37 

A7 10-3A,B,C,D,E,F 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

6.Op 

6.0 

39 - 8.20 

24 




2.0 

SiA$ 

F11 

38 

A7 10-3G,H 

50G 

60G 





6.0p 

60 

3.9 - 8.20 

24 




2.0 

SiA$ 

F11 

39 

A7 10-4A,B,C,D,E,F 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

6.Op 

60 

3.9-8.20 

30 




2 0 

SiA$ 

FI 1 

40 

A710-5A,B,C,D,E,F 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 

40G 

6.Op 

60 

3 9-8.20 

45 




2 0 

SiA$ 

F11 

41 

A7 10-6A,B,C,D,E 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 


6 Op 

6.0 

3 9-8.20 

60 




2.0 

SiA$ 

F11 

42 

A710-7A.B.C.D.E 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 


6.Op 

60 

3 9-8.20 

90 




2 0 

SiA$ 

F11 

43 

A710-8A,B,C,D 

5.0G 

10G 

15G 

20G 



6 Op 

6.0 

3 9-8.20 

120 




2 0 

SiA$ 

F11 i 

44 

D5434-3.2,1 

5.0G 

10G 

15G 




6.Op 

6.0 

4 0 - 8 00 

30 





Si$ 


45 

MA4286 







6.Op 

60 


30 



AO_ 


Si 

F3a 

46 

MA4386 







6 Op 

6.0 


30 



4.0 


Si 

A31e 

47 

PH 1204-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6 Op 

6.0 

4 0 - 8.00 

60 

0 

10G 



Si$ 

F58 

48 

PH 1204A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

6.Op 

60 

4.0-8 00 

60 

_0 

10G 



Si$_ 

F58 

49 

PH 1214-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6 Op 

6.0 

4 0 - 8 00 

15 

0 

10G 



Si$ 

F58 

50 

PH 1214A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

6 Op 

60 

4 0-8.00 

15 

0 

10G 



Si$ 

F58 

51 

PH 1224-1.2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6 Op 

6.0 

4 0 - 8 00 

24 

_0 

10G 



Si$_ 

F58 

52 

PH 1224A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

(J 

o 

00 

6 Op 

6.0 

4 0-8.00 

24 

0 

10G 



Si$ 

F58 

53 

PH 1234-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


6.Op 

60 

4 0 - 8 00 

30 

0 

10G 



Si$ 

F58 

54 

PH1234A.B.C 

30G 

40G 

50G 




6 Op 

6.0 

4 0-8.00 

30 

_0 

10G 



S.$ 

F58 

55 

PH 1244-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


6 Op 

6.0 

4.0 - 8 00 

45 

0 

10G 



Si$ 

F58 

56 

PH 1244A,B,C 

30G 

40G 

50G 




6.Op 

60 

4 0-8.00 

45 

0 

10G 



Si$ 

F58 

57 

PH 1254-1.2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


6.Op 

6.0 

4 0 - 8.00_ 

60 

_0 

10G 



Si$ 

F58 

58 

PH 1254A,B,C 

30G 

40G 

50G 




6 Op 

60 

4 0-8.00 

60 

0 

10G 



S.$ 

F58 

59 

PH 1264-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


6.Op 

60 

4.0 - 8 00 

90 

0 

10G 



Si$ 

F58 

60 

PH 1264A.B.C 

30G 

40G 

50G 




6 Op 

60 

4.0-8.00 

90 

_0 

10G 



Si$ 

F58 

61 

PH 1274-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


6 Op 

6.0 

4.0-8.00 

120 

0 

10G 



Si$ 

F58 

62 

PH1274A 

30G 






6.Op 

6.0 

4 0-8 00 

120 

0 

10G 



Si$ 

F58 

63 

PH 1284-1,2.3 

5.0G 

10G 

15G 




6.0d 

60 

4.0 - 8 00 

150 

_0 

10G 



Si$ 

F58 

64 

PH 1294-1,2 

5 OG 

10G 





6 Op 

60 

4.0 - 8.00 

200 

0 

10G 



Si$ 

F58 

65 

PL0104-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6.Op 

60 

4.0 - 8 00 

60 

0 

10G 



Si 

F27d 

66 

PL0104A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

60p 

60 

4 0-8.00 

6 0 

_0. 

10G 



Si 

F27d 

67 

PL01 14-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6.Op 

60 

4 0 - 8 00 

15 

0 

10G 



Si 

F27d 

68 

PL01 14A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

6.Op 

6.0 

4 0-8.00 

15 

0 

10G 



Si 

F27d 

69 

PL0124-1.2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6.Op 

§0 

4.0 - 8 00 

24 

_0 

10G 



Si 

F27d 

70 

PL0124A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

6.Op 

60 

4.0-8 00 

24 

0 

10G 



Si 

F27d 

71 

PL0134-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6 Op 

6 0 

4.0 - 8.00 

30 

0 

10G 



Si 

F27d 

72 

PL0134A.B.C 

30G 

40G 

50G 




6.Op 

6 0 

4 0-8 00 

30 

_0 

10G 



Si 

F27d 

73 

PL0144-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6.0p 

$ 0 

4.0 - 8 00 

45 

0 

10G 



Si 

F27d 

74 

PL0144A.B.C 

30G 

40G 

50G 




6 Op 

6.0 

4.0-8 00 

45 

0 

10G 



Si 

F27d 

75 

PL0154-1.2.3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6 Op 

60 

4 0 - 8.00 

60 

_0 

10G 



Si 

F27d 

76 

PL0154A,B,C 

30G 

40G 

50G 




6 Op 

6.0 

4 0-8 00 

60 

0 

10G 



Si 

F27d 

77 

PL0164-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6 Op 

60 

4.0 - 8 00 

90 

0 

10G 



Si 

F27d 

78 

PL0164A.B.C 

30G 

40G 

50G 




6 Op 

60 

4 0-8 00 

90 

_0 

10G 



S. 

F27d 

79 

PL0174-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


6 Op 

6.0 

4.0 - 8.00 

120 

0 

10G 



Si 

F27d 

80 

PL0174A 

30G 






6.Op 

6.0 

4 0-8.00 

120 

0 

10G 



Si 

F27d 

81 

PL0184-1.2.3 

5 OG 

10G 

15G 




6.Op 

60 

4 0 - 8 00 

150 

_0 

10G 



Si 

F27d 

82# 

SV56D 

17G 






6 Op 

6.0 

4.0 - 8.00 

60 




1 0 

Si 

F27a 

83# 

SV66D 

4OG0 






6 Op 

60 

4.0 - 8 00 

60 





Si$# 

S250a 

84# 

SV67D 

3OG0 






6.Op 

6.0 

4 0 - 8.00 

90 





Si$# 

S250c 

85# 

SV89D 







6.Op 

6.0 

4 0 - 8 00 

120 



1 5 0 


Si$# 

S201 

86 

VAT11N16.N18.N20 







6.5ptA 

0.0 

5 0 - 7 90 

120 

500 

50M 




Z42 

87 

VAT51N16.N 18.N20 







6.5ptA 

00 

5 0 - 7.90 

60 

1 100 

50M 




Z42 

88 

VAT71N 16,N 18,N20 







6.5pAt 

0.0 

5 0 - 7 90 

45 

1700 

50M 




Z42 

89 

KV107,A,B,C,D 







6.5p% 

4.0 

3.0-15.8 

30 

150 

50M 


400m 

Si 

D014 

90 

KV138 







6.5p 

40 

3.3-15 8 

25 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

91 

KV139 







6.5p 

4.0 

2 5-15 8 

50 

150 

50M 


400m 

Si 

D014 

92 

KV140 







6.5p 

4.0 

2 1-15 8 

80 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

93 

KV141 







6 5p 

4 0 

1 9-15 8 

100 

125 

50M 


400m 

Si 

D014 

94 

KV150 







6 5p 

4 0 

2 1-15 8 

80 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

95 

KV156 







6.5p 

4.0 

3.3-15 8 

25 

150 

50M 


400m 

Si 

D014 

96 

KV162 







6 5p 

4.0 

1 9-15 8 

100 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

97 

KV212 







6 5p 

4 0 

1 6-15.8 

150 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

98 

KV213 







6 5p 

4 0 

16-15 8 

150 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

99 

KV312 







6.5p 

4.0 

5 7:2 0V-200VS 

200 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

100 

KV313 







6.5p 

40 

2.7;4.0V-60V$ 

200 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

101 

MA4019B 







6 5p 

40 

4.5$ 1100 

100 


05G 



Si#$ 

Z45 

102 

VA107 







6 5p 

4 0 

15 8 - 3.0 

30 

150 

.05G 


50 

Si$ 

A131 

103 

VA138 







6.5p 

4 0 

15 8-33 

25 

75 

.05G 


50 

Si$ 

A131 

104 

VA139 







6 5p 

4 0 

15 8-25 

50 

150 

05G 


50 

Si$ 

A131 

105 

VA140 







6^p_ 

4.0 

15 8-21 

80 

75 

05G 


50 

Si$ 

A131 

106 

VA141 







6 5p 

4 0 

15 8 - 19 

100 

125 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

107 

VA150 







6 5p 

4 0 

15 8 - 2.1 

80 

100 

.05G 


50 

Si$ 

A131 

108 

VA156 







6 5p 

.40 

15 8 - 3.3 

25 

150 

05G 


50 

Si$ 

A131 

109 

VA162 







6.5p 

4 0 

15 8 - 19 

100 

75 

05G 


50 

Si$ 

A131 

1 10 

VA212 

37G 






_6JLb_ 

4 0 

15 8-16 

150 

75 

05G 

6.5 

50 

Si$ 

A131 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP. 1 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

21 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

( V 1 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

m 

(W) 



1 

VA213 

50G 






6.5p 

4.6 

15 8-16 

150 

TOO 

.05G 

4.9 

T50 - 

S7$- 

A131 

2 

VA312 







6.5p 

40 

5 7;2.0-200V$ 

200 

75 

50M 


500m 

Si$ 

D014A 

3 

VA313 







6.5d 

40 

5.7;2.0-200V$ 

200 

100 

50M 


500m 

Si$ 

D014A 

4 

VH 107 

~30G^ 






6 5pA 

40 

3.5$ 

25 $ 

150 

50G 

3 3 

500m 

Si$ 

D014 

5 

VH 138 

15G0 






6.5pA 

4.0 

3.5$ 

25 $ 

75 

50G 

6.5 

500m 

Si$ 

D014 

6 

VH 139 

4OG0 






6 5dA 

4.0 

4.0$ 

50 $ 

150 

50G 

3 3 

500m 

Si$ 

D014 

7 

VH 140 

3OG0 






6.5pA 

4.0 

4 0$ 

80 $ 

75 

50G 

6.5 

500m 

Si$ 

D014 

8 

VH141 

5OG0 






6 5pA 

4.0 

4.8$ 

100 $ 

125 

50G 

4.0 

500m 

Si$ 

D014 

9 

VH 160 

3OG0 






6.5dA 

4.Q 

4.8$ 

100 $ 

75 

50G 

6.5 

500m 

Si$ 

D014 

10 

VH 167 

“5OG0 






6.5pA 

40 

4 0$ 

80 $ 

125 

50G 

4.0 

500m 

Si$ 

D014 

11 

VH 175 

2OG0 






6.5pA 

4.0 

4.0$ 

50 $ 

75 

50G 

6.5 

500m 

Si$ 

D014 

12 

VH 183 

3OG0 






6.5dA 

4.0 

3.5$ 

25 $ 

150 

50M 

3.3 

500m 

Si$ 

D014 

13 

VH 191 

7OG0 






6.5pA 

4.0 

4 0$ 

80 $ 

200 

50M 

1.6 

500m 

Si$ 

D014 

14 

VH200 

5OG0 






6.5pA 

4.0 

5.5$ 

150 $ 

100 

50M 

4.9 

500m 

Si$ 

D014 

15 

VH201 

35G0 






6.5dA 

4.0 

5.5$ 

150 $ 

60 

50M 

8.2 

500m 

Si$ 

D014 

16 

VH225 

4OG0 






6 5pA 

4.0 

6.2$ 

200 $ 

50 

50M 

9 8 

500m 

Si$ 

D014 

17 

VVC4 17 ,A,B,C,D 







6.5p% 

40 

5.0 - 8.00 

25 

75 

05G 



Si 

D07 

18 

VVC4 18,A,B,C,D 







6.5d% 

40 

5.0 - 8.00 

80 

75 

. 05 G 



Si 

D07 

19 

WC419,A,B,C,D 







6.5p% 

40 

5.0 - 8.00 

100 

125 

05G 



Si 

D07 

20 

MA43001 







6.5p0 

10 

2 5-6.50 

75 0 




8.7 0 

Si$A 

M465 

21 

MA4273B 







6.6d 

4.Q 

5 2 - 8.00 

110 

100 

05G 


.50 

Si 

A31e 

22 

MV2201 







6.7p§ 

4.0 

5.5-8 O0T 

25 0 

300 

50M 


280m 

Si 

C103 

23 

1 N4786,A,B,C,D 







6 8p% 

40 

2.56;0-4 0V$ 

25 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

24 

1 N4801.A,B,C,D 







6.8d% 

4.Q 

2.56:0-4.0V$ 

100 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

25 

JAN 1 N4801 A,B 







6 8p% 

4.0 

2 56,. 10-40V$ 

100 $ 

15 

50M 


500m 

S. 

Aldd 

26 

1N5139,A 







6.8p% A 

4.0 

2.7;4.0V-60V$ 

60 0 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

27 

JAN1N5139A 







6.8d 

40 

6.46 - 7.140 

65 0 

350 

50m 


.40 

Si 

D07 

28 

1N5441 







6.8p% 

46 

2.5;2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

29 

1N5441A 







6.8p% 

4.0 

2.5;2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

30 

1N5441B 







6.8d% 

4.Q 

2.5;2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

31 

1N5441C 







6.8p% 

4 0 

2.5;2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

32 

1N5441D 







6.8p% 

40 

2.5;2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

33 

1N5461 







6.8d% 

40 

2 7;2V-30V$ 

30 

600 

SOM 


400m 

Si 

D07 

34 

1N5461A 







6 8p% 

4 0 

2.7;2V-30V$ 

30 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

35 

1N5461B 







6.8p% 

4 0 

2.7;2V-30V$ 

30 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

36v 

JAN1N5461B 







6.8d 

4.0 

6.46-7.140 

30 0 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

37 

1N5461C 







6.8p% 

4.0 

2.7;2V-30V$ 

30 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

38 

1N5461D 







6.8p% 

4.0 

2.7;2V-30V$ . 

30 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

39 

1N568 1 .A.B 







6.8d% 

4.0 

3.70:2.0V-40V$ 

40 $ 

600 

50M 


400m 

* 

D07 

40 

1N5693AB 







6.8p% 

4.0 

3.95;2.0V-40V$ 

40 $ 

250 

50M 


400m 

* 

D07 

41 

1N5696AB 







6.8p% 

4.0 

3 35;4.0V-60V$ 

60 $ 

450 

50M 


400m 

* 

D07 

42# 

BBY17 







6.8Dt 

4.0 

7.6:2.0V-100V$ 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

D07 

43 

CV1864B 







6.8p 

40 

6.10-7.50 

60 

300 

100M 


5.0 

Si 

F27x0 

44 

CV1864D 







6.8p 

4 0 

6.10-7.50 

60 

300 

100M 


5.0 

Si 

F56n0 

45V 

CV5007 







6 8d 

4 0 

2 5:2.0V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

46 

D1720,B,C 







6.8pt% 

40 

6 1-7.50 

56 0 

500 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

47 

D6902 







6.8p 

40 

2.8;2-30V$ 

30 

600 

50M 


40 

Si$ 

D07 

48# 

DC4210 







6.8d 

4.0 


60 

250 

50M 



Si 

M524 

49 

DE1720A 







6.8pt 

4.0 

6.1-7.50 

30 I 

1.0k 

50M 


4.0 


F77- 

50 

DEP1720A 







6.8pt 

4.0 

6.1-7 50 

30 0 

1.0k 

50M 


4.0 


F78 

51 

E607 







6.8d 

4.0 


60 

500 

50M 



Si 


52 

E707 







6.8p 

4.0 


60 

1.0k 

50M 



Si 


53 

E1720A 







6.8pt 

4.0 

6.1-7.5 

30 

1.0k 

50M 


4.0 


FlOk 

54 

EP1720A 







6.8dT 

4.0 

6.1-7.5 

30 

1.0k 

50M 


4.0 


F27ac 

55 

FV1006,A,B,C,D 







6.8p% 

4.0 

5 1$ 

65 0 

150 

.05G 


.40 

Si# 

Alee 

56 

FV1106,A,B,C,D 







6 8p% 

4.0 

5 7$ 

110 0 

150 

50M 


400m 

Si# 

Alee 

57 

G106AB 







6.8d% 

4.0 


25 

100 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60i 

58 

G206AB 







6.8p% 

4.0 


25 

200 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

59 

G306AB 







6.8p% 

4.0 


25 

300 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

60 

G406AB 







6.8d% 

4.Q 


25 

400 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60i 

61 

G5O60AB 







6.8p% 

4.0 


25 

500 01 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

62 

G606AB 







6.8p% 

4.0 


25 

600 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

63 

G060007-1R 







6.8d 

4.Q 

4 8,1.0-60V$ 

60 

400 0 

50M 



Si 

D07 

64 

G060007-2R 







6 8p 

4.0 


60 

866 0 

50M 



Si 

D07 

65 

GC1711 

50G 






6 8p§ 

4.0 

6.5;0.0V-60V$ 

60 0 

1.0k 

50M 




F27w 

66 

GC1761 







6.8d 

4.0 

2.2-20 

60 

1000 

50M 


300m 

Si 

Ain 

67 

IC56-30,A,B,C 







6 8p% 

4.0 

14.000-3.000 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

68 

IC106-30AB,C 







6.8p% 

40 

14 000-2.000 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M21 4a 

69 

KV5139 







6.8p 

4.0 

2.8.4.0V-60V$ 

90 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

70 

MA45033 







6.8pt 

4.0 

2.5;2.0-30V$ 

35 0 

800 

50G 


400m 

Si$ 

A5le 

71 

MC100AB 







6.8p% 

4.0 

4.6;2 0-100V$ 

110 0 

150 

50M 


500m 

Si#$ 

Alee 

72 

MC 106.A.B 







6 8d% 

4.0 

4.0.2 0-75V$ 

85 0 

150 

50M 


500m 

Si#$ 

Alee 

73 

MC112AB 







6.8p% 

4.0 

3.0;2.0-40V$ 

56 0 

150 

50M 


500m 

Si#$ 

Alee 

74 

MV1620 







6.8p§ 

40 

6.1 - 7.50 

20 0 

300 

.05G 


.40 

Si$ 

D07 

75 

MV1720A 







6.8d 

4-0 


30 0 

500 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

76 

MV1864A 







6 8pt 

46 

6.1 - 7.50 

60 



.80 

5.0 

Si 

F27a 

77 

MV1864B 







6.8pt 

4.0 

6.1 - 7.50 

60 



.80 

5.0 

Si 

FlOa 

78 

MV1864D 







6.8Dt 

4.0 

6.1 - 7.50 

60 



.80 

5 0 

Si 

F56e 

79 

MV2101 







6.8p§ 

4.0 

6.1-7.50 

30 

450 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

80 

P060007-1R 







6.8p 

4.0 

4.8;1.0-60V$ 

60 

400 0 

50M 



Si 

F27ad 

81 

P060007-2R 







6 8d 

4 0 

4.8; 1,0-60V$ 

60 

800 0 

50M 



Si 

F27ad 

82 

PC107AB 







6.8p% 

4.0 

4.5;.50-30V$ 

30 $ 

75 

100M 



Si* 

D014A 

83 

PC138AB 







6.8p% 

4 0 

4.5;.50-30V$ 

30 $ 

38 

100M 



Si* 

D014A 

84 

PC139AB 







6.8d% 

4.0 

5 7;.50-50V$ 

50 $ 

75 

100M 



Si* 

D014A 

85 

PC140AB 







6.8p% 

4.0 

6.8;.50-80V$ 

80 $ 

38 

100M 



Si* 

D014A 

86 

PC141AB 







6.8p% 

4 0 

7.6;.50-100V$ 

100 $ 

68 

100M 



Si* 

D014A 

87 

PC202 







6.8dA 

4.0 

2.4;.10-4.0V$ 

100 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

88 

PC203 







6 8pA 

4.0 

2.4,. 10-4.0V$ 

75 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

89 

PC204 







6 8pA 

4.0 

2.4;.10-4.0V$ 

50 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

90 

PC205 







6.8dA 

4.0 

2 4;.10-4.0V$ 

30 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

91 

PC207 







6 8pA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

125 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

92 

PC208 







6 8pA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

100 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

93 

PC209 







6 8dA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

75 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

94 

PC 2,10 







6.8pA 

4.0 

2.4; 10-4.0V$ 

50 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

95 

PC 21 1 







6.8pA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

30 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

96 

PC212 







6 8dA 

4.0 

2 4;.10-4.0V$ 

150 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

97 

PC213 







6.8pA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

125 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

98 

PC214 







6 8pA 

4.0 

2.4;.10-4.0V$ 

100 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

99 

PC215 







6.8dA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

75 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

100 

PC216 







6 8pA 

4.0 

2 4; 10-4.0V$ 

50 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

101 

PC217 







6.8pA 

4.0 

2.4; 10-4.0V$ 

30 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

102 

PC218 







6.8dA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

150 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

103 

PC219 







6 8pA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

125 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

104 

PC220 







6.8pA 

4.0 

2.4,.10-4.0V$ 

100 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

105 

PC221 







6.8dA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

75 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

106 

PC222 







6.8pA 

4 0 

2.4; 10-4.0V$ 

50 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

107 

PC223 







6.8pA 

4.0 

2.4; 10-4.0V$ 

30 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

108 

PC224 







6 8dA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

150 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

109 

PC225 







6.8pA 

4.0 

2 4,.10-4.0V$ 

125 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

110 

PC226 







.6-8pA_ 

4.0 

2.4: 10-4.0V$ 

100 $ 

75 

50M 


. 500m_ 

Si* 

D014 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE. 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES la TESTVOLTAGETndrai TYPE^o*^' 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP. 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 I at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in Drevious co 

lumn) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

(0) 

(W) 



1 

PC227 







6.8pA 

4.0 

2 4;.10-4.0V$ 

75 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

2 

PC228 







6 8pA 

40 

2.4;. 10-4.0V$ 

50 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

3 

PC229 







6 8dA. 

4.0 

2.4:. 10-4 0V$ 

30 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

4 

PC230 







6 8pA 

4 0 

2 4;. 10-4.0V$ 

150 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

5 

PC231 







6 8pA 

4.0 

2.4,. 10-4.0V$ 

125 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

6 

PC232 







6 8dA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

100 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

7 

PC233 







6.8pA 

4.0 

2.4; 10-4.0V$ 

75 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

8 

PC234 







6.8pA 

4 0 

2.4;. 10-4.0V$ 

50 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

9 

PC235 







6.8dA 

4.0 

2.4,. 10-4 0V$ 

30 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

IOt 

PG 107AB 







6.8p% 

4 0 

4 4;2.0V-65V$ 

65 $ 

100 

100M 




D07 

1 IT 

PG207AB 







6 8p% 

4 0 

4.3;2.0V-65V$ 

65 $ 

100 

100M 




D07 

1 2t 

PG307AB 







6.8d% 

4.0 

3.8;2.0V-50V$ 

50 $ 

150 

10OM 




D07 

13 

PV1864D 







6.8pA 

4 0 

2.9;4 0V-60V$ 

60 $ 

300 

100M 


2.0 

* 

F56j 

14 

PVM4068.A,B 







6.8p% 

4.0 

7.20;0.0V-40V$ 

40 $ 

90 

1 OG 


20 

* 

F56j 

15 

PVM6068,A,B 







6 8d% 

4 0 

8 55.0.0V-60V$ 

60 $ 

60 

1 OG 


2.0 

*■ 

F56i 

16 

SQ1220A,B,C 







6.8p§% 

4.0 


30 0 

1 Ok 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

17 

SQ1270A,B,C 







6.8p§% 

4 0 


30 0 

500 

50M 


250m 

s.#$ 

Alah 

18 

SQ1720.B.C 







6 8d§% 

4.0 

6.1-7 50 

30 0 

1.0k 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

19 

SQ5441A 







6 8p% 

4 0 


30 0 

450 

50M 


400m 


D07 

20 

SQ5441B 







6.8p% 

40 


30 0 

450 

50M 


400m 


D07 

21 

SQ5441C 







6.8d% 

4.0 


30 0 

450 

50M 


400m 


D07 

22 

SQ5461A 







6 8p% 

4 0 


30 0 

600 

50M 


400m 


D07 

23 

SQ5461B 







6.8p% 

4.0 


30 0 

600 

50M 


400m 


D07 

24 

SQ5461C 







6 8d% 

4 0 


30 0 

600 

50M 


400m 


D07 

25 

VA5139 







6~8p 

4.0 

6.1-7 5 

90 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

26 

VA5139A 







6 8p 

4 0 

6 5-7 1 

90 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

27 

VG107 AB.C.D 







6 8d% 

4.0 

4 4.2V- 65V$ 

70 

200 

05G 


40 

Si$ 

D07 

28 

VG207 ,A,B,C,D 







6.8p% 

4.0 

4 3;2V- 65V$ 

70 

200 

05G 


40 

Si$ 

D07 

29 

VG307AB.C.D 







6.8p% 

4.0 

3 9,2V- 50V$ 

55 

300 

05G 


40 

Si$ 

D07 

30 

VM200.A,B,C,D 







6.8d% 

4.0 

4.5:4V-150V$ 

165 

175 



50 

Si$ 

D014 

31 

VM201 ,A,B,C,D 







6 8p% 

4.0 

4 3;4V-125V$ 

138 

175 



.50 

Si$ 

D014 

32 

VM202,A,B,C,D 







6 8p% 

4.0 

4.0;4V-100V$ 

1 10 

175 



50 

Si $ 

D014 

33 

VM203.A.B,C,D 







6 8d% 

4.0 

3.3:4V- 75V$ 

83 

175 



.50 

Si $ 

D014 

34 

VM204,A,B.C,D 







6.8p% 

4.0 

2 8;4V- 50V$ 

55 

175 



50 

Si $ 

D014 

35 

VM205 ,A,B,C,D 







6.8p% 

4 0 

2.2;4V- 30V$ 

33 

175 



50 

Si$ 

D014 

36 

VM206AB.C.D 







6.8d% 

40 

4.5;4V-150V$ 

165 

150 



50 

Si$ 

D014 

37 

VM207 ,A,B,C,D 







6.8p% 

4 0 

4.3.4V-1 25V$ 

138 

150 



50 

Si$ 

D014 

38 

VM208,A,B,C,D 







6.8p% 

4.0 

4.0;4V-100V$ 

1 10 

150 



50 

Si$ 

D014 

39 

VM209AB.C.D 







6.8d% 

4.0 

3 3.4V- 75V$ 

83 

150 



.50 

Si $ 

D014 

40 

VM210,A,B,C,D 







6 8p% 

4 0 

2.8;4V- 50V$ 

55 

150 



.50 

Si$ 

D014 

41 

VM211 ,A,B,C,D 







6.8p% 

4 0 

2 2;4V- 30V$ 

33 

150 



.50 

Si$ 

D014 

42 

VM212AB.C.D 







6 8d% 

4.0 

4.5:4V-1 50V$ 

165 

125 



50 

Si$ 

D014 

43 

VM213,A,B,C,D 







6.8p% 

4.0 

4.3;4V-125V$ 

138 

125 



50 

Si$ 

D014 

44 

VM214,A,B,C,D 







6 8p% 

4.0 

4.0;4V-100V$ 

1 10 

125 



.50 

Si$ 

D014 

45 

VM215 AB.C.D 







6.8d% 

4 0 

3 3.4V- 75V$ 

83 

125 



50 

Si$ 

D014 

46 

VM216AB,C,D 







6.8p% 

4.0 

2 8;4V- 50V$ 




50 


Si$ 

D014 

47 

VM217AB,C,D 







6 8p% 

4 0 

2.2;4V- 30V$ 

33 

125 



50 

Si$ 

D014 

48 

VM218AB.C.D 







6 8d% 

4 0 

4 0.4V-150V$ 

165 

100 



50 

Si$ 

D01 4 

49 

VM219,A,B,C,D 







6 8p% 

4.0 

4.3.4V-125V$ 

138 

100 



50 

Si $ 

D014 

50 

VM220AB.C.D 







6 8p% 

4 0 

4 0;4V-100V$ 

1 10 

100 



50 

Si$ 

D014 

51 

VM221AB.C.D 







6.8d% 

4 0 

3.3;4V- 75V$ 

83 

100 



50 

Si$ 

D014 

52 

VM222AB.C.D 







6 8p% 

4 0 

2 8;4V- 50V$ 

55 

100 



50 

Si$ 

D014 

53 

VM223AB.C.D 







6 8p% 

4.0 

2 2,4V- 30V$ 

33 

100 



50 

Si $ 

D014 

54 

VM224.A.B.C.D 







6.8d% 

4 0 

4 5;4V-1 50V$ 

165 

75 



50 

Si $ 

D014 

55 

VM225AB,C,D 







6 8p% 

40 

4 3.4V-125V$ 

138 

75 



50 

Si$ 

D014 

56 

VM226AB,C,D 







6.8p% 

4 0 

4 0,4V-100V$ 

110 

75 



50 

Si$ 

D014 

57 

VM227 AB.C.D 







6 8d% 

4 0 

3 3;4V- 75V$ 

83 

75 



50 

Si$ 

D014 

58 

VM228,A,B,C,D 







6 8p% 

4.0 

2 8,4V- 50V$ 

55 

75 



50 

Si$ 

D014 

59 

VM229,A,B,C,D 







6.8p% 

4.0 

2 2,4V- 30V$ 

33 

75 



50 

Si$ 

D014 

60 

VM230AB.C.D 







6.8d% 

4.0 

4 5.4V-1 50V$ 

165 

50 



50 

Si$ 

D014 

61 

VM231 AB,C,D 







6.8p% 

4 0 

4.3.4V-125V$ 

138 

50 



50 

Si$ 

D014 

62 

VM232,A,B,C,D 







6 8p% 

4.0 

4 0.4V-100V$ 

1 10 

50 



50 

Si$ 

D014 

63 

VM233 AB.C.D 







6.8d% 

40 

3.3,4V- 75V$ 

83 

50 



50 

Si$ 

D014 

64 

VM234,A,B,C,D 







6 8p% 

4 0 

2 8,4V- 50V$ 

55 

50 



50 

Si$ 

D014 

65 

VM235AB,C,D 







6 8p% 

4.0 

2 2;4V- 30V$ 

33 

50 



50 

Si$ 

D014 

66 

VVC700AB.C.D 







6 8d% 

4 0 


30 

38 

10OM 



Si 

D07 

67 

VVC701,A.B,C,D 







6.8p% 

4 0 


30 

75 

100M 



Si 

D07 

68 

VVC702,A,B.C,D 







6 8p% 

4 0 


50 

75 

100M 



Si 

D07 

69 

VVC703AB.C.D 







6 8d% 

4 0 


80 

38 

100M 



Si 

D07 

70 

VVC721 AB.C.D 







6.8p% 

4 0 


100 

68 

100M 



Si 

D07 

71 

VVC726AB.C.D 







6.8p% 

4.0 


20 

300 

50M 



Si 

D07 

72 

VVC1003AB.C.D 







6 8d% 

4.0 


60 

350 

50M 



Si 

D07 

73# 

ZC700 







6 8pt 

4.0 

2 8;2 0V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

74# 

BXY1IE 







7 Op 

0.0 

5 0 - 100 

65 



1.0 


Si$§ 

S286 

75# 

BXY14E 







7 Od 

00 

5.0 - 100 

65 



1 0 


Si$§ 

D019 

76 

MC7A 







7.Op 

4 0 

5 6-8.4 

60 t 

10 

50k 



Si 

Alau 

77 

MC407 







7.Op 

4 0 


60 t 

100 

50M 



Si 

Alau 

78 

MV7.A 







7.0d 

4 0 

±1.4,± 700 

25 

13 

05G 


25 

Si 

A109 

79 

MV7E,A 

15G 






7 Op 

4 0 

±1 4 + 700 

100 

3.0 

05G 


25 

Si 

A109 

80 

PC0600A 







7 Op§A 

4 0 


30 $ 

200 

50M 




D07 

81 

PC0600B 







7 0d§A 

4.0 


30 $ 

300 

50M 




D07 

82 

PC0600C 







7 Op§A 

4 0 


30 $ 

400 

50M 




D07 

83 

PC0600D 







7 Op§A 

4 0 


30 $ 

500 

50M 




D07 

84 

PC0610A 







7 Od§A 

4 0 


60 $ 

200 

50M 




D07 

85 

PC0610B 







7 Op§A 

4 0 


60 $ 

300 

50M 




D07 

86 

PC0610C 







7.0p§A 

4 0 


60 $ 

400 

50M 




D07 

87 

PC0620A 







7 Od§A 

4.0 


90 $ 

200 

50M 




D07 

88 

PC0620B 







7 Op§A 

4 0 


90 $ 

300 

50M 




D07 

89 

PC0620C 







7 Op§A 

4.0 


90 $ 

400 

50M 




D07 

90 

PC0630A 







7 0p§A 

4 0 


120 $ 

200 

50M 




D07 

91 

PC0630B 







7 Op§A 

4.0 


120 $ 

300 

50M 




D07 

92 

PC0640A 







7 Op§A 

4 0 


150 $ 

200 

50M 




D07 

93 

PC1400A 







7 Od§A 

4.0 


30 $ 

200 

50M 




A2u 

94 

PC1400B 







7 Op§A 

4 0 


30 $ 

300 

50M 




A2u 

95 

PC1400C 







7,0p§A 

4.0 


30 $ 

400 

50M 




A2u 

96 

PC1400D 







7 Od§A 

4 0 


30 $ 

500 

50M 




A2u 

97 

PC1410A 







7 Op§A 

4.0 


60 $ 

200 

50M 




A2u 

98 

PC1410B 







7 Op§A 

4 0 


60 $ 

300 

50M 




A2u 

99 

PC 14 IOC 







7 Od§A 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




A2u 

100 

PC1420A 







7 Op§A 

4.0 


90 $ 

200 

50M 




A2u 

101 

PC1420B 







7.0p§A 

4 0 


90 $ 

300 

50M 




A2u 

102 

PC1420C 







7 Od§A 

4 0 


90 $ 

400 

50M 




A2u 

103 

PC1430A 







7.0p§A 

4.0 


120 $ 

200 

50M 




A2u 

104 

PC1430B 







7 Op§A 

4 0 


120 $ 

300 

50M 




A2u 

105 

PC1440A 







7 Od§A 

4 0 


150 $ 

200 

50M 




A2u 

106 

PC2600A 







7 Op§A 

4 0 


30 $ 

200 

50M 




D07 

107 

PC2600B 







7 Op§A 

4 0 


30 $ 

300 

50M 




D07 

108 

PC2600C 







7 Od§A 

4 0 


30 $ 

400 

50M 




D07 

109 

PC2600D 







7 Op§A 

4 0 


30 $ 

500 

50M 




D07 

1 10 

PC2610A 







7.0d§A 

4.0 


60 $ 

200 

50M 




D07 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 
_in previous column)_ 


TYP CAP. 
JJCAP 12 
Cj T 


CAPACITANCE RANGE 


2Jat 

TEST (for V 


V = 0 to PIV) 

- at TEST VOLT. 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 


Q FACTOR_ MAX. MAX. [DESCRIPTION 

, at SER. DISS DWG. 

Q TEST RES. @ 25°C MAT. No 
FREQ Rs 


1 

2 

3 

PC2610B 

PC2610C 

PC2610D 







7 Op§A 

7 Op§A 

7 Od§A 

40 

40 

4.0 


60 $ 
60 $ 
60 $ 

300 

400 

500 

50M 

50M 

50M 




D07 

D07 

D07 

4 

PC2620A 







7 Op§A - 

4 0 


90 $ 

200 

50M 




D07 

5 

PC2620B 







7.0p§A 

40 


90 $ 

300 

50M 




D07 

6 

PC2620C 







7 Od§A 

40 


90 $ 

400 

50M 




D07 

7 

PC2620D 







7 Op§A 

4.0 


90 $ 

500 

50M 




D07 

8 

PC2630A 







7 Op§A 

4 0 


120 $ 

200 

50M 




D07 

9 

PC2630B 







7.0d§A 

40 


120 $ 

300 

50M 




D07 

10 

PC2630C 






- 

7 Op§A 

4 0 


120 $ 

400 

50M 




D07 

1 1 

PC2630D 







7 Op§A 

40 


120 $ 

500 

50M 




D07 

12 

PC2640A 







7 Od§A 

4.0 


150 $ 

200 

50M 




D07 

13 

PC2640B 







7.0p§A 

40 


150 $ 

300 

50M 




D07 

14 

PC2640C 







7 Op§A 

40 


150 $ 

400 

50M 




D07 

15 

PV1430 







7 Od§ 

40 


120 

400 

50M 




A2u 

16 

TIV306 







7 Op 

4.0 

5 0-9 00 

20 

200 

50M 


250m 

Si# 

D035 

17 

V7(ZU0,B(Zl 







7 Op 

4.0 

±2,1,500 

25 

13 

05G 


50 

Si* 

D014 

18 

V7%,A%,B%,C,D 







7 Od% 

4 0 

3.0-18 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

19 

V7EA,EAA,EBA,EC,ED 







7 Op% 

4 0 

1 5-18 

100 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

20 

V7E0,EA0,EB0 







7 Op% 

4.0 

±2 O;1.O,.5O0 

100 

30 

50M 


500m 

Si* 

D014 

21 

V907A.AA.BA.CA.DA 







7 Od% 

4.0 

3.0 - 18 

25 $ 

15 

05G 


50 

Si$ 

D014 

22# 

V907[ZU[Z),B(a 







7 Op 

4 0 

±2,1,500 

25 

15 

50M 


500m 

Si* 

D014 

23 

V907%,A%,B%,C%,D% 







7 Op% 

4 0 

3.0-18 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

24 

V907EA,EAA,EBA,EC,ED 
























7 Op% 

4 0 

1.5-18 

100 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

25 

V9O7E0,EA0,EB0 







7 Op% 

4 0 

±2 0,1 O,.5O0 

100 

15 

50M 


500m 

Si* 

D014 


26 

VC7.A.B 







7.0d% 

4 0 

2 2-18 

50 $ 

10 

.05G 




D07 

27 

VC207,A,B 







7.0p% 

4.0 

2 2-18 

50 $ 

25 

.05G 




D07 

28 

VC306,A,B 






7 Op% 

4 0 

3.0,1 V-25V$ 

25 $ 

50 

.05G 




D07 

29 

VC307.A.B 






7.0d% 

4 0 

4 0:2V-80V$ 

80 $ 

50 

.05G 




D07 

30 

VC406,A,B 







7 Op% 

4 0 

3.0;1 V-25V$ 

25 $ 

100 

.05G 




D07 

31 

VC407,A,B 







7 Op% 

40 

4 0;1 V-50V$ 

50 $ 

100 

.05G 




D07 

32 

VC408,A,B 







7.0d% 

4 0 

4 0;2.0-80V$ 

100 $ 

100 

50M 




D07 

33 

VC607,A,B 







7 Op% 

4 0 

3 0;1 V-25VS 

40 $ 

200 

.05G 




D07 

34 

VC608,A,B 







7.0p% 

4 0 

3 0,1 V-25V$ 

40 $ 

300 

.05G 



Si 

D07 

35 

VC821.A.B 







7 Od% 

4.0 

3.0 - 18 

25 $ 

13 

05G 




D07 

36 

VC841 ,A,B 







7 Op% 

40 

15-18 

100 $ 

3.0 

50M 




D07 

37 

VH7 







7 OpA 

4.0 

18-30 

25 $ 

13 

.05G 


50 

Si $ 

D014 

38 

VH7E 







7.0dA 

40 

in 

00 

100 $ 

3.0 

50M 


500m 

Si $ 

D014 

39 

VH907 







7 OpA 

4.0 

18-3.0 

25 $ 

13 

05G 


50 

Si $ 

D014 

40 

VH907E 







7 OpA 

4.0 

18 - 1.5 

100 $ 

30 

50M 


500m 

Si $ 

D014 


VVC201,A,B.C,D 
" VVC202,A / B,C / D 
VVC704,A,B,C,D 
VVC722.A.B.C.D 
VVC789,A / B / C,D 
VVC790,A,B,C,D 
VVC791 ,A,B,C,D 
VVC792,A,B,C,D 
VVC793,A,B,C,D 
VVC846,A,B.C,D 
VVC847,A,B,C,D 
VVC848,A,B,C,D 
VVC849.A.B.C.D 
MA4963B,C 
SV287D 

BSC52 _ 

" SV220 
SD1 1D48 

SD12D48 _ 

" SD22D48 
SD32D48 

SD42D48 _ 

SDGPD48 

MA4060D 

MA4061D 

MA4062D 

MA4099D 

MA4760D _ 

“ MA4761D 
SD 11D12 

SD12D 12 _ 

SD22D12 
SD32D12 

SP42D12 _ 

SDGPD12 

NPQ300 

L8567 _ 

SD11D60 
SD12D60 

SD22D60 _ 

SD32D60 

SD42D60 

SDGPD60 _ 

BXY19E 
SD11E90 
SD11E1QO 
SD12E90 
SD12E100 

SD22E90 _ 

SD22E100 

SD32E90 

SD32E100 

SD42E90 

SD42E100 

SDGPE90 _ 

SDGPEIOO 

SV87A 

SV88A _ 

1S1501 
MS3145,6,7 
MS3190,1,2 
MS3230,1 
MS3280,1,2 
MS4180,1.2 
MS4230,1,2 
MS4280,1,2 
MS4330.1 
1 N4787,A,B,C,D 
1 N4802.A.B.C.D 


4.0 - 

JW 

4 0-100 

6.0-8 0 


7.2 - 

14 

7.2 - 

14 

7.2 - 

14 

7.2 - 

14 

7 2 - 

14 

7 2 - 

14 

5 0 - 

10 

5 0 - 

10 

5.0 - 

100 

5 0 - 

100 

5.0 - 

jo§_ 

5 0 - 

TO0 

7 5 - 

15 

7.5 - 

15 

7.5 - 

15 

7 5 - 

15 

7.5 - 

15 

7 5 - 

15 

50 - 

100 




10G 

20G 

40G 

10G 

20G 

40G 

10G 

20G 


10G 

20G 

40G 

10G 

20G 

40G 

10G 

20G 

40G 

10G 

20G 

40G 

10G 

20G 



6.0 - 100 
7 6-14 
7 6-14 
7 6-14 
7 6-14 
7 6-14 
7.6 - 14 
5 0 - 100 
80-15 
8.0 - 15 
80-15 
8.0 - 15 
8.0 - 15 
8.0 - 15 
80-15 
8.0 - 15 
8.0 - 15 
8.0 - 15 
8.0 - 15 
80-15 
5.0 - 100 


6.0 - 10 
60-10 
60-10 
6.0 - 10 
60 - 100 
60-100 
6.0 - 100 
6.0 - 100 
' 2.56;0.0-4.0V$ 
2.58:0-4 0V$ 



00 

90 

40 


1 5 

3 5 

3 5 

20 

20 

15 

150 

50M 


30 



1 5 

45 



1.5 

60 



1.5 

18 



1.5 

18 

El 

10G 

1.5 

30 

s 

10G 

1.5 

45 

0 

10G 

1 5 

60 

0 

10G 

1.5 

25 $ 

15 

50M 

500m 

100 $ 

15 

50M 

500m 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIQD 


ES 



U 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 

3 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JLjCAP. 

_2Jat 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in orevious column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

„ J F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

(0) 

(W) 



1 

JAN 1 N4802A,B 







TT2p 

4.6 

2.58, 10-40 V$ 

100 $ 

15 

^ifoM 


500m 

^1- 

Aldd 

2 

1N5442 







8.2p% 

4.0 

2 5;2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

3 

1N5442A 







8.2d% 

4 0 

2.5.2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

4 

1N5442B 







8.2p% 

4.0 

2.5;2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

5 

1N5442C 







8.2p% 

4 0 

2 5;2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

6 

1N5442D 







8.2d% 

4.0 

2.5;2V-30V$ 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

7 

1N5462 







8.2p% 

4 0 

2.8;2V-30V$ 

30 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

8 

1N5462A 







8.2p% 

4.0 

2.8,2V-30V$ 

30 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

9 

1N5462B 







8.2d% 

4.0 

2.8:2V-30V$ 

30 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

IOt 

JAN 1N5462B 







8.2p 

4 0 

7 79-8.610 

30 0 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

11 

1N5462C 







8.2p% 

4.0 

2 8;2V-30V$ 

30 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

12 

1N5462D 







8.2d% 

4 0 

2.8;2V-30V$ 

30 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

13 

1 N5682,A,B 







8.2p% 

4.0 

3.75;2 0V-40V$ 

40 $ 

600 

50M 


400m 

* 

D07 

14 

1 N5694,A,B 







8.2p% 

4 0 

3 95;2.0V-40V$ 

40 $ 

225 

50M 


400m 

* 

D07 

15 

1 N5697.A.B 







8.2d% 

4.0 

3.40;4.0V-60V$ 

60 $ 

450 

50M 


400m 

X- 

D07 

16 

CV1865B 







8.2p 

4 0 

7.38-9 02 

60 

300 

100M 


5 0 

Si 

F27x0 

17 

CV1865D 







82p 

4 0 

7 38-9.02 

60 

300 

10OM 


5.0 

Si 

F56n0 

1 8y 

CV5008 







8.2d 

4 0 

2 5:2.0V-30V$ 

30 ^ 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

19 

D1722,B,C 







8.2pT% 

4.0 

7 4-9.00 

30 0 

500 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

20 

D6903 







8.2p 

4.0 

2.8;2-30V$ 

30 

600 

50M 


40 

Si$ 

D07 

21#. 

DC4211 







8.2d 

4.0 


60 

250 

50M 



Si 

M524 

22 

DE1722A 







8 2pt 

4 0 

7.5-9.00 

30 0 

1.0k 

50M 


4 0 


F77 

23 

DEP1722A 







8.2pt 

4 0 

7.5-9.00 

30 0 

1.0k 

50M 


4.0 


F78 

24 

E1722A 







8.2ot 

4 0 

7.5-9.0 

30 

1 Ok 

50M 


4 0 


FI Ok 

25 

EP1722A 







8.2pt 

4.0 

7 5-9.0 

30 

1.0k 

50M 


4.0 


F27ac 

26 

GC1712 

50G 






8.2p§ 

4 0 

7.0;0.0V-60V$ 

60 0 

1 Ok 

50M 




F27w 

27 

GC1762 







8.2d 

4 0 

2 8-22 

60 

1000 

50M 


300m 

Si 

Ain 

28 

IC58-30,A,B,C 







8.2p% 

4.0 

16 000-3.500 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

29 

10108-30X6,0 







8.2p% 

4 0 

16 000-2 500 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

30 

MA45034 







8 2ot 

4 0 

2.5;2 0-30V$ 

35 $ 

600 

50G 


400m 

Si $ 

A31e 

31 

MV 1622 







8 2p§ 

4 0 

7.4 - 9.00 

20 0 

300 

05G 


40 

Si$ 

D07 ! 

32 

MV 1722 







8.2p§ 

4.0 

7 4 - 9 00 

30 0 

500 

05G 


.40 

Si$ 

D07 

33 

MV1722A 







8.2d 

4 0 


30 0 

500 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

34 

MV1865A 







8.2pt 

4 0 

7.38 - 9 020 

60 



80 

5 0 

Si 

F27a 

35 

MV1865B 







8 2pt 

4 0 

7.38 - 9.020 

60 



80 

5 0 

Si 

FlOa 

36 

MV1865D 







8.2dT 

4 0 

7.38 - 9 020 

60 



80 

5.0 

Si 

F56e 

37 

MV2102 







8.2p§ 

4.0 

7.4-9.00 

30 

450 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

38 

PV1865D 







8.2pA 

4 0 

2.9,4 0V-60VS 

60 $ 

300 

10OM 


2 0 

* 

F56j 

39 

PVM4082.A.B 







8 2d% 

4.0 

7.30;0 0V-40VS 

40 $ 

85 

1 OG 


2.0 

* 

F5 6 i 

40 

PVM6082AB 







8.2p% 

4 0 

8.70;0 0V-60V$ 

60 $ 

55 

1 OG 


20 

* 

F56j 

41 

SQ1222A,B,C 







8 2p§% 

4 0 


30 0 

1.0k 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

42 

SQ1272A,B,C 







8.2d§% 

4.0 


30 0 

500 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

43 

SQ1722,B,C 







8 2p§% 

4 0 

7 4-9.00 

30 0 

1.0k 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

44 

SQ5442A 







8 2p% 

4 0 


30 0 

450 

50M 


400m 


D07 

45 

SQ5442B 







8.2d% 

4 0 


30 0 

450 

50M 


400m 


D07 

46 

SQ5442C 







8.2p% 

4 0 


30 @ 

450 

50M 


400m 


D07 

47 

SQ5462A 







8 2p% 

4 0 


30 0 

600 

50M 


400m 


D07 

48 

SQ5462B 







8.2d% 

4 0 


30 0 

600 

50M 


400m 


D07 

49 

SQ5462C 







8 2p% 

4.0 


30 0 

600 

50M 


400m 


D07 

50 

VVC727,A,B,C,D 







8 2p% 

4.0 


20 

300 

50M 



Si 

D07 

51 

VVC728.A.B.C.D 







8.2d% 

4 0 


30 

500 

50M 



Si 

D07 

52# 

ZC701 







8 2pt 

4.0 

2.8,2 0V-30VS 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

53 

MA4287 







8.5p 

6 0 



30 


3.0 


Si 

A31e 

54 

MA4387 







8 5d 

60 



30 


3 0 


Si 

A31e 

55 

SD11D18 







9.Op 

0.0 

9.0 - 18 

18 



1.3 


Si 

P3 

56 

SD12D18 







9.Op 

00 

9.0 - 18 

18 



1 3 


Si 

F3a 

57 

SD22D18 







9 Od 

0.0 

9 0-18 

18 



1 3 


Si 

F11 

58 

SD32D18 







9 Op 

00 

9.0 - 18 

18 



1.3 


Si 

F21 

59 

SD42D18 







9.Op 

00 

9.0 - 18 

18 



1 3 


Si 

F9a 

60 

SDGPD18 







9.Op 

0.0 

9.0 - 18 

18 



1 3 


Si 

D07 

61# 

IS 1923 







9.Op 

4 0 

6 0-120 

15 

100 

100M 



Si$ 

A60m 

62v# 

1S2139B 







9 Op 

4.0 

6.0-120 

15 

100 

50M 



Si 

A60m 

63 

NPQ8317 







9.Op 

4.0 

7.0 - 110 

20 

200 

.05G 


.25 

Si 

D07 

64 

TIV307 







9 Op 

4.0 

7.0-110 

20 

200 

50M 


250m 

Si# 

D035 

65 

VVC794,A,B,C,D 







9.0p% 

4 0 


25 

50 

50M 



Si 

D07 

66# 

1S155 1 







9 Od 

60 

6.0-120 

90 



2.3 

80 

Si$$ 

SI 9a 

67# 

1S1556 







9.Op 

60 

6 0-120 

120 



2.3 

1 1 

Si$$ 

S19g 

68v 

GC3303 

60G 






9 Op 

6.0 

8 0-100 

160 




33 

Si 

F49f 

69 

MA4341E1 







9.0d 

6.0 

6 0-12 

6.0 



50 

1 0 

Si 

P3a§ 

70 

MA4341E 







9.Op 

6 0 

6.0 - 12 

6.0 



1.3 

1 0 

Si 

F3a 

71 

MA4953B 

50G 






9 Op 

6 0 

6 0 - 120 

120 




12 

Si$ 

S250d 

72 

MA4953C 

50G 






9.0d 

6.0 

60 - 120 

120 




12 

Si$ 

F49a 

73 

VAB801 N26,N27,N28 

60 






9.0pA 

60 

8.0-100 

120 





Si 

Z42 

74 

VAB811AN25,26,28 

60 






9 OpA 

60 

8 0-100 

80 





Si 

Z42 

75 

VAB811N26.N27.N28 

60 






9 OdA 

60 

8.0-100 

100 





Si 

Z42 

76# 

1S995 







9.Op 

10 


35 

60 

25M 



Si* 

Alee 

77# 

BSC21 







9 Op 

60 


60 

1.0 

10G 



Si 

A31e 

78 

SD11E120 







9.6d 

00 

9 6-18 

120 



1.5 


Si 

P3 

79 

SD12E120 







9 6p 

00 

9 6-18 

120 



1.5 


Si 

F3a 

80 

SD22E120 







9 6p 

0.0 

9 6-18 

120 



1.5 


Si 

F11 

81 

SD32E120 







9 6d 

00 

9 6-18 

120 



1.5 


Si 

F21 

82 

SD42E120 







9 6p 

00 

9 6-18 

120 



1.5 


Si 

F9a 

83 

SDGPE120 







9 6p 

00 

9 6-18 

120 



1.5 


Si 

D07 

84 

D5940F 







10d 

00 


60 0 

1 4k0 

50M 




F27a 

85 

D5950F 







lOp 

00 


90 0 

1 Ok0 

50M 




F27g 

86 

SD11E24 







lOp 

00 

10.5-21 

24 



1.5 


Si 

P3 

87 

SD12E24 







10d 

0.0 

10 5-21 

24 



1 5 


Si 

F3a 

88 

SD22E24 







lOp 

00 

10 5-21 

24 



1 5 


Si 

FI 1 

89 

SD32E24 







lOp 

00 

10 5-21 

24 



1 5 


Si 

F21 

90 

SD42E24 







10d 

0.0 

10 5-21 

24 



1.5 


Si 

F9a 

91 

SDGPE24 







lOp 

00 

10 5-21 

24 



1 5 


Si 

D07 

92 

VAT 12N 16,N 18.N20 







10pt A 

0.0 

8 0 - 11 90 

120 

500 

50M 




Z42 

93 

VAT52N16,N 18.N20 







lODtA 

00 

8 0 - 1 1.90 

60 

1000 

50M 




Z42 

94 

VAT72N 16,N18,N 20 







lOpAt 

00 

8 0 - 1 1 90 

45 

1700 

50M 




Z42 

95# 

BA1 10 







lOp 

20 

1 5;2 0 - 10V$ 

30 0 

540 0 

30M 

1.0 0 


SiA 

D07 

96# 

BA 120 







10p 

20 

8 0 - 120 

50 

440 0 

30M 

1.2 


Si 

D07 

97 

CBA110 







lOp 

20 

8 0 - 120 

30 

300 0 

30G 

1.8 

250m 

Si 

Alee 

98 

Q10 







lOp 

2.0 

8 0-12 

50 

300 

03G 

1.8 


Si 

D07 

99 

1N4788 







10d 

4.0 

2.5,.10V to 4 0V$ 

25 

15 

50M 


500m 


D014 

100 

1 N4788,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

2 5;0-4 0V$ 

25 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

101 

1 N4803,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

2 5;0.0-4 0V$ 

100 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

102 

JAN 1 N4803A.B 







1 Od% 

4.0 

2 58: 10-40V$ 

100 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

Aldd 

103 

1 N5 140,A 







10p% A 

4 0 

2.8;4 0-60V$ 

60 0 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

104 

JAN1N5140A 







lOp 

4 0 

9 50 - 10.50 


300 

50m 


.40 

Si 

D07 

105 

1N5443 







1 Od% 

4.0 

2.6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

106 

1N5443A 







10p% 

4 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

107 

1N5443B 







10p% 

4 0 

2 6,2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

108 

1N5443C 







1 Od% 

4 0 

2 6,2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

109 

1N5443D 







10p% 

4 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

1110 

1N5463 







1 Od% 

4 0 

2 8.2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES 



U 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP. 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 



1ICAP 

2 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG 

No. 

No 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

(ft) 

(W) 



1 

1N5463A 







10p% 

4 0 

2.8;2V-30V$ 

30 

“550 

50M 


400m 

Si 

D07 

2 

1N5463B 







10p% 

4 0 

2.8;2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

3t 

JAN 1N5463B 







10d 

4 0 

9.95-10.52) 

30 0 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

4 

1N5463C 







10p% 

4 0 

2.8;2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

5 

1N5463D 







10p% 

4 0 

2 8;2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

6 

1 N5683,A,B 







1 Od% 

4 0 

3 80;2.0V-40V$ 

40 $ 

550 

50M 


400m 

* 

D07 

7 

1N5698AB 







10p% 

4 0 

3.45;4.0V-60V$ 

60 $ 

400 

50M 


400m 

# 

D07 

8# 

BBY18 







lOpt 

4 0 

7 7;2.0V-100V$ 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

D07 

9 

CV1866B 







10d 

4 0 

9.00-1 1 

60 

250 

100M 


5 0 

Si 

F27x0 

10 

CV1866D 







lOp 

4 0 

9 00-1 1 

60 

250 

100M 


5.0 

Si 

F56n0 

1 IT 

CV5010 







lOp 

4 0 

2.5;2.0V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

12 

D1 724.B,C 







10Dt% 

4 0 

9.0-1 12) 

30 0 

500 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

13 

D6904 







lOp 

4 0 

2 8;2-30V$ 

30 

600 

50M 


40 

Si$ 

D07 

14# 

DC4212 







lOp 

4 0 


60 

250 

50M 



Si 

M524 

15 

DE1724A 







IOdT 

4.0 

9 0-1 12) 

30 0 

1.0k 

50M 


4.0 


F77 

16 

DEP1724A 







lOpt 

4 0 

9 0-1 10 

30 0 

1 Ok 

50M 


4 0 


F78 

17 

E610 







lOp 

4 0 


60 

500 

50M 



Si 


18 

E710 







10d 

4.0 


60 

900 

50M 



Si 


19 

E1724A 







lOpt 

4 0 

9 0-1 1 

30 

1 Ok 

50M 


4 0 


FlOk 

20 

EP1724A 







lOpt 

4 0 

9 0-1 1 

30 

1 Ok 

50M 


4.0 


F27ac 

21 

FV1008,A,B,C,D 







1 Od% 

4 0 

5 2$ 

65 0 

150 

.05G 


40 

Si# 

Alee 

22 

FV1 108,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

5.9$ 

110 0 

150 

50M 


400m 

Si# 

Alee 

23 

G1 10,A,B 







10p% 

4 0 


25 

100 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60] 

24 

G210,A,B 







1 Od% 

4 0 


25 

200 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60i 

25 

G310,A,B 







10p% 

4 0 


25 

300 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

26 

G410AB 







10p% 

4 0 


25 

400 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

27 

G5 1O0.A.B 







1 Od% 

4 0 


25 

500 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60i 

28 

G610AB 







10p% 

4 0 


25 

600 0 

50m 


500m 

Si$ 

A60j 

29 

G030010-1R 







lOp 

4 0 

3 4; 1,0-30V$ 

30 

200 0 

50M 



Si 

D07 

30 

G030010-2R 







10d 

4 0 

3.4;1.0-30V$ 

30 

400 0 

50M 



Si 

D07 

31 

G030010-3R 







lOp 

4.0 

3.4,1 0-30V$ 

30 

"600 0 

50M 



Si 

D07 

32 

G060010-1R 







lOp 

4 0 

5 0;1 0-60V$ 

60 

200 0 

50M 



Si 

D07 

33 

G060010-2R 







10d 

4 0 

5 0.1 0-60V $ 

60 

400 0 

50M 



Si 

D07 

34 

G060010-3R 







lOp 

4 0 

5.0,1 0-60V$ 

60 

600 0 

50M 



Si 

D07 

35 

GC1713 

47G 






10p§ 

4 0 

7 0;0 0V-60V$ 

60 0 

950 

50M 




F27w 

36 

GC1763 







1 Od 

4 0 

3 5-25 

60 

900 

50M 


400m 

Si 

D07 

37 

IC5 10-30AB,C 







10p% 

4 0 

20 000-4.500 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

38 

IC1010-30,A,B,C 







10p% 

4 0 

20.000-3 000 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

39 

KV1 1 2 AB.C.D 







1 Od% 

4 0 

3 0-24.8 

80 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

40 

KV1 15 AB,C,D 







10p% 

4 0 

2 8-24.8 

100 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

41 

KV 132 







lOp 

4.0 

4 8-24.8 

25 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

42 

KV 135 







10d 

4 0 

3 7-24.8 

50 

150 

50M 


400m 

Si 

D014 

43 

KV151 







lOp 

4 0 

3 0-24.8 

80 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

44 

KV 157 







lOp 

4 0 

4.8-24.8 

25 

150 

50M 


400m 

Si 

D014 

45 

KV163 







10d 

4 0 

2 8-24.8 

100 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

46 

KV210 







lOp 

4 0 

2.4-24.8 

150 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

47 

KV2 1 1 







lOp 

4 0 

2.4-24.8 

150 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

48 

KV310 







10d 

4 0 

6.0:2.0V-200V$ 

200 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

49 

KV3 1 1 







lOp 

4 0 

5.7;2.0V-200V$ 

200 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

50 

KV5140 







lOp 

4 0 

2.8;4.0V-60V$ 

90 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

51 

MA4019C 







10d 

4 0 

5.2$ 

1 10 0 

100 

50M 



Si#$ 

Z45 

52 

MA4273C 







lOp 

4 0 

8 0 - 120 

1 10 

100 

05G 


.50 

Si 

A31e 

53 

MA45035 







lOpt 

4 0 2 

5,2V-30V$ 

35 0 

600 

50G 


.40 

Si$ 

A31e 

54 

MC10A 







10d 

4.0 


60 t 

10 

50M 



Si 

Alau 

55 

MC101AB 







10p% 

4 0 

4 8;2.0-100V$ 

110 0 

150 

50M 


500m 

Si$# 

Alee 

56 

MC107AB 







10p% 

4.0 4 

0;2V- 75V$ 

85 0 

150 

.05G 


50 

Si$# 

Alee 

57 

MCI 13.A.B 







10d% 

40 3 

0:2V- 40V$ 

50 0 

150 

.05G 


50 

Si$# 

Alee 

58 

MC410 







lOp 

4 0 


60 t 

100 

50M 



Si 

Alau 

59 

MV10,A 







lOp 

4.0 

±2 O,±1.O0 

25 

13 

.05G 


25 

Si 

A109 

60 

MV10E 

18G 






10d 

4.0 

±2.0.±1.02) 

100 

3.5 

.05G 


25 

Si 

A109 

61 

MV 1624 







10p§ 

4 0 

90 - 110 

20 0 

300 

05G 


40 

Si$ 

D07 

62 

MV 1724 







10p§ 

4 0 

9 0 - 110 

30 0 

500 

05G 


40 

Si$ 

D07 

63 

MV1724A 







10d 

4 0 


30 0 

500 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

64 

MV1866A 







lOpt 

40 

90 - 110 

60 



70 

5 0 

Si 

F27a 

65 

MV1866B 







lOpt 

4 0 

90 - 110 

60 



.70 

5 0 

Si 

FlOa 

66 

MV1866D 







1 OdT 

4.0 

9 0 - 110 

60 



.70 

5 0 

Si 

F56e 

67 

MV2103 







10p§ 

4.0 

9 0-110 

30 

400 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

68 

MV2203 







10p§ 

4.0 

8 5-1 1.50T 

25 0 

200 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

69# 

MVE61 15 







10d 

4 0 

8 0-12 20 

100 0 

75 

10OM 


83 

Si* 

S250b 

70 

NPC704 







lOp 

4 0 

8 0 - 120 

20 

25 

.05G 


25 

Si 

D07 

71 

PCI 12AB 







10p% 

4 0 

6 9;.50-50V$ 

80 $ 

50 

50M 



Si* 

D014A 

72 

PCI 15.A.B 







1 Od% 

4 0 

7.7..50-100V$ 

100 0 

100 

50M 



Si* 

D014A 

73 

PC132AB 







10p% 

4 0 

4.5,.50-30V$ 

30 $ 

50 

50M 



Si* 

D014A 

74 

PC135AB 







10p% 

4 0 

5 8; 50-50V$ 

50 $ 

75 

10OM 



Si* 

D014A 

75 

PC301 







IOdA 

4 0 

2.4;. 10-4.0V$ 

125 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

76 

PC302 







lOpA 

4 0 

2 4;.10-4.0V$ 

100 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

77 

PC303 


1 





lOpA 

4 0 

2.4;. 10-4.0V$ 

75 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

78 

PC304 







IOdA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

50 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

79 

PC305 







lOpA 

4 0 

2 4,.10-4.0V$ 

30 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

80 

PC307 







lOpA 

4.0 

2 4,. 10-4 0V$ 

125 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

81 

PC308 







IOdA 

4 0 

2 4; 10-4.0V$ 

100 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

82 

PC309 







lOpA 

4.0 

2.4;. 10-4 0V$ 

75 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

83 

PC310 







lOpA 

4 0 

2.4;. 10-4 0V$ 

50 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

84 

PC31 1 







IOdA 

4 0 

2.4;. 10-4 0V$ 

30 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

85 

PC312 







lOpA 

40 

2 4, 10-4 0V$ 

150 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

86 

PC313 







lOpA 

40 

2 4;. 10-4.0V$ 

125 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

87 

PC314 







IQpA 

4.0 

2.4. 10-4.0V$ 

100 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

88 

PC315 







lOpA 

40 

2 4;. 10-4 0V$ 

75 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

89 

PC316 







lOpA 

40 

2 4;.10-4.0V$ 

50 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

90 

PC317 







IOdA 

4 0 

2 4.. 10-4 0V$ 

30 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

91 

PC318 







lOpA 

4.0 

2.4;. 10-4 0V$ 

150 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

92 

PC319 







lOpA 

4.0 

2.4; 10-4.0 V$ 

125 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

93 

PC320 







IOdA 

4.0 

2.4.. 10-4 0V$ 

100 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

94 

PC321 







lOpA 

4.0 

2.4; 10-4.0V$ 

75 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

95 

PC322 







lOpA 

4 0 

2 4,. 10-4 0V$ 

50 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

96 

PC323 







IOdA 

4.0 

2 4. 10-4 0V$ 

30 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

97 

PC324 







lOpA 

4.0 

2.4,. 10-4.0V$ 

150 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

98 

PC325 







lOpA 

4.0 

2 4, 10-4 0V$ 

125 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

99 

PC326 







IOdA 

4.0 

2 4; 10-4 0V$ 

100 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

100 

PC327 







lOpA 

4 0 

2 4;. 10-4 0V$ 

75 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

101 

PC328 







lOpA 

4.0 

2 4;. 10-4 0V$ 

50 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

102 

PC329 







IOdA 

4.0 

2.4. 10-4 0V$ 

30 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

103 

PC330 







lOpA 

4 0 

2 4, 10-4 0V$ 

150 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

104 

PC331 







lOpA 

4.0 

2 4,. 10-4 0V$ 

125 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

105 

PC332 







IOdA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

100 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

106 

PC333 







lOpA 

4.0 

2 4; 10-4 0V$ 

75 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

107 

PC334 







lOpA 

4.0 

2 4, 10-4 0V$ 

50 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

108 

PC335 







IOdA 

4 0 

2 4. 10-4 0V$ 

30 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

109 

PC0601A 







10p§A 

4.0 


30 $ 

200 

50M 




D07 

110 

PC0601B 



__ 



1 Od§A 

4 0 


30 $ 

300 

50M 




D07 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 



u 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 

P. 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

i2|at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No 

No 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

Test 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


volt 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






m 


(Hz) 

, (Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(dF) 

(V) 


(Hz) 

(0) 

(W) 



1 

PC0601C 







10p§A 

4.0 


30 $ 

400 

50M 




D07 

2 

PC0601D 







10p§A 

4 0 


30 $ 

500 

50M 




D07 

3 

PC0611A 







10d§A 

40 


60 $ 

200 

50M 




D07 

4 

PC061IB 







10p§A 

4 0 


60 $ 

300 

50M 




D07 

5 

PC0611C 







10p§A 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




D07 

6 

PC0621A 







10d§A 

4.0 


90 $ 

200 

50M 




D07 

7 

PC0621B 







10p§A 

4 0 


90 $ 

300 

50M 




D07 

8 

PC0631A 







10p§A 

4 0 


120 $ 

200 

50M 




D07 

9 

PC0641A 







10d§A 

4.0 


150 $ 

200 

50M 




D07 

10 

PC 1401A 







10p§A 

4 0 


30 $ 

200 

50M 




A2u 

1 1 

PC 140 IB 







10p§A 

40 


30 $ 

300 

50M 




A2u 

12 

PC 1401C 







10d§A 

4 0 


30 $ 

400 

50M 




A2u 

13 

PC 140ID 







10p§A 

4 0 


30 $ 

500 

50M 




A2u ! 

14 

PC 14 11A 







10p§A 

4 0 


60 $ 

200 

50M 




A2u 

15 

PCI 41 IB 







1 Od§A 

4 0 


60 $ 

300 

50M 




A2u 

16 

PC1411C 







10p§A 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




A2u 

17 

PCI 421A 







10p§A 

4.0 


90 $ 

200 

50M 




A2u 

18 

PC 1421B 







10d§A 

40 


90 $ 

300 

50M 




A2u 

19 

PC 1431A 







10p§A 

4 0 


120 $ 

200 

50M 




A2u 

20 

PC 1441A 







10p§A 

4.0 


150 $ 

200 

50M 




A2u 

21 

PC2601A 







10d§A 

40 


30 $ 

200 

50M 




D07 

22 

PC2601B 







10p§A 

4 0 


30 $ 

300 

50M 




D07 

23 

PC2601C 







10p§A 

40 


30 $ 

400 

50M 




D07 

24 

PC2601D 







10d§A 

4 0 


30 $ 

500 

50M 




D07 

25 

PC2611A 







10p§A 

40 


60 $ 

200 

50M 




D07 

26 

PC261IB 







10p§A 

4 0 


60 $ 

300 

50M 




D07 

27 

PC2611C 







10d§A 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




D07 

28 

PC261ID 



_ 




10p§A 

4 0 


60 $ 

500 

50M 




D07 

29 

PC2621A 







10p§A 

4 0 


90 $ 

200 

50M 




D07 

30 

PC2621B 







10d§A 

4 0 


90 $ 

300 

50M 




D07 

31 

PC2621C 







10p§A 

4 0 


90 $ 

400 

50M 




D07 

32 

PC2621D 







10p§A 

4 0 


90 $ 

500 

50M 




D07 

33 

PC2631A 







10d§A 

4 0 


120 $ 

200 

50M 




D07 

34 

PC2631B 







10p§A 

4“0 


120 $ 

300 

50M 




D07 

35 

PC2631C 







10p§A 

4 0 


120 $ 

400 

50M 




D07 

36 

PC2641A 







10d§A 

4 0 


150 $ 

200 

50M 




D07 

37 

PC2641B 







10p§A 

4 0 


150 $ 

300 

50M 




D07 

38 

PC2641C 







10p§A 

4.0 


150 $ 

400 

50M 




D07 

39t 

PG1 10,A,B 







10d% 

4 0 

4.4.2 0V-65VS 

65 $ 

100 

100M 




D07 

40v 

PG210AB 







10p% 

4 0 

4.3,2 0V-65VS 

65 $ 

100 

100M 




D07 

41v 

PG310,A,B 







10p% 

4 0 

3 9,2 0V-50VS 

50 $ 

150 

10OM 




D07 

42 

PV1431 







1 Od§ 

4 0 


120 

400 

500M 




A2u 

43 

PV1866D 







lOpA 

4 0 

3 0,4 0V-60VS 

60 $ 

250 

10OM 


2 0 

* 

F56j 

44 

PVM4 100,A,B 







10p% 

4 0 

7 40;0 0V-40VS 

40 $ 

80 

1 OG 


2.0 

* 

F56j 

45 

PVM6 100,A,B 







1 Od% 

40 

8 85,0.0V-60V$ 

60 $ 

50 

1.0G 


2.0 

* 

F56i 

46 

SC 1A 







lOp 

40 


22 

35 0 

50M 




D07 

47 

SQ1224A,B,C 







10p§% 

40 


30 0 

1 Ok 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

48 

SQ1274A.B.C 







10d§% 

40 


30 0 

500 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

49 

SQ1724,B,C 







10p§% 

40 

9 0-110 

30 0 

1 Ok 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

50 

SQ5443A 







10p% 

40 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

51 

SQ5443B 







10d% 

40 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

52 

SQ5443C 







10p% 

40 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

53 

SQ5463A 







10p% 

4 0 


30 0 

550 

50M 


400m 


D07 

54 

SQ5463B 







10d% 

40 


30 0 

550 

50M 


400m 


D07 

55 

SQ5463C 







10p% 

40 


30 0 

550 

50M 


400m 


D07 

56 

SV77D 







lOp 

40 

7 0 - 130 

90 



3 5 

5 0 

Si$ 


57 

V i oeLaeLbe) 







10d 

4 0 

±2.1,500 

25 

13 

05G 


50 

Si* 

D014 

58 

V10%,A%,B%,C,D 


i 





10p% 

40 

4 3-26 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

59 

V10# 







lOp 

40 

8 0-12 

20 

25 

05G 



Si 

D07 

60 

V10EA.EAA.EBA,EC,ED 
























10p% 

4 0 

2 2-26 

100 $ 

70 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

61 

V1OE0.EA0.EB0 







10p% 

4 0 

±2 0;1 0,5 00 

100 

3.5 

50M 


500m 

Si 

D014 

62 

V9 lOA.AA.BA.CA.DA 







10d% 

40 

4 3 - 26 

25 $ 

15 

05G 


50 

Si$ 

D014 

63 

WToiAAOTa 







lOp 

4.0 

±2,1,.5O0 

25 

15 

.05G 


.50 

Si* 

D014 

64 

V910%,A%,B%,C%,D% 







10p% 

4 0 

4 3-26 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

65 

V91OEA.EAA.EBA.EC.ED 
























10p% 

40 

2 2-26 

100 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

66 

V91OE0.EA0,EB0 







10p% 

4 0 

±2 0,1 0,500 

100 

15 

50M 


500m 

Si* 

D014 

67 

VA1 12 







10d 

4 0 

24 8 - 3 0 

80 

50 

.05G 


.50 

Si$ 

A131 

68 

VA1 15 







lOp 

4 0 

24 8 - 2 8 

100 

100 

.05G 


.50 

Si$ 

A131 

69 

VA132 







lOp 

4.0 

24 8 - 4 8 

25 

50 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

70 

VA135 







10d 

4 0 

24 8 - 3 7 

50 

150 

.05G 


.50 

Si$ 

A131 

71 

VA151 







lOp 

40 

24 8 - 3.0 

80 

100 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

72 

VA157 







lOp 

40 

24 8 - 4 8 

25 

150 

.05G 


.50 

Si$ 

A131 

73 

VA163 







10d 

40 

24.8 - 2 8 

100 

75 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

74 

VA210 

37G 






lOp 

4.0 

24 8 - 2 4 

150 

75 

05G 

4.3 

.50 

Si$ 

A131 

75 

VA21 1 

50G 






lOp 

4.0 

24 8 - 2 4 

150 

100 

.05G 

3.2 

.50 

Si$ 

A131 

76 

VA310 







10d 

4.0 

6 0,2.0-200V$ 

200 

75 

50M 


500m 

Si$ 

D014 A 

77 

VA31 1 







lOp 

4.0 

6 0,2 0-200V$ 

izoo 

100 

50M 


500m 

Si$ 

D014A 

78 

VA5140 







lOp 

40 

9.0-11 

90 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

79 

VA5140A 







10d 

40 

9 5-10.5 

90 

300 

SOM 


400m 

Si 

D07 

80 

VC10AB 







10p% 

4.0 

3 1 - 26 

50 $ 

10 

.05G 




D07 

81 

VC210AB 







10p% 

40 

3 1 - 26 

50 $ 

25 

.05G 




D07 

82 

VC309AB 







10d% 

40 

3.0;1V-25V$ 

25 $ 

50 

.05G 




D07 

83 

VC310AB 







10p% 

40 

4 0;2V-80V$ 

80 $ 

50 

05G 




D07 

84 

VC409AB 







10p% 

40 

3.0;1 V-25V$ 

25 $ 

100 

05G 




D07 

85 

VC410AB 







10d% 

40 

4.0:1 V-50V$ 

50 $ 

100 

.05G 




D07 

86 

VC41 1AB 







10p% 

40 

4 0;2 0-80V$ 

100 $ 

100 

50M 




D07 

87 

VC610AB 







10p% 

4.0 

3.0:1 V-25V$ 

40 $ 

200 

.05G 




D07 

88 

VC61 1.A.B 







10d% 

40 

3 0:1 V-25V$ 

40 $ 

300 

.05G 



Si 

D07 1 

89 

VC822AB 







10p% 

40 

43-26 

25 $ 

13 

.05G 




D07 

90 

VC842AB 







10p% 

40 

2.2-26 

100 $ 

3 5 

50M 




D07 

91 

VG1 10.A.B.C.D 







10d% 

40 

4.45:2.0-65V$ 

70 

200 

50M 


400m 

Si$ 

D07 

92 

VG210,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

4.35:2 0-65V$ 

70 

200 

50M 


400m 

Si$ 

D07 

93 

VG310,A,B,C,D 







10p% 

40 

3 9;2.0-50V$ 

55 

300 

50M 


400m 

Si$ 

D07 

94 

VH 10 







IOdA 

4 0 

26 - 4.3 

25 $ 

13 

.05G 


.50 

Si$ 

D014 

95 

VH10E 







lOpA 

40 

26-2 2 

100 $ 

3 5 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

96 

VH112 

2OG0 






lOpA 

40 

4 0$ 

80 $ 

50 

50M 

6.4 

500m 

Si$ 

D014 

97 

VH1 15 

4OG0 






IOdA 

40 

5 0$ 

100 $ 

100 

50M 

3 2 

500m 

Si$ 

D014 

98 

VH 132 

1OG0 






lOpA 

4 0 

3 5$ 

25 $ 

50 

50M 

6.4 

500m 

Si$ 

D014 

99 

VH 135 

4OG0 






lOpA 

4 0 

4.0$ 

50 $ 

150 

50M 

2.1 

500m 

Si$ 

D014 

100 

VH161 

3OG0 






IOdA 

40 

5 0$ 

100 $ 

75 

50M 

4.3 

500m 

Si$ 

D014 

101 

VH 168 

4OG0 






lOpA 

40 

4.0$ 

80 $ 

100 

50M 

3.2 

500m 

Si$ 

D014 

102 

VH 1 76 

2OG0 






lOpA 

4.0 

4.0$ 

50 $ 

75 

50M 

4.3 

500m 

Si$ 

D014 

103 

VH 184 

3OG0 






IOdA 

40 

3 5$ 

25 $ 

150 

50M 

2.1 

500m 

Si$ 

D014 

104 

VH202 

5OG0 






lOpA 

40 

5 8$ 

150 $ 

100 

50M 

3.2 

500m 

Si$ 

D014 

105 

VH203 







lOpA 

40 

5 8$ 

150 $ 

60 

50M 

2.1 

500m 

Si$ 

D014 

106 

VH226 







IOdA 

40 

6 5$ 

200 $ 

50 

50M 

3 2 

500m 

Si$ 

D014 

107 

VH910 







lOpA 

4.0 

26 - 4 3 

25 $ 

13 

.05G 


50 

Si$ 

D014 

108 

VH910E 







IOdA 

40 

26-2.2 

100 $ 

3.5 

50M 

6.4 

500m 

Si$ 

D014 
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3J . 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP. 1 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION I 

LINE 

TYPE 




JJCAP. 

21 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

[for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(pF) 

(V) 


(Hz) 

(a) 

(W) 



1 

VM300,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

4.8;4 0-150V$ 

165 

175 



500m 

Si$ 

D014 

2 

VM301 ,A,B,C,D 







10p% 

40 

4.5;4 0-125V$ 

138 

175 



500m 

Si$ 

D014 

3 

VM302.A.B.C.D 







10d% 

4 0 

4.2:4.0-100V$ 

110 

175 



500m 

Si$ 

D014 

4 

VM303 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

3.4:4 0-75V$ 

83 

175 



500m 

Si$ 

D014 

5 

VM304 ,A,B,C,D 







10p% 

40 

2 9,4 0-50V$ 

55 

175 



500m 

Si $ 

D014 

6 

VM305,A,B,C,D 







10d% 

4.0 

2 3:4 0-30V$ 

33 

175 



500m 

Si$ 

D014 

7 

VM306,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

4 8;4.0-150V$ 

165 

150 



500m 

Si$ 

D014 

8 

VM307,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

4.5;4.0-125V$ 

138 

150 



500m 

Si $ 

D014 

9 

VM308 ,A,B,C,D 







10d% 

4.0 

4.2;4.0-100V$ 

1 10 

150 



500m 

Si $ 

D014 

10 

VM309,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

3.4:4 0-75V$ 

83 

150 



500m 

Si$ 

D014 

1 1 

VM3 10 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

2 9;4.0-50V$ 

55 

150 



500m 

Si $ 

D014 

12 

VM31 1 ,A,B,C,D 







10d% 

4.0 

2.3:4.0-30V$ 

33 

150 



500m 

Si$ 

D014 

13 

VM31 2,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

4.8:4.0-150V$ 

165 

125 



500m 

Si$ 

D014 

14 

VM3 13 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

4.5;4.0-125V$ 

138 

125 



500m 

Si$ 

D014 

15 

VM3 1 4 ,A,B,C,D 







10d% 

4 0 

4.2:4 0-100VS 

110 

125 



500m 

Si$ 

D014 

16 

VM3 1 5 ,A,B,C,D 







10p% 

40 

3.4;4.0-75V$ 

83 

125 



500m 

Si$ 

D014 

17 

VM3 1 6 ,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

2 9;4.0-50V$ 

55 

125 



500m 

Si$ 

D014 

18 

VM31 7 ,A,B,C,D 







10d% 

4.0 

2 3:4.0-30V$ 

33 

125 



500m 

Si $ 

D014 

19 

VM3 18,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

4 8;4.0-150V$ 

165 

100 



500m 

Si$ 

D014 

20 

VM3 19 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

4 5,4 0-125V$ 

138 

100 



500m 

S.$ 

D014 

21 

VM320,A,B,C,D 







10d% 

40 

4.2:4.0-100V$ 

1 10 

100 



500m 

Si$ 

D014 

22 

VM321 ,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

3 4;4.0-75V$ 

83 

100 



500m 

Si$ 

D014 

23 

VM322 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

2 9;4.0-50V$ 

55 

100 



500m 

Si$ 

D014 

24 

VM323 ,A,B,C,D 







10d% 

4 0 

2.3.r 0-30V$ 

33 

100 



500m 

Si$ 

D014 

25 

VM324 ,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

4 8;4.0-150V$ 

165 

75 



500m 

Si$ 

D014 

26 

VM325 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

4 5,4 0-125V$ 

138 

75 



500m 

Si$ 

D014 

27 

VM326,A,B,C.D 







10d% 

4.0 

4 2:4.0-100V$ 

1 10 

75 



500m 

Si$ 

D014 

28 

VM327,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

3 4:4 0-75V$ 

83 

75 



500m 

Si$ 

D014 

29 

VM328 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

2.9:4 0-50V$ 

55 

75 



500m 

Si$ 

D014 

30 

VM329.A.B,C,D 







1 Od% 

4.0 

2 3:4 0-30V$ 

33 

75 



500m 

Si$ 

D014 

31 

VM330,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

4.8:4 0-150V$ 

165 

50 



500m 

Si$ 

D014 

32 

VM33 1 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

4.5,4 0-125V$ 

138 

50 



500m 

Si$ 

D014 

33 

VM332AB.C.D 







10d% 

4 0 

4 2,4.0-100V$ 

1 10 

50 



500m 

Si$ 

D014 

34 

VM333,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

3 4;4 0-75V$ 

83 

50 



500m 

Si $ 

D014 

35 

VM334 ,A,B,C,D 







10p% 

4.0 

2 9,4 0-50V$ 

55 

50 



500m 

Si$ 

DO 1 4 

36 

VM335,A,B,C,D 







10d% 

4 0 

2.3:4.0-30V$ 

33 

50 



500m 

Si$ 

D014 

37 

VVC203,A,B,C,D 







10p% 

4.0 


25 

13 

50M 



Si 

D07 

38 

VVC204 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 


100 

3 5 

50M 



Si 

D07 

39 

VVC401 ,A.B,C,D 







10d% 

4 0 

±2 00 

80 

50 

05G 



Si 

D07 

40 

VVC403,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

±2 00 

100 

100 

05G 



Si 

D07 

41 

VVC412,A,B,C,D 







10p% 

4 0 

±2 00 

25 

50 

.05G 



Si 

D07 

42 

VVC705,A.B,C,D 







1 Od% 

4.0 


30 

50 

50M 



Si 

D07 

43 

VVC706 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 


50 

75 

10OM 



Si 

D07 

44 

VVC729,A,B,C,D 







10p% 

4 0 


30 

500 

50M 



Si 

D07 

45 

VVC730,A.B,C.D 







10d% 

4.0 


20 

300 

50M 



Si 

D07 

46 

VVC795 AB,C,D 







10p% 

4 0 


8 0 

50 

50M 



Si 

D07 

47 

VVC796,A,B,C,D 







10p% 

4 0 


50 

10 

50M 



Si 

D07 

48 

VVC797 ,A,B,C,D 







10d% 

4.0 


50 

25 

50M 



Si 

D07 

49 

VVC798 ,A,B,C,D 







10p% 

4.0 


60 

10 

50M 



Si 

D07 

50 

VVC799 ,A,B,C,D 







10p% 

4 0 


60 

100 

50M 



Si 

D07 

51 

VVC850.A.B.C.D 







10d% 

4 0 


30 

100 

50M 



Si 

D07 

52 

VVC85 1 ,A,B,C,D 







10p% 

4.0 


40 

200 

50M 



Si 

D07 

53 

VVC852,A,B,C,D 







10p% 

4 0 


60 

100 

50M 



Si 

D07 

54 

VVC853AB.C.D 







10d% 

4.0 


110 

100 

50M 



Si 

D07 

55 

VVC9 10AB,C,D 







10p% 

4.0 


25 

150 

50M 



Si 

D07 

56 

VVC91 1AB,C,D 







10p% 

4 0 


50 

150 

50M 



Si 

D07 

57 

VVC912,A,B,C,D 







10d% 

4 0 


80 

100 

50M 



Si 

D07 

58 

VVC913,A,B,C,D 







10p% 

4 0 


100 

75 

50M 



Si 

D07 

59 

VVC914,A,B,C,D 







10p% 

4.0 


150 

60 

50M 



Si 

D07 

60 

VVC9 15 ,A,B,C,D 







10d% 

4.0 


150 

100 

50M 



Si 

D07 

61 

VVC1004,A,B,C,D 







10p% 

4.0 


30 

500 

50M 



Si 

D07 

62# 

ZC702 







lOpt 

4 0 

2.8,2 0V-30VS 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

63# 

SV89E 







10d 

6 0 

8.0 - 120 

180 



15 0 


Si$# 

S201 

64# 

BXY22G 







lOp 

15 

8 8 - 1120 

30 



1.5 


Si#$ 

F48a 

65# 

BB100 







lOp 

30 

1 5:3.0 - 30V$ 

25 



2.0 

250m 

Si#$ 

D07 

66 

1N5150 







lip 


4.3-19.30 

80 0 



1 0 

19 

Si 

F48b 

67 

D5258 







lip 

00 


45 0 

1 4k0 

50M 




F27g 

68 

BB 105 







Up 

30 

1.8-2.80 

30 



1.2 


Si$# 


69 

BB117 







1 Id 

3 0 

2.5-4.0 

17 



1.2 


Si 


70# 

BB121 

2OG0 






lip 

3 0 

4.3-6.0,2 9-25V$ 

30 0 





Si$# 

D035 

71# 

BB 142 

10G0 






lip 

3.0 

3 5-6.0;2.9-25V$ 

30 0 





Si$# 

D035 

72t 

KV2101 







1 1 D 

3.0 

10 5-12.50 

22 

300 

50M 




D07 

73t 

KV2102 







HP 

3.0 

10.5-12.50 

22 

200 

50M 




D07 

7 At 

KV2103 







HP 

3.0 

10.5-12.50 

15 

200 

50M 




D07 

75# 

MA320 







1 IdA 

30 

4.0:3.0 - 25V$ 

28 



12 


Si#$ 

A246A 

76 

TIV308 







Up 

4.0 

9 0-140 

20 

200 

50M 


250m 

Si# 

D035 

77 

1N5149 







lip 

6.0 

4.3-19.30 

80 0 



1.0 

14 

Si 

F48b 

78 

1N5150A 







lip 

6.0 

10 1-12 50 

80 0 



1 0 

29 

Si 

F48b 

79 

A7 1 1-3A,B,C,D,E 

5.0G 

10G 

15G 

20G 

30G 


Up 

6.0 

7 9-14.40 

24 




2.5 

SiA$ 

FI 1 

80 

A7 11-4A,B,C,D 

5.0G 

10G 

15G 

20G 



lip 

60 

7.9-14.40 

30 




25 

SiA$ 

F11 

81 

A71 1-5A,B,C,D 

5.0G 

10G 

15G 

20G 



1 1 D 

6.0 

7.9-14.40 

45 




2 5 

SiA$ 

F11 

82 

A7 1 1 -6A,B,C 

5.0G 

10G 

15G 




11 pt 

6.0 

7.9-14.40 

60 




2 5 

Si$A 

F11 

83 

A7 11-7A,B,C 

5.0G 

10G 

15G 




11 pt 

60 

7 9-14 40 

90 




2 5 

Si$A 

F11 

84 

A71 1-8A.B 

5.0G 

10G 





1 1 Dt 

6.0 

7 9-14.40 

120 




2 5 

Si$A 

F11 

85 

PH 1205-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


HP 

60 

8.0 - 140 

6.0 

0 

10G 



Si$ 

F58 

86 

PH 1205A,B,C 

30G 

40G 

50G 




HP 

60 

8 0-140 

6.0 

0 

10G 



Si$ 

F58 

87 

PH 1 215-1.2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 1 D 

60 

8.0 - 140 

15 

_ 0 

10G 



Si$ 

F58 

88 

PH 121 5A,B,C 

30G 

40G 

50G 




HP 

60 

8 0-140 

15 

0 

10G 



Si$ 

F58 

89 

PH 1225-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


HP 

6.0 

8 0 - 140 

24 

0 

10G 



Si$ 

F58 

90 

PH1225A.B.C 

30G 

40G 

50G 




1 1 D 

60 

8 0-140 

24 

_ 0 

10G 



Si$ 

F58 

91 

PH 1235-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


lip 

60 

8.0 - 140 

30 

0 

10G 



Si$ 

F58 

92 

PH1235A 

30G 






HP 

60 

8.0-140 

30 

0 

10G 



Si$ 

F58 

93 

PH 1245-1,2.3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


IIP 

6.0 

80 -140_ 

45 

_ 0 

10G 



Si$ 

F58 

94 

PH1245A 

30G 






11 P 

60 

8.0-140 

45 

0 

10G 



Si$ 

F58 

95 

PH 1255-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


11 P 

60 

80 - 140 

60 

0 

10G 



S.$ 

F58 

96 

PH1255A 

30G 






1 1 D 

6.0 

8 0-140 

60 

0 

10G 



Si$ 

F58 

97 

PH 1265-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


HP 

60 

8.0 - 140 

90 

0 

10G 



Si$ 

F58 

98 

PH 1275-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


HP 

60 

8.0 - 140 

120 

0 

10G 



Si$ 

F58 

99 

PH 1285-1.2 

5.0G 

10G 





IIP 

6.0 

8.0 - 140 

150 

_ 0 

10G 



Si$ 

F58 

100 

PH 1295-1 

5.0G 






HP 

60 

8.0 - 140 

200 

0 

10G 



Si$ 

F58 

101 

PL0105-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


HP 

6.0 

8.0 - 140 

6 0 

0 

10G 



Si 

F27d 

102 

PL0105A.B.C 

30G 

40G 

50G 




IIP 

60 

8.0-140 

6 0 

_ 0 

10G 



Si 

F27d 

103 

PL0115-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


11 P 

60 

8.0 - 140 

15 

0 

10G 



Si 

F27d 

104 

PL01 15A,B,C 

30G 

40G 

50G 




11 P 

60 

8.0-140 

15 

0 

10G 



Si 

F27d 

105 

PL0125-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


IIP 

60 

8.0 - 140 

24 

_ 0 

10G 



Si 

F27d 

106 

PL0125A,B,C 

30G 

40G 

50G 




HP 

6.0 

8 0-140 

24 

0 

10G 



Si 

F27d 

107 

PL0135-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


HP 

6 0 

8.0 - 140 

30 

0 

10G 



Si 

F27d 

108 

PL0135A 

30G 






IIP 

60 

8.0-140 "_ 

30 

J _ 0 

. 10G 



Si 

F27d 

109 

PL0145-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


HP 

60 

8.0 - 140 

45 

0 

10G 



Si 

F27d 

1 10 

PL0145A 

30G 





_ 

..He_ 

60 

8 0-140 

45 

01 10 G 



Si 

F27d 
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10 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY' 

TYP. CA 

9 

CAPACITANCE RANGE 


1 CO 1 

Q FAC1 

roR 

□c, aim i 

MAX. 

31 lire in 

MAX. 

DESCR 

PTION 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2i at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



i 

n previous cc 

>lumn) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






JHz) 

m- 

IHfL 



IHzl_ 

(F) 

(V) 

. (DF) 

(V) 


(Hz) 

(n) 

(W) 



1 

PL0155-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

26 g 


Up 

6.0 

3 0 - 140 

^5 

- - ET 

IPG 



Si - 

Fl7d 

2 

PL0155A 

30G 






Up 

6.0 

8.0-140 

60 

0 

10G 



Si 

F27d 

3 

PL0165-1.2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


lip 

6.0 

8.0 - 14(25 

90 

0 

10G 



Si 

F27d 

4 

PL0175-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


Up 

60 

8.0 - 140 

120 

- fir 

10G 



Si 

F27d 

5 

PL0185-1,2 

5 OG 

10G 





Up 

6.0 

8.0 - 140 

150 

0 

10G 



Si 

F27d 

6# 

1S351S 







lip 

10 


35 

60 

25M 



Si* 



BB110 







Up 

30 

27-330 

30 



400m 


Si$# 

M501 

8 

SD11E6 







12p 

00 

12 - 24 

6.0 



1.0 


Si 

P3 

9 

SD12E6 







_L2fi_ 

0.0 

12 - 24 

6.0 



1.0 


Si 

F3a 

10 

SD22E6 







12p 

0.0 

12 - 24 

6.0 



1.0 


Si 

FI 1 

11 

SD32E6 







12p 

0.0 

12 - 24 

6.0 



1.0 


Si 

F21 

12 

SD42E6 







_I2fi_ 

po 

12 - 24 

60 



1.0 


Si 

F9a 

13 

SDGPE6 







12p 

Po 

12 - 24 

6.0 



1 0 


Si 

D07 

1 4t 

BV130 

17G 






12p 

11 0 

4.5-30 

30 



1.6 

250m 



15# 

1S2085 

10G 






_12fi_ 

3.0 

3.5;3.0-25V$ 

28 

160 

50M 



SiA# 

D07 

16# 

1S2086 

10G 






12p 

3.0 

3.5;3.0-25V$ 

28 

160 

50M 



SiA# 

D07 

17# 

1S2087 

20G 






12p 

30 

4.0;3.0-25V$ 

28 

300 

50M 



SiA# 

D07 

18#. 

1S2088 

.20G 






_L2p_ 

30 

4 0:3 0-25V$ 

28 

300 

50M 



SiA# 

D07 

19# 

BA141 

20G 






12p 

3.0 

4 5:2.9 - 25V$ 

30 0 

30 

470M 

5OOm0 


Si $ # 

D07A 

20# 

BA 142 

10G 






12p 

30 

4.5:2 9 - 25V$ 

30 0 

50 

170M 

1.0 0 


Si $ # 

D07A 

21# 

BB14 1 

2OG0 






12p 

30 

4.0-5.0:2.9-25V$ 

30 0 





Si$# 

D035 

22 

1N3554 







12p 

40 



100 




Si 

A60p 

23 

1 N4789,A,B,C,D 







12p% 

4 0 

2.49;0.0-4.0V$ 

25 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

24 

1 N4804.A.B.C.D 







1 2d% 

'4.0 

2 49:0.0-4.0V$ 

100 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

25 

JAN 1 N4804A,B 







12p% 

4.0 

2 49; 10-40VS 

100 $ 

15 

50M 


500M 

Si 

Aldd 

26 

1N5141,A 







12p%A 

40 

2 8;4.0-60V$ 

60 0 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

27 

JAN 1N5141A 







12p 

[4.0 

1 1 4 - 12.60 


300 

50m 


40 

Si 

D07 

28 

1N5444 







12p% 


2.6,2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

29 

1N5444A 







12p% 

|4 0 

2.6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

30 

1N5444B 







12p% 

14 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

31 

1N5444C 







12p% 

|4.0 

2 6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

32 

1N5444D 







12p% 

4.0 

2 6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

33 

1N5464 







2p% 

4.0 

2 8:2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

34 

1N5464A 







12p% 

4 0 

2 8;2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

35 

1N5464B 







12p% 

40 

2.8;2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

36v 

JAN 1N5464B 







12p 

,4.0 

1 1.4-12.60 

30 0 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

37 

1N5464C 







12p% 

4.0 

2.8;2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

38 

1N5464D 







12p% 

40 

2.8;2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

39 

1 N5684.A.B 







1 2p% 

4.0 

3.80.2.0V-40VS 

40 $ 

550 

50M 


400m 


D07 

40 

1 N5699,A,B 







12p% 

4.0 

3 50:4 0V-60VS 

60 $ 

400 

50M 


400m 

* 

D07 

41# 

1S1924 







12p 

4 0 

9 0-160 

15 

100 

10OM 



Si$ 

A60m 

42 

CV1868B 







12p 

4.0 

10.8-13 20 

60 

200 

10OM 


5.0 

Si 

F27x0 

43 

CV1868D 







12p 

4 0 

10.8-13 20 

60 

200 

10OM 


5 0 

Si 

F56n0 

44v 

CV5012 







12p 

4.0 

2.5,2 0V-30VS 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

45 

D1 726.B,C 







12pt% 

4.0 

10 8-13.20 

30 0 

450 

50M 



Si#$ 


46 

D6905 







12p 

40 

3 0,2-30V$ 

30 

600 

50M 


40 

Si$ 

D07 

47# 

DC4213 







12p 

4 0 


60 

250 

50M 



Si 

M524 

48 

DE1726A 







12pt 

4.0 

1 1-13 20 

30 0 

1 Ok 

50M 


4 0 


F77 

49 

DEP1726A 







12pt 

40 

1 1-13 20 

30 0 

1 Ok 

50M 


4 0 


F78 

50 

E1726A 







12pt 

40 

1 1-13.2 

30 

1 Ok 

50M 


4 0 


FlOk 

51 

EP1726A 







12ot 

40 

1 1-13 2 

30 

1 Ok 

50M 


4 0 


F27ac 

52 

G030012-1R 







12p 

4 0 

3 4;1.0-30V$ 

30 

200 0 

50M 



Si 

D07 

53 

G030012-2R 







12p 

4 0 

3 4,1 0-30V$ 

30 

400 0 

50M 



S. 

D07 

54 

G030012-3R 







12p 

4.0 

3 4;1.0-30V$ 

30 

600 0 

50M 



Si 

D07 

55 

G060012-1R 







12p 

4.0 

5 0;1 0-60V$ 

60 

200 0 

50M 



Si 

D07 

56 

G060012-2R 







12p 

4 0 

5 0,1.0-60VS 

60 

400 0 

50M 



Si 

D07 

57 

G060012-3R 







12p 

4.0 

5.0:1.0-60V$ 

60 

600 0 

50M 



Si 

D07 

58 

GC1714 

45G 






12p§ 

4.0 

7.0;0.0V-60V$ 

60 0 

900 

50M 




F27w 

59 

GC1764 







12p 

40 

3 7-30 

60 

900 

50M 


400m 

Si 

D07 

60 

IC5 12-30.A,B,C 







1 2p% 

4 0 

24 000-5.000 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

61 

1C 1012-30,A,B,C 







12p% 

4.0 

24 000-3.500 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

62 

KV5141 







12p 

40 

2.8;4.0V-60V$ 

90 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

63 

MA45036 







12pt 

4 0 

2 6:2 0-30V$ 

35 0 

500 

50G 


400m 

Si$ 

A31e 

64 

MV 12,A 







12p 

4 0 

±2 4,± 1 20 

25 

13 

.05G 


.25 

Si 

A109 

65 

MV12E,A 

20G 






12p 

4 0 

±2 4,±1 20 

100 

4 0 

.05G 


.25 

Si 

A109 

66 

MV 1626 







1 2p§ 

4.0 

10 8 - 13 20 

20 0 

300 

05G 


.40 

Si$ 

D07 

67 

MV 1726 







12p§ 

4 0 

108 - 13 20 

30 0 

450 

.05G 


.40 

Si$ 

D07 

68 

MV1726A 







12p 

4.0 


30 0 

450 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

69 

MV1868A 







12Dt 

40 

108-13 20 

60 



600m 

5.0 

Si 

F27a 

70 

MV1868B 







12pt 

4 0 

10.8-13 20 

60 



600m 

5 0 

Si 

FlOa 

71 

MV1868D 







12pt 

4 0 

10 8-13.20 

60 



600m 

5 0 

Si 

F56e 

72 

MV2104 







1 2p§ 

4.0 

10.8-13 20 

30 

400 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

73 

PV1868D 







12pA 

40 

3 0.4.0V-60VS 

60 $ 

200 

10OM 


2 0 


F56j 

74 

PVM4 120,A,B 







12p% 

4.0 

7 45:0 0V-40VS 

40 $ 

75 

1 OG 


2 0 

* 

F56j 

75 

PVM6120.A.B 







12p% 

4.0 

8.95:0 0V-60VS 

60 $ 

45 

1 OG 


2 0 

* 

F56i 

76 

SQ1226A,B,C 







12p§% 

4.0 


30 0 

900 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

77 

SQ1276A,B,C 







12p§% 

40 


30 0 

450 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

78 

SQ1726.B.C 







1 2p§% 

4 0 

108-13 20 

30 tZl 

900 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

79 

SQ5444A 







12p% 

40 


30 F 

400 

50M 


400m 


D07 

80 

SQ5444B 







12p% 

4 0 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

81 

SQ5444C 







12p% 

4.0 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

82 

SQ5464A 







12p% 

40 


30 0 

550 

50M 


400m 


D07 

83 

SQ5464B 







12p% 

40 


30 0 

550 

50M 


400m 


D07 

84 

SQ5464C 







1 2p% 

4.0 


30 0 

550 

50M 


400m 


D07 

85 

V120,A0,B0 







12p 

40 

±2 4,1 2,600 

25 

13 

50M 


"500m 

Si* 

D014 

86 

V1 2%,A%,B%,C,D 







12p% 

40 

5 2-31 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

87 

V1 2 E A,E A A, E BA, EC, ED 
























12p% 

40 

2 7-31 

100 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D0V4 

88 

V12E0,EA0,EB0 







12p% 

4 0 

±2 4,1 2,600 

100 

4 0 

50M 


500m 

Si 

D014 

89 

V9 1 2A.AA.BA,CA.DA 







1 2p% 

4 0 

5 2-31 

25 $ 

15 

.05G 


.50 

Si$ 

DOM 

90 

V9 120,A0,B0 







12p 

40 

±2 4,1 2,600 

25 

15 

50M 


500m 

Si* 

A60j 

91 

V912%,A%,B%,C%,D% 







12p% 

4 0 

5 2-31 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

92 

V912EA.EAA.EBA.EC.ED 
























12p% 

40 

2 7-31 

100 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

DOM 

93 

V912E0,EA0,EB0 







12p% 

4 0 

±2 4,1 2,.6O0 

100 

15 

50M 


500m 

Si* 

DOM 

94 

VA5141 







12p 

4.0 

10.8-13.2 

90 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

95 

VA5141A 







12p 

40 

1 1 4-12 6 

90 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

96 

VC 12,A,B 







12p% 

40 

3 8-31 

50 $ 

10 

.05G 




D07 

97 

VC212.A.B 




. 



1 2p% 

4 0 

3 8-31 

50 $ 

25 

.05G 




D07 

98 

VC612,A,B 







12p% 

40 

3 0,1 V-25V$ 

40 $ 

200 

05G 




D07 

99 

VC613,A,B 







12p% 

40 

3 0;1V-25V$ 

40 $ 

300 

.05G 



Si 

D07 

100 

VC823.A.B 







1 2p% 

40 

5 2-31 

25 $ 

13 

.05G 




D07 

101 

VC843,A,B 







12p% 

4 0 

2 7-31 

100 $ 

4 0 

50M 




D07 

102 

VH 12 







12pA 

4 0 

31-52 

25 $ 

13 

.05G 


.50 

Si$ 

DOM 

103 

VH12E 







12oA 

40 

31-3 7 

100 $ 

4 0 

50M 


500m 

Si$ 

DOM 

104 

VH912 







12pA 

40 

31-52 

25 $ 

13 

05G 


.50 

Si$ 

DOM 

105 

VH912E 







1 2pA 

4 0 

31-2 7 

100 $ 

4 0 

50M 


500m 

Si$ 

DOM 

106 

VVC205.A.B.C.D 







1 2p% 

40 


25 

13 

50M 



Si 

D07 

107 

VVC206,A,B,C,D 







12p% 

4 0 


100 

40 

50M 



Si 

D07 

108 

VVC731.A.B.C.D 







12p% 

40 


20 

300 

50M 



Si 

D07 
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■ V V 

w ■ n w h v rr 

3J 

iiinMhika wni nwi i vuv 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 1 

M V 

TYP. CAF 

ni l 

nw i wii h#ivh/i 

CAPACITANCE RANGE 

bW 

l£| 1COI VvLIHV 

Q FACTOR 1 

ic, ana ic 
MAX. 

urc raa 
MAX. 

DESCR 

PTION 

LINE 

TYPE 


UCAP. 

2Jat 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Correspondinc 

to Type Numbers 

Cj 

TEST 

'for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in Drevious co 

lumn) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

:hz) 

iHz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

V) 

(PF) 

(V) 


IHz) 

(a) 

(W) 



1 

VVC732AB,C,D 







12p% 

4.0 


30 

450 

50M 



Si 

D07 

2 

VVC810,A,B,C,D 







12p% 

4.0 


50 


50M 



Si 

D07 

3 

VVC811 AB.C.D 







12p% 

4.0 


50 





Si 

D07 

4 

VVC1005,A,B,C,D 







12p% 

4.0 


60 

300 

50M 



Si 

D07 

5# 

ZC703 







12pT 

4.0 

3.0;2.0V-30V$ 

30 

450 

5l0M 


400m 

Si 

D07 

6 

MA4288 







12p 

6.0 


30 


1 

3.0 


Si 

F3a 

7 

MA4388 







12p 

6.0 


30 



3.0 


Si 

A31e 

8 

MA4962B,C 







12p0 

6.0 

6 0 - 120 

90 0 



1.0 

10 

Si 

Z48 

9# 

BXY22H 







1 2 d 

15 

10.8 - 13.2(25 

30 



1.5 


Si$# 

F48a 

10# 

BXY23 







12p 

15 

10.7 - 13.30 

30 0 



90 


Si 


11# 

MA330 







13p 

2.0 

10 - 160 

60 



2.5 


Si A# $i 

A246A 

12# 

BB122 

10G 0 






13d 

3.0 

4.5-6.0;2.9*25V$ 

30 0 





Si$# . 

D035 

13v# 

1S2139C 







13p 

4.0 

10-160 

15 

100 

50M 



Si 

A60m 

14 

NPC45-2 







13p 

4.0 

7.0-200 , 

20 

40 0 

50M 


250m 

Si 

D07 

15 

NPQ6261 







13p 

4.0 

9.0 - 180 

15 

150 

.05G 


.25 

Si 

D07 

16 

V13 







13p 

4.0 

7 0 - 20 

20 





Si 

D07 

17 

JAN 1N4388 







13p 

6.0 

5.0-200 

100 0 




10 

Si I 

D04 

18 

MV1809C1 







13pt0 

6.0 

10.8-13.20 

75 



500m 

14 

Si$A 

F48b ! 

19# 

1S351 







13p 

10 


35 

60 

25M 



Si* 

Alee 

20# 

1S351M 







13p 

10 


35 

60 

25 M 



Si* 

Alee 

21 

SD11E48 







1 4d 

0.0 

14 - 27 

48 



1.0 


Si 

P3 

22 

SD11E60 







14p 

0.0 

14 - 28 

60 



1.0 


Si 

P3 

23 

SD12E48 







14p 

00 

14-27 

48 



1.0 


Si 

F3a 

24 

SD12E60 







1 4d 

0.0 

14-28 

60 



1 0 


S. 

F3a 

25 

SD22E48 







14p 

0.0 

14 - 27 

48 



1.0 


Si 

m , 

26 

SD22E60 







14p 

00 

14-28 

60 



1.0 


Si 

F11 

27 

SD32E48 







I4p 

0.0 

14 - 27 

48 



1.0 


Si 

F21 , 

28 

SD32E60 







14p 

00 

14-28 

60 



1.0 


Si 

F21 

29 

SD42E48 







1 4p 

00 

14 - 27 

48 



1 0 


Si 

F9a 

30 

SD42E60 







1 4d 

0.0 

14 - 28 

60 



1.0 


Si 

F9a 

31 

SDGPE48 







1 4p 

0.0 

\ 4 - 27 

48 



1.0 


Si 

D07 

32 

SDGPE60 







1 4p 

00 

14 - 28 

60 



1.0 


Si 

D07 

33 

VAT 13N 16,N 18,N20 







14DtA 

0.0 

12} 15.90 

120 

475 

50M 




Z42 

34 

VAT53N16,N 18,N20 







1 4pt A 

00 

12 - 15.90 

60 

1000 

50M 




Z42 

35 

VAT73N 16,N 18,,N20 







1 4pTA 

0.0 

12 * 15 90 

45 

1700 

50M 




Z42 

36 

VVC812.A,B,C,D 







1 4d% 

4.0 



25 




Si 

D07 

37# 

1S553 







1 4p 

60 

10 - 180 

20 

60 

02G 



SiA 

Aldr 

38 

MV1809C 







1 4pt0 

6.0 

9.6-14.40 

75 



500m 

90 

Si$A 

F48b 

39# 

BXY22J 







14d 

15 

13-160 

30 



1.5 


Si$# 

F48a 

40# 

BSC51 







14p0 

60 



80 


2.0 

15 

Si 

S4a 

41# 

BXY1IF 







15p 

0.0 

9 0 - 180 

65 



1.0 


Si$§ 

S286 

42# 

BXY14F 







1 5d 

00 

9.0 - 180 

65 



1.0 


Si$§ 

D019 ! 

43# 

BXY19F 







15p 

00 

9.0 - 180 

90 g! 



.50 

15 

Si 


44 

D5940G 







15 p 

00 


6° g 

1.4k0 

50M 




F27g 

45 

D5950G 







15p_ 

0.0 


90 0 

1 Ok0 

50M 




F27c! 

46 

MA4060C 







15p 

00 

iti - 20 

90 



2.5 


Si 

S4d 

47 

MA4061C 







1 5p 

0.0 

10 - 20 

140 



2.5 


Si 

S4d 

48 

MA4062C 







15p 

00 

IQ - 200_ 

70 




12 

SL. 

S4d 

49 

MA4760C 







15p 

00 

10 - 200 

90 



2.5 


Si 

Z23 

50 

MA4761C 







15p 

00 

10 - 200 

120 



2.5 


S. 

Z23 

51 

SD 1 1E12 







15p 

00 

15 - 30 

12 



1.0 


Si 

P3 

52 

SD12E12 







15p 

00 

15 - 30 

12 



1.0 


Si 

F3a 

53 

SD22E12 







15p 

00 

15 - 30 

12 



1 0 


Si 

FI 1 

54 

SD32E12 







15p 

0.0 

15-30 

12 



1.0 


Si 

F21 

55 

SD42E12 







15p 

00 

15-30 

12 



TO 


Si 

F9a 

56 

SDGPE12 







15p 

00 

15 - 30 

12 



1.0 


Si 

D07 

57 # 

SV87B 







1 5d 

0.0 

10 - 200 

90 



2.5 

20 

Si 

S201 

58# 

SV88B 







15p 

0.0 

10 - 200 

140 



2.5 

20 

Si 

S201 

59# 

BB102/15 







15 pCZ5 

2.0 

13.8 i 15 20 

50 



1 3 

.25 § 

SiA 

D07 

60# 

MV9151 







1 5d 

2 

5.0:3.0-10V 

30 0 

40 

50M 


150m 

SiA 

D07 

61 

1N4790,A,B,C,D 







15p% 

4 0 

2 49;0.0-4.0V$ 

25 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

62 

1N4805,A,B,C,D 







1 5p% 

4.0 

2 49;0.0-4.0V$ 

100 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

63 

JAN 1 N4805A.B 







15p% 

4 0 

2.49:10-40V$ 

100 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

Aldd 

64 

1 N5 142,A 







15p%A 

4.0 

2 8;4 0-60VS 

60 0 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

65 

JAN1N5142A 







15p 

4 0 

14.3 - 15 70 


250 

50m 


.40 

Si 

D07 

66 

1N5445 







1 5d% 

4.0 

2.6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

67 

1N5445A 







1 5p% 

4 0 

2.6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

68 

1N5445B 







1 5p% 

4 0 

2.6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

69 

1N5445C 







1 5d% 

4.0 

2 6;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

70 

1N5445D 







1 5p% 

4.0 

2 6,2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

71 

1N5465 







1 5p% 

4.0 

2.8;2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

72 

1N5465A 







1 5d% 

4.0 

2 8:2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

73 

1N5465B 







1 5p% 

4.0 

2 8,2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

74y 

JAN 1N5465B 







1 5p 

4 0 

14.25-15 750 

30 0 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

75 

1N5465C 







1 5d% 

4.0 

2.8:2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

76 

1N5465D 







1 5p% 

4.0 

2 8,2V-30V$ 

30 

550 

50M 


400m 

Si 

D07 

77 

1N5685AB 







15p% 

4.0 

3 85;2.0V-40V$ 

40 $ 

550 

50M 


400m 

* 

D07 

78 

1 N5700.A.B 







1 5d% 

4.0 

3 50:4 0V-60VS 

60 $ 

400 

50M 


400m 

* 

D07 

79# 

1S1502 







1 5p 

4.0 


15 

150 

50M 



Si$ 

Alee 

80# 

BBY19 







1 5pT 

4.0 

7 9;2.0V-100V$ 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

D07 

81 

CV1870B 







1 5d 

4.0 

13 50-16.50 

60 

200 

100M 


5.0 

Si 

F27x0 

82 

CV1870D 







1 5p 

4.0 

13.50-16 50 

60 

200 

100M 


5.0 

Si 

F56n0 

83t 

CV5015 







15p 

4 0 

2.5;2.0V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

84 

D1728.B.C 







1 5dT% 

4.0 

13.5-16.50 

30 0 

450 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

| 85 

D6906 







1 5p 

4.0 

3.0,2-30V$ 

30 

500 

50M 


.40 

Si$ 

D07 

86# 

DC4214 







15p 

4 0 


60 

250 

50M 



Si 

M524 

87 

E715 







1 5d 

4 0 


60 

800 

50M 



Si 


88 

FV1010,A,B,C,D 







1 5p% 

4.0 

5.3$ 

65 0 

150 

05G 


40 

Si# 

Alee 

89 

FV11 10,A,B,C,D 







15p% 

40 

6.1$ 

110 0 

150 

50M 


400m 

Si# 

Alee 

90 

G1 15 AB 







1 5d% 

4 0 


25 

. 100 0 

50M 


500m 

. Si$ 

A60j_ 

91 

G215,A,B 







1 5p% 

4 0 


25 

200 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

92 

G315AB 







1 5p% 

4 0 


25 

300 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

93 

G415AB 







1 5d% 

4.0 


25 

400 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60i 

94 

G515AB 







15 p% 

4.0 


25 

500 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

95 

G615AB 







1 5p% 

4 0 


25 

600 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

96 

G030015-1R 







1 5d 

4.0 

3 4:1 0-30V$ 

30 

170 0 

50M 



Si 

D07 

97 

G030015-2R 







15 p 

4 0 

3.4,1.0-30V$ 

30 

330 0 

50M 



Si 

D07 

98 

G030015-3R 







15p 

4 0 

3.4,1 0-30V$ 

30 

530 0 

50M 



Si 

D07 

99 

G060015-1R 







1 5d 

4.0 

5.0:1 0-60V$ 

60 

170 0 

50M 



Si 

D07 

100 

G060015-2R 







15p 

4 0 

5.0;1 0-60V$ 

60 

330 0 

50M 



Si 

D07 

101 

G060015-3R 







15 p 

4.0 

5.0,1 0-60V$ 

60 

530 0 

50M 



Si 

D07 

102 

GC1715 

42G 






1 5d§ 

4 0 

7.0:0 0V-60V$ 

60 0 

850 

50M 




F27w 

103 

GC1765 







15p 

4 0 

4 2-37 

60 

900 

50M 


400m 

Si 

D07 

104 

IC5 15-30,A,B,C 







15 p% 

4 0 

30.000-6 000 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

105 

IC1015-30AB.C 







1 5d% 

4 0 

30 000-4 500 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

106 

KV123AB,C,D 







15p% 

4 0 

7 0-38 

25 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

107 

KV124,A,B,C,D 







15p% 

4 0 

5 1-38 

50 

125 

50M 


400m 

Si 

D014 

108 

KV 125 AB.C.D 







1 5d% 

4 0 

4.4-38 

80 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

109 

KV126 ,A,B,C,D 







15p% 

4 0 

3.9-38 

100 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

1 10 

KV152 



. 




1 5d 

4 0 

4.4-38 

80 

100 

50M 

1 

400m 

Si 

D014 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES 



U 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP, 

CAPACITANCE RANGE 1 


Q FAC1 

'OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP 

2Jat 



PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No 

No 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V 

= 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 


(PF) 

(V) 


(Hz) 

in) 

(W) 



1 

KV158 







15p 

4 0 

7 0-38 


25 

150 

50M 


400m 

S. 

D014 

2 

KV165 







15 p 

4 0 

3 9-38 


100 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

3 

KV208 







1 5d 

4.0 

3 2-38 


150 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

4 

KV209 







15p 

4 0 

3 2-38 


150 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

5 

KV308 







15p 

4 0 

6.2;2 0V-200V$ 

200 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

6 

KV309 







1 5d 

4 0 

6.2,2.0V-200V$ 

200 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

7 

KV5142 







1 5p 

4 0 

2.8,4 0V-60V$ 

90 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

8 

MA4019D 







15p 

4 0 

5 2$ 


1 10 0 

100 

50M 



Si#$ 

Z45 

9 

MA4273D 







1 5d 

4 0 

12 

-180 ! 

1 10 

100 

05G 


.50 

Si 

A31e 

10 

MA45037 







15pt 

40 

2 6;2 0-30V$ 

35 0 

400 

50G 


400m 

Si$ 

A31e 

1 1 

MC15A 







1 5p 

40 



60 t 

10 

50M 



Si 

Alau 

12 

MC102.A.B 







1 5d% 

40 

5 0:2 0-100V$ 

110 0 

150 

50M 


500m 

Si$# 

Alee 

13 

MC108 AB 







1 5p% 

4 0 

4 0,2 0-75V$ 

85 0 

150 

50M 


500m 

Si$# 

Alee 

14 

MCI 14AB 







1 5p% 

4 0 

3 0,2 0-40VS 

50 0 

150 

50M 


500m 

Si$# 

Alee 

15 

MC415 







1 5d 

4 0 


_ 

60 t 

100 

50M 



Si 

Alau 

16 

MV 1 5,A 







1 5p 

4 0 

±3 0,±1.50 

25 

13 

05G 


25 

Si 

A109 

17 

MV15E 

35G 






15p 

4 0 

±3 0,± 

1 

100 

7 0 

05G 


25 

Si 

A109 

18 

MV830 







1 5d§ 

4 0 

13.5-1 

6.50 _ 

30 0 

30 

50M 


400m 

Si 

D07 

19 

MV 1628 







1 5p§ 

4 0 

13 5 - 

1 6^50 

20 0 

250 

05G 


.40 

Si$ 

D07 

20 

MV 1728 







1 5p§ 

4.0 

13 5 - 

16 50 

30 0 

450 

05G 


40 

Si$ 

D07 

21 

MV1728A 







1 5d 

4 0 



30 0 

450 

50M 


400m 

SiA # 

D07 

22 

MV1870A 







1 5pt 

4 0 

13 5-16 50 

60 



500m 

5.0 

Si 

F27a 

23 

MV1870B 







1 5pT 

4 0 

13 5-16 50 

60 



500m 

5 0 

Si 

FlOa 

24 

MV1870D 







1 5dT 

4 0 

13 5-16 50 

60 



500m 

5.0 

Si 

F56e 

25 

MV2105 







15 p§ 

4 0 

13 5-16 50 

30 

400 

50M 


280m 

Si 

C103 

26 

MV2205 







1 5p§ 

4 0 

13-170T 

25 0 

200 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

27#.. 

MV9152 







1 5d 

4 

5 0:3 0-10V 

30 0 

40 

50M 


150m 

SiA 

D07 

28 

NPC104-1 







1 5p 

4.0 

12 

180 

20 

20 

05G 


25 

Si 

D07 

29 

NPQ199 







15p 

4 0 

9 0 - 

200 

15 

120 

05G 


25 

Si 

D07 

30 

PC 123,A,B 







1 5d% 

4 0 

4 6 ; 50-30VS 

30 $ 

50 

50M 



Si* 

D014A 

31 

PC124.A.B 







1 5p% 

4 0 

5 9, 50-50VS 

50 $ 

125 

50M 



Si* 

D014A 

32 

PC 125,A,B 







1 5p% 

4 0 

7 0, 50-80VS 

80 $ 

50 

50M 



Si* 

D014A 

33 

PC 126.A.B 







1 5d% 

4 0 

7 9, 50-100V$ 

100 $ 

100 

50M 



Si* 

D014A 

34 

PC401 







15pA 

4 0 

2 4, 10-4 0V$ 

125 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

35 

PC402 







1 5pA 

4 0 

2 4; 10-4 0V$ 

100 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

36 

PC403 







1 5dA 

4 0 

2 4,. 10-4.0V$ 

75 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

37 

PC404 







1 5pA 

4 0 

2 4, 10-4 0V$ 

50 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

38 

PC405 







1 5pA 

4 0 

2 4, 10 - 4 0V$ 

30 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

39 

PC407 







1 5dA 

4 0 

2 4; 10 - 4.0V$ 

125 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

40 

PC408 







1 5pA 

4 0 

2 4; 10-4 0V$ 

100 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

41 

PC409 







1 5pA 

4 0 

2 4, 10 - 4 0V$ 

75 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

42 

PC410 







15pA . 

40 

2 4, 10 - 4.0V$ 

50 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

43 

PC41 1 







1 5pA 

4 0 

2 4, 10-4 0V$ 

30 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

44 

PC412 







1 5pA 

4.0 

2 4, 10 - 4 0V$ 

150 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

45 

PC413 







1 5pA 

4 0 

2 4; 10-4 0V$ 

125 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

46 

PC414 







1 5pA 

4 0 

2 4; 10-4 0V$ 

100 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

47 

PC415 







1 5pA 

4 0 

2 4, 10-4 0V$ 

75 $ 

125 

50M 


500m 

S«* 

D014 

48 

PC416 







1 5dA 

4 0 

2 4, 10 - 4 0V$ 

50 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

49 

PC417 







15pA 

4.0 

2 4, 10 - 4 0V$ 

30 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

50 

PC418 







1 5pA 

4 0 

2 4, 10 - 4 0V$ 

150 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

51 

PC419 







1 5dA 

4 0 

2 4. 10-4 0V$ 

125 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

52 

PC420 







15pA 

4 0 

2.4; 10 - 4 0V$ 

100 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

53 

PC421 







15pA 

4 0 

2 4, 10-4 0V$ 

75 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

54 

PC422 







1 5dA 

40 

2 4; 10-4 0V$ 

50 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

55 

PC423 







1 5pA 

4 0 

2.4, 10 - 4 0V$ 

30 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

56 

PC424 







15pA 

4 0 

2 4; 10-4 0V$ 

150 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

57 

PC425 







1 5dA 

4 0 

2.4. 10 - 4 0V$ 

125 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

58 

PC426 







15pA 

4 0 

2.4, 10 - 4.0V$ 

100 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

59 

PC427 







1 5pA 

4 0 

2.4; 10 - 4 0V$ 

75 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

60 

PC428 







15pA 

4.0 

2 4; 10-4 0V$ 

50 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

61 

PC429 







1 5pA 

4.0 

2.4; 10 - 4.0V$ 

30 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

62 

PC430 







1 5pA 

40 

2.4, 10 - 4 0V$ 

150 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

63 

PC431 







1 5dA 

4.0 

2 4. 10 - 4.0V$ 

125 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

64 

PC432 







15pA 

4 0 

2 4, .10 - 4 0V$ 

100 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

65 

PC433 







15pA 

4 0 

2 4; 10-4 0V$ 

75 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

66 

PC434 







1 5dA 

4 0 

2 4. 10 - 4 0V$ 

50 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

67 

PC435 







15pA 

4 0 

2 4; .10 - 4 0V$ 

30 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

68 

PC0602A 







15p§A 

4 0 



30 $ 

200 

50M 




D07 

69 

PC0602B 







15d§A 

40 



30 $ 

300 

50M 




D07 

70 

PC0602C 







1 5p§A 

4 0 



30 $ 

400 

50M 




D07 

71 

PC0602D 







15p§A 

4 0 



30 $ 

500 

50M 




D07 

72 

PC0612A 







1 5d§A 

4 0 



60 $ 

200 

50M 




D07 

73 

PC0612B 







15p§A 

4 0 



60 $ 

300 

50M 




D07 

74 

PC0612C 







1 5p§A 

4 0 



60 $ 

400 

50M 




D07 

75 

PC0622A 







1 5d§A 

4 0 



90 $ 

200 

50M 




D07 

76 

PC0622B 







1 5p§A 

4 0 



90 $ 

300 

50M 




D07 

77 

PC0632A 







1 5p§A 

4.0 



120 $ 

200 

50M 




D07 

78 

PC0632B 







1 5d§A 

4.0 



120 $ 

300 

50M 




D07 

79 

PC0642A 







1 5p§A 

4 0 



150 $ 

200 

50M 




D07 

80 

PC1402A 







1 5p§A 

4 0 



30 $ 

200 

50M 




A2u 

81 

PC1402B 







1 5d§A 

4.0 



30 $ 

300 

50M 




A2u 

82 

PC1402C 







1 5p§A 

4.0 



30 $ 

400 

50M 




A2u 

83 

PC1402D 







1 5p§A 

4.0 



30 $ 

500 

50M 




A2u 

84 

PC 1412A 







1 5d§A 

4 0 



60 $ 

200 

50M 




A2u 

85 

PC1412B 







1 5p§A 

4 0 



60 $ 

300 

50M 




A2u 

86 

PC1412C 







1 5p§A 

4 0 



60 $ 

400 

50M 




A2u 

87 

PC1422A 







1 5d§A 

4 0 



90 $ 

200 

50M 




A2u 

88 

PC1422B 







1 5p§A 

4.0 



90 $ 

300 

50M 




A2u 

89 

PC1432A 







1 5p§A 

4.0 



120 $ 

200 

50M 




A2u 

90 

PC1442A 







1 5d§A 

4.0 



150 $ 

200 

50M 




A2u 

91 

PC2602A 







1 5p§A 

4 0 



30 $ 

200 

50M 




D07 

92 

PC2602B 







1 5p§A 

4 0 



30 $ 

300 

50M 




D07 

93 

PC2602C 







1 5d§A 

4 0 



30 $ 

400 

50M 




D07 

94 

PC2602D 







1 5p§A 

4.0 



30 $ 

500 

50M 




D07 

95 

PC2612A 







1 5p§A 

4 0 



60 $ 

200 

50M 




D07 

96 

PC2612B 







1 5d§A 

4 0 



60 $ 

300 

50M 




D07 

97 

PC2612C 







15p§A 

4 0 



60 $ 

400 

50M 




D07 

98 

PC2612D 







15p§A 

4 0 



60 $ 

500 

50M 




D07 

99 

PC2622A 







1 5d§A 

4.0 



90 $ 

200 

50M 




D07 

100 

PC2622B 







15p§A 

4 0 



90 $ 

300 

50M 




D07 

101 

PC2622C 







15p§A 

4 0 



90 $ 

400 

50M 




D07 

102 

PC2632A 







1 5d§A 

4 0 



120 $ 

200 

50M 




D07 

103 

PC2632B 







15p§A 

4 0 



120 $ 

300 

50M 




D07 

104 

PC2632C 







1 5p§A 

4 0 



120 $ 

400 

50M 




D07 

105 

PC2642A 







1 5d§A 

4.0 



150 $ 

200 

50M 




D07 

106 

PC2642B 







15p§A 

4.0 



150 $ 

300 

50M 




D07 

107 

PC2642C 







1 5p§A 

4.0 



150 $ 

400 

50M 




D07 

^08w 

PG1 15.A.B 







1 5d% 

4 0 

4.4;2 0V-65V$ 

65 $ 

200 

50M 




D07 

109v 

PG215AB 







1 5p% 

4.0 

3 9;2.0V-65V$ 

65 $ 

200 

50M 




D07 

1 10 t 

PG315.A.B 







1 5d% 

4 0 

4.5.2.0V-50V$ 

50 $ 

300 

50M 




D07 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES- 


* 

3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAF 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 1 

MAX 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


UCAP. 

2J at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG II 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

|for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

N°. 



ir 

previous column) i 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

( 0 ) 

(W) 


j 

1 

PV1432 







15p§ 

4 0 


120 

400 

500M 




A2u 

2 

PV1870D 







15pA 

4.0 

3.0;4.0V-60V$ 

60 $ 

200 

100M 


2 0 

* 

F56j 

3 

PVM4150,A,B 







1 5d% 

4 0 

7 55.0 0V-40V$ 

40 $ 

70 

1.0G 


2 0 

* 

F56i 

4 

PVM6150AB 







1 5p% 

4 0 

9 10,0 0V-60V$ 

60 

45 

1 OG 


20 

* 

F56j 

5 

SQ1 228A,B,C 







15p§% 

4 0 


30 d 

900 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

6 

SQ1278A.B.C 







1 5d§% 

4.0 


30 d 

450 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

7 

SOI 728,B,C 







1 5p§% 

4 0 

13 5-16 50 

30 W 

900 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

8 

SQ5445A 







1 5p% 

40 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

9 

SQ5445B 







1 5d% 

4 0 


30 d 

400 

50M 


400m 


D07 

10 

SQ5445C 







1 5p% 

4 0 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

11 

SQ5465A 







1 5p% 

4.0 


30 0 

550 

50M 


400m 


D07 

12 

SQ5465B 







1 5d% 

4.0 


30 d 

550 

50M 


400m 


D07 

13 

SQ5465C 







1 5p% 

4.0 


30 d 

550 

50M 


400m 


D07 

14# 

SV77E 







15p 

4.0 

12 - 190 

90 



30 

5 0 

Si$ 


15 

V15d.Ad.Bd 







1 5d 

40 

±3 0.1 5. 750 

25 

13 

50M 


50 

Si* 

D014 

16 

V15%,A%,B%,C,D 







15p% 

4 0 

6 5-39 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

17 

V1 5 E A,E A A,E BA,EC, ED 
























1 5d% 

4.0 

3 3-39 

100 $ 

7.0 

50M 


500m 

S.$ 

D014 

18 

V15Ed,EAd,EB0 







1 5p% 

4 0 

±3.0,1 5, 750 

100 

4 5 

50M 


500m 

Si* 

D014 

19 

V9 15 A,AA,BA,CA,DA 







1 5p% 

4 0 

6.5 - 39 

25 $ 

15 

05G 


50 

Si$ 

D014 

20 

V915d.Ad.BCl 







1 5d 

4.0 

±3 0,1 5,750_ 

25 

15 

50M 


.50 

Si* 

D014 

21 

V915 %, A % , B % ,C % , D % 







1 5p% 

4.0 

6.5-39 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

22 

V9 15EA,EAA,EBA,EC,ED 
























1 5d% 

4 0 

3 3-39 

100 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

23 

V915Ed.EAd.EB0 







1 5p% 

4 0 

±3 0,1 5, 750 

100 

15 

5 OM 


500m 

Si* 

D014 

24 

VA123 







1 5p 

40 

38 - 7.0 

25 

50 

05G 


50 

Si$ 

A131 ! 

25 

VA124 







1 5d 

4 0 

38 - 5 1 

50 

125 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

26 

VA125 







1 5p 

40 

38 - 4 4 

80 

50 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

27 

VA126 







1 5p 

40 

38 - 3 9 

100 

100 

05G 


50 

Si$ 

A131 

28 

VA152 







1 5d 

4 0 

38 - 4 4 

80 

100 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

29 

VA158 







1 5p 

4 0 

38 - 7 0 

25 

150 

05G 


50 

Si$ 

A131 

30 

VA 165 







1 5p 

4 0 

38 - 3 9 

100 

75 

05G 


50 

Si$ 

A131 

31 

VA208 

37G 






1 5d 

4 0 

38 - 3.2 

150 

75 

05G 

2 9 

.50 

Si$ 

A131 

32 

VA209 

50G 






1 5p 

4 0 

38 - 3.2 

150 

100 

05G 

2.2 

50 

Si$ 

A131 

33 

VA308 







1 5p 

4 0 

6 2 , 2.0 - 200 V $ 

200 

75 

50M 


50 

Si$ 

D014A 

34 

VA309 







1 5d 

4.0 

6 2 ; 2.0 - 200 V $ 

200 

100 

50M 


50 

Si$ 

D014A 

35 

VA5142 







15p 

4 0 

13.5-16.5 

90 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

36 

VA5142A 







15p 

4 0 

14.3-15.7 

90 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

37 

VC15.A.B 







1 5d% 

4.0 

4.7 - 39 

50 $ 

10 

05G 




D07 

38 

VC215.A.B 







1 5p% 

4 0 

4 7 - 39 

50 $ 

25 

05G 




D07 

39 

VC314.A.B 







15 p% 

4 0 

3.0;1.0 - 25V$ 

25 $ 

50 

50M 




D07 

40 

VC315.A.B 







1 5d% 

4.0 

4.0:2V-80V$ 

80 $ 

50 

05G 




D07 

41 

VC414.A.B 







1 5p% 

4 0 

3 0;1 V-25V$ 

25 $ 

100 

05G 




D07 

42 

VC4 1 5,A,B 







1 5p% 

4 0 

4.0; 1 V-50V$ 

50 $ 

100 

05G 




D07 

43 

VC416.A.B 







1 5d% 

4 0 

4.0;2.0 - 80V $ 

100 $ 

100 

50M 




D07 

44 

VC615.A.B 







15 p% 

4.0 

3.0; 1 V-25V$ 

40 $ 

200 

.05G 




D07 

45 

VC616,A,B 







1 5p% 

4.0 

3 0; 1 V-25V$ 

40 $ 

300 

.05G 




D07 

46 

VC824.A.B 







1 5d% 

4.0 

6 5 - 39 

25 $ 

13 

.05G 




D07 

47 

VC844,A,B 







1 5p% 

4.0 

3.3 - 39 

100 $ 

4 5 

50M 




D07 

48 

VG1 15,A,B,C,D 







15 p % 

4 0 

4 0,2.0 - 65V$ 

70 

200 

50M 


40 

Si$ 

D07 

49 

VG215.A.B.C.D 







1 5d% 

4.0 

4 4.2.0 - 65V$ 

70 

200 

50M 


40 

Si$ 

D07 

50 

VG315.A.B.C.D 







1 5p% 

40 

3 95,2 0 - 50V$ 

55 

300 

50M 


40 

Si$ 

D07 

51 

VH 15 







1 5pA 

4 0 

39 - 6 5 

25 $ 

13 

05G 


50 

Si$ 

D014 

52 

VH15E 







1 5dA 

40 

39 - 3 3 

100 $ 

4 5 

50M 


.50 

Si$ 

D014 

53 

VH 123 

1OG0 






15pA 

40 

3 5$ 

25 $ 

50 

50M 

4.3 

500m 

Si$ 

D014 

54 

VH 124 

3OG0 






1 5pA 

4.0 

4 0$ 

50 $ 

125 

50M 

1.7 

500m 

Si$ 

D014 

55 

VH 125 

2OG0 






1 5dA 

4.0 

4 0$ 

80 $ 

50 

50M 

4.3 

500m 

Si$ 

D014 

56 

VH 126 

4OG0 






15pA 

4.0 

5.2$ 

100 $ 

100 

50M 

2.1 

.50 

Si$ 

D014 

57 

VH 162 

3OG0 






15pA 

4.0 

5 2$ 

100 $ 

75 

50M 

2.8 

.50 

Si$ 

D014 

58 

VH 169 

4OG0 






1 5dA 

4.0 

4 0$ 

80 $ 

100 

50M 

2.1 

500m 

Si$ 

D014 

59 

VH 177 

2OG0 






15pA 

4 0 

4 0$ 

50 $ 

75 

50M 

2.8 

500m 

Si$ 

D014 

60 

VH 185 

3OG0 






1 5pA 

4.0 

3.5$ 

25 $ 

150 

50M 

1.4 

500m 

Si$ 

D014 

61 

VH204 

5OG0 






1 5dA 

4.0 

6 0 $ 

150 $ 

100 

50M 

2.1 

50 

Si$ 

D014 

62 

VH205 

35G0 






1 5pA 

4 0 

6 . 0 $ 

150 $ 

60 

50M 

3.7 

50 

Si$ 

D014 ! 

63 

VH227 

4OG0 






1 5pA 

40 

6 7$ 

200 $ 

50 

50M 

4 3 

50 

Si$ 

D014 

64 

VH915 







1 5dA 

4.0 

39 - 6 5 

25 $ 

13 

05G 


50 

Si$ 

D014 

65 

VH915E 







1 5pA 

4 0 

39 - 3 3 

100 $ 

4 5 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

66 

VM401AB.C.D 







1 5p% 

4 0 

4.5;4 0 -125V$ 

138 

175 



500m 

Si$ 

D014 

67 

VM402.A.B.C.D 







1 5d% 

40 

4.2,4.0 -100V$ 

110 

175 



500m 

Si$ 

D014 

68 

VM403AB.C.D 







1 5p% 

4.0 

3 4,4.0 - 75V$ 

83 

175 



500m 

Si$ 

D014 

69 

VM404AB.C.D 







1 5p% 

4 0 

2 9,4 0 - 50V$ 

55 

175 



500m 

Si$ 

D014 

70 

VM405.A.B.C.D 







1 5d% 

4 0 

2 3.4 0 - 30V$ 

33 

175 



500m 

Si$ 

D014 

71 

VM406AB.C.D 







1 5p% 

40 

4 8,4.0 - 1 50V$ 

165 

150 



500m 

Si$ 

D014 

72 

VM407 AB.C.D 







15p% 

4 0 

4 5,4 0 - 1 25V$ 

138 

150 



500m 

Si$ 

D014 

1 7 3 

VM408.A.B.C.D 







1 5d% 

4 0 

4.2;4 0 - 100V$ 

110 

150 



500m 

Si $ 

D014 

74 

VM409AB.C.D 







15p% 

4.0 

3.4;4 0 - 75V$ 

83 

150 



500m 

Si$ 

D014 

75 

VM410.A.B.C.D 







15p% 

4 0 

2.9;4 0 - 50V$ 

55 

150 



500m 

Si$ 

D014 

76 

VM41 1 AB.C.D 







1 5d% 

4.0 

2.3;4.0 - 30V$ 

33 

150 



500m 

Si$ 

D014 

77 

VM412.A.B.C.D 







1 5p% 

4 0 

4.8;4 0 - 150V$ 

165 

125 



500m 

Si$ 

D014 

78 

VM413 AB.C.D 







1 5p% 

4 0 

4.5;4.0 - 125V$ 

138 

125 



500m 

Si$ 

D014 

79 

VM414 AB.C.D 







1 5d% 

4 0 

4.2;4.0 - 100V$ 

1 10 

125 



500m 

Si$ 

D014 

80 

VM415 AB.C.D 







15p% 

4 0 

3.4;4.0 - 75V$ 

83 

125 



500m 

Si$ 

D014 

81 

VM416 AB.C.D 







1 5 p % 

4 0 

2 9;4 0 - 50V$ 

55 

125 



500m 

Si$ 

D014 

82 

VM417 AB.C.D 







1 5d% 

4.0 

2 3;4 0 - 30V$ 

33 

125 



500m 

Si$ 

D014 

83 

VM418 AB.C.D 







1 5p% 

4 0 

4.8;4.0 - 1 50V$ 

165 

100 



500m 

Si$ 

D014 

84 

VM419 AB.C.D 







1 5p% 

4.0 

4.5;4.0 - 1 25V$ 

138 

100 



500m 

Si$ 

D014 

85 

VM420.A.B.C.D 







1 5d% 

4.0 

4.2:4.0 - 100V$ 

110 

100 



500m 

Si$ 

D014 

86 

VM421 AB.C.D 







1 5p% 

40 

3.4;4 0 - 75V$ 

83 

100 



500m 

Si$ 

D014 

87 

VM422AB.C.D 







15p% 

4.0 

2.9;4.0 - 50V$ 

55 

100 



500m 

Si$ 

D014 

88 

VM423AB.C.D 







1 5d% 

40 

2.3;4.0 - 25V$ 

33 

100 



500m 

Si$ 

D014 

89 

VM424AB.C.D 







1 5p% 

4.0 

4 8;4.0 - 1 50V$ 

165 

75 



500m 

Si$ 

D014 

90 

VM425AB.C.D 







1 5p% 

4.0 

4 5;4.0 - 125V$ 

138 

75 



500m 

Si$ 

D014 

91 

VM426.A.B.C.D 







1 5d% 

4.0 

4.2:4 0 - 100V$ 

1 10 

75 



500m 

Si$ 

D014 

92 

VM427 AB.C.D 







15 p% 

4.0 

3 4;4.0 - 75V$ 

83 

75 



500m 

Si$ 

D014 

93 

VM428.A.B.C.D 







15p% 

4.0 

2.9;4 0 - 50V$ 

55 

75 



500m 

Si$ 

D014 

94 

VM429.A.B.C.D 







1 5d% 

4.0 

2.3:4.0 - 30V$ 

33 

75 



500m 

Si $ 

DOM 

95 

VM430AB.C.D 







1 5p% 

4.0 

4.8;4.0 - 150V$ 

165 

50 



500m 

Si$ 

DOM 

96 

VM431 AB.C.D 







1 5p% 

4.0 

4.5;4.0 - 1 25V$ 

138 

50 



500m 

Si$ 

DOM 

97 

VM432.A.B.C.D 







1 5d% 

4.0 

4.2.4.0 - 100V$ 

1 10 

50 



500m 

Si$ 

DOM 

98 

VM433AB.C.D 







1 5p% 

4.0 

3.4;4 0 - 75V$ 

83 

50 



500m 

Si $ 

DOM 

99 

VM434AB.C.D 







1 5p% 

4.0 

2.9;4 0 - 50V$ 

55 

50 



500m 

Si$ 

DOM 

100 

VM435.A.B.C.D 







1 5d% 

4.0 

2.3:4 0 - 25V$ 

33 

50 



500m 

Si$ 

DOM 

101 

VVC207AB.C.D 







1 5p% 

4.0 


25 

13 

50M 



Si 

D07 

102 

VVC208AB.C.D 







1 5p% 

4.0 


100 

4 5 

50M 



Si 

D07 

103 

VVC405.A.B.C.D 







15p% 

4.0 

±3 00 

25 

50 

.05G 



Si 

D07 

104 

VVC406AB.C.D 







15 p% 

4.0 

±3.00 

50 

125 

05G 



Si 

D07 

105 

VVC407AB.C.D 







15p% 

4 0 

±3.00 

80 

50 

.05G 



Si 

D07 

106 

VVC408.A.B.C.D 







1 5d% 

4.0 

±3.00 

100 

100 

,05G 



Si 

D07 

107 

VVC707 AB.C.D 







15 p% 

4 0 


30 

50 

50M 



Si 

D07 

108 

VVC733AB.C.D 







1 5d% 

4.0 


30 

30 

50M 



Si 

D07 


in ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 



[3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 

3 

CAPACITANCE RANGE 


Q FAC! 

CO 

O 

MAX. 

MAX 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 



JJCAP. 

2 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER 

DISS. 


DWG. 

No 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in Drevious column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






1M 

(Hzl_ 

!HzL_ 

(HzL_ 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 



(Hz) 

(Q) 

(W) 



1 

VVC734,A,B,C,D ^ 







15p% 

4.0 


30 

450 

50M 



- 

~UU7 - 

2 

VVC735,A,B,C,D 







15p% 

4 0 


20 

250 

50M 



Si 

D07 

3 

VVC813,A,B,C,D 







1 5d% 

4.0 


60 

10 

50M 



Si 

D07 

4 

VVC 8 14,A,B,C,D 







15p% 

4.0 


60 

100 

50M 



Si 

D07 

5 

VVC855,A,B,C,D 







15p% 

4 0 


30 

100 

50M 



Si 

D07 

6 

VVC856,A,B,C.D 







1 5d% 

4.0 


40 

200 

50M 



Si 

D07 

7 

VVC857,A,B,C,D 







15p% 

4 0 


40 

300 

50M 



Si 

D07 

8 

VVC858,A,B,C,D 







15p% 

4 0 


60 

100 

50M 



Si 

D07 

9 

VVC859.A,B.C.D 







1 5d% 

4 0 


1 10 

100 

50M 



Si 

D07 

10 

VVC9 16,A,B,C,D 







15p% 

4 0 


25 

150 

50M 



Si 

D07 

1 1 

VVC9 1 7,A,B,C,D 







15p% 

4.0 


50 

75 

50M 



Si 

D07 

12 

VVC918.A,B.C.D 







1 5d% 

40 


80 

100 

50M 



Si 

D07 

13 

VVC919,A,B,C,D 







1 5p% 

4 0 


100 

75 

50M 



Si 

D07 

14 

VVC920,A,B,C,D 







15 p% 

4 0 


150 

60 

50M 



Si 

D07 

15 

VVC921.A.B.C.D 







1 5d% 

4.0 


150 

100 

50M 



Si 

D07 

16 

VVC955,A,B,C,D 







15p% 

4 0 


50 


50M 



Si 

D07 

17 

VVC957,A,B,C,D 







15p% 

4 0 



80 

05G 



Si 

D07 

18 

VVC 1006,A.B,C,D 







1 5d% 

4 0 


40 

300 

50M 



Si 

D07 

19# 

ZC704 







1 5pt 

4 0 

3 0,2 0V-30VS 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

20 # 

SFD451A 

10G 






1 5p 

6.0 

10 - 200 

30 




3.0 0 

Si$ 

C16u 

21 # 

SFD452A 

10G 






15d 

6.0 

10 - 2025 

60 




3.0 0 

Si$ 

C16u 

22 # 

SFD453A 

10G 






15p 

60 

10 - 200 

90 




3 0 0 

rsi$ 

C16u 

23# 

SFD454A 

10G 






15p 

60 

10 - 200 

120 




3 0 0 

Si$ 

C16u 

24 

VAB820N26.N27.N28 

40 






1 5dA 

60 

10 - 202 ) 

150 





Si 

Z42 

25t# 

1S892 







15p 

10 

38-16 50 

20 

160 

20M 

— 


S. 

A185e 

26# 

BB 102/16 







16p0 

2.0 

14 8 - 16 20 

50 



1 3 

25 § 

SiA 

D07 

27# 

MA332A 

1 OG 






16p 

10 

12 - 192) 

35 

40 

25M 



SiA 

A138b 

28# 

BB102/17 







17p0 

20 

15.8 - 17.20 

50 



1 3 

25 § 

SiA 

D07 

29 

A712-3A,B,C,D 

5 OG 

10G 

15G 

20G 



17p 

60 

14-210 

24 




3 0 

SiA$ 

F11 

30 

A7 1 2-4A,B,C 

5 OG 

10G 

15G 




17Dt 

6.0 

14 - 212) 

30 




3 0 

Si$A 

FI 1 

31 

A7 12-5A,B,C 

5.0G 

10G 

15G 




17pt 

6.0 

14 - 210 

45 




3 0 

Si$A 

FI 1 

32 

A7 12-6A.B 

5 OG 

10G 





17pt 

60 

14 - 210 

60 




3 0 

Si$ A 

F11 

33 

A7 1 2-7 A,B 

5 OG 

10G 





17Dt 

6.0 

14 - 212) 

90 




30 

Si$A 

F11 

34 

A712-8A 

5 OG 






1 7pt 

60 

14 - 210 

120 




3 0 

Si$ A 

F11 

35 

MA4289 







17p 

60 


30 



3 0 


Si 

F3a 

36 

PH 1 206-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 


1 7p 

60 

14 - 202 ) 

6 0 

0 

10G 



Si$ 

F58 

37 

PH 1206A.B 

30G 

40G 





1 7 p 

6.0 

1 4-200 

6 0 

0 

10G 



Si$ 

F58 

38 

PH 1 2 16-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 7 p 

60 

14 - 200 

15 

0 

10G 



Si$ 

F58 

39 

PH1216A.B 

30G 

40G 





17 p 

6.0 

14-202) 

15 

0 

10G 



Si$ 

F58 

40 

PH 1 226-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


17 p 

60 

14 - 200 

24 

0 

10G 



Si$ 

F58 

41 

PH1226A 

30G 






17p 

6 0 

14-200 

24 

0 

10G 



Si$ 

F58 

42 

PH 1 236-1,2,3 

5.0G 

10G 

15G 




1 7d 

6.0 

14 - 202) 

30 

0 

10G 



Si$ 

F58 

43 

PH 1 246-1,2,3 

5 OG 

10G 

15G 




17p 

60 

14 - 200 

45 

0 

10G 



Si$ 

F58 

44 

PH 1256-1,2,3 

5.0G 

10G 

15G 




17p 

6 0 

14 - 200 

60 

0 

10G 



Si$ 

F58 

45 

PH 1266-1,2,3 

5.0G 

10G 

15G 




17d 

6.0 

14 - 200 

90 

0 

10G 



Si$ 

F58 

46 

PH 1 276-1,2,3 

5 OG 

10G 

15G 




1 7 p 

6.0 

14 - 200 

120 

0 

10G 



S.$ 

F58 

47 

PH 1 286-1 

5.0G 






17p 

60 

14 - 200 

150 

0 

10G 



Si$ 

F58 

48 

PH 1 296-1 

5 OG 






17p 

60 

14-200 

200 

0 

10G 



$i$ . 

F §8 

49 

PL0106-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


17p 

60 

14“ 200 

60 

0 

10G 



s, 

F27d 

50 

PL0106A,B 

30G 

40G 





1 7 p 

6.0 

14-200 i 

6 0 

0 

10G 



Si 

F27d 

51 

PL01 16-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


17p 

6 0 

14 - 200 

15 


10G 



Si 

F27d 

52 

PL01 16A,B 

30G 

40G 





17p 

60 

14-200 

15 

0 

10G 



Si 

F27d 

53 

PL0126-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 


1 7p 

6.0 

14 - 200 

24 

0 

10G 



Si 

F27d 

54 

PL0126A 

30G 






1 7d 

6.0 

14-200 

24 

0 

10G 



Si 

F27d 

55 

PL0136-1,2,3 

5 OG 

10G 

15G 




17p 

6.0 

14 - 200 

30 

W 

10G 



Si 

F27d 

56 

PL0146-1,2,3 

5 OG 

10G 

15G 




1 7p 

6.0 

14 - 200 

45 

0 

10G 



Si 

F27d 

57 

PL0156-1,2,3 

5 OG 

10G 

15G 




17d 

6.0 

14-200 

60 

0 

10G 



Si 

F27d 

58 

PL0166-1,2,3 

5 OG 

10G 

15G 




17p 

60 

14 - 200 

90 

f 

10G 



Si 

F27d 

59 

PL0176-1,2,3 

5 OG 

10G 

15G 




17p 

60 

14 - 200 

120 

0 

10G 



S. 

F27d 

60 

PL0186-1 

5 OG 






17 D 

60 

14 - 200 

150 

0 

10G 



Si 

F27d 

61 

SD1 1E18 







18p 

0.0 

18 - 36 

18 



1 0 


Si 

P3 

62 

SD12E18 


i 





18p 

00 

18 - 36 

18 



1 0 


S. 

F3a 

63 

SD22E18 







1 8 d 

0.0 

18 - 36 

18 



1.0 


Si 

FI 1 

64 

SD32E18 







18p 

0.0 

18 - 36 

18 



1 0 


Si 

F21 

65 

SD42E18 


| 





18p 

0.0 

18 - 36 

18 



1 0 


Si 

F9a 

66 

SDGPE18 







1 8 d 

0.0 

18 - 36 

18 



1 0 


Si 

D07 

67 

VAT 14N 16,N 18,N20 







18ptA 

00 

16 - 19 90 

120 

475 

50M 




Z42 

68 

VAT54N 16,N 18,N20 







18ptA 

00 

16 - 19.90 

60 

1000 

50M 




Z42 

69 

VAT74N 16,N1 8 , N 20 







18DtA 

00 

16 - 19 90 

45 

1400 

50M 




Z42 

70# 

BB102/18 







18p0 

2 0 

16 8 - 18 20 

50 



1 3 

25 § 

SiA 

D07 

71 

1 N479 1 ,A,B,C,D 







18p% 

4 0 

2 48,0 - 4.0V$ 

20 $ 

15 

50M 



Si 

D014 

72 

1 N4806.A,B.C,D 


i 





1 8 d% 

4 0 

2 48,0 - 4 0V$ 

90 $ 

15 

50M 

50 


Si 

D014 

73 

JAN 1 N4806A.B 







18p% 

4 0 

2 48; 10 - 40V$ 

90 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

Aldd 

74 

1 N5 143,A 







18pA 

4 0 

2 8;4 0 - 60V$ 

60 0 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

75 

JAN1N5143A 







1 8 d 

4 0 

17.1 - 18 90 


250_ 

50m 


.40 

Si 

D07 

76 

1N5446 







18p% 

4 0 

2 6,2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

77 

1N5446A 







18p% 

4 0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

78 

1N5446B 







1 8 d% 

4 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

79 

1N5446C 







18p% 

4 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

80 

1N5446D 







18p% 

40 

2.6,2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

81 

1N5466 







1 8 d% 

4 0 

2.9:2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

82 

1N5466A 







18p% 

4 0 

2 9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

83 

1N5466B 







18p% 

4 0 

2 9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

84t 

JAN 1N5466B 







1 8 d 

40 

17.1-18 90 

30 0 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

85 

1N5466C 







18p% 

40 

2 9,2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

86 

1N5466D 







18p% 

4.0 

2 9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

87 

1N5686.A.B 







1 8 d% 

40 

3.85;2.0V-40V$ 

40 $ 

500 

50M 


400m 

* 

D07 

88 

1 N5701,A,B 







1 8 p% 

4 0 

3 50,4 0V-60V$ 

60 $ 

375 

50M 


400m 

* 

D07 

89 

CV1871B 







18p 

4 0 

16.20-19 80 

60 

200 

100M 


5 0 

Si 

F27x0 

90 

CV1871D 







1 8 d 

4 0 

16 20-19.80 

60 

200 

10OM 


5 0 

Si 

F56n0 

9 1 ▼ 

CV5018 







18p 

4 0 

2.5,2 0V-30VS 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

92 

D1 730,B,C 







18pt% 

40 

16.2-19 80 

30 0 

450 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

93 

D6907 







1 8 d 

4 0 

3 0:2-30V$ 

30 

500 

50M 


40 

Si$ 

D07 

94# 

DC4215 







18p 

4 0 


60 

250 

50M 



Si 

M524 

95# 

DC4220 







18p 

4 0 


60 

450 

10M 



Si 

C16f 

96 

G030018-1R 







1 8 d 

4 0 

3 4:1 0 - 30V$ 

30 

170 0 

50M 



Si 

D07 

97 

G030018-2R 







18p 

4.0 

3 4;1 0 - 30V$ 

30 

330 0 

50M 



Si 

D07 

98 

G030018-3R 







18p 

4 0 

3 4;1 0 - 30V$ 

30 

530 0 

50M 



Si 

D07 

99 

G060018-1 R 







1 8 d 

4 0 

5 0.1 0 - 60V $ 

60 

170 0 

50M 



Si 

D07 

100 

G060018-2R 







18p 

4 0 

5 0,1 0 - 60V $ 

60 

330 0 

50M 



Si 

D07 

101 

G060018-3R 







1 8 p 

4 0 

5.0; 1 0 - 60V $ 

60 

530 0 

50M 



Si 

D07 

102 

GC1716 

42G 






1 8 d§ 

4 0 

7 0.0 0V-60V$ 

60 0 

850 

50M 




F27w 

103 

GC1766 







18p 

4 0 

5 8-45 

60 

800 

50M 


400m 

Si 

D07 

104 

IC5 1 8-30,A,B,C 







18p% 

4 0 

35 000-7 500 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

105 

IC1018-30,A,B,C 







1 8 d% 

4 0 

35 000-5 500 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

106 

KV5143 







18p 

4 0 

2 8,4 0V-60VS 

90 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

107 

MA45016 







18pt 

4 0 

4 0;2 0 - 60V $ 

75 @ 

100 

50G 


350m 

Si$ 

A3 1e 

108 

MA45038 







18dT 

4 0 

2 6.2 0 - 30V$ 

35 0 

350 

50G 


400m 

Si$ 

A31e 

109 

MV831 







18p§ 

40 

16 2 - 19.80 

300 

25 

50M 


40 

Si 

D07 

1 10 

MV 1630 







1 8 d§ 

4 0 

16 2 - 19.80 

20 0 

250 

05G 


40 

Si$ 

D07 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


jjcap. 

2 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Correspondinc 

to Type Numbers 

Cj 

TEST 

for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

lyiAT. 

No. 



ir 

previous co 

lumn) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



=REQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(OF) 

(V) ^ 


Hz) 

(ft) 

(W) , 



1 

MV1730 







18p§ 

4.6 

16.2 - 19.80 

30 0 

”450 

05G 


40 

Si4 

007 

2 

MV1730A 







18p 

4.0 


30 0 

450 

50M 


400m 

SiA# 

007 

3 

MV2106 







1 8 d§ 

4.0 

16.2-19.80 

30 

350 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

4 

PVM4180AB 







18p% 

4.0 

7 60;0 0V-40VS 

40 $ 

65 

1.0G 


2.0 

* 

F56j 

5 

PVM6180AB 







18p% 

4.0 

9.20;0.0V-60V$ 

60 

40 

1 OG 


2.0 

* 

F56j 

6 

SQ1230A.B.C 







18p§% 

4.0 


30 0 

900 

50M 


250m 

Si£$ 

Alah 

7 

SQ1280A,B,C 







18 p§% 

4.0 


30 0 

450 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

8 

SQ1730,B,C 







18p§% 

4.0 

16.2-19 80 

30 0 

900 

50M 


500m 

Si#$ 

007 

9 

SQ5446A 







1 8 d% 

4.0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

10 

SQ5446B 







18p% 

4.0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

11 

SQ5446C 







18p% 

4.0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

12 

SQ5466A 







1 8 d% 

4.0 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

13 

SQ5466B 







18p% 

4.0 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

14 

SQ5466C 







18p% 

4.0 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

15 

VA5143 







1 8 d 

4.0 

16.2-19.8 

90 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

16 

VA5143A 







18p 

4.0 

17 1-18 9 

90 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

17 

VC618AB 







18p% 

4.0 

3.0;1V-25V$ 

40 $ 

200 

.05G 




D07 

18 

VC619.A.B 







18d% 

4.0 

3 0; 1V-25VS 

40 $ 

300 

05G 




D07 

19 

VVC736,A,B,C,D 







18p§ 

4.0 


30 

25 

50M 



Si 

D07 

20 

VVC737,A,B,C,D 







18p§ 

4.0 


20 

250 

50M 



Si 

D07 

21 

VVC738,A,B,C.D 







1 8 d§ 

4.0 


30 

450 

50M 



Si 

D07 

22 

VVC861AB,C,D 







18p§ 

4.0 


40 

300 

50M 



Si 

D07 

23 

VVC1007AB,C,D 







18p§ 

4.0 


40 

300 

50M 



Si 

D07 

24# 

ZC705 







18Dt 

4.0 

3 2.2 0V-30VS 

30 

450 

50M 


400m 

Si 

D07 

25# 

1S1552 







18p 

6.0 

12-250 

90 



1.8 

11 

Si$V 

S19g 

26# 

1S1557 







1 8p 

6.0 

12-250 

120 



1.8 

13 

Si$$ 

S19g 

27 

MA4341F1 







1 8 d 

6.0 

12-25 

6.0 



500m 

1.0 

Si 

P3a§ 

28# 

BB102/19 







19p0 

2.0 

17 8 - 19.20 

50 



1.3 

.25 § 

SiA 

D07 

29# 

1S554 







19p 

6.0 

16 - 210 

20 

60 

20M 



SiA 

Aldr 

30 

D5940H 







20d 

0.0 


60 0 

1.4k0 

50M 




F27g 

31 

D5950H 







20 p 

0.0 


90 0 

1.0 k0 

50M 




F27g 

32# 

BB 102/20 







20 p 

2.0 

18.8 - 20.20 

50 



1 3 

.25 § 

SiA 

D07 

33# 

BB 106 







20d 

3.0 

4 0-5.6 at 25V 

28 



600m 


SI#_ 

M501 

34 

1N3552A 







20 p 

4.0 


25 

25 

50M 



Si 

D07 

35 

1N3555 







20 p 

4.0 


100 

60 

50M 



Si 

A60p 

36 

1N3945 







20d 

4 0 

40-6.0 

20 

7.0 

05G 


.50 

Si 

D014 

37 

1N5447 







20 p% 

4.0 

2 6,2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

38 

1N5447A 







20 p% 

4 0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

39 

1N5447B 







20d% 

4.0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

40 

1N5447C 







20 p% 

4.0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

41 

1N5447D 







20 p% 

4.0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

42 

1N5467 







20d% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

43 

1N5467A 







20 p% 

4.0 

2 9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

44 

1N5467B 







20 p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

45v 

JAN 1N5467B 







20d 

4.0 

19-210 

30 0 

500 

501V 


400m 

s. 

D07 

46 

1N5467C 







20 p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

47 

1N5467D 







20 p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400rn 

Si 

D07 

48# 

BA 102 







2Od0A 

4 0 

.70.4.0 - 10V$ 

20 



30 


Si#$ 

D07 

49 

CV1872B 







20 p 

4.0 

18-22 

60 

175 

100M 


5 0 

Si 

F27x(Z) 

50 

CV1872D 







20 p 

4.0 

18-22 

60 

175 

100M 


5 0 

Si 

F56n0 

5 1 ▼ 

CV5020 







20d 

4.0 

2.5;2.0V-30V$_ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

52 

D1 732,B,C 







20 pt% 

4 0 

18-220 

30 0 

400 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

53 

D6908 







20 p 

4 0 

3 2,2-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si$ 

D07 

54v 

KV2001 







20d 

4.0 

18-220 _ 

22 

300 

50M 




D07 

55v 

KV2002 







20 p 

4.0 

18-220 

15 

300 

50M 




D07 

56v 

KV2003 







20 p 

4 0 

18-220 

15 

250 

50M 




D07 

57 

MV20AZ) 







20d 

4.0 

±4 O,±2.O0 

20 

7.0 

50M 


250m 

Si 

A109 

58 

MV20E,EA 

350M 






20 p 

4 0 

±4.O,±2.O0 

70 

7.0 

50M 


250m 

Si 

A109 

59 

MV 1632 







20 p§ 

4.0 

18 - 220 

20 0 

250 

05G 


40 

Si$ 

D07 

60 

MV 1732 







20d§ 

4 0 

18 - 220 

30 0 

400 

05G 


40 

Si$ 

D07 

61 

SQ1232A,B,C 







20 p§% 

4 0 


30 B 

800 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

62 

SQ1282A,B,C 







20 p§% 

4.0 


30 0 

400 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

63 

SQ1732.B.C 







20d§% 

4 0 

18-220 

30 0 

800 

50M 


500m 

Si# 

D07 

64 

SQ5447A 







20 p% 

4 0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

65 

SQ5447B 







20 p% 

4.0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

66 

SQ5447C 







20d% 

4 0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

67 

SQ5467A 







20 p% 

4 0 


30 g 

500 

50M 


400m 


D07 

68 

SQ5467B 







20 p% 

40 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

69 

SQ5467C 







20d% 

4.0 


30 El 

500 

50M 


400m 


D07 

70 

V2O0AZLB0 







20 p 

4.0 

±4,2,10 

20 

7.0 

05G 


50 

Si* 

D014 

71 

V20%,A%,B%,C,D 







20 p% 

4 0 

8 3-50 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

72 

V20EA,EAA,EBA,EC,ED 
























20 p% 

4.0 

5.0-50 

90 $ 

7.0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

73 

V2OE0,EA[ZLEB[ZJ 







20 p% 

4.0 

±4.2;1.O0 

90 

7.0 

50M 


500m 

Si* 

D014 

74 

V20EG 







20d 

4.0 

50 - 5.0 

70 

10 

.05G 


40 

Si$ 

D07 

75 

V20G 







20 p 

4.0 

50 - 10 

20 

10 

.05G 


.40 

Si$ 

D07 

76 

V920A,AA,BA,CA,DA 







20 p% 

4.0 

8 3 - 50 

25 $ 

15 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

77 

V920EUtZj.BE) 







20d 

4.0 

±4.2.10 

20 

15 

05G 


.50 

Si* 

D014 

78 

V920%,A%,B%,C%,D% 







20 p% 

4.0 

8 3-50 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

79 

V920EA,EAA,EBA,EC,ED 
























20d% 

4 0 

5.0-50 

90 $ 

7.0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

80 

V92OE0,EA0,EB0 







20 p% 

4.0 

±4.0,2 0,1 00 

90 

15 

5.0M 


500m 

Si* 

D014 

81 

VC20AAB 







20 p% 

4.0 

6.5-50 

50 $ 

10 

50M 




D07 | 

82 

VC220AB 







20d% 

4.0 

6.5 - 50 

50 $ 

25 

.05G 




D07 

83 

VC825AB 







20 p% 

4.0 

10 - 50 

20 $ 

70 

.05G 




D07 

84 

VC845AB 







20 p% 

4.0 

5.0 - 50 

70 $ 

7 0 

.05G 




D07 

85 

VH20 







20dA 

4.0 

50 - 10 

20 $ 

7.0 

.05G 


.50 

Si$ 

D01 4 

86 

VH20E 







20pA 

4.0 

50 - 5 5 

70 $ 

7.0 

.05G 


.50 

Si$ 

D014 

87 

VH920 







20pA 

4.0 

50 - 10 

20 $ 

70 

.05G 


.50 

Si$ 

DOM 

88 

VH920E 







20dA 

4.0 

50 - 5.0 

70 $ 

7.0 

.05G 


50 

Si$ 

DOM 

89 

VH7082 







20pA 

4 0 

50 - 10 

20 $ 

10 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

90 

VH7127 







20pA 

4.0 

50 - 5 0 

70 $ 

10 

.05G 


50 

Si$ 

DOM 

91 

VVC209AB,C.D 







20d% 

4.0 


20 

7 0 

50M 



Si 

D07 

92 

VVC210,A,B,C,D 







20 p% 

4.0 


70 

7.0 

SOM 



Si 

D07 

93 

VVC708,A,B,C,D 







20 p% 

4 0 


20 

15 

50M 



Si 

D07 

94 

VVC709.A.B.C.D 







20d% 

4 0 


90 

15 

501V 



Si 

D07 

95 

VVC739,A,B,C,D 







20 p% 

4 0 


20 

250 

501V 



Si 

D07 

96 

VVC740,A,B,C,D 







20 p% 

4.0 


30 

400 

501V 



Si 

D07 

97 

VVC922.A.B.C.D 







20d% 

4 0 


20 

10 

50M 



Si 

D07 

98 

VVC923,A,B,C,D 







20 p% 

4.0 


70 

10 

501V 



Si 

D07 

99 

VVC958,A,B,C,D 







20 p% 

4 0 


90 

7.0 

50M 



Si 

D07 

100 

VVC1008.A.B.C.D 







20d% 

4.0 


30 

400 

50M 



Si 

D07 

101 

1N4388 







2Op0 

60 


100 0 

200 

501V 

2.0 

10 

Si 

D04 

102 

MA4961A,B 







2Op0 

6 0 

10 - 200 

120 0 



50 

15 

Si 

Z48 

103# 

1S352 







20d 

10 


35 

60 

251V 



Si* 

Alee 

104# 

1S352M 







20 p 

10 


35 

60 

251V 



Si* 

Alee 

105# 

1S352N 







20 p 

10 


60 

140 

251V 



Si* 

Alee 

106v:* 

1S893 







20d 

10 

43-17 50 

20 

160 

201V 



Si 

A185e 

107V:* 

1S1894A 







20 p 

10 

66 5-200 

30 

250 

501V 



Si 

Altr 

108v± 

1S1894B 




_ 



20d 

10 

66 5-200 

30 

1 250 

501V 



Si 

Altr 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 

3 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER 

DISS. 


DWG 

No 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

KM 

(W) 



IT# 

1S1894C 







20 p 

10 

66 5-200 

30 

250 

50M 



Si 

Altr 

2y# 

1S1894D 







20 p 

10 

66.5-200 

30 

250 

50M 



Si 

Altr 

..3t# 

1S1895A 







20d 

10 

66 5-200 

20 

250 

50M 



Si 

Altr 

4y# 

1S1895B 







20 p 

10 

66.5-200 

20 

250 

50M 



Si 

Altr 

5y# 

1S1895C 







20 p 

10 

66 5-200 

20 

250 

50M 



Si 

Altr 

6 ▼ # 

1S1895D 







20d 

10 

66 5-200 

20 

250 

50M 



Si 

Altr 

7 

SD11F24 







21 p 

0.0 

21 - 42 

24 



1 0 


Si 

P3 

8 

SD12F24 







21 p 

0.0 

21 - 42 

24 



1 0 


Si 

F3a 

9 

SD22F24 







21 p 

00 

21 - 42 

24 



1 0 


Si 

F11 

10 

SD32F24 







21 p 

0.0 

21 - 42 

24 



1 0 


Si 

F21 

1 1 

SD42F24 







21 p 

00 

21 - 42 

24 



1 0 


Si 

F9a 

12 

SDGPF24 







2 1 D 

00 

21 - 42 

24 



1 0 


Si 

D07 

13 

1N3552 







21 p 

4 0 

20-220 

22 

25 

50M 


1 5Om0 


D07 

14 

1N3627 







21 p 

4 0 

10 - 50 

20 

25 

50M 



Si 

D07 

15 

VVC815.A.B.C.D 







2 1 D% 

4 0 


25 

50 

50M 



Si 

D07 

16# 

MA332B 

1 OG 






21 p 

10 

15 - 250 

35 

40 

25M 



SiA 

A138b 

17 

G522,A,B 







22 p% 



25 

500 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

18 

G030022-1R 







22 p_ 


3 5; 1.0 - 30V$ 

30 

170 0 

50M 



Si 

D07 

19 

G030022-2R 







22 p 


3.5;1.0 - 30V$ 

30 

260 0 

50M 



Si 

D07 

20 

G030022-3R 







22 p 

j 

3 5;1 0 - 30V$ 

30 

400 0 

50M 



Si 

D07 

21 

G060022-1 R 







22 p 


5 2:1 0 - 60V $ 

60 

170 0 

50M 



Si 

D07 

22 

G060022-2R 







22 p 


5.2:1 0 - 60V $ 

60 

270 0 

50M 



Si 

D07 

23 

G060022-3R 







22 p 


5.2,1 0 - 60V$ 

60 

400 0 

50M 



Si 

D07 

24 

VAT 15N 1 6,N 18.N20 







22DtA 

00 

20 - 23 90 

120 

475 

50M 




Z42 

25 

VAT55N 1 6,N 1 8, N 20 







22ptA 

00 

20 - 23 90 

60 

900 

50M 




Z42 

26 

VAT75N16,N 18,N20 







22pt A 

00 

20 - 23 90 

45 

1400 

50M 




Z42 

27 

1N4598 







22 p 

40, 

118 - 260 

90 

50 

05G 


25 


D07 

28 

1N4598A 







22 p 

4.0 


90 

15 

50M 



Si 

D07 

29 

1N4609 







22 p 

40 

12 5 - 330 

35 

60 

05G 


25 

Si 

D07 

30 

1N4609A 







22 p 

4.0 


35 

60 

50M 



Si 

D07 

31 

1 N4792,A,B,C,D 







22 p% 

4 0 

2 46,0-4 0V$ 

20 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

32 

1N4807,A,B,C,D 







22 p% 

4 0 

2.46:0-4 0V$ 

90 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

D014 

33 

JAN 1 N4807A.B 







22d% 

4 0 

2.46: .10 - 40V$ 

90 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

Aldd 

34 

1 N5 144,A 







22p% A 

4 0 

3.2:4 0 - 60V$ 

60 0 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

35 

JAN1N5144A 







22 p 

4.0 

20 9-23 10 


200 

50m 


40 

Si 

D07 

36 

1N5448 







22d% 

4 0 

2 6:2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

37 

1N5448A 







22 p% 

4 0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

38 

1N5448B 







22 p% 

4 0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

39 

1N5448C 







22d% 

4 0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

40 

1N5448D 







22 p% 

4 0 

2 6,2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

41 

1N5468 







22 p% 

4 0 

2 9,2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

42 

1N5468A 







22d% 

4.0 

2.9:2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

43 

1N5468B 







22 p% 

4 0 

2 9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

44y 

JAN 1N5468B 







22 p 

4 0 

20.9-23 10 

30 0 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

45 

1N5468C 







22d% 

4 0 

2.9:2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

46 

1N5468D 







22 p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

47 

1N5687AB 







22 p% 

4 0 

3.85;2.0V-40V$ 

40 $ 

500 

50M 


400m 

# 

D07 

48 

1N5702.A.B 







22d% 

4 0 

3.55.4.0V-60V$ 

60 $ 

375 

50M 


400m 

* 

DQ7 

49# 

BBY20 







22 pt 

4.0 

8.2:2 0V-100V$ 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

D07 

50 

CV1873B 







22 p 

4 0 

19.80-24 20 

60 

175 

10OM 


5 0 

Si 

F27x[Z) 

51 

CV1873D 







22 p 

4 0 

19.80-24 20 

60 

175 

10OM 


5 0 

Si 

F56n@ 

52y 

CV5022 







22 p 

4 0 

2 5;2 0V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

53 

D1 734,B,C 







22 pt% 

4 0 

19 8-24 20 

30 0 

400 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

54 

D6909 







22 p 

4.0 

3.2:2-30V$ 

30 

500 

50M 


.40 

Si$ 

D07 

55# 

DC4216 







22 p 

4 0 


60 





Si 

ME>24 

56# 

DC4221 







22 p 

4.0 


60 

400 

10M 



Si 

C16f 

57 

E722 







22d 

40 


60 

800 

50M 



Si 


58 

FV1 1 12,A,B,C,D 







22 p% 

40 

6 .2$ 

110 0 

150 

50M 


400m 

Si# 

Alee 

59 

G122AB 







22 p% 

40 


25 

100 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

60 

G222AB 







22d% 

40 


25 

200 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60i 

61 

G322AB 







22 p% 

40 


25 

300 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

62 

G422AB 







22 p% 

4.0 


25 

400 0 

50M 


500m 

Si$ 

A60j 

63 

GC1717 

42G 






22d§ 

4 0 

7 0:0 0V-60V$ 

60 0 

850 

50M 




F27w 

64 

GC1767 







22 p 

4 0 

6 5-58 

60 

800 

50M 


400m 

Si 

D07 

65 

IC522-30,A,B,C 







22 p% 

40 

42.000-9 500 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

66 

IC1022-30AB.C 







22d% 

40 

42.000-6.500 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

67 

KV1 13AB.C.D 







22 p% 

40 

6 2-55 

80 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

68 

KV116AB.C.D 







22 p% 

4.0 

5 6-55 

100 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

69 

KV133 







22d 

4.0 

10-55 

25 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

70 

KV136 







22 p 

40 

7 5-55 

50 

125 

50M 


400m 

Si 

D014 

71 

KV 153 







22 p 

4 0 

6 2-55 

80 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

72 

KV 159 







22d 

40 

10-55 

25 

150 

50M 


400m 

Si 

D014 

73 

KV 166 







22 p 

4 0 

5.6-55 

100 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

74 

KV206 







22 p 

40 

4.7-55 

150 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

75 

KV207 







22d 

40 

4 7-55 

150 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

76 

KV306 







22 p 

40 

6.5,2 0V-200V$ 

200 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

77 

KV307 







22 p 

40 

6.5,2.0V-200V$ 

200 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

78 

MA4019E 







22d 

40 

5 2$ 

110 0 

100 

50M 



Si$# 

A31e 

79 

MA4273E 







22 p 

40 

17.6 - 26.40 

110 

100 

.05G 


50 

Si 

A31e 

80 

MA45017 







22 pt 

40 

4.0:2 0 - 60V$ 

75 0 

100 

50G 


350m 

Si$ 

A31e 

81 

MA45039 







22Dt 

4.0 

2 7:2.0 - 30V$ 

35 0 

300 

50G 


400m 

Si$ 

A31e 

82 

MC22A 







22 p 

4.0 


60 t 

10 

50M 



Si 

Alau 

83 

MC103AB 







22 p% 

40 

5.2:2 0 - 100V$ 

110 0 

150 

50M 


500m 

Si$# 

Alee 

84 

MC109AB 







22d% 

4.0 

4 0.2 0 - 75V$ 

85 IZl 

150 

50M 


500m 

Si$# 

Alpe 

85 

MCI 15AB 



i 




22 p% 

40 

3 0:2.0 - 40V$ 

50 0 

150 

50M 


500m 

Si$# 

Alee 

86 

MC422 







22 p 

40 


60 t 

100 

50M 



Si 

Alau 

87 

MV832 







22d§ 

4.0 , 

19 8 - 24.20 

30 El 

25 

50M 


400m 

Si 

DO/ 

88 

MV1634 



i 




22 p§ 

40 

19.8 - 24.20 

20 0 

250 

05G 


.40 

Si$ 

D07 

89 

MV 1734 







22 p§ 

40 

19.8 - 24.20 

30 0 

400 

05G 


.40 

Si$ 

D07 

90 

MV1734A 







22 p 

4.0 


30 El 

400 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

91 

MV 1872 

45G 






22 p 

4 0 

19.8 - 24.20 

75 0 

200 

05G 

82 

.40 

Si 

A Icy 

92 

MV2107 







22 p§ 

4.0 

19.8-24.20 

30 

350 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

_93.#_ 

MV61 13 







22 p 

40 

17 6-26.40 

50 

50 

50M 


200 m 

Si* 

D07 

94# 

MVB6116 







22 p 

40 

17 6-26.40 

100 0 

100 

50M 


12 

Si* 

S19k 

95 

PCI 13AB 







22 p% 

4 0 

7 5; .50 - 80V $ 

80 $ 

50 

50M 



Si* 

D014A 

96 

PC 1 16AB 







22d% 

4 0 

8 2; .50 - 100V$ 

100 $ 

100 

50M 



Si* 

D014A 

97 

PC 133 AB 







22 p% 

40 

4 6; .50 - 30V$ 

30 $ 

50 

50M 



Si* 

D014A 

98 

PC136AB 







22 p% 

4 0 

6.0: .50 - 50V$ 

50 $ 

125 

50M 



Si* 

D014A 

99 

PC502 







22dA 

4.0 

2 4. 10 - 4.0V$ 

100 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

100 

PC503 







22pA 

4 0 

2 4, 10 - 4.0V$ 

75 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

101 

PC504 







22pA 

4.0 

2 4, 10 - 4.0V$ 

50 $ 

175 

50M 


500m 

Si* 

D014 

102 

PC505 







22dA 

40 

2.4:. 10V-4V$ 

30 $ 

175 

.05G 


50 

Si* 

D014 

103 

PC507 







22pA 

40 

2 4, 10 - 4.0V$ 

125 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

104 

PC508 







22pA 

4.0 

2 4, 10-4 0V$ 

100 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

105 

PC509 







22pA 

4.0 

2.4: .10 - 4.0V$ 

75 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

106 

PC510 







22pA 

4.0 

2 4; 10 - 4.0V$ 

50 $ 

150 

50M 


500m 

Si* 

D014 

107 

PC511 







22pA 

4.0 

2.4, 10V-4V$ 

30 $ 

150 

.05G 


.50 

Si* 

D014 

108 

PC512 







22dA 

40 

2 4: .10 - 4.0V$ 

150 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

109 

PC513 







22pA 

4.0 

2 4; .10 - 4.0V$ 

125 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

1 10 

PC514 







22dA 

4.0 

2.4: 10 - 4.0V$ 

100 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 
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10 VOLTAGE VA 

RIABLE CAPACITORS 

& VARACTOR DIOD 

ES 

IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 

(21 TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 



U 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP. 1 

CAPACITANCE RANGE 


Q FAC' 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCR 

PTION 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 at 


PIV 

MIN 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

[Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V - 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

m 

(W) 



1 

PC515 







22pA 

4 0 

2 4; 10-4 0V$ 

75 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

2 

PC516 







22pA 

4.0 

2 4, 10 - 4 0V$ 

50 $ 

125 

50M 


500m 

Si* 

D014 

3 

PC517 







22pA 

4.0 

2.4;.10V-4V$ 

30 $ 

125 

05G 


.50 

Si* 

D014 

4 

PC518 







22pA 

4.0 

2.4; .10 - 4.0V$ 

150 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

5 

PC519 







22pA 

4.0 

2.4; 10 - 4.0VS 

125 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

6 

PC520 







22dA 

4.0 

2.4; .10 - 4 0V$ 

100 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

7 

PC521 







22pA 

4.0 

2.4; .10 - 4.0V$ 

75 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

8 

PC522 







22pA 

4.0 

2.4; .10 - 4.0VS 

50 $ 

100 

50M 


500m 

Si* 

D014 

9 

PC523 







22dA 

4 0 

2 4;. 10V-4VS 

30 $ 

100 

.05G 


50 

Si* 

D014 

10 

PC524 







22pA 

4 0 

2 4, 10-4 0V$ 

150 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

1 1 

PC525 







22pA 

4.0 

2.4; .10 - 4.0V$ 

125 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

12 

PC526 







22dA 

4 0 

2 4; 10 - 4.0V$ 

100 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

13 

PC527 







22pA 

4 0 

2 4; .10 - 4 0V$ 

75 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

14 

PC528 







22pA 

4 0 

2.4, .10 - 4.0V$ 

50 $ 

75 

50M 


500m 

Si* 

D014 

15 

PC529 







22dA 

4 0 

2 4;. 10V-4VS 

30 $ 

75 

05G 


.50 

Si* 

D014 

16 

PC530 







22pA 

4.0 

2.4; 10 - 4 0V$ 

150 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

17 

PC531 







22pA 

4.0 

2.4, 10 - 4 0V$ 

125 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

18 

PC532 







22pA 

4.0 

2 4; .10 - 4.0V$ 

100 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

19 

PC533 







22pA 

4.0 

2 4; .10 - 4 0V$ 

75 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

20 

PC534 







22pA 

4.0 

2 4, 10 - 4.0V$ 

50 $ 

50 

50M 


500m 

Si* 

D014 

21 

PC535 







22p_A_ 

4.0 

2.4;. 10V-4VS 

30 $ 

50 

05G 


50 

Si* 

D014 

22 

PC0603A 







22p§A 

4 0 


30 $ 

200 

50M 




D07 

23 

PC0603B 







22p§A 

4.0 


30 $ 

300 

50M 




D07 

24 

PC0603C 







22d§A 

4.0 


30 $ 

400 

50M 




D07 

25 

PC0613A 







22p§A 

4.0 


60 $ 

200 

50M 




D07 

26 

PC0613B 







22p§A 

4.0 


60 $ 

300 

50M 




D07 

27 

PC0613C 







22d§A 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




D07 

28 

PC0623A 







22p§A 

4.0 


90 $ 

200 

50M 




D07 

29 

PC0623B 







22p§A 

4.0 


90 $ 

300 

50M 




D07 

30 

PC0633A 







22d§A 

4.0 


120 $ 

200 

50M 




D07 

31 

PC0643A 







22p§A 

4.0 


150 $ 

200 

50M 




D07 

32 

PC1403A 







22p§A 

4.0 


30 $ 

200 

50M 




A2u 

33 

PC1403B 







22d§A 

4.0 


30 $ 

300 

50M 




A2u 

34 

PC1403C 







22p§A 

4 0 


30 $ 

400 

50M 




A2u 

35 

PC1413A 







22p§A 

4 0 


60 $ 

200 

50M 




A2u 

36 

PC1413B 







22d§A 

4.0 


60 $ 

300 

50M 




A2u 

37 

PC1413C 







22p§A 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




A2u 

38 

PC1423A 







22p§A 

4.0 


90 $ 

200 

50M 




A2u 

39 

PC1423B 







22d§A 

4.0 


90 $ 

300 

50M 




A2u 

40 

PC1433A 







22p§A 

4.0 


120 $ 

200 

50M 




A2u 

41 

PC1443A 







22p§A 

4.0 


150 $ 

200 

50M 




A2u 

42 

PC2603A 







22d§A 

4.0 


30 $ 

200 

50M 




D07 

43 

PC2603B 







22p§A 

4.0 


30 $ 

300 

50M 




D07 

44 

PC2603C 







22p§A 

4 0 


30 $ 

400 

50M 




D07 

45 

PC2613A 







22d§A 

40 


60 $ 

200 

50M 




D07 

46 

PC2613B 







22p§A 

4.0 


60 $ 

300 

50M 




D07 

47 

PC2613C 







22p§A 

4 0 


90 $ 

400 

50M 




D07 

48 

PC2623A 







22d§A 

40 


90 $ 

200 

50M 




D07 

49 

PC2623B 







22p§A 

4.0 


90 $ 

300 

50M 




D07 

50 

PC2623C 







22p§A 

40 


90 $ 

400 

50M 




D07 

51 

PC2633A 







22p§A 

4 0 


120 $ 

200 

50M 




D07 

52 

PC2633B 







22p§A 

4 0 


120 $ 

300 

50M 




D07 

53 

PC2633C 







22p§A 

4 0 


120 $ 

400 

50M 




D07 

54 

PC2643A 







22p§A 

4.0 


150 $ 

200 

50M 




D07 

55 

PC2643B 







22p§A 

40 


150 $ 

300 

50M 




D07 

56y 

PG122AB 







22 p% 

4.0 

4.4;2 0V-65VS 

65 $ 

200 

50M 




D07 

57y 

PG222.A.B 







22d% 

4.0 

3 9;2.0V-65V$ 

65 $ 

200 

50M 




D07 

58y 

PG322AB 







22 p% 

4.0 

4 6;2.0V-50V$ 

50 $ 

300 

50M 




D07 

59 

PV003AB 







22 p% 

4.0 


100 

100 

50M 

/ 

10 


D04 

60 

PV006AB 







22d% 

4.0 


100 

150 

50M 


10 


D04 

61 

PV009AB 







22 p% 

4 0 


150 

100 

50M 


10 


D04 

62 

PV1433 







22 p§ 

4.0 


120 

400 

500M 




A2u 

63 

PVM4220AB 







22 p% 

4.0 

7.65:0.0V-40V$ 

40 $ 

60 

1 OG 


20 

* 

F5 6 i 

64 

PVM6220AB 







22 p% 

4.0 

9.25;0.0V-60V$ 

60 

40 

1 OG 


2.0 

* 

F56j 

65 

SQ1234A,B,C 







22 p§% 

4 0 


30 0 

800 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

66 

SQ1284A.B.C 







22d§% 

4 0 


30 (Z) 

400 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

67 

SQ1 734,B,C 







22 p§% 

4 0 

19 8-24.20 

30 0 

800 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

68 

SQ5448A 







22 p% 

4 0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

69 

SQ5448B 







22d% 

4.0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

70 

SQ5448C 







22 p% 

4.0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

71 

SQ5468A 







22 p% 

4 0 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

72 

SQ5468B 







22d% 

40 


30 3 

500 

50M 


400m 


D07 

73 

SQ5468C 







22 p% 

4.0 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

74# 

SV77F 







22 p 

4 0 

16 - 180 

90 



2 5 

5.0 

Si$ 


75 

VA1 13 







22 p . 

4 0 

55 - 6.2 

80 

50 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

76 

VA1 16 







22 p 

4.0 

55 - 5.6 

100 

100 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

77 

VA133 







22 p 

4 0 

55 - 10 

25 

50 

05G 


50 

Si$ 

A131 

78 

VA136 







22 p 

4 0 

55 - 7.5 

50 

125 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

79 

VA153 







22 p 

4 0 

55 - 6 2 

80 

100 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

80 

VA159 







22 p 

4 0 

55 - 10 

25 

150 

.05G 


50 

Si$ 

A131 

81 

VA166 







22 p 

4.0 

55 - 5.6 

100 

75 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

82 

VA206 

37G 






22 p 

4 0 

55 - 4 7 

150 

75 

.05G 

T~4 

50 

Si$ 

A131 

83 

VA207 

50G 






22 p 

4.0 

55 - 4 7 

150 

100 

.05G 

1 1 

.50 

Si$ 

A131 

84 

VA306 







22 p 

4.0 

6 .5:2.0 - 200V$ 

200 

75 

50M 


500m 

Si$ 

DOHA 

85 

VA307 







22 p 

4 0 

6 5;2.0 - 200VS 

200 

100 

50M 


500m 

Si$ 

DOHA 

86 

VC321AB 







22 p% 

4.0 

3 0;1 V-25VS 

25 $ 

50 

05G 




D07 

87 

VC322AB 







22d% 

4.0 

4.0:2V-80V$ 

80 $ 

50 

05G 




D07 

88 

VC421 AB 







22 p% 

4.0 

3.0;1 V-25VS 

25 $ 

100 

05G 




D07 

89 

VC422AB 







22 p% 

4 0 

4 0;1 V-50VS 

50 $ 

100 

05G 




D07 

90 

VC423AB 







22d% 

4 0 

4.0:2.0 - 80V$ 

100 $ 

100 

50M 




D07 

91 

VC622AB 







22 p% 

4 0 

3.0;1 V-25VS 

40 $ 

200 

05G 




D07 

92 

VC623AB 







22 p% 

4.0 

3 0;1 V-25VS 

40 $ 

300 

05G 




D07 

93 

VG122AB.C.D 







22d% 

4.0 

4.55:2.0 - 65V$ 

70 

200 

50M 


400m 

Si$ 

D07 

94 

VG222AB,C,D 







22 p% 

4.0 

4.45;2.0 - 65V$ 

70 

200 

50M 


400m 

Si$ 

D07 

95 

VG322,A,B,C,D 







22 p% 

4 0 

3 95,2 0 - 50V$ 

55 

300 

50M 


400m 

Si$ 

D07 

96 

VH1 13 

2OG0 






22dA 

4.0 

4 0$ 

80 $ 

50 

50M 

29 

500m 

Si$ 

D014 

97 

VH116 

4OG0 






22pA 

4.0 

5.2$ 

100 $ 

100 

50M 

1 5 

500m 

Si$ 

D014 

98 

VH133 

1OG0 






22pA 

4.0 

3.5$ 

25 $ 

50 

50M 

2 9 

500m 

Si$ 

D014 

99 

VH136 

3OG0 






22dA 

4 0 

4 0$ 

50 $ 

125 

50M 

1 2 

500m 

Si$ 

D014 

100 

VH163 

3OG0 






22pA 

4 0 

5 2$ 

100 $ 

75 

50M 

1 9 

500m 

Si$ 

D014 

101 

VH170 

4OG0 






22pA 

4 0 

4 0$ 

80 $ 

100 

50M 

1 5 

500m 

Si$ 

D014 

102 

VH 178 

2OG0 






22dA 

4.0 

4 0$ 

50 $ 

75 

50M 

1 9 

500m 

Si$ 

D014 

103 

VH186 

3OG0 






22pA 

4 0 

3 5$ 

25 $ 

150 

50M 

.90 

500m 

Si$ 

D014 

104 

VH206 

5OG0 






22pA 

40 

6 2$ 

150 $ 

100 

50M 

1 5 

500m 

Si$ 

D014 

105 

VH207 

35G0 






22dA 

4 0 

6 2$ 

150 $ 

60 

50M 

2 4 

500m 

Si$ 

D014 

106 

VH228 

4OG0 






22pA 

4 0 

6 7$ 

200 $ 

50 

50M 

2 9 

500m 

Si$ 

D014 

107 

VM502,A,B,C,D 







22 p% 

4 0 

4 4,4.0 - 100V$ 

1 10 

175 



500m 

Si$ 

D014 

108 

VM503AB.C.D 







22d% 

4 0 

3 5.4 0 - 75V$ 

83 

175 



500m 

Si$ 

D014 

109 

VM504 AB,C,D 







22 p% 

4 0 

2 9,4 0 - 50V$ 

55 

175 



500m 

Si$ 

D014 

Luo. 

VM505 AB.C.D 







22 p% 

.40 

.2 3,4 0 - 30V$_ 

. 33 

. 175 



500m 

Si$ 

D014 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


VM506,A,B,C,D 
VM507,A,B,C,D 
VM508.A.B.C.D 
‘ VM509,A,B,C,D 
VM5 10,A,B,C,D 
VM5 1 1 .A.B.C.D 
' VM512,A,B,C,D 
VM5 13,A,B,C,D 
VM5 14.A.B.C.D 
VM515,A,B,C,D 
VM5 16,A-B,C,D 
V M5 1 7.A.B.C.D 
' VM518,A,B,C,D 
VM5 19,A,B,C,D 
VM520.A.B.C.D 
VM521,A,B,C,D 
VM522,A,B,C,D 
VM523.A.B.C.D 
~ VM524,A,B,C,D 
VM525,A,B,C,D 
VM526.A.B.C.D 
~VM527,A,B,C,D 
VM528,A,B,C,D 
VM529.A.B.C.D 
VM530,A,B,C,D 
VM531,A,B,C,D 
VM532AB.C.D 
VM533,A,B,C,D 
VM534,A,B,C,D 
VM535AB.C.D 
" VVC402,A,B,C,D 
VVC404,A,B,C,D 
VVC413,A,B,C.D 
VVC415,A,B,C,D 
VVC710,A,B,C,D 
VVC741AB.C.D 
VVC742,A,B,C,D 
VVC743,A,B.C,D 
VVC816AB.C.D 
" VVC817,A,B,C,D 
VVC862,A,B,C,D 
VVC863AB.C.D 
VVC864,A,B,C,D 
VVC865,A,B,C,D 
VVC 866 AB.C.D 
" VVC924AB,C,D 
VVC925,A,B,C,D 
VVC926.A.B.C.D 
VVC927,A,B,C,D 
VVC928AB,C,D 
VVC929AB.C.D 
VVC1009,A,B,C,D 
ZC706 

MA4290 _ 

MA4762 

MA4763 

VAB810AN25.26 
VAB 8 10AN27,28 
JAN1N4387 

SD11F6 _ 

SD12F6 

SD22F6 

SD32F6 _ 

SD42F6 

SDGPF 6 

1S555 _ 

1N3557 

BAY 66 

VAT16N16.N18.N20 
VAT56N16,N 18,N20 
VAT76N16 # N 18,N20 

MV9251 _ 

1S1503 
MV9252 


MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 

_ in previous column) _ 

(Hz) KHz) |(Hz) KHz) l(Hz) j(Hz) 


TYP CAP. 

I) CAP. !2J at 


CAPACITANCE RANGE 

(for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT. 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 


Q FACTOR I MAX. I 


I DESCRIPTION 
I DWG 






75 

A713-3A.B.C.D 

5.0G 

10G 

15G 

20G 


76 

A7 13-4A,B,C 

5 OG 

10G 

15G 



77 

A7 13-5A,B,C 

5.0G 

10G 

15G 



78 

A713-6A.B 

5 OG 

10G 




79 

A7 13-7 A,B 

5 OG 

10G 




80 

A713-8A 

5 OG 





81 

MA4063 i 





82 

MA4064 






83 

MV1805C 






84 

PH 1207-1.2.3.4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 

85 

PH 1207A,B 

30G 

40G 




86 

PH 1217-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 

87 

PH1217A.B 

30G 

40G 




88 

PH 1227-1.2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 

89 

PH1227A 

30G 





90 

PH 1237-1,2 

5.0G 

10G 




91 

PH 1247-1,2 

5.0G 

10G 




92 

PH 1257-1,2 

5.0G 

10G 




93 

PH 1267-1.2 

5 OG 

10G 




94 

PH 1277-1,2 

5 OG 

10G 




95 

PH 1287-1 

5.0G 





96 

PH 1297-1 

5 OG 





97 

PL0107-1,2,3,4 


5 OG 

10G 

15G 

20G 

98 

PL0107A,B 

30G 

40G 




99 

PL0117-1.2.3.4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 

100 

PL0117A.B 

30G 

40G 




101 

PL0127-1,2,3,4 


5.0G 

10G 

15G 

20G 

102 

PL0127A 

30G 





103 

PL0137-1,2 

5.0G 

10G 




104 

PL0147-1,2 

5.0G 

10G 




105 

PL0157-1.2 

5 OG 

10G 




106 

PL0167-1,2 

5.0G 

10G 




107 

PL0177-1,2 

5 OG 

10G 




108 

PL0187-1 

5.0G 






22p% 4.0 

22p% 4.0 

22p% 4 0 

22p% 4.0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 40 

22p% 40 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4.0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% P40 - 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4.0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4 0 

22p% 4.0 

22p% 4 0 

22pt 4 0 


22pA 6.0 
22pA 6 0 


25ptA 0 0 
25ptA 0.0 
25ptA 0 0 
25p _2 


25ptW 


25pt 6 0 
25pt 6.0 


25p§ 6 0 
25 p 6 0 


(dF) 

(V) 

1 (Hz) J 

(ft) 

(W) 

5 0,4 0 - 1 50V$ 

165 

150 



500m 

4 8;4.0 - 1 25V$ 

138 

150 



500m 

4.4:4 0-100VS 

1 10 

150 



500m 

3 5,4.0 - 75V$ 

83 

150 



500m 

2 9;4 0 - 50V$ 

55 

150 



500m 

2 3.4.0 - 30V$ 

33 

150 



500m 

5 0,4 0 - 1 50V$ 

165 

125 



500m 

4 8,4.0 - 1 25V$ 

138 

125 



500m 

4 4.4.0 - 100V$ 

1 10 

125 



500m 

3 5,4.0 - 75V$ 

83 

125 



400m 

2 9;4.0 - 50V$ 

55 

125 



400m 

2 3:4.0 - 30V$ 

33 

125 



400m 

5 0,4 0 - 1 50V$ 

165 

100 



400m 

4 8,4.0 - 1 25V$ 

138 

100 



400m 

4 4:4.0 - 100V$ 

1 10 

100 



400m 

3 5:4.0 - 75V$ 

83 

100 



400m 

2 9:4 0 - 50V$ 

55 

100 



400m 

2 3:4.0 - 30V$ 

33 

100 



400m 

5 0:4 0 - 150VS 

165 

75 



400m 

4 8:4.0 - 125V$ 

138 

75 



400m 

4 4:4.0 - 100V$ 

1 10 

75 



400m 

3 5:4.0 - 75V$ 

83 

75 



500m 

2 9:4.0 - 50V$ 

55 

75 



500m 

2 3:4.0 - 30V$ 

33 

75 



500m 

5 0:4 0 - 1 50V$ 

165 

50 



500m 

4 8,4.0 - 1 25V$ 

138 

50 



500m 

4 4.4.0 - 100V$ 

110 

50 



500m 

3 5,4.0 - 75V$ 

83 

50 



500m 

2 9:4 0 - 50V$ 

55 

50 



500m 

2 3:4.0 - 30V$ 

33 

50 



500m 

±4 40 

80 

50 

05G 



±4.40 

100 

100 

05G 



±4 40 

25 

50 

05G 



±4 40 

50 

125 

05G 




30 

50 

50M 




30 

25 

50M 




30 

400 

50M 




20 

250 

50M 




60 

10 

50M 




60 

100 

50M 




30 

100 

50M 




40 

200 

50M 




40 

300 

50M 




60 

100 

50M 




1 10 

100 

50M 




25 

150 

50M 




50 

75 

50M 




80 

100 

50M 




100 

75 

50M 




150 

60 

50M 




150 

100 

50M 




40 

300 

50M 



3 2;2.0V-30V$ 

30 

400 

4 0 


400m 


30 



30 


15 - 300 

250 



1 0 

50 

1 5 - 300 

250 



1 0 


18-260 

140 



300m 


18-260 

140 



300m 


10 - 350 

150 0 




20 

24 - 50 

6.0 



1 0 


24 - 50 

6 0 



1 0 


24 - 50 

60 



1 0 


24 - 50 

6 0 



1 0 


24 - 50 

60 



1 0 


24 - 50 

6 0 



1 0 


20-270 

20 

60 

20M 




210 

75 

50M 



4.0 - 6 0 

100 




12 

24 - 27 90 

120 

450 

50M 



24 - 27 90 

60 

900 

50M 



24 - 27 90 

45 

1400 

50M 



5 0:5.0-1OV 

30 0 

40 

50M 


200 m 


15 

150 

50M 



5.0;5.0-1 OV 

30 0 

40 

50M 


200 m 

20-300 

24 




3 5 

20-300 

30 




3 5 

20 - 300 

45 




3 5 

20 - 300 

60 




3 5 

20 - 300 

90 




3 5 

20 - 300 

120 




3 5 

20 - 300 

60 





20 - 300 

90 





20-300 

80 0 

500 0 50M 


18 

20 - 300 

6 0 


0 10G 



2030 

6 0 


0 10G 



20 - 300 

15 


0 10G 



20-300 

15 


0 10G 



20 - 300 

24 


0 10G 



20-300 

24 


0 10G 



20 - 300 

30 


0 10G 



20 - 300 

45 


0 10G 



20 - 300 

60 


0 10G 



20 - 300 

90 


0 10G 



20 - 300 

120 


0 10G 



20 - 300 

150 


0 10G 



20 - 300 

200 


0 10G 



20 - 300 



0 10G 



20-300 

6 0 


0 10G 



20 - 300 



0 10G 



20-300 

15 


0 10G 



20 - 300 



0 10G 



20-300 

24 


0 10G 



20 - 300 



0 10G 



20 - 300 



0 10G 



20 - 300 



0 10G 



20 - 300 



0 10G 



20 - 300 



0 10G 



20 - 300 



0 10G 




~ VAB800N26,N27,N28 
VAB810N26.N27.N28 


25pA 6 0 
25 pA 6 0 


D.A.T.A. 
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10 \ 

VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS 

& V 

ARACTOR DIODI 

ES 

IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACIT 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No 

ANCE, 

. 


3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 


CAPACITANCE RANGE 


Q FAC1 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 


1ICAP. 

2 lat 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



i 

Drev 

OUS CO 

lumn) ! 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

( ft ) 

(W) 



1 

SC2A — * 







26p 

4.0 


22 

35 

50M 




D07 

2 

VVC 8 18,A,B,C,D 







26p% 

40 


50 

10 

50M 



Si 

D07 

3 

VVC819,A,B,C,D 







26p% 

4.0 


50 

25 

50M 



Si 

D07 

4 

SD11F48 







27p 

0.0 

27 - 54 

48 



1.0 


Si 

P3 

5 

SD12F48 







27p 

0.0 

27 - 54 

48 



1.0 


Si 

F3a 

6 

SD22F48 







27d 

0.0 

27-54 

48 



1.0 


Si 

F11 

7 

SD32F48 







27p 

0.0 

27 - 54 

48 



1.0 


Si 

F21 

8 

SD42F48 







27p 

0.0 

27 - 54 

48 



1.0 


Si 

F9a 

9 

SDGPF48 







27d 

0.0 

27-54 

48 



1.0 


Si 

D07 

10 

1 N4793,A,B,C,D 







27p% 

4.0 

2.46;0-4.0V$ 

20 $ 

\5 

50M 


.50 

Si 

D014 

1 1 

1 N4808,A,B,C,D 







27p% 

40 

2.46;0-4.0V$ 

65 $ 

15 

50M 


.50 

Si 

D014 

12 

JAN 1 N4808A.B 







27d% 

4.0 

2.46:10-40V$ 

65 $ 

15 

50M 


.50 

Si 

Aldd 

13 

1N5 145,A 







27pA% 

4 0 

3.2;4.0-60V$ 

60 0 

200 

50M 


.40 

Si 

D07 

14 

JAN1N5145A 







27p 

4.0 

25.7 - 28.30 


200 

50m 


.40 

Si 

D07 

15 

1N5449 







27d% 

4.0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

16 

1N5449A 







27p% 

4 0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

17 

1N5449B 







27p% 

4.0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

18 

1N5449C 







27d% 

4.0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

19 

1N5449D 







27p% 

4.0 

2.6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

20 

1N5469 







27p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si, 

D07 

21 

1N5469A 







27p% 

,4.0 

2.9:2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

22 

1N5469B 







27p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si' 

D07 

23t 

JAN 1N5469B 







27p 

4.0 

25.65-28.350 

30 0 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

24 

1N5469C 







27 d% 

4.0 

2.9:2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

25 

1N5469D 







27p% 

^ 0 

2.9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

26 

1 N5688,A,B 







27p% 

4.0 

3.90;2.0V-40V$ 

40 $ 

500 

50M 


400m 

* 

D07 

27 

1 N5703.A.B 







27d% 

4 0 

3.55;4.0V-60V$ 

60 $ 

350 

50M 


400m 

* i 

D07 

28y 

CV5027 







27p 

4.0 

2.5;2.0V-30V$ 

30 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

29 

D1736,B,C 







27pt% 

4 0 

24.3-29 70 

30 0 

400 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

30 

D6910 







27 p . 

4 0 

3.2:2-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

s.$ 

D07 

31# 

DC4217 







27p 

4 0 


60 





Si 

M524 

32# 

DC4222 







27p 

4.0 


60 

400 

10M 



Si 

C16f 

33 

G030027-1 R 







27d 

4 0 

3.5:1.0-30V$ 

30 

100 0 

50M 



Si 

D07 

34 

G030027-2R 







27 p 

40 

3.5;1.0-30V$ 

30 

200 0 

50M 



Si 

D07 

35 

G030027-3R 







27p 

40 

3.5;1.0-30V$ 

30 

300 0 

50M 



Si , 

D07 

36 

G060027-1 R 







27d 

4.0 

5.2:1.0-60V$ 

60 

100 0 

50M 



Si 

D07 

37 

G060027-2R 







27p 

4.0 

5.2:1 0-60V$ 

60 

200 0 

50M 



Si 

D07 

38 

G060027-3R 







27p 

4° 

5.2i10-60V$ 

60 

300 0 

50M 



Si 

D07 

39 

GC1768 







27p 

4o 

8.2*62 

60 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

40 

IC527-30,A,B,C 







27p% 

4.0 

52.000-1 1.000 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

41 

1C 1027-30,A,B,C 







27p% 

4.o 

52.000-8 000 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

42 

MA45018 







27dT 

40 

4 0:2.0-60V$ 

75 0 

100 

50G 


.35 

Si$ 

A31e 

43 

MA45040 







27pt 

4 0 

2.7;2.0-30V$ 

35 0 

250 

50G 


.40 

Si$ 

A31e 

44 

MV27,A 







27p 

4.0 

±5.4,±2.70 

20 

7.0 

.05G 


.25 

Si 

A109 

45 

MV27E 

35G 






27p 

4 0 

±5.4.±2.70 

65 

7.0 

05G 


25 

Si 

A109 

46 

MV833 







27p§ 

4| 0 

24.5-29.70 

30 @ 

25 

50M 


40 

Si 

D07 

47 

MV1636 







27p§ 

4.0 

24.3 - 29 70 

20 0 

200 

.05G 


40 

Si$ 

D07 

48 

MV1736 







27d§ 

4 r 0 

24.3 - 29.70 

30 0 

400 

05G 


40 

Si$ 

D07 

49 

MV1736A 







27p 

4 0 


30 0 

400 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

50 

MV2108 







27p§ 

4.0 

24.3-29 70 

30 

300 

SOM 


280m 

Si 

Cl 03 

51 

SQ1236A.B.C 







27d§% 

4|0 


30 0 

800 

501V 


250m 

Si#$ 

Alah 

52 

SQ1286A,B,C 







27p§% 

4!0 


30 0 

400 

501V 


250m 

Si#$ 

Alah 

53 

SQ1736,B,C 







27p§% 

4 i° 

24.3-29 70 

30 0 

800 

501V 


500m 

Si#$ 

D07 

54 

SQ5449A 







27d% 

4 0 


30 0 

350 

501V 


400m 


D07 

55 

SQ5449B 







27p% 

4^0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

56 

SQ5449C 







27p% 

410 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

57 

SQ5469A 







27d% 

4 0 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

58 

SQ5469B 







27 p% 

40 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

59 

SQ5469C 







27p% 

40 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

60 

V27EZI.AIZJ.BIZl 







27p 

4 0 

±5 4,,2.7.1.350 

20 

7 0 

50M 


.50 

Si* 

D014 

61 

V27%,A%,B%,C,D 







27p% 

4.0 

1 1.7-70 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

62 

V27EA,EAA,EBA,EC,ED 
























27p% 

40 

7.0-70 

65 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

63 

V27EG 







27p 

4.0 

70 - 7 0 

65 

10 

.05G 


.40 

Si$ 

D07 

64 

V27G 







27p 

4.0 

70 - 14 

20 

10 

.05G 


40 

Si$ 

D07 

65 

V927A.AA,BA,CA,DA 







27d% 

4.5 

1 1.7 - 70 

25 $ 

15 

.05G 


.50 

Si$ 

D014 

66 

V9270,A0,B0 







27p 

4.0 

±5.4,2 7,1.350 

20 

15 

50M 


.50 

Si* 

D014 

67 

V927%,A%,B%,C%,D% 







27p% 

4.0 

1 1 7-70 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st i 

68 

V927EA.EAA,EBA,EC.ED 







, 

















27p% 

4.0 

7 0-70 

65 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

69 

V927E0,EA0,EB0 







27p% 

4.6 

±5 4;2 7,1 350 

65 

15 

5.0M 


500m 

Si* 

D014 

70 

VC27.A.B 







27d% 

4 V 

9.0 - 70 

50 $ 

10 

.05G 




D07 

71 

VC227,A,B 







27p% 

4 0 

90-70 

50 $ 

25 

.05G 




D07 

72 

VC627,A,B 







27p% 

4 0 

3 0,1 V-25V$ 

40 $ 

200 

05G 




D07 

73 

VC628.A.B 







27d% 

40 

3 0.1 V-25V$ 

40 $ 

300 

.05G 




D07 

74 

VC826,A,B 







27p% 

4.0 

14 - 70 

20 $ 

7.0 

05G 




DO 7 

75 

VC846,A,B 







27p% 

4 Q 

7 0 - 70 

65 $ 

7 0 

.05G 




DIO 7 

76 

VH27 







27dA 

4 Q 

70 - 14 

20 $ 

7 0 

.05G 


.50 

Si$ 

D014 

77 

VH27E 







27pA 

4 Q 

70 - 7 0 

65 $ 

7.0 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

78 

VH927 







27pA 

4 Q 

70 - 14 

20 $ 

7.0 

.05G 


.50 

Si$ 

D014 

79 

VH927E 







27dA 

40 

70 - 7.0 

65 $ 

7.0 

.05G 


.50 

Si$ 

D014 

80 

VH7083 







27pA 

4 9 

70 - 14 

20 $ 

10 

05G 


50 

Si$ 

D014 

81 

VH7095 







27pA 

4 9 

70 - 7 0 

65 $ 

10 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

82 

VVC21 1 ,A,B,C,D 







27p% 

4.q 


20 

7.0 

50M 



Si 

D07 

83 

VVC21 2,A,B,C,D 







27p% 

4.0 


60 

7 0 

50M 



Si 

D07 

84 

VVC7 1 1 ,A,B,C,D 







27p% 

40 


65 

15 

50M 



Si 

D07 

85 

VVC744.A.B.C.D 







27p% 

4.0 


30 

400 

50M 



Si 

D07 

86 

VVC745,A,B,C,D 







27p% 

4.0 


20 

200 

50M 



Si 

D07 j 

87 

VVC746,A,B,C,D 







27 p% 

4 0 


30 

25 

50M 



Si 

D07 

88 

VVC820,A,B,C,D 







27d% 

4 0 


50 

10 

50M 



Si 

D07 

89 

VVC821 ,A,B,C,D 







27p% 

4 0 


50 

25 

50M 



Si 

D07 

90 

VVC 868 ,A,B,C,D 







27 p% 

4.0 


40 

300 

50M 



Si 

D07 

91 

VVC930.A.B.C.D 







27d% 

4.0 


20 

10 

50M 



Si 

D07 

92 

VVC931 ,A,B,C,D 







27p% 

4.0 


65 

10 

50M 



Si 

D07 

93 

VVC1010,A,B,C,D 







27p% 

4 0 


40 

300 

50M 



Si 

D07 

94# 

ZC707 







27ot 

4 0 

3.2:2.0V-30V$ 

30 

400 

4 0 


400m 

Si 

D07 

95 

MA4291 

10G 






27p 

6.0 


30 



3.0 


Si 

F3a 

96 

V27E0,EA0,EB0 







27p% 

40 

±5 4:2 7,1 350 

65 

7.0 

50M 


500m 

Si* 

D014 

97 

SD11F60 







28d 

0.0 

28 - 56 

60 



1.0 


Si 

P3 

98 

SD12F60 







28p 

00 

28 - 56 

60 



1 0 


Si 

F3a 

99 

SD22F60 







28p 

0.0 

28 - 56 

60 



1 0 


Si 

F11 

100 

SD32F60 







28d 

00 

28 - 56 

60 



1.0 


Si 

F21 

101 

SD42F60 







28p 

0.0 

28 - 56 

60 



1 0 


Si 

F9a 

102 

SDGPF60 







28p w 

00 

28 - 56 

60 



1.0 


Si 

D07 

103# 

BAY96 

25G 






28d0 

6.0 

28 - 390 

120 



1.2 

20 

Si $# 

D04 

104 

D5940J 







30p 

0.0 


60 0 

1 4k0 

50M 




F27g 

105 

D5950J 







30p 

0.0 


90 0 

1 .Ok 0 

50M 




F27g 

106 

MA4060B 







30d 

00 

20-40 

90 

50 0 


2.0 


Si 

S4d 

107 

MA4061B 







30p 

0.0 

20 - 40 

140 



20 


Si 

S4d 

108 

MA4062B 







30d 

00 

20 - 400 

70 




15 

Si 

S4d 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP. 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

DC 

O 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 


JLICAP 

2Jat 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 

i 


FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

(ft) 

(W) 



1 

MA4760B 







30p 

00 

20 - 400 

90 



2.0 


Si 

Z23 

2 

MA4761B 







30p 

0.0 

20 - 400 

120 



2 0 


Si 

Z23 

3 

PH0307 







30d 

0.0, 

20 - 400 

90 



1 5 


Si 

D04 

4 

PH0310 







30p 

0 0 

40 - 600 

120 



1.5 


Si 

D04 

5 

PH0313 







30p 

oo! 

40 - 600 

150 



1 5 


Si 

D04 

6 

SD1 1 F12 







30d 

0.0 

30 - 62 

12 



1 0 


Si 

P3 

7 

SD12F12 







30p 

00 

30 - 62 

12 



1 0 


Si 

F3a 

8 

SD22F12 







30p 

00 

30 - 62 

12 



1 0 


Si 

F11 

9 

SD32F12 







30d 

00 

30 - 62 

12 



1 0 


Si 

F21 

10 

SD42F12 







30p 

00 

30 - 62 

12 



1 0 


S. 

F9a 

11 

SDGPF12 







30p 

00 

30 - 62 

12 



1 0 


Si 

D07 

12# 

SV87C 







30d 

00 

20 - 400 

90 



2 0 

20 

Si 

S201 

13# 

SV88C 







30p 

00 

20 - 400 

140 



20 

20 

Si 

S201 

14 

VAT 17N16,N18,N20 







30ptA 

0.0 

28 - 31.90 

120 

450 

50M 




Z42 

15 

VAT57N 1 6, N 1 8,N 20 







30otA 

00 

28 - 31.90 

60 

900 

50M 




Z42 

16 

VAT77N 16,N 1 8,N20 







30ptA 

00 

28 - 3190 

45 

1000 

50M 




Z42 

17# 

BB103 







30p 

3.0 

2 65;3 0 - 30V$ 

30 

100 

10OM 

50 


Si$# 

D07 

18# 

BA 109 







30d 

40 


20 

70 

50M 



Si 

D07 

19 

NPC 103-47 







30p 

40 

20 - 450 

20 

25 

05G 


25 

Si 

D07 

20# 

1S353 







30p 

10 


35 

60 

25M 



Si* 

Alee 

21# 

MA332C 

1 OG 






30p 

10 

21 - 360 

35 

40 

02G 



SiA 

A138b 

22# 

1S556 







32p 

60 

23 - 400 

20 

60 

02G 



SiA 

Aldr 

23# 

1S1558 







32p 

6.0 

25-500 

120 



1 3 

20 

Si$$ 

S19g 

24 

MA4292 







32d 

6.0 


30 



3 0 


Si 

F3a 

25 

1N3182 







33p 

4 0^ 



20 

65~0~ 

50M 

3.0 

.16 

Si 

D07 

26 

1 N4794,A,B,C,D 







33p% 

40 


2 46;0-4V$ 

20 $ 

15 

50M 


50 

Si 

D014 

27 

1 N4809,A,B,C,D 







33d% 

4.0 


2 46,0-4V$ 

60 $ 

15 

50M 


50 

Si 

D014 

28 

JAN 1 N4809A,B 







33p% 

4.0 


2 46, 10-40V$ 

60 $ 

15 

50M 


50 

Si 

Aldd 

29 

1 N5 146,A 







33pA% 

4 0 

3 2,4.0-60V$ 

60 0 

200 

50M 


40 

Si 

D07 

30 

JAN1N5146A 







33d 

4.0 

31 4 - 34.60 


200 

50m 


40 

S. 

D07 

31 

1N5450 







33p% 

4 0 

2 6,2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

32 

1N5450A 







33p% 

4 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

33 

1N5450B 







33d% 

4 0 

2 6.2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

34 

1N5450C 







33p% 

4 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

35 

1N5450D 







33p% 

4 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

350 

50M 


400m 

Si 

D07 

36 

1N5470 







33d% 

4.0 

2 9.2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

37 

1N5470A 







33p% 

4.0 

2 9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

38 

1N5470B 







33p% 

4 0 

2 9,2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

39y 

JAN 1N5470B 







33d 

4 0 

31 35-34.650 

30 0 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

40 

1N5470C 







33p% 

40 ' 

2 9,2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

41 

1N5470D 







33p% 

40 

2 9;2V-30V$ 

30 

500 

50M 


400m 

Si 

D07 

42 

1 N5689.A.B 







33d% 

40 

3 90;2 0V-40V$ 

40 $ 

500 

50M 


400m 

* 

D07 

43 

1N5704AB 







33p% 

4 0 

3.55;4.0V-60V$ 

60 $ 

350 

50M 


400m 

* 

D07 

44# 

BBY21 







33pt 

4 0 

8 2;2.0V-100V$ 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

D07 

45y 

CV5033 







33d 

4.0 1 

2 5.2 0V-30V$ 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

46 

D1738,B,C 







33p%t 

40 i 

29 7-36.30 

30 0 

350 

50M 


400m 

s«#$ 

A 1st 

47 

D691 1 







33p 

4 0 ! 

3 2,2-30V$ 

30 

500 

50M 


40 

Si$ 

D07 

48# 

DC4223 







33d 

4.0 1 


60 

350 

10M 



Si 

C16f 

49 

FV1014,A,B,C,D 







33p% 

4 0 

5 4$ 

65 0 

150 

05G 


40 

Si# 

Alee 

50 

FV1 114,A,B,C,D 







33p% 

4 0 

6 3$ 

1 10 0 

150 

50M 


40 

Si# 

Alee 

51 

G 133,A,B 







33d% 

4.0 


20 

100 0 

50M 


50 

Si$ 

A60k 

52 

G233AB 







33p% 

4.0 


20 

200 0 

50M 


50 

Si$ 

A60k 

53 

G333AB 







33p% 

4 0 


20 

300 0 

50M 


50 

Si$ 

A60k 

54 

G433AB 







33d% 

4 0 


20 

400 0 

50M 


50 

Si$ 

A60k 

55‘ 

GC1769 







33p 

4 0 

10-80 

60 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

56 

IC533-30,A,B,C 







33p% 

4.0 

65 000-14 000 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

57 

1C 1033-30AB.C 







33p% 

40 

65 000-10 000 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

58 

KV127 







33p 

40 

15-82 

25 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

59 

KV128 







33p 

4 0 

1 1 2-82 

50 

125 

50M 


400m 

Si 

D014 

60 

KV129 







33d 

4.0 

9 2-82 

80 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

61 

KV130 







33p 

4 0 

8.4-82 

100 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

62 

KV154 







33p 

4 0 

9.2-82 

80 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

63 

KV160 







33d 

4 0 

,15-82 

25 

150 

50M 


400m 

Si 

D014 

64 

KV167 







33p 

4 0 

8.4-82 

100 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

65 

KV204 







33p 

4.0 

7.0-82 

150 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

66 

KV205 







33d 

4 0 

7 0-82 

150 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

67 

KV304 







33p 

40 

6.7,2 0V-200VS 

200 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

68 

KV305 







33p 

4.0 

6 6;2.0V-200V$ 

200 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

69 

MA4019F 







33d 

4.0 

5 2$ 

1 10 10 

100 

50M 



Si#$ 

A31e 

70 

MA4273F 







33p 

40 

26 4 - 39 60 

1 10 

100 

05G 


50 

Si 

A31e 

71 

MA45019 







33pt 

40 

4 0,2.0-60V$ 

75 0 

100 

50G 


35 

Si$ 

A31e 

72 

MA45041 







33Dt 

4 0 

2 7.2 0-30V$ 

35 0 

200 

50G 


.40 

Si$ 

A31e 

73 

MC104AB 







33p% 

4 0 

5 2,2 0-100V$ 

110 0 

150 

50M 


50 

Si $# 

Alee 

74 

MCI 10AB 







33p% 

4.0 

4 0,2.0-75V$ 

85 0 

150 

50M 


.50 

Si$# 

Alee 

75 

MCI 16.A.B 







33d% 

4.0 

S 0.2.0-40V$ 

50 10 

150 

50M 


.50 

Si$# 

Alee 

76 

MV33,A 







33p 

40 

±6 6,±3 30 

20 

7 0 

.05G 


.25 

Si 

A109 

77 

MV33E 

35G 






33p 

4 0 

*6 6,±3 30 

60 

7.0 

05G 


25 

Si 

A109 

78 

MV834 







33d§ 

4.0 

29 7 - 36 30 

30 0 

20 

.05G 


40 

Si 

D07 

79 

MV 1638 







33p§ 

4.0 

29.7 - 36 30 

20 0 

200 

.05G 


.40 

Si$ 

D07 

80 

MV 1738 







33p§ 

4.0 

29 7 - 36.30 

30 0 

350 

.05G 


40 

Si$ 

D07 

81 

MV1738A 







33p 

4.0 


30 0 

350 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

82 

MV 1876 

45G 






33p 

4.0 

29.7 - 36.30 

60 0 

200 

.05G 

.55 

.40 

Si 

A Icy 

83 

MV2109 







33p§ 

4 0 

29 7-36 30 

30 

200 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

84 

MV2209 







33p§ 

4.0 

29-370T 

25 [0 

150 

50M 


280m 

Si 

Cl 03 

85 

PC 127 AB 







33p% 

40 

A 6,5 0-30V$ 

30 $ 

50 

50M 



Si* 

D014A 

86 

PC 128 AB 







33p% 

40 

6 0;5.0-50$ 

50 $ 

125 

50M 



Si* 

D014A 

87 

PC 129 AB 







33d% 

4.0 

7 5:5.0-80$ 

80 $ 

50 

50M 



Si* 

D0 14 A 

88 

PC130AB 







33p% 

4.0 

8 2.5 0-100$ 

100 $ 

100 

50M 



Si* 

Dbl4A 

89 

PC603 







33pA 

4 0 

2.4; 10-4.0V$ 

75 $ 

175 

50M 


.50 

Si* 

D014 

90 

PC0604A 







33d§A 

4.0 

j 

30 $ 

200 

50M 




D07 

91 

PC0604B 







33p§A 

40 


30 $ 

300 

50M 




D07 

92 

PC0604C 







33p§A 

4.0 


30 $ 

400 

50M 




D07 

93 

PC604 







33dA 

4.0 

2 4. 10-4.0V$ 

50 $ 

175 

50M 


50 

Si* 

D014 

94 

PC605 







33pA 

4.0 

2.4; 10-4 0V$ 

30 $ 

175 

50M 


.50 

Si* 

D014 

95 

PC608 







33pA 

40 

2.4; 10-4 0V$ 

100 $ 

150 

50M 


50 

Si* 

D014 

96 

PC609 







33dA 

4.0 

2 4. 10-4.0V$ 

75 $ 

150 

50M 


50 

Si* 

D014 

97 

PC610 







33pA 

40 

2 4; 10-4 0V$ 

50 $ 

150 

50M 


50 

Si* 

D014 

98 

PC611 







33pA 

4 0 

2 4; 10-4 0V$ 

30 $ 

150 

50M 


.50 

Si* 

D014 

99 

PC613 







33dA 

4.0 

2 4. 10-4.0V$ 

125 $ 

125 

50M 


.50 

Si* 

D014 

100 

PC0614A 







33p§A 

4 0 


60 $ 

200 

50M 




D07 

101 

PC0614B 







33p§A 

4.0 


60 $ 

300 

50M 




D07 

102 

PC0614C 







33d§A 

4 0 


60 $ 

400 

50M 




D07 

103 

PC614 







33pA 

4.0 

2.4; 10-4 0V$ 

100 $ 

125 

50M 


.50 

Si* 

D014 

104 

PC615 







33pA 

4.0 

2.4, 10-4 0V$ 

75 $ 

125 

50M 


.50 

Si* 

D014 

105 

PC616 







33dA 

4.0 

2.4: 10-4.0V$ 

50 $ 

125 

50M 


50 

Si* 

D014 , 

106 

PC617 







33pA 

4.0 

2.4, 10-4.0V$ 

30 $ 

125 

50M 


50 

Si* 

D014 

107 

PC618 







33pA 

40 

2 4; 10-4.0V$ 

150 $ 

100 

50M 


.50 

Si* 

D014 

108 

PC619 







33dA 

4.0 

2 4: 10-4 0V$ 

125 $ 

100 

50M 


50 

Si* 

D014 

109 

PC620 







33pA 

4 0 

2 4. 10-4 0V$ 

100 $ 

100 

50M 


50 

Si* 

D014 

1 10 

PC621 







33dA 

4.0 

2 4. 10-4 0V$ 

75 $ 

100 

50M 


.50 

Si* 

D014 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR D10D 


ES 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

CO 

O 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in Drevious co 

lumn) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

!HzL_ 

lHz)_ 

(Hz) KHz) | 

1M_ 

..(F) 

iyi_ 

(pF) 

(V) 


(Hz) 

m 

(W) 



1 

PC622 







33pA 

40 

2.4, 10-4.0 V$ 

50 $ 

100 

50M 


50 

Si* 

Wf4 

2 

PC623 







33pA 

4.0 

2.4, 10-4 0V$ 

30 $ 

100 

50M 


.50 

Si* 

D014 

3 

PC0624A 







33d§A 

4.0 

2 4; 10-4 0V$ 

90 $ 

200 

50M 




D07 

4 

PC0624B 







33p§A 

4.0 


90 $ 

300 

50M 




D07 

5 

PC624 







33pA 

4.0 

2.4; 10-4.0VS 

150 $ 

75 

50M 


50 

Si* 

D014 

6 

PC625 







33dA 

4.0 

2 4; 10-4 0V$ 

125 $ 

75 

50M 


.50 

Si* 

D014 

7 

PC626 







33pA 

40 

2.4;. 10-4 0V$ 

100 $ 

75 

50M 


.50 

Si* 

D014 

8 

PC627 







33pA 

4 0 

2.4, 10-4.0VS 

75 $ 

75 

50M 


.50 

Si* 

D014 

9 

PC628 







33dA 

4 0 

2.4;. 10-4 0V$ 

50 $ 

75 

50M 


.50 

Si* 

D014 

10 

PC629 







33pA 

40 

2 4;. 10-4 0V$ 

30 $ 

75 

50M 


.50 

Si* 

D014 

1 1 

PC630 







33pA 

4 0 

2.4, 10-4.0VS 

150 $ 

50 

50M 


.50 

Si* 

D014 

12 

PC631 







33dA 

4 0 

2.4. 10-4.0V$ 

125 $ 

50 

50M 


.50 

Si* 

D014 

13 

PC632 







33pA 

4.0 

2 4, 10-4 0V$ 

100 $ 

50 

50M 


.50 

Si* 

D014 

14 

PC633 







33pA 

4.0 

2.4; 10-4 0V$ 

75 $ 

50 

50M 


.50 

Si* 

D014 

15 

PC0634A 







33d§A 

4.0 


120 $ 

200 

50M 




D07 

16 

PC634 







33pA 

4.0 

2.4, 10-4 0V$ 

50 $ 

50 

50M 


.50 

Si* 

D014 

17 

PC635 







33pA 

40 

2 4,. 10-4 0V$ 

30 $ 

50 

50M 


.50 

Si* 

DOM 

18 

PC0644A 







33p§A 

40 


150 $ 

200 

50M 




D07 

19 

PC1404A 







33p§A 

4.0 


30 $ 

200 

50M 




A2u 

20 

PC1404B 







33p§A 

40 


30 $ 

300 

50M 




A2u 

21 

PC1404C 







33p§A 

40 


30 $ 

400 

50M 




A2u 

22 

PC1414A 







33p§A 

40 


60 $ 

200 

50M 




A2u 

23 

PC1414B 







33p§A 

40 


60 $ 

300 

50M 




A2u 

24 

PC1414C 







33d§A 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




A2u 

25 

PC1424A 







33p§A 

4.0 


90 $ 

200 

50M 




A2u 

26 

PC1424B 







33p§A 

4 0 


90 $ 

300 

50M 




A2u 

27 

PC1434A 







33d§A 

4 0 


120 $ 

200 

50M 




A2u 

28 

PC1444A 







33p§A 

4 0 


150 $ 

200 

50M 




A2u 

29 

PC2604A 







33p§A 

4 0 


30 $ 

200 

50M 




D07 

30 

PC2604B 







33d§A 

4 0 


30 $ 

300 

50M 




D07 

31 

PC2604C 







33p§A 

4 0 


30 $ 

400 

50M 




D07 

32 

PC2614A 







33p§A 

4 0 


60 $ 

200 

50M 




D07 

33 

PC2614B 







33d§A 

4 0 


60 $ 

300 

50M 




D07 

34 

PC2614C 







33p§A 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




D07 

35 

PC2624A 







33p§A 

40 


90 $ 

200 

50M 




D07 

36 

PC2624B 







33d§A 

4.0 


90 $ 

300 

50M 




D07 

37 

PC2624C 







33p§A 

4 0 


90 $ 

400 

50M 




D07 

38 

PC2634A 







33p§A 

4 0 


120 $ 

200 

50M 




D07 

39 

PC2634B 







33d§A 

4.0 


120 $ 

300 

50M 




D07 

40 

PC2644A 







33p§A 

4 0 


150 $ 

200 

50M 




D07 

41 

PC2644B 







33p§A 

40 


150 $ 

300 

50M 




D07 

42v 

PG133.A.B 







33d% 

4 0 

4 6:2 0V-65VS 

65 $ 

200 

50M 




D07 

A3r 

PG233AB 







33p% 

4 0 

4 5;2 0V-65VS 

65 $ 

200 

50M 




D07 

44T 

PG333,A,B 







33p% 

4.0 

4.0,2 0V-50V$ 

50 $ 

300 

50M 




D07 

45 

PV002AB 







33d% 

4.0 


100 

100 

50M 


10 


D04 

46 

PV005AB 







33 p% 

4.0 


100 

150 

50M 


10 


D04 

47 

PV008 AB 







33p% 

4 0 


150 

100 

50M 


10 


D04 

48 

PV1434 







33d§ 

40 


120 

400 

500M 




A2u 

49 

SQ1238A,B,C 







33p§% 

40 


30 s 

700 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

50 

SQ1288A,B,C 







33p§% 

40 


30 0 

350 

50M 


250m 

Si#$ 

Alah 

51 

SQ1 738.B,C 







33d§% 

40 

29 7-36.30 

3o a 

700 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

52 

SQ5450A 







33p% 

40 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

53 

SQ5450B 







33p% 

4.0 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

54 

SQ5450C 







33d% 

40 


30 0 

350 

50M 


400m 


D07 

55 

SQ5470A 







33 p% 

40 


30 0 

500 

50M 


400m 


DOT 

56 

SQ5470B 







33p% 

40 


30 0 

500 

50M 


400m 


D07 

57 

SQ5470C 







33 d% 

4 0 


30 tf 

500 

50M 


400m 


D07 

58# 

SV77G 







33p 

40 

23 - 430 

90 



20 

5 0 

Si$ 


59 

V330,A0,Btf 







33p 

40 

±6.6,3 3,1 650 

20 

7 0 

50M 


50 

Si* 

DOM 

60 

V33%,A%.B%.C,D 







33d% 

40 

14 2-85 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

61 

V33EA,EAA,EBA,EC,ED 
























33p% 

4 0 

9.0-85 

60 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

DOM 

62 

V33Etf.EAEl.EBlZ) 







33d% 

4.0 

±6.6;3.3.1 650 

60 

7 0 

50M 


500m 

Si* 

DOM 

63 

V33EG 







33p 

4 0 

85 - 9 0 

60 

10 

05G 


40 

Si$ 

D07 

64 

V33G 







33p 

4.0 

85 - 17 

20 

10 

05G 


40 

Si$ 

D07 

65 

V933A.AA.BA.CA.DA 







33d% 

4.0 

14 2 - 85 

25 $ 

15 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

66 

IV9330,A0,B0 







33p 

4.0 

±6 6,3 3,1 650 

20 

15 

50M 


500m 

Si* 

DOM 

67 

V9 3 3 % , A % , B % , C % , D % 







33p% 

4 0 

14 2-85 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

68 

V933EA.EAA,EBA,EC,ED 
























33p% 

4 0 

9.0-85 

60 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

DOM 

69 

V933E0,EA0,EB0 







33p% 

4 0 

±6.6;3 3,1 650 

60 

15 

5 OM 


500m 

Si* 

DOM 

70 

VA127 







33d 

4 0 

82-15 

25 

50 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

71 

VA128 







33p 

40 

82 - 1 1 2 

50 

125 

05G 


50 

Si$ 

A131 

72 

VA129 







33p 

4 0 

82 - 9 2 

80 

50 

05G 


50 

Si$ 

A131 

73 

VA130 







33d 

4.0 

82 - 8.4 

100 

100 

05G 


50 

Si$ 

A131 

74 

VA154 







33p 

40 

82 - 9 2 

80 

100 

05G 


50 

Si$ 

A131 

75 

VA160 







33p 

40 

82 - 15 

25 

150 

05G 


50 

Si$ 

A131 

76 

VA167 







33d 

40 

82 - 8 4 

100 

75 

05G 


50 

Si$ 

A131 

77 

VA204 

37G0 






33p 

40 

82-7 0 

150 

75 

50M 

1 3 

50 

Si$ 

A131 

78 

VA205 

5OG0 






33p 

4.0 

82-7 0 

150 

100 

50M 

1 0 

50 

Si$ 

A131 

79 

VA304 







33d 

40 

6.7.2 0-200V$ 

200 

50 

50M 


50 

Si$ 

D014A 

80 

VA305 







33p 

4 0 

6 6;2 0 - 200 VS 

200 

75 

50M 


50 

Si$ 

D014A 

81 

VC33 AB 







33p% 

40 

11-85 

50 $ 

10 

05G 




D07 

82 

VC233 AB 







33d% 

4.0 

11-85 

50 $ 

25 

.05G 




D07 

83 

VC332AB 







33p% 

40 

3.0;1 V-25V$ 

25 $ 

50 

05G 




D07 

84 

VC333AB 







33p% 

40 

4 0;2V-80V$ 

80 $ 

50 

05G 




D07 

85 

VC432AB 







33d% 

4.0 

3.0;1 V-25V$ 

25 $ 

100 

.05G 




D07 

86 

VC433 AB 







33p% 

40 

4 0,1 V-50V$ 

50 $ 

100 

05G 




D07 

87 

VC434 AB 







33p% 

4 0 

4 0,2 0-80V$ 

100 $ 

100 

50M 




D07 

88 

VC633 AB 







33d% 

40 

3 0;1 V-25V$ 

40 $ 

200 

05G 




D07 

89 

VC634 AB 







33p% 

4.0 

3 0;1 V-25V$ 

40 $ 

300 

05G 




D07 

90 

VC827 AB 







33p% 

4 0 

17 - 85 

20 $ 

7 0 

05G 




D07 

91 

VC847AB 







33d% 

40 

9.0 - 85 

60 $ 

7 0 

05G 




D07 

92 

VG 133,A,B,C,D 







33p% 

4 0 

4 6;2.0-65V$ 

70 

200 

50M 


40 

Si$ 

D07 

93 

VG233,A,B,C,D 







33p% 

4 0 

4 5;2.0-65V$ 

70 

200 

50M 


.40 

Si$ 

D07 

94 

VG333AB.C.D 







33d% 

4 0 

4 0;2 0-50V$ 

55 

200 

50M 


.40 

Si$ 

D07 

95 

VH33 







33pA 

4.0 

85 - 17 

20 $ 

7 0 

.05G 


.50 

Si$ 

DOM 

96 

VH33E 







33pA 

4 0 

85-90 

60 $ 

7 0 

05G 


.50 

Si$ 

DOM 

97 

VH 127 

1OG0 






33dA 

4.0 

3.5$ 

25 $ 

50 

50M 

1.9 

.50 

Si$ 

DOM 

98 

VH128 

3OG0 






33pA 

4.0 

4 0$ 

50 $ 

125 

50M 

80 

.50 

Si$ 

DOM 

99 

VH 1 29 

2OG0 






33pA 

4 0 

4.0$ 

80 $ 

50 

50M 

1 9 

50 

Si$ 

DOM 

100 

VH 130 

4OG0 






33dA 

4.0 

5 2$ 

100 $ 

100 

50M 

1 0 

.50 

Si$ 

DOM 

101 

VH 164 

3OG0 






33pA 

4 0 

5 2$ 

100 $ 

75 

50M 

1 3 

.50 

Si$ 

DOM 

102 

VH171 

4OG0 






33pA 

4 0 

4.0$ 

80 $ 

100 

50M 

1 0 

.50 

Si$ 

DOM 

103 

VH 1 79 

2OG0 






33dA 

4 0 

4.0$ 

50 $ 

75 

50M 

1.4 

.50 

Si$ 

DOM 

104 

VH 187 

3OG0 






33pA 

4 0 

3 5$ 

25 $ 

150 

50M 

.60 

.50 

Si$ 

DOM 

105 

VH208 

5OG0 






33pA 

40 

6.5$ 

150 $ 

100 

50M 

1 0 

50 

Si$ 

DOM 

106 

VH209 

35G0 






33dA 

40 

6.5$ 

150 $ 

60 

50M 

1 6 

.50 

Si$ 

DOM 

107 

VH229 

4OG0 






33pA 

4 0 

6 7$ 

200 $ 

50 

50M 

1 9 

50 

Si$ 

DOM 

108 

VH933 


_1_ 




33dA 

4 0 

85 - 17 

20 $ 

7 0 

.05G 


50 

Si$ 

DOM 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


VH933E 

VH7084 

VH7096 _ 

VM603,A,B,C,D 
VM604,A,B,C,D 
VM605AB,C.D 
VM608,A,B,C,D 
VM609,A,B,C,D 
VM610AB.C.D 
VM61 1 ,A,B,C,D 
VM612,A,B,C,D 
VM613AB.C.D 
VM614,A,B,C,D 
VM6 15,A,B,C,D 
VM616 AB.C.D 
" VM617,A,B,C,D 
VM618,A,B,C,D 
VM619 AB.C.D 
VM620,A.B.C,D 
VM621 AB.C.D 
VM622AB.C.D 
" VM623AB.C.D 
VM624,A,B,C,D 
VM625.A.B.C.D 
" VM626,A,B,C,D 
VM627 ,A,B,C,D 
VM628.A,B,C,D 
" VM629,A.B,C,D 
VM630,A,B,C,D 
VM631 AB.C.D 
VM632.A.B.C.D 
VM633,A,B,C,D 
VM634 AB.C.D 
VM635,A,B.C.D 
VVC213,A,B,C,D 
VVC214AB.C.D 
" VVC409AB.C.D 
VVC4 10AB,C,D 
VVC411 AB.C.D 
" VVC7 12 AB.C.D 
VVC7 13 AB.C.D 
VVC723AB.C.D 
" VVC747,A,B,C,D 
VVC748,A,B,C,D 
VVC749 AB.C.D 
~ VVC822,A,B.C,D 
VVC823,A,B,C,D 
VVC824 AB.C.D 
' VVC825 AB.C.D 
VVC869,A,B,C,D 
VVC87Q.A.B.C.D 
~ VVC871,A,B,C,D 
VVC872 .A.B.C.D 
VVC873.A.B.C.D 
VVC932,A,B,C,D 
VVC933AB.C.D 
VVC934.A.B.C.D 
VVC935AB.C.D 
VVC936AB.C.D 
VVC937.A.B.C.D 
VVC938AB,C,D 
VVC939,A,B,C,D 
VVC940.A.B.C.D 
VVC101 I.A.B.C.D 
ZC7O80 

VAT18N 16.N 18.N20 
VAT58N16.N 18.N20 
VAT78N 16,N 1 8,N20 

BA119 _ 

MV9351 

1N950 

1N950A _ 

1N954 

MV9352 

SC3 

" JAN1N4386 
1N4387 

SFD461 _ 

SFD462 

SFD463 

SFD464 _ 

SD1 1 FI 8 
SD12F18 

SD22F18 _ 

SD32F18 

SD42F18 

SDGPF18 _ 

BB 104 
MA4352G1 
1N4795 AB.C.D 
1N4810 AB.C.D 
JAN 1N48 10A.B 

1N5147.A _ 

JAN1N5147A 

1N5451 

1N5451A _ 

1N5451B 

1N5451C 

1N5451D _ 

1N5471 

1N5471A 

1N5471B _ 

JAN1N5471B 

1N5471C 

1N5471D _ 

1 N5690.A.B 
1 N5705.A.B 

CV5039 _ 

D1740.B.C 

DC4224 _ 


MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 

_ in previous column) _ 

. . (Hz U(Hz) ,, , K Hz ). l (Hz) [ ( Hz ). KHz ) 


TYP. CAP. 
1JCAP I2J at 





CAPACITANCE RANGE 

for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT 
(dFI 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE. 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 


I DESCRIPTION 
, DWG 


33pA 4 0 
33pA 4.0 
33 dA 4.0 
33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 C 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4.0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33 p% 4 , 0 
33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4.0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33p% 4 0 

33pT 4 0 
34ptA 0 0 
34ptA 0 0 
34ptA 0 0 
35p 20 


35p0 6.0 

35p 6.0 


36p 00 

36p 0 0 
36 p 0 0 


±6 60 
±6 60 
±6.60 


3.2,2 0V-30VS 
32 - 35 90 
32 - 35 90 
32 - 35 90 
45 - 650 
5 0;7.0-10V 
6 0-88 

14 - 88 
5.0;7 0-10V 


20 - 500 
20 - 500 
20 - 500 


12 65,3.0 - 30V$ 


37 p 

12 

25 - 50 

39p% 

4.0 

2.44:0-4.0V$ 

39p% 

4 0 

2 44;0-4.0V$ 

39p% 

40 

2.44;. 10-40V$ 

39pA% 

4 0 

3 2;4.0-60V$ 

39p 

40 

37.1 - 40.90 

39p% 

40 

2 6;2V-30V$ 

39p% 

4 0 

2.6.2V-30VS 

39p% 

4.0 

2 6;2V-30V$ 

39p% 

40 

2.6;2V-30V$ 

39p% 

40 

2.6:2V-30V$ 

39p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

39p% 

4 0 

2.9;2V-30V$ 

39p% 

4.0 

2.9:2V-30V$ 

39p 

4.0 

37 05-40.950 

39p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

39p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

39p% 

40 

3.90;2.0V-40V$ 

39p% 

40 

3.60;4.0V-60V$ 

39p 

4 0 

2.5:2.0V-30V$ 

39pt% 

4 0 

35.1-42 90 

39p 

4.0 



7 0 

05G 

50 

S7$ - 

10 

05G 

50 

Si$ 

10 

05G 

50 

Si$ 

175 


50 

Si$ 

175 


50 

Si$ 

175 


50 

Si$ 

150 


50 

Si$ 

150 


50 

Si$ 

150 


50 

Si$ 

150 


50 

Si$ 

125 


50 

Si$ 

125 


50 

Si$ 

125 


50 

Si$ 

125 


50 

Si$ 

125 


.50 

Si$ 

125 


50 

Si$ 

100 


50 

Si$ 

100 


.50 

Si$ 

100 


50 

Si$ 

100 


50 

Si$ 

100 


50 

Si$ 

100 


50 

Si$ 

75 


50 

Si$ 

75 


50 

Si$ 

75 


.50 

Si$ 

75 


50 

Si$ 

75 


50 

St$ 

75 


50 

Si$ 

50 


50 

Si$ 

50 


50 

Si$ 

50 


50 

Si $ 

50 


50 

Si$ 

50 


.50 

Si$ 

50 


50 

Si$ 

7 0 

50M 


Si 

7 0 

50M 


Si 

50 

05G 


Si 

125 

05G 


Si 

50 

05G 


Si 

7 0 

50M 


Si 

50 

50M 


Si 

100 

50M 


Si 

20 

50M 


Si 

350 

50M 


Si 

200 

50M 


Si 

50 

50M 


Si 

10 

50M 


Si 

25 

50M 


$i 

50 

50M 


Si 

300 

50M 


Si 

100 

50M 


$i 

200 

50M 


S. 

100 

50M 


Si 

100 

50M 


Si 

10 

50M 


Si 

150 

50M 


Si 

75 

50M 


Si 

10 

50M 


Si 

100 

50M 


Si 

75 

50M 


Si 

100 

50M 


Si 

60 

50M 


Si 

100 

50M 


Si 

300 

50M 


Si 

400 

4 0 

400m 

Si 

450 

50M 



800 

50M 



1000 

50M 



100 0 

30M 1 0 


Si 

40 

50M 

200 m 

SiA 

7 0 

05G 10 


Si 

7 0 

50M 


Si 

7 0 

05G 1 1 


Si 

40 

50M 

200 m 

SiA 




Si 

150 

50M 1 5 

20 0 

SiA 



30 0 

Si$ 



yo@ 

Si$ 



3 0 0 

Si$ 



3 0 0 

Si$ 


1.0 


Si 


1 0 


Si 


1 0 


Si 


1 0 


Si 


1.0 


Si 


1.0 


Si 

100 

1OOM 40 


Si$# 


50 

80 

Si 

15 

50M 

50 

Si 

15 

50M 

50 

Si 

15 

50M 

500m 

Si 

200 

50G 

400m 

Si 

200 

50m 

40 

Si 

300 

50M 

400m 

Si 

300 

50M 

400m 

Si 

300 

50M 

400m 

Si 

300 

50M 

400m 

Si 

300 

50M 

400m 

Si 

450 

50M 

400m 

Si 

450 

50M 

400m 

Si 

450 

50M 

400m 

Si 

450 

50M 

400m 

Ti 

450 

50M 

400m 

Si 

450 

50M 

400m 

Si 

450 

50M 

400m 

* 

325 

50M 

400m 

* 

150 

50M 

400m 

Si 

350 

50M 

400m 

Si#$ 

350 

10M 


Si 


D.A.T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 















10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 1 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP 

2Jat 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No 

No 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(v) 


(Hz) 

(Q) 

(W) 



1 

GC1770 







39p 

4 0 

13-90 

60 

600 

50M 


400m 

Si 

W7 

2 

IC539-30,A,B,C 







39p% 

4 0 

75.000-16 500 

50 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

3 

1C 1039-30,A,B,C 







39d% 

4 0 

75.000-1 1 000 

100 

300 

50M 


500m 

Si 

M214a 

4 

MA45020 







39pt 

4 0 

4 0,2 0-60V$ 

75 0 

100 

50G 


35 

Si$ 

A31e 

5 

MA45042 







39pt 

4 0 

2.7,2 0-30VS 

35 0 

175 

50G 


40 

Si $ 

A31e 

6 

MV39.A 







39d 

4 0 

±7.8.±3.90 

20 

7 0 

05G 


.25 

Si 

A109 

7 

MV39E 

35G 






39p 

4 0 

±7 8,±3 90 

55 

7,0 

.05G 


.25 

Si 

A109 

8 

MV835 







39p§ 

4 0 

35 1-42 90 

30 0 

20 

50M 


40 

Si 

D07 

9 

MV 1640 







39d§ 

4 0 

35.1 - 42 90 

20 0 

200 

05G 


40 

Si $ 

D07 

10 

MV 1 740 







39p§ 

4 0 

35 1 - 42.90 

300 

350 

05G 


40 

Si$ 

D07 

1 1 

MV1740A 







39p 

4 0 


30 0 

350 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

12 

MV21 10 







39d§ 

4 0 

35 1-42 90 

30 

150 

50M 


280m 

Si 

C103 

13v 

PG139 ,A,B 







39p% 

4.0 

4.6;2 0V-65VS 

65 $ 

200 

50M 




D07 

1 4t 

PG239,A,B 







39p% 

4 0 

4.5;2 OV-65VS 

65 $ 

200 

50M 




D07 

15v 

PG339AB 







39d% - 

4 0 

4.0:2.0V-50V$ 

50 $ 

300 

50M 




D07 

16 

SQ17 40,B,C 







39p§% 

4 0 

35 1-42 90 

30 0 

600 

50M 


500m 

s.#$ 

D07 

17 

SQ5451A 







39p% 

4 0 


30 0 

300 

50M 


400m 


D07 

18 

SQ5451B 







39d% 

4 0 


30 0 

300 

50M 


400m 


D07 

19 

SQ5451C 







39p% 

4 0 


lo| 

300 

50M 


400m 


D07 

20 

SQ5471A 







39p% 

4 0 


30 0 

450 

50M 


400m 


D07 

21 

SQ5471B 







39d% 

4 0 


30 3 

450 

50M 


400m 


D07 

22 

SQ5471C 







39p% 

4 0 


30 0 

450 

50M 


400m 


D07 

23 

V390.A0.B0 







39p 

4 0 

±7 8,3 9,1 90 

20 

7 0 

50M 


50 

Si* 

0014 

24 

V39%,A%,B%,C,D 







39 d% 

4 0 

16 6-100 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

25 

V39EA,EAA,EBA,EC,ED 
























39p% 

4 0 

11-100 

55 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

26 

V39E0.EA0.EB0 







39 d% 

4 0 

±7 8;3 9.1 90 

55 

7.0 

50M 


500m 

Si* 

D014 

27 

V39EG 







39p 

4 0 

100 - 10 

55 

10 

05G 


40 

Si$ 

D07 

28 

V39G 







39p 

4 0 

100 - 20 

20 

10 

05G 


40 

Si$ 

D07 

29 

V939A,AA.BA,CA,DA 







39d% 

4 0 

16 6 - 100 

25 $ 

15 

05G 


50 

Si$ 

D014 

30 

V9390,A0,B0 







39p 

4 0 

±7 8,3 9,1 90 

20 

15 

50M 


50 

Si* 

D014 

31 

V939%,A % ,B%,C % ,D % 







39 p% 

4 0 

16 6-100 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

32 

V939EA,EAA.EBA,EC.ED 
























39p% 

4 0 

1 1-100 

55 $ 

7 0 

50M 


500m 

S.$ 

DO 1 4 

33 

V939E0,EA0,EB0 







39 p% 

4 0 

±7 8,3 9,1 90 

55 

15 

5 OM 


500m 

Si* 

D014 

34 

VC39,A,B 







39d% 

4 0 

13 - 100 

50 $ 

10 

05G 




D07 

35 

VC239AB 







39p% 

4 0 

13 - 100 

50 $ 

25 

05G 




D07 

36 

VC639AB 







39p% 

4 0 

3 0,1V-25V$ 

40 $ 

200 

05G 



Si 

D07 

37 

VC641AB 







39d% 

4 0 

3 0; 1 V-25V$ 

40 $ 

300 

05G 




D07 

38 

VC828AB 







39p% 

4 0 

20 - 100 

20 $ 

7 0 

05G 




D07 

39 

VC848AB 







39p% 

4 0 

11-100 

55 $ 

7 0 

05G 




D07 

40 

VG139AB.C,D 







39d% 

4 0 

4.65;2 0-65VS 

70 

200 

50M 


40 

Si$ 

D07 

41 

VG239,A,B,C,D 







39p% 

4 0 

4 55,2 0-65V$ 

70 

200 

50M 


40 

Si$ 

D07 

42 

VG339,A,B,C,D 







39 p% 

4 0 

4 0;2.0-50V$ 

55 

300 

50M 


40 

Si$ 

D07 

43 

VH39 







39dA 

4 0 

100-20 

20 $ 

7 0 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

44 

VH39E 







39pA 

4 0 

100 - 11 

55 $ 

7 0 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

■ 45 

VH939 







39pA 

4 0 

100-20 

20 $ 

7 0 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

46 

VH939E 







39dA 

4 0 

100 - 11 

55 $ 

7 0 

05G 


.50 

Si$ 

DOM 

47 

VH7085 







39pA 

4 0 

100-20 

20 $ 

10 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

48 

VH7097 







39pA 

4 0 

100 - 10 

55 $ 

10 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

49 

VVC215AB.C.D 







39d% 

4 0 


20 

7 0 

50M 



Si 

D07 

50 

VVC2 16 ,A,B,C,D 







39p% 

4 0 


55 

7 0 

50M 



Si 

D07 

51 

VVC7 1 4 AB,C,D 







39 p% 

4 0 


20 

15 

50M 



Si 

D07 

52 

VVC750,A,B,C,D 







39d% 

4 0 


20 

200 

50M 



Si 

D07 

53 

VVC751 AB,C,D 







39p% 

4 0 


30 

20 

50M 



Si 

D07 

54 

VVC752,A,B,C,D 







39p% 

4 0 


30 

350 

50M 



Si 

D07 

55 

VVC826,A.B,C,D 







39d% 

4 0 


50 

10 

50M 



Si 

D07 

56 

VVC827 AB,C,D 







39p% 

4 0 


60 

25 

50M 



Si 

D07 

57 

VVC874 ,A,B,C,D 






1 

39p% 

40 


40 

300 

50M 



Si 

D07 

58 

VVC941 ,A,B,C,D 







39d% 

4 0 


20 

10 

50M 



Si 

D07 

59 

VVC942,A,B,C,D 







39p% 

4 0 


55 

10 

50M 



Si 

D07 

60 

VVC 101 2 ,A,B,C,D 







39 p% 

4 0 


40 

300 

50M 



Si 

D07 

61#, 

ZC7O90 







39dT 

4 0 

3 2.2 0V-30VS 

30 

350 

4 0 


400m 

Si 

D07 

62 

VAT 19N 16,N 18,N20 







40ptA 

0 0 

36 - 440 

120 

800 

50M 




Z42 

63 

VAT59N 16,N 1 8,N20 







40ptA 

00 

36 - 440 

60 

800 

50M 




Z42 

64 

VAT79N 16,N 18, N 20 







40of A 

00 

36 - 440 

45 

1000 

50M 




Z42 

65# 

BA125 







40p 

2 0 

30 - 50 

30 

260 0 

30M 

50 0 

25 

SiA 

D07 

66 

SD11G24 







42p 

0 0 

42 - 87 

24 



1 0 


Si 

P3 

67 

SD12G24 







42d 

00 

42 - 87 

24 



1 0 


Si 

F3a 

68 

SD22G24 







42p 

00 

42 - 87 

24 



1 0 


Si 

F 11 

69 

SD32G24 







42p 

0 0 

42 - 87 

24 



1.0 


Si 

F21 

70 

SD42G24 







42d 

0 0 

42 - 87 

24 



1 0 


Si 

F9a 

71 

SDGPG24 







42p 

00 

42 - 87 

24 



1.0 


Si 

D07 

72r 

BV120 

9 OG 






43p 

1 0 

14-100 

30 



1.4 

250m 



73 

VVC828AB,C,D 







46d% 

4 0 


25 

50 

50M 



Si 

D07 

74 

1N3556 







47p 

4 0 


100 

50 

10OM 



Si 

A60p 

75 

1N4599 







47p 

4 0 

5 0,2 0-100VS 

1 10 

100 

50M 

100 

50 


DOM 

76 

1N4599A 







47d 

4 0 


1 10 

100 

50M 



Si 

D07 

77 

1N4796,A,B,C,D 







47p% 

4 0 

2 43,0-4 0V$ 

20 $ 

15 

50M 


50 

Si 

DOM 

78 

1N481 1,A,B,C,D 







47p% 

4 0 

2 43;0-4 0V$ 

50 $ 

15 

50M 


50 

Si 

DOM 

79 

JAN1N481 1A,B 







47d 

4 0 

2 43. 10-40VS 

50 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

Aldd 

80 

JAN1N5148A 







47p 

4 0 

44 7 - 49 30 


200 

50m 


40 

Si 

D07 

81 

1N5452 







47p% 

4 0 

2 6,2V-30V$ 

30 

250 

50M 


400m 

S. 

D07 

82 

1N5452A 







47d% 

4 0 

2 6,2V-30V$ 

30 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

83 

1N5452B 







47p% 

4 0 

2 6.2V-30V$ 

30 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

84 

1N5452C 







47p% 

4 0 

2 6,2V-30V$ 

30 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

85 

1N5452D 







47d% 

4 0 

2 6.2V-30VS 

30 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

86 

1N5472 







47p% 

4 0 

2 9.2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

87 

1N5472A 







47p% 

4 0 

2 9,2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

88 

1N5472B 







47d% 

4 0 

2 9;2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

89t 

JAN 1N5472B 







47p 

4 0 

44 65-49 350 

30 0 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

90 

1N5472C 







47p% 

4 0 

2 9,2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

91 

1N5472D 







47d% 

4 0 

2 9.2V-30V$ 

30 

400 

50M 


400m 

Si 

D07 

92 

1 N5691 AB 







47p% 

4 0 

3 90;2 0V-40V$ 

40 $ 

400 

50M 


400m 

* 

D07 

93 

1N5706AB 







47p% 

4 0 

3 60,4 OV-60VS 

60 $ 

300 

50M 


400m 

* 

D07 


BBY22 







47dT 

4 0 

8 0,2 0V-100VS 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

DOM 

95r 

CV5047 







47p 

4 0 ' 

2 5;2 0V-30VS 

30 

150 

50M 


400m 

Si 

D07 

96 

D1742,B,C 







47pt% 

4 0 

42 3-51 70 

30 0 

300 

50M 


400m 

s.#$ 

A 1st 

_97#_ 

DC4225 







47d 

4 0 


60 

300 

10M 



Si 

C16f 

98 

FV1016 ,A,B,C,D 







47p% 

4 0 

5 4$ 

65 0 

150 

05G 


40 

Si# 

Alee 

99 

FV1 1 16,A,B,C,D 







47p% 

4 0 

6 35$ 

110 0 

150 

50M 


40 

Si# 

Alee 

100 

G147 AB 







47d% 

4 0 


20 

100 0 

50M 


50 

Si$ 

A60k 

101 

G247AB 







47p% 

4 0 


20 

200 0 

50M 


50 

Si$ 

A60k 

102 

G347AB 







47p% 

4 0 


20 

300 0 

50M 


50 

Si$ 

A60k 

103 

KV1 14AB,C,D 







47d% 

4 0 « 

13.2-1 10 

80 

50 

50M 


400m 

Si 

DOM 

104 

KV1 17,A,B,C,D 







47p% 

4 0 

12 0-1 10 

100 

100 

50M 


400m 

Si 

DOM 

105 

KV122AB,C,D 







47p% 

4 0 

120-1 10 

100 

75 

50M 


400m 

Si 

DOM 

106 

KV 134 







47d 

4 0 

22-1 10 

25 

50 

50M 


400m 

Si 

DOM 

107 

KV 137 







47p 

4 0 

16-110 

50 

100 

50M 


400m 

Si 

DOM 

108 

KV 155 







47d 

4 0 

13 2-110 

80 

100 

50M 


400m 

Si 

DOM 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR D10D 


ES 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 

P. 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 

MAX. 

MAX. 

DESCRI 

PTION 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

121 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous cc 

>lumn) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






JHzL 

(Hz) 

IH2l_ 

1M_J 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

, . (OF) 

(V) 


(Hz) 

(Q) 

(W) 



1 

KV161 







4 7p 

4.0 

22-110 

25 

T50 

50M 


400m 

Si 

M14— 

2 

KV202 







47p 

4.0 

102-110 

150 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

3 

KV203 







47d 

4 0 

10.2-110 

150 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

4 

KV302 







47p 

4 0 

6.7,2.0V-200V$ 

200 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

5 

KV303 







47p 

4 0 

6.7;2.0V-200V$ 

200 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

6 

MA4019G 







47d 

4.0 

5 2$ 

110 0 

100 

50M 



Si#$ 

A31e 

7 

MA4273G 







47p 

4.0 

37 6 - 5640 

110 

100 

05G 


.50 

Si 

A31e 

8 

MA45021 







47pt 

4.0 

4 0;2.0-60V$ 

75 0 

100 

50G 


35 

S.$ 

A31e 

9 

MA45043 







47Dt 

4.0 

2.7;2.0-30V$ 

35 0 

150 

50G 


.40 

Si $ 

A31e 

10 

MC105,A,B 







47p% 

4.0 

5.2;2.0-100V$ 

110 0 

150 

50M 


50 

Si $ # 

Alee 

1 1 

MC11 1,A,B 







47p% 

4.0 

4.0;2 0-75VS 

85 0 

150 

50M 


50 

Si $# 

Alee 

12 

MCI 17,A,B 







47d% 

4.0 

3.0;2.0-40V$ 

50 0 

150 

50M 


.50 

Si$# 

Alee 

13 

MV47,A 







47p 

4 0 

±9 4,±4 70 

20 

7.0 

05G 


25 

Si 

A109 

14 

MV47E 

35G 






47p 

4.0 

±9 4,±4 70 

50 

7 0 

05G 


.25 

Si 

A109 

15 

MV836 







47d§ 

4 0 

42 3-51.70 

30 0 

15 

50M 


40 

Si 

D07 

16 

MV 1642 







47p§ 

4 0 

42 3 - 51 70 

20 0 

200 

05G 


40 

S.$ 

D07 

17 

MV 1742 







47p§ 

4.0 

42 3 - 51 70 

30 @ 

300 

05G 


40 

Si$ 

D07 

18 

MV1742A 







47d 

4.0 


30 0 

300 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

19 

MV21 1 1 







47p§ 

4 0 

42 3-51.70 

30 

150 

50M 


280m 

S. 

Cl 03 

20# 

MV3047 







47p 

4 0 

37.6-56.40 

20 

7 0 

50M 


200m 

Si* 

D07 

21# 

MV61 14 







47d 

4.0 

37.6-56.40 

50 

50 

50M 


200m 

Si* 

D07 

22# 

MVB61 17 







47p 

4.0 

37 6 - 56 40 

100 0 

100 

50M 


20 

Si* 

D07 

23# 

MVE61 17 







47p 

4 0 

37 6-56.40 

100 0 

100 

50M 


20 

Si* 

S19k 

24 

PCI 14.A.B 







47d% 

4.0 

7 4. 50-80V$ 

80 $ 

50 

50M 



Si* 

D014A 

25 

PCI 17AB 







47p% 

4.0 

8 0,.50-100V$ 

100 $ 

100 

50M 



Si* 

O014A 

26 

PC122AB 







47p% 

4.0 

8 0; 50-100VS 

100 $ 

75 

50M 



Si* 

D014A 

27 

PC 134,A,B 







47d% 

4.0 

4.6..50-30V$ 

30 $ 

50 

50M 



Si* 

D014A 

28 

PC137AB 







47p% 

4.0 

6 O,.5O0-5OV$ 

50 $ 

100 

50M 



Si* 

D014A 

29 

PC0605A 







47p§A 

4.0 


30 $ 

200 

50M 




D07 

30 

PC0605B 







47d§A 

4.0 


30 $ 

300 

50M 




D07 

31 

PC0605C 







47p§A 

4 0 


30 $ 

400 

50M 




D07 

32 

PC0615A 







47p§A 

4 0 


60 $ 

200 

50M 




D07 

33 

PC0615B 







47d§A 

4.0 


60 $ 

300 

50M 




D07 

34 

PC0615C 







47p§A 

4 0 


60 $ 

400 

50M 




D07 

35 

PC0625A 







47p§A 

4.0 


90 $ 

200 

50M 




D07 

36 

PC0625B 







47d§A 

4.0 


90 $ 

300 

50M 




D07 

37 

PC0635A 







47p§A 

4.0 


120 $ 

200 

50M 




D07 

38 

PC0645A 







47p§A 

4.0 


150 $ 

200 

50M 




D07 

39 

PC704 







47dA 

4 0 

2.4. 10-4.0 V$ 

50 $ 

175 

50M 


50 

Si* 

D014 

40 

PC705 







47pA 

4.0 

2 4; 10-4.0VS 

25 $ 

175 

50M 


50 

Si* 

D014 

41 

PC709 







47pA 

4.0 

2 4; 10-4 0V$ 

75 $ 

150 

50M 


50 

Si* 

D014 

42 

PC710 







47dA 

4.0 

2 4..10-4.0VS 

50 $ 

150 

50M 


50 

Si* 

D014 

43 

PC7 1 1 







47pA 

4.0 

2 4; 10-4.0V$ 

25 $ 

150 

50M 


50 

Si* 

D01 4 

44 

PC714 







47pA 

4.0 

2 4; 10-4 0V$ 

100 $ 

125 

50M 


50 

Si* 

D014 

45 

PC715 







47dA 

4.0 

2 4. 10-4 0V$ 

75 $ 

125 

50M 


50 

Si* 

D014 

46 

PC716 







47pA 

4.0 

2 4;. 10-4 0V$ 

50 $ 

125 

50M 


50 

Si* 

D014 

47 

PC717 







47 pA 

4.0 

2 4, 10-4.0V$ 

25 $ 

125 

50M 


.50 

Si* 

D014 

48 

PC719 







47dA 

4.0 

2 4. 10-4.0VS 

125 $ 

100 

50M 


.50 

Si* 

D014 

49 

PC720 







47pA 

4 0 

2.4,. 10-4 0V$ 

100 $ 

100 

50M 


50 

Si* 

D014 

50 

PC721 







47pA 

4 0 

2 4;. 10-4 0V$ 

75 $ 

100 

50M 


50 

Si* 

D014 

51 

PC722 







47dA 

4 0 

2 4.. 10-4 0V$ 

50 $ 

100 

50M 


50 

Si* 

D014 

52 

PC723 







47pA 

4.0 

2 4;. 10-4 0V$ 

25 $ 

100 

50M 


50 

Si* 

D014 

53 

PC724 







47pA 

4.0 

2 4,.10-4.0V$ 

150 $ 

75 

50M 


.50 

Si* 

D014 

54 

PC725 







47dA 

4.0 

2.4;. 10-4.0V$ 

125 $ 

75 

50M 


50 

Si* 

D014 

55 

PC726 







47pA 

4.0 

2 4;.10-4.0V$ 

100 $ 

75 

50M 


50 

Si* 

D014 

56 

PC727 







47pA 

4.0 

2 4;. 10-4 0V$ 

75 $ 

75 

50M 


50 

Si* 

D014 

57 

PC728 







47dA 

40 

2.4;. 10-4 0V$ 

50 $ 

75 

50M 


50 

Si* 

D014 

58 

PC729 







47pA 

4.0 

2 4; 10-4.0VS 

25 $ 

75 

50M 


.50 

Si* 

D014 

59 

PC730 







47pA 

4 0 

2.4;. 10-4.0VS 

150 $ 

50 

50M 


50 

Si* 

D014 

60 

PC731 







47dA 

4.0 

2 4.. 10-4 0V$ 

125 $ 

50 

50M 


50 

Si* 

D014 

61 

PC732 







47pA 

4 0 

2 4;. 10-4 0V$ 

100 $ 

50 

SOM 


50 

Si* 

D014 

62 

PC733 







47pA 

4 0 

2 4, 10-4 0V$ 

75 $ 

50 

50M 


50 

Si* 

D014 

63 

PC734 







47dA 

4 0 

2 4; 10-4 0V$ 

50 $ 

50 

50M 


50 

Si* 

D014 

64 

PC735 







47pA 

4.0 

2 4,. 10-4 0V$ 

25 $ 

50 

50M 


50 

Si* 

D014 

65 

PC2605A 







47pA 

4 0 


30 $ 

200 

50M 




D07 

66 

PC2605B 







47dA 

4 0 


30 $ 

300 

50M 




D07 

67 

PC2605C 







47pA 

4 0 


30 $ 

400 

50M 




D07 

68 

PC2615A 







47pA 

40 


60 $ 

200 

50M 




D07 

69 

PC2615B 







47dA 

4 0 


60 $ 

300 

50M 




D07 

70 

PC2615C 







47pA 

4.0 


60 $ 

400 

50M 




D07 

71 

PC2625A 







47p§A 

4 0 


90 $ 

200 

50M 




D07 

72 

PC2625B 







47d§A 

4 0 


90 $ 

300 

50M 




D07 

73 

PC2625C 







47p§A 

4 0 


90 $ 

400 

50M 




D07 

74 

PC2635A 







47p§A 

40 


120 $ 

200 

50M 




D07 

75 

PC2635B 







47d§A 

4.0 


120 $ 

300 

50M 




D07 

76 

PC2645A 







47p§A 

4 0 


150 $ 

200 

50M 




D07 

77 

PC2645B 







47p§A 

4.0 


150 $ 

300 

50M 




D07 

78r 

PG147 AB 







47d% 

4 0 

4 6;2 0V-65VS 

65 $ 

200 

50M 




D07 

79v 

PG247AB 







47p% 

4 0 

4 5,2 0V-65VS 

65 $ 

200 

50M 




D07 

804 

PG347AB 







47p% 

4 0 

4 0;2.0V-50V$ 

50 $ 

300 

50M 




D07 

81 

PVO01 AB 







47d% 

4 0 


100 

100 

50M 


10 


D04 

82 

PV004AB 







47p% 

4 0 


100 

150 

50M 


10 


D04 

83 

PV007AB 







47p% 

40 


150 

100 

50M 


10 


D04 

84 

PV1435 







47d§ 

4 0 


120 

400 

500M 




A2u 

85 

SQ1 742,B,C 







47p§% 

4.0 

42 3-51 70 

30 0 

500 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

86 

SQ5452A 







47p% 

4 0 


30 0 

250 

50M 


400m 


D07 

87 

SQ5452B 







47d% 

4 0 


30 0 

250 

50M 


400m 


D07 

88 

SQ5452C 







47p% 

4.0 


30 0 

250 

50M 


400m 


D07 

89 

SQ5472A 







47p% 

4.0 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

90 

SQ5472B 







47d% 

4 0 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

91 

SQ5472C 







47p% 

4.0 


30 0 

400 

50M 


400m 


D07 

92# 

SV77H 







47p 

4 0 

33 - 610 

90 



2.0 

5 0 

Si$ 


93 

V470.A0.B0 







47d 

4 0 

±9 4.4 7.2 350 

20 

7 0 

50M 


50 

Si* 

D014 

94 

V47%,A%,B%,C,D 







47p% 

4 0 

20-120 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

95 

V47EA,EAA,EBA,EC,ED 
























47d% 

4.0 

14-120 

50 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

96 

V47E0,EA0,EB0 







47p% 

4.0 

±9 4;4 7,2.350 

50 

7 0 

50M 


500m 

Si* 

D014 

97 

V47EG 







47p 

4.0 

120 - 14 

50 

10 

05G 


40 

Si$ 

D07 

98 

V47G 







47d 

4 0 

120-24 

20 

10 

05G 


40 

Si$ 

D07 

99 

V947A,AA,BA,CA,DA 







47p% 

4 0 

20 - 120 

25 $ 

15 

05G 


50 

Si$ 

D014 

100 

V9470,A0,B0 







47p 

4 0 

±9.4,4.7,2.350 

20 

15 

50M 


50 

Si* 

D014 

101 

V947%.A%,B%.C%,D% 







47d% 

4.0 

20-120 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

102 

V947EA,EAA,EBA,EC,ED 
























47p% 

4 0 

14-120 

50 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

103 

V947E0.EA0.EB0 







47d% 

4 0 

±9.4:4.7.2.350 

50 

15 

5 OM 


500m 

Si* 

D014 

104 

VA1 14 







47p 

4.0 

110 - 13 2 

80 

50 

.05G 


.50 

Si$ 

A131 

105 

VA1 17 







47p 

40 

1 10 - 12 

100 

100 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

106 

VA122 







47d 

4 0 

110 - 12 

100 

75 

.05G 


.50 

Si$ 

A131 

107 

VA134 







47p 

4 0 

110-22 

25 

50 

05G 

! 

.50 

Si$ 

A131 

108 

VA137 







47d 

4 0 

1 10 - 16 

50 

100 

.05G 


.50 

Si$ 

A131 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY ! 

TYP. CAF 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


1JCAP. 

21 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

'Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous co 

lumn) ! 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


IHz) 

(Q) 

(W) 



1 

VA155 







47p 

4 0 

110-132 ^ 

80 

100 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

2 

VA161 







47p 

4.0 

110-22 

25 

150 

05G 


.50 

Si$ 

A131 

' 3 

VA202 

37G 






47d 

4.0 

1 10 - 10 2 

150 

75 

05G 

90 

.50 

Si$ 

A131 

4 

VA203 

50G 






47p 

4.0 

1 10 - 10.2 

150 

100 

05G 

70 

.50 

Si$ 

A131 

5 

VA302 







47p 

4.0 

6.7;2 0-200VS 

200 

50 

50M 


.50 

Si$ 

D014A 

6 

VA303 







47d 

4 0 

6.7;2.0-200V$ 

200 

75 

50M 


.50 

Si$ 

D014A 

7 

VC47,A,B 







47p% 

4 0 

17 - 120 

40 $ 

10 

05G 




D07 

8 

VC247AB 







47p% 

4 0 

17 - 120 

40 $ 

25 

05G 




D07 

9 

VC346.A.B 







47d% 

4.0 

3.0:1 V-25V$ 

25 $ 

50 

.05G 




D07 

10 

VC347AB 







47p% 

4.0 

4 0;2V-80V$ 

80 $ 

50 

05G 




D07 

1 1 

VC446AB 







47p% 

4.0 

3.0;1 V-25VS 

25 $ 

100 

05G 




D07 

12 

VC447 ,A,B 







47d% 

4.0 

4.0:1 V-50VS 

50 $ 

100 

05G 




D07 

13 

VC448AB 







47p% 

4 0 

4.0;2.0-80V$ 

100 $ 

100 

50M 




D07 

14 

VC647AB 







47p% 

4.0 

3.0;1 V-25VS 

40 $ 

200 

05G 



Si 

D07 

15 

VC648AB 







47d% 

4 0 

3.0; 1 V-25V$ 

40 $ 

300 

.05G 




D07 

16 

VC829AB 







47p% 

4 0 

24 - 120 

20 $ 

7 0 

05G 




D07 

17 

VC849AB 







47p% 

40 

14 - 120 

50 $ 

7 0 

05G 




D07 

18 

VG147 AB,C.D 







47d% 

4.0 

4.65:2.0-65V$ 

70 

200 

50M 


.40 

Si$ 

D07 

19 

VG247 AB,C,D 







47p% 

4.0 

4.55;2.0-65V$ 

70 

200 

50M 


.40 

Si$ 

D07 

20 

VG347 AB,C,D 







47p% 

4.0 

4.0;2.0-50V$ 

55 

300 

50M 


40 

Si$ 

D07 

21 

VH47 







47dA 

4.0 

120 - 24 

20 $ 

7.0 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

22 

VH47E 







47pA * 

40 

120 - 14 

50 $ 

7 0 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

23 

VH1 14 

2OG0 






47pA 

4 0 

4.0$ 

80 $ 

50 

50M 

1.4 

.50 

Si$ 

D014 

24 

VH117 

4OG0 






47dA 

4 0 

5.2$ 

100 $ 

100 

50M 

70 

.50 

Si$ 

D014 

25 

VH122 

3OG0 






47pA 

4 0 

5.2$ 

100 $ 

100 

50M 

90 

.50 

Si$ 

D014 

26 

VH134 

1OG0 






47pA 

4.0 

3 5$ 

25 $ 

50 

50M 

1 4 

.50 

Si$ 

D014 

27 

VH137 

25G0 






47dA 

4.0 

4.0$ • 

50 $ 

100 

50M 

.70 

50 

s.$ 

D014 

28 

VH 172 

4OG0 






47pA 

4 0 

4.0$ 

80 $ 

100 

50M 

70 

50 

Si$ 

D014 

29 

VH180 

2OG0 






47pA 

4 0 

4.0$ 

50 $ 

75 

50M 

.90 

.50 

Si$ 

D014 

30 

VH 188 

3OG0 






47dA 

4.0 

3.5$ 

25 $ 

150 

50M 

50 

.50 

Si$ 

D014 

31 

VH210 

5OG0 






47pA 

4 0 

6.5$ 

150 $ 

100 

50M 

70 

.50 

Si$ 

D014 

32 

VH21 1 

35G0 






47pA 

40 

6 5$ 

150 $ 

60 

50M 

1.1 

.50 

Si$ 

D014 

33 

VH230 

4OG0 






47dA 

40 

7.2$ 

200 $ 

50 

50M 

1.4 

50 

Si$ 

D014 

34 

VH947 







47pA 

4.0 

120 - 24 

20 $ 

7.0 

05G 


50 

Si$ 

0014 

35 

VH947E 







47pA 

4 0 

120 - 14 

50 $ 

7.0 

05G 


50 

Si$ 

D014 j 

36 

VH7086 







47dA 

4.0 

120 - 24 

20 $ 

10 

05G 


50 

Si$ 

D014 

37 

VH7098 







47pA 

4 0 

120 - 14 

50 $ 

10 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

38 

VM704 AB,C,D 







47p% 

4 0 

2 9,4 0-50V$ 

55 

175 



50 

Si$ 

D014 

39 

VM705 AB.C.D 







47d% 

4 0 

2.3;4.0-30V$ 

33 

175 



.50 

Si$ 

D014 

40 

VM709AB,C,D 







47p% 

4 0 

3.6;4.0-75V$ 

83 

150 



.50 

Si$ 

D014 

41 

VM7 10AB,C,D 







47p% 

4 0 

2 9;4.0-50V$ 

55 

150 



50 

Si$ 

D014 

42 

VM7 1 1 AB.C.D 







47d% 

4.0 

2.3:4 0-30V$ 

33 

150 



50 

Si$ 

D014 

43 

VM7 14 AB.C.D 







47p% 

40 

4.4;4.0-100V$ 

1 10 

125 



.50 

Si $ 

D014 

44 

VM7 15 AB.C.D 







47p% 

4 0 

3 6;4.0-75V$ 

83 

125 



.50 

Si$ 

D014 

45 

VM7 16 AB.C.D 







47d% 

4.0 

2.9;4.0-50V$ 

55 

125 



.50 

Si$ 

D014 

46 

VM717,A,B,C,D 







47p% 

40 

2.3:4 0-30V$ 

33 

125 



50 

Si$ 

D014 

47 

VM7 18 AB.C.D 







47p% 

4.0 

5.1:4 0-150V$ 

165 

100 



50 

Si$ 

D014 

48 

VM7 19.A.B.C.D 







47d% 

4.0 

4.8:4.0-125V$ 

138 

100 



.50 

Si$ 

D014 

49 

VM720.A.B.C.D 







47p% 

4.0 

4 4;4 0-100V$ 

1 10 

100 



.50 

Si$ 

"0014 

50 

VM721 AB.C.D 







47p% 

4.0 

3 6:4 0-75V$ 

83 

100 



.50 

Si$ 

D014 

51 

VM722.A.B.C.D 







47d% 

4 0 

2.9:4.0-50V$ 

55 

100 



.50 

Si$ 

D014 

52 

VM723.A.B.C.D 







47p% 

4.0 

2.3:4 0-25V$ 

33 

100 



.50 

Si$ 

D014 

53 

VM724,A,B,C,D 







47p% 

4 0 

5.1,4 0-1 50V$ 

165 

75 



.50 

Si$ 

D014 

54 

VM725 AB.C.D 







47d% 

4.0 

4.8,4.0-1 25V$ 

138 

75 



.50 

Si$ 

D014 

55 

VM726AB.C.D 







47p% 

4.0 

4 4;4.0-100V$ 

1 10 

75 



50 

Si$ 

D014 

56 

VM727AB.C.D 







47p% 

40 

3 6;4.0-75V$ 

83 

75 



50 

Si$ 

D014 

57 

VM728 AB.C.D 







47d% 

4 0 

2 9:4 0-50V$ 

55 

75 



50 

Si$ 

D014 • 

58 

VM729 AB.C.D 







47p% 

4 0 

2 3:4 0-30V$ 

33 

75 



.50 

Si$ 

D014 

59 

VM730.A.B.C.D 







47p% 

4 0 

5.1:4 0-150V$ 

165 

50 



50 

Si$ 

D014 

60 

VM731.A.B.C.D 







47d% 

4 0 

4.8:4 0-125V$ 

138 

50 



.50 

Si$ 

D014 

61 

VM732.A.B.C.D 







47p% 

4 0 

4 4;4.0-100V$ 

1 10 

50 



.50 

Si$ 

D014 

62 

VM733.A.B.C.D 







47p% 

4 0 

3.6:4 0-75V$ 

83 

50 



50 

Si$' 

D014 

63 

VM734.A.B.C.D 







47d% 

4 0 

2.9:4.0-50V$ 

55 

50 



50 

Si$ 

D014 

64 

VM735.A.B.C.D 







47p% 

4 0 

2 3:4 0-30V$ 

33 

50 



.50 

Si$ 

D014 

65 

VVC217 AB.C.D 







47p% 

4.0 


20 

7 0 

50M 



Si 

D07 

66 

VVC218 AB.C.D 







47d% 

4 0 


50 

7 0 

50M 



Si 

D07 

67 

VVC414 AB.C.D 







47p% 

4 0 

±940 

25 

50 

.05G 



Si 

D07 

68 

VVC416 AB.C.D 







47p% 

40 

±9.40 

50 

100 

05G 



Si 

D07 

69 

VVC7 15.A.B.C.D 







47d% 

40 


30 

50 

50M 



Si 

D07 

70 

VVC716 AB.C.D 







47p% 

40 


80 

50 

50M 



Si 

D07 

71 

VVC724AB.C.D 







47p% 

4 0 


100 

75 

50M 



Si 

D07 

72 

VVC725.A.B.C.D 







47d% 

4 0 


100 

100 

50M 



Si 

D07 

73 

VVC753.A.B.C.D 







47p% 

40 


20 

200 

50M 



Si 

D07 

74 

VVC754.A.B.C.D 







47p% 

40 


30 

15 

50M 



Si 

D07 

75 

VVC755.A.B.C.D 







47d% 

4.0 


30 

300 

50M 



Si 

D07 

76 

WC829.A.B.C.D 







47 p% 

4 0 


40 

10 

50M 



Si 

D07 

77 

VVC830.A,B,C,D 







47p% 

4 0 


40 

25 

50M 



Si 

D07 

78 

VVC875.A.B.C.D 







47d% 

4 0 


30 

100 

50M 



Si 

D07 

79 

VVC876.A.B.C.D 







47p% 

4 0 


40 

300 

50M 



Si 

D07 

80 

VVC877AB.C.D 







47p% 

4 0 


60 

100 

50M 



Si 

D07 

81 

VVC878AB.C.D 







47d% 

4 0 


1 10 

75 

50M 



Si 

D07 

82 

VVC943AB.C.D 







47p% 

4 0 


20 

10 

50M 



Si 

D07 

83 

VVC944AB.C.D 







47p% 

4 0 


25 

150 

50M 



Si 

D07 

84 

VVC945.A.B.C.D 







47d% 

4.0 


50 

10 

50M 



Si 

D07 

85 

VVC946.A.B.C.D 







47p% 

4 0 


50 

75 

50M 



Si 

D07 | 

86 

VVC947 AB.C.D 







47p% 

4 0 


80 

100 

50M 



Si 

D07 

87 

VVC94 8AB.C.D 







47d% 

4.0 


100 

100 

50M 



s. 

D07 

88 

VVC949.A.B.C.D 







47p% 

4 0 


150 

60 

50M 



Si 

D07 

89 

VVC950AB.C.D 







47p% 

4 0 


150 

100 

50M 



Si 

D07 

90 

VVC1013.A.B.C.D 







47d% 

4 0 


40 

. 300 

50M 



Si 

D07 

91# 

ZC71O0 







47pt 

4 0 

3.2:2 0V-30V$ 

30 

350 

40 


400m 

Si 

D07 

92 

L8910 







47pA 

8 0 

4 0;4.0-100V$ 

115 

90 

50M 



Si$# 

Ml 90a 

93 

1N5148.A 







48dA% 

80 

3.2.4 0-60V$ 

60 0 

200 

50M 


40 

Si 

D07 

94 

PH0306 







50p 

00 

40 - 600 

90 



1.2 


Si 

D04 

95 

PH0309 







50p 

0.0 

40 - 600 

120 



1 2 


Si 

D04 

96 

PH0312 







50p 

00 

40 - 600 

150 



1 2 


Si 

D04 

97 

SD11G6 







50p 

00 

50 - 100 

6 0 



1 0 


Si 

P3 

98 

SD12G6 







50p 

0.0 

50 - 100 

6.0 



1.0 


Si 

F3a 

99 

SD22G6 







50d 

0.0 

50 - 100 

6.0 



1.0 


Si 

F11 

100 

SD32G6 







50p 

00 

50 - 100 

6.0 



1.0 


Si 

F21 

101 

SD42G6 







50p 

00 

50 - 100 

6.0 



1.0 


Si 

F9a 

102 

SDGPG6 







50d 

00 

50 - 100 

6.0 



1 0 


Si 

D07 

103 

1N951 







50p 

4 0 

12 - 120 

80 

7 0 

05G 


4 5 

Si 

D07 

104 

1N951A 







50p 

4 0 


80 

7 0 

50M 



Si 

D07 

105 

1N955 







50d 

4 0 

22 - 120 

25 

7 0 

05G 

5.0 


Si 

D07 

106 

1N3551 







50p 

4 0 

47-530 

11 

30 

501V 


1 5Om0 


D07 

107 

1N3628 







50p 

4.0 

25 - 125 

20 

30 

05G 



Si 

D07 

108 

SC5 







50d 

4 0 


11 


501V! 



Si 

D07 

109# 

MVB61 18 







50p 

60 

40-600 

220 0 

60 

501V 


31 

Si* 

SI 9k 

no#, 

MVE61 18 







50d 

6.0 

40-600 

220 0 

60 

501V 


31 

Si* 

S19k 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


[3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CAP 

CAPACITANCE RANGE 

— 

Q FACTOR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION | 

LINE 1 TYPE 


JJCAP. 

2Jat 


PIV 

MIN 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in orevious column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






—(Hz)_ 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

UdiL— 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

m 

(W) 



1 

SD11G48 







54p v 

00 

54-112 

48 



1 0 


- 

P3 

2 

SD12G48 







54p 

0 0 

54 - 112 

48 



1 0 


Si 

F3a 

3 

SD22G48 







54d 

0 0 

54 - 112 

48 



1 0 


Si 

F11 i 

4 

SD32G48 







54p 

00 

54 - 112 

48 



1 0 


Si 

F21 

5 

SD42G48 







54p 

0 0 

54-112 

48 



1 0 


Si 

F9a ! 

6 # 

BA 1 1 1 







55d 

2.0 

1.58:2 0 - 10V$ 

20 El 

200 0 

30M 

50 El 


SiA 

D07 ! 

7# 

BA150A 







55p 

2 0 

45 - 65 

25 

500 0 

30M 

25 0 

25 

SiA 

D07 

l 8 

CBA1 1 1 







55p 

2 0 

45-650 

30 

100 0 

30G 

1 0 

25 

Si 

Alee 

9 

Q550 







55d 

2.0 

45 - 65 

50 

100 

03G 

1 0 


Si 

D07 

10 

1N3488 







56p 

4 0 









1 1 

1N4797,A,B,C,D 







56p% 

4 0 

2 42,0-4 0V$ 

15 $ 

15 

50M 


50 

Si 

D014 

1 12 

1 N48 1 2,A.B.C.D 







56d% 

4 0 

2 42:0-4 0V$ 

40 $ 

15 

50M 


50 

Si 

D014 

1 13 

JAN 1 N481 2A,B 







56p% 

4 0 

2 42, 10-40VS 

40 $ 

15 

50M 


50 

Si 

Aldd 

14 

1N5453 







56p% 

4 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

15 

1N5453A 







56d% 

4 0 

2 6.2V-30VS 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

16 

1N5453B 







56p% 

4 0 

2 6,2V-30V$ 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

17 

1N5453C 







56p% 

4 0 

2 6;2V-30V$ 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

18 

1N5453D 







56d% 

4 0 

2 6.2V-30VS 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

19 “1 

1N5473 







56p% 

4 0 

2 9.2V-30VS 

30 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

20 

1N5473A 







56p% 

4 0 

2 9;2V-30V$ 

30 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

21 

1N5473B 







56d% 

4 0 

2 9.2V-30VS 

30 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

22* 

JAN 1N5473B 







56p 

4 0 

53.2-58 80 

30 0 

600 

50M 


400m 

S. 

D07 

23 

1N5473C 







56p% 

4 0 

2 9;2V-30V$ 

30 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

24 

1N5473D 







56d% 

4 0 

2 9;2V-30V$ 

30 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

25 

1 N5692,A,B 







56p% 

4 0 

3 95;2 0V-40VS 

40 $ 

300 

50M 


400m 

* 

D07 

26 

1 N5707.A.B 







56p% 

4 0 

3 60,4 0V-60VS 

60 $ 

225 

50M 


400m 

* 

D07 

27* 

CV5056 







56d 

4 0 

2 6.2.0V-30V$ 

30 

150 

50M 


400m 

Si 

D07 

28 

D1 744,B.C 







56pt% 

4 0 

50.4-61 60 

30 0 

300 

50M 


400m 

s.#$ 

A 1st 

29# 

DC4226 







56p 

4.0 


60 

300 

10M 



Si 

C16f 

30 

MA45044 







56 D t 

4 0 

2 7.2.0-30VS 

35 El 

125 

50G 


40 

Si$ 

A31e 

31 

MV56,A 







56p 

4 0 

±1 1 2,±5 60 

15 

7 0 

05G 


25 

Si 

A109 

32 

MV56E 

35G 






56p 

4 0 

±11 2,±5 60 

40 

7 0 

05G 


25 

Si 

A109 

33 

MV837 







56d§ 

4 0 

50.4-61 60 

30 El 

15 

50M 


40 

Si 

D07 

34 

MV 1644 







56p§ 

4.0 

50 4 - 61 60 

20 0 

150 

05G 


40 

Si$ 

D07 

35 

MV1744 







56p§ 

4 0 

50 4 - 61 60 

30 0 

300 

05G 


40 

Si$ 

D07 

36 

MV1744A 







56d 

4 0 


30 E) 

300 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

37 

MV21 12 







56p§ 

4 0 

50.4-61 60 

30 

150 

50M 


280m 

Si 

C103 

38 

SQ1744.B.C 







56p§% 

4 0 

50 4-61 60 

30 0 

450 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

39 

SQ5453A 







56d% 

4 0 


30 0 

200 

50M 


400m 


D07 

40 

SQ5453B 







56p% 

4 0 


30 0 

200 

50M 


400m 


D07 

41 

SQ5453C 







56p% 

4 0 


30 0 

200 

50M 


400m 


D07 

42 

SQ5473A 







56d% 

4.0 


30 0 

300 

50M 


400m 


D07 

43 

SQ5473B 







56p% 

4 0 


30 0 

300 

50M 


400m 


D07 

44 

SQ5473C 







56p% 

4 0 


30 0 

300 

50M 


400m 


D07 

45 

USA55191/4 







56d 

4 0 

46 - 660 

100 

75 

05G 


15 

Si 

M273 

46 

V5 60.A0.B0 







56p 

4 0 

±1 1 2,5 6.2 80 

15 

7 0 

50M 


.50 

Si* 

D014 

47 

V56%,A%,B%,C,D 







56p% 

4 0 

24 1-145 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

4.8_ 

V56EA.EAA.EBA.EC.ED 
























56p% 

4 0 

20-145 

40 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

DOM 

49 

V56E0.EA0.EB0 







56p% 

4 0 

±1 1 2,5 6,2 80 

40 

7 0 

50M 


500m 

Si* 

DOM 

50 

V56EG 







56d 

4 0 

142 - 20 

40 

10 

05G 


40 

$i$ 

D07 

51 

V56G 







56p 

4 0 

145 - 32 

15 

10 

05G 


40 

Si$ 

D07 

52 

V956A,AA,BA,CA,DA 







56p% 

4 0 

24 1 - 145 

25 $ 

15 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

53 

V956ELAEl.BE] 







56d 

4 0 

±1 1 2,5 6.2 80 

15 

15 

50M 


50 

Si* 

DOM 

54 

V9 5 6 % ,A % ,B % ,C % ,D % 







56p% 

4 0 

24 1-145 

25 $ 

15 

50M 


500m 


A 1st 

55 

V956EA,EAA,EBA,EC,ED 
























56d% 

4 0 

20-145 

40 $ 

7 0 

50M 


500m 

Si$ 

DOM 

56 

V956E0.EA0.EB0 







56p% 

4 0 

±1 1 2,5 6,2 80 

40 

15 

5 OM 


500m 

Si* 

DOM 

57 

VC56AB 







56p% 

4 0 

20 - 145 

40 $ 

10 

05G 




D07 

58 

VC256.A.B 







56d% 

4.0 

20 - 145 

40 $ 

25 

05G 




D07 

59 

VC831.A.B 







56p% 

4 0 

32 - 145 

15 $ 

7 0 

.05G 




D07 

60 

VC851.A.B 







56p% 

4 0 

20 - 145 

40 $ 

7 0 

05G 




D07 

61 

VH56 







56dA 

4 0 

145 - 32 

15 $ 

7 0 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

62 

VH56E 







56pA 

4 0 

145 - 20 

40 $ 

7 0 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

63 

VH956 







56pA 

4 0 

147 - 32 

15 $ 

7 0 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

64 

VH956E 







56dA 

4 0 

145-20 

40 $ 

70 

05G 


.50 

Si$ 

DOM 

65 

VH7060 







56pA 

4 0 

145-20 

40 $ 

10 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

66 

VH7087 







56pA 

4 0 

145 - 32 

15 $ 

10 

05G 


50 

Si$ 

DOM 

67 

VVC219.A.B.C.D 







56d 

4 0 


15 

7 0 

50M 



Si 

D07 

68 

VVC220.A.B.C.D 







56p 

4 0 


40 

7 0 

50M 



Si 

D07 

69 

VVC756,A,B,C,D 







56p 

4 0 


30 

15 

50M 



Si 

D07 

70 

VVC757.A.B.C.D 







56d 

4 0 


30 

300 

50M 



Si 

D07 

71 

VVC758,A,B,C,D 







56p 

4 0 


20 

150 

50M 



Si 

D07 

72 

VVC83 1 .A.B.C.D 







56p 

4 0 


40 

10 

50M 



Si 

D07 

73 

VVC832.A.B.C.D 







56d 

4 0 


40 

25 

50M 



Si 

D07 

74 

VVC951,A.B.C.D 







56p 

4 0 


15 

15 

50M 



Si 

D07 

75 

VVC1014,A.B.C.D 







56p 

4 0 


30 

300 

50M 



Si 

D07 

76# 

ZC71 1E1 







56ot 

4 0 

3 2:2 0V-30VS 

30 

300 

4 0 


400m 

Si 

D07 

77# 

DC 1017 







57p 

8 0 


120 

1 10 

70M 



Si 

A52b 

78 

MA4060A 







60p 

00 

40 - 80 

90 



1 5 


Si 

S4d 

79 

MA4061A 







60d 

00 

40-80 

140 



1 5 


S. 

S4d 

80 

MA4062A 







60p 

0.0 

40 - 800 

70 




20 

Si 

S4d 

81 

MA4760A 







60p 

00 

40 - 800 

90 



1 5 


Si 

Z23 

82 

MA4761A 







60d 

00 

40 - 800 

120 



1 5 


S. 

Z23 

83# 

SV87D 







60p 

00 

40 - 800 

90 



1 5 

20 

Si 

S201 

84# 

SV88D 







60p 

0.0 

40 - 800 

140 



1 5 

20 

Si 

S201 

85 

SD1 1G 12 







62d 

0.0 

62 - 125 

12 



1 0 


Si 

P3 

86 

SD12G12 







62p 

00 

62 - 125 

12 



1 0 


Si 

F3a 

87 

SD22G12 







62p 

00 

62 - 125 

12 



1 0 


Si 

FI 1 

88 

SD32G12 







62d 

0 0 

62 - 125 

12 



1 0 


Si 

F21 

89 

SD42G12 







62p 

00 

62 - 125 

12 



1 0 


S. 

F9a 

90 

SDGPG12 







62p 

0.0 

62 - 125 

12 



1 0 


Si 

D07 

91 

VH165 

37G0 






65dA 

4 0 

5 2$ 

100 $ 

90 

50M 

50 

1 0 

Si$ 

Alei 

92 

VH166 

~28G0 






65pA 

4 0 

5 2$ 

100 $ 

90 

50M 

50 

1 0 

Si$ 

Alej 

93 

VH173 

4OG0 






65pA 

4 0 

4 0$ 

80 $ 

100 

50M 

50 

1 0 

Si$ 

Alej 

94 

VH174 

2OG0 






65dA 

4 0 

4 0$ 

80 $ 

50 

50M 

1 0 

1 0 

Si$ 

Alei 

95 

VH181 

~25G0 






65pA 

4 0 

4 0$ 

50 $ 

100 

50M 

50 

1 0 

Si$ 

Alej 

96 

VH182 

15G0 






65pA 

4 0 

4 0$ 

50 $ 

50 

50M 

1 0 

1 0 

Si$ 

Alej 

97 

VH189 

3OG0 






65dA 

4 0 

3 5$ 

25 $ 

150 

50M 

30 

1 0 

Si$ 

Alei 

98 

VH190 

1OG0 






65pA 

4 0 

3 5$ 

25 $ 

50 

50M 

1 0 

1 0 

Si$ 

Alej 

99 

VH212 

5OG0 






65pA 

4 0 

6 5$ 

150 $ 


50M 

50 

1 0 

Si$ 

Alej 

100 

VH213 

35G0 






65dA 

4 0 

6 5$ 

150 $ 

60 

50M 

80 

1.0 

Si$ 

Alei 

101 

VH231 

4OG0 






65pA 

4 0 

7 2$ 

200 $ 

50 

50M 

1 0 

1 0 

Si$ 

Alej 

102 

VVC889,A.B.C.D 







65p% 

4 0 


25 

50 

50M 



Si 

D07 

103 

VVC890.A.B.C.D 







65d% 

4 0 


25 

150 

50M 



Si 

D07 

104 

VVC891,A.B.C.D 







65 p% 

4 0 


50 

50 

50M 



Si 

D07 

105 

VVC892,A.B.C.D 







65p% 

4 0 


50 

100 

50M 



Si 

D07 

106 

VVC893,A,B,C,D 







65 d% 

4 0 


80 

50 

50M 



Si 

D07 

107 

VVC894,A.B.C.D 







65p% 

4 0 


80 

100 

50M 



Si 

D07 

108 

VVC895.A.B.C.D 







65 d% 

4 0 


100 

65 

50M 



Si 

D07 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 


559 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES 


LINE 

No 

3J 

TYPE 

No. 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

(Corresponding to Type Numbers 
in previous column) 

TYP. CAP. 

CAPACITANCE RANGE 

(for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT 
(PF) 

PIV 

(V) 

Q FACTOR I 

MAX. 

SER. 

RES. 

Rs 

(H) 

MAX. 

DISS. 

@ 25°C 

(W) 

DESCRIPTION 1 

JJCAP. 

Cj 

(F) 

2Jat 

TEST 

VOLT 

(V) 

MIN. 

Q 

at 

TEST 

FREQ 

(Hz) 

MAT. 

DWG. 

No. 

(Hz) 

IHz)_ 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

1 

VVC896,A,B,C,D 







65p% 

4 0 


100 

90 

50M 



Si 

D07 

2 

VVC897 / A,B,C,D 







65p% 

40 


150 

60 

50M 



Si 

D07 

3 

VVC898,A,B,C,D 







65d% 

4.0 


150 

100 

50M 



Si 

D07 

4 

1 N4798,A,B,C,D 







68p% 

4 0 

2 4,0-4 0V$ 

15 $ 

15 

50M 


50 

Si 

D014 

5 

1 N4813,A,B,C,D 







68p% 

4 0 

2 4;0-4 0V$ 

30 $ 

15 

50M 


50 

Si 

D014 

6 

JAN 1N4813A,B 







68d% 

4.0 

2 4; 10-40V$ 

30 $ 

15 

50M 


500m 

Si 

Aldd 

7 

1N5454 







68p% 

4 0 

2 7,2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

8 

1N5454A 







68p% 

4 0 

2 7,2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

9 

1N5454B 







68d% 

4 0 

2 7.2V-30VS 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

10 

1N5454C 







68p% 

4.0 

2.7,2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

1 1 

1N5454D 







68p% 

4 0 

2 7,2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

12 

1N5474 







68d% 

4 0 

2.9;2V-30V$ 

30 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

13 

1N5474A 







68p% 

4 0 

2 9,2V-30V$ 

30 

250 

50M 


400m 

Si 

D07- 

14 

1N5474B 







68p% 

4.0 

2 9;2V-30V$ 

30 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

1 5y 

JAN 1N5474B 







68d 

4.0 

64.6-71.40 

30 0 

600 

50M 


400m 

SI 

D07 

16 

1N5474C 







68p% 

4.0 

2 9;2V-30V$ 

30 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

17 

1N5474D 







68p% 

4.0 

2 9,2V-30V$ 

30 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

18 

1N5708.A.B 







68p% 

4 0 

3 60;4 0V-60VS 

60 $ 

175 

50M 


400m 

* 

D07 

19t 

CV5068 







68p 

4 0 

2 6,2.0V-30V$ 

30 

150 

50M 


400m 

Si 

D07 

20 

D1746,B,C 







68pt% 

4 0 

61 2-74 80 

30 0 

250 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

2AJl_ 

DC4230 







68d 

4 0 


60 

250 

10M 



S. 

C16f 

22 

G168,A,B 







68p% 

4 0 


20 

100 0 

50M 


50 

Si$ 

A60k 

23 

G268,A,B 







68p% 

4 0 


20 

200 0 

50M 


.50 

s.$ 

A60k 

24 

KV168 







68d 

4.0 

17.5-160 

100 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

25 

KV169 







68p 

4 0 

23.5-160 

50 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

26 

KV170 







68p 

4 0 

19-160 

80 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

27 

KV171 







68d 

40 

23-160 

50 

100 

50M 


400m 

S. 

D01 4 

28 

KV172 







68p 

4 0 

32-160 

25 

100 

50M 


400m 

Si 

D014 

29 

KV173 







68p 

4 0 

32-160 

25 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

30 

KV200 







68d 

4.0 

14.8-160 

150 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

31 

KV201 







68p 

4 0 

14 8-160 

150 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

32 

KV300 







68p 

4 0 

6 8;2 0V-200V$ 

200 

50 

50M 


400m 

Si 

D014 

33 

KV301 







68d 

40 

6 7;2.0V-200V$ 

200 

75 

50M 


400m 

Si 

D014 

34 

MA45045 







68pt 

40 

2.7;2 0-30V$ 

35 0 

100 

50G 


40 

Si$ 

A31e 

35 

MV68,A 







68p 

4 0 

±13.6,±6 80 

15 

9 0 

05G 


25 

Si 

A109 

36 

MV838 







68d§ 

4.0 

61 2-74.80 

30 0 

15 

50M 


40 

Si 

D07 

37 

MV 1 646 







68p§ 

4 0 

61 2 - 74780 

20 0 

150 

05G 


40 

Si$ 

D07 

38 

MV 1 720 







68p§ 

4 0 

61 2-74 80 

30 @ 

500 

50M 


40 

Si$ 

D07 

39 

MV 1 746 







68d§ 

4 0 

61 2 - 74 80 

30 0 

250 

.05G 


40 

Si$ 

D07 

40 

MV1746A 







68p 

4 0 


30 0 

500 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

41 

MV21 13 







68p§ 

4 0 

61.2-74.80 

30 

150 

50M 


280m 

Si 

C103 

42 

SQ1746.B.C 







68d§% 

40 

61 2-74.80 

30 0 

300 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

43 

SQ5454A 







68p% 

40 


30 0 

175 

50M 


400m 


D07 

44 

SQ5454B 







68p% 

4 0 


30 0 

175 

50M 


400m 


D07 

45 

SQ5454C 







68d% 

4.0 


30 0 

175 

50M 


400m 


D07 

46 

SQ5474A 







68p% 

4 0 


30 0 

250 

50M 


400m 


D07 

47 

SQ5474B 







68p% 

4 0 


30 @ 

250 

50M 


400m 


D07 

48 

SQ5474C 







68d% 

4.0 


30 0 

250 

50M 


400m 


D07 

49 

V68A,AA,BA,C,D 







68p% 

4 0 

29 1-175 

25 $ 

15 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

50 

V680,A,B 







68p 

4 0 

±13 6,6 8,3 40 

15 

90 

50M 


50 

Si* 

D014 

51 

V68EA,EAA,EBA,EC.ED 
























68p% 

4 0 

28-175 

30 $ 

9.0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

52 

V68E0,EA0,EB0 







68p% 

4 0 

±13 6;6.8,3.40 

30 

9 0 

50M 


500m 

Si* 

D014 

53 

V68G 







68d 

4 0 

175 - 39 

15 

12 

05G 


.40 

Si$ 

D07 

54 

V968A,AA,BA,CA,DA 







68p% 

4 0 

29.1 - 175 

25 $ 

15 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

55 

V9680,A0,B0 







68p 

4 0 

±13 6,6.8,3 40 

15 

15 

50M 


50 

Si* 

D014 

56 

V968EA.EAA.EBA.EC.ED 
























68p% 

4 0 

28-175 

30 $ 

9 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

57 

V968E0,EA0,EB0 







68p% 

4.0 

±13 6:6.8,3.40 

30 

15 

5.0M 


500m 

Si* 

D014 

58 

V9820AZ),B0 







68d 

4 0 

±16.4.8.2.4 10 

15 

15 

50M 


.50 

Si* 

D014 

59 

VA168 







68p 

4 0 

160 - 17 5 

100 

75 

05G 


50 

Si$ 

A131 

60 

VA169 







68p 

4.0 

160 - 23 5 

50 

50 

.05G 


50 

Si$ 

A131 

61 

VA170 







68d 

4.0 

4.0$ 

80 

75 

05G 


50 

Si$ 

A131 

62 

VA171 







68p 

4 0 

4 0$ 

50 

100 

05G 


50 

Si$ 

A131 

63 

VA172 







68p 

4 0 

3 0$ 

25 

100 

05G 


50 

Si$ 

A131 

64 

VA173 







68d 

4 0 

3 0$ 

25 

75 

05G 


50 

Si$ 

A131 

65 

VA200 

37G 






68p 

4 0’ 

160 - 14 8 

150 

75 

05G 

70 

50 

Si$ 

A131 

66 

VA201 

25G 






68p 

4 0 

160 - 14 8 

150 

50 

05G 

1 0 

50 

Si$ 

A131 

67 

VA300 







68d 

4 0 

6.8.2.0-200V$ 

200 

50 

50M 


50 

Si$ 

DOHA 

1 68 

VA301 







68p 

4 0 

6.7,2.0-200V$ 

200 

75 

50M 


50 

Si$ 

DOHA 

69 

VC68AB 







68p% 

4 0 

31 - 175 

25 $ 

10 

.05G 




D07 

70 

VC268,A,B 







68d% 

4 0 

31 - 175 

25 $ 

25 

05G 




D07 

71 

VC367AB 







68p% 

4 0 

3 0,1 V-25V$ 

25 $ 

50 

05G 




D07 

72 

VC467AB 







68p% 

4 0 

3 0;1V-25V$ 

25 $ 

100 

05G 




D07 

73 

VC832AB 







68d% 

4.0 

39 - 175 

15 $ 

9.0 

.05G 




D07 

74 

VC852AB 







68p% 

4 0 

175 - 29 

30 $ 

9.0 

05G 



Si 

D07 

75 

VH68 







68pA 

4.0 

175 - 39 

15 $ 

9.0 

.05G 


.50 

Si$ 

D014 

76 

VH968 







68dA 

40 

175 - 39 

15 $ 

9.0 

05G 


50 

Si$ 

D014 

77 

VH7088 







68pA 

4 0 

175 - 39 

15 $ 

10 

05G 


50 

Si$ 

D014 

78 

VM81 6,A,B,C,D 







68p% 

4 0 

2.9;4.0-50V$ 

55 

125 


1 

50 

Si$ 

D014 

79 

VM817AB.C.D 







68d% 

4 0 

2 3.4 0-30V$ 

33 

125 



50 

Si$ 

D014 

80 

VM821 AB,C,D 







68p% 

4 0 

3 6,4.0-75V$ 

83 

100 



.50 

Si$ 

D014 

81 

VM822,A,B,C,D 







68p% 

4.0 

2 9,4 0-50V$ 

55 

100 



50 

Si$ 

D014 

82 

VM823,A / B,C,D 







68d% 

40 

2 3:4.0-30V$ 

33 

100 



50 

Si$ 

D014 

83 

VM824,A,B,C,D 







68p% 

4 0 

5.1:4 0-150VS 

165 

75 



50 

Si$ 

D014 

84 

VM825 AB,C,D 







68p% 

40 

4.8;4.0-125V$ 

138 

75 



.50 

Si$ 

D014 

85 

VM826,A,B,C,D 







68d% 

40 

4 4.4.0-100VS 

110 

75 



50 

S.$ 

D014 

86 

VM827,A,B,C,D 







68p% 

4 0 

3 6;4.0-75V$ 

83 

75 



.50 

Si$ 

D014 

87 

VM828 ,A,B,C,D 







68p% 

40 

2 9:4 0-50V$ 

55 

75 



50 

Si$ 

D014 

88 

VM829,A,B,C,D 







68d% 

4 0 

2.3;4.0-30V$_ 

33 

75 



.50 

Si$ 

D014 

89 

VM830,A,B,C,D 







68p% 

4 0 

5 1;4.0-150V$ 

165 

50 



50 

Si$ 

D014 

90 

VM831 ,A,B,C,D 







68p% 

4 0 

4.8,4 0-125V$ 

138 

50 



50 

Si$ 

D014 

91 

VM832,A,B,C,D 







68d% 

4 0 

4 4;4 0-100V$ 

110 

50 



50 

Si$ 

D014 

92 

VM833 ,A,B,C,D 







68p% 

4 0 

3 6:4 0-75V$ 

83 

50 



50 

Si$ 

D014 

93 

VM834 ,A,B,C,D 







68p% 

4.0 

2 9:4 0-50V$ 

55 

50 



50 

Si$ 

D014 

94 

VM835.A.B.C.D 







68p% 

4.0 

2 3.4 0-30V$ 

33 

50 



50 

Si$ 

D014 

95 

VVC221 AB,C,D 







68p% 

4 0 


15 

9.0 

50M 



Si 

D07 

96 

VVC7 1 7,A,B,C,D 







68p% 

4 0 


30 

9.0 

50M 



Si 

D07 

97 

VVC759AB.C.D 







68d% 

40 


30 

15 

50M 



Si 

D07 

98 

VVC760,A,B,C,D 







68p% 

4 0 


30 

500 

50M 



Si 

D07 

99 

VVC761 AB,C,D 







68p% 

4 0 


20 

150 

50M 



Si 

D07 

100 

VVC762AB,C.D 







68d% 

4 0 


30 

250 

50M 



Si 

D07 

101 

VVC833,A,B,C,D 







68p% 

40 


25 

25 

50M 



Si 

D07 

102 

VVC834,A,B,C,D 







68p% 

4 0 


30 

50 

50M 



Si 

D07 

103 

VVC835 AB,C,D 







68d% 

4 0 


40 

10 

50M 



Si 

D07 

104 

VVC879,A,B,C,D 







68p% 

40 


30 

100 

50M 



Si 

D07 

105 

VVC952,A,B,C,D 







68p% 

4 0 


15 

12 

50M 



Si 

D07 

106 

VVC1015,A,B,C,D 







68o% 

4 0 


30 

250 

50M 



Si 

D07 

107# 

ZC7120 







68pt 

4 0 

3 2:2 0V-30VS 

30 

300 

4 0 


400m 

Si 

D07 

108 

PH0305 







70d 

.00 

60 - 800 

90 



.80 


Si 

D04 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 

3 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 

MAX. 

MAX. 

DESCR 

PTION 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 [at 


PIV 

MIN 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in Drev 

ous cc 

>lumn) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(pF) 

(V) 


(Hz) 

(H) 

m 



1 

PH0308 







70p 

00 

60 - 800 

120 



80 — 


~5\ - 

“DU4 

2 

PH0311 







70p 

00 

40 - 600 

150 



80 


Si 

D04 

3 

1N952 







70d 

4 0 

20 - 170 

60 

7 0 

.05G 

2 1 


Si 

D07 

4 

1N952A 







70p 

4 0 


60 

7 0 

50M 



Si 

D07 

5 

1N956 







70p 

4 0 

32 - 170 

25 

7 0 

05G 

2 1 


Si 

D07 

6 

1N3947 







70d 

4.0 


90 

9.0 

50M 



Si 

D014 

7 

SC7 







7 Op 

40 


9 0 

35 

50M 




D07 

8 

1N3946 







7 Ip 

4 0 


90 

7 0 

50M 


50 

Si 

D014 

9 

SD11G18 







75d 

00 

75 - 150 

18 



1 0 


Si 

P3 

10 

SD12G18 







75p 

00 

75 - 150 

18 



1 0 


Si 

F3a 

1 1 

SD22G18 







75p 

00 

75 - 150 

18 



1 0 


Si 

FI 1 

12 

SD32G18 







75d 

00 

75 - 150 

18 



1.0 


Si 

F21 

13 

SD42G18 







75p 

00 

75 - 150 

18 



1 0 


Si 

F9a 

14 

SDGPG18 







75p 

00 

75 - 150 

18 



1.0 


Si 

D07 

15# 

1S1765 







80d 

2.5 

72 - 88 

40 

500 

02G 



Si#$ 

A1 bw 

16 

1 N4799,A,B,C,D 







82p% 

4 0 

2 36,0-4.0V$ 

15 $ 

15 

50M 


.50 

Si 

D014 

17 

1 N4814,A,B,C,D 







82p% 

4 0 

2 36;0-4 0V$ 

20 $ 

15 

50M 


50 

Si 

D014 

18 

JAN1N4814A.B 







82d% 

4 0 

2 36.. 10-4 0V$ 

20 $ 

15 

50M 


50 

Si 

Aldd 

19 

1N5455 







82p% 

40 

2 7;2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

20 

1N5455A 







82p% 

4 0 

2 7,2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

21 

1N5455B 







82d% 

4.0 

2 7.2V-30VS 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

22 

1N5455C 







82p% 

4 0 

2 7,2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

23 

1N5455D 







82p% 

4 0 

2 7,2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

24 

1N5475 







82d% 

4 0 

2 9.2V-30VS 

30 

225 

50M 


400m 

Si 

D07 

25 

1N5475A 







82p% 

4 0 

2.9;2V-30V$ 

30 

225 

50M 


400m 

Si 

D07 

26 

1N5475B 







82p% 

4 0 

2 9,2V-30V$ 

30 

225 

50M 


400m 

Si 

D07 

27v 

JAN 1N5475B 







82d 

4 0 

77.9-86 10 

30 0 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

28 

1N5475C 







82p% 

4 0 

2 9,2V-30V$ 

30 

225 

50M 


400m 

Si 

D07 

29 

1N5475D 







82p% 

4 0 

2 9,2V-30V$ 

30 

225 

50M 


400m 

Si 

D07 

30 

1 N5709.A.B 







82d% 

4 0 

3 60;4 0V-60V$ 

60 $ 

150 

50M 


400m 

* 

D07 

31 ▼ 

CV5082 







82p 

4 0 

2 6,2 0V-30VS 

30 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

32 

D1 748,B,C 







82pt% 

4 0 

73 8-90 20 

30 0 

250 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

33# 

DC4231 







82d 

4.0 


60 

250 

10M 



Si 

C16f 

34 

MA45046 







82pt 

4 0 

2 7,2.0-30V$ 

35 0 

75 

50G 


40 

Si$ 

A31e 

35 

MV82,A 







82p 

4 0 

±16 4,±8 20 

15 

8 0 

05G 


25 

Si 

A109 

36 

MV839 







82d§ 

4 0 

73 8-90 20 

30 0 

10 

50M 


40 

Si 

DO 7 

37 

MV 1648 







82p§ 

40 

73 8 - 90720 

20 0 

150 

05G 


.40 

Si$ 

D07 

38 

MV 1748 







82p§ 

4 0 

73 8 - 90 20 

30 0 

250 

05G 


40 

Si$ 

D07 

39 

MV1748A 







82d 

4.0 


30 0 

500 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

40 

MV21 14 







82p§ 

4 0 

73 8-90 20 

30 

100 

50M 


280m 

Si 

C103 

41 

SQ1748,B,C 







82p§% 

4 0 

73 8-90 20 

30 0 

300 

50M 


500m 

s.#$ 

D07 

42 

SQ5455A 







82d% 

4 0 


30 0 

175 

50M 


400m 


D07 

43 

SQ5455B 







82p% 

4 0 


30 0 

175 

50M 


400m 


D07 

44 

SQ5455C 







82p% 

4 0 


30 0 

175 

50M 


400m 


D07 

45 

SQ5475A 







82d% 

4 0 


30 0 

225 

50M 


400m 


D07 

46 

SQ5475B 







82p% 

4 0 


30 0 

225 

50M 


400m 


D07 

47 

SQ5475C 







82p% 

4 0 


30 0 

225 

50M 


400m 


D07 

48 

V82A,AA,BA,C.D 







82d% 

4 0 

35-210 

25 $ 

12 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

49 

V820AB 







82p 

40 

±16 4,8 2,4 10 

15 

9 0 

50M 


50 

Si* 

D014 

50 

V82EA,EAA,EBA,EC,ED 
























82d% 

4 0 

40-210 

20 $ 

9 0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

51 

V82E0,EA0,EB0 







82p% 

4 0 

±16 4,8 2,4 10 

20 

90 

50M 


500m 

Si* 

D014 

52 

V82G 







82p 

40 

210 - 47 

15 

12 

05G 


40 

Si$ 

D07 

53 

V982A.AA.BA.CA.DA 







82d% 

4 0 

35 - 210 

25 $ 

12 

05G 


50 

S.$ 

D014 

54 

V982EA,EAA,EBA,EC,ED 
























82p% 

4 0 

40-210 

20 $ 

90 

50M 


500m 

S.$ 

D014 

55 

V982E0.EA0.EB0 







82d% 

4 0 

±16 4.8 2.4.10 

20 

15 

5 OM 


500m 

Si* 

D014 

56 

VC82,A,B 







82p% 

40 

36 - 210 

25 $ 

10 

05G 




D07 

57 

VC282,A,B 







82p% 

4 0 

36 - 210 

25 $ 

25 

05G 




D07 

58 

VC833.A.B 







82d% 

4.0 

47 - 210 

15 $ 

9 0 

05G 




D07 

59 

VC853AB 







82p% 

4 0 

210 - 41 

20 $ 

9 0 

05G 



Si 

D07 

60 

VH82 







82pA 

4 0 

210 - 47 

15 $ 

90 

05G 


50 

Si$ 

D014 

61 

VH982 







82dA 

4.0 

210 - 47 

15 $ 

90 

05G 


50 

Si$ 

D014 

62 

VH7089 







82pA 

4 0 

210 - 47 

15 $ 

12 

05G 


50 

Si$ 

D014 

63 

VM923,A,B,C,D 







82p% 

4 0 

2.3;4 0-30V$ 

33 

100 



50 

Si$ 

D014 

64 

VM926,A,B,C,D 







82d% 

4 0 

4 4.4 0-100VS 

1 10 

75 



50 

Si$ 

D014 

65 

VM927,A,B,C,D 







82p% 

40 

3 6;4 0-75V$ 

83 

75 



50 

Si$ 

D014 

66 

VM928,A,B,C,D 







82p% 

4.0 

2 9;4 0-50V$ 

55 

75 



50 

Si$ 

D014 

67 

VM929 ,A,B,C,D 







82d% 

4.0 

2 3.4 0-30V$ 

33 

75 



50 

Si$ 

D014 

68 

VM932,A,B,C,D 







82p% 

4 0 

4.4,4 0-100V$ 

1 10 

50 



50 

Si$ 

D014 

69 

VM933 ,A,B,C,D 







82p% 

40 

3.6;4 0-75V$ 

83 

50 



50 

Si$ 

D014 

70 

VM934.A.B.C.D 







82d% 

4.0 

2 9:4 0-50V$ 

55 

50 



50 

Si$ 

D014 

71 

VM935,A,B,C,D 







82p% 

4.0 

2 3,4 0-30V$ 

33 

50 



50 

Si$ 

D014 

72 

VVC222AB,C,D 







82p% 

4 0 


15 

90 

50M 



Si 

D07 

73 

VVC718AB.C.D 







82d% 

40 


20 

90 

50M 



Si 

D07 

74 

VVC7 19,A,B,C,D 







82p% 

4.0 


20 

15 

50M 



Si 

D07 

75 

VVC763,A,B,C,D 







82p% 

4.0 


30 

10 

50M 



Si 

D07 

76 

VVC764AB.C.D 







82d% 

4.0 


30 

250 

50M 



Si 

D07 

77 

VVC765 ,A,B,C,D 







82p% 

4 0 


20 

150 

50M 



Si 

D07 

78 

VVC836,A,B,C,D 







82p% 

40 


25 

25 

50M 



Si 

D07 

79 

VVC837.A.B.C.D 







82d% 

4 0 


40 

10 

50M 



Si 

D07 

80 

VVC953,A,B,C,D 







82p% 

4 0 


15 

12 

50M 



Si 

D07 

81 

VVC1016,A,B,C,D 







82p% 

4 0 


30 

250 

50M 



Si 

D07 

82# 

ZC7130 







82dI 

4 0 

3 2,2.0V-30V$ 

30 

250 

4 0 


400m 

Si 

D07 

83v 

BV1 10 

4 5G 






84p 

1 0 

31 5-200 

30 



1 2 

250m 



84 

VVC838,A,B,C,D 







99p% 

4 0 


15 

25 

50M 



Si 

D07 

85# 

BA1 12 







IOOd 

2.0 

80 - 1200 

20 





Si 

D07 

86# 

BAY35 







lOOp 

2.0 

1.59;2.0 - 10V$ 

20 0 

100 0 

30M 

50 0 


SiA 

D07 

87 

CBA112 







lOOp 

2 0 

80 - 1200 

20 





Si 

D07 

88 

1N953 







IOOd 

4 0 

46 - 240 

25 

7 0 

05G 

1.5 


Si 

D07 

89 

1N953A 







lOOp 

40 


25 

7 0 

50M 



Si 

D07 

90 

1 N4800,A,B,C,D 







100p% 

4.0 

2 33:0-4 0V$ 

15 $ 

15 

50M 


50 

Si 

D014 

91 

1N4815.A.B.C.D 







100d% 

4 0 

2.33:0-4.0V$ 

20 $ 

15 

50M 


50 

Si 

D014 

92 

JAN 1N4815A,B 







100p% 

4.0 

2 33: 10-4 0V$ 

20 $ 

15 

50M 


50 

Si 

Aldd 

93 

1N5456 







100p% 

4.0 

2 7,2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

94 

1N5456A 







100d% 

4.0 

2 7;2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

95 

1N5456B 







100p% 

4.0 

2 7,2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

96 

1N5456C 







100p% 

4 0 

2 7;2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

97 

1N5456D 







100d% 

4 0 

2.7;2V-30V$ 

30 

175 

50M 


400m 

Si 

D07 

98 

1N5476 







100p% 

4.0 

2.9;2V-30V$ 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

99 

1N5476A 







100p% 

4.0 

2.9,2V-30V$ 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

100 

1N5476B 







100d% 

4.0 

2 9.2V-30V$ 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

101 ▼ 

JAN 1N5476B 







lOOp 

4.0 

95-1050 

30 0 

600 

50M 


400m 

Si 

D07 

102 

1N5476C 







100p% 

4 0 

2 9,2V-30V$ 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

103 

1N5476D 







100d% 

4.0 

2 9:2V-30V$ 

30 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

104 

1N5695AB 







100p% 

4.0 

3 95;2.0V-40V$ 

40 $ 

200 

50M 


400m 

* 

D07 

105 

1N5710AB 







100p% 

4 0 

3 60;4.0V-60V$ 

60 $ 

150 

50M 


400m 

* 

D07 

106t 

CV5100 







IOOd 

40 

2 6.2 0V-30V$ 

30 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

107 

D1 750,B,C 







100pt% 

4 0 

90-1 100 

30 0 

250 

50M 


400m 

Si#$ 

A 1st 

108# 

DC4232 







lOOp_ 

4 0 


60 

200 

10M 



Si 

C16f 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIQD 


ES 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY T 

TYP. CAF 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2_J at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No 

No. 

(Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) ^ 


(Hz) 

m 

(W) 



1 

MA45047 







lOOpt 

4 0 

2 7;2.0-30V$ 

350 

75 

50G 


.40 

Si$ 

A31e 

2 

MV100,A 







loop 

4 0 

±20,± 100 

15 

8.0 

05G 


25 

Si 

A109 

3 

MV840 







100d§ 

4 0 

90 - 1100 

30 0 

10 

05G 


.40 

Si 

D07 

4 

MV1650 







100p§ 

4 0 

90 - 1100 

20 0 

150 

05G 


40 

Si$ 

D07 

5 

MV1750 







100p§ 

4.0 

90 - 1 100 

30 0 

250 

05G 


.40 

Si$ 

D07 

6 

MV1750A 







100d 

4 0 


30 0 

500 

50M 


400m 

SiA# 

D07 

7 

MV2115 







100p§ 

4 0 

90-1 100 

30 

100 

50M 


280m 

Si 

C103 

8# 

MV3100 







loop 

4.0 

80-1200 

15 

8.0 

50M 


200m 

Si* 

D07 

9 

SQ1 750.B.C 







100d§% 

4.0 

90-1 100 

30 0 

300 

50M 


500m 

Si#$ 

D07 

10 

SQ5456A 







100p% 

4 0 


30 | 

175 

50M 


400m 


D07 

1 1 

SQ5456B 







100p% 

4 0 


30 @ 

175 

50M 


400m 


D07 

12 

SQ5456C 







100d% 

4.0 


30 0 

175 

50M 


400m 


D07 

13 

SQ5476A 







100p% 

4.0 


30 | 

200 

50M 


400m 


D07 

14 

SQ5476B 







100p% 

4.0 


30 0 

200 

50M 


400m 


D07 

15 

SQ5476C 







100p% 

4.0 


30 0 

200 

50M 


400m 


D07 

16 

V1OOA,AA,B A,C,D 







100p% 

4.0 

43.3-260 

25 $ 

12 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

17 

V1OO0AB 







loop 

4.0 

±20,10,5 00 

15 

8 0 

05G 


50 

Si* 

D014 

18 

V100EA.EAA.EBA.EC.ED 
























100p% 

4 0 

50-260 

20 $ 

8.0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

19 

V1OOE0,EA0,EB0 







100p% 

4 0 

±20; 10,5 00 

20 

8.0 

50M 


500m 

Si* 

D014 

20 

V100G 







100d 

4.0 

260 - 57 

15 

10 

.05G 


.40 

Si$ 

D07 

21 

V900A,AA,BA,C,D 







100p% 

4 0 

43.3-260 

25 $ 

12 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

22 

V9OOEU0.BE) 







100p% 

4 0 

±20:10,5.00 

15 

15 

50M 


500m 

Si* 

D014 

23 

V900EA,EAA.EBA,EC,ED 
























100p% 

4 0 

50-260 

20 $ 

8.0 

50M 


500m 

Si$ 

D014 

24 

V9OOE0,EA0,EB0 







100p% 

4.0 

±20; 10,5 00 

20 

15 

50M 


500m 

Si* 

D014 

25 

VC99,A,B 







100p% 

4.0 

56 - 260 

15 $ 

10 

05G 




D07 

26 

VC299AB 







100p% 

4.0 

56 - 260 

15 $ 

25 

.05G 




Dd7 

27 

VC399AB 







100p% 

4.0 

3.0;1 V-25VS 

25 $ 

50 

05G 




D07 

28 

VC834 AB 







100d% 

4.0 

57 - 260 

15 $ 

9.0 

05G 




D07 

29 

VC854AB 







100p% 

4 0 

260 - 50 

20 $ 

8.0 

05G 



Si 

D07 

30 

VH 100 







lOOpA 

4 0 

260 - 57 

15 $ 

8 0 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

31 

VH300 







IOOdA 

4.0 

5 2$ 

100 $ 

65 

50M 

.50 

1.0 

Si$ 


32 

VH301 







lOOpA 

4.0 

5.2$ 

50 $ 

65 

05G 

.50 

1 0 

Si$ 


33 

VH900 







lOOpA 

4.0 

260 - 57 

15 $ 

8.0 

.05G 


.50 

Si$ 

D014 

34 

VH7090 







IOOdA 

4.0 

260 - 57 

15 $ 

10 

05G 


.50 

Si$ 

D014 

35 

VM973 AB,C,D 







100p% 

4.0 

2 3;4.0-30V$ 

33 

100 



.50 

Si$ 

D014 

36 

VM978 ,A,B,C,D 







100p% 

4 0 

2 9;4 0-50V$ 

55 

75 



50 

Si$ 

D014 

37 

VM979 AB,C.D 







1 00d% 

4.0 

2.3;4.0-30V$ 

33 

75 



.50 

Si$ 

D014 

38 

VM983AB,C,D 







100p% 

4.0 

3.6;4.0-75V$ 

83 

50 



50 

Si$ 

D014 

39 

VM984,A,B,C,D 







100p% 

4.0 

2 9;4 0-50V$ 

55 

50 



.50 

Si$ 

D014 

40 

VM985AB.C.D 







1 00d% 

4.0 

2 3;4 0-30V$ 

33 

50 



.50 

Si$ 

D014 

41 

VVC223,A,B,C,D 







100p% 

4.0 


15 

8 0 

50M 



Si 

D07 

42 

VVC720,A,B,C,D 







100p% 

4.0 


20 

8 0 

50M 



Si 

D07 

43 

VVC766AB.C.D 







1 00d% 

4.0 


30 

10 

50M 



Si 

D07 

44 

VVC767,A,B,C,D 







100p% 

4.0 


30 

250 

50M 



Si 

D07 

45 

VVC768,A,B,C,D 







100p% 

4 0 


20 

150 

50M 



Si 

D07 

46 

VVC839AB.C.D 







1 00d% 

4.0 


20 

10 

50M 



Si 

D07 

47 

VVC880,A,B,C,D 







100p% 

4 0 


15 

9.0 

50M 



Si 

D07 

48 

vvc88i,a,b,c,d 







100p% 

4.0 


30 

50 

50M 



Si 

D07 

49 

VVC899AB.C.D 







1 00d% 

4.0 


50 

65 

50M 



S. 

D07 

50 

VVC900,A,B,C,D 







100p% 

4.0 


100 

65 

50M 



Si 

D07 

51 

VVC954,A,B,C,D 







100p% 

4.0 


15 

10 

50M 



Si 

D07 

52 

VVC1017 AB.C.D 







1 00d% 

4.0 


30 

250 ✓ 

50M 



Si 

D07 

53# 

ZC714 







lOOpt 

4.0 

3.2;2.0V-30V$ 

30 

250 

4.0 


400m 

Si 

D014 

54 

SC11 







105p 

4 0 


6.0 

35 

50M 




D07 

55 

MA4060AA 







1 20d 

0.0 

80 - 160 

90 



1.2 


Si 

S4d 

56 

MA4061AA 







1 20p 

0.0 

80 - 160 

140 



1.2 


Si 

S4d 

57 

MA4Q98AA 







1 20p 

00 

80 - 1600 

140 



1 2 


Si* 

Z23 

58 

MA4760AA 







1 20p 

0.0 

80 - 1600 

90 



1.2 


Si 

Z23 

59 

MA4761AA 







1 20p 

0.0 

80 - 1600 

120 



1.2 


Si 

Z23 

60 

MV 1404 




; 



1 20p§ 

2.0 

96-1440 

12 0 

200 

1.0M 


.40 

Si$ 

D07 

61# 

DC4233 







1 20d 

40 


60 

200 

10M 



Si 

C16f 

62 

MV 1652 







1 20pt 

4.0 

108 - 1350 

20 

250 

02G 


40 

Si$ 

D014 

63 

MV2301 







1 20p§ 

4.0 

108-135 

20 

250 

20M 


500m 

Si$ 

C132 

64 

VC 112AB 







1 20d% 

40 

68 - 310 

15 $ 

25 

05G 




D07 

65 

VVC840AB,C,D 







1 20p% 

4.0 


15 

25 

50M 



Si 

D07 

66# 

DC 1018 







1 50p 

4.0 


115 

200 

25M 



Si 

M 190g 

67# 

DC4234 







1 50d 

4.0 


60 

200 

10M 



Si 

C16f 

68# 

DC4240 







1 50p 

4.0 


60 

1250 

10M 



Si 

Cl 26 

69 

MV 1654 







1 50pt 

4 0 

132 - 1650 

20 

250 

.02G 


40 

Si$ 

D014 

70 

MV2302 







1 50d§ 

4 0 

132-165 

20 

250 

20M 


500m 

Si$ 

C132 

71 

SC15A 







1 50p 

4 0 


60 

35 

50M 




D07 

72 

VC 1 1 5 AB 







1 50p% 

4.0 

85 - 380 

15 $ 

25 

05G 




D07 

73 

VH302 







1 50dA 

40 

5.2$ 100$ 

65 


.05G 

30 

1.0 

Si$ 

Alei 

74 

VH303 







1 50pA 

4 0 

5.2$ 

50 $ 

65 

50M 

30 

1.0 

Si$ 

Alej 

75 

VVC84 1 ,A,B,C,D 







1 50p% 

4.0 


15 

25 

50M 



Si 

D07 

76 

VVC901 AB.C.D 







1 50d% 

4 0 


50 

65 

50M 



Si 

D07 

77 

VVC902,A,B,C,D 







1 50p% 

4 0 


100 

65 

50M 



Si 

D07 

78 

1N5421 







1 50p 

8 0 

5.8;4.0-200V$ 

200 § 

200 

25M 


.25 

Si 

M190j 

79 

1N5714 







1 50d 

8.0 

4.1:4.0V-100V$ 

200 

200 

25M 


250m 

Si$ 

Aldu 

80 

L8913 







1 50pA 

8.0 

4.0;4.0-100V$ 

115 

180 

25M 



Si$# 

Ml 90b 

81 

PQ1 150AB 







150p% 

8 0 

2 5-2.60 

65 0 

150 0 

25M 



Si 


82 

PQ2150AB 







1 50d% 

8 0 

3.0-3.150 

95 0 

150 0 

25M 



Si 


83v 

BV100 

2 3G 






1 72p 

1 0 

55 8-400 

30 



1 2 

250m 



84 

MV 1403 







17 5 p§ 

2 0 

140-2100 

12 0 

200 

1 OM 


.40 

Si$ 

D07 

85# 

BA 163 







1 8Od0 

1.0 

25:1.0V-10V$ 

14 0 

200 

500k 

1.5 0 


Si$# 

D07 

86# 

DC4235 







180p 

4 0 


60 





Si 

C16f 

87# 

DC4241 







180p 

4 0 


60 

1250 

10M 



Si 

C126 

88 

MV 1656 







1 80dT 

4.0 

162 - 1980 

20 

200 

02G 


.40 

Si$ 

D014 

89 

MV2303 







180p§ 

4 0 

162-198 

20 

200 

20M 


500m 

Si$ 

C132 

90 

VC 118AB 







180p% 

4 0 

120 - 450 

10 $ 

25 

.05G 




D07 

91 

VVC842.A.B.C.D 







1 80d% 

4.0 


10 

25 

50M 



Si 

D07 

92 

MV 1658 







200pt 

4 0 

180 - 2200 

20 

200 

02G 


40 

Si$ 

D014 

93 

MV2304 







200p§ 

4 0 

180-220 

20 

200 

20M 


500m 

Si$ 

C132 

94# 

DC4242 







220p 

4 0 


60 

1000 

10M 



Si 

C126 

95 

MV 1660 







220pt 

4 0 

198 - 2420 

20 

150 

.02G 


40 

Si$ 

D014 

96 

MV2305 







220p§ 

4.0 

198-242 

20 

150 

20M 


500m 

Si$ 

C132 

97 

VC122AB 







220d% 

4.0 

150 - 550 

10 $ 

25 

.05G 




D07 

98 

VVC843,A,B,C,D 







220p% 

4 0 


10 

25 

50M 



Si 

D07 

99 

MV 1405 







250p§ 

2.0 

200-3000 

12 0 

200 

1 .OM 


40 

Si$ 

D07 

100 

MV 1662 







250Dt 

4.0 

225 - 2750 

15 

150 

02G 


40 

Si$ 

D014 

101 

MV2306 







250p§ 

4.0 

225-275 

20 

150 

20M 


500m 

Si$ 

C132 

102 

VH304 







250pA 

4.0 

5.2$ 

100 $ 

65 

50M 

1 .20 

1.0 

Si$ 

D014 

103 

VH305 







250dA 

4.0 

5.2$ 

50 $ 

65 

05G 

20 

1 0 

Si$ 

Alei 

104 

VVC903,A,B,C,D 







250p% 

4.0 


50 

65 

50M 



Si 

007 

105 

VVC904,A,B,C,D 







250p% 

4 0 


100 

65 

50M 



Si 

D07 

106 

1N5422 







250p 

8.0 

5 8:4 0-200V$ 

200 § 

200 

25M 


25 

Si 

M 190i 

107 

1N5715 







250p 

8 0 

4 1,4 0V-100V$ 

200 

200 

25M 


250m 

Si$ 

Aldu 

108# 

DC1019 





J_ 


250d 

8.0 


100 

170 

25M 



Si 

Ml 90a 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 


562 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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10 VOLTAGE VA 


LIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIOD 


ES 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 


CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION | 

LINE 

TYPE 





JJCAP 

2Jat 


PIV 

MIN. 

at 

SER 

DISS 


DWG. 

No 

No 

[Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in previous column) 


VOLT 

0 - at TEST VOLT 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(PF) 

(V) 


(Hz) 

( 0 ) 

(W) 



1 

L8914 







250pA 

8 0 

4 1,4 0-100V$ 

1 15 

160 

25M 



Si$# 

Ml 90c 

2 

VA521 







250p 

8.0 

5 0$ 

100 

200 

02G 

13 0 

1 0 

Si 

Aldu 

3 

VA522 







250d 

8 0 

4 0$ 

80 

200 

02G 

13 0 

1 0 

Si 

Aldu 

4 

VA523 







250p 

8 0 

4.0$ 

50 

200 

02G 

13 0 

1 0 

Si 

Aldu 

5 

VA524 







250p 

8 0 

3 0$ 

25 

200 

02G 

13 0 

1 0 

Si 

Aldu 

6 # 

DC4243 







270d 

4 0 


60 

1000 

10M 



Si 

Cl 26 

7 

MV 1664 







270pt 

4 0 

243 - 3000 

15 

100 

02G 


.40 

Si$ 

D014 

8 

MV2307 







270p§ 

4 0 

243-300 

20 

100 

20M 


500m 

Si$ 

C132 

9 

VC 127,A,B 







270d% 

4 0 

180 - 660 

10 $ 

25 

.05G 




D07 

10 

VVC844,A,B,C,D 







270p% 

4 0 


10 

25 

50M 



Si 

D07 

1 1 

PQ1300AB 







300p% 

8.0 

2 5-2 60 

65 0 

200 0 

20M 



Si 


12 - 

PQ2300,A,B 







300d% 

80 

3 0-3 150 

95 0 

200 0 

20M 



Si 


13# 

DC4244 







330p 

4 0 


60 

750 

10M 



Si 

C126 

14 

MV 1666 







330pt 

4 0 

297 - 3630 

15 

100 

02G 


40 

Si$ 

D014 

15 

MV2308 







330d§ 

4 0 

297-363 

20 

100 

20M 


500m 

Si$ 

C132 

16 

VC 133,A,B 







330p% 

4 0 

250-800 

80 $ 

25 

50M 




D07 

17 

VC533,B,C,D 







330p% 

4 0 

145 - 840 

30 $ 

25 

05G 




Alfz 

18 

VVC845,A,B,C,D 







330d% 

4 0 


8 0 

25 

50M 



Si 

D07 

19 

VVC882,A,B,C,D 







330p% 

4 0 


30 

25 

50M 



Si 

D07 

20 

VVC 1018,A,B,C,D 







330p% 

4 0 


30 

25 

50M 



Si 

D07 

21 

VH306 







350dA 

4 0 

5 2$ 

100 $ 

55 

50M 



Si 

D07 

22 

VH307 







350pA 

4 0 

5.2$ 

50 $ 

55 

05G 

17 

20 

Si$ 

A83n 

23 

VVC905,A,B,C,D 







350p% 

4 0 


50 

55 

50M 



Si 

D07 

24 

VVC906,A,B,C.D 







350d% 

4 0 


100 

55 

50M 



Si 

D07 ! 

25# 

DC4245 







390p 

4 0 


60 

750 

10M 



Si 

C126 

26 

VC539,B,C,D 







390p% 

4 0 

180 - 1010 

25 $ 

25 

05G 




Alfz 

27 

VVC883,A,B,C,D 







390d% 

4 0 


25 

25 

50M 



Si 

D07 

28 

VC547,B,C,D 







470p% 

4 0 

220 - 1200 

25 $ 

25 

05G 




Alfz i 

29 

VVC884,A,B,C,D 







470p% 

4 0 


25 

25 

50M 



Si 

D07 

30 

VH308 







500dA 

4 0 

5 2$ 

100 $ 

45 

50M 

14 

20 

Si$ 

A83n 

31 

VH309 







500pA 

4 0 

5 2$ 

50 $ 

45 

05G 

14 

20 

Si$ 

A83n 

32 

VVC907,A,B,C,D 







500p% 

4 0 


50 

45 

50M 



Si 

D07 

33 

VVC908,A,B,C,D 







500d% 

4 0 


100 

45 

50M 



Si 

D07 

34 

VVC 1019,A,B,C,D 







500p% 

4 0 


50 

45 

50M 



Si 

D07 

35 

1N5423 







500p 

8 0 

5 8;4 0-200V$ 

200 § 

150 

25M 


25 

Si 

Ml 90k 

36 

1N5424 







500d 

8 0 

4 2;4 0-100V$ 

100 § 

300 

10M 


25 

Si 

Ml 90k 

37 

1N5716 







500p 

8 0 

4 1,4 0V-100V$ 

200 

150 

25M 


250m 

Si$ 

A83cc 

38 

1N5717 







500p 

8 0 

4 2;4 0V-100V$ 

100 

300 

10M 


250m 

Si$ 

A83cc 

39 

L8915 







500dA 

8 0 

4 1 ;4 0-100V$ 

115 

200 

10M 



S.$# 

M 190d 

40 

PQ1500.A.B 







500p% 

8 0 

2 5-2 60 

~65~F 

100 0 

10M 



S. 


41 

PQ2500,A,B 







500p% 

8 0 

3 0-3 150 

95 0 

100 0 

10M 



Si 


42 

MV 1401 







550d§ 

1 0 

468-6330 

12 0 

200 

1 OM 


400m 

Si$ 

D014 

43 

VC556,B,C,D 







560p% 

4 0 

330 - 1500 

15 $ 

25 

05G 




Alfz 

44 

VVC885,A,B,C,D 







560p 

4 0 


15 

25 

50M 



Si 

D07 

45 

VA621 







660d 

4 0 

5 0$ 

100 

150 

02G 

09 0 

1 0 

Si$ 

Aldv 

46 

VA622 







660p 

4.0 

4 0$ 

80 

150 

02G 

09 0 

1 0 

Si$ 

Aldv 

47 

VA623 







660p 

4 0 

4 0$ 

50 

150 

02G 

09 0 

1 0 

Si$ 

Aldv 

48 

VA624 







660d 

4.0 

3 0$ 

25 

150 

02G 

09 0 

J o._. 

Si$ 

Aldv 

49 

VC568,B,C,D 







680p% 

4 0 

400 - 1700 

15 $ 

25 

05G 




Alfz 

50 

VVC 886 ,A,B,C,D 







680p% 

4 0 


15 

25 

50M 



Si 

D07 

51 

P030004C,D / E,F 

20G 

40G 

60G 

80G 



700p 

6 0 

40-1 00 

30 




800m 

Si. . 

F27ad 

52 

VC582,B,C,D 







820p% 

4.0 

520 - 2100 

10 $ 

25 

05G 




Alfz 

53 

VVC887,A,B,C,D 







820p 

4 0 


10 

25 

50M 



S. 

D07 

54 

VA723 







990d 

4 0 

4 0$ 

50 

150 

02G 

06 0 - 

1 0 

S.$ 

Aldv 

55 

VA724 







990p 

4 0 

3 0$ 

25 

150 

02G 

06 0 

1 0 

Si$ 

Aldv 

56 

VC599,B,C,D 







1 On% 

4 0 

640 - 2500 

10 $ 

25 

05G 




Alfz 

57 

VH310AB.C.D 







1 On% 

40 

5 2,2 0-50V$ 

50 $ 

25 

50M 

14 

2 0 

Si$ 

A83n 

58 

VH31 1AB.C.D 







1 On% 

4 0 

3 5,2 0-50V$ 

50 $ 

25 

50M 

14 

2 0 

Si$ 

A83n 

59 

VVC 888 .A,B,C,D 







1 On% 

4 0 


10 

25 

50M 



Si 

D07 

60 

VVC909,A,B,C,D 







1 On% 

4.0 


25 

100 

50M 



Si 

D07 

61 

VVC 1020,A,B,C,D 







1 On% 

4 0 


25 

100 

50M 



Si 

D07 

62 

1N5425 







1 On 

8 0 

4 2,4 0-100V$ 

100 § 

200 

10M 


25 

Si 

Ml 90m 

63 

1N5718 







1 On 

8 0 

4 2,4 0V-100V$ 

100 

200 

10M 


250m 

Si$ 

A83cc 

64 

VA823 







1 3n 

4 0 

4 0$ 

50 

100 

.02G 

06 0 

1 0 

Si$ 

Aldv 

65 

VA824 







1 3n 

4 0 

3 0$ 

25 

100 

02G 

06 0 

1 0 

Si$ 

Aldv 

66 

PH1203A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

3 0 

6 0 

2 0-4 00 

6 0 

0 

10 



S. 

F58 

67 

PH 1203G,H 

90G 

100G 





30 

6 0 

TO4O0 

6.0 

0 

10 



Si 

F58 

68 

PH 1213A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

3 0 

60 

2 0-4 00 

15 

0 

10 



Si 

F58 

69 

PH 1213G,H 

90G 

10OG 





3 0 

60 

2 0-4 00 

15 

0 

10 



Si 

F58 

70 

PH 1223A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

3 0 

6 0 

2 0-4 00 

24 

0 

10 



Si 

F58 j 

71 

PH 1223G,H 

90G 

100G 





3 0 

6 0 

2 0-4 00 

24 

0 

10 



Si 

F58 

72 

PH 1233A.B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


3 0 

6.0 

2 0-4.00 

30 

0 

10 



Si 

F58 

73 

PH 1 243A.B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


3 0 

6 0 

2 0-4 00 

45 

0 

10 



Si 

F58 

74 

PH 1253A.B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


3 0 

6.0 

2 0-4 00 

60 

0 

10 



Si 

F58 

75 

PH 1263A.B-D 

30G 

40G 

50G 

60G 



30 

6 0 

2 0-4 00 

90 

0 

10 



Si 

F58 

76 

PH 1273A ( B,C 

30G 

40G 

50G 




30 

6 0 

2 0-4 00 

120 

0 

10 



Si 

F58 

77 

PH1283A 

30G 






3 0 

6 0 

2 0-4 00 

150 

0 

10 



Si 

F58 

78 

PL0103A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

30 

6 0 

2 0-4 00 

6 0 

_0 

10 



Si 

F27d 

79 

PL0103G,H 

90G 

10OG 





30 

6 0 

2 0-4 00 

60 

0 

10 



Si 

F27d 

80 

PL01 13A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

3 0 

6.0 

2 0-4.00 

15 

0 

10 



Si 

F27d 

1 81 

PL01 13G.H 

90G 

100G 





30 

6 0 

2 0-4 00 

15 

_a 

10 



Si 

F27d 

82 

PL01 23A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

30 

6 0 

2 0-4 00 

24 

0 

10 



Si 

F27d 

83 

PL0123G.H 

90G 

100G 





3 0 

6 0 

2 0-4 00 

24 

0 

10 



Si 

F27d 

84 

PL0133A.B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


30 

6 0 

2 0-4 00 

30 

0 

10 



Si 

F27d 

85 

PL0143A,B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


30 

6 0 

2 0-4 00 

45 

0 

10 



Si 

F27d 

86 

PL01 63A,B-D 

30G 

40G 

50G 

60G 



30 

6 0 

2 0-4 00 

90 

0 

10 



Si 

F27d 

87 

PL0173A.B.C 

30G 

40G 

50G 




30 

6 0 

2 0-4 00 

120 

0 

10 



Si 

F27d 

88 

PL0183A 

30G 






3 0 

6 0 

2 0-4 00 

150 

0 

10 



Si 

F27d 

89 

PL0503A,B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

3 0 

60 

2.0-4.00 

6 0 

0 

10 



Si 

FlOp 

90 

PL0503G.H 

90G 

10OG 





3 0 

6 0 

2 0-4.00 

6 0 

0 

10 



Si 

FIOd 

91 

PL05 13A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

3 0 

6.0 

2 0-4 00 

15 

0 

10 



Si 

FlOp 

92 

PL05 13G,H 

90G 

10OG 





3 0 

6 0 

2 0-4 00 

15 

0 

10 



Si 

FlOp 

93 

PL0523A.B-F 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 

80G 

3 0 

60 

2 0-4 00 

24 

0 

10 



Si 

FIOd 

94 

PL0523G,H 

90G 

10OG 





3 0 

6 0 

2 0-4 00 

24 

0 

10 



Si 

FlOp 

95 

PL0533A,B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


3 0 

6 0 

2 0-4 00 

30 

0 

10 



Si 

FlOp 

96 

PL0553A,B-E 

30G 

40G 

50G 

60G 

70G 


3 0 

6 0 

2 0-4 00 

60 

0 

10 



Si 

FIOd 

97 

PL0563A,B-D 

30G 

40G 

50G 

60G 



30 

6 0 

2 0-4 00 

90 

0 

10 



Si 

FlOp 

98 

PL0573A,B,C 

30G 

40G 

50G 




3 0 

60 

2 0-4.00 

120 

0 

10 



Si 

FlOp 

| 99 

PL0583A 

30G 






3 0 

60 

2 0-4 00 

150 

_ 0 

10 



Si 

FIOd 

1100 

IC53-5AB.C 







3 3 % 

4 0 

6 5p-1 5p 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

I 1101 

IC53-10AB.C 







3 3 % 

4 0 

6.5p-1 5p 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

102 

IC53-20AB.C 







3 3 % 

4 0 

6 5d-1 5d 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

103 “ 

IC103-5AB.C 







3 3 % 

4 0 

6 5p-1 Op 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

104 

IC103-10AB.C 







33 % 

4 0 

6 5-1 Op 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

105 

1C 103-20,A,B.C 







3 3 % 

4 0 

6 5d-1 Od 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

106 “ 

IC54-5,A,B,C 







4 7 % 

4.0 

9 5p-2 Op 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

107 

IC54-10AB,C 







4 7 % 

4 0 

9 5p-2 Op 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

I 108 

IC54-20AB.C 







4 7 % 

4 0 

9 5d-2.0d 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

[ 109 

IC104-5,A,B,C 







4 7 % 

4 0 

9 5p-1 5p 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

11 10 

1C 104-10.A.B.C 







4 7 % 

4 0 

9 5-1 5d 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 
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10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES jn TCSTVOLTAGETnd WPe”™ 0 *' 



3J 

MINIMUM CUTOFF FREQUENCY 

TYP. CA 

> 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACT 

OR 

MAX. 

MAX. 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 


JJCAP. 

2 1 at 


PIV 

MIN. 

at 

SER. 

DISS. 


DWG. 

No. 

No. 

[Corresponding to Type Numbers 

Cj 

TEST 

(for V = 0 to PIV) 


Q 

TEST 

RES. 

@ 25°C 

MAT. 

No. 



in Drevi 

OUS CO 

lumn) i 


VOLT 

0 - at TEST VOLT. 



FREQ 

Rs 






(Hz) 

]Hz)_ 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(F) 

(V) 

(dF) 

(V) 


(Hz) 

m 

(W) 



1 

1C 104-20AB,C 







4.7 % 

40 

9.5p-1.5p 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

2 

1C 106-5 .A.B.C 







6.0 % 

4.0 

14p-2.0p 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

3 

L4970 







65 § 

O.Q 

5.5;1.0V$ 

60 El 

1.1k 

50M 



Si# 

F27ac 

4 

L4980 







65 § 

0.0 

8;1.0V$ 

120 0 

500 

50M 



Si# 

F27ac 

5 

IC56-5 .A.B.C 







6.8 % 

40 

14p-3.0p 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

6 

IC56-10.A.B.C 







6.8 % 

4.0 

1 4d-3.0d 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

7 

IC56-20.A.B.C 







6.8 % 

4.0 

14p-3.0p 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

8 

IC106-10.A.B.C 







6.8 % 

4.0 

14p-2.0p 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

9 

1C 106-20AB.C 







6.8 % 

4 Q 

14p-2.0p 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

IOy 

VVC1620,A,B,C,D 







6 8 

4 6 

2.0-3.2;2.0V-20V $ 

20 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

11 

IC58-5.A.B.C 







8.2 % 

4.6 

16p-3.5p 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

12 

IC58-10.A.B.C 







8 2 % 

4.0 

16p-3.5p 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

13 

IC58-20.A.B.C 







8.2 % 

4.0 

16p-3.5p 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

14 

1C 108-5 AB.C 







8.2 % 

4.0 

10p-2.5p 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

15 

IC108-10.A.B.C 







8.2 % 

4.Q 

16p-2.5p 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

16 

IC108-20.A.B.C 







8 2 % 

4.0 

16p-2.5p 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

17y 

VVC 1622,A,B,C,D 







8 2 

40 

2.0-3.2;2.0V-20V$ 

20 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

18 

L4971 







10 § 

0.0 

6;1.0V$ 

60 El 

1.0k 

50M 



Si# 

F27ac 

19 

L4981 







10 § 

O.Q 

9;1.0V$ 

120 0 

500 

50M 



Si# 

F27ac 

20 

IC510-5 AB.C 







10 % 

4.0 

20p-4 5p 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

21 

IC5 10-10.A.B.C 







10 % 

4.0 

20d-4.5d 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

22 

IC510-20.A.B.C 







10 % 

4.0 

20p-4.5p 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

23 

IC1010-5.A.B.C 







10 % 

4.0 

20p-3.0p 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

24 

1C 1010-1 OAB.C 







10 % 

4.0 

20p-3.0p 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

25 

IC1010-20.A.B.C 







10 % 

4.0 

20p-3.0p 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

26t 

VVC 1624,A,B,C,D 







10 

4.0 

2.0-3.2;2.0V-20V$ 

20 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

27 

IC512-5 AB.C 







12 % 

4.0 

24d-5.0d 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

28 

IC512-1 OAB.C 







12 % 

4.0 

24p-5.0p 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

29 

IC512-20.A.B.C 







12 % 

4 0 

24p-5.0p 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

30 

1C 1012-5 AB.C 







12 % 

4.0 

24d-3.5d 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

31 

IC1012-10.A.B.C 







12 % 

4.0 

24p-3.5p 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

32 

IC1012-20.A.B.C 







12 % 

4.0 

24p-3.5p 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

33t 

VVC 1626.A.B.C.D 







12 

4.0 

2.0-3.2;2.0V-20V$ 

20 

300 

50M 


400m 

Si 

D07 

34 

L4972 







14 § 

0.0 

6.5;1.0V$ 

60 0 

1.0k 

50M 



Si# 

F27ac 

35 

L4982 







14 § 

00 

9 5;1.0V$ 

120 0 

475 

50M 



Si# 

F27ac 

36 

IC515-5 AB.C 







15 % 

4.0 

30p-6 Op 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

37 

IC515-10.A.B.C 







15 % 

4.0 

30p-6.0p 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M|214a 

38 

IC5 15-20AB,C 







15 % 

4.0 

30p-6.0p 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

39 

IC1015-5.A.B.C 







15 % 

4.0 


30p-4.5p 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

40 

IC1015-10.A.B.C 







15 % 

4TQ 


30p-4.5p 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

41 

IC1015-20.A.B.C 







15 % 

4.0 


30p-4.5p 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

42y 

VVC 1628AB,C,D 







15 

4.0 


2 0-3.2;2.0V-20V$ 

20 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

43 

L4973 







18 § 

0T0 


7:1.0V$ 

60 0 

1.0k 

50M 



Si# 

F27ac 

44 

L4983 







18 § 

00 


10;1.0V$ 

120 0 

475 

50M 



Si# 

F27ac 

45 

IC5 18-5 AB.C 







18 % 

4.0 


35d-7 5d 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

46 

IC5 18-1 OAB.C 







18 % 

4.0 


35p-7 5p 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

47 

IC518-20AB.C 







18 % 

4.0 

35p-7 5p 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

48 

IC1018-5.A.B.C 







18 % 

4.0 

35d-5.5d 

100 

50 

BOM 


500m 

Si 

M214a 

49 

1C 1018-1 OAB.C 







18 % 

4.0 

35p-5 5p 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

50 

IC1018-20AB.C 







18 % 

4.0 

35p-5 5p 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

5 1 ▼ 

VVC 1630.A.B.C.D 







18 

40 

2.0-3.2;2.0V-20V$ 

20 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

52t 

VVC1041AB.C.D 







20 

4.0 


10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

53y 

VVC 1042.A.B.C.D 







20 

4 0 


10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

54y 

VVC1043.A.B.C.D 







20 

4.0 


10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

55y 

VVC 1632AB.C.D 







20 

4.0 

2 0-3 2,2.0V-20V$ 

20 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

56 

L4974 







22 § 

00 

7;1.0V$ 

60 0 

900 

50M 



Si# 

F27ac 

57 

L4984 







22 § 

0.0 

10:1 0V$ 

120 0 

475 

50M 



Si# 

F27ac 

58 

IC522-5.A.B.C 







22 % 

4 0 

42p-9.5p 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

59 

IC522-10AB.C 







22 % 

4.0 

42p-9.5p 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

60 

IC522-20.A.B.C 







22 % 

4 0 

42d-9.5d 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

61 

1C 1022-5AB.C 





l 


22 % 

40 

42p-6.5p 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

62 

IC1022-10.A.B.C 







22 % 

4 0 

42p-6.5p 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

63 

IC1022-20.A.B.C 







22 % 

4.0 

42p-6.5p_ 

100 

200 

50M 


500m 

S. 

M214a 

64y 

VVC 1634 ,A,B,C,D 







22 

4 0 

2 0-3 2;2.0V-20V$ 

20 

250 

50M 


400m 

Si 

D07 

65 

L4975 







26 § 

00 

7;1 0V$ 

60 @ 

900 

50M 



Si# 

F27ac 

66 

L4985 







26 § 

0.0 

10;1.0V$ 

120 0 

450 

50M 



Si# 

F27ac 

67 

IC527-5.A.B.C 







27 % 

40 

52p-1 Ip 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

68 

IC527-10.A.B.C 







27 % 

4 0 

52p-1 Ip 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

69 

IC527-20.A.B.C 







27 % 

4 0 

52d-1 Id 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

70 

1C 1027-5.A.B.C 







27 % 

4 0 

52p-8.0p 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

71 

1C 1027-10.A.B.C 







27 % 

4 0 


52p-8.0p 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

72 

1C 1027-20AB.C 







27 % 

4 0 


52d-8.0d 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

73y 

VVC1636AB.C.D 







27 

4 0 

1 

2 0-3 2;2 0V-20VS 

20 

200 

50M 


400m 

Si 

DQ7 

74 

L4976 







30 § 

0.0 


7;1.0V$ 

60 0 

900 

50M 



Si# 

F27ac 

75 

L4986 







30 § 

0.0 


10;1.0V$ 

120 0 

450 

50M 



Si# . 

F27ac 

76 ▼ 

VVC 1044.A.B.C. D 







30 

4 0 



10 

100 

50M 


400m 

Si 

DQ7 

77t 

VVC 1045AB.C,D 







30 

4.0 



10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

78y 

VVC 1046.A.B.C.D 







30 

4.0 



10 

100 

50M 


400m 

Si 

DQ7 

79 

IC533-5.A.B.C 







33 % 

4.0 


65p-14p 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M21 4a 

80 

IC533-10.A.B.C 







33 % 

4 0 


65p-1 4p 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

81 

IC533-20.A.B.C 







33 % 

4.0 

65d-1 4d 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

82 

1C 1033-5.A.B.C 







33 % 

4.0 

65p-10p 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

83 

IC1033-10.A.B.C 







33 % 

4.0 

65p-1 Op 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

84 

IC1033-20.A.B.C 







33 % 

4.0 

65d-10d 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

85 

L4977 







34 § 

0.0 

7;1.0V$ 

60 0 

800 

50M 



Si# 

F27ac 

86 

L4987 







34 § 

00 

10;1.0V$ 

120 0 

450 

50M 



Si# 

F27ac 

87 

IC539-5.A.B.C 







39 % 

4.0 

75d-16.5d 

50 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

88 

IC539-10.A.B.C 







39 % 

4 0 

75p-16.5p 

50 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

89 

IC539-20AB.C 







39 % 

4 0 

7 5 p-16 5 p 

50 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

90 

1C 1039-5.A.B.C 







39 % 

4.0 

75d-1 Id 

100 

50 

50M 


500m 

Si 

M214a 

91 

IC1039-10.A.B.C 







39 % 

4 0 

75p-1 Ip 

100 

100 

50M 


500m 

Si 

M214a 

92 

IC1039-20.A.B.C 







39 % 

4.0 

75p-1 Ip 

100 

200 

50M 


500m 

Si 

M214a 

93y 

VVC 1640.A.B.C.D 







39 

4 0 

2 0-3 2:2 0V-20VS 

20 

200 

50M 


400m 

Si 

D07 

94 

L4978 







40 § 

00 

7;1 0V$ 

60 @ 

800 

50M 



Si# 

F27ac 

95 

L4988 







40 § 

00 

10;1.0V$ 

120 0 

450 

50M 



Si# 

F27ac 

96y 

VVC 104 7 AB.C.D 







40 

4.0 


10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

97 ▼ 

VVC1048AB.C.D 







40 

4.0 


10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

98t 

VVC 1049.A.B.C.D 







40 

4 0 


10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

99y 

VVC 1642.A.B.C.D 







47 

4 0 

2 0-3.2:2 0V-20VS 

20 

200 

BOM 


400m 

Si 

D07 

IOOt 

VVC1050AB.C.D 







50 

4 0 


10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

101 ▼ 

VVC1051 ,A,B,C,D 







50 

4 0 


10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

102y 

VVC1052.A.B.C.D 







50 

4 0 


10 

100 

50M 


400m 

Si 

D07 

103y 

VVC 1644AB.C,D 







56 

4 0 

2 0-3 2,2 0V-20V$ 

20 

150 

50M 


400m 

Si 

D07 

104y 

VVC 1646AB.C,D 







68 

4 0 

2 0-3.2;2.0V-20V$ 

20 

150 

50M 


400m 

Si 

D07 

105y 

VVC 1648.A.B.C.D 







82 

4 0 

2 0-3 2:2 0V-20V$ 

20 

150 

50M 


400m 

Si 

D07 

106y 

VVC 1650AB.C,D 







100 

4 0 

2.0-3.2;2 0V-20V$ 

20 

150 

50M 


400m 

Si 

D07 

107t 

VVC 1021,A.B.C,D 







330 

4 0 


25 

50 

50M 


400m 

Si 


108t 

VVC 1022.A.B.C.D 







330 

4 0 


25 

200 

50M 


400m 

Si 


109y 

VVC 1023AB.C,D 







330 

4.0 


100 

15 

50M 


400m 

Si 


1 10y 

VVC 1024.A.B.C.D 







330 

4 0 


100 

200 

50M 


400m 

Si 



564 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


564 





10 VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 


IN ORDER OF (1) TYPICAL CAPACITANCE, 
(2) TEST VOLTAGE, and (3) TYPE No. 



















11. TUNNEL DIODES 


IN ORDER OF (1) PEAK CURRENT. (2) MAXIMUM 



3J 

PEAK CUR. 

2JMAX. 

MIN 



| RESISTIVE 

SER. 

SER 

NEG. 

NOISE 

ABSOLUTE MAX. RATINGS 1 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

11 I TOLER- 

TOTAL 

Ip/lv 

Vp 

Vv 

Vf [CUTOFF 

IND. 

RES. 

RES. 

VOLT. 

FWD. 

DISS. 

THER. 

MAX. 


DWG. 

No. 

No. 

Ip [_A 

NCE 

CAP. 




at Ip 

FREQ. 

Ls 

Rs 

-R 


CUR. 

@25°C 

RES. 

TEMP 

MAT. 

No. 



(A) 

(A) 

(F) 


(V) 

(V) 

(V) 

(Hz) 

(H) 

(Q) 

(H) 

(V) 

(A) 

(W) 

°C/mW 

(°C) 



1 

TD716 


470u 

50p 

8 0 

65m 

350m 

500m 


a 

o 

o 

CO 

2 0 

40 


25m 



100 

Ge 

A82- 

2 

GBD025A 

025m 


1 Op 

60 



150m 


30n 




08m 



100 

Ge 

F10r 

3 

GBD025B 

025m 


1 Od 

6.0 



150m 


30n 




.08m 



100 

Ge 

M276 

4 

GBD025C 

,025m 


1 Op 

6 0 



150m 


.50n 




08m 



100 

Ge 

A106e 

5 

GBD025D 

,025m 


1 Op 

60 



150m 


10n 




08m 



100 

Ge 

F54d 

6 

ABD025A 

025m 


2 5d 

12 



300m 


30n 







100 

GA 

F10r 

7 

ABD025B 

025m 


2 5p 

12 



300m 


.30n 







100 

GA 

M276 

8 

ABD025C 

025m 


2 5p 

12 



300m 


50n 







100 

GA 

A106e 

9 

ABD025D 

025m 


2 5d 

12 



300m 


lOn 







100 

GA 

F54d 

10 

GBD050A 

05m 


I.Op 

6 0 



125m 


.30n 




15m 



100 

Ge 

FI Or 

1 1 

GBD050B 

05m 


1 Op 

60 



125m 


30n 




15m 



100 

Ge 

M276 

12 

GBD050C 

05m 


1 Od 

6 0 



125m 


.50n 




15m 



100 

Ge 

A106e 

13 

GBD050D 

05m 


1 Op 

6 0 



125m 


10n 




15m 



100 

Ge 

F54d 

14 

ABD050A 

05m 


2 5p 

12 



260m 


30n 







100 

GA 

FI Or 

15 

ABD050B 

05m 


2 5d 

12 



260m 


.30n 







100 

GA 

M276 

16 

ABD050C 

05m 


2.5p 

12 



260m 


50n 







100 

GA 

A106e 

17 

ABD050D 

05m 


2 5p 

12 



260m 


lOn 







100 

GA 

F54d 

18 

GBD100A 

10m 


1 Od 

6 0 



120m 


.30n 




30m 



100 

Ge 

FI Or 

19 

GBD100B 

10m 


1 Op 

6.0 



120m 


30n 




30m 



100 

Ge 

M276 

20 

GBD100C 

10m 


1 Op 

60 



120m 


50n 




30m 



100 

Ge 

A106e 

21 

GBD100D 

10m 


1 Od 

60 



120m 


. lOn 




,30m 



100 

Ge 

F54d 

22 

ABD100A 

10m 


2 Op 

12 



225m 


30n 








GA 

FI Or 

23 

ABD100B 

10m 


2 Op 

12 



225m 


30n 








GA 

M276 

24 

ABD100C 

.10m 


2 Od 

12 



225m 


50n 








GA 

A106e 

25 

ABD100D 

10m 


2.Op 

12 



225m 


lOn 








GA 

F54d 

26 

1N2927 

' 10m 

01m 

80p 

2 5 

75m 

475m 

600m 



10 



,50m 



200S 

Si 

T018 

27 

1N2927A 

lOOu 

2.0u 

80d 


75mA 

475mA 

1.0 A 



10 0 



500u 



200S 


T018 

28 

1N4393 

10m 

01 m 

80p 

2 5 

75m 

475m 

650m 



10 



25m 



200S 

Si 

D017 

29 

1N4393A 

lOOu 

5 Ou 

80p 


70mA 

475mA 

1 0 A 



10 @ 



250u 



200S 

Si 

D017 

30 

1N4393B 

lOOu 

2 Ou 

80d 


65mA 

475mA 

1.0 A 



10 0 



250u 



200S 

Si 

D017 

31 

1N4396A 

10Ou 

5 Ou 

150p 


75mA 

500mA 

1 0 A 



20 0 



2 Om 



200S 

Si 

D017 

32 

1N4396B 

lOOu 

2 Ou 

150p 


70mA 

500mA 

1.0 A 



2.0 0 



2 0m 



200S 

Si 

D017 

33 

A1D207A 

200u 


700f 






300d 

15 






100A 

GS* 

FlOab 

34 

A1D207E 

200u 


700f 






lOOp 

15 






10OA 

GS* 

F54e 

35 

A1E207E 

200u 


700f 




105m 


lOOp 

8.5 






100A 

Ge* 

F54e 

36 

A1D210A 

200u 


1 Od 






300d 

14 






10OA 

GS* 

FlOab 

37 

A1D210E 

200u 


1 Op 






lOOp 

14 






100A 

GS* 

F54e 

38 

A1E210A 

200u 


I.Op 




105m 


300p 

7 5 






100A 

Ge* 

FlOab 

39 

A1E210E 

200u 


1 Od 




105m 


IOOd 

7.5 






100A 

Ge* 

F54e 

40 

A1D215A 

200u 


1 5p 






300p 

13 






100A 

GS* 

FlOab 

41 

A1D215E 

200u 


1 5p 






lOOp 

13 






100A 

GS* 

F54e 

42 

A1E215A 

200u 


1 5d 




105m 


300d 

6 2 






100A 

Ge* 

FlOab 

43 

A1E215E 

200u 


1 5p 




105m 


lOOp 

6.2 






100A 

Ge* 

F54e 

I 44 

A1D220A 

200u 


2 Op 






300p 

12 






100A 

GS* 

FlOab 

45 

A1D220E 

200u 


2.0d 






lOOp 

12 






100A 

GS* 

F54e 

46 

A1E220A 

200u 


2 Op 




105m 


300p 

5 5 






100A 

Ge* 

iFIOab 

47 

A1E220E 

200u 


2 Op 




105m 


lOOp 

5 5 






100A 

Ge* 

F54e 

48 

1N4394 

22m 

02m 

90d 

2 5 

80m 

480m 

660m 



7 0 



.50m 



200S 

Si 

D017 

49 

1N4394A 

220u 

1 1 u 

90p 


72mA 

480mA 

1 0 A 



7 0 0 



500u 



200S 

Si 

D017 

50 

1N4394B 

220u 

4 Ou 

90p 


67mA 

480mA 

1 0 A 



7° 0 



500u 



200S 

Si 

D017 

51 

1N4397A 

220u 

1 1 u 

200d 


77mA 

510mA 

1 0 A 



20 | 



4.5m 



200S 

Si 

D017 

52 

1N4397B 

220u 

4 Ou 

200p 


73mA 

510mA 

1 0 A 



2.0 0 



4 5m 



200S 

Si 

D017 

53 

GBD250A 

25m 


1 Op 

60 



100m 


30n 




,75m 




Ge 

FI Or 

54 

GBD250B 

25m 


1 Od 

60 



100m 


30n 




,75m 




Ge 

M276 

55 

GBD250C 

25m 


1 Op 

60 



100m 


50n 




75m 




Ge 

A106e 

56 

GBD250D 

25m 


1 Op 

60 



100m 


lOn 




75m 




Ge 

F54d 

57 

ABD250A 

25m 


1 5d 

12 



200m 


30n 








GA 

FI Or 

58 

ABD250B 

25m 

! 

1 5p 

12 



200m 


30n 








GA 

M276 

59 

ABD250C 

25m 


1 5p 

12 



200m 


50n 








GA 

A106e 

60 

ABD250D 

250u 


1 5d 

12 



200m 


IOOd 








GA 

F54d 

61 

A1D307A 

300u 


700f 






300p 

15 






100A 

GS* 

FlOab 

62 

A1D307E 

300u 


700f 






lOOp 

15 






10OA 

GS* 

F54e 

63 

A1E307A 

300u 


700f 




95m 


300d 

9.5 






10OA 

Ge* 

FlOab 

64 

A1E307E 

300u 


700f 




95m 


lOOp 

9 5 






100A 

Ge* 

F54e 

65 

A1D310A 

300u 


1 Op 






300p 

14 






10OA 

GS* 

FlOab 

66 

A1D310E 

300u 


1 Od 






IOOd 

14 






100A 

GS* 

F54e 

67 

A1E310A 

300u 


1 Op 




95m 


300p 

8.5 






10OA 

Ge* 

FlOab 

68 

A1E310E 

300u 


1 Op 




95m 


lOOp 

8 5 






10OA 

Ge* 

F54e 

69 

A1D315A 

300u 


1 5d 






300p 

13 






100 A 

GS* 

FlOab 

70 

A1D315E 

300u 


1 5p 






lOOp 

13 






10OA 

GS* 

F54e 

71 

A1E315A 

300u 


1 5p 




95m 


300p 

7 5 






10OA 

Ge* 

FlOab 

72 

A1E315E 

300u 


1 5d 




95m 


IOOd 

7 5 






100A 

Ge* 

F54e 

73 

A1D320A 

300u 


2 Op 






300p 

13 






100A 

GS* 

FlOab 

74 

A1D320E 

300u 


2 Op 






lOOp 

13 






10OA 

GS* 

F54e 

75 

A1E320A 

300u 


2 Od 




95m 


300d 

7.0 






100A 

Ge* 

FlOab 

76 

A1E320E 

300u 


2 Op 




95m 


lOOp 

7 0 






100A 

Ge* 

F54e 

77 

A1E407A 

400u 


700f 




90m 


300p 

10 






100A 

Ge* 

FlOab 

78 

A1E407E 

400u 


700f 




90m 


IOOd 

10 






100A 

Ge* 

F54e 

79 

A1E410A 

400u 


1 Op 




90m 


300p 

90 






10OA 

Ge* 

FlOab 

80 

A1E410E 

400u 


1 Op 




90m 


lOOp 

90 






100A 

Ge* 

F54e 

81 

A1E415A 

400u 


1.5d 




90m 


300d 

8 5 






10OA 

Ge* 

FlOab 

82 

A1E415E 

400u 


1 5p 




90m 


lOOp 

8 5 






100A 

Ge* 

F54e 

83 

A1E420A 

400u 


2 Op 




90m 


300p 

8.0 






10OA 

Ge* 

FlOab 

84 

A1E420E 

400u 


2 Od 




90m 


lOOp 

8 0 






10OA 

Ge* 

F54e 

85 

A1D407A 

450u 


700f 






300p 

16 






100A 

GS* 

FlOab 

86 

A1D407E 

450u 


700f 






lOOp 

16 






10OA 

GS* 

F54e 

87 

A1D410A 

450u 


1 Od 






300p 

15 






10OA 

GS* 

FlOab 

88 

A1D410E 

450u 


1 Op 






lOOp 

15 






100A 

GS* 

F54e 

89 

A1D415A 

450u 


1 5p 






300p 

14 






100A 

GS* 

FlOab 

90 

A1D415E 

450u 


1 5d 






lOOp 

14 






10OA 

GS* 

F54e 

91 

A1D420A 

450u 


2 Op 






300p 

14 






10OA 

GS* 

FlOab 

92 

A1D420E 

450u 


2 Op 






lOOp 

14 






10OA 

GS* 

F54e 

93 

HT1077 

470u 

90u 



67u 





60 



1 Om 



125 

Si 

D017 

94 

1N2928 

47m 

05m 

lOOp 

2 5 

80m 

490m 

670m 



30 



2 5m 



200S 

Si 

T018 

95 

1N2928A 

470u 

lOu 

lOOp 


80mA 

490mA 

. 1.0 A 



3 0 0 



2 5m 



200S 


T018 

96 

1N4395 

47m 

05m 

1 OOd 

2.5 

80m 

490m 

670m 



30 



1 Om 



200S 

Si 

D017 

97 

1N4395A 

470u 

20u 

lOOp 


74mA 

, 490mA 

,10 A 



30 0 



1 Om 



200S 

Si 

D017 

98 

1N4395B 

470u 

lOu 

lOOp 


69mA 

. 490mA 

,10 A 



3 0 0 



1 Om 



200S 

Si 

D017 

99 

A0500.5A 

500u 

25u 

1 Op 

12 

100m 

500m 

950m 


300d 








GA 

F10r 

100 

A0500.5B 

500u 

25u 

1 Op 

12 

100m 

500m 

950m 


300p 








GA 

M276 

101 

A0500.5C 

500u 

25u 

1 Op 

12 

100m 

500m 

950m 


500p 








GA 

A106e 

102 

A05005D 

500u 

25u 

1 Od 

12 

100m 

500m 

950m 


IOOd 








GA 

F54d 

103 

G0500 5A 

500u 

25u 

1 Op 

60 

50m 

320m 

460m 


300p 




1 Om 




Ge 

FI Or 

104 

G0500 5B 

500u 

25u 

1 Op 

60 

50m 

320m 

460m 


300p 




1 Om 




Ge 

M276 

105 

G0500 5C 

500u 

25u 

1 Od 

60 

50m 

320m 

460m 


500d 




1 Om 




Ge 

A106e 

106 

G0500 5D 

500u 

25u 

1 Op 

60 

50m 

320m 

460m 


lOOp 




1 Om 




Ge 

F54d 

107 

AOOOO 5A 

50m 

05m 

2.Op 

12 

100m 

500m 

950m 


.30n 




1 Om 




GA 

FlOr 

108 

AOOOO 5B 

50m 

05m 

2 Od 

12 

100m 

500m 

950m 


30n 




1 Om 




GA 

M276 

109 

AOOOO 5C 

50m 

05m 

2 Op 

12 

100m 

500m 

950m 


50n 




1 Om 




GA 

A106e 

1 10 

AOOOO.5D 

50m 

05m 

2 Od 

12 

100m 

500m 

950m 


lOn 




1 Om 

J_ 



GA 

F54d 
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11. TUN 


IN ORDER OF (1) PEAK CURRENT. (2) MAXIMUM 



3J 

PEAK CUR. 

UMAX. 

MIN 



[RESISTIVE 

SER. 

SER 

NEG. 

NOISE 

ABSOLUTE MAX. RA1 

riNGS 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

11 ITOLER- 

TOTAL 

Ip/I V 

Vp 

Vv 

Vf [CUTOFF 

IND. 

RES. 

RES. 

VOLT. 

FWD. 

DISS 

THER 

MAX 


DWG. 

No 

No 

Ip l_A 

NCE 

CAP. 




at Ip 

FREQ. 

Ls 

Rs 

-R 


CUR. 

@25°C 

RES. 

TEMP 

MAT 

No. 



(A) 

(A) 

(F) 


(V) 

(V) 

(V) 

(Hz) 

(H) 

m 

(n) 

(V) 

(A) 

(W) 

°C/mW 

f°C) 



1 

GOOOO 5A 4 

50m 

.05m 

2 Op 

6 0 

50m 

320m 

460m 


30n 




1 Om 




Ge 

FlOr 

2 

GOOOO 5B 

50m 

05m 

2 Op 

6 0 

50m , 

320m 

460m 


30n 




1 Om 




Ge 

M276 

3 

GOOOO 5C 

50m 

.05m 

2 Od 

6 0 

50m 

320m 

460m 


50n 




1 Om 




Ge 

A106e 

4 

GOOOO.5D 

50m 

05m 

2 Op 

6 0 

50m 

320m 

460m 


10n 




1 Om 




Ge 

F54d 

5 

A1R001A 

500u 

10 

2 5p 

60 

55m 

325m 

465m 


300p 







10OA 

Ge* 

FlOab 

6 

STD629 

500u 

25u 

3 5d0 

7 3 

65m 

350m 

500m 

1 8G 

500d 

2 5 



2 5m 



100S 

Ge 

A82 

7 

TD9 

.50m 

05m 

5 Op 

4 5 

65m 

350m 

500m 

2 5G 

50n 

2.5 

250 


2 5m 



100S 

Ge 

A82a 

8 

TD710 

50m 

05m 

5 Op 

8 0 

65m 

350m 

500m 


80n 

2.5 

250 


2 5m 



100S 

Ge 

A82 

9 

A1E507A 

550u 


700f 




85m 


300d 

10 






100A 

Ge* 

FlOab 

10 

A1E507E 

550u 


700f 




85m 


lOOp 

10 






100A 

Ge* 

F54e 

1 1 

A1E510A 

550u 


1 Op 




85m 


300p 

9 5 






10OA 

Ge* 

FlOab 

12 

A1E510E 

550u 


1 Od 




85m 


1 OOd 

9 5 






100 A 

Ge* 

F54e 

13 

A1E515A 

550u 


1 5p 




85m 


300p 

9 0 






10OA 

Ge* 

FlOab 

14 

A1E515E 

550u 


1 5p 




85m 


lOOp 

9.0 






10OA 

Ge* 

F54e 

15 

A1E520A 

550u 


2 Od 




85m 


300d 

8.5 






100A 

Ge* 

FlOab 

16 

A1E520E 

550u 


2 Op 




85m 


lOOp 

8.5 






100A 

Ge* 

F54e 

17 

A1D607A 

600u 


700f 






300p 

17 






10OA 

GS* 

FlOab 

18 

A1D607E 

600u 


700f 






lOOp 

17 






100A 

GS* 

F54e 

19 

A1D610A 

600u 


1 Op 






300p 

16 






10OA 

GS* 

FlOab 

20 

A1D610E 

600u 


1 Op 






lOOp 

16 






100A 

GS* 

F54e 

21 

A1D615A 

600u 


1 5p 






300d 

15 






100A 

GS* 

FlOab 

22 

A1D615E 

600u 


1 5p 






lOOp 

15 






100A 

GS* 

F54e | 

23 

A1D620A 

600u 


2 Op 






300p 

15 






100A 

GS* 

FlOab 

24 

A1D620E 

600u 


2.0d 






1 OOd 

15 






100A 

GS* 

F54e 

25 

G50X01D 

1.0m 

. 10m 

20p 

60 




5OG0 

10n 

7 0 

90 






Ge 

F54d 

26 

A1B230D 

1 Om 


3OOf0 





3OM0 

lOOp 

1 1 

70 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

27 

A1B230E 

1 Om 


3OOf0 





3OM0 

1 OOd 

1 1 

70 0 





100A 

GS* 

F54e 

28 

G40001D 

1 Om 

10m 

30p 

60 




4OG0 

05n 

6 0 

85 






Ge 

F54d 

29 

A1B225D 

1 Om 


37Of0 





25M0 

lOOp 

10 

70 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

30 

A1B225E 

1 Om 


37Of0 





25M<Z 

IOOd 

10 _ 

70 IZl 





100A 

GS* 

F54e 

31 

G30001A 

1 Om 

10m 

40p 

60 




3OG0 

05n 

5 0 

80 






Ge 

FlOr 

32 

G30001D 

1.0m 

10m 

40p 

60 




3OG0 

.05n 

5.0 

80 






Ge 

F54d 

33 

A1B220A 

1 .Om 


6OOf0 





20MCZ 

300d 

9.0 

70 





10OA 

GS* 

FlOab 

34 

A1B220D 

1 Om 


6OOf0 





2OM0 

lOOp 

9.0 

70 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

35 

A1B220E 

1 Om 


6OOf0 





2OM0 

lOOp 

9 0 

70 0 





10OA 

GS* 

F54e 

36 

G25X01A 

1 Om 

10m 

60d 

6 0 




25G0 

.30n 

5 0 

75 






Ge 

FlOr 

37 

G25X01D 

1.0m 

10m 

60p 

6 0 




25G0 

10n 

5.0 

75 






Ge 

F54d 

38 

A1B215A 

1 Om 


75Of0 





1 5M0 

300p 

7 0 

70 0 





10OA 

GS* 

FlOab 

39 

A1B215D 

1 Om 


75Of0 





15M0 

IOOd 

7 0 

70 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

40 

A1B215E 

1 Om 


75Of0 





15M0 

lOOp 

7 0 

70 0 





100A 

GS* 

F54e 

41 

G20001A 

1 Om 

10m 

80p 

6 0 




2OG0 

,30n 

4 0 

75 






Ge 

FlOr 

42 

G2000 ID 

1 Om 

10m 

80p 

6.0 




2OG0 

10n 

4 0 

75 






Ge 

F54d 

43 

MS1512A 

1 Om 


8Op0 





2OG0 

,30n 

7 0 

120 

95m§ 




100S 

GS 

FlOh 

44 

MS1564A 

1 Om 


8Op0 





2OG0 

10n 

7 0 

120 

95m§ 




100S 

GS 

F54 

45 

G15001A 

1 Om 

,10m 

90p 

6.0 




15G0 

30n 

3 0 

75 






Ge 

FlOr 

46 

G1500 ID 

1.0m 

.10m 

• 9 °P W 

6.0 




15G0 

10n 

3.0 

75 






Ge 

F54d 

47 

MS1505A 

1 Om 


1 Op0 





8 OG0 

30n 

5.0 

120 

.90m§ 




100S 

GS 

FlOh 

48 

MS1508A 

1.0m 


1 Od0 





1 5G0 

.30n 

7.0 

120 

.95m§ 




100S 

GS 

FlOtl 

49 

MS1563A 

1 Om 


1 .Op0 





1 5G0 

10n 

7.0 

120 

.95m§ 




100S 

GS 

F54 

50 

MS1507A 

1 Om 


1 2p0 





1 2G0 

.30n 

60 

120 

90m§ 




100S 

GS 

FlOh 

51 

MS1562A 

1 Om 


1.2P0 





1 2G0 

. 10n 

6 0 

120 

90m§ 




100S 

GS 

F§4_ _ 

52 

G10001A 

1 Om 

10m 

1 3p 

6.0 




1OG0 

.30n 

3.0 

70 






Ge 

FlOr 

53 

G1000ID 

1 Om 

10m 

1 3p 

6 0 




1OG0 

10n 

3 0 

70 ^ 






Ge 

F54d 

54 

A1B210A 

1 Om 


1.35P0 





1OM0 

300d 

5 0 

70 0 





100A 

GS* 

FlOab 

55 

A1B210D 

1 Om 


1.35P0 





10M0 

lOOp 

5 0 

70 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

56 

A1B210E 

1 Om 


1.35p0 





10M0 

lOOp 

5 0 

70 0 





100A 

GS* 

F54e 

57 

A05001A 

1 Om 

05m 

2 Od 

12 

115m 

510m 

1.0 


30n 




2 0m 




GA 

FlOr 

58 

A05001B 

1 Om 

.05m 

2.Op 

12 

115m 

510m 

1.0 


30n 




2 Om 




GA 

M276 

59 

A05001C 

1 Om 

.05m 

2.0p 

12 

115m 

510m 

1.0 


50n 




2.0m 




GA 

A106e 

60 

A05001D 

1 Om 

.05m 

2.0d 

12 

115m 

510m 

1.0 


lOn 



i 

2 Om 




GA 

F54d 

61 

G05001A 

1 Om 

.05m 

2.0p 

6.0 

60m 

340m 

460m 


30n 




2 0m 




Ge 

FlOr 

62 

G05001B 

1 Om 

05m 

2 Op 

60 

60m 

340m 

460m 


30n 




2 0m 




Ge 

M276 

63 

G05001C 

1 Om 

05m 

2.0d 

6.0 

60m 

340m 

460m 


.50n 




2 Om 




Ge 

A106e 

64 

G05001D 

1.0m 

.05m 

2.Op 

6.0 

60m 

340m 

460m 


10n 




2 Om 




Ge 

F54d 

65 

MS 1561A 

1 Om 


2 Op0 





8.OG0 

. 10n 

5.0 

120 

90m§ 




100S 

GS 

F54 

66 

MS1504A 

1 .Om 


2.5P0 





6OG0 

.30n 

4.0 

120 

85m§ 




100S 

GS 

FlOh 

67 

MS1560A 

1 Om 


2 5p0 





6OG0 

. 10n 

4 0 

120 

85m§ 




100S 

GS 

F54 

68 

A00001A 

1 Om 

,10m 

3.Op 

12 

115m 

510m 

1.0 


.30n 




2 Om 




GA 

FlOr 

69 

A00001B 

1.0m 

,10m 

3.0d 

12 

115m 

510m 

1.0 


30n 




2 0m 




GA 

M276 

70 

A00001C 

1.0m 

10m 

3 Op 

12 

1 15m 

510m 

1.0 


.50n 




2 0m 




GA 

A106e 

71 

A00001D 

1.0m 

10m 

3.Op 

12 

1 15m 

510m 

1.0 


10n 




2.0m 




GA 

F54d 

72 

A1B205A 

1 Om 


3.OP0 





5 OM0 

300d 

4 0 

. 70 0 





10OA 

GS* 

FlOab 

73 

A1B205D 

1 Om 


3 Op0 





5 OM0 

lOOp 

4.0 

70 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

74 

A1B205E 

1.0m 


3.Op0 





5.OM0 

lOOp 

40 

70 0 





100A 

GS* 

F54e 

75 

GOOOO1A 

1.0m 

.10m 

3 Od 

6.0 

60m 

340m 

460m 


,30n 




2.0m 




Ge 

FlOr 

76 

GOOOOIB 

1 Om 

.10m 

3.Op 

6.0 

60m 

340m 

460m 


30n 




2 Om 




Ge 

M276 

77 

GOOOO1C 

1.0m 

.10m 

3 Op 

60 

60m 

340m 

460m 


50n 




2 Om 




Ge 

A106e 

78 

GOOOOID 

1 .Om 

,10m 

3.0d 

6.0 

60m 

340m 

460m 


. lOn 




2 0m 




Ge 

F54d 

79 

G50001A 

1.0m 

.10m 

3.Op 

6.0 




5.OG0 

30n 

2.0 

70 






Ge 

FlOr 

80 

G50001D 

1 Om 

.10m 

3 Op 

6.0 




5.OG0 

. lOn 

2.0 

70 






Ge 

F54d 

81 

G50001F 

1.0m 

.10m 

3 Od 

60 




5.OG0 

.05n 

2.0 

70 






Ge 

M277 

82 

A1H003A 

1.0m 

10 

3.5p 

10 

120m 

515m 

1.0k 


300p 







10OA 

GS* 

FlOab 

83 

1N3713 

1.0m 

25u 

5.Op 

7 0 

65m 

355m 

510m 

3 2G 

500p 

1.7 

118 


5.0m 



100S 

Ge 

A82a 

84 

JAN1N3713 

1.0m 

25u 

5.0d 


72mA 

395mA 

535mA 



4.0 El 

135 0 


5.0m 



100A 

Ge 

A82a 

85 

MS233A 

1 Om 


5.Op0 





3 OG0 

30n 

3.0 

120 

85m§ 




100S 

GS 

FlOh 

86 

MS 1049 

1.0m 

05m 

5 Op 

6.0 

65m 

320m 

535m 


30n 

20 

130 





125S 

Ge 

FIOc 

87 

MS 1081 

1 Om 

05m 

5 Od 

6.0 

65m 

320m 

535m 


30n 

20 

130 





100J 

Ge 

F84 

88 

MS 1081A 

1.0m 


5 Op 


65m 

.32 

47 



3.0 0 







Ge 


89 

TD713 

1.0m 

25u 

5.Op 

8.0 

65m 

355m 

510m 


800p 

1.7 

118 


5 Om 



100S 

Ge 

A82 

90# 

TUI 0/1 

1.0m 

,10m 

5 Od 

4.0 

7 Om 

55m 

250m 


75n 

3.0 gj 

110 





100S 

Ge 

S21 1 

91# 

TUI 0/2 

1.0m 

30m 

5.0p 

4.0 

7 Om 

55m 

250m 


75n 

30 0 

1 10 





100S 

Ge 

S21 1 

92t^ 

AEY23 

1 Om 

.05m 

6.Op 

4 0 

65m 

300m 


2.4G 

3.On 

5 0 



10m 



90S 

Ge 

D017 

93 

G25001A 

1.0m 

.10m 

6 Od 

6.0 




2 5G0 

,30n 

20 

65 






Ge 

FlOr 

94 

G25001D 

1.0m 

,10m 

6 Op 

6.0 




2.5G0 

. 10n 

2.0 

65 






Ge 

F54d 

95 

1N3712 

1 Om 

10m 

lOp 

5 0 

65m 

350m 

500m 

2.3G 

.50n 

1 5 

125 


5 Om 



100S 

Ge 

A82a 

96 

TD712 

1.0m 

.10m 

10d 

8.0 

65m 

350m 

500m 


80n 

1.5 

125 


5 Om 



100S 

Ge 

A82 

97# 

TU101 

1 Om 

10m 

lOp 

4 0 

7 Om 

55m 

250m 


1.5n 

3.0 

1 10 





100S 

Ge 

M264 

98 

A1H010A 

1.0m 

10 

Up 

10 

160m 

535m 

1.1k 


300p 







100A 

GS* 

FlOab 

99 

TD15 

1.0m 

05m 

12p 

5 0 

55m 

325m 

465m 


6.On 

1 5 

150 


10m 

50m 



75A 

Ge 

T018 

100 

1N3560 

1.0m 

25u 

20p 

5 0 

55m 

320m 

475m 

1.3G 

1 .On 

1.5 



3.0m 



100 

Ge 

C16 

101 

1N3561 

1.0m 

25u 

20p 

8 0 

55m 

320m 

475m 

1.3G 

1 .On 

1.5 



3.0m 



100 

Ge 

C16 

102 

1N2929 

1.0m 

.10m 

1 50d 

2 5 

80m 

500m 

700m 



2.0 ^ 



5.0m 



200S 

Si 

T018 

103 

1N2929A 

1.0m 

20u 

150p 


80mA 

500mA 

1.0 A 



20 0 



5.0m 



200S 


T018 

104 

1N4396 

1.0m 

.10m 

150p 

2 5 

80m 

500m 

680m 



2.0 



2 0m 



200S 

Si 

D017 

105 

A1B430D 

1.3m 


32Of0 





3OM0 

IOOd 

10 

52 3 





100 A 

GS* 

FlOaa 

106 

A1B430E 

1.3m 


32Of0 





3OM0 

lOOp 

10 

52 0 





100 A 

GS* 

F54e 

107 

A1B425A 

1.3m 


45Of0 





25M0 

300p 

90 

52 0 





100 A 

GS* 

FlOab 

108 

A1B425D 

1 3m 


45Of0 





25MCZ: 

IOOd 

9.0 

52 0 





100 A 

GS* 

FlOaa 

109 

A1B425E 

1 3m 


45Of0 





25M0 

lOOp 

9.0 

52 0 





100A 

GS* 

F54e 

110 

A1B630A 

1 3m 


45Of0 





30MC 

300d 

9.0 

38 0 





10OA 

GS* 

FlOab 
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l l. 

IUN 

IMCL 

uiuuta 





CAPACITANCE, and 

3) TYPE 

: No. 


3J 

PEAK CUR. 

2JMAX. 

MIN 



1 RESISTIVE 

SER. 

SER. 

NEG. 

NOISE 

ABSOLUTE MAX. RA‘ 

'INGS 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

U ITOLER- 

TOTAL 

Ip/lv 

Vp 

Vv 

Vf [CUTOFF 

IND. 

RES. 

RES. 

VOLT. 

FWD. 

DISS. 

THER. 

MAX. 


DWG. 

No. 

No. 

Ip LA 

NCE 

CAP. 




at Ip 

FREQ. 

Ls 

Rs 

-R 


CUR. 

@25°C 

RES. 

TEMP 

MAT. 

No. 



(A) 

(A) 

(F) 


(V) 

(V) 

(V) 

(Hz) 

(H) 

M 

[ft) A 

(V) 

(A) 

(W) 

°C/mW 

(°C) 



1 

A1B630D “ 

1 3m 


45Of0 





3OM0 

loop 

9.0 

38 0 





100 A 

&r* 

ElOaa 

2 

A1B630E 

1.3m 


45Of0 





3OM0 

loop 

9.0 

38 0 





100A 

GS* 

F54e 

3 

A1B625A 

1.3m 


52Of0 





25M0 

3Q0p 

8.0 

38 0 





100 A 

GS* 

FlOab 

4 

A1B625D 

1 3m 


52Of0 





25M0 

lOOp 

8.0 

38 5 





100 A 

GS* 

FlOaa 

5 

A1B625E 

1.3m 


52Of0 





25M0 

lOOp 

8.0 

38 0 





100A 

GS* 

F54e 

6 

A1B420A 

1 3m 


6OOf0 





2OM0 

300d 

8.0 

52 3 





100 A 

GS* 

FlOab . 

7 

A1B420D 

1 3m 


6OOf0 





2OM0 

lOOp 

8.0 

52 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

8 

A1B420E 

1 3m 


6OOf0 





2OM0 

lOOp 

8.0 

52 0 





100A 

GS* 

F54e 

9 

A1B620A 

1.3m 


75Of0 





2OM0 

300d 

7.0 

38 0 





100A 

GS* 

FlOab 

10 

A1B620D 

1.3m 


“ 75Of0 





2OM0 

lOOp 

7.0 

38 5 





100A 

GS* 

FlOaa 

1 1 

A1B620E 

1.3m 


75Of0 





2OM0 

lOOp 

7.0 

38 0 





100A 

GS* 

F54e 

12 

A1B415A 

1 3m 


9OOf0 





15.M0 

300d 

7.0 

52 g 





100A 

GS* 

FlOab 

13 

A1B415D 

1.3m 


9OOf0 





15M0 

lOOp 

7.0 

52 3 





100A 

GS* 

FlOaa 

14 

A1B415E 

1.3m 


9OOf0 





15M0 

lOOp 

7.0 

52 0 





100A 

GS* 

F54e 

15 

A1B615A 

1.3m 


_ 1.Op0 





15M0 

300d 

6.0 

38 0 





100A 

GS* 

FlOab 

16 

A1B615D 

1 3m 


l!Op0 





15M0 

lOOp 

6.0 

38 a 





100A 

GS* 

FlOaa 

17 

A1B615E 

1 3m 


1 Op0 





15M0 

lOOp 

6.0 

38 0 





100A 

GS* 

F54e 

18 

A1B410A 

1 3m 


1 6p0 





1OM0 

300p 

5.0 

52 0 





100A 

GS* 

FlOab 

19 

A1B410D 

1 3m 


1.6p0 





10M0 

lOOp 

5.0 

52 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

20 

A1B410E 

1 3m 


1.6p0 





1OM0 

lOOp 

5.0 

52 0 





100A 

GS* 

F54e 

21 

A1B610A 

1.3m 


1.8P0 





1OM0 

300p 

5.0 

38 0 





100A 

GS* 

FlOab 

22 

A1B610D 

1.3m 


T8p0 





1OM0 

lOOp 

5.0 

38 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

23 

A1B610E 

1 3m 


1.8p0 





1OM0 

lOOp 

5.0 

38 0 





100A 

GS* 

F54e 

24 

A1B405A 

1 3m 


3.5p0 





5.OM0 

300p 

4.0 

52 0 





100A 

GS* 

FlOab 

25 

A1B405D 

1 3m 


3 5p0 





5OM0 

lOOp 

4.0 

52 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

26 

A1B405E 

1 3m 


3.5 p0 





5.OM0 

lOOp 

4.0 

52 0 





100A 

GS* 

F54e 

27 

A1B605A 

1 3m 


3 75p0 





5.OM0 

300p 

4.0 

38 0 





10OA 

GS* 

FlOab 

28 

A1B605D 

1.3m 


3.75p0 





5.OM0 

lOOp 

4.0 

38 0 





100A 

GS* 

FlOaa 

29 

A1B605E 

1 3m 


3 75p0 





5.OM0 

lOOp 

4.0 

38 0 





100A 

GS* 

F54e 

30 

G50X15D 

1 5m 

. 1 5m 

20p 

60 




5OG0 

.10n 

7.0 

80 






Ge 

F54d 

31 

G40015D 

1.5m 

. 1 5m 

30p 

60 




4OG0 

.10n 

60 

75 






Ge 

F54d 

32 

MS1209A 

1.5m 


,3Op0 





5OG0 

.10n 

7.0 

120 

1.5m§ 




100S 

Ge 

F54 

33 

G30015A 

1.5m 

1 5m 

.40o 

6.0 




3OG0 

.30n 

5.0 

75 






Ge 

FlOr 

34 

G30015D 

1.5m 

.15m 

40p^ 

6.0 




3OG0 

. 10n 

5.0 

75 






Ge 

F54d 

35 

MS1208A 

1.5m 


4Op0 





4OG0 

. 10n 

7 0 

120 

1.5m§ 




100S 

Ge 

F54 

36 

MA4604A1 

1 5m 


5Op0 

5 0 

55m 



25G 


80 d 

70 

60m 





Ge 

F56 

37 

G25X15A 

1.5m 

,15m 

60p 

6 0 




25G0 

.30n 

50 

75 






Ge 

FlOr 

38 

G25X15D 

1 5m 

15m 

60p 

6 0 




25G0 

lOn 

5.0 

75 






Ge 

F54d 

39 

MS1023A 

1 5m 


6Oo0 





3OG0 

.30n 

6.0 

120 

1 4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

40 

MS1207A 

1 5m 


6Op0 





3OG0 

. 10n 

6.0 

120 

1.4m§ 




100S 

Ge 

F54 

41 

MS1526A 

1.5m 


6Op0 





25G0 

.30n 

8.0 

85 0 

,95m§ 




100S 

GS 

FlOh 

42 

MS1586A 

1 5m 


6Oo0 





25G0 

.10n 

8.0 

85 d 

.95m§ 




100S 

GS 

F54 

43 

MS1022A 

1.5m 


7Op0 





25G0 

.30n 

50 

120 

1 4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

44 

MS1206A 

1.5m 


7Op0 





25G0 

.10n 

5 0 

120 

1 4m§ 




100S 

Ge 

F54 

45 

G20015A 

1,5m 

,15m 

.75p 

60 




2OG0 

.30n 

4.0 

70 






Ge 

FlOr 

46 

G20015D 

1.5m 

15m 

• 75p^ 

6.0 




2OG0 

. 10n 

4 0 

70 






Ge 

F54d 

47 

MS1021A 

1 5m 


8Op0 





2OG0 

.30n 

5.0 

120 

1 4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

48 

MS1205A 

1.5m 


8Op0 





2OG0 

.10n 

5.0 

120 ^ 

1.4m§ 




100S 

Ge 

F54 

49 

MS1525A 

1 5m 


8Op0 





2OG0 

.30n 

7.0 

85 0 

.95m§ 




100S 

GS 

FlOh 

50 

MS1585A 

1 5m 


.8Op0 





2OG0 

. lOn 

7 0 

85 0 

.95m§ 




100S 

GS 

F54 

51 

G15015A 

1.5m 

15m 

.90p 

6.0 




15G0 

30n 

3.0 

70 






Ge 

FlOr 

52 

G15015D 

1 5m 

15m 

90p 

60 




15G0 

lOn 

3.0 

70 






Ge 

F54d 

53 

MS1020A 

1 5m 


1 Op0 





15G0 

.30n 

4.0 

120 

1.4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

54 

MS1204A 

1 5m 


1.OP0 





15G0 

. lOn 

4.0 

120 

1 4m§ 




100S 

Ge 

F54 

55 

MS1524A 

1 5m 


1.Op0 





15G0 

.30n 

7 0 

85 0 

.90m§ 




100S 

GS 

FlOh 

56 

MS1584A 

1 5m 


1.Op0 





15G0 

.10n 

7 0 

85 0 

.90m§ 




100S 

GS 

F54 

57 

MA4604A 

1 5m 

45m 

1 2p 

5.0 

55m 

350m 


15G 

. lOn 

80 

70 

45md 




125S 

Ge 

FI Of 

58 

MS1007A 

1 5m 


1 2p0 





1OG0 

.30n 

4.0 

120 

1.4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

59 

MS1202A 

1 5m 


1 2p0 





1OG0 

. lOn 

4.0 

120 

1.4m§ 




100S 

Ge 

F54 

60 

MS1523A 

1.5m 


1 2p0 





12G0 

.30n 

6.0 

85 0 

.90m§ 




100S 

GS 

FlOh 

61 

MS1583A 

1 5m 


1 3p0 





12G0 

. lOn 

60 

85 0 

.90m§ 




100S 

GS 

F54 

62 

G10015A 

1 5m 

15m 

1 4p 

6.0 




1OG0 

30n 

3.0 

70 






Ge 

FlOr 

63 

G10015D 

1 5m 

15m 

1 4p 

60 




1OG0 

. lOn 

3.0 

70 






Ge 

F54d 

64 

MS1005A 

1 5m 


1 8p0 





6.OG0 

30n 

3.0 

120 

1.4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

65 

MS1201A 

1 5m 


1.8p0 





6.OG0 

.10n 

3.0 

120 

1 4m§ 




100S 

Ge 

F54 

66 

MA4604B 

1 5m 

.45m 

1 9p 

5 0 

55m 

350m 


10G 

lOn 

6.0 

70 

65md 




125S 

Ge 

FlOf 

67 

MS1522A 

1 5m 


2.Op0 





8.OG0 

.30n 

5.0 

85 0 

.85m§ 




100S 

GS 

FlOh 

68 

MS1582A 

1 5m 


2 Op0 





8.OG0 

. 10n 

5 0 

85 0 

.85m§ 




100S 

GS 

F54 

69 

MS1521A 

1 5m 


2 5p0 





6 OG0 

30n 

4.0 

85 d 

.85m§ 




100S 

GS 

FlOh 

70 1 

MS1581A 

1.5m 


25p0 





6.OG0 

lOn 

40 

85 0 

.85m§ 




100S 

GS 

F54 

71 

G50015A 

1.5m 

15m 

3 ip 

60 




5 OG0 

.30n 

20 

65 






Ge 

FlOr 

72 

G50015D 

1 5m 

15m 

3.1 D 

60 




5.OG0 

lOn 

2.0 

65 






Ge 

F54d 

73 

MA4604C 

1.5m 

45m 

3 6p 

5 0 

55m 

350m 


3 OG 

. 10m 

60 

70 

85m0 




125S 

Ge 

FlOf 

74 

MS224A 

1 5m 


5 Op0 





3 OG0 

.30n 

2.0 

120 

1.3m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

75 

MS1520A 

1 5m 


5 Op0 





3.OG0 

.30n 

3.0 

85 d 

.85m§ 




100S 

GS 

FlOh 

76 

G25015A 

1 5m 

,15m 

6 Op 

60 




2 5G0 

30n 

2.0 

65 






Ge 

FlOr 

77 

G25015D 

1 5m 

,15m 

6 Op 

60 




2.5G0 

.10n 

2.0 

65 






Ge 

F54d 

78# 

1S1677 

1 6m 

200u 

900f 

60 




28G 

IOOp 

7.0 

80 


5 Om 



80J 

Ge 

F54b 

79# 

1S1676 

1.6m 

200u 

1 3p 

60 




18G 

lOOp 

5.0 

80 


5 Om 



80J 

Ge 

F54b 

80 

A1G250D 

1.7m 


2OOf0 





5OM0 

IOOp 

10 

70 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

81 

A1G250E 

1 7m 


2OOf0 





5OM0 

IOOp 

10 

70 0 





100 A 

Ge* 

F54e 

82 

A1G240D 

1 7m 


22Of0 





4OM0 

IOOp 

9.0 

70 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

83 

A1G240E 

1 7m 


22Of0 





4OM0 

IOOp 

9.0 

70 0 





100A 

Ge* 

F54e 

84 

A1G230D 

1 7m 


3OOf0 





3OM0 

IOOp 

8.0 . 

70 g 





100A 

Ge* 

FlOaa 

85 

A1G230E 

1.7m 


3OOf0 





3OM0 

IOOp 

80 

70 3 





100A 

Ge* 

F54e 

86 

A1G225D 

1 7m 


38Of0 





25M0 

IOOp 

7 0 

70 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

87 

A1G225E 

1 7m 


38Of0 





25M0 

IOOp 

7.0 

70 0 





100A 

Ge* 

F54e 

88 

A1G220D 

1 7m 


52Of0 





2OM0 

IOOp 

6.0 

70 5 





100A 

Ge* 

FlOaa 

89 

A1G220E 

1 7m 


52Of0 





2OM0 

IOOp 

60 

70 0 





10OA 

Ge* 

F54e 

90 

A1G215A 

1 7m 


75Of0 





15MCZ 

300p 

4.0 

70 0 





100A 

Ge* 

FlOab 

91 

A1G215D 

1 7m 


75Of0 





15M0 

IOOp 

4 0 

70 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

92 

A1G215E 

1 7m 


75Of0 





15M0 

IOOp 

40 

70 0 





100A 

Ge* 

F54e 

93 

A1G210A 

1 7m 


1 2p0 





10MCZ 

300p 

3.0 

70 0 





100A 

Ge* 

FlOab 

94 

A1G210D 

1 7m 


1 2p| 





1OM0 

IOOp 

30 

70 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

95 

A1G210E 

1.7m 


1 2p 0 





10M$Z 

IOOp 

3.0 

70 0 





100A 

Ge* 

F54e 

96 

A1G205A 

1 7m 


3 Od0 





5.OM0 

300.P 

20 

70 0 





100A 

Ge* 

FlOab 

97 

A1G205D 

1 7m 


3 Op0 





5.OM0 

IOOp 

2.0 

70^ 





100A 

Ge* 

FlOaa 

98 

A1G205E 

1 7m 


3.Op0 





5 OM0 

IOOp 

2.0 

70 0 





100A 

Ge* 

F54e 

99 

TD409 

1.85m 


O9p0 

80 

78m 

400m 

580m 

65G0 


80 0 

70 


2.0m 



. 75A 

Ge 

M323 

100 

TD408 

1 85m 


13p0 

80 

77m 

400m 

580m 

5OG0 


7-0 0 

70 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

101 

TD407 

1 85m 


18p0 

80 

76m 

400m 

580m 

4OG0 


6.0 0 . 

70 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

102 

TD406 

1 85m 


25p0 

8 0 

75m 

390m 

570m 

3OG0 


60 0 

70 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

103 

TD405 

1 85m 


36p0 

8.0 

74m 

390m 

570m 

25G0 


6.0 0 

70 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

104 

TD404 

1 85m 


46p0 

80 

72m 

380m 

560m 

2OG0 


5.0 0 

70 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

105 

TD403 

1 85m 


65p0 

80 

70m 

380m 

550m 

15G0 


5 o d 

70 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

106 

TD402 

1 85m 


1 Op0 

8.0 

67m 

360m 

540m 

1OG0 


4.0 d 

70 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

107 

TD401 

1 85m 


2 Op0 

8.0 

65m 

350m 

520m 

5.OG0 


3.0 0 

70 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

108 

A1G450D 

2 Om 


25Of0 





50MG 

\ IOOp 

9.0 

52 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

109 

A1G450E 

2 Om 


25Of0 





50M£ 

5 IOOp 

'9.0 

BTW 





10OA 

Ge* 

F54e 

1 10 

A1G440D 

2 Om 


3OOf0 


_ 



40MG 

hoop 

8.0 

52 0 





. 10OA 

iGef_ 

FlOaa 
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11. TUNNEL DIODES 


IN ORDER OF (1) PEAK CURRENT, (2) MAXIMUM 



3J 

PEAK CUR 

2JMAX. 

MIN 



[RESISTIVE 

SER. 

SER. 

NEG. 

NOISE 

ABSO 

_UTE MAX. RA1 

riNGS 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

JJ TOLER- 

TOTAL 

Ip/I V 

Vp 

Vv 

Vf [CUTOFF 

IND. 

RES. 

RES. 

VOLT. 

FWD. 

DISS. 

THER. 

MAX. 


DWG. 

No. 

No. 

ip u 

^NCE 

CAP 




at Ip 

FREQ. 

Ls 

Rs 

-R 


CUR. 

@25°C 

RES. 

TEMP 

MAT. 

No. 



w 

(A) 

(F) 


(V) 

(V) 

(V) 

( Hz ) ^ 

(H) 

m 

(ft) ^ 

(V) 

(A) 

(W) 

°C/mW 

f°C) 



1 

A1G440E 

2 0m 


3O6f0 





4OM0 

lOOp 

80 

52 0 





100A 

Ge* 

F54e 

2 

G50X02D 

2 Om 

20m 

30p 

60 




5OG0 

. lOn 

6.0 

65 






Ge 

F54d 

3 

A1G430D 

2 Om 


38Of0 





3OM0 

1 OOd 

7.0 

52 IZl 





100A 

Ge* 

FlOaa 

4 

A1G430E 

2 0m 


38Of0 





3OM0 

lOOp 

7 0 

52 5 





100A 

Ge* 

F54e 

5 

MS1575A 

2.0m 


4Op0 





3OG0 

10n 

7 0 

60 0 

95m§ 




100S 

GS 

F54 

6 

A1G425D 

2 0m 


45Of0 





25M0 

lOOp 

6 0 

52 0 





10OA 

Ge* 

FlOaa 

7 

A1G425E 

2 0m 


45Of0 





25M0 

lOOp 

6.0 

52 0 





100A 

Ge* 

F54e 

8 

G40002D 

2 0m 

20m 

50p 

6 0 




4OG0 

10n 

5 0 

60 






Ge 

F54d 

9 

A1G420D 

2 0m 


6OOf0 





2OM0 

IOOd 

5 0 

52 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

10 

A1G420E 

2 0m 


6OOf0 





2OM0 

lOOp 

5 0 

52 0 





100A 

Ge* 

F54e 

1 1 

MS1513A 

2 0m 


6Op0 





25G0 

30n 

7 0 

60 0 

.95m§ 




100S 

GS 

FlOh 

12 

MS1574A 

2.0m 


6Od0 





25G0 

10n 

7.0 

60 0 

95m§ 




100S 

GS 

F54 

13 

G30002A 

2 Om 

20m 

70p 

6 0 




3OG0 

30n 

5 0 

55 






Ge 

FI Or 

14 

G30002D 

2 0m 

20m 

7 °P 

6.0 




3OG0 

10n 

5 0 

55 






Ge 

F54d 

15 

A1G415A 

2 0m 


8OOf0 





15M0 

300d 

4.0 

52 0 





100A 

Ge* 

FlOab 

16 

A1G415D 

2 Om 


8OOf0 





15M0 

lOOp 

4.0 

52 @ 





100A 

Ge* 

FlOaa 

17 

A1G415E 

2 0m 


8OOf0 





15M0 

lOOp 

4.0 

52 0 





10OA 

Ge* 

F54e 

18 

MS 15 1 1A 

2 0m 


8Od0 





2OG0 

.30n 

6.0 

60 0 

95m§ 




100S 

GS 

FlOh 

19 

MS1573A 

2 0m 


8Op0 





2OG0 

10n 

6.0 

60 0 

95m§ 




100S 

GS 

F54 

20 

G25X02A 

2 0m 

20m 

90p 

6 0 




25G0 

30n 

4.0 

50 






Ge 

FI Or 

21 

G25X02D 

2 0m 

.20m 

90d 

60 




25G0 

10n 

4.0 

50 






Ge 

F54d 

22 

G20002A 

2 0m 

20m 

1 Op 

60 




2OG0 

30n 

4 0 

45 






Ge 

FI Or 

23 

G20002D 

2 Om 

,20m 

I.Op 

6.0 




2OG0 

10n 

4 0 

45 






Ge 

F54d 

24 

MS1510A 

2 0m 


1 Od0 





15G0 

30n 

6.0 

60 0 

90m§ 




100S 

GS 

FlOh 

25 

MS1572A 

2 Om 


1 Op0 





15G0 

lOn 

6 0 

60 0 

90m§ 




100S 

GS 

F54 

26 

G15002A 

2 0m 

20m 

1.2p 

6 0 




15G0 

30n 

3 0 

45 






Ge 

FlOr 

27 

G15002D 

2.0m 

20m 

1 2d 

6 0 




15G0 

lOn 

3.0 

45 






Ge 

FJ54d 

28 

MA4605A 

2 Om 

60m 

1.3p 

60 

55m 

350m 


15G 

10n 

8 0 

50 

45m 




125S 

Ge 

FlOf 

29 

MS1506A 

2 Om 


1 5p0 





12G0 

30n 

5 0 

60 0 

90m§ 




100S 

GS 

FlOh 

30 

MS 157 1A 

2.0m 


1 5d0 





12G0 

10n 

5.0 

60 0 

90m§ 




100S 

GS 

F54 

31 

G10002A 

2 0m 

20m 

1 6p 

6 0 




10G0 

30n 

3 0 

45 






Ge 

FI Or 

32 

G10002D 

2 Om 

20m 

1 6p 

6 0 




1OG0 

10n 

30 

45 






Ge 

F54d 

33 

A1G410A 

2 0m 


1 8p0 





1OM0 

300d 

3 0 

52 0 





100A 

Ge* 

FlOab 

34 

A1G410D 

2 Om 


1 8p0 





1OM0 

lOOp 

3.0 

520 





10OA 

Ge* 

FlOaa 

35 

A1G410E 

2 0m 


1 8p0 





10M?! 

lOOp 

3 0 

52 0 





100A 

Ge* 

F54e 

36# 

AEY16 

2 0m 

20m 

2 1dA0 

6 0 

50m 

300m 


1OG0 

1 2n 

90 

50 





70 J 

Ge 

F56 

37 

MA4605B 

2 Om 

60m 

2 4p 

6 0 

55m 

350m 


10G 

10n 

6 0 

50 

65m 




125S 

Ge 

FlOf 

38 

MS1509A 

2 0m 


2.5p0 





8 OG0 

30n 

5 0 

60 0 

85m§ 




100S 

GS 

FlOh 

39 

MS1570A 

2 0m 


2 5d0 





8 OG0 

10n 

5.0 

60 0 

85m§ 




100S 

GS 

F54 

40# 

> 

m 

-< 

Ul 

2 Om 

20m 

2 8pA0 

6 0 

50m 

300m 


8 OG0 

1 2n 

90 

50 





70 J 

Ge 

F56 

41 

MS 1300 

2 Om 

10m 

3 Op 

6.0 

70m 

375m 

500m 


50n 

5.0 






100 

Ge 

D017 

42 

MS 1700 

2 0m 

10m 

3.0d 

12 

120m 

550m 

1.0 


.50n 

6 0 






100 

GA 

D017 

43 

A1G405A 

2 0m 


3 3p0 





5 OM0 

300p 

2 0 

52 0 





100A 

Ge* 

FlOab 

44 

A1G405D 

2 0m 


3 3p0 





5 OM0 

lOOp 

2 0 

52 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

45 

A1G405E 

2 0m 


3 3D0 





5 OM0 

IOOd 

2 0 

52 0 





100A 

Ge* 

F54e 

46# 

AEY13 

2.0m 

20m 

3 5pA0 

6 0 

50m 

300m 


6 OG0 

1 2n 

90 

50 





70 J 

Ge 

F56 

47 

G50002A 

2 0m 

,20m 

4 Op 

60 




5 OG0 

30n 

2 0 

40 






Ge 

FlOr 

48 

G50002D 

2 0m 

20m 

4 Od 

6 0 




5 OG0 

10n 

2.0 

40 






Ge 

F54d 

49 

G50002E 

2 0m 

20m 

4 Op 

6 0 




5 OG0 

05n 

2 0 

40 






Ge 

FI Os 

50 

MA4605C 

2 0m 

60m 

4 4p 

6 0 

55m 

350m 


3 OG 

10n 

5.0 

50 

85m 




125S 

Ge 

FlOf 

51 

G25002A 

2 0m 

20m 

7 5d 

60 




2 5G0 

30n 

2 0 

40 






Ge 

FlOr 

52 

G25002D 

2.0m 

20m 

7 5p 

6 0 




2 5G0 

10n 

2 0 

40 






Ge 

F54d 

53# 

1S1200A 

2 Om 

50u 

lOp 

5 0 

65m 

35 

50 



2 0 0 

70 


20m 



100S 



54# 

1T1101 

2 0m 

05m 

10d 

7 0 

70m 

340m 

480m 

3 OG 

40n 

1 5 

60 


40m 

25m 



100J 

Ge* 

M27 

55# 

1T1102 

2 0m 

05m 

lOp 

4 5 

70m 

340m 

480m 

3 OG 

40n 

1 5 

70 


40m 

25m 



100J 

Ge* 

M27 

56# 

1T1103 

2 0m 

30m 

lOp 

4 5 

70m 

340m 

480m 

3 OG 

40n 

1 5 

70 


40m 

25m 



100J 

Ge* 

M27 

57# 

TUI 1/1 

2 0m 

20m 

10d 

4.0 

7 Om 

55m 

250m 


75n 

2 5 El 

80 





100S 

Ge 

S21 1 

58# 

TUI 1/2 

2 Om 

60m 

lOp 

4 0 

7 Om 

55m 

250m 


75n 

2 5 0 

80 





100S 

Ge 

S21 1 

59# 

1S1199A 

2 0m 

lOOu 

15p 

5.0 

65m 

35 

50 



2 0 0 

70 


20m 



100S 



60# 

TU 102 

2 0m 

20 

1 5d 

4.0 






2 ° 

80 






Ge 

M264 

61# 

1S1198A 

2 0m 

200u 

20p 

5.0 

65m 

35 

.50 



2.5 0 

70 


20m 



100S 



62# 

1T1110 

2 0m 

.30m 

30p 

4.5 

70m 

340m 

480m 

1 5G 

40n 

1 5 

70 


40m 

25m 



85J 

Ge* 

M27 

63 

TD251A 

2 2m 

,22m 

1 Od 

8.0 

80m 

390m 

580m 


1 5n 

7 0 



2 2m 

1.5m 



75A 

Ge 

M214 

64v 

TD261A 

2 2m 

200m 

1 Op 

8 0 

110m 

390m 

650m 


1 5n 

7 0 



2 2m 

1 5m 



100 

Ge 

M214 

65v 

TD271A 

2 2m 

200m 

1 Op 

8 0 

110m 

390m 

675m 


1 50p 

7 0 



2 2m 

1 5m 



100 

Ge 

D020 

66 

TD251 

2 2m 

22m 

3.0d 

8 0 

70m 

390m 

540m 


1 5n 

5 0 



2 2m 

1 5m 



75A 

Ge 

M214 

67r 

TD261 

2 2m 

200m 

3 Op 

8.0 

100m 

390m 

650m 


1 5n 

5 0 



2 2m 

1 5m 



100 

Ge 

M214 

68t 

TD271 

2 2m 

200m 

3 Op 

8 0 

100m 

390m 

675m 


150p 

5.0 



2.2m 

1 5m 


i 

100 

Ge 

D020 

69 

1N3715 

2 2m 

,05m 

10d 

7 0 

65m 

355m 

510m 

3 OG 

50n 

1.1 

53 


10m 



100S 

Ge 

A82a 

70 

JAN1N3715 

2.2m 

05m 

lOp 


72mA 

395mA 

535mA 



3 0 0 

62 0^ 


10m 



100A 

Ge 

A82a 

71 

TD715 

2 2m 

05m 

lOp 

8 0 

65m 

355m 

510m 


80n 

1 1 

53 


10m 



100S 

Ge 

A82 

72 

1N3714 

2 2m 

20m 

25dA0 

4 2 

65m 

350m 

500m 

2.2G 

50n 

1.0 

55 


10m 



100S 

Ge 

A82a 

73 

TD714 

2 2m 

200u 

25p 

8.0 

65m 

350m 

500m 


Q. 

O 

o 

00 

1 0 

50 





100S 

Ge 

A82 

74 

1N4397 

2 2m 

22m 

200p 

2 5 

80m 

510m 

690m 



2.0 



4 5m 



200S 

Si 

D017 

75 

TD419 

2 35m 


• 1 1P0 

8 0 

78m 

400m 

580m 

65G0 


8.0 0. 

60 


2 0m 



75A 

Ge__ 

M323 

76 

TD418 

2 35m 


. 1 5p0 

8 0 

77m 

400m 

580m 

5OG0 


7 0 0 

60 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

77 

TD417 

2.35m 


• 22p0 

8 0 

76m 

400m 

580m 

4OG0 


60 0 

60 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

78 

TD416 

2 35m 


,3Od0 

8 0 

75m 

390m 

570m 

3OG0 


60 


60m 

2 0m 



75A 

Ge 

M323 

79 

TD415 

2 35m 


.41 p0 _ 

8 0 

74m 

390m 

570m 

25G0 


6 0 0 

60 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

80 

TD414 

2 35m 


53p0 

8 0 

72m 

380m 

560m 

2OG0 


5.0 0 

60 


2.0m 



75A 

Ge 

M323 

81 

TD413 

2 35m 


,75d0 

8 0 

70m 

380m 

550m 

15G0 


5-0 0 

60 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

82 

TD412 

2.35m 


12 p0 

8 0 

67m 

360m 

540m 

1OG0 


40 0 

60 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

83 

TD4 1 1 

2 35m 


2 3p0 

8 0 

65m 

350m 

520m 

5.OG0 


3 0 0 

60 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

84 

A1A230D 

2 5m 


25Of0 





3OM0 

IOOd 

9.0 

70 0 





100A 

GA* 

FlOaa 

85 

A1A230E 

2 5m 


25Of0 





3OM0 

lOOp 

9 0 

70 0 





100A 

GA* 

F54e 

86 

A1A225D 

2 5m 


3OOf0 





25M0 

lOOp 

8.0 

70 0 





100A 

GA* 

FlOaa 

87 

A1A225E 

2 5m 


3OOf0 





25M0 

IOOd 

8 0 

70 0 





100A 

GA* 

F54e 

88 

A1G650D 

2 5m 


3OOf0 





5OM0 

lOOp 

8 0 

38 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

89 

A1G650E 

2 5m 


3OOf0 





5OM0 

lOOp 

8 0 

38 3 





100A 

Ge* 

F54e 

90 

MS1248A 

2 5m 


4Od0 





5OG0 

lOn 

7 0 

85 0 

1 5m§ 




100S 

Ge 

F54 

91 

A1A220D 

2 5m 


45Of0 





2OM0 

lOOp 

7 0 

70 0 





100A 

GA* 

FlOaa 

92 

A1A220E 

2 5m 


45Of0 





2OM0 

lOOp 

7.0 

70 0 





100A 

GA* 

F54e 

93 

A1G640D 

2 5m 


45Of0 





4OM0 

IOOd 

8 0 

38 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

94 

A1G640E 

2 5m 


45Of0 





4OM0 

lOOp 

8 0 

38 0 





100A 

Ge* 

F54e 

95 

A1G630D 

2 5m 


5OOf0 





3OM0 

lOOp 

7 0 

38 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

96 

A1G630E 

2 5m 


5OOf0 





3OM0 

IOOd 

7 0 

38 0 





100A 

Ge* 

F54e 

97 

MS1247A 

2 5m 


5Op0 





4OG0 

. 10n 

7 0 

85 0 

1 5m§ 




100S 

Ge 

F54 

98 

A1A215A 

2 5m 


7OOf0 





15M0 

300p 

60 

70 0 





100 A 

GA* 

FlOab 

99 

A1A215D 

2.5m 


7OOf0 





15M0 

IOOd 

6.0 

70 0 





100 A 

GA* 

FlOaa 

100 

A1A215E 

2 5m 


7OOf0 





15M0 

lOOp 

6.0 

70 0 





10OA 

GA* 

F54e 

101 

A1G625A 

2 5m 


7OOf0 





25M0 

300p 

60 

38 0 





100A 

Ge* 

FlOab 

102 

A1G625D 

2 5m 


7OOf0 





25M0 

IOOd 

6.0 

38 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

103 

A1G625E 

2 5m 


7OOf0 





25M0 

lOOp 

60 

38 0 





100 A 

Ge* 

F54e 

104 

MSI146A 

2 5m 


7Op0 





3OG0 

30n 

60 

85 0 

1 5m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

105 

MS1246A 

2 5m 


7Od0 





3OG0 

. 10n 

60 

85 0 

1 5m§ 




100S 

Ge 

F54 

106 

MSI 145A 

2 5m 


8Op0 





25G0 

30n 

5 0 

85 0 

1 4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

107 

MS1245A 

2 5m 


8Op0 





25G0 

10n 

5 0 

85 0 

1 4m§ 




100S 

Ge 

F54 

108 

MSI 144A 

2.5m 


9Op0 





2OG0 

30n 

4.0 

85 0 

1 4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

109 

MS1244A 

2 5m 


9Op0 





2OG0 

. 10n 

4.0 

85 0 

1.4m§ 




100S 

Ge 

F54 

110 

A1G620A 

2 5m 


1 Od0 





2OM0 

300d 

5 0 

38 0 





100A 

Ge* 

FlOab 
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IN ORDER OF (1) PEAK CURRENT. (2) MAXIMUM 







l l. 

i urv 

IMCL UlUUtd 




CAPACITANCE, and 

3) TYPI 

No. 


3J 

PEAK CUR. 

2JMAX. 

MIN 

1 


1 RESISTIVE 

SER. 

SER. 

NEG. 

NOISE 

ABSOI 

.UTE MAX. RA' 

'INGS 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

1 1 ITOLER- 

TOTAL 

Ip/lv 

a 

> 

Vv 

Vf ICUTOFF 

IND. 

RES 

RES 

VOLT 

FWD. 

DISS 

THER. 

MAX 


DWG. 

No 

No. 

Ip LA 

NCE 

CAP 




at Ip 

FREQ. 

Ls 

Rs 

-R 


CUR. 

@25°C 

RES. 

TEMP 

MAT. 

No. 



(A) 

(A) 

(F) 


(V) 

(V) 

(V) 

{Hz) ^ 

(H) 

(Q) 

(0) 

(V) 

(A) 

(W) 

X/mW 

(X) 



1 

A1G620D 

2 5m 


1 Op0 





2OM0 

lOOp 

5.0 

38 0 





10OA 

Ge* 

FlOaa 

2 

A1G620E 

2 5m 


1 Op0 





2OM0 

lOOp 

5.0 

38 0 





100A 

Ge* 

F54e 

3 

A1A210A 

2 5m 


1 100 





1OM0 

300d 

5.0 

70 0 





100A 

GA* 

FlOab 

4 

A1A210D 

2 5m 


i ip 0 





1OM0 

lOOp 

5.0 

70 0 





100A 

GA* 

FlOaa 

5 

A1A210E 

2 5m 


1 1 P 0 





1OM0 

lOOp 

5 0 

70 0 





10OA 

GA* 

F54e 

6 

A1G615A 

2.5m 


1 2p0 





15M0 

300d 

4.0 

38 0 





10OA 

Ge* 

FlOab 

7 

A1G615D 

2 5m 


1 2p0 





15M0 

lOOp 

4 0 

38 0 





10OA 

Ge* 

FlOaa 

8 

A1G615E 

2 5m 


1 2p0 





15M0 

lOOp 

4 0 

38 0 





10OA 

Ge* 

F54e 

9 

MSI143A 

2 5m 


1.2P0 





15G0 

.30n 

4 0 

85 0 

1.4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

10 

MS1243A 

2 5m 


1 2p0 





15G0 

. lOn 

4.0 

85 0 

1 4m§ 




100S 

Ge 

F54 

1 1 

MSI 142A 

2.5m 


1.8p0 





1OG0 

.30n 

30 

85 0 

1.4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

12 

MS1242A 

2 5m 


1 8o0 





1OG0 

lOn 

3.0 

85 0 

1 4m§ 




100S 

Ge 

F54 

13 

A1G610A 

2 5m 


2 Op0 





10M0 

300p 

30 

38 0 





100A 

Ge* 

FlOab 

14 

A1G610D 

2.5m 


2 Op0 





1OM0 

lOOp 

3.0 

38 0 





100A 

Ge* 

FlOaa 

15 

A1G610E 

2.5m 


2 Od0 





1OM0 

IOOd 

3.0 

38 0 





100A 

Ge* 

F54e 

16 

A1A205A 

2 5m 


2.5p0 





5.OM0 

300p 

4.0 

70 0 





10OA 

GA* 

FlOab 

17 

A1A205D 

2.5m 


2.5p0 





5.OM0 

lOOp 

4.0 

70 0 





100A 

GA* 

FlOaa 

18 

A1A205E 

2.5m 


2.5d0 





5.OM0 

lOOp 

4.0 

70 0 





100A 

GA* 

F54e 

19 

MSI141A 

2 5m 


2*7p0 





6.OG0 

.30n 

30 

85 0 

1.4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

20 

MS 1 241A 

2 5m 


2.7p0 





6 OG0 

. lOn 

30 

85 0 

1 4m§ 




100S 

Ge 

F54 

21 

A1G605A 

2 5m 


3 5 00 





5.OM0 

300d 

2.0 

38 0 





100A 

Ge* 

FlOab 

22 

A1G605D 

2 5m 


3.5p0 





5.OM0 

lOOp 

2.0 

38 | 





100A 

Ge* 

FlOaa 

23 

A1G605E 

2 5m 


3 5p0 





5 OM0 

lOOp 

2.0 

38 2 





100A 

Ge* 

F54e 

24 

MSI140A 

2 5m 


7.Od0 





3.OG0 

30n 

20 

85 0 

1 3m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

254# 

AEY24 

2 5m 

,10m 

lOp 

4 0 

70m 

320m 


1.8G 

3.On 

3.5 



25m 



90S 

Ge 

D01 7 

26 

TD429 

2 85m 


1 2 P0 

8.0 

78m 

400m 

580m 

65G0 


so 0 

50 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

27 

TD428 

2.85m 


16o0 

8 0 

77m 

400m 

580m 

5OG0 


7.0 0 

50 


2 Om 



75A 

Ge 

M323 

28 

TD427 

2.85m 


24p0 

8 0 

76m 

400m 

580m 

4OG0 


6.0 0 

50 


2 Om 



75A 

Ge 

M323 

29 

TD426 

2 85m 


34p0 

8 0 

75m 

390m 

570m 

3OG0 


6.0 0 

50 


2 Om 



75A 

Ge 

M323 

30 

TD425 

2 85m 


46p0 

8 0 

74m 

390m 

570m 

25G0 


6.0 | 

50 


2 Om 



75A 

Ge 

M323 

31 

TD424 

2.85m 


58p0 

80 

72m 

380m 

560m 

2OG0 


5.0 0 

50 


2 Om 



75A 

Ge 

M323 

32 

TD423 

2.85m 


84p0 

8 0 

70m 

380m 

550m 

15G0 


5.0 0 

50 


2.0m 



75A 

Ge 

M323 

33 

TD422 

2.85m 


1.3p0 

8 0 

67m 

360m 

540m 

1OG0 


4,0 0 

50 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

34 

TD421 

2 85m 


2Xp0 

8 0 

65m 

350m 

520m 

5.OG0 


3.0 0 

50 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

35 

A15003A 

3.0m 

30m 

1 Op 

12 




15G0 

30n 

4 0 

55 






GA 

FI Or 

36 

A15003D 

3.0m 

30m 

I.Od 

12 




15G0 

10n 

4.0 

55 






GA 

F54d 

37 

PT3531 

3.0m 

30m 

1 1 P0 

10 

135m 

500m 


1OG0 


4.5 0 

75 






GA 

FI Of 

38 

A10003A 

3.0m 

30m 

1 5p 

12 




1OG0 

30n 

3.0 

50 






GA 

FlOr 

39 

A10003D 

3 Om 

30m 

1 5p 

12 




1OG0 

lOn 

3.0 

50 






GA 

F54d 

40 

PT3532 

3 Om 

30m 

2,Op0 

10 

130m 

500m 


7.OG0 


3.5 0 

75 






GA 

FlOf 

41 

MS234 

3.0m 

30m 

5.Op 

12 

60m 

350m 

500m 

4.OG0 

30n 

3.0 

20 

43m 




125S 

GS 

FIOc 

1 4 2 

A1A430D 

3.5m 


3OOf0 





3OM0 

IOOd 

8.0 

52 0 





100A 

GA* 

FlOaa 

43 

A1A430E 

3.5m 


3OOf0 





3OM0 

lOOp 

8.0 

52 0 





10OA 

GA* 

F54e 

44 

A1A425D 

3.5m 


4OOf0 





25M0 

lOOp 

7 0 

52 0 





10OA 

GA* 

FlOaa 

45 

A1A425E 

3.5m 


4OOf0 





25M0 

IOOd 

7.0 

52 0 





100A 

GA* 

F54e 

46 

MS1225A 

3 5m 


5Op0 





5OG0 

. lOn 

60 

60 0 

1 5m§ 




100S 

Ge 

F54 

47 

A1A420D 

3 5m 


52Of0 





2OM0 

lOOp 

6.0 

52 0 





10OA 

GA* 

FlOaa 

48 

A1A420E 

3.5m 


52Of0 





2OM0 

lOOp 

6.0 

52 0 





100A 

GA* 

F54e 

49 

MS1224A 

3.5m 


60 p0. 





4OG0 

. lOn 

6.0 

60 0 

1.4m§ 




100S 

Ge 

F54 

50 

A1A415D 

3 5m 


7 5Of0 





15M0 

lOOp 

50 

52 0 





10OA 

GA* 

FlOaa 

51 

A1A415E 

3 5m 


75Of0 





15M0 

IOOd 

50 

52 0 





100A 

GA* 

F54e 

52 

MSI 103A 

3 5m 


8Op0 





3OG0 

.30n 

5.0 

60 0 

1 4m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

53 

MS1223A 

3 5m 


8Op0 





3OG0 

10n 

5 0 

60 0 

1 4m§ 




100S 

Ge 

F54 

54 

MSI102A 

3 5m 


1.OD0 





2OG0 

.30n 

4.0 

60 0 

1 3m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

55 

MS1222A 

3 5m 


" rm .■ 





2OG0 

lOn 

4.0 

60 | 

1 3m§ 




100S 

Ge 

F54 

56 

A1A410A 

3.5m 


1.25p0 





1OM0 

300p 

40 

52 0 





10OA 

GA* 

FlOab 

57 

A1A410D 

3.5m 


1.25D0 





1OM0 

IOOd 

40 

52 0 





10OA 

GA* 

FlOaa 

58 

A1A410E 

3 5m 


1 25p0 





1OM0 

lOOp 

4.0 

52 5 





100A 

GA* 

F54e 

59 

MSI101A 

3 5m 


1 4p0 





15G0 

.30n 

3.0 

60 0 

1 3m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

60 

MS1221A 

3.5m 


1 4d0 





15G0 

.10n 

3.0 

60 0 

1.3m§ 




100S 

Ge 

F54 

61 

MS225A 

3.5m 


2.Op0 





6.OG0 


20 

35 






Ge 


62 

MSI100A 

3.5m 


2.5p0 





1OG0 

.30n 

2 5 

60 0 

1.3m§ 




100S 

Ge 

FlOh 

63 

MS1220A 

3.5m 


2 5 00 





1OG0 

.10n 

2.5 

60 0 

1.3m§ 




100S 

Ge 

F54 

64 

A1A405A 

3.5m 


3.Op0 





5.OM0 

300p 

3.0 

52 0 





10OA 

GA* 

FlOab 

65 

A1A405D 

3 5m 


3 Op0 





5 OM0 

lOOp 

3.0 

52 0 





10OA 

GA* 

FlOaa 

66 

A1A405E 

3 5m 


3 Op0 





5.OM0 

lOOp 

3.0 

52 0 





100A 

GA* 

F54e 

67 

MS225A 

3.5m 

35m 

3 Op0 

6.0 

75m 

300m 

475m 

7.OG0 

.30n 

2.0 

30 

75m 





Ge 

FIOc 

68 

TD439 

3 7m 


13p0 

80 

78m 

400m 

580m 

65G0 


7.0 2 

40 


2.0m 



75A 

Ge 

M323 

69 

TD438 

3 7m 


1 8d0 

8.0 

77m 

400m 

580m 

5OG0 


6.0 0 

40 


2 0m 



75A 

Ge 

M323 

70 

TD437 

3.7m 


27p0 

80 

76m 

400m 

580m 

4OG0 


6.0 | 

40 


2.0m 



75A 

Ge 

M323 

71 

TD436 

3.7m 


38p0 

80 

75m 

390m 

570m 

3OG0 


50 0 

40 


2.0m 



75A 

Ge 

M323 

72 

TD435 

3.7m 


55p0 

8.0 

74m 

390m 

570m 

25G0 


5.0 0 

40 


2.0m 



75A 

Ge 

M323 

73 

TD434 

3.7m 


7Op0 

80 

72m 

380m 

560m 

2OG0 


5.0 0 

40 


2 Om 



75A 

Ge 

M323 

74 

TD433 

3 7m 


1.Op0 

8.0 

70m 

380m 

550m 

15G0 


40 0 

40 


2 Om 



75A 

Ge 

M323 

75 

TD432 

3.7m 


1.6o0 

8.0 

67m 

360m 

540m 

1OG0 


4.0 0 

40 


2.0m 



75A 

Ge 

M323 

76 

TD431 

3 7m 


3 2p0 

8.0 

65m 

350m 

520m 

5.OG0 


3.0 0 

40 


2 Om 



75A 

Ge 

M323 

77 

MA4606A2 

4.0m 


6Op0 

60 

55m 



30G 


40 0 

30 






Ge 

F56 

78 

MA4606A1 

4 Om 


8Od0 

60 

55m 



22G 


4.0 0 

30 






Ge 

F56 

79 

MA4606A 

4.0m 

1 2m 

1.6p 

60 

55m 

350m 


15G0 

.10n 

4 0 

30 





125S 

Ge 

FlOf 

80 

MA4606B 

4 Om 

1 2m 

2.9p 

60 

55m 

350m 


1OG0 

. lOn 

4 0 

30 





125S 

Ge 

FlOf 

81 

MA4606C 

4 Om 

1 2m 

4 4d 

60 

55m 

350m 


3 OG0 

lOn 

4.0 

30 





1 25S 

Ge 

FlOf 

82 

A1A630D 

4 5m 


35Of0 





3OM0 

lOOp 

7.0 

38 0 





10OA 

GA* 

FlOaa 

83 

A1A630E 

4 5m 


35Of0 





3OM0 

lOOp 

7.0 

38 0 





100A 

GA* 

F54e 

84 

A1A625D 

4 5m 


45Of0 





25M0 

IOOd 

7.0 

38 0 





10OA 

GA* 

FlOaa 

85 

A1A625E 

4.5m 


45Of0 





25M0 

lOOp 

7.0 

38 0 





10OA 

GA* 

F54e 

86 

A1A620D 

4.5m 


6OOf0 





2OM0 

lOOp 

6.0 

38 0 





10OA 

GA* 

FlOaa 

87 

A1A620E 

4 5m 


6OOf0 





20M <2 

lOOp 

6.0 

38 0 





10OA 

GA* 

F54e 

88 

A1A615D 

4 5m 


8OOf0 





15M0 

lOOp 

5.0 

38g 





10OA 

GA* 

FlOaa 

89 

A1A615E 

4.5m 


8OOf0 





15M£ 

lOOp 

5.0 

38 0 





100A 

GA* 

F54e 

90 

A1A610A 

4.5m 


1 5d0 





10MCZ 

300d 

4.0 

38 0 





10OA 

GA* 

FlOab 

91 

A1A610D 

4 5m 


1 5 p0 





1OM0 

lOOp 

4.0 

38 0 





10OA 

GA* 

FlOaa 

92 

A1A610E 

4 5m 


1 5p0 





15M£ 

lOOp 

4.0 

38 0 





100A 

GA* 

F54e 

93 

A1A605A 

4 5m 


3 5o0 





5 OM0 

300d 

3.0 

38 0 





10OA 

GA* 

FlOab 

94 

A1A605D 

4 5m 


3 5p0 





5 OM0 

lOOp 

30 

38 0 





100A 

GA* 

FlOaa 

95 

A1A605E 

4 5m 


3 5p0 





1OM0 

$ lOOp 

30 

38 0 





10OA 

GA* 

F54e 

96 

TD252A 

4 7m 

,47m 

1 Od 

8.0 

90m 

400m 

575m 


1 5n 

4 0 



5.0m 

3 5m 



75A 

Ge 

M214 

97v 

TD262A 

4 7m 

500m 

1 Op 

8 0 

120m 

400m 

650m 


1.5n 

4 0 



5.0m 

3 5m 



100 

Ge 

M214 

98v 

TD272A 

4 7m 

500m 

1 Op 

8.0 

120m 

400m 

675m 


Cl 

o 

LO 

4 0 



5 Om 

3 5m 



100 

Ge 

D020 

99 

TD252 

4 7m 

47m 

6 Od 

8 0 

80m 

390m 

560m 


1.5n 

3.5 



5 Om 

3.5m 



75A 

Ge 

M214 

100v 

TD262 

4.7m 

500m 

6 Op 

8 0 

1 10m 

390m 

650m 


1.5n 

3 5 



5.0m 

3 5m 



100 

Ge 

M214 

101 ▼ 

TD272 

4 7m 

500m 

6 Op 

80 

110m 

390m 

675m 


1 50p 

3 5 



5 Om 

3 5m 



100 

Ge 

D020 

\02*$ 

tAEY25 

4 7m 

20m 

1 5d 

4 0 

75m 

330m 


2.4G 

3.0n 

2 5 



50m 



90S 

Ge 

D017 

103 

1N3717 

4 7m 

12m 

25p 

7 6 

65m 

355m 

510m 

3 4G 

50n 

52 

24 


25m 



100S 

Ge 

A82a 

104 

JAN1N3717 

4 7m 

12m 

25p 


72mA 

. 395mA 

. 535mA 



20 0 

29 0 


25m 



100A 

Ge 

A82a 

105# 

1S1760 

4 7 m 

1 1m 

25d 


65m 


510m 



2 0 0 



30m 



100 

Ge 

A82a 

106 

TD717 

4 7m 

1 20u 

25p 

8 0 

65m 

355m 

510m 


a 

o 

O 

00 

2.0 

41 


25m 



100 

Ge 

A82 

107# 

1S1761 

4 7m 

30m 

40p 


65m 


500m 



2 0 0 



30m 



100J 

Ge 

A82a 

108 

1N3716 

4 7m 

.50m 

50d 

4 0 

65m 

350m 

500m 

1 8G 

.50n 

50 

25 

25m 



100S 

Ge 

A82a 

109 

1N2930 

4 7m 

47m 

250p 

2.5 

85m 

520m 

740m 



1 0 


15m 



200S 

Si 

T018 

1 10 

1N2930A 

4 7m 

. 90u 

250d 


85mA 

. 520mA 

. 1.0 A 



1-0 0 


15m 



200S 


T018 
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11. TUNNEL DIODES 


IN ORDER OF (1) PEAK CURRENT, (2) MAXIMUM 
CAPACITANCE, and (3) TYPE No. 



3J 

PEAK CUR. 

UMAX. 

MIN 



[RESISTIVE 

SER. 

SER. 

NEG. 

NOISE 

ABSO 

.UTE M 

AX. RA1 

riNGS 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

11 ITOLER- 

TOTAL 

Ip/lv 

Vp 

Vv 

Vf [CUTOFF 

IND. 

RES. 

RES. 

VOLT. 

FWD. 

DISS. 

THER 

MAX. 


DWG. 

No. 

No. 

Ip [_A 

NCE 

CAP. 




at Ip 

FREQ. 

Ls 

Rs 

-R 


CUR. 

@25°C 

RES 

TEMP 

MAT. 

No. 



(A) 

(A) 

(F) 


(V) 

(V) 

(V) 

(Hz) 

(H) 

m 

m 

(V) 

(A) 

(W) 

°C/mW 

fC) , 



1 

1N4398 ~ 

4 7m 

47m 

250p 

2.5 

85m 

520m 

700m 



1 0 



10m 



200S 

Si 

WT7 

2 

1N4398A 

4 70m 

240u 

250p 


79mA 

520mA 

1 0 A 



1 0 0 



10m 



200S 

Si 

D017 

3 

1N4398B 

4 70m 

90u 

250d 


74mA 

520mA 

1 0 A 



1 0 0 



10m 



200S 

Si 

D017 

4 

A15005A 

5.0m 

50m 

I.Op 

12 




1 5G0 

30n 

4 0 

45 






GA 

FI Or 

5 

A15005D 

5 Om 

50m 

1 Op 

12 




15G0 

. 10n 

4 0 

45 






GA 

F54d 

6r 

MS 1540 

5 Om 

500u 

1 2p 

12 

160m 

590m 


10G 

1 50d 

30 

40 






GA 

F54c 

7 

A10005A 

5 Om 

50m 

1.5p 

12 




1OG0 

30n 

30 

40 






GA 

F10r 

8 

A10005D 

5 Om 

50m 

1 5p 

12 




10G0 

10n 

3 0 

40 






GA 

F54d 

9 

MA4651A 

5 Om 


1.5d0 

15 


500m 


1OG0 


4.o 0 

45 






GA 

FlOf 

10 

PT3529 

5 Om 

50m 

2 Op0 

12 

145m 

500m 


8 OG0 


30 0 

45 






GA 

FlOf 

11 

MA4651B 

5.0m 


2 5p0 

15 


500m 


8 OG0 


30 0 

45 






GA 

FlOf 

12 

A05005A 

5 Om 

25m 

3 Op 

12 

135m 

520m 

1 0 


.30n 




10m 




GA 

FlOr 

13 

A05005B 

5 Om 

25m 

3 Op 

12 

135m 

520m 

1 0 


30n 




10m 




GA 

M276 

14 

A05005C 

5 Om 

25m 

3 Op 

12 

135m 

520m 

1 0 


50n 




10m 




GA 

A106e 

15 

A05005D 

5 Om 

25m 

3 Od 

12 

135m 

520m 

1.0 


lOn 




10m 




GA 

F54d 

16 

G05005A 

5 Om 

25m 

3 Op 

6 0 

70m 

350m 

480m 


30n 




10m 




Ge 

FI Or 

17 

G05005B 

5 Om 

25m 

3 Op 

6 0 

70m 

350m 

480m 


30n 




10m 




Ge 

M276 

18 

G05005C 

5.0m 

25m 

3 Od 

6 0 

70m 

350m 

480m 


.50n 




10m 




Ge 

A106e 

19 

G05005D 

5.0m 

25m 

3.Op 

6 0 

70m 

350m 

480m 


10n 




10m 




Ge 

F54d 

20 

MS1152 

5 Om 

25m 

3 Op 

6 0 

70m 

370m 

550m 


30n 

3 0 

35 





125S 

Ge 

FIOc 

21 

MSI 163 

5 Om 

25m 

3 Od 

6.0 

70m 

370m 

550m 


30n 

3 0 

35 





100A 

Ge 

F84 

22 

MS1163A 

5 Om 


3.0p 


70m 

38 

.50 



5 0 0 







Ge 


23 

A00005A 

5 Om 

50m 

5.Op 

12 

135m 

520m 

1 0 


30n 




10m 




GA 

FlOr 

24 

A00005B 

5 Om 

50m 

5 Od 

12 

135m 

520m 

1 0 


30n 




10m 




GA 

M276 

25 

A00005C 

5.0m 

50m 

5 Op 

12 

135m 

520m 

1 0 


.50n 




10m 




GA 

A106e 

26 

A00005D 

5 Om 

50m 

5 Op 

12 

135m 

520m 

1.0 


. 10n 




10m 




GA 

F54d 

27 

G00005A 

5.0m 

50m 

5.0d 

6 0 

70m 

350m 

480m 


30n 




10m 




Ge 

FlOr 

28 

G00005B 

5 0m 

50m 

5 Op 

6 0 

70m 

350m 

480m 


30n 




10m 




Ge 

M276 

29 

G00005C 

5 Om 

50m 

5 Op 

6 0 

70m 

350m 

480m 


50n 




10m 




Ge 

A106e 

30 

G00005D 

5 Om 

,50m 

5.Op 

6.0 

70m 

350m 

480m 


. 10n 




10m 




Ge 

F54d 

31 

MA4651C 

5.0m 


5.Op0 

15 


500m 


5.OG0 


2 0 0 

45 






GA 

FlOf 

32 

MS 1052 

5.0m 

25m 

5 Op 

60 

70m 

350m 

540m 


30n 

20 

30 





125S 

Ge 

FIOc 

33 

MS1083 

5 Om 

.25m 

5.0d 

60 

70m 

350m 

540m 


30n 

2.0 

30 





100J 

Ge 

F84 

34 

MS1083A 

5 Om 


5.Op 


75m 

38 

.52 



3 0 0 







Ge 


35 

MSI 302 

5 Om 

25m 

5.Op 

60 

75m 

375m 

520m 


50n 

30 






100 

Ge 

D017 

36 

MS 1530 

5.0m 

25m 

5.0d 

12 

125m 

600m 

900m 

6.0G 

.30n 

1 0 

40 





125S 

GA 

FIOc 

37 

MS1530A 

5 Om 

50m 

5.Op0 


125m 

600m 


6 OG0 

.30n 

1.0 

66 





150S 

GA 

FlOh 

38 

MS 1550 

5 Om 

25m 

5.Op 

12 

125m 

600m 

900m 

6 OG 

30n 

1.0 

40 





125S 

GA 

F84 

39 

MS1550A 

5.0m 


5.0d 


.13 

.55 

1 0 



4.0 0 







Ge 


40 

MSI 702 

5.0m 

,25m 

5 Op 

12 

130m 

550m 

1.0 


50n 

4 0 






100 

GA 

D017 

41 

PT3530 

5 Om 

50m 

5.Op 

12 

145m 

500m 


6.OG0 


2 5 0 

45 






GA 

FlOf 

42 

A1H005A 

5.0m 

10 

5.5d 

10 

140m 

525m 

1.0k 


300d 







100A 

GS* 

FlOab 

43 

1N3857 

5 Om 

25m 

8 Op 

8 0 

70m 

330m 

525m 



3.0 0 



10m 

5 Om 


10OA 

Ge 

M83 

44 

40571 

5.0m 

25m 

8.Op 

8.0 

50m 

3O5m0 




3 0 0 



10m 

5 Om 


100A 

Ge$ 

A106b 

45 

MSI 301 

5 Om 

,25m 

10d 

60 

70m 

385m 

500m 


.50n 

2.0 






100 

Ge 

D017 

46 

MSI 701 

5 Om 

25m 

lOp 

12 

120m 

550m 

1 0 


50n 

20 






100 

GA 

D017 

47 

PT3528 

5.0m 

50m 

13p 

12 

150m 

500m 


12G0 


4 0 0 

45 






GA 

FlOf 

48 

1N3128 

5 Om 

250u 

1 5d 

80 

80mA 

28Om0 

530mA 


600d 

3.0 0 



40m 

20m 

3.7 

100A 

Ge 

M83 

49 

1N3852 

5.0m 

,25m 

1 5p 

8 0 

70m 

330m 

525m 



3.0 0 



10m 

5 Om 


100A 

Ge 

M83 

50 

40566 

5 Om 

,25m 

1 5p 

8 0 

50m 

3O5m0 




3 0 0 



10m 

5.0m 


100A 

Ge$ 

A106b 

514# 

AEY26 

5.0m 

.25m 

1 5d 

4.0 

75m 

330m 


2 4G 

3.On 

2 5 



50m 



90S 

Ge 

D017 

52# 

TU 12/1 

5.0m 

50m 

15p 

4 0 

7 Om 

55m 

250m 


1.5n 

2.° a 

30 





100S 

Ge 

M264 

53# 

TUI 2/2 

5.0m 

1.5m 

15p 

4 0 

7.0m 

55m 

250m 


1.5n 

2.0 0 

30 





100S 

Ge 

M264 

54# 

TU 105 

5 Om 

.75m 

20d 

4 0 

7.0m 

55m 

250m 


1.5n 

2.0 

30 





100S 

Ge 

M264 

55 

1N3847 

5.0m 

.50m 

25p 

6 0 



510m 



3 0 0 



10m 

5.0m 


100A 

Ge 

M83 

56 

40561 

5.0m 

.50m 

25p 

60 






3.0 0 



10m 

5 Om 


100 A 

Ge$ 

A106b 

57 

1N3562 

5.0m 

25u 

85d 

6.0 

55m 

320m 

475m 

1 3G 

1 .On 

70 



15m 



100 

Ge 

C16 

58# 

SFD164 

5.6m 

.60m 

22p0A 

7 0 

65m 

320m 

500m 

2.0G 

6.On 

40 

28 


30m 



100S 

Ge 

T018 

59# 

IS 1762 

6.0m 

60m 

7.Op 


65m 


500m 



5.0 0 



7.0m 



100J 

Ge 

A82 

60# 

IS 1763 

6.0m 

1.0m 

30d 


65m 


500m 



20 0 



30m 



100J 

Ge 

A82a 

61# 

1T1104 

6.0m 

1 Om 

30p 

4.5 

70m 

330m 

460m 

3.0G 

.40n 

80 

25 


50m 

30m 


85J 

Ge* 

M27 

62 

A15075A 

7 5m 

75m 

1.2p 

12 




15G0 

30n 

3.0 

35 






GA 

FlOr 

63 

A15075D 

7.5m 

75m 

1 .2d 

12 




15G0 

lOn 

3.0 

35 






GA 

F54d 

64 

A10075A 

7.5m 

.75m 

2 5p 

12 




10G0 

.30n 

2 0 

30 






GA 

FlOr 

65 

A10075D 

7 5m 

75m 

2-5p 

12 




10G0 

. 10n 

20 

30 






GA 

F54d 

66 

MA4607A2 

10m 


1.OD0 

6.0 

60m 



30G 


3.0 0 

10 






Ge 

F56 

67 

MA4607A1 

10m 


T2p0 

6.0 

60m 



22G 


3.0 0 

10 






Ge 

F56 

68 

PT3525 

10m 

1.0m 

1.5p0 

15 

175m 

500m 


2OG0 


3.0 0 

24 






GA 

FlOf 

69y 

MS 154 1 

10m 

1.0m 

1.9d 

12 

165m 

590m 


9.0G 

150p 

2.0 

20 






GA 

F54c 

70 

A12010A 

10m 

1.0m 

2.Op 

12 




12G0 

.30n 

20 

25 






GA 

FlOr 

71 

A12010D 

10m 

1 Om 

2.0p 

12 




12G0 

10n 

2 0 

25 






GA 

F54d 

72 

TD253B 

10m 

1 Om 

2.0d 

8 0 

90m 

420m 

600m 


1.5n 

2.5 



10m 

7.0m 


75A 

Ge 

M214 

73v 

TD263B 

10m 

1.0m 

2 Op 

8 0 

120m 

420m 

670m 


1 5n 

2.5 



10m 

7.0m 


100 

Ge 

M214 

74v 

TD273B 

10m 

1.0m 

2.Op 

8.0 

120m 

420m 

675m 


1 50p 

2.5 



10m 

7.0m 


100 

Ge 

D020 

75 

MA4607A 

10m 

3.0m 

2 4d 

6 0 

55m 

350m 


15G0 

. 10n 

3.0 

10 





125S 

Ge 

FlOf 

76# 

1S2199 

10m 

1.0m 

2.5p 


85m 

340m 

550m 






10m 



100 

Ge 

A239 

77 

MA4652A 

10m 


2.5p0 

15 


500m 


9.OG0 


3.0 0 

20 






GA 

FlOf 

78 

PT3526 

10m 

1 Om 

3.Od0 

15 

160m 

500m 


12G0 


2 8 0 

24 






GA 

FlOf 

79 

A08010A 

10m 

1.0m 

4.Op 

12 




8.OG0 

.30n 

1.5 

20 






GA 

FlOr 

80 

A08010D 

10m 

1.0m 

4.Op 

12 




8.OG0 

. 10n 

1.5 

20 






GA 

F54d 

81 

MA4607B 

10m 

3.0m 

4.4d 

6.0 

55m 

350m 


8.OG0 

10n 

3 0 

10 





125S 

Ge 

FlOf 

82 

A05010A 

10m 

.50m 

5.0p 

12 

155m 

530m 

1 1 


.30n 




20m 




GA 

FlOr 

83 

A05010B 

10m 

50m 

5.0p 

12 

155m 

530m 

1.1 


.30n 




20m 




GA 

M276 

84 

A05010C 

10m 

.50m 

5.0d 

12 

155m 

530m 

1 1 


.50n 




20m 




GA 

A106e 

85 

A05010D 

10m 

50m 

5 Op 

12 

155m 

530m 

1 1 


lOn 




20m 




GA 

F54d 

86 

G05010A 

10m 

50m 

5 Op 

6 0 

80m 

360m 

500m 


30n 




20m 




Ge 

FlOr 

87 

G05010B 

10m 

.50m 

5.0d 

6.0 

80m 

360m 

500m 


30n 




20m 




Ge 

M276 

88 

G05010C 

10m 

.50m 

5.Op 

6.0 

80m 

360m 

500m 


.50n 




20m 




Ge 

A106e 

89 

G05010D 

10m 

50m 

s.op^ 

6.0 

80m 

360m 

500m 


. lOn 




20m 




Ge 

F54d 

90 

MA4652B 

10m 


5.Od0 

15 


500m 


6.OG0 


2.0 0 

20 






GA 

FlOf 

91 

MSI 154 

10m 

50m 

5 Op 

6.0 

80m 

380m 

470m 


,30n 

2 0 

18 





125S 

Ge 

FIOc 

92 

MSI 165 

10m 

.50m 

5.Op 

6.0 

80m 

380m 

470m 


35n 

2.0 

18 





100A 

Ge 

F84 

93 

MSI 165A 

10m 


5 Od 


80m 

.38 

.51 



3.0 0 







Ge 


94 

TD253A 

10m 

1 Om 

5.0p 

8.0 

80m 

410m 

570m 


1.5n 

2.0 



10m 

7 Om 


75A 

Ge 

M214 

95v 

TD263A 

10m 

1 Om 

5.0p 

8.0 

1 10m 

410m 

650m 


1 5n 

2.0 



10m 

7 Om 


100 

Ge 

M214 

96v 

TD273A 

10m 

1.0m 

5.0d 

8.0 

110m 

410m 

675m 


1 50d 

2.0 



10m 

7.0m 


100 

Ge 

D020 

97 

PT3527 

10m 

1.0m 

7.0p 

15 

150m 

500m 


8 OG0 


25 0 

24 






GA 

FlOf 

98 

1N3858 

10m 

.50m 

8.0p 

8.0 

75m 

350m 

545m 



25 0 



18m 

10m 


100 A 

Ge 

M83 

99 

40572 

10m 

50m 

8.0d 

8 0 

55m 

325m0 




2 5 0 



18m 

10m 


10OA 

Ge$ 

A106b 

100 

MA4607C 

10m 

3 Om 

8.4p 

6 0 

55m 

350m 


3 OG0 

. lOn 

3 0 

10 





125S 

Ge 

FlOf 

101 

TD253 

10m 

1.0m 

9 Op 

8.0 

75m 

400m 

560m 


1.5n 

1.7 



10m 

7.0m 


75A 

Ge 

M214 

102v 

TD263 

10m 

1 Om 

9.0d 

8.0 

100m 

400m 

650m 


1.5n 

1 7 



10m 

7.0m 


100 

Ge 

M214 

103t 

TD273 

10m 

1.0m 

9.0p 

8.0 

100m 

400m 

675m 


1 50p 

1 7 



10m 

7.0m 


100 

Ge 

D020 

104 

A00010A 

10m 

1.0m 

lOp 

12 

155m 

530m 

1.1 


30n 




20m 




GA 

FlOr 

105 

A00010B 

10m 

1.0m 

10d 

12 

155m 

530m 

1.1 


.30n 




20m 




GA 

M276 

106 

A00010C 

10m 

1 Om 

lOp 

12 

155m 

530m 

1.1 


50n 




20m 




GA 

A106e 

107 

A00010D 

10m 

1.0m 

lOp 

12 

155m 

530m 

1.1 


. 10n 




20m 




GA 

F54d 

108 

G00010A 

10m 

1.0m 

10d 

60 

80m 

360m 

500m 


.30n 




20m 




Ge 

FlOr 

109 

G00010B 

10m 

1 Om 

lOp 

6 0 

80m 

360m 

500m 


30n 




20m 




Ge 

M276 

110 

G00010C 

10m 

1 Om 

10d 

60 

80m 

360m 

500m 


. 50n 




20m 




Ge 

A106e 
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11. TUNNEL DIODES 


IN ORDER OF (1) PEAK CURRENT, (2) MAXIMUM 
CAPACITANCE, and (3) TYPE No. 



3j 

PEAK CUR. 1 

2JMAX. 

MIN 



1 RESISTIVE 

SER. 

SER. 

NEG. 

NOISE 

ABSOL 

UTE MAX. RA1 

’INGS 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

U ITOLER- 

TOTAL 

Ip/lv 

Vp 

Vv 

Vf [CUTOFF 

IND. 

RES. 

RES. 

VOLT. 

FWD. 

DISS. 

THER. 

MAX. 


DWG. 

No. 

No. 

Ip |_A 

NCE 

CAP. 




at Ip 

FREQ. 

Ls 

Rs 

-R 


CUR. 

@25°C 

RES. 

TEMP 

MAT. 

No. 



(A) 

(A) 

(F) 


(V) 

(V) 

(V) 

(Hz) 

(H) 

(H) 

(0) 

(V) 

(A) 

(W) 

°C/mW 

(°C) 



1 

GOOOIOD 

10m 

1 .Om 

10p 

6.0 

80m 

360m 

500m 


YOn 




20m 




Ge 

F54d 

2 

MA4652C 

10m 


1Op0 

15 


500m 


4.OG0 


20 0 

20 






GA 

F10f 

3 

MS1054 

10m 

.50m 

IOd 

6.0 

80m 

370m 

470m 


.30n 

1.0 

16 





125S 

Ge 

FIOc 

4 

MS1085 

10m 

1.0m 

lOp 

6.0 

80m 

370m 

560m 


30n 

TO 

16 





100J 

Ge 

F84 

5 

MS1085A 

10m 


lOp 


80m 

.38 

.53 



20 0 







Ge 


6 

MS1304 

10m 

50m 

IOd 

6.0 

80m 

375m 

525m 


50n 

2.0 






100 

Ge 

D017 

7 

MSI 531 

10m 

.50m 

lOp 

12 

125m 

600m 

900m 

4.0G 

30n 

.80 

25 





125S 

GA 

FIOc 

8 

MS 1531A 

10m 

1.0m 

10p0 


125m 

600m 


4.OG0 

30n 

.80 






150S 


FlOh 

9 

MS 1551 

10m 

50m 

IOd 

12 

125m 

600m 

900m 

4.0G 

30n 

80 

25 





125S 

GA 

F84 

10 

MS1551A 

10m 


lOp 


.13 

55 

1.0 



2.0 0 







Ge 


11 

MS 1704 

10m 

.50m 

lOp 

12 

130m 

550m 

1.0 


50n 

2.0 






100 

GA 

D017 

12 

1N3853 

10m 

50m 

1 5d 

8.0 

75m 

350m 

545m 



2.5 0 



18m 

10m 


100A 

Ge 

M83 

13 

40567 

10m 

.50m 

15p 

8.0 

55m 

325m0 




2.5 0 



18m 

10m 


100A 

Ge$ 

A106b 

14 

1N3118 

10m 

1 .Om 

2Op0 

10 

160m 

600m 

700m 


6.On 

5.0 0 

25 



50m 


100S 

GA 

D017 

15 

MS1303 

10m 

.50m 

20d 

6.0 

75m 

385m 

500m 


50n 

1.5 






100 

Ge 

D017 

16 

MS 1703 

10m 

.50m 

20p 

12 

120m 

550m 

1 0 


50n 

1.5 






100 

GA 

D017 

17 

TD554 

10m 

1.0m 

2Op0 

8.1 

130m 

550m 

1 1 


50n 

2 2 






150S 

GA 

A82 

18 

1N3848 

10m 

1.0m 

25d 

6.0 



520m 



25 0 



18m 

10m 


100A 

Ge 

M83 

19 

40562 

10m 

1.0m 

25p 

6.0 






2.5 0 



1 8m 

10m 


100A 

Ge$ 

A106b 

20 

AEY27 

10m 

50m 

30p 

4 0 

80m 

340m 


2.0G 

3.On 

1 8 _ 



100m 



90S 

Ge 

D017 

21# 

TU13/1 

10m 

1.0m 

30d 

40 

7.0m 

55m 

250m 


1.5n 

2.0 0 

15 





100S 

Ge 

M264 

22# 

TUI 3/2 

10m 

2.0m 

30p 

40 

7.0m 

55m 

250m 


1.5n 

2.0 0 

15 





100S 

Ge 

M264 

23# 

TU 110 

10m 

1.0m 

40p 

4.0 

7.0m 

55m 

250m 


1.5n 

1.5 0 

10 





100S 

Ge 

M264 

24 

1N3719 

10m 

25m 

50d 

7.0 

65m 

355m 

510m 

2.8G 

50n 

• 36 

12 


50m 



100S 

Ge 

A82a 

25 

JAN1N3719 

10m 

.25m 

50p 


72mA 

395mA 

535mA 



1 5 0 

14 0 


50m 



100A 

Ge 

A82a 

26 

TD719 

10m 

2.5m 

50p 

8.0 

65m 

355m 

510m 


800p 

1.5 

85 


50m 



100 

Ge 

A82 

27 

1N3718 

10m 

1.0m 

90d 

4 1 

65m 

350m 

500m 

1 6G 

50n 

.30 

13 


50m 



100S 

Ge 

A82? 

28 

TD718 

10m 

1.0m 

90p 

8.0 

65m 

350m 

500m 


800p 

1 5 

80 


50m 



100 

Ge 

A82 

29 

1N2931 

10m 

1 .Om 

400p 

2.5 

85m 

530m 

740m 



1 0 



25m 



200S 

Si 

T018 | 

30 

1N2931A 

10m 

200u 

400d 


85mA 

530mA 

1.0 A 



1.0 0 



25m 



200S 


T018 

31 

1N4399 

10m 

1.0m 

400p 

2.5 

85m 

530m 

700m 



1 0 



15m 



200S 

Si 

D017 

32 

1N4399A 

10m 

500u 

400p 


80mA 

530mA 

1 0 A 



10 @ 



15m 



200S 

Si 

D017 

33 

1N4399B 

10m 

200u 

400d 


75mA 

530mA 

1.0 A 



1 0 0 



15m 



200S 

Si 

D017 

34 

PT3511 

1 1m 

15m 

30p 

30 

185m 

500m 


1OG0 


• 80 0 

20 






GA 

FlOf 

35 

PT3512 

11m 

15m 

lOOp 

15 

180m 

500m 


8 OG0 


70 0 

20 






GA 

FlOf 

36 

PT3522 

18m 

1.8m 

1 1 D0 

12 

175m 

500m 


25G0 


30 0 

14 






GA 

FlOf 

37 

PT3523 

18m 

1.8m 

4 Op 

12 

160m 

500m 


1 2G0 


25 0 

14 






GA 

FlOf 

38 

PT3524 

1 8m 

1.8m 

lOp 

15 

150m 

500m 


8 OG0 


2° 0 

14 






GA 

FlOf 

39 

MA4655 

20m 


1 2p0 

10 

150m 



25G0 


3.0 0 

13 






GA 

F56 

40v 

MS 1542 

20m 

2.0m 

3.4p 

12 

170m 

590m 


8.0G 

150p 

1 5 

10 






GA 

F54c 

41 

MA4653A 

20m 


4.Op0 

15 


500m 


8.OG0 


20 0 

10 






GA 

FlOf 

42 

A10020A 

20m 

2.0m 

5.0d 

12 




1OG0 

,30n 

1 5 

10 






GA 

FI Or 

43 

A10020D 

20m 

2.0m 

5.Op 

12 




10G0 

. lOn 

1 5 

10 






GA 

F54d 

44 

MA4653B 

20m 


8 Op0 

15 


500m 


6.OG0 


1 5 0 

10 






GA 

FlOf 

45 

1N3859 

20m 

1.0m 

IOd 

8.0 

85m 

365m 

565m 



2° 0 



35m 

20m 


100A 

Ge 

M83 

46 

40573 

20m 

1.0m 

lOp 

8.0 

65m 

34Om0 




20 0 



35m 

20m 


100A 

Ge$ 

AlOfeb 

47 

A05020A 

20m 

1.0m 

lOp 

12 

175m 

535m 

1.1 


30n 




40m 




GA 

FlOrf 

48 

A05020B 

20m 

1 Om 

IOd 

12 

175m 

535m 

1 1 


30n 




40m 




GA 

M276 

49 

A05020C 

20m 

1 Om 

lOp 

12 

175m 

535m 

1.1 


50n 




40m 




GA 

A106e 

50 

A05020D 

20m 

1.0m 

lOp 

12 

175m 

535m 

1.1 


. lOn 




40m 




GA 

F54d 

51 

G05020A 

20m 

1.0m 

IOd 

6 0 

90m 

370m 

540m 


30n 




40m 




Ge 

FI Or I 

52 

G05020B 

20m 

1 .Om 

lOp 

6 0 

90m 

370m 

540m 


,30n 




40m 




Ge 

M276 

53 

G05020C 

20m 

1 Om 

lOp 

60 

90m 

370m 

540m 


50n 




40m 




Ge 

A106e 

54 

G05020D 

20m 

1.0m 

IOd 

6.0 

90m 

370m 

540m 


. lOn 




40m 




Ge 

F54d 

55 

MS1159 

20m 

1.0m 

lOp 

6.0 

85m 

390m 

490m 


30n 

To 

10 





125S 

Ge 

FIOc 

56 

MS1167 

20m 

1.0m 

lOp 

60 

85m 

390m 

490m 


35n 

1.0 

10 





100A 

Ge 

F84 

57 

MSI167A 

20m 


IOd 


85m 

39 

.54 



20 0 







Ge 


58 

1N3129 

20m 

1 .Om 

20p 

8 0 

100mA 

3OOm0 

575mA 


600p 

2 5 0 



55m 

20m 

3 7 

100A 

Ge 

M83 

59 

1N3854 

20m 

1.0m 

20p 

8.0 

85m 

365m 

565m 



2.0 0 



35m 

20m 


100A 

Ge 

M83 

60 

40568 

20m 

1 .Om 

20d 

80 

65m 

34Om0 


! 


20 0 



35m 

20m 


100A 

Ge$ 

A106b 

61 

A00020A 

20m 

2.0m 

20p 

12 

175m 

535m 

1 1 


30n 




40m 




GA 

FI Or 

62 

A00020B 

20m 

2.0m 

20p 

12 

175m 

535m 

1 1 


30n 




40m 




GA 

M276 

63 

A00020C 

20m 

2.0m 

20d 

12 

175m 

535m 

1.1 


50n 




40m 




GA 

A106e 

64 

A00020D 

20m 

2.0m 

20p 

12 

175m 

535m 

1.1 


lOn 




40m 




GA 

F54d 

65 

G00020A 

20m 

2.0m 

20p 

6.0 

90m 

370m 

540m 


30n 




40m 




Ge 

FI Or 

66 

G00020B 

20m 

2.0m 

20d 

6.0 

90m 

370m 

540m 


30n 




40m 




Ge 

M276 

1 67 

G00020C 

20m 

2.0m 

20p 

60 

90m 

370m 

540m 


50n 




40m 




Ge 

A106e 

68 

G00020D 

20m 

2.0m 

20p 

6.0 

90m 

370m 

540m 


lOn 




40m 




Ge 

F54d 

69 

MA4653C 

20m 


2Od0 

15 


500m 


4 OG0 


1 5 0 

10 






GA 

FlOf 

70 

MS 1059 

20m 

1 .Om 

20p 

60 

85m 

380m 

480m 


30n 

75 

80 





125S 

Ge 

FIOc 

71 

MS 1087 

20m 

1 .Om 

20p 

60 

85m 

380m 

480m 


30n 

.75 

8.0 





100J 

Ge 

F84 

72 

MS1087A 

20m 


20d 


85m 

.39 

.53 



1.5 0 







Ge 


73 

MS 1305 

20m 

1.0m 

20p 

60 

85m 

385m 

530m 


50n 

1.5 






100 

Ge 

D017 

74 

MS 1532 

20m 

1 Om 

20p 

12 

125m 

610m 

950m 

3.5G 

30n 

.60 

14 





125S 

GA 

FIOc 

75 

MS1532A 

20m 

2.0m 

2Od0 


125m 

610m 


3 5G0 

30n 

60 






150S 

GA 

FlOh 

76 

MS 1552 

20m 

1.0m 

20p 

12 

125m 

610m 

950m 

3 5G 

,30n 

.60 

14 





125S 

GA 

F84 

77 

MS1552A 

20m 


20p 


.14 

.55 

1.0 



1.5 0 







Ge 


78 

MS 1705 

20m 

1.0m 

20d 

12 

140m 

550m 

1 0 


50n 

1.5 






100 

GA 

D017 

79 

A1H020A 

20m 


22p 

10 

180m 

540m 

1 Ik 


300p 







100A 

GS* 

FlOab 

80 

1N3849 

20m 

2.0m 

30p 

6 0 



540m 



2.0 0 



35m 

20m 


100A 

Ge 

M83 

81 

40563 

20m 

2.0m 

30d 

6.0 






2.0 0 



35m 

20m 


100A 

Ge$ 

A106b 

82## 

AEY28 

20m 

1.0m 

50p 

4.0 

80m 

360m 


1.4G 

3 On 

1.0 



100m 



90S 

Ge 

D017 

83# 

TU 14/1* 

20m 

2.0m 

60p 

4 0 

7.0m 

55m 

250m 


1 5n. 

2.0 0 

10 





100S 

Ge 

M264 

84# 

TUI 4/2 

20m 

4.0m 

60d 

40 

7 Om 

55m 

250m 


1 5n 

2 ° 0 

10 





100S 

Ge 

M264 

85 

1N2932A 

21m 

440u 

1 2n 


90mA 

530mA 

1 0 A 



8OOm0 



40m 



200S 


TOI^ 

86 

TD254A 

22m 

2.2m 

4.Op 

80 

100m 

425m 

600m 


1 5n 

2.0 



11m 

7.5m 


75A 

Ge 

M214 

87v 

TD264A 

22m 

2.0m 

4.0d 

80 

130m 

425m 

680m 


1 5n 

2.0 



11m 

7.5m 


100 

Ge 

M214 

88v 

TD274A 

22m 

2.0m 

4.Op 

80 

130m 

425m 

675m 


1 50p 

2.0 



11m 

7.5m 


100 

Ge 

D020 

89 

TD254 

22m 

2.2m 

18p 

8.0 

90m 

425m 

600m 


1 5n 

1.8 



11m 

7.5m 


75A 

Ge 

M214 

90v 

TD264 

22m 

2.0m 

1 8d 

8 0 

115m 

425m 

650m 


1 5n 

1 8 



11m 

7.5m 


100 

Ge 

M214 

9 1 ▼ 

TD274 

22m 

2.0m 

18p 

8.0 

115m 

425m 

675m 


1 50p 

1.8 



11m 

7.5m 


100 

Ge 

D020 

92 

1N3721 

22m 

50m 

lOOp 

7 0 

65m 

355m 

510m 

2 6G 

50n 

.22 

5 3 


100m 



100S 

Ge 

A82a 

93 

JAN1N3721 

22m 

50m 

1 OOd 


72mA 

395mA 

535mA 



1.0 0 

6.2 0 


50m 



100A 

Ge 

A82a 

94 

1N3720 

22m 

2.0m 

1 50p 

4.2 

65m 

350m 

500m 

1 6G 

50n 

20 

5 6 


100m 



100S 

Ge 

A82a 

95 

1N2932 

22m 

2.2m 

1200p 

2 5 

90m 

530m 

740m 



.80 



40m 



200S 

Si 

T018 

96 

PT3519 

30m 

3.0m 

2 5d0 

15 

175m 

500m 


25G0 


2 5 0 

9.0 






GA 

FlOf 

97 

MA4608A 

30m 

9 Om 

6.4p 

60 

55m 

350m 


10G0 

10n 

2.0 

4 0 





125S 

Ge 

FlOf 

98 

PT3520 

30m 

3.0m 

8 Op 

15 

150m 

500m 


15G0 


2.0 0 

9.0 






GA 

FlOf 

99 

MA4608B 

30m 

9.0m 

12 4d 

6.0 

55m 

350m 


5.OG0 

. 10n 

2.0 ^ 

4.0 





125S 

Ge 

FlOf 

100 

PT3521 

30m 

3 Om 

20p 

15 

145m 

500m 


1OG0 


1.8 0 

9 0 






GA 

FlOf 

101 

MA4608C 

30m 

9.0m 

25 4p 

6.0 

55m 

350m 


3 OG0 

lOn 

20 

4.0 





125S 

Ge 

FlOf 

102 

PT3516 

45m 

4.5m 

4.0d 

15 

175m 

500m 


2OG0 


, 1.8 0 

6.0 






GA 

FlOf 

103 

PT3517 

45m 

4.5m 

lOp 

15 

160m 

500m 


1 5G0 


T5 g 

60 






GA 

FlOf 

104 

PT3518 

45m 

4.5m 

30p 

15 

150m 

500m 


1OG0 


1.2 0 

6 0 






GA 

FlOf 

105 

1N2933A 

46 5m 

440u 

1 8n 


90mA 

i 530mA 

i 1.0 A 



600m(Z 



75m 



200S 


T018 

106 

HT95A 

47m 

94m 


3 5 

75m 

450m 

810m 


4 On 

10 0 

4 7 






Si 

A106a 

107 

1N2933 

47m 

4.7m 

1800p 

2 5 

90m 

530m 

740m 



60 



75m 



200S 

Si 

T018 

108 

MA4654A1 

50m 


4 Od0 

10 

180m 



15G 


20 0 

4 0 






GA 

F56 

109 

TD255A 

50m 

5 Om 

5 Op 

80 

130m 

425m 

640m 


1 5n 

1.5 



25m 

18m 


75A 

Ge 

M214 

1 10t 

TD265A 

50m 

5.0m 

—50b_ 

8 0 

200m 

425m 

750m 


1 5n 

1.5 



25m 

18m 


100 

Ge 

M214 
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11. TUNNEL DIODES 


IN ORDER OF |1) PEAK CURRENT. (2) MAXIMUM 



3U 

PEAK CUR 

2JMAX. 

MIN 



1 RESISTIVE 

SER. 

SER. 

NEG. 

NOISE 

ABSOLUTE MAX. RA1 

TINGS 

DESCRIPTION 1 

LINE 

TYPE 

JJ TOLER- 

TOTAL 

Ip/lv 

Vp 

Vv 

Vf [CUTOFF 

IND. 

RES. 

RES 

VOLT. 

FWD. 

DISS. 

THER. 

MAX. 


DWG. 

No. 

No. 

Ip u 

kNCE 

CAP. 




at Ip 

FREQ 

Ls 

Rs 

-R 


CUR. 

@25°C 

RES. 

TEMP 

MAT. 

No. 



(A) 

(A) 

(F) 


(V) 

(V) 

(V) 

(Hz) 

(H) 

(0) 

(ft) 

(V) 

(A) 

(W) 

°C/mW 

(°C) 



It 

TD275A 

50m 

5 Om 

5.Op 

8 0 

200m 

425m 

675m 


150p 

1.5 



25m 

18m 


100 

Ge 

D020 

2# 

1S1764 

50m 

5 Om 

7.Op 


90m 


550m 



2 0 0 



25m 



100J 

Ge 

A82a 

3 

MA4654A 

50m 


1Od0 

10 


500m 


6.OG0 


1.5 0 

4 0 






GA 

FlOf 

4 

1N3860 

50m 

2.5m 

12p 

80 

105m 

380m 

585m 



i 5 0 



85m 

50m 


100A 

Ge 

M83 

5 

40574 

50m 

2 5m 

12p 

8 0 

80m 

355m0 




1 5 0 



85m 

50m 


100A 

Ge$ 

A106b 

6 

MA4654B 

50m 


15d0 

10 


500m 


4.OG0 


1 2 0 

4 0 






GA 

FlOf 

7 

1N3130 

50m 

2 5m 

25p 

8 0 

1 20mA 

35Om0 

620mA 


60n 

15 0 



70m 

50m 

1 3 

100A 

Ge 

M83 

8 

40569 

50m 

2 5m 

25p 

8 0 

80m 

355m0 




1 5 0 



85m 

50m 


100A 

Ge$ 

A106b 

9 

A05050A 

50m 

2 5m 

25d 

12 

195m 

540m 

1 1 


30n 




100m 




GA 

FI Or 

10 

A05050B 

50m 

2 5m 

25p 

12 

195m 

540m 

1 1 


30n 




100m 




GA 

M276 

1 1 

A05050C 

50m 

2 5m 

25p 

12 

195m 

540m 

1 1 


50n 




100m 




GA 

A106e 

12 

A05050D 

50m 

2 5m 

25d 

12 

195m 

540m 

1 1 


10n 




100m 




GA 

F54d 

13 

G05050A 

50m 

2 5m 

25p 

6 0 

100m 

380m 

565m 


30n 




100m 




Ge 

FI Or 

14 

G05050B 

50m 

2 5m 

25p 

6.0 

100m 

380m 

565m 


30n 




100m 




Ge 

M276 

15 

G05050C 

50m 

2 5m 

25d 

60 

100m 

380m 

565m 


50n 




100m 




Ge 

A106e 

16 

G05050D 

50m 

2 5m 

25p 

6 0 

100m 

380m 

565m 


10n 




100m 




Ge 

F54d 

17 

TD255 

50m 

5 Om 

25p 

8.0 

1 10m 

425m 

625m 


1 5n 

1 4 



25m 

18m 


75A 

Ge 

M214 

1 8t 

TD265 

50m 

5 Om 

25p 

8 0 

180m 

425m 

700m 


1 5n 

1.4 



25m 

18m 


100 

Ge 

M214 

19t 

TD275 

50m 

5 Om 

25p 

8 0 

180m 

425m 

675m 


1 50p 

1 4 



25m 

18m 


100 

Ge 

D020 

20 

1N3138 

50m 

2 2m 

3 °P 

13 

260mA 

620mA 

1 4 A 


600n 

2 6 0 



100m 

40m 



GA 

M83 

21 

MA4654C 

50m 


3Od0 

10 


500m 


3 OG0 


1 2 0 

4 0 






GA 

FlOf 

22 

1N3850 

50m 

5 Om 

40p 

60 



585m 



15 0 



85m 

50m 


100A 

Ge 

M83 

23 

40564 

50m 

5 Om 

40p 

6 0 






1 5 0 



85m 

50m 


10OA 

Ge$ 

A106b 

24 

A00050A 

50m 

5 Om 

50d 

12 

195m 

540m 

1.1 


30n 




100m 




GA 

FI Or 

25 

A00050B 

50m 

5 Om 

50p 

12 

195m 

540m 

1 1 


30n 




100m 




GA 

M276 

26 

A00050C 

50m 

5.0m 

50p 

12 

195m 

540m 

1.1 


50n 




100m 




GA 

A106e 

27 

A00050D 

50m 

5 Om 

50d 

12 

195m 

540m 

1 1 


. 10n 




100m 




GA 

F54d 

28 

G00050A 

50m 

5 Om 

50p 

6 0 

100m 

380m 

565m 


k30n 




100m 




Ge 

FI Or 

29 

G00050B 

50m 

5 Om 

50p 

60 

100m 

380m 

565m 


30n 




100m 




Ge 

M276 

30 

G00050C 

50m 

5 Om 

50d 

6 0 

100m 

380m 

565m 


50n 




100m 




Ge 

A106e 

31 

G00050D 

50m 

5 Om 

50p 

60 

100m 

380m 

565m 


10n 




100m 




Ge 

F54d 

32 

MSI 533 

50m 

2 5m 

5°P 

12 

135m 

620m 

1 0 

3.0G 

30n 

40 

5 0 





125S 

GA 

FIOc 

33 

MS1533A 

50m 

5 Om 

5Od0 


135m 

620m 


3.OG0 

30n 

40 






150S 

GA 

FlOh 

34 

MSI 553 

50m 

2 5m 

50p 

12 

135m 

620m 

1 0 

3 OG 

30n 

40 

5 0 





125S 

GA 

F84 

35 

MS1553A 

50m 


50p 


16 

55 

1.1 



1 0 0 







Ge 


36 

A1H050A 

50m 


55d 

10 

200m 

545m 

1 Ik 


300b 







100A 

GS* 

FlOab 

37 

MA4609A 

60m 

18m 

15.4p 

6 0 

55m 

350m 


8 OG0 

10n 

1 0 

2 0 





125S 

Ge 

FlOf 

38 

MA4609B 

60m 

18m 

30 4p 

6 0 

55m 

350m 


4 OG0 

10n 

1 0 

2.0 





1 25S 

Ge 

FlOf 

39 

MA4609C 

60m 

18m 

60 4d 

6 0 

55m 

350m 


2 OG0 

10n 

1 0 

2.0 





125S 

Ge 

FlOf 

40 

PT3513 

90m 

9 Om 

9 Op 

15 

180m 

500m 


15G0 


1.0 0 

3.0 






GA 

FlOf 

41 

PT3514 

90m 

9 Om 

20p 

15 

175m 

500m 


10G0 


80 0 

3 0 






GA 

FlOf 

42 

PT3515 

90m 

9 Om 

60p 

15 

170m 

500m 


8 OG0 


70 0 

30 






GA 

FlOf 

43 

HT96A 

100m 

2 0m 


3 5 

75m 

450m 

810m 


4.On 

1 0 0 

T2 






Si 

A106a 

44# 

1S2201 

100m 

15m 

5 Op 

4 2 

200m 

450m 

650m 









100 

Ge 

A82a 

45 

TD256A 

100m 

10m 

6.Op 

8.0 

180m 

450m 

660m 


1 5n 

1.2 



50m 

35m 


75A 

Ge 

M214 

46t 

TD266A 

100m 

10m 

6 Op 

8 0 

260m 

450m 

800m 


1 5n 

1.2 



50m 

35m 


100 

Ge 

M214 

47t 

TD276A 

100m 

10m 

6 Op 

8 0 

260m 

450m 

675m 


150p 

1 2 



50m 

35m 


100 

Ge 

D020 

48 

40570 

100m 

5.0m 

25d 

8 0 

90m 

365m0 




1 0 0 



170m 

100m 


100A 

Ge$ 

A106b 

49 

TD256 

100m 

10m 

35p 

8 0 

150m 

450m 

650m 


1 5n 

1 1 



50m 

35rh 


75A 

Ge 

M21 4 

50t 

TD266 

100m 

10m 

35p 

8 0 

210m 

450m 

720m 


1 5n 

1 1 



50m 

35m 


100 

Ge 

M214 

5 It 

TD276 

100m 

10m 

35d 

8 0 

210m 

450m 

675m 


1 50d 

1 1 



50m 

35m 


100 

Ge 

D020 

52 

1N3851 

100m 

10m 

40p 

6 0 



595m 



1 0 0 



170m 

100m 


10OA 

Ge 

M83 

53 

40565 

100m 

10m 

40p 

6 0 






1 o 0 



170m 

100m 


10OA 

Ge$ 

A106b 

54 

A00100A 

100m 

10m 

IOOd 

12 

205m 

545m 

1 1 


30n 




200m 




GA 

FI Or 

55 

A00100B 

100m 

10m 

lOOp 

12 

205m 

545m 

1 1 


30n 




200m 




GA 

M276 

56 

A00100C 

100m 

10m 

lOOp 

12 

205m 

545m 

1 1 


50n 




200m 




GA 

A106e 

57 

A00100D 

100m 

10m 

IOOd 

12 

205m 

545m 

1.1 


10n 




200m 




GA 

F54d 

58 

G00100A 

100m 

10m 

lOOp 

60 

1 10m 

390m 

575m 


30n 




200m 




Ge 

FI Or 

59 

G00100B 

100m 

10m 

lOOp 

60 

1 10m 

390m 

575m 


30n 




200m 




Ge 

M276 

60 

G00100C 

100m 

10m 

IOOd 

6 0 

1 10m 

390m 

575m 


50n 




200m 




Ge 

A106e 

61 

G00100D 

100m 

10m 

lOOp 

6.0 

1 10m 

390m 

575m 


lOn 




200m 




Ge 

F54d 

62 

MS 1534 

100m 

5.0m 

ICXto 

12 

140m 

630m 

1 0 

2 OG 

30n 

30 

2 5 





125S 

GA 

FIOc 

63 

MS1534A 

100m 

10m 

1 OOd0 


140m 

630m 


2.OG0 

30n 

30 






150S 

GA 

FlOh 

64 

MS 1554 

100m 

5 Om 

lOOp 

12 

140m 

630m 

1 0 

20G 

30n 

30 

2 5 





125S 

GA 

F84 

65 

MS1554A 

.10 


lOOp 


18 

55 

1 1 



.80 0 







Ge 


66 

A1H100A 

100m 


105d 

10 

210m 

550m 

1 Ik 


300d 







100A 

GS* 

FlOab 

67 

1N2934 

100m 

10m 

2500p 

2 5 

90m 

530m 

720m 



50 



100m 



200S 

Si 

T018 

68 

1N2934A 

100m 

2 0m 

2.5n 


90mA 

530mA 

1 0 A 



5OOm0 



150m 



200S 


T018 

69 

PT3510 

150m 

15m 

1 8d 

15 

190m 

500m 


15G0 


1 0 0 

20 






GA 

FlOf 

70 

A1E207A 

200m 


700f 




105m 


300p 

8 5 






100A 

GE* 

FlOab 

71 

A00200A 

200m 

20m 

200p 

12 

225m 

550m 

1 2 


30n 




400m 




GA 

FI Or 

72 

A00200B 

200m 

20m 

200d 

12 

225m 

550m 

1.2 


30n 




400m 




GA 

M276 

73 

A00200C 

200m 

20m 

200p 

12 

225m 

550m 

1 2 


30n 




400m 




GA 

A106e 

74 

A00200D 

200m 

20m 

200p 

12 

225m 

550m 

1 2 


30n 




400m 




GA 

F54d 

75 

G00200A 

200m 

20m 

200d 

6.0 

120m 

400m 

580m 


.30n 




400m 




Ge 

FlOr 

76 

G00200B 

200m 

20m 

200p 

6.0 

120m 

400m 

580m 


30n 




400m 




Ge 

M276 

77 

G00200C 

200m 

20m 

200p 

6 0 

120m 

400m 

580m 


30n 




400m 




Ge 

A1.06|e 

78 

G00200D 

200m 

20m 

— 200b _ 

6.0 

120m 

400m 

580m 


30n 




400m 




Ge 

F54d' 

79 

MS 1535 

200m 

10m 

200p 

12 

145m 

640m 

1 0 


30n 

.20 

1.3 





125S 

GA 

FIOc 

80 

MS 1555 

200m 

10m 

200p 

12 

145m 

640m 

1.0 


.30n 

20 

1.3 





125S 

GA 

F84 

81 

MS1555A 

20 


200d 


20 

55 

1.1 



60 0 







Ge 


82 

A1H200A 

200m 


2 lOp 

10 

230m 

555m 

1 2k 


300p 







100A 

GS* 

FlOab 

83 

HT25 

25 

25m 


3.0 

17 

.40 

73 






38 



200S 

Si 

T018 

84 

HT25A 

25 

13m 


3 0 

.17 

.40 

.73 






38 



200S 

Si 

T018 

85 

MS1535A 

250m 

25m 

25Op0 


150m 

650m 


1.OG0 

30n 

25 






150S 

GA 

FlOh 

86 

A1H001A 

500m 

10 

2 5p 

10 

100m 

500m 

950m 


300p 







100A 

GS* 

FlOab 

87 

A00500A 

500m 

50m 

400d 

12 

240m 

555m 

1.2 


.30n 








GA 

FlOr 

88 

A00500B 

500m 

50m 

400p 

12 

240m 

555m 

1 2 


30n 








GA 

M276 

89 

A00500C 

500m 

50m 

400p 

12 

240m 

555m 

1.2 


30n 








GA 

A106e 

90 

A00500D 

500m 

50m 

400d 

12 

240m 

555m 

1 2 


30n 








GA 

F54d 

91 

G00500A 

500m 

50m 

400p 

6 0 

130m 

420m 

620m 


30n 




1 0 




Ge 

FlOr 

92 

G00500B 

500m 

50m 

400p 

6.0 

130m 

420m 

620m 


30n 




1 0 




Ge 

M27 

93 

G00500C 

500m 

50m 

400d 

6.0 

130m 

420m 

620m 


30n 




1 0 




Ge 

Albz 

94 

G00500D 

500m 

50m 

400p 

60 

130m 

420m 

620m 


.30n 




1 0 




Ge 

F54d 

95 

MS1536A 

500m 

50m 

5OOp0 


160m 

670m 


7OG0 

30n 

17 






150S 

GA 

FlOh 

96 

A1R003A 

1 0 

10 

3 5d 

6.0 

65m 

345m 

470m 


300d 







100A 

Ge* 

FlOab 

97t 

1N3862 

1 0 


4 Op 




420m§ 






10 

10m 


100S 

Ge 

M83 

98 

A001A0A 

1000m 

100m 

800p 

12 

250m 

565m 

1 3 


30n 








GA 

FlOr 

99 

A001A0B 

1000m 

100m 

800d 

12 

250m 

565m 

1 3 


30n 








GA 

M276 

100 

A001A0C 

1000m 

100m 

800p 

12 

250m 

565m 

1 3 


30n 








GA 

A106e 

101 

A001A0D 

1000m 

100m 

800p 

12 

250m 

565m 

1 3 


30n 








GA 

F54d 

102 

G001A0A 

1000m 

100m 

800d 

6.0 

150m 

450m 

650m 


30n 




1 5 




Ge 

FlOr 

103 

G001A0B 

1000m 

100m 

800p 

6.0 

150m 

450m 

650m 


30n 




1 5 




Ge 

M276 

104 

G001A0C 

1000m 

100m 

800p 

6.0 

150m 

450m 

650m 


30n 




1 5 




Ge 

A106e 

105 

G001A0D 

1000m 

100m 

800d 

6.0 

150m 

450m 

650m 


30n 




1 5 




Ge 

F54d 

106 

A1R005A 

50 

10 

5 5p 

6.0 

75m 

355m 

485m 


300p 







100A 

Ge* 

FlOab 

107 

A1R010A 

10 

10 

Up 

6.0 

85m 

365m 

510m 


300p 







100A 

Ge* 

FlOab 

108 

A1R020A 

20 

10 

22p 

6.0 

95m 

375m 

545m 


300d 







100A 

Ge* 

FlOab 

109 

A1R050A 

50 

10 

55p 

6.0 

105m 

385m 

570m 


300p 







100A 

Ge* 

FlOab 

1 10 

A1R100A 

100 

10 

10 1b_ 

6.0 

1 15m 

395m 

580m 


300p 







100A 

Ge* 

FlOab 
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SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
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11. TUNNEL DIODES 


[PEAK CUR. 
JJ TOLER- 
ip Lance 


2JMAX. MIN 
TOTAL Ip/lv 
CAP. 


[RESISTIVE SER. SER. 
Vf [CUTOFF IND. RES. 


125m 400m 585m 


IN ORDER OF (1) PEAK CURRENT, (2) MAXIMUM 

_ CAPACITANCE, and (3) TY PE lo 

NOISE I ABSOLUTE MAX. RATINGS I DESCRIPTION 
VOLT. FWD. DISS. THER. MAX. DWG. 

CUR. @25°C RES. TEMP MAT. No. 

(V) (A) (W) °c/mw rcy _ 

T 100A Ge* FlOab 





I 


D.A. T.A. 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 
























OJ 

MISCELLANEOUS DIODES USE 


u 

1 | 

DESCRIPTION 


LINE 

TYPE 

U 


DWG 

TECHNICAL DATA 

No 

No. 

s 

E 

MAT 

No. 


It 

TIXL109 


GA 

M596 

Opt Coupl IsoLtr 5 Ous.tf 5.0us;lnput-to-0utput ±5 OkV,IF 35mA ( Output 250uA 

2 

1 N72 

1 


D07 

Conv Loss-12db max. at 900Mc 

3 

1 N82 

1 


D07 

Noise Fiaure-16db max. 

4 

1N82A 

1 

Si 

D07 

PIV-5 OV.IF-1 5mA at 50V;IR-15uA at 50V;NF-14db max 

5 

JAN 1 N82A,AG 

1 

Si 

Z21 

Po-IOOmW max ,VR-3 OV max.f(Range) 0-1000Mc;NF-14.5db max 

6 

1N82AG 

1 

Si 

A9k 

PIV-5 OV. IF-15mA at 50V: IR-15uA at ,50V; NF-14db max 

7 

1 N 132 

1 


D07 

PIV-25V; IR-500uA at 50V. 

8 

1N299 

1 


D07 

IF-3 OmA min at 50V; IR-200uA at 6.0V 

9# 

1S750 

1 

Si $2) 

A1 

PRV-2.0V;IO-20mA:Lc-8db;IR-50uA at .50V;Ci-1 2Df at OV 

10# 

1S1807 

1 

% 

D07 

Pt-100mW;lf-10mA min at 500mV;lr-100uAmax at 3.0V;Ct-850f Fmax,NF-8 OdB 

11# 

1S1860 

1 

GA% 

A1 bw 

VR-4 OV min;Ct(0V)-1.0pf max;NF(f-855MH2,lo-2.0mA)-7 5db max 

12# 

1S1925 

1 

Si 

Alee 

PIV 5 0V.IF 6 0mA at 500mV;IR IOuA at 2.0V:NF 12db max:Averaae Rect lo 50mA max 

13t# 

1S1926 

1 

Si 

Alee 

PIV 5 OV,VF 450mVmax at 10mA;IR 20uAmax at 1 OV.NF 11 5db max. 

14# 

1S2198 

1 

Si 

D07 

Schottky Barrier;NF 10 5dB max at 900MHz;CT 1 3pF max;VBR 500mV min at IR 30uA 

15 

GI82AG 

1 

Sid 

D07 

If-1 2mA at 50V; Overall NF-14db: IR-15uA at 50V. 

16# 

MA433 

1 

% 

Alcu 

Schottky Barrier;NF-9 3db at f-890MHz;Pt-125mW;Ct-1.0pf max. 

17 

MA4140 

1 

Si 

D07 

RE-65% min, test freq lOOMc 

18 

MBD101 

1 

Si% 

C103 

Schottkv Barrier Diode.NF 7.0db max at 1 OGHz.Ct 1 OdF max;V(BR)R 4 0V min at IR IOuA 

19 

PK0620 

1 

Si 

D07A 

Schottky Barrier,NF-6 Odb max. at 900MHz;Ct- 75pf max;VBR-6.0V at IR-IOuA 

20 

PK0620L 

1 

Si 

M86cA 

Schottky Barrier;NF-6.0db max. at 900MHz;Ct-75pf max,VBR-6.0V at IR-IOuA 

21 

PK0820 

1 

Si 

AladA 

Schottkv Barrier,NF-6 Odb max. at 900MHz;Ct- 75of max;VBR-6.0V at IR-IOuA 

22 

PK0820L 

1 

Si 

M86cA 

Schottky Barrier;NF-6 Odb max. at 900MHz;Ct-75pf max;VBR-6.0V at IR-IOuA 

23# 

SD82A 

1 

Si 

A1 bw 

f-900mc;NF-1 1 5db max 

24 

1N2175 

2 

Si 

M7 1 a 

Tvd Sens.Rad. Svs -22.3uA/mW/sa cm.l dark -500nAmax.at 50V:Pd-50mWmax.Bias V-50Vmax 

25 

1N3734 

2 

Si 

C16s 

Pc- 50W;BV-100V;Photo Sens 05uA/FC 

26# 

30F2 

2 

Si 

M7 If 

VR-40;Sen-.03uA/Lux;ldark-.05uA max;Pd-50mW max 

27# 

31F2 

2 

Si 

M7 If 

VR-40;Sen-.02uA/Lux;ldark-.05uA max;Pd-50mW max 

28# 

32F2 

2 

Si 

M7 If 

VR-40,Sen-04uA/Lux;ldark-05uA max;Pd-50mW max. 

29# 

33F2 

2 

Si 

M7 If 

VR-40;Sen-08uA/Lux,ldark-.05uA max;Pd-50mW max 

30# 

34F2 

2 

Si 

M7 If 

VR-40;Sen-. 16uA/Lux;ldark-05uA max;Pd-50mW max 

31# 

35F2 

2 

Si 

M7 If 

VR-30;Sen-.30uA/Lux;ldark-05uA max;Pd-50mW max 

32# 

APY10/I 

2 

Ge 

M269 

V-50 max; Sens -6 OmA/Lux typ.; IF-5 OuA; Ptot-40mW. 

33# 

APY10/11 

2 

Ge 

M269 

V-50 max; Sens.-IOmA/Lux tVD.: IF-5.0uA; Ptot-40mW 

34# 

APY1 1/1 

2 

Ge 

M269 

V-25 max; Sens -6.OmA/Lux typ.; IF-8 0uA; Ptot-40mW 

35# 

APY 1 1/11 

2 

Ge 

M269 

V-25 max; Sens-1 OmA/Lux typ, IF-8 OuA; Ptot-40mW 

36# 

APY 12/1 

2 

Ge 

C29h 

Photo Sensitivity-100nA/Lx.lp-.50mA at Vr-100V;ld-8 OuA 

37# 

APY 12/M 

2 

Ge 

C29h 

Photo Sensitivity-180nA/Lx;lp-50mA at Vr-100V,ld-8 OuA 

38# 

APY 12/111 

2 

Ge 

C29h 

Photo Sensitivity-220nA/Lx;lp-50mA at Vr-100V;ld-8.0uA 

39# 

APY 13/1 

2 

Ge 

C29h 

Photo Sensitivity-100nA/Lx.lD-1 5mA at Vr-30V:ld-8.0uA. 

40# 

APY 13/11 

2 

Ge 

C29h 

Photo Sensitivity-180nA/Lx;lp-1.5mA at Vr-30V;ld-8.0uA 

41# 

APY 13/1II 

2 

Ge 

C29h 

Photo Sensitivity-220nA/Lx;lp-1.5mA at Vr-30V;ld-8 OuA. 

42 

AVI 02 

2 

Si 

C29a 

Avalanche Photodiode;S/N imDrovement 300 1 at aain of 800,f-2GHz;ldark-20nA 

43t# 

BPX40 

2 

Si# 

M623 

VR 18V max.N lOnA/Lx typ;ld 500nA;Peak Spectral Response 800nm typ 

44t# 

BPX41 

2 

Si# 

M623a 

VR 18V max;N 30nA/Lx typ;ld 1.0uA;Peak Spectral Response 800nm typ 

45t# 

BPX42 

2 

Si 

M624 

VR 12V max.N 120nA/Lx tVD:ld 5.0uA;Peak SDectral Response 800nm tvo 

46t# 

BPX68 

2 

SiA 

M 1 7e 

V 100V max.N 200nA/Lx typ;ld 50nA;Peak Spectral Response 980nm typ 

47t# 

BPX69 

2 

SiA 

M 1 7f 

V 100V max;N 280nA/Lx typ;ld 50nA Peak Spectral Response 980nm typ 

48# 

BPY10 

2 

S. 

M266 

Sensitivitv-32uA at 2000 Lux,IF-10mA;Pk.SDectral resDonse-.80um 

49# 

BPY13 

2 

s. 

C81 

Surface area-12 sq.mm,Sensitivity-40uA at 20V at 1000 Lux. 

50# 

BPY13A 

2 

Si 

C81 

Surface area 12sq mm;Sensitivity 40uA at 100V at 1000Lux,trr2 Ons 

51# 

BPY68 

2 

Si 

M7 1 h 

Sensitivitv-. 10uA/lux:Max. ldark-.05uA-250mW±100V. 

52# 

BPY69 

2 

Si 

M7 1 h 

Sensitivity-.06uA/lux;Max. ldark-.05uA-250mW± 100V 

53# 

BPY77 

2 

Si 

M 130e 

Pt 500mW;Sens 10uA/mW/cm;BV100Vmin;lr500pA;Cap3.0pF 

54t 

CPD110 

2 

Si 

Cl 6s 

VR 5 0V:lliahtfVR 5.0Vdc.H 20mW/cm sa..2800°k tunasten) IOuA min. 20uA max;ldark(VR 5V)20nA. 

55t 

CPD110A 

2 

Si 

Cl 6a 

VR 20V;llight(VR 5 OVdc.H 20mW/cm sq.,2800°k tungsten) IOuA min,20uA max;ldark(VR 20V)20nA 

56 

EA7E1 

2 

Si 

M499 

Output 1 300uAmin,Dark Ir 5.0uAmax;Response time lOusec max 

57 

EA7E2 

2 

Si 

M499 

Output 1 300uAmin:Dark Ir 10uAmax;ResDonse time lOusec max. 

58 

EA7E3 

2 

Si 

M499 

Output 1 250uAmin,Dark Ir 10uAmax;Response time lOusec max 

59 

EA7E5 

2 

Si 

M499 

Output 1 200uAmin;Dark Ir 20uAmax;Response time lOusec max 

60 

FPM200 

2 

Si# 

D033 

BV-100V;ldark-25nA max;lliaht-13uA min.Sens-.65uA/mW/cm sa. 

61# 

GP2 

2 

Ge 

M55 

ldk-50uA, llt-200uA; max.l-3mA; Sens.-IOuA/mLm; Voltage 3-6V 

62# 

GP10 

2 

Ge 

M55 

ldk-20uA; llt-400uA; max.l-3mA; Sens.-30uA/mLm; Voltage 3-1 OV 

63# 

GP16 

2 

Ge 

M55 

Idk-IOuA; llt-600uA; max.l-3mA; Sens.-30uA/mLm; Voltaae 3-10V 

64 

HI 1 

2 

SiA 

M7 1 a 

NPN;IDark- 50uA max;ILight-80uA;Bias Voltage-50VDC;Pd-250mW. 

65 

H35 

2 

SiA 

M7 1 a 

NPN;IDark- 50uA max;ILight-90uA;Bias Voltage-50VDC;Pd-250mW 

66 

H38 

2 

SiA 

M7 1 a 

NPN;IDark-10uA max;ILiaht-150uA;Bias Voltaae-50VDC;Pd-250mW. 

67 

H60 

2 

SiA 

M71 a 

NPN;IDark-.50uA max;ILight-150uA;Bias Voltage-50VDC;Pd-250mW 

68 

H61 

2 

SiA 

M7 1 a 

NPN;IDark-.50uA max;ILight-250uA;Bias Voltage-50VDC;Pd-250mW 

69 

H62 

2 

SiA 

M7 1 a 

NPN.IDark-.50uA max;ILiaht-350uA;Bias Voltaqe-50VDC;Pd-250mW 

70 

HP5082-4201 

2 

Si# 

M274 

PIN.PIV-200V max;ldark-2.0nA max;Cj-1 5pf max;Response time less than 1 Onsec 

71 

HP5082-4203 

2 

Si# 

C92 

PIN.PIV-200V max;ldark-2.0nA max;Cj-1 5pf max;Response time less than 1 Onsec 

72 

HP5082-4204 

2 

Si# 

C92 

PIN.PIV-200V max:ldark-.40nA max:Ci-2 ODf max;ResDonse time less than 1 Onsec 

73 

HP5082-4205 

2 

Si# 

M372 

PIN;PIV-200V max;ldark-. 15nA max.Cj-70pf max.Response time less than 1.Onsec 

74 

HP5082-4207 

2 

Si# 

C92 

PIN;PIV-200V max;ldark-1.0nA max;Cj-5.5pf max;Response time less than 1 Onsec 

75 

HP5082-4220 

2 

Si# 

C29k 

PIN.PIV-200V max;ldark-5.0nA max:Ci-2.0Df max:ResDonse time less than 1 Onsec 

76 

HPC4-01 

2 

Si 

Z3 

Readout Cells;Area-.38x.20in ;4 Readout Positions. 

77 

HPC5-01 

2 

Si 

Z3 

Readout Cells;Area-.48x 20in.;5 Readout Positions. 

78 

HPC6-01 

2 

Si 

Z3 

Readout Cells:Area-.58x.20in.:6 Readout Positions. 

79 

HPC7-01 

2 

Si 

Z3 

Readout Cells;Area-.68x 20in ;7 Readout Positions 

80 

HPC8-01 

2 

Si 

Z3 

Readout Cells;Area-.78x.20in.;8 Readout Positions 

81 

HPC9-01 

2 

Si 

Z3 

Readout Cells;Area-.88x.20in.;9 Readout Positions 

82 

HPC10-01 

2 

Si 

Z3 

Readout Cells;Area-.98x 20in.;10 Readout Positions 

83 

H PC 10-02 

2 

Si 

Z3 

Readout Cells;Area-.85x 25in ;10 Readout Positions 

84 

L4412 

2 

Si 

M55 

PN Photovoltaic Sensor; Liaht l-50uA/600fc: Dark l-.50uA. 

85 

L4413 

2 

Si 


Light Sensor;Light l-120uA at 10V.300 Lumens sq.ft;Dark l-.50uA at 15V 

86 

L4414 

2 

Si 


Light Sensor;Light l-150uA at 1.0v,300 Lumens sqft;Dark l-2.0uA at 1 OV. 

87 

L4501 

2 

Si 

M 187 

Photomixer; Spectral Response-.50-1.0u; fc-40Gc 

88 

L4502 

2 

Si 

M 1 87 

Photomixer; Spectral Respons-.50-1.0u; fc-IOGc 

89 

L4503 

2 

SiA 

M275 

Mix/Dt;VB-50V at 10uA;IF-25mA;fc-300M/s Typ;50 to 1.0 Microns. 

90 

L4504 

2 

SiA 

M275 

Mix/Det:VB-90V at 10uA;lf-25mA;fc-600Mc/s Tvo;50 to 1.0 Microns. 

91 

L4505 

2 

Si# 

T05 

Mix/DET,VB 30V. at IOuA; 5-1.1 Microns;fc 16MHz;Responsivity 500mA/W 

92 

L4506 

2 

Si# 

T046 

Mix/DET;VB-90V at 10ua;.5-1.1 microns;fc 600MHz; responsivity 500m A/W. 

93 

L4507 

2 

Si# 

T05 

Mix/DET,VB-90V at 10uA;.5-1.1 microns;fc 250MHz; resoonsivitv 500m A/W. 

94 

L4509 

2 

Si# 

T046 

Mix/DET;VB-25V at IOuA; 5-1.1 microns;fc 1.2GHz; responsivity 500m A/W 

95 

L4510 

2 

Si# 

T05 

Mix/DET;VB-25V at IOuA; 5-1.1 microns;fc 1 2GHz; responsivity 500m A/W 

96 

L4520 

2 

Ge 

M 187 

Photo MixeriSoectral Resoonse-.50 to 1.8 microns;fc-1.5GHz. 

97 

L4530 

2 

InAs 

M 187 

Photomixer; Spectral Response-.40-3.4u; fc-.50Gc 

98 

L4540 

2 

InSb 

M 188 

Photomixer; Spectral Response-.40-5.7u; fc-.80Gc 

99 

LEDV3 

2 



Cell power 50mW:Sianal Current 50mA:VF at IF 1.7 max at 50mA:Res 20kfl tvo. 

100# 

LP1S.U 

2 

Si 


IOuA at 1.0W light distance 30 cm; frequency-lOcps. 

101# 

LP2S.U 

2 

Si 


IOuA at 1 OW light distance 30 cm; frequency-lOcps. 

102 

LS221 

2 

SiA 

M 1 6 1 

Nullsensor: Outout-250mV min. at 2500 dea.K at 280 ft. cdls. 

103 

LS222 

2 

SiA 

M 1 62 

Card Reader; Output-290uA at 1250 ft. cdls. at 2800 deg K 

104 

LS400 

2 

Si 

M7 1 a 

VR-30V max;Pt-50mW max;IDark-25nA max;ILight-3.0mA;tr-1.5uS;td-15uS. 

105 

LS600 

2 

Si 

M 165 

Liaht Current-.80mA min: Dark Current-25nA max; Pt-50mW:tr-1.5usec;tf-15usec 

106 

LSX900 

2 

Si$# 

M 1 65 

Light Sensor; PT-50mW; BVR-140V; IDark-9.0nA; ILight-7 8uA 

107 

MRD500 

2 

Si 

M4 19b 

ID 2 0nAmax;VF1 1 Vmax;BVR100Vmin;RS100max;Sens 1.2uA/mW/cm2 

108 

MRD510 

2 

Si 

M419c 

ID 2 0nAmax;VF1.1Vmax;BVR100Vmin;RS10flmax;Sens. 300nA/mW/cm2 

109# 

MSI A 

2 

Si 

M 143a 

Output at 3.0K lumens/sq.ft:Voc-.50V, lsc-1 0mA;C-4.0nf; Rise T-1 Ousec max. 

110#- 

MSTAE 

2 

Si 

M 1 48a 

Output at 3.0K lumens/sa.ft:Voc-.50V. lsc-1.0mA:C-4.0nf: Rise T-1.Ousec max 
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12. I\ 

MISCELLANEOUS DIODES USE 

LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

¥ 

s 

E 

DESCRI 

MAT. 

PTION 

DWG. 

No. 


TECHNICAL DATA 

1# 

MS 1 B 

2 

Si 

M143a 

Output at 3.0K lumens/sq.ft:Voc-.50V, 

lsc-1.0mA;C-4 Onf; Rise T-1.Ousec max. 

2# 

MSI BE 

2 

Si 

M148a 

Output at 3.OK lumens/sq.ft:Voc-.50V, lsc-1.0mA;C-4.0nf; Rise T-I.Ousec max. 

3# 

MS2A 

2 

Si 

M144d 

OutDut at 3.0K lumens/sa.ft:Voc-.50V 

lsc-27mA: C-.08uf. 1 

4# 

MS2AE 

2 

Si 

M 147 

Output at 3.0K lumens/sq.ft:Voc-.50V, lsc-31mA; C-.08uf. J 

5# 

MS2B 

2 

Si 

M 1 44d 

Output at 3.0K lumens/sq.ft:Voc-.55V, lsc-31mA; C-.08uf. 

6# 

MS2BE 

2 

Si 

M 1 47 

OutDut at 3 OK lumens/sa.ft:Voc-.55V 

lsc-34mA: C-.08uf. 

7# 

MS4A 

2 

Si 

M 144 

Output at 3.0K lumens/sq.ft:Voc-.50V, 

lsc-5.0mA; C-12nf; Rise T-1.Ousec.max. 

8# 

MS4B 

2 

Si 

M 144 

Output at 3.0K lumens/sq.ft:Voc-.50V 

lsc-5.0mA; C-12nf; Rise T-1 .Ousec.max. 

9^ 

MS5A 

2 

Si 

M 144c 

OutDut at 3.0K lumens/sd.ft:Voc-.50V 

Isc- 10mA: C-25nf: Rise T-1 .Ousec.max. 

10# 

MS5B 

2 

Si 

M 144c 

Output at 3.OK lumens/sq.ft:Voc-.50V 

lsc-1 OmA; C-25nf; Rise T-1 .Ousec.max. 

11# 

MS6A 

2 

Si 

M 144b 

Output at 3.OK lumens/sq.ft:Voc-.50V 

lsc-15mA; C-36nf; Rise T-1 .Ousec.max. 

12# ... 

MS6B 

2 

Si 

M 144b 

OutDut at 3.0K lumens/sa.ft:Voc-.50V 

lsc-15mA; C-36nf; Rise T-1 .Ousec.max. 

13# 

MS7A 

2 

Si 

M144a 

Output at 3.0K lumens/sq.ft:Voc-.50V 

lsc-20mA; C-50nf; Rise T-1 .Ousec.max. 

14# 

MS7B 

2 

Si 

M 144a 

Output at 3.0K lumens/sq.ft:Voc-.50V, lsc-20mA; C-50nf; Rise T-1 .Ousec.max. I 

15# 

MS9A 

2 

Si 

M 143 

Output at 3.0K lumens/sa.ft:Voc-.50V 

lsc-.30mA; C-1.8nf:Rise T-1.Ousec max. 

16# 

MS9AE 

2 

Si 

M 148 

Output at 3.OK lumens/sq.ft:Voc-.50V 

lsc-.30mA; C-1.8nf;Rise T-1.Ousec max. 

17# 

MS9B 

2 

Si 

Ml 43 

Output at 3.OK lumens/sq.ft:Voc-.50V 

lsc-.30mA; C-1.8nf;Rise T-1.Ousec max. 

18# 

MS9BE 

2 

Si 

M 148 

OutDut at 3.0K lumens/sa.ft:Voc-.50V 

lsc-.30mA: C-1.8nf:Rise T-1.Ousec max. 

19# 

MS10A 

2 

Si 

M 142 

Output at 3.0k lumens/sq.ft:Voc 0.5V 

1SC-2.0mA. 

20# 

MSI 1A 

2 

Si 

M 142 

Output at 3 OK lumens/sq.ft:Voc-.50V 

lsc-48mA; C-.IOuf; Con.Eff.-7.0% 

21# 

MSI 1AE 

2 

Si 

M 141 

OutDut at 3.0K lumens/sa.ft:Voc-.50V 

lsc-54mA; C-.IOuf; Con.Eff.-7.0% 

22# 

MSI IB 

2 

Si 

M 1 42 

Output at 3.0K lumens/sq.ft:Voc-.55V 

lsc-54mA; C-.IOuf; Con.Eff.-7.0% 

23# 

MSI1BE 

2 

Si 

M 141 

Output at 3.OK lumens/sq.ft:Voc-.55V 

lsc-60mA; C-.IOuf; Con.Eff.-7.0% 

24# 

MS 12 

2 

Si 

M 1 45 

OutDut at 3.0K lumens/sa.ft:Voc-.55V 

lsc-120mA: C-.IOuf; Con.Eff.-7.0% 

25# 

MS59B 

2 

Si 

Ml 43 

Photo Voltaic;out 1.0k Lumens/sq.ft.nn 

in;lsc 65uAmin;Voc 420mVmax;Ct300pFmax. 

26# 

MS59BE 

2 

Si 

Ml 48 

Photo Voltaic;out 1 Ok Lumens/sq.ft.nn 

in;lsc 65uAmin;Voc 420mVmax;Ct300pFmax. 

27# 

MS59PCD 

2 

Si 

Ml 43 

Photo Voltaic;out 1.0k Lumens/sa.ft.m 

in;lsc 65uAmin;Voc 420mVmax;Ct300DFmax:ld 10uAmax. 

28# 

MS59PCDE 

2 

Si 

M 148 

Photo Voltaic;out 1.0k Lumens/sq ft.min;lsc 65uAmin;Voc 420mVmax;Ct 300pFmax;ld lOuAmax. 

29# 

MSP30 

2 

Si 

M7 If 

Pt-75mW max;ldark-.05uA max;Sens.-.30uA/ft.cdl.;td-1.0usec. 

30# 

MSP31 

2 

Si 

M7 If 

Pt-75mW max;ldark-.05uA max:Sens.-. 

20uA/ft.cdl.:td-1 .Ousec. 

31# 

MSP32 

2 

Si 

M7 If 

Pt-75mW max;ldark-.05uA max;Sens.-. 

40uA/ft.cdl.;td-1.Ousec. 

32# 

MSP33 

2 

Si 

M7 If 

Pt-75mW max;ldark-.05uA max;Sens.-. 

30uA/ft.cdl ;td-1.Ousec. 

33# 

MSP34 

2 

Si 

M7 If 

Pt-75mW max;ldark-.05uA max:Sens.-1.60uA/ft.cdl.:td-1.Ousec. 

34# 

MSP35 

2 

Si 

M7 If 

Pt-75mW max;idark-.05uA max;Sens.-3.0uA/ft.cdl.;td-1 Ousec. 

35# 

OAP12 

2 

Ge 

Ml 30a 

Sen -.05uA/Lux; Sens. Area-1 Omm sq.; Vr-30; lr-3.0mA 

36# 

OS 13 

2 

Ge 

M297a 

V-30V max.: ldark-15uA max.; IL-40uA/500Lux 

37 

PHG1 

2 

Ge 

Ml 7c 

Max. Volt.-30V;Typ.Sens.-100mA per Lumen;IDark-10uA typ at 30V. 

38 

PHG2 

2 

Ge 

M 1 7d 

Max. Volt-30V;Typ Sens.-50uA per millilumen,IDark-30uA max. at 20V 

39 

SAR5-08BPL 

2 

Si 

Z3 

N/P: 5 readouts: ISC-250uA: VOC-325mV: (at 500FC). 

40 

SAR5-10BPL 

2 

Si 

Z3 

N/P; 5 readouts; ISC-315uA; VOC-325mV: (at 500FC). 

41 

SAR6-08BPL 

2 

Si 

Z3 

N/P; 6 readouts; ISC-250uA, VOC-325mV: (at 500FC) 

42 

SAR6-10BPL 

2 

Si 

Z3 

N/P. 6 readouts; ISC-315uA: VOC-325mV: (at 500FC). 

43 

SAR8-08BPL 

2 

Si 

Z3 

N/P;8 Readouts;ISC-250uA;V0C-325mV: (at 500FC). 

44 

SAR8-10BPL 

2 

Si 

Z3 

N/P,8 Readouts,ISC-315uA,VOC-325mV. (at 500FC). 

45 

SAR9-08BPL 

2 

Si 

Z3 

N/P; 9 readouts: ISC-250uA: VOC-325mV: (at 500FCL 

46 

SAR9-10BPL 

2 

Si 

Z3 

N/P, 9 readouts; ISC-315uA; VOC-325mV- (at 500FC). 

47 

SAR10-08BPL 

2 

Si 

Z3 

N/P; 10 readouts; ISC-250uA; VOC-325mV: (at 500FC). 

484# 

SBC 102 

2 

Si 

M253a 

Spectral response Deak 560nm;Sensitive area .068sa.in 1.6uA/ft-C Blue Sensitive. 

494# 

SBC1 1 1 

2 

Si 

M252a 

Spectral response peak 560nm;Sensitive area .273sq.in. 7 OuA/ft-C Blue Sensitive. 

504:# 

SBC255 

2 

Si 

M420 

Spectral response peak 560nm;Sensitive area .019sq.in. .500uA/ft-C Blue Sensitive 

51»# 

SBC510 

2 

Si 

M255 

Soectral resDonse Deak 560nm:Sensitive area .039sa.in. 1.OuA/ft-C Blue Sensitive 

524# 

SBC530 

2 

Si 


Spectral response peak 560nm;Sensitive area .155sq.in. 4.OuA/ft-C Blue Sensitive. 

534# 

SBC540 

2 

Si 


Spectral response peak 560nm;Sensitive area 310sq.in 8.0uA/ft-C Blue Sensitive 

544# 

SBC541 

2 

Si 

M254 

SDectral resDonse Deak 560nm:Sensitive area .310sa.in. 8.0uA/ft-C Blue Sensitive 

55^# 

SBC2020 

2 

Si 

M475 

Spectral response peak650ns;SensitiveArea.009sq.in.200uA/ft-C BlueSensitiveldarkl ,0nAat2.0V 

56 

SGD040A 

2 

Si 

C16p 

BV 500V Act. Area ,81 mm sq.; Sens .50 uA/uW at .90u; tr3.0ns; Id I.OnA. 

57 

SGD040B 

2 

St 

Cl 6a 

BV 500V Act. Area .81 mm so.; Sens .50 uA/uW at .90u. tr3.0ns: Id 1 OnA. 

58 

SGD100A 

2 

Si 

Z12 

Act Area-5.1 mmsq;Sens.-.50uA/uW at 

.90 microns;Tr-4.0ns;ID-.20uA at 90V. I| 

59 

SGD444 

2 

SiA 

M344 

Act Area-1 Ocm sq;Sens.-.50uA/uW at .90u;lmax-10mA,tr-10nsec 

60 

SGD444-2 

2 

SiA 

M344a 

Act Area-.50cm sa.Sens.-.50uA/uW at 

.90u;lmax-5.0mA;tr-10nsec. 

61 

SGD444-4 

2 

SiA 

M344b 

Act Area-25cm sq,Sens - 50uA/uW at 

90u;lmax-2.5mA;tr-10nsec. 

624# 

SPD102 

2 

Si 

M253 

Sensitive area 068sq in.;Voc .350V;lsc .270mA at lOOft-C. ! 

634# 

SPD111 

2 

Si 

M252 

Sensitive area 273sa.in.;Voc .350V;lsc 1.80mA at lOOft-C. 

644# 

SPD500 

2 

Si 

M255 

Sensitive area 021sqin,;Voc .350V;lsc .088mA at lOOft-C. 

65T# 

SPD511 

2 

Si 


Sensitive Area .039 sq.in;Phenolic resin case;Voc ,340V;lsc .140mA at lOOft-C. 

664# 

SPD530 

2 

Si 


Sensitive area . 155sa in..Voc .350V.lsc ,600mA at lOOft-C. 

67# 

SPD540 

2 

Si 


lsc-1 3mA;Vop-.35V at 100 ft.C.;Sens.Area-.31 sq.in.;Spec.Res.Pk.900Lumens. 

68# 

SPD541 

2 

Si 

M254 

lsc-1.24mA,Vop-.35V at 100 ft.C.;Sens.Area-.31 sq.in.;Spec Res.Pk.900Lumens. 

69# 

SPD551 

2 

Si 

M342 

Isc-021mA:VoD-30V at 100 ft.C ;Sens.Area-006 so in.:SDec.Res.Pk.900Lumens 

70v# 

SPD570 

2 

Si 


Sensitive Area 062 sq.in;Epoxy coatingjVoc ,350V,lsc .260mA at lOOft-C. 

71t# 

SPD580 

2 

Si 


Sensitive Area 156 sq.in;Epoxy coating;Voc 350V;lsc 650mA at lOOft-C 

72 

SPR5-01 

2 

Si 

Z3 

Active Area-0.128x0.08 in.: 5 Readout positions. 

73 

SPR5-08BPL 

2 

Si 

Z3 

P/N; 5 readouts; ISC-250uA; VOC-325mV: (at 500FC) 

74 

SPR5-10BPL 

2 

Si 

Z3 

P/N; 5 readouts; ISC-315uA; VOC-325mV: (at 500FC) 

75 

SPR6-01 

2 

Si 

Z3 

Active Area-0.128x0.08 in.; 6 Readout positions 

76 

SPR6-08BPL 

2 

Si 

Z3 

P/N; 6 readouts; ISC-250uA; VOC-325mV- (at 500FC). 

77 

SPR6-10BPL 

2 

Si 

Z3 

P/N; 6 readouts; ISC-315uA; VOC-325mV: (at 500FC). 

78 

SPR8-01 

2 

Si 

Z3 

Active Area-0.128x0.08 in.; 8 Readout positions. 

79 

SPR8-08BPL 

2 

Si 

Z3 

P/N, 8 readouts; ISC-250uA; VOC-325mV: (at 500FC) 

80 

SPR8-10BPL 

2 

Si 

Z3 

P/N; 8 readouts; ISC-315uA, VOC-325mV: (at 500FC) 

81 

SPR9-01 

2 

Si 

Z3 

Active Area-0.128x0.08 in.; 9 Readout oositions 

82 

SPR9-08BPL 

2 

Si 

Z3 

P/N; 9 readouts; ISC-250uA; VOC-325mV (at 500FC) 

83 

SPR9-10BPL 

2 

Si 

Z3 

P/N, 9 readouts; ISC-315uA, VOC-325mV: (at 500FC) 

84 

SPR10-08BPL 

2 

S. 

Z3 

P/N. 10 readouts; ISC-250uA; VOC-325mV (at 500FCL 

854# 

SRC200 

2 

Si 

M42 1 

10 Readout Cell;Voc .300V;lsc 57uA at 100ft-C;Epoxy coating. 

86v# 

SRC201 

2 

Si 

M340 

10 Readout CelLVoc 300V;lsc 57uA at lOOft-C, Aery lie resin case 

87# 

SRC291 

2 

S. 

M34 1 

Isc-4.5uA.Vod- 20V at 100 ft.C:Sens.Area-.002 sa.in ;9 Readout Cells. 

884# 

SRC360 

2 

Si 

M422 

36 Photodiodes arroy image sensor;Voc .400V;lsc 1.4uA at 100 ft-C 

89# 

SRC391 

2 

Si 


lsc-4.5uA;Vop-.20V at 100 ft.C;Sens.Area-.002 sq.m.;9x line Readout Cells 

904# 

SRC420 

2 

Si 

M422 

42 Photodiodes arrav imaae sensor;Voc ,400V:lsc 1.4uA at lOOft-C 

914# 

SRC720 

2 

Si 

M422 

7 2 Photodiodes array image sensor;Voc .400V,lsc 1.4uA at lOOft-C. 

92 

SS300-1 

2 

Si 

C16r 

2 pin case, lload-410uA typ, ldark-20uA max; Vload-410mV typ. 

93 

SS300-2 

2 

Si 

C16r 

3 oin case: lload-410uA tvo; ldark-20uA max: Vload-410mV tVD 

94 

SS300-3 

2 

Si 

C16t 

2 pin case; lload-410uA typ, ldark-20uA max, Vload-410mV typ. 

95 

SS300-4 

2 

Si 

C 16t 

3 pin case; lload-410uA typ; ldark-20uA max. Vload-410mV typ. 

96 

SSR4-001 

2 

Si 

Z3 

4 Readout positions: Dark l-20uA max; Load l-270uA. Load V-270mV. 

97 

SSR5-001 

2 

Si 

Z3 

5 Readout positions; Dark l-20uA max; Load l-270uA; Load V-270mV. 

98 

SSR6-001 

2 

Si 

Z3 

6 Readout positions; Dark l-20uA max. Load l-270uA, Load V-270mV. 

99 

SSR7-001 

2 

Si 

Z3 

7 Readout oositions. Dark l-20uA max: Load l-270uA, Load V-270mV. 

100 

SSR8-001 

2 

Si 

Z3 

8 Readout positions; Dark l-20uA max. Load l-270uA, Load V-270mV 

101 

SSR9-001 

2 

Si 

Z3 

9 Readout positions; Dark l-20uA max; Load l-270uA; Load V-270mV 

102 

SSR10-001 

2 

Si 

Z3 

10 Readout Dositions: Dark l-20uA max: Load l-270uA: Load V-270mV. 

103 

SSR10-002 

2 

Si 

Z3 

10 Readout positions; Dark l-20uA max; Load l-180uA, Load V-270mV. 

104 

SSRC9-001 

2 

Si 

M322 

9 Readout positions. Load l-70uA, Load V-70mV. 

105 

TIXL51 

2 

Si$# 

C16r 

Liaht Sensor; PT-IOOmW; IDark-70nA max, ILiaht-90uA 

106 

TIXL52 

2 

Si$# 

C1 6r 

Light Sensor; PT-IOOmW; IDark-50nA max, ILight-25uA 

107 

TIXL53 

2 

s.$# 

C16r 

Light Sensor, PT-IOOmW; IDark-30nA max; ILight-IOuA. 

108 

TIXL55 

2 

Si 

M399 

Avalanche Photodiode;IDark-10nA.VBR-140V.Ct-3of max:ft-80GHz.Pdiss-100mW 

109 

TIXL56 

2 

Si 

Cl 6s 

Avalanche Photodiode;IDark-10nA.VBR-140V;Ct-3pf max,ft-80GHz,Pdiss-10OmW. 

11 10 

TIXL57 

2 

.Ge 

Cl 6s 

|Avalanche Photodiode. 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No 

2J 

TYPE 

No. 

JJ 

U 

s 

E 

DESCRIPTION I 

TECHNICAL DATA 

MAT. 

DWG. 

No. 

!▼ 

TIXL68 

2 

Ge 

CT35 ” 

Avalanche;VBR 100V,Active area .010 in dia,ldark 8 OuA;peak wavelength 1.54 um 

2w 

TIXL69 

2 

Si 

C16ad 

Avalanche;VBR 170V,Active area 060 in dia;ldark 40nA,Pd 100mW,peak wavelength .90um 

3# 

TP55 

2 

Ge 

M3 18 

Workina V-50V; Dark 1-IOuA max. 

4# 

TP56 

2 

Ge 

M3 1 8 

PIV-30V; Dark l-5.0uA max. 

5# 

TP57 

2 

Ge 

M3 1 8 

PIV-15V; Dark l-5.0uA max. 

6 

TP 100 

2 

Ge 

C29a 

Max Volt.-100V;Soectral Sens.-I 5 microns tvo;IDark-8 OuA max at 100V. 

7 

7UV20 

3 

ZnS 

M384a 

Pt 125mW; 10Mfl at 1mW/cm2 of 3700 A radiation; 40MH at 1mW/cm2 of 2450 A. 

8 

7163 

3 

CS 

M2 10 

Max Volt-600V DC or AC(pk);Diss-750mW;lllumination-1 Ofc;Photo Current-75mA 

9# 

BP100 

3 

Si 

M70 

V-23V;Photo Sens-35nA/Lx max;ldark-16uA max.Ci-4 OnF 

10# 

BPY1 1 

3 

Si 

M70 

V-30V;Photo Sens-40nA/Lx max;ldark-10uA max;Cj-4 OnF 

11# 

BPY43 

3 

Si 

M269 

V-27V;Photo Sens.-I 5nA/Lx max;IR-5.0uA max. 

12# 

BPY44 

3 

Si 

M269 

V-33V,Photo Sens-20nA/Lx max;IR-1 OuA max 

13# 

BPY46 

3 

Si 

M413 

V-45V,Photo Sens.-900nA/Lx max;ES-85um. 

14# 

BPY47 

3 

Si 

M413a 

V-45V;Photo Sens.-900nA/Lx max;ES-.85um 

15# 

BPY48 

3 

Si 

M272 

V-.45V;Photo Sens.-300nA/Lx max;ES-.85um. 

16# 

BPY63 

3 

Si 

M4 1 3b 

V-.45V,Photo Sens.-450nA/Lx max;ES-.85um 

17# 

BPY64 

3 

Si 

M4 13c 

V- 45V;Photo Sens-1 60nA/Lx max,ES-.85um 

18 

CL5M2 

3 

CS 

M384 

Pt-500mW,R at 2FC-55kohms;Pk SDectral ResDonse-5 150A;Max Voltaae-250V 

19 

CL5M2L 

3 

CS 

M384 

Pt-500mW;R at 2FC-9.0kohms,Pk Spectral Response-5150A;Max.Voltage-170V 

20 

CL5M3 

3 

CdSe 

M384 

Pt-500mW;R at 2FC-7 2kohms;Pk Spectral Response-7350A;Max.Voltage-250V. 

21 

CL5M4 

3 

CdSe 

M384 

Pt-500mW;R at 2FC-1,5kohms;Pk SDectral ResDonse-6900A;Max.Voltaae-250V. 

22 

CL5M4L 

3 

CdSe 

M384 

Pt-500mW;R at 2FC-250 ohms;Pk Spectral Response-6900A;Max.Voltage-170V. 

23 

CL5M5 

3 

CS 

M384 

Pt-500mW;R at 2FC-9.0kohms;Pk Spectral Response-5500A;Max.Voltage-250V 

24 

CL5M5L 

3 

CS 

M384 

Pt-500mW.R at 2FC-1.5kohms;Pk SDectral ResDonse-5500A;Max.Voltaae-1 70V. 

25 

CL5M7 

3 

CS 

M384 

Pt-500mW;R at 2FC-7 2kohms;Pk Spectral Response-6150A;Max.Voltage-250V. 

26 

CL502 

3 

CS 

M385 

Pt-250mW;R at 2FC-55kohms;Pk Spectral Response-5150A;Max Voltage-250V. 

27 

CL502L 

3 

CS 

M385 

Pt-250mW;R at 2FC-9.0kohms;Pk SDectral ResDonse-5 150A;Max Voltaae-170V 

28 

CL503 

3 

CdSe 

M385 

Pt-250mW;R at 2FC-7.2kohms;Pk.Spectral Response-7350A;Max Voltage-250V. 

29 

CL504 

3 

CdSe 

M385 

Pt-250mW;R at 2FC-1.5kohms;Pk.Spectral Response-6900A;Max Voltage-250V 

30 

CL504L 

3 

CdSe 

M385 

Pt-250mW:R at 2FC-250 ohms;Pk SDectral ResDonse-6900A;Max Voltaae-170V 

31 

CL505 

3 

CS 

M385 

Pt-250mW,R at 2FC-9.0kohms;Pk Spectral Response-5500A;Max Voltage-250V 

32 

CL505L 

3 

CS 

M385 

Pt-250mW;R at 2FC-1 5kohms;Pk Spectral Response-5500A;Max Voltage-170V 

33 

CL507 

3 

CS 

M385 

Pt-250mW:R at 2FC-7 2kohms;Pk SDectral ResDonse-6150A;Max Voltaae-250V. 

34 

CL602 

3 

CS 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-1 0Mohms;Pk.Spectral Response-5 150A;Max Voltage-300V. 

35 

CL603 

3 

CdSe 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-133kohms;Pk Spectral Response-7350A;Max Voltage-300V 

36 

CL603A 

3 

CdSe 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-75Kohms;Pk Soectral ResDonse-7350A;Max Voltaae-300V. 

37 

CL603AL 

3 

CdSe 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-3.5kohms;Pk Spectral Response-7350A;Max Voltage-170V. 

38 

CL604 

3 

CdSe 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-30kohms;Pk.Spectral Response-6900A;Max Voltage-300V. 

39 

CL604L 

3 

CdSe 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-1,5kohms;Pk Soectral Response-6900A;Max Voltaae-170V 

40 

CL604M 

3 

CdSe 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-7.5kohms;Pk Spectral Response-6900A;Max Voltage-250V 

41 

CL605 

3 

CS 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-166kohms;Pk Spectral Response-5500A;Max Voltage-300V 

42 

CL605L 

3 

CS 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-7 5kohms;Pk Soectral ResDonse-5500A;Max Voltaae-170V 

43 

CL607 

3 

CS 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-133kohms;Pk Spectral Response-6150A;Max Voltage-300V. 

44 

CL607L 

3 

CS 

M385a 

Pt-75mW;R at 2FC-3.5kohms;Pk Spectral Response-6150A,Max Voltage-1 70V. 

45 

CL702 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW:R at 2FC-1 0Mohms;Pk Soectral ResDonse-5 150A;Max Voltaqe-300V. 

46 

CL702L2 

3 

CS 

M384d 

Dual Elements;Pt-125mW;R at 2FC-20kohms each;Pk Spectral Response-5 150A. 

47 

CL702L 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW,R at 2FC-20kohms;Pk Spetral Response 5150A;V max-100V. 

48 

CL703 

3 

CdSe 

M384a 

Pt-125mW;R at 2FC-133kohms;Pk.SDectral ResDonse-7350A,Max Voltaae-300V. 

49 

CL703/2 

3 

CdSe 

M384c 

Dual Elements;Pt-125mW;R at 2FC-50kohms each;Pk.Spectral Response-7350A. 

50 

CL703A 

3 

CdSe 

M384a 

Pt-1 25mW;R at 2FC-67kohms;Pk.Spectral Response-7350A;Max Voltage-300V 

51 

CL703C 

3 

CdSe 

M384a 

ChoDDer;Pt-125mW;R at 2FC-50kohms:Pk.Soectral ResDonse-7350A:Tr-.4nsec;Tf-3nsec 

52 

CL703CL 

3 

CdSe 

M384a 

Chopper;Pt-125mW;R at 2FC-2.3kohms;Pk.Spectral Response-7350A;Tr-.4nsec;Tf-3nsec 

53 

CL703L2 

3 

Cdse 

M384d 

Dual Elements; Pt-125mW; R at 2FC -6.5kO each; Pk Spectral Response - 7350A 

54 

CL703L 

3 

CdSe 

M384a 

Pt-1 25mW,R at 2FC-2 7kohms;Pk SDectral ResDonse 7350A;V max-IOOV. 

55 

CL703M 

3 

CdSe 

M384a 

Pt-125mW;R at 2FC-30kohms,Pk Spectral Response-7350A;Max.Voltage-250V 

56 

CL704 

3 

CdSe 

M384a 

Pt-125mW;R at 2FC-30kohms;Pk.Spectral Response-6900A;Max Voltage-300V 

57 

CL704L2 

3 

CdSe 

M384d 

Dual Elements.Pt-1 25mW;R at 2FC-1 5kohms each;Pk.SDectral ResDonse-6900A ! 

58 

CL704L 

3 

CdSe 

M384a 

Pt-1 25mW,R at 2FC-600 ohms;Pk Spectral Response 6900A;V max-IOOV. 

59 

CL705 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW;R at 2FC-166kohms;Pk.Spectral Response-5500A;Max Voltage-300V 

60 

CL705/2 

3 

CS 

M384c 

Dual Elements.Pt-125mW;R at 2FC-166kohms each;Pk SDectral ResDonse-5500A. 

61 

CL705HL2 

3 

CS 

M384d 

Dual Elements;Pt-125mW;R at 2FC-67 5kohms;Pk Spectral Response 5500A 

62 

CL705HL 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW;R at 2FC-28kOhms;Pk Spectral Response 5500A;V max-IOOV 

63 

CL705L2 

3 

CS 

M384d 

Dual Elements.Pt-1 25mW;R at 2FC-7.5kohms each;Pk.SDectral ResDonse-5500A 

64 

CL705L 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW,R at 2FC-3.3kohms;Pk Spectral Response 5500A;V max-IOOV. 

65 

CL707 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW;R at 2FC-133kohms;Pk Spectral Response-6150A;Max.Voltage-300V 

66 

CL707H 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW;R at 2FC-500kohms;Pk SDectral ResDonse-6200A;Max.Voltaae-300V 

67 

CL707HL 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW;R at 2FC-10kohms;Pk Spectral Response 6200A;V max-IOOV 

68 

CL707HM 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW;R at 2FC-100kohms,Pk Spectral Response-6200A;Max Voltage-250V 

69 

CL707L 

3 

CS 

M384a 

Pt-125mW:R at 2FC-2.7kohms:Pk SDectral Resoonse 6150A;V max-IOOV. 

70 

CL902 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-1 Omohms;Pk Spectral Response-5 150A;Max Voltage-250V. 

71 

CL902L 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-67kohms;Pk Spectral Response-5150A;Max.Voltage-100V. 

72 

CL903 

3 

CdSe 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-133kohms;Pk SDectral ResDonse-7350A;Max Voltaae-250V. 

73 

CL903A 

3 

CdSe 

M384b 

Pt-50mW,R at 2FC-67kohms;Pk.Spectral Response-7350A;Max Voltage-250V 

74 

CL903C 

3 

CdSe 

M384a 

Chopper;Pt-50mW;R at 2FC-50kohms;Pk.Spectral Response-7350A;Tr-4nsec;Tf-3nsec. 

75 

CL903L 

3 

CdSe 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-6.0kohms;Pk SDectral ResDonse-7350A;Max.Voltaae-100V. 

76 

CL903N 

3 

CdSe 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-66kohms;Pk Spectral Response-7350A;Max.Voltage-100V. 

77 

CL904 

3 

CdSe 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-30kohms;Pk.Spectral Response-6900A;Max Voltage-250V. 

78 

CL904L 

3 

CDSE 

M384b 

Pt-50mW,R at 2FC-2.0kohms;Pk SDectral ResDonse-6900A;Max Voltaae-100V 

79 

CL904N 

3 

CdSe 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-15kohms;Pk Spectral Response-6900A;MaxVoltage-IOOV. 

80 

CL905 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-166kohms;Pk.Spectral Response-5500A;Max Voltage-250V. 

81 

CL905HL 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-100kohms;Pk SDectral ResDonse-5500A;Max,Voltaae-100V. 

82 

CL905HLL 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-11 kohms;Pk.Spectral Response-5500A;Max Voltage-60V 

83 

CL905HN 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-700kohms;Pk Spectral Response-5500A;Max.Voltage-100V. 

84 

CL905L 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-10Kohms;Pk Soectral ResDonse-5500A;Max.Voltaae-100V 

85 

CL905N 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-83kohms;Pk Spectral Response-5500A;Max Voltage-IOOV 

86 

CL907 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-133kohms;Pk.Spectral Response-6150A;Max Voltage-250V. 

87 

CL907HL 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-24kohms:Pk Soectral Resoonse-6200A:Max.Voltaae-100V. 

88 

CL907HN 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-300kohms;Pk Spectral Response-6200A;Max.Voltage-100V. 

89 

CL907L 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-6 Okohms;Pk Spectral Response-6150A;Max.Voltage-100V 

90 

CL907N 

3 

CS 

M384b 

Pt-50mW;R at 2FC-66kohms;Pk SDectral Resoonse-6150A;Max Voltaae-100V. 

91# 

LDR05 

3 

CS 

M438 

Pt-20W;R-300 ohms max;Max. peak Votage-150V 

92# 

LDR07 

3 

CS 

M439 

Pt-.20W,R-300 ohms max;Max peak Voltage-150V. 

93# 

MSP3 

3 

Si 

M432 

Pt-. 10W;Pk.Soect.ResD.-9500A;Dark Current-3 OuA 

94# 

MSP6 

3 

Si 

M432 

Pt- 10W;Pk.Spect Resp.-9500A,Dark Current-20uA. 

95# 

ORPIO 

3 

InSb 

Z3 

Spectral Response visible to 8.0 microns 

96# 

0RP1 1 

3 

CdS 

M 135 

Soectral Resoonse in red and infra-red region 

97# 

0RP13 

3 

InSb 

Z3 

Spectral Response visible to 5.4 microns 

98 

ORP30 

3 

CdS 

M 133 

Volt.max-350V;Sens 30mA/10V at 4 6fc;Sens area-70sq.in 

99# 

ORP50 

3 

CdS 

M 136 

Volt max-175V; Sens.-2 0 ohms at 5 OFt-C; Rdark-8 7meaohms. 

100# 

ORP52 

3 

CS 

M 195 

Pdiss-400mW; Vdc-200 max; Res.-I 7kohms; Sens Area-1.1 sq.cm. 

101# 

ORP60 

3 

CdS 

M 134 

Volt max-350V; Sens.-. 10 ohms at 5 OFt-C; Rdark-200mohms. 

102# 

0RP61 

3 

CdS 

M 134a 

Volt, max-350V,Sens - 10H at 5.0Ft-C;Rdark-200meaohms 

103 

ORP62 

3 

CdS 

M 137 

Side Sens; ,14mA at 30V; 5.0fc; Power-100mW 

104 

ORP63 

3 

CdS 

M 138 

Side Sens; 1.6mA at 10V; 5.0fc; Power-150mW. 

105 

ORP90 

3 

CdS 

M 194 

Volt max-350V; Sens lOmA/IOV: 5.0fc; Sens area-.28 sa. in. 

106# 

ORP93 

3 

CdS 

M 194 

1-6 OmA at 10V; Spectral Response .40-.80 microns 

107# 

ORP94 

3 

CdS 

M 194 

l-50mA at 10V; Spectral Response 40-80 microns 

108# 

PCV50A 

3 

CdSe 

M74c 

Max Voltaae 400V;I max 50mA,Dark Res 4 OMfi at 1000 lux 500H:Pt 1 OW. 

109# 

PCV56 

3 

CdSe 

M417 

Max Voltage-50V;I max.-30mA,Dark Res -5 OMohms;at 1000 lux-3000 ohms;Pt-25mW 

1 10#.... 

PCV58 

3 

CdSe 

M252b 

Pt 1 OW.Dark Res 100kH;at 1000/ux40ft,max voltaae 350V,Imax 50mA. 
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IN ORDER OF (1) USE 
and (2) TYPE No. 


12. MISCELLANEOUS DIODES 



2J 

u 

DESCR 

PTION 


LINE 

TYPE 

u 


DWG. 

TECHNICAL DATA 

No. 

No. 

s 

E 

MAT 

No. 


1# 

PCV60 

3 

£dSi 

M7 1 j 

Max Voltage-350V;I max -30mA;Dark Res -35Mohms,at 1000 lux-4000 ohms,Pt-75mW 

2# 

PCV67 

3 

CdSe 

M4 1 7a 

Max Voltage-350V;I max.-3.0mA;Dark Res-35Mohms;at 1000 lux-4000 ohms,Pt-75mW 

3# 

PCV68 

3 

CdSe 

M384e 

Max Voltaae-250V;I max -20mA.Dark Res.-3 OMohms:at 1000 lux-400 ohms:Pt-.25W 

4# 

PCV69 

3 

CdSe 


Max Voltage-75V,l max-20mA;Dark Res-1 0Mohms;at 1000 lux-40 at 160 ohms 

5# 

PCV70 

3 

CdSe 

M4 1 7b 

Max Voltage-75V;l max.-20mA;Dark Res -,10Mohms;at 1000 lux-25 at 100 ohms 

6# 

PCV71 

3 

CdSe 

M417c 

Max Voltaae-50V;I max.-2.0mA;Dark Res.-5.0Mohms;at 1000 lux-2 at 8kohms:Pt-15mW 

7# 

PCV76 

3 

CdSe 

M74d 

Pt 200mW;Dark Res 500kohms;at 1000 lux 70fl;Max.Voltage 250V;lmax 20mA. 

8# 

PCV85 

3 

CdSe 

M4 1 7d 

Max Voltage-250V,I max.-20mA;Dark Res.-2.0Mohms;at 1000 lux-400 ohms;Pt-.25W. 

9# 

PCV88 

3 

CdSe 

M4 1 7e 

Max Voltaae-75V.I max-10mA;Dark Res.-500kohms: at 1000 lux-400 ohms;Pt-75mW 

10# 

PCV97 

3 

CdSe 

M 194a 

Max Voltage-400V;I max.-50mA;Dark Res.-10Mohms,at 1000 lux-100 ohms,Pt-1.0W 

11# 

PCV104 

3 

CdSe 

M417e 

Max Voltage-350V;I max-3.0;Dark Res.-100Mohms;at 1000 lux-4000 ohms;Pt-75mW 

12# 

PRV94 

3 

CdSe 

M461 

CelLMax Voltaae 250V;I max 20mA;Pt 100mW:LamD:Max Voltaae 14V;l max 30mA (incandescent). 

13# 

PRV100 

3 

CdSe 

M461 

Cell;Max Voltage 250V;I max 20mA;Pt 120mW;Lamp,Max Voltage 50V,1 max 500uA (neon). 

14 

RPY14 

3 

CdS 

M73 

Volt max-75V; Sens 1.6mA/10V 

15# 

RPY15 

3 

CS 

M265 

Pd-400mW.Vmax-210V A.C:R-1.7 kohms;Sensitive area-1.25cm.so. 

16 

RPY17 

3 

CdS 

M73 

Volt max-400V; Sens .60mA/10V. 

17 

RPY18 

3 

CdS 

M74 

Volt max-75V; Sens 6.0mA/10V 

18# 

RPY19 

3 

CdS 

M74 

Volt max.-400V: Sens -,70mA/Ft-C at 5.0Ft-C. 

19# 

RPY20 

3 

CS 

M25 1 

Vmax.-400V; Sens area-465 sq.in ; Rdark-6 5Mohms min., R at 5.0fc-1 5kohms 

20# 

RPY23 

3 

InSb 

Z3 

Spectral Response 1000-8000 microns 

21# 

RPY33 

3 

CS 

M275 

Pt-10mW;R-1500 ohms tVD:Max.Voltaae-25V. 

22# 

RPY41 

3 

CS 

M73 

Pt-50mW;R-4800 ohms max;Max.Voltage-10V. 

23# 

RPY43 

3 

CS 

M440 

Pt-.75W,R-4 5kohms max;Max.Voltage-400V 

24 

SS400-1 

3 

Si 

C76 

Idark-IOuA max:Vout-300mV min:lllum-1250fc;RI-1000 ohms. 

25 

SS400-2 

3 

Si 

C76 

ldark-20uA max;Vout-300mV min;lllum-1250fc;RI-1000 ohms. 

26 

SS400-3 

3 

Si 

C76 

Idark-IOuA max,Vout-250mV min;lllum-1250fc,RI-1000 ohms 

27 

SS400-4 

3 

Si 

C76 

ldark-20uA max;Vout-250mV min;lllum-1250fc;RI-1000 ohms. 

28 

SS400-5 

3 

Si 

C76 

ldark-50uA max,Vout-250mV min;lllum-1250fc;RI-100 ohms 

29 

SS400-6 

3 

Si 

C76 

Vout-200mV min;lllum-1250fc;RI-1000 ohms. 

30 

SS400-7 

3 

Si 

C76 

Vout 200mVmm; Ilium 1250 FTC; Rl I.Okfl. 

31 

SS500 

3 

Si 


If 350uAmin; VI 350mVmin; Idark 20uAmax(P/N); Rl I.Okfl. 

32 

TIL203 

3 

GA 

M580 

Luminance at IF 20mA; 750fL typ; VF 2.0V max; Lambda peak 6600 Angstroms. 

33 

TIL204 

3 

GA 

M580a 

Luminance at IF 20mA: 750fL tVD: VF 2.0Vmax: lambda Deak 6600 Anastroms 

34 

TIL205 

3 

GA 

M494a 

Luminance at IF 20mA; 750fL typ; VF 2 OVmax; lambda peak 6600 Angstroms. 

35 

TIL206 

3 

GA 

M494b 

Luminance at IF 20mA; 750fL typ; VF 2 OVmax; lambda peak 6600 Angstroms 

36 

TIL207 

3 

GA 

M581 

Luminance at IF 20mA; 750fL tVD: VF 2.0Vmax; lambda Deak 6600 Anastroms 

37 

TIL208 

3 

GA 

M581 a 

Luminance at IF 20mA; 750fL typ; VF 2.OVmax; lambda peak 6600 Angstroms 

38# 

TP60 

3 

Si 

M270 

V-44V;Photo Sens.-IOOOnA/Lx max;ES-85um. 

39# 

TP61 

3 

Si 

M27 1 

V-.44V:Photo Sens.-lOOnA/Lx max;ES-.85um. 

404 

VT10L 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C Res 1.6kfl;Dark Res lOOkfl min;Volt 200V max. 

41 ♦ 

VT14L 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C. Res. 600fl;Dark Res. lOOkfl min;Volt 200V max 

42# 

VT23L 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5500A;2F.C. Res. 11kfl;Dark Res. I.OMfl min;Volt 100V max. 

434 

VT30L 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C Res 1 8kfl;Dark Res lOOkfl min;Volt 200V max. 

444 

VT32L 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C. Res. 1.95kfl;Dark Res. lOOkfl min;Volt 200V max. 

454 

VT34L2 

3 

CdSe 

M554a 

Dual Element:Pd 50mW:Pk Spect.Resp. 6750A;2F.C.Res. 1.5kfl;Dark Res. lOOkfl min;Volt 200V max. 

464 

VT34L 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C. Res 600fl;Dark Res. lOOkfl min;Volt 200V max. 

474 

VT50L 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 1.3kfl;Dark Res. lOOkfl min;Voltage 200V max 

48* 

VT51L 

3 

CdSe 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 7350A:2F.C.Res 700fl:Dark Res. lOOkfl min:Voltaae 200V max. 

49 ♦ 

VT54L 

3 

CdSe 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 250fl;Dark Res. lOOkfl min;Voltage 200V max. 

50t 

VT70L 

3 

CS 

M556 

Pd 250mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 1 6kfl;Dark Res I.OMfl min;Volt. 200V max 

5 1 T 

VT74L 

3 

CdSe 

M556 

Pd 250mW.Peak Sbectral Response 6750A:2F.C.Res 450fl;Dark Res 500kfl min;Volt. 100V max. 

524 

VT82L 

3 

CS 

M556a 

Pd 175mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 1 9kfl;Dark Res. lOOkfl min;Voltage 100V max 

53y 

VT93L 

3 

CS 

M556b 

Pd 80mW;Peak Spectral Response 5500A;2F.C.Res 11kfl;Dark Res I.OMfl min;Volt. 100V max. 

544 

VT101 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5650A:2FC Res3.0kfl;Dark Res. 300kflmin;Voltaae 200V max. 

554 

VT101H 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 6.0kfl;Dark Res. I.OMfl min;Voltage 200V max. 

564 

VT102 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 16kfl;Dark Res. 5.0Mfl min;Voltage 300V max. 

57 4 

VT102L 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW:Peak Spectral Response 5650A:2F.C.Res 9.0kfl:Dark Res. 5.OMfl min;Voltaae 300V max. 

584 

VT103 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 66kfl;Dark Res 20Mfl min;Voltage 300V max. 

594 

VT103L 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 33kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltage 300V max. 

604 

VT104 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW:Peak Spectral Response 5650A:2F.C.Res 136kfl;Dark Res. 50Mfl min:Voltaae 300V max. 

614 

VT111 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 2.3kfl;Dark Res. 500kfl min;Voltage 200V max. 

624 

VT111H 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 4.6kfl;Dark Res. I.OMfl min;Voltage 200V max. 

634 

VT1 12 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW:Peak Spectral Response 7350A:2F.C.Res 22kfl;Dark Res. 50Mfl min:Voltaae 300V max. 

644 

VT112L 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 9.2kfl;Dark Res 5.0Mfl min;Voltage 300V max 

654 

VT113 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C Res 60kfl;Dark Res lOOMfl min;Voltage 300V max. 

664 

VT113 L 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW.Peak Spectral Response 7350A:2F.C.Res 44kfl:Dark Res. lOOMfl min;Voltaae 300V max. 

674 

VT121 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 3.0kfl;Dark Res. 300kfl min;Voltage 200V max. 

684 

VT121H 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 6.0kfl;Dark Res. I.OMfl min;Voltage 200V max. 

694 

VT 122 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A:2F.C.Res 16kfl:Dark Res. 5.0Mfl min;Voltaae 300V max. 

704 

VT122L 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 9.0kfl;Dark Res. 5.0Mfl min;Voltage 300V max. 

714 

VT 123 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 66kfl;Dark Res. 20Mfl min;Voltage 300V max. 

724 

VT123L 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A:2F.C.Res 32kfl:Dark Res. lOMfl min;Voltaae 300V max. 

734 

VT 124 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 136kfl;Dark Res. 50Mfl min;Voltage 300V max. 

744 

VT 132 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 10kfl;Dark Res. 5.0Mfl min;Voltage 200V max. 

754 

VT 133 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 28kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltaae 200V max. 

764 

VTia3L 

3 

CS 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 14kfl;Dark Res. 5.0Mfl min;Voltage 200V max 

774 

VT141 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 1.2kfl;Dark Res. 500kfl min;Voltage 200V max 

784 

VT141H 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 2.4kfl;Dark Res. I.OMfl min:Voltaae 200V max. 

794 

VT 142 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 7.0kfl;Dark Res. 5.0Mfl min;Voltage 300V max. 

804 

VT142L 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 4.8kfl;Dark Res. 1 OMfl min;Voltage 300V max. 

814 

VT 143 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 6750A:2F.C.Res 28kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltaae 300V max. 

824 

VT143L 

3 

CdSe 

M564 

Pd 200mW;Peak Spectral Response 6750A;2F C.Res 14kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltage 300V max 

834 

VT201 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 4.3kfl;Dark Res. 500kfl min;Voltage 100V max. 

844 

VT202 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 8.0kfl;Dark Res. 750kfl min;Voltaqe 100V max. 

854 

VT202H 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 15kfl;Dark Res I.OMfl min;Voltage 100V max. 

864 

VT203 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 22kfl;Dark Res. 5.0Mfl min;Voltage 300V max. 

874 

VT203H 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW:Peak Spectral Response 5650A:2F.C.Res 44kfl;Dark Res. 5.OMfl min;Voltaae 300V max. 

884 

VT204 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 110kft;Dark Res. 20Mfl min;Voltage 300V max. 

894 

VT204L 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 88kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltage 300V max. 

904 

VT205 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW:Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 1.0Mfl:Dark Res. 200MO min;Voltaae 300V max. 

914 

VT21 1 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 2.3kfl;Dark Res. 500kfl min;Voltage 100V max 

924 

VT211H 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 3.5kfl;Dark Res. I.OMfl min;Voltage 100V max. 

934 

VT212 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 7350A:2F.C.Res 7.8kfl:Dark Res. 5.OMfl min;Voltaae 100V max. 

944 

VT212L 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 6.0kfl;Dark Res. 5.OMfl min;Voltage 100V max 

954 

VT213 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 22kfl;Dark Res. 50Mfl min;Voltage 300V max. 

964 

VT213H 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW:Peak Spectral Response 7350A:2F.C.Res 32kfl:Dark Res. 50Mfl min;Voltaae 300V max. 

974 

VT213L 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 16kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltage 100V max. 

984 

VT214 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 140kfl;Dark Res. 200Mfl min;Voltage 300V max. 

994 

VT214L 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 64kfl:Dark Res. lOOMfl min;Voltaae 300V max. 

1004 

VT221 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 6.8kfl;Dark Res. 750kfl min;Voltage 100V max. 

1014 

VT222 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 10kfl;Dark Res. I.OMfl min;Voltage 100V max 

1024 

VT222H 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW:Peak Spectral Response 5150A:2F.C.Res 20kfl:Dark Res. I.OMfl min;Voltaae 100V max. 

1034 

VT223 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 40kfl;Dark Res. 5.OMfl min;Voltage 300V max 

1044 

VT223H 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 65kfl;Dark Res. 5.0Mfl min;Voltage 300V max 

1054 

VT224 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW:Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 500kfl:Dark Res. 50Mfl min:Voltaae 300V max. 

1064 

VT224L 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 80kfl;Dark Res lOMfl min;Voltage 300V max. 

1074 

VT225 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C.Res 1.0Mfl;Dark Res. 200Mfl min;Voltage 300V max. 

1084 

VT231 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5500A:2F.C.Res 22kfl;Dark Res. I.OMfl min;Voltaae 100V max. 

1094 

VT232 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 5500A;2F.C.Res 100kfl;Dark Res 50Mfl min;Voltage 100V max. 

1104 

VT233 

3 

CS 

M554c 

Pd 50mW:Peak Spectral Response 5500A:2F.C.Res 350kfl:Dark Res. lOOMfl min:Voltaae 100V max. 
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MISCELLANEOUS DIODES USE 

LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

JU 

u 

s 

E 

DESCRIPTION 

TECHNICAL DATA 

MAT. 

DWG. 

No. 

14 

VT233L 

3 

cs 

M554c 

Pd 50mW,Peak Spectral Response 5500A;2F C.Res 150kfl;Dark Res. 50Mfl min,Voltage 100V max. 

24 

VT234 

3 

cs 

M554c 

Pd 50mW,Peak Spectral Response 5500A;2F C Res 700kfl;Dark Res. 200Mfl min;Voltage 100V max. 

34 

VT235 

3 

cs 

M554c 

Pd 50mW.Peak Soectral ResDonse 5500A:2F C.Res 1 4Mfl;Dark Res. 200Mfl min:Voltaae 300V max. 

44 

VT241 

3 

cs 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 2.0kfl,Dark Res. 500kfl min.Voltage 100V max. 

5# 

VT241H 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 6750A;2F C.Res 4.0kfl;Dark Res I.OMfl min;Voltage 100V max 

64 

VT242 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW:Peak Soectral ResDonse 6750A:2F C.Res 15kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltaae 100V max 

74 

VT242H 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C Res 30kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltage 300V max 

84 

VT242L 

3 

CdSe 

M554c 

Pd 50mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 8.0kfl;Dark Res I.OMfl min;Voltage 100V max 

94 

VT301 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5650A;2F C.Res 3.0kfl;Dark Res. 200kfl min;Voltaae 200V max 

104 

VT301H 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW,Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 6.0kfl;Dark Res I.OMfl min.Voltage 200V max 

1 1 4 

VT302 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 16kfl;Dark Res. 5.0Mfl min.Voltage 300V max. 

124 

VT302-2 

3 

CS 

M554a 

Dual Element:Pd 50mW:Peak Soect.Res. 5650A:2F.C Res 16kfl;Dark Res. 5.OMfl min;Volt 200V max 

134 

VT302L 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C Res 10kfl;Dark Res. 1 OMfl min;Voltage 300V max. 

144 

VT303 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 70kfl;Dark Res. lOMfl min.Voltage 300V max 

154 

VT303L2 

3 

CS 

M554a 

Dual Element;Pd 50mW:Peak Soect.Res. 5650A.2F.C.Res 32kfl:Dark Res. 5.OMfl mmiVolt 200V max 

164 

VT303L 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW,Peak Spectral Response 5650A;2F C Res 32kfl;Dark Res lOMfl min;Voltage 300V max 

174 

VT304 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 144kfl;Dark Res. 50Mfl min.Voltage 300V max. 

184 

VT305 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW,Peak Soectral Response 5650A:2F.C.Res 1.0Mfl:Dark Res. 200Mfl min:Voltaae 300V max 

194 

VT31 1 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 4.2kfl;Dark Res I.OMfl min.Voltage 200V max 

204 

VT311L 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 7350A;2F C.Res 2.1kfl;Dark Res. 500kfl min;Voltage 300V max. 

214 

VT312 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Soectral Response 7350A;2F C.Res 22kfl:Dark Res. 50Mfl min;Voltaae 300V max 

224 

VT312-2 

3 

CdSe 

M554a 

Dual Element;Pd 50mW;Pk Spect.Res 7350A;2F C.Res 5.0kfl;Dark Res I.OMfl min;Volt. 200V max. 

234 

VT312H 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C Res 30kfl;Dark Res. 50Mfl min;Voltage 300V max 

244 

VT312L 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Soectral Response 7350A;2F.C.Res 22kfl:Dark Res 5.OMfl min:Voltaae 200V max 

254 

VT313L2 

3 

CdSe 

M554a 

Dual Element;Pd 50mW;Peak Spect.Res 7350A;2F.C.Res 10kfl;Dark Res I.OMfl min;Volt 200V max 

264 

VT313L 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C Res 60kfl;Dark Res. lOOMfl min;Voltage 300V max. 

274 

VT314 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Soectral Response 7350A;2F.C.Res 140kfl:Dark Res. 200Mfl min:Voltaae 300V max. 

284 

VT321 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5 150A;2F.C.Res 3.9kfl;Dark Res. 200kfl min;Voltage 200V max 

294 

VT321H 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5 150A;2F.C.Res 7.8kfl;Dark Res. I.OMfl min;Voltage 200V max 

304 

VT322 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW:Peak Soectral Response 5 150A;2F.C.Res 31 2kfl:Dark Res. lOMfl min:Voltaae 300V max. 

314 

VT322L 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5 1 50A;2F.C.Res 15.6kfl;Dark Res 5.OMfl min;Voltage 300V max. 

324 

VT325 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5 150A;2F.C Res 1.0Mfl;Dark Res. 200Mfl min;Voltage 300V max 

334 

VT333 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Soectral Response 5500A;2F.C.Res 28kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltaae 200V max 

344 

VT333L 

3 

CS 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 5500A.2F.C Res 14kfl;Dark Res. 5 OMfl min.Voltage 200V max 

35 

VT334-2I 

3 

CS 

M555a 

Dual Cell;Pd 120mW,Dark Res. lOMfl min;Matching Ratio 80-1 20;Voltage 300V max. 

36 

VT334-2IA 

3 

CS 

M555a 

Dual CelLPd 120mW;Dark Res. lOMfl min:Matchina Ratio 90-1.10;Voltaae 300V max. 

37 

VT334-2IB 

3 

CS 

M555a 

Dual CelLPd 120mW;Dark Res lOMfl min;Matching Ratio 95-1 05;Voltage 300V max. 

384 

VT341 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 1 2kfl;Dark Res. 500kfl mm;Voltage 200V max 

394 

VT341-2 

3 

CdSe 

M554a 

Dual ElementiPd 50mW;Peak Soect.Res 6750A:2F.C.Res 3.0kfl;Dark Res 200kfl min;Volt 200V max. 

404 

VT341H 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 2.4kfl;Dark Res I.OMfl mm;Voltage 300V max. 

414 

VT342 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 7.0kfl;Dark Res. 5.OMfl min;Voltage 300V max 

424 

VT342L 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW:Peak Soectral Response 6750A;2F C.Res 4 8kfl;Dark Res. I.OMfl min:Voltaae 300V max. 

434 

VT343 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C Res 28kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltage 300V max 

444 

VT343L 

3 

CdSe 

M554 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C Res 14kfl;Dark Res lOMfl min;Voltage 300V max. 

454 

VT501 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Soectral Response 5650A:2FC Res 2.6kfl;Dark Res 200kflmin:Voltaae 200V max. 

464 

VT501H 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 4.0kfl;Dark Res. 500kfl min;Voltage 300V max 

474 

VT502 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C Res 16kfl;Dark Res. 5.OMfl min;Voltage 300V max. 

484 

VT502L 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Soectral Response 5650A;2F.C.Res 8.0kfl;Dark Res. 1 OMfl min.Voltaae 300V max. 

494 

VT503 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C Res 66kfl;Dark Res. 50Mfl min;Voltage 300V max 

504 

VT503L 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 32kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltage 300V max 

514 

VT5 11 

3 

CdSe 

M554b 

Pd 500mW;Peak Soectral Response 7350A;2F.C Res 2 3kfl;Dark Res. 500kfl min.Voltaae 300V max. 

524 

VT511H 

3 

CdSe 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 7350A;2F.C Res 4.6kfl;Dark Res. 1 OMfl min;Voltage 300V max 

534 

VT511L 

3 

CdSe 

m554b 

Pd 500mW,Peak Spectral Response 7350A;2F.C.Res 1.4kfl;Dark Res. 200kfl mm;Voltage 200V max 

544 

VT512L 

3 

CdSe 

M554b 

Pd 500mW;Peak Soectral Response 7350A;2F.C Res 9 2kfl;Dark Res. lOMfl min;Voltaae 300V max. 

554 

VT521 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5150A;2FC Res 2 6kfl;Dark Res 10Okflmin.Voltage 200V max. 

564 

VT521H 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5 150A;2F.C.Res 5.0kfl;Dark Res. 500kfl min;Voltage 300V max 

574 

VT522 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Soectral Response 5 150A;2F.C.Res 18kfl;Dark Res. 5.OMfl min;Voltaae 300V max. 

584 

VT522L 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5 1 50A;2F.C.Res 9.0kfl;Dark Res. I.OMfl min.Voltage 300V max. 

594 

VT523L 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5150A;2F.C Res 36kfl;Dark Res. lOMfl mm;Voltage 300V max. 

604 

VT533 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW:Peak Soectral Response 5500A;2F.C.Res 25kfl;Dark Res. lOMfl min:Voltaae 200V max. 

614 

VT533L 

3 

CS 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 5500A;2F.C.Res 12 5kfl;Dark Res. 5.OMfl min;Voltage 200V max 

624 

VT541 

3 

CdSe 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 6750A;2F C.Res 5.0kfl;Dark Res 500kfl min.Voltage 200V max. 

634 

VT541H 

3 

CdSe 

M554b 

Pd 500mW;Peak Soectral Response 6750A;2F.C.Res 1.0kfl:Dark Res. 1 OMfl mimVoltaae 200V max 

644 

VT542 

3 

CdSe 

M554b 

Pd 500mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 2 0kfl;Dark Res. I.OMfl min;Voltage 300V max 

654 

VT542L 

3 

CdSe 

M554b 

Pd 500mW,Peak Spectral Response 6750A;2F C.Res 1.5kfl;Dark Res. I.OMfl min;Voltage 300V max 

66y 

VT701 

3 

CS 

M556 

Pd 250mW:Peak Soectral Response 5650A;2F.C.Res 3.0kfl;Dark Res 5.OMfl min:Volt. 200V max. 

67t 

VT701E 

3 

CS 

M602 

Pd 250mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C Res 3 3kfl;Dark Res 300kfl min;Volt. 100V max. 

68t 

VT702E 

3 

CS 

M602 

Pd 250mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 17.6kfl;Dark Res I.OMfl min;Volt. 300V max. 

69y 

VT712E 

3 

CdSe 

M602 

Pd 250mW:Peak Soectral Response 7350A;2F.C.Res 24.2kfl;Dark Res 20Mfl min.Volt. 300V max 

704 

VT721 

3 

CS 

M556 

Pd 250mW;Peak Spectral Response 5 150A;2F.C.Res 2 6kfl;Dark Res I.OMfl min;Volt. 300V max 

714 

VT721H 

3 

CS 

M556 

Pd 250mW;Peak Spectral Response 5 150A;2F.C Res 4 8fl;Dark Res 2 OMfl min;Volt 300V max 

72y 

VT721HE 

3 

CS 

M602 

Pd 250mW;Peak Soectral Response 5 150A;2F C.Res 5.5kfl;Dark Res 2.OMfl min;Volt. 300V max. 

734 

VT732 

3 

CS 

M556 

Pd 250mW;Peak Spectral Response 5500A;2F.C.Res 10fl;Dark Res lOMfl min;Volt 300V max. 

74y 

VT732E 

3 

CS 

M602 

Pd 250mW;Peak Spectral Response 5500A;2F.C.Res 11kfl;Dark Res lOMfl min;Volt. 300V max. 

75y 

VT741 

3 

CdSe 

M556 

Pd 250mW;Peak Soectral Response 6750A;2F.C.Res 900fl;Dark Res 500kfl min;Volt. 100V max. 

76y 

VT741E 

3 

CdSe 

M602 

Pd 250mW;Peak Spectral Response 6750A;2F.C.Res 1.32kfl;Dark Res 500kfl min;Volt 100V max 

774 

VT801 

3 

CS 

M556a 

Pd 175mW;Peak Spectral Response 5650A;2F.C.Res 3 Okfl;Dark Res 250kfl min;Volt. 200V max 

784 

VT804 

3 

CS 

M556a 

Pd 175mW;Peak Soectral Response 5650A;2F.C.Res 140kfl;Dark Res 50Mfl mm;Volt. 300V max 

794 

VT833 

3 

CS 

M556a 

Pd 175mW;Peak Spectral Response 5550A;2F.C.Res 33kfl;Dark Res 15Mfl mm;Volt. 300V max 

804 

VT835 

3 

CS 

M556a 

Pd 175mW,Peak Spectral Response 5500A;2F.C.Res 330kfl;Dark Res lOOMfl min;Volt. 300V max 

814 

VT841L 

3 

CdSe 

M556a 

Pd 175mW;Peak Soectral Response 6750A.2F.C Res 900fl;Dark Res 500kfl min:Volt. 100V max 

82y 

VT901 

3 

CS 

M556b 

Pd 80mW;Peak Spectral Response 5650A;2FCRes 4.3kfl;Dark Res 500kfl mm;Volt. 100V max 

83y 

VT902 

3 

CS 

M556b 

Pd 80mW;Peak Spectral Response 5650A.2F.C Res 8 Okfl;Dark Res 750kfl min.Volt. 100V max 

84t 

VT903H 

3 

CS 

M556b 

Pd 80mW;Peak Soectral Response 5650A;2F.C.Res 44kfl;Dark Res 5 OMfl min;Volt 300V max. 

85y 

VT904 

3 

CS 

M556b 

Pd 80mW;Peak Spectral Response 5650A;2F C.Res 110kfl;Dark Res 20Mfl min;Volt 300V max. 

86y 

VT904L 

3 

CS 

M556b 

Pd 80mW;Peak Spectral Response 5650A.2F.C Res 88kfl;Dark Res lOMfl min;Volt 300V max. 

87y 

VT912 

3 

CdSe 

M556b 

Pd 80mW;Peak Spectral Response 7350A;2F C.Res 15kfl:Dark Res 20Mfl min.Volt. 100V max 

88y 

VT912L 

3 

CdSe 

M556b 

Pd 80mW;Peak Spectral Response 7350A;2FCRes 6 Okfl.Dark Res 5 OMfl min.Volt. 100V max 

89y 

VT913H 

3 

CdSe 

M556b 

Pd 80mW;Peak Spectral Response 7350A;2FCRes 32kfl;Dark Res 50Mfl min;Volt 100V max 

90y 

VT914 

3 

CdSe 

M556b 

Pd 80mW;Peak Soectral Response 7350A;2F.C.Res 140kfl;Dark Res 200Mfl min.Volt 250V max 1 

91 ▼ 

VT914L 

3 

CdSe 

M556b 

Pd 80mW,Peak Spectral Response 7350A.2F.C Res 64kfl,Dark Res lOOMfl min;Volt 100V max 

92y 

VT931 

3 

CS 

M556b 

Pd 80mW;Peak Spectral Response 5500A;2F.C.Res 22kfl;Dark Res 1 OMfl min.Volt 100V max 

93y 

VT932 

3 

CS 

M556b 

Pd 80mW,Peak Soectral Response 5500A.2F C.Res lOOkfl.Dark Res 50Mfl min:Volt. 100V max 

94y 

VT941 

3 

CdSe 

M556b 

Pd 80mW,Peak Spectral Response 6750A,2FCRes 2 0kfl;Dark Res 500kfl min.Volt 100V max 

95 

2A 

4 

Si 

M 192 

Output at 10kfc,400mV;Power 38mW;Short circuit 1 155mA 

96 

5 1C 

4 

Si 

M 193b 

Output at 10k fc, 400mV; power 3 ImW.short circuit 1 11mA. 

97 

52C 

4 

Si 

M 193a 

Output at 10k fc, 400mV; power 6.4mW,short circuit 1 23mA 

98 

55C 

4 

Si 

Ml 93c 

Output at 10k fc, 400mV;power 1 5mW;short circuit 1 5 4mA 

99 

58C 

4 

Si 

M 193d 

Output at 10k fc, 400mV;oower 720uW;short circuit 1 2 5mA 

100 

11OC 

4 

Si 

M 193f 

Output at 10k fc, 400mV,power 7 1 mW;short circuit 1 27mA 

101# 

BPX31 

4 

SiA 


Pd 72mW,Vf450mV;lf 160mA;wave length 8500A. 

102# 

BPX32 

4 

Si 


Pd 2 5W,Vf 18V,lf 1 40mA.Sens 100mW/cm2 

103# 

BPX33 

4 

SiA 


Pd 47 5mW,Vf 420mV,lf 1 13mA;wavelength 8000A,Sens 100mW/cm2 

104# 

BPY15 

4 

Si 

M345 

Voltage-350mV max, Current-97mA max; Sens -800W/m sq 

105# 

BPY45 

4 

Si 

M272 

V-45V;Photo Sens-lOOOnA/Lx max;ES-.85um. 

106y# 

BPY70 

4 

Si 

M600 

N/P photo voltaic device,Power Output Ic 2 6mAmin,(RL 0;E 1000 Lx) 

1074# 

BPY71 

4 

Si 

M600a 

N/P Photo voltaic device,Power output IC 1 3mA min;(RL0,E lOOOLx) 

108y# 

BPY72 

4 

Si 

M601 

N/P photo voltaic device.Power Output Ic 230uAmin.fRL 0; E lOOOLx) 

109# 

MS20A 

4 

Si 

M293 

Radiation Resistant; Isc greater than 66mA, Voc greater than 530mV 

110# 

MS22 

4 

Si 

M293 

Output at 3 0k lumens/saft Voc-0 54V ISC-125mA 
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12. IV 

/IISCELLANEOUS DIODES » USE 


2J 

u 

DESCRIPTION 1 


LINE 

TYPE 

IJ 


DWG. 

TECHNICAL DATA 

No. 

No. 

s 

E 

MAT. 

No. 


1 

N120CG6 

4 

Si 

Ml 46 

N/P;Con.Eff.-6.0% min; Po-14.7mW min; 1-34.1mA min 

2 

N120CG7 

4 

Si 

M 146 

N/P;Con.Eff.-7.0% min; Po-17.2mW min; l-40mA min. 

3 

N120CG8 

4 

A 

M 146 

N/P Dhoto voltaic device;Power OutDut 20.2mW min;Vo 430mV;lo 47mA min. 

4 

N120CG9 

4 

A 

M 146 

N/P photo voltaic device;Power Output 22.7mW min;Vo 430mV;lo 52.8mA min 

5 

N120CG10 

4 

A 

M 146 

N/P photo voltaic device;Power Output 25.2mW min;Vo 430mV;lo 58.6mA min. 

6 

N120CG11 

4 

A 

M 146 

N/P Dhoto voltaic device;Power OutDut 27.7mW min;Vo 430mV;lo 64.5mA min. 

7 

N120CG12 

4 

Si 

M 146 

N/P; Con.Eff.-12% min; po-29.4mW min; 1-68.2mA min. 

8 

N210CG6 

4 

Si 

M 191 

N/P;Con.Eff.-6.0% min; Po-15 2mW min; 1-35.3mA min. 

9 

N210CG7 

4 

Si 

M 191 

N/P:Con.Eff.-7.0% min; Po-17.7mW min; 1-41.1mA min. 

10 

N210CG8 

4 

SiA 

M 191 

N/P photovoltaic device; power output 21.3mWmin;Vo430mV;lo 49.5mA min. 

11 

N210CG9 

4 

SiA 

M 191 

N/P photo voltage;Power Output 23-9mW min;Vo 430mV;lo 55.6mA min. 

12 

N210CG10 

4 

SiA 

M 191 

N/P Dhoto voltaae:Power OutDut 26.6mW min;Vo 430mV;lo 61.9mA min. 

13 

N210CG11 

4 

SiA 

M 191 

N/P photo voltage;Power Output 29-3mW min;Vo 430mV;lo 68.1mA min. 

14 

N210CG12 

4 

Si 

M 191 

N/P; Con.Eff.-12% min; po-30.4mW min.; 1-70.6mA min. 

15 

N220CG8 

4 

SiA 

M 146a 

N/P ohotovoltaic device; cower output 42.6mW min;Vo 430mV;lo 99.1mAmin. 

16 

N220CG9 

4 

SiA 

Ml 46a 

N/P photovoltaic device; power output 47 9mW min;Vo 430mV;lo 111.4mA min 

17 

N220CG10 

4 

SiA 

M 146a 

N/P photovoltaic device; power output 53 2mW min;Vo 430mV;lo 123.7mA min’ 

18 

N220CG11 

4 

SiA 

M 146a 

N/P Dhotovoltaic device;DOwer outDUt 58.5mW min; Vo 430mV;lo 136.0mA min. , 

19 

N220CG12 

4 

Si 

M 146a 

N/P; Con.Eff.-12% min.; po-61mW rhin.; l-142mA mm. 

20 

N230CG8 

4 

Si 

M 146b 

N/P; Con.Eff-8 0% min.; po-61mW min.; l-142mA min. 

21 

N230CG9 

4 

Si 

M 146b 

N/P; Con.Eff.-9.0% min.; do-68. 7mW min.; 1-160mA min. 

22 

N230CG10 

4 

Si 

M 146b 

N/P; Con.Eff.-10% min.; po-76.4mW min.; 1-176.5mA min 

23 

N230CG11 

4 

Si 

M 146b 

N/P; Con.Eff-11% min.; po-84mW rrtin.; 1-195.5mA min. 

24 

N230CG12 

4 

Si 

M 146b 

N/P; Con.Eff.-12% min.; do-91 5mW min; l-213mA min. 

25 

N240CG8 

4 

SiA 

Ml 46c 

N/P photovoltaic device; power output 85.1mW min;Vo 430mV;lo 197.9mA min 

26 

N240CG9 

4 

SiA 

Ml 46c 

N/P photovoltaic device; power outbut 95.8mW min; Vo 430mV;lo 222 8mA min 

27 

N240CG10 

4 

SiA 

Ml 46c 

N/P Dhotovoltaic device; Dower output 106.4mW min; Vo 430mV;lo 247.4mA mm. 

28 

N240CG11 

4 

SiA 

Ml 46c 

N/P photovoltaic device; power output 117.0mW min;Vo 430mV;lo 272.1mA min. 

29 

N260CG8 

4 

SiA 

M 146d 

N/P photovoltaic device; power output 127.7mWmin; Vo 430mV;lo 297mA min. 

30 

N260CG9 

4 

SiA 

M 146d 

N/P Dhotovoltaic device; Dower output 143.6mW min;Vo 430mV;lo 334mA min. 

31 

N260CG10 

4 

SiA 

M 146d 

N/P photovoltaic device, power output 159.6mW min;Vo 430mV;lo 371.2mA min. 

32 

N260CG11 

4 

SiA 

M 1 46d 

N/P photovoltaic device; power output 175.6mW min;Vo 430mV;lo 408.4mA min. 

33t 

R1LB 

4 

Se 

M615d 

Sens 5 4uA/fc/sa.in;Peak SDectral ResDonse 575nm;OutDut 230uA;Rs 50H sa.in;VR 6 0V max 

34v 

R5LB 

4 

Se 

M615e 

Sens 5 4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Output 390uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max 

35v 

R10EB 

4 

Se 

M4 17f 

Sens 5.4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Cap .250uf/sq.in;Rs 500 sq in;VR 6 0V max. 

36v 

R10LB 

4 

Se 

M61 5f 

Sens 5 4uA/fc/sa.in;Peak SDectral ResDonse 575nm;OutDut 430uA;Rs 500 sa.in;VR 6.0V max 

37v 

R10MB 

4 

Se 

M618 

Sens 5 4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Cap 250uf/sq.in;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

38V 

R75EB 

4 

Se 

M4 17g 

Sens 5.4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Cap ,250uf/sq.in;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

39v 

R75LB 

4 

Se 

M615a 

Sens 5.4uA/fc/sa.in.Peak SDectral ResDonse 575nm;OutDut 500uA;Rs 500 sa.in;VR 6.0V max. 

40v 

R100GB 

4 

Se 

M620 

Sens 5.4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Cap ,250uf/sq.in;Rs 500 sq.in;VR 6 0V max 

4 1 V 

R100KB 

4 

Se 

M619 

Sens 5 4uA/fc/sq in;Peak Spectral Response 575nm;Cap .250uf/sq.in;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max 

42v 

R100LB 

4 

Se 

M615h 

Sens 5 4uA/fc/sa in;Peak SDectral ResDonse 575nm;OutDUt 850uA;Rs 500 sa.in;VR 6.0V max. 

43v 

R100MB 

4 

Se 

M6 18a 

Sens 5 4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Cap 250uf/sq.in,Rs 500 sq.in;VR 6 0V max 

44 

RPY13 

4 

CdS 

M74a 

Light Switch-4 cells and lamp 

45v 

RX5LB 

4 

Se 

M615 

Sens 5.4uA/fc/scnn;Peak Spectral Response 575nm;Outout 14uA,Rs 500 sa.m;VR 6.0V max. 

46v 

RX10LB 

4 

Se 

M615a 

Sens 5.4uA/fc/sq in;Peak Spectral Response 575nm;Output 20uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max 

47v 

RX15LB 

4 

Se 

M615b 

Sens 5 4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Output 44uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

48v 

RX80EB 

4 

Se 

M384a 

Sens 5.4uA/fc/sa.in;Peak SDectral Response 575nm;CaD ,250uf/sa.in;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max 

49v 

RX80HB 

4 

Se 

M384g 

Sens 5.4uA/fc/sq in;Peak Spectral Response 575nm;Cap ,250uf/sq.in;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max 

50v 

RX80LB 

4 

Se 

M615c 

Sens 5 4uA/fc/sq in;Peak Spectral Response 575nm;Output 170uA;Rs 500 sq.in;VR 6 0V max. 

5 1 v 

RX80TB 

4 

Se 

M617 

Sens 5 4uA/fc/sa in;Peak SDectral Response 575nm;CaD 250uf/sa.in;Rs 500 sa.in;VR 6.0V max. 

52v 

SI LB 

4 

Se 

M615k 

Sens 5.4uA/fc/sq in;Peak Spectral Response 575nm;Output 88uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

53v 

S2LB 

4 

Se 

M615m 

Sens 5.4uA/fc/sq in;Peak Spectral Response 575nm;Output 120uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

54v 

S3LB 

4 

Se 

M615n 

Sens 5.4uA/fc/sa.in;Peak SDectral Response 575nm;OutDut 180uA;Rs 500 sa.in;VR 6.0V max. 

55v 

S4LB 

4 

Se 

M615p 

Sens 5.4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Output 220uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max 

56v 

S5LB 

4 

Se 

M615q 

Sens 5.4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Output 130uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

57v 

S7LB 

4 

Se 

M615 r 

Sens 5 4uA/fc/sa in;Peak SDectral Response 575nm;OutDut 205uA;Rs 500 sa.in;VR 6.0V max. 

58v 

S8LB 

4 

Se 

M615s 

Sens 5.4uA/fc/sq.m;Peak Spectral Response 575nm;Output 220uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

59v 

S10LB 

4 

Se 

M615t 

Sens 5.4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Output 225uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max 

60v 

SI 1LB 

4 

Se 

M615u 

Sens 5.4uA/fc/sa.in;Peak SDectral Response 575nm;OutDut 235uA;Rs 500 sa.in;VR 6.0V max. 

61 v 

S13LB 

4 

Se 

M615v 

Sens 5.4uA/fc/sq in;Peak Spectral Response 575nm;Output 500uA;Rs 500 sq.in;VR 6 0V max. 

62v 

S14LB 

4 

Se 

M615w 

Sens 5.4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Output 660uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

63v 

S17LB 

4 

Se 

M615x 

Sens 5.4uA/fc/sa.in,Peak Spectral Response 575nm,OutDut 56uA;Rs 500 sa.in.VR 6.0V max. 

64v 

S50LB 

4 

Se 

M615y 

Sens 5 4uA/fc/sq in;Peak Spectral Response 575nm;Output 255uA;Rs 500 sq in;VR 6.0V max. 

65v 

S55LB 

4 

Se 

M615z 

Sens 5.4uA/fc/sq in,Peak Spectral Response 575nm;Output 680uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

66v 

S56LB 

4 

Se 

M615aa 

Sens 5.4uA/fc/sa.in:Peak SDectral Resoonse 575nm;OutDut 580uA.Rs 500 sa.in;VR 6.0V max. 

67v 

S100EB 

4 

Se 

M616 

Sens 5.4uA/fc/sq.in;Peak Spectral Response 575nm;Cap 250uf/sq.in;Rs 500 sq in;VR 6.0V max 

68v 

S100LB 

4 

Se 

M615ab 

Sens 5.4uA/fc/sq.in,Peak Spectral Response 575nm;Output 400uA;Rs 500 sq.in;VR 6.0V max. 

69v 

S150LB 

4 

Se 

M615ac 

Sens 5.4uA/fc/sa.in;Peak SDectral ResDonse 575nm;OutDut 330uA;Rs 500 sa.in;VR 6.0V max. ! 

70v# 

S224 

4 

Si 


P/N,Conversion Eff.9-10%;lsc 90mA;Voc ,530V;lop 86mA at 4.2V;360mV at 100,000 Inx. 

71 

S0510E4 

4 

SSi 

M223 

Conversion Eff.-4 0;Po-1 6mW;lo-4.0mA at 40V;Act. Area-,40 cm. sq 

72 

S0510E5 

4 

Si 

M223 

Conversion Eff-5.0;Po-2.0mW;lo-5 OmA at 40V;Act Area-40 cm. sa 

73 

S0510E6 

4 

Si 

M223 

Conversion Eff.-6 0;Po-2 4mW;lo-6.0mA at ,40V;Act. Area-.40 cm. sq 

74 

S0510E7 

4 

Si 

M223 

Conversion Eff.-7.0,Po-2.8mW;lo-7 OmA at 40V;Act Area-.40 cm. sq 

75 

S0510E8 

4 

Si 

M223 

Conversion Eff.-8 O.Po-3 2mW;lo-8.0mA at 40V;Act. Area-.40 cm. sa 

76 

S0510E9 

4 

Si 

M223 

Conversion Eff.-9.0;Po-3 6mW;lo-9 OmA at .40V;Act. Area- 40 cm sq. 

77 

S0510E10 

4 

Si 

M223 

Conversion Eff.-10;Po-4.0mW;lo-10mA at .40V;Act. Area-.40 cm. sq. 

78 

S0510E11 

4 

Si 

M223 

Conversion Eff.-I 1 ;Po-4 4mW:lo-1 1 mA at ,40V.Act. Area-.40 cm sa 

79 

S0520E4 

4 

Si 

M 193e 

Conversion Eff -4.0;Po-3.2mW;lo-8 OmA at ,40V;Act. Area-.80 cm sq 

80 

S0520E5 

4 

Si 

M 193e 

Conversion Eff-5.0;Po-4 0mW;lo-10mA at 40V;Act. Area-.80 cm. sq 

81 

S0520E6 

4 

Si 

M 193e 

Conversion Eff.-6.0;Po-4 8mW;lo-12mA at ,40V;Act. Area-.80 cm sa 

82 

S0520E7 

4 

Si 

M 193e 

Conversion Eff.-7 0;Po-5 6mW;lo-1 4mA at .40V,Act Area-.80 cm. sq. 

83 

S0520E8 

4 

Si 

M 193e 

Conversion Eff-8.0;Po-6.4mW;lo-1 6mA at .40V,Act. Area-.80 cm sq 

84 

S0520E9 

4 

Si 

M 193e 

Conversion Eff.-9.0;Po-7.2mW;lo-18mA at .40V;Act. Area-.80 cm. sa. 

85 

S0520E10 

4 

Si 

M 193e 

Conversion Eff.-10;Po-8 0mW;lo-20mA at .40V;Act. Area-.80 cm. sq 

86 

S0520E11 

4 

Si 

M193e 

Conversion Eff-1 1,Po-8.8mW;lo-22mA at ,40V,Act. Area-.80 cm. sq 

87 

S1020E4 

4 

Si 

Ml 93 

Conversion Eff.-4.0;Po-7 2mW min;lo-18mA at 40V;Act. Area-1.8 cm sq 

88 

S1020E5 

4 

Si 

M 193 

Conversion Eff.-5 0;Po-9.0mW min;lo-2mA at .40V,Act. Area-1 8 cm. sq. 

89 

S1020E6 

4 

Si 

M 193 

Conversion Eff-6 Q;Po-10.8mW min;lo-27mA at .40V;Act. Area-1.8 cm sq 

90 

S1020E7 

4 

Si 

Ml 93 

Conversion Eff-7 0,Po-12.6mW min,lo-31mA at 40V;Act. Area-1.8 cm. sa. 

91 

S1020E8 

4 

Si 

M 193 

Conversion Eff.-8.0,Po-14 4mW mm,lo-36mA at .40V;Act. Area-1.8 cm sq 

92 

S1020E9 

4 

Si 

M 193 

Conversion Eff.-9.0;Po-16.2mW min;lo-40mA at .40V;Act. Area-1.8 cm sq. 

93 

S1020E10 

4 

Si 

M 193 

Conversion Eff-10,Po-18mW min,lo-45mA at .40V;Act. Area-1.8 cm. sa. 

94 

S1020E11 

4 

sr~^ 

M 193 

Conversion Eff.-11 ,Po-19 8mW min;lo-49mA at 40V;Act Area-1.8 cm. sq 

95 

S2900E5M 

4 

Si 

M303 

Load Voltage-.40V; Load Current-60mA, Power-24mW 

96 

S2900E7M 

4 

Si 

M303 

Load Voltaae-40V. Load Current-90mA; Power 36mW 

97 

S2900E9.5M 

4 

Si 

M303 

Load Voltage-40V; Load Current-120fnA, Power 48mW 

98 

SD2A1020E4 

4 

Si 

M218 

Conversion Eff.-4-6%, Pmax-14-21; Vout-.64 at Pmax. 

99 

SD2A1020E6 

4 

Si 

M218 

Conversion Eff.-6-8%, Pmax-21-28; Vout-.70 at Pmax. 

100 

SDA1020E4 

4 

Si 

M21 7 

Conversion Eff-4-6%, Pmax-7-10 5; Vout-.32 at Pmax 

101 

SDA1020E6 

4 

Si 

M217 

Conversion Eff-6-8%, Pmax-10.5-14, Vout-.35 at Pmax 

102 

SM5A1020E4 

4 

Si 

M219 

Conversion Eff-4-6% 

103 

SM5A1020E6 

4 

Si 

M219 

Conversion Eff-6-8% 

104# 

SP60 

4 

Si 

M 131 

Dark 1-1 uA at 50V, Power-250mW max.; Freq.-IOGc max, Sens-20uA/mW cm sq 

105 

SS10 

4 

Si 

M 193a 

Photo Area-1.8 sa cm; lout-28mA, Vout-.40V; P-11 2mW. 

106 

SS11 

4 

Si 

M 193f 

Photo Area-,90 sq cm, lout-14mA, Vout-.40V; P-5.6mw 

107 

SSI 2 

4 

Si 

M 193b 

Photo Area-.45 sq cm, lout-7.OmA, Vout-.40V, P-2.8mW 

108 

SS20 

4 

Si 

M 193e 

Photo Area-80 sa cm; lout-1 2mA, Vout- 40V; P-4 8mW 

109 

SS21 

4 

Si 

M 193b 

Photo Area- 40 sq cm, lout-60mA, Vout- 40V; P-2 4mW 

110 

SS22 

4 

Si 


Photo Area-.20 sa cm, lout-3 OmA. Vout-40V. P-1 2mW 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No 

2J 

TYPE 

No 

v 

s 

E 

DESCRIPTION 

TECHNICAL DATA 

MAT. 

DWG. 

No. 

1 

SS23 

4 

Si 

M 193d 

Photo Area-. 10 sq cm; lout-1.5mA; Vout-40V; P- 60mW. 

2 

SS30 

4 

Si 

M192 

Photo Area-4 8 sq.cm; lout-75mA; Vout-40V, P-30mW. 

3 

SS31 

4 

Si 

M 192a 

Photo Area-1 2 sa cm, lout-18mA: Vout-40V; P-7 2mW 

4 

SSI 00 

4 

Si 

M207 

lout-1 5mA min , Vout- 40mV min P-6.0mW min. 

5 

SS200A 

4 

Si 

M 102 

Vload- 40V; lload-60mA min, Power-24mW min 

6 

SS200B 

4 

Si 

M 102 

Vload-40V; lload-90mA min. Power-36mW min 

7 

SS200C 

4 

Si 

M 102 

Vload-40V, lload-120mA min; Power-48mW min. 

8 

SS200D 

4 

Si 

M 102 

Vload-40V; lload-150mA min; Power-60mW min 

94# 

SS2020G 

4 

Si 

M 146a 

N/P,Radiation resistant,Conversion Eff. 10.5-11 5%;lsc MOmA.Voc 54V;55 9mw at MOmw/cm2AMO. 

10 

SSM410 

4 


M 103 

Load V-1 6V min; Load l-36mA mm; Power-58mW min. 

11 

SSM510 

4 


M 103 

Load V-2 OV min; Load l-36mA min, Power-72mW. min. 

12 

SSM920 

4 


M 103 

Load V-3 6V min. Load l-17mA min; Power-61mW. mm. 

13 

SSM1020 

4 


M 103 

Load V-4 OV min. Load l-17mA min, Power-68mW min 

14y 

SX10LB 

4 

Se 

M61 5j 

Sens 5.4uA/fc/sq in;Peak Spectral Response 575nm;Output 28uA,Rs 500 sq.in;VR 6.0V max 

15 

1N3353 

5 

Ge 

T018 

IP-IOOuA max. VF-80mV at 1 OmA; C-4 OdF: LS-I.Onh 

16 

1N3539 

5 

Si 

T018 

If 1.0mA max; lr-1 25mA max; VF-.60V min at If-047mA 

17 

1N3539A 

5 

Si 

T018 

IF-1 OmA max,IR-1 25mA max; C-IOpf max, Vf-700mV min. 

18 

1N3540 

5 

Si 

T018 

lf-2 OmA max; lr-2 5mA max. VF-.60V mm at IF- 10mA 

19 

1N3540A 

5 

Si 

T018 

IF-2 OmA max;l-2 5mA max;C-20pf max; Vf-700mV mm 

20 

1N3541 

5 

Si 

T018 

lf-2 5mA max; lr-6 25mA max, VF-.60V min at lf-.22mA 

21 

1N3541A 

5 

Si 

T018 

IF-2 5mA max;IR-6.25mA max; C-50Df max; Vf-700mV mm. 

22 

1N3542 

5 

Si 

T018 

lf-3 OmA max, lr-12 5mA max; VF-60V min at If-47mA 

23 

1N3542A 

5 

Si 

T018 

IF-3.0mA max;IR-12.5mA max; C-70pf max, Vf-700mV mm 

24 

1N3543 

5 

Si 

T018 

lf-5 OmA max; lr-25mA max; VF-.60V mm at If-I.OmA 

25 

1N3543A 

5 

Si 

T018 

IF-5.0mA max;IR-25mA max, C-IOOpf max, Vf-700mV min 

26 

1N4090 

5 

Ge 

D01 8 

VF-430mV; V-80mV mm, IP- 15ma, C-1.5pF max 

27# 

1T1401 

5 

Ge 

M27a 

lf-9 OmA/180mV. Power diss-4.0mW. 

28# 

1T1402 

5 

Ge 

M27a 

If-1 2mA/180mV; Power diss-4 OmW. 

29 

4JFBD1 

5 

Ge 

A82 

lf-30mA,Vf-1 20V;lp-1 0mA;LS-1,5nh;Ct-8pf;tr-1,0ns 

30 

4JFBD2 

5 

Ge 

A82 

IF-1 5mA max;VF-130V tvo;lD-50mA max;LS-1 5nh tVD;Ct-6 ODf max.tr-70ns tVD 

31 

4JFBD3 

5 

Ge 

A82 

lf-1 OmA;Vf-1 70V;lp-.20mA;LS-1 5nh,Ct-4pf,tr-.50ns. 

32 

4JFBD4 

5 

Ge 

A82 

lf-5mA;Vf-170V;lp- 10mA,LS-1 5nh,Ct-3pf.tr-.40ns. 

33 

4JFBD5 

5 

Ge 

A82 

lf-5mA;Vf-170V;lD-.05mA;LS-1.5nh;Ct-3Df;tr-40ns. 

34 

4JFBD6 

5 

Ge 

A82 

lf-5mA;Vf-1 60V,lp- 02mA,LS-1 5nh,Ct-3pf,tr-40ns. 

35 

4JFBD7 

5 

Ge 

A82 

lf-5mA;Vf-160V,lp-.01 mA;LS-1 5nh;Ct-3pf;tr- 40ns 

36 

BDItZl 

5 

Ge 

T018 

lr-1 0mA/480mmV; lf-1 OmA/IOOmV max 

37 

BD1A 

5 

Ge 

T018 

lf-1 OmA/1 25mV max 

38 

BD1B 

5 

Ge 

T018 

lf-1 OmA/1 OOmV max. 

39 

BD5A 

5 

Ge 

T018 

IR-1 OmA at 480mV, IF-5 OmA at lOOmV max 

40 

BD402 

5 

Ge 

D020 

Ip-50mA max;Ct-3.0pf max.Vf at lf-15mA-130mV,VR at lr-1,0mA-465mV 

41 

BD403 

5 

Ge 

D020 

lp-200uA max;Ct-1 Opf max;Vf at lf-6.0mA-1 70mV;VR at IR-1,0mA-465mV 

42 

BD404 

5 

Ge 

D020 

Id-. 10mA max.Ct-1.0Df max;Vf at lf-3.0mA-1 70mV;VR at lr-1.0mA-465mV 

43 

BD405 

IT 

Ge 

D020 

lp-05mA max,Ct-1 Opf max;Vf at lf-1.5mA-160mV;VR at lr-1 0mA-465mV 

44 

BD406 

5 

Ge 

D020 

Ip-.02mA max,Ct-2.0pf max.Vf at lf-.60mA-160mV;VR at lr-1,0mA-465mV. 

45 

MA4610 

5 

Ge 

F56 

VSWR at 8.8; 13.3 Gc-2.0;NFo-1 5db max;NRo-6db max;Zif at 20Kc-50 to 200 ohms 

46 

MA4610A 

5 

Ge 

F56 

VSWR at 8.8; 13.3 Gc-2.0;NFo-3db max;Zif at 20Kc-50 to 200 ohms 

47 

MA4619 

5 

Ge 

FIOv 

VSWR at 8.8±13.3Gc-2.0;NFo-1 5db max;NRo-6db max;Zif at 20Kc-50 to 200 ohms 

48 

MA4619A 

5 

Ge 

FI Ov 

VSWR at 8 8±13 3Gc-2.0:NFo-1 5db max:NRo-6db max;Zif at 20KC-50 to 200 ohms. 

49 

MA4624 

5 

Si 

P1b0 

Doppler Mixer;freq-13300MHz;NF-1 5db max,VSWR-2.0;Zif-50-1 50 ohms 

50 

MA4624A 

5 

S. 

P1b0 

Doppler Mixer.freq -13300MHz;NF-12db max,VSWR-2.0;Zif-50-1 50 ohms. 

51 

MA4625 

5 

S. 

P1b0 

DooDler Mixer;frea-16000MHz;NF-15db max.VSWR-2.0;Zif-50-1 50 ohms. 

52 

MA4625A 

5 

Si 

P1b0 

Doppler Mixer;freq-16000MHz;NF-12db max;VSWR-2.0;Zif-50-1 50 ohms. 

534 

MS 1010 

5 

Ge 

FlOb 

Ip 300uA max;Ct 3pf max;VR at IR 300uA - 400mV;VF at 3mA - 80mA. 

54 

MS101 1 

5 

Ge 

FlOb 

Id-300uA max;Ct-1 5Df max;VR at IR-300uA-400mV;VF at 3.0mA-90mV.VD-50mV. 

55 

MS1012 

5 

Ge 

FlOb 

lp-300uA max.Ct-1 Opf max;VR at IR-300uA-400mV,VF at 3 0mA-100mV;Vp-50mV 

56# 

TU1B 

5 

Ge 

M264 

Vr-520mV max;VF-120mV max at 30mA;C-3 Opf max,IFM-5 OmA 

57 

U1001 

5 

Si 

D017 

IR- 470uA;IR-1.25mA max;VF-600mV min 

58 

U 1002 

5 

Si- 

D017 

IR-470uA;IR-1 25mA max;V-700mV min;Ct-10pf max 

59 

U1003 

5 

Si 

D07 

IR-1 0mA;IR-2 5mA max,VF-600mVmin 

60 

U 1004 

5 

Si 

D017 

IR-1,0mA;IR-2.5mA max;VF-700mV mm;Ct-20Df max 

61 

U 1005 

5 

Si 

D017 

IR-2.2mA,IR-6 3mA max;VF-600mV mm. 

62 

U 1006 

5 

Si 

D017 

IR-2 2mA;IR-6.3mA max,VF-700mV min;Ct-50pf max 

63 

U 1007 

5 

Si 

D017 

IR-4.7mA:IR-13mA max;VF-600mV min 

64 

U 1008 

5 

Si 

D017 

IR-4 7mA,IR-13mA max;VF-700mV min,Ct-70pf max 

65 

U 1009 

5 

Si 

D017 

IR-10mA;IR-25mA max;VF-600mV min 

66 

U1010 

5 

Si 

D017 

IR-10mA.IR-25mA max;VF-700mV min.Ct-IOODf max 

67 

1N71 

6 

Ge0 

M4bA 

PIV 40V,If 15mA min.at 1 OV Vf;lr max 300uA at 30V Vr;Avg Rec Fwd Current 60mA;Max.Temp 90°C 

68y# 

IS 1991 

6 

Si 

A268 

Surge Cur.2.0A at lOus.VBR 37V;Break over Cur.200uA;Surge Volt 4.5V,Max temp. 125J 

69 

CODI6041 

6 

Si 

D07 

Forward Reaulator: Pd-250mW; VF-.70V max at 3 OmA 

70 

CODI6041 M 

6 

Si 

A2 

Forward Regulator,Pd-250mW,VF-.70V max at 3 OmA. 

71 

CODI6042 

6 

Si 

D07 

Forward Regulator; Pd-250mW; VF-1 4V max at 3.0mA 

72 

CODI6042M 

6 

Si 

A2 

Forward Reaulator;Pd-250mW;VF-1,4V max at 3 0mA 

73 

CODI6043 

6 

Si 

D07 

Forward Regulator; Pd-250mW; VF-2.1V max at 3 0mA 

74 

CODI6043M 

6 

Si 

A2 

Forward Regulator;Pd-250mW,VF-2.1V max at 3 0mA. 

75 

CODI6044 

6 

Si 

D07 

Forward Reaulator; Pd-250mW, VF-2.8V max at 3 OmA 

76 

CODI6044M 

6 

Si 

A2 

Forward Regulator;Pd-250mW;VF-2.8V max at 3.0mA 

77 

CODI6045 

6 

Si 

D07 

Forward Regulator, Pd-250mW; VF-675V max at 3 0mA;VR-10V mm; Ir-I.OuA max 

78 

CODI6045M 

6 

Si 

A2 

Forward Reaulator;Pd-250mW;VF-.675V max at 3.0 mA;VR-10V min;IR-1.0uA max. 

79 

CODI6046 

6 

Si 

D07 

Forward Regulator; Pd-250mW; VF-1 35V max at 3 0mA,VR-10V min; Ir-I.OuA max 

80 

CODI6046M 

6 

Si 

A2 

Forward Regulator;Pd-250mW;VF-1 35V max at 3.0 mA;VR-10V min;IR-1.0uA max 

81 

CODI6047 

6 

Si 

D07 

Forward Requlator; Pd-250mW. VF-2.05V max at 3.0mA,VR-10V min; lr-1 OuA max 

82 

CODI6047M 

6 

Si 

A2 

Forward Regulator;Pd-250mW;VF-2 05V max at 3 0 mA,VR-10V mm;IR-1 OuA max 

83 

CODI6048 

6 

Si 

D07 

Forward Regulator; Pd-250mW; VF-2 7V max at 3.0mA;VR-10V min; Ir-I.OuA max 

84 

CODI6048M 

6 

Si 

A2 

Forward Reaulator;Pd-250mW:VF-2.7V max at 3.0 mA:VR-10V min;IR-1 OuA max. 

85 

CODI6049 

6 

Si 

D07 

Forward Regulator;Pd-250mW;VF-70V max at 3 0mA;VR-10V min;IR-1 OuA max 

86 

CODI6049M 

6 

Si 

A2 

Forward Regulator;Pd-250mW,VF-.70V max at 3 0mA;VR-10V min;IR-1.0uA max 

87 

CODI6050 

6 

Si 

D07 

Forward Reaulator;Pd-250mW;VF-1.4V max at 3.0mA;VR-10V min;IR-1 OuA max. 

88 

CODI6050M 

6 

Si 

A2 

Forward Regulator;Pd-250mW,VF-1 4V max at 3.0mA;VR-10V min,IR-1.0uA max. 

89 

CODI605 1 

6 

Si 

D07 

Forward Regulator;Pd-250mW;VF-2 IV max at 3.0mA;VR-10V min;IR-1 OuA max. 

90 

CODI605 1 M 

6 

Si 

A2 

Forward Reaulator:Pd-250mW;VF-2 IV max at 3.0mA;VR-10V min;IR-1 OuA max 

91 

CODI6052 

6 

S. 

D07 

Forward Regulator;Pd-250mW;VF-2.8V max at 3 0mA,VR-10V min;IR-1 OuA max. 

92 

CODI6052M 

6 

Si 

A2 

Forward Regulator;Pd-250mW;VF-2 8V max at 3 0mA;VR-10V min;IR-1.0uA max 

93# 

DS31 

6 

Si 

Cld 

R at 1 5mA-400 Ohms; Ib-I.OuA at 2 0V: Eff-58±5.0%. 

94# 

KV1 

6 

Ge 

C13 

12- 15V at 1.2mA, Temp Coeff.-2.3mV/deg.C; l-50mA max. 

95# 

KV2 

6 

Ge 

C13 

14- 17V at 1.2mA; Temp Coeff.-2.3mV/deg C; l-50mA max. 

96# 

KV3 

6 

Ge 

C 13a 

155- 185V at 1 2mA; TemD Coeff -2.3mV/dea C; l-30mA max. 

97# 

KV4 

6 

Ge 

C13 

.2V min. at 1 OmA; .400V max. at 3.0mA; Temp.Coeff.-2.3mV/deg.C;l-30mA max 

98# 

KV5 

6 

Ge 

T01 

10-15 at 1 OmA; Temp Coeff -2.3mV/deg C; l-50mA max. 

99 

PS592 

6 

Si 

D014 

R at 1 0mA-60 Ohms: Ib-.IOuA at 2 0V; Eff-.64±10%. 

100 

PS592G 

6 

Si 

D014 

R at 1.0mA-60 ohms; lb- IOuA at 2.0V; Eff-.64±10% 

101 

PS594 

6 

Si 

DOM 

R at 1 0mA-60 ohms; lb-1.OuA at 5.0V; Eff-.62±10%. 

102 

PS595 

6 

Si 

DOM 

R at 1 0mA-60 ohms: lb-5.0uA at 5.0V: Eff-.62±10% 

103 

PS645 

6 

Si 

DOM 

R at 1 OmA-100 ohms; Ib-I.OuA at 5 0V; Eff-62±10%. 

104 

PS645G 

6 

Si 

DOM 

R at 1 OmA-100 ohms; lb-1 OuA at 5 0V; Eff-.62±5.0% 

105** 

SD60P 

6 

Si 

A270 

Vr 35V.lo 100mA:lr Max 5.0V at 35V; Max temD 100J. 

106 

SD61P 

6 

Si 

A270a 

Vr 400V; lo 150mA,lr Max 50V at 400V, Max temp 100J 

107y# 

■ SF1 

6 

Si 

A27 1 

Vr 1 5KV;lo 30mA;Vf 2.0V.trr 300ns;Max temp. 100J 

108t^ 

! SMF7-2 

6 

Si 

M61 1 

AC Volt 1350V:DC Volt 4 5V.lo 1.0mA at Sin wave:Frea 50kHZ:Max temD 60J 

109y^ 

! SMF13-2 

6 

Si 

M61 la 

AC Volt 1350V;DC Volt 8.1V;lo 1.0mA at Sin wave,Freq 50KHz;Max temp. 60J. 

1-1 o.^ 

iSRI 

6 

Si 

A272 

Vr 100V:Max 400V at Inst 5.0mA:lo 150mA(Cont)250mAnnst):Vf 1 IV at 150mA:lr100uAat100V. 
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12. I\ 

/IISCELLANEOUS DIODES USE 


2J 

u 

DESCRIPTION 


LINE 

TYPE 

u 


DWG 

TECHNICAL DATA 

No 

No. 

S 

E 

MAT. 

No 


IT# 

SR2 

6 

Si 

A185g 

Vr 100V,Max 400V at Inst 5 OmA,lo 300mA(Cont)500mA(lnst);Vf 1 IV at 300mA;lr100uA atlOOV 

2i# 

SR3 

6 

Si 

A185g 

Vr 100V;Max 800V at Inst 5.0mA;lo 150mA(Cont)250mA(lnst);Vf 1 1 Vatl50mA;lr200uAat200V 

3t# 

SR4 

6 

Si 

A 185a 

Vr 200V;Max800V at Inst 5 OmA:lo 300mA(Cont)500mA(lnst1:Vf 1 1 Vat300mA;lr100uAat200V 

4t# 

STV3 

6 

Si 

A269 

If 120mAmax,ls 10A;Max Ir IOuA at Vr 50V;Vf 1 7V at If 7.0mA; Tc 7.05±0.35Dyn imp. 

5i# 

SV02 

6 

Si 

A221 e 

Vf 1 5V at If 70mA,lr IOuA max at 100V;Max Cur. 200mA 

6i# 

SV05 

6 

Si 

A221e 

Vf 3.8V at If 70mA;lr IOuA max at 100V:Max Cur. 80mA. 

7t# 

SV07 

6 

Si 

A221e 

Vf 5.3V at If 70mA;lr IOuA max at 100V;Max Cur. 55mA. 

8 

SV100A1 

6 

SiA 

A94e 

Varistor; 20V at 05mA;.90V at 100mA;Pt-.75W 

9 

SV100A3 

6 

SiA 

A94e 

Varistor;.35V at 01mA; 1.0V at 225mA:Pt-.75W. 

10 

SV100A 

6 

SiA 

A94e 

Varistor, 20V at 01mA;.90V at 100mA;Pt-75W;1 50 deg. Cmax 

1 1 

SV100D 

6 

Si A 

A94e 

Varistor, 43V at ,01mA;.72V at 10mA;Pt-.75W 

12## 

TVA12W1100K 

6 

Si 

M613 

Norn Ref Volt 100V±10% at lOOmAIVoltaae ratio 1.80-3.2;Max Diss 12W;Max temD. 130C. 

13t# 

TVA12W1 120K 

6 

Si 

M613 

NOM Ref. Volt120V±10% at 100mA;Voltage ratio 1 80-3 2;Max Diss. 12W;Max temp. 130C 

14y# 

TVA12W1 140K 

6 

Si 

M613 

NOM Ref Volt:140V±10% at 100mA,Voltage ratio 1.70-2.7;Max Diss. 12W; Max temp. 130C 

15y# 

TVA12W1160K 

6 

Si 

M613 

NOM Ref. Volt:160V±10% at 100mA;Voltaae ratio 1.70-2.7.Max Diss. 12W;Max temD. 130C 

16y# 

TVH3W250M 

6 

Si 

M393 

NOM Ref. Volt.50V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.70-3 2;Max Diss. 3.0W;Max temp 110C 

17t# 

TVH3W265M 

6 

Si 

M393 

NOM Ref. Volt:65V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.70-3.2;Max Diss. 3.0W;Max temp. 110C. 

18y# 

TVH3W280M 

6 

S. 

M393 

NOM Ref Volt:80V±20% at lOmA.Voltaae ratio 1.60-2.5;Max Diss. 3.0W;Max temD. HOC. 

19t# 

TVH3W2100M 

6 

Si 

M393 

NOM Ref Volt:100V±20% at 10mA;Voltage ratio 1 60-2.5;Max Diss. 3.0W;Max temp. HOC. 

20y# 

TVH3W2120M 

6 

Si 

M393 

NOM Ref. Volt: 120V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.50-2.2;Max Diss. 3.0W;Max temp. HOC. 

214# 

TVH3W2150L 

6 

Si 

M393 

Norn Ref Volt 150V±15% at 10mA:Voltaae ratio 1.50-2.2;Max Diss 3.0W;Max temo. 110C. 

22r# 

TVH3W2180L 

6 

Si 

M393 

NOM Ref. Volt: 180V±15% at 10mA;Voltage ratio 1.45-2.0;Max Diss. 3 OW;Max temp. HOC 

23t# 

TVH3W2220L 

6 

Si 

M393 

NOM Ref Volt:220V±15% at 10mA;Voltage ratio: 1 45-2.0;Max Diss. 3.0W,Max temp HOC 

24i# 

TVH3W2270L 

6 

Si 

M393 

NOM Ref. Volf270V±15% at 10mA:Voltaae ratio 1.40-1.9;Max Diss. 3 OW;Max temD HOC. 

25i# 

TVHD3/2D2 100 L 

6 

Si 

M392c 

NOM Ref Volf100V±15% at 10mA;Voltage ratio 1 50-2.0;Max Diss. 1 5W;Max temp. 120C 

26i# 

TVHD3/2D2120L 

6 

Si 

M392c 

NOM Ref.Volf 120V± 15% at 10mA;Voltage ratio 1.50-2.0;Max Diss 1,5W;Max temp. 1 20C 

271# 

TVHD3/2D21 40L 

6 

Si 

M392c 

NOM Ref. Volt: 140V± 15% at lOmA.Voltaae ratio 1.50-2.0;Max Diss. 1.5W;Max temD. 120C. 

28 ▼# 

TVHS1R3110M 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref. Volt:1 10V±20% at 1 .OmA;Voltage ratio-1.70-2.5;Max Diss. 1 OW;Max temp. 120C. 

29 1# 

TVHS1R3150M 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref Volt:150V±20% at 1.0mA;Voltage ratio: 1,70-2.5;Max Diss. 1 OW;Max temp. 120C. 

30 1# 

TVHS1R3200L 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref. Volt:200V±15% at 1.0mA;Voltaae ratio: 1.60-2 3:Max Diss. I.OW.Max temD. 120C 

3 1 ▼# 

TVHS1R3260L 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref. Volt:260V±15% at 1.0mA;Voltage ratio 1.60-2 3;Max Diss. 1.0W;Max temp. 120C 

32y# 

TVHS1R3330L 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref. Volf330V±15% at 1.0mA;Voltage ratio: 1.55-2.2;Max Diss. 1.0W;Max temp. 120C 

33i# 

TVHS1R3400K 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref. Volt:400V±10% at 1 OmA:Voltaae ratio 1 55-2.2:Max Diss. 1 OW:Max temo 120C 

34 ▼ # 

TVHS1R3480K 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref. Volt:480V±10% at 1.0mA;Voltage ratio 1.50-2.0;Max Diss. 1.0W;Max temp 120C 

35 1# 

TVHS1R3580K 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref. Volt:580V±10% at 1.0mA;Voltage ratio 1 50-2 0,Max Diss. 1 OW;MAx temp. 120C 

36 ▼# 

TVHS1R3700K 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref Volt:700V±10% at lOmA.Voltaae ratio 1.45-1.9;Max Diss.I.OW. MAx temD. 120C. 

37i# 

TVHS1R3840K 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref Volt:840V±10% at 1.0mA;Voltage ratio 1.45-1.9;Max Diss. 1.0W;Max temp. 120C 

33i# 

TVHS1R31100K 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref Volt:1.1kV% 10% at 1 .OmA,Voltage ratio 1.40-1.8;Max Diss. 1.0W;Max temp. 120C 

39 ▼# 

TVHS1R31300K 

6 

Si 

A167aa 

NOM Ref Volt 1 3kV±10% at 1 OmA:Voltaae ratio 1.40-1.8:Max Diss 1.0W;Max temD 120C 

404# 

TVK1D24M 

6 

Si 

M612 

Norn Ref Volt 4.0V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.80-2.7;Max Diss 1.0W;Max temp. 120C. 

4 It# 

TVK1D25M 

6 

Si 

M612 

NOM Ref. Volt 5 0V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.80-2.5;Max Diss 1.0W,Max temp. 120C. 

42i# 

TVK1D26M 

6 

Si 

M612 

NOM. Ref. Volt 6.0V±20% at 10mA:Voltaae ratio 1.70-2.4:Max Diss. 1 OW;Max temD. 120C 

43 ▼# 

TVK1D28M 

6 

Si 

M612 

NOM Ref Volt 8.0V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.70-2.4;Max Diss. 1.0W;Max temp. 120C 

441# 

TVK1D210M 

6 

Si 

M612 

NOM Ref. Volt 10V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.60-2 2;Max Diss. I.OW.Max temp 120C. 

454# 

TVK1D212M 

6 

Si 

M612 

Norn Ref Volt 12V±20% at 10mA:Voltaae ratio 1.60-2.2:Max Diss 1.0W:Max temD 120C 

46l# 

TVL3/4D210M 

6 

Si 

M612b 

NOM. Ref. Volt 10V±20% at 10mA;Voltage ratio 1 70-2.3;Max Diss 750mW;Max temp 120C 

474# 

TVL3/4D212M 

6 

Si 

M61 2b 

Norn Ref Volt 12V±20% at 10mA;Voltage ratio 1 70-2.3;Max Diss 750mW;Max temp. 120C 

48i# 

TVL3/4D215L 

6 

Si 

M61 2b 

NOM. Ref. Volt:15V±15% at 10mA:Voltaae ratio: 1.65-2 2.Max Diss. 750mW:Max temD. 120C 

49 1# 

TVL3/4D220L 

6 

Si 

M612b 

NOM Ref. Volt:20V± 15% at 10mA;Voltage ratio:1 65-2 2,Max Diss. 750mW;Max temp. 120C 

50i# 

TVL3/4D227L 

6 

Si 

M61 2b 

NOM. Ref. Volt-27V±15% at 10mA;Voltage ratio:1.60-2 1;Max Diss 750mW;Max temp. 120C 

5 1 ▼# 

TVL3/4D235L 

6 

Si 

M61 2b 

NOM Ref.Volt.35V±15% at 10mA:Voltaae ratio:1.60-2 1:Max Diss. 750mW:Max temD. 120C 

52i# 

TVL3/4D3100M 

6 

Si 

M61 2b 

NOM Ref.Volt:100V±20% at 1mA;Voltage ratio: 1 50-2.0;Max Diss. 750mW;Max temp 120C 

534# 

TVL3/4D350M 

6 

Si 

M61 2b 

Norn Ref Volt 50V±20% at 1mA;Voltage ratio 1 65-2.3;Max Diss 750mW;Max temp 120C 

54y# 

TVL3/4D365M 

6 

Si 

M612b 

NOM Ref. Volt 65V±20% at 1mA:Voltaae ratio: 1.60-2.2;Max Diss. 750mW:Max temp 120C 

55i# 

TVL3/4D380M 

6 

Si 

M612b 

NOM Ref Volt-80V±20% at ImA.Voltage ratio: 1.55-2.1;Max Diss 750mW,Max temp 120C. 

56i# 

TVM1D246L 

6 

Si 

M61 2a 

NOM Ref. Volt 46V±15% at 10mA;Voltage ratio: 1 70-2 5;Max Diss. 1.0W;Max temp. 120C 

57i# 

TVM 1D256L 

6 

Si 

M6 1 2a 

NOM Ref Volt 56V±15% at 10mA:Voltaae ratio: 1.70-2.5:Max Diss. 1.0W:Max temD. 120C 

584# 

1TVM1D267L 

6 

Si 

M612a 

Norn Ref Volt 67V±15% at 10mA;Voltage ratio 1.65-2.3,Max Diss. 1.0W;Max temp 120C 

59i# 

TVM1D279L 

6 

Si 

M612a 

NOM Ref Volt-79V±15% at 10mA,Voltage ratio-1.65-2.3;Max Diss. 1.0W,Max temp 120C 

604# 

TVM1D292L 

6 

Si 

M61 2a 

Nom Ref Volt 92V±15% at 10mA:Voltaae ratio; 1.60-2.1 :Max Diss 1 0W;Max temD. 120C. 

614# 

TVM 1 D2108L 

6 

Si 

M612a 

Norn Ref Volt 108V±15% at 10mA;Voltage ratio 1.60-2.1;Max Diss 1 0W;Max temp. 120C 

624# 

TVS1/2D210M 

6 

Si 

A273 

NOM Ref Volt 10V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.80-2.7;Max Diss 500mW;Max temp. 120C 

634# 

TVS 1/2D213M 

6 

Si 

A273 

Nom Ref Volt 13V±20% at 10mA:Voltaae ratio 1.70-2.5;Max Diss 500mW;Max temD.120C. 

644# 

TVS1/2D218M 

6 

Si 

A273 

Nom Ref Volt 18V±20% at 10mA;Voltage ratio 1 70-2.5,Max Diss 500mW;Max temp 120C 

654# 

TVS1/2D222M 

6 

Si 

A273 

Nom Ref Volt 22V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.65-2.4,Max Diss 500mW;Max temp. 120C. 

664# 

TVS 1/2D227M 

6 

S. 

A273 

Nom Ref Volt 27V±20% at 10mA:Voltaae ratio 1.65-2.4:Max Diss 500mW:Max temD. 120C 

674$ 

TVS 1/2D233M 

6 

Si 

A273 

Nom Ref Volt 33V±20% at 10mA;Voltage ratio 1.60-2.3;Max Diss 500mW;Max temp 120C 

684# 

TVS1/2D25M 

6 

S. 

A273 

NOM Ref Volt 5.0V±20% at 10mA;Voltage ratio 2.00-3 6;Max Diss 500mW;Max temp. 120C. 

69i# 

TVS 1/2D27M 

6 

Si 

A273 

NOM Ref Volt 7.0V±20% at lOmA.Voltaae ratio 1.90-3 I.Max Diss. 500mW:Max TemD 120C 

70# 

VB1 1 

6 

Ge* 

C 13b 

If 10mA max;Vf 160mV at If 1 OmA;Temp Coeff -2 4mV/°C 

71# 

VB14 

6 

Ge* 

C1 3b 

If 10mA max;Vf 150mV at If 2.5mA;Temp Coeff.-2.4mV/°C. 

72# 

VR60 

6 

Si 

A221 a 

Diode Varistor;VF-1.5V max/1.OA. IF-20uA max/.20V. Bidirection. 

73# 

VR61 

6 

Si 

A221 a 

Diode Varistor;VF-2 5-3.0V/1.0mA,2.5-3.0/10mA,2.85-3.35/70mA Bidirection 

74 

1N3482 

7 

Ge 

F3q 

Freq.-X Band,9 OGc;lncident power- 10mW;lns.Loss- 1.2db max;lso-25db 

75# 

50XV 

7 

Si 

D07 

Pin.VR-700V:Cb-.07Df:Ci-.90Df;RS-.60 ohms;Pd-.50W max;F-. 10GHz to 10GHz 

764 

A5S100 

7 

Si 

M 185e 

Pin;Cap 150ff max;Rs I.OO.VBR lOOVmin;Carrier Lifetime 100ns min. 

774 

A5S104 

7 

Si 

FlOac 

Pm;Pd 1 0W;Cap. 300ff max;Rs 1.50max;VBR 200Vmin;Carrier Lifetime 100ns min. 

784 

A5S105 

7 

Si 

FlOac 

Pin:Pd 3 0W:CaD. 320ff max:Rs 1.50max;VBR 150Vmin,Carrier Lifetime 100ns min 

794 

A5S106 

7 

Si 

F27ah 

Pin;Pd 3.0W;Cap. 320ff max;Rs 1.50max;VBR 200Vmin;Carrier Lifetime 100ns min 

804 

A5S107 

7 

Si 

F27ah 

Pin,Pd 3 0W,Cap 350ff max;Rs 1.50max;VBR 150Vmin,Carrier Lifetime 100ns min. 

81 

A5S110 

7 

Si 

M185e 

Pin:VBR 70V:Ct at 30V 200fF:Rs 1 0O;trr 5 Ons.lF 50mA. 

82 

A5S113 

7 

Si 

FlOac 

Pin;VBR 70V;Ct at 30V 400fF;Rs I.OO.trr 5.0ns;IF 50mA. 

83 

A5S114 

7 

Si 

FlOac 

Pin,VBR 100V;Ct at 30V 450fF;Rs 1.50;trr 10ns,IF 50mA. 

84 

A5S115 

7 

Si 

F27af 

Pin.VBR 70V.Ct at 30V 400fF;Rs 1.0O:trr 5.0ns:IF 50mA. 

85 

A5S116 

7 

Si 

F27af 

Pm;VBR 100V;Ct at 30V 450fF;Rs 1.50;trr 100ns;IF 50mA. 

86y 

A5S138 

7 


A 1th 

Pin;VBR 100Vmin;Cap 400ff max;Rs 2.50max;Carrier Lifetime 1,3us;Rev.Recovery Time 8 Ous 

87y 

A5S301 

7 


A 1th 

Pin.VBR 150Vmin.CaD300ffmax;Rs 1.20max;Carrier Lifetime 200ns;Rev Recovery time 300ns 

88y 

A5S302 

7 


A 1th 

Pm;VBR 200Vmin;Cap 250ff max;Rs 1 OOmax.Carrier Lifetime 200ns;Rev Recovery Time 300ns 

89t 

A5S339 

7 


A 1th 

Pin;VBR 100Vmin;Cap 300ff max;Rs 1.50max,Carrier Lifetime 200ns;Rev Recovery Time 300ns 

90y 

A5S342 

7 


A 1th 

Pin.VBR 70Vmin.CaD 400ff max.Rs 1 .OOmax.Carrier Lifetime 15ns;Rev Recovery Time 5 0ns 

91# 

BA243 

7 

s.$# 

D035 

VHF Switch;VBF-20Vmin;C-2.0pFmax at 15V;Rs-1 OOmax at 10mA;LS-2.5nHtyp 

92# 

BA244 

7 

Si$# 

D035 

UHF Switch,VBR-20Vmm,C-2 OpFmax at 15VRs-500mO max at 10mA;LS-2 5nH typ 

93 

CB101 

7 

Si 

D035 

UHF/VHF Switch:BV50V.Ct2.0Df at 15V: RF 1 OOmax at 10mA 

94 

D5020 

7 

Si 

F27g 

Pin;VB 200V;Cj 150fF max at -50V;Rs 4.00 max 

95 

D5020A 

7 

Si 

F27g 

Pin,VB 200V,Cj 400fF max at -50V;Rs 2.80 max 

96 

D5020B 

7 

Si 

F27a 

Pin.VB 200V.Cf 600fF max. at -50V.Rs 1.20 max. 

97 

D5021 

7 

Si 

F27g 

Pm,VB 200V;Cj 150fF max. at -50V;Rs 4 00 max 

98 

D5021A 

7 

Si 

F27g 

Pin,VB 200V;Cj 400fF max at -50V;Rs 2 80 max 

99 

D5021B 

7 

Si 

F27a 

Pin.VB 200V.Ci 600fF max at -50V:Rs 1 20 max 

100 

D5022 

7 

Si 

F27g 

Pin,VB 500V,Cj 150fF max at -50V;Rs 4 00 max 

101 

D5022A 

7 

Si 

F27g 

Pm,VB 500V;Cj 400fF max. at -50V;Rs 2 80 max 

102 

D5022B 

7 

Si 

F27a 

1 Pin.VB 500V:Ci 600fF max at -50V:Rs 1 20 max j 

103 

D5023 

7 

Si 

F27g 

Pm;VB 500V;Cj 150fF max at -50V;Rs 4.00 max 

104 

D5023A 

7 

Si 

F27g 

Pin.VB 500V;Cj 400fF max. at -50V;Rs 2 80 max 

105 

D5023B 

7 

Si 

F27a 

Pin:VB 500V:Ci 600fF max at -50V:Rs 1 20 max 

106 

D5024 

7 

Si 

F27g 

Pin.VB 750V;Cj 150fF max at -50V;Rs 4 00 max 

107 

D5024A 

7 

Si 

F27g 

Pin;VB 750V,Cj 400fF max. at -50V;Rs 2 80 max 

108 

D5024B 

7 

Si 

F27a 

Pin.VB 750V:Ci 600fF max at -50V:Rs 1 20 max 

109 

D5026 

7 

Si 

F27g 

Pin;VB 750V;Cj 150fF max at -50V;Rs 4 00 max 

1 10 

D5026A 

7 

Si 

F27a 

Pm:VB 750V.Ci 400fF max. at -50V;Rs 2 80 max 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No 

2J 

TYPE 

No 

u 

u 

s 

E 

DESCRIPTION 

TECHNICAL DATA 

MAT. 

DWG. 

No. 

1 

D5026B 

7 

Si 


F27g 

Pin.VB 750V;Cj 

600fF max at -50V,Rs 1 2ft max ij 

2 

D5 109-2 

7 



M5760 

Multi-throw;VB 

200V;Ci 200f at -50V;Rs 2.5ft;Switching Time 20nS 

3 

D5 109-4 

7 



M576a(Z) 

Multi-throw;VB 200V,Ci 200f at -50V:Rs 2 5ft;Switchina Time 20nS 

4 

D5 109-6 

7 



M576b0 

Multi-throw;VB 

200V;Cj 200f at -50V;Rs 2 5ft;Switchmg Time 20nS 

5 

D5 109-8 

7 



M576c0 

Multi-throw,VB 

200V;CJ 200f at -50V;Rs 2 5ft,Switching Time 20nS 

6 

D5151 

7 

Si$ 


Alakl 

VB50V mm,Pd 

250mW,Ct 200Df max.Rs 3.0ft max.Switchina Time 2 5nS 

7 

D5151A 

7 

Si$ 


A1 ak§ 

VB80V min,Pd 

250mW;Ct lOOpf max;Rs 2 5ft max,Switching Time 2 5nS 

8 

D5151B 

7 

Si$ 


A1ak§ 

VB80V min,Pd 

250mW;Ct ,060pf max;Rs 2 5ft max.Switchmg Time 2 5nS 

9 

D5167 

7 

SiA$ 


P1 a 

BV-75V. Ct-.4Qpf; Zf-3.0 ohms; Ts-2.5ns; Pt-1 25W ! 

10 

D5320 

7 

Si 


F54c 

Pm,VB 200V;Cj 

150fF max at -50V;Rs 4 0ft max 

11 

D5320A 

7 

Si 


F54c 

Pin,VB 200V;Cj 

400fF max at -50V;Rs 2 8ft max 

12 

D5320B 

7 

Si 


F54c 

Pin.VB 200V.C 

600fF max at -50V;Rs 1 2ft max 

13 

D5321 

7 

Si 


F54c 

Pin;VB 200V;Cj 

150fF max at -50V;Rs 4.0ft max 

14 

D5321A 

7 

Si 


F54c 

Pin;VB 200V;Cj 

400fF max. at -50V,Rs 2 8ft max 

15 

D5321B 

7 

Si 


F54c 

Pin:VB 200V:C 

600fF max at -50V;Rs 1 2ft max 

16 

D5322 

7 

Si 


F54c 

Pin,VB 500V,Cj 

150fF max. at -50V;Rs 4 0ft max 

17 

D5322A 

7 

Si 


F54c 

Pm,VB 500V;Cj 400fF max at -50V,Rs 2 8ft max 

18 

D5322B 

7 

Si 


F54c 

Pin;VB 500V;Ci 600fF max at -50V,Rs 1.2ft max 

19 

D5323 

7 

S. 


F54c 

Pin.VB 500V,Cj 

150fF max at -50V;Rs 4 0ft max 

20 

D5323A 

7 

S. 


F54c 

Pin;VB 500V;Cj 

400fF max. at -50V;Rs 2 8ft max 

21 

D5323B 

7 

S. 


F54c 

Pin.VB 500V:Ci 600fF max at -50V;Rs 1 2ft max 1 

22 

D5520 

7 

Si 


FlOac 

Pin;VB 200V;Cj 

150fF max at -50V;Rs 4 0ft max I 

23 

D5520A 

7 

Si 


FlOac 

Pin.VB 200V;Cj 400fF max. at -50V;Rs 2 8ft max 

24 

D5520B 

7 

Si 


FlOac 

Pin.VB 200V;Ci 600fF max. at -50V.Rs 1.2ft max 

25 

D5521 

7 

Si 


FlOac 

Pin;VB 200V,Cj 

150fF max at -50V;Rs 4 0ft max 

26 

D5521A 

7 

Si 


FlOac 

Pin.VB 200V.CJ 

400fF max at -50V,Rs 2 8ft max 

27 

D5521B 

7 

Si 


FlOac 

Pin.VB 200V.Ci 600fF max at -50V:Rs 1.2ft max 1 

28 

D5522 

7 

Si 


FlOac 

Pin;VB 500V;Cj 

1 50fF max at -50V,Rs 4 0ft max 

29 

D5522A 

7 

Si 


FlOac 

Pin;VB 500V;Cj 

400fF max at -50V;Rs 2.8ft max 

30 

D5522B 

7 

Si 


FlOac 

Pin:VB 500V:C 

600fF max at -50V;Rs 1 2ft max 

31 

D5523 

7 

Si 


FlOac 

Pin.VB 500V;Cj 

150fF max at -50V;Rs 4 0ft max 

32 

D5523A 

7 

Si 


FlOac 

Pin;VB 500V,Ci 

400fF max at -50V;Rs 2.8ft max 

33 

D5523B 

7 

Si 


FlOac 

Pin.VB 500V:Ci 600fF max at -50V;Rs 1.2ft max. i 

34 

D5650A 

7 


§ 

F54c 

Pin.VB 200V m 

in;Ct 230pf - 280pf at 50V,Rs 1 6ft at 10OmA;Switching Time 4 OnS 1 

35 

D5650B 

7 


§ 

F54c 

Pin;VB 200V mm;Ct 280pf - .330pf at 50V,Rs 1.0ft at 100mA;Switchmg Time 4 OnS 

36 

D5650C 

7 


§ 

F54c 

Pin:VB 200V min.Ct 330Df - 430Df at 50V;Rs 700mft at lOOmA.Switchma Time 4 OnS 

37 

D5650D 

7 


§ 

F54c 

Pin;VB 200V min;Ct 430pf - .530pf at 50V;Rs 500mft at 100mA;Switching Time 4 OnS 

38 

D5650E 

7 


§ 

F54c 

Pin;VB 200V min;Ct 530pf - 630pf at 50V;Rs 400mft at 100mA;Switching Time 4 OnS j 

39 

D5668A 

7 


§ 

FlOac 

Pin.VB 100V min;Ct 230Df - 280Df at 50V,Rs 1 6ft at lOOmA.Switchma Time 4 OnS. 

40 

D5668B 

7 


§ 

FlOac 

Pin.VB 100V min;Ct 280pf - .330pf at 50V,Rs 1 Oft at 10OmA;Switchmg Time 4 OnS. 

41 

D5668C 

7 


§ 

FlOac 

Pin.VB 100V min.Ct 330pf - 430pf at 50V;Rs 700mft at 100mA;Switchmg Time 4 OnS 

42 

D5668D 

7 


§ 

FlOac 

Pin;VB 100V min.Ct 430Df - 530Df at 50V;Rs 500mft at 100mA;Switchmq Time 4 OnS 

43 

D5668E 

7 


§ 

FlOac 

Pin.VB 100V min.Ct 530pf - .630pf at 50V;Rs 400mft at 100mA;Switching Time 4 OnS 

44 

D5669A 

7 


§ 

FlOac 

Pin.VB 200V min;Ct 230pf - .280pf at 50V;Rs 1 6ft at 100mA,Switching Time 4 OnS 

45 

D5669B 

7 


§ 

FlOac 

Pin;VB 200V min.Ct 280pf - .330Df at 50V;Rs 1.0ft at 100mA:Switchina Time 4 OnS. 

46 

D5669C 

7 


§ 

FlOac 

Pin;VB 200V min;Ct 330pf - 430pf at 50V;Rs 700mft at 100mA;Switching Time 4 OnS 

47 

D5669D 

7 


§ 

FlOac 

Pin;VB 200V min;Ct 430pf - .530pf at 50V,Rs 500mft at lOOmA.Switching Time 4 OnS 

48 

D5669E 

7 


§ 

FlOac 

Pin:VB 200V min:Ct 530Df - .630Df at 50V;Rs 400mft at lOOmA.Switchina Time 4 OnS 

49 

D5720 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 200V;C 

50fF at -50V,Rs 6.0ft max 

50 

D5721 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 200V;C 

50fF at -50V,Rs 6.0ft max 

51 

D5722 

7 

Si 


Alak 

Pin:VB 500V.C 

50fF at -50V;Rs 6.0ft max 

52 

D5723 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 500V.C 

50fF at -50V;Rs 6 Oft max 

53 

D5760A 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 200V,C 

80fF at -50V,Rs 7 Oft max 

54 

D5760B 

7 

Si 


Alak 

Pin:VB 200V:C 

130fF at -50V;Rs 3.0ft max 

55 

D5760C 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 200V;C 

230fF max. at -50V,Rs 2 1ft max 

56 

D5760D 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 200V;C 

330fF max at -50V;Rs 1 5ft max 

57 

D5761A 

7 

Si 


Alak 

Pin:VB 200V:C 

80fF max at -50V;Rs 7 Oft max 

58 

D5761B 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 200V;C 

130fF max at -50V,Rs 3 0ft max. 

59 

D5761C 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 200V;C 

230fF max. at -50V;Rs 2 1ft max. 

60 

D5761D 

7 

Si 


Alak 

Pin:VB 200V.C 

330fF max at -50V;Rs 1 5ft max 

61 

D5762A 

7 

Si 


Alak 

Pin.VB 500V;C 

80fF max. at -50V;Rs 7 Oft max. 

62 

D5762B 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 500V;C 

130fF max at -50V;Rs 3 0ft max 

63 

D5762C 

7 

Si 


Alak 

Pin:VB 500V,C 

230fF max. at -50V,Rs 2 1ft max 

64 

D5762D 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 500V,C 

330fF max at -50V,Rs 1 5ft max 

65 

D5763A 

7 

Si 


Alak 

Pin.VB 500V,C 

80fF max at -50V,Rs 7 Oft max 

66 

D5763B 

7 

Si 


Alak 

Pin.VB 500V:C 

130fF max at -50V;Rs 3 0ft max 

67 

D5763C 

7 

Si 


Alak 

Pin.VB 500V,C 

230fF max at -50V,Rs 2 1ft max 

68 

D5763D 

7 

Si 


Alak 

Pin;VB 500V;C 

330fF max. at -50V,Rs 1.5ft max 

69 

D5807A 

7 


§ 

F27a 

Pin;VB 100V mm:Ct 230Df -.280of at 50V;Rs 1 6ft at 10OmA:Switchina Time 4.OnS 

70 

D5807B 

7 


§ 

F27g 

Pm;VB 100V min;Ct 280pf - 330pf at 50V;Rs 1 Oft at lOOmA.Switching Time 4 OnS 

71 

D5807C 

7 


§ 

F27g 

Pin;VB 100V min;Ct 330pf - 430pf at 50V;Rs 700mft at 100mA;Switching Time 4 OnS 

72 

D5807D 

7 


§ 

F27a 

Pin:VB 100V min;Ct 430Df -530of at 50V;Rs 500mft at lOOmA.Switchma Time 4 OnS 

73 

D5807E 

7 


§ 

F27g 

Pin;VB 100V min;Ct 530pf -,630pf at 50V,Rs 400mft at lOOmA.Switching Time 4 OnS 

74 

D5820 

7 

Si 


F48e 

Pm;VB 200V,Cj 200fF max at -50V;Rs 3.1ft max 

75 

D5820A 

7 

Si 


F48e 

Pin;VB 200V:Ci 400fF max at -50V:Rs 1.25ft max 

76 

D5820B 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 200V;Cj 600fF max at -50V;Rs 960ft max 

77 

D5820C 

7 

Si 


F48e 

Pin;VB 200V;Cj I.OpF max. at -50V;Rs 900ft max 

78 

D5821 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 200V:Ci 200fF max at -50V;Rs 3 1ft max 

79 

D5821A 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 200V;Cj 400fF max at -50V;Rs 1 25ft max 

80 

D5821B 

7 

Si 


F48e 

Pin;VB 200V;Cj 600fF max. at -50V;Rs ,960ft max 

81 

D5821C 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 200V;Ci I.OdF max. at -50V;Rs ,800ft max 

82 

D5822 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 500V;Cj 200pF max at -50V;Rs 3 1ft max 

83 

D5822A 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 500V;Cj 400pF max. at-50V;Rs 1.25ft max 

84 

D5822B 

7 

S. 


F48e 

Pin:VB 500V:Ci 600fF max. at -50V;Rs 960ft max 

85 

D5822C 

7 

S. 


F48e 

Pin;VB 500V;Cj I.OpF max. at -50V;Rs 800ft max. 

86 

D5823 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 500V,Cj 200fF max at -50V;Rs 3.1ft max. 

87 

D5823A 

7 

Si 


F48e 

Pm:VB 500V:Ci 400fF max at -50V:Rs 1.25ft max. 

88 

D5823B 

7 

Si 


F48e 

Pin;VB 500V;Cj 600fF max at -50V;Rs ,960ft max. 

89 

D5823C 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 500V;Cj 1 OpF max. at -50V;Rs ,800ft max 

90 

D5824 

7 

S. 


F48e 

Pin.VB 750V:Ci 200fF max. at -50V;Rs 3.1ft max 

91 

D5824A 

7 

Si 


F48e 

Pin;VB 750V;Cj 400fF max. at -50V;Rs 1.25ft max 

92 

D5824B 

7 

Si 


F48e 

Pin;VB 750V;Cj 600fF max. at -50V;Rs ,960ft max 

93 

D5824C 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 750V:Ci I.OdF max. at -50V;Rs .800ft max. 

94 

D5825A 

7 

Si 


F48c 

BV-1000V,Ct-1 95pf max at 0.0V;Rs-1 7 ohms max;Ts-30nsec 

95 

D5825B 

7 

Si 


F48c 

BV-1000V;Ct-2 75pf max. at 0.0V;Rs-1.0 ohms max;Ts-50nsec 

96 

D5825C 

7 

Si 


F48c 

BV-1000V.Ct-3.85Df max at O.OV:Rs-70 ohms max:Ts-100nsec 

97 

D5826 

7 

Si 


F48e 

Pin;VB 750V;Cj 200fF max. at -50V;Rs 3.1ft max 

98 

D5826A 

7 

Si 


F48e 

Pin;VB 750V;Cj 201fF max. at -50V;Rs 1.25ft max. 

99 

D5826B 

7 

Si 


F48e 

Pin.VB 750V.Ci 600fF max. at -50V:Rs 960ft max. 

100 

D5826C 

7 

Si 


F48e 

Pin;VB 750V;Cj 1 OpF max. at -50V;Rs .800ft max 

101 

D5840 

7 

Si 


M583 

Pin;VB 60V min;Ct .OlOpf -.030pf at 50V;Rs 10ft at 50mA;Carrier Lifetime 15nS 

102 

D5890A 

7 


§ 

F27a 

Pin:VB 200V min:Ct .230Df -.280of at 50V:Rs 1.6ft at 100mA:Switchina Time 4.OnS. 

103 

D5890B 

7 


§ 

F27g 

Pm;VB 200V min;Ct 280pf -.330pf at 50V;Rs 1.0ft at 100mA;Switching Time 4.OnS 

104 

D5890C 

7 


§ 

F27g 

Pin;VB 200V min;Ct 330pf -.430pf at 50V;Rs 700mft at 100mA;Switching Time 4.0nS 

105 

D5890D 

7 


§ 

F27a 

Pin;VB 200V min.Ct .430Df -.530of at 50V:Rs 500mft at 100mA;Switchina Time 4.0nS. 

106 

D5890E 

7 


§ 

F27g 

Pin.VB 200V min;Ct .530pf -.630pf at 50V;Rs 400mft at 100mA;Switching Time 4.0nS 

107 

D5964A 

7 


§ 

Alak 

Pin;VB 100V min;Ct .lOOpf -.150pf at 50V;Rs 1 6ft at 100mA;Switching Time 4 OnS 

108 

D5964B 

7 


§ 

Alak 

Pin.VB 100V min.Ct 150Df -.200of at 50V:Rs 1.0ft at 100mA:Switchina Time 4.OnS 

109 

D5964C 

7 


§ 

Alak 

Pin.VB 100V min.Ct 200pf -.300pf at 50V;Rs 700mft at 100mA;Switching Time 4 OnS 

1 10 

D5964D 

7 


§ 

Alak 

Pin.VB 100V min.Ct 300Df -.400of at 50V:Rs 500mft at 100mA;Switchina Time 4 OnS. 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No. 

U 

TYPE 

No. 

u 

DESCR 

PTION 

TECHNICAL DATA 

TT 

s 

E 

MAT. 

DWG. 

No. 

1 

D5964E “ “ + 

7 

§ 

Alak 

Pin;VB 100V min;Ct .400pf -.500pf at 50V;Rs 400H at 100mA;Switching Time 4.0nS. 

2 

D5982A 

7 

§ 

Alak 

Pin;VB 200V min;Ct lOOpf -. 150pf at 50V;Rs 1.60 at 100mA;Switching Time 4.0nS 

3 

D5982B 

7 

§ 

Alak 

Pin:VB 200V min;Ct .150of -.200of at 50V:Rs 1.00 at 100mA:Switchina Time 4.0nS. 

4 

D5982C 

7 

§ 

Alak 

Pin;VB 200V min;Ct .200pf -.300pf at 50V;Rs 700m0 at 100mA;Switching Time 4.0nS. 

5 

D5982D 

7 

§ 

Alak 

Pin;VB 200V mjn;Ct .300pf -.400pf at 50V;Rs 500m0 at 100mA;Switching Time 4.0nS. i 

6 

D5982E 

7 

§ 

Alak 

Pin;VB 200V min;Ct .400of -.500Df at 50V:Rs 400m0 at 100mA:Switchina Time 4.0nS. 

7 

D5994A 

7 

§ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct .230pf -.280pf at 50V;Rs 1.60 at 100mA;Switching Time 4.0nS. 

8 

D5994B 

7 

§ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct .280pf -.330pf at 50V;Rs 1.00 at 100mA;Switching Time 4.0nS. 

9 

D5994C 

7 

§ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct .330Df -.430Df at 50V:Rs 700m0 at 100mA;Switchina Time 4.0nS. 

10 

D5994D 

7 

§ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct 430pf -.530pf at 50V;Rs 500m0 at 100mA;Switching Time 4.0nS. 

11 

D5994E 

7 

§ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct .530pf -.630pf at 50V;Rs 400m0 at 100mA;Switching Time 4.0nS. 

12 

D901 1 

7 

A$ 

Alak 

Pin;VB 100V min;Ct 200fF max. at 50V:Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 700 mm. 

13 

D901 1A 

7 

A$ 

Alak 

Pin;VB 100V min;Ct 200fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

14 

D901 IB 

7 

A$ 

Alak 

Pin;VB 100V min;Ct 200fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

15 

D9011C 

7 

A$ 

Alak 

Pin;VB 100V min;Ct 200fF max. at 50V:Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

16 

D901 ID 

7 

A$ 

Alak 

Pin;VB 100V min;Ct 200fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 800 min 

17 

D901IE 

7 

A$ 

Alak 

Pin.VB 100V min;Ct 200fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 700 min. 

18 

D9012 

7 

A$ 

F27q 

Pin;VB 100V mimCt 350fF max. at 50V:Carrier lifetime 45nS max:R at IOuA 700 min. 

19 

D9012A 

7 

A$ 

F27g 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. i 

20 

D9012B 

7 

A$ 

F27g 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

21 

D9012C 

7 

A$ 

F27g 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max. at 50V:Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

22 

D9012D 

7 

A$ 

F27g 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 800 min 

23 

D9012E 

7 

A$ 

F27g 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max, at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 700 min 

24 

D9013 

7 

A$ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF maxj at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 700 min. 

25 

D9013A 

7 

A$ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max; at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

26 

D9013B 

7 

A$ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max] at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

27 

D9013C 

7 

A$ 

F54c 

Pin.VB 100V min;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max:R at IOuA 1.0k min. 

28 

D9013D 

7 

A$ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 800 min. 

29 

D9013E 

7 

A$ 

F54c 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 700 min. 

30 

D9014 

7 

A$ 

FlOac 

Pin;VB 100V mm;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 700 min. 

31 

D9014A 

7 

A$ 

FlOac 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

32 

D9014B 

7 

A$ 

FlOac 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

33 

D9014C 

7 

A$ 

FlOac 

Pin;VB 100V min;Ct 350fF max; at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 1.0k min. 

34 

D9014D 

7 

A$ 

FlOac 

Pin;VB 100V mm;Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max;R at IOuA 800 min. 

35 

D9014E 

7 

A$ 

FlOac 

Pin;VB 100V mm,Ct 350fF max. at 50V;Carrier lifetime 45nS max,R at IOuA 700 min. 

36 

DSJ6110 

7 


S347 

Pin;VB 300V;lsolation 25db;lnsertion loss 400mdb;Switchma Soeed 200nS. 

37 

DSJ6111 

7 


S347 

Pin;VB 200V;lsolation 20db;lnsertion loss 500mdb;Switching Speed lOOnS 

38 

DSJ6112 

7 


S347 

Pin;VB 10OV;lsolation 20db;lnsertion loss 500mdb;Switching Speed 50nS. 

394 

GC4020 

7 

Si 

Alam 

BV 200V:Ci lOOff max at 50V;Rs 1.50max;Ts 5.0nsec. 

40v 

GC4021 

7 

Si 

F27an 

BV 200V; Cj250ff max at 50V;Rs 700mftmax; Ts 7.0nsec. 

41v 

>GC4022 

7 

Si 

F27an 

BV 200V; Cj 500ff max; at 50V;Rs SOOmftmax; Ts lOnsec. 

42v 

GC4023 

7 

Si 

F27an 

BV 200V;Ci 750ff max at 50V;Rs 400mflmax;Ts 13nsec 

43v 

GC4050 

7 

Si 

F27an 

BV 500V;Cj lOOff max at 50V;Rs 1.50max;Ts 20nsec. 

44v 

GC4051 

7 

Si 

F27an 

BV 500V;Cj 250ff max;at 50V;Rs 700mfimax; Ts 23nsec 

45v 

GC4052 

7 

Si 

F27an 

BV 500V;Ci 500ff max at 50V:Rs 500mflmax:Ts 27nsec. 

46v 

GC4053 

7 

Si 

F27an 

BV 500V;Cj 750ff max at 50V;Rs 400mftmax;Ts 30nsec. 

47t 

GC4054 

7 

Si 

F27an 

BV 500V;Cj I.Opf max at 50V;Rs 300mOmax,Ts 35nsec 

48v 

GC4100 

7 

Si 

Alam 

BV 100;Ct lOOff at -30V:Rs 2.30:Ts 1 Onsec. 

494 

GC4101 

7 

Si 

Alam 

BV 100;Ct lOOff at -30V;Rs 2.0O;Ts 2.5nsec. 

50v 

GC4102 

7 

Si 

Alam 

BV 100;Ct 200ff at -30V;Rs 1.5ft;Ts 2.5nsec. 

5 1 ▼ 

GC4103 

7 

Si 

Alam 

BV 100:Ct 35Off at -30V:Rs 700mH;Ts 4 Onsec 

52 

H121 

7 

Si 

Alad 

PIN;PIV-150V min;RS-1.5 ohm max;Ct-.60pf typ 

53 

HP33001A 

7 

# 

Alad 

Pin;PIV-125V max,Rs-2.5 ohms max;Ct-30pf max. at 50V;Lifetime-100nsec. 

54 

HP33002A 

7 

# 

Alad 

Pin;PIV-175V max;Rs-2.5 ohms max;Ct-.30Df max. at 50V;Lifetime-1 OOnsec. 

55 

HP33101A 

7 

# 

FlOw 

Pin;PIV-125V max,Rs-2.5 ohms max;Ct-.32pf max. at 50V;Lifetime-1 OOnsec. 

56 

HP33102A 

7 

# 

FlOw 

Pin;PIV-175V max;Rs-2.5 ohms max;Ct-30pf max. at 50V;Lifetime-1 OOnsec. 

57 

HP33201A 

7 

# 

F27ab 

Pin;PIV-125V max;Rs-2.5 ohms max;Ct-.35of max. at 50V.Lifetime-1 OOnsec 

58 

HP33202A 

7 

# 

F27ab 

Pin;PIV-175V max,Rs-2.5 ohms max;Ct-.32pf max. at 50V;Lifetime-1 OOnsec. 

59 

L4120 

7 

Ge 

F3q 

Freq-X Band;10Gc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1.5db max;lsol-20db min. 

60 

L4122 

7 

Ge 

F3a 

Frea-X Band;11.5Gc.lncident Power I.OW.Ins Loss-1.5db max;!sol-20db min. 

61 

L4130 

7 

Ge 

F3q 

Freq-C Band;4.5Gc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1 5db max;lso-20db min. 

62 

L4131 

7 

Ge 

F3q 

Freq-C Band;5 OGc;lncident Power I.OW.Ins Loss-1.5db max;lso-20db min. 

63 

L4132 

7 

Ge 

F3a 

Frea-C Band,5 5Gc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1.5db max;lso-20db min. 

64 

L4134 

7 

Ge 

F3q 

Freq-Xn Band;6.5Gc;lncident Power 1.0W;lns Loss-1 5db max;lso-20db mm 

65 

L4135 

7 

Ge 

F3q 

Freq-Xn Band;7 OGc,Incident Power 1.0W;lns Loss-1 5db max;lso-20db min. 

66 

L4136 

7 

Ge 

F3a 

Frea-X Band;11Gc:lncident Power I.OWMns Loss-1.5db max;lsol-20db min. 

67 

L4138 

7 

Ge 

F3q 

Freq-Xn Band;7 5Gc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1.5db max;lso-20db min. 

68 

L4139 

7 

Ge 

F3q 

Freq-Xn Band;8 OGc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1.5db max;lso-20db min 

69 

L4140 

7 

Ge 

F3a 

Frea-XI Band;7.5Gc;lncident Power 1.0W;lns Loss-1.5db max;lso-20db mm. 

70 

L4141 

7 

Ge 

F3q 

Freq-XI Band;8.0Gc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1 5db max;lso-20db min 

71 

L4142 

7 

Ge 

F3q 

Freq-XI Band;8 5Gc;lncident Power 1.0W;lns Loss-1 5db max;lso-20db min 

72 

L4143 

7 

Ge 

F3q 

Frea-XI Band;9.0Gc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1 5db max;lso-20db min 

73 

L4144 

7 

Ge 

F3q 

Freq-XI Band;9.5Gc;lncident Power 1.0W;lns Loss-1 5db max;lso-20db mm 

74 

L4145 

7 

Ge 

F3q 

Freq-X Band;8.5Gc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1.5db max;lso-20db mm 

75 

L4146 

7 

Ge 

F3a 

Frea-X Band:9.5Gc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1.5db max;lsol-20db min. 

76 

L4147 

7 

Ge 

F3q 

Freq-X Band;10 5Gc;lncident Power 1.0W;lns. Loss-1 5db max;lsol-20db min 

77 

L4702 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-C Band, 4 5Gc;lncident power 5.0W;lns. Loss-1 5db max;lso-25db mm. 

78 

L4703 

7 

Si$ 

F3f 

Frea.-C Band.5 OGc;lncident Power 5.0W:lns. loss-1.5db max;lso-25db min. 

79 

L4704 

7 

Si$ 

F3f 

Freq.-C Band,5 5Gc;lncident Power 2.5W;lns loss-1 5db max;lso-20db min. 

80 

L4705 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-Xn Band,6 OGc;lncident Power 5.0W;lns loss-1.5db max;lso-25db min. 

81 

L4706 

7 

Si$ 

F3f 

Frea.-Xn Band.6 5Gc;lncident Power 5.0W;lns. loss-1.5db max:lso-25db mm 

82 

L47Q7 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-Xn Band,7 OGc.Incident Power 4.0W,lns loss-1 5db max;lso-25db mm 

83 

L4708 

7 

Si$ 

F3f 

Freq.-Xn Band,7.5Gc;lncident Power 3.0W;lns. loss-1.5db max;lso-25db min. 

84 

L4709 

7 

Si$ 

F3f 

Frea.-Xn Band,8.0Gc;lncident Power 2.5W:lns. loss-1.5db max;lso-20db min 

85 

14710 

7 

Si$ 

F3f 

Freq.-XI Band,7.5Gc;lncident Power 5.0W;lns loss-1.5db max;lso-25db min 

86 

L47 1 1 

7 

Si$ 

F3f 

Freq.-XI Band,8 OGc;lncident Power 5.0W;lns loss-1 5db max;lso-25db min. 

87 

L4712 

7 

Si$ 

F3f 

Frea.-XI Band,8 5Gc;lncident Power 4.0W;lns. loss-1.5db max:lso-25db min. 

88 

L4713 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-XI Band,9 OGc;lncident Power 3.0W;lns. loss-1.5db max;lso-25db min. 

89 

L4714 

7 

Si$ 

F3f 

Freq.-XI Band,9.5Gc,lncident Power 2.5W;lns. loss-1.5db max;lso-25db min 

90 

L4715 

7 

Si$ 

F3f 

Frea.-X Band,8 5Gc;lncident Power 5.0W;lns. loss-1.5db max;lso-25db mm. 

91 

L4716 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-X Band,9 OGc;lncident Power 5.0W;lns loss-1 5db max;lso-25db min. 

92 

L4717 

7 

Si$ 

F3f 

Freq.-X Band,9 5Gc;lncident Power 5 0W;lns. loss-1 5db max;lso-25db mm. 

93 

L4718 

7 

Si$ 

F3f 

Frea-X Band.1 OGc;lncident Power 5.0W.lns. loss-1.5db max:lso-25db mm. 

94 

L4719 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-X Band,10 5Gc;lncident Power 4.0W;lns. loss-1 5db max;lso-25db mm. 

95 

L4720 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-X Band.11Gc;lncident Power 3.0W;lns loss-1.5db max;lso-25db min 

96 

L4721 

7 

Si$ 

F3f 

Frea-X Band.1 1.5Gc.lncident Power 2 5W.lns. loss-1.5db max:lso-25db mm. 

97 

L4722 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-X Band.12Gc,lncident Power 2 5W,lns loss-1 5db max;lso-25db mm 

98 

14750 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-Ku Band.13Gc;lncident Power 5.0W,lns loss-1 2db max,lso-25db mm 

99 

L4751 

7 

Si$ 

F3f 

Frea-Ku Band.13.3Gc:lncident Power 5.0W;lns. loss-1.2db max;lso-25db min. 

100 

L4752 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-Ku Band.14Gc,lncident Power 5 0W;lns loss-1 2db max;lso-25db min. 

101 

L4753 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-Ku Band.14 5Gc;lncident Power 4 0W;lns loss-1 2db max;lso-25db mm. 

102 

L4754 

7 

Si$ 

F3f 

Frea.-Ku Band.15Gc;lncident Power 4 0W;lns loss-1 2db max.lso-25db mm. 

103 

L4755 

7 

Si$ 

F3f 

Freq.-Ku Band.15 5Gc;lncident Power 3.0W;lns. loss-1.2db max;lso-25db mm 

104 

L4756 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-Ku Band.16Gc,lncident Power 2 5W;lns loss-1.2db max;lso-25db mm. 

105 

L4757 

7 

Si$ 

F3f 

Frea-Ku Band.16.5Gc:lncident Power 2.5W.lns. loss-1 2db max:lso-25db mm. 

106 

L4758 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-Ku Band.17Gc;lncident Power 2.5W;lns. loss-1 2db max;lso-22db mm 

107 

L4759 

7 

Si$ 

F3f 

Freq-Ku Band,17 5Gc,lncident Power 2 5W;lns. loss-1 5db max;lso-20db min. 

108 

L4765 

7 

Si$ 

F32b 

K band;TST Frea -20 5Gc/s;Pi-2 0Wmax;lf-50mA;VR-50V. 

109 

L4766 

7 

Si$ 

F32b 

K band;TST Freq-21 Gc/s;Pi-2.0W max;lf-50mA;VR-50V 

1 10 

L4767 

7 

Si$ 

F32b 

K band.TST Frea-21 5Gc/s;Pi-2 OW max:lf-50mA.VR-50V. 
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12. 1 

MISCELLANEOUS DIODES IKS USE 

LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No 

V 

s 

E 

DESCRIPTION 

TECHNICAL DATA 

MAT 

DWG 

No 

1 

L4768 

7 

Si$ 

F32b 

K band;TST Freq-22Gc/s;Pi-2.0W max;lf-50mA,VR-50V 

2 

L4769 

7 

Si$ 

F32b 

K band.TST Freq-22 5Gc/s;Pi-2 OW max;lf-50mA,VR-50V 

3 

L4770 

7 

Si$ 

F32b 

K band:TST Frea.-23Gc/s;Pi-2.0W max;lf-50mA;VR-50V 

4 

L4771 

7 

Si$ 

F32b 

K band;TST Freq -23.5Gc/s;Pi-2 OW max;lf-50mA;VR-50V 

5 

L4772 

7 

Si$ 

F32b 

K band.TST Freq -24Gc/s;Pi-2 OW max;lf-50mA;VR-50V 

6 

L4773 

7 

Si$ 

F32b 

K band:TST Frea.-24.5Gc/s;Pi-2 OW max;lf-50mA.VR-50V. 

7 

L4774 

7 

Si$ 

F32b 

K band;TST Freq-25Gc/s,Pi-2 OW max;lf-50mA;VR-50V. 

8 

L4775 

7 

Si$ 

F32b 

K band.TST Freq-25 5Gc/s;Pi-2 OW max;lf-50mA;VR-50V. 

9 

L4776 

7 

Si$ 

F32b 

K band;TST Frea-26Gc/s.Pi-2.0W max:lf-50mA;VR-50V. 

10 

L8350 

7 

Si#$ 


PIN Switching Diode;VB 150V;Ct(at-50V) 1 .OMHz 200ff;Rs at 100mA,500MHz 2 5;T(L) 300nsec 

1 1 

L8351 

7 

S.#$ 


PIN Switching Diode;VB 150V;Ct(at-50V) 1 .OMHz 400ff;Rs at 100mA,500MHz 2.5;T(L) 300nsec. 

12 

L8352 

7 

Si#$ 


PIN Switchina DiodeiVB 150V:Ct(at-50V)1 .OMHz 400ff:Rs at 100mA.500MHz 2.5:T(L> 300nsec. 

13 

L8353 

7 

Si#$ 


PIN Switching Diode,VB 450V;Ct(at-50V) 1 OMHz 550ff,Rs at 100mA,500MHz 1.5;T(L) 300nsec 

14 

L8354 

7 

Si#$ 


PIN Switching Diode;VB 450V;Ct(at-50V) 1 .OMHz 550ff;Rs at 100mA,500MHz 1.5;T(L) 300nsec 

15 

L8355 

7 

Si #$ 


PIN Switchina Diode.VB 600V:Ct(at-50V)1 OMHz 600ff:Rs at 100mA.500MHz 1.5;TfL) 300nsec 

16 

L8356 

7 

Si#$ 


PIN Switching Diode;VB 600V;Ct(at-50V) 1 OMHz 600ff;Rs at 100mA,500MHz 1.5;T(L) 300nsec 

17 

L8360 

7 

Si#$ 


Integrated pin stripline switching diode;VB 70V;lsolation at 1(F) of 100mA 20db 

18 

L8370 

7 

Si#$ 


Inteqrated Din switch module;VB 70V;!nsertion loss 700m db; Isolation 45 db 

19 

L8380 

7 

Si#$ 


Integrated pin switch module,VB 70V;lnsertion loss 700m db, Isolation 45 db 

20 

L8700 

7 

SiA$ 

Alad 

BV-80V;Ct at 20V-.20pf DYN FWD Impedance-3 Oohms;Ts-1 Ons | 

21 

L8700A 

7 

SiA$ 

A lad 

BV-80V;Ct at 20V-.20of DYN FWD ImDedance-l 5ohms.Ts-1.0ns 

22 

L8701 

7 

SiA$ 

Alad 

BV-80V,Ct at 20V- lOpf DYN FWD Impedance-3 Oohms;Ts-1 Ons 

23 

L8701A 

7 

SiA$ 

Alad 

BV-80V;Ct at 20V- lOpf DYN FWD lmpedance-2.0ohms,Ts-1 Ons 

24 

L8702 

7 

SiA$ 

Alad 

BV-80V;Ct at 20V-09of DYN FWD lmDedance-4.0ohms;Ts-1 Ons 

25 

L8702A 

7 

S.A$ 

A1 ad 

BV-80V,Ct at 20V- 09pf DYN FWD Impedance-2 5ohms;Ts-1 Ons. 

26 

L8703 

7 

SiA$ 

Alad 

BV-80V;Ct at 20V-08pf DYN FWD lmpedance-5.0ohms;Ts-1 .Ons 

27 

L8703A 

7 

SiA$ 

Alad 

BV-80V;Ct at 20V-.08Df DYN FWD lm D edance-3 Oohms;Ts-1 .Ons 

28 

L8704 

7 

SiA$ 

Alad 

BV-80V,Ct at 20V- 07pf DYN FWD lmpedance-6.0ohms.Ts-1 Ons. 

29 

L8704A 

7 

SiA$ 

Alad 

BV-80V;Ct at 20V-07pf DYN FWD lmpedance-5.0ohms;Ts-1 Ons 

30 

MA401 IB 

7 

Si 

F27d 

Pin.S band;VB-200V min;Ctotal-.75Df;RS-4.0 ohms max 

31 

MA4011C 

~T 

Si 

F3a 

Pin.L band;VB-200V min;Ctotal-1 5pf;RS-2 5 ohms max 

32 

MA401 ID 

1 

Si 

F3a 

Pm;UHF band;VB-200V min;Ctotal-3 0pf;RS-2 0 ohms max. 

33 

MA4544 

7 

Si 

D07 

Pm.VB-100V.Ct at 50V-.50of;Rs-2.0 ohms 

34 

MA47000 

IT 

Si 

M380 

Pin;Ct at 250V-3 2pf max;Rs at 150mA-.40 ohms max;BV-750V mm. 

35 

MA47001 

7 

Si 

M380 

Pin.Ct at 250V-2 Opf max;Rs at 150mA-70 ohms max;BV-750V min 

36 

MA47002 

7 

Si 

M380 

Pm.Ct at 250V-3.2Df max;Rs at 150mA-40 ohms max;BV-500V min 

37 

MA47003 

7 

Si 

M380 

Pin.Ct at 250V-2 Opf max;Rs at 150mA-.70 ohms max;BV-500V min 

38 

MA47004 

7 

Si 

S107 

Pin.Ct at 150V-1 2pf max;Rs at 100mA-.80 ohms max;BV-500V mm 

39 

MA47005 

7 

Si 

F27d 

Pm;Ct at 50V-.60Df max.Rs at 100mA-2.0 ohms max;BV-800V mm 

40 

MA47006 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-.60pf max;Rs at 100mA-1.5 ohms max;BV-800V mm 

41 

MA47007 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-80pf max;Rs at 100mA-1.7 ohms max,BV-800V mm 

42 

MA47008 

7 

Si 

F27d 

Pin.Ct at 50V-80Df max.Rs at 100mA-1.2 ohms max:BV-800V mm. 

43 

MA47009 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-1 1 pf max;Rs at 100mA-1 5 ohms max;BV-800V mm. 

44 

MA47010 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-1.1pf max.Rs at 100mA-1 0 ohms max;BV-800V mm. 

45 

MA4701 1 

7 

Si 

F27d 

Pin:Ct at 50V-.60Df max:Rs at 100mA-1 4 ohms max:BV-600V mm. 

46 

MA47012 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-60pf max.Rs at 100mA-1.1 ohms max;BV-600V mm. 

47 

MA47013 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-80pf max;Rs at 100mA-1.1 ohms max;BV-600V mm 

48 

MA47014 

7 

Si 

F27d 

Pin:Ct at 50V-.80Df max;Rs at 100mA-.90 ohms max:BV-600V min 

49 

MA47015 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-1 1 pf max;Rs at 100mA-1.0 ohms max,BV-600V min. 

50 

MA47016 

7 

Si 

F27d 

Pm.Ct at 50V-1.1pf max;Rs at 100mA-.80 ohms max,BV-600V min 

51 

MA47017 

7 

Si 

F27d 

Pm;Ct at 50V-1.7Df max;Rs at 100mA-90 ohms max;BV-600V min 

52 

MA47018 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-1.7pf max;Rs at 100mA-.70 ohms max;BV-600V min 

53 

MA47019 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V- 60pf max.Rs at 100mA-1.2 ohms max,BV-400V min 

54 

MA47020 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-.60Df max;Rs at 100mA-.90 ohms max:BV-400V mm. 

55 

MA47021 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V- 80pf max;Rs at 100mA-.90 ohms max;BV-400V mm. 

56 

MA47022 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-80pf max;Rs at 100mA-70 ohms max;BV-400V mm. 

57 

MA47023 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-1 iDf max;Rs at 100mA-80 ohms max,BV-400V mm. 

58 

MA47024 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-1 1 pf max.Rs at 100mA-60 ohms max;BV-400V mm 

59 

MA47025 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-1.7pf max;Rs at 100mA-.70 ohms max;BV-400V min. 

60 

MA47026 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-1 7Df max;Rs at 100mA-1.5 ohms max,BV-400V mm 

61 

MA47027 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-.40 max.Rs at 100mA-1 2 ohms max,BV-300V min. 

62 

MA47028 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-60 max;Rs at 100mA-1.0 ohms max;BV-300V mm 

63 

MA47029 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-40 max.Rs at 100mA-1 2 ohms max:BV-200V min. 

64 

MA47030 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-60 max;Rs at 100mA-1 0 ohms max;BV-200V mm. 

65 

MA47031 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-35 max;Rs at 100mA-1 0 ohms max;BV-300V min 

66 

MA47032 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-.40 max.Rs at 100mA-.80 ohms max;BV-300V min 

67 

MA47033 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-45 max.Rs at 100mA-.80 ohms max;BV-300V mm. 

68 

MA47034 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-.35 max.Rs at 100mA-1 0 ohms max;BV-150V min 

69 

MA47035 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-.40 max;Rs at 100mA-80 ohms max;BV-150V mm 

70 

MA47036 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 50V-.45 max;Rs at 100mA-70 ohms max;BV-150V mm 

71 

MA47037 

7 

Si 

F27d 

Pin.Ct at 30V-30 max;Rs at 30mA-2 5 ohms max,BV-150V mm 

72 

MA47038 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 30V-.40 max.Rs at 30mA-2 0 ohms max,BV-150V min 

73 

MA47039 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 30V-.30pf max.Rs at 30mA-2 5 ohms max;BV-75V mm. 

74 

MA47040 

7 

Si 

F27d 

Pin;Ct at 30V-.40pf max.Rs at 30mA-2 0 ohms max;BV-75V mm 

75 

MA47041 

7 

Si 

Alad 

Pm.Ct at 30V- lOpf max;Rs at 30mA-2 5 ohms max;BV-150V min 

76 

MA47042 

7 

Si 

Alad 

Pin;Ct at 30V-20pf max.Rs at 30mA-2.0 ohms max;BV-150V min. 

77 

MA47043 

7 

Si 

Alad 

Pin;Ct at 30V-.30pf max,Rs at 30mA-1 5 ohms max;BV-150V mm. 

78 

MA47044 

7 

Si 

Alad 

Pin;Ct at 30V- lOpf max;Rs at 30mA-2 5 ohms max;BV-75V mm 

79 

MA47045 

7 

Si 

Alad 

Pin;Ct at 30V-20pf max;Rs at 30mA-2.0 ohms max,BV-75V min 

80 

MA47046 

7 

Si 

Alad 

Pin;Ct at 30V-30pf max;Rs at 30mA-1 5 ohms max;BV-75V min 

81 

MA47047 

7 

S. 

Alad 

Pm.Ct at 50V-30of max.Rs at 50mA-1 5 ohms max.BV-200V min 

82 

MA47051 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 10V 350ff;RS 1 00 max;BV 100V;Thermal Res 40°C/W max. 

83 

MA47052 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 10V 300ff;RS 1 50 max;BV 200V,Thermal Res. 40°C/W max 

84 

MA47054 

7 

Si 

Alad 

Pin.CT at 10V 250ff:RS 1.00 max.BV lOOV.Thermal Res 500°C/W max. 

85 

MA47075 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 100V 300-400ff;RS 1 20 max;BV 1 OkV;Thermal Res 30°C/W max. 

86 

MA47076 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 100V 300-400ff;RS 1.20 max;BV 750V;Thermal Res. 30°C/W max. 

87 

MA47077 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 100V 600-800ff;RS 700m0 max;BV 1 .OkV;Thermal Res. 25°C/W max. 

88 

MA47078 

7 

S. 

F27f 

Pm.CT at 100V 600-800ff;RS 700m0 max;BV 750V;Thermal Res 25°C/W max 

89 

MA47079 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 100V 200-400ff;RS 600m0 max;BV 500V,Thermal Res 25°C/W max 

90 

MA47080 

7 

Si 

F27f 

Pm.CT at 100V 400-600ff.RS 450m0 max:BV 500V;Thermal Res. 15°C/W max 

91 

MA47081 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 100V 600-300ff;RS 300mO max;BV 500V,Thermal Res. 10°C/W max 

92 

MA47082 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 50V 200-400ff;RS 600m0 max;BV 300V;Thermal Res 20°C/W max. 

93 

MA47084 

7 

Si 

S250f 

Pin.CT at 250V 2.6-3.8Df;RS 300m0 max:BV 1 OkV;Thermal Res.4.0°C/W max. 

94 

MA47085 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 10V 400ff max;RS 1 OO max;BV 40-60Vdc;Thermal Res 40°C/W max;fcO 200GHz 

95 

MA47086 

7 

Si 

F27f 

Pin.CT at 10V 400ff max;RS 1.00 max;BV 80-120Vdc;Thermal Res 40°C/W max;fcO 150GHz. 

96 

MC500A 

7 

Si 

M277c 

BV-1000V min;CaD-30Df at 100V;Series Resistance-2 0 ohms max 

97 

MC500B 

7 

Si 

A2d 

BV-1000V min;Cap.-.30pf at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max. 

98 

MC501A 

7 

Si 

M277c 

BV-1000V min;Cap-.30pf at 100V;Series Resistance-75ohms max. 

99 

MC501B 

7 

Si 

A2d 

BV-1000V min.Cao-.30of at 100V:Series Resistance-.75ohms max. 

100 

MC502A 

7 

Si 

M277c 

BV-1000V min;Cap.-.60pf at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max. 

101 

MC502B 

7 

Si 

A2d 

BV-1000V mm;Cap -.60pf at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max 

102 

MC503A 

7 

Si 

M277c 

BV-1000V min:Cao-.60of at 100V:Series Resistance-.75ohms max. 

103 

MC503B 

7 

Si 

A2d 

BV-1000V min;Cap.-.60pf at 100V;Series Resistance-75ohms max 

104 

MC504A 

7 

Si 

M277c 

BV-1000V min;Cap.-.90pf at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max. 

105 

MC504B 

7 

Si 

A2d 

BV-1000V min.CaD.-.90Df at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max. 

106 

MC505A 

7 

Si 

M277c 

BV-1000V min,Cap.-.90pf at 100V;Series Resistance-75ohms max. 

107 

MC505B 

7 

Si 

A2d 

BV-1000V min;Cap.-.90pf at 100V;Series Resistance-.75ohms max 

108 

MC506A 

7 

Si 

M277c 

BV-1000V min:CaD-1 2of at 100V:Series Resistance-2 0 ohms max. 

109 

MC506B 

7 

Si 

A2d 

BV-1000V min,Cap.-1.2pf at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max. 

1 10 

MC507A 

7 

Si 

M277c 

BV-1000V min:CaD-1 20f at 100V;Series Resistance- 75ohms max. 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

S 

E 

DESCRIPTION 

TECHNICAL DATA 

MAT 

DWG. 

No 

1 

MC507B 

7 

Si 

A2d 

BV-1000V min;Cap-1.2pf at 100V;Series Resistance-.75ohms max 

2 

MC508A 

7 

Si 

M277c 

BV-800V mm,Cap.-.90pf at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max i 

3 

MC508B 

7 

Si 

A2d 

BV-800V min:CaD-90Df at 100V;Series Resistance-2 0 ohms max. 

4 

MC509A 

7 

Si 

M277c 

BV-800V min,Cap -,90pf at 100V;Series Resistance-.75ohms max. 

5 

MC509B 

7 

Si 

A2d 

BV-800V min;Cap-.90pf at 100V;Series Resistance-75ohms max. 

6 

MC510A 

7 

Si 

M277c 

BV-800V min:CaD-1.2of at 100V:Series Resistance-2.0 ohms max. 

7 

MC510B 

7 

Si 

A2d 

BV-800V min;Cap-1.2pf at lOOV.Series Resistance-2 0 ohms max. 

8 

MC5 1 1A 

7 

Si 

M277c 

BV-800V min;Cap-1.2pf at 100V;Series Resistance-.75ohms max. 

9 

MC51IB 

7 

Si 

A2d 

BV-800V mm:CaD.-1 2of at 100V;Series Resistance-75ohms max. 

10 

MC512A 

7 

Si 

M277c 

BV-800V mm;Cap -1.5pf at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max 

1 1 

MC512B 

7 

Si 

A2d 

BV-800V min;Cap.-1.5pf at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max 

12 

MC513A 

7 

Si 

M277c 

BV-800V min:CaD.-1 5of at 100V;Series Resistance-.75ohms max. 

13 

MC513B 

7 

Si 

A2d 

BV-800V min;Cap.-1 5pf at 100V;Series Resistance-.75ohms max. 

14 

MC514A 

7 

Si 

M277c 

BV-800V min;Cap.-1.8pf at 100V;Series Resistance-2 0 ohms max 

15 

MC514B 

7 

Si 

A2d 

BV-800V min:Cap.-1 8of at 100V:Series Resistance-2 0 ohms max 

16 

MC515A 

7 

S. 

M277c 

BV-800V min;Cap -1 8pf at 100V;Series Resistance-75ohms max 

17 

MC515B 

7 

Si 

A2d 

BV-800V min;Cap -1 8pf at 100V;Series Resistance-75ohms max 

18 

MC516A 

7 

Si 

M277c 

BV-600V min;CaD.-1.5of at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max 

19 

MC516B 

7 

Si 

A2d 

BV-600V min;Cap -1 5pf at 100V;Series Resistance-2.0 ohms max 

20 

MC517A 

7 

Si 

M277c 

BV-600V min;Cap-1 5pf at 100V;Series Resistance-.75ohms max 

21 

MC517B 

7 

Si 

A2d 

BV-600V mm;Cao -1 5of at 100V;Series Resistance-75ohms max 

22 

MC518A 

7 

S. 

M277c 

BV-600V min;Cap.-1.8pf at 100V;Series Resistance-2 0 ohms max. 

23 

MC518B 

7 

Si 

A2d 

BV-600V min;Cap-1 8pf at 100V;Series Resistance-2 0 ohms max 

24 

MC519A 

7 

Si 

M277c 

BV-600V min:CaD-1.8of at 100V:Series Resistance-.75ohms max. 

25 

MC519B 

7 

S' 

A2d 

BV-600V min;Cap-1.8pf at 100V;Series Resistance-.75ohms max 

26 

MC1354 

7 

Si 

A2g 

PIV-750V;IR-.02uA at VR-200V;Pd-300mW max. 

27 

MC1444 

7 

Si 

A2g_ 

PIV-1 500V;IR-.02uA at VR-1000V:Pd-300mW max. 

28 

MC 1462 

7 

Si 

A2d 

PIV-750V.IR- IOuA at VR-600V;Pd-750mW max. 

29 

MC 1465 

7 

Si 

A2g 

PIV-1 100V;IR- IOuA at VR-1000V;Pd-300mW max 

30* 

MD431A 

7 

_# 

F27ag 

BV 50V at lr IOuA.Rs 3.50 at If 100mA:CaD.200ffmax at Vr 50V;Lifetime 2 5ns 

31t 

MD431B 

7 

# 

A Icy 

BV 50V at lr 10uA;Rs 3.50 at If 100mA;Cap.200ffmax at Vr 50V,Lifetime 2 5ns 

32* 

MD431C 

7 

# 

Altg 

BV 50V at lr 10uA;Rs 3.50 at If 100mA;Cap.200ffmax at Vr 50V,Lifetime 2 5ns. 

33* 

MD432A 

7 

_£_ 

F27ag_ 

BV 100V at lr IOuA.Rs 3.00 at If 100mA:Cao.150ffmax at Vr 50V;Lifetime 2.5ns 

34* 

MD432B 

7 

# 

A Icy 

BV 100V at lr 10uA;Rs 3 00 at If 100mA;Cap. 150ffmax at Vr 50V;Lifetime 2.5ns 

35v 

MD432C 

7 

# 

Altg 

BV 100V at lr IOuA.Rs 3 00 at If 100mA;Cap. 150ff max at Vr 50V;Lifetime 2 5ns 

36* 

MD433A 

7 

_ # 

F27aq 

BV 100V at lr 10uA:Rs 2.00 at If 100mA;Cao.600ff max at Vr 50V:Lifetime 120ns. 

37t 

MD433B 

7 

# 

A Icy 

BV 100V at lr IOuA.Rs 2.00 at If 100mA;Cap.600ff max at Vr 50V;Lifetime 120ns 

38* 

MD433C 

7 

# 

Altg 

BV 100V at lr IOuA.Rs 2.00 at If 100mA;Cap.600ff max at Vr 50V;Lifetime 120ns. 

39* 

MD434A 

7 

_ 

F27aa 

BV 100V at lr 10uA;Rs 2 50 at If 100mA;Cab.400ff max at Vr 50V;Lifetime 100ns. 

40* 

MD434B 

7 

# 

A Icy 

BV 100V at lr IOuA.Rs 2 50 at If 100mA;Cap.400ff max at Vr 50V;Lifetime 100ns. 

41v 

MD434C 

7 

# 

Altg 

BV 100V at lr 10uA;Rs 2.50 at If 100mA;Cap.400ff max at Vr 50V;Lifetime 100ns 

42t 

MD435A 

7 

_ 

F27aa 

BV 100V at lr 10uA;Rs 3.00 at If 100mA;Cap.300ff max at Vr 50V;Lifetime 45ns. 

43* 

MD435B 

7 

# 

A Icy 

BV 100V at lr 10uA;Rs 3 00 at If 100mA;Cap 300ff max at Vr 50V;Lifetime 45ns. 

44t 

MD435C 

7 

# 

Altg 

BV 100V at lr IOuA.Rs 3 00 at If 100mA;Cap.300ff max at Vr 50V;Lifetime 45ns 

45* 

MD436A 

7 

_ 

F27ag 

BV 100V at lr 10uA:Rs 7 00 at If 100mA;Can.200ff max at Vr 50V:Lifetime 45ns. 

46v 

MD436B 

7 

# 

A Icy 

BV 100V at lr 10uA;Rs 7 00 at If 100mA;Cap 200ff max at Vr 50V,Lifetime 45ns. 

47* 

MD436C 

7 

# 

Altg 

BV 100V at lr 10uA;Rs 7 00 at If 100mA;Ca'p.200ff max at Vr 50V,Lifetime 45ns 

48* 

MD437A 

7 

_ 

F27ag 

BV 100V at lr 10uA;Rs 2.00 at If 100mA;Cap.350ff max at Vr 50V;Lifetime 50ns. 

49* 

MD437B 

7 

# 

A Icy 

BV 100V at lr IOuA.Rs 2.00 at If 100mA;Cap.350ff max at Vr 50V;Lifetime 50ns 

50* 

MD437C 

7 

# 

Altg 

BV 100V at lr 10uA;Rs 2.00 at If 100mA;Cap.350ff max at Vr 50V;Lifetime 50ns 

5 1 T 

MD438A 

7 

_£_ 

F27ag 

BV 200V at lr IOuA.Rs 2.00 at If 100mA.Cap.300ff max at Vr 50V:Lifetime 80ns. 

52* 

MD438B 

7 

# 

A Icy 

BV 200V at lr 10uA;Rs 2 00 at If lOOmA.Cap 300ff max at Vr 50V,Lifetime 80ns. 

53* 

MD438C 

7 

# 

Altg 

BV 200V at lr 10uA;Rs 2.00 at If 100mA;Cap.300ff max at Vr 50V;Lifetime 80ns. 

54* 

MD439A 

7 

# 

F27ag 

BV200V at lr IOuA.Rs 1 60 at If lOOmA.CaD 400ff max at Vr50V.Lifetime 130ns 

55v 

MD439B 

7 

# 

A Icy 

BV200V at lr IOuA.Rs 1.60 at If 100mA;Cap 400ff max at Vr50V;Lifetime 130ns 

56* 

MD439C 

7 

# 

Altg 

BV200V at lr IOuA.Rs 1 60 at If 100mA;Cap 400ff max at Vr50V,Lifetime 130ns 

57* 

MD440A 

7 

_ £l_ 

F27ag 

BV200V at lr 10uA:Rs 1 20 at If 100mA;Cap 500ff max at Vr50V:Lifetime 225ns. 

58* 

MD440B 

7 

# 

A Icy 

BV200V at lr 10uA;Rs 1 20 at If 100mA;Cap 500ff max at Vr50V,Lifetime 225ns 

59* 

MD440C 

7 

# 

Altg 

BV200V at lr IOuA.Rs 1.20 at If 100mA;Cap 500ff max at Vr50V;Lifetime 225ns. 

60* 

MD441A 

7 

_ 

F27ag 

BV300V at lr 10uA:Rs 3.50 at If 100mA;Cap 300ff max at Vr50V;Lifetime 80ns 

61v 

MD441B 

7 

# 

A Icy 

BV300V at lr 10uA;Rs 3.50 at If 100mA;Cap 300ff max at Vr50V,Lifetime 80ns. 

62* 

MD441C 

7 

# 

Altg 

BV300V at lr 10uA;Rs 3.50 at If 100mA;Cap 300ff max at Vr50V;Lifetime 80ns. 

63* 

MD442A 

7 

_ 

F27ag 

BV300V at lr 10uA:Rs 3.00 at If 100mA:CaD 400ff max at Vr50V,Lifetime 130ns 

64* 

MD442B 

7 

# 

A Icy 

BV300V at lr 10uA;Rs 3 00 at If 100mA;Cap 400ff max at Vr50V,Lifetime 130ns 

65* 

MD442C 

7 

# 

Altg 

BV300V at lr 10uA;Rs 3.00 at If lOOmA.Cap 400ff max at Vr50V;Lrfetime 130ns 

66* 

MD443A 

7 

§ 

F27ao 

BV 500V at lr IOuA.Rs 3.50 at If lOOmA.Cap 300ff max at Vr 50V,Lifetime 120ns 

67* 

MD443B 

7 

§ 

A Icy 

BV 500V at lr IOuA.Rs 3.50 at If 100mA;Cap 300ff max at Vr50V;Lifetime 120ns 

68* 

MD443C 

7 

§ 

Altg 

BV 500V at lr IOuA.Rs 3 50 at If 100mA;Cap 300ff max at Vr50V;Lifetime 120ns 

69* 

MD444A 

7 

§ 

F27ag 

BV 500V at lr 10uA;Rs 2 80 at If 100mA;Cap 600ff max at Vr50V;Lifetime 240ns. 

70* 

MD444B 

7 

§ 

A Icy 

BV 500V at lr IOuA.Rs 2.80 at If lOOmA.Cap 600ff max at Vr50V;Lifetime 240ns 

71? 

MD444C 

7 

§ 

Altg 

BV 500V at lr IOuA.Rs 2.80 at If 100mA;Cap 600ff max at Vr50V;Lifetime 240ns. 

72* 

MD445A 

7 

§ 

F27aa 

BV 600V at lr IOuA.Rs 3 70 at If 100mA:CaD 400ff max at Vr50V.Lifetime 140ns 

73* 

MD445B 

7 

§ 

A Icy 

BV 600V at lr 10uA;Rs 3 70 at If 100mA;Cap 400ff max at Vr50V;Lifetime 140ns 

74* 

MD445C 

7 

§ 

Altg 

BV 600V at lr IOuA.Rs 3.70 at If 100mA;Cap 400ff max at Vr 50V,Lifetime 140ns 

75* 

MD446A 

7 

§ 

F27aa 

BV 600V at lr 10uA;Rs 3 10 at If 100mA:Can 600ff max at Vr50V;Lifetime 300ns 

76* 

MD446B 

7 

§ 

A Icy 

BV 600V at lr 10uA;Rs 3.10 at If 100mA;Cap 600ff max at Vr50V;Lifetime 300ns. 

77* 

MD446C 

7 

§ 

Altg 

BV 600V at lr 10uA;Rs 3.10 at If lOOmA.Cap 600ff max at Vr50V;Lifetime 300ns 

78* 

MD447A 

7 

§ 

F27aa 

BV 750V at lr IOuA.Rs 3.80 at If 100mA:CaD 400ff max at Vr50V;Lifetime 200ns. 

79* 

MD447B 

7 

§ 

A Icy 

BV 750V at lr IOuA.Rs 3.80 at If 100mA;Cap 400ff max at Vr50V;Lifetime 200ns 

80* 

MD447C 

7 

§ 

Altg 

BV 750V at lr IOuA.Rs 3 80 at If 100mA;Cap 400ff max at Vr50V;Lifetime 200ns 

81? 

MD448A 

7 

§ 

F27aa 

BV 750V at lr 10uA:Rs 3.50 at If 100mA;Cap 600ff max at Vr50V:Lifetime 400ns. 

82* 

MD448B 

7 

§ 

A Icy 

BV 750V at lr IOuA.Rs 2.50 at If lOOmA.Cap 600ff max at Vr50V;Lifetime 400ns 

83* 

MD448C 

7 

§ 

Altg 

BV 750V at lr 10uA;Rs 2 50 at If 100mA;Cap 600ff max at Vr50V,Lifetime 400ns 

84* 

MD449A 

7 

§ 

F27aa 

BV 750V at lr 10uA;Rs 1.00 at If 100mA;Cap 800ff max at Vr50V.Lifetime 440ns 

85* 

MD449B 

7 

§ 

A Icy 

BV 750V at lr 10uA;Rs 1.00 at If 100mA;Cap 800ff max at Vr50V;Lifetime 440ns 

86* 

MD449C 

7 

§ 

Altg 

BV 750V at lr 10uA;Rs 1 00 at If 100mA;Cap 800ff max at Vr50V;Lifetime 440ns 

87* 

MD450A 

7 

§ 

F27aa 

BV 750V at lr IOuA.Rs 800m0 at If 100mA;Cap I.Opf max at Vr50V,Lifetime 470ns 

88* 

MD450B 

7 

§ 

A Icy 

BV 750V at lr10uA;Rs 800m0 at If 100mA;Cap 1 Opf max at Vr50V;Lifetime 470ns. 

89* 

MD450C 

7 

§ 

Altg 

BV 750V at lr 10uA;Rs 800m0 at If 100mA;Cap 1 Opf max at Vr50V,Lifetime 470ns. 

90* 

MD451A 

7 

§ 

F27ag_ 

BV 1 OkV at lr IOuA.Rs 2 70 at If 100mA;Cap 600ff max at Vr50V;Lifetime 450ns 

91* 

MD451B 

7 

§ 

Apcy 

BV 1 .OkV at lr IOuA.Rs 2.70 at If lOOmA.Cap 600ff max at Vr50V;Lifetime 450ns 

92* 

MD451C 

7 

§ 

Altg 

BV 1 OkV at lr 10uA;Rs 2.70 at If 100mA;Cap 600ff max at Vr50V;Lifetime 450ns 

93* 

MD452A 

7 

§ 

F27ag 

BV 1 OkV at lr IOuA.Rs 1 OO at If 100mA;Cap I.Opf max at Vr50V;Lifetime 480ns. 

94* 

MD452B 

7 

§ 

A Icy 

BV 1 OkV at lr 10uA;Rs 1 OO at If lOOmA.Cap I.Opf max at Vr50V;Lifetmne 480ns 

95* 

MD452C 

7 

§ 

Altg 

BV 1 OkV at lr 10uA;Rs 1 OO at If 100mA;Cap 1 Opf max at Vr50V;Lifetime 480ns 

96 

MS6030-1 

7 

Si 

F10a 

Pin.V-200V:Ct at 50V-50of:Rs-1 5ohms:Pdiss-5 OW max 

97 

MS6030-8 

7 

Si 

F27d 

Pin;V-200V;Ct at 50V-.50pf;Rs-1.5ohms,Pdiss-5.0W max 

98 

MS6031-1 

7 

Si 

FlOq 

Pin;V-400V;Ct at 50V-50pf;Rs-1.5ohms;Pdiss-5.0W max 

99 

MS6031-8 

7 

Si 

F27d 

Pin,V-400V,Ct at 50V-.50of:Rs-1.5ohms:Pdiss-5 OW max 

100 

MS6032-1 

7 

Si 

FlOq 

Pin;V-600V;Ct at 50V-50pf;Rs-1.5ohms;Pdiss-3.0W max 

101 

MS6032-8 

7 

Si 

F27d 

Pin,V-600V,Ct at 50V- 50pf;Rs-1.5ohms,Pdiss-3.0W max 

102 

MS6033-1 

7 

Si 

FlOa 

Pin;V-1000V:Ct at 50V-.50pf:Rs-1.5ohms.Pdiss-3.0W max 

103 

MS6033-8 

7 

Si 

F27d 

Pm;V-1000V,Ct at 50V-.50pf;Rs-1 5ohms;Pdiss-3 OW max 

104 

MS6034-1 

7 

Si 

FlOq 

Pin,V-1 OOOV.Ct at 50V- 50pf;Rs-1.0 ohms,Pdiss-3 OW max 

105 

MS6034-8 

7 

Si 

F27d 

Pin;V-100V,Ct at 50V-.50af;Rs-1 0 ohms.Pdiss-3.0W max. 

106 

MS6035-1 

7 

Si 

FlOq 

Pin,V-1400V,Ct at 50V-.50pf;Rs-2.0 ohms,Pdiss-2 5W max. 

107 

MS6035-8 

7 

Si 

F27d 

Pin,V-1400V;Ct at 50V- 50pf;Rs-2.0 ohms;Pdiss-2 5W max 

108 

MS6040-1 

7 

Si 

FlOa 

Pin.V-200V;Ct at 50V-.90Df.Rs-1 0 ohms;Pdiss-6 OW max 

109 

MS6040-8 

7 

Si 

F27d 

Pin,V-200V,Ct at 50V-90pf;Rs-1.0 ohms,Pdiss-6 OW max 

1 10 

MS6041-1 

7 

Si 

FlOa 

Pm.V-400V.Ct at 50V-90Df:Rs-1 0 ohms.Pdiss-6 OW max 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 



2J 

u 

DESCRIPTION 


LINE 

TYPE 

u 


DWG. 

TECHNICAL DATA 

No 

No. 

s 

E 

MAT. 

No 


1 

MS604 1-6 

7 

Si 

F27d 

Pin,V-400V;Ct at 50V-90pf;Rs-1 0 ohms;Pdiss-6 OW max 

2 

MS6042-1 

7 

Si 

FlOq 

Pin,V-600V;Ct at 50V-.90pf;Rs-1 0 ohms;Pdiss-3.5W max. 

3 

MS6042-8 

7 

Si 

F27d 

Pin.V-600V:Ct at 50V-.90of:Rs-1.0 ohms:Pdiss-3.5W max. 

4 

MS6043-1 

7 

Si 

FlOq 

Pin,V-1 OOOV;Ct at 50V-90pf,Rs-1.2ohms;Pdiss-3.5W max. 

5 

MS6043-8 

7 

Si 

F27d 

Pin,V-1 OOOV;Ct at 50V-90pf;Rs-1.2ohms;Pdiss-3.5W max 

6 

MS6044-1 

7 

Si 

F10a 

Pin.V-1000V:Ct at 50V-.90Df:Rs-1.0 ohms;Pdiss-3.5W max. 

7 

MS6044-8 

7 

Si 

F27d 

Pin,V-1000V;Ct at 50V-90pf;Rs-1.0 ohms;Pdiss-3 5W max 

8 

MS6045-1 

7 

Si 

FlOq 

Pin;V-1400V;Ct at 50V-90pf;Rs-1 7ohms;Pdiss-2 8W max. 

9 

MS6045-8 

7 

Si 

F27d 

Pin.V-1400V:Ct at 50V-.90Df:Rs-1.7ohms:Pdiss-2 8W max 

10 

MSC910 

7 

Si 

A2s 

BV-900V,Ins Loss- 09db;lso-32db;Ct-.80pf max;VF-1000mV max 

1 1 

MSC91 1 

7 

Si 

A2s 

BV-900V,lns Loss-.09dbJso-32db;Ct- 75pf max;VF-1000mV max. 

12 

MSC912 

7 

Si 

A2s 

BV-900V.lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.70of max:VF-1000mV max. 

13 

MSC913 

7 

Si 

A2s 

BV-900V,Ins.Loss- 09db;lso-32db;Ct- 65pf max,VF-1000mV max 

14 

MSC914 

7 

Si 

A2s 

BV-900V,lns.Loss-09db;lso-32db;Ct-60pf max;VF-1000mV max 

15 

MSC915 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-.09db;lso-32db:Ct-55of max:VF-1000mV max. 

16 

MSC916 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-09db;lso-32db;Ct-.50pf max,VF-1000mV max 

17 

MSC917 

7 

Si 

A2s 

BV-900VJns.Loss-09dbJso-32db,Ct-45pf max;VF-1000mV max 

18 

MSC918 

7 

Si 

A2s 

BV-900V:lns.Loss-09db.lso-32db:Ct-40of max:VF-1000mV max 

19 

MSC919 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns Loss- 09db;lso-32db;Ct-.35pf max;VF-1000mV max 

20 

MSC920 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.80pf max;VF-950mV max 

21 

MSC921 

7 

Si 

A2s 

BV-900V:lns.Loss-09db;lso-32db;Ct-.75Df max.VF-950mV max. 

22 

MSC922 

7 

Si 

A2s 

BV-900V,lns Loss-09dbJso-32db;Ct-.70pf max;VF-950mV max 

23 

MSC923 

7 

Si 

A2s 

BV-900VJns Loss-.09db;lso-32db;Ct- 65pf max;VF-950mV max. 

24 

MSC924 

7 

Si 

A2s 

BV-900V:lns.Loss-09db:lso-32db:Ct-.60Df max:VF-950mV max 

25 

MSC925 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-.09db,lso-32db;Ct-.55pf max;VF-950mV max 

26 

MSC926 

7 

Si 

A2s 

BV-900VJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct-.50pf max;VF-950mV max 

27 

MSC927 

7 

Si 

A2s 

BV-900V:lns.Loss-.09db:lso-32db:Ct-45Df max:VF-950mV max 

28 

MSC928 

7 

Si 

A2s 

BV-900VJns.Loss-09dbJso-32db;Ct-40pf max;VF-950mV max 

29 

MSC929 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-35pf max;VF-950mV max 

30 

MSC930 

7 

Si 

A2s 

BV-900V:lns.Loss-.09db;lso-32db:Ct-80Df max:VF-900mV max 

31 

MSC931 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct- 75pf max;VF-900mV max 

32 

MSC932 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.70pf max;VF-900mV max 

33 

MSC933 

7 

Si 

A2s 

BV-900V.lns.Loss-.09db:lso-32db;Ct-.65Df max:VF-900mV max 

34 

MSC934 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct-.60pf max;VF-900mV max 

35 

MSC935 

7 

Si 

A2s 

BV-900V,Ins.Loss- 09db;lso-32db,Ct-.55pf max;VF-900mV max 

36 

MSC936 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-09db;lso-32db;Ct-.50Df max.VF-900mV max. 

37 

MSC937 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.45pf max,VF-900mV max 

38 

MSC938 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct- 40pf max;VF-900mV max 

39 

MSC939 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-09db.lso-32db:Ct-.35Df max;VF-900mV max. 

40 

MSC940 

7 

Si 

A2s 

BV-900V,lns Loss- 09db;lso-32db;Ct-.80pf max;VF-850mV max 

41 

MSC941 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-09db;lso-32db;Ct-75pf max;VF-850mV max 

42 

MSC942 

7 

Si 

A2s 

BV-900V:lnsLoss-.09db:lso-32db:Ct-70Df max:VF-850mV max. 

43 

MSC943 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct-.65pf max;VF-850mV max 

44 

MSC944 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns Loss- 09db;lso-32db;Ct-.60pf max;VF-850mV max 

45 

MSC945 

7 

Si 

A2s 

BV-900V:lns.Loss-09db.lso-32db;Ct-.55Df max.VF-850mV max. 

46 

MSC946 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns Loss- 09db;lso-32db;Ct- 50pf max;VF-850mV max 

47 

MSC947 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss- 09db,lso-32db;Ct- 45pf max;VF-850mV max 

48 

MSC948 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss-09db;lso-32db:Ct-.40Df max;VF-850mV max 

49 

MSC949 

7 

Si 

A2s 

BV-900V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct-.35pf max,VF-850mV max 

50 

MSC1010 

7 

Si 

A2s 

BV-1000V;lns Loss-.09db;lso-32db;Ct-.80pf max,VF-1000mV max 

51 

MSC101 1 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-09dbJso-32db;Ct-.75of max.VF-IOOOmV max 

52 

MSC1012 

7 

Si 

A2s 

BV-1000V;lns Loss- 09dbJso-32db,Ct- 70pf max;VF-1000mV max 

53 

MSC1013 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-.09dbJso-32db;Ct-.65pf max;VF-1000mV max 

54 

MSC1014 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOV.Ins Loss-.09db;lso-32db.Ct-.60Df max;VF-1000mV max 

55 

MSC1015 

7 

Si 

A2s 

BV- 1000V,Ins Loss- 09db;lso-32db;Ct- 55pf max;VF-1000mV max 

56 

MSC1016 

7 

Si 

A2s 

BV-1000V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct- 50pf max;VF-1000mV max 

57 

MSC1017 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOV.Ins Loss-.09db:lso-32db:Ct-.45Df max:VF-1000mV max. 

58 

MSC1018 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns Loss-.09db;lso-32db;Ct- 40pf max;VF-1000mV max 

59 

MSC1019 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss-09dbJso-32db;Ct-.35pf max;VF-1000mV max 

60 

MSC1020 

7 

Si 

A2s 

BV-1000V:lns Loss-09db;lso-32db;Ct-.80Df max;VF-950mV max 

61 

MSC1021 

7 

Si 

A2s 

BV-1000V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.75pf max;VF-950mV max 

62 

MSC1022 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-.09dbJso-32db;Ct-70pf max;VF-950mV max. 

63 

MSC1023 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss- 09dbJso-32db;Ct-.65of max:VF-950mV max. 

64 

MSC1024 

7 

Si 

A2s 

BV-1000V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.60pf max;VF-950mV max 

65 

MSC1025 

7 

Si 

A2s 

BV-1000V;lns Loss-09db;lso-32db;Ct-55pf max;VF-950mV max. 

66 

MSC1026 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-.09dbJso-32db:Ct-50Df max:VF-950mV max. 

67 

MSC1027 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns Loss-.09dbJso-32db;Ct- 45pf max;VF-950mV max 

68 

MSC1028 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns Loss-09dbJso-32db;Ct-40pf max;VF-950mV max 

69 

MSC1029 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns Loss-.09dbJso-32db:Ct-.35Df max:VF-950mV max. 

70 

MSC1030 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-09dbJso-32db;Ct-80pf max;VF-900mV max. 

71 

MSC1031 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns Loss-.09dbJso-32db;Ct-.75pf max;VF-900mV max. 

72 

MSC1032 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-09dbJso-32db:Ct-.70of max:VF-900mV max i 

73 

MSC1033 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-.09dbJso-32db;Ct- 65pf max;VF-900mV max. 

74 

MSC1034 

7 

Si 

A2s 

BV-10OOVJns.Loss-.09dbJso-32db,Ct- 60pf max;VF-900mV max. 

75 

MSC1035 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-.09dbJso-32db:Ct-.55Df max:VF-900mV max. 

76 

MSC1036 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-.09dbJso-32db;Ct-.50pf max;VF-900mV max. 

77 

MSC1037 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss- 09dbJso-32db;Ct-.45pf max;VF-900mV max. 

78 

MSC1038 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-.09dbJso-32db:Ct-.40Df max:VF-900mV max. 

79 

MSC1039 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss- 09dbJso-32db;Ct-.35pf max;VF-900mV max. 

80 

MSC1040 

7 

Si 

A2s 

BV-10OOVJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct-80pf max;VF-850mV max. 

81 

MSC1041 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss- 09dbJso-32db:Ct-.75of max:VF-850mV max. 

82 

MSC1042 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct-.70pf max;VF-850mV max. 

83 

MSC1043 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct-.65pf max;VF-850mV max. 

84 

MSC1044 

7 

Si 

A2s 

BV-10OOVJns.Loss-.09dbJso-32db:Ct-60Df max:VF-850mV max. 

85 

MSC1045 

7 

Si 

A2s 

BV-10OOVJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct-.55pf max;VF-850mV max. 

86 

MSC1046 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss- 09dbJso-32db;Ct-.50pf max;VF-850mV max. 

87 

MSC1047 

7 

Si 

A2s 

BV-IOOOVJns Loss-.09dbJso-32db:Ct-.45Df max:VF-850mV max. 

88 

MSC1048 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct- 40pf max;VF-850mV max. 

89 

MSC1049 

7 

Si 

A2s 

BV-1 OOOVJns.Loss- 09dbJso-32db;Ct- 35pf max;VF-850mV max. 

90 

MSC1110 

7 

Si 

A2s 

BV-1100VJns.Loss-.09dbJso-32db:Ct-.80Df max:VF-1000mV max 

91 

MSC1111 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns Loss-09dbJso-32db;Ct-75pf max;VF-1000mV max 

92 

MSC11 12 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns Loss-.09dbJso-32db;Ct-.70pf max;VF-1000mV max. 

93 

MSC1113 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100VJns.Loss-.09dbJso-32db:Ct-.65Df max:VF-1000mV max. 

94 

MSC1114 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns Loss-.09dbJso-32db;Ct-.60pf max;VF-1000mV max 

95 

MSC1115 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct-.55pf max;VF-1000mV max. 

96 

MSC1116 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss-.09dbJso-32db:Ct-.50of max:VF-1000mV max. 

97 

MSC11 17 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss-09dbJso-32db;Ct-.45pf max.VF-IOOOmV max 

98 

MSC11 18 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns Loss-09dbJso-32db;Ct-.40pf max;VF-1000mV max 

99 

MSC1119 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss-.09dbJso-32db:Ct-35of max:VF-1000mV max. 

100 

MSC1120 

7 

Si 

A2s 

BV-1100VJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct-.80pf max;VF-950mV max. 

101 

MSC1121 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100VJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct-.75pf max;VF-950mV max 

102 

MSC1122 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100VJns.Loss-.09dbJso-32db:Ct-.70Df max:VF-950mV max 

103 

MSC1123 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss 09dbJso-32db;Ct-.65pf max;VF-950mV max 

104 

MSC1124 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct- 60pf max,VF-950mV max 

105 

MSC1125 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss-09dbJso-32db:Ct-.55Df max:VF-950mV max. 

106 

MSC1126 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss-.09dbJso-32db;Ct-.50pf max;VF-950mV max. 

107 

MSC1127 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss-09dbJso-32db;Ct-.45pf max;VF-950mV max 

108 

MSC1128 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100VJns.Loss-.09dbJso-32db:Ct-.40of max:VF-950mV max. 

109 

MSC1129 

7 

Si 

A2s 

BV-1 lOOVJns.Loss- 09dbJso-32db.Ct-.35pf max;VF-950mV max. 

110 

MSC1 130 

7 

S. 

A2s 

BV-1 100VJns.Loss-.09dbJso-32db:Ct-.80of max:VF-900mV max. 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No. 

u 

TYPE 

No. 

s 

E 

DESCRIPTION 

TECHNICAL DATA 

MAT. 

DWG. 

No. 

1 

MSC1131 

1 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-09db;lso-32db;Ct-.75pf max;VF-900mV max. 

2 

MSC1132 

7 

Si 

A2s 

BV-1100V;lns Loss-09db;lso-32db;Ct-.70pf max;VF-900mV max. 

3 

MSC1133 

7 

Si 

A2s 

BV-1100V:lnsLoss-.09db:lso-32db:Ct-.65Df max:VF-900mV max. 

4 

MSC1134 “ 

7 

Si 

A2s 

BV-1100V;lns.Loss-09db;lso-32db;Ct-.60pf max;VF-900mV max 

5 

MSC1135 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V,lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.55f)f max;VF-900mV max. 

6 

MSC1136 

7 

S. 

A2s 

BV-1100V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.50of max:VF-900mV max. 

7 

MSC1137 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct-.45pf max;VF-900mV max. j 

8 

MSC1138 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns Loss-.09db;lso-32db;Ct-.40pf max;VF-900mV max. 

9 

MSC1139 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V:lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.35Df max;VF-900mV max. 

10 

MSC1140 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct-.80pf max;VF-850mV max. 

1 1 

MSC1141 

7 

S. 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.75pf max;VF-850mV max 

12 

MSC1142 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-09db:lso-32db;Ct-.70Df max;VF-850mV max. 

13 

MSC 1143 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.65pf max;VF-850mV max 

14 

MSC 1 144 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-.09db,lso-32db;Ct-.60pf max;VF-850mV max. 

15 

MSC 1 145 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.55Df max;VF-850mV max. 

16 

MSC1146 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.50pf max;VF-850mV max 

17 

MSC1147 

7 

S. 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-45pf max;VF-850mV max 

18 

MSC1148 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-09db.lso-32db;Ct-.40Df max.VF-850mV max 

19 

MSC1149 

7 

Si 

A2s 

BV-1 100V;lns.Loss-.09db,lso-32db;Ct-.35pf max;VF-850mV max. 

20 

MSC1210 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns Loss-.09db;lso-32db;Ct-.80pf max;VF-1000mV max 

21 

MSC 121 1 

7 

S. 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.75Df max;VF-1000mV max. 

22 

MSC1212 

7 

Si 

A2S 

BV-1 200V;lns.Loss-.09db;lso-32db,Ct-.70pf max;VF-1000mV' max. 

23 

MSC1213 

7 

S. 

A2s 

BV-1 200V;lns Loss-.09db,lso-32db;Ct-.65pf max;VF-1000mV max 

24 

MSC1214 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V:lns.Loss-09db;lso-32db;Ct-.60Df max;VF-1000mV max. 

25 

MSC 1215 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V,lns.Loss-.09db;lso-32db,Ct-.55pf max;VF-1000mV max. 

26 

MSC1216 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V,Ins.Loss- 09db,lso-32db;Ct-.50pf max;VF* 10OOmV max 

27 

MSC1217 

7 

S. 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.45pf max:VF-1000mV max 

28 

MSC1218 

7 

S. 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct-.40pf max;VF-1 OOOmV max. 

29 

MSC1219 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V,lns.Loss-.09db,lso-32db,Ct- 35pf max;VF-1000mV max 

30 

MSC1220 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns Loss-.09db.lso-32db;Ct-.80pf max;VF-950mV max 

31 

MSC1221 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss- 09db,lso-32db,Ct-.75pf max;VF-950mV max. 

32 

MSC1222 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct- 70pf max,VF-950mV max 

33 

MSC1223 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct- 65pf max.VF-950mV max. 

34 

MSC1224 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss-.09db,lso-32db;Ct-.60pf max;VF-950mV max. 

35 

MSC 1225 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns Loss-09db;lso-32db;Ct-55pf max;VF-950mV max. 

36 

MSC 1226 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V,Ins.Loss- 09db;lso-32db;Ct- 50of max;VF-950mV max. 

37 

MSC1227 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct-.45pf max;VF-950mV max. 

38 

MSC1228 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V,Ins.Loss-.09db;lso-32db;Ct-40pf max;VF-950mV max 

39 

MSC1229 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V:lns Loss-09db;lso-32db;Ct-.35of max;VF-950mV max. 

40 

MSC1230 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V,Ins Loss- 09db;lso-32db;Ct- 80pf max;VF-900mV max 

41 

MSC 123 1 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss-.09db,lso-32db;Ct- 75pf max;VF-900mV max. 

42 

MSC 1232 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns Loss-09db:lso-32db;Ct-70pf max.VF-900mV max 

43 

MSC 1233 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct-65pf max;VF-900mV max. 

44 

MSC 1234 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.60pf max;VF-900mV max. 

45 

MSC 1235 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V;lns.Loss-.09db,lso-32db;Ct- 55pf max:VF-900mV max. 

46 

MSC 1236 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns Loss-09db;lso-32db;Ct-.50bf max;VF-900mV max. 

47 

MSC 1237 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V,Ins.Loss-.09db;lso-32db;Ct-.45Pf max;VF-900mV max. 

48 

MSC1238 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns Loss-.09db;lso-32db:Ct- 40of max:VF-900mV max. 

49 

MSC 1239 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns Loss-09db;lso-32db;Ct-.35pf max;VF-900mV max. 

50 

MSC1240 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns Loss-09db;lso-32db;Ct-.80pf max;VF-850mV max. 

51 

MSC 1241 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V,Ins Loss-09db:lso-32db;Ct-.75Df max.VF-850mV max. 

52 

MSC 1 242 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns Loss-.09db;lso-32db;Ct-70pf max;VF-850mV max 

53 

MSC1243 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns Loss- 09db,lso-32db;Ct-.65pf max;VF-850mV max 

54 

MSC 1244 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V:lns.Loss- 09db.lso-32db;Ct-.60Df max.VF-850mV max 

55 

MSC1245 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns.Loss- 09db;lso-32db;Ct- 55pf max;VF-850mV max. 

56 

MSC 1246 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns.Loss- 09db,lso-32db;Ct- 50pf max,VF-850mV max 

57 

MSC 1247 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V:lns Loss-.09db;lso-32db.Ct-45Df max;VF-850mV max 

58 

MSC 1248 

7 

Si 

A2s 

BV-1 200V,lns Loss-09db,lso-32db;Ct-.40pf max;VF-850mV max. 

59 

MSC 1249 

7 

Si 

A2s 

BV-1200V;lns Loss- 09db;lso-32db;Ct-.35pf max;VF-850mV max 

60 

PS0120 

7 

Si 

F27d 

Pin.VB-200V:Ct at 50V-40Df max;Rs-1.5 ohms max:Pdiss-1 OW. 

61 

PS0120A 

7 

Si 

F27d 

Pin;VB-200V,Ct at 50V-60pf max;Rs-1 2 ohms max;Pdiss-1 5W. 

62 

PS0120B 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-200V;Ct at 50V-80pf max,Rs-1.0, ohms max;Pdiss-2 OW. 

63 

PS0120C 

7 

Si 

F27d 

Pm;VB-200V;Ct at 50V-1 1 Df max;Rs- 80! ohms max:Pdiss-2 5W. 

64 

PS0120D 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-200V;Ct at 50V-1 7pf max,Rs-.80 ohms max;Pdiss-5.0W. 

65 

PS0130 

7 

Si 

F27d 

Pin;VB-300V,Ct at 50V- 40pf max;Rs-1.5 ohms max,Pdiss-1 .OW. 

66 

PS0130A 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-.60Df max,Rs-1.2 ohms max:Pdiss-1 5W. 

67 

PS0130B 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-.80pf max;Rs-1 0! ohms max;Pdiss-2 OW. 

68 

PS0130C 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-1 1 pf max,Rs-.80 ohms max;Pdiss-2 5W. 

69 

PS0130D 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-1 7of max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-5 OW. 

70 

PS0140 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-400V,Ct at 50V-.40pf max;Rs-1.5; ohms max.Pdiss^l .OW. 

71 

PS0140A 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-400V,Ct at 50V-60pf max;Rs-1.2 ohms max;Pdiss-1.5W 

72 

PS0140B 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-400V;Ct at 50V-80of max;Rs-1 0 ohms max:Pdiss-2.0W 

73 

PS0140C 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-400V,Ct at 50V-1 1 pf max,Rs- 80 ohms max,Pdiss-2 5W 

74 

PS0140D 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-400V;Ct at 50V-1 7pf max;Rs- 80 ohms max,Pdiss-5 OW. 

75 

PS0150 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-500V,Ct at 50V- 40Df max,Rs-1 5 ohms max:Pdiss-1 .OW 

76 

PS0150A 

7 

Si 

F27d 

Pm;VB-500V;Ct at 50V-.60pf max;Rs-1 2 ohms max,Pdiss-1 5W 

77 

PS0150B 

7 

Si 

F27d 

Pm,VB-500V,Ct at 50V-.80pf max,Rs-1 0 ohms max;Pdiss-2.0W 

78 

PS0150C 

7 

Si 

F27d 

Pin;VB-500V,Ct at 50V-1.1pf max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-2.5W. 

79 

PS0150D 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-500V,Ct at 50V-1 7pf max;Rs-80 ohms max;Pdiss-5 OW 

80 

PS0190 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-1000V,Ct at 50V-.50pf max,Rs-2.0 ohms max,Pdiss-1 .OW 

81 

PS0190A 

7 

Si 

F27d 

Pin,VB-1000V;Ct at 50V-1 Oof max;Rs-1.5 ohms max;Pdiss-1,5W. 

82 

PS0503AX 

7 

Si 

FlOp 

Pin; VB-30V, Cj at 0.0V-20pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss-30W 

83 

PS0503AY 

7 

Si 

FlOp 

Pin; VB-30V, Cj at 0.0V-20pf max, Rs-2 5 ohms max; Pdiss-.30W 

84 

PS0503AZ 

7 

Si 

FlOo 

Pin, VB-30V; Ci at 0 0V-20Df max; Rs-3 0 ohms max, Pdiss-.30W. 

85 

PS0503BX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V, Cj at 0.0V-25pf max; Rs-2 0 ohms max, Pdiss-40W. 

86 

PS0503BY 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V; Cj at 0 0V-25pf max; Rs-2 5 ohms max, Pdiss-40W j 

87 

PS0503BZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin. VB-30V, Ci at O.OV-25Df max. Rs-3.0 ohms max; Pdiss-.40W 

88 

PS0503CX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V, Cj at 0 0V-30pf max, Rs-2 0 ohms max; Pdiss-50W. 

89 

PS0503CY 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V; Cj at 0.0V- 30pf max; Rs-2 5 ohms max, Pdiss-.50W 

90 

PS0503CZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin. VB-30V, Ci at 0.0V-.30of max; Rs-3 0 ohms max; Pdiss-50W. 

91 

PS0503DX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V, Cj at 0 0V-40pf max; Rs 2 0 ohms max; Pdiss-75W. 

92 

PS0503DY 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-30V; Cj at 0 0V-.40pf max, Rs-2.5 ohms max, Pdiss-75W 

93 

PS0503DZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V, Ci at 0 0V- 40pf max, Rs-3 0 ohms max; Pdiss-75W. 

94 

PS0503EX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V, Cj at 0.0V-50pf max, Rs-2.0 ohms max; Pdiss-1 OW 

95 

PS0503EY 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V; Cj at 0 0V-50pf max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-1 OW 

96 

PS0503EZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-30V, Ci at 0.0V-50Df max; Rs-3 0 ohms max; Pdiss-1 OW. 

97 

PS0503X 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V, Cj at 0.0V- 15pf max, Rs-2.0 ohms max; Pdiss-20W. 

98 

PS0503Y 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-30V; Cj at 0.0V- 15pf max; Rs-2.5 ohms max; Pdiss-.20W. 

99 

PS0503Z 

7 

Si 

FIOd 

Pm; VB-30V; Ci at 0.0V- 15of max; Rs-3 0 ohms max; Pdiss-.20W. 

100 

PS0505AX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-50V; Cj at 0.0V- 20pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss-30W. 

101 

PS0505AY 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-50V, Cj at 0 0V-20pf max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-30W. 

102 

PS0505AZ 

7 

Si 

FlOo 

Pm, VB-50V; Ci at 0 0V-.20Df max; Rs-3.0 ohms max, Pdiss-.30W. 

103 

PS0505BX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-50V; Cj at O.OV-25pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss-40W. 

104 

PS0505BY 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-50V; Cj at 0 0V-.25pf max; Rs-2.5 ohms max; Pdiss- 40W. 

105 

PS0505BZ 

7 

Si 

FlOo 

Pm, VB-50V; Ci at O.OV-25Df max. Rs-3.0 ohms max; Pdiss-40W. 

106 

PS0505CX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-50V, Cj at 0.0V-30pf max, Rs-2 0 ohms max; Pdiss-50W. 

107 

PS0505CY 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-50V, Cj at 0 0V-30pf max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-50W 

108 

PS0505CZ 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-50V; Ci at 0 0V-30Df max, Rs-3 0 ohms max; Pdiss-50W. 

109 

PS0505DX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-50V, Cj at 0 0V-40pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss-75W. 

1 10 

PS0505DY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-50V. Ci at 0 0V-40Df max; Rs-2 5 ohms max. Pdiss-.75W. 
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12. I\ 

/IISCELLANEOUS DIODES MM USE 


2J 

u 

DESCRIPTION 


LINE 

TYPE 

u 


DWG. 

TECHNICAL DATA 

No. 

No 

s 

E 

MAT. 

No. 


1 

PS0505DZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin; VB-50V; Cj at 0 0V-.40pf max, Rs-3.0 ohms max, Pdiss-.75W 

2 

PS0505EX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-50V, Cj at 0 0V-.50pf max; Rs-2.0 ohms max; Pdiss-1 OW 

3 

PS0505EY 

7 

Si 

FIOd 

Pin, VB-50V; Cl at 0 0V-.50of max. Rs-2.5 ohms max. Pdiss-I.OW 

4 

PS0505EZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-50V, Cj at 0 0V-.50pf max, Rs-3.0 ohms max, Pdiss-1 OW 

5 

PS0505X 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-50V, Cj at 0 OV- 15pf max, Rs-2 0 ohms max, Pdiss- 20W. 

6 

PS0505Y 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-50V; Ci at 0 0V-. 15of max; Rs-2.5 ohms max; Pdiss-20W. 

7 

PS0505Z 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-50V, Cj at 0.0V-. 15pf max; Rs-3 0 ohms max; Pdiss-.20W. 

8 

PS0510AX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-100V, Cj at 0.0V-20pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss-30W 

9 

PS0510AY 

7 

Si 

FIOd 

Pin, VB-100V, Ci at 0.0V-.20Df max; Rs-2.5 ohms max; Pdiss-30W 

10 

PS0510AZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin; VB-100V; Cj at 0 OV- 20pf max, Rs-3 0 ohms max; Pdiss-.30W 

1 1 

PS0510BX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-100V; Cj at 0 0V-25pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss- 40W. 

12 

PS0510BY 

7 

Si 

FIOd 

Pin; VB-100V; Ci at 0 0V-25Df max; Rs-2.5 ohms max; Pdiss-.40W 

13 

PS0510BZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-100V; Cj at 0.0V-.25pf max; Rs-3.0 ohms max; Pdiss-40W 

14 

PS0510CX 

7 

Si 

FlOp 

Pin; VB-100V, Cj at 0.0V-.30pf max; Rs-2.0 ohms max, Pdiss-.50W 

15 

PS0510CY 

7 

Si 

FIOd 

Pin, VB-100V. Ci at 0 0V-.30Df max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-.50W. 

16 

PS0510CZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin; VB-100V; Cj at 0.0V-.30pf max; Rs-3.0 ohms max, Pdiss-.50W 

17 

PS0510DX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-100V, Cj at 0 0V-.40pf max; Rs-2.0 ohms max; Pdiss-.75W. 

18 

PS0510DY 

7 

Si 

FIOd 

Pin. VB-100V. Ci at 0 0V-.40Df max; Rs-2 5 ohms max. Pdiss-.75W 

19 

PS0510DZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin; VB-100V; Cj at 0 0V-.40pf max; Rs-3 0 ohms max, Pdiss- 75W. 

20 

PS0510EX 

7 

Si 

FlOp 

Pin; VB-100V; Cj at 0 0V-.50pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss-I.OW. 

21 

PS0510EY 

7 

S. 

FlOp 

Pm, VB-100V; Ci at 0.0V-.50Df max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-I.OW 

22 

PS0510EZ 

7 

Si 

FlOp 

Pin; VB-100V, Cj at 0 0V-.50pf max; Rs-3 0 ohms max, Pdiss-1 OW 

23 

PS0510X 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-100V, Cj at 0.0V-.15pf max, Rs-2.0 ohms max, Pdiss- 20W 

24 

PS0510Y 

7 

Si 

FIOd 

Pin, VB-100V. Ci at 0 0V-.15Df max. Rs-2 5 ohms max; Pdiss-.20W 

25 

PS0510Z 

7 

S. 

FlOp 

Pin, VB-100V, Cj at 0.0V-. 1 5pf max, Rs-3 0 ohms max; Pdiss-20W 

26 

PS0515AX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-150V; Cj at 0 0V-.20pf max; Rs-2.0 ohms max; Pdiss-30W 

27 

PS0515AY 

7 

Si 

FIOd 

Pm; VB-150V; Ci at 0.0V-20Df max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-30W 

28 

PS0515AZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-150V; Cj at 0 0V-.20pf max, Rs-3 0 ohms max; Pdiss-30W 

29 

PS0515BX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-150V, Cj at OOV-.25pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss- 40W 

30 

PS0515BY 

7 

Si 

FIOd 

Pm; VB-150V; Ci at 0 0V-.25Df max. Rs-2.5 ohms max; Pdiss-.40W 

31 

PS0515BZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-150V, Cj at 0 0V-.25pf max; Rs-3 0 ohms max, Pdiss-40W 

32 

PS0515CX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-150V, Cj at 0 0V-.30pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss- 50W 

33 

PS0515CY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-150V. Ci at 0.0V-.30Df max. Rs-2 5 ohms max; Pdiss- 50W 

34 

PS0515CZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-150V; Cj at 0 0V-.30pf max. Rs-3 0 ohms max; Pdiss-50W 

35 

PS0515DX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-150V, Cj at 0 0V-.40pf max, Rs-2 0 ohms max; Pdiss-75W 

36 

PS0515DY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-150V; Ci at 0 0V-.40Df max; Rs-2.5 ohms max: Pdiss-75W 

37 

PS0515DZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-150V; Cj at 0 0V-.40pf max, Rs-3 0 ohms max; Pdiss-75W 

38 

PS0515EX 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-150V; Cj at 0 0V-.50pf max, Rs-2.0 ohms max; Pdiss-1 OW 

39 

PS0515EY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-150V. Ci at 0 OV-50Df max. Rs-2 5 ohms max. Pdiss-1 OW 

40 

PS0515EZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-150V; Cj at 0 0V-.50pf max; Rs-3.0 ohms max, Pdiss-1 OW 

41 

PS0515X 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-150V; Cj at 0 0V-. 15pf max, Rs-2 0 ohms max, Pdiss- 20W 

42 

PS0515Y 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-150V: Ci at 0.0V-. 15Df max. Rs-2 5 ohms max. Pdiss- 20W 

43 

PS0515Z 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-150V; Cj at 0 0V-. 15pf max, Rs-3 0 ohms max, Pdiss-20W 

44 

PS0520AX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-200V; Cj at 0 0V-.20pf max; Rs-2 0 ohms max, Pdiss-30W 

45 

PS0520AY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-200V: Ci at 0 0V-.20of max. Rs-2 5 ohms max; Pdiss-30W 

46 

PS0520AZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-200V; Cj at 0 OV- 20pf max, Rs-3 0 ohms max, Pdiss-30W 

47 

PS0520BX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-200V; Cj at 0 0V-.25pf max; Rs-2 0 ohms max, Pdiss-40W 

48 

PS0520BY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-200V. Ci at OOV-25Df max; Rs-2.5 onms max; Pdiss-40W 

49 

PS0520BZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-200V, Cj at OOV-.25pf max; Rs-3 0 ohms max, Pdiss-.40W 

50 

PS0520CX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-200V, Cj at 0.0V-30pf max, Rs-2 0 ohms max, Pdiss-50W 

51 

PS0520CY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-200V; Ci at 0 0V-.30Df max; Rs-2 5 ohms max: Pdiss-50W 

52 

PS0520CZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-200V; Cj at 0.0V-.30pf max; Rs-3 0 ohms max, Pdiss- 50W. 

53 

PS0520DX 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-200V; Cj at 0.0V-40pf max; Rs-2.0 ohms max, Pdiss-.75W 

54 

PS0520DY 

7 

Si 

FIOd 

Pm, VB-200V; Ci at 0 0V-.40of max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-.75W 

55 

PS0520DZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-200V; Cj at 0 OV-40pf max; Rs-3 0 ohms max; Pdiss-75W. 

56 

PS0520EX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-200V; Cj at 0 OV-50pf max; Rs-2 0 ohms max, Pdiss-I.OW 

57 

PS0520EY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-200V: Ci at 0.0V-50Df max. Rs-2 5 ohms max; Pdiss-I.OW 

58 

PS0520EZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-200V; Cj at 0 0V-.50pf max; Rs-3 0 ohms max; Pdiss-1 OW 

59 

PS0520X 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-200V; Cj at 0 OV- 15pf max; Rs-2 0 ohms max, Pdiss-.20W. 

60 

PS0520Y 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-200V; Ci at 0 OV- 15Df max. Rs-2 5 ohms max. Pdiss-.20W 

61 

PS0520Z 

7 

Si 

FlOp 

Pin, VB-200V; Cj at 0 0V-. 15pf max, Rs-3 0 ohms max; Pdiss-.20W 

62 

PS0525AX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-250V; Cj at 0 OV-20pf max; Rs-2 0 ohms max, Pdiss- 30W 

63 

PS0525AY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-250V; Ci at 0 OV-20Df max. Rs-2 5 ohms max: Pdiss-30W 

64 

PS0525AZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-250V; Cj at 0 OV- 20pf max, Rs-2 5 ohms max, Pdiss-30W 

65 

PS0525BX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-250V; Cj at OOV-25pf max; Rs-2.0 ohms max; Pdiss- 40W 

66 

PS0525BY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-250V; Ci at 0.0V-25Df max; Rs-2 5 ohms max. Pdiss-40W 

67 

PS0525BZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-250V; Cj at OOV-.25pf max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-.40W 

68 

PS0525CX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-250V; Cj at 0 0V-.30pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss- 50W 

69 

PS0525CY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-250V. Ci at 0 0V-.30Df max. Rs-2 5 ohms max, Pdiss-50W 

70 

PS0525CZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-250V; Cj at 0.0V-30pf max, Rs-2 5 ohms max; Pdiss-.50W 

71 

PS0525DX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-250V; Cj at 0 OV- 40pf max; Rs-2 0 ohms max, Pdiss-75W 

72 

PS0525DY 

7 

Si 

FIOd 

Pm; VB-250V. Ci at 0 0V-.40of max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-75W. 

73 

PS0525DZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-250V; Cj at 0 OV-40pf max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-.75W 

74 

PS0525EX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-250V, Cj at 0 OV-50pf max, Rs-2 0 ohms max; Pdiss-1 OW 

75 

PS0525EY 

7 

Si 

FIOd 

Pm; VB-250V; Ci at 0 0V-.50Df max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-1 OW 

76 

PS0525EZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-250V; Cj at 0 OV-50pf max, Rs-2 5 ohms max; Pdiss-1 OW 

77 

PS0525X 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-250V; Cj at 0.0V- 15pf max, Rs-2 0 ohms max; Pdiss-20W. 

78 

PS0525Y 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-250V: Ci at 0 0V-15Df max; Rs-2 5 ohms max; Pdiss-20W. 

79 

PS0525Z 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-250V; Cj at 0 OV- 15pf max; Rs-2.5 ohms max; Pdiss- 20W 

80 

PS0530AX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-300V; Cj at 0 OV-20pf max; Rs-2.0 ohms max; Pdiss-30W 

81 

PS0530AY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-300V: Ci at 0 0V-.20of max; Rs-2 5 ohms max: Pdiss-.30W 

82 

PS0530AZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-300V; Cj at 0 OV-20pf max; Rs-3 0 ohms max, Pdiss-30W 

83 

PS0530BX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-300V; Cj at OOV-.25pf max, Rs-2 0 ohms max, Pdiss-.40W 

84 

PS0530BY 

7 

Si 

FIOd 

Pm; VB-300V. Ci at OOV-25pf max; Rs-2.5 ohms max, Pdiss-40W 

85 

PS0530BZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-300V; Cj at OOV-25pf max, Rs-3.0 ohms max; Pdiss-40W. 

86 

PS0530CX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-300V; Cj at 0 OV-30pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss-.50W 

87 

PS0530CY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-300V: Ci at 0.0V-30of max; Rs-2.5 ohms max; Pdiss-.50W 

88 

PS0530CZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-300V; Cj at 0 0V-.30pf max; Rs-3.0 ohms max; Pdiss-.50W 

89 

PS0530DX 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-300V; Cj at 0 0V-.40pf max; Rs-2 0 ohms max; Pdiss-75W. 

90 

PS0530DY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-300V; Ci at 0.0V-.40Df max. Rs-2 5 ohms max; Pdiss-.75W 

91 

PS0530DZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-300V; Cj at 0 0V-.40pf max; Rs-3 0 ohms max, Pdiss-75W 

92 

PS0530EX 

7 

Si 

FlOp 

Pm; VB-300V; Cj at 0 OV-50pf max, Rs-2 0 ohms max; Pdiss-1 OW 

93 

PS0530EY 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-300V; CCCi at 0 OV-50Df max. Rs-2 5 ohms max. Pdiss-I.OW 

94 

PS0530EZ 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-300V; Cj at 0 OV-50pf max; Rs-3 0 ohms max; Pdiss-1 OW 

95 

PS0530X 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-300V; Cj at 0 OV- 15pf max; Rs-2.0 ohms max, Pdiss-.20W 

96 

PS0530Y 

7 

Si 

FIOd 

Pm. VB-300V; Ci at 0 OV- 15Df max; Rs-2 5 ohms max, Pdiss-20W 

97 

PS0530Z 

7 

Si 

FlOp 

Pm, VB-300V; Cj at 0.0V-. 15pf max; Rs-3 0 ohms max; Pdiss-20W. 

98 

PS0605AX 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-50V,Ct at 50V-.60pf max.Rs- 80 ohms max,Pdiss- 40W. 

99 

PS0605AY 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-50V;Ct at 50V-.60pf max;Rs-1 2 ohms max,Pdiss-40W. 

100 

PS0605AZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-50V,Ct at 50V-.60pf max;Rs-1 7 ohms max;Pdiss- 40W 

101 

PS0605BX 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-50V,Ct at 50V-80pf max;Rs- 60 ohms max,Pdiss-60W. 

102 

PS0605BY 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-50V;Ct at 50V-80pf max;Rs-1.0 ohms max;Pdiss-.60W. 

103 

PS0605BZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-50V,Ct at 50V-.80pf max;Rs-1 5 ohms max;Pdiss-.60W 

104 

PS0605CX 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-50V;Ct at 50V-1.0pf max;Rs-.40 ohms max;Pdiss-.80W. 

105 

PS0605CY 

7 

Si 

D07 

Pin:VB-50V:Ct at 50V-1.0Df max:Rs-80 ohms max.Pdiss-80W. 

106 

PS0605CZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-50V;Ct at 50V-1.0pf max;Rs-1 1 ohms max.Pdiss- 80W. 

107 

PS0605DX 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-50V,Ct at 50V-1 5pf max;Rs-40 ohms max,Pdiss-1 OW. 

108 

PS0605DY 

7 

Si 

D07 

Pm:VB-50V:Ct at 50V-1.5Df max:Rs-80 ohms max.Pdiss-1 .OW. 

109 

PS0605DZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-50V;Ct at 50V-1.5pf max;Rs-1 lohms max,Pdiss-1 OW 

110 

PS0605X 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-50V:Ct at 50V-.4QDf max:Rs-1 0 ohms max;Pdiss-20W 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No. 

u 

TYPE 

No. 

s 

E 

DESCRIPTION 1 

TECHNICAL DATA 

MAT. 

DWG. 

No. 

1 

PS0605Y 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-50V,Ct at 50V-.40pf max,Rs-1 5 ohms max,Pdiss-20W 

2 

PS0605Z 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-50V;Ct at 50V-.40pf max;Rs-2.0 ohms max,Pdiss-.20W 

3 

PS0610AX 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-100V:Ct at 50V-.60of max;Rs- 80 ohms max:Pdiss- 40W. 

4 

PS0610AY 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-100V;Ct at 50V-60pf max;Rs-1.2ohms max;Pdiss-.40W 

5 

PS0610AZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-100V;Ct at 50V-60pf max;Rs-1.7ohms max;Pdiss-.40W 

6 

PS0610BX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-1 OOV;Ct at 50V-80of max;Rs- 60 ohms max;Pdiss- 60W. 

7 

PS0610BY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-100V,Ct at 50V-80pf max;Rs-1 0 ohms max,Pdiss- 60W. 

8 

PS0610BZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-100V,Ct at 50V-.80pf max;Rs-1 5 ohms max.Pdiss-60W 

9 

PS0610CX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-100V;Ct at 50V-1 0max:Rs-.40 ohms max;Pdiss-80W. 

10 

PS0610CY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-100V,Ct at 50V-1.0pf max;Rs-.80 ohms max,Pdiss-.80W. 

1 1 

PS0610CZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-100V;Ct at 50V-1.Qpf max;Rs-1.1 ohms max;Pdiss-.80W. i 

12 

PS0610DX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-100V;Ct at 50V-1 5pf max;Rs-.40 ohms max;Pdiss-1 OW. 

13 

PS0610DY 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-100V.Ct at 50V-1 5pf max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-1 OW. 

14 

PS0610DZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-100V;Ct at 50V-1.5pf max;Rs-1 1 ohms max;Pdiss-1 OW 

15 

PS0610X 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-100V;Ct at 50V- 40pf max;Rs-1 0 ohms max.Pdiss-20W. 

16 

PS0610Y 

7 

Si 

D07 

Pm.VB-100V.Ct at 50V-.40pf max;Rs-1,5ohms max;Pdiss-.20W. 

17 

PS0610Z 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-100V;Ct at 50V- 40pf max;Rs-2 0 ohms max;Pdiss-.20W. 

18 

PS0620AX 

7 

S. 

D07 

Pm;VB-200V;Ct at 50V-.60of max;Rs-.80 ohms max:Pdiss- 40W 

19 

PS0620AY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-200V;Ct at 50V-.60pf max;Rs-1.2 ohms max;Pdiss- 40W. 

20 

PS0620AZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-200V;Ct at 50V-60pf max;Rs-1 7 ohms max;Pdiss- 40W 

21 

PS0620BX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-200V;Ct at 50V-.80of max;Rs-.60 ohms max;Pdiss- 60W. 

22 

PS0620BY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-200V;Ct at 50V-.80pf max;Rs-1 0 ohms max;Pdiss- 60W. 

23 

PS0620BZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-200V;Ct at 50V-80pf max.Rs-1 5 ohms max;Pdiss-60W. 

24 

PS0620CX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-200V;Ct at 50V-1 Opf max;Rs-.40 ohms max;Pdiss-.80W. 

25 

PS0620CY 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-200V;Ct at 50V-1 Opf max.Rs- 80 ohms max,Pdiss-80W. 

26 

PS0620CZ 

7 

Si 

D07 

Ptn;VB-200V,Ct at 50V-1.0pf max.Rs-1.1 ohms max;Pdiss-80W. 

27 

PS0620DX 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-200V;Ct at 50V-1 5of max;Rs- 40 ohms max.Pdiss-1 OW. 

28 

PS0620DY 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-200V;Ct at 50V-1.5pf max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-1 OW. 

29 

PS0620DZ 

7 

Si 

D07 

Pm,VB-200V,Ct at 50V-1 5pf max;Rs-1 1 ohms max;Pdiss-1 OW 

30 

PS0620X 

7 

Si 

D07 

Pm,VB-200V;Ct at 50V-40of max;Rs-1 0 ohms max:Pdiss-20W. 

31 

PS0620Y 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-200V;Ct at 50V-40pf max;Rs-1.5 ohms max.Pdiss-20W. 

32 

PS0620Z 

7 

Si 

D07 

Pm;VB-200V;Ct at 50V-40pf max;Rs-2 0 ohms max.Pdiss-20W. 

33 

PS0630AX 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-.60of max;Rs-.80 ohms max:Pdiss- 40W. 

34 

PS0630AY 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-.60pf max;Rs-1.2 ohms max.Pdiss-40W. 

35 

PS0630AZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-60pf max;Rs-1 7 ohms max.Pdiss-40W. 

36 

PS0630BX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-.80of max.Rs- 60 ohms max;Pdiss-.60W. 

37 

PS0630BY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-80pf max;Rs-1 0 ohms max.Pdiss-60W. 

38 

PS0630BZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-300V,Ct at 50V-80pf max,Rs-1 5 ohms max.Pdiss-60W. 

39 

PS0630CX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-1.0of max;Rs- 40 ohms max;Pdiss-.80W. 

40 

PS0630CY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-1 Opf max;Rs-80 ohms max;Pdiss-.80W 

41 

PS0630CZ 

7 

Si 

D07 

Pm;VB-300V;Ct at 50V-1 Opf max;Rs-1.1 ohms max;Pdiss-80W 

42 

PS0630DX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-1 5of max;Rs-.40 ohms max;Pdiss-1 OW 

43 

PS0630DY 

7 

Si 

D07 

Pm;VB-300V,Ct at 50V-1.5pf max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-1 .OW 

44 

PS0630DZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-300V,Ct at 50V-1.5pf max;Rs-1 1 ohms max;Pdiss-1.0W 

45 

PS0630X 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-300V.Ct at 50V-.40Df max.Rs-1 0 ohms max.Pdiss-20W 

46 

PS0630Y 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-300V,Ct at 50V- 40pf max;Rs-1 5 ohms max;Pdiss-.20W. 

47 

PS0630Z 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-40pf max;Rs-2 0 ohms max;Pdiss-20W 

48 

PS0640AX 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-400V;Ct at 50V-60of max:Rs-.80 ohms max.Pdiss-40W. 

49 

PS0640AY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-400V,Ct at 50V-60pf max;Rs-1 2 ohms max;Pdiss-40W. 

50 

PS0640AZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-400V;Ct at 50V-60pf max;Rs-1 7 ohms max;Pdiss- 40W. 

51 

PS0640BX 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-400V;Ct at 50V-80of max.Rs-60 ohms max:Pdiss- 60W. ! 

52 

PS0640BY 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-400V;Ct at 50V-.80pf max,Rs-1.0 ohms max,Pdiss-.60W. 

53 

PS0640BZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-80pf max;Rs-1 5 ohms max;Pdiss- 60W. 

54 

PS0640CX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-1.0of max;Rs-40 ohms max:Pdiss- 80W 

55 

PS0640CY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-400V,Ct at 50V-1 Opf max;Rs-80 ohms max;Pdiss-80W. 

56 

PS0640CZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-400V,Ct at 50V-1 Opf max;Rs-1 1 ohms max;Pdiss- 80W 

57 

PS0640DX 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-400V;Ct at 50V-1.5of max.Rs-40 ohms max:Pdiss-1.0W 

58 

PS0640DY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-1 5pf max.Rs-80 ohms max;Pdiss-1.0W 

59 

PS0640DZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-1 5pf max,Rs-1.1 ohms max;Pdiss-1 OW 

60 

PS0640X 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-400V;Ct at 50V-.40of max;Rs-1 0 ohms max.Pdiss-20W. 

61 

PS0640Y 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-400V,Ct at 50V-40pf max,Rs-1 5 ohms max;Pdiss-.20W. 

62 

PS0640Z 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-40pf max,Rs-2 0 ohms max,Pdiss-.20W. 

63 

PS0650AX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-500V;Ct at 50V-60of max;Rs-80 ohms max;Pdiss- 40W 

64 

PS0650AY 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-500V;Ct at 50V-60pf max;Rs-1 2 ohms max;Pdiss-.40W 

65 

PS0650AZ 

7 

Si 

D07 

Pm;VB-500V;Ct at 50V-60pf max;Rs-1 7 ohms max;Pdiss- 40W 

66 

PS0650BX 

7 

Si 

D07 

Pin.VB-500V;Ct at 50V-.80of max;Rs-.60 ohms max;Pdiss-60W. 

67 

PS0650BY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-500V,Ct at 50V-.80pf max;Rs-1 0 ohms max;Pdiss- 60W 

68 

PS0650BZ 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-500V;Ct at 50V-80pf max;Rs-1 5 ohms max;Pdiss-.60W. 

69 

PS0650CX 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-500V;Ct at 50V-1.0of max.Rs-.40 ohms max:Pdiss-.80W. 

70 

PS0650CY 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-500V,Ct at 50V-1 Opf max.Rs-80 ohms max;Pdiss-.80W. 

71 

PS0650CZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-500V,Ct at 50V-1.0pf max;Rs-1 1 ohms max;Pdiss-.80W. 

72 

PS0650DX 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-500V;Ct at 50V-1 5of max;Rs-.40 ohms max;Pdiss-1 .OW. 

73 

PS0650DY 

7 

Si 

D07 

Pm,V3-500V;Ct at 50V-1 5pf max;Rs- 80 ohms max;Pdiss-1.0W. 

74 

PS0650DZ 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-500V;Ct at 50V-1 5pf max;Rs-1 1 ohms max,Pdiss-1.0W. 

75 

PS0650X 

7 

Si 

D07 

Pin;VB-500V.Ct at 50V-.40of max;Rs-1.0 ohms max;Pdiss-20W. 

76 

PS0650Y 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-500V,Ct at 50V-40pf max;Rs-1 5 ohms max;Pdiss-.20W 

77 

PS0650Z 

7 

Si 

D07 

Pin,VB-500V;Ct at 50V-40pf max,Rs-2 0 ohms max;Pdiss-.20W 

78 

PS0805AX 

7 

Si 

Alaa 

Pin;VB-50V.Ct at 50V-.60of max;Rs-80 ohms max.Pdiss-225W 1 

79 

PS0805AY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-50V;Ct at 50V-.60pf max;Rs-1 2 ohms max;Pdiss-.225W 

80 

PS0805AZ 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-50V;Ct at 50V- 60pf max;Rs-1 7 ohms max.Pdiss-.225W. 

81 

PS0805BX 

7 

Si 

Alaa 

Pin;VB-50V,Ct at 50V-.80of max.Rs-.60 ohms max.Pdiss- 30W 

82 

PS0805BY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-50V,Ct at 50V-.80pf max;Rs-1.0 ohms max.Pdiss-30W 

83 

PS0805BZ 

7 

Si 

Alag 

Pm,VB-50V;Ct at 50V-80pf max;Rs-1 5 ohms max;Pdiss-30W. 

84 

PS0805CX 

7 

S. 

Alag 

Pin;VB-50V;Ct at 50V-1 Oof max;Rs-40 ohms max:Pdiss-.45W. 

85 

PS0805CY 

7 

S. 

Alag 

Pin;VB-50V;Ct at 50V-1 Opf max;Rs-80 ohms max.Pdiss-45W 

86 

PS0805CZ 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-50V;Ct at 50V-1 Opf max;Rs-1 1 ohms max.Pdiss-.45W 

87 

PS0805DX 

7 

Si 

Alaa 

Pin;VB-50V.Ct at 50V-1.5Df max;Rs-.40 ohms max.Pdiss-60W 

88 

PS0805DY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-50V,Ct at 50V-1.5pf max,Rs-.80 ohms max.Pdiss-60W. 

89 

PS0805DZ 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-50V;Ct at 50V-1 5pf max;Rs-1.1 ohms max.Pdiss-60W 

90 

PS0805X 

7 

S. 

Alag 

Pin;VB-50V;Ct at 50V-40of max:Rs-1 0 ohms max:Pdiss- 15W. 

91 

PS0805Y 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-50V;Ct at 50V-40pf max,Rs-1.5 ohms max.Pdiss-. 1 5 W. 

92 

PS0805Z 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-50V,Ct at 50V-.40pf max;Rs-2 0 ohms max.Pdiss- 15W. 

93 

PS0810AX 

7 

Si 

Alaa 

Pin;VB-100V;Ct at 50V-.60Df max;Rs-80 ohms max.Pdiss-225W 

94 

PS0810AY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-100V;Ct at 50V-.60pf max;Rs-1 2 ohms max;Pdiss- 225W 

95 

PS0810AZ 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-100V,Ct at 50V-60pf max;Rs-1 7 ohms max;Pdiss-225W 

96 

PS0810BX 

7 

Si 

Alaa 

Pin.VB-100V;Ct at 50V-80of max.Rs-60 ohms max:Pdiss-.30W 

97 

PS0810BY 

7 

Si 

Alag 

Pin.VB-100V.Ct at 50V-.80pf max,Rs-1 0 ohms max;Pdiss-30W 

98 

PS0810BZ 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-100V;Ct at 50V-80pf max;Rs-1 5 ohms max;Pdiss-30W 

99 

PS0810CX 

7 

Si 

Alaa 

Pin,VB-100V;Ct at 50V-1 Opf max;Rs-.40 ohms max;Pdiss-45W 

100 

PS0810CY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-100V;Ct at 50V-1 Opf max.Rs-80 ohms max;Pdiss-45W. 

101 

PS0810CZ 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-100V;Ct at 50V-1 Opf max;Rs-1 1 ohms max;Pdiss-45W 

102 

PS0810DX 

7 

Si 

Alaa 

Pm;VB-100V;Ct at 50V-1 5of max.Rs-.40 ohms max:Pdiss-60W ! 

103 

PS0810DY 

7 

Si 

Alag 

Pm.VB-100V.Ct at 50V-1 5pf max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-60W 

104 

PS0810DZ 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-100V,Ct at 50V-1 5pf max;Rs-1 1 ohms max;Pdiss- 60W 

105 

PS0810X 

7 

Si 

Alaa 

Pm;VB-100V:Ct at 50V-40Df max.Rs-1.0 ohms max:Pdiss- 15W 

106 

PS0810Y 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-100V;Ct at 50V-.40pf max;Rs-1.5 ohms max;Pdiss- 15W 

107 

PS0810Z 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-100V,Ct at 50V-.40pf max,Rs-2 0 ohms max.Pdiss-. 15W. 

108 

PS0820AX 

7 

Si 

.Alag_ 

Pin,VB-200V;Ct at 50V-60pf max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-225W 

109 

PS0820AY 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-200V,Ct at 50V-60pf max,Rs-1 2 ohms max;Pdiss-.225W 

110 

PS0820AZ 

7 

Si 

Alaa 

Pin.VB-200V:Ct at 50V-60of max.Rs-1 7 ohms max:Pdiss-.225W 
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MISCELLANEOUS DIODES K E i»’ USE 

LINE 

No. 

U 

TYPE 

No. 

¥ 

s 

E 

DESCRIPTION 

TECHNICAL DATA 

MAT. 

DWG. 

No. 

1 

PS0820BX 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-200V,Ct at 50V-80pf max,Rs- 60 ohms max;Pdiss-30W 

2 

PS0820BY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-200V,Ct at 50V-80pf max,Rs-1 0 ohms max;Pdiss- 30W 

3 

PS0820BZ 

7 

Si 

A laq 

Pin;VB-200V:Ct at 50V-80of max.Rs-1 5 ohms max:Pdiss-.30W 

4 

PS0820CX 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-200V,Ct at 50V-1 Opf max,Rs- 40 ohms max.Pdiss-45W 

5 

PS0820CY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-200V,Ct at 50V-1.0pf max;Rs-80 ohms max;Pdiss-45W. 

6 

PS0820CZ 

7 

Si 

A laq 

Pin:VB-200V:Ct at 50V-1 Oof max;Rs-1.1 ohms max:Pdiss-45W. 

7 

PS0820DX 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-200V;Ct at 50V-1.5pf max,Rs-,40 ohms max,Pdiss-.60W 

8 

PS0820DY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-200V,Ct at 50V-1.5pf max,Rs-.80 ohms max.Pdiss-60W. 

9 

PS0820DZ 

7 

Si 

A laq 

Pin,VB-200V:Ct at 50V-1.5of max;Rs-1.1 ohms max;Pdiss-.60W 

10 

PS0820X 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-200V;Ct at 50V-40pf max,Rs-1 0 ohms max.Pdiss-. 1 5W 

1 1 

PS0820Y 

7 

Si 

Alag 

Pm;VB-200V;Ct at 50V-.40pf max;Rs-1 5 ohms max;Pdiss-. 1 5W 

12 

PS0820Z 

7 

Si 

A laq 

Pin;VB-200V;Ct at 50V-.40of max;Rs-2.0 ohms max.Pdiss- 15W. 

13 

PS0830AX 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-.60pf max;Rs-80 ohms max.Pdiss- 225W. 

14 

PS0830AY 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-300V;Ct at 50V- 60pf max.Rs-1.2 ohms max;Pdiss- 225W 

15 

PS0830AZ 

7 

Si 

A1 aq 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-.60of max.Rs-1.7 ohms max;Pdiss- 225W. 

16 

PS0830BX 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-80pf max;Rs- 60 ohms max,Pdiss-.30W. 

17 

PS0830BY 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-80pf max;Rs-1.0 ohms max.Pdiss- 30W. 

18 

PS0830BZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-.80of max:Rs-1,5ohms max;Pdiss-30W 

19 

PS0830CX 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-1.0pf max;Rs-,40 ohms max;Pdiss-.45W. 

20 

PS0830CY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-300V,Ct at 50V-1.0pf max;Rs-80 ohms max;Pdiss-.45W 

21 

PS0830CZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin;VB-300V.Ct at 50V-1.0of max.Rs-1.lohms max;Pdiss-45W 

22 

PS0830DX 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-1.5pf max;Rs-,40 ohms max;Pdiss-60W. 

23 

PS0830DY 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-300V;Ct at 50V-1.5pf max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-60W. 

24 

PS0830DZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-1.5of max;Rs-1 lohms max,Pdiss-.60W 

25 

PS0830X 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-300V,Ct at 50V-40pf max;Rs-1 0 ohms max;Pdiss-. 1 5W. 

26 

PS0830Y 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-300V;Ct at 50V-.40pf max.Rs-1 5 ohms max;Pdiss-. 1 5W. 

27 

PS0830Z 

7 

Si 

Alaq_ 

Pin.VB-300V;Ct at 50V-.40of max.Rs-2.0 ohms max:Pdiss-. 1 5W. 

28 

PS0840AX 

7 

S. 

Alag 

Pin,VB-400V;Ct at 50V-.60pf max;Rs-.80 ohms max.Pdiss-225W 

29 

PS0840AY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-400V,Ct at 50V-.60pf max;Rs-1 2ohms max;Pdiss-.225W 

30 

PS0840AZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin;VB-400V,Ct at 50V-.60of max;Rs-1 7ohms max;Pdiss-225W 

31 

PS0840BX 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-400V,Ct at 50V-.80pf max.Rs-60 ohms max.Pdiss-30W 

32 

PS0840BY 

7 

S. 

Alag 

Pin;VB-400V,Ct at 50V-.80pf max;Rs-1 0 ohms max.Pdiss-30W 

33 

PS0840BZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin.VB-400V;Ct at 50V-.80Df max.Rs-1,5ohms max.Pdiss-30W. 

34 

PS0840CX 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-1 Opf max,Rs-.40 ohms max;Pdiss-.45W 

35 

PS0840CY 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-400V,Ct at 50V-1.0pf max,Rs-.80 ohms max;Pdiss-45W 

36 

PS0840CZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-1 ODf max.Rs-1 lohms max,Pdiss-.45W. 

37 

PS0840DX 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-1.5pf max;Rs-40 ohms max;Pdiss-60W. 

38 

PS0840DY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-400V,Ct at 50V-1.5pf max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-.60W. 

39 

PS0840DZ 

7 

S. 

Alag_ 

Pin.VB-400V;Ct at 50V-1.5Df max;Rs-1 lohms maxiPdiss-60W 

40 

PS0840X 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-.40pf max;Rs-1 0 ohms max;Pdiss- 15W 

41 

PS0840Y 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-400V,Ct at 50V-.40pf max;Rs-1 5ohms max;Pdiss-. 15W. 

42 

PS0840Z 

7 

S. 

Alaq 

Pin;VB-400V;Ct at 50V-.40Df max;Rs-2 0 ohms max;Pdiss- 15W. 

43 

PS0850AX 

7 

Si 

Alag 

Pm;VB-500V,Ct at 50V-.60pf max;Rs-.80 ohms max;Pdiss-.225W. 

44 

PS0850AY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-500V,Ct at 50V-.60pf max;Rs-1 2ohms max.Pdiss-225W 

45 

PS0850AZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin.VB-500V;Ct at 50V-.60of max;Rs-1 7ohms max,Pdiss-.225W. 

46 

PS0850BX 

7 

Si 

Alag 

Pin.VB-500V.Ct at 50V-.80pf max;Rs-60 ohms max;Pdiss- 30W. 

47 

PS0850BY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-500V;Ct at 50V-.80pf max;Rs-1 0 ohms max;Pdiss-30W. 

48 

PS0850BZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin;VB-500V;Ct at 50V-.80Df max;Rs-1 5ohms max;Pdiss-30W 

49 

PS0850CX 

7 

Si 

Alag 

Pin,VB-500V;Ct at 50V-1 Opf max;Rs-.40 ohms max;Pdiss-45W 

50 

PS0850CY 

7 

Si 

Alag 

Pm;VB-500V,Ct at 50V-1.0pf max;Rs- 80 ohms max;Pdiss-.45W. 

51 

PS0850CZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin;VB-500V:Ct at 50V-1 ODf max:Rs-1 lohms max;Pdiss- 45W 

52 

PS0850DX 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-500V;Ct at 50V-1 5pf max;Rs-40 ohms max;Pdiss-.60W. 

53 

PS0850DY 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-500V;Ct at 50V-1.5pf max;Rs-80 ohms max;Pdiss-.60W. 

54 

PS0850DZ 

7 

Si 

Alaq 

Pin;VB-500V.Ct at 50V-1.5Df max;Rs-1 lohms max.Pdiss-60W 

55 

PS0850X 

7 

Si 

Alag 

Pin;VB-500V.Ct at 50V-40pf max;Rs-1 0 ohms max;Pdiss- 15W. 

56 

PS0850Y 

7 

Si 

Alag 

Pm,VB-500V;Ct at 50V-40pf max.Rs-1 5ohms max;Pdiss-15W 

57 

PS0850Z 

7 

Si 

Alaq 

Pin;VB-500V.Ct at 50V-.40Df max.Rs-2 0 ohms max;Pdiss-. 1 5W 

58# 

SFD2310 

7 

Si 

F27d 

Pin;Breakdown Voltage 800V min;Ctotal 1 2pF max.RS .600 max at -50V;Pdiss 5W. 

59# 

SFD2314 

7 

Si§ 

F27d 

Pin;Breakdown Voltage 750V min.Ctotal 500ff max.RS 800m0 max at -50V;Pdiss 5W. 

60# 

SFD2315 

7 

Si§ 

F27d 

Pin:Breakdown Voltaoe 750V min;Ctotal 800ff max;RS 800m0 max at -50V;Pdiss 5W. 

61# 

SFD2316 

7 

Si§ 

F27d 

Pin;Breakdown Voltage 750V min;Ctotal 700ff max;RS 500m0 max at -50V;Pdiss 5W. 

62# 

SFD2317 

7 

Si§ 

F27d 

Pin;Breakdown Voltage 1200V min;Ctotal I.OpF max;RS 800m0 max at -50V;Pdiss 5W 

63 

UM2010A 

7 

Si 

F32d 

Pin:Pd-20W.PIV-1000V:Rs-.4ohms.CT-9Df at OV;Cutoff frea.-300GHz. 

64 

UM2010B 

7 

Si 

A146b 

Pin;Pd-20W;PIV-1 OOOV;Rs- 4ohms;CT-.90pf at OV,Cutoff freq.-300GHz 

65 

UM2010C 

7 

Si 

S288a 

Pin;Pd-20W,PIV-1000V;Rs-.4ohms;CT-.90pf at OV,Cutoff freq-300GHz 

66 

UM2012A 

7 

Si 

F32d 

Pin;Pd-20W,PIV-1200V.Rs-.4ohms.CT-.9Df at OV.Cutoff frea.-300GHz 

67 

UM2012B 

7 

Si 

A146b 

Pin;Pd-20W;PIV-1200V;Rs- 4ohms;CT-.90pf at OV;Cutoff freq-300GHz 

68 

UM2012C 

7 

Si 

S288a 

Pin;Pd-20W;PIV-1200V;Rs- 4ohms;CT-.90pf at OV;Cutoff freq-300GHz 

69 

UM2014A 

7 

Si 

F32d 

Pin:Pd-20W;PIV-1400V;Rs-.40 ohms;CT-.90Df at OV;Cutoff Freo-300GHz 

70 

UM2014B 

7 

Si 

A146b 

Pin;Pd-20W;PIV-1 400V;Rs- 4ohms;CT- 90pf at OV;Cutoff freq-300GHz. 

71 

UM2014C 

7 

Si 

S288a 

Pin,Pd-20W;PIV-1400V;Rs-.4ohms;CT-90pf at OV;Cutoff freq-300GHz. 

72 

UM2016A 

7 

Si 

F32d 

Pm;Pd-20W;PIV-1600V;Rs-4ohms;CT-.9 D f at OV.Cutoff freo.-300GHz 

73 

UM2016B 

7 

Si 

A146b 

Pin,Pd-20W,PIV-1600V;Rs-.4ohms;CT-.90pf at OV;Cutoff freq-300GHz 

74 

UM2Q16C 

7 

Si 

S288a 

Pm;Pd-20W;PIV-1600V;Rs- 4ohms;CT-.90pf at OV;Cutoff freq.-300GHz 

75 

UM2018A 

7 

Si 

F32d 

Pin:Pd-20W;PIV-1800V;Rs-.4ohms;CT-.9 D f at OV;Cutoff frea.-300GHz 

76 

UM2018B 

7 

Si 

A146b 

Pm;Pd-20W;PIV-1800V;Rs-.4ohms;CT-.90pf at OV;Cutoff freq.-300GHz 

77 

UM2018C 

7 

Si 

S288a 

Pin;Pd-20W,PIV-1 800V;Rs- 4ohms;CT-.90pf at OV;Cutoff freq.-300GHz 

78 

UM2020A 

7 

Si 

F32d 

Pin;Pd-20W;PIV-2000V:Rs-.4ohms;CT-.9Df at OV.Cutoff freq-300GHz. 

79 

UM2020B 

7 

S. 

A146b 

Pin,Pd-20W,PIV-2000V;Rs-.4ohms;CT-.90pf at OV.Cutoff freq.-300GHz 

80 

UM2020C 

7 

Si 

S288a 

Pin;Pd-20W,PIV-2000V;Rs-.4ohms;CT-.90pf at OV;Cutoff freq-300GHz 

81 

UM4902A 

7 

Si 

F32c 

Pin;Pd-80W.PIV-200V:Rs-.15ohms:CT-3.0Df at OV:Cutoff frea.-200GHz. 

82 

UM4902B 

7 

Si 

A146c 

Pin;Pd-80W,PIV-200V;Rs-.15ohms;CT-3.0pf at OV;Cutoff freq.-200GHz. 

83 

UM4902C 

7 

Si 

S288 

Pin;Pd-80W;PIV-200V;Rs-.15ohms;CT-3 Opf at OV.Cutoff freq.-200GHz 

84 

UM4904A 

7 

Si 

F32c 

Pin:Pd-80W;PIV-400V;Rs-.15ohms;CT-3.0Df at OV;Cutoff frea.-200GHz. 

85 

UM4904B 

7 

Si 

A146c 

Pin;Pd-80W,PIV-400V;Rs- 1 5ohms;CT-3.0pf at OV;Cutoff freq.-200GHz. 

86 

UM4904C 

7 

Si 

S288 

Pin;Pd-80W;PIV-400V;Rs- 1 5ohms;CT-3 Opf at OV;Cutoff freq.-200GHz 

87 

UM4906A 

7 

Si 

F32c 

Pin;Pd-80W;PIV-600V;Rs- 1 5ohms:CT-3.0Df at OV;Cutoff frea.-200GHz. 

88 

UM4906B 

7 

Si 

A1 46c 

Pin,Pd-80W;PIV-600V;Rs-.15ohms;CT-3.0pf at OV;Cutoff freq-200GHz. 

89 

UM4906C 

7 

Si 

S288 

Pin;Pd-80W;PIV-600V;Rs-.15ohms,CT-3.0pf at OV;Cutoff freq-200GHz. 

90 

UM4908A 

7 

Si 

F32c 

Pin.Pd-80W;PIV-800V:Rs-.15ohms:CT-3.0Df at OV;Cutoff frea.-200GHz. 

91 

UM4908B 

7 

Si 

A146c 

Pin;Pd-80W;PIV-800V;Rs- 1 5ohms;CT-3.0pf at OV.Cutoff freq.-200GHz. 

92 

UM4908C 

7 

Si 

S288 

Pin;Pd-80W,PIV-800V;Rs-.15ohms;CT-3.0pf at OV;Cutoff freq.-200GHz. 

93 

UM4910A 

7 

Si 

F32c 

Pin;Pd-80W:PIV-1000V:Rs-.15ohms:CT-3.0Df at OV;Cutoff frea.-200GHz. 

94 

UM4910B 

7 

Si 

A146c 

Pin;Pd-80W;PIV-1 OOOV.Rs-. 1 5ohms;CT-3 Opf at OV.Cutoff freq-200GHz 

95 

UM4910C 

7 

Si 

S288 

Pin,Pd-80W,PIV-1000V;Rs-.15ohms;CT-3.0pf at OV;Cutoff freq.-200GHz 

96 

UM6002A 

7 

Si 

F32e 

Pin;Pd-10W;PIV-200V:Rs-.8ohms;CT-50Df at OV.Cutoff freo.-350GHz. 

97 

UM6002B 

7 

Si 

A146a 

Pin;Pd-10W;PIV-200V;Rs-.8ohms;CT-50pf at OV.Cutoff freq-350GHz 

98 

UM6002C 

7 

Si 

F74 

Pin,Pd-10W;PIV-200V;Rs- 8ohms;CT- 50pf at OV;Cutoff freq.-350GHz. 

99 

UM6004A 

7 

Si 

F32e 

Pin.Pd-10W.PIV-400V:Rs-8ohms;CT-.50Df at OV;Cutoff frea-350GHz 

100 

UM6004B 

7 

Si 

A146a 

Pin;Pd-10W;PIV-400V;Rs- 8ohms;CT- 5Opf at OV;Cutoff freq-350GHz 

101 

UM6004C 

7 

Si 

F74 

Pin;Pd-10W,PIV-400V;Rs-.8ohms;CT- 50pf at OV;Cutoff freq.-350GHz 

102 

UM6006A 

7 

Si 

F32e 

Pm:Pd-10W:PIV-600V:Rs-.8ohms:CT-.50Df at OV;Cutoff frea.-350GHz. 

103 

UM6006B 

7 

Si 

A146a 

Pin;Pd-10W;PIV-600V;Rs-.8ohms;CT- 50pf at OV;Cutoff freq.-350GHz. 

104 

UM6006C 

7 

Si 

F74 

Pin;Pd-10W;PIV-600V;Rs-.8ohms;CT-.50pf at OV;Cutoff freq-350GHz. 

105 

UM7002A 

7 

Si 

F32d 

Pin:Pd-20W:PIV-200V:Rs-3ohms:CT-.90Df at OV:Cutoff frea.-300GHz. 

106 

UM7002B 

7 

Si 

A146b 

Pin;Pd-20W;PIV-200V;Rs-.3ohms,CT-.90pf at OV;Cutoff freq-300GHz 

107 

UM7002C 

7 

Si 

S288a 

Pin,Pd-20W;PIV-200V;Rs-.3ohms;CT-.90pf at OV.Cutoff freq-300GHz 

108 

UM7004A 

7 

Si 

F32d 

Pin;Pd-20W;PIV-400V;Rs-.3ohms:CT-.90Df at OV:Cutoff frea.-300GHz. 

109 

UM7004B 

7 

Si 

A146b 

Pin;Pd-20W;PIV-400V;Rs- 3ohms;CT- 90pf at OV;Cutoff freq.-300GHz. 

110 

UM7004C 

7 

Si 

S288a 

Pin.Pd-20W:PIV-400V:Rs-.3ohms:CT-.90Df at 0V:Cutoff frea.-300GHz 
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1ISCELLANE0US DIODES USE 

LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

v- 

s 

E 

DESCRI 

MAT. 

3 TI0N 

DWG. 

No. 


TECHNICAL DATA 

1 

UM7006A 

7 

Si 

=32d 

3 in;Pd-20W;PIV-600V;Rs-.3ohrKCT-.90pf at 0V;Cutoff freq.-300GHz. 

2 

UM7006B 

7 

Si 

A146b 

5 in;Pd-20W;PIV-600V;Rs-.3ohnhs;CT-.90pf at 0V;Cutoff freq.-300GHz. 

3 

JM7006C 

7 

Si 

S288a 

3 in:Pd-20W:PIV-600V:Rs-.3ohms:CT-.90Df at 0V:Cutoff frea.-300GHz. 

4 

UM7008A 

7 

Si 

F32d 

Pin;Pd-20W;PIV-800V;Rs-.3ohrtis;CT-.90pf at 0V;Cutoff freq.-300GHz. 

5 

UM7008B 

7 

Si 

A146b 

3 in;Pd-20W;PIV-800V;Rs-.3ohms;CT-.90pf at 0V;Cutoff freq.-300GHz. 

6 

JM7008C 

7 

Si 

S288a 

i in:Pd-20W:PIV-800V:Rs-.3ohms:CT-.90Df at OV:Cutoff frea.-300GHz. 

7 

UM7010A 

7 

Si 

=32d 

3 in;Pd-20W;PIV-1000V;Rs-.3ohms;CT-.90pf at 0V;Cutoff freq.-300GHz. 

8 

UM7010B 

7 

Si 

A146b 

3 in;Pd-20W;PIV-1000V;Rs-.3ohms;CT-.90pf at OV;Cutoff freq.-300GHz. 

9 

LIM7010C 

7 

Si 

S288a 

3 in:Pd-20W:PIV-1000V:Rs-.3ohms;CT-.90Df at OV:Cutoff frea.-300GHz. 

10 

VSD201N 10 

7 

Si 

F54 

3 in;Breakdown Voltage-200V min;C total-.50pf max;RS-1.5ohms max;Pd-3.0W. 

11 

VSD201N19 

7 

Si 

=27t 

3 in;Breakdown Voltage-200V min;C total-50pf max;RS-1.5ohms max;Pd-3.0W. 

12 

VSD201N20 

7 

Si 

F27f 

3 in:Breakdown Voltaae-200V min:C total-.50of max:RS-1 5ohms max;Pd-3.0W. 

13 

VSD203N 19 

7 

Si 

=27t 

3 in;Breakdown Voltage-200V tnin;C total-1.5pf max;RS-.70ohms max;Pd-5.0W. 

14 

VSD203N20 

7 

Si 

=27f 

3 in;Breakdown Voltage-200V fa 

iin;C total-1.5pf max;RS-70ohms max;Pd-5 OW. 

15 

VSD211N 10 

7 

Si 

F54 

PIN:BV200V:Ci .20of:max at C 

.V;Rs;2ftmax;Pd I.OWmax. 

16 

VSD21IN 19 

7 

Si 

F27t 

3 IN;BV200V;Cj 20pf;max. at 0 

,V;Rs 2ftmax.;Pd 5.0Wmax. 

17 

VSD211N20 

7 

Si 

F27f 

3 IN;BV200V;Cj .20pf;max. at C 

.V;Rs;2ftmax.;Pd 5.0Wmax 

18 

VSD501N10 

7 

Si 

F54 

Pin:Breakdown Voltaae-500V r 

nin:C total-40of max;RS-1.5ohmS max;Pd-5.0W. 

19 

VSD501N 19 

7 

Si 

F27t 

Pin;Breakdown Voltage-500V r 

nin;C total-.40pf max;RS-1.5ohms max;Pd-5.0W. 

20 

VSD501N20 

7 

Si 

F27f 

Pm;Breakdown Voltage-500V r 

nin;C total-.40pf max;RS-1.5ohms max;Pd-3.0W. 

21 

VSD502N10 

7 

Si 

F54 

Pin:Breakdown Voltaae-500V r 

nin:C total-.80of max:RS-.80ohms max:Pd-10W. 

22 

VSD502N 19 

7 

S. 

F27t 

Pin;Breakdown Voltage-500V r 

nin;C total- 80pf max;RS-.80ohms max;Pd-10W. 

23 

VSD502N20 

7 

Si 

F27f 

Pin;Breakdown Voltage-500V r 

nin;C total-80pf max;RS-.80ohms max;Pd-10W. 

24 

VSD503N 19 

7 

Si 

F27t 

Pin;Breakdown Voltaae-500V r 

nin:C total-1.5of max;RS-.50ohms max;Pd-15W. 

25 

VSD503N20 

7 

Si 

F27f 

Pin;Breakdown Voltage-500V n 

iin;C total-1 5pf max;RS-.50ohms max;Pd-15W. 

26 

VSD521N10 

7 

Si 

F54 

Pm;Breakdown Voltage-500V r 

iin;C total- 40pf max;RS-60ohms max;Pd-5.0W. 

27 

VSD521N19 

7 

Si 

F27t 

Pin:Breakdown Voltaae-500V n 

iin;C total-.40of max;RS-.60ohms max;Pd-5.0W 

28 

VSD521N20 

7 

Si 

F27f 

Pm;Breakdown Voltage-500V n 

nn;C total-40pf max;RS-60ohms max;Pd-5 OW. 

29 

VSD522N10 

7 

Si 

F54 

Pin;Breakdown Voltage-500V n 

|iin;C total-.80pf max;RS-.40ohms max;Pd-lOW. 

30 

VSD522N 19 

7 

Si 

F27t 

Pm;Breakdown Voltaae-500V 

jiin.C total-80of max;RS-.40ohms max;Pd-10W. 

31 

VSD522N20 

7 

Si 

F27f 

Pin;Breakdown Voltage-500V r 

fain.C total-.80pf max;RS-40ohms max;Pd-10W. 

32 

VSD523N19 

7 

Si 

F27t 

Pin;Breakdown Voltage-500V 

hin;C total-1 5pf max;RS-30ohms max;Pd-15W. 

33 

VSD523N20 

7 

Si 

F27f 

Pin:Breakdown Voltaae-500V 

fain.C total-1 5of max:RS-.30ohms max;Pd-15W. 

34 

VSD701N19 

7 

Si 

F27t 

Pin;Breakdown Voltage-750V min;C total-.40pf max;RS-1 3ohms max;Pd-5.0W. 

35 

VSD701N20 

7 

Si 

F27f 

Pm;Breakdown Voltage-750V min;C total-.40pf max;RS-1.3ohms max,Pd-5.0W. 

36 

VSD702N19 

7 

Si 

F27t 

Pin;Breakdown Voltaae-750V min;C total-.80of max;RS-80ohms max,Pd-10W 

37 

VSD702N20 

7 

Si 

F27f 

Pm;Breakdown Voltage-750V mm;C total- 80pf max;RS-80ohms max;Pd-10W. 

38 

VSD721N19 

7 

Si 

F27t 

Pin;Breakdown Voltage-750V min;C total-.40pf max;RS-.60ohms max;Pd-5 OW. 

39 

VSD721N20 

7 

Si 

F27f 

Pin:Breakdown Voltaae-750V min;C total-.40of max:RS-.60ohms max;Pd-5 OW. 

40 

VSD722N19 

7 

Si 

F27t 

Pin;Breakdown Voltage-750V min;C total-.80pf max,RS-.40ohms max;Pd-10W. 

41 

VSD722N20 

7 

Si 

F27f 

Pin;Breakdown Voltage-750V rnin;C total-.80pf max;RS-.40ohms max;Pd-10W. 

42 

1 N 105 

8 


M85 

PIV-30V.,Rev R-150K from 0 to 10V 

43 

1N830A 

8 

Si 

A196b 

PIV-5V • Rect. Eff- 65%; lf-25mA- 

44 

JAN 1N830A 

8 

Si 

A1 

Rect. Eff- 65 %; VR- 2 0V max; IF- 25mA max. 

45# 

1S12 

8 

Ge 

Algi 

PIV-22.5V- Rect.Eff.-50% min. 

at 30Mc. 1 

46# 

1S454 

8 

Ge 

D07 

PIV-45V; Rect Eff.-50% mm. at 40Mc. 

47# 

1S455 

8 

Ge 

D07 

PIV-35V; Ret Eff.-60% mm at 40Mc. 

48 

MA439 

8 

Si 

P3 

X Band Controlled Voltaae Detector. 

49# 

OA70 

8 

Ge 

A1 gj 

Detector to 100Mc;PIV-15V,lf 10mA at VF-25V max. 

50 

PD0810 

8 

Si 

A lad 

S Band;Rectifier Efficiency at 

100MHz-70%,PRV-5.0V min. 

51 

PD0810A 

8 

Si 

A lad 

S Band;Rectifier Efficiency at 

IOOMHz-70%;PRV-2 OV min. 

52 

PD0810AL 

8 

Si 

M86cA 

S Band;Rectifier Efficiency at 

100MHz-70%;PRV-2.0V min. 

53 

PD0810L 

8 

Si 

M86cA 

S Band;Rectifier Efficiency at 

lOOMHz-70%;PRV-5 OV min. 

54 

1N5427 

9 

Si 

D07 

Max Rad.Level-IOOOT NVT;Post Rad.BV-75V.VF-1 3V;IR-. 15uA.trr-4ns.Ct-2of. 

55 

1N5428 

9 

Si 

D07 

Max.Rad Level-300T NVT;Post Rad.BV-200V.VF-1 3V,IR-. 15uA,trr-50ns,Ct-5pf. 

56 

1N5429 

9 

Si 

D07 

Max Rad.Level-300T NVT;Post Rad BV-200V.VF-1 5V,IR-50nA,Ct-6.0pf. 

57 

1N5430 

9 

Si 

D07 

Max.Rad.Level-IOOOT NVT;Post Rad.BV-75V.VF-1,05V IR-.15uA.trr-4ns.Ct-2 5 D f 

58 

1N5431 

9 

Si 

D035 

Max Rad Level-IOOOT NVT;Post Rad.BV-80V.VF-1 35V.IR- 15uA,trr-4ns,Ct-2 5pf. 

59 

1N5432 

9 

Si 

D07 

Max.Rad Level-IOOOT NVT;Post Rad.BV-20V,VF-1 35V,IR-60nA,trr-75ns,Ct-1 Opf. 

60 

FDR300 

9 

Si# 

D07 

WIV-250V.IO-300mA;Pd-500mW;VF- 85V at 100mA;IR-.10uA;Rad.Threshold-500T NVT. 

61 

FDR600 

9 

Si# 

D07 

BV-75V;ID-20A,Pd-.50W;VF-1 OV at ,20A;IR-.10uA;trr-4.0nS;Rad.Thresh-1000T NVT 

62 

FDR700 

9 

Si# 

D07 

BV-30V;IO-50mA;Pd-.25W;VF-1 

.IV at 50mA.IR-05uA;Rad Threshold-1000T NVT 

63 

GA100 

9 

Si# 

C16n 

VB 30V;IF 200mA;Surae current 5.0A;IH 700uA;tr 50ns;td 20ns. i 

64 

GA101 

9 

Si# 

C16n 

VB 60V;IF 200mA;Surge current 5.0A;IH 700uA;tr 50ns;td 20ns 

65 

GA102 

9 

Si# 

C1 6n 

VB 80V;IF 200mA;Surge current 5.0A;IH 700uA;tr 50ns;td 20ns. 

66 

GB100 

9 

Si# 

T059 

VB 30V:IF 6 0A;Surae current 30A;IH700uA;tr 50ns;td 20ns. 

67 

GB101 

9 

Si# 

T059 

VB 60V;IF 6.0A;Surge current 30A;IH 700uA;tr 50ns;td 20ns. 

68 

GB 102 

9 

Si# 

T059 

VB 80V;IF 6 0A;Surge current 30A;IH 700uA;tr 50ns;td 20ns. 

69 

UR 105 

9 

Si 

A146f 

Max.Rad.Lev. at Imax for Neut 

.-200T NVT;for electron at 3MEV-10000T E/sa cm 

70 

UR1 10 

9 

Si 

A146f 

Max Rad.Lev. at Imax for Neut 

-200T NVT;for electron at 3MEV-10000T E/sq.cm. 

71 

UR115 

9 

Si 

A146f 

Max.Rad.Lev. at Imax for Neut.-200T NVT.for electron at 3MEV-10000T E/sq cm. i 

72 

UR 120 

9 

Si 

A1 46f 

Max Rad.Lev. at Imax for Neut 

-200T NVT.for electron at 3MEV-10000T E/sa.cm 1 

73 

UR 125 

9 

Si 

A24 

Max Rad.Lev at Imax for Neut.-200T NVT;for electron at 3MEV-10000T E/sq.cm [j 

74 

UR205 

9 

Si 

A146f 

Max.Rad Lev at Imax for Neut.-200T NVT;for electron at 3MEV-10000T E/sq.cm i 

75 

UR210 

9 

Si 

A146f 

Max.Rad.Lev. at Imax for Neut 

-200T NVT;for electron at 3MEV-10000T E/sa cm. 1 

76 

UR215 

9 

Si 

A146f 

Max Rad.Lev. at Imax for Neut 

-200T NVT;for electron at 3MEV-10000T E/sq.cm 

77 

UR220 

9 

Si 

A146f 

Max Rad Lev at Imax for Neut.-200T NVT for electron at 3MEV-10000T E/sq.CM 

78 

UR225 

9 

Si 

A24 

Max Rad.Lev at Imax for Neut.-200T NVT.for electron at 3MEV-10000T E/sa cm. 

79 

UR710 

9 

Si 

A146f 

Low leakage rad. tolerant diod6;PIV 100V;500nA leakage;trr 50ns max at If lOmA.Ir 5 0mA. 

80 

UR720 

9 

Si 

A146f 

Low leakage rad. tolerant diode;PIV 200V;500nA leakage;trr 50ns max at If lOmA.Ir 5.0mA. 

81 

1N5165 

10 

Si 

A lac 

Pt-125mW.Burnout-5.0Eros;VF-1 .OV at lf-50mA;BV-30V;IR-300nA;Co-1 .Oof. 

82 

1N5166 

10 

Si 

A lac 

Pt-125mW,Burnout-5.0Ergs;VF-1.0V at lf-35mA;BV-30V;IR-300nA;Co-1 Opf. 

83 

1N5167 

10 

Si 

A1 ac 

Pt-125mW;Burnout-5 0Ergs;VF-1.0V at lf-35mA;BV-20V;IR-500nA,Co-1 .Opf. 

84 

1N5168 

10 

Si 

Alac 

CW Power-200mW;Burnout-15Eras.VF-1 .OV at IF-75mA;NF-6.5db;VSWR-1.3. 

85 

1N5169 

10 

Si 

Alac 

CW Power-200mW;Burnout-15Ergs;VF-1 OV at IF-75mA;NF-7.0db;VSWR-1.5. 

86 

1N5321 

10 

Si 

Alac 

Pt-125mW,Burnout-20Ergs;VF-1 .OV at lf-50mA;BV-30V;IR-300nA;Co-1 Opf 

87 

1N5322 

10 

Si 

Alac 

Pt-125mW:Burnout-20Eras;VF-1 OV at lf-35mA.BV-30V;IR-300nA;Co-1 Oof 

88 

1N5323 

10 

Si 

Alac 

Pt-125mW;Burnout-20Ergs;VF-1 OV at lf-35mA;BV-20V;IR-500nA;Co-1 Opf 

89v 

A2S301 

10 


A 1th 

VBR 30Vmin;Total Cap 1.0pfmax;VF 460mVmax;IF 50mAmin;IR 10OnAmax. 

90t 

A2S312 

10 


Alth 

VBR 30Vmin:Total CaD 800ffmax;VF 460mVmax;IF30mAmin;IR 10OnAmax 

91v 

A2S313 

10 


A 1th 

VBR 15Vmm;Total Cap 1.2pfmax;VF460mVmax,IF20mAmin;IF lOOnAmax. 

92 r4) 

t BA191 

10 

Si 

M501 

VR 20Vmax;IFM 50mA;VF 1 IV at IF 30mA;IR 200nA;Ct 1 2pf. 

93r* 

t BAW69 

10 

Sif . 

M520b 

X-Band diode for mixeriConversion loss 5dB;Noise Fiaure 7dB. 

94V# 

t BAW70 

10 

Si ♦ 

F27ak 

X-Band diode for mixer.Conversion loss 4.5dB;Noise Figure 6.5dB. 

95 

D5600 

10 

Si$ 

M577A 

Beam lead;Freq 16000MHz,NF 8.5db max;Cj .050pf -.300pf at 0.0V;Rs 25ft max. 

96 

D5600A 

10 

Si$ 

M577A 

Beam lead;Frea. 16000MHz:NF 7.5db max:Ci 050of -.300of at 0 0V:Rs 16ft max. 

97 

D5817 

10 

Si $ 

M577A 

Beam lead;Freq 3060MHz,NF 

7.Odb max;Cj .300pf -.700pf at 0.0V;Rs 1.0ft max. 

98 

D5817A 

10 

Si$ 

M577A 

Beam lead;Freq. 3060MHz;NF 

6 Odb max.Cj .300pf -.700pf at 0.0V;Rs 7 Oft max. 

99 

D5818 

10 

Si$ 

M577A 

Beam lead.Frea. 9375MHz.NF 

7 5db max;Ci lOODf -.350of at 0.0V;Rs 18ft max. 

100 

D5818A 

10 

Si$ 

M577A 

Beam lead.Freq. 9375MHz;NF 

6 5db max;Cj lOOpf -.350pf at 0 0V;Rs 12ft max 

101 

D5819 

10 

Si$ 

M579A 

Beam lead;Freq. 9375MHz;NF 

7.5db max.Cj lOOpf -.350pf at 0 0V;Rs 18ft max 

102 

D5827 

10 

Si$ 

M491bA 

Beam lead.Frea. 9375MHz;NF 

7.5db max;Ci 100of -.350of at 0 0V;Rs 18ft max 

103 

D5827A 

10 

Si$ 

M491bA 

Beam lead.Freq. 9375MHz;NF 

6.5db max;Cj .lOOpf -.350pf at 0 0V;Rs 12ft max 

104 

D5828 

10 

Si$ 

M49IdA 

Beam lead;Freq 9375MHz;NF 7 5db max;Cj lOOpf -.350pf at 0QV;Rs 18ft max 1 

105 

D5828A 

10 

Si$ 

M49IdA 

Beam lead.Frea. 9375MHz;NF 

6 5db max.Ci 100of -.350of at 0.0V;Rs 12ft max 

106 

D5829 

10 

Si$ 

M491eA 

Beam lead;Freq 9375MHz;NF 

7.5db max;Cj lOOpf -.350pf at 0.0V;Rs 18ft max 

107 

D5829A 

10 

Si$ 

M49 1eA 

Beam lead;Freq 9375MHz;NF 

6 5db max;Cj .lOOpf -.350pf at 0 0V;Rs 12ft max. 

108 

D5835 

10 

Si$ 

M579A 

Beam lead;Frea 3060MHz.NF 

7 Odb max;Ci .300of - 700of at 0 0V;Rs 10ft max 

109 

D5841 

10 

Si$ 

M578A 

Beam lead;Freq 3060MHz;NF 7 Odb max.Ci 300pf -700pf at 0.0V;Rs 10ft max 

110 

D5841A 

10 

_ Si$ 

M578A 

(Beam lead;Frea. 3060MHz.NF 

6.0db max.Ci 300of - 700Df at 0.0V:Rs 7.0ft max 1 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

V 

S 

E 

DESCRIPTION i 

TECHNICAL DATA 

MAT. 

DWG. 

No. 

1 

D5842 

10 

Si$ 

M578aA 

Beam lead;Freq 3060MHz,NF 7.0db max;Cj 300pf - 700pf at OOV;Rs 10n max 

2 

D5843 

10 

Si$ 

M578bA 

Beam lead;Freq 3060MHz;NF 7 Odb max;Cj 300pf - 700pf at 0.0V;Rs 10fl max 

3 

D5844 

10 

Si$ 

M578cA 

Beam lead.Frea 3060MHz;NF 7 Odb max.Ci 300of -700Df at 0.0V;Rs 100 max. 

4 

D5845 

10 

Si$ 

M491bA 

Beam lead.Freq 3060MHz,NF 7.Odb max;Cj 300pf - 700pf at 0.0V;Rs 100 max 

5 

D5845A 

10 

Si$ 

M49 1 bA 

Beam lead,Freq 3060MHz,NF 6.Odb max;Cj 300pf -.700pf at 0 0V;Rs 7 00 max 

6 

D5846 

10 

Si$ 

M491 cA 

Beam lead.Frea. 3060MHz,NF 7.0db max.Ci .300of - 700of at OOV;Rs 100 max. 

7 

D5847 

10 

Si$ 

M491 eA 

Beam lead;Freq 3060MHz;NF 7.Odb max.Cj .300pf -700pf at 0 OV.Rs 100 max. 

8 

D5847A 

10 

Si$ 

M49 1 eA 

Beam lead.Freq. 3060MHz,NF 6.0db max;Cj 300pf -.700pf at 0 0V;Rs 7.00 max. 

9 

D5848 

10 

Si$ 

M49 IfA 

Beam lead;Frea 3060MHz:NF 7 Odb max.Ci .300of -.700of at 0.0V;Rs 100 max. 

10 

D5848A 

10 

Si$ 

M49 IfA 

Beam lead;Freq 3060MHz;NF 6 Odb max;Cj 300pf -700pf at 0 0V;Rs 7 00 max. 

1 1 

DSH6172 

10 

Si$ 

Alak 

VB 20V min;Ct 1.2pf max;Carrier Lifetime lOOps max;VF 400mV max. 

12 

DSH6173 

10 

Si$ 

Alak 

VB 30V rnm.Ct 1 ODf max.Carrier Lifetime IOOds max.VF 500mV max 

13 

FH1100 

10 

% 

D07 

Pd- 10W.VF-.55V at 10mA;IR-50nA;BV-5V;Ct-1 0pf,NF-10db;Qs-1 6pC 

14 

HP5082-2740 

10 

#$ 

M525 

VBR at IR IOuA 3 0Vmin;VF at IF 30mA 1.0V max; Cap. 300ff max;NF6.5db. 

15 

HP5082-2750 

10 

_ 

M277b 

VBR 6.0V;Sianal Sens, at 375kHz BW 58.5dBm min;Voltaae Sens 5 OmV/uWmin. 

16 

HP5082-275 1 

10 

#$ 

F83 

VBR 6.0V;Signal Sens at 375kHz BW 58.5dBm min;Voltage Sens. 5.0mV/uW min 

17 

HP5082-2752 

10 

#$ 

F83 

VBR 6.0V,Signal Sens at 375 kHz BW 55 5dBm min.Voltage Sens 3 5mV/uWmin 

18 

HP5082-2755 

10 

#$ 

A1 n 

VBR 6.0V,Siqnal Sens at 375 kHz BW 58.5 dBm min.Voltaae Sens 5.OmV/uWmin 

19 

HP5082-2758 

10 

#$ 

M277b 

VBR 6 OV;Signal Sens at 375kHz BW 55.5dBm min.Voltage Sens 3.5mV/uWmin. 

20 

HP5082-2759 

10 

#$ 

Ain 

VBR 6 OV,Signal Sens at 375kHz BW 55.5dBm min;Voltage Sens 3 5mV/uW min. 

21 

HP5082-2800 

10 

_#$ 

AlnA 

VBR 70V miniVf 410mV max:lr 200nA max;CaD 2 Oof max;Carrier Lifetime IOOds max 

22 

HP5082-2810 

10 

#$ 

A1 n 

VBR 20V mm;Vf 410mV max;lr lOOnA max;Cap 1.2pf max.Carrier Lifetime lOOps max 

23 

HP5082-28 1 1 

10 

#$ 

A1 n 

VBR 15V min;Vf 410mV max;lr lOOnA max;Cap 1 2pf max;Carrier Lifetime lOOps max 

24 

HP5082-2824 

10 

Si#$ 

A1 nA 

Pd I .OW.Sianal Sens 58dBm;Volt Sens. 8.5mV/uW;Outo Res 1 3kO 

25 

HP5082-2833 

10 

#$ 

Ain 

VBR 10V min;Vf 410mV max;lr lOOnA max;Cap 1.3pf max;Carrier Lifetime lOOps max 

26 

MA4850 

10 

Si 

Alad 

Broad Band Mixer;f-3060Mc;Zif at 1 .OmW-125-250 ohms.Ct-1 0pf;NF-9.0db. 

27 

MA4851 

10 

Si 

A lad 

Broad Band Mixer:f-3060Mc:Zif at 1.0mW-125-250 ohms;Ct-70Df;NF-7 5db. 

28 

MA4852 

10 

Si 

Alad 

Broad Band Mixer;f-3060Mc,Zif at 1 0mW-125-250 ohms.Ct-.50pf,NF-6.5db. 

29 

MA4853 

10 

Si 

Alad 

Broad Band Mixer,f-3060Mc;Zif at 1.0mW-125-250 ohms;Ct-50pf,NF-5 5db. 

30 

MA4854 

10 

Si 

Alad 

Broad Band Mixer;f-3060Mc:Zif at 1.0mW-125-250 ohms;Ct-50Df;NF-5.0db 

31 

MA4855 

10 

Si 

Alad 

Broad Band Mixer,f-9375Mc;Zif at 1 .OmW-125-250 ohms;Ct-50pf;NF-8.5db 

32 

MA4856 

10 

Si 

Alad 

Broad Band Mixer,f-9375Mc;Zif at 1 OmW-125-250 ohms.Ct-40pf;NF-7 5db 

33 

MA4857 

10 

Si 

Alad 

Broad Band Mixer:f-9375Mc;Zif at 1 0mW-125-250 ohms;Ct- 40Df,NF-7 Odb 

34 

MA4878 

10 

Si 

A1 ad 

Pd-50m W;Ct-1 .Opf max;VF-.55V max. at lf-20mA 

35 

MA4882 

10 

Si 

Alad 

Mixer,BV-4 OV mm.lf-1.0mA min at VF-40V;NF-6 5db max 

36 

MA4883 

10 

Si 

Alad 

Mixer.BV-4 OV mm;lf-1 OmA min at VF- 40V;NF-7 5db max. 

37 

MBD501 

10 

Si 

C 103 

Hot carrier diode;Vr 50V,Pd 500mW;Cap 1 OpF max;lr 200nA max;Carrier Lifet 15ps 

38 

MBD701 

10 

Si 

C 103 

Hot carrier diode;Vr 70V,Pd 500mW;Cap I.OpF max.lr 200nA max;Carrier Lifet. 15ps ! 

39 

MSI 14 

10 

Si 


IF-IOmA at VF-1.0V.Ct-.80Df;PIV-10V at 10uA.Rs-35 ohms.Platinum Junction. 

40 

MS 124 

10 

Si 


IF-50mA at VF-1.0V,Ct-80pf,PIV-10V at 10uA,Rs-10 ohms;Platinum Junction 

41 

MS 134 

10 

Si 


IF-IOOmA at VF-1 OV.Ct-80pf,PIV-10V at 10uA,Rs-3 5 ohms,Platinum Junction 

42 

MS214 

10 

Si 


IF-IOmA at VF-1 .OV.Ct-80Df.PIV-20V at 10uA;Rs-35 ohms;Platinum Junction. 

43 

MS2240 

10 

Si 


IF-50mA at VF-1 OV.Ct-80pf.PIV-20V at 10uA;Rs-10 ohms,Platinum Junction. 

44 

MS314 

10 

Si 


IF-IOmA at VF-1 OV.Ct-80pf;PIV-30V at 10uA;Rs-35 ohms;Platinum Junction. 

45 

MS324 

10 

Si 


IF-50mA at VF-1 OV.Ct-80Df;PIV-30V at 10uA:Rs-10 ohms:Platinum Junction. 

46 

MS334 

10 

Si 


IF-IOOmA at VF-1 0V;Ct-.80pf;PIV-30V at 10uA;Rs-3.5 ohms;Platinum Junction. 

47 

MS514 

10 

Si 


IF-IOmA at VF-1.0V,Ct-.80pf;PIV-50V at 10uA;Rs-35 ohms;Platinum Junction. 

48 

MS524 

10 

Si 


IF-50mA at VF-1.0V;Ct-.80of;PIV-50V at 10uA;Rs-10 ohms:Platinum Junction. 

49 

MSJ1 12 

10 

Si 


IF-IOmA at VF-1.0V;Ct-80pf,PIV-5 OV at 10uA,Rs-50 ohms;Copper Junction 

50 

MSJ1 14 

10 

Si 


IF-IOmA at VF-1 OV.Ct-80pf,PIV-5 OV at 10uA,Rs-35 ohms.Platinum Junction. 

51 

1N5283 

11 

S. 

D07 

Pd-6W.VF-100V max.lrea-22mA at V-25V;Vlim-1.0V max at llim-72lD 

52 

1N5284 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max.lreg-24mA at V-25V,Vlim-1.0V max at Him- 72lp. 

53 

1N5285 

11 

S. 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max;lreg-.27mA at V-25V;Vlim-1.0V max at Him- 72lp 

54 

1N5286 

11 

Si 

D07 

Pd- 6W.VF-100V maxjrea- 30mA at V-25V.VIim-1 OV max at Him- 72 Id 

55 

1N5287 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max.lreg-33mA at V-25V;Vlim-1 .OV max at llim-72lp 

56 

1N5288 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max;lreg- 39mA at V-25V;Vlim-1,05V max at Him- 72lp 

57 

1N5289 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W.VF-100V max.lrea-.43mA at V-25V;Vlim-1.05V max at llim-.72lD. 

58 

1N5290 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V maxjreg-47mA at V-25V;Vlim-1,05V max at Him- 72lp. 

59 

1N5291 

11 

S. 

D07 

Pd-6W.VF-100V max.lreg-56mA at V-25V;Vlim-1.1 V max at Him- 72lp 

60 

1N5292 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W.VF-100V max:lreq-.62mA at V-25V;Vlim-1.13V max at llim-.72lD 

61 

1N5293 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max,lreg-.68mA at V-25V;Vlim-1 15V max at Him- 721p. 

62 

1N5294 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max.lreg-75mA at V-25V;Vlim-1,2V max at llim-.72lp 

63 

1N5295 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max.lrea-82mA at V-25V;Vlim-1,25V max at llim-.72lD. 

64 

1N5296 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W.VF-100V max.lreg-91mA at V-25V;Vlim-1.29V max at Him- 72lp. 

65 

1N5297 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max.lreg-1 OmA at V-25V;Vlim-1,35V max at Him- 72lp. 

66 

1N5298 

11 

Si 

D07 

Pd- 6W;VF-100V max;lrea-1 1mA at V-25V;Vlim-1 4V max at llim-72lD 

67 

1N5299 

11 

Si- 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max;lreg-1.2mA at V-25V.VIim-1 45V max at llim-.72lp 

68 

1N5300 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max.lreg-1.3mA at V-25V,Vlim-1 5V max at Him- 72lp 

69 

1N5301 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max;lrea-1 4mA at V-25V;Vlim-1,55V max at llim-.72lD 

70 

1N5302 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max;lreg-1.5mA at V-25V;Vlim-1 6V max at Him- 72lp 

71 

1N5303 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max;lreg-1 6mA at V-25V;Vlim-1.65V max at Him- 72lp 

72 

1N5304 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max:lrea-1 8mA at V-25V.VIim-1 75V max at Him-72lD 

73 

1N5305 

11 

Si 

D07 

Pd-6W.VF-100V max;lreg-2.0mA at V-25V,Vlim-1 85V max at Him- 72lp 

74 

1N5306 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max,lreg-2 2mA at V-25V;Vlim-1.95V max at Him- 72lp 

75 

1N5307 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max.lrea-2 4mA at V-25V;Vlim-2 OV max at Him- 72 Id 

76 

1N5308 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max,lreg-2 7mA at V-25V;Vlim-2.15V max at llim-.72lp 

77 

1N5309 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max;lreg-3 OmA at V-25V,Vlim-2 25V max at llim-.72lp. 

78 

1N5310 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max;lrea-3.3mA at V-25V.Vlim-2.35V max at llim-.72lD 

79 

1N5311 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W,VF-100V max;lreg-3.6mA at V-25V;Vlim-2 5V max at llim-.72lp 

80 

1N5312 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max,lreg-3 9mA at V-25V;Vlim-2 6V max at Him- 72lp 

81 

1N5313 

11 

Si 

D07 

Pd-.6W;VF-100V max.lrea-4 3mA at V-25V;Vlim-2.75V max at Him- 72 Id. 

82 

1N5314 

11 

Si 

D07 

Pd- 6W;VF-100V max;lreg.4.7mA at V-25V,Vlim-2.9V max at Him- 72lp 

83 

CL1020 

11 

Si 

C29 

BVDS-60V max,ID-1 OmA.Pd-25W;Vlim-1 8V;Knee impedance-120Kohms 

84 

CL1520 

11 

Si 

C29 

BVDS-60V max.ID-1.5mA.Pd-25W;Vlim-2 1 V;Knee imoedance-80Kohms 1 

85 

CL2210 

11 

Si 

C29 

BVDS-60V max,ID- 22mA;Pd- 25W;Vlim-1.0V;Knee impedance-I.OMohms 

86 

CL2220 

11 

Si 

C29 

BVDS-60V max;ID-2 2mA,Pd- 25W;Vlim-2.5V;Knee impedance-50Kohms 

87 

CL3310 

11 

Si 

C29 

BVDS-60V max;lD- 22mA;Pd-.25W;Vlim-1.1 V;Knee imoedance-600Kohms. 

88 

CL3320 

11 

Si 

C29 

BVDS-60V max;ID-2 2mA;Pd- 25W;Vlim-3 OV;Knee impedance-25Kohms. 

89 

CL4710 

11 

Si 

C29 

BVDS-60V max;ID- 47mA;Pd- 25W;Vlim-1 3V;Knee impedance-400Kohms 

90 

CL4720 

11 

Si 

C29 

BVDS-60V max.lD-4 7mA;Pd- 25W:Vlim-3 5V;Knee imoedance-15Kohms 

91 

CL6810 

11 

Si 

C29 

BVDS-60V max;ID- 68mA,Pd- 25W;Vlim-1.5V;Knee impedance-250Kohms 

92# 

BAW21 

12 

SiA 

D07 

VBR-90V-150V;IF-150mA max;IR-.10uA max at 70V. 

93 

S1V1D 

12 

Se 

M204n 

AC Coil V-26V max.AC Coil I-.20A max:DC Coil V-22V max.DC Coil 1-25A max. 

94 

S1V1P 

12 

Se 

M204p 

AC Coil V-26V max.AC Coil I-.40A max;DC Coil V-22V max;DC Coil I-.60A max 

95 

siwip 

12 

Se 

M204x 

AC Coil V-26V max;AC Coil I-1.2A max;DC Coil V-22V max;DC Coil 1-2 OA max 

96 

S1X1P 

12 

Se 

M204v 

AC Coil V-26V max.AC Coil I-.90A max.DC Coil V-22V max:DC Coil 1-1 4A max 

97 

S1Y1D 

12 

Se 

M204n 

AC Coil V-26V max;AC Coil I-.40A max;DC Coil V-22V max;DC Coil 1- 60A max 

98 

S1Y1P 

12 

Se 

M204r 

AC Coil V-26V max;AC Coil I-.40A max;DC Coil V-22V max.DC Coil 1- 60A max 

99 

S1Z1P 

12 

Se 

M204t 

AC Coil V-26V max.AC Coil I-.60A max:DC Coil V-22V max.DC Coil I-.90A max 

100 

S2V1D 

12 

Se 

M204k 

DC Coil V-44V max.DC Coil I-.25A max 

101 

S2V1P 

12 

Se 

M204p 

DC Coil V-44V max.DC Coil I-.60A max. 

102 

S2V2D 

12 

Se 

M204n 

AC Coil V-52V max:AC Coil 1-20A max 

103 

S2V2P 

12 

Se 

M204p 

AC Coil V-52V max.AC Coil I-.20A max. 

104 

S2W1P 

12 

Se 

M204x 

DC Coil V-44V max.DC Coil I-2.0A max 

105 

S2W2P 

12 

Se 

M204x 

AC Coil V-52V max:AC Coil 1-1 2A max 

106 

S2X1P 

12 

Se 

M204v 

DC Coil V-44V max;DC Coil 1-1 4A max 

107 

S2X2P 

12 

Se 

M204v 

AC Coil V-52V max;AC Coil I-90A max 

108 

S2Y1D 

12 

Se 

M204n 

DC Coil V-44V max;DC Coil 1- 60A max 

109 

S2Y1P 

12 

Se 

M204r 

DC Coil V-52V max.DC Coil 1-20A max 

110 

S2Y2P 

12 

Se 

M204r 

AC Coil V-52V max:AC Coil 1-40A max 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

u 

DESCRIPTION i 

TECHNICAL DATA 

\J 

s 

E 

MAT. 

DWG. 

No. 

1 

S2Z1P 

12 

Se 

M204t 

DC Coil V-44V max,DC Coil I-.90A max 

2 

S2Z2P 

12 

Se 

M204t 

AC Coil V-52V max;AC Coil I-.60A max 

3 

S3V1D 

12 

Se 

M204m 

DC Coil V-66V max.DC Coil k25A max 

4 

S3V2P 

12 

Se 

M204p 

DC Coil V-66V max,DC Coil 1-25A max 

5 

S3V3P 

12 

Se 

M204p 

AC Coil V-78V max;AC Coil I-.20A max 

6 

S3W2P 

12 

Se 

M204x 

DC Coil V-66V max;DC Coil 1-2.OA max 

7 

S3W3P 

12 

Se 

M204x 

AC Coil V-78V max,AC Coil 1-1.2A max. 

8 

S3X2P 

12 

Se 

M204v 

DC Coil V-66V max;DC Coil 1-1.4A max. 

9 

S3X3P 

12 

Se 

M204v 

AC Coil V-78V max;AC Coil I-.90A max. 

10 

S3Y2P 

12 

Se 

M204r 

DC Coil V-66V max,DC Coil I-.60A max j 

1 1 

S3Y3P 

12 

Se 

M204r 

AC Coil V-78V max;AC Coil I-.40A max. 

12 

S3Z2P 

12 

Se 

M204t 

DC Coil V-66V max:DC Coil I-.90A max 

13 

S3Z3P 

12 

Se 

M204t 

AC Coil V-78V max;AC Coil I-.60A max. 

14 

S4V2P 

12 

Se 

M204p 

DC Coil V-88V max,DC Coil I-.25A max 

15 

S4V4P 

12 

Se 

M204d 

AC Coil V-104V max:AC Coil I-.20A max 

16 

S4W2P 

12 

Se 

M204x 

DC Coil V-88V max;DC Coil I-2.0A max. 

17 

S4W4P 

12 

Se 

M204x 

AC Coil V-104V max,AC Coil I-1.2A max 

18 

S4X2P 

12 

Se 

M204v 

DC Coil V-88V max:DC Coil 1-1.4A max 

19 

S4X4P 

12 

Se 

M204v 

AC Coil V-104V max;AC Coil I-.90A max. 

20 

S4Y2P 

12 

Se 

M204r 

DC Coil V-88V max,DC Coil I-.60A max 

21 

S4Y4P 

12 

Se 

M204r 

AC Coil V-104V max:AC Coil I-.40A max. ! 

22 

S4Z2P 

12 

Se 

M204t 

DC Coil V-88V max;DC Coil I-.90A max 1 

23 

S4Z4P 

12 

Se 

M204t 

AC Coil V-104V max;AC Coil I-.60A max. 

24 

S5V2P 

12 

Se 

M204d 

DC Coil V-110V max;DC Coil I-.25A max. 

25 

S5V5P 

12 

Se 

M204p 

AC Coil V-130V max;AC Coil 1- 20A max. 

26 

S5W2P 

12 

Se 

M204x 

DC Coil V-110V max;DC Coil 1-2 OA max. 

27 

S5W5P 

12 

Se 

M204x 

AC Coil V-130V max:AC Coil 1-1 2A max 

28 

S5X2P 

12 

Se 

M204v 

DC Coil V-110V max;DC Coil 1-1.4A max. 

29 

S5X5P 

12 

Se 

M204v 

AC Coil V-130V max;AC Coil I-.90A max 

30 

S5Y2P 

12 

Se 

M204r 

DC Coil V-110V max:DC Coil I-.60A max 

31 

S5Y5P 

12 

Se 

M204r 

AC Coil V-130V max;AC Coil I-.40A max. 

32 

S5Z2P 

12 

Se 

M204t 

DC Coil V-110V max;DC Coil I-.90A max. 

33 

S5Z5P 

12 

Se 

M204t 

AC Coil V-130V max:AC Coil 1- 60A max. 

34 

S6V2P 

12 

Se 

M204p 

DC Coil V-132V max,DC Coil I-.25A max. 

35 

S6V6P 

12 

Se 

M204q 

AC Coil V-156V max;AC Coil I-.20A max. 

36 

S6W2P 

12 

Se 

M204x 

DC Coil V-132V max;DC Coil I-2.0A max. 

37 

S6W6P 

12 

Se 

M204y 

AC Coil V-156V max;AC Coil 1-1.2A max. 

38 

S6X2P 

12 

Se 

M204v 

DC Coil V-132V max;DC Coil 1-1.4A max. 

39 

S6X6P 

12 

Se 

M204w 

AC Coil V-156V max:AC Coil I-.90A max 

40 

S6Y2P 

12 

Se 

M204r 

DC Coil V-132V max;DC Coil I-.60A max. 

41 

S6Y6P 

12 

Se 

M204s 

AC Coil V-156V max;AC Coil I-.40A max. 

42 

S6Z2P 

12 

Se 

M204t 

DC Coil V-132V max:DC Coil I-.90A max. 

43 

S6Z6P 

12 

Se 

M204u 

AC Coil V-156V max;AC Coil I-.60A max. 

44 

S7V2P 

12 

Se 

M204p 

DC Coil V-154V max;DC Coil I-.25A max. 

45 

S7W2P 

12 

Se 

M204x 

DC Coil V-154V max;DC Coil I-2.0A max. 

46 

S7X2P 

12 

Se 

M204v 

DC Coil V-154V max;DC Coil 1-1 4A max. 

47 

S7Y2P 

12 

Se 

M204v 

DC Coil V-154V max;DC Coil I-.60A max. 

48 

S7Z2P 

12 

Se 

M204t 

DC Coil V-154V max;DC Coil I-.90A max. 

49 

1N5555 

13 


D013 

Voltage Transient-Suppressor;PP-1 5kW,Pd-1.0W;VR-30.5V;lpp-32A;IR at VR-5 OuA. 

50 

1N5556 

13 


D013 

Voltage Transient-Suppressor;PP-1 5kW,Pd-1 0W;VR-40.3V;lpp-24A;IR at VR-5 OuA. 

51 

1N5557 

13 


D013 

Voltaae Transient-SuDDressor:PP-1,5kW,Pd-1 0W;VR-49 V;Idd- 1 9A.IR at VR-5.OuA. i 

52 

1N5558 

13 


D013 

Voltage Transient-Suppressor;PP-1,5kW,Pd-1,0W;VR-1 75V,lpp-5.7A;IR at VR-5.OuA. 

53 

1N5610 

13 


A Idy 

VZ(min#33V;IZT 1,0mA;VR30.5V;IR5.0uA;IS32A;VZ(max)47.5V. 

54 

1N5611 

13 


Aldv 

VZ(min)43.7V;IZT 1.0mA:VR40.3V;IR5.0uA:IS24A;VZ(max163 5V. 

55 

1N5612 

13 


A Idy 

VZ(min)54V;IZT 1,0mA;VR49V;IR5.0uA;IS 19A;VZ(max)78 5V. 

56 

1N5613 

13 


A Idy 

VZ(min) 19 1 V;IZT 1 OmA;VR 1 75V,IR5.0uA;IS5.7A;VZ(max)265V. | 

57 

704-34 

13 

Si 

D013 

Vrso 29V:VclamD 5 1 V;lso(leakaae)5.0uA;Pd(Deak) 1.5kW:lf surae 100A at 8.0msec. 

58 

704-34A 

13 

Si 

D013 

Vrso 29V;Vclamp 47V;lso(leakage)5.0uA;Pd(peak) 1,5kW;lf surge 100A at 8.0msec 

59 

704-34B 

13 

Si 

D013 

Vrso 29V;Vclamp 44V;lso(leakage)5.0uA;Pd(peak) 1,5kW;lf surge 100A at 8.0msec. 

60# 

CL8360 

14 


S302 

Gunn Effect Device:Frea 8.5GHz VCC7.0Vmax;lcc 120mA. 

61# 

CL8370 

14 


S302a 

Gunn Effect Device;freq 9.5GHz; Vcc 7.0V;lcc 120mA. 

62# 

CL8380 

14 


S302b 

Gunn Effect Device;freq 10.5GHz; Vcc 7.0V;lcc 120mA 

63# 

CL8390 

14 


S302b 

Gunn Effect Device:frea 11.5GHz: Vcc 7.0V:lcc 120mA. 

64# 

CL8420 

14 


M483 

Gunn Effect Device;freq 9.35GHz;Vcc8.0Vmax;lcc200mA 

65# 

CXY11A 

14 

GA 

F27h 

Gunn Effect Device;X band Po 5.0mW;Ptot 1,0W;freq8.0-12GHz. 

66# 

CXY11B 

14 

GA 

F27h 

Gunn Effect Device;X band Po 10mW;Ptot 1.0W;frea8.0-12GHz. 

67# 

CXY11C 

14 

GA 

F27h 

Gunn Effect Device;X band Po 15mW;Ptot 1 0W;freq8.0-12GHz. 

68# 

CXY1ID 

14 

GA 

F27h 

Gunn Effect Device;X band Po 20mW;Ptot 1 0W;freq8.0-12GHz. 

69# 

CXY11E 

14 

GA 

F27h 

Gunn Effect Device;X band Po 30mW;Ptot 1 0W:frea8.0-12GHz. 

70# 

CXY14A 

14 

GA 

F27h 

Gunn Effect Device; J Band; PO 5.0mW; Ptot 1.0W; freq. 12-18GHz. 

71# 

CXY14B 

14 

GA 

F27h 

Gunn Effect Device; J Band; PO lOmW; Ptot 1.0W; freq. 12-18GHz 

72# 

CXY14C 

14 

GA 

F27h 

Gunn Effect Device; J Band; PO 15mW: Ptot 1.0W; frea. 12-18GHz. 

73v 

D5784 

14 

Si§$ 


Avalanche;X Freq Band;Power Out 10mWmin;0peratmg V 70-90V;Oper.Current15-30mA,Eff 3%. 

74v 

D5784A 

14 

Si§$ 


Avalanche;X Freq.Band;Power Out 25mWmin;Operating V 70-90V;Oper.current 15-30mA;Eff.3% 

75r 

D5784B 

14 

Si§$ 


Avalanche;X Frea.Band;Power Out 50mWmin;Ooeratina V 70-90V;Ooer.Current 15-30mA;Eff.3% 

76 

D5968 

14 

Si$ 

F27g§ 

Avalanche;Freq 8.2 to 12.4GHz;Ct 500fF;Efficiency 3.0%;Power Out lOOmW 

77 

D5968A 

14 

Si$ 

F27g§ 

Avalanche;Freq 8.2 to 12.4GHz;Ct 500fF;Efficiency 4 0%;Power Out 200mW 

78 

D5968B 

14 

Si$ 

F27g§ 

Avalanche;Frea. 8.2 to 12 4GHz;Ct 500fF;Efficiencv 4.0%;Power Out 250mW. 

79 

D5968C 

14 

Si$ 

F27g§ 

Avalanche;Freq. 8.2 to 12 4GHz;Ct 500fF;Efficiency 5 0%;Poyver Out 300mW. 

80 

D5968D 

14 

Si$ 

F27g§ 

Avalanche;Freq. 8.2 to 12.4GHz;Ct 500fF;Efficiency 5 0%;Power Out 400mW. 

81 

D5968E 

14 

Si$ 

F27a§ 

Avalanche:Frea 8.2 to 12.4GHz:Ct 500fF;Efficiencv 6 0%;Power Out 500mW. 

82 

D5968F 

14 

Si$ 

F27g§ 

Avalanche;Freq 8.2 to 12 4GHz;Ct 500fF;Efficiency 7.0%;Power Out 750mW. 

83# 

DC 1100-01 

14 

Si 

F27ac 

X-Band Avalanche Diode- PO 30mWmax;80V at 75mA freq. 12 4GHz max. 

84# 

DC 1 100-03 

14 

Si 

F27ac 

X-Band Avalanche Diode; PO 30mW:80V at 75mA frea. 12 4GHz max. 

85# 

DC 1100-05 

14 

Si 

F27ac 

X-Band Avalanche Diode; PO 50mW;80V at 75mA freq. 12.4GHz max. 

86# 

DC1100-10 

14 

Si 

F27ac 

X-Band Avalanche Diode, PO 100mW;80V at 75mA freq. 12.4GHz max. 

87# 

DC1100-20 

14 

Si 

F27ac 

X-Band Avalanche Diode; PO 200mW:80V at 75mA frea 12.4GHz max. 

88# 

DC 1201A 

14 

GA 

F27ac 

X-Band Gunn Diode; PO lOmW, Vdc 7 0V at 145 mA,Freq 12GHz max. 

89# 

DC 120IB 

14 

GA 

F27ac 

X-Band Gunn Diode; PO 15mW; Vdc 7 0V at 145 mA;Freq. 12GHz max. 

90# 

DC 1201C 

14 

GA 

F27ac 

X-Band Gunn Diode; PO 20mW; Vdc 7 0V at 145mA:Frea. 12GHz max 

91# 

DC 120ID 

14 

GA 

F27ac 

X-Band Gunn Diode, PO 30mW, Vdc 7.0V at 145mA;Freq 12GHz max 

92# 

DC1201E 

14 

GA 

F27ac 

X-Band Gunn Diode, PO 50mW; Vdc 7 0V at 145mA;Freq 12GHz max 

93# 

DC 120IF 

14 

GA 

F27ac 

X-Band Gunn Diode; PO lOOmW: Vdc 7.0V at 145mA:Frea. 12GHz max 

94# 

DC1202A 

14 

GA 

F27ac 

Ku-Band Gunn Diode; PO lOmW; Vdc 6 5V at 160mA,Freq 18GHz max 

95# 

DC1202B 

14 

GA 

F27ac 

Ku-Band Gunn Diode; PO 15mW, Vdc 6 5V at 160mA,Freq 18GHz max 

96# 

DC1202C 

14 

GA 

F27ac 

Ku-Band Gunn Diode; PO 20mW: Vdc 6 5V at 160mA.Frea. 18GHz max 

97# 

DC1202D 

14 

GA 

F27ac 

Ku-Band Gunn Diode, PO 30mW, Vdc 6.5V at 160mA;Freq 18GHz max 

98 

DGA6036 

14 

Si § $ 

F27g 

Avalanche;Freq. 26 5 - 40 0GHz,Efficiency 2.0%,Power Out 30mW min;VR 50V max. 

99 

HP5082-0400 

14 

Si§ $ 

F56i 

ImDatt Diode;VBR 78V;Po 500mW;Band 8-10GHz;Efficiencv 5.8% min 

100 

HP5082-0401 

14 

Si§$ 

F5 6 j 

Impatt Diode,VBR 65V;Po 500mW;Band 10-12 4GHz;Efficiency 5.8% min 

101 

HP5082-0431 

14 

Si§$ 

F56] 

Impatt Diode;Po 100mW;Frequency 5 0-9 OGHz;Efficiency 3.5%,Volt. 110V,Cap 150fF 

102 

HP5082-0432 

14 

Si§$ 

F5 6 i 

Impatt Diode;Po 100mW;Freauencv 8.0-12GHz;Efficiencv 3 5%;Volt 90V;CaD 200fF 

103 

HP5082-0433 

14 

Si§$ 

F56j 

Impatt Diode;Po 100mW;Frequency 10-14GHz;Efficiency 3 5%;Volt. 75V;Cap 240fF 

104 

HP5082-0434 

14 

S i § $ 

S294 

Impatt Diode;Po 100mW,Frequency 5.0-9.0GHz;Efficiency 3 5%;Volt 110V,Cap 150fF 

105 

HP5082-0435 

14 

Si§$ 

S294 

Impatt Diode;Po 100mW;Freauencv 8 0-12GHz;Efficiencv 3.5%;Volt 90V;CaD 200fF. 

106 

HP5082-0436 

14 

Si§$ 

S294 

Impatt Diode;Po 100mW;Frequency 10-14GHz;Efficiency 3.5%;Volt. 75V;Cap. 240fF. 

107 

HP5082-0437 

14 

Si§$ 

F27af 

Impatt Diode,Po lOOmW,Frequency 5.0-9 OGHz;Efficiency 3 5%;Volt. 110V;Cap 150fF 

108 

HP5082-0438 

14 

Si § $ 

F27af 

ImDatt Diode.Po 100mW;Freauencv 8.0-12GHz;Efficiencv 3 5%;Volt. 90V;CaD 200fF 

109 

HP5082-0439 

14 

Si§$ 

F27af 

Impatt Diode,Po 100mW;Frequency 10-14GHz,Efficiency 3 5%,Volt. 75V,Cap 240fF 

110 

L8850 

14 

Si 

F27ab 

Avalanche oscillator diode; X BAND; RF Dower-1 Omw;VoD-100V tvD 
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12. H 

/IISCELLANEOUS DIODES SeU 1 use 


2J 

u 

DESCRIPTION 1 


LINE 

TYPE 

u 


DWG. 

TECHNICAL DATA 

No. 

No. 

s 

E 

MAT. 

No. 


1 

LM51 

14 

SiA$ 

F27ab 

Avalanche Oscillator Diode;XBand;Po 3.0mW,VB 35V;Junct Cap. 1 5pf 

2 

L8852 

14 

SiA$ 

F27ab 

Avalanche Oscillator Diode;XBand;Po 10mW,VB 35V;Junct.Cap. 1.5pf 

3 

L8853 

14 

SiA$ 

F27ab 

Avalanche Oscillator Diode.XBand;Po 20mW;VB 35V;Junct Cao. 1.5of 

4 

L8860 

14 

Si 

F27ab 

Avalanche oscillator diode, C BAND;RF POWER-10mw,Vop 12ov typ 

5 

L8861 

14 

Si 

F27ab 

Avalanche oscillator diode; C BAND; RF Power-50 mw;Vop 12ov typ 

6 

L8862 

14 

Si 

F27ab 

Avalanche oscillator diode; C BAND. RF Power 100mw;VoD 12ov tVD 

7 

L8870 

14 

Si 

F27ab 

Avalanche oscillator diode; Ku BAND;RF Power 10mw;Vop 75v typ. 

8 

L8871 

14 

Si 

F27ab 

Avalanche oscillator diode, Ku BAND;RF Power 50mw;Vop 75v typ. 

9 

L8872 

14 

Si 

F27ab 

Avalanche oscillatr diode; Ku BAND;RF Power 100mw;VoD 75v tVD 

10 

MA4980 

14 

Si 

S328 

S-Band,Aval Oscill ;Freq 8.2-12.4GHz;PO 10mW;EFF 1.0% typ;Volt.70-100V typ;Cur.20mA typ 

1 1 

MA4984 

14 

Si 

S328 

S-Band,Aval.Oscill.,Freq. 8.2-1 2 4GHz;P0 250mW,EFF 4.5% typ;Volt 70-100V typ;Cur.90mA typ 

12 

MA4985 

14 

Si 

S328 

X-Band.Aval.Oscill.:Frea 12.4-18.0GHz.PO 100mW;EFF. 3.5% tVD;Volt 45-75V tvD;Cur70mA tVD 

13 

MA4986 

14 

Si 

S328 

S-Band,Aval Oscill ;Freq. 8 2-1 2.4GHz,PO 50mW;EFF 2 0% typ;Volt.70-100V typ;Cur30mA typ 

14 

MA4987 

14 

Si 

S328 

S-Band,Aval.Oscill ;Freq 8 2-12.4GHz;PO 100mW,EFF. 3 5% typ;Volt.70-100V typ;Cur.50mA typ 1 

15 

MA4988 

14 

Si 

S328 

X-Band,Aval Oscill.;Frea. 12.4-18 0GHz;P0 10mW:EFF. 1.0% tvD;Volt 45-75V tvo;Cur 30mA tVD. 

16 

MA4989 

14 

Si 

S328 

X-Band,Aval.Oscill.,Freq. 12 4-18.0GHz,PO 50mW,EFF. 2 0% typ;Volt 45-75V typ;Cur 55mA typ. 

17 

MA4992 

14 

Si 

S328 

Ku-Band,Aval Oscill ;Freq. 18.0-26 OGHz;PO 10mW;EFF 75% typ;Volt 30-50V typ;Cur50mA typ 

18 

MA4998 

14 

Si 

S328 

Ku-Band.Aval Oscill.:Frea 18 0-26 OGHz;PO 50mW;EFF. 1.5% tVD.Volt 30-50V tVD;Cur 100mA tVD 

19 

MA49010 

14 

Si 

S328 

S-Band,Aval.Oscill ;Freq 8 2-12 4GHz;PO 500mW;EFF 5 5% typ,Volt 70-100V typ;Cur 130mA typ 

20 

MA49012 

14 

Si 

S328 

S-Band,Aval Oscill ;Freq 8.2-12.4GHz;PO 750mW;EFF 6 0% typ;Volt 70-100V typ.Cur. 140mA typ 

21 

MA49020 

14 

Si 

S328 

X-Band.Aval.Oscill .Frea. 1 2 4-18.0GHz;PO 250mW;EFF 4 5% tvo;Volt 45-75V tVD.Cur. 120mA tVD 

22 

MA49021 

14 

Si 

S328 

X-Band,Aval.Oscill ;Freq. 12 4-18.0GHz,PO 500mW;EFF. 6.0% typ;Volt.45-75V typ,Cur. 135mA typ 

23 

MA49030 

14 

Si 

S328 

Ku-Band,Aval OscilL.Freq. 18.0-26.0GHz;PO 100mW,EFF 2.5% typ;Volt.30-50V typ;Cur. 150mA typ 

24 

MA49040 

14 

Si 

S328 

Avalanche Oscillator, Frea,26-40GHz;P0 10mW,EFF 50% tVD.Volt.20-35V tVD.Cur 120mA tVD 1 

25 

MA49041 

14 

Si 

S328 

Avalanche Oscillator, Freq;26-40GHz;PO 50mW;EFF 1 0% typ,Volt 20-35V typ,Cur.250mA typ 

26 

MA49104 

14 

GA 

M465 

Gunn Diode;Freq 3.0-12.4GHz,PO 10mW;Volt. 12Vdc max;Current 300mA max. 

27 

MA49105 

14 

GA 

M465 

Gunn Diode,Frea 8.0-12 4GHz;PO 25mW.Volt 12Vdc max.Current 400mA max 

28 

MA49106 

14 

GA 

M465 

Gunn Diode,Freq 8.0-12.4GHz;PO 50mW;Volt. 12Vdc max;Current 500mA max 

29 

MA49107 

14 

GA 

M465 

Gunn Diode,Freq 8.0-12.4GHz;PO 100mW;Volt. 12Vdc max;Current 900mA max. 

30 

MA491 12 

14 

GA 

F27a 

Gunn Diode,Frea 8.0-12.4GHz;PO 10mW;Volt 1 2Vdc max.Current 300mA max. 

31 

MA49114 

14 

GA 

F27a 

Gunn Diode,Freq 8 0-12.4GHz;PO 50mW;Volt 12Vdc max;Current 500mA max 

32# 

MD0232 

14 

GA 

F27ab 

X Band Gunn Diode; 5.0mWmin,7.0Volt;130mA Operating 

33# 

MD0233 

14 

GA 

F27ab 

X-Band Gunn Diode.10 OmW min:7.0Volt; 130mA ODeratina. 

34# 

MD0234 

14 

GA 

F27ab 

X-Band Gunn Diode,15 OmW min;7 OVolt; 130mA Operating 

35# 

MD0235 

14 

GA 

F27ab 

X-Band Gunn Diode,20 OmW min;7 OVolt; 130mA Operating. 

36y 

MD632 

14 

Si 

F27aa 

Thermal Res 25°C/W.Oscillator Threshold Volt.250V;RF outDut Power 50-100W.Cao 8.0of. 

37 

MS801X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche,Min.Power Output(CW) 10mW,Typ. Current-10 to 1 5mA;Typ.Volt-35 to 70V 

38y 

MS802A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode,8 to 10GHz;Pout 20mW mm CW 

39y 

MS802B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;10 to 12GHz;Pout 20mW min. CW 

40 

MS802X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche,Min Power Output(CW)20mW;Typ. Current-10 to 1 5mA;Typ Volt-35 to 70V 

41 

MS803X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche,Min power output (CW) 30mW;Typ current-10 to 15mA;typ volt -35 to 70V 

42 

MS804X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche,Min Dower output (CW) 75mW;Tvp. current-15 to 30mA;tvp volt -35 to 70V 

43y 

MS805A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;8 to 10GHz;Pout lOOmW min CW 

44y 

MS805B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode,10 to 12GHz,Pout lOOmW min CW 

45 

MS805X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche,Min power output (CW) 100mW;Tvp. current-15 to 30mA;tvo volt -35 to 70V. 

46y 

MS806A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;8 to 10GHz;Pout 200mW min. CW 

47y 

MS806B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode,10 to 12GHz;Pout 200mW min CW 

48 

MS806X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche,Mm power output (CW) 200mW;Tvp current-25 to 50mA;tvo volt -50 to 70V 

49 

MS807X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche,Min power output (CW) 300mW;Typ. current-25 to 60mA,typ volt -50 to 70V 

50 

MS808X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche;Min power output (CW) 400mW;Typ current-25 to 60mA;typ volt -50 to 70V 

5 It 

MS809A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode.8 to 10GHz;Pout 500mW mm CW 

52y 

MS809B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;10 to 12GHz;Pout 500mW mm CW 

53 

MS809X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche;Min power output (CW) 500mW,Typ current-25 to 60mA,typ volt -50 to 70V 

54y 

MS810A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode.8 to lOGHz.Pout 50mW mm CW 

55y 

MS810B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;10 to 12GHz;Pout 50mW min. CW 

56y 

MS81 1A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;8 to 10GHz;Pout 1 0W mm. CW 

57t 

MS81 IB 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode:10 to 12GHz:Pout 1.0W min CW 

58t 

MS812A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;8 to 10GHz;Pout 2.0W mm. CW 

59t 

MS812B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;10 to 12GHz;Pout 2.0W min CW 

60t 

MS813A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;8 to 10GHz;Pout 4.0W min CW 

6 1 T 

MS813B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;10 to 12GHz;Pout 4.0W min CW 

62y 

MS831A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;4 to 6GHz;Pout 20mW mm CW 

63t 

MS831B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;6 to 8GHz;Pout 20mW min. CW 

64t 

MS832A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;4 to 6GHz;Pout 50mW min CW 

65t 

MS832B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;6 to 8GHz;Pout 50mW mm CW 

66t 

MS833A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;4 to 6GHz;Pout lOOmW mm CW 

67t 

MS833B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;6 to 8GHz;Pout lOOmW mm. CW 

68t 

MS834A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;4 to 6GHz;Pout 200mW min CW 

69t 

MS834B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode.6 to 8GHz;Pout 200mW min. CW 

70y 

MS835A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;4 to 6GHz,Pout 500mW min CW 

7 1 T 

MS835B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;6 to 8GHz;Pout 500mW mm CW 

72t 

MS836A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode:4 to 6GHz;Pout 1 0W mm CW 

73t 

MS836B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;6 to 8GHz;Pout 1.0W min. CW 

74t 

MS8.37A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;4 to 6GHz;Pout 2.0W mm. CW 

75t 

MS837B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode,6 to 8GHz;Pout 2.0W min. CW 

76t 

MS838A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode,4 to 6GHz;Pout 4 0W min. CW 

77t 

MS838B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;6 to 8GHz;Pout 4.0W mm. CW 

78 

MS851X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche;Min.Power Outout(CW)lOmW.Tvo. Current-10 to 15mA;Tvo.Volt-35 to 70V 

79y 

MS852A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode; 12 to 15GHz;Pout 20mW mm CW 

80t 

MS852B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode; 15 to 18GHz;Pout 20mW min CW 

81 

MS852X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche;Min.Power Outout(CW)20mW;Tvo Current-10 to 15mA;Tvo Volt-35 to 70V. 

82 

MS853X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche,Min.Power Output(CW) 30mW;Typ Current 10 to 15mA;typVolt 35 to 70V 

83 

MS854X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche,Min power output (CW) 75mW;Typ. current-15 to 30mA;typ volt -35 to 70V 

84t 

MS855A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode:12 to 15GHz;Pout lOOmW min CW 

85t 

MS855B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;15 to 18GHz;Pout lOOmW min CW 

86 

MS855X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche, Mm power output (CW) 100mW;Typ. current -15 to 30mA;Typ. volt -35 to 70V. 

87t 

MS856A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode.12 to 15GHz;Pout 200mW min CW 

88y 

MS856B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode; 15 to 18GHz;Pout 200mW min CW 

89 

MS856X 

14 

GA 

F27d 

Avalanche;Min power output (CW) 200mW;Typ. current-25 to 50mA;typ volt -50 to 70V 

90t 

MS857A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode:12 to 15GHz;Pout 50mW min. CW 

91t 

MS857B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;15 to 18GHz;Pout 50mW mm. CW 

92t 

MS858A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;12 to 15GHz;Pout 500mW min CW 

93t 

MS858B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode; 15 to 18GHz:Pout 500mW mm. CW 

94t 

MS859A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;12 to 15GHz;Pout 1.0W min. CW 

95t 

MS859B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;15 to 18GHz;Pout 1.0W mm. CW 

96t 

MS871A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;18 to 22GHz:Pout 20mW min. CW 

97t 

MS871B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;22 to 26GHz;Pout 20mW min. CW 

98y 

MS872A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;18 to 22GHz;Pout 50mW min. CW 

99t 

MS872B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;22 to 26GHz:Pout 50mW min. CW 

IOOt 

MS873A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode; 18 to 22GHz;Pout lOOmW min. CW 

1 0 1 T 

MS873B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;22 to 26GHz;Pout lOOmW min. CW 

102t 

MS874A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode; 18 to 22GHz;Pout 200mW min CW 

103t 

MS874B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;22 to 26GHz;Pout 200mW min. CW 

104t 

MS891A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;26 to 33GHz;Pout 20mW mm. CW 

105t 

MS891B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;33 to 40GHz;Pout 20mW min. CW 

106t 

MS892A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;26 to 33GHz;Pout 50mW min. CW 

107t 

MS892B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;33 to 40GHz;Pout 50mW min. CW 

108y 

MS893A 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode.26 to 33GHz;Pout lOOmW min. CW 

109t 

MS893B 

14 

GA 

F27d 

Avalanche Diode;33 to 40GHz;Pout lOOmW min CW 

110 

PG0112X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout 4 OmW min.Vin 40V max. 
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IN ORDER OF (1) USE 
and (2) TYPE No. 


12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No. 




TYPE 

No. 


DESCRIPTION 


MAT. 


DWG. 

No. 


TECHNICAL DATA 


1 

2 

3 

PG0113X 

PG0114X 

PG0115X 

14 

14 

14 


F27d 

F27d 

F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout lOmW min;Vin 40V max 

X Band Avalanche Oscillator;Pout 20mW rmn;Vm 40V max. 

X Band Avalanche Oscillator;Pout 30mW mimVin 40V max. 

4 

PG0122X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout 4.0mW min;Vin 60V max. 

5 

PG0123X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout lOmW min;Vin 60V max. 

6 

PG0124X 

14 


F27d 

X Band Avalanche OscillatorPout 20mW min:Vin 60V max. 

7 

PG0125X 

14 


F27d 

X Band Avalanche bscillator;Pout 30mW min;Vin 60V max. 

8 

PG0132X 

14 


"27d 

X Band Avalanche pscillator;Pout 4.0mW min;Vin 80V max. 

9 

PG0133X 

14 


"27d 

X Band Avalanche pscillator;Pout lOmW min:Vin 80V max. 

10 

PG0134X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout 20mW min;Vin 80V max. 

11 

PG0135X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout 30mW min;Vin 80V max. 

12 

PG0142X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout 4.0mW min;Vin 100V max. 

13 

PG0143X 

14 


F27d 

X Band Avalanche pscillator;Pout lOmW min;Vin 100V max. 

14 

PG0144X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout 20mW min;Vin 100V max. 

15 

PG0145X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Qscillator;Pout 30mW mm:Vin 100V max. 

16 

PG0152X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Qscillator;Pout 4.0mW min;Vin 120V max. 

17 

PG0153X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout lOmW min;Vin 120V max. 

18 

PG0154X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator'Pout 20mW min.Vin 120V max 

19 

PG0155X 

14 


F27d 

X Band Avalanche Oscillator;Pout 30mW min;Vin 120V max 

20t# 

S3019 

14 

Si 


Impatt Diode; Pout 500mW;Fout 8.5G to 12.4GHz; Vop 70 to 90V; lop 110mA. 

_21t# 

S3020 

14 

GA_ . 


Gunn Diode; Pout 150mW; Fout 10.5G to 12.0GHz; Vod 8.0 to 13V; loo 500mA. 

224:# 

S8201 

14 

GA 


Gunn Diode; Pout §##MW;Fout 8.5G to 10.5GHz;Vop 7.0 to 13V;lop 400mA. 

234 

VA021AN 19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 1QmW;Freq 12.4-18GHz;Typ volt 60V;Typ Current 24mA;Typ efficiency .70% 

24t 

VA021AN21 

14 

Si 

F56r 

ImDatt Diode;Pout l0mW;Frea.12.4-18GHz;TvD volt 60 V;Tvd current 24mA;TvD efficiency .70%. 

254 

VA021BN19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 25mW,Freq 12.4-18GHz;Typ volt 63V;Typ current 26mA;Typ efficiency 1 5% 

26t 

VA021BN21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 25mW;Freq 12.4-18GHz;Typ volt 63V;Type current 26mA;Typ efficiency 1.5%. 

27t 

VA022CN19 

14 

Si 

F27t 

ImDatt Diode;Pout 50mW:Frea 12.4-1 8 GHz;Tvd volt 64 V;Tvd current 38mA:TvD efficiency 2.0%. ! 

284 

VA022CN21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 50mW;Freq 12 4-18GHz;Typ Volt 64V;Typ current 38mA;Typ Efficiency 2.0%. 

29r 

VA022DN19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 100mW;Freq 12.4-18GHz;Typ volt 65V,Typ current 46mA;Typ efficiency 3.4% 

30t 

VA022DN21 

14 

Si 

F56r 

ImDatt Diode;Pout 100mW;Frea 12.4-1 8 GHz:Tvd volt 65 V:Tvd current 46mA:TvD efficiencv 3.4%. 

31Y 

VA022EN19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 200mW;Freq 12 4-18GHz;Typ volt 69V;Typ current 60mA;Typ efficiency 5.0%. 

32V 

VA022EN21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 200mW;Freq 12.4-18GHz;Typ volt 69V;Typ current 60mA;Typ efficiency 5.0%. 

33v 

VA023F1N19 

14 

Si 

F27t 

ImDatt Diode;Pout 300mW;Frea 12 4-1 5 GHz:Tvd Volt 70 V;Tvd Current 85mA:Tvo efficiencv 5.1%. 

34v 

VA023F1N21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 300mW;Freq 12 4-15GHz;Typ volt 70V;Typ current 35mA;Typ efficiency 5.1%. 

35v 

VA023F2N19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 300mW,Freq 15-18GHz,Typ volt 65V,Typ current 92mA,Typ efficiency 5.1%. 

36t 

VA023F2N21 

14 

Si 

F56r 

Imoatt Diode;Pout 300mW:Frea 15-18 GHz;Tvd volt 65 V;Tvd current 92mA;TvD efficiencv 5.1% 

37y 

VA023G1N19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 400mW;Freq 12.4-15GHz;Typ volt 72V;Typ current 91mA;Typ efficiency 6.1%. 

38V 

VA023G1N21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 400mW;Freq 12.4-15GHz;Typ volt 72V;Typ current 91mA;Typ efficiency 6.1% 

39t 

VA023G2N19 

14 

Si 

F27t 

ImDatt Diode:Pout 400mW.Frea 15-18 GHz:Tvd volt 66 V;Tvd current 101mA;Tvo efficiencv 6.1%. 

40y 

VA023G2N21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 400mW;Freq 15-18GHz;Typ volt 66V;Typ current 101mA;Typ efficiency 6.1%. 

41 v 

VA023H1N19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 500mW;Freq 12.4-15GHz;Typ volt 74V;Typ current 99mA;Typ efficiency 6.8%. 

42v 

VA023H1N21 

14 

Si 

F56r 

ImDatt Diode:Pout 500mW;Frea.12.4-1 5 GHz;Tvd volt 74 V;Tvd current 99mA;TvD efficiencv 6.8%. 

43v 

VA023H2N19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 500mW,Freq 15-18GHz;Typ volt 67V;Typ current 1 10mA;Typ efficiency 6.8%. 

44y 

VA023H2N21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 500mW;Freq 15-18GHz;Typ volt 67V;Typ current 1 10mA;Typ efficiency 6.8% 

45y 

VA031AN19 

14 

Si 

F27t 

ImDatt Diode;Pout 10mW:Frea 6 0-8.0 GHz:Tvd volt 100 V:Tvd current 13mA:TvD efficiencv .80%. 

46t 

VA031AN20 

14 

Si 

F27am 

Impatt Diode;Pout 10mW;Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 100V;Typ current 13mA;Typ efficiency .80% 

47y 

VA031AN21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 10mW;Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 100V;Typ current 13mA;Typ efficiency .80%. 

48y 

VA031AN22 

14 

Si 

F56s 

Imoatt Diode;Pout 10mW:Frea 6.0-8.0 GHz;Tvd volt 100 V;Tvd current 13mA;TvD efficiencv .80%. 

49t 

VA031BN19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode.Pout 25mW,Freq 6 0-8.0GHz;Typ volt 105V;Typ current 17mA;Typ efficiency 1.4%. 

50v 

VA031BN20 

14 

Si 

F27am 

Impatt Diode;Pout 25mW;Freq 8.0GHz;Typvolt. 105V;Typ.current 17mA;Typ. efficiency 1.4%. 

5 1 v 

VA031BN21 

14 

Si 

F56r 

ImDatt Diode;Pout 25mW:Frea 6.0-8.0 GHz;Tvd volt 105 V:Tvd current 17mA;Tvo efficiencv 1.4%. 

52y 

VA031BN22 

14 

Si 

F56s 

Impatt Diode,Pout 25mW;Freq 6 0-8 0GHz;Typ volt 105V;Typ current 17mA;Typ efficiency 1.4%. 

53t 

VA032CN19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 50mW;Freq.6.0-8.0GHz;Typ volt 100V;Typ current 18mA;Typ efficiency 2.8%. 

54t 

VA032CN20 

14 

Si 

F27am 

Imoatt Diode;Pout 50mW;Frea.6.0-8.0GHz:tVD volt 100 V:Tvd current 18mA;Tvo efficiencv 2.8%. 

55v 

VA032CN21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 50mW;Freq 6 0-8.0GHz;Typ volt 100V;Typ current 18mA;Typ efficiency 2.8%. 

56y 

VA032CN22 

14 

Si 

F56s 

Impatt Diode;Pout 50mW;Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 100V;Typ current 18mA;Typ efficiency 2.8% 

57t 

VA032DN19 

14 

Si 

F27t 

ImDatt Diode;Pout 10QmW;Frea.6.0-8.0GHz:tvD volt 105 V:Tvd Current 25mA;Tvo efficiency 3.8%. 

58v 

VA032DN20 

14 

Si 

F27am 

Impatt Diode,Pout 100mW;Freq.6.0-8.0GHz;Typ volt 105V;Typ current 25mA,Typ efficiency 3 8%. 

594 

VA032DN21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 100mW;Freq 6.0-8.OGHz.Typ Volt 105V;Typ Current 25mA;Typ efficiency 3.8%. 

60v 

VA032DN22 

14 

Si 

F56s 

ImDatt Diode;Pout 100mW;Frea 6.0-8.0 GHz;Tvd volt 105V;Tvo current 25mA:Tvo efficiencv 3.8%. 

61 v 

VA032EN19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 200mW;Freq.6.0-8.0GHz;Typ volt 110V;Typ current 33mA;Typ efficiency 5.5%. 

62v 

VA032EN20 

14 

Si 

F27am 

Impatt Diode;Pout 200mW;Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 110V;Typ current 33mA;Typ efficiency 5 5% 

63t 

VA032EN21 

14 

Si 

F56r 

ImDatt Diode;Pout 200mW;Frea 6.0-8.0 GHz;Tvd volt 110 V;Tvd current 33mA;TvD efficiencv 5.5% 

64y 

VA032EN22 

14 

Si 

F56s 

Impatt Diode;Pout 200mW;Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 110V;Typ current 33mA;Typ efficiency 5.5%. 

65y 

VA033FN19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 300mW,Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 100V;Typ current 65mA;Typ efficiency 4.6% 

66y 

VA033FN21 

14 

Si 

F56r 

ImDatt Diode:Pout 300mW;Frea 6.0-8.0 GHz:Tvd volt 100 V;Tvd current 65mA;TvD efficiencv 4.6%. 

67y 

VA033GN19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode,Pout 40dmW;Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 105V;Typ current 71mA;Typ efficiency 5.4%. 

68t 

VA033GN21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 400|mW;Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 105V;Typ current 71mA;Typ efficiency 5.4%. 

69y 

VA033HN19 

14 

Si 

F27t 

ImDatt Diode;Pout 50QmW;Frea 6.0-8.0 GHz;Tvd volt 110 V:Tvd current 80mA;TvD efficiencv 5.7%. 

70v 

VA033HN21 

14 

Si 

F56r 

Impatt Diode;Pout 500lmW;Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 110V;Typ current 80mA;Typ efficiency 5 7% 

71 v 

VA034JN 19 

14 

Si 

F27t 

Impatt Diode;Pout 750lmW;Freq 6.0-8.0GHz;Typ volt 120V;Typ current 100mA;Typ efficiency 6.3% 

72w 

VA034KN19 

14 

Si 

F27t 

Imoatt Diode:Pout 1.0W:Frea.6.0-8.0GHz:TvD volt 125 V:Tvd current 112mA;Tvo efficiencv 7.0% 

73# 

X6A71 

14 

Si 

F27d 

J-Band Oscill.;Aval. Diqdes;Freq.range 5.5-8GHz;Pout 30mW min;Vr 130V max;lr 2.0mA mm. 

74# 

X6A72 

14 

Si 

F27d 

J-Band Oscill.;Aval. Diqdes;Freq.range 5 5-8GHz;Pout 60mW min;Vr 130V max;lr 2.0mA min. 

75# 

X6A73 

14 

Si 

F27d 

J-Band Oscill..Aval. Diodes;Frea.ranae 5.5-8GHz;Pout 90mW min;Vr 130V max;lr 2.0mA min 

76# 

X6A74 

14 

Si 

F27d 

J-Band Oscill ;Aval Diodes;Freq.range 5 5-8GHz;Pout 140mW min;Vr 130V max.lr 2.0mA min 

77 

X6A100 

14 


F27u 

X Band Oscillators, Avalanche Diodes;freq range 8-12GHz;Vr-1 10max;lr 10mA min. 

78 

X6A101 

14 


F27u 

X Band Oscillators, Avalanche Diodes;frea ranae 8-12GHz;Vr-110max;lr 10mA min 

79 

X6A102 

14 


F27u 

X Band Oscillators, Avalanche Diodes;freq range 8-12GHz;Vr-1 10max;lr 10mA min. 

80 

X6A103 

14 


F27u 

X Band Oscillators, Avalanche Diodes;freq range 8-12GHz;Vr-110max;lr 10mA min. 

81 

X6A104 

14 


F27u 

X Band Oscillators. Avalanche Diodes;frea ranae 8-12GHz;Vr-1 10maX;lr 20mA min. 

82 

X6A105 

14 


F27u 

X Band Oscillators, Avalanche Diodes.freq range 8-12GHz,Vr-1 10max,lr 30mA min. 

83 

X6A106 

14 


F27u 

X Band Oscillators, Avalanche Diodes;freq range 8-12GHz;Vr-220max,lr 40mA min. 

84 

X6A107 

14 


F27u 

X Band Oscillators. Avalanche Diodes;frea ranae 8-12GHz;Vr-220max;lr 50mA min 

85y 

A4S360J 

15 

Si 

F27ah 

Cap 5 5pfmax,VBR 75-110V;Carrier Lifetime400ns max;Trans.time 600psmax;0utput Freq. 2 0GHz. 

86y 

A4S360K 

15 

Si 

MS356 

Cap 5.5pfmax;VBR 75-110V;CarrierLifetime400nsmax;Trans.time600ps max;Output Freq2 0GHz 

87y 

A4S370I 

15 

Si 

F56d 

Cao 3 5Dfmax;VBR 40-60V;Carrier Lifetimel50ns max;Trans.time200Dsmax;0utDut Frea. 6.0GHz. 

88y 

A4S370J 

15 

Si 

F27ah 

Cap 3.5pfmax;VBR 40-60V;Carrier Lifetimel50nsmax;Trans.time200psmax;Output Freq. 6.0GHz 

89y 

A4S375I 

15 

Si 

F56p 

Cap 1 3pfmax;VBR 20-40V;Carrier Lifetime60ns max;Trans.time 120psmax,Output Freq. 10GHz. 

90y 

A4S375J 

15 

Si 

F27ah 

CaD 1 3Dfmax;VBR 20-40V,Carrier Lifetime 60nsmax;Trans time.1 20 ds max;OutDut Frea. 10GHz 

91# 

CXY13D 

15 

GA 

F27h 

Gunn effect device; PO 25mW; Pd 1 3W;Freq. 8 0 GHz-12GHz 

92# 

CXY13E 

15 

GA 

F27h 

Gunn effect device;Po 35mW;Pd 1.3W;Freq 8.0GHz-12GHz 

93 

DVB6100A 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 15V min;Ci 250of - 500of at 6.0V;Carrier lifetime lOnS min;Frea. 400GHz min. 

94 

DVB6100B 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 15V min;Cj 500pf -I.Opf at 6.0V;Carrier lifetime lOnS min;Freq 400GHz min 

95 

DVB6100C 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 15V min,Cj I.Opf -1.5pf at 6.0V;Carrier lifetime lOnS min;Freq. 400GHz min 

96 

DVB6101A 

15 

Si§$ 

F27a 

VB 30V min;Ci .250of -.500Df at 6 OV;Carrier lifetime lOnS min;Frea. 400GHz min. ! 

97 

DVB6101B 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 30V min;Cj 500pf -.750pf at 6 OV,Carrier lifetime lOnS min;Freq. 400GHz min 

98 

DVB6101C 

15 

Si§ $ 

F27g 

VB 30V min;Cj 750pf -I.Opf at 6.0V;Carrier- lifetime lOnS min;Freq. 400GHz min. 

99 

DVB6101D 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 30V min.Cj 1 ODf -1 25Df at 6 OV;Carrier lifetime lOnS min;Frea. 400GHz min. 

100 

DVB6101E 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 30V min.Cj 1 25pf -1.5pf at 6.0V;Carrier lifetime lOnS min,Freq 400GHz min. I 

101 

DVB6102A 

15 

Si § $ 

F27g 

VB 45V min;Cj 500pf -I.Opf at 6 OV;Carrier lifetime 25nS min;Freq. 300GHz min. 

102 

DVB6102B 

15 

Si§$ 

F27a 

VB 45V min.Ci 1 ODf -1.5Df at 6 OV:Carrier lifetime 25nS min.Frea 300GHz min. 

103 

DVB6102C 

15 

Si § $ 

F27g 

VB 45V min;Cj 1.5pf -2 Opf at 6 OV;Carrier lifetime 25nS min;Freq 300GHz min. 

104 

DVB6102D 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 45V min.Cj 2.0pf -3.0pf at 6.0V,Carrier lifetime 25nS min;Freq 300GHz min. 

105 

DVB6103A 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 60V min.Ci 500Df -1 ODf at 6.0V;Carrier lifetime 60nS min;Frea. 200GHz min. 

106 

DVB6103B 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 60V min.Cj I.Opf -1.5pf at 6 OV;Carrier lifetime 60nS min;Freq 200GHz min. 

107 

DVB6103C 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 60V min;Cj 1.5pf -2 Opf at 6 OV.Carrier lifetime 60nS min;Freq. 200GHz min. 

108 

DVB6103D 

15 

Si§$ 

F27a 

VB 60V min.Ci 2.0Df -3 ODf at 6.0V:Carrier lifetime 60nS min;Frea 200GHz min. 

109 

DVB6104A 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 75V min.Cj 1.5pf -3 5pf at 6 0V;Carner lifetime lOOnS min;Freq 150GHz min 

1 10 

DVB6104B 

15 

Si§ $ 

F27a 

VB 75V min.Ci 3 5Df -5 5Df at 6.0V;Carrier lifetime lOOnS min;Frea. 150GHz min 


596 


D.A.T.A 


SYMBOLS AND CODES 
EXPLAINED IN INTERPRETER 


596 






12. MISCELLANEOUS DIODES 



U 

JJ 

DESCRIPTION 


LINE 

TYPE 

Ir 


DWG. 

TECHNICAL DATA 

No. 

No. 

s 

E 

MAT. 

No. 


1 

DVB6104C 

15 

Si§$ 

F27g 

VB 75V min;Cj 5 5pf -7 5pf at 6 OV,Carrier lifetime lOOnS min,Freq 150GHz min 

2 

DVB6104D 

15 

Si § $ 

F27g 

VB 75V min;Cj 7 5pf -lOpf at 6.0V,Carrier lifetime lOOnS mm;Freq 150GHz min 

3r 

GC251 1 

15 

Si 

F27an 

Snao time 70 ds max;VB 10Vmin:Ci at OVdMHzl 500of.800Df:Rs 1.50max 

44 

GC2512 

15 

Si 

F27an 

Snap Time 70ps max.VB 10Vmin;Cj at 0V(1 MHz)800pf-1.1nf;Rs 1 Oftmax. 

54 

GC2521 

15 

Si 

F27an 

Snaptime 70ps max;VB 20Vmin;Cj at oV(1 MHz)500ff-800ff;Rs 900mflmax 

64 

GC2522 

15 

Si 

F27an 

Snaptime 70 ds max;VB 20Vmin,Ci at 0V( 1 MHz)800ff-1 1pf;Rs 700m0max. 

74 

GC2531 

15 

Si 

F27an 

Snaptime 30ps max,VB 30Vmin;Cj at oV(1 MHz)500ff-800ff;Rs 800mflmax 

84 

GC2532 

15 

Si 

F27an 

Snaptime 80ps max,VB 30Vmin;Cj at oV(1 MHz)800ff-1.1 pf;Rs 600mflmax. 

94 

GC2541 

15 

Si 

F27an 

Snaotime IOOds max.VB 40Vmin.Ci at oV(1 MHz)500ff-800ff:Rs 700mnmax. 

104 

GC2542 

15 

Si 

F27an 

Snaptime lOOps max;VB 40Vmin;Cj at oV(IMHz) 800ff-1.1 pf;Rs 600m0max 

1 1 

GC3202 

15 

Si 

F49a 

Varactor.Snaptime 8.0ns max;Vb 180Vmin;Po 24W,Fo 500MHz max;Cj at 6.0V.1 OMHz 25pF max. 

12 

GC3203 

15 

Si 

F49a 

Varactor;SnaDtime 1 Ons max;Vb 80Vmin.Po 20W;fo 1 2GHz max:Ci at 6.0V. 1 OMHz 12 dF max. 

13 

GC3204 

15 

Si 

F27w 

Varactor.Snaptime 650ps max.Vb 80Vmin;Po 6.0W;fo 2.5GHz max.Cj at 6.0V,1.0MHz 6.0pF max. 

14 

GC3205 

15 

Si 

F27w 

Varactor;Snap Time 300ps max;Vb 45V min;Po 2 5W,fo 5 OGHz max.Cjat 6 0V,1.0MHz 3.0pF max 

15 

GC3206 

15 

Si 

F27w 

Varactor;SnaDtime 150 ds max.Vb 40Vmin.Po 1.5W;fo 8.0GHz max.Ci at 6.0V, 1 OMHz 2 OdF max. 

16 

GC3207 

15 

Si 

F27w 

Varactor;Snaptime 120ps max;Vb 35Vmin;Po 1.0W;fo 12GHz max,Cj at 6.0V,1.0MHz 1 OpF max j 

17 

GC3208 

15 

Si 

F27w 

Varactor;Snaptime 100ps;Vb 25Vmin;Po 500mW,fo 18GHz max;Cj at 6 0V,1 OMHz 600fF max 

18 

GC3209 

15 

Si 

FIOz 

Varactor.SnaDtime 80os;Vb 6 OVmin;Po lOOmW.fo 24GHz max:Ci at 6.0V. 1 OMHz 300fF max 

19 

HP5082-0299 

15 


A263 

For UHF to X Band;VBR 50V min;transition time 200ps max,Cap 4 5pf max. 

20 

HP5082-0310 

15 


F56g 

For S-C-K-Ku Bands;PO 400mWmin,fo 6 0GHz,VBR60Vmax;transition timel60psmax;Cap3.5pf max 

21 

HP5082-0320 

15 


F56a 

For S-C-X-Ku Bands;PO 225mWmin.fo 10GHz.VBR40Vmax;transition time 75osmax;CaDl 3of max. 

22 

HP5082-0335 

15 


F27d 

For S-C-X-Ku Bands;PO 30mWmin;fo 16GHz,VBR30Vmax;transition time 60ps max,Cap700ff max. 

23 

HP5082-0360 

15 


S268 

For S-C-X-Ku Bands;VBR 110V max;Cap 5.5pf max;transition time 360ps max 

24y 

HP5082-0365 

15 


F27d 

For S-C-X-KU Bands;VBR 110V max;CaD 5 5 of max;Transition time 360 os max. 1 

25 

HP5082-0370 

15 


F56g 

For S-C-X-Ku Bands;VBR 60V max.Cap 3 5pf max;transition time 160ps max 

26 

HP5082-0375 

15 


F56g 

For S-C-X-Ku Bands;VBR 40V max.Cap 1 3pf max;transition time 75ps max 

27 

HP5082-0386 

15 


F27d 

For S-C-X-Ku Bands;VBR 30V max:CaD 700ff max.transition time 60 ds max. 

284# 

S3015A 

15 

Si 

F27e 

Carrier lifetime 15ns;Vb 30V,Ct 1 3pF;Fin 840MHz at Pin 1 0W;Fout 7560MHz at Pout 80mW 

294# 

S3015B 

15 

Si 

F56b 

Carrier lifetime 15ns;Vb 30V;Ct 1 3pF;Fin 470MHz at Pin 1 0W;Fout 11 28GHz at Pout IlmW ! 

30# 

ZC0300 

15 

# 

S268 

Fin 200MHz at Pm 15W:Fout 2.0GHz Pout 2 0W:RJC20°c/w.Ctot 2.5-6.5 dF;VR75. 

31# 

ZC0310 

15 

# 

F56g 

Fin 600 MHz at Pin 4 0W;Fout 6.0GHz at Pout 400mW;RJC 30° C/W,Ctot 1 9-3.5PF;VR40 

32# 

ZC620 

15 

# 

Z60 

Fin 2 5GHz at Pin 1 0W;Fout 10GHz at Pout 250mW;RJC40°c/w;Ctot 6-T.0pF;VR35 

33 

40598A 

16 

GA 

M437 

IF 50mA;VR 2 OV,Radiant Po 1 6mW;Response 9300anq;VF1.4V 

34 

40736R 

16 

GA 

M512 

IFM 1 5A, IF(AV) 50mA, VRM 2.0V; Radiant Po 1 OmW; Response 9300 Ang ; VF 1 4V (TYP.) 

35y 

CL 100 

16 

GA 

C 135a 

Radiant Po 1 OmW at IF 100mAdc;VF 1 5V;Pd 1 50mW;Wavelength 930nm,VBR 5 0V;Rs 1 20 

36y 

CL1 10 

16 

GA 

C136 

Radiant Po 250uW min at IF 50mAdc;VF 1 6V;Pd 100mW,Wavelenqth 910nm;CaD 80pf. 

37y 

CL11OA 

16 

GA 

C136 

Rad Po 500uW min at IF 50mAdc;VF 1.5V;Pd 100mW;VR 3 0V,Wavel 910nm;VBR3.0V min;Cap. 80pf 

38y 

CL110B 

16 

GA 

C136 

Rad Po 600uW min at IF 50mAdc,VF 1.5V;Pd 100mW;VR 5.0V;Wavel 910nm;VBR5 0V min;Cap 80pf 

39y 

CL150 

16 

GA 

M372b 

Radiant Po 270uW min at IF 50mAdc.VF 1 5V:Pd 150mW;VR 6.0V;Wavelenath 930nm.VBR 6 OV.Rs 1 30 

40# 

CQY10 

16 

GA 

T05 

Radiant Po 1.5mWmax; Wave length 910nm,VR15V;VF1 3V,IF100mA 

41# 

CQY11A 

16 


T018 

Vr2 0Vmax;lf30mA,wavelength 8750A;tr1 Ons;Sens 450mW/cm2 

42# 

CQY1IB 

16 


T018 

Vr2 0Vmax.lf30mA;wavelenoth 8750A;tr1 Ons;Sens 450mW/cm2 

43# 

CQY12A 

16 


T05 

Vr2 0Vmax;lf300mA;Ptot 750mW,wavelength 8750A,tr 1,0ns 

44# 

CQY12B 

16 


T05 

Vr2.0Vmax;lf300mA;Ptot750mW,wavelength 8750A,Sens 450mW/cm2/sr,tr 1 Ons 

45t# 

GL300 

16 

GA 


Radiant Power . 120mW,Wavelenqth 9400%A,VF1 2V;lf30mA;VR6.0V;Epoxv resin Dackaqe 

46y# 

GL503 

16 

GA 

T018 

Radiant Power 1 .OmW.Wavelength 9400°A;VF 1 3V,lf 50mA;VR 6.0V 

47 ▼# 

GLE103 

16 

GA 

M372 

Radiant Power . 120mW;Wavelength 9400°A,VF 1 2V,lf30mA;VR6 OV,Ceramic Package with lens 

48y# 

GND500 

16 

GA 

T018 

Radiant Power 600mW;Wavelenoth 9400°A,Neoative Resistance Liaht Emitter. 

49 

HP5082-4 104 

16 

GA 

M274 

Tot.PO 120uW,Axial Radiation Intensity 50uW/Steradian;Wavelength 9000A 

50 

HP5082-4107 

16 

GA 

M327 

TotPO 150uW;Axial radiation Intensity 200uW/Steradian;Wavelength 9000A 

51 

HP5082-4 120 

16 

GA 

C127 

TotPO 200uW.Axial Radiation Intensity 10OuW/Steradian;Wavelenoth 9000A 

52 

HP5082-4310 

16 

GA 

M528 

Id 10nA,VF1 4Vmax,Output Res.500max,Cap 250pF;tr 100ns 

53 

HP5082-4320 

16 

GA 

M528 

Id 50nA,VF1 4Vmax;Output Res 500max;Cap 250pF;tr 100ns. 

54t 

HP5082-4403 

16 

GA 

M608a 

Pd 200mW;VF 1 6V;VBR 3 OVmin,Luminous Intensity 2.0mcd;lf 1.0A;Wavelenqth 655nM 

55y 

HP5082-4405 

16 

GA 

M529a 

Pd 85mW,VF 1.6V;VBR 4.OVmm,Luminance 250fL,lf 1.0A;Wavelength 655nM. 

56t 

HP5082-4415 

16 

GA 

M609 

Pd 200mW,VF 1 6V,VBR 3 OVmin;Luminous Intensity 2.0mcd;lf 1 .OA,Wavelength 655nM 

57y 

HP5082-44 17 

16 

GA 

M608 

Pd 200mW,VF 1 6V,VBR 3 OVmin,Luminous Intensity 2 Omcd;lf 1.0A;Wavelenoth 655nM 

58y 

HP5082-4420 

16 

"GA 

M529 

Pd 85mW;VF 1.6V,VBR4.0Vmm;Luminance 250fL;lf 1 OA,Wavelength 655nM 

59 

MLED50 

16 

GA 

M49 1 a 

Pd 120mW,Vr 3 0V,IF 40mA,Cap 1 50pF;Brightness 750fL;Wave length 6600A 

604 

MLED60 

16 

GA 

M491 a 

Vr 3 OV.If 80mA.Pd 120mW.Therm R Jun to Amb 500°C/W.Pout 550uW at 50mA tvo 

614 

MLED90 

16 

GA 

M491a 

Vr 3 0V,lf 80mA,Pd 120mW;Therm R Jun to Amb. 500°C/W,Pout 350uW at 50mA typ 

62 

MLED600 

16 

GA 

M49 1 

Pd 1 50mW;Vr 4 0V;IF 50mA,Cap 1 50pF;Brightness 200fL,Wave length 6600A 

63 

MLED610 

16 

GA 

M 165a 

Pd 350mW.Vr 4 0V;IF 75mA.CaD 150oF:Bnahtness 200fL.Wave lenoth 6600A. 

644 

MLED630 

16 

GA 

M614 

Vr 4 0V;lf 75mA,Pd 150mW,Therm. R Jun. to Amb. 400°C/W,BVr 4.0min at Ir lOOua 

65 

MLED900 

16 

GA 

M491 

Pd 120mW,Vr 3.0V,IF 80mA,Cap 150pF,PO 550uW;Wave length 9000A 

66 

MLED910 

16 

GA 

M165a 

Pd 350mW;Vr 3.0V.IF 150mA.VF 1.2V.IR 50nA;Wavelenath 9000A.PO 150uW 

67 

MLED930 

16 

GA 

M419d 

PD 250mW,Vr 3 0V;IF 150mA;VF 1 2V.IR 50nA,Wavelength 9000A;PO 650uW 

68y# 

SLED 1 1 

16 

GA 

M595 

Vr 5.0V,Pout 150uW at If 10mA,Wavelength 68um;Vf 2 0V 

69 

TIL23 

16 

GA 

M372a 

Radiant Po 400uW. Wavelenoth ,93um;VF 1,25V;lf 50mA; VR2.0V 

70 

TIL24 

16 

GA 

M372a 

Radiant PO 1 OmW, Wavelength 93um,VF1 25V;lf 50mA, VR2.0V 

71 

TIL107 

16 

GA 

M516 

Optically coupled lsolators;lnput-to-Output V±1 OkV;lf 35mA output 1.6mA min Vf 1.5V max 

72 

TIL108 

16 

GA 

M516 

ODticallv coupled Isolators,InDut-to-OutDut V±1 OkV,lf 35mA outDut 5 0mA min. Vf 1 5V max 

73 

TIL201 

16 

GA 

M494 

Luminance 500fL, If 50mA; Wavelength 6600 Ang- VF1 8V;VR3.0V. 

74 

TIL202 

16 

GA 

M494 

Luminance 100fL,lf 500mA,Wavelength 6600 Ang,Vf 1.9V,Vr 2 0V 

75 

TIXL06 

16 

GA# 

S289 

Radiant Po 1 2mW:Wavelenoth .9 1 um;VF2 3V;IF500mA.VR2.0V. 

76 

TIXL12 

16 

GA 

S289 

VR 2 0V Pout 40mWmin at IF 300mA,Wavelength 93um;VF1 4V 

77 

TIXL13 

16 

GA 

S289 

VR 2 0V Pout 20mW min at IF 300mA;Wavelength 93um,VF 1.4V 

78 

TIXL14 

16 

GA 

S289 

VR 2.0V Pout 60mW min at IF 1 OA;Wavelenoth ,93um.VF 1.4V. 

79 

TIXL15 

16 

GA 

S289 

VR 2 0V Pout 30mW min. at IF1.0A; Wavelength .93um;VF 1 4V 

80 

TIXL16 

16 

GA 

S306 

VR 2.0V Pout 200mW mm at IF 20A,Wavelength 93um;VF1 6V. 

81 

TIXL17 

16 

GA 

M431 

VR 2 0V Pout lOmW min at IF 200mA;Wavelenqth .85 um,VF1 5V 

82 

TIXL18 

16 

GA 

M431 

VR 2 0V Pout 5mW min at IF 200mA;Wavelength 82um;VF1 5V 

83 

TIXL19 

16 

GA 


Pout lOmW min at IF 200mA,Wavelength 85um 

84 

TIXL20 

16 

GA 


Pout 5mW min at IF 200mA,Wavelenoth 0 82um. 

85 

TIXL21 

16 

GA 


Pout lOmW min at IF 200mA;Wavelength 0 85 urn 

86 

TIXL22 

16 

GA 


Pout 5mW min at IF 200mA,Wavelength 0 82um 

87y 

TIXL26 

16 

GA 

M581 

Po 1 .OmW min at IF 35mA;oeak wavelenoth 93um.VF 1.2V tvD 

88y 

TIXL27 

16 

GA 

S359 

Po 1 5mW mm. at IF 300mA;peak wavelength .94um;VF 1 7V typ. 

89y 

TIXL28 

16 

GA 

S360 

Po 4.0W mm at 3.0A IT;peak wavelength 90um;tr 50ns typ. 

90y 

TIXL29 

16 

GAA 

S360 

Po 3 OW mm at 2 5A IT.Deak wavelenoth 90um;tr 50ns tVD 

91 ▼ 

TIXL30 

16 

GAA 

S360 

Po 5.0W min at 23A IF;Rs 30mn;peak wavelength ,86um typ. 

92r# 

BPX34 

17 

Si 

M599 

50 Elements Silicon photo elements line. 

93y# 

BPY78 

17 

Si 

C4 1 m 

Photothvnstor tetrocle;Triqqer illumination Iklx 

94y# 

BPY79 

17 

Si 

C29q 

Photo voltaic device with lens,lc 30uA (Rl 0;E lOOOLx) 

95 

VT1 5040 

17 


M558 

Cell Dissip. 75mW max;Lamp Volt. 1.5V max;Lamp Current 49mA max;On Res 400ft max,tr 130ms 

96 

VT005-8 

17 


Cl 29 

Pd 150mW.Dark Photocell Volt 100V;IF lOOmA.VR 3 0V max.Dark Res I.OMft min 

97 

VT21K 

17 

CS 

T018 

Pd 50mW max.Peak Spectral Response 7400A,0n Res. 4.Okft.tr 400us;Voltage 70V max 

98 

VT21M 

17 

CS 

T018 

Pd 50mW max,Peak Spectral Response 7400A;On Res. 60kft;tr 400us,Voltage 250V max 

99 

VT030-18A 

17 


M557 

Pd 150mW;Dark Photocell Volt 100V.IF lOOmA.VR 3 0V max:Dark Res I.OMft min. 

100 

VT31K 

17 

CS 

T05 

Pd 125mW max,Peak Spectral Response 7400A,On Res 1 9kft;tr 400us,Voltage 70V max. 

101 

VT31M 

17 

CS 

TO 5 

Pd 125mW;Peak Spectral Response 7400A;On Res 50kft,tr 400us,Voltage 250V max 

102 

VT6005 

17 


M558 

Cell Dissid. 75mW max.Lamo Volt 6 0V max;Lamp Current 40mA max;On Res 50ft max.tr 60ms 

103 

VT10030 

17 


M558 

Cell Dissip. 75mW max.Lamp Volt. 10V max.Lamp Current 22mA max;On Res 300ft max;tr 120ms 

104 

VT10150 

17 


M558 

Cell Dissip. 75mW max.Lamp Volt 10V max.Lamp Current 22mA max;On Res 1.5kft max.tr 115ms 

105 

VT120020N 

17 


C130 

Cell Dissio. 200mW; Lamp Volt 150V min:LamD Current 1.2mA,0n Res 200ft max.Volt. 150V max. 

106 

VT120100N 

17 


Cl 30 

Cell Dissip 200mW;Lamp Volt 150V min;Lamp Current 1.2mA;On Res. I.Okft max.Volt 150V max 

107 

VTL1A1 

17 


M555 

Cell power 100mW;Lamp Volt. 1 5V;Lamp Current 50mA;Dark On Res 300ft;Volt. 150V 

108 

VTL1A2 

17 


M555 

Cell Dower 100mW:LamD Volt. 6 0V;LamD Current 40mA;Dark On Res. 150ft;Volt 150V. 

109 

VTL1A3 

17 


M$55 

Cell power lOOmW.Lamp Volt. 10V,Lamp Current 14mA;Dark On Res. 350ft;Volt 150V. 

1 10 

VTL1A4 

17 


M555 

Cell Dower 100mW;Lamo Volt 12V,LamD Current 25mA;Dark On Res. 150ft;Volt 150V. 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

JJ 

DESCRIPTION 1 

TECHNICAL DATA 

U 

s 

E 

MAT. 

DWG. 

No. 

1 

VTL1B5 

17 


M555 

Cell power 100mW;Lamp Volt. 150V;Lamp Current 1 2mA;Dark On Res. 400fl;Volt 150V 

2 

VTL1B6 

17 


M555 

Cell power 100mW;Lamp Volt 90V;Lamp Current 300uA;Dark On Res 2.0kfl,Volt 150V. 

3 

VTL2C1 

17 


M555b 

Cell bower 100mW;Sianal Current 40mA;Dark On Res. 2.0kfl;Volt 70V max 

4 

VTL2C2 

17 


M555b 

Cell power 100mW;Signal Current 40mA;Dark On Res 3000;Volt 100V max 

5 

VTL2C3 

17 


M555b 

Cell power 100mW;Signal Current 40mA;Dark On Res. 1.0kO;Volt 300V max 

6 

VTL2C4 

17 


M555b 

Cell Dower lOGmW.Sianal Current 40mA:Dark On Res. 50fl;Volt 70V max 

7 

VTL7A1 

17 


C131 

Pd 400mW max.Lamp Current 14A;0n Res 2.0kO max;OFF Res. 15Mfl min,Volt. 10V 

8 

1AU601 

50 

InAs 


Infrared detector.Spectral Response-1-3 6u,D*BB-2.5G. 

9 

1AU601A 

50 

InAs 


Infrared detector:Soectral ResDonse-1-3.6u:D*BB-7 5G 

10 

1AU601B 

50 

InAs 


Infrared detector;Spectral Response-1-3.6u;D*BB-125G. 

1 1 

1 N79 

50 


P3 

Meter Rectifier up to 3000 Me 

12 

1N 109 

50 

Ge 

M85 

Harmonic Generator. Workina V-15V max: IF-I.OmA at 1.0V 

13 

1N830 

50 


A196b 

Micro-mm diode Rect. Efficiency at IOOMc-65%. mm. 

14 

1N2326 

50 

Ge 

C18g 

Temp Comp Diode;VR-1.0V max;IF-100mA max;VF-150mV max at 2.0mA 

1 5y 

1N3299 

50 

Si 

Altp 

PNPN;VR 24V max;Pd 150mW max.lD 10A max;IR 100uA;Ci 40 dF max.trec 1.5usec max. 

16t 

1N3558 

50 

Si 


Matched Pair of 1N751A;VZ 10 3V;Temp.Coeff 02%/°C max;Dyn.lmp. 400 max. 

17 

1N3943 

50 

Si 

A3 la 

Stabistor; Vf-2.5V at 300mA; IR-IOOuA at 3 0V; 750mW Diss 

18 

1N541 1 

50 

Si 

D026 

Bidirectional Triaaer TvDe:Pd-500mW max:lD-2.0A,VB0-29Vmin.35Vmax. 

19# 

IS 1440 ' T 

50 

Si 

D07 

Protected 1-1 OmA min at .80V; IR-.504uA max at 1 OV 

20# 

1S996A 

50 

Si* 

Alee 

Log. Conv, Slope 90-1.3; Range 70db min. 

21# 

1S996B 

50 

Si* 

Alee 

Loa. Conv; SloDe .90-1.3. Ranae 60db min. 

22# 

1S998A 

50 

Si* 

Alee 

Log. Conv; Slope 1 7-2.1; Range 70db min. 

23# 

1S998B 

50 

Si* 

Alee 

Log. Conv; Slope 1.7-2.1; Range 60db min. 

24 

1SC301A 

50 

InSb 


Infrared detector;Soectral ResDonse-1-5.6u;D*BB-290G. 

25 

1SC301B 

50 

InSb 


Infrared detector; Spectral Response-1-5.6u; D*BB-430G 

26 

1SC301C 

50 

InSb 


Infrared detector; Spectral Response-1-5.6u; D*BB-580G 

27 

1SC301D 

50 

InSb 


Infrared detector. Soectral Resoonse-1-5.6u; D*BB-720G. 

28 

1SC301E 

50 

InSb 


Infrared detector; Spectral Response-1-5 6u; D*BB-860G 

29 

2N4991 

50 

Si 

L8e 

Multijunction Tnode;Pt-.30W;lfwd Anode-.l 8A,IG-5mA;VS-10V,IS-50mA 

30 

2N4992 

50 

Si 

L8e 

Multiiunction Triode:Pt-.35W.!fwd Anode-.20A;IG-5mA;VS-9V;IS-. 12mA. 

31 

2N4993 

50 

Si 

L8f 

Multijunction Triode;Pt-.35W;lfwd Anode-.20A;IG-5mA;VS-10V;IS-.50mA 

32 

3E30-1 

50 

Si 

Alme 

Avalanche 3 layer switch;VS-36V max;IS-300uA max;Power-1 50mW 

33 

3E30-2 

50 

Si 

A1 me 

Symmetrical Avalanche 3 laver switch.VS-36V max:IS-300uA max:Power-150mW. 

34# 

9015 

50 

Si* 

A9h 

Non Linear Resistor; Exponential IR-IOuA to 10mA 

35 

40428 

50 

Ge* 

C 18g 

Temp and Volt Compensator,^ 100mA max,Vf-275mV max at 25deg C 

36# 

A502GE 

50 

Ge 


Rina Modulator, carrier freauenev from 1 to 4Mc/s. 

37# 

A503GE 

50 

Ge 


Ring Modulator, carrier frequency from 1 to 4Mc/s. 

38# 

A504GE 

50 

Ge 


Ring Modulator, carrier frequency from .10 to .50MHz. 

39# 

AAY43 

50 

Ge0 

M458 

Diode auad arranaed as rina modulator;Vr-25Veach;VF- 58V at IF-IOma. 

40# 

AD61 1A 

50 

Si 

S250e 

IMPATT Diode,freq-8 to 12 GHz;Pt-30W min;n-2.5 percent min 

41# 

AD61IB 

50 

Si 

S250e 

IMPATT Diode;freq-8 to 12 GHz;Pt-4W min;n-3.0 percent min 

42# 

AD611C 

50 

Si 

S250e 

IMPATT Diode;frea-8 to 12 GHz;Pt-.5W min,n-3.0 Dercent min 

434# 

AHY10A 

50 

Ge 

M598 

Magneto diodes for VR 20V;Sensitivity 750m V/KG at VS 8V;Bm 1kg. 

44v^ 

AHY10B 

50 

Ge 

M598 

Magneto diodes for Vr 20V,Sensitivity I.OV/kg at VS 8V,Bm 1kg. 

45v^ 

AHY10C 

50 

Ge 

M598 

Maaneto diodes for Vr 20V;Sensitivitv I.OV/ka at VS 10V:Bm IkG 

46t# 

AHY10D 

50 

Ge 

M598 

Magneto diodes for Vr 20V,Sensitivity 1.9V/kg at VS 12V;Bm IkG 

47 

AM6170 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-400V;trr-100ns;lf-200mA;C-4 Opf;lf match-150uA-500uAdc 

48 

AM6171 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair:PIV-400V;trr-100ns;lf-200mA:C-4.0Df;lf match-500uA-2 OmAdc 

49 

AM6172 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-400V;trr-100ns;lf-200mA;C-4 Opf;lf match-2 0mA-5.OmAdc 

50 

AM6173 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-400V;trr-100ns;lf-200mA,C-4.0pf;lf match-5 OmA-1 OmAdc 

51 

AM6174 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair:PIV-400V:trr-100ns.lf-200mA:C-4 0Df:lf match-1 OmA-25mAdc 

52 

AM6175 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad,PIV-400V;trr-100ns;lf-200mA;C-4.0pf;lf match-150uA-500uAdc 

53 

AM6176 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad;PIV-400V;trr-100ns;lf-200mA,C-4 Opf,lf match-500uA-2 OmAdc 

54 

AM6177 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad;PIV-400V;trr-100ns.lf-200mA:C-4.0Df;lf match-2.OmA-5.OmAdc 

55 

AM6178 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad,PIV-400V;trr-100ns;lf-200mA;C-4.0pf;lf match-5.0mA-1 OmAdc 

56 

AM6179 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad,PIV-400V;trr-100ns;lf-200mA;C-4 Opf;lf match-10mA-25mAdc 

57 

AM7200 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair.PIV-100V:trr-50ns:lf-50mA,C-4 0Df;lf match-150uA-500uAdc 

58 

AM7201 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-100V;trr-50ns;lf-50mA;C-4 Opf;lf match-500uA-2.0mAdc 

59 

AM7202 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-100V;trr-50ns;lf-504A;C-4 Opf;lf match-2.0mA-5 OmAdc 

60 

AM7203 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-100V:trr-50ns:lf-50mA:C-4 0Df:lf match-5.OmA-IOmAdc 

61 

AM7204 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-100V,trr-50ns;lf-50mA;C-4 Opf;lf match-10mA-25mAdc 

62 

AM7205 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad,PIV-100V;trr-50ns;lf-50mA;C-4 Opf;lf match-150uA-500uAdc 

63 

AM7206 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad.PIV-100V.trr-50ns;lf-50mA;C-4 0Df;lf match-500uA-2 OuAdc 

64 

AM7207 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad,PIV-100V;trr-50ns;lf-50mA;C-4.0pf;lf match-2.0mA-5.0mAdc 

65 

AM7208 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad,PIV-100V;trr-50ns;lf-50mA;C-4 Opf;lf match-5.0mA-10mAdc 

66 

AM7209 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad:PIV-100V;trr-50ns;lf-50mA.C-4 0Df;lf match-10mA-25mAdc 

67 

AM7270 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-50V;trr-50ns,lf-100mA,C-4 Opf;lf match-150uA-500uAdc 

68 

AM7271 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair,PIV-50V;trr-50ns;lf-100mA,C-4.0pf;lf match-500uA-2.0mAdc 

69 

AM7272 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair:PIV-50V:trr-50ns:lf-100mA:C-4.0Df;lf match-2.0mA-5.0mAdc 

70 

AM7273 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-50V;trr-50ns;lf-100mA;C-4 Opf;lf match-5 OmA-IOmAdc 

71 

AM7274 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair,PIV-50V;trr-50ns;lf-100mA;C-4.0pf;lf match- 10mA-25mAdc 

72 

AM7275 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad;PIV-50V;trr-50ns;lf-100mA;C-4.0Df;lf match-150uA-500uAdc 

73 

AM7276 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad;PIV-50V;trr-50ns;lf-100mA;C-4.0pf,lf match-500uA-2 OmAdc 

74 

AM7277 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad;PIV-50V;trr-50ns;lf-100mA;C-4.0pf;lf match-2 OmA-5.OmAdc 

75 

AM7278 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad;PIV-50V:trr-50ns;lf-100mA;C-4.0Df.lf match-5 OmA-IOmAdc 

76 

AM7279 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad,PIV-50V;trr-50ns;lf-100mA;C-4.0pf;lf match- 10mA-25mAdc 

77 

AM7280 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-50V;trr-50ns,lf-50mA;C-2.0pf;lf match-150uA-500uAdc 

78 

AM7281 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair:PIV-50V:trr-50ns.lf-50mA:C-2 Oof:lf match-500uA-2.OmAdc 

79 

AM7282 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-50V;trr-50ns;lf-50mA;C-2.0pf;lf match-2.0mA-5.OmAdc 

80 

AM7283 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-50V;trr-50ns;lf-50mA;C-2 Opf;lf match-5 OmA-IOmAdc 

81 

AM7284 

50 

Si 

Ml 17 

Matched Pair;PIV-50V:trr-50ns,lf-50mA;C-2.0Df,lf match-10mA-25mAdc 

82 

AM7285 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad;PIV-50V;trr-50ns;lf-50mA;C-2 Opf;lf match-150uA-500uAdc 

83 

AM7286 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad;PIV-50V;trr-50ns;lf-50mA;C-2 Opf,lf match-500uA-2.OmAdc 

84 

AM7287 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad.PIV-50V:trr-50ns;lf-50mA:C-2 ODf;lf match-2.OmA-5.OmAdc 

85 

AM7288 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad;PIV-50V,trr-50ns;lf-50mA;C-2.0pf,lf match-5 OmA-IOmAdc 

86 

AM7289 

50 

Si 

Ml 18 

Matched Quad,PIV-50V;trr-50ns;lf-50mA;C-2.0pf;lf match-10mA-25mAdc 

87 

AS2X1E 

50 


M71c 

AC and DC Contact Protection.AC Coil V-26V max;Coil 1- 1A max;DC Coil V-22V max. 

88 

AS3X2E 

50 


M7 1 c 

D C Contact Protection; Coil V-44V max; Coil l-200mA max 

89 

AS4X2E 

50 


M71c 

AC Contact Protection, Coil V-52V max; Coil l-200mA max 

90 

AS5X3E 

50 


M7 Id 

D C Contact Protection: Coil V-66V.max: Coil l-250mA max 

91 

AS6X3E 

50 


M7 Id 

AC Contact Protection; Coil V-78V.max; Coil l-200mA max 

92 

AS6X4E 

50 


M7 Id 

D C Contact Protection; Coil V-88V.max; Coil l-250mA max 

93 

AS7X5E 

50 


M7 Id 

D.C Contact Protection: Coil V-110V.max: Coil l-250mA max 

94 

AS8X4E 

50 


M71e 

AC Contact Protection; Coil V-104V.max; Coil l-200mA max 

95 

AS8X6E 

50 


M71 e 

DC Contact Protection; Coil V-132V.max, Coil l-250mA max 

96 

ATY450 

50 

GeA 

T03 

Damoer Service;PIV-430V.Vf-77 at 7 0A:lr-150uA at 10V:lf 7 0 A:Id 10A 

97 

AY 102 

50 

GeA 

T03 

Damper Service,PIV-320V;Vf-77 at 7.0A;lr-150uA at 10V;lf 7 0A;lp 10A. 

98# 

AY103K 

50 

GE 

T01 

Prismatic Case-Damper Service; PIV 200V, Vf 1 OV at 3 OA, Ir 500uA at 200V 

99# 

AY104K 

50 

GE 

T01 

General Puroose Hiah Soeed Diode; PIV 50V; Vf 1.5V at 1.0A; Ir IOOuA at 50V, Id -5 OA 

100# 

AY105K 

50 

GE 

T01 

Prismatic Case-Damper Service; PIV 250V, Vf 1 OV at 3 OA, Ir 500uA at 250V 

101# 

AY 106 

50 

GE 

T03 

TV Booster Diode, PIV 200V; Vf 77V at 7.0A, Ir 1 OmA at 200V; Ip 10A. 

102# 

BA152A 

50 

Si#$ 

D07 

InterruDtor Diode;lr at 10V-10nA;BV-15V;C at 10V-1 5Df max;Rs at lOmA-lohms 

103v^ 

f BA176 

50 

Si 

Altn 

Silicon protective diode for aerials. I 

104# 

BAX33 

50 

Sit 

M 168 

Matched pair;BV-30V;trr-2.0ns,IF-10mA;CO-2.0pf;IF match 50-2 OmA 

105# 

BAX34 

50 

Sit 

M 168 

Matched Dair:BV-30V;trr-2.0ns.lF-10mA:CO-2.0Df:IF match 2.0-5.OmA 

106# 

BAX35 

50 

Sit 

M 168 

Matched pair,BV-30V;trr-2 0ns;IF-10mA;CO-2.0pf;IF match 5 0-10mA 

107# 

BAX36 

50 

Sit 

Ml 68 

Matched pair;BV-75V;trr-50ns;IF-150mA;CO-5.0pf,!F match 50-2 OmA 

108# 

BAX37 

50 

Sit 

M 168 

Matched Dair:BV-75V:trr-50ns.lF-150mA.CO-5.0Df;IF match 2 0-5.OmA 

109# 

BAX38 

50 

Sit 

Ml 68 

Matched pair;BV-75;trr-50ns;IF-150mA;CO-5pf,IF match 5 O-IOmA 

1.1Q# 

BAX39 

50 

Sit 

Ml 69 

Matched Quad:BV-30V:trr-2.0ns:IF-1 15mA.CO-2 OdLIF match 50-2.0mA. 
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12. I\ 

/IISCELLANEOUS DIODES ITtWo’ USE 


2J 

u 

DESCRIPTION 


LINE 

TYPE 

u 


DWG 

TECHNICAL DATA 

No. 

No. 

s 

E 

MAT. 

No. 


1# 

BAX40 

50 

Sit 

Ml 69 

Matched Guad;BV-36V;trr-2.0ns;IF-115mA,CO-2.0pf;IF match 2.0-5.0mA. 

2# 

BAX41 

50 

Sit 

Ml 69 

Matched Quad,BV-30V,trr-2 Ons,IF-1 1 5mA;CO-2.0pf,IF match 5.0-10mA 

3# 

BAX42 

50 

Sit 

M 169 

Matched Quad;BV-75V:trr-50ns:IF-150mA;C0-5.0of:IF match .50-2.OmA. 

4# 

BAX43 

50 

Sit 

M 169 

Matched Quad;BV-75V;trr-50ns;IF-1 50mA;CO-5.0pf;IF match 2.0-5.0mA 

5# 

BAX44 

50 

Sit 

Ml 69 

Matched Quad;BV-75V;trr-50ns;IF-150mA;CO-5.0pf;IF match 5.0-IOmA. 

6y 

BD3600 

50 

Si 

M630 

BV 60V max;lr 80nAmax;VF 650mV max at 1.0mA 

7# 

BPY20 

50 

Si 

M355 

Radiation DetSensitive Area 12sq.mm ,Res-1 OOOohms cm min;PIV-150 

8# 

BPY21 

50 

Si 

M355 

Radiation DetSensitive Area-12sq.mm.;Res-1000 ohms cm. min;PIV-150 

9# 

BPY22 

50 

S. 

M355 

Radiation DetSensitive Area-12sa.mm.:Res-1000 ohms cm. min:PIV-75 

10t# 

CGY1 1A 

50 

GA 

F27ak 

Gunn Diode;X-Band;F8 2 to 10 0 GHz.Po 20mW;Voltage 12V. 

llv# 

CGY1IB 

50 

GA 

F27ak 

Gunn Diode;X-Band;F 10.0 to 12.4 GHz, Po 20mW;Voltage 12V. 

12t# 

CGY12A 

50 

GA 

F27ak 

Gunn Diode:X-Band.F 8.2 to 10.0GHz:Po 50mW:Voltaoe 12V. 

13t# 

CGY12B 

50 

GA 

F27ak 

Gunn Diode,X-Band, 10.0 to 12.4 GHz;Po 50mW;Voltage 12V. 

144# 

CGY13A 

50 

GA 

F27ak 

Gunn Diode,Ku-Band,F 12.4 to 15.0 GHz,Po 20mW,Voltage 10V. 

15t# 

CGY13B 

50 

GA 

F27ak 

Gunn Diode:Ku-Band:F 15.0 to 180GHz:Po 20mW:Voltaoe 10V. 

16t# 

CGY14A 

50 

GA 

F27ak 

Gunn Diode;Ku-Band;F12.4 to 15GHz;Po 50mW;Voltage 12V 

17 ♦# 

CGY14B 

50 

GA 

F27ak 

Gunn Diode,Ku-Band,F 15 0 to 18 0 GHz,Po 50mW;Voltage 12V 

18# 

CL8700 

50 



Multmlier Band X to Q:frea 9.0GHz.Po 50mWmin. 

19# 

CL8700-3 

50 



Multiplier Band X to Q;freq 12GHz;Po 50mWmin, 

20# 

CQY13 

50 

Si 

T012 

Photo coupled diode transistors,Res 10Tfl;Cap 2 OpF;tr 3.0us,tf 3 OnS.td I.Ous 

21# 

CQY14 

50 

Si 

M476 

Photo couDled diode transistors.Res. 100Tfl:Cao 1.0oF;tr 3 Ous:tf 3.0us:td600ns. 

22# 

CQY15 

50 

Si 

T072 

Photo coupled diode transistors;Res. 10TQ;Cap 2.0pF;tr 10ns;tf 10ns,td1 Oms 

23 

CR1 

50 

Si 

D014 

RF Switch;PIV-50V;Max Insertion Loss-7db at lOmA.Min lsolation-40db at 30V 

24 

CR2 

50 

Si 

D014 

RF Switch,PIV-50V,Max Insertion Loss-.5db at 10mA;Min lsolation-43db at 30V. 

25 

CR3 

50 

Si 

D01 4 

RF Switch,PIV-120V;Max Insertion Loss-.5db at 10mA,Min lsolation-46db at 100V. 

26 

CR005-01A 

50 


Aijj 

Nominal Current-50 ± .10%;Test Voltage-20V;Temp Coeff-.50%/C;Current Reg.50% 

27 

CR005-01B 

50 


Alii 

Nominal Current-.50 ± 10%.Test Voltaae-20V;Temo Coeff-. 10%/C;Current Rea.50% 

28 

CR005-01C 

50 


A1 jj 

Nominal Current-.50 ± 10%;Test Voltage-20V;Temp Coeff-05%/C,Current Reg.50% 

29 

CR005-01D 

50 


A1 jj 

Nominal Current-.50 ± ,10%;Test Voltage-20V;Temp Coeff-01 %/C;Current Reg.50% 

30 

CR005-01E 

50 


Ain 

Nominal Current-50 ± 10%;Test Voltaae-20V:TemD Coeff-.005%/C;Current Rea 50% 

31 

CR005-05A 

50 


Aijj 

Norn 1- 50±.50%;Test V-20V,Temp Coeff.-.50%/deg.C,Curr. Reg.-.50% 

32 

CR005-05B 

50 


Alii 

Norn l-.50±.50%;Test V-20V;Temp Coeff-.10%/deg C,Curr. Reg.-.50% 

33 

CR005-05C 

50 


Alii 

Norn l-50±.50%.Test V-20V.TemD.Coeff.-.05%/dea.C;Curr Rea.-.50% 

34 

CR005-05D 

50 


Aijj 

Nominal Current-50 ± 50%;Test Voltage-20V;Temp Coeff-.OI %/C Current Reg.50% 

35 

CR005-05E 

50 


Aijj 

Nominal Current-50 ± .50%,Test Voltage-20V;Temp Coeff-.005%/C;Current Reg 50% ' 

36 

CR005-10A 

50 


Alii 

Norn l-.50± 1 %;Test V-20V;Tem D Coeff -.50%/dea C:Curr. Rea.-.50% 

37 

CR005-10B 

50 


Aijj 

Norn 1- 50± 1 %,Test V-20V;Temp.Coeff.-. 10%/deg.C;Curr. Reg.-50% 

38 

CR005-10C 

50 


Aijj 

Norn l-.50± 1 %;Test V-20V;Temp.Coeff.-.05%/deg.C;Curr. Reg-50% 

39 

CR005-10D 

50 


Ain 

Norn 1- 50± 1 %;Test V-20V;TemD.Coeff - 01 %/dea C;Curr. Rea.-.50% 

40 

CR005-10E 

50 


Aijj 

Norn 1- 50± 1 %;Test V-20V;Temp.Coeff.- 001 %/deg.C;Curr. Reg.-.50% 

41 

CR005-50A 

50 


Aijj 

Nom. 1-50±5%,Test V-20V;Temp.Coeff-,50%/deg C;Curr Reg-50% 

42 

CR005-50B 

50 


Alii 

Norn. l-.50±5%:Test V-20V;Tem D .Coeff - 10%/dea C;Curr. Rea.-.50% 

43 

CR005-50C 

50 


Aijj 

Nom 1- 50±5%;Test V-20V;Temp.Coeff.- 05%/deg.C;Curr. Reg.-.50% 

44 

CR005-50D 

50 


Aijj 

Nom 1- 50±5%;Test V-20V,Temp.Coeff.-.01 %/deg C;Curr. Reg-.50% 

45 

CR005-50E 

50 


A11| 

Nom l-50±5%;Test V-20V;TemD.Coeff.-.005%/dea C.Curr. Rea-.50% 

46 

D13D1 

50 

Si 

T01 8 

Unilateral Switch, lholding-1,5mA;Vs-8V,ls-500uA;PRV-30V;ldc-200mA 

47 

D13E1 

50 

Si 

T018 

Bilateral Switch;!holding-1.5mA;Vs-8V;ls-500uA;ldc-200mA 

48 

D5090 

50 

Sid 

A1ak§ 

Detector Diode;Frea. 500MHz;Efficiencv 65% min. 

49 

D5090A 

50 

sid 

A1ak§ 

Detector Diode;Freq 500MHz;Efficiency 65% min;VR 5 OV min 

50# 

DA4 

50 


A31e 

Trigger Diode; BV35Vmin; 45Vmax, lat BV IOOuA 

51 

DLA5544 

50 


F27a 

Microwave Limiter DiodeiVB 20-60V;Ci 200fF at 0.0V;Rs 1.80 max. 

52 

DNA5856 

50 


Alak 

Noise Diode;VB 28V max at 10uA;Ct 1.0pf;Excess Noise 25db min. 

53 

DRZ4300R 

50 

SiA 

S2 18a 

Power Zener, Transient Suppressor;VZ-36V;IR-5mA;IZ(surge)-120A. 

54 

DVA6180 

50 

Si§$ 

F27a 

MultiDlier diodes,VB 25V min;Ci .200of - 500of at 6 0V;Frea. 200GHz mm. 

55 

DVA6181 

50 

Si§ $ 

F27g 

Multiplier diodes;VB 30V min;Cj .200pf - 500pf at 6 0V;Freq. 200GHz mm 

56 

DVA6181A 

50 

Si§$ 

F27g 

Multiplier diodes,VB 30V min;Cj .500pf -.100pf at 6 0V;Freq. 200GHz mm 

57 

DVA6181B 

50 

Si§$ 

F27g 

Multiplier diodes,VB 30V min;Ci 1 Oof -2 Opf at 6 OV.Frea. 200GHz mm 

58 

DVA6182 

50 

Si§$ 

F27g 

Multiplier diodes;VB 45V min;Cj .500pf -1 Opf at 6 0V;Freq 175GHz min 

59 

DVA6182A 

50 

Si§$ 

F27g 

Multiplier diodes,VB 45V min;Cj 1 Opf -1.5pf at 6.0V,Freq. 175GHz min. 

60 

DVA6182B 

50 

Si§$ 

F27a 

Multiplier diodes:VB 45V min;Ci 1.5of -2.5of at 6.0V;Frea. 175GHz mm. 

61 

DVA6183 

50 

Si§ $ 

F27g 

Multiplier diodes,VB 60V min;Cj 500pf -1 Opf at 6.0V;Freq 150GHz min. 

62 

DVA6183A 

50 

Si§$ 

F27g 

Multiplier diodes;VB 60V min;Cj I.Opf -1.5pf at 6.0V;Freq 150GHz mm. 

63 

DVA6183B 

50 

Si§$ 

F27a 

Multiplier diodes;VB 60V min;Ci 1.5of -2 5of at 6.0V;Frea. 150GHz min. 

64 

DVA6184 

50 

Si§$ 

F27g 

Multiplier diodes;VB 75V min;Cj 1.5pf -3 5pf at 6.0V;Freq. 125GHz mm. 

65 

DVA6184A 

50 

Si § $ 

F27g 

Multiplier diodes,VB 75V min;Cj 3 5pf -5.5pf at 6.0V;Freq. 125GHz min. 

66 

DVA6185 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes,VB 45V min;Ci ,500pf -1 Oof at 6.0V;Frea. 175GHz min. 

67 

DVA6185A 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes;VB 45V min;Cj I.Opf -1.5pf at 6.0V;Freq. 175GHz mm. 

68 

DVA6185B 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes;VB 45V min;Cj 1.5pf -2 5pf at 6.0V,Freq. 175GHz min 

69 

DVA6186 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes;VB 60V min:Ci .500of -I.Oof at 6.0V:Frea. 150GHz min 

70 

DVA6186A 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes,VB 60V min;Cj I.Opf -2.5pf at 6.0V;Freq. 150GHz min. 

71 

DVA6186B 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes;VB 60V min;Cj 2.5pf -4 Opf at 6.0V;Freq 150GHz min. 

72 

DVA6187 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes,VB 75V min;Ci 1 5of -3.5of at 6.0V;Frea. 150GHz min. 

73 

DVA6187A 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes;VB 75V min;Cj 3.5pf -5.5pf at 6 0V;Freq. 150GHz min 

74 

DVA6187B 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes;VB 75V min;Cj 5 5pf -lOpf at 6.0V;Freq. 150GHz min 

75 

DVA6188 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes:VB 90V min;Ci I.Oof -3.Oof at 6 0V;Frea. 100GHz mm. 

76 

DVA6188A 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes.VB 90V min;Cj 3.Opf -6 Opf at 6 0V;Freq. 100GHz mm 

77 

DVA6188B 

50 

Si§$ 

F49a 

Multiplier diodes;VB 90V min;Cj 6.Opf -lOpf at 6.0V;Freq. 100GHz min 

78 

FA2320 

50 

Si 

M 168 

Matched Pair.VF match 3.0mV:trr 50nsec:VBR 150V;Cao 5.Oof. 

79 

FA2330 

50 

Si 

M 168 

Matched Pair;VF match 10mV;lr match 2 0nA;VBR 125V;Cap 6 Opf 

80 

FA4320 

50 

Si 

Ml 69 

Matched Quad;VF match 3.0mV;trr 10nsec;VBR 150V;Cap 5.Opf. 

81 

FA4330 

50 

Si 

Ml 69 

Matched Quad. VF Match-IOmV: Ir match-2.0nA;Vbr-1 25V; Cap -6.0 of 

82 

GCC830 

50 

Ge 


Long wavelength infrared det.; Spectral Response-2.0-30u;D*BB-6 OG. 

83 

GCC830A 

50 

Ge 


Long wavelength infrared det.,Spectral Response-2.0-30u;D*BB-110G. 

84 

GCC830B 

50 

Ge 


Lona wavelenath infrared Act.;Soectral ResDonse-2.0-30u;D*BB-170G. 

85# 

GD408A 

50 

GA 

F58 

Gunn Diode;Freq 6 0 to 9.0 GHz;Pt-30mW min;n-2.0 percent typ. 

86# 

GD408B 

50 

GA 

F58 

Gunn Diode,Freq 6.0 to 9.0 GHz;Pt-60mW min;n-2.0 petcent typ. 

87# 

GD408C 

50 

GA 

F58 

Gunn DiodeiFrea 6.0 to 9 0 GHz:Pt-.10W min:n-2.0 Dercent tVD. 

88# 

GD408D 

50 

GA 

F58 

Gunn Diode;Freq 6.0 to 9 0 GHz;Pt-. 15W min;n-2.0 percent typ. 

89# 

GD411A 

50 

GA 

F58 

Gunn Diode,Freq-8 to 126Hz;Pt-30mW min;n-2.0 percent typ. 

90# 

GD41IB 

50 

GA 

F58 

Gunn Diode;Frea-8 to 126Hz;Pt-60mW min;n-2.0 percent tvo 

91# 

GD411C 

50 

GA 

F58 

Gunn Diode;Freq-8 to 126Hz;Pt-. 10W min;n-2.0 percent typ. 

92# 

GD41ID 

50 

GA 

F58 

Gunn Diode;Freq-8 to 126Hz;Pt-.15W min,n-2.0 percent typ. 

93# 

GD41IE 

50 

GA 

F58 

Gunn Diode:Frea-8 to 126Hz;Pt-.20W min;n-2.0 Dercent tVD. 

94# 

GD508A 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Freq 6.0 to 9.0 GHz;Pt-30mW min;n-2 0 percent typ 

95# 

GD508B 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Freq 6.0 to 9.0 GHz;Pt-60mW min;n-2.0 percent typ. 

96# 

GD508C 

50 

GA 

F27ae 

Gunn DiodeiFrea 6.0 to 9.0 GHz;Pt-. 10W min:n-2.0 Dercent tVD. 

97# 

GD508D 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Freq 6 0 to 9.0 GHz;Pt-. 15W min;n-2.0 percent typ. 

98# 

GD508E 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Freq 6.0 to 9.0 GHz;Pt-.20W min;n-2 0 percent typ. 

99# 

GD511A 

50 

GA 

F27ac 

Gunn Diode;Frea-8 to 126Hz;Pt-30mW min;n-2.0 oercent tVD. 

100# 

GD51IB 

50 

GA 

F27ac 

Gunn Diode;Freq-8 to 126Hz;Pt-60mW min;n-2.0 percent typ 

101# 

GD511C 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Freq-8 to 126Hz;Pt-. 10W min;n-2.0 percent typ. 

102# 

GD51ID 

50 

GA 

F27ac 

Gunn Diode:Frea-8 to 126Hz;Pt-. 15W min:n-2.0 Dercent tvo. 

103# 

GD511E 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Freq 8 to 126Hz;Pt-.20W min,n-2.0 percent typ. 

104# 

GD514A 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Freq-12 to 16 GHz;Pt-30mW min;n-2.0 percent typ. 

105# 

GD514B 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Frea-12 to 16 GHz:Pt-60mW min;n-2.0 Dercent tVD. 

106# 

GD514C 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Freq-12 to 16 GHz;Pt-. 10W min;n-2.0 percent typ 

107# 

GD514D 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;Freq-12 to 16 GHZ;Pt-150mWmm;n-2.0percent typ. 

108# 

GD514E 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode.Frea-12 to 16 GHz;Pt-.20W min;n-2.0 Dercent tVD. 

109# 

GD518A 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;freq-15 to 21 GHz;Pt-30mW min;n-2.0 percent typ 

no# 

GD518B 

50 

GA 

F27ae 

Gunn Diode;frea-15 to 21 GHz:Pt-60mW min:n-2 0 Dercent tVD 
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12. MISCELLANEOUS DIODES 


LINE 

No. 

2J 

TYPE 

No. 

U l 

DESCRIPTION 

TECHNICAL DATA 

[J 

s 

E 

MAT. 

DWG. 

No. 

1# 

GD518C 

50 

GA 

=27ae 

Gunn Diode;Freq-15 to 21 GHz;Pt-. 10W min;n-2 percent typ. 

2 

GHC801 

50 

Ge 


.aser Detector; Spectral Response-2.0-15u; D*BB-6.0G(500°k,900Hz,1.0Hz). 

3 

GHC801A 

50 

Ge 


.aser Detector; Spectral Resoonse-2.0-15u: D*BB-110G(500°k.900Hz.1.0Hz). 

4 

GHC801B 

50 

Ge 


.aser Detector; Spectral Response-2.0-15u; D*BB-170G(5 00 6 k,900Hz,1.0Hz). 

5t# 

GP500 

50 

SG 


Optical Mark Sensor;Combination GL503andPT501;VF1.3V;Vce10Vmin;.800uA;S/M2.5-5.0. 

6 

GPC215 

50 

Ge 


.aser Detector: Spectral Resoonse-2.0-11 u; D*BB-4.0G(500°k.900Hz.1.0Hz). 

7 

GPC215A 

50 

Ge 


.aser Detector; Spectral Response-2.0-11 u; D*BB-6 0G(500°k,900Hz, 1.0Hz). 

8 

GT40 

50 


A261 

Bilateral Trigger Diac; VBO 48V max; Pd 250mW;Cap. 150pf max; Ton 1 Ous max. 

9t 

HEP31 1-RT 

50 

Si 

T092 

Bilateral Triqqer Diode;Peak Pulse 2.0A;BKDWN Fwd and Rev 32V max;Pd 300mW 100°C max. 

10t 

HEPR2001-RT 

50 

Si 

T092 

Bidirectional Switch;Cont.Fwd 1 2.0Amax;Switch 8.0Vtyp;Hold 1 200nAtyp;Pd 300mW 125°C max. 

1 IT 

HEPR2021-RT 

50 

Si 

T092 

Unidirectional Switch;Cont.Fwd 1 2.0Amax;Switch 8.0Vtyp;Hold 1 200nAtyp;Pd 300mW 125°C max. 

12 

HND1 

50 

Si 

307 

Moise Diode;IR-5.0uA max:Vz-15V min;19V max at 20mA:Ct-150of max 

13 

HP5082-235 1 

50 

% 

Alad 

Matched pair of individual HP5082-2350 Diodes. 

14 

HP5082-2354 

50 

% 

F3j 

Matched pair of HP5082-2353 Diodes. 

15 

HP5082-2374 

50 

% 

Alad 

Matched Quad of HP5082-2350 Diodes;ZIF Match-25 ohms max. 

16 

HP5082-2552 

50 

% 

Alad 

Matched Quad of HP5082-2520 Diodes, ZlF Match-25Qmax. 

17 

HP5082-2555 

50 

% 

P3 

Matched Quad of HP5082-2550 Diodes;Z1F Match-25flmax 

18 

HP5082-2707 

50 


M277b 

Matched Pair:Schottkv Barrier;Burnout-2.0eros.CWPd-100mW. 

19 

HP5082-3002 

50 

Si# 

Ain 

Pin Diodes;VBR 200V;Tot cap 250fF;Res. 1.0Q;Carrier Lifetime 100ns. 

20 

HP5082-3003 

50 

Si 

Ain 

Current controlled RF Resistor;VBR 100V min;Rev.Cap. 300ff max;Res. 1.50 max 

21 

HP5082-3039 

50 

Si# 

Ain 

Pm Diodes;VBR 100V;Tot caD 300fF;Res. 1 50;Carrier Lifetime 100ns. 

22 

HP5082-3040 

50 

Si# 

M526 

Stripline Pin Diode;Pd 2 5W;VSWR 1.5 max;lnsertion Loss 500mdb max. 

23 

HP5082-304 1 

50 

Si§ 

M526 

Switching Pin Diode;trr 5.0ns max.at If 20mA;Pd 2 5W;PIV 70V;lsolation 20db min. 

24 

HP5082-3042 

50 

Si§ 

Ain 

Switchino Pin Diode:trr 5.0ns max.at If 20mA:Pd 250mW,PIV 70V;Tot cap. 400ff. ! 

25 

HP5082-3043 

50 


Ain 

Switching Pin Diode;trr lOn max.at If 20mA;PIV 50V;Tot cap 400ff max. 

26 

HP5082-3080 

50 

Si 

Ain 

Pm Diode;VBR 100V,Total Cap 400fF;RS 2.50, Lifetime 1.3mS. 

27 

HP5082-3101 

50 

Si# 

FlOp 

Pm Diodes;VBR 150V;Tot cap 320fF;Res. 1 50;Carrier Lifetime 100ns. 

28 

HP5082-3102 

50 

Si# 

F29 

Pin Diodes;VBR 200V;Tot cap 300fF;Res 1.50;Carrier Lifetime 100ns. 

29 

HP5082-3201 

50 

Si# 

F27d 

Pm Diodes;VBR 150V;Tot cap 350fF,Res 1 50;Carrier Lifetime 100ns. 

30 

HP5082-3202 

50 

Si# 

F27d 

Pm Diodes;VBR 200V;Tot cap 320fF;Res. 1.50;Carrier Lifetime 100ns. 

31 

K20 

50 

Si 

D07 

Instrument Probe Diode;Test Frequency-lOGc/s. 

32 

L8216 

50 

Si ♦ 

P3a 

High power monitor, 9375MHZ, Pin lOOmW cw, V output 5.5 min 

33 

L8216A 

50 

Si ♦ 

P3a 

Hioh power monitor, 9375MHZ. Pm lOOmW cw, V output 5 5 min 

34 

L8216B 

50 

Si4 

P3a 

High power monitor, 9375MHZ, Pin lOOmW cw, V output 5 5min. 

35# 

M8810A25 

50 

Si 

C16j 

Radiation Det; Area 20 sq mm; Res.-IOOO Ohms/cm; PIV-25V. 

36# 

M8810A50 

50 

Si 

C161 

Radiation Det. Area 20 sa.mm: Res.-IOOO Ohms/cm: PIV-50V. 

37# 

M8810A100 

50 

Si 

C1 6j 

Radiation Det; Area 20 sq.mm; Res.-IOOO Ohms/cm; PIV-100V 

38# 

M8810B100 

50 

Si 

C16j 

Radiation Det; Area 20 sq.mm; Res.-4000 Ohms/cm; PIV-100V 

39# 

M8811A25 

50 

Si 

C29f 

Radiation Det; Area 3 so.mm: Res.-IOOO Ohms/cm; PIV-25V. 

40# 

M8811A50 

50 

Si 

C29f 

Radiation Det; Area 3 sq mm; Res.-IOOO Ohms/cm; PIV-50V 

41# 

M8811A100 

50 

Si 

C29f 

Radiation Det; Area 3 sq.mm; Res.-IOOO Ohms/cm; PIV-100V. 

42# 

M881 1 B 100 

50 

Si 

C29f 

Radiation Det. Area 3 sa.mm; Res.-4000 Ohms/cm; PIV-100V 

43# 

M8813A25 

50 

Si 

C53 

Radiation Det; Area 120 sq mm; Res-1000 Ohms/cm; PIV-25V. 

44# 

M8813A50 

50 

Si 

C53 

Radiation Det; Area 120 sq mm; Res.-IOOO Ohms/cm; PIV-50V. 

45# 

MA26 

50 

SiA 


Como.Diode for temo Volt;lf-20mA max:P-20mW max.VF-.64V max at lf-1.5mA. 

46# 

MA60 

50 


A50c 

Diode trigger diac;Av gate power 150mW;Blocking volt 32V;Vo4 OV. 

47 

MA412 

50 


M 13 

Freq Range-26500-75000; Guide Mounted; Video device. 

48 

MA428 

50 


M 1 2 

Frea. Ranoe-50000-75000: RG-98/U Guide Mounted; Video use also. 

49 

MA435 

50 


M 15 

Harmonic Generator; RF input freq. 26.5-40 Gc; RF output 53-80 Gc 

50 

MA4146 

50 


M 1 5 

Harmonic Generator; RF input freq. 50-75 Gc; Con. loss 30 db 

51 

MA4148 

50 


V1139 

Power Indicator. Test frea-139.440Mc-10dbm min. sensitivitv 

52 

MA4263 

50 


=3b 

X-band switch; Pdiss-lOW, VB-400V 

53 

MA4264 

50 


F3b 

X-band switch; Pdiss-lOW; VB-800V 

54 

MA4265 

50 


F3b 

X-band switch; Pdiss-lOW. VB-1200V. 

55 

MA4266 

50 


F21 

X-band switch; Pdiss-lOW; VB-400V. 

56 

MA4267 

50 


F21 

X-band switch; Pdiss-lOW; VB-800V 

57 

MA4268 

50 


F21 

X-band switch: Pdiss-lOW: VB-1200V 

58 

MA4690 

50 

Si 

F27f 

Ckt Test Snap-off;Bv-15 Vdc.min;Cjo-.50-1 .Opf;Po at 1.0W-30mV min. 

59 

MA4691 

50 

Si 

F27f 

Ckt Test Snap-off;Bv-15 Vdc min;Cjo-.50-1 .Opf;Po at 1 0W-20mV min. 

60 

MA4692 

50 

Si 

F27f 

Ckt Test Snao.off;Bv-15 vdc.minCio.50-1 Oof;Po at 1 0W-15mV min 

61 

MA4748 

50 

Si 

F27f 

Varactor;lr at 6.0V-1.0uA,Tau-10ns min;BV-25V;Cjo-.30-60pf;Rs-1.2 ohms. 

62 

MA4749 

50 

Si 

F27f 

Varactor;lr at 6.0V-1.0uA,Tau-10ns min;BV-25V;Cjo-.50-1 1pf;Rs-1.0 ohms 

63 

MA4750 

50 

Si 

F27f 

VaraCtonlr at 6.0V-1.0uA.Tau-10ns min;BV-25V,Cio-.50-1.1of;Rs-1 0 ohms. 

64 

MA4751 

50 

Si 

F27f 

Varactor;lr at 6.0V-1.0uA;Tau-10ns min;BV-25V;Cjo-.50-1.1pf;Rs-1.0 ohms. 

65 

MA4752 

50 

Si 

F27f 

Varactor;lr at 6.0V-1 0uA,Tau-10ns min;BV-25V;Cjo-1.0-1.6pf;Rs-.80 ohms 

66 

MA4753 

50 

Si 

F27f 

Varactor:lr at 6 OV-1 0uA;Tau-10ns min;BV-25V;Cio-1.5-2 Opf;Rs-.80 ohms 

67 

MA4754 

50 

Si 

A31e 

Varactor;lr at 6.0V-1.0uA;Tau-20ns min;BV-20V;Cjo-.50-1 5pf;Rs-80 ohms 

68 

MA4755 

50 

Si 

A31 e 

Varactor;lr at 6.0V-1.0uA;Tau-30ns min;BV-35V;Cjo-1.0-3.0pf;Rs-.60 ohms. 

69 

MA4756 

50 

Si 

A31 e 

Varactor.lr at 6.0V-1.0uA;Tau-50ns min:BV-35V;Cio-2.5-10of,Rs-.50 ohms. 

70 

MA47083 

50 

Si 

Alad 

Pin.CT at 50V 300ff max;RS 690-1040Q;BV 300V;RS Vs Bias Slope 900m to 860m 

71 

MCL1300 

50 

Si 

A Icy 

Field Eff Cur Limiter - Norn Pinch Off Cur. 50; Test Volt 25V, PoV 75V. 

72 

MCL1301 

50 

Si 

Alev 

Field Eff Cur Limiter - Norn Pinch Off Cur. 1 0. Test Volt 25V, PoV 75V 

73 

MCL1302 

50 

Si 

A Icy 

Field Eff Cur. Limiter - Norn Pinch Off Cur 2.0; Test Volt 25V; PoV 75V 

74 

MCL1303 

50 

Si 

A Icy 

Field Eff. Cur. Limiter - Nom Pinch Off Cur 3.0; Test Volt 25V, PoV 75V. 

75 

MCL1304 

50 

Si 

Alev 

Field Eff. Cur Limiter - Nom Pinch Off Cur. 4.0; Test Volt 25V; PoV 75V. 

76# 

MD90 

50 

Si 


PIN;BVR-40Vmin;VF-1 0Vmax;Ct-20f max;Rs-8.0Qmax. 

77# 

MD100A 

50 

Si 


PIN;BVR-40Vmin;VF-1 0Vmax;Ct-70f max;Rs-5.0Qmax. 

78# 

MD101 

50 

Si 


PIN.BVR-40Vmin;VF-1.0Vmax;Ct-120f max;Rs-4.0Omax. 

79# 

MD102 

50 

Si 


PIN;BVR-40Vmin;VF-1.0Vmax;Ct-220f max;Rs-2.0Omax 

80# 

MGA100 

50 

GA 

C104 

Lightsource;Pt- 60W;WaveLength-900mu;IF-400mA max,BVR-1 .OV. 

81# 

MGA300 

50 

GA 

C 104 

Liqhtsource,Pt-.9W;Wavelenqth-900mu;IF-500mA max;BVR-3.0V. 

82# 

MGA500 

50 

GA 

C104 

Lightsource;Pt-1.1 W;Wavelength-900mu;IF-600mA max;BVR-5.0V 

83# 

MGA600 

50 

GA 

C 104 

Lightsource;Pt-1 2W;Wavelength-900mu;IF-700mA max;BVR-6.0V. 

84# 

MGA700 

50 

GA 

C 104 

Liqht source,Wavelenqth-900nm;Po 180mW max at If 30Apk;Pd 1.2W. 

85# 

Ml 101 

50 

Si$ 

A243 

PIN,VB-60Vmin;Ct at 0V-3.0pF max;Rs-2.0nrnax;Pd-330mW ! 

86 

MPT20 

50 

Si 

C103 

3 Layer Bilateral Trigger;Pd-30mW,lpulse-2 0Adc;V(BR) 12-21-24V(max.). 

87 

MPZ5-16A 

50 

Si 

M426 

Power Transient Suooressor;Pd-350W;Voo(Pk)-14V tvo;Voo(Rms)-10 

88 

MPZ5-16B 

50 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor,Pd-350W;Vop(Pk)-14V typ;Vop(Rms)-10. 

89 

MPZ5-32A 

50 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor,Pd-350W;Vop(Pk)-28V typ;Vop(Rms)-20. 

90 

MPZ5-32B 

50 

Si 

M426 

Power Transient Suooressor;Pd-350W.Vop(Pk)-28V tvo;Voo(Rms)-20. 

91 

MPZ5-32C 

50 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor;Pd-350W;Vop(Pk)-28V typ;Vop(Rms)-20. 

92 

MPZ5-180A 

50 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor,Pd-350W;Vop(Pk)-165V typ.Vop(Rms)-117 

93 

MPZ5-180B 

50 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor;Pd-350W;Voo(Pk)-165V tvo,Vop(Rms)-1 17 

94 

MPZ5-180C 

50 

Si 

M426 

Power Transient Suppressor;Pd-350W;Vop(Pk)-165V typ,Vop(Rms)-117. 

95 

MS3266 

50 

GA 


Microwave Multiplier Varactor;Cj at-6V is 3pf max;VBR-18Vmin;ft-120GHZ min. 

96 

MS5000-8 

50 

Si$A 

F27d 

Microwave Multiplier Varactor;Pt-10Wmax;ft-200MHZmin;2GHZmax.BV-70Vmin;Ct-5Df max. 

97 

MS5000-8A 

50 

Si$A 

F56g 

Microwave Multiplier Varactor;Pt-10W max;ft-2Q0MHz mm,2GHz max;BV-70V min;Ct-5pf max. 

98 

MS5000-12 

50 

Si$A 

F49 

Microwave Multiplier Varactor;Pt-10Wmax,ft-200MHZmin,2GHZmax;BV-70Vmin;Ct-5pf max. 

99 

MS5000-16 

50 

Si$A 

S294 

Microwave Multiplier Varactor:Pt-10Wmax:ft-200MHZmin;2GHZmax;BV-70Vmin;Ct-5pf max. 

100 

MS5000-16A 

50 

Si$A 

S268b 

Microwave Multiplier Varactor;Pt-10Wmax;ft-200MHZmin,2GHZmax;BV-70Vmin;Ct-5pf max. 

101 

MS5100-4A 

50 

Si$A 

F56h 

Microwave Multiplier Varactor;Pt-10Wmax,ft-6GHZmax 

102 

MS5200-4A 

50 

Si$A 

F56h 

Microwave Multiplier Varactor;Pt-4W max.ft-2GHz min,10GHz max;BV-40Vmin;Ct-1 pf max. 

103 

MS5200-8 

50 

Si$A 

F27d 

Microwave Multiplier Varactor;Pt-4W max;ft-2GHz min, 10GHz max;BV-40Vmin;Ct-1 pf max. 

104 

MS5200-8A 

50 

Si$A 

F56g 

Microwave Multiplier Varactor;Pt-4W max,ft-2GHz min, 10GHz max;BV-40Vmin;Ct-1 pf max 

105 

MS8101 

50 

Si$A 

F27d 

Varactors;VBR-50Vmin;Ct at-6V is 1of;Ct at tunino ratio of OV to-20V-3 31pf min 

106 

MS8102 

50 

Si$A 

F27d 

Varactors;VBR-50Vmin;Ct at-6V is 2pf;Ct at tuning ratio of OV to-20V-3.9pf min. 

107 

MS8104 

50 

Si$A 

F27d 

Varactors,VBR-50Vmin;Ct at-6V is 4pf;Ct at tuning ratio of OV to-20V-4.23pf min. 

108 

MS8108 

50 

Si$A 

F27d 

Varactors:VBR-50Vmin:Ct at-6V is 8of.Ct at tunino ratio of OV to-20V-4.41 of mm 

109 

MS8112 

50 

Si$A 

F27d 

Varactors;VBR-50Vmin,Ct at-6V is 12pf;Ct at tuning ratio of OV to-20V-4 47pf min. 

110 

MS8201 

50 

Si$ A 

F27d 

Varactors.VBR-60Vmin;Ct at-6V is 1of;Ct at tunina ratio of OV to-20V-3 99of min 
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12. ft 

/IISCELLANEOUS DIODES USE 


2J 

u 

DESCRIPTION 1 


LINE 

TYPE 

u 


DWG. 

TECHNICAL DATA 

No. 

No. 

s 

E 

MAT. 

No. 


1 

MS8202 

50 

Si$A 

F27d 

Varactors,VBR-60Vmin,Ct at-6V is 2pf;Ct at tuning ratio of OV to-20V-4.95pf min 1 

2 

MS8204 

50 

Si$A 

F27d 

Varactors;VBR-60Vmin;Ct at-6V is 4pf,Ct at tuning ratio of OV to-20V-5 55pf min 

3 

MS8208 

50 

Si$A 

F27d 

Varactors,VBR-60Vmin,Ct at-6V is 8of;Ct at tunina ratio of 0V to-20V-5 87Df min 

4 

MS8212 

50 

Si$A 

F27d 

Varactors;VBR-60Vmin,Ct at-6V is 12pf;Ct at tuning ratio of OV to-20V-5.99pf min 

5t# 

PC500 

50 

SG 



Optical coupled isolator;VF 1.1 V,lf 10mA,lc2 0mA;VCE5 0;Cap2 0pf;lceo1 0nA;VB1000V 

6 

PF60A 

50 

Si 

C16n 

Photo Scr.PRV 60,lf 300 at 50°C.max Ic 150mA at 50°C A.LGT TRIG SENS 125-300FC 

7 

PF60A 

50 

Si 

C1 6n 

Photo Scr,PRV-60,IF-300 at 50degC C,max IC-150mA at 50degC A,LGT TRIG SENS 25-50FC 

8 

PF100 

50 

Si 

C16n 

Photo Scr,PRV-100;IF-300 at 50degC C,max IC-150mA at 50degC A,LGT TRIG SENS 125-300FC 

9 

PF100A 

50 

Si 

C16n 

Photo Scr.PRV-100.1 F-300 at 50deaC C:max IC-150mA at 50deaC A.LGT TRIG SENS 25-50FC 

10 

PF200 

50 

Si 

C16n 

Photo Scr;PRV-200;lF-300 at 50degC C;max IC-150mA at 50degC A;LGT TRIG SENS 125-300FC 

1 1 

PF200A 

50 

Si 

C16n 

Photo Scr;PRV-200,lF-300 at 50degC C;max IC-150mA at 50degC A;LGT TRIG SENS 25-50FC 

12 

PR60 

50 

Si 

C4 If 

Photo Scr.PRV-60.1 F-300 at 50deaC C.max IC-150mA at 50deaC A.LGT TRIG SENS 2-10FC 

13 

PR60A 

50 

Si 

C4 If 

Photo Scr,PRV-60;lF-300 at 50degC C;max IC-150mA at 50degC A;LGT TRIG SENS 4-10FC 

14 

PR 100 

50 

Si 

C4 If 

Photo Scr;PRV-100,1 F-300 at 50degC C;max IC-150mA at 50degC A,LGT TRIG SENS 2-10FC 

15 

PR 100A 

50 

Si 

C4 If 

Photo Scr:PRV-100:1 F-300 at 50deaC C.max IC-150mA at 50deaC A.LGT TRIG SENS 4-10FC 

16 

PR200 

50 

Si 

C4 If 

Photo Scr,PRV-200,1 F-300 at 50degC C;max IC-150mA at 50degC A;LGT TRIG SENS 2-10FC 

17 

PR200A 

50 

Si 

C4 If 

Photo Scr,PRV-200,lF-300 at 50degC C;max IC-150mA at 50degC A,LGT TRIG SENS 4-10FC 

18 

PS5570 

50 

Si 

D014 

Loa-6 Dec If, 100DA-100uA.Vf-at 100oA-60mV.Vf at 100uA-530mV.AVf/Dec-68mV±5% 

19 

PS5830 

50 

Si 

D014 

Log:4 Dec lf;100pA-1 uA;Vf-at 100pA-60mV,Vf at 1 uA-380mV;AVf/Dec-68mV ± 5.0% 

20 

PS5831 

50 

Si 

D014 

Log 7 Dec If, 10pA-100uA;Vf-at 10pA-5 0mV,Vf at 100uA-530mV,AVf/Dec-68mV±5% 

21 

PS5832B 

50 

Si 

DO 14 

Loa-8 Dec If; 1 OdA- 1 OmA.Vf-at 10oA-5 0mV,Vf at 1 0mA-650mV;AVf/Dec-68mV±5% 

22y 

PSV100D 

50 

S. 

D014 

RF Switching Diode;Pd 2 0W,Vr800V;Res 700mOmax;Reverse cap 1 2pf max 

23y 

PSV100J 

50 

Si 

D014 

RF Switching Diode,Pd 2 0W,Vr 800V;Res 700mOmax;Reverse cap 1 2pf max 

24y 

PSV100L 

50 

Si 

D014 

RF Switchma Diode;Pd 750mW,Vr800V;Res 700mOmax.Reverse cap 1 2of max ! 

25# 

RL232 

50 


A229 

TV Ratio detector, Matched Pair 

26 

RL232B 

50 


A229 

FM Ratio detector, Matched Pair 

27 

SD1W 

50 

Si 

A3c 


Random/White Noise Diode,Frea 1 Ocds to 20Kc,OutDut Variation-1 Odb 

28 

SD20 

50 

Si 

A3c 


Random/White Noise Diode,Freq 20cps to 3 OMc,Output Variation-1 Odb j 

29 

SD2L 

50 

Si 

A3c 


Random/White Noise Diode;Freq 20cps to 10Mc,Output Variation-1 Odb 

30 

SD2LE 

50 

Si 

A3c 


Random/White Noise Diode;Freq. 20cos to 25Mc,Output Variation-1 .Odb 

31 

SD2LEE 

50 

Si 

A3c 


Random/White Noise Diode,Freq. 20cps to lOOMc,Output Variation-1 Odb 

32 

SD2WE 

50 

Si 

A3c 


Random/White Noise Diode,Freq 1 Ocps to lOOKc,Output Variation-1 Odb 

33# 

SD60 

50 

Ge 

A1 bw 

PIV-50, Rectification Efficiency 50% min. at 40Mc; Video Detector 

34# 

SFD104 

50 

Ge 

D07 


Uhf Video Detector, PIV-30V, IR-6 OuA max at 2 0V. 

35# 

SFD106 

50 

Ge 

D07 


Uhf Video Detector, PIV-25V, IR-40uA max at 10V 

36 

STD28 

50 


A lew 

Bilateral Triqqer Diode,Pt-1 W;BV-32V max.Breakover 1-150uA;AV-3V min at 2mA 

37 

STD30 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode,Pt-1 W,BV-34V max;Breakover 1-1 50uA;AV-3V min at 2mA 

38 

STD33 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode,Pt-1W,BV-37V max.Breakover 1-1 50uA,AV-3V mm at 2mA 

39 

STD36 

50 


A lew 

Bilateral Triqqer Diode;Pt-1 W.BV-40V max,Breakover 1-1 50uA.AV-3V min at 2mA 

40 

STD39 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode,Pt-1 W.BV-43V max,Breakover 1-1 50uA,AV-3V min at 2mA 

41 

STD43 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode,Pt-1 W;BV-48V max;Breakover 1-150uA;AV-3V min at 2mA 

42 

STD47 

50 


A lew 

Bilateral Triqqer Diode:Pt-1 W.BV-52V max.Breakover 1-1 50uA.AV-3V min at 2mA 

43 

STD51 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode;Pt-1 W.BV-57V max,Breakover 1-1 50uA;AV-3V min at 2mA 

44 

STD56 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode;Pt-1 W,BV-62V max;Breakover 1-150uA.AV-3V min at 2mA 

45 

STD62 

50 


A lew 

Bilateral Triqqer Diode;Pt-1 W.BV-69V max.Breakover 1-1 50uA;AV-3V min at 2mA 1 

46 

STD68 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode;Pt-1 W.BV-75V max;Breakover 1-150uA;AV-3V min at 2mA 

47 

STD75 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode;Pt-1 W.BV-83V max;Breakover 1-150uA;AV-3V min at 2mA 

48 

STD82 

50 


A1 ew 

Bilateral Triqqer Diode,Pt-1 W;BV-9 1V max:Breakover 1-1 50uA;AV-3V mm at 2mA 

49 

STD91 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode,Pt-1 W.BV-101V max,Breakover 1-1 50uA;AV-3V mm at 2mA 

50 

STD 100 

50 


A1 ew 

Bilateral Trigger Diode;Pt-1W;BV-1 10V max,Breakover 1-150uA;AV-3V mm at 2mA. 

51 

STD110 

50 


A lew 

Bilateral Triqqer Diode;Pt-1 W;BV-1 2 1V max.Breakover 1-150uA.AV-3V mm at 2mA 

52 

STD 120 

50 


A lew 

Bilateral Trigger Diode;Pt-1 W.BV-132V max;Breakover 1-150uA;AV-3V mm at 2mA 

53# 

SV14B 

50 

Si 

A1 bw 

Vr-30V min ;Cjo-2 Opf max;Step recovery diode for harmonic generation 

54# 

SV14C 

50 

Si 

A1 bw 

Vr-30V min.;Cio-4 ODf max.Step recovery diode for harmonic qeneration 

55# 

SV24A 

50 

Si$ 

F27a 

Harmonic gen snap off,VR-30V mm;Co-.40- 80pf,trr-. 1 5ns max 

56# 

SV24B 

50 

Si$ 

F27a 

Harmonic gen snap off;VR-30V min;Co-.80-1 6pf,trr-20ns max 

57 

TI42A 

50 

SiA 

A60b 

Avalanche Breakdown Diodes.V(BR)-28V.Pdiss-100mW.AV-8.0V,lDk.non-reD -1 .OA. 

58 

TI43A 

50 

SiA 

A60b 

Avalanche Breakdown Diodes,V(BR)-28V,Pdiss-1 OOmW;AV-8,OV;lpk non-rep.-1 OA 

59 

TIC54 

50 

SiA 

A60b 

Avalanche Breakdown Diodes;V(BR)-26V;Pdiss-100mW,AV-8 OV;lpk.non-rep-1 OA 

60 

TIC55 

50 

SiA 

A60b 

Avalanche Breakdown Diodes.V(BR)-22V:Pdiss-100mW:AV-8 0V;lDk non-reD-I.OA 

61 

TIC56 

50 

SiA 

A60b 

Avalanche Breakdown Diodes;V(BR)-26V,Pdiss-1 OOmW,AV-8.0V,lpk non-rep-1 OA 

62 

TIC57 

50 

SiA 

A60b 

Avalanche Breakdown Diodes,V(BR)-22V;Pdiss-100mW;AV-8 OV,Ipk.non-rep-1 .OA. 

63 

TIL102 

50 

SG 



ODtCouDl Isol.Vin-to-out ± 100V.lc(on)2 5mA mm at VCE 5 OV and IF 10mA. 

64 

TIL103 

50 

SG 



OptCoupl lsol,Vm-to-out ± 100V;lc(on)10mA min at VCE 5 0V and IF 10mA. 

65 

V64 

50 

Si 

A Ifq 

Varistor Meter Protector 1 meg at 10V 4 ohms at 1 OV 

66 

V72 

50 

Si 

Alfa 

Varistor Loq Char from IOuA to 100mA;l(mA)-e to the 26(E- 59) Dower 

67 

VA01 IAN 19 

50 

Si 

F27j 

Impatt Diode,Po 10mW;8-12.4GHz,Typ Voltage 85V,Typ current 15mA;Typeff 80% 

68 

VAO11AN20 

50 

Si 

F27g 

Impatt Diode.Po 10mW;8-12 4GHz,Typ Voltage 85V,Typ.current 15mA,Typeff 80% 

69 

VA011BN19 

50 

Si 

F27i 

Imoatt Diode;Po 25mW,8-12 4GHz,Tvo Voltaoe 90V;Tvo current 20mA.Tvo eff 1 4%. 

70 

VAO11BN20 

50 

Si 

F27g 

Impatt diode;RF power-10mW;8-12GHz,60-90V;15mA bias;eff-1 0 percent 

71 

VA012CN19 

50 

Si 

F2 7 j 

Impatt Diode, PO 50mW;8-1 2.4GHz,typ voltage 70V;typ current 25mA,typ.eff 1 4% 

72 

VAO12CN20 

50 

Si 

F27q 

Imoatt diode.Po 50mW:8-1 2 4GHz.tvo.voltaoe 70V.tvo current 25mA,tvo efficiency 3 0% 

73 

VA012DN19 

50 

Si 

F27j 

Impatt diode.Po 100mW;8-12.4GHz,typ voltage 75V;typ.current 35mA,typ efficiency 4 2% 

74 

VAO12DN20 

50 

Si 

F27 

3 

Impatt diode.Po 100mW,8-12 4GHz;typ.voltage 75V;typ current 35mA,typ efficiency 4.2%. 

75 

VA012EN19 

50 

Si 

F27 


Imoatt diode. PO 200mW.8-12 4GHz:tvo voltaae 80V; Tvo current 45mA.Tvo efficiency 5.5% 

76 

VAO12EN20 

50 

Si 

F27 

3 

Impatt diode, PO 200mW,8-12.4GHz;typ voltage 80V;typ current 45mA;typ efficiency 5.5% 

77 

VAO13F1N19 

50 

Si 

F27 


Impatt diode;Po 300mW;8-10GHz,typ voltage 83V;typical current 78mA;typ efficiency 4.7% 

78 

VA013F2N19 

50 

Si 

F27 


Imoatt diode.Po 300mW; 10-12.4GHz.tVD voltaoe 74V;tVD.current 88mA,tVD.efficiency 4.7% 

79 

VAO13G1N19 

50 

Si 

F27 


Impatt diode.Po 400mW;8-1 OGHz.typ.voltage 89V,typ current 84mA;typ efficiency 5.4% 

80 

VA013G2N19 

50 

Si 

F27 


Impatt diode.Po 400mW;10-12GHz,typ.voltage 80V,typ.current 94mA;typ efficiency 5 4% 

81 

VAO13H1N19 

50 

Si 

F27 


Imoatt diode:Po 500mW;8-1 OGHz.tvD voltaae 103V:tVD current 85mA;tVD efficiency 5 7% 

82 

VA013H2N19 

50 

Si 

F27 


Impatt diode.Po 500mW; 10-12GHz,typ.voltage 93V;typ current 93mA,typ.efficiency 5.7% 

83 

VA014J1N19 

50 

Si 

F27 


Impatt diode;Po 750mW;8-1 OGHz.typ.voltage 100V;typ current 120mA;typ efficiency 6.3% 

84 

VA014J2N19 

50 

Si 

F27 


Imoatt diode;Po 750mW;10-12 4GHz;tVD voltaae 90V;tVD.current 133mA;tvo efficiency 6.3% 

85 

VA014K1N19 

50 

Si 

F27 


Impatt diode;Po 1000mW;8-10GHz;typ voltage 100V;typ current 140mA;typ efficiency 7.1% 

86 

VA014K2N19 

50 

Si 

F27 


Impatt diode;Po 10OOmW; 10-12 4GHz,typ voltage 90V;typ current 155mA;typ efficiency 7 1% 

87# 

ZC3001 

50 

Si 

Ala 

i 

PIN Diode:Min BVr 150Va 100A:Max Rs 1.50 at 100mA:Ptot 250mW 

88# 

ZC3002 

50 

Si 

Ala 

h 

PIN Diode;Min BVr 200V at 10uA,Max Rs 1 50 at 100mA;Ptot 250mW. 

89# 

ZC3201 

50 

Si 

F27v 

PIN Diode,Min BVr 150V at 10uA;Max Rs 1 50 at 100mA,Ptot 300mW 

90# 

ZC3202 

50 

Si 

F27v 

PIN Diode:Min BVr 200V at 10uA:Max Rs 1 50 at lOOmA.Ptot 300mW 
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13. 1 

YPE 

:s w 

ITH U.S. 

MIL 

ITAF 

IY SPECIFICA 

TIOI 

NS 

IN TYPE NUMBER 

SEQUENCE 



TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

JAN 1N21 WE,WE 

vTWemi 

232B 

JAN 1N485B 

tFSC 

118C 

JAN 1N749A 



JAN 1N759A 



JAN 1N938B 




ALP 

0 


tGIC 

00§ 

(cont) 

tTSC 


(cont.) 

tINRC 


(cont.) 

tTSC 



MIC 



tRAYN 

AMEND 


tuss 



tMOTA 



tuss 


JAN 1N21 WG,WGM,WGM 

B21A 


tTEC 

1 

JAN 1N750A 

CODI 

127E 


SOD 


JAN1N939B 

tDIC 

156D 


ALP 

AMEND 


tTII 



tCRL 

00 


tTEC 



INRC 

00 


MIC 

1 


tTRW 



tDIC 

AMEND 


tTII 



tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N23WE.WE 

M.WEM 

C33C 


tTSC 



tINRC 

2 


tTSC 



tuss 

2 


ALP 

0 

JAN1N486B 

tFSC 

118C 


tMOTA 



tuss 


JAN1N940B 

tDIC 

156D 


MIC 



tGIC 

00 § 


MULB 


JAN1N816 

ITT 

199 A 



AMEND 

JAN 1 N23WG,WGM,WGIV 

B22A 


tRAYN 

AMEND 


SOD 



TEC 

0 



2 


ALP 

AMEND 


tTEC 

1 


tTEC 




AMEND 

JAN1N941B 

tDIC 

157E 


MIC 

1 


tTRW 



tTII 




2 


tESP 

00 

JAN1N25 

ALP 

234 


tTSC 



tTSC 


JAN1N821 

tCODI 

159C 


tGSE 

AMEND 


KEM 

0 

JAN1N538 

GIC 

202A 


tuss 



tCRL 

00 


tMOTA 

2 

JAN 1N25WA 

ALP 

183A 


INRC 

§ 

JAN1N751A 

CODI 

127E 


tDIC 

AMEND 


tuss 




AMEND 


TEC 

AMEND 


tCRL 

00 


tGSE 

2 

JAN 1N943B 

tDIC 

157E 



1 



2 


tDIC 

AMEND 


INRC 



tESP 

00 

JAN 1 N26B,BM,B 

AR,BR 

128A 

JAN1N540 

GIC 

202A 


tINRC 

2 


tKSC 



tGSE 

AMEND 


ALP 

0 


INRC 

§ 


tMOTA 



tMOTA 



tMOTA 

2 

JAN1N31 

ALP 

236A 


TEC 

AMEND 


MULB 



tMSC 



tuss 



KEM 

0 



2 


SOD 



tTEC 


JAN1N944B 

tDIC 

157E 

JAN1N32 

MIC 

237A 

JAN1N547 

GIC 

202A 


tTEC 



tTRW 



tESP 

00 



0 


INRC 

§ 


tTII 



tTSC 



tGSE 

AMEND 

JAN1N53 

ALP 

238 


TEC 

AMEND 


tTSC 



tuss 



tMOTA 

2 


MIC 

0 



2 


tuss 


JAN1N823 

tCODI 

159C 


tuss 


JAN 1 N53B,BM,BI 

V/l R,BR 

186B 

JAN1N560 

EDI 

167B 

JAN 1N752A 

CODI 

127E 


tCRL 

00 

JAN1N945B 

tDIC 

157E 


ALP 



GIC 

§ 


tCRL 

00 


tDIC 

AMEND 


tuss 

00 

JAN1N78B 

ALP 

129 



NAVY 


tDIC 

AMEND 


tGSE 

2 



AMEND 


MIC 

SigC 

JAN1N561 

EDI 

167B 


tINRC 

2 


INRC 




2 

JAN 1 N78C,CM,CI 

V/l R,CR 

130B 



§ 


tMOTA 



tKSC 


JAN 1N962B 

tCRL 

117C 


ALP 

0 



NAVY 


MULB 



tMOTA 



tDIC 

00 


MIC 


JAN1N643 

FSC 

256B 


SOD 



tMSC 



ESP 

AMEND 

JAN 1 N82A.AG 

GIC 

250A 


RAYN 



tTEC 



tTEC 



tFSC 

2 


MIC 

0 


TEC 



tTII 



tTRW 



tMOTA 




AMEND 


Til 



tTSC 



tTSC 



tTSC 




1 


TSC 



tuss 



tuss 



tuss 




EL 

JAN1N645 

tGIC 

240C 

JAN1N753A 

CODI 

127E 

JAN1N825 

tCODI 

159C 

JAN 1N963B 

tCRL 

117C 

JAN1N93A 

GESY 

293A 


tITT 

00 § 


tCRL 

00 


tCRL 

00 


tDIC 

00 



NAVY 


tTEC 



tDIC 

AMEND 


tDIC 

AMEND 


ESP 

AMEND 

JAN 1 N249B.RB 

GESY 

134A 


tTII 



tFSC 

2 


tGSE 

2 


tFSC 

2 


WESY 

AMEND 


tTRW 



tINRC 



INRC 



tMOTA 




1 

JAN1N647 

tGIC 

240C 


tMOTA 



tKSC 



tTSC 


JAN 1 N250B.RB 

GESY 

134A 


tITT 

00 § 


MULB 



tMOTA 



tuss 



WESY 

§ 


tTII 



SOD 



tMSC 


JAN1N964B 

tCRL 

117C 



AMEND 


tTRW 



tTEC 



tTEC 



tDIC 

00 



1 

JAN1N649 

tGESY 

240C 


tTII 



tTRW 



ESP 

AMEND 

JAN1N251 

FSC 

188A 


tGIC 

00§ 


tTSC 



tTSC 



tFSC 

2 


RAYN 



tITT 



tuss 



tuss 



tMOTA 



TEC 



tTII 


JAN 1N754A 

CODI 

127E 

JAN1N827 

tCODI 

159C 


tTSC 



Til 



tTRW 



tCRL 

00 


tCRL 

00 


tuss 


JAN1N253 

GIC 

194A 

JAN1N658 

FSC 

257A 


tDIC 

AMEND 


tDIC 

AMEND 

JAN 1N965B 

tCRL 

117C 

JAN1N254 

GIC 

194A 


RAYN 

EL 


tFSC 

2 


tGSE 

2 


tDIC 

00 

JAN1N255 

GIC 

194A 


TEC 



tINRC 



INRC 



ESP 

AMEND 

JAN1N256 

GIC 

194A 


TSC 



tMOTA 



tKSC 



tFSC 

2 

JAN1N263 

PHIL 

191A 

JAN1N660 

TEC 

285A 


MULB 



tMOTA 



tMOTA 


JAN1N270 

GIC 

200A 



EL 


SOD 



tMSC 



tTSC 



ITT 

AMEND 

JAN1N661 

TEC 

285A 


tTEC 



tTEC 



tuss 



TEC 

1 



EL 


tTII 



tTRW 


JAN 1N966B 

tCRL 

117C 

JAN1N276 

GIC 

192A 

JAN1N662 

FSC 

256B 


tTSC 



tTSC 



tDIC 

00 


ITT 

AMEND 


RAYN 



tuss 



tuss 



ESP 

AMEND 


TEC 

1 


TEC 


JAN 1N755A 

CODI 

127E 

JAN1N829 

tCODI 

159C 


tFSC 

2 

JAN1N277 

GIC 

201A 


Til 



tCRL 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 



ITT 

AMEND 


TSC 



tDIC 

AMEND 


tGSE 

AMEND 


tTSC 



TEC 

1 

JAN1N663 

FSC 

256B 


tFSC 

2 


INRC 

2 


tuss 


JAN 1 N358A,AM,i 

UVIR.AR 

339 


RAYN 



tINRC 



tKSC 


JAN 1N967B 

tCRL 

117C 


ALP 

§ 


TEC 



tMOTA 



tMOTA 



tDIC 

00 

JAN1N429 

CRL 

299 


Til 



MULB 



tMSC 



ESP 

AMEND 


DIC 

AMEND 


TSC 



SOD 



tTEC 



tFSC 

2 


MOTA 

3 

JAN1N691 

RAYN 

132A 


tTEC 



tTRW 



tMOTA 



TEC 




0 


tTII 



tTSC 



tTSC 



TRW 


JAN1N697 

RAYN 

141A 


tTSC 



tuss 



tuss 


JAN 1N430A 

none 

335 



0 


tuss 


JAN 1N830A 

ALP 

229 

JAN 1N968B 

tCRL 

117C 



AMEND 



AMEND 

JAN 1N756A 

CODI 

127 E 


GIC 

0 


tDIC 

00 



1 



1 


tCRL 

00 


MIC 

AMEND 


ESP 

AMEND 



EL 



NAVY 


tDIC 

AMEND 



1 


tFSC 

2 

JAN 1N430B 

none 

335 

JAN 1N746A 

CQDI 

127E 


tFSC 

2 



NAVY 


tMOTA 




AMEND 


tCRL 

00 


tINRC 


JAN1N831A 

ALP 

352 


tTSC 




1 


tDIC 

AMEND 


tMOTA 




EL 


tuss 




EL 


tINRC 

2 


MULB 


JAN 1N832B 

ALP 

353 

JAN 1N969B 

tCRL 

117C 

JAN1N457 

CODI 

193B 


tMOTA 



SOD 




EL 


tDIC 

00 


FSC 

AMEND 


tTEC 



tTEC 


JAN1N914 

tFSC 

116E 


ESP 

AMEND 


GIC 

1 


tTII 



tTII 



tGIC 

§ 


tFSC 

2 


RAYN 



tTSC 



tTSC 



tITT 



tMOTA 



TEC 



tuss 



tuss 



tRAYN 



tTSC 



Til 


JAN 1N747A 

CODI 

127E 

JAN 1N757A 

CODI 

127E 


tTEC 



tuss 



TRW 



tCRL 

00 


tCRL 

00 


tTII 


JAN 1N970B 

tCRL 

117C 


TSC 



tDIC 

AMEND 


tDIC 

AMEND 


tTSC 



tDIC 

00 

JAN1N458 

CODI 

193B 


tINRC 

2 


tFSC 

2 

JAN1N933 

none 

119B 


ESP 

AMEND 


FSC 

AMEND 


tMOTA 



tINRC 


JAN 1N935B 

tCRL 

156D 


tFSC 

2 


GIC 

1 


tTEC 



tMOTA 



tDIC 

00 


tMOTA 



RAYN 



tTII 



MULB 



tGSE 

AMEND 


tTSC 



TEC 



tTSC 



SOD 



INRC 

2 


tuss 



Til 



tuss 



tTEC 



tMOTA 


JAN1N971B 

tCRL 

117C 


TRW 


JAN 1N748A 

CODI 

127E 


tTII 



tMSC 



tDIC 

00 


TSC 



tCRL 

00 


tTSC 



tTEC 



ESP 

AMEND 

JAN1N459 

CODI 

193B 


tDIC 

AMEND 


tuss 



tTSC 



tFSC 

2 


FSC 

AMEND 


tINRC 

2 

JAN 1N758A 

CODI 

127E 


tuss 



tMOTA 



1 GIC 

1 


tMOTA 



tCRL 

00 

JAN 1N937B 

tCRL 

156D 


tTSC 



RAYN 



SOD 



tDIC 

AMEND 


tDIC 

00 


tuss 



TEC 



tTEC 



tFSC 

2 


tGSE 

AMEND 

JAN 1N972B 

tCRL 

117C 


Til 



tTII 



tINRC 



INRC 

2 


tDIC 

00 


TRW 



tTSC 



tMOTA 



tMOTA 



ESP 

AMEND 


TSC 



tuss 


! 

MULB 



tMSC 



tFSC 

2 

JAN 1N483B 

TFSC 

118C 

JAN 1N749A ^ 

CODI 

127E 


SOD 



tTEC 



tMOTA 



tGIC 

00 


tCRL 

00 


tTEC 



tTSC 



tTSC 



TRAYN 

AMEND 


tDIC 

AMEND 


tTII 



tuss 



tuss 



tTEC 

1 


tINRC 

2 


tTSC 


JAN 1N938B 

tDIC 

156D 

JAN 1N973B 

tCRL 

117C 


TTII 



tMOTA 



tuss 



tGSE 

00 


tDIC 

00 


tTRW 



MULB 


JAN 1N759A 

CODI 

127E 


INRC 

AMEND 


ESP 

AMEND 


tTSC 



SOD 



tCRL 

00 


tMOTA 

2 


tFSC 

2 





tTEC 



tDIC | 

AMEND 


tMSC 



MOTA 






tTII 



tFSC 

2 


tTEC 



tTSC 





cont next col. 



cont next col 



cont next col 




tuss 
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§ - NATO 

0 - USAF Preferred (TX Type Only) 
0 - Mil-Std-701 Device 


602 



13. TYPES WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

JAN 1N974B 

tDIC 

117C 

JAN1N1147 

INRC 

254A 

JAN 1 N2809B,RB 


114C 

JAN 1 N2844B,RB 


114C 

JAN 1 N2990B.RB 




ESP 

00 



EL 


tASC 

00 


tMOTA 

00 

(cont) 

tMOTA 



tMOTA 

AMEND 

JAN1N1149 

INRC 

254A 


tDIC 

AMEND 



AMEND 


tuss 



TTSC 

2 


TRW 

EL 


tMOTA 

2 



2 

JAN 1 N299 1 B,RB 


124D 


tuss 


JAN 1 N 1 1 84,R 

tGESY 

297A 

JAN 1 N2810B,RB 


114C 

JAN 1 N2845B,RB 


114C 


tDIC 

00 

JAN 1N975B 

tDIC 

117C 


TRW 

0 


tASC 

00 


tMOTA 

00 


ESP 

AMEND 


ESP 

00 


tWESY 



tDIC 

AMEND 



AMEND 


tINRC 

2 


tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N 1 186,R 

tGESY 

297A 


tMOTA 

2 



2 


tMOTA 



tTSC 

2 


TRW 

0 

JAN 1N2811 B,RB 


114C 

JAN 1 N2846B,RB 


114C 


tuss 



tuss 



tWESY 



tASC 

00 


tMOTA 

00 

JAN 1 N2992B,RB 


124D 

JAN 1N976B 

tDIC 

117C 

JAN 1 N 1 1 88.R 

tGESY 

297A 


tDIC 

AMEND 



AMEND 


tDIC 

00 


ESP 

00 


TRW 

0 


tMOTA 

2 



2 


ESP 

AMEND 


tMOTA 

AMEND 


tWESY 


JAN 1N2813B,RB 


114C 

JAN 1 N2970B,RB 


124D 


tINRC 

2 


tTSC 

2 

JAN 1 N 1 190,R 

TRW 

297A 


tASC 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 



tuss 



tWESY 

0 


tDIC 

AMEND 


tINRC 

AMEND 


tuss 


JAN 1N977B 

tDIC 

117C 

JAN 1 N 1 198A,RA 


134A 


tMOTA 

2 


tMOTA 

2 

JAN 1 N2993B,RB 


124D 


ESP 

00 


WESY 

AMEND 

JAN 1N2814B,RB 


114C 


tTRW 



tDIC 

00 


tMOTA 

AMEND 



1 


tASC 

00 


tuss 



ESP 

AMEND 


tTSC 

2 

JAN 1 N 1 202A,RA 


260A 


tDIC 

AMEND 

JAN 1 N2971 B,RB 


124D 


tINRC 

2 


tuss 



tGESY 

00 


tMOTA 

2 


tDIC 

00 


tMOTA 


JAN 1N978B 

tDIC 

117C 


INRC 


JAN 1N2816B,RB 


114C 


tINRC 

AMEND 


tuss 



ESP 

00 


SOD 



tDIC 

00 


tMOTA 

2 

JAN 1 N2995B,RB 


124D 


tMOTA 

AMEND 


tTRW 



tMOTA 

AMEND 


tTRW 



tDIC 

00 


tTSC 

2 


tWESY 




2 


tuss 



ESP 

AMEND 


tuss 


JAN 1 N 1 204A,RA 


260A 

JAN 1 N2818B,RB 


114C 

JAN 1 N2972B,RB 


124D 


tINRC 

2 

JAN 1N979B 

tDIC 

117C 


tGESY 

00 


tDIC 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 



ESP 

00 


INRC 



tMOTA 

AMEND 


tINRC 

AMEND 


tuss 



tMOTA 

AMEND 


SOD 




2 


tMOTA 

2 

JAN 1 N2997B,RB 


124D 


tTSC 

2 


tTRW 


JAN 1 N2819B,RB 


114C 


tTRW 



tDIC 

00 


tuss 



tWESY 



tDIC 

00 


tuss 



ESP 

AMEND 

JAN 1N980B 

tDIC 

117C 

JAN 1 N 1 206A,RA 


260A 


tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N2973B.RB 


124D 


tINRC 

2 


ESP 

00 


tGESY 

00 



2 


tDIC 

00 


tMOTA 



tMOTA 

AMEND 


INRC 


JAN 1 N2820B,RB 


114C 


tINRC 

AMEND 


tuss 



tTSC 

2 


SOD 



tDIC 

00 


tMOTA 

2 

JAN 1 N2999B,RB 


124D 


tuss 



tTRW 



tMOTA 

AMEND 


tTRW 



tDIC 

00 

JAN1N981B 

tDIC 

117C 


tWESY 




2 


tuss 



ESP 

AMEND 


ESP 

00 

JAN1N1530A 

DIC 

320A 

JAN 1 N2822B,RB 


114C 

JAN 1 N2974B,RB 


124D 


tINRC 

2 


tMOTA 

AMEND 


MOTA 

AMEND 


tDIC 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 



tTSC 

2 



1 


tMOTA 

AMEND 


ESP 

AMEND 


tuss 



tuss 


JAN 1 N 1 6 1 4,R 

GESY 

162B 



2 


tINRC 

2 

JAN 1 N3000B,RB 


124D 

JAN 1N982B 

tDIC 

117C 


SOD 

§ 

JAN 1 N2823B,RB 


114C 


tMOTA 



tDIC 

00 


ESP 

00 


TRW 

AMEND 


tDIC 

00 


tuss 



ESP 

AMEND 


tMOTA 

AMEND 


WESY 

3 


tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N2975B,RB 


124D 


tINRC 

2 


tTSC 

2 

JAN 1 N 1 615,R 

GESY 

162B 



2 


tDIC 

00 


tMOTA 



tuss 



SOD 

§ 

JAN 1 N2824B,RB 


114C 


ESP 

AMEND 


tuss 


JAN 1N983B 

tDIC 

117C 


TRW 

AMEND 


tDIC 

00 


tINRC 

2 

JAN 1 N3001 B,RB 


124D 


ESP 

00 


WESY 

3 


tMOTA 

AMEND 


tMOTA 



tDIC 

00 


tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N 16 16,R 

GESY 

162B 



2 


tuss 



ESP 

AMEND 


tTSC 

2 


SOD 

§ 

JAN 1 N2825B.RB 


114C 

JAN 1 N2976B,RB 


124D 


tINRC 

2 


tuss 



TRW 

AMEND 


tDIC 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 


JAN 1N984B 

tDIC 

117C 


WESY 

3 


tMOTA 

AMEND 


ESP 

AMEND 


tuss 



ESP 

00 

JAN 1N 1731A 

GIC 

142A 



2 


tINRC 

2 

JAN 1 N3002B,RB 


124D 


tMOTA 

AMEND 


TRW 

0 

JAN 1 N2826B,RB 


114C 


tMOTA 



tDIC 

00 


tTSC 

2 



AMEND 


tDIC 

00 


tuss 



ESP 

AMEND 


tuss 




3 


tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N2977B,RB 


124D 


tINRC 

2 

JAN1N985B 

ESP 

117C 

JAN1N1733A 

GIC 

142A 



2 


tDIC 

00 


tMOTA 



tMOTA 

00 


TRW 

0 

JAN 1 N2827B,RB 


114C 


ESP 

AMEND 


tuss 




AMEND 



AMEND 


tDIC 

00 


tINRC 

2 

JAN 1 N3003B.RB 


124D 



2 



3 


tMOTA 

AMEND 


tMOTA 



tDIC 

00 

JAN1N986B 

ESP 

117C 

JAN1N1734A 

GIC 

142A 



2 


tuss 



ESP 

AMEND 


tMOTA 

00 


TRW 

0 

JAN1N2829B.RB 


114C 

JAN 1 N2979B,RB 


124D 


tINRC 

2 



AMEND 



AMEND 


tDIC 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 




2 



3 


tMOTA 

AMEND 


ESP 

AMEND 


tuss 


JAN 1N987B 

ESP 

117C 

JAN1N1742A 

DIC 

298 



2 


tINRC 

2 

JAN 1 N3004B.RB 


124D 


tMOTA 

00 


MOTA 

AMEND 

JAN 1N2831 B,RB 


114C 


tMOTA 



tDIC 

00 



AMEND 


TSC 

3 


11 DIC 

00 


tuss 



ESP 

AMEND 



2 



USAF 


tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N2980B,RB 


124D 


tINRC 

2 

JAN1N988B 

ESP 

117C 

JAN 1N1838 

none 

364 



2 


tDIC 

00 


tMOTA 



tMOTA 

00 



AMEND 

JAN 1 N2832B,RB 


114C 


ESP 

AMEND 


tuss 




AMEND 



1 


I tDIC 

00 


tINRC 

2 

JAN 1 N3005B.RB 


124D 



2 

JAN 1 N2 135A,RA 


134A 


tMOTA 

AMEND 


tMOTA 



tDIC 

00 

JAN1N989B 

ESP 

117C 


GESY 

§ 



2 


tuss 



ESP 

AMEND 


tMOTA 

00 


WESY 

AMEND 

JAN 1 N2833B,RB 


114C 

JAN 1 N2982B,RB 


124D 


tINRC 

2 



AMEND 



1 


1 tDIC 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 




2 

JAN 1N2146 

none 

242 


tMOTA 

AMEND 


ESP 

AMEND 

JAN 1 N3007B.RB 


124D 

JAN1N990B 

ESP 

117C 



AMEND 



2 


tINRC 

2 


tDIC 

00 


tMOTA 

00 



1 

JAN 1 N2834B,RB 


114C 


tMOTA 



ESP 

AMEND 



AMEND 



NAVY 


tDIC 

00 


tuss 



tINRC 

2 



2 

JAN 1N2153 

BRA 

91 


tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N2984B,RB 


124D 


tMOTA 


JAN1N991B 

ESP 

117C 



AMEND 



2 


tDIC 

00 

JAN 1 N3008B.RB 


124D 


tMOTA 

00 



1 

JAN 1 N2835B,RB 


114C 


ESP 

AMEND 


tDIC 

00 



AMEND 



SigC 


tDIC 

00 


tINRC 

2 


ESP 

AMEND 



2 

JAN1N2361 

EDI 

187A 


tMOTA 

AMEND 


tMOTA 



tINRC 

2 

JAN 1N992B 

ESP 

117C 



AMEND 



2 


tuss 



tMOTA 



tMOTA 

00 



1 

JAN 1 N2836B,RB 


114C 

JAN 1 N2985B,RB 


124D 

JAN 1 N3009B,RB 


124D 



AMEND 



SigC 


tDIC 

00 


tDIC 

00 


tDIC 

00 



2 

JAN 1N2792 

none 

252A 


tMOTA 

AMEND 


ESP 

AMEND 


ESP 

AMEND 

JAN1N995 

GIC 

227 



AMEND 



2 


tINRC 

2 


tINRC 

2 


TEC 

AMEND 



2 

JAN 1 N2837B,RB 


114C 


tMOTA 



tMOTA 




1 



EL 


tDIC 

00 


tuss 


JAN1N301 1B,RB 


124D 



NAVY 

JAN 1 N2804B,RB 


114C 


tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N2986B,RB 


124D 


tDIC 

00 

JAN 1N1084 

none 

318 


tASC 

\00 



2 


tDIC 

00 


ESP 

AMEND 



AMEND 


tMOTA 

AMEND 

JAN 1 N2838B,RB 


114C 


ESP 

AMEND 


tINRC 

2 



4 



2 


tMOTA 

00 


tINRC 

2 


tMOTA 


JAN INI 124A.RA 


104C 

JAN 1 N2805B ( RB 


114C 



AMEND 


tMOTA 


JAN 1 N301 2B,RB 


124D 


1 EDI 

0§ 


tASC 

00 



2 


tuss 



ESP 

00 


SOD 



tMOTA 

AMEND 

JAN1N2840B,RB 


114C 

JAN 1 N2988B,RB 


124D 


tINRC 

AMEND 

JAN1N1126A.RA 


104C 



2 


tMOTA 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 

2 


EDI 

0§ 

JAN 1 N2806B,RB 


114C 



AMEND 


ESP 

AMEND 

JAN 1 N3014B,RB 


124D 


SOD 



tASC 

00 



2 


tINRC 

2 


ESP 

00 

JAN1N1128A.RA 


104C 


tDIC 

AMEND 

JAN 1N2841 B,RB 


114C 


tMOTA 



tINRC 

AMEND 


EDI 

0§ 


tMOTA 

2 


tMOTA 

00 


tuss 



tMOTA 

2 


SOD 


JAN1N2807B,RB 


114C 



AMEND 

JAN 1 N2989B,RB 


124D 

JAN 1 N301 5B,RB 


124D 

JAN1N1130 

EDI 

259A 


tASC 

\00 

JAN 1 N2842B.RB ^ 


2 


tDIC 

00 


ESP 

00 



0 


tDIC 

AMEND 



114C 


ESP 

AMEND 


tINRC 

AMEND 



AMEND 


tMOTA 

2 


tMOTA 

00 


tINRC 

2 


tMOTA 

2 



1 

JAN1N2808B,RB 


114C 



AMEND 


tMOTA 


JAN1N3016B 

tCODI 

115E 

JAN1N1131 

EDI 

259A 


tASC 

00 



2 


tuss 



tDIC 

00 



0 


tDIC 

AMEND 

JAN 1 N2843B,RB 


114C 

JAN 1 N2990B,RB 


124D 


tINRC 

AMEND 



AMEND 


tMOTA 

2 


tMOTA 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 

3 



1 






AMEND 


ESP 

AMEND 


tTEC 


JAN1N1132.R 

ALP 

362 






2 


tINRC 

2 


tTRW 











cont.next col. 
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13. T 

YPE 

:s w 

flTH u.s. 

MIL 

ITAF 

IY SPECIFICA 

TIOI 

MS 

IN TYPE Nli 
SEQUEN 

MBER 

CE 

TYPE No. 

MFRS 

Mll-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

JAN1N3017B 

tCODI 

115E 

JAN1N3031B 



JAN 1N3047B 

tCODI 

115E 

JAN 1 N3291.R 

GESY 

246C 

JAN 1 N3344B.RB 


358B 


tDIC 

00 

(cont.) 

tINRC 

3 


tDIC 

00 

WESY 

0 

tDIC 

EL 


tINRC 

AMEND 


tMOTA 



ESP 

AMEND 


AMEND 


tMOTA 


tMOTA 

3 


tTEC 



tINRC 

3 



2 

JAN 1 N3346B,RB 

358B 


tTEC 



tTRW 



tMOTA 


JAN 1 N3293,R 

GESY 

246C 

tDIC 

EL 


tTRW 


JAN 1N3032B 

tuss 



tTRW 


WESY 

0 


tMOTA 

JAN1N3018B 

tuss 

tCODI 

115E 

tCODI 

tDIC 

115E 

00 

JAN 1N3048B 

tCODI 

tDIC 

115E 

00 


AMEND 

2 

JAN 1 N3347B,RB 

tDIC 

358B 

EL 


tDIC 

00 


ESP 

AMEND 


ESP 

AMEND 

JAN 1 N3294.R 

GESY 

246C 


tMOTA 


tINRC 

AMEND 


tINRC 

3 


tINRC 

3 

WESY 

0 

JAN 1 N3349B.RB 

358B 


tMOTA 

3 


tMOTA 



tMOTA 




AMEND 

tDIC 

EL 


tTEC 



tTEC 



tTRW 




2 


tMOTA 


tTRW 



tTRW 


JAN 1N3049B 

tCODI 

115E 

JAN 1 N3295,R 

GESY 

246C 

JAN 1 N3350B,RB 

358B 

JAN 1N3019B 

tuss 

tCODI 

115E 

JAN 1N3033B 

tuss 

tCODI 

115E 


ESP 

tINRC 

00 

AMEND 



0 

AMEND 

tDIC 

tMOTA 

EL 


tDIC 

00 


tDIC 

00 


tMOTA 

3 



2 

JAN 1N3595 

FSC 

241A 


tINRC 

AMEND 


ESP 

AMEND 


tTRW 


JAN 1 N3296,R 

none 

246C 

RAYN 

0 


tMOTA 

3 


tINRC 

3 

JAN 1N3050B 

tCODI 

115E 

AMEND 


AMEND 


11 EC 



tMOTA 



ESP 

00 



2 



2 


tTRW 



tTRW 



tINRC 

AMEND 

JAN 1 N3305B,RB 


358B 



NAVY 

JAN 1N3020B 

tuss 



tuss 



tMOTA 

3 


tDIC 

EL 

JAN 1N3600 

tFSC 

231C 

tCODI 

115E 

JAN 1N3034B 

tCODI 

115E 


tTRW 



tMOTA 

ITT 

00 


tDIC 

00 


tDIC 

00 

JAN1N3051B 

tCODI 

115E 

JAN 1 N3306B.RB 

358B 


tTEC 

AMEND 

1 


ESP 

AMEND 


ESP 

AMEND 


ESP 

00 

tDIC 

EL 


tTSC 


tINRC 

3 


tINRC 

3 


tINRC 

AMEND 


tMOTA 


JAN1N3611 

tMSC 

228E 


tMOTA 



tMOTA 



tMOTA 

3 

JAN 1 N3307B.RB 


358B 


tSET 

0 


tTEC 



tTRW 



tTRW 


tDIC 

EL 


tUNI 

AMEND 

1 


tTRW 



tuss 


JAN1N3064 

tFSC 

144E 


tMOTA 



JAN1N3021B 

tuss 

115E 

JAN 1N3035B 

tCODI 

115E 


tITT 


JAN 1 N3308B,RB 

358B 

JAN1N3612 

tMSC 

228E 

tCODI 


tDIC 

00 


tRAVN 


tDIC 

EL 

tSET 

0 


tDIC 

00 


ESP 

AMEND 


tTEC 



tMOTA 



tUNI 

AMEND 

>1 


ESP 

AMEND 


tINRC 

3 


tTSC 


JAN 1 N3309B.RB 


358B 



tINRC 

3 


tMOTA 


JAN 1N3070 

tFSC 

169E 

tDIC 

EL 

JAN1N3613 

tMSC 

228E 


tMOTA 



tTRW 



tRAYN 



tMOTA 


tSET 

0 


T1 EC 


JAN 1N3036B 

tuss 



tTII 


JAN 1 N3310B.RB 


358B 


tUNI 

AMEND 

1 


tTRW 


tCODI 

115E 


tTSC 


tDIC 

EL 


JAN 1N3022B 

tuss 

115E 


tDIC 

00 

JAN 1N3154 

tDIC 

158E 


tMOTA 

JAN1N3614 

tMSC 

228E 

tCODI 


ESP 

AMEND 


tMOTA 

00 

JAN 1 N331 1 B,RB 

358B 

tSET 

0 


tDIC 

00 


tINRC 

3 


tMSC 

AMEND 

tDIC 

EL 


tUNI 

AMEND 

1 


ESP 

AMEND 


tMOTA 



tTEC 

2 


tMOTA 




tINRC 

3 | 


tTRW 



tuss 


JAN 1N3312B,RB 

358B 

JAN 1N3643 

none 

279B 


tMOTA 



tuss 


JAN 1N3155 

tDIC 

158E 


tDIC 

EL 


0 


tTEC 


JAN 1N3037B 

tCODI 

115E 


tMOTA 

00 


tMOTA 



NAVY 


tTRW 



tDIC 

00 


tMSC 

AMEND 

JAN 1 N3314B,RB 


358B 

JAN 1N3644 

SET 

279B 


tuss 



ESP 

AMEND 


tTEC 

2 

tDIC 

EL 

0 

NAVY 

JAN 1N3023B 

tCODI 

115E 


tINRC 

3 


tuss 



tMOTA 




tDIC 

00 


tMOTA 


JAN 1N3156 

tDIC 

158E 

JAN 1 N33 15B,RB 


358B 

JAN 1N3645 

SET 

279B 

0 


ESP 

AMEND 


tTRW 



tMOTA 

AMEND 


tDIC 

EL 


tINRC 

3 


tuss 



tMSC 

2 


tMOTA 



NAVY 


tMOTA 


JAN 1N3038B 

tCODI 

115E 


tTEC 


JAN 1N3317B,RB 


358B 

JAN 1N3646 

SET 

279B 


tTEC 



tDIC 

00 


tuss 


tDIC 

EL 

0 


tTRW 



ESP 

AMEND 

JAN 1N3157 

tDIC 

158E 


tMOTA 




NAVY 

JAN 1N3024B 

tuss 

115E 


tINRC 

3 


tMOTA 

00 

JAN 1 N3319B,RB 


358B 

JAN 1N3647 

SET 

279B 

tCODI 


tMOTA 



tMSC 

AMEND 

tDIC 

EL 

0 


tDIC 

00 


tTRW 



tTEC 

2 


tMOTA 




NAVY 


ESP 

AMEND 


tuss 



tuss 


JAN 1 N3320B,RB 


358B 

JAN 1 N3649,R 

EDI 

104C 


tINRC 

3 

JAN 1N3039B 

tCODI 

115E 

JAN 1 N3 164,R 

WESY 

211A 

tDIC 

EL 

SOD 

0§ 


tMOTA 



tDIC 

00 



0 


tMOTA 


JAN 1 N3650,R 

EDI 

104C 


tTEC 



ESP 

AMEND 



AMEND 

JAN 1 N3321 B,RB 


358B 

SOD 

0 


tTRW 



tINRC 

3 



1 


tDIC 

EL 

JAN 1 N3655A,AM 

,AMR 

334 

JAN 1N3025B 

tuss 



tMOTA 


JAN 1 N3 168,R 

WESY 

211A 


tMOTA 


ALP 

tCODI 

115E 


tTRW 



10 

JAN 1 N3323B.RB 

358B 


MIC 



tDIC 

00 


tuss 




AMEND 

tDIC 

EL 

JAN 1 N3666-1 

GIC 

226A 


ESP 

AMEND 

JAN 1N3040B 

tCODI 

115E 



1 


tMOTA 


ITT 

NAVY 


tINRC 

3 


tDIC 

00 

JAN1N3170.R 

WESY 

211A 

JAN 1 N3324B.RB 


358B 


TEC 


tMOTA 



ESP 

AMEND 



0§ 


tDIC 

EL 

JAN 1 N3666-2 

GIC 

226A 


tTEC 



tINRC 

3 



AMEND 


tMOTA 



ITT 

NAVY 


tTRW 



tMOTA 




1 

JAN 1 N3325B.RB 


358B 


TEC 

JAN 1N3026B 

tuss 

115E 


tTRW 


JAN 1 N31 72,R 

none 

211A 


tDIC 

EL 

JAN 1 N367 1A 

tnone 

260A 

tCODI 


tuss 




AMEND 


tMOTA 


SOD 

00 


tDIC 

00 

JAN1N3041B 

tCODI 

115E 



1 

JAN 1 N3326B.RB 


358B 

JAN 1 N3673A 

tnone 

260A 


ESP 

AMEND 


tDIC 

00 

JAN 1 N3174,R 

none 

211A 

tDIC 

EL 

SOD 

00 


tINRC 

3 


ESP 

AMEND 



AMEND 


tMOTA 


JAN1N3713 

GESY 

269 


tMOTA 



tINRC 

3 



1 

JAN 1 N3327B.RB 


358B 


0 


tTEC 



tMOTA 


JAN1N3175.R 

none 

211A 

tDIC 

EL 



AMEND 

1 


tTRW 



tTRW 




AMEND 


tMOTA 




JAN 1N3027B 

tuss 



tuss 




1 

JAN1N3328B.RB 


358B 



NAVY 

tCODI 

115E 

JAN 1N3042B 

tCODI 

1.15 E 

JAN1N3176.R 

none 

211A 

tDIC 

EL 

JAN1N3715 

GESY 

269 


tDIC 

00 


tDIC 

00 



AMEND 


tMOTA 


0 


ESP 

AMEND 


ESP 

AMEND 



1 

JAN 1 N3330B.RB 


358B 



AMEND 

1 


tINRC 

3 


tINRC 

3 

JAN 1 N3177,R 

none 

211A 

tDIC 

EL 




tMOTA 



tMOTA 




AMEND 


tMOTA 




NAVY 


tTEC 



tTRW 




1 

JAN 1 N3332B.RB 


358B 

JAN1N3717 

GESY 

269 


tTRW 



tuss 


JAN 1N3189 

tGIC 

155C 


tDIC 

EL 


0 

JAN 1N3028B 

tuss 


JAN 1N3043B 

tCODI 

115E 


tSEN 

00 


tMOTA 




AMEND 

1 

tCODI 

115E 


tDIC 

00 


tTRW 

NAVY 

JAN 1 N3334B.RB 

358B 




tDIC 

00 


ESP 

AMEND 

JAN 1N3190 

tGIC 

155C 

tDIC 

EL 



NAVY 


ESP 

AMEND 


tINRC 

3 


tSEN 

00 


tMOTA 


JAN1N3719 

GESY 

269 


tINRC 

3 


tMOTA 



tTRW 

NAVY 

JAN 1 N3335B.RB 


358B 


0 


tMOTA 



tTRW 


JAN 1N3191 

tGIC 

155C 

tDIC 

EL 



AMEND 

1 


tTEC 



tuss 



tSEN 

00 


tMOTA 





tTRW 


JAN 1N3044B 

tCODI 

115E 


tTRW 

NAVY 

JAN 1 N3336B.RB 


358B 



NAVY 

JAN 1N3029B 

tuss 



tDIC 

00 

JAN 1N3206 

MSC 

195D 

tDIC 

EL 

JAN1N3721 

GESY 

269 

tCODI 

115E 


ESP 

AMEND 

JAN 1N3207 

MSC 

230C 


tMOTA 


0 


tDIC 

00 


tINRC 

3 


TRW 

AMEND 

JAN 1 N3337B.RB 


358B 



AMEND 

1 


ESP 

AMEND 


tMOTA 




1 

tDIC 

EL 




tINRC 

3 1 


tTRW 


JAN 1 N3263.R 

WESY 

212A 


tMOTA 




NAVY 


tMOTA 



tuss 




0 

JAN 1 N3338B.RB 


358B 

JAN 1 N3747W.WI 

\/l,VVMR 

281A 


tTEC 


JAN 1N3045B 

tCODI 

115E 

JAN 1 N3267.R 

WESY 

212A 


tDIC 

EL 

ALP 


tTRW 



tDIC 

00 



0 


tMOTA 



MIC 


JAN 1N3030B 

tuss 



ESP 

AMEND 

JAN 1 N3269.R 

WESY 

212A 

JAN 1 N3339B.RB 


358B 

JAN 1 N3766,R 

tnone 

297A 

tCODI 

115E 


tINRC 

3 



0 

tDIC 

EL 

0 


tDIC 

00 


tMOTA 


JAN 1 N327 1 ,R 

none 

212A 


tMOTA 

JAN 1 N3768.R 

tnone 

297A 


ESP 

AMEND 


tTRW 


JAN 1 N3273,R 

none 

212A 

JAN 1 N334QB.RB 


358B 


0 


tINRC 

3 

JAN 1N3046B 

tCODI 

115E 

JAN1N3287W 

GIC 

205A 

tDIC 

EL 

JAN 1N3821A 

tCODI 

115E 


tMOTA 



tDIC 

00 


TEC 

0 


tMOTA 



tDIC 

00 


tTEC 



ESP 

AMEND 



AMEND 

JAN 1 N3342B.RB 


358B 


INRC 

AMEND 


tTRW 



tINRC 

3 



1 


tDIC 

EL 


tMOTA 

3 

JAN1N3031B 

tuss 



tMOTA 




NAVY 


tMOTA 



tuss 


tCODI 

115E 


tTRW 


JAN 1 N3289,R 

GESY 

246C 

JAN 1 N3343B,RB 


358B 

JAN 1N3822A 

tCODI 

115E 


tDIC 

00 





WESY 

0 


| tDIC 

EL 

tDIC 

00 

cont next col 

ESP 

AMEND 






AMEND 

2 


tMOTA 


cont.next oaae 

INRC 

AMEND 
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TYPE No. 

JAN 1N3822A 
(cont.) 

JAN 1N3823A 


JAN 1N3824A 

JAN 1N3825A 

JAN 1N3826A 

JAN 1N3827A 

JAN 1N3828A 

JAN 1N3875 
JAN 1N3876 
JAN 1N3878 
JAN 1 N3880,R 

JAN 1N3881,R 

JAN 1 N3883,R 

JAN 1N3885 

JAN 1N3886 

JAN1N3888 

JAN 1 N3890,R 

JAN 1N3891,R 

JAN1N3893,R 

JAN 1 N3909,R 
JAN 1N3910.R 

JAN1N3911,R 

JAN 1N3912,R 
JAN 1N3913,R 

JAN 1N3957 

JAN 1N3992 
JAN1N3993A.RA 

JAN 1 N3994A,RA 

II 

1 

JAN 1 N3995A,RA 

1 

1 

JAN 1 N3996A,RA 


YPES W 

NTH U.S. 

MILITAF 

IY SPEC 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No 



JAN 1 N3997A,RA 


272C 

JAN 1N4267B 

tMOTA 

3 


tDIC 

00 


tuss 



INRC 

AMEND 

JAN 1N4268B 

tCODI 

115E 


tMOTA 

1 


tDIC 

00 

JAN 1 N3998A,RA 


272C 

JAN 1N4269B 

INRC 

AMEND 


tDIC 

00 


tMOTA 

3 i 


INRC 

AMEND 

JAN 1N4270B 

tuss 



tMOTA 

1 


tCODI 

115E 

JAN 1 N3999A,RA 


272C 

JAN1N4271B 

tDIC 

00 


tDIC 

AMEND 


INRC 

AMEND 


INRC 

1 : 

JAN 1N4272B 

tMOTA 

3 


tMOTA 



tuss 


JAN 1 N4000A,RA 


272C 

JAN 1N4273B 

tCODI 

115E 


tDIC 

AMEND 


tDIC 

00 


INRC 

1 

JAN 1N4274B 

INRC 

AMEND 


tMOTA 



tMOTA 

3 

JAN 1N4087 

TEC 

275A 

JAN 1N4275B 

tuss 




0 


tCODI 

115E 



AMEND 

JAN 1N4276B 

tDIC 

00 



1 


INRC 

AMEND 

JAN 1N4099 

tnone 

435 

JAN 1N4277B 

tMOTA 

3 

JAN 1N4100 

tnone 

435 


tuss 


JAN 1N4101 

tnone 

435 

JAN 1N4278B 

tCODI 

115E 

JAN 1N4102 

tnone 

435 


tDIC 

00 

JAN 1N4103 

tnone 

435 

JAN 1N4279B 

INRC 

AMEND 

JAN 1N4104 

tnone 

435 


tMOTA 

3 

JAN 1N4105 

tnone 

435 

JAN 1N4280B 

tuss 


JAN 1N4106 

tnone 

435 


tCODI 

115E 

JAN 1N4107 

tnone 

435 

JAN1N4281B 

tDIC 

00 

JAN 1N4108 

tnone 

435 


INRC 

AMEND 

JAN 1N4109 

tnone 

435 

JAN 1N4282B 

tMOTA 

3 

JAN1N4110 

tnone 

435 


tuss 


JAN1N4111 

tnone 

435 

JAN 1N4283B 

none 

266B 

JAN1N4112 

tnone 

435 



EL 

JAN1N4113 

tnone 

435 

JAN 1N4284B 

none 

266B 

JAN1N4114 

tnone 

435 



EL 

JAN1N4115 

tnone 

435 

JAN 1N4285B 

none 

266B 

JAN1N4116 

tnone 

435 



EL 

JAN1N4117 

tnone 

435 

JAN 1N4286B 

DIC 

266B 

JAN1N4118 

tnone 

435 


GESY 

EL 

JAN1N41 19 

tnone 

435 

JAN 1N4287B 

WESY 


JAN 1N4120 

tnone 

435 


DIC 

266B 

JAN 1N4121 

tnone 

435 

JAN 1N4288B 

GESY 

EL 

JAN 1N4122 

tnone 

435 


WESY 


JAN 1N4123 

tnone 

435 

JAN 1N4289B 

DIC 

266B 

JAN 1N4124 

tnone 

435 


GESY 

EL 

JAN 1N4125 

tnone 

435 

JAN 1N4290B 

WESY 


JAN 1N4126 

tnone 

435 


tnone 

304A 

JAN 1N4127 

tnone 

435 

JAN1N4291B 


00 

JAN 1N4128 

tnone 

435 



AMEND 

JAN 1N4129 

tnone 

435 

JAN 1N4292B 


2 

JAN 1N4130 

tnone 

435 


tnone 

304A 

JAN 1N4131 

tnone 

435 

JAN 1N4293B 


00 

JAN 1N4132 

tnone 

435 



AMEND 

JAN 1N4133 

tnone 

435 

JAN 1N4306 


2 

JAN 1N4134 

tnone 

435 


tnone 

304A 

JAN 1N4135 

tnone 

435 



00 

JAN 1N4148 

tFSC 

116E 



AMEND 


tGESY 

00 



2 


tGIC 


JAN 1N4307 

tDIC 

304A 


tITT 



tEDI 

00 


tTEC 



tGESY 

AMEND 


tTII 



tWESY 

2 


tTSC 



tDIC 

304A 

JAN 1N4150 

tITT 

231C 

JAN 1N4370A 

tEDI 

00 



00 


tGESY 

AMEND 



AMEND 


tWESY 

2 1 



1 


tDIC 

304A 

JAN 1N4153 

GESY 

337C 


tEDI 

AMEND 


tITT 

00 


tGESY 

2 


tTII 


JAN 1N4371A 

tWESY 


JAN 1N4245 

GESY 

286C 


tnone 

308A 


tMSC 

00 


GESY 

AMEND 


tSET 

AMEND 


WESY 

1 

i 

SOD 

1 


tnone 

308A 


UNI 



GESY 

0 

JAN 1N4246 

GESY 

286C 


WESY 

AMEND 


tMSC 

00 

JAN1N4372A 


1 


tSET 

AMEND 


tnone 

308A 


SOD 

1 


GESY 

0 


UNI 



WESY 

AMEND 

JAN 1N4247 

GESY 

286C 



1 


tGIC 

00 


tnone 

308A 


tMSC 

AMEND 


GESY 

AMEND 


tSET 

1 



1 


SOD 


JAN1N4376 

tnone 

308A 


UNI 



GESY 

0 

JAN 1N4248 

tMSC 

286C 

JAN 1N4383 


AMEND 


tSET 

00 



1 


SOD 

AMEND 


tMSC 

228E 



1 


tSET 

0 

JAN 1N4249 

tMSC 

286C 

JAN 1N4384 


AMEND 


tSET 

00 



1 


SOD 

AMEND 


none 

279B 



1 



NAVY 

JAN 1N4258B 

none 

387 

JAN 1N4385 


272C 



EL 


1 tDIC 

00 

JAN 1N4259B 

none 

387 


INRC 

AMEND 



EL 


jtMOTA 

1 

JAN 1N4260B 

none 

387 

JAN 1N4386 


272C 



EL 


I tDIC 

00 

JAN1N4261B 

none 

387 

JAN 1N4387 

INRC 

AMEND 



EL 


1 tMOTA 

1 

JAN 1N4262B 

none 

387 

JAN 1N4388 


272C 



EL 


tDIC 

00 

JAN 1N4263B 

none 

387 

JAN 1N4454 

INRC 

AMEND 



EL 


tMOTA 

1 

JAN 1N4264B 

none 

387 



272C 



EL 


tDIC 

00 

JAN 1N4265B 

none 

387 


INRC 

AMEND 



EL 


tMOTA 

1 

JAN 1N4266B 

none 

387 






EL 



MFRS 


MIL-S- 

19500/ 


IN TYPE NUMBER 


TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

JAN 1 N4458,R 

SOD 

162B 

JAN 1N4486 

tnone 

406 



AMEND 



AMEND 

JAN 1 N4459,R 

GESY 

162B 



USAF 


SOD 

AMEND 

JAN 1N4487 

tnone 

406 



3 



AMEND 

JAN 1 N4460 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4488 

tnone 

406 



USAF 



AMEND 

JAN1N4461 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4489 

tnone 

406 



USAF 



AMEND 

JAN 1N4462 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4490 

tnone 

406 



USAF 



AMEND 

JAN 1N4463 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN1N4491 

tnone 

406 



USAF 



AMEND 

JAN 1N4464 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4492 

tnone 

406 



USAF 



AMEND 

JAN 1N4465 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4493 

tnone 

406 



USAF 



AMEND 

JAN 1N4466 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4494 

tnone 

406 



USAF 



AMEND 

JAN 1N4467 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4495 

tnone 

406 



USAF 



AMEND 

JAN 1N4468 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4496 

tnone 

406 



USAF 



AMEND 

JAN 1N4469 

tMSC 

406 



1 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4500 

tnone 

403 



USAF 



USAF 

JAN 1N4470 

tMSC 

406 

JAN1N4531 

tGESY 

116E 



AMEND 


tITT 

00 



1 


tTII 




USAF 

JAN 1N4532 

tTII 

144E 

JAN1N4471 

tMSC 

406 


tTSC 

00 



AMEND 

JAN 1N4534 

tnone 

337C 



1 



00 



USAF 

JAN 1 N4549B,RB 


358B 

JAN 1N4472 

tMSC 

406 


1 tDIC 

EL 



AMEND 


| tMOTA 




1 

JAN 1 N4550B,RB 


358B 



USAF 


1 tDIC 

EL 

JAN 1N4473 

tMSC 

406 


| tMOTA 




AMEND 

JAN 1 N455 1 B,RB 


358B 



1 


1 tDIC 

EL 



USAF 


jtMOTA 


JAN 1N4474 

tMSC 

406 

JAN 1 N4552B,RB 


358B 



AMEND 


| tDIC 

EL 



1 


| tMOTA 




USAF 

JAN 1 N4553B,RB 


358B 

JAN 1N4475 

tMSC 

406 


| tDIC 

EL 



AMEND 


| tMOTA 




1 

JAN 1 N4554B,RB 


358B 



USAF 


tDIC 

EL 

JAN 1N4476 

tMSC 

406 


tMOTA 




AMEND 

JAN 1 N4585 

tnone 

365A 



1 


GIC 

AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4477 

tMSC 

406 



NAVY 



AMEND 

JAN 1N4586 

tnone 

365A 



1 


GIC 

AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N4478 

tnone 

406 



NAVY 



AMEND 

JAN1N4614 

tnone 

435 



1 

JAN1N4615 

tnone 

435 



USAF 

JAN1N4616 

tfione 

435 

JAN 1N4479 

tnone 

406 

JAN1N4617 

tnone 

435 



AMEND 

JAN1N4618 

tnone 

435 



1 

JAN1N4619 

tnone 

435 



USAF 

JAN 1N4620 

tnone 

435 

JAN 1N4480 

tnone 

406 

JAN1N4621 

tnone 

435 



AMEND 

JAN1N4622 

tnone 

435 



1 

JAN 1N4623 

tnone 

435 



USAF 

JAN1N4624 

tnone 

435 

JAN1N4481 

tnone 

406 

JAN 1N4625 

tnone 

435 



AMEND 

JAN 1N4626 

tnone 

435 



1 

JAN 1N4627 

tnone 

435 



USAF 

JAN 1N4801 A,B 

TRW 

329B 

JAN 1N4482 

tnone 

406 



0 



AMEND 



EL 



1 

JAN 1 N4802A,B 

TRW 

329B 



USAF 



0 

JAN 1N4483 

tnone 

406 



EL 



AMEND 

JAN1N4803A,B 

TRW 

329B 



USAF 



V 

EL 

JAN 1N4484 

tnone 

406 

JAN 1 N4804A,B 

TRW 

329B 



AMEND 



0 



1 



EL 



USAF 

JAN 1 N4805A,B 

TRW 

329B 

JAN 1N4485 

tnone 

406 



0 



AMEND 



EL 



1 

JAN 1 N4806A,B 

TRW 

329B 



USAF 



0 






EL 


none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

FSC 

GESY 


FSC 

GESY 


tDIC 

tINRC 

tMOTA 

tTII 

tTRW 

tTSC 

tDIC 

tINRC 

tMOTA 

tTII 

tTRW 

tTSC 

tuss 

tDIC 

tINRC 

tMOTA 

tTEC 

tTII 

tTRW 

tTSC 

tuss 

FSC 

tnone 

GIC 


tnone 

GIC 


tnone 

GIC 


none 

tFSC 

tGESY 

tGIC 

tITT 

tTEC 

tTII 

tTSC 


387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

387 

EL 

278A 

0 

AMEND 

1 

NAVY 

284A 

0 

AMEND 

1 

NAVY 

127E 

00 

AMEND 

2 


127E 

00 

AMEND 

2 


127E 

00 

AMEND 

2 


282A 

0 

365A 

AMEND 

1 

NAVY 

365A 

AMEND 

1 

NAVY 

365A 

AMEND 

1 

NAVY 

333 

NAVY 

333 

NAVY 

333 

NAVY 

144E 

00 


605 D.A. T.A. 


t - Qualification included 
TX Devices 


§ - NATO 

0 - USAF Preferred (TX Type Only) 
0 - Mil-Std-701 Device 
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13. TYPES WITH U.S. MILITARY SPECIFICATIONS 


TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

JAN 1 N4807A,B 

TRW 

329B 

JAN 1N4986 

tUNI 

356B 

JAN 1N5198 

tnone 

367 

JAN 1N5529B 

tnone 

437 

JAN 1N5622 

tSET 

427 



0 



00 


SEN 

AMEND 



USAF 



AMEND 



EL 

JAN 1N4987 

tUNI 

356B 


SET 

2 

JAN 1N5530B 

tnone 

437 



1 

JAN 1 N4808A,B 

TRW 

329B 



00 


UNI 

USAF 



USAF 



EL 



0 

JAN 1N4988 

tUNI 

356B 

JAN 1N5199 

tnone 

367 

JAN1N5531B 

tnone 

437 

JAN1N5623 

tSET 

429 



EL 



00 


SEN 

AMEND 



USAF 



AMEND 

JAN 1 N4809A,B 

TRW 

329B 

JAN 1N4989 

tUNI 

356B 


SET 

2 

JAN 1N5532B 

tnone 

437 



1 



0 



00 


UNI 

USAF 



USAF 



EL 



EL 

JAN 1N4990 

tUNI 

356B 

JAN 1N5200 

tnone 

367 

JAN 1N5533B 

tnone 

437 

JAN1N5624 

tnone 

432 

JAN 1N4810A,B 

TRW 

329B 



00 


SEN 

AMEND 



USAF 



USAF 



0 

JAN1N4991 

tUNI 

356B 


SET 

2 

JAN 1N5534B 

tnone 

437 

JAN 1N5625 

tnone 

432 



EL 



00 


UNI 

USAF 



USAF 



USAF 

JAN1N481 1A,B 

TRW 

329B 

JAN 1N4992 

tUNI 

356B 

JAN1N5201 

tnone 

367 

JAN 1N5535B 

tnone 

437 

JAN 1N5626 

tnone 

432 



0 



00 


SEN 

AMEND 



USAF 



USAF 



EL 

JAN 1N4993 

tUNI 

356B 


SET 

2 

JAN 1N5536B 

tnone 

437 

JAN 1N5627 

tnone 

432 

JAN 1N4812A,B 

TRW 

329B 



00 


UNI 

USAF 



USAF 



USAF 



0 

JAN 1N4994 

tUNI 

356B 

JAN 1N5282 

tnone 

377 

JAN 1N5537B 

tnone 

437 

JAN2N682 

GESY 

108C 



EL 



00 



00 



USAF 


INRC 

0 

JAN 1N4813A,B 

TRW 

329B 

JAN 1N4995 

tUNI 

356B 



AMEND 

JAN 1N5538B 

tnone 

437 


TRW 

AMEND 



0 



00 



2 



USAF 



1 



EL ! 

JAN 1N4996 

tnone 

356B 



USAF 

JAN 1N5539B 

tnone 

437 

JAN2N683 

GESY 

108C 

JAN 1N4814A,B 

TRW 

329B 



00 

JAN1N5317 

tnone 

377 



USAF 


INRC 

0 



0 

JAN1N5139A 

CODI 

383 



00 

JAN 1N5540B 

tnone 

437 


TRW 

AMEND 



EL 


tCRY 

00 



AMEND 



USAF 



1 

JAN 1N48 15A,B 

CRY 

329B 


tKSC 

AMEND 



2 

JAN1N5541B 

tnone 

437 

JAN2N685 

GESY 

108C 


TRW 

0 



2 



USAF 



USAF 


INRC 

0 



EL 

JAN1N5140A 

CODI 

383 

JAN1N5415 

tSET 

411 

JAN 1N5542B 

tnone 

437 


TRW 

AMEND 

JAN 1N4938 

TTII 

169E 


tCRY 

00 



AMEND 



USAF 



1 


tTSC 

00 


tKSC 

AMEND 



3 

JAN 1N5543B 

tnone 

437 

JAN2N686 

GESY 

108C 

JAN 1N4942 

tMSC 

359B 



2 



EL 



USAF 


INRC 

0 


tSET 

00 

JAN 1N514 1A 

CODI 

383 

JAN1N5416 

tSET 

411 

JAN 1N5544B 

tnone 

437 


TRW 

AMEND 


tUNI 

AMEND 


tCRY 

00 



AMEND 



USAF 



1 



1 


tKSC 

AMEND 



3 

JAN 1N5545B 

tnone 

437 

JAN2N687 

GESY 

108C 

JAN 1N4944 

tMSC 

359B 



2 



EL 



USAF 


INRC 

0 


tSET 

00 

JAN1N5142A 

CODI 

383 

JAN1N5417 

tSET 

411 

JAN 1N5546B 

tnone 

437 


TRW 

AMEND 


tUNI 

AMEND 


tCRY 

00 



AMEND 



USAF 



1 



1 


tKSC 

AMEND 



3 

JAN 1N5550 

tSET 

420 

JAN2N688 

GESY 

108C 

JAN 1N4946 

tMSC 

359B 



2 



EL 



AMEND 


INRC 

0 


tSET 

00 

JAN1N5143A 

CODI 

383 

JAN1N5418 

tSET 

411 



3 


TRW 

AMEND 


tUNI 

AMEND 


tCRY 

00 



AMEND 



USAF 



1 



1 


tKSC 

AMEND 



3 

JAN1N5551 

tSET 

420 

JAN2N689 

GESY 

108C 

JAN 1N4947 

tMSC 

359B 



2 



EL 



AMEND 


INRC 

0 


tSET 

00 

JAN1N5144A 

CODI 

383 

JAN1N5419 

tSET 

411 



3 


TRW 

AMEND 



AMEND 


tCRY 

00 



AMEND 



USAF 



1 



1 


tKSC 

AMEND 



3 

JAN 1N5552 

tSET 

420 

JAN2N690 

INRC 

108C 

JAN 1N4948 

tMSC 

359B 



2 



EL 



AMEND 



0 


tSET 

00 

JAN1N5145A 

CODI 

383 

JAN 1N5420 

tnone 

411 



3 



AMEND 



AMEND 


tCRY 

00 



AMEND 



USAF 



1 



1 


tKSC 

AMEND 



3 

JAN 1N5553 

tSET 

420 

JAN2N691 

INRC 

108C 

JAN 1N4954 

tMSC 

356B 



2 



EL 



AMEND 



0 


UNI 

00 

JAN1N5146A 

CODI 

383 

JAN1N5461B 

tnone 

436 



3 ! 



AMEND 

JAN 1N4955 

tMSC 

356B 


tCRY 

00 



USAF 



USAF 



1 


tUNI 

00 


tKSC 

AMEND 

JAN 1N5462B 

tnone 

436 

JAN 1N5554 

tSET 

420 

JAN2N692 

INRC 

108C 

JAN 1N4956 

tMSC 

356B 



2 



USAF 



AMEND 



0 


tUNI 

00 

JAN1N5147A 

CODI 

383 

JAN 1N5463B 

tnone 

436 



3 



AMEND 

JAN 1N4957 

tMSC 

356B 


tCRY 

00 



USAF 



USAF 



1 


tUNI 

00 


tKSC 

AMEND 

JAN 1N5464B 

tnone 

436 

JAN 1N5555 

tnone 

434 

JAN2N1771A 

tGESY 

168C 

JAN 1N4958 

tMSC 

356B 



2 



USAF 



AMEND 


TEC 

00 


tUNI 

00 

JAN1N5148A 

CODI 

383 

JAN 1N5465B 

tnone 

436 



2 



NAVY 

JAN 1N4959 

tMSC 

356B 


tCRY 

00 



USAF 

JAN1N5556 

tnone 

434 

JAN2N1772A 

tGESY 

168C 


tUNI 

00 


tKSC 

AMEND 

JAN 1N5466B 

tnone 

436 



AMEND 


TEC 

00 

JAN 1N4960 

tMSC 

356B 



2 



USAF 



2 



NAVY 


tUNI 

00 

JAN 1N5165 

tnone 

401 

JAN 1N5467B 

tnone 

436 

JAN 1N5557 

tnone 

434 

JAN2N1774A 

tGESY 

168C 

JAN1N4961 

tMSC 

356B 



00 



USAF 



AMEND 


TEC 

00 


tUNI 

00 i 

JAN 1N518 1 

tnone 

389 

JAN 1N5468B 

tnone 

436 



2 



NAVY 

JAN 1N4962 

tMSC 

356B 



00 



USAF 

JAN 1N5558 

tnone 

434 

JAN2N1776A 

tGESY 

168C 


tUNI 

00 



AMEND 

JAN 1N5469B 

tnone 

436 



AMEND 


TEC 

00 

JAN1N4963 

tMSC 

356B 



1 



USAF 



2 



NAVY 


tUNI 

00 



EL 

JAN 1N5470B 

tnone 

436 

JAN 1N5610 

tnone 

434 

JAN2N1777A 

tGESY 

168C 

JAN 1N4964 

tMSC 

356B 

JAN 1N5182 

tnone 

389 



USAF 



AMEND 


TEC 

00 


tUNI 

00 



00 

JAN1N5471B 

tnone 

436 



2 



NAVY 

JAN 1N4965 

tMSC 

356B 



AMEND 



USAF 

JAN1N5611 

tnone 

434 

JAN2N1792 

GESY 

204C 


tUNI 

00 



1 

JAN 1N5472B 

tnone 

436 



AMEND 


INRC 

AMEND 

JAN 1N4966 

tMSC 

356B 



EL 



USAF 



2 



1 


tUNI 

00 

JAN 1N5183 

tnone 

389 

JAN 1N5473B 

tnone 

436 

JAN1N5612 

tnone 

434 



NAVY 

JAN 1N4967 

tMSC 

356B 



00 



USAF 



AMEND 

JAN2N1793 

GESY 

204C 


tUNI 

00 



AMEND 

JAN 1N5474B 

tnone 

436 



2 


INRC 

AMEND 

JAN1N4968 

tMSC 

356B 



1 



USAF 

JAN1N5613 

tnone 

434 



1 


tUNI 

00 



EL 

JAN 1N5475B 

tnone 

436 



AMEND 



NAVY 

JAN 1N4969 

tMSC 

356B 

JAN 1N5184 

tnone 

389 



USAF 



2 

JAN2N1795 

GESY 

204C 


tUNI 

00 



00 

JAN 1N5476B 

tnone 

436 

JAN1N5614 

tSET 

427 


INRC 

AMEND 

JAN 1N4970 

tUNI 

356B 



AMEND 



USAF 



AMEND 



1 



00 



1 

JAN 1N5477 

none 

418 



1 



NAVY 

JAN1N4971 

tUNI 

356B 



EL 

JAN 1N5478 

none 

418 



EL 

JAN2N1797 

INRC 

204C 



00 

JAN 1N5186 

tnone 

424 

JAN 1N5479 

none 

418 

JAN1N5615 

tSET 

429 



AMEND 

JAN 1N4972 

tUNI 

356B 



AMEND 

JAN 1N5480 

none 

418 



AMEND 



1 



00 



1 

JAN1N5481 

none 

418 



1 



NAVY 

JAN 1N4973 

tUNI 

356B 

JAN 1N5187 

tnone 

424 

JAN 1N5482 

none 

417 



EL 

JAN2N1798 

GESY 

204C 



00 



AMEND 

JAN 1N5483 

none 

417 

JAN1N5616 

tSET 

427 


INRC 

AMEND 

JAN 1N4974 

tUNI 

356B 



1 

JAN 1N5484 

none 

417 



AMEND 



1 



00 

JAN 1N5188 

tnone 

424 

JAN 1N5485 

none 

417 



1 



NAVY 

JAN 1N4975 

tUNI 

356B 



AMEND 

JAN1N5518B 

tnone 

437 



EL 

JAN2N1799 

INRC 

204C 



00 



1 



USAF 

JAN1N5617 

tSET 

429 



AMEND 

JAN 1N4976 

tUNI 

356B 

JAN 1N5190 

tnone 

424 

JAN1N5519B 

tnone 

437 



AMEND 



1 



00 



AMEND 



USAF 



1 



NAVY 

JAN 1N4977 

tUNI 

356B 



1 

JAN 1N5520B 

tnone 

437 



EL 

JAN2N1800 

INRC 

204C 



00 

JAN 1N5194 

tnone 

118C 



USAF 

JAN1N5618 

tSET 

427 



AMEND 

JAN 1N4978 

tUNI 

356B 



00 

JAN1N5521B 

tnone 

437 



AMEND 



1 



00 



AMEND 



USAF 



1 



NAVY 

JAN 1N4979 

tUNI 

356B 



1 

JAN 1N5522B 

tnone 

437 



EL 

JAN2N1805 

INRC 

204C 



00 

JAN 1N5195 

tnone 

118C 



USAF 

JAN1N5619 

tSET 

429 



AMEND 

JAN 1N4980 

tUNI 

356B 



00 

JAN 1N5523B 

tnone 

437 



AMEND 



1 



00 



AMEND 



USAF 



1 



NAVY 

JAN1N4981 

tUNI 

356B 



1 

JAN 1N5524B 

tnone 

437 



EL 

JAN2N1806 

INRC 

204C 



00 

JAN 1N5196 

tnone 

118C 



USAF 

JAN 1N5620 

tSET 

427 



AMEND 

JAN 1N4982 

tUNI 

356B 



00 

JAN 1N5525B 

tnone 

437 



AMEND 



1 



00 



AMEND 



USAF 



1 



NAVY 

JAN 1N4983 

tUNI 

356B 



1 

JAN 1N5526B 

tnone 

437 



EL 

JAN2N1870A 

TEC 

198A 



00 

JAN 1N5197 

tnone 

367 



USAF 

JAN1N5621 

tSET 

429 


UNI 

AMEND 

JAN 1N4984 

tUNI 

356B 


SEN 

AMEND 

JAN 1N5527B 

tnone 

437 



AMEND 



1 



00 


SET 

2 



USAF 



1 



NAVY 

JAN 1N4985 

tUNI 

356B 


UNI 

USAF 

JAN 1N5528B 

tnone 

437 



EL 






M _ 






USAF 








IN TYPE NUMBER 


606 D.A. T.A. 


T - Qualification included 
TX Devices 


§ - NATO 

0 - USAF Preferred (TX Type Only) 
0 - Mil-Std-701 Device 
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13. TYPE 

S WITH U.S. 

MIL 

ITAF 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

19500/ 

JAN2N1871A 

TEC 

198A 

JAN2N3029 

tUNI 

419 


UNI 

0 



AMEND 



AMEND 



1 



1 



EL 



NAVY 

JAN2N3030 

tUNI 

419 

JAN2N1872A 

TEC 

198A 



AMEND 


UNI 

0 



1 



AMEND 



EL 



1 

JAN2N3031 

tUNI 

419 



NAVY 



AMEND 

JAN2N1874A 

TEC 

198A 



1 


UNI 

0 



EL 



AMEND 

JAN2N3032 

tUNI 

419 



1 



AMEND 



NAVY 



1 

JAN2N1910 

GESY 

204C 



EL 


INRC 

0 

JAN2N3091 

INRC 

280 



AMEND 



AMEND 



NAVY 



NAVY 

JAN2N1911 

GESY 

204C 

JAN2N3093 

INRC 

280 


INRC 

0 



AMEND 



AMEND 



3 



1 



NAVY 



NAVY 

JAN2N3095 

INRC 

280 

JAN2N1913 

GESY 

204C 



AMEND 


INRC 

0 



3 



AMEND 



NAVY 



1 

JAN2N3097 

INRC 

280 



NAVY 



AMEND 

JAN2N1915 

GESY 

204C 



3 


INRC 

0 



NAVY 



AMEND 

JAN2N3098 

none 

280 



1 



AMEND 



NAVY 



3 

JAN2N1916 

GESY 

204C 



NAVY 


INRC 

0 

JAN2N3099 

none 

280 



AMEND 



AMEND 



NAVY 



NAVY 

JAN2N2024 

none 

203C 

JAN2N3101 

none 

280 



0 



AMEND 



NAVY 



3 

JAN2N2025 

none 

203C 



NAVY 



0 

JAN2N3103 

none 

280 



NAVY 



AMEND 

JAN2N2027 

none 

203C 



3 



0 



NAVY 



NAVY 

JAN2N3105 

none 

280 

JAN2N2029 

none 

203C 



AMEND 



0 



3 



NAVY 



NAVY 

JAN2N2030 

none 

203C 

JAN2N3106 

none 

280 



0 



AMEND 



NAVY 



3 

JAN2N2031 

GESY 

204C 



NAVY 


INRC 

AMEND 

JAN2N4199 

MOTA 

372A 



1 



AMEND 



NAVY 



4 

JAN2N2323 

GESY 

276A 



EL 


tTEC 

00 

JAN2N4200 

MOTA 

372A 


tUNI 

AMEND 



AMEND 



NAVY 



4 

EL 

JAN2N2323A 

GESY 

276A 

JAN2N4201 

MOTA 

372A 


tTEC 

00 



AMEND 


turn 

AMEND 



4 



1 



EL 



NAVY 

JAN2N4202 

MOTA 

372A 

JAN2N2324 

TGESY 

276A 



AMEND 


tTEC 

00 



4 


tUNI 

AMEND 



EL 



1 

JAN2N4203 

MOTA 

372A 



NAVY 



AMEND 

JAN2N2324A 

tGESY 

276A 



4 


tTEC 

00 



EL 


tUNI 

AMEND 

JAN2N4204 

MOTA 

372A 



1 



AMEND 



NAVY 



4 

JAN2N2326 

GESY 

276A 



EL 


tTEC 

00 

JAN2N4205 

none 

372A 


tUNI 

AMEND 

j 



AMEND 



NAVY 



EL 

JAN2N2326A 

GESY 

276A 

JAN2N4206 

none 

372A 


tTEC 

00 



AMEND 


tUNI 

AMEND 



4 



1 



EL 



NAVY 

JAN2N5806 

none 

438 

JAN2N2328 

tTEC 

276A 

JAN2N5807 

none 

438 


tUNI 

00 

JAN2N5808 

none 

438 j 



AMEND 

JAN2N5809 

none 

438 



1 

JAN3N81 

none 

386 



NAVY 



NAVY 

JAN2N2328A 

tTEC 

276A 

JAN3N82 

none 

386 


tUNI 

00 



NAVY 



AMEND 

JAN3N86 

none 

386 



1 



NAVY 



NAVY 




JAN2N2329 

tTEC 

276A 





tUNI 

00 






AMEND 






NAVY 




JAN2N3027 

tUNI 

419 






AMEND 

1 






1 

EL 




JAN2N3028 

tUNI 

419 






AMEND 

4 






1 

EL 





TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

38103/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

55191/ 

TYPE No. 

MFRS 

MIL-S- 

55191/ 

USAF120ES471P 


120B 

USA55 191/1 

none 

1 





none 

USAF 



EL 




USAF120ES476P 


120B 

USA55 19 1/2 

none 

2 





none 

USAF 



EL 







USA55 19 1/3-1 

none 

3 









EL 







USA55 191/3-2 

none 

3 









EL 







USA55 191/4 

none 

4 





SPECIFICATIONS 


IN TYPE NUMBER 


DEPARTMENT OF DEFENSE, INDEX of Specifications 
and Standards dated 1 January 1971 

DEVICE MANUFACTURERS 

Qualifications on Test Reference Letter. 

MIL—S—19500E Military Specification, General Specification 

for Semiconductor Devices dated 1 April 1968, Supple¬ 
ment 1C dated 6 May 1970, Amendment 3 dated 
23 October 1970. 

MIL-S-380138 (USAF) Military Specifications, General 

Specifications for Established Reliability Semiconductor 
Devices dated 1 June 1964. 

MIL—S55191 (EL) Military Specification, General Specification 
for Semiconductor (Micro-Elements) dated 7 May 1963 
and Supplement 1 dated 7 May 1963. 

MIL-STD-701G Military Standard, List of Standard Semiconductor 

Devices dated 9 October 1967 and Notice 4 dated 30 December 

1969. 

QPL—19500—41 Qualified Products List of Products Qualified Under 
Military Specification MIL—S—19500 dated 21 September 

1970. 


NOTE: The military reverse-polarity types have the suffix, “R”, only when so specified by 
the military detail specification. The technical sections, in these cases, do not reflect 
the polarity differences. 


607 D.A. T.A. 


t - Qualification included 
TX Devices 


§ - NATO 

0 - USAF Preferred (TX Type Only) 
0 - Mil-Std-701 Device 


607 
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THE PREFIX LETTERS OF THE OUTLINE 
DRAWING NUMBERS 
INDICATE THE FOLLOWING: 

A - AXIAL LEAD Type 

C - CASE Type 

DO - JEDEC Type 

F - FUSE Type 

L - MULTIPLE LEAD Type 

M - MISCELLANEOUS Type 

P -PLUG-IN Type 
S - SCREW BASE Type 
TO - JEDEC Type 
Z - DRAWING REFERENCE 
INFORMATION 


NOTES: 

These outline drawings are intended as a guide for the user. They should 
not be used for construction purposes without first checking with the ap¬ 
propriate manufacturer. 

These drawings are referenced in the Technical Sections of this D.A.T.A.BOOK 
in accordance with information supplied by the manufacturers. 

The DO and TO drawings have been reproduced from JEDEC Publication 
No. 12E (May 1964) with the permission of the National Electrical Manu¬ 
facturer’s Association — Electronic Industries Associates. JEDEC designa¬ 
tions are assigned only to outlines submitted by the JS-10 Committee on 
Mechanical Standardization. The procedure of assigning and announcing the 
JEDEC designation constitutes registration. 

All drawing have circular symmetry unless indicated. 
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A129 


A134 


A141 


A146 
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t. Mp 0 

IAX ‘ NOT 


1. *Dim. to allow for pinch 

or seal deformation anywhere 
along tabulation (optional). 

2. Dim. to be controlled from 
free end of lead to within 
.188 inch from the point of 
attachment to the body. 
Within the .188 inch 
dimension, the dia. may vary 
to allow for lead finishes 
and irregularities. 


NOTES: (for DO 3) 

!• Dim. to allow for pinch or 
seal deformation anywhere 
along tabulation(optional) . 

2. Dim. to be controlled from 
free end of lead to within 
.188 inch from the point of 
attachment to the body. 
Within the .188 inch dim., 
the dim. may vary to allow 
for lead finishes and ir¬ 
regularities. 



NOTES FOR D04: 

1. Dia. of unthreaded portion 
.189 max., .163 min. 

2. Complete threads to extend 
to within 2 1/2 threads 

of head. 

3. Angular orientation of this 
terminal is undefined. 

4. Max. pitch dia. of plated 
threads shall be basic pitch 
dia. .1697 Ref.(Screw thread 
.standards for federal ser¬ 
vices 1957) Handbook H28 
1957 PI. 


10-32 UNF-2A— T= 
NOTE 4 #2 
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^©'mTx 




^ x \ 70 94® 

Vterm 2 

—SEATING 

PLANE 


1. Complete threads to extend to 
within 2-1/2 threads of head 

2. Dia. of untreaded potion 
.359±.0l5 . 

*3 oScrew thd. standards for 
federal services (1957 Hand¬ 
book H28 Pt. 1) apply to 
UNF-2A thd. 

4. Angular orientation of this 
terminal Is undefined. 

5. Unit will not he damaged by 
torque of 100 lb.-In. applied 
to a non-lubricated 3/8-24- 
UNF-2B nut assembled on thd. 

6. A Chamfer(or undercut) on one 
or both ends of hexagonal 
portions Is optional. 

7.Square or Radius on end of 
terminal is optional. 

8.Flexible lead. 


DO9 NOTES: 

1. The device with excep¬ 
tion of the hexagon, 
thread, and flexible 
lead extension lies with¬ 
in the cylinder defined 
by 1.218 and length 3.25. 

2. Angular orientation of 
terminal with respect to 
hexagonal portion is un¬ 
defined. Square or radius 
on end of terminal is 
optional. 

3. Length of incomplete or 
undercut threads. 

4. Pitch diameter of 3/4-16 
UNF-2A (coated) threads 
(ASA Bl.1-1960) . 

5. A chamfer (or undercut) 
on one or both ends of 
the hexagonal portion is 
optional. 

6. Minimum flat. 

7. Seated height with lead 
bent at right angle. 


NOTE 2 .188 


085±.040- 

NOTE 1 



' . 600 
NOTE 3 max. 


_ .193 ^ T 

010 , *±.018 I 

MIN.—H — .350 

L - 239 I M ^ X * 
1 r ±.026 I 


y . 1.313 
±.313 

#1 u_L 

026±. 009—L— 


—r-D « J 


• 3 25 I .225 
±.032 r±.oio- 


j j NOTE 1 I _| 

.030 M ljJ 

♦.005- — 1.0 

ILt! 




.250 MAX.—(j 
NOTE 2 #ij 

.029 f—-* 



• 122 • 040 tm* 17 6 437 

±.037 MIN. ±.043 ±.015 

#10-32UNF2A_N OTE 1 4 

NOTE 3 #3 


NOTES: (for D010) 

1. Complete threads to ex¬ 
tend to within 2-1/2 
threads of seating plane. 

2. Angular orientation of 
terminals is undefined. 
Square or radius on ends 
of terminals is optional. 

3. 10-32 UNF-2A. Maximum 
pitch dimeter of plated 
threads shall be basic 
pitch diameter- (.1697 ) re¬ 
ference (screw thread stan¬ 
dards for federal services 
1957(handbook H28 1957 PI). 


NOTES: (for D012) 

Dimension to allow for pinch 
of seal deformation anywhere 
along tabulation(optional). 
Within this zone the diameter 
may vary to allow for lead 
finishes and irregularities. 
Diameters 0D and 0Di shall 
differ by at least .010. 


NOTES: (for D013) 

1. The major diameter is essen- 
tialy constant along its 
length. 

2. Within this zone diameter may 
vary to allow for lead finishe 
and irregularities. 

3. Dimension to allow for pinch 
or seal deformation anywhere 
along tabultion. 













15.OUTLINE DRAWINGS 


IN DRAWING NUMBER SEQUENCE 



.135 ± .055-x HI 


.140 MAX. ''I K .500 MIN 
.050 ± .003 -Hk , 


NOTE: 

50T.P.I. Straight Knurl 


.625 ± .015 —l— (o) 


NOTE 

CHAMFER OR 


■ 375 

• 285 l jib - 
I 047 





1. THIS END FOR VISUAL ORIENTATION 
ONLY (CONTOUR OPTIONAL). 

2. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN 
THIS ZONE TO ALLOW FOR BODY 
FLASH AND LEAD FINISH BUILD-UP. 


Within this zone the diameter 
may vary to allow for lead 
finishes and irregularities. 
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DO 3 3 

NOTES: 

1. Within this zone the diameter 
may vary to allow for lead 
finishes and irregularities. 


D030 

NOTES: 

1. Contour and orientation of 
terminal lug is undefined. 

2. The body of the device, with 
the exception of the flexible 
lead, lies within the cylinder 
defined by Diameter 1.031 and 
length 2.50 

3. A chamfer (or undercut) on one 
or both ends of the hexagonal 
portion is optional. 

4. Seated height with the lead 
bent at right angles. 

5. Length of incomplete or under¬ 
cut threads. 

6. Pitch dia. of 1/2-20 UNF-2A 
(coated) threads (ASABl.l). 

7. Minimum flat. 




.018 PI 

T O 2 2 " ip 


DO 34 NOTES: 

1. Package contour optional within 
dimensions A & B. Slugs, if any, 
shall be included within this 
cylinder but shall not be subject 
to the minimum limit of Dim. A. 

2. Lead diameter not controlled in 
this zone to allow for flash, 
lead finish build-up, and minor 
irregularities other than slugs. 



a 

4 ° 


.018 p] 

.022 ^L-T- 


,060 

ruw dim a 


1. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN 
DIMENSIONS A & B. SLUGS, IF ANY, 
SHALL BE INCLUDED WITHIN THIS CY¬ 
LINDER BUT SHALL NOT BE SUBJECT 
TO THE MINIMUM LIMIT OF DIM. A. 

2. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED IN 
THIS ZONE TO ALLOW FOR FLASH, LEAL 
FINISH BUILD-UP, AND MINOR IRREG¬ 
ULARITIES OTHER THAN SLUGS. 



4 



NOTES FOR D037: 

1. Axis of inner conductor 
shall not deviate more than 
.004 (0.101 MM) from axis of 
outer shell referred to its 
diameter. 

2. Diameter .215/.220 applies 
to length .406. Diameter 
may vary beyond .406 to al¬ 
low for finishes and marking. 

3. Marking to be confined 
to this area. 

4. End of terminal to have 
either radius or chamfer. 


. 028 

.062 - 036 
MAv. “I 
NOTE 2 -1- 



0 JnOTE # i4o 


NOTES: 

1. This end for visual 
orientation only (contour 
optional) . 

2. Lead diameter not controlled 
in this zone to allow for 
body flash and lead finish 
build-up. 
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NOTE 1. v 080 
. 107 


E202/D0202 


Package contour optional 
within cylinder of diameter 
.080 and length .160 . Slugs 
.107 .205 

if any, shall be included within 
this cylinder but shall not be 
subject to the minimum limit 
of .080 
.107 

Lead diameter not controlled 
in this zone to allow for flash, 
lead finish build up, and minor 
irregularities other than slugs. 



REF. 

A 

B 

C 

D 

E 

? 

Q 

K20I&/ 

| DO202MA 

DO 12 

ToB~ 
. 035 

.213 

7Z5B 

.026 

7T2F 

.360 

MAX 

.600 

MAX 

1.00 

77*2 

.188 

MAX 


LEAD NO.2 
NOTE 2 C 



E200/D0200 



r )TE 6 NOTES 2,3 

r MX 



Il_ lLX= 


c NOTE 5 
DNOTE 4 


5 J--b -| 


Refer to rules for dimensioning semiconductor 
product outlines included in Publication No. 
76. 

Package contour optional between Term. 1 
and 2. 

A step or other identifying feature shall be 
provided near Term. 2. 

Minimum electrical creepage length between 
Term. 1 and 2. 

Minimum electrical strike distance between 
Term. 1 and 2. 

Surfaces flat within .0015 per inch. 

Typical two places. 


E203/D0203 


Refer to rules for dimensioning semiconductor product 
outlines included in Publication No. 76. 

Pinch or seal deformation optional within zone defined 
by C and E-D. 

Lead diameter not controlled in zones a to allow for 
flash, lead finish build-up and minor irregularities. 



NOTE 5 FOR 
D0203MB ONLY. 



NOTE 


Refer to rules for dimensioning semi¬ 
conductor product outlines included 
in Publication No. 76. 

Chamfer or undercut on one or both 
ends of hexagonal base is optional 
Angular orientation and contour of 
terminal one is optional. 

Q is pitch diameter of coated threads 
Refs Screw Thread Standards for 
Federal Services, Handbook H28 Part I 
Min. flat. 






E205/D0205 


NOTE 2,3 
NOTE q F 





trj 


Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 

The body of the device with the 
exception of the hexagon and 
flexible lead extensions lies within 
cylinder defined by D and G, D 
not to exceed actual E. 

G is seated height with the lead bent 
at right angle. 

Chamfer or undercut on one or both 
ends of hexagonal base is optional. 
Flexible lead. 

Contour and orientation of terminal 
lug are optional. Square or radius 
on end of terminal is optional. 

Min. flat. 

S is pitch diameter of coated 
threads. Ref: Screw Thread Stand¬ 
ards for Federal Services, Handbook 
H28 Part I. 


Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76 . 
Package contour optional within 
B and Length C. Heat slugs, if 
any, shall be included within this 
cylinder but shall not be subject to 
the minimum limit of B. 

Lead diameter not controlled in 
zones D to allow for flash, lead 
finish build-up and minor ir¬ 
regularities other than heat slugs. 


E204a/ 

D0204MA 

REF. 

D07 

A 

.018 

.022 

B 

.078 
. 107 

C 

.195 

.300 

D 

1.00 

1.50 

.050 

MAX 

E204b/ 

1)014 

.018 

.092 

.230 

1.00 

.050 

D0204MB 


.022 

. 130 

.300 

1.50 

MAX 

E204c/ 

D034 

.018 

.050 

.080 

1.00 

.050 

D0204MC 


.022 

.075 

. 120 

1.50 

MAX 

E204d/ 

D035 

.018 

.050 

. 140 

1 T 00 

.050 

D0204MD 


.022 

.075 

.180 

1.50 

MAX 



REF 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 


M 

N 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

E205a/ 

DOB 

,437 

.050 

L. 22 

1.06 

1.03 

. 125 

2.50 

.344 

.605 

.105 

3.87 

1.67 

.300 

.270 

.350 


.003 

.006 

DQ205MA 


-650 

.100 

MAX 

MAX 

1.06 

.500 

MAX 

.373 

.645 

MAX 

4.62 

MAX 

MIN 

MIN 

.310 

UNF-2A 

MAX 

MAX 

E205b/ 

DO 9 

,530 

,063 

1.44 

1.21 

1.21 

,250 

3.25 

.660 

. 793 

.156 

5.00 

2.25 

.375 

.300 

.265 

3/4-16 

.003 

.006 

D0205MB 


.755 

.172 

MAX 

MAX 

1.25 

.500 

MAX 

.749 

.828 

MAX' 

6.00 

MAX 

MIN 

MIN 

.350 

UNF-2A 

MAX 

MAX 
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3\I/V An0de 

J iT m- Tie dtoCase. 

¥r 


.070 
/" -080 


.219 

.281 
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~T 

5 * 

Case Temperature 
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M606 


ANODE-x 

/iiLLr 


/XTV 

/ .235 

CATHODE ^ 

ft 

^GATE 



.145 

^_ 


y"” .155 

) 

.282 


.344 



.395 

111 IIIIIIOIIIIIIlll 111 


.415 

i 

lllMIIIIIttlllllllllllllllll 


ua 
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TERMINAL ®. 


S132a SAME AS SI32 EXCEPT 
LESS GATE CONNECTOR 


(CENTER CONDUCTOR) 
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A—-4, Q -X-iHj- 1 !— 200 (NOTE 4) 

XfT „J 

S/ ^ -(NOTE 3) 



“ 4*1 

NOTE: 

TpX 

rr^r-r 


NOOTi The specified 
lead dla. applies in 
the zone between 
• 050 ft .250 from the 
seating; plane. Between 
.250 ft 1.5 a max. 
of .021 dla. Is held. 


TO 5 NOTES: 

1. This zone is controlled for automatic 
handling. The variation in actual dia¬ 
meter within the zone shall not exceed 
.010 . 

2. The specified lead diameter applies in 
the zone between .050 and .250 from the 
seating plane. Between .250 and 1.5 a 
maximum of .021 diameter is held. Out¬ 
side of these zones the lead diameter 
is not controlled. 

3. Measured from max. diameter of the actual 
device. 

4. leads having maximum diameter (.019) meas¬ 
ured in gaging plane .054 - .001-.000 below 
the seating plane of the device shall be 
within .007 of their true locations re¬ 
lative to a maximum-width tab. 

5. The device may be measured by direct 
methods or by the gage and gaging proce¬ 
dure described on the base gage drawing. 


.155 MAX J 


MAX 
—7 050 
I SEATING 
PLANE 
-—» 250 
io MIN 


t ~ 90 °/IrjR*^X 90° 

t V4Vj>®/7 


The variation in actual diameter 
within this zone shall not exceed 
. 010 " . 

(Three leads) (.Dim. .016 min. and 
.019 max.) applies between (.050 max.) 
and (.250 min.). (Dim. .016 min. 
and .021 max.) applies between 
(.250 min.) and .5" from seating 
plane. Diameter is uncontrolled 
in (.050 max.) and beyond .5" from 
seating plane. 

Leads having a maximum diameter 
.019 '' measured in a gaging plane of 
.054 and .001''-.000* below the 
seating plane of the device shall 
be within .00 7'' of their true 
positions (T.P.). 

Detailes of outline in this Zone 
optional. 
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TO12 NOTES: 


.100 MIN. (NOTE 1)II 


.125 -r—f 

.609 "-T 

DETAILS OP OUTLINE- 1 
IN THIS ZONE OPTIONJ 


3 Ur UUliiAWB. - || 

S ZONE OPTIONAL II 

4 LEADS yT 
■ 019 


.250*. 010 
\ « SEATING 

T - PLANE 
.500 MIN. 




Mr 

5 Vj^^^C - To37*.008 (NOTE 3) 


This zone is uncontrolled for 
automatic handling. The variation 
in actual diameter within this 
zone shall not exceed .010' 1 . 

(Four Leads) (Dim. .016 min. and 
.019 max.) applies between (.050 
max.) and (.250 min.). (Dim. .016 
min. and .021 max.) applies between 
(.250 min.) and .5" from "seating 
plane. Diameter is uncontrolled in 
( .050 max.) and beyond .5'' from 
seating plane. 

Measured from maximum diameter of 
the actual device. 

Leads having maximum diameter .019" 
measured in a gaging plane .054" and 
.001"-.000" below the seating plane 
of the device shall be within .007" 
of their true positions relative to 
the maximum-width tab. 

The device may be measured by direct 
methods or by the gage and gaging 
procedure described on gage drawing 
GS-1. 

Tab centerline. 


se seat Hr-ip- 1 

- | |T Ao | 

3 LEADS-»| | | MAX. .500 

’OTE 1 

’E 2*.100-f-«- 

.050--W*J 

SAD 2^L-rJ 


LEAD 

(NOTE 3)4#‘*y 
.04i ± . oo5 

.038±.010-^ 


NOTE 1.100 MIN. 


-Mi 




IOTE Y0>4A 3 ./ 


6 p.200 

I NOTE 2 

>Tl^>L NOTE 4 

V\vfi3 y/J 


f PLANE 

1 .5 MIN NOTE 5 
I - .019 

“ .016 DIM A 

v° NOTE 5 


/T .04 5 - NOTE 3 

NOTE 4 .02 9 NOTE 4 


This zone Is controlled for automatic 
handling. The variation in actual dia¬ 
meter within the zone shall not exceed 
0 . 010 . 

Leads having max. dla. .019 measured 
In gaging plane .054 - .001 below the 
seating plane of the device shall be 
within .007 of their true locations. 
Measured from max. dla. of the actual 
device. 

The device may be measured by direct 
methods or by the gage and gaging 
procedure described on gag* 3 drawing 
GS-l. 

All leads - Dia. Is uncontrolled to 
.050 from seating plane and beyond 
min. tolerance of lead length (1.5 or 
.5) from seating plane. Dim. A applies 
between .050 and .250 from seating 
plane. Dim. B applies between .250 
and min. tolerance of lead length from 
seating plane. 


NOTES FOR T018: 

1. The specified lead dia. applies 
to the zone between .050 and .250 
from the base seat. Between .250 
and end of lead a max. of .021 

is held. Outside of these zones 
the lead dia. is not controlled. 

2. Leads having max. dia. of .019 
measured in gaging plane .054 
-.001,-.000 below the seating 
plane of the device shall be 
within .007 of their true pos¬ 
itions relative to the max. tab 
width. 

3. Index tab for visual orientation 
only. 

4. Measured from max. dia. of the 
actual device. 



m, 


T036 

NOTES: 

1. Insulated locator pin. 

2. 10-32 UNF-2A. Maximum pitch 

diameter of plated threads 
shall be basic pitch diameter 
.1697 (4.31 MM) reference 

(screw thread standards for 
federal services 1957) hand¬ 
book H28 1957 Pi. 

This outline does not meet the 
minimum criteria established by 
JS-10 for registration. 


r-.-sa—I 


.125 3 LEADS 

.009 .019 

TTOT 
(NOTE 2) 
. 200 *. 010 - 


\.° 31 *.003 ^ 

4SO 


00 MIN. (NOTE 1) 


» DETAILS OP 
OUTLINE IN THIS 
ZONE OPTIONAL 


MEASURED 
FROM MAX 
DIAMETER OP THE 
ACTUAL DEVICE. 



.135 MAX. | 

.620*.060 


.215*.010 
(NOTE 1) 


188 R MAX. 

DOTH LNiX, 


■ - 

- 1.187*.010 —• 

I 665 .168*.043 

^3^010-* (NOTE 2) 


NOTES FOR T041: 

1. These dimensions should be 
measured at points .050 to .055 
below seating plane. When gage 
is not used, measurement will be 
made at seating plane. 

2. Square or radius on end of 
terminal and/or hole optional. 


T039 NOTES: 

1. This zone is controlled for auto¬ 
matic handling. The variation in 
actual diameter within this zone 
shall not exceed .010". 

2. (Three Leads) (Dim. .016 min. and 
.019 max.) applies between (.050 
max.) and (.250 min.). (Dim. .016 
min. and .021 max.) applies between 
(.250 min.) and .5" from seating 
plane. Diameter ia uncontrolled in 
.050 max. and beyond .5" from 
seating plane. 
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SEE T05 FOR NOTES 


.230 MAX. 
.209 MIN. 




0 D D :Sf 


I ^ .019 MAX. 

I .012 MIN. 
-.050 (NOTE 1) 


Note 3,5 



1±.005 Z_ . 038±.01 


T046 NOTES! 
1. (Three 


(Three Leads) (Dim. .012 min. and 
.019 max.) applies between (.050 
max.) and (.250 min.). (Dim. .016 
min. and .021 max.) applies be¬ 
tween (.250 min.) and .5" from seat¬ 
ing plane. Diameter is uncontrolled 
in (.050 max.) and beyond .5'' from 
seating plane. 

Maximum diameter leads at a gaging 
plane .054"and ,00l"-.ooo" below 
seating plane to be within .007" of 
their true position relative to 
maximum-width tab and to the max¬ 
imum .230" diameter measured with 
a suitable gage. When gage is not 
used, measurement will be made at 
seating plane. 

Index tab for visual orientation only. 
Measured from maximum diameter of the* 
actual device. 

Tab centerline. 


® 

U_ I 193 . 422 

|25 MAX 453 

1651 rTBRM w 3 30 ^ 

♦ 2 .505 


eisJ 




^L2225/^ 

MAX^ 2268 

WeRM 3 
-SEATING PLANE 


T048 NOTES: 


.140 'H 

TnriE 


irk» 


J/L 325 L ~L_ 
TMAX -T- 

l TERM 2 

_ 6 850 

7 500 


T049 NOTES: 

1. The device with the exception of the 
hexagon, thread, and flexible lead 
extensions lies within the cylinder 
defined by dia. 1.031 max. and length 
2.5 max. 

2. Angular orientation of these terminals 
with respect to hexagonal portion is 
undefined. Square or radius on end of 
terminals is optional. 

3. length of incomplete or undercut threads. 

4. Pitch diameter of 1/2-20 UNF-2A (coated) 
threads (ASA Bl.1-1960). 

5. A chamfer (or undercut) on one or both 
ends of hexagonal portion is optional. 

6. Minimum flat. 

7. Seated height with lead bent at right 
angle s. 



. 250 • 019^ 


NOTE 1 

lMS __ 

.028 v. 


.030 .150 

MAX. .115 


i5 : 


1. Contour & angular orientation of these 
terminals is optional. 

2. Pitch diameter of 1/4-28UNF-2A (coated) 
threads (ASA Bl.1-1960). 

3. A chamfer or undercut on one or both 
ends of hexagon portion is optional. 

4. Minimum difference in terminal lengths 
to establish datum line for numbering 
terminals. 

5. The device with exception of the hexagon 
and thread lies within the cylinder de¬ 
fined by dia. .544 max. and length 
1.193 max. 

6. Length of incomplete or undercut thread. 

7. Minimum flat. 


NOTES: 

1. Measured from max. dia. of the 
actual device. 

2. Leads having max. dia. .019 
measured In gaging plane .054 - 
.001 below the seating plane of the 
device shall be within .007 of their 
true locations. 

3. (All leads) Dia. is uncontrolled to 
.050 from seating plane and beyond 

min. tolerance of lead length (1.5 or .5) 
from seating plane. Dim. A applies 
between .050 and .250 from seating 
plane. Dim. B applies between .250 
and min. tolerance of lead length 
from seating plane. 




NOTES FOR TO 64 


ill? 9 --A 

.1607 L. 



1. The outline contour with 5. 
exception of hexagon is 
optional within zone or 
dimension specified. 

2. Minimum difference in ter¬ 
minal lengths to establish 
datum line for numbering 
terminals. 

6 . 

3. Contour and orientation of 

fixed terminal lugs are 
optional. 7. 

4. A chamfer (or undercut) on 
one or both ends of hex¬ 
agonal portion is optional. 


Pitch diameter - thread 10- 
32 UNF-2A (coated). Refer¬ 
ence (screw thread standards 
for federal services - hand¬ 
book H-28. 


Minimum diameter of seating 
plane. 

Minimum spacing between 
terminals. 


TO59 NOTES 

13. Dimension does not include sealing 
glanges. 

14. The outline contour with exception 
of hexagon is optional within zones 
or dimension specified. 

15. Pitch diameter of 10-32 UNP-2A 
(coated) threads.) ASA Bl. 1-1960) . 

16. This terminal can be flatten and 
pierced or hook type. 

17. Position of leads in relation to 
the hexagon is not contrqlled. 
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HR j, 


Contour and orientation of 
fixed terminal lugs are 
optional. 

The outline contour (with 
exception of hexagon) is 
optional within zone defined 
by Diameter .667 and length 
1.00/1.25 

Minimum diameter of seating 
plane. 

A chamfer (or undercut) on one 
or both ends of hexagonal 
portion is optional. 

Pitch diameter - Thread 1/4-28 
UNF-2A (coated). Reference 
(screw thread standards for 
federal services 1957) hand¬ 
book 1957 H28. 

Minimum flat. 


050MAX.N 




MAY ALSO BE AVAILABLE IN T094. 


210 ' I ' MIN ' I 

JnOTE 2 05( 





^““-NOTE 2 

(DIM A) 



NOTES FOR T066: 

1. Dimension does not include 
sealing flanges. 

2. The outline contour is optional 
within zone defined by these 
dimensions. 


1. (Four leads). Maximum number of 
leads omitted in this outline. None 
(0). The number and position of 
leads actually presented are indicated 
in the product registration. Outline 
designation determined by the loc¬ 
ation and minimum angular or linear 
spacing of any two adjacent leads. 

2. All leads 0b2 applies between 
1 1 and 1 2* a PP lles between l 2 

and .500 from seating plane. Diameter 
is uncontrolled in lj and beyond 

.500 from seating plane. 

3. Leads have maximum diameter .019 
measured in gaging plane .054 (1.34MM) 

- .001 (.025 MM) - .000 (.000 MM) 
below the seating plane of the prod¬ 
uct shall be within .007 (.178 MM) 

of their true position relative to 
a maximum width tab. 


NOTES: T092 
1. Three leads. 




Contour and orientation of 
fixed terminal lugs are unde¬ 
fined. 

The body and terminals of the 
device, with the exception of 
L, lies within the cylinder 
defined diameter 1.031 and 
length 1.81. 

A chamfer (or undercut) on one 
or both ends of the hexagonal, 
portions is optional. 

Length of incomplete or under¬ 
cut threads. 

Pitch dia. of 1/2-20 UNF2-A 
(coated) threads (ASA Bl. 1-1960) . 
Minimum flat. 



2. Contour of the package beyond 
this zone is uncontrolled. 

3. (Three leads). 0b2 applies be¬ 
tween 1 1 and i 2 : 0b applies between 

' <D ^ 6 A) ! 2 and - 500 ( 12.70 MM) from seating 

V -019 N0TE 3.plane. Diameter is uncontrolled in 
J0TE l .oi6 and beyond .500 '12.70 MM) from 

MOTE 3 7£7 | 1 

\ \i ’° 5 ? seating plane. 


7 35 _ 

8 10 NOTE 7 



| N0T E 8 | , 

TERM 3 TERM.2 ll 




NOTE 3 \ ' 

^ j.° 4 7 Verm 4 

H.077U 3/4-16 UNF 2A 
NOTE 4 


The device with exception of 
the hexagon, thread, and flex¬ 
ible lead extensions lies 
within the cylinder diameter 
1.218 and length 3.625 
Angular orientation of these 
terminals with respect to hex 
portion is undefined. Square 
or radius on end of terminals 
is optional. 

Length of incomplete or under¬ 
cut threads. 

Pitch diameter of 3/4-16UNF-2A 
(coated) threads (ASA Bl.1). 

A chamfer (or undercut) on one 
or both ends of hex portion is 
optional. 

Minimum flat. 

Seated height with lead bent 
at right angles. 

Flexible leads for terminals 
1 and 2 are identified by 
color coding for specific 
applications. 
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TERM I MAX 

-TERM. 2 1031 

ImaxT 



NOTES: T094 

1. The device with the exception 
of the hexagon, thread, and 
flexible lead extensions lies 
within the cylinder diameter 
1.031 and length 2.50. 

2. Angular orientation of these 
terminals with respect to hex 
portion is undefined. Square 
or radius on end of terminals 
is optional. 

3. length of incomplete or under - 
cut threads. 

4. Pitch diameter of 1/2-20 UNF- 

2A (coated) threads (ASA Bl.i - 1960) 

6. A chamfer (or undercut) on one 
or both ends of hex portion is 
optional. 

6. Minimum flat. 

7. Seated height with lead bent 
at right angles. 

8. Flexible leads for Term 1 & 2 
are identified by color coding 
for specific applications. 


seating plane 





/Vs V s 

I ? 2 4 a - 

<D1M.B) ^ 4 ) 

i.A)^4/ 


defined by .728 Dia. Max. 
and 1.20 
T751T 

A chamfer (or undercut) on 
one or both ends of the 
hexagonal portion is optional. 
Length of incomplete or under¬ 
cut threads X stud dia. 

Pitch diameter of 5/16-24 
UNF-2A (Coated) threads. 
Minimum flat. 

Position of terminals 1 and 
2 in relation to hexagon is 
not controlled. 


T0106 NOTES 

34. (All leads) Diameter is uncontrolled 
to .050 from seating plane and be¬ 
yond minimum tolerance of lead 
length (1.5 or .5) from seating 
plane. Dim A applies between .050 
and .250 from seating plane. Dim B 
applies between .250 and minimum 
tolerance of lead length from 
seating plane. 

67. (Pour,six,ten,or twelve leads).Max¬ 
imum number of leads omitted in this 
outline,one(1). The number and po¬ 
sition of leads actually present are 
indicated in the product registra¬ 
tion. Outline designation determin¬ 
ed by the location and minimum an¬ 
gular spacing of any two adjacent 
leads. 

77. Contour of the package 
beyond this zone is 
uncontrolled. 


SEATING PLANE 

(DIMA) 

.016 

/8l9 N °TE 1 
/ 0I6/.095 

/ / -021 f. 105 





MAY ALSO BE AVAILABLE IN TO83. 


NOTES FOR T098: 

1. (All leads) Diameter is un¬ 
controlled to .050 from seating 
plane and beyond minimum toler¬ 
ance of lead length (1.5 or .5) 
from seating plane. Dim A 
applies between .050 and .250 
from seating plane. Dim B 
applies between .250 and min. 
tolerance of lead length from 
seating plane. 


78 1535 

||0 ® 





^TERM.te 

TCRM W 

10 140 



[seating plane 


T0108 NOTES: 

1. The body of the device with exception of 
the hexagon, thread, and flexible lead 
extensions lies within the diameter 1.631 
max. 

2. Angular orientation of these terminals with 
respect to hexagon portion is undefined. 
Square or radius on end of terminals is 
optional. 

3. Length of incomplete or undercut threads. 

4. Pitch diameter of 1-12 UNF-2A (Coated) 
threads (ASA Bl.1-1960) . 

5. A chamfer (or undercut) on one or both 
ends of hexagon portion is optional. 

6. Minimum flat. 

7. Seated height with lead bent at right 
angles. 

8. Flexible leads for Terminals 1 & 2 are 
identified by color coding for specific 
applications. 


.080 MIN. 




TERM. 4 



.750 MIN, 


T0109 NOTES 

21. Minimum flat. 

70. Contour and orientation of termin¬ 
al flats are undefined. 

78. Seated height with lead bent at 
right angles. 

86. The body of the device with the 
exception of heat sink and flex¬ 
ible leads lies within the cylinder 
£f£t ned the d °tted outline. 

87. Bitch diameter of threads -1/2-20 
UNF2B(ASA Bui. 1-1960). 

88. Parallel,twisted or coaxial flex¬ 
ible leads for terminals 1 and 2 
are identified by color for spec¬ 
ific applications. Coxial shielded 
lead has shield as terminal 2, 

89. When dimensions less than .180 
(4.58mm) are used, clearance in 
the second fin will be provided- 






















15.OUTLINE DRAWINGS 


IN DRAWING NUMBER SEQUENCE 


.375 x 
MIN. 

320, , w 

sm 


, 1 1.031 
1.096 
.660 
.749 


mm, 

TER M2 J 



T0118 NOTES 

21. Minimum flat. 

23. A chamfer(or undercut)on one or 
both ends of hexagonal portion is 
optional. 

37. Angular orientation of individual 
terminals is undefined. 

68. Length of incomplete or undercut 
threads. 

78. Seated height with lead bent at 
right angles. 

79. Flexible leads for terminals land2 
are identified by color coding for 
specific applications. 

80. Pitch diameter of 3/4-16 UNF-2A 
(coated)threads (ASAB 1 . 1 ). 

89. When dimensions less than .180 

(4.58mm) are used,clearance in the 

second fin will be 

provided. 
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SEATING PLANE J 


Y200/T0200 


3 ~ r 

[ERM.l 

Ar 


SEATING PLANES 
TERM. 2 

/ 

r- TERM. 3 

/ TERM. 4 y — j 


iH B r 


Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 
Package contour optional between 
Term. 1 and 2 and between Term. 

2 and 3 within E. Term. 2 and 3 
must be located to make the out¬ 
line non-symmetrical. 

Term. 2 and 3 are both tab type 
terminals. 

Minimum electrical creepage 
length between Term. 1 and 2 and 
between Term. 1 and 3. 

Minimum electrical strike distance 
between Term. 1 and 2 and between 
Term. 1 and 3. 

Surfaces flat within .0015 per inch. 
Typical two places. 

Term. 2 is round type and Term. 3 
is tab type. 

Round term, used on some variations 
for Term. 2 only. 

R is for connector clearance. 
Counterbore G is optional. 


DETAIL OF TAB TERM. DETAIL OF FIND TERM. 



A 

B 

...c 

D E 

F 

0 

H 

J 

K 

M 

N 

Y200a/ 

.186 

.186 


.014 1.42 

.730 


.300 

.300 

.490 

.050 

.123 

T0200AA 

.312 

.191 


.019 1.70 

1.16 


MIN 

MTN 

.600 

.125 

.145 

NOTES: 
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7 

7 
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. nn> 

TUTT 

.057 

.014 1.42 

.730 

. 100 

.300 

.300 

.490 
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, 123 

T0200AB 
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.019 1.70 

1.16 
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.600 

.125 
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Notes: 
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7 

Y200C/ 

.186 

.186 

.057 

.014 2.20 

1,03 

.100 

1.00 

.500 

1.00 

.050 

. 123 

T0200AC 

.312 

.191 

.059 

.019 2.50 

1.50 
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1.06 

. 160 

. 145 

NOTES: 
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!• Details of the outline In this zone are 
optional except that the outline shall 
not extend beyond the seating plane. 

2. An Index mark shall be located on the 
top surface In the quadrant above term¬ 
inal one. 

3. Th$se tolerances are non-cumulatlve. 


Y201/T0201 


1.165 I . 115 ] 
.175 .125 





p Q 

R 

s 

T U 

V 

W 

X 

Y200a/ 

.245 


.010 

.610 

.115 

.050 

20° 

T0200AA 
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1.12 

.140 

.070 

50° 

NOTES: 
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.760 .065 
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Y200C/ 

.245 .025 

.100 

.030 
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.115 
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Notes: 
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•TERM #1 



Y202/T0202 


r;v: 



\ INDEX 
_ MARK 
AREA 
NOTE 3 


1. Refer to rules for dimensioning 

p-B semiconductor product outlines 

included in Publication No. 76 . 

2. Lead dimensions uncontrolled in 
this zone to allow for body and 
lead irregularities. 

3. Lead spacing to be measured be¬ 
tween .125 and .150 from the 
point of emergence from the body. 

_ ,[ A 1 B 1 c | D | E [ F 1 G 1 H ! J 1 K T M~1 N P~ 

Y202a/ 1.14 .260 9,15 3.05 2.41 4.83 7.12 9.43 2.54 12.2 3.12 2.42 1.00 
T0202AA 1.39 .660 10.1 4.82 2.66 5.33 8.12 13.2 MAX 13.2 3.22 3 ^93 U93 



1. Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 


JD.A.T.A 


ALL DIMENSIONS IN INCHES 













15.OUTLINE DRAWINGS 


IN DRAWING NUMBER SEQUENCE 


Y203/T0203 


Y204/T0204 


^ a 1 H 


T NOTE 2 
A 



1. Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 

2. Outline contour is optional within 
zone defined by A and P min. and 

E max. 

3. Elongated hole in terminal is 
optional. 

4. Contour and orientation of Term. 1 
and 2 are not defined. 

5. Straight knurl surface. 

6. Term. 1 to be shorter than Term. 2 
for identification. 





-« SEATING N0TE 6 

PLANE 

—C (TWO LEADS) 
NOTE 6 



A 

B C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

Y203a/ 

.510 

.501 .465 

.330 

.800 

. loo 

.080 

.065 

.035 

T0203AA 

MAX 

7505 .T75 

.380 

MAX 

MIN 

.097 

.090 

.068 


LUG TERMINAL CONFIGURATION 
(SEE NOTE 2 FOR APPLICABILITY) 


(AT BOTH ENDS) Q 


Y205/T0205 


ri 


' r * Z K X SEATING 

- -0 D_L plane 

-•-II—c 

V J -4U—. E--H 



Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 

Lug terminal configuration required. 
Lug terminal configuration not 
applicable—straight pins required. 
Square or radius on end of terminal 
and hole configuration optional. 
These dimensions should be measured 
at points .060 - .055 below seat¬ 
ing plane. When gauge is not used, 
measurement will be made at the 
seating plane. 

C applies between J and H. Diameter 
is uncontrolled in J. 

The seating plane of the header 
shall be flat .001 concave to .004 
convex inside a .930 diameter circle 
on the center of the header and flat 
within .001 concave to .006 convex 
overall. 




REF. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

M 
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P 

Q. 

R 

S 

T 

Y204a/ 

T0204MA 

TO 3 

.250 

.450 


.038 

.043 

.875 

MAX 

.420 

.440 

t 205 
.225 

.060 

.135 

.312 

.500 

.050 

MAX 


.151 
. 161 

1.17 

1.19 

.495 

.525 

.131 

.188 

.655 

.675 



Y204b/ 

T0204MB 

T041 

.250 

.450 

.125 

.210 

.038 

.053 

.875 

MAX 

.420 

.440 

.205 

.225 

.060 

.135 

,560 

.680 

.050 

MAX 

,500 

.581 

.151 
. 161 

1.17 

1.19 

.495 

.525 

.131 

.188 

.655 

.675 

.072 

.120 

.072 

.170 

Y204c/ 

T0204MC 

MA 

.250 

.450 


.048 

.053 

.875 

MAX 

.420 

.440 

.205 

.225 

.060 

.135 

.312 

.500 

.050 

MAX 


.151 

.161 

t!t r 

1.19 

.495 

.525 

.131 

.188 

.655 

.675 




Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 

Lead number 4 omitted on this 
outline. 

Tab omitted in this variation. 

Beyond R max, H must be held for 
a minimum length of .011. 

J measured from max E. 

Detailes of outline in this zone 
optional. 

F shall not vary more than .010 
in zone P. This zone is controlled 
for automatic handling. 

Leads at gauge plane .054-.055 
below seating plane shall be within 
.007 radius of True Position (TP) 
at maximum material condition (MMC) 
relative to tab at MMC. The device 
may be measured by direct methods 
or by the gauge and gauging pro¬ 
cedure described on gauge drawing 
GS-1. 

D applies between M and N. C applies 
between N and K min. Diameter is 
uncontrolled in M and beyond K min. 


Y205a/ 

T05 

.240 

.200 

.016 

.016 

.335 

.305 

.009 

.028 

.029 

1.50 

.050 

.250 

. 100 

.050 

T0205MA 


.260 

TP 

.021 

.019 

.370 

.335 

.041 

.034 

.045 

1.75 

MAX 

MIN 

MIN 

MAX 

NOTES: 



8 

9 

9 




4 

4,5 
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9 

9 

7 
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Y205b/ 

TO 9 

.200 

.200 

.016 

.016 

.290 

.275 




1.50 

.050 

.250 

. 100 

.075 

T0205MB 
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TP 

.021 

.019 

.370 

.335 




1.75 

MAX 

MIN 

MIN 

MAX 

NOTES: 



8 

9 

9 



3 

3 


9 

9 

9 

T 
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Y205C/ 

T033 

1.240 

.260 

.016 

.016 

. 335 

75ofe 

.609 

.0&8 

'. 026 

1.50 

. 0 S 0 

. 250 
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.056 

T0205MC 


.260 

TP 

.021 
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.370 

.335 

.041 

.034 

.045 
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MAX 
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T039 

.240 

.200 

.016 
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.335 

.305 
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.021 
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.370 
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.041 
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.750 

[ MAX 
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f notes! 
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Y206/T0206 


J-lUo ‘V“ 

] D N0TE 6 f NO TE 6 
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Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 

Lead number 4 omitted in this 
variation. 

Body contour optional within zone 
defined by E-F and G. 

Beyond P max, H must be held for 
a minimum length of .011. 

Leads at gauge plane shall be with¬ 
in .007 radius of True Position (TP) 
at maximum material condition (MMC) 
relative to tab at MMC. The device 
may be measured by direct methods 
or by the gauge and gauging pro¬ 
cedure described on gauge drawing 
GS-2. 

D applies between M and N. C applies 
between N and K min. Diameter is un¬ 
controlled in M and beyond K min. 

J measured from maximum E of actual 
device. 


Y206a/ 

TO206MA 

Y206b/ 

T0206MB 

Y206c/ 

T0206MC 

T018 

T046 

T052 

.170 

.210 

.065 

.085 
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TP 
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TP 
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,016 
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.019 
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.209 

.230 
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.230 

,209 
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.178 
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.195 
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.195 
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MAX 

.030 
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.040 
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.036 

.046 

,028 

.048 
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,028 
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.500 
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Tsor 
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,500 
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.050 

MAX 

.050 
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.050 

MAX 

.250 
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.250 

MIN 

.010 

MAX 

.010 

MAX 

.010 

MAX 

45* 

TP 

45* 

TP 

TP 

Y206d/ 

T072 

.170 

.100 

.016 

.016 

.209 

.178 

.040 

.036 

.028 

.500 

.750 

.250 

.010 

45° 

T0206MD 


.210 

TP 

.021 

.019 

.230 

.195 

MAX 

.046 

.048 

.750 

MAX 

MIN 

MAX 

TP 


D.A.T.A 


ALL DIMENSIONS IN INCHES 






15.OUTLINE DRAWINGS 


IN DRAWING NUMBER SEQUENCE 


Y207/T0207 


Y208/T0208 



4 



\ 


T 


Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 
Mechanical index (insulated). 

R is pitch diameter of coated 
threads. Ref: Screw Thread Stand¬ 
ards for Federal Services, Hand¬ 
book H28, Part I. 

Measured at seating plane. 


REF. 

A 

BCD 

E 

F 

G 

T036 

.275 

.520 

.120 1.25 .990 
.190 MAX 1.01 

.090 

.140 

.100 

.312 

.610 

.710 


.120 I10-32UNF-2A 85° 
.145 95° 




TERM. 2__, 

L.-EE& 

f t~©:=! 

i- —J T-ur 

* -*J B L- 

TERM. DETATT, V 



Y209/T0209 


f c I ; 




X TERM.2 
TERM. 1 


1 . Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76 . 

2 . Device contour except on hex and 
noted terminal dimension is op¬ 
tional within zone defined by F 
and M, F not to exceed actual G. 

3 .Chamfer or undercut on one or both 


l~M \ 






optional. 



REF. 
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M 

Y208a/ 
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.544 .544 


. 125 
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.140 
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MAX 
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NOTES: 
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Y208b/ 
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.080 
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.013 
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T0208MB 
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.136 



MAX 
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NOTES: 
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Y208C/ 
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.115 

.360 

7059" 

.030 

1.22 

1.03 1.03 



.170 

1.81 

T0208MC 


. 160 

.480 

.115 
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MAX 

MAX 1.06 



.500 

MAX 

NOTES: 


4 

4,9 

4 

| 4 " 
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3 
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•Contour and angular orientation of 
terminals 1 and 2 with respect to 
hexagonal portion are optional. 

.Min. flat. 

. Minimum spacing between terminals 
1 and 2 at all points. 

.Minimum difference in terminal 
lengths to establish datum line for 
Numbering terminals. 

.W is pitch diameter of coated threads 
Ref: Screw Thread Standards for Fed¬ 
eral Services, Handbook H28, Part I. 

. Term. Detail A applies to this 
[variation. 


Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 

The body of the device with the 
exception of the hexagon and 
flexible lead extensions lies 
within the cylinder defined by E 
and H, E not exceed actual F. 
Seated height with the leads bent 
at right angles. 

Chamfer or undercut on one or both 
ends of the hexagonal portion is 
optional. 

Flexible lead. 

Contour and orientation of term- - 
inal lug are optional. Square or _ 
radius on end of terminal is op¬ 
tional. r 

Min. flat. 

V is pitch diameter of coated i- 
threads. Ref: Screw Thread Stand-L¬ 
ards for Federal Services, Handbool 
H28, Part I. 


Y208a/ 

T0208MA 

,220 

.249 

,422 

.453 

NOTES: 



Y20 8b/ 

.163 

.400 

T0208MB 

.189 

.453 

NOTES: 
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.425 

.499 

.797 
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1 ,125 | .060 11/4-2 8UNP-2AI .002 1.00 6 | 
.165 .075 _j MAX | MAX | 



ABC _D E F G H J K [ M | ~N~~ 

.437 .215 .055 1.22 1.03 1.03 .170 2.50 .425 .797 .125 6.85 
.650 .300 .TTO MAX MAX T70l5 ."500 MAX 7499 ."827 MAX ~7 5D 

6 6 2 4 ' 2,3 V" 
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Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 
Chamfer or undercut on one or 
both ends of hexagonal portion is 
optional. 

The device contour with the excep¬ 
tion of the hexagon is optional 
within cylinder defined by E and B, 

E not to exceed actual F. 

Terminal 3 can be flattened and 
pierced or hook type. 

Angular orientation of terminals 
with respect to hexagon is optional. 

S is pitch diameter of coated threads 
Ref: Screw Thread Standards for Fed¬ 
eral Services,' Handbook H28, Part I 


1. Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 

2. Three terminals are to be equally 
spaced in one of the two alternate 
end configurations shown. 

3. Chamfer or undercut on one or both 
ends of hexagonal portion is op¬ 
tional . 

4 . The device contour with the exception 
of the hexagon is optional within 
cylinder defined by F and B, F not 
to exceed actual G. 

5. Terminal 3 can be flattened and 
pierced or hook type. A visual index 
is required when the flattened and 
pierced tab terminal contour (identi¬ 
cal to the adjacent terminals) is 
used with the end configuration hav¬ 
ing angular spacing of W. 

6. Angular orientation of terminals 
with respect to hexagon is optional. 

7. T is pitch diameter of coated threads. 
Ref: Screw Thread Standards for Fed¬ 
eral Services, Handbook H28, Part I. 
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D.A.T.A 


ALL DIMENSIONS IN INCHES 














15.OUTLINE DRAWINGS 


IN DRAWING NUMBER SEQUENCE 
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, --TERM 4 
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Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
in Publication No. 76. 

Chamfer or undercut on one or 
both ends of hexagonal portion 
is optional. 

The device contour with the excep¬ 
tion of the hexagon is optional 
within cylinder defined by P and 
B, P not to exceed actual G. 

Angular orientation of terminals 
with respect to hexagon is optional. 
Pins within .008 DIA of True Position 
(TP) at Maximum Material Condition 
(MMC) relative to E at MMC and F 
at MMC. 

R is pitch diameter of coated threads 
Ref: Screw Thread Standards for Fed¬ 
eral Services, Handbook H28 Part I. 


Y213/T0213 


F-71 



-ik B NOTE 4 K 
(WO LEADS) 
/~P 


f'CT 

NOTE 3 U P 

Note 3 


(AT BOTH ENDS) 


Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 

Body contour is optional within 
zone defined by G and H. 

These dimensions should be 
measured at points .050-.055 below 
seating plane. When gauge is not 
used, measurement will be made at 
the seating plane. 

B applies between K and J. Diameter 
is uncontrolled in K. 

The seating plane of header shall 
be flat within .001 concave to .004 
convex inside a .520 diameter circle 
on the center of the header and 
flat within .001 concave to .006 
convex overall. 
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E NOTE 3 

■ D-J 
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1. Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 

2. Chamfer or undercut on one or 
both ends of hexagonal portion 
is optional. 

3. The device contour with the excep¬ 
tion of the hexagon is optional 
within cylinder defined by E and B, 

E not to exceed actual P. 

4. Terminal 4 can be flattened and 
pierced or hook type. A visual index 
is required when the flattened and 
pierced tab terminal contour (identi¬ 
cal to the adjacent terminals) option 
is used. 

5. Angular orientation of terminals with 
respect to hexagon Is optional. 

6 . S is pitch diameter of coated threads. 
^ -; T| Ref: Screw Thread Standards for Fed¬ 
s'" 1 ul eral Services, Handbook H28, Part I. 
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TERM 3 



PIG. "A" 
AXIAL (NOTE 2) 


Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
included in Publication No. 76. 
Figure ''A', Axial Terminal Con¬ 
figuration, applicable. 

Figure "B'/, Peripheral Terminal 
Configuration, applicable. 
Terminal end configurations are 
optional. 

G is measured at seating plane. 


FIG. "b" 

PERIPHERAL (NOTE 3) 













IN DRAWING NUMBER SEQUENCE 


15.OUTLINE DRAWINGS 


NOTES: 


TERM 

TERM 


[—SEATING PLANEp- P - 



SEATING PLANE 
TERM 4 
“NOTE 6 


PIG. V 'A" 
AXIAL (NOTE 2) 


PIG 
PERIPHERAL 
(NOTE 3) 


:.w 


SECTION X-X 


Refer to rules for dimensioning 
semiconductor product outlines 
Included In Publication No. 76. 
Figure ‘A", Axial Terminal Con¬ 
figuration, applicable. 

Figure V 'B", Peripheral Terminal 
Configuration, applicable. 
Alternate lead configurations 
allowed within 0b and c. 

Tab contour optional within H, 
and E. 1 

Chamfer optional. 

Position of lead to be measured 
.050 - .055 below seating plane 
Position of lead to be measured 
.250 - .255 from botton of di¬ 
mension ' V D' ( . 










IN ORDER OF 
CASE No. 


15. OUTLINE DRAWINGS 


Z NOTES 

(DRAWING REFERENCE INFORMATION) 


DASH NO. 

- 1 This item is made in accordance with the customer's specification. 

-3 Consult the manufacturer for the outline drawing. 

-10 These items are available either as pairs with outline drawings Ml82 and M206 or as quads with outline drawings Ml83 and Ml84. 

-11 These items are available as matched pairs and quads. They are physically available in the following styles: tubular, disc, 
rectangular and square. Consult manufacturer for details. 

-12 Offered in hermetically sealed, standard JEDEC package (TO5), or in a standard custom configuration. 

-16 Available in either T05, T018, F3a or F49. 

-19 Device without suffix same as D04 with cathode connected to stud. Device with suffix - R - same as DO 4 except anode connected 
to stud. 

-20 Device without suffix same as D08 with cathode connected to stud. 

-21 1N82A and 1N82AG are electrically identical. The package configuration for 1N82A is A90, and for 1N82AG is D07. 

-23 This item is shown without adapter at F56 and with adapter at S216. 

-24 Device same as T03 with anode connected to case. 

-25 Device same as T08 with anode connected to case. 

-26 Device same as T066 with anode connected to case. 

-27 Device same as SI 20. Type number suffix - N - indicates anode connected to stud. Suffix - P - indicates cathode connected to stud. 

-28 Device is same as SI 20a. Type number suffix - N - indicates anode connected to stud. Suffix - P - indicates cathode connected to stud. 
-29 Device is same as SI 28. Type number suffix - N - indicates anode connected to stud. Suffix - P - indicates cathode connected to stud. 

-34 Available in either D04 or D010. 

-42 Type number with suffix N28 applies to drawing FlOx; type number with suffix N26 applies to F49b; type number with suffix N18 
applies to M86b; type number with suffix N20 applies to F27f; type number with suffix N10 applies to F54; type number with suffix 
N25 applies to F58; type number with suffix N27 applies to S252; type number with suffix N16 applies to F10p 
—43 The outline drawing for type number without suffix is Algj; outline drawing for type number with suffix C is A99b. 

-44 Type number with suffix A applies to outline drawing A179; type number with suffix B applies to outline drawing Ml76a. 

-45 Device package available in either A97 or F56a. 

-46 Type number with -1 indicates 1 wire lead as in M281; type number with -2 indicates 2 wire lead as in M282. 

-48 Available in the following package styles: suffix A added to type number denotes S4g; suffix B added to type number denotes M380; 

suffix C added to type number denotes F58; suffix D added to type number denotes SI07b; suffix E added to type number denotes F27f; 
suffix F added to type number denotes S107c; suffix G added to type number denotes FIOv. 

-49 Types with suffix A apply to outline drawing A109a; types with suffix B apply to outline drawing Ala. 

-53 Type number with 00 suffix applies to outline drawing F27m; type number with 01 suffix applies to outline drawing F49e; type number 
with 02 suffix applies to outline drawing F63a. 

-55 Device available in packages A38j or A83cd. Consult manufacturer. 

-57 T05 outline with lead 3 omitted. Anode 1 connected to lead 1; gate connected to lead 2; anode 2 connected to the case. 

-59 Device available in packages T083 and T094. Consult manufacturer. 

-60 Available in either F27v or FI0a 

-62 Available in packages M472, M473 and S297. 
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SECTION 16 


DIODE & SCR 


Manufacturers* Local 


Since this D.A.T.A. BOOK provides only basic technical data for initial 
selection purposes, this section of Manufacturers’ Local Offices will 
facilitate your requesting complete data sheets and application information 
from a nearby office. 


AEIL - AEI - SEMICONDUCTORS LIMITED 

Zi 

Carholme Road, Lincoln, England. 



Zip Code 

Telephone No. 

Telex 

Calvert Electronics International, Inc.. 

220 East 23rd Street 

...10016 

212 - 679-1340 

223 415 

..Calvert Electronics International, Inc. 

2962 Scott Blvd. 

...95050 

408 - 247-4700 



TFKG - ALLGEMEINE ELEKTRICITAETS 

GESELLSCHAFT, AEG - TELEFUNKEN 


Postfach 940, D 7100 Heilbronn, Germany 
U. S. A.New Jersey ... 


AEG-Telefunken Corporation 
570 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs 


Zip Code Telephone No. Telex 

07131-8821 728746 

.07632 201 - 568-8570 135497 


ASEA - ALLMANA SVENSKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET 


ASEA, S-271,83 Vasteras, Sweden. 

(Agents in all principal countries in the world) 


Telephone No. 

021-110000 


Telex 

4720 

(asea, vstraas) 

















Manufacturers’ Local Offices 


AEL - AMERICAN ELECTRONIC LABORATORIES, INC. 

Zip Code Telephone No. TWX 

Post Office Box 552, Lansdale, Pennsylvania.19446 215-822-2929 510-661-4976 


APD - AMERICAN POWER DEVICES, INC. 

Zip Code Telephone No. 

7 Andover Street, Andover, Massachusetts . 01810 617-475-4074 

617-475-4075 

617-729-3027 


APX - AMPEREX ELECTRONIC CORPORATION 





Zip Code 

Telephone No. 

TWX 

99 Bald Hill Road, Cranston, Rhode Island 


02920 

401-737-3000 

710-387-1591 

ILLINOIS. 

.Northlake . 

.Amperex Electronic Corporation. 

360 E. North Avenue 

. 60164 

312-261-7877 

312-261-7878-9 

910-226-1968 

NEW YORK . 

.Hicksville . 

.Amperex Electronic Corporation. 

230 Duffy Avenue 

. 11802 

516-931-6200 

516-433-9045 


ATE I - ATES COMPONENTI ELETTRONICI S.p.A. 

Telephone No. Telex 

2 Via Tempesta - 20149, Milan, Italy. 4695651 31481 

ENGLAND.London W.5 .Ates Electronics Limited. 01-998.6171 262401 

Mercury House 
Park Royal 


BBCG - BROWN, BOVERI & ClE AG 

Post Office Box 200, 6840 Lampertheim, West Germany. 

NEW YORK.New York.BBCG Henley & Co., Inc. 

202 E. 44th Street 


Zip Code 


.10017 


Telephone No. Telex/TWX 
4074 0465727 

212-986-5544 222210 
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BNT - BURNS & TOWNE, INC. 

18-36 Granite Street, Haverhill, Massachusetts . 


Zip Code Telephone No. 
01830 617-373-1501 


NATIONAL SALES OFFICE 

NEW YORK.Hicksville.Burns & Towne, Inc.11801 516-935-0522 

550 Old Country Road 

ALABAMA.Huntsville .Space Engineering Sales.35805 205-837-6060 

4306 Governors Drive S. W. 

Suite R 

ARIZONA.Scottsdale.Vinson Associates, Inc.85251 602-947-7371 

44 E. Indian School Road 


CALIFORNIA . 

.Hollywood. 

.Westaironies, Inc. 

1800 N. Highland Blvd. 

. 90028 

213-466-6201 


Redwood City . 

.Carson Electronics Products. 

2334 Vera Avenue 

Post Office Box 1216 

.94061 

415-365-4620 

COLORADO. 

.Englewood. 

.Vinson Associates, Inc. 

3600 South Lincoln 

. 80110 

303-789-2203 

CONNECTICUT. 

.Great Neck. 

(New York) 

.Cooper-Simon & Co., Inc. 

38 Middle Neck Road 

. 11021 

516-487-1142 

FLORIDA . 

. Orlando . 

.... Space Engineering Sales, Inc. 

999 Woodcock Road 

Suite 216 

. 32803 

305-841-2271 

IDAHO . 

. Bellevue . 

(Washington) 

.The Al Smith Company. 

405 166th Street, S.E. 

. 98004 

206-746-6770 

ILLINOIS. . 

. Chicago . 

.J. Rinaldi, Inc. 

6319 North Central Avenue 

. 60646 

312-763-4848 


INDIANA. 

... Chicago. 

(Illinois) 

.J. Rinaldi, Inc. 

6319 North Central Avenue 

.60646 

312-763-4848 

MARYLAND . 

... Rockville. 

.Quality Components, Inc. 

Post Office Box 711 

.20851 

301-933-1623 

MASSACHUSETTS... 

...Needham. 

.Comp-Rep Associates, Inc. 

1116 Great Plain Avenue 

.02192 

617-444-2484 

MICHIGAN . 

...Detroit . 

.Hufferd Company . 

16257 Meyers Rd. 

.48235 

313-863-2665 
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BNT - BURNS & TOWNE, INC. (Cont'd) 

Zip Code Telephone No. 

18-36 Granite Street, Haverhill, Massachusetts.01830 617-373-1501 


MISSOURI.St. Louis. Coombs Associates .63141 314-542-3399 

11734 Lackland Industrial Drive 

NEW MEXICO.Albuquerque. Vinson Associates, Inc .87110 505-298-7442 

Post Office Box 3295-Station D 

NEW YORK.Great Neck. Cooper-Simon & Co., Inc .11021 516-487-1142 

38 Middle Neck Road 

Peekskill. Milton Ross Associates, Inc .10566 914-737-7707 

Post Office Box 71 

NORTH CAROLINA ....Greensboro. Space Engineering Sales, Inc .27410 919-299-0987 

P.O. Box 8298 

OHIO.Twinsburg . Bridgefield Supply Co . 44087 216-425-4209 

2107 Enterprise Pkway. 

OREGON .Bellevue. The Al Smith Company .98004 206-746-6770 

(Washington) 405 166th Street, S.E. 

PENNSYLVANIA.Philadelphia. KVA Sales Company .19111 215-728-5802 

7208 Rising Sun Avenue 

TEXAS.Dallas. Stevens Sales Co .75234 214-350-2476 

P.O. Box 34493 

VIRGINIA.Rockville. Quality Components .20851 301-933-1623 

(Maryland) Post Office Box 711 

WASHINGTON .Bellevue. The Al Smith Company .98004 206-746-6770 

405 166th Street, S. E. 


INTERNATIONAL 


CANADA . 

.Ontario . 

..Cartwright Agencies. 

153 Main St. 

West Hamilton 10 

416-528-0294 

Telex 

DENMARK . 

SWEDEN 

.Copenhagen 2100 . 

.. E. V. Johanssen A/S. 

Scherfigsvej 1 

(01)29-56-22 

2771 

ENGLAND. 

. London W3. 

...Auriema Ltd. 

23-31 King St. 

Q1 993 1461 


GERMANY . 

AUSTRIA 

.Munich 8000 . 

..Auriema Ltd. 

Theresienhohe 13/820 

0811-53-0448 

















































Manufacturers’ Local Offices 



CRL - CENTRALAB SEMICONDUCTOR 

Zip Code 

Globe Union Inc., 4501 North Arden Drive, El Monte, California . 91734 


Telephone No. TWX 
213-686-0567 910-587-3429 


CITF - COG IE SEMICONDUCTEURS 





Telephone No. 

Telex 

3 et 5, Bd Anatole France, 93 Aubervilliers, France . 

833-29-91 

69 902 

SIME BLAML 

GERMANY. 

. 8050 Freising . 

Texas Instruments . 

Kepserstrasse 33 

081.61.37.63 

29.624 

ITALY . 

.20 125 Milano. 

Texas Instruments . 

Via Lunigiana 46 

688.31.41 

31 269 

SPAIN . 

. Bilbao 1-Vizcaya 

Cybermeca Espanola 

Ibanez de Bilbao, 8 

23-65-30 



USS - COMPONENTS, INC. 

Smith Street, Biddeford, Maine. 


Zip Code Telephone No. TWX 

04005 207-282-5111 710-229-1559 


CNS - CONTINENTAL SEMI-CONDUCTOR, INC. 


59 Central Avenue, Farmingdale, New York 


Zip Code Telephone No. Telex 

11735 516-694-3404 510-224-6444 
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DEL - DELCO ELECTRONICS 

TWX 

DLRA 

317-452-5747 


DIVISION OF GENERAL MOTORS CORP. 
700 East Firmin Street, Kokomo, Indiana. 


Zip Code Telephone No. 

.46901 317-457-8461 

317-459-2175 


EDL - EDAL INDUSTRIES, INC. 


4 Short Beach Road, East Haven, Connecticut .. 


Zip Code 
... 06512 

Telephone No. 
203-467-2591 

ALABAMA . 

GEORGIA 

MISSISSIPPI 

TENNESSEE(West) 

... Huntsville . 

.. Component Sales Corporation. 

Post Office Box 1156 

.. 35807 

205-539-6973 

CALIFORNIA . 

(Northern) 

NEVADA 

OREGON 

WASHINGTON 

... San Lorenzo. 

...William Parks Associates. 

... 94580 

415-357-4240 

CONNECTICUT. 

... Madison . 

.. A & M Electronic Representatives, Inc. .. 
Ailene Drive 

.. 06443 

203-245-1030 


Meriden. 

.. A & M Electronic Representatives, Inc. .. 
595 Bee Street 

.. 06450 

203-235-3943 

FLORIDA . 

.. Ft. Lauderdale . 

...Components Sales Corporation. 

1270 S.W. 14th Avenue 

... 33312 

305-563-1860 


St. Petersburg . 

.. Components Sales Corporation . 

Box 9545 

.. 33740 

813-360-7460 

ILLINOIS . 

INDIANA 

WISCONSIN 

.. Chicago . 

.. Brock & Cushman . 

6156 West Grand Avenue 

.. 60639 

312-622-4110 

KANSAS . 

.. Wichita . 

.. Maury E. Bettis Company . 

426 North Fountain Street 

.. 67208 

316-685-7441 
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EDL - EDAL INDUSTRIES, INC. (Cont'd) 

Zip Code Telephone No. 

4 Short Beach Road, East Haven, Connecticut.06512 203-467-2591 

MASSACHUSETTS .Needham . A & M Electronic Representatives, Inc. 02192 617-444-8170 

MAINE 1492 Highland Avenue 

NEW HAMPSHIRE 
RHODE ISLAND 
VERMONT 


MICHIGAN . 

.. Framingham. 

... W. R. Hummon Associates . 

Post Office Box 501 

. 48024 

313-474-0661 

MISSOURI . 

IOWA 

NEBRASKA 

..Shawnee Mission.. 
(Kansas) 

... Maury E. Bettis Company . 

Post Office Box 598 

. 66201 

913-362-0772 


St. Louis . 

... Maury E. Bettis Company . 

9103 Bessemer Street 

.03134 

314-429-2099 

MINNESOTA . 
NORTH DAKOTA 

SOUTH DAKOTA 

. Minneapolis . 

... Furber Sales Company. 

6500 Nicollet Avenue, South 

. 55423 

612-861-1518 

NEW JERSEY. 

(Northern) 

. Nutley . 

.. S. Glassman Associates . 

326 Hillside Avenue 

. 07110 

201-667-0653 

(Southern) . 

. Radnor (Pa.) . 

.. W. H. Cordray Sales Company . 

1 Radnor Station 

. 19087 

215-687-1366 

NEW YORK. 

(Metropolitan) 

. Glen Cove . 

.. S. Glassman Associates . 

28 Prestwick Terrace 

. 11542 

516-676-1039 

NEW YORK . 

(Except City) 

Hyde Park . 

.. R. P. Kennedy, Inc . 

Green Tree Drive, North 

. 12538 

914-229-2269 


Rochester . 

.. R. P. Kennedy, Inc . 

39 Saginaw Drive 

. 14623 

716-271-6322 

NORTH CAROLINA 

SOUTH CAROLINA 

EAST TENNESSEE 

.. Raleigh. 

.. Component Sales Corporation. 

Post Office Box 6401 

. 27608 

919-832-1897 

PENNSYLVANIA. 

(Eastern) 

INTERNATIONAL 

. Radnor . 

.. W. H. Cordray Sales Company. 

1 Radnor Station 

. 19087 

215-687-1366 

CANADA . 

. Ontario . 

. P. J. Heenan Ltd . 

12 Doncliffe Drive 

Toronto 


416-486-5353 
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ECC - ELECTRONIC CONTROL CORPORATION 





Zip Code 

Telephone No. 

TWX 

1011 Pamela Drive, P.0. 

Box 669, Euless, Texas. 


.76039 

817-267-2601 


ARIZONA. 

....Scottsdale. 

... Fred Board Associates. 

P.0. Box 1906 

. 85252 

602-949-9561 


CALIFORNIA.. 

(Southern) 

NEVADA 

. Los Angeles 

.. Black & Strong Inc. 

1728S La Cienega Blvd. 

.90035 

213-870-9191 

910-340-6369 

(Southern) 

San Diego. 

.. Black & Strong Inc. 

7961 Engineer Road 

.92111 

714-279-6363 

910-335-1529 

CALIFORNIA . 

(Northern) 

NEVADA 

(Northern) 

.... San Mateo . 

...Jack Pyle Company . 

1611 Borel Place 

Suite 4 

. 94402 

415-349-1266 


COLORADO . 

NEW MEXICO 
(Northern 

UTAH 

WYOMING 

... Wheatridge . 

. Waugaman Associates Inc. 

4643 Wadsworth 

. 80033 

303-423-1020 

910-939-0750 

FLORIDA . 

. Melbourne . 

.. Hanson Associates Inc*.. 

P.0. Box 26 

. 32901 

305-727-7474 


ILLINOIS . 

(Northern) 

IOWA 

(Eastern) 

.... Chicago . 

..INCO Electronics Corp. 

8550 W. Bryn Mawr Ave. 

. 60631 

312-693-3380 



INDIANA. 

. Indianapolis. 

.Robert 0. Whitesell & Assoc. 

6691 E. Washington St. 

. 46219 

317-359-9233 

810-341-3320 


Fort Wayne . 

.Robert 0. Whitesell. 

3426 Taylor Street 

. 46804 

219-432-5591 

810-332-1416 


Kokomo. 

. Robert 0. Whitesell. 

3827 S. LaFountain Sq. 

. 46901 

317-453-6868 

810-269-1917 
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ECC - ELECTRONIC CONTROL CORPORATION (Cont'd) 

Zip Code Telephone No. 

1011 Pamela Drive, P.0. Box 669, Euless, Texas. 76039 817-267-2601 


TWX 


KENTUCKY . 

....LouisvilEe. 

.Robert 0. Whitesell. 

Lex-Manor Bldg. 

3620 Lexington Road 

.40207 

502-893-7303 


MASSACHUSETTS.. 

CONNECTICUT 

(Northern) 

MAINE 

NEW HAMPSHIRE 
VERMONT 

...West Concord .... 

.Sales Engineering Co. 

Baker Avenue 

.01781 

617-369-3940 


MICHIGAN. 

(Eastern) 

...Southfield . 

. Robert 0. Whitesell . 

Southfield Center Bldg. 

25100 Evergreen Road 

. 48075 

313-358-2020 

810-224-4939 

MICHIGAN . 

(Western) 

.. St. Joseph . 

. Robert 0. Whitesell . 

Shepard & Benning Blvd. 

Room 214 

. 49085 

616-983-7337 

810-270-3180 

MINNESOTA. 

IOWA 

...Minneapolis. 

. Electric Component Sales. 

6524 Walker Street 

.55426 

612-929-4494 



(Northern) 

NORTH DAKOTA 
SOUTH DAKOTA 
WISCONSIN 
(Western) 


MISSOURI . 

ILLINOIS 

(Southern) 

IOWA 

(Southern) 

KANSAS 

NEBRASKA 

(Eastern) 

...Grandview. 

St. Louis. 

.Centech Sales. 

Post Office Box 310 

.Centech Sales. 

Post Office Box 5932 

. 64030 

. j...... 

816-763-2900 

314-522-1700 

NEW YORK CITY... 

NEW JERSEY 

(Northern) 

CONNECTICUT 

(Southern) 

.....Great Neck. 

(L.I.) 

.Cooper-Simon & Co., Inc. 

38 Middle Neck Road 

. 11021 

516-487-1142 
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Manufacturers’ Local Offices 


ECC - ELECTRONIC CONTROL CORPORATION (Corn'd) 

Zip Code Telephone No.. TWX 

1011 Pamela Drive, P.0. Box 669, Euless, Texas.76039 817-267- 2601 


NEW YORK. 

. Rochester. 

P.O.Box 9112 

.14625 

716-385 1400 



Binghamton. 

. Elcom Sales Inc . 

P.0. Box 134 

.13903 

607-723-9270 



Whitesboro. 

. Elcom Sales Inc. 

P.0. Box 38 

.13493 

315-732-6445 


NORTH CAROLINA.. 

SOUTH CAROLINA 

VIRGINIA 

(Southern) 

. Raleigh. 

Charlotte. 

. Robert W. Chapman & Co. 

Post Office Box 17635 

. Robert W. Chapman & Co. 

4732 Old Pineville Rd. 

Post Office Box 15415 

. 27609 

. 28210 

919-787-8731 


OHIO . 

Cincinnati. 

. Robert 0. Whitesell . 

1172 W. Galbraith Street 

. 45231 

513-521-2290 

810-465-8330 


Cleveland. 

. Robert 0. Whitesell . 

Magek Bldg. 

21139 Lorain Avenue 

.44126 

216-333-2585 

810-421-8521 


Dayton. 

. Robert 0. Whitesell. 

4133 Dixie Avenue 

.45439 

513-298-9546 

810-459-1827 

PENNSYLVANIA. 

(Western) 

. Pittsburgh. 

. Robert 0. Whitesell . 

Penn Center Bldg. 

201 Penn Center Blvd. 

.15235 

412-242-0100 


PENNSYLVANIA. 

(Eastern) 

.Bala Cynwyd. 

. Martin Friedman Assoc. Inc . 

7 Heather Road 

.19004 

215-839-3450 



DELAWARE 

MARYLAND 

NEW JERSEY 

(Southern) 

VIRGINIA 

(Northern) 
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ECC - ELECTRONIC CONTROL CORPORATION 

(Cont'd) 




Zip Code 

Telephone No. TWX 

1011 Pamela Drive, 

P.0. Box 669, Euless, Texas 


.76039 

817-267-2601 

TEXAS . 

. Dallas. 

Wm. Reese Assoc. Electronics. 

. 75224 

214-638-6575 

ARKANSAS 


3131 Stemmons Expressway 



LOUISIANA 


Post Office Box 24410 



OKLAHOMA 

Houston . 

..Wm. Reese Assoc, Electronics. 

Post Office Box 26247 

.77032 

713-621-3134 

WASHINGTON... 

.Bellevue. 

. Gaskin & Associates. 

. 98005 

206-455-3460 

IDAHO 


300-120th Ave. N.E 



MONTANA 

OREGON 


Building 2, Suite 210 



WISCONSIN. 

.Oak Creek . 

Erdman Sales Company . 

.53154 

414-761-2120 

(Western) 


6312 South 27th Street 




ETC - ELECTRONIC TRANSISTORS CORPORATION 





Zip Code 

Telephone No. 

153-13 Northern Boulevard, Flushing, New York.. 


.11354 

212-539-6700 

CALIFORNIA. 

(Southern) 

Van Nuys. 

..Tim-Co Sales Company. 

16024 Sherman Way 

.91406 

213-873-4940 

OHIO. 

Dayton. 

. Lionel S. Fedotin. 

3680 Dorset Drive 

.45405 

513-275-9345 


EMLS - EMIHUS MICROCOMPONENTS LIMITED 


Glenrothes, Fife, Scotland 


ENGLAND.Middlesex .Emihus Microcomponents Ltd. 

Clive House 
1218 Queens Road 
Weybridge 


Telephone No. 

Telex 

Glenrothes 4311 

72148 

Weybridge 

23613 

47262 
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Manufacturers’ Local Offices 



FSC - FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 

DIV. of FAIRCHILD CAMERA & INSTRUMENT CORP. Zip Code Telephone No. TWX 

464 Ellis Street, Mountain View, California. 94040 415-962-5011 910-379-6435 

Cable 

FAIRSEMCO 

INTERNATIONAL 


FRANCE . 

... 75 Paris 13. 

.. Fairchild Semiconducteurs S.A. 

87 Avenue d'ltalie 

588 37 85 

20614 

GERMANY. 

(European 

Headquarters) 

. 6202 Wiesbaden-.. 

Biebrich 

6200 Wiesbaden ... 

... Fairchild Halbleiter GmbH. 

Hagenauer Strasse 38 

.. Fairchild Halbleiter GmbH . 

Wilhelmstrasse 40 

06121/205(1) 

04186588 


3000 Hanover. 

...Fairchild Halbleiter GmbH. 

Konigsworther Strasse 23 

0511/17844 

0922922 


8000 Munchen 2 ... 

.. Fairchild Halbleiter GmbH . 

Bayerstrasse 15 

0811/593632 

0524831 


7000 Stuttgart-Nord Fairchild Halbleiter GmbH. 

Parler Strasse 65 

0711/223575 


ITALY . 

...20133 Milan . 

....Fairchild Semiconduttori S.p.A. 

Via Giovanni Pascoli 60 

236 65 35 

34338 

SWEDEN . 

..11626 Stockholm .. 

. Fairchild Semiconductor AB. 

Kvarngatan 14 

443255 

17759 

UNITED KINGDOM . 

...Hertfordshire . 

.. Fairchild Semiconductor Ltd. 

440 73 11 

262835 


Kingmaker House Station Road 
New Barnet 
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FERB - FERRANTI LIMITED 

Gem Mill, Chadderton, Oldham, Lancaster, England. 


Telephone No. Telex 

061-624-6661 668038 


AUSTRALIA . 

.Sydney N.S.W . 

.Noyes Bros. Pty. Ltd. 

43-0466 

AA20745 



General Post Office Box 1587 


TWX 

CANADA . 

. Ontario . 

.... Ferranti Electronics . 

A Division of Ferranti-Packard Electric Ltd. 
Industry St., Toronto 15 

416-762-3661 

610-491-1434 

DENMARK . 

.Copenhagen F. ... 

.Fredslund Pedersen . 

GODTHAB 

5052 



Finsensvej 39 

(0136)9050 


ENGLAND . 

.London S.W.1. 

.Ferranti Ltd. 

Millbank Tower 

Millbank 

01 834 6611 

264055 

FRANCE . 

.Paris 15e . 

.CERAM . 

273-07-20 

65374 



31, Rue du Docteur Finlay 

GERMANY . 

. 5 Cologne . 

.Anglia Elektrotechnik . 

Apostelnstrasse 1-3 

221 210936 

8-882897 


8 Munich 2 . 

.Neumuller and Co. GmbH . 

Karlstrasse, 55 

59 24 21 

5-22106 

ITALY . 

. 20122 Milano . 

.... Messrs. Mottola . 

Piazzetta U. Giordano 2 

780-231 

31317 

SWEDEN . 

. Stockholm. 

.... Sonab Development A.B. 

FackS-171 20 Solna 

08/282620 

174 74 


U. S. A.New York 11803 .... Ferranti Electric Inc. 516-293-8383 510-224-6483 

East Bethpage Road 
Plainview, Long Island 


GIC - GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 


SEMICONDUCTOR PRODUCTS GROUP 

SALES HEADQUARTERS 

Zip Code 

Telephone No. 

TWX 

600 West John Street, Hicksville, Long Island, N. Y. 

. 11802 

516-733-3333 

510-221-1866 

CALIFORNIA .Los Angeles.General Instrument Corp. 

5410 W. Imperial Highway 

. 90045 

213-641-7411 

910-328-7248 

ILLINOIS. Chicago . General Instrument Corp. 

7366 North Lincoln 

.60646 

312-774-7800 

910-223-4545 
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Manufacturers’ Local Offices 



GSE - GENERAL SEMICONDUCTOR INDUSTRIES, INC. 

Zip Code Telephone No. TWX 

230 West 5th Street, P.0. Box 3077, Tempe, Arizona. 85281 602-966-7263 910-950-1942 


IDC - INTERNATIONAL DIODE CORPORATION 

Zip Code Telephone No. 

90 Forrest Street, Jersey City, New Jersey.07304 201-432-7151 


INRC - INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION 

Zip Code Telephone No. Telex 

233 Kansas Street, El Segundo, California.90245 213-678-6281 06-74666 

TWX 

213-322-2623 

ALASKA .Anchorage .Harry J. Lang & Associates. 99503 907-279-5741 

1406 47th Avenue 

ARIZONA. Phoenix.Shefler Kahn Company.85001 602-258-7893 TWX 

2017 North 7th Street 910-951-0659 

CALIFORNIA.Los Angeles .International Rectifier . 90245 213-678-2181 

1325 El Segundo Blvd. 

El Segundo 

Mountain View. R. A. Hartman. 

1901 Old Middlefield Way 
Suite 13 

San Diego.King & Cassidy Electronics 

8855 Balboa Avenue 

COLORADO.Denver..Shefler-Kahn Company.80210 303-733-6330 

2422 South Downing Street 

FLORIDA.Miami.International Rectifier.33134 305-445-5201 

4230 South West 15th Street 

GEORGIA.Atlanta.Grady Duckett Sales Company.30329 404-451-3529 

Post Office Box 29067 

ILLINOIS ..Des Plaines.International Rectifier...60018 312-299-7181 72-6455 

(Chicago) 2720 Des Plaines Avenue 

INDIANA .Indianapolis .International Rectifier. 46112 317-852-3623 

4 Elm Drive 

Brownsburg _ 

732 Continued on next page 


94040 415-969-0660 34-8485 


92133 714-278-7640 






































INRC - INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION (Contdi 


233 Kansas Street, El Segundo, California. 


Zip Code 
. 90245 


Telephone No. Telex 

213-678-6281 06-74666 

TWX 

213-322-2623 


IOWA..Cedar Rapids .Seltec Sales Corporation.52402 

Executive Plaza 
First Avenue, S.E. 

MARYLAND.Silver Spring .International Rectifier.20910 

(Washington D. C.) 8605 Cameron Street 


MASSACHUSETTS.Arlington.. 

(Boston) 


..International Rectifier.02174 

2 Militia Drive 


319-362-8155 


301-589-3305 


617-643-1608 


MICHIGAN . Livonia .International Rectifier. 48152 

(Detroit) 19500 Middlebelt Road 


313-477-3131 


MINNESOTA. Minneapolis .International Rectifier. 55416 

5009A Excelsior Boulevard 


612-920-1200 


MISSOURI. Hazelwood . International Rectifier. 63042 

(St. Louis) 47 Village Square 

NEW JERSEY.Palisades Park. .International Rectifier. 07650 

(New York) 71 Grand Avenue 

NEW MEXICO.Albuquerque .Shefler-Kahn Company. 87108 

405 Ortiz N.E. P.0. Box 8342 


NEW YORK.Buffalo. 


R. W. Mitscher Company . 
496 Ellicott Square Bldg. 


New York City .See New Jersey Listing 


.14203 


314-838-6333 


201-943-4554 


505-265-7077 


716-854-2518 9-1268 

TWX 

710-522-1225 

212-565-0882 


NORTH CARO LIN A....Charlotte .International Rectifier. 28205 

1135C Commercial Avenue 


704-372-9190 TWX 

57-5181 


OHIO.Cleveland. International Rectifier .44117 

25000 Euclid Avenue 


216-261-2135 Telex 

98-0263 


Kettering 

(Dayton) 


.International Rectifier.. 45439 

3490 South Dixie Drive 


513-299-2635 


OREGON.Portland. 


See Washington Listing. 


Continued on next page 













































INRC - INTERNATIONAL RECTIFIER CORPORATION (Cont'd) 


233 Kansas Street, El Segundo, California . 


Zip Code 
....90245 

Telephone No. 
213-678-6281 

Telex 

06-74666 

TWX 

213-322-2623 

PENNSYLVANIA. 

.... Abington. 

(Philadelphia) 

.International Rectifier . 

1355 Old York Road 

...19001 

215-886-0130 


TENNESSEE. 

... Nashville. 

.R. W. Mitscher Company . 

2508 Stones River Court 

...37214 

615-883-2220 


TEXAS. 

... Dallas . 

.... International Rectifier. 

13125 Tahoe Drive 

.. 75240 

214-233-7431 




TESCO . 

2837 Anode Street 

... 75207 

214-358-3521 

910-861-4507 

WASHINGTON . 

.. Seattle . 

(Bellevue) 

. Vantage Corporation . 

Bldg. 2, Suite 210 

300 120th Ave. N.E. 

. 98005 

206-455-3460 


WISCONSIN. 

... Milwaukee. 

.... International Rectifier . 

2825 North Mayfair Road 

.53222 

414-258-2280 


(INTERNATIONAL) 






BE LG 1UM .Brussels. 

Sales Headquarters for Europe 

.... International Rectifier Europe, S.A . 

202-204 Rue Picard, 1020 Brussels 


28 51 40 

846-22201 

Cable 

RECTEUROPA 

CANADA. 

.. Scarborough/. 

Ontario 

....International Rectifier Canada Ltd . 

330 Nantucket Boulevard 


416-755-7793 

02-21510 

FRANCE.. 

. Paris . 

.. International Rectifier France S.A . 

99 Avenue Verdier, 92 Montrouge 


655-53-78 

842-21959 

GERMANY. 6 Frankfurt/Main 1.. 

...International Rectifier GmbH . 

Savignystrasse 41 


729286 


ENGLAND. 

. Oxted, Surrey. 

...International Rectifier Company (Great Britian) Ltd. 

Hurst Green 

.3215 

851-95219 

Cable 

RECTENG 

ITALY. 

Borgaro. 

Turin 

(Sales 

Headquarters) 

...International Rectifier Corp. Italiana, SpA.. 
Via Privata Liguria 19 

10071 Borgaro Turin 


,.49 8484 

843-21257 

Cable 

RECTIFIT 
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ITT - ITT SEMICONDUCTORS 

Zip Code 

3301 Electronics Way, West Palm Beach, Florida . 33407 

ENGLAND.Kent .ITT Semiconductors Ltd. 

Footscray, Sidcup 

FRANCE.92, Levallors. Intermetall Dep. Semiconductors. 

de la SPI-ITT 

86, rue du President Wilson 

GERMANY.78 Freiburg. . Intermetall Halbleiterwerk . 

der Deutsche ITT Ind. GmbH 
Post Office Box 840 


Telephone No. Telex 

305-842-2411 513410 

Footscray 3333 851-21836 

270 4200 842-626 27 


5171 841-72 716 


ITALY.Milano. ITT-S Filiale Italiana.. 

Piazza De Angeli Nr. 7 


46 96 183/198 843-32 351 

1202 


KEV - KEV ELECTRONICS CORPORATION 

Zip Code 

260 Fordham Road, Wilmington, Massachusetts. 01887 


Telephone No. 
617-658-6970 


KMC - KMC SEMICONDUCTOR CORPORATION 

Zip Code 

Parker Road, Long Valley, New Jersey. 07853 

CALIFORNIA.Inglewood .KMC Semiconductor Corp. .90302 


Telephone No. 

201-876-3811 

213-673-3004 


TWX 

510-235-3350 


KSC - KSC SEMICONDUCTOR CORPORATION 

Zip Code Telephone No. 

SUBSIDIARY of SILICON TRANSISTOR CORP. 

KSC Way (Katrina Road) Chelmsford, Mass. 01824 617-256-3321 


TWX 

710-343-0576 
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LUCB-JOSEPH LUCAS (ELEC.) LIMITED 

Mere Green Road, Four Oaks, Sutton Coldfield, Warwickshire, England. 


Telephone No. 

021-308-3501 


Telex 

338461 


FRANCE .Paris .Lucas Service Europe. 204-54-65 25906 NANTR 

Boite Postal 85 

96 Boulevard du General Leclerc 
92-Nanterre 

SWITZERLAND.8008 Zurich .Joseph Lucas (Switzerland) A.G. 47.88.44 54142 CH 

Seefeldstrasse 224 
Hornegg 


maha - McKenzie and Holland pty. ltd. 

Zip Code Telephone No. Telex 

Stephenson Street, Spotswood, Victoria, Australia .3015 391-1222 AA 31347 

Postal Address: Box 4, P.0. Newport, Victoria Cable 

HOLLAND 

MELBOURNE 


AUSTRALIA.Adelaide.McKenzie & Holland Pty. Ltd. 5000 23-1144 

(So. Australia) 207-209 Angas Street 

Five Dock .McKenzie & Holland Pty. Ltd. 2046 83-4755 

(N.S.W.) 282A Lyons Road 

Northgate .McKenzie & Holland Pty. Ltd. 4013 67-1001 

(Queensland) Holland Street 


MIC - MICROWAVE ASSOCIATES, INC. 



Zip Code 

Telephone No. 

TWX 

Northwest Industrial Park, Burlington, Massachusetts.. 

.01803 

617-272-3000 

710-332-6789 




Telex 




94-9464 

CALIFORNIA.Sunnyvale.Microwave Associates (West). 

.94086 

408-736-9330 

910-339-9248 

Incorporated 



Cable 

999 East Arques Avenue 



MA WEST 
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MDC - MICROWAVE DIODE CORPORATION 


119 Main Street, Colebrook, New Hampshire .... 


Zip Code 

.03576 

Telephone No. 
603-237-4822 

Telex 

CALIFORNIA. 

ARIZONA 

. Santa Ana . 

... Rical Associates. 

2306 South Anne Street 

... 92704 

714-557-6543 


NEW YORK. 

. Flushing . 

... F & F Associates. 

71-30 Kissena Blvd. 

... 11367 

516-334-1160 


OVERSEAS . 

. Stamford. 

Connecticut 

.... Microwave International Corporation. 

Post Office Box 3266 

111 High Ridge Road 

... 06905 

203-348-7704 

965-957 

(MICROKEN STD) 


MULB - MULLARD LIMITED 

Mullard House, Torrington Place, London W.C. 1, England. 

Zip Code 

Telephone No. 

01-580-6633 

Telex 

264341 

Cable 

Mullectron 
London WC1 

U. S. A.New York. Mullard, Inc. 

100 Finn Court 

Farmingdale, Long Island 

.11735 

516-694-8989 

961455 

EBRG - NORTRON 

HERMANN KOEHLER ELEKTRIK GmbH & Co. 

Oedenberger Strass 55/65 (Postfach 7), Nuernberg 30, Germany. 


Telephone No. 
...59 16 55 

Telex 

06/23025 


PHIC - PHILIPS ELECTRON DEVICES 

SEMICONDUCTOR TUBE & COMPONENT DIVISION 

PHILIPS ELECTRONICS INDUSTRIES LIMITED Telephone No. Telex 

116 Vanderhoof Avenue, Toronto 17, Ontario, Canada.416-425-5161 02-2513 
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PHIN - PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN 

Eindhoven, Netherlands . 

Telephone No. Cable 

040-60000 PHILIPS 

EINDHOVEN 

ARGENTINA. 

..Buenos Aires. 

...Fapesa l.y.C. 

Melincue 2594 

50-9941/8155 

AUSTRALIA. 

..Artarmon N.S.W.... 

... Philips Industries Ltd. 

Miniwatt Electronics Div. 

20, Herbert Street 

43-2171 

AUSTRIA . 

...1072 Wien . 

.... Wiveg . 

Zieglergasse 6 

93 26 22 

BELGIUM. 

.. Brussels . 

....M. B. L. E. 

80 Rue des Deux Gares 

23 00 00 

BRAZIL. 

.. Sao Paulo. 

.. Ibrape S. A. 

Av. Paulista 

2073-S/Loja 

93-5141 

CANADA . 

.. Toronto 17. 

(Ontario) 

....Philips Electron Devices (PHI0*. 

116 Vanderhoof Ave. 

425-5161 

CHILE. 

...Santiago. 

.. Philips Chilena S. A. 

Av. Santa Maria 0760 

39 40 01 

DENMARK . 

... Kobenhavn NV.... 

... Miniwatt A/S. 

Emdrupvej 115A 

DK-2400 

(01)69 16 22 

FINLAND. 

... Helsinki 10. 

....0y Philips A. B. 

Elcoma Division 

Kaivokatu 8 

10 915 

FRANCE . 

.. Paris 11 . 

.R.T. C. (RADF)*.. 

La Radiotechnique Compelec 

Avenue Ledru Rolin 130 

357-69-30 

GFRMANY 

2 Hamburg 1 

.... Valvo GmbH (VALG)* . 

(0411)33 91 31 



Valvo Haus 

Burchardstrasse 19 

GREAT BRITAIN. 

.... London W.C.1. 

.Mullard Ltd. (MULB)*. 

Mullard House 

Torrington Place 

01-580-6633 

HONG KONG . 

....Hong Kong . 

.... Philips Hong Kong Ltd. 

Components Dept. 

St. George Bldg., 21st Floor 

K-42 82 05 
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Manufacturer Code inside ( ) can be found in Section 19, 

Manufacturers Code Names & Addresses 
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PHIN - PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN(Contd) 


Telephone No. Cable 


Eindhoven, Netherlands. 040-60000 


INDIA. Bombay 18 (WB).... Inbelec Div. of Philips India Ltd. 

Bandbox Bldg. 

254-D, Dr. Annie Besant Road 
Worli 


ITALY .Milano .Philips S.p.A. 

Sezione Elcoma 
Piazza IV Novembre 3 


45 33 86 
45 64 20 
45 29 86 


PHILIPS 

EINDHOVEN 


JAPAN .Tokyo .Nihon Philips. 

32nd FI. World Trade Center Bldg. 
5,3-chome, Shiba Hamamatsu-cho 
Minato-ku 

MEXICO. Mexico 6, D. F .Electronica S. A. de C. V. 

Varsovia No. 36 


(435)5204-5 


5-33-11-80 


NETHERLANDS .Eindhoven .Philips Nederland N. V. 

Afd. Elonco 
Boschdijk, VB 


NORWAY 


..Oslo 3 .Electronica A/S. 

Middelthunsgate 27 


(040)43 33 33 


46 39 70 


SOUTH AFRICA .Johannesburg .EDAC(Pty) Ltd. 

South Park Lane 


SPAIN 


New Doornfontein 


. Barcelona .Copresa S. A. 

Balmes 22 


24/6701-2 


2 32 03 00 


SWEDEN 


SWITZERLAND 


.10250 .Elcoma A. B. 

Stockholm 27 Lidingovagen 50 


Zuerich . Philips A. G. .. 

Edenstrasse 20 
CH-8027 


08/67 97 80 


051/44 22 11 


TAIWAN .Taipei .Philips Taiwan Ltd. 55 97 42 

Elcoma Division 
Plastic Bldg. 10th FL 
No. 1, Sec. 2 
Nanking East Road 

UNITED STATES.Rhode Island .Amperex Electronic Corp. (APX)* . 02876 401-762-9000 

Sem and Microcircuits Div. 

Providence Pike 
Slatersville i i 


Manufacturer Code inside ( ) can be found in Section 19, 

Manufacturers Code Names & Addresses 







































lAIT'pJUKk 

l A *P*3B 

*fWWl 


Manufacturers’ Local Offices 


PPC - POWER PHYSICS CORPORATION 

Zip Code Telephone No. 

Industrial Way West, Post Office Box 626, Eatontown, New Jersey .07724 201-542-1393 


CALIFORNIA .Newport Beach.Power Physics Corporation . 92662 714-675-1881 

301 Marine Avenue 
Post Office Box 381 


TWX 

710-722-6646 

Telex 

132-445 

TWX 

910-596-1387 


INTERNATIONAL 

GERMANY. 62 Wiesbaden .Power Physics GmbH 

Nerotal 46A 


Telex 

06121/52 22 97 84141/86230 


SAR - SARKES TARZIAN, INC. 

SEMICONDUCTOR DIVISION 

415 North College Avenue, Bloomington, Indiana . 


Zip Code Telephone No. TWX 

.47401 812-332-1435 810-351-1384 


ALABAMA . 

... Huntsville . 

. Murphy & Cota . 

904 Bob Wallace 

. 35804 

205-539-8476 

CALIFORNIA . 

... San Marino. 

. Van Gott Associates. 

P.O.Box 8401 

. 91108 

213-282-5823 

COLORADO . 

...Denver . 

.Art Nelson Company. 

1294 South Bannock 

. 80222 

303-733-5528 

FLORIDA. 

...Orlando. 

.Murphy & Cota. 

712 West Vassar Avenue 

. 32804 

305-424-2407 

GEORGIA. 

.. Atlanta . 

. Murphy & Cota . 

500 Plasamour Drive, NE 

.30324 

404-875-2525 

ILLINOIS . 

.. Skokie . 

.... Saffro & Associates . 

3736 Dempster 

. 60676 

312-588-0905 

KANSAS. 

...Prairie Village. 

(Kansas City) 

. Thunderbird Sales & Eng. Service . 

4014-A West 95th Street 

. 66208 

913-642-7220 

MASSACHUSETTS .. 

.. Reading. 

. Charles E. Godfrey Company . 

Post Office Box 68 

. 01867 

617-944-2230 


740 
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SAR - SARKES TARZIAN, INC. (Cont'd) 


SEMICONDUCTOR DIVISION 

415 North College Avenue, Bloomington, Indiana 


MICHIGAN 


(Indiana) 


252 Pontiac Street 


157 Cameron 


MISSOURI . St. Louis 


5209 West 60th 

.Thunderbird Sales & Eng. Service. 
P.O.Box 12849 


NEW YORK.New York City. Simberkoff Sales. 


OHIO.Wickliffe. 


Dayton 


TEXAS.Dallas 


WASHINGTON. 


71 Valley Street 

.Murphy & Costa Compan' 
1106 Burke Street 

Del Steffen & Associates 
30212 Lakeland Blvd. 

. Del Steffen & Associates. 
1201 Hempstead Road 

.John Guenther Company 
5121 McKenney Avenue 

. M. K. Widdekind Compan 
815 West Ewing Street 


WASHINGTON, D.C. 


420 North Arlington Towers 
Arlington, Virginia 


Zip Code 
.... 47401 

Telephone No. 
812-332-1435 

TWX 

810-351-1384 

... 46803 

219-774-0641 

219-241-4121 

.49014 

616-963-0230 


.55424 

612-929-2985 


...63042 

314-542-6488 



212-943-7023 


.07079 

201-763-7900 

710-999-5517 

.27101 

919-723-1001 

510-931-3101 

.... 44123 

216-944-8080 


..45429 

513-293-3145 


.75205 

214-528-6286 


.98119 

206-284-8020 


.21204 

703-525-5898 


..10004 

212-349-8220 



CANADA 


120 Liberty Street 

.Ontario .Frank Eakin. 

9 Milvan Drive, Weston 


416-741-7485 












































SCO - SCIENTIFIC COMPONENTS, INC. 


350 Hurst Street, Linden, New Jersey 


Zip Code 

07036 

Telephone No. 
201-925-4022 

CALIFORNIA 

(Northern) 

....Burlingame . 

.Leddy Associates. 

1319 Howard Avenue 

94010 

415-347-5247 

(Southern) 

Whittier 

.DeAngelo, Rothman & Co. . 

11936 E. Washington Blvd. 

90606 

213-945-2341 

ILLINOIS 

Chicago 

.Nu-tronix Sales Corporation. 

4475 North Elston 

60630 

312-736-6023 

NEW JERSEY. 

& MET. N.Y. 

Hillsdale 

RCM Associates 

115 Legion Place 

07642 

201-666-0205 

NEW YORK 

Syracuse 

W. A. Franklin Sales Corporation 

2 Standish Terrace 

13224 

315-446-1120 

PENNSYLVANIA 

Philadelphia 

Charles Newson & Associates 

711 Bethlehem Pike 

19118 

215-248-3377 


SCA -SEMICOA 

940 South Ajax Avenue, City of Industry, California. 

Zip Code 

. 91744 

CALIFORNIA. 

(Southern) 

...Costa Mesa . 

. Rical Associates. 

260 Nassau Road 

.92626 

ILLINOIS. 

...Chicago. 

.G. McL. Cole Co. 

6514 W. Higgins Road 

.60656 

MASSACHUSETTS- 

Lexington. 

.Contact Sales Company. 

594 Marrett Road 

.02133 


Telephone No. TWX 
213-965-2496 

714-557-6543 

312-774-3535 910-221 -2929 

617-861-8544 


SCN - SEMICON, INCORPORATED 

Zip Code 

10 North Avenue, North West Industrial Park 

Burlington, Massachusetts.01803 


Telephone No. TWX 
617-272-9015 710-332-1919 
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SEKG — SEMIKRON GESELLSCHAFT FUR GLEICHRICHTERBAU 

Zip Code Telephone No. Telex 

Wiesentalstrasse 40, 8500 Nurnberg, Germany. 0911/37781 06/22155 


SES - SEMITRONICS CORPORATION 


265 Canal Street, New York, New York. 


Zip Code 

.10013 

Telephone No. 
212-226-5400 

TWX 

710-581-3978 

MISSOURI . 

... Kansas City . 

.Nevco Incorporated . 

1715 Baltimore 

. 64108 

816-421-1751 


PENNSYLVANIA .... 

...Philadelphia . 

. David Linz . 

238 Shelmire Street 

.19111 

215-379-0734 


INTERNATIONAL 





Cable 

PHILIPPINES. 

...Rizal . 

.Semitronics Corporation . 


704280 

VALEX 


Green Hills, Box 445 
San Juan 


SET - SEMTECH CORPORATION 

Zip Code Telephone No. TWX 

652 Mitchell Road, Newbury Park, California.91320 213-628-5392 910-336-1264 


CALIFORNIA . 

. Palo Alto . 

.Semtech Corporation. 

941 East Charleston 

Suite 10 

. 94303 

415-328-8025 


FLORIDA. 

.Winter Park. 

.Semtech Corporation. 

2304 Aloma Ave. 

Room 2 

.32789 

305-644-5405 


ILLINOIS. 

.La Grange. 

.Semtech Corporation. 

140 North La Grange Road 

. 60525 

312-352-3227 

910-683-1896 

NEW JERSEY. 

. Moorestown . 

.Semtech Corp. . 

209 Chester Avenue ■ Rm. 5 

. 08057 

609-234-1244 


NEW YORK . 

. Forest Hills . 

.Semtech Corporation. 

116-55 Queens Boulevard 

. 11375 

212-263-3115 

710-582-2959 

TEXAS . 

. Irving . 

.Semtech Corporation. 

402 Irving Bank Tower 

. 75060 

214-253-7644 
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SEN - SENSITRON SEMICONDUCTOR 

Zip Code Telephone No. 

DIV. OF RSM ELECTRON POWER CORP. 

221 West Industry Court, Deer Park, New York. 11729 516-586-7600 


SRPJ - SHARP CORPORATION 

INDUSTRIAL INSTRUMENTS DIVISION 

Yamatokooriyama, Nara 639-11, Japan. 


Telephone No. Telex 

07435-2-5521 LABOMET 

OS3428 SNK 
Cable 

LABOMETSANKI 

OSAKA 


U. S. A.New Jersey .Sharp Electronics Corporation. 07652 201-265-5600 

10 Keystone Place 
Paramus, 


SHWG - SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 


Balanstrasse 73, 8000 Munich 80, Germany 


Zip Code Telephone No. Telex 

0811-45901 05-22961 


CANADA.Montreal .Siemens Canada, Limited. 514-695-7300 05-26-7300 

Post Office Box 7300 
Pointe-Claire P. Q. 


ENGLAND .London .Siemens U.K. Ltd. . 01-686-7581 22438 

36 Church Road 
Croyden CRO ASG. 


U. S. A. 


New Jersey 


Siemens Corporation .... 
186 Wood Avenue South 
Iselin 


08830 201-494-1000 


844491 

TWX 

710-998-0588 
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ESMF - SOCIETE EUROPEENNE DES SEMICONDUCTEURS 
ET DE MICROELECTRONIQUE 


101 Bd Murat, 75-Paris-16E, France. 


Telephone No. 
525-75-75 

Telex 

28060 

ARGENTINA. 

.Buenos Aires. 

... Corte Et Mon . 

San Juan 1 301 



AUSTRALIA . 

. South Melbourne... 

..Pantechna Pty. Ltd. 

8-12 Eastern Road 

69.26.29 

Pantechna 

AUSTRIA. 

.A 1010—Wien . 

..Transalpina Electronica Ltda. 

Elisabethstrasse 8 

56.15.71 

Inland 12 717 

BELGIUM. 

.B1050 Bruxelles 5 . 

..Thomson S.A.-N.V. 

Avenue Louise 196A 

49.29.54 

23 113 

BRAZIL. 

.Sao Paulo. 

..Thomson CSF do Brasil. 

Avenue Ibirapuera 2572 


Tesalfina Sao Paulo 

CANADA . 

. Ontario . 

..E. G. Lomas Ltd. 

227 Laurier Avenue 

Ottawa 4 



CHILE . 

. Santiago . 

..Agendas Unidas Ltd. 

Huerfanos 1078 

Casella 119D 



DENMARK . 

. .Copenhagen . 

..EV. Johanssen A/S. 

Scherfigsvej 1 

29.56.22 

2771 

ENGLAND . 

. London W5 . 

..Thomson-CSF (U.K.) Ltd. 

Bilton House 

Uxbridge Road 

Ealing 

579 18 57 

Tesafi 25 659 

FINLAND . 

. Helsinki 25 . 

..0Y Sufra AB . 

Ruusulankatu 20 A 12 

49.01.37 

Pierrejoly 

FRANCE . 

. 93-Bagnolet . 

..Codirel. 

105, Rue Sadi-Carnot 

287.49.99 



92-Boulogne. 

. Les Composants Electroniques. 

160, Route de la Reine 

604.10.20 



29N-Brest. 

..Bellion et Cie. 

40, Quai de I'Quest 

(98) 44.88.00 



63-Clermont-. 

Ferrand 

. Centre Electronique Diffusion. 

Rue Bernard-Brunhes 

(73) 92.14.77 

39.926 
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ESMF - SOCIETE EUROPEENNE DES SEMICONDUCTEURS 
ET DE MICROELECTRONIQUE (Cont'd) 


101 Bd Murat, 75- 

-Paris-16e, France . 


Telephone No. 
525 75 75 

Telex 

28060 

FRANCE. 

.92-Courbevoie . 

..Cifte. 

50, Rue J. P. Timbaud 

333.37.50 



38-Grenoble . 

...Radialex. 

3, Rue Moyrand 

(76) 87.35.97 



69-Lyon-6e . 

.. Radialex. 

74, Rue Vendome 

(78) 24.51.78 
(78) 24.12.35 

30.238 


13-Marseille-6e. 

.. Cabus et Raulot. 

49, Rue de Village 

(91) 47.58.10 



93-Montreuil. 

sous Bois 

...Thomson-C.S.F. Composants Export . 

128, Rue de Paris 

287.80.90 

20936 


75-Paris-2e. 

...Cie Continentale Electronique. 

33, Rue Vivienne 

508.12.42 



76-Rouen. 

..Electrotechnique de Normandie . 

8, Rue de la Croix d'Yonville 

(35) 70.05.75 



42-Saint-Etienne.... 

...Teissier J.J. S.A. 

2 Rue Basse des Rives 

(77) 33 12 34 

33 666 


59-Seclin . 

..Side . 

Zone Industrielle 

(20) 59 67 72 

82 520 


67-Strasbourg . 

. Selfco. 

31 Rue du Fosse des Treize 

(88) 32 59 33 



83-Toulon . 

..Dimel. 

39, Avenue Marceau 

(94) 92.37.93 



31-Toulouse . 

..Sodimep. 

8, Rue Jean-Suau 

(61) 22.40.12 
(61) 22.41.88 


GERMANY . 

(East) 

. Berlin 31 . 

..Thomson-C.S.F. Buro. 

Emserstrasse 2 

Ecke Hohenzollerndamm 



(West) . 

. 8000 Munchen 25 . 

...Sescosem Halbleiter GmbH. 

Fallstrasse 42 

811.73.10.42 

522.916 

NDIA . 

. Bombay 9 . 

,..N. J. International Corporation. 

65, Ashok Chambers 

Broach Street 




746 


Continued on next page 







































ESMF - SOCIETE EUROPEENNE DES SEMICONDUCTEURS ET DE 
MICROELECTRONIQUE (Cont'd) 

_ Telephone No. Telex 

101 Bd Murat, 75-Paris-16E, France. 525 75 75 9 an«n 


ISRAEL.Tel Aviv. 


.Cidev . 

47, Rothschild Boulevard 
Post Office Box 2024 


ITALY..20 125 Milano 


.Mistral S. p. A. 

Via Melchiorre Gioia, 72 


MEXICO.Mexico 6 —D.F„. 


MOROCCO.Casablanca. 


.Thomson-C.S.F. De Mexica. 
Hamburgo 108.301 


Ste De Fabrications Radioelectriques Marocaines 
32, Boulevard de La Resistance 
Palais Mirabeau 


NORWAY.Oslo 4 . 


. Feiring AS . 

Sandakervein 46 B 
Box 4376, Torshov 


PORTUGAL.Lisboa. 


Sd. Com. Rualdo. 
Rua S. Jose 15 


SOUTH AFRICA.Dunswart.Allied Electric Pty. 

Post Office Box 90 

Johannesburg.Fuchs Electronics Pty. Ltd.. 

191 Eloff Street Extension 


SPAIN .San Juan Despi. 

(Barcelona) 


SWEDEN.SI7 103 Solna 3.. 


.Componentes Electronicos S.A. 
Poligono Industrial Fontsanta 
Calle H.S/N 


.Elektroholm AB. 

Dalvagen 12 
Post Office Box 305 


SWITZERLAND.CH3000 Berne 9.Modulator S.A. 

Fischerweg 11-13 

THE NETHER LANDS..La Haye.C.G.E.—Compagnie Generale D'Electricite N.V. 

Koninginnegracht 64 

Amsterdam-C.Mijnssen and Co. N. V. 

Keizersgracht 369 
Post Office Box 123 


U- S. A.Canoga Park... 

(Calif. 91303) 


.Nucleonic Products Company Inc. 
6660 Variel Avenue 


68 84 103 


921.23 


21.82.12 


52.43.41 


836 75 26 


250.91.74 


82.02.80 


23.77.85 


60.88.10 


23 95 43 


Telex 

28060 


Ducati 31. 042 


6 435, feiring 0 


Solidstate Dunswart 


J-7634 


52 077 


32.431 


31 045 


14 065 


213-887-1010 651 479 











































Manufacturers’ Local 



SSI - SOLID STATE DEVICES, INC. 

Zip Code Telephone No. TWX 

12741 Los Nietos Road, Santa Fe Springs, California . 90670 213-698-0529 910-586-1881 

213-698-3711 

ALABAMA . Mt. Brook .The Beatty Company. 35223 205-879-3774 

2777 Montevallo Road 

ARIZONA.Phoenix . J. Smith & Associates . 85029 602-942-3233 

11032 N. 54th Avenue 

CALIFORNIA.Mt. View. Nor-Cal Associates . 94040 415-961-8121 910-379-6497 

2680 Bayshore Frontage Road 
Suite 404 

Pasadena . William Kath Associates. 91105 213-682-1377 

255 West State Street 

San Diego . Earle & Associates . 92111 714-278-5441 

4433 Convoy Street 
Suite A 

Tustin . RMS Associates . 92680 714-541-3295 

13652 Fairmont Way 

COLORADO .Boulder . J. Smith & Associates . 80303 303-449-7509 

Post Office Box 3257 

FLORIDA.Winter Park . GPI Instruments .32789 305-831-6215 

Post Office Box 536 

ILLINOIS.Chicago . Communications Engineers . 60645 312-761-0548 

7106 North Western Avenue 

INDIANA . Fort Wayne . Communications Engineers. 46802 219-743-9866 

418 East Berry Street 

Franklin .Communicatioins Engineers. 46131 317-783-7143 

1624 Roberts Road 

KANSAS . Wichita .Eugene Carbiener Associates. 67206 316-682-5782 

6814 Farmview 

MASSACHUSETTS.Brookline . Technology Products Group . 02146 617-731-0858 

233 Harvard Street 

MINNESOTA . Minneapolis .Murphy Associates, Inc. 55415 612-333-4511 

730 Chicago Avenue 

NEW JERSEY .Riverdale . Comp Tech Sales .07457 201-835-0332 

Post Office Box 50 



Continued on next page 













































Manufacturers’ Local Offices 



SSI - SOLID STATE DEVICES, INC. (Confd) 

12741 Los Nietos Road, Santa Fe Springs, California . 

Zip Code 
..90670 

Telephone No. 
213-698-0529 

TWX 

910-586-1881 

NEW MEXICO. 

.. Albuquerque. 

J. Smith & Associates. 

Post Office Box 4812 

401 -B, San Pedro, N.E. 

87108 

505-255-2111 


NEW YORK. 

... Cazenovia. 

.Arthur L. Perkins Co. 

4994 East Road 

. 13035 

315-682-5005 



Lynbrook. 

Comp-Tech Sales . 

Post Office Box 384 

. 11563 

516-593-2628 


OHIO . 

.. Dayton. 

Communications Engineers. 

34 North Clinton Street 

. 45402 

513-434-6871 


PENNSYLVANIA .... 

...Philadelphia . 

Schibley Associates, Inc. 

11110 Autobonn Avenue 

. 19116 

215-676-9885 


TEXAS . 

... Houston . 

Ev Smith Sales Company. 

Post Office Box 12583 

77017 

713-649-5756 


VIRGINIA. 

....Fairfax . 

Schibley Associates, Inc.. 

10604 Warwich Avenue 

.. 22030 

703-591-4593 

710-833-0697 

INTERNATIONAL 






CANADA . 

... Quebec. 

.Future Electronics Corporation. 

6655 Cote Des Neiges 

Suite 310 

Montreal 

. 251 

514-735-5775 

610-421-3251 


Ontario . 

Future Electronics Corporation.. 

5 Dufresne, Suite 4 

Don Mills 


416-429-0044 


GERMANY. 

(West) 

.. D-605 Offenbach ... 

am Main 

Neutron GmbH . 

Bieberer Strasse 251 


(0611)853638 


ISRAEL . 

...Tel-Aviv . 

..Telsys Ltd. Engineering Co. 

21, Haifa Road 


252839 


JAPAN . 

... Tokyo 160. 

MTT International Inc. 

401 Onoshow, Bldg. 6 

Samon-Cho, Shinjuku-ku 


(03)3594648 


PAKISTAN . 

.. Karachi 3 . 

Mesco Engineering 

67, Farid Chambers 

Abdullah Haroon Road 


514302 












































Manufacturers’ Local Offices 
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SST - SOLID STATE INDUSTRIES 

102 Hobart Street, Hackensack, New Jersey . 

Zip Code 

. 07601 

Telephone No. 
201-343-7744 

TWX 

WASHINGTON, D.C. 

.... Solid State Industries International. 

1060 Thomas Jefferson St., N.W. 

. 20007 

202-338-3150 

892604 

SOLID STATE 

INTERNATIONAL 

WEST GERMANY.Dortmund 46. 

.... Solid State Industries. 

Europe, GmbH 

Viktoria Strasse 15 


231-528065 

822382 


SOD - SOLITRON DEVICES, INC. 

Corporate Offices, 256 Oak Tree Road, Tappan, New York . 

Zip Code 
.10983 

Telephone No. 
914-359-5050 

TWX 

710-576-2654 

CALIFORNIA. 

...Canoga Park. 

.Solitron Devices, Inc. 

20944 Sherman Way 

.91303 

213-883-3822 

910-494-1238 


San Diego. 

.Solitron Devices, Inc. 

8808 Balboa Avenue 

.92123 

714-278-8780 

910-335-1221 

FLORIDA. 

... Riviera Beach .... 

.Solitron Devices, Inc. 

1177 Blue Heron Blvd. 

.33404 

305-848-4311 

510-952-6676 

ILLINOIS. 

... Des Plaines . 

.Solitron Devices, Inc. 

2720 Des Plaines Avenue 

.60018 

312-824-8127 

910-233-2634 

MARYLAND. 

... Baltimore. 

.Solitron Devices, Inc. 

2530 N. Charles Street 

.21218 

301-243-0060 


MASSACHUSETTS... 

...Needham. 

.Solitron Devices Inc. 

52 Pickering Street 

.92192 

617-444-1152 

710-325-7514 

TEXAS . 

INTERNATIONAL 

... Dallas. 

.Solitron Devices, Inc. 

10511 Church Street 

.75238 

214-341-1180 

910-861-4296 

ENGLAND. 

... Kent. 

.Solidev Ltd. 

Tubbs Hill House 


(0732)57541 

Telex 

95378 


North Entrance, London Road 
Sevenoaks 


SONY - SONY CORPORATION 


7-35, Kitashinagawa-6, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 
Mail Address: Post Office Box 10 

Tokyo Airport Post Office 


750 


Telephone No. Telex 

Tokyo 442-5111 SONYCORP TK2262 



































Manufacturers’ Local Offices 


SYN - SYNTRON 

DIVISION OF FMC CORPORATION 

1249 Lexington Avenue, Homer City, Pennsylvania. 

CALIFORNIA.Los Angeles. Carl E. Holmes Company . 

107 North Avenue 64 

Syntron San Francisco Sales Co. ... 
819 Mitten Road 
Burlingame 

William R. Lehmann Company. 

1010 Executive Center Drive 
Post Office Box 20275 

ILLINOIS.Hinsdale. Syntron Chicago Sales Company . 

119 East Ogden Avenue 

MASSACHUSETTS .... Needham .Garrettson Company, Inc. 

10 Kearney Road 

MICHIGAN.Detroit. L. H. Dickelman . 

18315 W. Seven Mile Road 

MINNESOTA . St. Paul .Northport Engineering Inc. 

2027 Grand Avenue 

MISSOURI.St. Louis. Harlan J. Weisler & Associates Inc. , 

2050 Woodson Road Suite 213 

NEW JERSEY.Philadelphia . Garretson Co., Inc . 

(Pa-) 9214 Masland Street 

.Yonkers .Syntron New York Sales Company, 

570 Yonkers Avenue 

Rochester .J. Lazor Associates, Inc. 

39 Saginaw Drive 

Brecksville .Allen Nace Company. 

Box 156 

Dayton . Allen Nace Company, Inc. 

Box 93 Forest Park Branch 

Galion .Allen Nace Co., Inc. 

Route 3 

PENNSYLVANIA . Pittsburgh .Allen Nace Company. 

1725 Washington Road 

WISCONSIN . Milwaukee .Syntron Milwaukee Sales Company. 

3904 West Vliet Street 


NEW YORK 


OHIO 


San Francisco 


FLORIDA. Orlando 


Zip Code 
..15748 

Telephone No. 
412-479-8011 

TWX 

510-468-9220 

. 90042 

213-256-2255 

910-321-3937 

94010 

415-697-1912 


.32814 

305-841-4901 

810-850-0162 

. 60521 

312-325-3250 

910-651-3055 

. 02194 

617-449-2640 


.48219 

313-255-3300 


.55105 

612-698-3841 

910-563-3674 

..63114 

314-428-3934 


..19115 

215-464-2275 


..10704 

914-968-2414 


..14623 

716-473-8337 


.44141 

216-526-4323 

810-427-9161 

. 45405 

513-277-8215 

810-459-1733 

.44833 

419-468-7641 


15241 

412-561-3544 


. 53208 

414-342-6010 


















































Manufacturers’ Local Offices 



TSC - TELEDYNE SEMICONDUCTOR 

12515 Chadron Avenue, Hawthorne, California. 


Zip Code 
.90250 


CALIFORNIA.Hawthorne . Teledyne Semiconductor .90250 

12515 Chadron Ave. 

Mountain View. Teledyne Semiconductor .94040 

1300 Terra Bella Avenue 



Palo Alto . 

....Teledyne Semiconductor.... 
800 San Antonio Road 

FLORIDA. 

...Winter Park. 

....Teledyne Semiconductor. 

124 E. Morse Blvd. 

ILLINOIS. 

... Des Plaines. 

....Teledyne Semiconductor ... 
6600 N. Mannheim Road 

MARYLAND . 

... Lutherville. 

....Teledyne Semiconductor. 

1524 York Road 

MASSACHUSETTS... 

...Westwood. 

....Teledyne Semiconductor.... 
805 W. High Street 

NEW JERSEY. 

....Little Falls. 

....Teledyne Semiconductor .. 
19 E. Main Street 

NEW YORK. 

....Liverpool . 

....Teledyne Semiconductor... 
312 Riverglen Road 


Wappingers Fall ... 

....Teledyne Semiconductor.... 
895 South Road, Suite 7 

OHIO . 

... Dayton . 

....Teledyne Semiconductor.... 
3481 Office Park Drive 

TEXAS . 

...Dallas. 

....Teledyne Semiconductor... 
6115 Denton Drive 

INTERNATIONAL 



WEST GERMANY.... 

...6200 Wiesbaden .. 

....Teledyne Semiconductor.... 
56 Schone Aussicht No. 56 

HONG KONG . 

... Kowloon . 

....Teledyne Semiconductor... 


10 Sam Chuk Street, First Floor 
San Po Kong 



94303 

.32789 

60018 

21093 

.02090 

07424 

.13088 

.12590 

.45439 

75235 


Telephone No. 
213-772-4551 

213- 772-4551 

415-968-9241 

415-321-4681 

305-647-7813 

312-299-6196 

301-825-1920 

617-326-6600 

201-256-8557 

315-622-3413 

914-297-4316 

513-298-7207 

214- 357-0259 

06121-372820 

K207764 


TWX 

910-325-6217 

Telex 

65-3422 

910-325-6217 

910-478-6494 

Telex 

34-8416 

910-373-1750 

810-853-0254 

910-233-0897 

710-232-1855 

710-394-6549 

710-988-5719 

510-248-0053 

810-459-1867 

910-861-4409 

8414186581 

7803549 











































Manufacturers’ Local Offices 



Til - TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 

Zip Code 

Components Group, 13500 North Central Expressway, . 75222 

Post Office Box 5012, Dallas, Texas 

Huntsville .Texas Instruments. 35801 

Sahara Office Park Building 
Suite 111, 

3313 Memorial Parkway, S. W. 

Phoenix .Texas Instruments . 85012 

United Bank Bldg. 

3550 N. Central Ave. 

Suite 1702 

Hollywood .Texas Instruments . 90028 

1800 North Argyle Avenue 



Inglewood 

....Texas Instruments. 

5005 West Century Boulevard 

Suite 208 

.90301 


Palo Alto . 

... Texas Instruments. 

230 California Avenue 

Suite 201 

.94306 


Santa Ana. 

....Texas Instruments . 

1505 East 17th Street 

Suite 201 

.92701 


San Diego. 

... Texas Instruments. 

5252 Balboa Avenue Suite 805 

.92117 

COLORADO . 

. Denver. 

....Texas Instruments. 

2186 South Holly Street 

Suite 205 

.80222 

CONNECTICUT. 

.Woodbridge. 

....Texas Instruments... 

300 Amity Road 

.06525 

FLORIDA. 

.Fort Lauderdale... 

....Texas Instruments. 

601 West Oakland Park Blvd. 

.33311 


Orlando. 

....Texas Instruments. 

Orlando Executive Park 

5400 Diplomat Circle 

Diplomat Building 

Suite 252 

.32801 


St. Petersburg. 

....Texas Instruments. 

300 Bldg. W-Suite 204 

3151 3rd Ave., North 

. 33713 



ALABAMA. 


ARIZONA 


CALIFORNIA 


Telephone No. 
214-238-2011 

205-881-4061 

602-279-5531 

213-466-7251 

213-673-3943 

415-326-6770 

714-547-6506 

714-279-2622 

303-758-2151 

203-389-4521 

305-566-3294 

305-644-3535 

813-898-0807 


Continued on next page 





































Manufacturers’ Local Offices 


Til - TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (Cont'd) 


Zip Code 

Components Group, 13500 North Central Expressway,.75222 

Post Office Box 5012, Dallas, Texas 


ILLINOIS..Chicago 


..Texas Instruments.60646 

Executive Towers 
Suite 205 

5901 North Cicero Avenue 


INDIANA.Ft. Wayne .Texas Instruments. 46805 

8539 Encanto Way 

MASSACHUSETTS Waltham.Texas Instruments.02154 

60 Hickory Drive 


MICHIGAN.Southfield.Texas Instruments. 

Suite 706 West 
Northland Towers Bldg. 

15565 Northland Drive 

MINNESOTA..Edina.Texas Instruments. 

7615 Metro Blvd. 

Suite 202, Analysis Inc. Bldg. 


.48075 


55435 


NEW JERSEY..Springfield.Texas Instruments.07081 

25 U. S. Highway No. 22 
Post Office Box 366 

NEW MEXICO .Albuquerque..Texas Instruments.. 87110 

Suite 9-Marberry Plaza 
6101 Marble Ave., N.W. 


NEW YORK.Endicott. 


.13760 


Texas Instruments 
112 Nanticoke Avenue 
Post Office Box 618 


Fishkill.Texas Instruments.12524 

167 Main Street 


Plainview .Texas Instruments. 

245 Newton Road 


11803 


Telephone No. 
214-238-2011 

312-286-1000 


219-485-1959 


617-891-8450 


313-352-5720 


612-941-4384 


201-376-9400 


505-265-8491 


607-785-9987 


914-896-6793 


516-293-2560 


Syracuse..Texas Instruments.13206 

6563 Ridings Road 

NORTH CAROLINA....Greensboro.Texas Instruments.27410 

4310 Starmount Drive 


315-463-9291 


919-299-9112 


Continued on next page 





































Manufacturers’ Local Offices 


Til - TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (Confdi 

Zip Code Telephone No. 

Components Group, 13500 North Central Expressway,.75222 214-238-2011 

Post Office Box 5012, Dallas, Texas 


OHIO . 

.... Cleveland. 

.Texas Instruments. 

23811 Chagrin Boulevard 

Suite 100 

.44122 

216-464-1192 


Dayton . 

.Texas Instruments. 

Paul Welch Building 

Suite 205 

3300 South Dixie Drive 

.45439 

513-298-7513 

PENNSYLVANIA .. 

.... Ft. Washington .. 

.Texas Instruments. 

275 Commerce Drive 

. 19034 

215-643-6450 

TEXAS . 

... Dallas . 

.... Texas Instruments. 

Post Office Box 5012 

Mail Station 366 

. 75222 

214-238-6805 


Houston . 

.... Texas Instruments. 

3939 Ann Arbor 

. 77042 

713-785-6906 

WASHINGTON . 

. Seattle . 

.. Texas Instruments. 

5801 Sixth Avenue South 

.98108 

206-762-4240 

WASHINGTON . 

• D. C . 

.Texas Instruments . 

1875 Connecticut Avenue, N. W. 

Suite 913 

.20009 

202-234-9320 

CANADA . 

.... Ontario . 

.....Texas Instruments . 

280 Centre Street East 

Richmond Hill (Toronto) 

Texas Instruments . 

5F Caesar Avenue 

Ottawa 12 


416-889-7373 


Quebec . 

.Texas Instruments. 

2750 Pitfield Blvd. 

St. Laurent 386 


514-332-3550 


TAGS - TRANSISTOR AG 

Zip Co 

Hohlstrasse 610, Zurich, Switzerland . 8048 


Telephone No. 
62 5611 


Telex 

53809 


TNC - TRW INCORPORATED 

Solid-State Operation, 71 Linden Street, West Lynn, Massachusetts 


Zip Code Telephone No. TWX 

.01905 617-598-4800 710-334-0254 


NEBRASKA.Ogallala.TRW Incorporated.69153 308-284-3611 308-526-7816 

Solid-State Operation 
112 West 1 st Street_ 


755 




































Manufacturers’ Local Offices 



TUNL-TUNG-SOL 

DIVISION OF WAGNER ELECTRIC CORPORATION 
One Summer Avenue, Newark, New Jersey. 

ARIZONA . Scottsdale. Bennewitz Associates, Inc . 85251 

532 North Brown Avenue 

CALIFORNIA. Diablo. Thomas Associates . 94528 

Post Office Box 684 



El Segundo. 

.... Tung-Sol Division. 

Wagner Electric Corporation 

610 Lairport 

. 90245 


Inglewood . 

.L & M Engineering, Inc. 

9911 Inglewood Ave. 

. 90310 


South. 

San Francisco 

.Tung-Sol Division . 

Wagner Electric Corporation 

219 Shaw Road 

. 94080 

COLORADO . 

. Denver . 

.Walter Engineering Associates . 

880 Bonnie Brae Boulevard 

. 80209 

ILLINOIS . 

.Elk Grove. 

Village 

.Tung-Sol Division. 

Wagner Electric Corporation 

1700 Elmhurst Road 

. 60007 

KANSAS. 

.Overland Park .... 

.Thomas L. Dowell, Inc. 

8151 Marty Street 

. 66204 

MICHIGAN. 

.Detroit . 

.Hilltronics, Inc. 

13720 Puritan Avenue 

. 48227 

NEW JERSEY. 

.Livingston . 

.Tung-Sol Division. 

. 07039 


Wagner Electric Corporation 
630 West Mt. Pleasant Avenue 


NEW MEXICO . 

....Albuquerque . 

.Bennewitz Associates, Inc. 

623 Wyoming S.E. 

. 87108 

NORTH CAROLINA.... 

... Raleigh . 

.A. B. Andrews Company . 

Post Office Box 2627 

. 27602 

OREGON. 

... Portland . 

. C. K. Shanks & Associates. 

Post Office Box 25375 

. 97225 

TEXAS. 

.... Addison . 

.Parvin Sales Company . 

Addison Road 

Post Office Box 307 

. 75001 


Zip Code 

07104 


Telephone No. 

201-484-8500 

602-947-7379 

415-837-8411 

213-322-0708 

213-674-6850 

415-588-6908 

303-777-5585 

312- 439-1810 

913-649-6069 

313- 342-3242 

201-992-1100 

505-255-8733 

919-833-5567 

503-292-5656 

214-239-9148 


TWX 

201-621-7977 

910-950-0082 

910-348-7106 


910-749-6481 

710-994-4865 

910-989-0610 


910-860-5132 


756 












































Manufacturers’ Local 



UPI - UNITED-PAGE, 

INCORPORATED 







Zip Code 

Telephone No. 

TWX 

481 Getty Avenue, Paterson, 

New Jersey. 


. 07503 

NJ: 201-279-7500 710-988-5917 





NY: 212-736-9351 

Cable 

UNI PAGE 

FLORIDA. 

Miami . 

.Joe Raulson & Co., Inc. 

1525 S.W. 82nd Place 

. 33144 

305-226-6013 

Telex 

HAWAII . 

. Honolulu . 

.Gene Piety Factors. 

Post Office Box 2903 

. 96802 

808-841-0185 

723-423 



160 Mokauga Street 



TWX 

ILLINOIS . 

. Des Plaines .... 

. S. Sterling . 

1001 E. Touhy Drive 

. 60018 

312-298-4830 

910-233-5890 

WASHINGTON. 

. Seattle. 

.Robert R. Slater. 

. 98101 

206-622-3860 


CALIFORNIA 

(Northern) 


Terminal Sales Bldg. 





Zip Code Telephone No. TWX 

02172 617-926-0404 710-327-1296 

CALIFORNIA .Sherman Oaks .Unitrode Corporation. 91403 213-783-1301 910-495-1769 

15300 Ventura Blvd. 

Suite 410 

NEW YORK.Union, N.J .Unitrode Corporation. 07083 201-687-0500 

420 Chestnut Street 
Suite 9 

.Unitrode Corporation 
440 E. Dixie Drive 



UNI - UNITRODE CORPORATION 

580 Pleasant Street, Watertown, Massachusetts. 


OHIO 


West Carrollton 


45449 


513-859-5872 





























VARO - VARO INC. 


SEMICONDUCTOR DIVISION Zip Code 

1000 North Shiloh, Garland, Texas.75040 


Telephone No. TWX 
214-272-4551 910-860-5178 


CALIFORNIA.Los Angeles .Corcoran Associates. 90045 

Post Office Box 45897 


Los Altos. 


.W. W. Posey Company .... 
175 S. San Antonio Road 


94022 


COLORADO.Denver .J. F. Hurlbut Company . 80209 

1295 S. Bannock Street 


213-823-2425 

213-823-4589 

415-948-7771 


303-744-1451 


CONNECTICUT.North Haven . Kitchen & Kutchin Inc. 06473 

22 Broadway 


FLORIDA. Orlando. 


Buchanan & Abrams Associates, Inc. 32803 

Post Office Box 6026 


203-239-0212 


305-423-8995 


ILLINOIS.Lombard .Olson Sales Company . 60148 

837 S. Westmore Ave. 

(Southern) .St. Louis .Coombs Associates, Inc. 63141 

(Missouri) 11734 Lackland Industrial Dr. 


INDIANA.. 


. Indianapolis .Technical Representatives. 46205 

Suite 115 

4000 Meadows Drive 


KANSAS.St. Louis .Coombs Associates, Inc. 63141 

(Missouri) 11734 Lackland Industrial Dr. 


312-627-3802 


314-542-3636 910-764-0839 


317-546-4967 810-341 -3417 


314-542-3636 910-764-0839 


MASSACHUSETTS.Lexington .Kitchen & Kutchin Inc. 02173 

17 Waltham Street 

MICHIGAN.Farmington .Davis-Martensen Company. 48024 

22725 Orchard Lake Road 
Suite 7 


617-862-8230 710-326-0597 


313-474-8300 


MINNESOTA.Minneapolis .Loren F. Green. 55432 

6225 University Avenue, N.E. 

MISSOURI . St. Louis .Coombs Associates, Inc. 63141 

11734 Lackland Industrial Drive 

NEW JERSEY .Great Neck .Cooper-Simon . 11021 

(Northern) (N.Y.) 38 Middle Neck Rd. 

NEW YORK . Great Neck .Cooper-Simon & Company. 11021 

(Metro) 38 Middle Neck Road 


612-781-1611 


314-542-3636 910-764-0839 


516-487-1142 


516-487-1142 


Continued on next page 


















































VARO - VARO INC.(cont'd) 


SEMICONDUCTOR DIVISION 

1000 North Shiloh, Garland, Texas. 


Zip Codee 

.75040 

Telephone No. 

214-272-4551 

TWX 

910-860-5178 

NEW YORK . 

. Ithaca. 

714 West Clinton Street 

. 14850 

607-272-2187 

510-255-5876 

OHIO . 

. Dayton . 

.J. C. Hofstetter Company. 

3300 South Dixie Drive 

. 45439 

513-298-0662 

810-459-1734 


Medina. 

.J. C. Hofstetter Company. 

5168 Valley View Drive 

.44256 

216-241-4880 


OREGON. 

.Portland. 

.C. K. Shanks & Associates . 

3176 S.W. 87th Avenue 

.97225 

503-292-5656 


PENNSYLVANIA... 

.... Pittsburgh . 

.J. C. Hofstetter Co. 

176 Reed Drive 

. 15205 

412-922-3890 


TEXAS . 

.... Richardson . 

.Whiteside Sales Company. 

Post Office Box 814 

. 75080 

214-231-9771 


UTAH . 

... Salt Lake City .... 

.J. F. Hurlbut Company. 

3605 S. Bannock Street 

. 84120 

801-299-4321 


VIRGINIA . 

....Fairfax . 

.Tom Davis Marketers, Inc. 

10713 Almond Street 

. 22030 

703-591-7390 


CANADA . 

....Quebec . 

.Audio Electronics, Inc. 


514-735-6197 



8235 Mountain Sights Ave. 
Montreal 308 


WAB - WALBERN DEVICES, INC. 

1818 East Elizabeth Avenue, Linden, New Jersey. 

MASSACHUSETTS.Waltham... Impact Sales Company, Inc . 

223 Cresent Street 

MISSOURI.St. Louis .Ozark Electronic Marketing, Inc. 

2573 Woodson Road 

NEW YORK.Metropolitan Area.. ..Cambridge-Alien & Associates... 

520 Fifth Avenue 

NEW JERSEY .Camden. J. N. Barrett Assoc., Inc. 

PENNSYLVANIA 140 Barclay Center 

Route 70 

CONNECTICUT.Hamden .Impact Sales Company, Inc. 

60 Connolly Parkway 
Building 1 
Room 7 
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Zip Code Telephone No. TWX 

07036 201-486-2226 

02154 617-893-2850 710-324-6655 

.63114 314-423-7200 

.10036 212-267-2267 

.08034 215-627-0149 710-896-0881 

609-429-1551 

06514 203-248-9368 














































WESY - WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION 


SEMICONDUCTOR DIVISION 

Youngwood, Pennsylvania.. 


Zip Code 
.15697 

Telephone No. 
412-925-7272 

CALIFORNIA. 

.. Los Angeles. 

.Westinghouse Electric Corporation. 

600 St. Paul Avenue 

.90017 

213-482-9660 


Sunnyvale. 

.Westinqhouse Electric Corporation 

Building 73 

Hendy Avenue 

94088 

408-735-2191 

FLORIDA. 

. Orlando. 

.Westinghouse Electric Corporation. 

1040 Woodcock Road 

Post Office Box 20513 

.32184 

305-841-3421 

ILLINOIS. 

Chicago. 

.Westinqhouse Electric Corporation 

10 South Riverside Plaza 

60606 

312-461-7200 

MASSACHUSETTS. 

.Boston. 

.Westinghouse Electric Corporation. 

800 Boyleston Street 

.02199 

617-542-0600 

MINNESOTA. 

.Minneapolis. 

.Westinghouse Electric Corporation. 

3501 S. Highway 100 

.55416 

612-927-6551 

NEW YORK 

Mineola 

.Westinqhouse Electric Corporation 

1501 Franklin Avenue 

11501 

516-248-9800 

OHIO 

Cleveland 

. Westinqhouse Electric Corporation 

55 Public Square 

44113 

216-579-2135 


Dayton . . 

.Westinqhouse Electric Corporation 

1306 Farr Drive 

.45404 

513-461-3720 
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SECTION 17 


SEMICONDUCTOR MOUNTING HARDWARE AVAILABILITY 

Manufacturer's Capability Grid 


Company Name 
& Address 


Aavid Engineering Inc. 

43 Porter Street 

Melrose, Massachusetts 02176 


Accel Industrial HeatSink Corp. 
3040 N. San Gabriel Blvd. 

So. San Gabriel, California 91777 


Admiral Plastics Corp. 

3462 San Fernando Road 
Los Angeles, California 90065 


Alpha Components Corp. 
4087 Glencoe Avenue 
Venice, California 90291 


Amaton Electronic Hardware Co., Inc. 

81 Rockdale Avenue 

New Rochelle, New York 10802 


AMP Inc. 

Box 3608 

Harrisburg, Pennsylvania 17105 


ASSOCIATED 

HARDWARE 



Mounting Hardware 
Lead Sockets 
Mounting Tools 


Astrodyne Inc. 28023 

207 Cambridge Street 
Burlington, Massachusetts 01083 


Atlee Corp. 99378 

2 Lowell Avenue 

Winchester, Massachusetts 01890 


Augat Inc. 91506 

33 Perry Avenue 

Attleboro, Massachusetts 02703 


Mounting Hardware 



Barnes Corporation 
24 N. Lansdowne Avenue 
Lansdowne, Pennsylvania 19050 


The Birtcher Corporation 

Industrial Division 

745 Monterey Pass Road 

Post Office Box D 

Monterey Park, California 91754 


Brush Beryllium Co. 
Metal and Oxide Division 
Elmore, Ohio 43416 


Manufacturers shown in bold print have local 
offices which are included in Section 19 of 
this D.A.T.A.BOOK 


99779 


Insulator Pads 
Lead Sockets 
Mounting Tools 

Mounting Hardware 
Lead Sockets 




Insulator Pads 


Detailed Hardware information appears in the 
SEMICONDUCTOR HARDWARE D.A.T.A.BOOK. 



















SECTION 17 


SEMICONDUCTOR MOUNTING HARDWARE AVAILABILITY 

Manufacturer's Capability Grid 


Company Name 
& Address 


Cambion; 

Cambridge Thermonic Corp. 

445 Concord Avenue 
Cambridge, Massachusetts 02138 


Chemlac Products Inc. 

8 Fellowship Road 

Cherry Hill, New Jersey 08034 



Forced Thermal 
Convection Connector Sockets 
Dissipators Dissipator 



Cinch-Monadnock 

Div. of United-Carr, Inc. 

530 Main Street 

Fort Lee, New Jersey 07024 



Carl Cordover and Co. 

104 Liberty Avenue 

Mineola, New York 11501 


X 



Daburn Electronics & Cable Co. 
2360 Hoffman Street 
Bronx, New York 10458 


Daedalus Co. 

1338 S. Atlantic Blvd. 

Los Angeles, California 90022 


Data Device Corp. 

100 Tec Street 
Hicksville, New York 11801 



Delbert Blinn Co. 

P. O. Box 2007 

Pomona, California 91766 

08289 

X 

Delco Radio Division 

General Motors Corp. 

700 E. Firmin Street 

Komomo, Indiana 46901 

16758 

X 


Eby, Hugh H., Co. 

Division of Redm. Corp. 

4701 Germantown Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 19144 


Manufacturers shown in bold print have local 
offices which are included in Section 19 of 
this D.A.T.A.BOOK 




Detailed Hardware information appears in the 
SEMICONDUCTOR HARDWARE D.A.T.A.BOOK. 


762 





















SECTION 17 

SEMICONDUCTOR MOUNTING HARDWARE AVAILABILITY 

Manufacturer's Capability Grid 


Company Name 
& Address 

FSCM 

No. 

Free 

Convection 

Dissipators 

Forced 

Convection 

Dissipators 

Thermal 

Connector 

Dissipator 

Sockets 

ASSOCIATED 

HARDWARE 

Elco Corporation 

Maryland Rd. & Computer Avenue 
Willow Grove, Pennsylvania 19090 

91662 




X 


Electronic Molding Corp. 

44 Church Street 

Pawtucket, Rhode Island 02860 

17117 




X 


Fabri-Tek Inc. 

National Connector Division 

9210 Science-Center Drive 

Minneapolis, Minnesota 55428 





X 


General Electric Co. 

Silicone Products Division 

Waterford, New York 12188 






Thermal Joint 
and Potting 

Compound 

Globe Plastics 

1342 So. Signal Drive 

Pomona, California 91766 

■ 





Conversion Pads 

Grayhill, Inc. 

561 Hillgrove Avenue 

LaGrange, Illinois 60525 





X 


IFE Division of Plastic Molding 
& Engineering Co. 

25 Tripps Lane 

E. Providence, Rhode Island 02914 





X 


Industrial Electronic Hardware Corp. 

109 Prince Street 

New York, New York 10012 





X 

Mounting Hardware 

International Electronic Research Corp. 
135 W. Magnolia Blvd. 

Burbank, California 91502 

98978 

X 

X 

X 


Mounting Hardware 

Loranger Manufacturing Corporation 
Post Office Box 948 

Warren, Pennsylvania 

11535 




X 

Mounting Hardware 

MacDonald and Co. 

213 South Brand Blvd. 

Glendale, California 91204 

13102 





Mounting Tools 


Manufacturers shown in bold print have local 
offices which are included in Section 19 of 
this D.A.T.A.BOOK 
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Detailed Hardware information appears in the 
SEMICONDUCTOR HARDWARE D.A.T.A.BOOK. 





























SECTION 17 


SEMICONDUCTOR MOUNTING HARDWARE AVAILABILITY 

Manufacturer's Capability Grid 


Company Name 
& Address 

FSCM 

No. 

Free 

Convection 

Dissipators 

Forced 

Convection 

Dissipators 

Thermal 

Connector 

Dissipator 

Sockets 

ASSOCIATED 

HARDWARE 

Mauratron Inc. 

13333 N. Central Expwy. 

Dallas, Texas 75231 




X 

■ 


Modular Devices Inc. 

1265 West 135th Street 

Gardenia, California 90247 


X 





Precision BipbrazeTor 

14715 Arminta Street 

Van Nuys, California 91402 

15957 

X 

X 

X 

1 

Custom 

Precision 

Molding 

Reliance Mica Co., Inc. 

341 39th Street 

Brooklyn, New York 11232 

08530 





Insulator Pads 

Risk, George Industries 

672 15th Avenue 

Columbus, Nebraska 68601 

24229 

X 


X 


Insulator Pads 

Joint Compound 

Robinson-Nugent Inc. 

802 East 8th Street 

New Albany, Indiana 47150 

06776 




X 

Conversion Pads 
Mounting Tools 

Robison Electronics Inc. 

2134 West Rosecrans Avenue 

Gardenia, California 90249 

l 





Conversion Pads 

Ross, The Milton, Co. 

511 Second Street Pike 

South Hampton, Pennsylvania 18966 

07047 




X 

Lead Sockets 

Space Products Inc. 

6631 Sarnia Avenue 

Long Beach, California 90805 

10012 




1 

Conversion Pads 

The Staver Company, Inc. 

41 No. Saxon Avenue 

Bay Shore, New York 11706 

04232 

X 


X 


Insulator Pads 

Stauffer-Walker Silicone Corp. 

Silicone Division 

299 Park Avenue 

New York, New York 10017 




1 

! 


Thermal Joint 
Compound 

Thermalloy Company 

8719 Diplomacy Row 

Dallas, Texas 75247 

13103 

X 

_i 

X 

X 

1 

Insulator Pads 


Manufacturers shown in bold print have local Detailed Hardware information appears in the 

offices which are included in Section 19 of SEMICONDUCTOR HARDWARE D.A.T.A.BOOK. 
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SECTION 17 

SEMICONDUCTOR MOUNTING HARDWARE AVAILABILITY 

Manufacturer's Capability Grid 


Company Name 
& Address 

FSCM 

No. 

Free 

Convection 

Dissipators 

Forced 

Convection 

Dissipators 

Thermal 

Connector 

Dissipator 

Sockets 

ASSOCIATED 

HARDWARE 

UID Electronics Corp. 

4105 Pembroke Road 

Hollywood, Florida 33021 

22753 




X 


U. S. Terminals Inc. 

7502 Camargo Road 

Cincinnati, Ohio 45243 





X 


Vector Electronic Co., Inc. 

Flower and Grandview 

Glendale, California 91201 

82893 




X 

Mounting Tools 

Wakefield Engineering 

Teal & Audubon Roads 

Wakefield, Massachusetts 01880 

05820 

X 

X 

X 

i 

j 

1 

Mounting Hardware 
Insulator Pads 

Thermal Adhesives 
and Joint Compounds 
Mounting Tools 

Waldom Electronics Inc. 

4633 West 53rd Street 

Chicago, Illinois 60632 

92219 




X 


Waterbury Pressed Metal Co. 

407 Brookside Road 

Waterbury, Connecticut 06720 




X 




Manufacturers shown in bold print have local Detailed Hardware information appears in the 

offices which are included in Section 19 of SEMICONDUCTOR HARDWARE D.A.T.A.BOOK. 

this D.A.T.A.BOOK 
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SECTION 18 



MOUNTING 

HARDWARE 

Manufacturer’s Local Offices 


Since mounting hardware is so closely related to the use of solid-state 
devices, this section of Mounting Hardware Manufacturers Local Offices 
will provide you with nearby sources of product information. 


DELBERT BLINN COMPANY, INC. 

Zip Code Telephone No. 

Post Office Box 2007,1678 East Mission Boulevard, Pomona, California.,91756 714-623-1257 
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SECTION 19. MANUFACTURERS CODES, NAMES & ADDRESSES 




ALP - 


(Manufacturers in order of D'A.T.A* code letters) 


AEG-Telefunken, Fachgebiet, Leinstungshalbleiter, 4785 Belecke, Postfach 160, West Germany 

AEI Semiconductors, Ltd, Carholme Road, Lincoln, England 

American Electronic Laboratories, Inc., Richardson Road, Colmar, Pa. 18915 

Aertech Industries, 825 Stewart Drive, Sunnyvale, California 94086 

Alpha Industries, Inc., 20 Sylvan Road, Woburn, Massachusetts 01801 


ALSF 
16952- AMD 

APD 

)DGW- 73445- APX 
ICYS- 07595- ASC 

ASEA 
ATEI 
23550- BBCG 
BELI 

27622- BNT 
;CHF- 73501 - BRA 
83594- BUR 
12549- CDLF 
CDWF 
CITF 
CLA 
CNS 

XUR- 16352- CODI 

CRL 


- ALSTHOM; 38 Avenue Kleber, Paris, 16, France 

- American Micro Devices, Inc., Standard Rectifier Division, P.O. Box 5415, 2200 South Fairview St., Santa Ana, Calif. 92704 

★ American Power Devices, Inc., 7 Andover Street, Andover, Massachusetts 01810 

- Amperex Electronic Corporation, Semicon. and Rec. Tube Div., Slatersville, Rhode Island 02876 (Also See PHIN List-Sect 16) 

- American Semiconductor Corp., 4 North Hickory Avenue, Arlington Heights, Illinois 60004 

'fa Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget Electronics Division, Semicon. Components Dept., ASEAS-172-83, Vasteras, Sweden 

- ATES Componenti Elettronici S.p.A., Via Tempesta 2,20149, Milano, Italy 

- Brown, Boveri & Cie, Aktiengesellschaft, 6840 Lampertheim, Postfach 200, Germany 

- Bharat Electronics Ltd., Jalahalli PO, Bangalore, 13,South India 

- Burns & Towne, Inc., 550 Old Country Road, Hicksville, New York 11801 

- Bradley Semiconductor Corporation, 275 Welton Street, New Haven, Connecticut 06506 

- Burroughs Corporation, Electronics Components Div., P.O. Box 1226, Plainfield, New Jersey 07061 

- Mazda Belvu (Cifte), 50, rue J. P. Timbaud, 92 Courbevoie, France 

- Compagnie des Dispositifs, Semiconducteurs Westinghouse, 32, Avenue Marc-Sangnier, 92 Vi'leneuve-La-Garenne, France 

- COGIE Semiconducteurs, 3 et 5, Bd Anatole France, 93 Aubervilliers, France 

- Clairex Electronics, Inc., 560 South 3rd Avenue, Mt. Vernon, New York 10550 

- Continental Semi-Conductor, Inc., Continental Semi-Conductor Electronic Sales Corp., 59 Central Ave., East Farmingdale, N. Y. 11735 

- CODI Semiconductor Division of Computer Diode Corp., Pollitt Drive South, Fair Lawn, New Jersey 07410 

- Centralab Semiconductor, Globe-Union, Inc., 4501 North Arden Drive, El Monte, California 91734 


)CZX- 12498- CRY 
;GM - 16759- DEL 
DETM 

XZL- 12954- DIC 
12060- Dll 
19373- EAS 

EBRG 

ECC 

;BUF- 83701 - EDI 
06288- EDL 
92678- EGG 
ELBR 
EMLS 

72982- ERI 

ESMF 

JKE - 20950- ESP 
12045- ETC 
2661.1 - FCAJ 

FERB 

:FJ - 13715- FSC 
10543- GELC 
CG - 03508- GESY 
GHZ 

CAKK- 14936- GIC 
08466- GICC 
GICI 

CDCG - 24444- GSE 
HAFO 


- Cyrstalonics Division, Teledyne, Inc., 147 Sherman Street, Cambridge, Massachusetts 02140 

- Delco Electronics Division, General Motors Corp., 700 E. Firmin Street, Kokomo, Indiana 46901 

- Delsa-Toshiba, S.A. Calzada-Aurora No. 303, Auautitlan, Mexico 

- Dickson Electronics Corp., 8700 East Thomas Road, Scottsdale, Arizona 85252 

- Diodes, Inc., 20235 Nordhoff Street, Chatsworth, California 91311 

- Eastron Corporation, 25 Locust Street, Haverhill, Massachusetts 01830 

- Nortron Hermann Koehler Elektrik GmbH & Co., Oedenberger Strasse 55/65, Postfach 7, 8500 Neurnberg 30, Germany 

- ECC Corporation, 1010 Pamela Drive, Euless, Texas 76039 

- Electronic Devices, Inc., 21 Gray Oaks Ave., Yonkers, N. Y. 10710 

- Edal Industries, Inc., 4 Short Beach Road, East Haven, Conn. 06512 

- EG & G Inc., 170 Brookline Avenue, Boston, Massachusetts 02215 

- Elnabra S. A., Electronica Nacional Brasileira, Rua Thiers 525-533, Sao Paulo, Brasil 

- Emihus Microcomponents Ltd., Queensway Industrial Estate, Glenrothes, Fife, Scotland 

- Electron Research Inc., 530 West 12th Street, Erie, Pennsylvania 16512 

- Societe Europeenne des Semiconducteurs et de Microlectronique, 101 Blvd., Murat, 75 Paris 16e, France 

- Espey Mfg. and Electronics Corp., Saratoga Semiconductor Div., Congress & Ballston Avenues, Saratoga Springs, New York 12866 

- Electronic Transistor Corporation, 153-13 Northern Boulevard, Flushing, New York 11354 

- Fujitsu Limited, 1015 Kamikodanakd, Kawasaki, Japan 

- Ferranti Ltd., Gem Mill, Chadderton, Oldham, Lancs., England 

- Fairchild Semiconductor, 464 Ellis Street, Mountain View, California 94040 

- Canadian General Electric Co., Ltd., 189 Dufferin Street, Toronto 3, Ontario, Canada 

- General Electric Company, Semiconductor Products Dept., Northern Concourse Bldg., North Syracuse, New York 13212 

- GHZ Devices, Inc., Kennedy Drive, North Chelmsford, Massachusetts 01863 

- General Instruments Corp., 600 West John Street, Hicksville, New York 11802 

- General Instrument of Canada, Ltd.,61 Industry Street, Toronto 337, Ontario, Canada 

- General Instrument Europe, S.p.A., Box 439, Naples, Italy 

- General Semiconductor Industries, Inc., 230 West 5th Street, P.O. Box 3077, Tempe, Arizona 85281 

- Hafo, Siktgatan 8-10, Vallingby, Sweden 


^New Manufacturers 
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Manufacturers shown in bold print have 
local offices which are included in 
Section 16 of this D.A.T.A.BOOK. 




SECTION 19. MANUFACTURERS CODES, NAMES * ADDRESSES 


DESIG. 


D.A.T.A. 

MFRS.' 

CODE 


(Manufacturers m order of O.A.T.A. code letters) 


I* 

28480 - 


CCBS - 81483- 


CIT - 14433 — 


CBQV - 92703- 


CBYI - 96341 - 


- Hind Rectifier, Ltd., Lake Road,Bhandup, Bombay 78, India 

- Hitachi, Limited, No. 8,2-chome, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

- HP Associates, 620 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 

- Helios Semiconductor Company, York Industrial Park, Building "Q", P.O. Box 293, Stanton, California 90680 

- International Diode Corp., 90 Forrest St., Jersey City, New Jersey 07304 

- International Rectifier Co., Ltd., Hurst Green, Oxted, Surrey, England 

- International Rectifier Corporation, 233 Kansas Street, El Segunda, California 90245 

- International Rectifier Corp., Italiana-S.p.A., Via Privata Liguria 19,10071 Borgaro Torinese, Italy 

- International Rectifier Corp., Japan Ltd., 24,1-chome, Kanda, Suda-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

- Intermetall, Halbleiterwerk Der, Deutsche ITT-Ind, GmbH, 78 Freiburg, Hans-Bunte-Str. 19, Germany 

- Isofilm International, 20131 Bahama Street, Chatsworth, California 91311 

- ITT Semiconductors, Electronics Way, West Palm Beach, Florida 33407 

- ITT Semiconductors, A Division of ITT Industries Limited, Footscray, Sidcup, Kent, England 

- ITT Manufacturing Services Division, A Division of ITT Industries Limited, Edinburgh Way, Harlow, Essex, England 

- Kemtron Electron Products, 14 Prince Place, Newburyport, Mass. 01950 

KEV Electronics Corporation, Wilmington Industrial Park, 260 Fordham Road, Wilmington, Mass. 01887 

- KMC Semiconductor Corp., Parker Road, R.D. 2, Long Valley, New Jersey 07853 

- KSC Semiconductor Corporation, Sub. of Silicon Transistor Corp., KSC Way (Katrina Rd.), Chelmsford, Mass. 01824 

- Lignes Telegraphiques & Telephoniques, 89 Rue de la Faisanderie, Paris, 16, France 

- Joseph Lucas Electrical Ltd., Mere Green Rd., Sutton Coldfield, Warwickshire, England 

- McKenzie & Holland (Aust.) Pty. Limited, Stephenson Street, Spotswood, Victoria, Australia 

- Matsushita Electronics Corp., Saiwaicho 1-1 Takatsuki, Osaka, Japan 

- M.C.P.Electronics Ltd., Alperton, Wembley, Middlesex, England 

★ Microwave Diode Corporation, 119 Main Street, Colebrook, New Hampshire 03576 

- Microwave Associates, Burlington, Mass. 01338 

- Miniwatt Electronics Div., Philips Electrical Pty., Ltd., 20 Herbert Street, Artarmon, N.S.W. 2064, Australia 

- MISTRAL, Via Carnevali 113, Milano, Italy 

- Mitsubishi Electric Corp., Kita-itami Works, 4-1 Mizuhara, Itami, Hyogo, Japan 


CGG - 04713- MOTA - Motorola Semiconductor Products, 5005 East McDowell Road, Phoenix, Arizona 85008 

CCYL - 14552 - MSC - Microsemiconductor Corporation, 11250 Playa Court, Culver City, California 90230 

MSDB - Microwave Associates Ltd., Craddock Road, Luton, Beds., England 

14830 - MSE - Microstate Electronics, Sub. of Raytheon Company, 130 2nd Avenue, Waltham,Massachusetts 02154 

18518- MSI - MSI Electronics, Inc.,34-32 57th Street, Woodside, New York 11 377 

CCWV- MULB - Mullard Limited, Mullard House, Torrington PL, London W.C.1, England (Also See PH!N List-Sect. 16) 

83781 - NAT - National Electronics, Inc., Geneva, Illinois 60134 

12859- NECJ - Nippon Electric Co., Ltd., 1753 Shimounumabe, Kawasaki City, Japan 

NJRC - New Japan Radio Company, Ltd., 5th Mori Building, 25 Nishikubo-Sakuragawa-Cho, Minato-ku, Tokyo, Japan 
NONE - Not Currently Manufactured at This Time. 

08257- NPC - Nucleonic Products Company, Inc., 6660 Variel Street, Canoga Park, California 91303 

ORIJ - Origin Electric Co., Ltd., 1-18-1 Takada Toshimaku, Tokyo, Japan 

35784- PHIC - Phillips Electron Devices, 116 Vanderhoof Avenue, Toronto 17, Ontario, Canada 

CBRZ- 87216- PHIL - Philco-Ford Corporation, Sierra Electronics Operation, 3885 Bohannon Drive, Menlo Park, Calif. 94025 

CD GW— 08967- PHIN - N. V. Phillips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Netherlands (Also See PH IN List-Sect. 16) 

21455- Pll - Parametric Industries, Inc., 742 Main Street, Winchester, Massachusetts 01890 

PIR - Pirgo Electronics, Inc., 130 Central Avenue, Farmingdale, New York 11735 

PPC ★ PPC-Power Physics Corporation, Industrial Way West, P.O. Box 626, Eatontown, New Jersey 07724 

18041 - PWC - Power Components, Inc., P.O. Box 421, Scottdale, Pa. 15683 

QUA — Quality Products Laboratories, 1359 East Edinger Avenue, Santa Ana, California 92705 

12556- RADF - La Radiotechnique, Div. Tubes Electroniques, 130 Ave. Ledru Rollin, Paris Xle, France (See PHIN List - Sect. 16) 
CRP - RAYN - Raytheon Semiconductor Division, 350 Ellis Street, Mountain View, Calif. 94040 

CRC - 02735- RCA - RCA Corporation, Electronic Components, 415 South 5th Street, Harrison, New Jersey 07029 

ROSG - Dr. Ing Rudolph Rost, Ubbenstrasse 13, Hannover 1, Germany 


★ New Manufacturers 


Manufacturers shown in bold print have 
768 local offices which are included in 
1 Section 16 of this D.A.T.A.BOOK. 



SECTION 19. MANUFACTURERS CODES, NAMES & ADDRESSES 


QPL 

MFR. 



FSCM 



D.A.T.A. 

MFRS/ 



(Manufacturers in order of D.A.T.A. code letters) 


SAKJ 
84970- SAR 
SCA 
81071- SCH 
11961- SCN 
SCO 

12102- SDI 

SEKG 

CQN - 21873- SEN 

SES 

CDVB - 14099- SET 
SGSI 
SHEJ 

92346- SHWG 
CDBN - SIX 

SLCB 

CDCD - 13327- SOD 
16402- SOIF 
21307- SOL 
18175- SONY 
CSF - SPR 

SRPJ 
SSI 
SST 

58849- SYN 

TAGS 

CCAB - 03877- TEC 
TEK 

TFKG 

CGO - 01295- Til 
28890- TUB 
Til D 
Til F 

CIR - 06439- TNC 
18667- TOSJ 
00638- TRI 
CCNL - 01281- TRW 
94154- TUNL 
TSAJ 

CDAQ- 07910- TSC 
CDAS - 12969- UNI 

UPI 

CDCC - 06751 - USS 
VAC 

17895- VALG 
99313- VARM 
83003- VARO 
83186 - VEC 
WAB 
10948- WESB 
WESI 

CAY - 05277- WESY 
CCVU- 12711- WSI 


- Sanken Electric Co., Ltd., International Division, 1-22-8 Nishi-lkebukuro, Toshima-ku, Tokyo, Japan 

- Sarkes Tarzian, Inc., Semiconductor Division, 415 North College Ave., Bloomington, Ind. 47401 

- Semiconductor Corporation of America, 940 South Ajax Avenue, City of Industry, California 91744 

- Schauer Manufacturing Corp., 4500 Alpine Street, Cincinnati, Ohio 45242 

- Semicon, Incorporated, 10 North Ave., Northwest Industrial Park, Burlington, Mass. 01803 

- Scientific Components, Inc., 350 Hurst Street, Linden, New Jersey 07036 

- Semiconductor Components, Inc., 1353 East Edinger Street, Santa Ana, Calif. 92705 

- SEMIKRON, 40 Wiesental Str., Nurnberg 85, Germany 

- Sensitron Semiconductor, Division of R. S. M. Electron Power, Inc., 221 W. Industry Ct., Deer Pk., New York 11729 

- Semitronics Corporation, 265 Canal Street, New York, New York 10013 

- Semtech Corp., 652 Mitchell Road, Newbury Park, Calif. 91320 

- Societa Generale Semiconduttori Spa SGS, Via C. Olivetti 1, Agrate, Milano, Italy 

- Shindengen Electric Mfg. Co., Ltd., Shim-Ohtemachi Building 4, 2-chome Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

- Siemens Aktiengesellschaft, UBB HB VLH, 8000 Munchen 80, Balanstrasse 73, Germany 

- Silicomx Incorporated, 2201 Laurelwood Road, Santa Clara, California 95054 

- Semitron Limited, Cricklade, Wiltshire, England 

- Solitron Devices, Inc., 250 Oak Tree Road, Tappan, New York 10983 

- Societe Industrial de Liasons Electriques, 122 Rue Nollet, Paris XVII, France 

- Solar Systems, Inc., 8124 North Central Park, Skokie, Illinois 60076 

- Sony Corporation, Atsugi Plant, 14-1, Asahi-Cho 4, Atsugi-shi, Kanagawa-ken, 243, Japan 

- Sprague Electric Company, Marshall Street, North Adams, Massachusetts 01247 

- Sharp Corporation, Industrial Instruments Div., Semiconductor Components Dept., Yamato Koriyama, Nara, Japan 

- Solid State Devices, Inc., 12741 Los Nietos Road, Santa Fe Springs, California 90670 
★ Solid State Industries, 102 Hobart Street, Hackensack, New Jersey 07601 

- Syntron, Division of FMC Corporation, 1249 Lexington Avenue, Homer City, Pa. 15748 

- Transistor AG, Member of Raytheon Group, Hohlstrasse 610, 8048 Zurich, Switzerland 

- Transitron Electronic Corporation, 168 Albion Street, Wakefield, Massachusetts 01880 

- Trans-Tek Manufacturing Company, 4405 South Clinton Avenue, South Plainfield, New Jersey 07080 

- AEG-Telefunken, Fachbereich Halbleiter, Postfach 940, 7100 Heilbronn, West Germany 

- Texas Instruments, Inc., Semiconductor-Components Div., P.O. Box 5012, Dallas, Texas 75222 

- Texas Instruments, Ltd., Manton Lane, Bedford, England 

k Texas Instruments, Deutschland GmbH, 8050 Freising, Haggertystrasse 1, Germany 

- Texas Instruments France S.A., 06 Villeneuve-Loubet, A.M., France 

- TRW, Inc., Solid State Operation, 71 Linden Street, West Lynn, Massachusetts 01905 

- Tokyo Shibura Electric Co., Ltd., 1, Kamukai-Toshiba-Cho, Kawasaki-Shi, Kanagawa-Ken, Japan 

- Trio Laboratories, Inc., 80 Dupont Street, Plainview, Long Island, New York 11803 

- TRW Semiconductors, Inc., 14520 Aviation Blvd., Lawndale, California 90260 

- Wagner Electric Corporation, Tung-Sol Division, 630 West Mt. Pleasant Ave., Livingston, N.J. 07039 

- Tokyo Sanyo Electric Co., Ltd., Oizumimachi, Oragun, Gumma, Japan 

- Teledyne Semiconductor Corp., 12515 Chadron Ave., Hawthorne, Calif. 90250 

- Unitrode Corporation, 580 Pleasant Street, Watertown, Massachusetts 02172 

- United Page, Inc., 481 Getty Avenue, Paterson, New Jersey 07503 

- Components, Inc., Smith Street, Biddeford, Maine 04005 

- Vactec, Inc., 2423 Northline Industrial Blvd., Maryland Heights, Missouri 63043 

- VALVO GmbH, 19 Burchard Street, Hamburg 1, Germany (See PHIN List - Sect. 16) 

- Varian/Solid State Division, Salem Road, Beverly, Massachusetts 01915 

- Varo, Inc., Special Products Division, 1000 North Shiloh Road, Garland, Texas 75040 

- Victory Engineering Corporation, Victory Road, Springfield, New Jersey 07081 

- Walbern Devices, Inc., 1818 E. Elizabeth Ave., Linden, New Jersey 07036 

- Westinghouse Brake & Signal Co., Ltd., 82 York Way, Kings Cross, London N.1, England 

- Compagnia Italiana Westinghouse, Freni E. Segnali, Corso Francia 138, Regina Margherita, Torino, Italy 

- Westinghouse Electric Corporation, Semiconductor Division, Youngwood, Pa. 15697 

- Western Semiconductors, Inc., 2200 South Fairview Street, Santa Ana, California 92704 


^New Manufacturers 



Manufacturers shown in bold print have 
local offices which are included in 
Section 16 of this D.A.T.A.BOOK. 



NOTES 

We feel you may have some useful comments which deserve consideration for future editions. 
Please complete and return to us the User Feedback Card. 



SYMBOLS & CODES 

ALL VALUES ARE TYPICAL AND @ 25°C UNLESS OTHERWISE INDICATED BY COLUMN HEADINGS OR SYMBOLS. 


SYMBOLS & CODES COMMON TO MORE THAN ONE SECTION 


FOLLOWING LINE NO. 

▼ — New Type 

♦ — Revised Specifications 

# — Non-JEDEC type manufactured outside U.S.A. 


FOLLOWING TYPE NO. 

^ Each symbol (assigned by D.A.T.A.) indicates 
an individual manufacturer of a type number 
^ when two or three manufacturers inadvertently 
qj assigned the same non-JEDEC type number to 
non-identical types. 

— RT —Replacement type, consult Mfr. 




UNDER DESCRIPTION 

UNDER MATERIAL (and Process) 

GA 

— Gallium Arsenide 

Ge 

— Germanium 

GS 

— Gallium Antimonide 

Se 

— Selenium 

SG 

— Germanium Silicon 

Si 

— Silicon 

* 

- Alloyed 

A 

— Diffused 

0 

— Gold Bonded 

t 

— Indium Bonded 

0 

— Point Contact 

1 

— Planar 

§ 

— Mesa 

$ 

— Epitaxial 

% 

— Metal-Silicon 

♦ 

— Schottky Barrier 



A — Ambient C — Case 

B — Base or stud J — Junction 

R — Max. reference temp, for 
specified temp, coeff. 

S — Storage 


DIODES 


I4J ' 

JJ 

I MINIMUM | MAXIMUM REVERSE CURRENT 

(CAPACITANCE 1 

ABS. MAX. RATINGS AT 25°C I 


DESCRIPTION 1 

! TYPE 

n>iv 

FORWARD 

at SPECIFIED 


at 


AV REC 

SURGE CUR. 

MAX. 


DWG. 

No. 


CURRENT 

at 25°C 

TEST CONDITIONS 1 

CAP 

TEST 

DISS. 

FWD. 

PEAK [PULSE 

TEMP. 

MAT 

No. 



2Jlf l3_@Vf 

Ir at Vr 

Ir at Vr TEMP 

i 

VOLTS 


CUR. 

1 Cy WIDTH 




1___ 

l.tyL . 

LlAU-O/L 

jAU-jyi.. 

ja)_ tv l m J 

UQ_ 

(V) 

-JW) 

(A) 

1 (s) 

JX) 




0 — Controlled forward 
conductance 
$ - Typical 

_i_ 1 . - - 

1* — PI V equal to max. cont. working voltage, DC - 

blocking voltage, or min. saturation voltage ^ 

0 — Breakdown voltage 

tL— Max. cont. working voltage (PIV not specified) _ 

T Following symbols indicate a max. cont. working 
voltage rating lower than the PIV value given in 
the column: 

a - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 80-89% of given PIV 
§ - WV 75-79% of given PIV 
0 - WV 70-74% of given PIV 
11 — WV less than 70% of given PIV 


(Test voltage is the same 


A — Cont. D.C. 


Max. forward 
voltage at I F 


y_) — Minimum 
0 — Maximum 


Surge Current value is given for one cycle of 
60 '''(or 50 for most non-U.S. types) sine 
wave, unless the pulse value in the Pulse Width 
Column is also given. 

§— Above 25°C < f‘— Repetitive 

A— Avalanche type; consult manufacturer 


§- Above 25°C 


A - Arr 
B — Bas 
C — Cas 
J — Jun 
S - Sto 


Two matched units in sep< 
Four matched units in sep 
Multi-junction device in tv 
Two or more units in a sin 
Outline Drawing for termi 
Available with reverse pok 
manufacturer 






























CVMDHI O Q. HCO aamtimi i rr\ 

O T IVIDVJl_C> GL UUUCO IsUlM I IIMUCU 

ALL VALUES ARE TYPICAL AND @ 25°C UNLESS OTHERWISE INDICATED BY COLUMN HEADINGS OR SYMBOLS. 


SYMBOLS & CODES COMMON TO MORE THAN ONE SECTION 


FOLLOWING LINE NO. 

▼ — New Type 

♦ — Revised Specifications 

# — Non-JEDEC type manufactured outside U.S.A. 


FOLLOWING TYPE NO. 

A | Each symbol (assigned by D.A.T.A.) indicates 
n/i I an individual manufacturer of a type number 
jj. | when two or three manufacturers inadvertently 
qj j assigned the same non-JEDEC type number to 
0 non-identical types. 

— RT —Replacement type, consult Mfr. 


UNDER DESCRIPTION 

UNDER MATERIAL (and Process) 

GA 

— Gallium Arsenide 

Ge 

— Germanium 

GS 

— Gallium Antimonide 

Se 

— Selenium 

SG 

— Germanium Silicon 

Si 

— Silicon 

* 

— Alloyed 

A 

— Diffused 

0 

— Gold Bonded 

t 

— Indium Bonded 

0 

— Point Contact 

# 

— Planar 

§ 

— Mesa 

$ 

— Epitaxial 

% 

— Metal-Silicon 

♦ 

— Schottky Barrier 


mm 


3J 

11 

RECOVERY TIME 

MIN. FORWARD 

MAX. F 

EVERSE CURRENT 

CAP 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 

TYPE 

fW 

2J 

TEST CONDITIONS 

C 

STORE 

CURRENT 

Ir 

Ir TEMP 

TEST 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No. 


Trr 

If Vr Zr 

Ir RL 

K 

TIME 

at 25°C 

@25°C 

at T T 

VOLT 

ZERO 

AVG. MAX. 

MAT. 

No. 






T 


IF at Vf 

& Vr 

& Vr 

Vr 

VOLTS 

FWD 1 TEMP 




JV) 

Lis)_ 

uJA]_M_ffiL 

ja]_ m_ 


L M . 

_JA)_(V)_ 

JMj 

(A) _£SL. 


K J 

(A) Iro 




*f— PIV equal to max. cont. working voltage, DC 
blocking voltage, or min. saturation voltage 
0 — Breakdown voltage 

^ - Max. cont. working voltage (PIV not specified) 
Following symbols indicate a max. cont. working 
voltage rating lower than the P[V value given itfthe 
column: 

A- WV 90-99% of given PIV 
* — WV 80-89% of given PIV 
§ - WV 75-79% of given PIV 
0- WV 70-74% of given PIV 

WV less than 70% of given PIV 


(Test voltage is the same 
for both Ip Columns) 
0— One cycle average 


0- At elevated temperature 
A- Max. forward voltage at I 



(Symbol indicates data in this column are either 
Ir °r Irr as qualified) 

t- 'R wh en' RR = -1 l R 
A- l RR whenl R = -l F 

0“ 'rr when I p not given 
(Note: Ipp is the reverse recovery current 



$ — Typical 
0- Controlled Forward 
Conductance 


(Use of two symbols indicates a test voltage 
between the two voltages represented by the 
symbols) 

0 — Minimum *— At IV § — At 6V 

0 — Maximum A- At 3V •)*— At 9V or higher 


0 - Mod. IBM "Y" 

A - MIL STD 750, para. 4031 

Method A for tpp > 300nsec 
Method B for t DD < 300nsec 
0 - Tektronix f- Mod. JEDEC 

§ — EGG *— Lumatron 


«p— Two matched units in separate cases 
§— Four matched units in separate cases 
0- Multi-junction device in two-terminal case 
*- Two or more units in a single case (See 
Outline Drawing for terminal arrangement) 
0 - Available with reverse polarity; 

consult manufacturer, 
i — Step Recovery Diode 


, RR- 

0 - IpWhen Ipp - .5 l p 
















SYMBOLS & CODES CONTINUED 


ALL VALUES ARE TYPICAL AND @ 25°C UNLESS OTHERWISE INDICATED BY COLUMN HEADINGS OR SYMBOLS. 


SYMBOLS & CODES COMMON TO MORE THAN ONE SECTION 


FOLLOWING LINE NO. 

▼ — New Type 
♦ — Revised Specifications 

jf: — Non-JEDEC type manufactured outside U.S.A. 


FOLLOWING TYPE NO. 

^ I Each symbol (assigned by D.A.T.A.) indicates 


RT 


an individual manufacturer of a type number 
when two or three manufacturers inadvertently 
assigned the same non-JEDEC type number to 
non-identical types. 

—Replacement type, consult Mfr. 


5. RECTIFIERS 


UNDER DESCRIPTION 

UNDER MATERIAL (and Process) 


GA 

- 

Gallium Arsenide 

Ge 

- 

Germanium 

GS 

- 

Gallium Antimomde 

Se 

- 

Selenium 

SG 

- 

Germanium Silicon 

Si 

- 

Silicon 

* 

- 

Alloyed 

A 

- 

Diffused 

0 

- 

Gold Bonded 

t 

- 

Indium Bonded 

0 

- 

Point Contact 

# 

- 

Planar 

§ 

- 

Mesa 

$ 

- 

Epitaxial 

%' 

- 

Metal-Silicon 

♦ 

- 

Schottky Barrier 




TYPE 

No. 


H\\ 


IMAX AVG FWD 

MAX RATINGS @ 25°C 1 

DC CU 

RRENT 

SURGE CUR. 


2Jlo 

(A) 

3Jat 

TEMP 

-CCL.J 

PEAK 1 PULSE 

1 Cy [WIDTH 

JA1_L(sl_ 

DISS. 

JWL. . 


n - ' y iA ^y.^ 


0 —Also listed in Miscellaneous Diodes 
under Radiation Resistant Devices (9) 
(Also see above) 

*{’ — Single phase bridge 

$ —Three phase bridge 



t- 




PIV equal to max. cont. working voltage, DC 
blocking voltage or min. saturation voltage 
Breakdown voltage 

Max. cont. working voltage (PIV not specified) 
Max. non-repetitive peak transient reverse voltage 
Following symbols indicate a max. cont. working voltage 
rating lower than the PIV value given in the column: 

A - WV 90-99% of given PIV 
WV 80-89% of given PIV 
WV 75-79% of given PIV 
WV 70-74% of given PIV 
WV less than 70% of given PIV 


*- 

§- 

0 - 

#- 


(Rating for resistive load 
unless otherwise indicated) 
0 — Capacitance Load 


(Value given indicates temp, at which derating 
starts, unless otherwise indicated) 

^ — Temperature at which derating starts 
is not specified 


Surge current value is given for one cycle of 60 
(or 50for most non—U.S. types) sine wave, 
unless a pulse value in Pulse Width Column is 
also given 

§— Above 25°C j*— Repetitive 



(Listed under pulsed conditions) 

(Test voltage is the same for both 
l R Columns) 

0 — One cycle average 
0 — One cycle average at average I J 
•j* _ For total bridge 
A~ Cont. D.C. 

§ — Consult manufacturer for V f 
— For total bridge 


1 


M0- 

t- 


Min. forward current 

AtU 


0 — One cycle average 
A - Cont. D.C. 

§ - Typical 
*j* — Pulsed 


(These columns applicable only for devices 
with controlled avalanche ratings) 

A — Typical 

0— Minimum (applies to Max. 

V. BKDN. only) 


A — Ambient 

J — Junction 

B — Base or stud 

S — Storage 

C — Case 



— Max. temp, is not the zero current point 
for derating; consult manufacturer. 

A — Ambient J — Junction 

B — Base or Stud S — Storage 

C — Case 


0 — Maximum reverse power dissipation 
0 — With infinite heat sink 
Of — Per leg of bridge 


$ — Two matched units in separate cases 
§ — Four matched units in separate cases 
0— Multi-junction device in two-terminal case 
*— Two or more units in a single case (See 

Outline Drawing for terminal arrangement) 
A- Convection cooled 
■j*— Liquid cooled 
Forced air cooled 

0 - Available with reverse polarity; consult 
manufacturer 

+ — Ratings measured with infinite heat sink 
%— Available with Heat Sink 



























SYMBOLS & CODES CONTINUED 


ALL VALUES ARE TYPICAL AND @ 25°C UNLESS OTHERWISE INDICATED BY COLUMN HEADINGS OR SYMBOLS. 


SYMBOLS & CODES COMMON TO MORE THAN ONE SECTION 


FOLLOWING LINE NO. 

▼ — New Type 

♦ — Revised Specifications 

# — Non-JEDEC type manufactured outside U.S.A. 


FOLLOWING TYPE NO. 

Each symbol (assigned by D.A.T.A.) indicates 
r/j an individual manufacturer of a type number 
jj. when two or three manufacturers inadvertently 
qj assigned the same non-JEDEC type number to 
0 non-identical types. 

- RT —Replacement type, consult Mfr. 


UNDER DESCRIPTION 

UNDER MATERIAL (and Process) 

GA 

— Gallium Arsenide 

Ge 

— Germanium 

GS 

— Gallium Antimonide 

Se 

— Selenium 

SG 

— Germanium Silicon 

Si 

— Silicon 

* 

- Alloyed 

A 

- Diffused 

0 

— Gold Bonded 

t 

— Indium Bonded 

0 

— Point Contact 

# 

- Planar 

§ 

— Mesa 

$ 

— Epitaxial 

% 

— Metal-Silicon 

♦ 

— Schottky Barrier 


6 SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 




Thyristor for Parallel Operation 


(prv = v bo ) 

# — Available with max. avalanche rating 
<tr V BO withR GC 

0 - V BO with V GC = 0r V GC ne 9 ative 
•j- _ pr v equal to DC blocking voltage 
— DC blocking voltage 
§ — Available with min. avalanche rating 


0 — Modulator use 
A- RMS Value 
For pulsed rating. See Surge 
Current Column 



(Value given indicates temp, at which derating 
starts, unless otherwise indicated) 

<j^— Temp, at which derating starts not 
specified 

A — Ambient J — Junction 

B — Base or stud S — Storage 

C — Case 



§_ 

0- 

Above 25°C 
Typical 

$- 

Below 25°C 

0 

Minimum 

A 

Latching Current 





































SYMBOLS & CODES CONTINUED 


7. MISCELLANEOUS SILICON PNPN DEVICES 


in 


LU 

2JMAX. 

[3J 

MAX CONT. 

MAX. 


TYPE 

u 

FWD. 

MAX. 

CURRENT 

HOLD 


No. 

s 

BKOVER 

REV. 

4Jlf 1 at 

CUR Ih 



E 

VBO 

PRV 

TEMP 

@ 25‘C 




(V)~ 


(A) Ircf 

JA)_ 


MAX GATE ON-OFF RATINGS 

__ @ 2S°C _ 

TURN-ON TURN-OFF 
Igf Vgf Igo Vgo Ic 

ik m. < a ) mj 


MAX. SAT. MAX. SWITCHING MIN ABS. MAX. DWG. 

CURRENT FWD. TIME @25 8 C dV/dt RATINGS No. 

Is at VOLT. Ton Toff PK SRG MAX 

atVBO TEMP DROP CUR. TEMP 

. (Ail m _(V 'I m, IS)_Wus_ [M_rn _ 


Shockley Diode 
Base turn off 
Four-terminal switch 
Light-activated switch 
Symmetrical two-terminal switch 
Bi-directional, 3-terminal, PNPN device 


AG 

DC blocking voltage 
V rF = 0, or V rF negative 


With R qc in circuit 


(Value given indicates temp, at which derating starts, 
unless otherwise indicated) 

^ — Temp, at which derating starts not specified 
A — Ambient 
B — Base or stud 
C — Case 
J — Junction 
S — Storage 


§ — Other than 25°C 






fl 

1 


■n 



0 — One cycle average 
A - Cont. D.C. 

<£ — Value at voltage less than V^q 


0 — Typical capacitance given in pf 

(instead of min. dV/dt in V/usec) 


(Symbols in either column 
applies to both columns) 
0 — Maximum 
8 - Above 25°C 



0 — Units are foot-candles 

(Used for light-activated switch) 



(Usually given at max. cont. 
D.C. current) 

0 - At ' H 

■j* — V~2 X max. rated on 


state current 



FOLLOWING PEAK SURGE CURRENT 
Surge current value is given for one cycle of 
60 '—" (or 50 for most non-U.S. types) 

sine wave, unless otherwise indicated by one 
of the symbols below: 

A — Over entire temp, range of device 

* — Surge duration less than one cycle 
§ - Above 25°C 
*|* * — Repetitive 


8. MICROWAVE MIXER DIODES 


TEST COND FOR- MAX. MAX. IF IMPEDANCE 
MAX I MAX CONV. VSWR RANGE 

MIN - MAX I RATIO REC. Pin RL Zm LOSS I I 

NR NF MIN - MAX 



ABSOLUTE 
MAX RATING 
BURN- MAX. 
OUT TEMP 

DESCRIPTION 

DWG. 

MAT. No. 


_ 

__l 



0 — Available with reverse polarity (R); 

Available in matched forward pair (M); 

Available in matched forward and reverse pair (MR) 
(Appropriate letter code can be added to type 
number; e.g., 1N3000B, 1N3000RB; 1N21WE. 
1N21WEM. 1N21WEMR) 

§ — Reverse polarity cartridge 
A — Tripolar construction 
0 — Coaxial cartridge 


9. MICROWAVE VIDEO DETECTOR DIODES 


2J 


u 

FREQUENCY 

MIN FIG 

DF MERIT 

MIN OUTPT 

MIN 

VIDEO IMPEDANCE 

ABSOLUTE 

DESCRIPTION 1 

TYPE 

BAND 

Htst 

RANGE 

FIGURE 

at 

at 

at 

TANG. 

RANGE 

at 

MAX RATING 


DWG. 

No. 


FREQ 

MIN - MAX 

of 

PWR. 

R 

Vo PWR. 

SENS. 

MIN - MAX 

MAX. 

BURN- 

MAX. 

MAT. 

No. 





MERIT 

LVL. 


LVL. 



VOLT. 

OUT 

TEMP 





(Hz) 

_ m _ 


JWL 

JO)_ 

(V) -dBm 

-dBm 

- 

(V). 

LMU 

jffiU. 




_i 

i 

0 — Typical 


0 - Ergs 


NOTE: See top of preceding card for 
Symbols & Codes following Type 
No., Line No., & Material. 


A 

— Ambient 

B 

— Base or stud 

C 

— Case 

J 

— Junction 

S 

— Storage 


Available with reverse polarity (R); 

Available in matched forward pair (M); 

Available in matched forward and reverse pair (MR) 
(Appropriate letter code can be added to type number 
e.g., 1N3000B, 1N3000RB; 1N21WE, 1N21WEM, 
1N21WEMR) 

Reversible polarity cartridge 
Tripolar construction 
Coaxial cartridge 


























SYMBOLS & CODES CONTINUED 


10. VOLTAGE VARIABLE CAPACITORS & VARACTOR DIODES 



>. 

CAPACITANCE RANGE 


Q FACTOR 

MAX. 

MAX. 

2|at 

Test 

VOLT 

(for V = 0 to PIV) 

0 - at TEST VOLT. 

PIV 

MIN. 

Q 

at 

TEST 

FREQ 

SER. 

RES. 

Rs 

DISS. 
@ 25’C 


0 — Typical 

Applies to all values even 
though symbol appears 
only once. 


YJ — Minimum 0 — Maximum 
*f — Total Cap. 

§ — C-j- (Total Capacitance) = C^ (Junction) + C c (Case) 

A — Available in closer tolerances; consult manufacturer 
% — Type number suffixes indicate capacitance tolerances- 
No. Suffix -+20% "B" - +5% 

"A" - +10% "C" - +2% 

"D" - +1% 


yj — At test voltage 

*f — Center value may be specified within indicated 
range at test voltage 

§ — Change in capacitance (end points not specified) 
over the voltage range 0 to PI V 
& — Capacitance ratio over indicated voltage range 


0 — Typical 


by test frequency 


Typical 

To determine Q: divide f 

Cl 

f where f = 1 

m co - 

2 n* s c. 


T — PIV equal to max. cont. working voltage, DC blocking 
/ voltage, or min. saturation voltage 
(4* — Breakdown voltage 

$ — Max. cont. working voltage (PIV not specified) 

%— Available at lower voltages 

Following symbols indicate a max. cont. working voltage rating 
lower than the PIV value given in the column: 

A - WV 90-99% of given PIV 
* - WV 80-89% of given PIV 
§ - WV 75-79% of given PIV 
0 - WV 70-74% of given PIV 
$ — WV less than 70% of given PIV 



NOTE: See top of 

preceding card for 
Symbols & Codes 
following Type No., 
Line No., & Material 


TUNNEL DIODES 
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